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INTRODUCTION 


This  annual  revision  of  "Waterborne  Transportation 
Lines"  contains  information  of  the  vessel  operators  and  their 
American  flag  vessels  operating  or  available  for  operation  on 
31  December  1988  in  the  transportation  of  freight  and 
passengers.  1/General  ferries;  ^/floating  equipment  used  in 
construction  work,  such  as  dredges,  piledrivers,  and  flats; 
fishing  vessels;  and  recreational  craft  are  not  included.  The 
publication  is  prepared  under  authority  contained  in  the  Rivers 
and  Harbors  Act  approved  22  September  1922,  (42  Stat.  1043),  as 
amended,  and  codified  as  in  33  U.S.C.  555. 

The  names  of  the  vessel  operators  are  listed 
alphabetically  in  Table  1.  Each  line  carries  Engineer  District 
number  and  the  name  and  business  address  of  the  operator. 

Table  2  lists  the  operators  in  alphabetical  sequence 
and  describes  each  vessel  operated  by  indicating  its  Coast 
Guard  number,  net  register  tonnage,  VTCC  (vessel  type, 
construction  and  characteristics,  see  explanation  of  terms  on 
page  IV  and  the  inside  of  back  cover) ,  register  and  overall 
lengths  and  breadths,  draft  (both  loaded  and  light),  horsepower, 
carrying  capacity  in  short  tons  or  units  of  cargo  and  number  of 
passengers,  heights  of  fixed  superstructures,  cargo  handling 
equipment,  vessel  operating  base,  and  year  built  or  rebuilt. 

Table  3  lists  the  type  of  service,  principal 
commodities  carried,  and  waterways  upon  which  and  the  location 
between  which  the  services  are  conducted. 


1/  The  printing  of  separate  volumes  of  the 
Transportation  Lines;  i.e.  on  the  "Great  Lakes  System, 
TS-3"  on  the  "Mississippi  River  System  and  Gulf 
Intracoastal  Waterway,  TS-4"  and  on  the  "Atlantic, 

Gulf,  and  Pacific  Coasts,  TS-5"  has  been  discontinued. 
All  information  has  been  combined  into  one  publication. 

2/  A  general  ferry  is  one  which  conveys  passengers  and 
vehicles  (driven  on  and  off  the  vessel)  across  a  river 
or  other  narrow  body  of  water  (strait,  inlet,  etc.). 
General  ferries  will  not  be  included  in  the  "Waterborne 
Transportation  Lines"  unless  they  are  regulated  by  the 
ICC  or  transport  cargo  and  submit  vessel  operation 
reports . 


Ill 


information  was  obtained  by  means  of  a  questionnaire 
mailed  to  all  operators  whose  main  operating  headquarters  was 
located  within  each  u.s.  Army  corps  of  Engineers  District  and 
Division's  jurisdiction  on  31  December  1988.  The  final  report, 
following  editing  and  collation  of  input  data  furnished  by 
operators,  was  compiled  and  copy  preparation  accomplished  in  the 
Waterborne  Commerce  Statistics  Center. 

EXPLANATION  OF  TERMS  AND  SYMBOLS 

The  term  "regulated  by  Interstate  Commerce  Commission", 
"exempt",  for  hire",  "private",  and  "unknown",  as  used  in  the 
"Service"  column  in  Table  3  apply  to  the  operators  of  the 
vessels  rather  than  the  vessels. 

An  asterisk  (*)  appearing  in  "Year  Built  or  Rebuilt" 
column  of  Table  2  indicates  the  year  in  which  the  vessel  was 
rebuilt.  Where  no  asterisk  appears,  the  reference  is  to  the 
year  in  which  the  vessel  was  originally  constructed. 

The  index  and  tables  show  Engineer  Division/District  in 
which  the  report  was  received  by  number  as  follows: 


1. 

New  England  Division 

28. 

Rock  Island,  il 

3. 

New  York,  NY 

29. 

St.  Louis,  MO 

7. 

Philadelphia,  PA 

30. 

Memphis,  tn 

9. 

Baltimore,  MD 

31. 

Vicksburg,  MS 

11. 

Norfolk,  VA 

32. 

New  Orleans,  LA 

12. 

Wilmington,  NC 

33. 

Galveston,  TX 

13. 

Charleston,  sc 

34. 

Little  Rock,  AR 

14. 

Savannah,  ga 

35. 

Kansas  City,  MO 

15. 

Jacksonville,  FL 

36. 

Seattle,  WA 

16. 

Mobile,  AL 

37  . 

Portland,  OR 

17. 

Nashville,  TN 

38. 

Alaska 

18. 

Louisville,  KY 

39. 

San  Francisco,  CA 

20. 

Huntington,  wv 

40. 

Sacramento,  CA 

21. 

Pittsburgh,  PA 

41 . 

Los  Angeles,  CA 

22. 

Buffalo,  NY 

42. 

Pacific  Ocean  Div. 

23. 

Detroit,  MI 

43. 

Omaha,  NE 

24. 

Lake  Superior  Area  Ofc. 

44  . 

Walla  Walla,  wa 

26. 

Chicago,  IL 

45. 

Tulsa,  OK 

27. 

St.  Paul,  MN 

The 

vessel  type,  construction 

and 

characteristics  (VT 

Code)  represents  the  alphanumeric  code  for  the  vessel  type, 
construction,  and  characteristics.  For  example,  if  the  type  of 
vessel  was  a  self-propelled  tanker  constructed  of  steel  and  was 
characterized  as  liquid  bulk  tanker  the  VTCC  Code  would  be  2A22 , 
See  page  IV  for  further  explanation. 


EXPLANATION  OF  VESSEL  TYPE,  CONSTRUCTION,  &  CHARACTERISTICS 

(VTCC  CODE) 


TYPE 

1  -  Se.;.£-Propelled,  Dry  Cargo 

2  -  Self-Propelled,  Tanker 

3  -  Towboat  or  Tugboat 

4  -  Non-self  Propelled,  Dry  Cargo 

5  -  Non-self  Propelled,  Tanker 

6  -  Other 

CONSTRUCTION 

A  -  Steel 
B  -  Wood 
c  -  Aluminum 
D  -  Fiberglass 
E  -  Other 
F  -  Unknown 


CHARACTERISTICS 


01 

- 

Undefined 

35 

- 

Pushboat 

02 

- 

Crewboat/Supply/Utility  Vessel 

36 

- 

Tugboat /Towboat 

03 

- 

General  Cargo  Freighter 

40 

- 

Open  Hopper  Barge 

04 

- 

Break  Bulk/RO-RO  Carrier 

41 

- 

Covered  Hopper  Barge 

05 

- 

RO-RO  vessel 

42 

- 

Carfloat  (Railroad 

06 

- 

Bulk  Carrier 

Car) 

07 

- 

Containership 

43 

- 

Flat/Deck  Barge 

08 

- 

Partial  Containership 

44 

- 

Pontoon  Barge 

09 

- 

Container/Vehicle/Trailer 

45 

- 

Jumbo  Barge 

(RO-RO)  Carrier 

46 

- 

Scow/Barge 

10 

- 

Vehicle  Carrier 

47 

- 

Open  Dry  Cargo  Barge 

11 

- 

Passenger  Vessel 

48 

- 

Covered  Dry  Cargo 

12 

- 

Combination  Passenger  &  Cargo 

49 

- 

RO-RO  Barge 

13 

- 

Ferry 

50 

- 

container  Barge 

14 

- 

Railroad  Car  Ferry 

51 

- 

Lighter  Barge 

15 

- 

Lash  Vessel 

52 

- 

Lash/Seabee  Barge 

16 

- 

Excursion/Sightseeing  Vessels 

70 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

20 

- 

Petroleum/Chemical  Carrier 

(Compartmented) 

21 

- 

Chemical  Carrier 

71 

- 

Liquid  Cargo  Barge 

22 

- 

Liquid  Bulk  Tanker 

( Unc.ompartmented) 

23 

- 

Liquid  Gas  Carrier 

90 

- 

Convertible  Barge 

24 

Other  Tanker 

91 

Semi-Integrated 

Vessel 

99 

- 

other 

SUMMARY  OF  UNITED  STATES  FLAG  PASSENGER  AND  CARGO  VESSELS 
OPERATING  OR  AVAILABLE  FOR  OPERATION  ON  31  DEC  1988 


(Exclusive  of  Fishing  and  Excursion  Vessels,  General  Ferries,  and 
Dredges,  Derricks,  etc.,  used  in  Construction  Work.) 


31  DEC  1988 

Type  of  Vessels 

Total 

1987 

Total 

1988 

Atlantic, 
Gulf  and 
Pacific 
Coasts 

Mississippi 
River  System 
and  the  Gulf 
Intracoastal 
Waterway 

l 

Great 

Lakes 

System 

SELF-PROPELLED: 

Dry  C'argo/and/or/Passenger, 
steam  or  motor: 

Number  of  vessels 

Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  passengers  (cap.) 

2,258 

6,938,447 

6,632,256 

177,520 

2,461 

7,374,891 

6,603,526 

181,409 

878 

4,703,198 

4,076,025 

99,934 

1,363 

2,061,651 

374,378 

48,171 

220 

610,042 

2,153,123 

33,304 

Ferries,  Railroad  Car, 

Steam  or  motor: 

Number  of  vessels 

Horsepower 

Number  of  R.R.  cars  (cap.) 

114 

286,402 

121 

297,410 

105 

266,515 

4 

7,190 

12 

23,  705 
78 

78 

Tankers,  .ci.a<Ln  or  Motor: 
Number  of  vessels 

Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 

3,111,003 

13,112,283 

3,271,263 

14,854,641 

fa  J  V 

3,256,713 

14,817,488 

— 

14,550 

37,153 

Towboats: 

Number  of  vessels 

Horsepower 

5,171 

8,365,335 

5,188 

8,550,068 

1,765 

3,073,054 

3,241 

5,281,092 

182 

195,922 

Sailing  Vessels: 

Number  of  vessels 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  passengers  (cap.) 

59 1 

63 

11 

52 

— 

2,905 

2,967 

1,311 

faOj 

1,656 

— 

TOTAL  SELF-PROPELLED: 

Number  of  vessels 

Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  passengers  (cap.) 
Number  of  R.R.  cars  (cap.) 

7,830 

18,701,187 

19,747,468 

180,425 

8,067 

19,493,632 

21,461,430 

184,376 

2,989 

11,299,480 

18,893,513 

101,245 

4,660 
7,349,  933 
377,641 
49,827 

418 

844,219 

2,190,276 

33,304 

NON-SELF-PROPELLED : 

* 

! 

Barges  and  Scows,  Dry  Cargo: 
Number  of  vessels 

Cargo  Capacity  (short  tons) 

27,741 

37,748,923 

27,046 

37,732,474 

3,506 

4,818,426 

23,244 

32,427,774 

296 

486,274 

Tankers: 

Number  of  vessels 

Cargo  Capacity  (short  tons) 

4,247 

11,355,338 

4,043 

10,867,664 

739 

3,830,799 

3,273 

6,971,386 

31 

65,479 

Railroad  Car  Floats: 

Number  of  vessels 

Number  of  R.R.  cars  (cap.) 

47 

591 

36 

372 

29 

231 

2 

5 

141 

TOTAL,  NON-SELF-PROPELLED : 

Number  of  vessels 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  R.R.  cars  (cap) 

32,035 

49,104,261 

591 

31,125 

48,600,138 

372 

4,274 

8,649,225 

231 

26,519 

39,399,160 

332 

551,753 

141 

GRAND  TOTAL,  SELT-PROPELLED 
AND  NON-SELr-PROPELLED: 

Number  of  vessels 

Horsepower 

Cargo  Capacity  (short  tons) 
Number  of  Passengers  (cap.) 
Number  of  R.R.  cars  (cap.) 

39,865 

18,701,187 

68,851,729 

180,425 

669 

39,192 

19,493,632 

70,061,568 

184,376 

450 

7,263 
11,299,480 
2"’, 542, 738 
101,245 
231 

31,179 

7,349,933 

39,776,801 

49,827 

750 
844, 219 
2,742,029 
33,304 
219 

SUMMARY  OF  UNITED  STATES  VESSEL  INVENTORY 

1984-1988 


1984  1985  1986  1987  1988 


SUMMARY  OF  UNITED  STATES  VESSEL  INVENTORY  (1988) 

(BY  REGION) 


ALL  VESSELS 


ATLANTIC,  GULF  AND 
V  PACIFIC  COASTS 


Mississippi  RIVER  SYSTEM 
AND  'THE  GULF  COAST  i 
INTRACOASTAL  WATERWAY! 

y*  31,179  A 

\  79*6%  M 


GREAT  LAKES 
\  SYSTEM 

750 

1.9% 


SELF-PROPELLED  VESSELS 


NON-SELF-PROPELLED  VESSELS 


ATLANTIC,  GULF  AND 
PACIFIC  COASTS 


ATLANTIC,  GULF  AND 
v  PACIFIC  COASTS 


4,660 

57*8% 


GREAT  LAKES 
\  SYSTEM 

418 

5.2% 


26, §19 
85.3% 


PAT  LAKES 
YSTEM 

332 

1.1% 


MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
AND  THE  GULF  COAST 
INTRACOASTAL  WATERWAY 


MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
AND  THE  GULF  COAST 
INTRACOASTAL  WATERWAY 


V«l! 

SUMMARY  OF  UNITED  STATES  VESSEL  INVENTORY 

1988  (BY  TYPE  VESSEL) 


SELF-PROPELLED 

VESSELS 


NON-SELF-PROPELLED 

VESSELS 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


32!  A  S  C  BARGES#  INC. 

! 

! 

32!  A  t  D  TOWING  SVC.#  INC. 

! 

! 

03!  A  t  S  TRANSPORTATION 

! 

! 

11!  A  1  TOWING 
I 
1 

28!  A  0  K 
! 

» 

2i  i  A  H  5  0  TCL’ING#  INC. 

! 

! 

32!  ASP  BOAT  RENTALS#  INC. 

! 

! 

38!  A-FOIl#  INC. 

! 

I 

3?!  A-RAN  MARGE#  INC. 

! 

! 

01!  A.  C.  CRUISE  LINE#  INC. 

! 

I 

32!  A.  A,  C.  NARINE  SERVICES 

! 


201  ABEL#  FRANK 

! 

! 

32!  ACAPIAN  LIBERTY#  INC. 

I 

! 

1 

32!  ACRUATIC  TOWING#  INC, 

! 

! 

32!  ACTION  KARINE#  INC. 

I 

I 

32!  AOANS  TOW  INS  CORN. 

! 

! 

All  ADAMS#  RICHARD  U. 
i 
! 

32!  ADMIRAL  LIE  TOWING#  INC. 

! 

IS!  AFRAP  LINES  (USA 7  #  INC. 

! 

! 

( 

32!  AfifAN  PRINCESS#  INC. 

! 

! 

! 

32!  AGGREGATE  9APGE  CC» 

! 

! 

28!  AGGREGATE  MATERIALS  CO. 

! 

» 

22!  AGRICO  CHEMICAL  CC. 

! 

! 

421  AIXANE  CATAMARANS 


27!  AXPLf  TOWING  CCPPANT 

! 

! 

26!  AKZC  CHEMICALS#  INC. 

! 

I 

33!  ALAKO  INLAND  KARINE  CO. 


381  ALASCQ  TOWING  CO. 

! 

I 

34 !  ALASKA  MARINE  CHARTER#  INC. 

! 

i 

!ci  ALASKA  »AR JNr  HIGHWAY  SYSTSM 


38!  ALASKA  KARINE  LINES#  INC. 
t 


341  ALASKA  OUIPCRT  TRANSPORTATION 
!  ASSN.#  INC. 


34!  ALASKA  PACIFIC  FISHERIES#  INC. 
i 
! 

38!  ALASKA  PULP  CO»P. 

! 

! 

3d!  ALASKA  TUG  C  SALVAGE 
I 
! 


!  ADDRESS 

! 

! 

! 


! 

! 

! 

! 

!  1905  S.  BAYOU  OR. 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

! 

!  P.  0.  BOX  785 
!  ABBEVILLE  LA  70S1Q 

{ 

!  75  JACOBUS  AVENUE 
5  SOUTH  KEARNY  NJ  P7032 
! 

I  P.  0.  BOX  13817 
!  CHESAPEAKE  VA  23325 
! 

!  4666  FARXES  PARKWAY 
!  DECATUR  IL  62525 

t  11341  STATE  ROUTE  170 
!  NEGLEY  OK  44441 
! 

]  P.  0.  BOX  519 
!  CUT  OFF  LA  70345 
! 

!  25C4A  FAIRBANKS  $T, 

>  ANCHORAGE  AK  99503 

! 

!  3210  WOCOLAVN  ST. 

!  GROVES  TX  77419 

! 

!  26  NORTHERN  AVC. 

!  BOSTON  HA  02210 

! 

!  ATTN:  PRESIDENT 
!  P.  0.  POX  600 
J  GOLDEN  ME;"OV  LA  70357 
l 

!  1CC1  FRONT  ST. 

!  NEW  RICHMOND  OH  45157 
! 

!  1250  POYOFAS  BLDG. 

!  SUITE  2340 

!  KCU  ORLEANS  LA  70113 

) 

!  P.  0.  SOX  517 
!  NORCO  LA  70071 

i 

i  P.  C.  BOX  5 
!  LILXNC  LA  7007C 
I 

I  2217  VYTCMV005  DR. 

I  MORGAN  CITY  LA  7C381 

j 

!  8891  TRACY  AVE. 

!  GARDEN  GROVE  CA  92641 

l 

1  ROUTE  1#  BOX  259 
!  CUT  OFF  LA  70343 
I 

!  14802  NOP  IN  DALE  RABAT 
!  SUITE  333 
!  TAMPA  FL  33613 
! 

I  P.  0.  BOX  1062 
!  410  ST.  PHILLIP 
!  THI600AUX  LA  70302 
! 

!  P.  0.  fOX  8126 
!  N{»  ORLEANS  LA  7C182 

i 

!  C.  12TH  ST.  EXTENSION 
!  JUSUOUC  IA  52001 
! 

!  P.  0.  rox  60031 
!  N!V  ORLEANS  LA  7C160 
! 

!  AI7.N:  t»AS*Y  CHOY 
!  677  AL*  MOAN  A  BLVD.-»CCM  913 
!  HONOLULU  HI  94313 
! 

J  1250  SOUTH  MAIN  STREET 
i  STILLWATER  »N  55032 
» 

!  2CC  S.  RIVERSIDE  PL A2A 
•  CHICAGO  !L  6  Co 06 
; 

!  2102  ’ROADWAY 
!  HOUSTON  IX  77012 

j 

i  P.  0.  BOX  9295 
!  KETCHIKAN  AK  99901 

l 

!  1C6  11CTH  PLACE  S.  c.#  $T£.  0 
!  CfLLCVUE  VA  94CC4 

I  ».  C.  POX  A 
!  JUNEAU  A<  99811 

i 

!  9.  POX  24348 

!  SEATTLE  '•  A  9*124 

i 

!  959  N'CRINEA$T  NORTHLAXE  way 
!  SEATTLE  WA  98105 
i 

!  J36C  ».  COMMODORE  WAT 
!  SEATTLE  WA  98199 

i  PCX  1050 
{  SITKA  AK  99*35 

j 

!  ATTN:  HOB  #A$MBU*N 
!  P.  C.  °0X  711 
»  XCDIAK  AK  99615 


IA2LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  TRANSPORTATION  LINES 


1 

cmc.  i 
1ST.! 

OPERATOR  NAME 

i 

1  ADDRESS 

l 

32! 

AMERICAN  GULF  1/  INC. 

!  242C  ATHAMA  parkway 

! 

!  HIT!  300 

!  ¥ET *1 RI £  LA  70C01 

32! 

AMERICAN  GULF  I!#  INC. 

!  24  ’C  ATHAMA  OARKWAY 

! 

!  SUITE  T0v 

! 

!  M  E  T  AI SI  £  LA  70CC1 

32! 

AMERICAN  CULT  SHIPPING 

!  242*  ATHAMA  »ARK*«Y 

!  SUIT?  300 

! 

!  McIAIAIt  LA  70CL1 

32  i 

AMERICAN  GULF  V,  INC. 

!  i-U  ATHAMA  PARrwAT 

i 

!  SLJTf  3oC 

i 

!  UA  700C1 

42! 

AMERICAN  HAWAII  CRUISES 

i  6C4  fC»T  ST. 

i 

!  HONOLULU  HI  «*P13 

M! 

AMERICAN  HEAVY  LIFT  SHIPPING 

!  1 53>A  VANTAGE  rf. 

! 

co. 

!  SLIT?  200 

•  HOUSTON  TX  77032 

32! 

AMERICAN  MARINE  OFFSHORE  CCRP. 

!  P.  0.  HOX  5oCR 

i 

!  MCP3AN  CITY  LA  7CJ81 

OJ! 

AMERICAN  MARITIME  TRANSPORT 

!  p.  0.  30X  201 1 

i 

!  12C  WHITS  PLAINS  ROAD 

i 

!  T  AT  RYT  OWN  NY  1C591 

2ei 

AMERICAN  PILLING/  INC. 

1  P.  C.  »0X  797 

i 

!  PEKING  IL  61555 

33! 

AMERICAN  OPERATORS/  INC. 

•  1  !2C  SOUTH  LOOP  WEST 

i 

!  HOUSTON  TX  77054 

«S 

AMERICAN  PRESIDENT  LINES 

!  1 3 CC  HARRISON  ST. 

i 

!  OAKLAND  CA  94612 

15! 

AMERICAN  FIVER  CRUISES#  INC. 

*!  4  33  N.  PAL*£TTO  AVE. 

i 

!  SANFORD  FL  32771 

3i  i 

AMERICAN  FIVER  LINES 

!  ATTN:  JOHN  COX 

! 

!  P.  0.  °0X  »5J 

; 

!  GREENVILLE  N$  38701 

»i 

AMERICAN  FIVER  TRANSPORTATION 

!  ATTN:  MIKE  O'DANIELS 

! 

CO. 

!  p.  0.  POX  658 

! 

!  AMA  LA  70031 

03! 

AMFRICAN  TRACING  TRANSPORT  AT  ION 

!  555  FIFTH  AVENUE 

! 

COMPANY/  INC. 

!  NEW  YCPX  NY  IOC  1 7 

is! 

AMERICAN  TRANSPORT  LINES/  INC. 

!  •Hi?  >«G5ACX  S5UABE  HLVO. 

! 

!  NCPTH  REGENCY  II 

! 

!  JACKSONVILLE  FL  32225 

42! 

AMERICAN  V0RK80ATS 

!  PIER  14/  FIRST  FLOOR 

! 

!  HONOLULU  HI  96817 

2*1 

AMOCO  OIL  CO. 

!  ATTN:  D.  L.  G OR R ELL/ SUPER I NTENDENT-HAR INt  OPS. 

! 

(MARINE  DEPT.) 

!  p.  c.  aox  u? 

! 

!  WCCO  RIVER  IL  62C95 

33! 

ANAMUAC  TCVXNC  CO. 

!  P.  0.  C0X  606 

! 

!  ASAHUAC  TX  77514 

3fii 

ANCHOR  EXCURSION/  INC. 

!  p.  0.  'W  1u7o2 

! 

!  ?AJNBR IDGE  ISLAND  VA  9*110 

37*1 

ANCHORAGE  LAUNCH  SERVICE 

i  p.  o.  eox  10126 

! 

!  PORTLAND  CR  9721C 

3C! 

ANDERSON  EARGE  COMPANY 

!  319C  FOSTER  AVE. 

! 

!  JUNcAU  AK  99801 

43! 

ANDERSON  EXCAVATING  4  WRECKING 

!  1*24  SOUTH  201 M  ST. 

i 

CO./  INC. 

!  OMAHA  NE  t«10* 

33! 

ANDERSON  PETROLEUM 

!  2C1 1  DUPONT  DRIVE 

; 

TRANSPORTATION  CO./  INC. 

!  ORANGE  TX  77630 

38! 

ANDERSON  TUG  4  BARGE  CC. 

i  p.  o.  eox  ms 

* 

!  StVAPD  AK  99664 

30! 

ANDtRSON/  RALPH  LUMBER  CO./ 

!  1CC0  MOTT 

! 

INC. 

!  NEW  MADRID  Hi)  63E69 

si! 

ANDERSCN-TULLY  CO. 

!  VXCKSoURG  MS  39150 

09! 

ANDERTON  MARINE/  INC. 

i  p.  o.  eox  2293 

i 

!  SALISBURY  MD  21801 

?s! 

ANDRIE/  INC. 

!  561  E.  WESTERN  AVE. 

! 

!  MUSKEGON  Ml  49443 

33! 

ANR  PIPELINE  COHPANY 

*!  p.  0.  30X  428 

! 

!  SA0INE  PASS  TX  77655 

11! 

ANTARES  CCRP. 

!  220  SALTERS  CREEK  RO. 

! 

!  P.  0.  COX  564 

! 

!  HAMPTON  VA  23669 

32! 

AKTILL  PIPELINE  CONSTRUCTION 

!  ATTN:  M.  c.  DUPLANTIS 

! 

CO./  INC. 

!  p.  0.  POX  2255 

! 

!  »'CUHA  LA  70361 

03! 

APEX  MARINE  CORP. 

!  2CC1  RARCUS  AVC. 

! 

!  LAKE  SUCCESS  NY  11042 

29! 

APEX  TOWING  CO. 

!  ATTN:  CATHY  OTTS 

! 

!  8182  MARYLAND  AVE. 

!  ST.  LOUIS  MO  631C5 

321 

APOLLO  MAPINE  *RANSP./  INC. 

!  P  0.  SOX  301? 

!  HCU.A  LA  70361 

T  A^LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LIKES 


! 

ENG.  !  CPE*AK»  NAME 

OTST.t 

?4!  APSOTIE  ISLALDS  CRUISE  SERVICE# 
l  LTD. 

I 

0«!  AQUA  TANKERS#  INC ■ 
l 
I 
! 

32!  A9UA»IU$  CFFSHCRS  LOGISTICS# 
t  INC. 

! 

32!  AR-LCU#  INC. 

! 

! 

'2!  AfANSAS  DULLING  WCRXOVC*#  INC. 

! 

1 

33!  AA«0R  NARINE/  INC. 

! 

! 

32!  ARC  CRfVBCATS#  INC. 

! 

1 

! 

41!  ARCC  NARINE#  INC. 

! 

! 

32!  ARGOSY  OFFSHORE#  LTD. 

! 

! 

321  ARIES  eOAT  CO.  STATION  2 
t 
! 

31!  ARKANSAS  RIVER  CO. 

! 

! 

! 

34!  ARKANSAS  AIVEAeOAT  CO.#  INC. 
t 
! 

31!  ARKANSAS  VALLEY  DREDGING  CC. 

I 

! 

3A!  AAKNOLA  SAND  AND  GRAVEL  CCRPANY 
! 

! 

23!  ARNOLD  TRANSIT  CCRRANY 
l 
! 

32!  ARNOLD#  CHARLES  L. 

! 

! 

32!  ARNOLD#  CHARLES  L.  I  LE0LA5.C# 

!  ELOUISE  A. 

! 

32!  ARNOLD#  DUDLEY  H. 

! 

I 

17!  ARROW  TRANSFER  AND  STORAGE  CO. 

! 

i 

i 

291  ARROW  TRANSPORTATION 

! 

! 

! 

23!  ASHER  MARINE  RENTALS 
! 

1 

2C!  ASHLAND  OIL#  INC. 

I 

! 

32!  ASSOCIATES  RENTALS#  INC. 

! 

! 

! 

37!  ASTORIA  PLYNOOD  CCRP. 

! 

! 

01!  ATCC 
! 
i 

i 

32!  ATHENA  CONSTRUCTION 

!  (A  DIVISION  OF  HELLENIC#  INC.) 

I 

41 1  ATKINSON#  GUY  F.#  CONSTRUCTION 
!  CO. 

» 

07 i  ATLANTIC  CO.#  LTD.#  PARTNERSHIP 
! 

! 

! 

13!  ATLANTIC  PARINf  CONST. 

! 

! 

33!  ATLANTIC  RICHFIELD  COHPANY 
! 

! 

! 

321  ATLAS  NARINE  SERVICE#  LTD. 

! 

! 

32!  ATLAS  OFFSHORE  BOAT  SERVICE# 

!  INC. 

! 

20!  ATLAS  TOWING  CO. 

I 

! 

3CJ  AUGUSTA  BARGE  CO. 

! 

Ill  AUGUSTA  TOWING  CO.#  INC- 
1 
t 


ADDRESS 


!  r.  5.  "Ox  *di 
!  SAYFICLO  VI  SASH 

i 

i  PIER  11#  CANTON 
!  42$9  NEWGATE  AVE. 

!  eALTIPOA£  HD  21231 
! 

•  1415  SEVENTH  ST. 

!  PAPCU  LA  70S3A 
! 

•  P.  0.  DRIVE*  U20 

!  »»CPGAN  CITY  LA  70301 
! 

■  ISC*  ENGINEER  RD. 

!  BELLE  CNISSE  LA  70037 

i 

i  PI.  4#  TOX  367 
!  CLEVELAND  IX  77327 
! 

!  «».  0.  POX  109k 
!  EAST  >OTH  $1. 

!  GALLIANO  LA  70334 
i 

!  3CC  OCEANCATE 

l  LONG  BEACH  CA  9C0C2 

1 

!  2CC  GALBERT  ROAD 
!  LaFAYETTE  LA  7CSC6 

i 

i  R.  C.  a0t  711 
!  mcuna  LA  70360 
! 

!  ATTN:  LEWIS  MERRELL 
!  P.  0.  90X  1075 
!  GREENVILLE  MS  33701 
! 

!  P.  C.  50 X  579 

l  NCR TH  LITTLE  ROCK  AR  ??UJ 
! 

!  P.  0.  BOX  540 
!  RENTON  4R  72015 
! 

!  523  GARRISON  AVE. 

!  Pi-0.  BOX  1627 
!  FCRT  SMITH  AR  72902 
1 

!  P.  C.  80X  220 

!  NACKINAC  ISLAND  HI  49757 

! 

!  «0t6  VICTORY  DR. 

!  WESTWEGO  LA  70094 
! 

!  ICdD  VICTORY  DR. 

!  WESTWEGO  LA  70C94 
! 

1  1C66  VICTORY  DR.  _ 

!  WESTWEGO  LA  70094 

!  P.  0.  90 X  11200 
!  13C0  HARKET  ST. 

!  CHATTANOOGA  TN  37401 
! 

!  ATTN*  JOHN  J.  GUILFOY 
!  72C  OLIVE  ST.— SUITE  2000 
!  ST.  LOUIS  HO  631C1 
! 

!  UC  E.  REDWOOD  ST. 

!  STURGEON  SAY  VI  54235 
! 

!  p.  o.  eox  39i 
!  ASHLAND  KY  41114 
! 

1  ATTN:  HXCHELL 
!  p.  0.  90X  1670 
!  GRETNA  LA  70053 

i 

i  p.  o.  eox  ii7 
•  ASTORIA  CR  97103 
1 

!  14  R2TCK  AVENUE 
!  P.  C.  90Y  7326 
!  GREENWICH  CT  06036 

I 

i  p.  o.  aox  o 
!  HCRGAN  CITY  LA  70301 

i  p.  o.  eox  259 

!  LONG  BEACH  CA  9C801 
i 

*!  CCFFFE  RUN  PROFESSIONAL  CENTER 

!  LANCASTER  PIKE  t  L0VEV1LLE  RD. 

i  HCCXESS IN  DE  19707 

; 

!  RT.  3#  30X  62X 
!  BEAUFORT  SC  299C2 
! 

!  ATTN:  ROBERT  LEACH 
!  P.  0.  BOX  1346 
!  2CUS7CS  7X  77CC1 
! 

!  P.  0,  BOX  342 
!  HARVEY  LA  70059 
! 

!  P.  0.  SOX  697 
J  9ELLE  CHASSE  LA  70037 
! 

!  p.  0.  SOX  1632 
!  PARKERSBURG  WV  26101 
! 

!  P.  0.  BOX  521 
!  AUGUSTA  AR  72006 
1 

!  P.  0.  BOX  339 

!  PROVIDENCE  FORGE  VA  23140 

! 


321  AUSTRALIA  POINT  FLEET!**/  INC* 

I 

32!  AVA'S  IOA7  AINTALt,  INC. 

! 

32!  AVI  LINITII 

I 

321  im  OCAT  OPERATIONS/  ISC. 

! 

I  a 

! 

I 

I 

33!  e  t  a  TOVIN*  CO* 

I 

t 

ill  a  t  a  Tuts*  Inc. 
t 
* 

32!  •  S  C  IOAT  RENTALS 

* 

! 

32!  a  «  C  OIL  CO. 

! 

! 

32!  0  I  0  NARINE  SERVICE/  INC. 

32!  a  t  C  NAVICATXON 
t 

32!  0  C  R  BOAT/  INC. 

! 

32!  BAS  BOAT  RENTALS 


I  SCX  327 

!  PLAIUEMINC  LA  707*3 

!  P.  0.  SOX  220 
I  8C0TNVILLE  LA  70038 

!  P.  0.  SOX  342 
!  HARVET  LA  7005* 

! 

!  P.  0.  BOX  1787 
!  NOREAN  CITY  LA  70381 


!  2412  RES  ELUfF  ROAD 
!  PASADENA  TX  77506 
! 

!  P.  0.  BOX  1505 
!  HCPEVELL  VA  23860 
t 

!  P*  0.  SOX  520 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70337 

l 

!  S7C0  JOHNSTON  ST. 

!  SUITE  115 

!  LAFAYETTE  LA  70503 

I  125  VEST  117TH  ST* 

!  CUT  OFF  LA  70345 

! 

(  318  E.  ST. 

!  EASTSIDE  OR  97420 

! 

!  RT.  1/  BOX  1 37N 
!  LOCKPORT  LA  70374 
! 

!  SCX  31 


38!  SAB  NARINE  TRANSPORTATION/  INC. 

! 

11!  BA?  EAUIPNENT  CO. 

! 

1 

1«l  6.  a.  MZYEt  SORTS 
! 

201  a.  N.  TOVINS  CONPANY 
I 

32!  8.  P.  TOVINS  CO./  INC. 

I 

32!  BABCOCK  I  WILCOX  COMPANY 


13j  BACKUS/  HOWARD/  TOVINS/  IRC* 

I 

33!  BACON  TOVINS  CO./  INC. 

! 

32!  BAG  ALA  OFFSHORE  BOATS/  INC. 

36!  BAtNBRIDSE  NARINE  SERV./  INC. 

! 

! 

3E !_  BAINTER  TCVXNS  CONPANY 

! 

09!_  2AKEP-WHI TELEY  TOVINS  COMPANY/ 
!  THE 
! 

16!  BALDWIN  MARINE  BACK  ERASE  / 

!  BALDWIN  SERVICE 

! 

21 1  BALDWIN  TRADINS  CC. 

i 

i 

131  eALoviN/  jeary 
I 
I 

OS!  SALTIPOPE  CAS  AND  ELECTRIC 
!  CONPANY 
! 

! 

OS!  EALTIRCRE  LAUNCH  AND  NARINE 
!  SERVICES/  INC. 

I 

3E I  RANEY  TOWING  (  SALVA6E  CO. 

I 

1 

PI!  EAN6  CORRCRATION 
i 
! 

3!)  SANTA/  J.  V.  TCWIN6/  INC. 

! 

26!  SAR  Cz  INC. 

! 

! 

! 

32!  8ARAS9AS/  INC. 

! 

! 


I  SOCTHVILL!  LA  7003S 

!  R.  0.  SOX  711 
t  KODIAK  AK  0961 3 
I 

I  C/0  NOON  EN61NEER1N6  CO./  INC. 

I  62  HARDER  AVI. 

I  RORTf ROUTH  VR  2S70R 

I 

I  R.  0.  SOX  1112 
I  CCVINCTON  XT  61012 

I  R.  0.  Sox  922 
!  ASHLAND  XT  61103 

!  R.  0.  SOX  122 
j  HARVET  LR  70039 

I  ATTNl  LEC  JORDAN 
!  1C10  CONHCN  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  T0112 

! 

I  1 2C1  H0RTHWE1T  SOUTH  RIVER  DRIVE 
j  NIAHI  PL  33125 

!  3511  WATTERS  RD. 

!  RASADEHA  TX  775C6 

! 

!  R.  0.  SOX  161 
I  CUt  07F  LA  70315 
! 

!  A1IN:  RUSS  TRASK 
!  P.  0.  SOX  10652 
|  PAINSRID6E  ISLAND  VA  98110 

!  P.  0.  SOX  662 
!  JUNEAU  AX  99601 
I 

!  P.  0.  SOX  9934 
1  SALTIRORE  HD  21226 
! 

!  1455C  *ID6E  ROAD 
!  1UHHER0ALI  AL  16360 
! 

I  A1TN:  6LENN  H  CRUI S  TON 
!  SNARON  PA  16146 
1 

I  RT.  2/  SOX  231 
!  GREEN  POND  SC  29446 
1 

!  A1TN:  JOHN  L.  JEPPCOAT/  RIVERSIDE  STATION 
I  P.  0.  SOX  1475 
!  SALTIRORE  ND  21203 

I  7701  POSTON  J1, 
j  SAITIPcre  ho  21224 

i  SOX  735 

I  VARDCOVE  AK  99926 

I  16!  JET  PERSON  AVE. 

I  EVERETT  NA  02149 

!  SCUTE  2/  SCX  691 
j  SUNSHINE  L4  70760 

!  C/0  PR4NK  V.  RINHS 
!  ».  0.  SOX  10043 
!  CHIC460  IL  60610 
! 

!  P.  0.  SOX  136 
!  ERATH  LA  70533 
! 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LUES 


ADDRESS 


26!  IASI#  INC. 

! 

I 

! 

01!  BARGE  SULK  TRANSPORTATION 


32!  BARCE  HH  115  CO. 

! 

! 

29!  BARCE  HANACENENT#  INC. 

! 

! 

II!  BARCE  RENTAL  (  SALES  CO. 

! 

! 

33!  BARGE  TRANSPORT  CO. 

! 

I 

! 

31!  BARKER#  RICHARD 

! 

! 

IS!  BARLETCORN'S  RXVCABOATS#  INC. 

! 

32!  BAR01D  DIVISION 

!  N.  L.  INDUSTRIES#  INC. 

I 

! 

32!  BARRIOS#  JAY  J.#  BOAT  RENTALS# 
!  INC. 

! 

211  BARTLEY#  EUGENE  H. 

1 

! 

21!  BARTLEY#  EUGENE#  JR. 

! 

1 

23!  BASIC  NARINE 
! 

32!  BASIN  NARINE#  INC. 

! 

! 

32!  BATKNAH  CLEANING 
! 

! 

31!  BATEV#  CARL  DINK#  INC. 

! 

! 

32!  BATON  ROUGE  PORT  CONHISSICN 

! 

! 

39!  BAY  S  DELTA  TONING  CO. 

» 

! 

01!  BAY  LADY  CRUISES 

! 

* 

03!  BAY  LINE  TOURS#  INC* 

! 

! 

03!  BAY  POINT  NAVIGATION  CORP. 

( 

03!  BAY  RIDGE  WATER  t  LIGHTERAGE 
!  CO.#  INC. 

! 

23!  BAY  SHIPBUILDING  CORP. 

1  (SUBSIDIARY  OF  HANITOHOC  CC«# 
!  INC.) 

01!  BAY  STATE-SPRAY  S 

!  PROVINCETCNN  S.S.#  INC. 

! 

! 

03!  BAY  TANKERS#  INC. 

! 

! 

11!  BAY  TONING  CORP. 

! 

! 

15!  BAY  TRANSPORTATION  CORP. 

!  O/B/A  ST.  PHILIP  TONING 

I 

33!  BAY#  INC. 

! 

! 

33!  BAY-HCUSTCN  TONING  CO. 

! 

I 

33!  BAYOU  CITY  BARGE  LINES#  INC. 

! 

! 

32!  BAYOU  FLEET 
! 

! 

32!  SAYCU  LASS  t 'KARINS  COPP. 

! 

! 

32!  BAYOU  NARINE  CORP. 

! 

! 

01!  BEAL  t  BUNKER#  INC. 

1 

44!  BEARER'S  LANDING 
! 

! 

01!  BEAR  NARINE  SERVICE 
! 

I 

IS!  BEATTY/  INC. 

! 

! 

21!  BEAVER  CONCRETE  S  GRAVEL  CC. 

I 

! 


!  C/0  FRANK  N.  N1MS 
I  P.  0.  BOX  10043 
!  CHICAGO  IL  40*10 
! 

!  C/0  CATANO  BARCE  CORP. 

!  P.  0.  BOX  1719 
!  SAN  JUAN  PR  00903 
! 

!  P.  0.  BOX  35 
!  BURNSIDE  LA  70731 
! 

!  1302  CLARKSON/CLAVTON 
!  BALLWIN  NO  43011 
I 

!  P.  0.  BOX  7174 
!  PADUCAH  KT  42002 
I 

!  12941  1-45  NORTH 
!  SUITE  311 
!  HCUSTON  TX  77040 
! 

!  P.  0.  BOX  446 
!  DUTCH  HARBOR  AK  99692 
! 

!  841  ELM  STREET 
!  LUDLON  KY  41016 
! 

I  ATTN:  JOSEPH  BOURGEOIS 
(  P.  0.  SOX  26306 
I  NEN  ORLEANS  LA  70106 
! 

!  110  V.  WILDWOOD  ORIVE 
!  SURAS  LA  70041 
I 

!  P.  0.  BOX  477 
!  6LENN1LLARD  PA  1S046 
! 

!  P.  0.  BOX  432 
!  GLENNILLARD  PA  15046 
l 

t  P.  0.  BOX  548 
!  ESC ANA8A  NI  49829 
! 

(  P.  0.  BOX  130 
!  BERWICK  LA  70342  ‘ 

! 

!  P.  0.  BOX  1157 
!  NCRGAN  CITY  LA  70381 

!  STAR  RTE.  BOX  43 
!  EXTENSION  LA  71239 
! 

!  P.  0.  BOX  380 
!  PORT  ALLEN  LA  7C767 

l  PIER  15 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

! 

!  BOX  334 

I  W.  SOUTHPORT  NE  04576 

! 

I  P.  0.  BOX  274 

I  VEST  ISLIP  NY  11795 

I 

!  PCXNT  O’VCODS  NY  11706 
! 

!  338  HANILTON  AVENUE 
!  BROOKLYN  NY  11231 
! 

I  STURGEON  SAY  VI  54235 


ATTN:  CHARLES  A.  HARKS#  JR. 
2C  LONG  WHARF 
BOSTON  HA  02110 

270  SYLVAN  AVENUE 
ENCLEVOOD  CLIFFS  NJ  07632 


P.  0.  BOX  12477 
NORFOLK  VA  23502 


P.  0.  eOX  5797 
TAHPA  FL  33675 


P.  0.  BOX  9908 

CORPUS  CHRISTI  TX  78469 


P.  0.  BOX  2360 
GALVESTON  TX  77553 


P.  0.  BOX  844 
HCUSTON  TX  77001 


P.  O.BOX  8741 

NEV  ORLEANS  LA  70182 


1 01  A  VICTORY  DR. 
UESTVEGO  LA  70094 


STATION  1  BOX  101S6 
HCUHA  LA  70363 


CRANBERRY  ISLES  HE  04625 


P.  0.  SOX  1223 
LEWISTON  ID  835G1 


53  WALNUT  ST. 
FAIAHAVEN  HA  02719 


».*.  1-V#  RIVER  R8.  BOX  11 
WARSAW  KT  41095 


P.  C.  BOX  62 
ROCHESTER  PA  15074 
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23!  BEAVER  ISLAND  BOAT  CO. 

! 

!  1C2  BRIDGE  ST. 

!  CHARLEVOIX  MI  4972G 

IS!  BELCHER  NARINE  SALES/  INC. 

! 

1 

!  77C0  N.  KENDALL  OR. 

!  SUITE  415 
!  MIAMI  FL  3315ft 

IS!  BELCHER  TCWINfi  CO. 

! 

1  P.  0.  30X  025500 
!  MIAMI  FL  331C2 

33)  BELCHER  TCWING  COMPANY 
! 

!  PCX  521 

1  CORPUS  CHRISTI  TX  76403 

35!  BELL  MARINE  CO./  INC. 

) 

!  P.  0.  SOX  5722 
!  REDWOOD  CITY  CA  94063 

32!  BELLANGE*/  PEARL#  INC. 

! 

!  P.  0.  ?0X  510 
t  GCLOEN  MEADOW  LA  70357 

17!  BELLE  CAROL  Of  THE  CUMBERLAND 
(  EXCURSION  CO. 

!  1 C 6  1ST  AVE.  SO. 

!  NASHVILLE  TN  372C1 

16!  BELLE  Of  LOUISVILLE— OPERATING 
! 

!  FOURTH  AND  RIVER  ROAD 

I  LOUISVILLE  KY  40202 

21!  BELMONT  NARINE  SERVICE 
! 

!  41  ST  AND  NOBLE  STREETS 
!  SCLLAIRc  OH  439C6 

36!  BENDIKSEN#  E.  M.  CO. 

(  P.  0.  BOX  70226 
!  SEATTLE  VA  96107 

21!  BENVOOD  LIMESTONE  CO. 

» 

!  ATTN:  R.  WILDPRET 
!  PENWOOD  VV  26003 

07!  BERG  BOAT  COMPANY 
! 

!  1102  WEST  STREET 
!  SUITE  702 

!  WILMINGTON  DE  19601 

36!  BERG/  CHRIS#  INC. 

! 

!  2730  WEST  BLAKE  AVE.  N. 

!  SEATTLE  VA  98109 

32!  BERGERON#  EARL 
! 

!  1C46  3AY0U  SIDE  DR. 

!  HCUHA  LA  70363 

I 

361  BERING  NARINE  CORP. 

! 

!  P.  0.  BOX  3757 
!  SEATTLE  VA  98124 

03!  BIRMAN  ENTERPRISES#  INC. 

1  1  XNGHAN  AVENUE 
(  BAYONNE  NJ  07002 

37!  SERNERT  BARGE  LINES 
! 

!  170  HARDING  BLVD. 

!  OREGON  CI1Y  OR  97045 

37!  BERNERT#  JOE/  TONING  COMPANY/ 

I  INC. 

!  P.  0.  BOX  37 
!  WILSONVILLE  OR  97070 

37!  BERNERT/  VXLLIRN 
! 

!  15612  S.  NEIBUR  RD. 

!  OREGON  CITY  OR  97045 

32!  BEANIE  BOAT  RENTAL#  INC. 

! 

! 

1  ROUTE  3 

l  119  WEST  112TH  ST. 

!  CUT  OFF  LA  70345 

32!  BERRY#  BRIAN 
!  D/8/A  BRI-LI  CO. 

t  250  VIRGINIA  ST. 

I  LCCKPORT  LA  70374 

32!  BERTUCCI#  RNTNONY  J.#  CONST. 

ICO.#  INC. 

!  P.  0.  BOX  10563 
!  JEFFERSON  LA  70161 

32!  BERWICK  BAT  OIL  CO.#  INC. 

! 

!  P.  C.  BOX  2708 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

32!  BERWICK  BAY  TRANSPORTATION  CO. 

! 

!  P.  0.  BOX  2708 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

22!  BETHLEHEM  STEEL  CORP.  (GREAT 
(LAKES  STEAMSHIP  DIVISION) 

!  $700  LOMBARDO  CENTER-ROCK  RUN 

I  SEVEN  HILLS  OH  44113 

CENTER 

09!  BETHLEHEM  STEEL  CORPORATION 
!  (COKE  OVEN  DEPT.) 

!  SPARROWS  POINT  NO  21219 
! 

33!  BICHL  Off SHORE 
! 

1  2855  MANGUM  PD. 

!  HOUSTON  TX  77092 

13!  BIERWORTK#  MCLBERN  BEE 
! 

!  RD.  <1/  BOX  164 
!  CALABASH  NC  28459 

31!  BIG  RIVER  BARGES#  INC. 

1 

!  P.  0.  80X  4700 
!  GREENVILLE  NS  36704 

33!  RIG  SVAR  BARGE  ft  BOAT  CO. 

I 

!  2435  £,  BROADWAY 
!  PEARLAND  TX  77581 

2ft!  RIGANI  VESSEL  FUELING  CONPANY 
!  Of  CHICAGO 

!  3583  ARCHER  AVE. 

!  CHICAGO  JL  60609 

1ft!  BILOXI  PRESTRESS  CONCRETE/  INC. 

! 

!  P.  0.  BOX  407 
!  BILOXI  «:  39533 

32!  BILUFCO  BOAT#  INC. 

! 

!  RT.  1 

!  SURAS  LA  70041 

27!  BINSffLR#  ROGER 
! 

!  1608  N4K0MIS  AVE. 

!  LA  CROSSE  VI  $4603 

11!  SXRSCH#  WILLIAM  L. 

! 

!  820  HERITAGE  POINT 
!  CHESAPEAKE  VA  23320 

32!  BISSO  NARINE  CO. 

! 

! 

32!  BISSO  TOWBOAT  CO.#  INC. 

! 

• 

!  P.  0.  BOX  4113 

1  NEW  ORLEANS  LA  70178 

!  P.  0.  60X  4250 
(  NEW  ORLEANS  LA  70178 

32!  BISSO#  1.  If.  ft  SOR#  INC. 

! 

! 

• 

1  P.  0.  BOX  4370 
!  NEW  ORLEANS  LA  70178 

t 

CHS*  I 
OUT.! 
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33!  BJ-TITAN  SERVICES  COMPANY 
I 
I 
I 

Je!  CLICK  QALL  TRANSPORT/  INC* 

! 

1 

1 

261  ALACK  NAHM 
! 

! 

3E!  BLACK  NAVIGATION  COMPANY 
! 

! 

31!  BLACK  SWAN  NAHM/  INC* 
t 
! 

* 

26!  5LACKHAWK  FLEET/  INC. 

! 

11!  ELAMA  RIVER  TAANSFOATAT  ION  CO* 
! 

! 

32!  BLANCHARD  TOWING  CO. 

!  CORPOIATICN 
! 

29!  ELASKE  MARINE/  INC. 

! 

I 

32!  BLFSSEY  ENTERPRISES/  INC. 

! 

! 

321  0LE SSEY/  WALTER  f •/  JA. 

! 

! 

2t!  CLOCK/  V.  6.  CC. 

I 

! 

33!  8LU0C0  6AM£  AND  TOWING/  INC. 

! 

! 

39!  CLUE  4  GOLD  FLEET 

! 

! 

03!  CLUE  Cl ACLf -ATLANTIC 
! 

I 

Oil  CLUE  LINES/  INC. 

! 

! 

! 

Ut  COAT  3AAN 
i 
! 

33!  COAT  SERVICE  OF  GALVESTON 


!  ATTN:  SAFETY  OEPAtTNENT 
!  ••  0.  fOX  A442 
1  HOUSTON  IX  7721C 
! 

!  1C6  SURREY  SLOG. 

!  1C777  WAIN  ST. 

J  MLLFVUE  WA  980C4 

!  1  €•  DUPONT  DR. 

!  SENECA  IL  61360 
! 

!  p.  C.  aox  C0220 
!  NENANA  AK  99760 
! 

!  1 29CC  N0RTH3OA0UCH 
!  SUITE  200 
!  HOUSTON  TX  77067 
! 

!  P.  0.  COX  429 
!  BUFFALO  ZA  52726 
! 

!  p.  0.  SOX  293 
!  HOPEWELL  VA  2366C 
! 

!  RT.  2/  SOX  412 
!  °CURS  LA  70343 

!  p.  C.  POX  112 
!  ALTON  IL  62002 
! 

!  P.  0.  aox  459 
!  PELLE  CHASSE  LA  70037 
! 

!  P.  0.  POX  459 

!  BELLE  CHAISE  LA  70037 

; 

*!  P.  0.  EOX  3010 
!  DAVENPORT  IA  52606 
! 

!  P.  0.  COX  262424 
!  HOUSTON  TX  77207 
! 

!  PIER-39/  fiOX  X-2 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94133 
! 

i  P.  0.  SOX  3 
(  RAVENA  NY  12143 
! 

!  ATTN:  NAS.  LAWRENCE 
I  p.  C.  POX  537 
!  ST.  JOHN  VI  00S3C 
! 

(  630  SEVENTH  ST. 

!  TELL  CITY  IN  475!* 
f 

!  PIER  19 

!  GALVESTON  TX  77550 


32!  COROELON  CFFSHCRE  OPERATORS/ 

1  INC. 

1 

20!  BORG-WARNIR  CHEMICALS/  INC. 

! 

! 

Oil  BOSTON  LINE  A  SERVICE  CO./  INC. 
! 

! 

! 

01!  COSTON  OCEAN  CARRIERS/  INCi 
! 

! 

! 

01!  BOSTON  PARTY  BOAT#  INC. 

! 

! 

01!  BOSTON  TONING  t  TRANSPORTATION 
t  COMPANY/  INC. 

!  D7B/A  BOSTON  FUEL  TRANSPORTS 
! 


!  ACUTE  4  PCX  866 
I  PLAQUERXNE  LA  70764 
l 

!  44C1  WEST  JEFF 
!  DETROIT  PI  41209 
! 

I  P.  0.  80X  967 
!  FIATWOOD  XT  41139 
! 

1  P.  0.  SOX  25 
!  AEEOSPORT  OR  97467 
I 

I  32C0  PAAXRE  MIDLAND  CENTER 
!  BUFFALO  NY  14203 
! 

!  P.  a.  BOX  250 
!  LCCKPORT  LA  70374 
! 

!  P.  0.  SOX  250 
!  LCCKPORT  LA  70374 

!  C/C  DONELAN  PHELPS 
!  7800  aONHOPNE 
!  ST.  LOUIS  MO  63105 
! 

I  P.  0.  SOX  1015 
!  JEFFERSONVILLE  IN  47131 

!  PIER  6 

!  CCPMERC IAL  STREET 
!  PCOTHSAY  HARBOR  PE  0453B 
! 

!  2034  MONROE  ST. 
i  WILMINGTON  NC  26401 
! 

!  BOX  279 

!  LOCXPORT  LA  70374 
! 

!  P. -0.  BOX  279 
I  LOCXPORT  LA  70374 
! 

!  P.  0.  BOX  1868 
1  PARKERS6URG  WV  26102 
! 

!  CCNLEY  TERMINAL 
!  1ST  AND  FARRAGUT  ST. 

!  S.  BOSTON  HA  02107 
! 

!  ATTN:  PETER  MONACO 
!  762  UNIVERSITY  AVE. 

!- WESTWOOD  MA  02090 
! 

!  16  GEORGE  STREET 
!  MARSHFIELD  MA  02050 
( 

!  36  NEW  STREET 
!  EASY  80ST0N  MA  C212I 
! 

! 


ADDRESS 


= 

5 
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i  Aunts 

i 

111  IIIMll  OIL  CORPAkY#  TNI 

1 

1 

! 

! 

03!  BMICMARD  TRANSPORTATION  CO. 

! 

! 

!  2300  CENTRAL  TRUST  TOHCB  5 

I  CINCINNATI  OH  43202 

f 

!  P.  0.  BOX  449  I 

!  POINT  PLEASANT  HV  23530 

!  ? 

!  MICKSVILLf  PLAZA  t 

1  23  HEST  BARCLAT  STREET 
!  HICKSVILLE  NY  11101 

j 

32!  OOUDRf AUX#  CUT 
! 
t 

32!  MUM/  EMILY  BARIC  CO. 

! 

!  2304  MERRILL  STREET  5 
!  ABBEVILLE  LA  70510  ! 

!  4 
IP.  0.  BOX  100  i 
!  LCCXPORT  LA  70374  £ 

1TI  IOWATCR#  IkC.-IOUtHCM  IIVIIISN 

!  CALHOUN  TN  37309 

34!  IOYER  ALASKA  BARIC  LINES#  INC. 

* 

i  7318  4TH  AVE.  S.  i 

l  SEATTLE  HA  98103  i 

31!  IOYER  TOHXNI#  INC. 

! 

!  P.  0.  BOX  5000  = 

1  KETCHIKAN  AX  99901  1 

_ 

! 

!  P.  0.  BOX  544  l 

!  JENA  LA  71342  | 

01!  IRABV#  TIMOTHY  C. 

! 

1  254  SANOUICH  ST. 

!  PLYMOUTH  MA  02340  | 

32!  BRANNCR  ENCXNECRXRC 
! 

! 

!  5CS  TRAVIS  ST.  | 

!  SUITE  808  5 

I  SHREVEPORT  LA  71101  | 

27!  IRANI#  IRVIN  U. 

! 

!  8619  HAMLET  AVE.  S.  I 

!  COTTASE  SROVE  MN  53014 

• 

01!  BRANT  ROCK  PARTY  1  RIVE  BOAT 
!  LINE#  INC. 

! 

• 

!  69  CENTRAL  AVE.  £ 

!  P.  0.  BOX  412 

!  BRANT  ROCK  MA  02020  £ 

t 

33!  BRAZOS  PORT  BOAT  LfASXNC#  INC. 

!  P.  0.  SOX  816 

!  FREEPORT  TX  77541  3 

32!  IREAX  OP  BAHN#  INC. 

* 

( 

t-  P.  0.  BOX  492  | 

!  229  FIFTH  ST.  3 

!  C'ETNA  LA  70053  f 

) 

JJI  IHATHNIT  NARINE  CONTRACTOR! 

1 

!  P.  0.  BOX  1*34  | 

1  DICKINSON  TX  77539  | 

\ 

in  BRENNAN  NARINE#  INC. 

1 

1 

! 

!  820  BAXNBRIDCl  .1 
!  LA  CROSSE  HI  54601 

t  1 
!  P.  0.  BOX  2537  1 
!  LA  CROSSE  HI  54402  | 

31!  BRENT  421#  XNC. 

1 

!  P.  0.  DRAHER  8 

!  SREENVILLE  MS  38701  1 

l 

31!  BRENT  BROS.  TOHXNI  CO.#  INC. 

( 

!  P.  0.  DRAHER  8 

!  SREENVILLE  MS  38701  { 

) 

31!  BRENT  CIUXPMENT  COMPANY 
! 

!  P.  0.  DRAHER  i 

l  SREENVILLE  NS  38701  j 

■ 

31!  BRENT  PXVC  PARTNERSHIP 
( 

! 

1  *».  0.  OAAHCR  i 
!  SREENVILLE  MS  38701 

\ 

31!  BRENT  IIIUXO  TRANSPORT#  IRC. 

! 

!  — . 

!  Pi  0.  DRAHER  8 

!  SREENVILLE  MS  38701  ; 

i 

31!  BRENT  NARINE  TRANSPORTATION  CO. 

! 

I 

l  ».  o.  daalea  9 

1  GSSENVILLE  MS  3B701  8 

f 

31!  BRENT  TOUXNI  CO.#  INC. 

! 

!  P.  0.  DRAHER  8  I 

!  SREENVILLE  PS  38701 

31!  BRENT#  HIRES#  BRENT 
! 

t  — 

I  P.  0.  DRAHER  3  1 

!  SREENVILLE  NS  38701  1 

\ 

31 1  BRENT#  HObARD 
! 

I  — 

!  P,  0.  DRAHER  8  1 

!  SREENVILLE  MS  38701 

\ 

31!  BRENT#  LEA 
! 

!  =- 

l  ».  o.  opauep  9 

1  GAEENVILLE  NS  39701  f 

00!  BRETON  BAY  HATER  TRANS.#  INC. 

! 

I  — 

!  P.  0.  BOX  273  ^ 

!  LECNARDTOHN  MD  20630  £ 

- 

42!  BREHER  CHEMICAL  CORPORATION 
! 

i  P.  C.  BOX  48  f' 

!  HONOLULU  HI  96810  1 

\ 

IS!  BREHER#  WJNFORD 

1 

1  8570  A0LL1N5  HILLS  Of.  S 

1  PADUCAH  FT  47003  ;! 

35!  BRICE#  XNC. 

( 

1 

1  0.  0.  BOX  tit  < 

!  FAI A3AMFS  AF  9U707  % 

01!  ERIDSEPORWORT-JIFf.  STEAMBOAT 
i  co. 

1  " 

!  1C2  HEST  cAOADVAY  I 

!  PC»T  JEFFERSON  NY  11777  | 

41!  BRISSS#  LARRY 
! 

! 

!  1202  *?TTNt*  5LVD.  i 
!  SUIT?  339C  2 
!  SAN  OIEGO  CA  92101  |: 

■ 

03!  BRISK!  EQUIPMENT  CORE. 

! 

!  763  N.  RIV6RVIEH  DRIVE 

!  TCTOVA  NJ  07512  £ 

32!  BRILEY  MARINE#  INC. 

! 

!  P-0.  BOX  53077  | 

!  LAFAYETTE  LA  7C5C5  1 

321  BAIS-TOH#  INC. 

! 

!  P.  0.  POX  102?  ? 

!  "URAS  LA  70041  5 

32!  BRISTER#  $•  E.  TOWNS/  INC. 

! 

! 

!  P.  0.  90X  1029 

!  9URA5  LA  7CC41  r 

! 

w,  . 
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32JIUTTE  LA  ROSE  BOAT  CONRANT 
! 

! 

1 

!  ATTN:  TORMY  TRAIL 

I  «CUTE  3#  eOA  1047 
!  5AEAUX  BRIDGE  LA  70517 
! 

! 

■ 

1 

1 

!  C 

! 

1 

1 

! 

! 

J 

i 

! 

! 

1 

321  tn  BOAT  CO./  INC. 

! 

! 

!  ATTN:  StONEY  COMAR0CUE 
!  N.  0.  BOX  IBB 
(  ocs  allsnanr:  la  70C30 

■ 

321  C  t  C  BOAT  RENTALS/  INC. 

!  N.  0.  BOX  *3* 

!  OCLPCN  MfAbOW  LA  70337 

21!  C  I  C  NARINE  MA1NT.  CO. 

! 

! 

1  ATTNt  RICHARD  CHATSTONMER 
!  N.  o.  aox  124 
!  CHARLEROI  NA  13022 

32!  C  4  E  BOAT  RENTALS#  INC. 

! 

1  N.  0.  DO*  243 
!  CUT  OFF  LA  70345 

•j 

32!  CtC  NARINE  SERVICE/  INC. 

1  C.  OX  73® 

(  /!CL9‘N  1M00W  L*  73337 

32!  C  I  C  NARINE  TOWING#  INC. 

1 

!  AT.  1#  BOX  3326C 
!  NARRERO  LA  70072 

'i 

32!  C  I  H  BARCE  RENTALS 
! 

! 

!  ATTN:  8.  HUNTER 

J  24  NARCUIS  MANOR 

1  NORGAY  CITT  LA  70380 

321  C  t  N  BOAT  CO. 

! 

!  528  FRANKLIN  ST 
!  MORGAN  CITY  LA  70370 

331  C  t  N  BOATS#  XNC. 

! 

!  R.  0.  BOX  444 
i  FREEPORT  TX  77541 

■ 

321  C  A  BOATS#  XNC. 

I 

I  M.  0.  BOX  711 
!  ARITC  LA  70422 

i 

21!  C  C  6  NARINE  SERVICES 

! 

!  ».  0.  BOX  464 
»  H?NNi PIN  IL  61327 

37!  C  N  F  LCASINC  CO. 

! 

!  R.  0.  BOX  1769 

1  VANCOUVER  W A  9844  8 

33!  CRN/  LT|. 

! 

J  RT.  2#  BOX  129 
!  ORANGE  GROVE  TX  7B372 

; 

32!  C  S  S  ATLANTA#  INC. 

! 

! 

!  733  E.  AIRPORT  OR. 

!  SUITE  101 

!  p ATOM  ROUSE  LA  70606 

’ 

-441 -C  TONINC 

!  (ESTATE  OF  LEE  N.  CONAN) 

;  i 

I  C/0  NELLIE  STEWART 
!  346  WEST  3R0 

I  ENNETT  10  83417 

i 

411  CtC  BOATS#  INC. 

i  1 

!  R.  0.  BOX  1279 
!  HUNTINGTON  BEACH  CA  92647 

321  C-CBAFT  NARINE  SERVICES/  XNC. 

!  * 

!  R.  0.80X  1096 
!  GALLIANO  LA  70354 

- 

32!  C.  F.  XNIUSTRXES/  XNC. 

I  R.  0.  BOX  466 
!  OCNALOSONVILLE  LA  70346 

~ 

21!  C.  J.  t  SON  TONXNC  CORN, 
j 

!  ATTN:  CARL  JOHNSON 
!  ROUTE  1 

I  GEORGETOWN  RA  13043 

i 

2S|  C.  K.  NROCESSXNC  CO. 

!  R.  0.  BOX  396 
!  WCA'INt  IR  327*1 

07!:  CABLE  VENTURES/  INC. 

I  (BEL  CORN.) 

{  R.  0.  BOX  401 
!  TONS  RIVER  NJ  067S3 

42!  CABRAS  NARINE  CORN. 

! 

! 

!  CONNERCXAL  RORT“ARRA  HARBOR 
!  1C26  CABRAS  HWT.  SUITE  114 
!  PIT X  GU  94925 

32!  CACTUS  TONXNC  CO. 

! 

I 

J  3426  EAST  PARK  AVE. 

!  HCUMA  LA  7C343 

321-  CARE  TONXNC 
! 

: 

!  3217  WYTCHWOOO  OR. 

!  MORGAN  CITY  LA  70381 

37!  CAFFALL  BROS.  FOREST  NROOUCTS/ 

-1  XNC. 

1 

32!  CAJUN  ELECTRIC  NONIt 

1  COOPERATIVE/  XNC# 

! 

!  23260  S.V.  PARKWAY 
!  W2LS0N7ILLE  OR  97070 

!  1C719  AIRLINE  HWT. 

!  R.  C.  BOX  15540 
!  BATON  ROUGE  LA  70893 

32!  CAL  RIVE  INTERNATIONAL/  XNC. 

I 

f  ‘1 

!  ATTw.  ftOSXh  SSTAT 
!  P.  0.  BOX  1016 
!  MORGAN  CITY  LA  703*1 

-Jj 

07!  CALRNELL  IIVINC  SERVICE 
! 

! 

411:  CALIFORNIA  RKSEL  1  EiUXN./ 

I  INC. 

1  BOX  401 

!  TCMS  AXVER  NJ  C87S3 

! 

!  9C9  NAHAR  AVE. 

!  WILRINfTON  CA  *0744 

V 

321  CALLAXS  t  CALLAXS  BOAT  RENTALS 

I 

1 

,  321  CALLAXS  t  LOWtllT  TONXNC#  XNC. 

1  t 

i  2CC0  WEST  MAIN 
!  CUT  OFF  LA  70345 

\ 

1 

!  RT.  3/  BOX  998 
!  CUT  OFF  LA  70345 

* 

!  32!  CALLAXS  ANR  SONS#  XNC. 

»  *1 

!  RT.  3#  BOX  99* 

!  CUT  OFF  LA  70345 
! 

_ _ _ _ _ _  TABU  1 

!  ~~ . 

OPCMTO*  NANE 

1<l  CANT.  SAN'S  CRUISES 
I 

321  CART*  TON/  INC. 

I 

I 

32!  CAPTAIN  REACT/  INC. 

! 

33 j  CAPTAIN  WICK'S  UNUNfi 

! 


Of!  CAPTAINS  SHIR  CHANDLERY  CC./ 

!  INC. 

! 

32!  CAR  OFFSHORE  SERVICE/  ZB. C. 

! 

OE!  CARAHANOS/  RETER 
1 

01!  CAREFREE  CPUISES/  INC. 

! 

hi  carcil/  nc. 

! 

27!  CARSILL  NARINE  t  TERNINAL/  INC. 
! 

32!  C/RI  CORPORATION 

! 

! 

01 1  CARIBBEAN  BAR6C  CCRR. 

! 

32!  carline  tank  service 

l 

i 

32!  CARLINE'S  CEZSRAR  FLEET/  INC. 

I 

I 

32!  CARLINE/  ZANE 
( 

! 

! 

321  CARLINES  PARINE  TCWINW  INC. 

I 

U!  CARLISLE/  CRXFFIN 

! 

32!  CAROLINA  OFFSHORE  BOAT/  INC. 

1 

31!  CARTER  CONSTRUCTION  CO./  INC. 

I 

31!  CARTER  OIL  CO. 

I 

321  CARTER/  JOHN  N./  JR. 

1 

! 

12!  CARTERET  TOVINC  CO. 

I 

30!  CARUTHERSVILLE  HARXKF  SERVICE/ 

I  INC. 

1 

37!  CASCADE  LCCKS  LUNGER  CC. 

I 

! 

01!  CASCO  3A7  TOWBOAT  CO. 
i 
! 

01!  CASCO  8 AT  TU69CA7/  INC. 

! 

! 

07!  CASHO/  R.  J.  NARINE  TOVINC 
!  CORP. 

! 

33!  CASPART-WtNDELL  INDUSTRIES/ 

!  INC. 

! 

32!  CASTEEL/  INC. 

! 

! 

<2!  CASTLE  S  COOKE/  INC. 

! 

! 

41!  CATALINA  CRUISES 

i 

i 

t*»  CAUSTIC  7C‘-ir:C , 

! 

! 

IS!  Cecil  TRANSPORT  (  TOVINC  CC./ 

I  IRC. 

22!  CEHCNJ  TRANSIT  CC. 

! 

I 

32!  LCNAC  TOVINC  CCNPANT/  INC. 

I 

! 

! 

32!  CENAC/  C.  A.,  TOVINC  CC./  INC. 

! 

211  CINT0MN7I  KARINE  SERVTCt 

! 

! 


ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


I 

!  ADDRESS 


I  '.  v.  SOX  1131 
1  SRVANNRH  CA  31402 
I 

I  EOA  1215 
I  PUNAS  LA  20041 
I 

I  3424  EAST  PARK  AVE. 

1  HCURA  LA  20343 
1 

I  ATTN)  ALTON  ROUS! 

!  P.  0.  SOX  423 
t  KENAN  TX  22343 
I 

I  1224  S.  CLINTON  STREET 
I  SALTXRORE  ND  11224 

I  P.  C.  SOX  251 
j  PCLDEK  NEADOV  LA  20352 

I  K-1  0AN3OC  DRIVE 

I  URS.  TORRINAR/  CUATNASO  PR  00452 

I  433  HANOVER  ST. 

I  POSTON  NA  02113 
I 

I  P.  0.  ROX  2504 
1  CHESAPEAKE  VA  23324 
I 

I  P.  0.  SOX  9300 
j  NINNEAPOLIS  NN  33440 

I  P.  0.  ROX  2602 
1  4CC  TOUNSS 

I  P0RC4K  our  LA  20381 

I  P2  CREENV1CH  PLAZA 
1  CREENVICH  CT  04230 
t 

I  ATTN)  PAT  NUAPHT 
I  22ES  HVT.  25 
1  ttlSHAR  LA  20234 
I 

1  233  E.  AIRPORT  DR. 

i  sum  ioi 

I  EATON  ROUSE  LA  7C504 

I  RT.  1/  SOX  22S 
I  INTRACOASTAL  AD. 

!  PLAQUE HINT  LA  20244 

I  ROUTE  1/  ECX  22S 
I  PLA9UENINIS  LA  20244 

1  240  LUKINS  PIKE 
j  NEVPORT  KY  41021 

!  P.  0.  60 X  1222 
j  NCRCAN  CUT  LA  2C351 

I  P.  0.  SOI  548 
I  9ENT0N  AS  22015 
I 

j  6ENT0N  AS  22015 

!  P.  0.  2 OX  41 
j  PORSAN  CUT  LA  20381 

I  P.  0.  D RASE R  3490 
I  SOREHEAD  CITY  HC  28552 

I  »CX  321 

j  CAAUTHf PSYILLE  NO  63830 

i  P.  0.  20 X  264 
I  SINSEN  VA  91605 
! 

I  444A  COHNERC IAL  ST. 

!  PORYLAHD  NE  04101 

!  '.  0.  90X  460 
1  SIIP4ST  PE  C4915 

!  Ill  JOSEVCOD  DRIVE 
!  NEV4R*  OE  19213 

!  P.  0.  “OX  939 

j  ROCKPORT  TX  283E2 

1  P.  0.  SOX  940 
I  ST.  ROSE  LA  20022 

I  P.  C.  “OX  333C 
j  HONOLULU  HI  96801 

I  P.  0.  POX  1948 
I  SAH  PEDRO  CA  90233 

1  204  IDLEVCOD  DRIVE 
j  OHICKASAV  Al  35(11 

I  204  NTRTlf 
!  HCU'A  la  2C380 
I 

!  0.  POX  5448 

j  CLEVELAND  OH  A41C1 

!  ATTN:  NATHAN  “LAISANCE 
1  p.  0.  POX  2612 
1  HOUSA  LA  20341 

j 

!  P.  0.  SOX  3372 
!  HCUPA  la  7C341 

i 

!  »1IH!  GAfE  CENTOfANTI 
!  P.  0.  POX  460 
j  VIST  8LIIA9ETH  PA  150E8 


13 


4  Jt  mu  1  -  M.HW8C1ICM.  tin  of  T 

- - - - 


-  ALf MMCIICM.  list  Of  tMttf ORTATION  l!«i 


om&xK*  n amc 


33!  CENTRAL  AfUlCM  MM!  AHI 
I  towing  co« 

32!  CENTRAL  ICAT  RENTALS/  INC. 

\ 

20!  CENTRAL  CONTRACTING  COMPANY/ 

!  INC. 

32!  CENTRAL  CLLf  LJNES/  INC. 

\ 

32!  CENTRAL  CULf  TOWING 

1  1 

151  CENTRAL  OIL  CO./  INC. 

! 

3C!  CENTRAL  STATES  DREDGING  CC. 

! 

03!  CCRTIfICD  CONCRETE  CO. 

I 

321  CG8  MARINE  SERV*  *t  LAMLACf 
! 

36!  CHADWXCO  €•  t06  PATRCL  CO. 

I 

62!  CHAMORRO  CWlEf  CCRM. 

! 

! 

22!  CHAMP/  JOSEPH 

! 

33!  CHANNEL  BtNKCR  SERVICE 

! 


331  CHANNEL  rUELINC  SERVICE'  JNC. 

! 

! 

3e!  CHANNEL  LANOfILL#  INC. 

1 

! 

32!  CHAPMAN/  tON/  XNC. 

! 

1 

17!  CHARLESTON  MARINE 

! 

32!  CHARGE NTXER  TOWING/  INC. 

! 

32!  CHARRXER/  MARK  T. 

Oil  CHATHAM  PARTY  SOATS/  XNC. 

j 

14 l  CHATHAM  TCMINS  COPPANY/  XNC. 

! 

33!  CHEMICAL  EARGE  CO. 

I 

lit  CHEPSERVE  TERMINAL/  INC. 

! 

32!  CHERAMIE  fiO  TROC  NO.  1C 

! 

! 


32*!  CHERAMIE  60  TROC  NC.  2$/  XNC 
■ 
i 


321  CHEPAPIE  6X05.  30AT  «0./  IkC. 
! 

1 

321  CHEPAPIE  6PCS.»  IKC. 

1 

! 


1  P.  0.  eox  155 
I  rmniwet  TX  115*6 
1 

I  f.  0.  eox  *555 
1  PCACAN  tilt  l»  1C360 
1 

1  X.  6.  BOX  101 
I  51.  PETEPS  BO  65574 

I  p.  0.  SOX  55366 
I  KIN  OAIEANS  LA  10153 
! 

!  i,  o.  eox  loi 

I  CUT  Off  LA  105*5 
1 

1  f,  0.  tot  105* 

1  TAPP*  fL  3340t 
1 

1  P.  0.  BOX  16506 
!  pf APHIS  IK  58114 
1 

I  4*1  LEX1KS10K  ave. 

i  nek  ro»x  ki  loon 
1 

l  p.  o.  eox  1380 
1  LAPLACE  LA  70061 
t 

1  P.  0.  BOX  766 
!  PAAYSVULE  WA  48270 
I 

I  P.  C.  aoX  4186 
1  TIHUNIHS  (U  16111 
I 

I  25800  SC1EKCE  7A»«  1«. 

1  BCACHKOOD  oh  **122 
1 

I  p.  0.  BOX  267 
l  1013  LAXEStOE  6A« 

1  CHANNELVltV  IX  17530 

!  AltK!  JEXPT  A.  CA83A6E 
I  P.  0.  BOX  1508 
I  PCAT  AXTHU*  TX  776*1 
I 

!  P.  0.  BOX  21267 
I  JUNEAU  AX  11601 
1 

I  ATE.  1 
I  PCX  155C 

I  CH AUVXN  LA  703** 
i 

1  p.  0.  60*  375 
1  ENAXLESTON  TK  37310 
I 

l  5CS  hooohaven  pa. 

1  HCUBA  LA  70363 
1 

!  *01  XtVCPSlOt  PA. 

!  P1NEVILLE  LA  71360 

I  ATTNt  3.  C.  B06«ES5»  J«. 
!  1320  BAIN  ST. 

1  CHATKAN  PA  02633 
I 

I  P.  0.  30X  376 
I  SAVANNAH  (A  31*02 
1 

l  p.  e.  eox  155 
1  fXIINPSVOCP  TX  775*6 
I 

l  p.  e.  eo»  117 
I  N ILBINCTCN  NC  28*02 


!  P.  0.  SOX  775 

1  SCLDAN  PEAPOV 

LA 

70357 

INC. 

i  P.  0.  30X  775 
!  CCL3EN  PEAPOV 

LA 

70357 

XNC. 

1  P.  0.  SOX  773 

1  SCLPEH  PEAPOV 

1 

1  P.  0.  BOX  775 

1  OCLPEN  PEAPOV 

LA 

70357 

INC. 

LA 

70357 

XNC. 

P.  0.  POX  775 

1  6CL0EN  PEAPOV 

LA 

70357 

INC. 

i  P.  0.  80X  775 

1  CCLO'N  PEAPOV 

LA 

70357 

INC* 

1  P.  0.  »0X  275 
!  CCLOEN  PEAPOV 

LA 

70357 

INC 

!  P.  0.  BOX  775 
!  CCLOEN  PEAPOV 

LA 

70357 

XNC. 

!  P.  C.  BOX  775 
»  CCLCf* 

LA 

70357 

INC. 

!  f>.  C.  PCX  775 
!  GCLOCN  KEAOOW 

LA 

70157 

INC* 

!  P.  C.  «0X  775 
!  GCLDfN  MEADOW 

LA 

70357 

-  XNC. 

i  p.  o.  eox  775 

J  GCLDf.N  MEADOW 

LA 

70357 

•  XNC. 

!  P.  C.  POX  775 
!  6CL0EN  MEADOW 

LA 

70357 

!  30  DSP3ES  PX. 

I  OPETNA  LA  7C053 
! 

I  P.  0.  SOX  775 

!  0 CLOCK  PEAPOV  LA  70357 

I 


IMU  1  -  ALPHABETICAL  US?  OF  TRANSPORT A1 ION  LUCS 


.15 


! 

ENG.!  OPERATOR  HARE 

BIST. I 


32! 

1 

ChCRAMIE# 

GILBERT# 

INC 

! 

321 

! 

CHCRAKXE# 

HUEY  L.# 

INC, 

i 

32! 

CHCRAMIE# 

INC. 

I 

! 

! 


S3]  CHERAPIE,  NANNY 
i 
I 

321  CHERAMIC#  MURPHY  NARINE  SERVICE 
! 

! 

321  CHIAAMIE#  N.  Jw  INC. 

1 

1 

32!  CHEAANIE#  nui  J.  t  SONS#  INC. 

! 

i 

32!  cherahxc#  STevr  j.#  inc. 

I 

! 

18!  CHfPOKEE  CAUSE  LINES#  INC. 

I 

J 

17*!  CHEROKEE  PARIHf  TERMINAL 

j 

1 

07!  CHESAPEAKE  3ARGE 
t 
! 

11!  CHESAPEAKE  CORPORATION  OF 
!  VIRGINIA 
i 


»  p.  o.  sox  *3! 

!  GCLOFN  neabov  LA  ?033’| 

l 

!  Ill  V.  194TH  ST. 

!  P.  0.  POX  193 
!  9ALLXANC  LA  7035* 

! 

1  ATTN:  DOUGLAS  CHER AMI f 
!  1311  3.  BAYOU  DRIVE 
!  5CLOE.S  PEADOV  LA  70357 

i 

i  P.  C.  SOX  *78 
!  GALLIANO  LA  7035* 

! 

!  P.  C.  SOX  36* 

!  GALLIANO  LA  7035* 

!  p.  e.  Gox  1009 
!  GALLIANO  LA  7035* 

j  P.  C.  <»OX  13C 
!  CUT  OFF  LA  703*5 

i 

i  109  cffSTCCK  DRIVE 
!  CCLBEN  MEADOW  LA  70357 

j 

i  9.  0.  BOX  7176 
•  PADUCAH  KY  *2002 
! 

!  P.  C.  BOX  £  123 
!  NASHVILLE  TN  3**07 

I  ICO  WES!  10TH  STREET 
!  WILMINGTON  BE  19591 

j  P.  0.  BOX  311 
!  WEST  POINT  VA  23151 

i 


09! 

I 

! 

11! 

1 

t 

32! 

! 

! 

39! 

1 

! 

! 

32! 

! 

! 

! 

33! 

I 

! 

32! 

I 

! 

I 

25! 

I 

I 

25! 

! 

! 

I 

33! 

! 

I 

15! 

I 

! 

03! 

( 

I 

! 

15! 

I 

! 

30! 

I 

I 

18! 

! 

! 

( 

32! 

! 

! 

32! 

! 

! 

32! 

! 

31! 

! 

! 

12! 

! 

! 

03! 

I 

» 

! 

031 

! 

! 

31! 


I 

29! 

! 

! 


CHESAPEAKE  NARINE  TOURS#  INC. 
CHESAPEAKE  TUG  S  2ASGC #  IRC. 
CHEVCO  SERVICES#  INC. 

CHEVRON  SHIPPING  COMPANY 

CHEVRON  USA#  INC. 

CHEVRON  USA#  INC. 

CHCYNNE  NARINE#  INC. 

CHICAGO  CRUISES 

CHICAGO  FRON  THE  LAKE#  INC. 

CHICO#  B.  A.  TU6#  INC. 

CHILDRENS  COMPANY /  INC. 
CHILLEMI,  CHARLES 

CHOCOX  BARGES#  INC. 

CHOCTAW  TRANSPORTATION  CO. 

CHOTIN  TRANSPORTATION#  INC. 

CHOTXK#  SCOTT#  INC. 

CHOUEST#  DAMON#  INC. 

CHOUEST#  EDISON  OFFSHORE#  INC. 

CHURCHILL#  FRANK  J. 

CIANCRO -WILLIAMS  BROS. 

CIRCLE  LINE  -  SIGHTSEEING 
YACHT!#  INC. 

CIRCLE  LINE  -  STATUE  OF  LIBERTY 
FERRY#  INC. 

CITY  OF  MONROE 
CJB  COMPANY 


!  P.  C.  ?0X  3350 
!  ANNAPOLIS  ND  21*03 
! 

!  13C9  OLEANDER  AVE. 

!  CHESAPEAKE  VA  23525 

! 

!  P.  0.  POX  1015 

*  ABBEVILLE  LA  70511 

i 

i  555  NARKE1  ST. 

!  RM.  1920 

!  SAN  FRANCISCO  CA  9*105 

! 

!  ATTN:  MANAGER  ESFlH 
!  935  CRAVIEA  ST. 
i  NEW  ORLEANS  LA  7C112 
! 

!  p.  0.  BOX  100*9 
!  LI9EPTY  TX  77575 
! 

!  ATTN:  LLOYD  AUCOIN 
!  P.  0.  BOX  *07 
!  BERWICK  LA  703*2 
! 

!  1C<68  INDIANAPOLIS  8LVD. 

!  CHICAGO  IL  60617 

! 

!  *35  F.  ILLINOIS 
!  SUITE  361 
!  CHICAGO  IL  60611 

i  PI.  2#  BOX  1*2 
!  DAYTON  TX  77535 

i 

i  6630  RIVES  PLACE 
!  GULF  SHORES  AL  365*2 
! 

I  3770  LAKE  HURST  AVE. 

!  RD.  i 

l  JACKSON  NJ  C8S27 

* 

!  P.  0.  BOX  63H 
!  DES72H  FL  325*1 
; 

!  BCX  527 

!  ortRSBURG  TN  38C2* 

• 

!  ATTN:  NEL  CULBREATm 
!  1*00  550  BUILDING 
!  CINCINNATI  OH  *5202 

i 

i  0.  90X  10? 

!  MKoimu  u  70**8 

!  ?.  0.  30X  50! 

!  GALLIANO  LA  7035A 

I 

i  p.  o.  BOX  305 
j  GALLIANO  LA  7035* 

!  P.  0.  BOX  9295 
!  KETCHIKAN  AK  999C1 

i 

!  Pr  0.  SOX  1 OBO 
!  FDENTON  NC  27932 

i 

!  PIER  83#  NEST  *3RD  ST. 

!  NORTH  RIVER 

!  NEW  YORK  NY  10036 

! 

!  PIER  83-FOOT  CF  WEST  *3R0  ST. 
!  NEW  YORK  NY  10036 
! 

!  P.  0.  BOX  300 
t  HCNROE  LA  71210 
! 

I  ROUTE  3/  BOX  115 
!  PEBRYVILLE  NO  63775 
! 


ADDRESS 


TA3LE  1  -  ALPXA2C7ICAL  LIST  OP  TRANSPORTATION  LINES 


1 

ENG.!  OPERATOR  NAME 

01  ST. S 

i 

! 

; 

address 

291  CLAYTON  TANKERS/  INC. 

l  8l!2  MARYLAND  AVC. 

J 

!  CLAYTON  NO  631 CS 

37 i  CLEAPWATtf  NARINE  WORKS/  INC. 

!  P.  C.  SO*  M 

J 

!  LCNGVIrU  WA  9*432 

521  CLEMENTS/  D.  J./  INC. 

!  RT.  1/  6?C-D 

! 

!  ‘'CRGAN  CITY  LA  7C38C 

22!  CLEVELAND  TANKERS/  INC. 

1  #55  PU9LIC  SCUARE 

1 

)  P.  0.  6479 

i 

i  CLEVELAND  OH  44114 

2* !  CUPPS  FOREST  PRODUCTS  COMPANY 

l  P.  C.  *0X 

! 

!  RUKISING  HI  49862 

2«!  CUPPER  CRUISE  LINE 

!  ATTN:  JOHN  9.  AYER 

i 

!  7711  20NHO*NP  PLACE 

! 

!  SI.  LCUlS  M3  63105 

34!  :upp£«  fisheries 

\  4CU  21  ST  AVE. 

! 

!  SEATTLE  WA  98199 

Cl!  CUPPE?  #AR INt/  INC. 

!  12  UPLAND  ROAD 

i 

•  ScweURYPORT  NA  01950 

32!  CLOUD  BOAT  RENTAL/  INC. 

• 

!  «*.  0.  BOX  6 

! 

!  eCCTHVILL!  LA  7C038 

36!  CLOVE SLEAI  195$/  INC. 

!  29104  PIPLINP  ROAD 

1 

!  NCNROE  VA  98272 

32!  CLYDESDALE  COPP. 

!  P.  S.  a0X  398 

! 

l  -ARAcAO  LA  70073 

J<!  COAST  LINK  PACIPIC/  INC. 

1  15C  NICKERSON  ST. 

! 

!  SEATTLE  WA  98109 

09!  COASTAL  CARRIERS  CORP. 

!  SUITE  311 

! 

!  410  SEVEAN  AVE. 

i 

!  ANNAPOLIS  MD  214C3 

32!  COASTAL  CPEWeOAT  CCRP. 

i  2CR  CHEAANIE  LANE 

; 

!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

15!  COASTAL  NARINE  CONSTRUCTION/ 

!  6C2 1  AOAMC  DA. 

!  INC. 

!  TANPA  PL  33619 

32!  COASTAL  NARINE/  INC. 

!  P.  C.  DRAWER  1620 

1 

!  MORGAN  CITY  LA  7C381 

01!  COASTAL  TANKERS  t  PETROLED 

!  ATTN:  ED  POLK 

!  CORP./  INC. 

!  P.  0.  BOX  1245 

! 

!  ROCKLAND  HE  04541 

33!  COASTAL  TANKSHIPS  'I.S.A./  INC. 

!  ATTN:  GLEN  MAYNARD 

! 

!  9  GRCENUAY  PLAZA 

1- 

!  HOUSTON  IX  77046 

H!  COASTAL  TCMXN5/  INC. 

l  P.  0.  SOX  1113 

! 

!  BRUNSWICK  GA  31520 

33!  COASTAL  TCWIN6/  INC. 

l  8401  W.  NCNROE  rd. 

!  SP? INGMILL 

!  HOUSTON  IX  77061 

33!  COASTAL  TRADING  CCRPORATICN 

1  ATTN:  JEPP  STANLEY 

! 

!  1C9  S.  PACNT  ST. 

! 

!  FAEEPCAT  TX  77541 

34!  COASTAL  TRANSPORTATION/  INC. 

!  P-  0.  BOX  70623 

i 

!  SEATTLE  WA  98107 

32!  COASTAL  TUGS /  INC. 

!  P.  0.  SOX  369 

! 

!  92LLE  CHAS5E  LA  70037 

2c!  COASTWISE  TRADING  CO. 

!  RILEY  ROAD/INDIANA  HARBOR 

! 

!  CAST  CHICAGO  IN  46312 

29!  COASTWISE  TRADING  CO. 

!  P.  C.  fOX  16? 

! 

!  WOOD  RIVER  IL  62095 

33!  COASTWISE  TRADING  CO. 

!  23C1  PALMER  HIGHWAY 

! 

!  SUITE  110 

! 

I  TEXAS  CITY  TX  77590 

21!  CO?LE/  JONN 

!  2*5  CALIFORNIA  AVE. 

! 

!  CHESTER  VV  26034 

03!  COE L  RAPINE  EQUIPMENT/  INC. 

!  15  SLOPE  ORIVE 

! 

!  SNORT  HILLS  NJ  07078 

! 

30!  COFfCY  CONSTRUCTION  CO. 

(  P.  0.  BOX  300 

! 

!  HICKMAN  KY  42050 

14!  COLLE  TOWING  COMPANY/  INC. 

!  P.  0.  BOX  340 

! 

!  PASCAGOULA  HS  39567 

03!  Columbia  container  barce 

!  17  BATTERY  PARK  SUITE  1028 

! 

•  Vty  vo»K  nv  10004 

34!  COLUMBIA  NAVIGATION*  CO. 

!  P.  0.  BOX  A 

! 

!  KETTLE  FALLS  WA  99141 

14!  C0LUM3US  LANDING 

i  0.  0.  SOX  >514 

! 

•  COLUMNS  NS  29705 

I 

321  COMANCHE  BOAT  PENIAL/  INC. 

i  RT.  1/  BOX  254 

! 

!  LCCfcPORT  LA  70374 

3J1  COH*«  Cff5H0«e 

!  P.  0.  ORAWER  1*20 

! 

!  MORGAN  CITY  LA  70381 

22!  C0M8INC0  10^0  ISLAND  SOAP 

*  ALEXANDRA  BAY  NY  13607 

!  TOURS/  INC. 

! 

41!  CONES/  YALE 

!  p.  0.  BOX  13567 

! 

! 

1  S/N  DIEGO  CA  92*13 
! 

3 

;1 
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j“*j  O’ERAIOR  HAHE 


321  CONNANCHE  NARINE#  INC* 

1 

I 

321  COHKEACIAL  BARE!  TRANSPORT 
j  LIllTtH  PARTNERSHIP  I 

201  CONHERCIAL  RIVINS 
1 
I 

331  CONNODITICS  TRANSPORT#  INC. 

I 

I 

1U  CONNONVEALTH  OF  VIRBIHIA 
1  DEPT.  OF  HHTS.  I  TRANSP. 

321  COHPASS  OCCKSISE#  INC. 

I 

071  CONPASS  NARINE  CORP. 

I 

321  CONPASS  NARINE  SERVICES#  INC. 
1 

17j  CONACRA  FERTILIZER  CONRAN* 

1 

341  CONCRETE  TECHNCL04Y  CORP. 


Oil  CONN.#  STATE  OF#  OEPT.  OF 
1  TRANSP. 

1 

321  CONNIE#  INC. 

1 

321  CONOCO#  INC. 

1 

j 

21!  CONSOLIDATED  (RAIN  (  BASSE 
I  CONPANT 
I 
I 

21!  CONSOLIDATION  COAL  CO. 

1  (RIVER  DIVISION) 

I 

21!  .CONSOLIDATION  COAL  CO. 

I  EASTERN  DIVISION 

I 

I 

2TI  CONSOLIDATION  COAL  CO. 
j  NORTHERN  V.  VA.  RECION 

211  CONSOLIDATION  COAL  CO.  (EASTERN 
j  RECION-NOUNOSVILIC  OPERATICNS) 

I 

24!  cohticarriirj  and  terninals#  ' 

1  INC. 


11!  CONTINENTAL  CRAIN  CO. 

1 

I 

241  CONTINENTAL  NARINE#  INC. 

1 

32!  CONVENT  NARINE  CONPANICS#  INC. 

1 

I 

17!  CONVEYORS#  INC. 


34!  COON  INLET  TUB  AND  BARCE  CC. 

1 

32!  COOK#  PAUL  l.  BOAT  RENTAL,  INC. 

j 

i 

321  COOPER  STEVEDORES 

! 

1 

32!  COIINNE  OIE/  IRC. 

! 

2 

24!  CORINTHIAk  6 OAT  CORPORATION 

I 

l 

32!  CORKER*  PCAT  RENTALS/  t SC. 


33!  CORPUS  CHRISTI  NARINE  SERVICES 
!  CO. 

! 

24!  COULEE  RESION  TOVIRj/  INC. 

! 

! 

03!  COVE  SNIPPING/  INC. 

! 


32!  COX  DRAGLINE/  INC. 
! 

! 

31!  COX  MARINE  CORP. 

! 

1 

! 

3C!  CPD  8ARGE  LINE 


!  P.  C.  0OX  301 
!  DA A ROW  LA  7072$ 

i 

!  P.  0.  BOX  IBS 
j  DIS  ALLENANDS  LA  70030 

!  P.  0.  POX  54 
j  E.  OUSUOOt  IL  4102$ 

!  P.  0.  POX  TOO 
!  PfWfu*T<jM£*  i_b  7C4SC 

I  P.  J.  30X  53720 
!  HOUSTON  IX  77052 

!  1 34  ALTHEA  CISCLf 
j  PRAIRIE  DU  CNIEn  NI  53821 

!  NALL  STREET  PLAIA 
!  NEN  YORK  NY  100C5 
! 

!  7401  E.  PAIN  ST. 

1  NCUPA  LA  70343 

i 

!  ATTN:  T.  t,  PItLRAN 
!  1 153  S.  RAIN  STREET  AL4 
I  CREENVILLE  -  NS  54701 

I 

!  RT.  1/  (JOX  <22 AS 
!  HELENA  Aft  72342 

i 


OPERATOR  MARC 


ADDRESS 


ML _ 


TABLE  1 


! 

EMC.! 

BIST.! 


211  CRAIN  BROS.#  INC. 

1 

! 

; 

32!  CRAIN  BROS.#  INC. 

! 

t 

32*!  CRAIN#  F-ANX  «.  CC. 

! 

I 

21!  CRAIN#  6.  R.  RIVER  TOWING#  INC. 

i 

i 

331  CRANFORD#  JANES  P. 

j 

i 

031  CREEK  TOWING  CCRP. 

1 

1 

321  CRESCENT  TOWING  t  SALVAGE 
1  COMPANY 
1 

291  CREST  TANKERS#  INC. 

1 

1 

1 

321  CAEN  TRANSPORT  SCAV. 

1 

1 

32!  CREWBOATS#  INC. 


321  CROCHET  SCAT  CO.#  INC. 

1 

t 

32!  CROCHET#  LLOYD  J.  TONING  CC.# 

!  INC. 

32!  CROSBY  t  SONS  TONING#  INC. 

1 

1 

32!  CROSBY  BOAT  CO. 

1 

32!  CROSBY  MARINE  SERVICES 
! 

1 

01!  CRCSPY  TOWBOAT  CO./  INC. 

! 

! 

32!  CAOSei#  KURT#  INC. 

! 

! 

32!  CROSBY#  PADDY#  INC. 

I 

! 

39!  CROSS  LINK#  INC. 

! 

! 

32!  CROSS  MARINE#  INC. 

! 

i 

i 

01!  CROSS  SOUND  FERRY  SERVICE#  INC. 

! 

! 

I 

15!  CROSS-STATE  TOWING  CO.#  INC. 

! 

16!  CRCUNSE  CORPORATION 


15!  CROWLEY  HARITIPE  CORPORATION 
!  ATLANTIC  DIVISION  CCTIT/TPT) 

! 

41 !  CROWLEY  TOWING  t  TRANSPORTATION 
l 

i 

CP!  CROWLEY  TOWING  AND  TRANSPCATA- 
1  TION 


11!  CRUISE  INTERNATIONAL 
! 

! 

3c!  CRUISES#  INC. 

! 

| 

33!  CRUMPLE R  SHIPBUILDING  CO. 
{ 
j 

23!  CSX  TRANSPORTATION 


3< !  CUL8ERTS0N#  ROLANO 
! 

! 

30!  CUMMINGS#  THOMAS 
! 

45!  CUMMINS#  JAPES 
! 

1 

21!  CURLEY  LAND  CO. 


! 

32!  CUSTOM  FUEL  SERVICE#  INC. 

! 

! 

! 

01!  CUTTYHUNK  eCAT  LINES#  INC. 
! 

! 


ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LIMES 


!  ATTN:  G.  L.  BURGESS 
!  P.  0.  BOX  538 
!  BEAVER  PA  15009 
! 

!  P.  0.  BOX  118 

!  GRAND  CHENIER  LA  70643 

! 

!  P.  0.  BOX  774 
{  MANDEVILLE  LA  7C44B 
! 

!  BOX  447 

!  GLENNILLARD  PA  15046 

i 

!  BIS  LAKESIDE  DRIVE 
i  CHANNELVIEW  TX  77530 

i 

!  P.  0.  BOX  201 

!  V.  NYACK  NY  10994 

! 

!  P.  0.  BOX  2690 

•  NEW  ORLEANS  LA  70176 

; 

!  ATTNS  CAPT.  J.  WHITE 
!  6162  MARYLAND  AVE. 

J  ST.  LOUIS  MO  63105 

i 

i  2CC  CHER AM  I  £  LANE 
!  GCLOEN  MEADOW  LA  70357 
! 

!  P.  0.  SOX  148 
!  CHALMETTE  LA  70044 
! 

!  355  KWY.  55 
!  BCURG  LA  70343 
1 

!  3528  EAST  PARK  AVE. 

!  HOUMA  LA  70363 
! 

!  P.  C.  BOX  1189 
!  GALLIANO  LA  703S4 
« 

j  P.  0.  BOX  906 
!  GALLIANO  LA  70354 
! 

!  P.  0.  BOX  418 
!  MARRERO  LA  70073 
! 

!  138  BRIDGE  ST. 

!  OSTERVILLE  MA  02655 

i 

i  P.  0.  POX  906 
J  GALLIANO  LA  70354 

i 

i  p.  o.  eox  ii39 
!  GALLIANO  LA  70354 
! 

!  PIER  46d 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94107 
! 

!  WESTPARK  CNE#  SUITE  412 
!  ONE  SEINE  COURT 
I  NEW  ORLEANS  LA  70114 
) 

l  TWO  FERRY  STREET 
!  ?.  C.  BOX  33 
!  NEW  LONDON  CT  06320 
! 

!  1746  E.  ADAMS  ST. 

I  JACKSONVILLE  FL  32202 
! 

!  2626  8ROAOVAY 
!  ».  C.  BOX  8109 
!  PADUCAH  KY  42001 
! 

!  P.  0.  BOX  2110 
!  JACKSONVILLE  FL  32203 

i 

1  PIER  1#  3ERTH  48/49 

•  LONG  BEACH  CA  90P02 

i 

j  ATTN:  JOE  FLORES 
!  *.  0.  BOX  S  1072 
!  SIN  JUAN  PR  00902 
i 

!  501  FRONT  ST. 

!  NORFOLK  VA  23510 

j 

1  P.  C.  BOX  17270 
!  SEATTLE  VA  93107 
! 

J  P.  0.  ORANEft  348 
i  -RIDGE  CITY  TX  77611 

I 

!  ATTN:  MR.  A.  F.  CROWN 
!  12730  LEVAK  RO. 

!  LIVONIA  PI  4815C 
! 

•  1C17  PUGET  WAY 

!  ANACORTES  WA  93221 

I 

*!  5CX  13262 
!  MEMPHIS  TN  38113 

• 

!  16C9  WYNONA  OR. 

!  ENID  OK  73701 

f 

*»  C/0  A.  VESTAL 
!  P.  0.  SOX  1133 
!  PITTSBURGH  PA  15230 
i 

1  15C35  B  RIVC»  AD. 
i  P.  0.  BOX  279 
!  ST.  »OSE  LA  70037 

i 

*!  415  GULF  ROAD  WEST 
!  S.  DARTMOUTH  MA  C2743 
! 


TABLE  1  -  ALPHA9E7ICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 
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! 

ENG.! 
©1ST, ! 

OPERATOR 

NAME 

! 

!  ADDRESS 

! 

32! 

CVITANOVIC  BOAT  SVC.#  INC. 

!  P.  0.  BOX  209 

i 

!  EMPIRE  LA  70C50 

32! 

CVITANOVI (  BROTHERS#  INC. 

!  P.  C.  BOX  20« 

! 

! 

I 

! 

I 

!  f f*p !•£  LA  70050 
! 
j 

i 

• 

I 

! 

l 

j 

3?i 

0 

0  t  8  80AT  RENTALS*  INC. 

! 

! 

! 

! 

!  p.  0.  BOX  120? 

t 

!  NEW  IPERIA  LA  70561 

32! 

0(0  NARINE 

j  5112  PURDUE  DA. 

! 

!  METAIRIE  LA  7G0C3 

72! 

0  1  €  TOWING*  INC. 

!  P.  0.  30X  542 

! 

!  HARVEY  LA  70059 

32! 

3  t  L  BARGES*  INC. 

1  BALDWIN  LA  70514 

321 

DIR  NARINE  SERVICES*  INC. 

!  P.  0.  SOX  13 

1 

!  APFLIA  LA  7037* 

07! 

DlL  CORPORATION 

!  ATTNt  HAARY  HAYS 

! 

!  9  AAS3IT  PUN 

! 

!  WALLINGFORD  PA  19056 

32! 

D.  L.  0.  EOAT  AND  CO.*  INC. 

i  133  S.  VERRET  ST. 

! 

!  MORGAN  CITY  LA  70380 

32! 

DAIGLE  BOAT  RENTALS#  INC. 

!  217  BOWMAN  ST. 

! 

1  MORGAN  CITY  LA  7C3S0 

32! 

DAIGLE  TONING 

j  2CB  FORT  JACKSON  ST. 

! 

(  BELL E  CWASSE  LA  70037 

32! 

DAIGLE*  f RANK 

!  215  NAVEL  ORANGE  DR. 

! 

!  SURAS  LA  70041 

34 ! 

DAILY*  JEFF 

!  RT.  2#  pox  369 

! 

!  ALMA  Aft  72921 

27! 

DAI RTLANO  POWER 

!  2615  E.  AVE.  SO. 

! 

!  LA  CROSSE  .1  546C1 

27! 

DAKOTA  BARGE  SERVICE#  INC. 

!  p.  0.  aox  100 

! 

!  NEWPORT  NN  55055 

15! 

DALY*S  TONING  CORPORATION 

!  0«52  HfCKSCMEA  OR. 

! 

!  JACKSONVILLE  FL  32226 

35! 

DAN  RED-E-NIX*  INC. 

!  P.  0.  BOX  888 

!  OSAGE  BEACH  HO  65065 

16! 

DANA  NAAINt  SERVICE/  INC. 

!  P.  0.  SOX  2604 

! 

!  MOBILE  AL  36652 

361 

DANIEL#  CHARLES  0.  1  ROBERTA 

K. 

1  4901  95TH  AVI.  VEST 

! 

!  TACOMA  WA  98467 

15! 

OANN  TOWING  '10. 

1  SC02  LEMON  ST. 

! 

!  SUITE  240C 

1 

!  TAMPA  FL  33609 

09! 

DANN*  ROBERT#  CONPAHY 

!  P.  0.  BOX  250 

! 

!  CHESAPFAKE  CITY  MD  21915 

32! 

DANOS  1  CURELL 

!  P.  0.  BOX  1460 

! 

!  LA  ROSE  LA  70373 

32! 

DANOS#  TINNY#  INC. 

!  ATE.  3#  BCX  994 

! 

l  CUT  OFF  LA  70345 

32! 

DANTXN  NARINE#  INC. 

!  ATTNs  JAY  DENTIN 

! 

!  317  WEST  54TH 

! 

!  CUT  OFF  LA  70345 

16! 

DANTZLER  EOAT  t  BARGE  CO. 

!  p.  0.  BOX  969 

! 

!  3207  FREOERIC  ST. 

I 

!  PASCAGOULA  MS  39567 

30! 

DAULTON*  GLENN  £•#  INC. 

!  2200  $.  WARD  AVENUE 

! 

(  CARUTHERSVILLE  HO  63830 

32! 

DAVID  NARINE  SERVICE#  INC. 

!  r.  c.  sox  lei 

! 

!  ERATH  LA  70533 

37! 

DAVIDSON  IND.#  INC. 

!  P.  0.  BOX  7 

! 

!  NAPLETON  OR  97435 

30! 

DAVIS  CONSTRUCTION  CO.#  INC. 

!  ?.  0.  BOX  13164 

I 

1  MEMPHIS  TN  51113 

11! 

DAVIS  CRAIN  CORP* 

1  P.  0.  EOX  7575 

!  CHESAPEAKE  VA  23320 

03! 

DAVIS  PARR  PERRY  CO.#  INC. 

!  P.  0.  SOX  su 

! 

!  PATCHOGUE  NY  11772 

211 

DAVISON  SAND  1  GRAVEL  CO. 

!  TMISD  AVENUE  AND  FOUATK  SHEET 

! 

!  NEW  KENSINGTON  PA  1S068 

3.1 

DAYTON#  DARLO 

I  331  MISSION  AO  AO 

! 

1  P.  C.  SOX  556 

! 

!  XCDIAX  AX  77615 

32! 

DAIS  NARINE  TOWING/  INC. 

1  115  VIST  115  St. 

! 

!  CUT  Off  IA  70345 

321 

DE  VALL  TOWING 

1  AITNl  JOI  DEVALl 

! 

”4 

!  P.  0.  BOX  128 

.1 

* 

1  HACKSEAAV  LA  70645 

«•  ! 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  till  OF  TRANSPORT  AT  ION  LINES 


y± 


! 

£»4«!  OPERATOR  NAME 

C  1ST*! 

! 

» 

i 

ADDRESS 

“31  DEAN/  DA1CN  R. 

I 

!  5 6 4 2  SHAMROCK 
!  HOUSTON  TX  77017 

03!  ouk?r  o*t  transportation  co., 

?  INC. 

!  3934  VICTCPY  BOULEVARD 
!  STATEN  ISLAND  NY  10314 

03 ?  Drum,  mil 
\ 

!  3934  VICTORY  SLVD. 

!  5T*TEN  ISLANO  NY  10314 

f.?i  DHf  AIVtR  NAVIGATION  CO. 
i 

i 

i  P.  0.  BOX  352 
!  RIVER  STREET 
!  DEEP  aiVEP  CT  Co475 

32!  *  SOMN  TO-ING 

t 

!  ?C7  SCHLEIF  DRIVE 
!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

;»  0**SVS  R  CCNTPACT  INS  CO.,  INC. 

!  «.  .  .f  'NARINE,  INC. 

!  216  NORTH  AVE.  EAST 
!  CRANFORD  NJ  C7016 

M*  Vtl'  *"EK 

i 

!  P.  0.  «0X  4700 
!  GREENVILLE  MS  3!701* 

CJ!  tft*l  ,•  ePIAN 
! 

(  8  READING  LANE 
!  9ETHPAGE  NY  11714 

! 

1.!  D£l"»’A*  V  AR  INt  ENTERPRISES, 

!  INC. 

!  P.  0.  30X  16840 
!  PLANTATION  FL  33317 

07!  DEM»£M£  RIVER  8  BAY  AUTHORITY 

i 

!  P.  0.  SOX  827 
!  N.  CAPE  MAY  NJ  CG204 

?a i  DEt.lU  f  \P INC,  INC. 

1 

1 

!  #1  N.  7TH  ST. 

!  P.  0.  BOX  369 
!  PEKIN  ZL  61555 

32!  DEIRAA  SYSTEMS,  INC. 

j 

j  P.  0.  30X  129 
!  BROUSSARD  LA  7051$ 

33!  DELTA  9AR4E  LINES 
! 

1  12941  1-45  NORTH-SUITE  311 
!  HCUSTON  TX  7706C 

32!  DELTA  CREWECAT 
! 

!  P.  0.  BOX  870 
!  VENICE  LA  70091 

12!  DELTA  MARINO  INC. 

! 

j  P.  0.  30X  2191 
!  WILMINGTON  NC  29402 

! 

18!  DELTA  MATERIALS,  INC. 

! 

1  POUT?  1 

I  SHAWNEETOWN  XL  62984 

31!  DELTA  PACIFIC  TRANSPORTATION 
! 

!  P.  0.  BOX  4400 
!  GREENVILLE  MS  38701 

! 

32!  DELTA  CUEEN  STEAPEOAT  CO.,  THE 
! 

!  F30  ROBIN  STREET  WHARF 
!  NEW  ORLEANS  LA  70130 

! 

32!  DENOLLE,  PATRICK  A. 

1 

!  5037  WOODCREST  D»XVE 
!  MARRERO  LA  70072 

32!  DENET  TOWIN’*  SERVICE,  INC. 

! 

!  P.  0.  BOX  307 
!  9CCTHVILLE  LA  70038 

! 

37!  DEPARTMENT  OF  THE  INTERIOR 
!  U.  S.  FISH  AND  WILDLIFE  SERVICE 

i  P.  0.  BOX  457 
!  RIDGEFIELD  WA  98442 

01!  DEPT.  CF  TRANSPORTATION  FERRY 
!  SERVICE 

j 

!  P.  0.  eox  645 
!  517 A  MAIN  ST. 

!  PCCKLAND  ME  04801 

33!  DERRICKS  GCATS,  INC. 

! 

!  P.  0.  SOX  61 
•  FULTON  TX  78358 

! 

01!  DEi^OND  YACHT  YARD 
! 

!  P.  0.  BOX  162 
!  BEVERLY  MA  0191 S 

33!  dethlefsen,  n.  L. 

! 

!  133  EAST  SHORE  DM. 

!  KEMAH  TX  77565 

32!  DEVALL,  ALLEN/MR.  HERNANDEZ 

i 

•  P.  0.  SOX  128 
!  HACKSERRY  LA  70645 

32!  DEVALL,  DEeRA,  INC. 

! 

!  M.  0.  BOX  128 
!  HACKSERRY  LA  70645 

32!  DEVELOPMENT  MARINE,  INC. 

! 

!  229  DEVELOPMENT  ST. 

!  HOUR,  LA  70360 

32!  DIAMOND  BARGES 
! 

j  816  HICKORY  ST. 

!  GRETNA  LA  70056 

1 A !  DIAMOND  MANUFACTURING  CO.,  INC. 

! 

!  P.  0.  BOX  608 
!  SAVmNNAH  GA  31402 

32!  DIAMOND  SERVICES  CCRP. 

! 

{  P.  0.  SOX  1286 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 

14!  DIAMOND,  E.  F.,  CONSTRUCTION 
!  CO.,  INC. 

! 

!  ATTN:  LEON  WHITE 
)  p.  0.  eox  a*4 
!  SAVANNAH  GA  31402 

32!  DIANA  TOWING,  INC. 

! 

. 

!  1629  DOGWOOD  OR. 

!  HARVEY  LA  70056 

01!  DICK,  MOBY  00CKBU1LDERS 
! 

i  66  2ND  AVE. 

!  WESTBROOK  CT  06498 

21!  DIETZ  HARBOR  SERVICE,  INC. 

! 

! 

!  1703  RIVERSIDE  AVE. 

!  M.  0.  BOX  412 
!  WELLSVZLLE  OH  43966 

32!  DILL,  C.  L.  CO.,  INC. 

! 

i 

I  M.  0.  BOX  635 
!  360  BELLE  CHASSE  KVY  SO. 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

39!  DILLINGHAM  CONSTRUCTION  CC. 

! 

! 

1 

!  M.  0.  BOX  1089 
!  5960  INGLEWOOD  DRIVE 
!  PLEASANTON  CA  94566 
! 

TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 
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CN6.I  OPERATOR  NAME 

OIST.! 


07!  DIRECT  LINE  COMMUTER  SERVICE 

! 

! 

Oil  OIRICO  CRUISES 

! 

I 

03!  DXSCH  CONSTRUCTION 

! 

I 

10!  DISPOSAL  SYSTEMS/  INC. 

! 

! 

! 

22!  DISSEN  t  JUHN  CORP. 

! 

! 

09!  DISTRICT  CF  COLUMBIA  DEPARTMENT 
!  Of  RECREATION 
! 

! 

IS!  DIVERSIFIED  NARINE  TECH./  INC. 

! 

! 

! 

IS!  DIVERSIFIED  VENTURES/  INC. 

! 

33!  DIXIE  CARRIERS/  INC. 

! 

! 

i 

33!  DIXIE  CARRIERS/  INC. 

! 

33!  DIXIE  FUELS  LIMITED 

! 

! 

10!  DIXIE  NARINE  SUPPLY  CO. 

« 

17!  OIXIE  SAND  AND  6RAVEL  CO. 

! 

15!  DIXIE  TOWING  CORP. 

! 

32!  DIXIE  HELL  SERVICE 
! 

16!  DIXON  NARINE/  INC. 

! 

! 

33!  DOLPHIN  TCHINS  LTD. 

! 

33!  DOLPHIN  TU6  SERVICE 
! 

! 

32!  DOLPHIN  WORK  BOATS 
! 

! 

IE!  DONALDSON/  J.  1./  COMPANY 
! 

! 

32!  DONALOSONVILLE  LEASING  CO./ 

!  INC. 

! 

03!  DONJON  NARINE  CO./  INC. 

! 

! 

32!  DOOH  TOWING  CO./  INC. 

! 

! 

32!  DOUBLE  EAGLE  MARINE 
! 

! 

32!  DQUCET  BROS.  TRANSPORTATION/ 

!  INC. 

! 

32!  DOUGLAS  NARINE  SERVICE/  INC. 

! 

i 

32 i  DOUGLAS  TCVING/  INC. 

! 

! 

32!  DOUGLAS/  WILLIAM  A. 

! 

! 

32!  DOW  CHEMICAL  fO. 

!  (LA.  OIVISION) 

l 

33!  DOW  CHEMICAL  CO./  THE 
!  (TEXAS  DIVISION) 

1 

I 

40*  90u  Ck‘!*,I^*L  CO"** wv,  Tur 
I 
! 

17!  DOVDY  i  LACHER/  INC. 

! 

! 

32!  DOWELL  SChLUNBFRSER 
I 
I 
I 

2C!  DRAVO  BASIC  MATERIALS  CO. 

i 

Id!  DfiAVO  BASIC  MATERIALS  CO./  INC. 

! 

I 

16!  DRAVO  BASIC  MATERIALS  CC./  INC. 

! 

! 

32!  DRAVO  BASIC  MATERIALS  CO./  INC. 

I 

! 


ADDRESS 


!  50  CHURCH  ST. 

!  SEA3RIGHT  NJ  06*77 

1  39  WATERSIDE  LANE 
,  CLINTON  CT  06413 

!  P.  0.  SOX  1412 
!  SUNHIT  NJ  07901 

1  ATTN:  EARL  G.  DUBOSE 

!  1660  FIFTH  ST. 

!  BILOXI  NS  39530 

!  3340  CANAKOAIGUA  ROAD 
!  MACEDON  NY  14502 

!  ATTN:  FRED  SAUNDERS 
!  3149  16TH  STREET  NH 
!  WASHINGTON  DC  20010 

!  ATTN:  CHARLIE  KNIGHT 

!  P.  0.  BOX  5706 
1  TAMPA  FL  33675 

*!  *411  NORTH  EAST  31  ST  AVE. 

!  LIGHTHOUSE  POINT  FL  33064 

!  1717  ST.  JANES  PLACE 
!  *.  0.  BOX  1537 
!  HOUSTON  TX  77001 

l  1717  ST.  JANES  PLACE 
!  HCUS-ON  TX  77001 

!  1717  ST.  JANES  PLACE 
!  SUITE  400 
!  HOUSTON  TX  77056 

!  P.  0.  BOX  721 
!  NCeiLE  AL  36601 

!  515  RIVER  STREET 
!  CHATTANOOGA  TN  37402 

!  £500  HECKSCHER  DRIVE 
!  JACKSONVILLE  FL  32226 

1  &CUTE  2/  BOX  407 A 
!  ST.  BERNAAD  LA  70085 

!  710  S.  KOEILE  ST.  RS7 
!  fAIRHOPE  AL  3o532 

i  P.  0.  BOX  2140 
!  GALVES1 ON  TX  77551 

!  6603  STEWART  ROAD/  SUITE  309 
!  GALVESTON  TX  77551 

!  P.  0.  DRAWER  392 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

!  TAYLOR  RICCE  ROAD 
!  NICHOL ASV1LLE  KY  40356 

!  P.  C.  BOX  1160 
l  DONALOSONVILLE  LA  70346 

i  1250  LIBERTY  AVE. 

!  HILLSIDE  NJ  07205 

!  2205  TIMBERS  OR. 

!  HARVEY  LA  70C58 

!  P.  0.  BOX  510 
!  MORGAN  CITY  LA  7C3S1 

!  RT.  1/  30X  9* 

!  GALLIANO  LA  70354 

!  P.  0.  BOX  167 
!  3ALOWIN  LA  7051* 

!  1629  DOGWOOD  DR. 

!  HAPV5Y  LA  70058 

!  P.  0.  POX  495 
!  BALDWIN  LA  70514 

!  P.  0.  BOX  ISO 
!  PLACUEPINE  LA  73764 

!  NARINE  DEPARTMENT 
!  BUILDING  A-2813 
!  FREEPORT  TX  77541 

l  p.  C.  f*3X  ::d<s 
!  PITTSBURG  CA  94565 

!  P.  0.  dOX  171 
!  CLIFTON  TN  33425 

!  144  «l<$  PLACE/  PROF.  PLATA 

!  SLUE  1111 

!  N id  ORLEANS  LA  70112 

!  P.  .  “OX  989 
!  PARKCPSiJURG  WV  26102 

!  p.  0.  BOX  156 
!  CHATTAHOOCHEE  FL  32324 

!  p.  ..  f»OX  2343 
J  NCBllt  AL  34652 

!  p.  0.  ?0X  26396 
!  NEW  ORLEANS  LA  7C186 


' 

-5 

22  T*BL£  1  ■ 
“  i 

EMC.!  OPERATOR  MAKE 

•1ST.! 

ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 

j 

ADDRESS 

5 

21!  PAAVO  CORPORATION  (AGGREGATE 
!  DIVISION) 

! 

ATTN:  JANES  OIECES 

480C  GRAND  AVE./NEVZLLE  ISLAND 

PITTSBURGH  PA  15223 

! 

21!  DRAVO  LEASING 
! 

! 

ATTN:  LYN  S.  RONANKO 

ONE  OLIVER  PLAZA 

PITTSBURGH  PA  15222 

! 

21!  DRAVO  LINE  CO. 

! 

! 

ATTN:  *.  f.  CAATtJ 

ONE  GATEWAY  CENTEA 

PITTSBUACH  PA  TS222 

3 

3 

! 

19!  OREDGE  PASTER  CORP. 

1C63  OLIVE  HILL  LANE 

NAPA  CA  9C5S8 

! 

55!  DRIVER/  RAYNOND/  SAND  CO. 

! 

BCX  TOO 

LEXINGTON  NO  6AC67 

32!  OUBOIS  BOAT  RENTAL/  INC. 

! 

1 

320  CHESTER  LEER  ST. 

RT.  2 

LCCKPORT  LA  70374 

*> 

! 

14!  OUE  SOUTH  FISHING  CLUt/  INC. 

! 

! 

32!  OUET  BOAT  CO./  INC. 

1 

1500  E.  BEACH  BLVD. 

BILOXI  MS  39530 

ROUTE  2/  BOX  534F 

CUT  OFF  LA  70345 

S 

'! 

! 

36!  DUFF  TOWBOAT  CO. 

! 

4204  33RD  WEST 

SEATTLE  VA  98199 

! 

33!  DUCAT/  RAYMOND  CONPANY 

i 

PCX  193 

PORTLAND  TX  78374 

24!  DULUTH-SUPERIOR  EXCURSIONS 
! 

! 

MO  HISS AfiE 

5TH  AVENUE  VEST  AND  WATEAEDONT 

DULUTH  >N  SSS02 

1 

22!  DUNBAR  t  SULLIVAN  DREDGING  CO. 

! 

P.  C.  BOX  538-EDGEWATEP  BRANCH 

CLEVELAND  OH  44107 

5 

! 

22!  DUNBAR  8  SULLIVAN  DREDCINC  CO. 

! 

P.  0.  BOX  538-EDGEWATER  BRANCH 

CLEVELAND  OH  49107 

■i 

! 

23!  DUNDEE  CEMENT  CO. 

! 

! 

ATTH:  WM.  DEMPSEY 
!  P.  0.  BOX  122 
!  DUNDEE  MI  48131 

\ 

! 

29!  DUNDEE  CEMENT  CO. 

! 

!  P.  0.  BOX  67 

1  CLARKSVILLE  MO  63336 

y 

! 

36!  DUNLAP  TONING  CO. 

! 

1  P.  0.  BOX  593 
!  LA  CONNER  VA  98257 

) 

! 

32!  OUNN/  DURNOOD 
! 

!  4815  CERISE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70127 

\ 

! 

33!  OUPCNT  DE  NEMOURS/  C.  I./  1  CO. 

! 

! 

!  ATTN:  JIM  FLEMING 
!  2  KINOVOOD  PL. 

!  KINSVOCO  TX  77339 

-■ 

i 

3J|  DUPONT  OcXtNOUPS.  1.  I./  1  CO. 
t  C/O  CONOCC  OOPISTIC  Nt* TNT  DIV. 

1 

1  ATTN:  J.  D.  FLEXING 

I  »2  X INGWOOD  PLACE-ST.  2T6 

1  XINGWOOD  IX  77310 

32!  DUPRE  ?R9S.  CONST.  CO. 

! 

! 

!  BOX  10096 
!  STATION  1 
!  HOUMA  LA  70363 

I 

23!  DUROCHFR  DCCK  AND  DREDGE/  INC. 

i 

i 

!  P.  0.  BOX  S 

I  958  NORTH  HURON  STREET 
!  CHEBOYGAN  MI  49721 

\ 

! 

4C!  OUT R A  CONST.  CC./  INC. 

i 

i 

!  if  IN:  GARY  MCNAIR 
!  P.  0.  BOX  339 
!  RIO  VISTA  CA  94571 

\ 

! 

32!  DUVAL/  E0NCST  P0A7  RENTALS/ 

1  INC. 

*!  p.  0.  30X  13 
!  AMELIA  LA  70374 

! 

1C!  DYER/  NARY 

l  D/P/ A  DYER  TRANSPORTATION 
! 

! 

! 

! 

!  271  BROOKFIELD  OR. 

!  PADUCAH  KY  42001 

i 

! 

1 

! 

- 

!  t 

! 
i 

i 

16!  E  t  S  TOWING 
! 

! 

i 

i 

! 

!  6225  HILO  ST. 

!  BAY  ST.  LOUIS  MS  39520 

* 

1 

32!  !  M  f  ACAT  RENTALS 
! 

I  p.  0.  30X  220 
!  eCCTHVlLLE  LA  7CC38 

] 

32!  E  V  I  hignland  pupp  CO. 

! 

!  ?«  C.  SOX  /INTO 

!  LAFAYETTE  LA  70505 

l 

! 

32!  £•  Q.  3.  CO./  INC. 

! 

!  P.  C.  BOX  396 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

i 

j 

! 

33!  EAGLE  FLEET/  INC. 

1 

I 

!  1  SCO  AUGUSTA 
!  SUITE  244 
!  HOUSTON  TX  77057 

J 

1 

29!  EAGLE  PAR1NE  TRANSPORT  CO. 

! 

! 

!  2 CO  NORTH  BROADWAY 
!  SUITE  1725 
!  ST.  LOUIS  MO  65102 

3 

3 

I 

01!  fASLE  TOURS/  INC. 

! 

!  19  PILOT  POINT  RO. 

!  CAPE  ELIZABETH  ME  04107 

J 

03 1  EAST  COAST  TENDER  SERVICE/  INC. 

I 

1 

! 

!  ATTN:  DICK  ROBINSON 
•  50  CHURCH  ST. 

!  SEA  3RIGHT  NJ  07760 

i 

"4 

east  xehtucxt  rover  cooperative 

!  p.  C.  BOX  707 
j  WINCHESTER  rY  (C391 

EASTEAN  NARINE  EQUIPMENT/  INC. 

!  2CE  TIPTON  ROAD 
!  NEWPORT  NEWS  VA  23604 

EASTERN  SHCRE  MARINE/  INC. 

i  PCX  327 

!  ST.  MICHAELS  M>  21663 

EASTEAN  SUCRE  RAILROAD/  INC. 

!  P.  0.  POX  312 
!  CAPE  CHAHES  VA  23310 

EASTERN  UPPER  PENINSULA  TRANSIT 

AUTHORITY 

i  GILDING  119 
!  KINCHELOf  MI  (?7«3 

EASTMAN/  CHARLES  W. /  JR. 

i 

!  4t“  »  RIVER  ST. 

!  SEA3R0CX  NH  03674 

CATCH  TUG60AT/  INC. 

1  P.  0.  BOX  639 
!  UILHJNSTOM  CA  9C7(S 
t 

i  p.  o.  eox  ((6 

ECHO  TOiflHG 

32!  ECKSTEIN  MARINE  SERVICES 

t 

151  ECKSTEIN*  KATHRYN  A, 

1 

i 

i 

2C!  ECONOMY  BARGE  REPAIR/  INC. 

1 

29!  ECONOMY  BOAT  STORE 

t 

3C!  ECONOMY  BOAT  STORE  Of  MEMPHIS 
1 

01!  C06APT0WN  FERRY/  INC. 

! 

! 

32!  EDMOND  MARINE/  INC. 

1 

241  EGAN  MARINE  COAP. 

2 

! 

! 

031  EKLOf  MARINE  COAP. 


32111  LOU  BOAT  RENTAL/  INC. 

I 

33!  CLDRTD6E/  »-  L.  CONSTRUCTION/ 

!  INC. 

t 

32!  ELECTRO  COAL  TRANSFER  CORP. 

1 

! 

321  ELITE  TONING/  INC. 
t 
! 

2C !  CLLXtUIP  CORPORATION 
! 

! 

351  ELLIS/  V.  A.  CONSTRUCTION  CO. 
t 
1 

3Ct  ELLIS/  WM.  C./  I  SONS 

! 

1 

221  EMPIRE  CRUISE  LINES/  INC. 
It/B/A  CHPXRE  GOAT  TOURS 
! 

Ill  CNE IX/  LLOYD  H. 

1 

321  ENERGETIC  ENTERPRISES/  INC. 

321  ENERGY  CORPORATION  OF  AMERICA/ 
1  INC. 

1 

32!  CNSCO  MARINE  COMPANY 
1 
1 

31!  CNSERCK  ALASKA  CONST./  INC. 

1 

20!  EPLXNG/  M.  T./  COMPANY 

! 

32!  E SUITABLE  PETROLEUM 
1 
I 

321  StiU IT ABLE/ HALTER  DIVISION 

! 

311  ERGON  MARINE  AND  INDUSTRIAL 
I  SUPPLY 
I 
1 

241  ERICKSON/  EMIN/  MARINE 
1  FREIGHT  SERVICE 
1 

22!  ERIE  NAVIGATION  CO. 

1 

I 

221  ERIE  SAND  STEAMSHIP  CO. 

1 

! 

I 

32!  EMCST  MARINE/  INC. 

1 

1 


!  EAYTOVN  TX  7752C 
! 

t  P.  0.  ?0Y  23521 
)  HAAAMAN  LA  701B3 
! 

!  CNALFCNTE  CONDOMINIUM-APT.  1902S 
!  55C  SCUTM  OCEAN  SLVD. 

!  3CCA  RATON  FL  33(32 
! 

!  P.  C.  BOX  (15 
!  SCUTN  POINT  OH  (S6PC 

i 

!  «*.  C.  SOX  1(1 

!  WCCD  RIVER  IL  62C95 

! 

!  P.  0.  POX  56 
!  MEMPHIS  IN  3B101 
I 

!  RFD  329 

!  ED6ART0WN  HA  02539 
! 

!  P.  0.  BOX  5(2 

1  HARVEY  LA  70050 

2 

i  ATTN:  ROfclN  RICHARDSON 
!  P.  0.  BOX  669 
!  LEMOKT  IL  43(39 
• 

I  32* S  RICHMOND  TERRACE 
!  STATE*  ISLAND  NT  10303 

I  P.  0.  SOX  219 
j  SELLE  CHASSE  LA  70037 

!  P.  0.  3GX  1173 
1  SA8INE  PASS  TX  77635 

i  »E»E!  LD4. 

I  OAVANT  LA  700*6 
t 

!  P.  0.  901  773*6 
!  PATOU  SOUSE  LA  70379 

I  PCX  575 

I  MARIETTA  OH  45750 

1  716C0  E.  74  MI4HVAY 
I  ZAOEPEHDEMCE  PO  640SP 
I 

I  745  SOUTH  MONT  STPEET 
!  MEMPHIS  1H  36103 
I 

1  A  CHURCH  ST. 

I  P.  0.  90S  445 
!  ALEXANDRIA  SAT  HT  13607 
I 

I  6C2  D RAH6 AIDSE  TRACE 
!  PADUCAH  XT  47003 
I 

!  '.  0.  POX  707 
I  LCCXPORT  LA  70374 
1 

I  p.  0.  POX  6407 
!  METAIRIE  LA  70011 

!  62C  POULIN  AOAD 
!  SROUSSAAD  LA  70516 
! 

!  P.  C.  SOX  7041 
I  ANCHOR A4E  AX  99510 

!  1725  EASTERN  AVENUE 
j  OALLIPOLIS  OH  45631 

!  0.  SOX  6407 

!  HETAIAEC  LA  70011 

!  P.  0.  SOX  6001 
I  HIV  ORLEANS  LA  70167 

!  P.  C.  SOX  308 
I  INDUSTRIAL  PARX 
j  VICXSSURS  HS  39180 

I  sex  366 

j  MAYFIELD  VI  54874 

I  P.  0.  SOX  153 
j  TRIE  PA  16317 

1  P.  0.  SOX  153 
!  XCOT  OF  SASSAFRAS  STREET 
!  ERIE  PA  16507 
! 

!  P.  0.  SOX  562 
I  HARVEY  LA  70059 
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CMS*!  OPERATOR  NAME  I  ADDRESS 

•1ST. !  I 


18!  f CR4USCN/  BARBARA 

I  C/0  UNDERWRITERS  SAFETY  CLAIRS 

I 

30!  FERGUSON,  4.  L. 

! 

! 

231  FERRISS  NARINE  CONTRACT  INS/ 

!  INC.  t  ELLSWORTH  S.  LINDSAY 

! 

I 

32!  f ERRUIZI  USA 

! 

! 

36!  FILBERT  TCWING  CO. 

! 

! 

33!  F1NA  OIL  t  CHERICAL  CO. 

! 

! 

16!  FINDLAY  TONING  CO./  INC. 

I 

1 

21!  FXNLEYV1LLE  TONING  SERVICE/ 

!  INC. 

02 :  FIRE  ISLAND  FERRIES/  INC. 

! 

01!  FISH/  R.  N.z  8  SON/  INC. 

! 

01!  FISHERS  ISLAND  FERRY  DISTRICT 

33!  FIVE  G* S/  INC. 

! 

I 

32!  FIVE  HUNDRED  (500)  NARINE  C01P. 

! 

18!  FIVE  R  TRANS.  CORP. 

! 

! 

32!  FIVE  STAR  NARINE  SERVICE 

i 


09!  FLADEL-RAR/  INC. 

! 

! 

24!  FLARINGO  EXCURSIONS/  INC. 

( 

! 

! 

32!  FLEET  OPERATORS/  INC. 

! 

! 

15!  FLORIDA  DREDGE  fi  DOCK  CO. 

! 

! 

IS!  FLORIDA  FUEL 

! 

! 

! 

15!  FLORIDA  NARINE  CONSTRUCTION 

! 

32!  FLOTATION  SERVICES/  INC. 

! 

! 

3C!  FOLK  CONST.  CO. 

! 

j 

i 

32!  FOREST  MARTIN  TOWING/  INC. 

i 

( 

32!  FORET/  HOUSTON 

! 

! 

16!  F0RET1CH  MARINE  CONTRACTING  CO. 
! 

! 

Dll  FORSTER/  RICHARD  J.  NARINE 
!  TC'-'ING 
! 

32!  FORT  NARINE  SERVICE/  XI<C. 

! 

! 

13!  FO*T  SUNTE*  TOURS/  INC. 

i 

! 

37!  FORT  VANCOUVER  PLYWOOD  CO. 

! 

! 

36!  FOSS  MARITIME  COMPANY 

! 

! 

! 

32!  FOUR  D  TONING/  INC. 

1 

i 

32!  FRANCIS  DRILLING  FLUIDS/  INC. 

l 

i 

i  - 

01!  FRANCCEUR/  R.  a./  INC. 

! 

! 

32!  FRANICEVICH.  JOSEPH 
!  D/8/A  BAST  JOE/  INC. 

! 

32!  FRANK  JR./  INC. 

! 

! 

32!  FRAZIER/  ELDON 
I 
J 


1  1006  DORIC  CIRCLE 
!  LOUISVILLE  KY  40205 
* 

i  BOX  3 

!  COLUMBUS  KY  42032 

! 

!  8900  E.  JEFFERSON 
!  APT.  620 

i  DETROIT  PI  48214 

! 

!  ».  0.  BOX  53227 

!  NEW  ORLEANS  LA  70153 

! 

!  2155  POSTAL  AVE. 

!  BELLINGHAM  WA  98226 

! 

!  1434C  TORREY  CHASE  BLVD. 

!  P.  C.  BOX  73408 
!  HOUSTON  ;x  77273 
! 

!  P.  0.  BOX  2117 
!  TUSCALOOSA  AL  35403 

i 

!  P.  0.  BOX  477 
!  GLENVXLLARD  PA  15046 
• 

!  MAPLE  AVENUE  vOCK 
!  BAT  SHORE  NY  11706 
1 

!  SOOTHSAY  HARBOR  RE  04538 

l 

!  FISHERS  ISLAND  NT  0639C 

i 

j  P.  0.  BOX  1296 
!  ARANSAS  PASS  TX  78336 
| 

i  P.  C.  eox  253 
!  BERWICK  LA  70342 
! 

!  4067  MASSIF  AVE. 

!  LOUISVILLE  KY  4C207 

! 

!  P.  0.  DRAWER  670 
!  BELLE  CKASSE  LA  70037 

i 

j  P.  0.  BOX  250 
!  CHESAPEAKE  CITY  MD  21915 
! 

!  610  NISSABE 

!  5TM  AVE.  NEST  t  WATERFRONT 
1  DULUTH  HN  55802 
! 

!  P.  0.  BOX  250 
!  NOROAN  CITY  LA  7CJ81 
! 

!  2950  UNION  ST. 

!  CLEARWATER  FL  34419 
! 

!  1040  PORT  BLVD. 

!  SUITE  406 
!  MIAMI  FL  33132 
{ 

*!  3660  N.W.  NORTH  RIVER  DRIVE 
!  MIAMI  FL  33142 
! 

!  P.  0.  BOX  512 
!  NEW  IBERIA  LA  7CS60 
* 

!  ATTN:  CLINT  HARDIN 
!  R.  0.  BOX  178sfi 
!  MEMPHIS  IN  38187 
i 

i  PI.  2/  BOX  559  COUNTRY  DRIVE 
!  PCUAG  LA  70343 

i  OCX  518 

!  COCODRXE  I  A  70244 
i 

!  P.  0.  POX  1499 
!  GULFPORT  MS  39502 
! 

!  p.  0.  eOX  432 
!  JERSEY  CITY  NJ  07303 
! 

!  P.  C.  COX  137 
!  BERWICK  LA  70342 

i 

!  2C5  KINS  ST. -SUITE  204 
!  CHARLESTON  SC  29401 
{ 

i  p.  C.  BOX  289 
!  VANCOUVER  WA  98666 

i 

!  ATTN:  NR.  CRABTREE 
!  44C  WEST  EWING  STREET 
!  SEATTLE  «A  98119 

i 

!  2256  NORTH  FRIENDSHIP 
!  HARVEY  LA  70053 

i 

!  ATTN:  LARRY  FOWLER 
!  P.  0.  BOX  1694 
!  CROWLEY  LA  70526 

i 

i  59  ELM  ST. 

!  SALISBURY  n A  01950 

i 

!  772  MARLENE  DR. 

!  GfETNA  LA  70053 

! 

•  15  MAASUIS  MANOR 
!  «RG*N  CITY  LA  70320 

t 

j  P.  0.  BOX  2«5 
!  GALLIANO  LA  70354 
! 


rmciuN  swiptam 


fitcroir ‘(((mom#  :«tc. 


FREEPORT  NCNONAN 


flCtPOIT  SULPHUR  CONPANY 


FREEPORT  UMtXAU#  INC. 


FACES  CONSTRUCTION  CO.#  INC. 


FAENONT  SORT  CORPANY#  INC. 


MIT#  NR.  HENRY  GERALD 


FUEL  SERVICE#  INC. 


PULTON  SHIFT* RR#  INC. 


FURLOUGH#  INC. 


CSC  TOVIN6#  INC. 


(I  H  NARINE#  INC. 


«  S  N  TOWING  CO. 


C  S  R  TRANSPORTATION#  INC. 


C  %  S  70VIN6  CCNPANY 


(L  (  PARSE  CORP. 


0  V  CONTRACTORS 


c  x  *  tugs#  inc. 


GGB  NARINE#  INC. 


G-HARINE  DIESEL 


G.  I.  ERUIPNCNT 


C.  L.  HATER  TOURS 


GAELIC  TUGBOAT  CO. 


GALLIANO  TUf$ 


GALLOWAY  S AND  I  GRAVEL  CO.# 
INC. 


GANTT  TOWING  t  TRANSP. 


GARBER  »RCS.#  INC. 


GARDNER  /it K  CONSTRUCTORS 


GARRFTT  CONSTRUCTION  CU. 


GARVEY  INTERNATIONAL#  INC. 


GASCO#  INC. 


GATEWAY  CUPPER#  INC. 


GATtVAY  NARINE 


l  P.  0.  BOX  129 
!  SULPHUR  LA  70641 
! 

!  P.  0.  BOX  646 
!  FREEPORT  TX  77541 
! 

1  1615  POYtRAS  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70112 
I 

1  P.  0.  BOX  41520 

!  NEW  ORLEANS  LA  70141 

I 

1  P.  0.  BOX  72 
1  FREEPORT  PA  14229 
! 

!  P.  0.  BOX  569 
!  FRANKLIN  la  70558 
! 

f  1059  NORTH  NORTHLAKE  HAT 
I  SEATTLE  NA  98103 
I 

!  ESTILL-OARLOVE  ROAR 
!  HCLLANDALC  NS  38745 
I 

I  P.  0.  BOX  949 
!  PASCAGOULA  NS  19547 
\ 

;  p.  o.  box  400 

!  ANTIOCH  CA  94509 
I 

!  R.O.  1#  BOX  130 

!  PCPER  NC  27970 

l 

i 

i 

! 

! 

i 

I 

! 

I 

!  P,  0.  R?X  481 

!  POINT  r  EASANT  WV  25550 

! 

!  C/0  CRUHPLER  NARINE  CO. 

I  P.  >,  DRAWER  848 
!  QtrUE  CITY  TX  77611 
I 

i  2C0  PCNH’CIL  ROAD 
I  P.  0.  BOX  2270 
I  GALVESTON  TX  77550 
i 

I  P.  0.  DRAWER  179 
!  BAYTOWN  TX  77520 
! 

I  THIRD  AVENUE  \<l»  FOURTH  STREET 
!  HEW  KENSING7'*  *i  15068 
1 

t  4  EHBARCADEAG  c<HfER 
t  HO.  22C0 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 
l 

I  P.  0.  POX  23736 

I  JUNCTION  OF  BAILEY  ST.  AND  RIVER  ROAD 
!  HARAHA  *  LA  70183 
! 

I  P.  0.  BOX  635 

!  PORT  SULPHUR  LA  70083 

I 

!  229  DEVELOPMENT  ST. 

1  HOUHA  LA  70360 
I 

{  307  CAHPOSTELLA  RD. 

!  NCPfOLK  VA  23523 

! 

1  P.  0.  BOX  3457 
l  DAVENPORT  XA  52805 
I 

!  4C0  2ND  AVE.  N.  C. 

I  PCX  41 

!  ST.  PETERSBURG  FL  33701 
! 

!  P.  0.  SOX  114 
I  24710  E.  RIVER  RD. 

!  GROSSE  ILE  HI  45136 
l 

!  4426  WEST  RAIN 
l  CUT  OFF  t.A  70345 
! 

)  BOX  2646 

t  BATESVILLE  AA  72501 

!  5514  ROBINSON  ROAD 
!  MISSOURI  CITY  TX  77459 
! 

!  P.  0.  BOX  815 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 
! 

I  C.  BOX  19278 
!  HCUSTCH  TX  77024 
! 

I  P.  0.  POX  9257 

!  CCRPUS  CHAISTI  TX  76469 

I 

!  OHE  FOXFIcLD  SQUARE 
I  SUITE  200 

!  ST.  CHARLES  IL  6C174 
! 

!  ATTN:  THOR  AS  A.  CLARK 
1  P.  0.  «.0X  3379 
!  HONOLULU  HI  966C1 
! 

I  STATION  SQUARE  DOCK 
I  PITTSBURGH  PA  15219 
! 

!  420  U.  OAK 
I  TARRA  FL  33602 
! 


I 

IHS.! 

OUT.! 


TA3LE  t  -  ALPHABETICAL  LIST  CF  TRANSPORTATION  UMS 


OPERATOR  HAHE 


33!  GATEWAY  TUGS/  INC. 

1 

! 

32!  CATO*  NARINE  SERVICE 
I 
1 

Alt  CAT* 

! 

! 

391  CAT*  ENERGY  ASSETS  CORPORATION 
! 

! 

32!  C ATX  LEASING  CCRP. 

! 

! 

32!  6 AT X  LEASING  CORPORATION 
! 

! 

39!  CAT!  LEASING  CORPORATION 
! 

! 

! 

39!  CATX  THIRD  At  AC  A  ATT  CO***. 

I 

! 

! 

391  GATl/ANDREA  COM. 

1 

I 

I 

39!  GAT  X/ARMCC  SECOND  LEASING  CO. 

! 

! 

32!  CAUOU  30AT  AENTALS/  INC. 

! 

! 

32!  GAUTHIER/  H.  J.  COAT  KINTAL 
!  SERVICE*  INC. 
i 
! 

32!  GCH  DRILLING  CC. 

! 

1 

36!  CSDDES  M*»!?tE  SERVICES 
l 
! 

091  GEISLER/  I.  L.  NARINE,  INC. 

! 

I 

32!  GENE'S  TONING  CO-PANT 
! 

J 

07!  GENERAL  CHEMICAL  CO. 

!  NARINE  OPERATIONS 
! 

36!  GENERAL  CONSTRUCTION  COMPANY 
1 

Oil  GENERAL  OYNANICS  ELECTRIC  BOAT 
>  DIVISION 

! 

13!  GENERAL  ELECTRIC  CREDIT  CCRP. 

( 

! 

I 

01!  GENERAL  NARINE  CONSTRUCTION  CC. 


03!  GENERAL  NARINE  TRANSPORT  CCRP. 

* 

! 

32!  GENERAL  MUD  SERVICE 
i 
! 

33!  GENERAL  SURLY  t  EQUIPMENT  CO./ 
!  INC. 

! 

! 

32!  GENERAL  TCVING 
! 

! 

! 

32!  GENESIS  TCVING  COIR. 

! 

! 

32!  GEN1NA  MARINE  SERVICE/  INC. 

I 

! 

IS!  GEO-GUARDIAN/  INC. 

! 

32!  GEORGE  ENGINE  CO./  INC. 

! 

! 

32!  GE0XSET7E-S/  INC. 

I 

( 

36!  GEORGIA  PACIFIC  CCRP. 

! 

! 

16!  GEORGIA  TAANSPORTIRS/  INC. 

! 

! 

21!  GIBBONS  MARINE/  INC. 

! 

! 

33!  GIBSON  TONING  CO. 

! 

! 

01!  GIBSON/  JOHN 
\ 

! 


I 

!  ADDRESS 

! 

!  P.  0.  POX  5940 
!  EACiNSmU  TX  7P57C 

i 

!  ?.  0.  BOX  3572 
»  -ORGAN  CITY  LA  7C3M 
« 

i  GREYHOUND  TONE* 

!  PHOENIX  AR  SS077 
! 

!  f CUR  IMBAACADERO  C(NT£» 

!  SAN  FRANCISCO  CA  9A111 

!  ORE  LAVCtfAV  CENTER 
I  3900  N.  CAUSCVAY  SUITE  lift 
I  METAIRIE  LA  70CC7 
! 

I  P.  0.  0 RAVER  1!20 
!  MORGAN  CITY  LA  7C3S1 
! 

I  FOUR  EHiARCADERO  CENTER 
!  SUITE  22CC 

!  SAN  FRANCISCO  CA  96111 

i 

j  FOUR  EPBARCA9ER0  CENTER 
l  SUITE  22QC 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

! 

!  ATTN:  MARY  SRAM9LETT 
(  »CUk  C*’»AGCADEIO  CENTER 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

! 

!  FCUR  EMBARCADERO  CENTER 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

! 

(  313  FRANKLIN  ST. 
i  MORGAN  CITY  LA  70390 

I  ATTN:  I!.  J.  GAUTIER 
!  ROUTE  2/  EOX  2 1 6 A A 
!  RCRT  SULPHUR  LA  70383 
! 

!  ».  0.  SOX  76$ 

!  AEPEVXLLE  LA  70311 
! 

!  1326  1ST  ST. 

!  MARYSVILLE  VA  93?70 
I 

!  C/0  NARINE/  INC. 

!  9  NILLCW  ST. 

!  ANNAPOLIS  MD  21401 
J 

!  4439  VOODLAND  DR.  ART.  B 
!  NEV  ORLEANS  LA  70114 
! 

!  9C  EAST  HALSEY  ROAD 
!  PARSIRPANT  NJ  07054 
I 

!  p.  C.  POX  24306 
»  SEATTLE  NA  98124 
! 

!  ATTN:  SUPERINTENDENT  OF  DOCKS  (DIPT.  279) 
!  mail  ZONE  F61-075 
!  CROTON  CT  04340 
! 

I  4190  3CLFCRT  AD.  1430 
!  ATTN:  ASSET  MANAGEMENT 
!  JACKSONVILLE  FL  32216 
! 

!  *66  COMMERCIAL  STAEET 
!  -CRTLAND  ME  061C1 
! 

!  1  TUONAN  AVENUE 
!  PAYCNNf  NJ  07002 
! 

!  P.  0.  eox  97 
!  DCNALDSONVXLLC  LA  70366 
! 

!  6300  O.S.T.  AT  CULLEN 
!  P.  0.  SOX  14628 
!  HOUSTON  TX  77221 
! 

!  ATTN:  BERNARD  ROIXCHAUX 
!  543  COUNTRY  DRIVE 
!  POURS  LR  70343 
! 

!  779  HICKORY  AVE. 

I  HARAHAN  LA  70123 
! 

!  PCX  177 

!  PATTERSON  LA  70392 
! 

!  6  LOTUS  COURT 
!  PENSACOLA  FL  32S07 
! 

!  1401  DESTREHAN  AVE. 
i  P.  0.  BOX  8 
!  HARVEY  LA  70059 
! 

!  P.  0.  90X  297 
!  HARVEY  LA  70059 
! 

!  3C0  VEST  LAUREL 
!  BELLINGHAM  HA  9822$ 

! 

!  508  S.  CHURCH  AVE. 

!  PANAMA  CITY  FL  32401 

!  R.  R.  1/  BOX  323 
!  BEARDSTOUN  IL  62611 
! 

(  SOX  2C62 

l  PORT  ARTHUR  TX  77640 
! 

!  1C4  HARPSVELL  ST. 

!  9RUNSHXCX  ME  04011 
! 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIS1  Of  TMN5P ORTAT ION  LINES 


28 


(si. i 

OI ST. I 


OPEUTC*  Ni«C 


23 i  oiurspir  ext  t  transit/  inc. 

! 

1 

1 

32!  cisclaip  icwing  cc. 

! 

I 

21!  GLACIAL  SAND  AND  C*AVEL  CC. 

! 

I 

! 

35!  *t»SSCW  COOPERATIVE  ASSOCIATION 
! 

42!  U»SS  P0T1CK  flOAt  HAWAII/  INC. 

i 

i 

16!  GLENN  70WIN5/  INC. 

! 

! 

32!  CKO  TS  RESERVE/  INC. 

1 

I 

39!  SOLDI K  (All  FRIDGE  HIGHWAY  AND 
(  TRANSPORTATION  DISTRICT 

32!  CCLDfK  GULF  OF f SHORE#  INC. 

i 

| 

21*  GCLOEN  TRIANGLE  RIVER  CONI.  AND 
!  TOW  INC  CO.  LTD. 

! 

! 

17!  cocoPiCH*  e.  r./  chemical 
!  coppany 

I 

22!  GOCOTIHE  CRUISE  LI Hi,  INC. 

* 

j 

221  COOOTIfS  TRANSIT/  INC. 

! 

i 

! 

09!  COOSt  SAY 

! 

! 

i 

29!  CORDON  4  PRICE/  INC. 

i 

! 

! 

15!  GRADY  MARINE  CONST. 

; 

321  GRAHAM/  J  CHS  E.  4  SONS 
! 
t 

32!  CRAHAK/  JOHN  £.  4  SONS 

j 

i 

U!  GRAHAM/  JCHN  6.  AND  SONS 

I 

28!  GRAIN  PROCESSING  CORPORATION 

24!  GRAND  POPTAGE-ISLE  ROYALE 
!  TRANSPORTATION  LINE/  INC. 

! 

18!  GRANDVIEW  DOCK  CORPORATION 


Jl!  CRAM  TOtfXNP  CC. 

33!  CRASSO  KARINE 

i 

i 

21!  GRAVEL  COPP ANY  OF  eOLIVAP 
!  COUNTY 

36!  GRAY  LINE  SIGHTSEEING  Of 
!  SEATTLE/  INC. 

! 

13!  6RAY  LINE  WATEP  TOURS 

! 

! 

32!  GRAY/  J.  R./  INC. 

i 

j 

Z21  GRAY/  JAKES  L. *  INC. 

! 

i 

36!  GRAYS  HbR.  TUGEOAT  CO. 
i 

15!  GREAT  BAY  CC®P. 

i 


03!  GREAT  LAKES  CARBON  CORPORATION 
i 

i 

23!  GREAT  LAKES  CRUIStS 
! 

I 

22!  GREAT  LAKES  TOWING  CO./  THE 
! 
i 

31 i  GREAT  RIVER  CRAIN  CORP. 

! 

! 

30!  GREAT  RIVERS  KARINE 

j 

U!  GREATER  CINCINNATI  KARINE 
! 

! 


I  ATTN:  JOHN  GILLESPIE 
!  P.  0.  BOX  216 
!  ST.  JAPES  Kt  49782 
! 

!  P.  0.  DRAWER  1029 
!  LARCSl  LA  70373 
1 

!  A1TNS  NARK  SNYDER 
l  ECX  1C22 

!  KITTANNING  PA  U201 

! 

!  GLASGOW  f»0  65254 

! 

!  P.  0.  SOX  1361 
!  HONOLULU  HI  96806 
t 

I  P.  Q.  BOX  2501 
!  MC0U.E  »L  36652 
! 

!  ».  0.  BOX  1147 
I  D1STREHAN  LA  70C47 
• 

i  1C1  (•  SIR  FRANCIS  DRAKE  6LV0. 
!  LARKSPUR  CA  94939 

i 

I  1525  RIVfR  OAKS  RD.  EAST 
!  HARAHAN  LA  70123 
! 

1  ATTN:  R.  GNIKK 
I  2t  COLE  SI. 

!  PCKEES  POCKS  PA  1ST 36 
1 

I  P.  0.  BOX  527 
!  CALVERT  CITY  XY  42029 
l 

!  7197  CHILICOTHC  RO. 

!  MENTOR  OH  44060 
l 

!  A1TN:  HERBERT  FRYAN 
!  130  Z .  205  ST. 

I  EUCLID  OH  44123 
! 

!  4516  S.  ST. 

1  P.  0.  BOX  8549 

!  BEAVER  HEIGHTS  KD  20743 

! 

!  R.  0.  BOX  1552 
!  9C5  VEST  DEYOUNG  ST. 

!  HARION  It  62959 
* 

i  BCX  15815 

!  FT.  LAUDERDALE  FL  33316 

! 

!  RT.  1/  BOX  4821 
!  CUT  OFF  LA  70345 
! 

!  727  JONES  ST. 

I  eCRWICK  LA  70342 

! 

!  P.  0.  BOX  877 
!  SAYOU  LA  9ATPE  AL  36509 
! 

!  MUSCATINE  IA  52761 
l 

!  1332  LONDON  ROAD 
!  DULUTH  KN  55805 
! 

!  P.  0.  BOX  39 

!  TELL  CITY  IN  47586 

! 

I  2C63  HWY.  301N 

!  LAXE  CORKCRANT  HS  38641 

1 

!  ATTN:  KARY  AKENT 
!  P.  0.  80X  1013 
!  GALVESTON  TX  77553 
! 

!  P.  0.  eOX  698 
!  CLEVELAND  KS  38732 
! 

!  5CC  WALL  ST. 

!  SUITE  413 
i  SEATTLE  VA  98121 
! 

!  P.  0.  eOX  861 
!  CHARLESTON  SC  29402 
! 

!  117  GOODE  STREET 
!  THI80DAUX  LA  70301 
l 

!  P.  0.  BOX  13038 
!  NEW  IBERIA  LA  7C562 
! 

!  P,  0.  BOX  1707 
!  ABERDEEN  WA  98520 
! 

!  78C  NORTHEAST  69TM  ST. 

I  ?*J.R  CAT  SUITE  501 
!  HIAHI  EL  33138 
! 

!  320  OLD  BRIARCLI* F  *D. 

1  BRIAR  CLIFF  NY  10510 

! 

!  3647  PT.  TREK3LE 
!  ALGONAC  RI  48001 
! 

f  1800  TERMINAL  TOWEC 
!  CLEVELAND  OH  44113 
1 

!  80X  306 

J  ST.  JOSEPH  LA  71366 
i 

i  P.  0.  80X  98 
!  COLUMBUS  XY  42037 
! 

!  P.  0.  BOX  308 
!  NEWPORT  KT  41072 
! 


-  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


OPERATOR  KANE 


10!  GREEN  COAL  CO. 

! 

! 

» 

03!  GREEN  NTS.  BOAT  LINES 
I 
! 

31!  GREENVILLE  CRAVCi  CO. 

! 

! 

?!?  GREENWICH  HAY  CLAR  CO. 

! 

01!  GREENWICH.  CONN..  TOUN  OF 

! 

I 

! 

37!  6RESHAP  SAMt  1  GRAVEL  CO. 

! 

| 

32!  GRETNA  MACHINE  t  IRON  WORKS 

! 

! 

41!  CRfYCAS/  INC. 

! 

! 

41!  GREYHOUND  LEASING  t  FINANCIAL 
1  CORP. 

01!  GRIFFIN#  A.  L./  INC. 

! 

! 

! 

21!  GRIHH*  S  RIVEP  CONTRACTING 


21!  GRIMM.  CHARLES 
I 
! 

23!  CROSVENOR.  GEORGE  M. 


32!  GUIORY  I  GISCLAIR.  INC. 

! 

! 

33!  GUIDRY  ENTERPRISES 


32!  GUIDRY  NARINE.  INC. 

I 

32!  GUIORY  1UCS.  INC. 

! 

32!  CUILRY.  RICHARD  P. 

! 

! 

32!  GUIORY.  ROLAND 

l 

32!  GUILBEAU  NARINE.  INC. 

! 

! 

32!  GULF  <  EASTERN  S/S  t  CHARTERING 
!  CORP. 

! 

IS!  GULF  ATLANTIC  TRANSPORT  CCRPO- 
!  RATION 

32!  GULF  BOAT  NARINE  SERVICE 

! 

! 

32!  GULF  COAST  LEASING.  INC. 

! 

! 

32!  GULF  COAST  RENTAL.  INC. 

! 

( 

32!  GULF  DISPATCH  NARINE/  INC. 


32!  GULF  FLEET  NARINE  CORP. 

I 

! 

33!  GULF  FLEET  SUPPLY  VESSEL/  INC. 

! 

! 

! 

32!  GULF  INLAND  NADINE  CQPP. 

!  C/0  GILBERT  0*  STEPHEN  HC6ERT 

! 

32!  GULF  XNTftAC OASTAL  NARINE.  INC. 

! 

! 

ID!  GULF  OFFSHORE  TRANSP.  SERVICE/ 
!  INC. 

32!  GULF  OPERATORS.  IRC. 


32!  GULF  SOUTH  H/fcINC  TOWING  lit. 

!  INC. 

) 

32!  GULF  STATES  OIL  TRANSPORTATION 
]  CO. 

! 

16!  GULF-COAST  PRE-STRESS  CO..  INC. 
! 
i 

32!  CULFCCASt  RESOURCES.  INC. 

! 

I 

15!  GULFCCAST  TRANSIT  COMPANY 

! 

I 

I 

33!  GULF-3ATE  MAXINE  TRANSP./  INC. 

! 

i 


NVY.  60  EAST 
P.  0.  BOX  841 
OWENSBORO  KY  42301 

P.  0.  8QX  2033 

SC.  BURLINGTON  VT  05403 

P.  Q.  BOX  220 
GREENVILLE  NS  38701 

EAST  GRECNWICH  ft!  02618 

"ARINE  4  FACILITY  ONERS.  DIV.  OEPT.  OF  PARKS  t  REC 
PCX  929  TOWN  HALL 
GREENWICH  CT  06830 

P.  0.  BOX  271 
GRESHAN  CR  97030 

(6 AO  PETERS  RO. 

HARVEY  LA  709S6 

GREYHOUND  TOWER 
PHOENIX  AZ  05077 

GREYHOUND  TOWERS 
PHOENIX  At  55077 

21-25  CUSTOM  HOUSE  WHARF 
P.  0.  BOX  4598 
PCRTLANO  ME  04112 

ATTN:  E .  P.  GRIMM 
812  FOREST  6RESN  DRIVE 
CORAQPCUS  PA  1  SI  03 

26  COLE  STREET 

NC  <E£S  ROCK  PA  15136 

CCX  591 

LEL AND  Ml  49654 

R7.  3/  dOX  995 
CUT  OFF  LA  70345 

P.  0.  BOX  865 
BRIOGE  CITY  TX  77611 

P.  0.  SOX  068 
MARRERO  LA  70073 

19CS  SOUTH  9AY0U  ORXVE 
GCLOEN  MEADOW  LA  70357 

P.  0.  BOX  f 
GALLIANO  LA  70354 

ftl.  5/  BOX  1015 
CUT  OFF  LA  70345 

P.  0.  BOX  747 

6CL0FN  MEADOW  LA  70357 

IIP  BLDG. 

N?W  ORLEANS  LA  70130 

1720  EAST  ADAMS  STREET 
JACKSONVILLE  FL  32202 

P.  0,  BOX  730 
CAME»ON  LA  70631 

P.  0.  30X  1070 
FRANKLIN  LA  705J8 

14  JUPITER  ST. 

MORGAN  CITY  LA  7C38C 

p.  0.  BOX  797 
HARVEY  LA  70059 

P.  0.  ?0X  P02 
HARVEY  LA  VC0S3 

C/0  TApATA  GULF  MARINE  CORP. 

711  LOUISIANA 
KUSTON  TX  7721C 

P.  0.  »0X  60«1 
MCUMA  L4  70361 

P.  0.  BOX  14956 

PAYG **  ROUGE  LA  7C593 

?8JC  FftANXFORO  AV«. 

PANAMA  CITY  FL  32405 

*•  W.  cw4  2*4 

LCCKPORT  LA  70374 

17C0  STU**Rf  6LV0. 

GRETNA  LA  7CC53 

P.  0.  BOX  21* 

KAPLAN  LA  7054* 

P.  0.  ORAWfe  9 

PASS  CHRISTIAN  KS  39571 

U25  WHITNEY  AVE. 

GRETNA  LA  70053 

5405  U55T  CYPRESS  ST. 

SUITE  300 
TAnpa  FL  53637 

P.  C.  POX  31*2 

PCM  ARTHUR  TX  77643 


TAKE  * 


tf.’NABE TICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LIMES 


OPERATOR  MAI 


l 

IMS.! 
•  1ST.! 


13!  GULF SATE  SHIPYARD#  INC. 

! 

! 

3il  SUZ2ETYA  OFFSHORE  MAtlME 
!  UIVKIr  INC. 

! 

32!  GUZZETTA  OIL  COMPANY 

! 

! 

I 

I 

! 

I  « 

! 

! 

! 

Ul  HI  N  ASSOCIATES 

Of!  H  I  H  MARINE  TCWINS#  INC. 

! 

! 

33!  M  t  P  WIRELINE  CO. 
t 
! 

32!  H  «  P  TOWNS  CO.#  INC. 

! 

! 

17!  HtA  MARINE 

! 

I 

12!  Hit  TOWNS#  INC. 

! 

! 

32!  H.  A.  I  SCN  TOWNS#  INC. 

! 

! 

32!  H/C  UASIN6 

! 

! 

13!  HA! 6  POINT  t CRAY  CO. 

! 

! 

09!  HALE  CONTAINER  LINE#  INC. 

! 

36!  HALES  CONSTRUCTION  &  ASSOCIATES 

! 

! 

32!  HALL  BUCK  MARINE#  INC. 

! 

! 

26!  HALL  TONI  NS#  INC. 

! 

! 

32!  HALLIBURTON  SERVICES 

( 

! 

32!  HALTER  MARINE#  INC. 

! 

! 

! 

32!  HALTER#  HAROLO 
l 
! 

7M  HAMM* S  MAR50R  SERVICE  ANO 
!  FLEETING 
! 

! 

03!  HARMON  BARGE  LINE#  INC. 

! 

! 

! 

22!  HANNA#  M.  A.#  CO. 

I 

» 

26!  HANNAH  MARINE  CORPORATION 

! 

! 

! 

12!  HANOVER  TCWINS#  INC. 

! 

» 

15!  HANSEN#  ECVARD  A.#  JR. 

! 

i 

16!  HAR9ERT  INT*L. #  INC. 

! 

! 

Cl!  KAR9CR  CAUSES#  INC. 

! 

! 

Afj  uiitra  CRUTSES#  LIC- 
! 
j 

01!  HARBOR  MASINE  CORA ORATION 

! 

! 

07*  HARBOR  MARINE  EQUIPMENT  CCAP. 

1 

i 

23 !  HIRSOR  MARINE  LTO. 

! 

i 

32!  MABaOR  TOWING  l  FLEETINS 
! 

! 

! 

36!  HARBOR  TONING  SERVICE 
! 

! 


Pm  0.  BOX  3112 

1*WT  ARTHUR  TX  77443 


P.  0.  BOX  207 
BERWICK  LA  70362 


P.  0.  BOX  227 
BERWICK  LA  70342 


1  447  ALOOCK  RO. 
!  EISHT  MILE  AL 


34613 


!  Pm  0.  BOX  31217 
!  BALTIMORE  MO  21231 
! 

!  6301  HARDWICK 
!  CORPUS  CHRIST!  TX  70412 
! 

!  P.  0.  SOX  3600 
!  HOUMA  LA  70360 
! 

I  P.  0.  BOX  140565 
!  NASHVILLE  TN  37214 
! 

!  P.  0.  BOX  5645 
!  HANOVER  CENTER 
!  WLMINSTON  NC  20403 
I 

!  HWT.  23  SCUTH 
!  VENICE  LA  70091 
! 

!  P.  0.  SOX  6411 
!  METAIRIE  LA  70009 
! 

ONE  SEA  PINf*  CIRCLE 
4  .  0.  DRAWL*  71t9 

!  HILTON  HEAD  XVk.<*A  SC  29930 
! 

!  AT?*:  STEVEN  NOSDEBUVLE* 
l  \y\  SOUTH  CLINTON 
!  BCtTIMORE  NO  21224 
! 

!  412  SO.  0»C*1 ‘ 

!  SEATTLE  **  *9106 

! 

!  BOX  35 

!  BURNSIDE  LV  WW 
! 

!  P.  0.  BOX  1445 

!  FT.  HAOISCN  IA  52627 

! 

!  P.  0.  *0X  246 
1  HARVEY  LA  70050 
1 

!  ATTNJ  M.  WALPERT 
I  P.  0.  BOX  29266 
!  NEW  ORLEANS  LA  70189 
! 

!  7612  WESTEND  9LVD. 

!  NEW  ORLEANS  LA  7C127 
! 

!  ATTN:  DICK  HAMM 
!  R.  0.  BOX  605 
!  RCME  IL  61562 
! 

(  C/C  SCF  EQUIP.  CORP. 

!  1 37C  i*»E.  CF  AMERICAS 
!  NEW  YORK  NT  10019 
! 

!  ICO  IRIEVICW  PLAZA 
(  CLEVELAND  OH  44116 
! 

!  ATTN:  ELLTE  T2CHT 
!  AT.  «3  4  ARCHER  AVENUE 
!  LEMONT  IL  60639 

i 

j  P.  0.  °0X  1152 
!  WILMINGTON  NC  20401 
! 

!  2201  JACKSON  ST. 

!  FORT  MEYERS  FL  33901 
! 

!  ?.  0.  30X  1297 
!  BIRMINGHAM  AL  35201 
! 

!  1  LONG  WHARF 
•  BOSTON  NA  0211C 
! 

!  3C1  LIGHT  ST. 

!  9ALl!K6A€  HO  212C2 
i 

!  P.  C.  aox  334 

!  279  WATER  ST. 

!  WARREN  RI  02805 
! 

!  P.  C.  PCX  631 
!  WILMINGTON  DC  19099 

i 

i  P.  0.  ?JX  102 

!  namaim  hi  *sao» 

I 

!  ATTN:  HP.  CLOVCP 
1  1730  5U69AKX  0*. 

I  NEu  OAIEAAS  LA  7C122 

I  P.  «.  10X  11560 
!  JAIK9IIDSE  ISLAHO  WA  66110 
t 


>ium 


r*aie  1  -  «im*CTICU  USI  or  TMNSPOItmiOII  tints 


31 


! 

EN6.1  OPERATOR  NAME 

•1ST.! 

391  HAR0OR  TUfi  t  BARGE  CO. 

! 

! 

All  HARBOR  TUG  BOAT  SERVICE 
! 

20!  HARBOUR  MARINE/  INC. 

I 

1 

171  HAUCN  URGE  COMPANY 
1 
I 
! 

33!  HARO'S  MARINE  SERVICE,  INC  • 

! 

I 

15!  HARDAWAY  COMPANY*  TH£ 

1 

! 

Ul  HAAOERS,  H.  6.  (  SON 
! 

! 

SCI  HARDING/  TODD  £. 

! 

! 

1 

32!  HARASS/  JERRY  I. 

1 

! 

01!  HARRIS/  GEORGE  S. 

! 

» 

2S!  HARTLEY  MARINE  COAP. 

I 

! 

32!  HARVEY  GULF  INT*L  MARINE 
1 
! 

31!  HARVCf /  JAMES  K  JANET  6. 

! 

! 

34 J  HASKETT  TUG  CO./  INC. 

! 

33)  HASTINGS  MARINE  LTD. 

I 

I 

! 

36!  HAT  ISLAND  COMMUNITY/  INC. 

! 

! 

42!  HAWAIIAN  CEMENT 
!  (CEMENT  DIVISION) 

! 

42!  HAWAIIAN  CXUISES,  LTD. 

! 

! 

42!  HAWAIIAN  DREDGING  AND 
!  CONSTRUCTION  CO. 

! 

42!  HAWAIIAN  TUG  I  MARGE  'CRM. 

I 

! 

34!  HAWK  INDUSTRIES 
I 
1 

07!  HAYS  TUG  l  LAUNCH  SERVICE/  INC. 

! 

! 

21!  HOC  MARGE/  INC. 

! 

I 

! 

33!  ME-HE  CO. 

I 

! 

39!  NEALY  T19EITTS  CONSTRUCTION  CO. 

! 

! 

TO!  HEARTLAND  TRANSPORTATION 

! 

I 

321  HEBERT/  CHRIS 
! 

! 

32!  HECK'S  TOWING/  INC. 

! 

I 

30!  HELENA  MARINE  MAINTENANCE/  INC. 

! 

! 

301  HELENA  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

! 

10!  nENDEnSOf*  COUNT T  SAND  CO. 

! 

! 

IS!  HENDON  BARGE  CC./  INC. 

! 

I 

IE!  HENDON/  01LLY  W. 

!  D/0/A  HENDON  8ARG6  CONMANY 

! 

37!  HENDREN  TOWBOAT  CO./  INC. 

! 

! 

15!  HENDRY  CORPORATION 
I 
! 

32!  HENRY/  CHEfTER  BOATS/  INC. 

I 

1 

32)  HERB  -  S./  INC. 


ADDRESS 


!  25CC  MAIN  ST. 

t  AlANEOA  CA  94501 

!  3721  LIGGETT  DRIVE 
!  SAN  DIEGO  CA  92106 
! 

!  P.  0.  BOX  312o 
!  HUNTIH6T0N  WV  75702 
l 

t  CYPRUS  INDUSTRIAL  MINERALS 
!  P.  0.  »0X  213 
!  SP I  INLAND  KY  42C81 
1 

t  RT.  1/  SOX  145 
!  HULL  IX  77564 
l 

!  P.  0.  POX  19C97 
!  TAMPA  FL  356*6 
! 

!  5521  CAST  HWT.  9e 
(  PANAMA  CITY  FL  32404 
! 

!  131  2N0  ST. 

!  9CX  934 

!  WRANGELL  AK  99929 
! 

!  P.  0.  POX  1 S61 
!  LAKE  CHARLES  LA  70602 
{ 

j  HARRIS  POINT 
!  EASTPOPT  ME  04631 
! 

!  P.  0.  20X  443 

1  POINT  PLEASANT  WV  25550 

! 

!  3117  SPENCER  ST. 

!  HARVEY  LA  700$e 
! 

!  2063  HWY.  301* 

!  LAKE  CORNORANT  MS  36641 
! 

!  ATTN!  PATRICK  J.  HASKETT 
!  P.  0.  POX  1579 
!  SHELTON  WA  98564 
! 

!  450C  WOODWAY 
!  127H  FLOOR 
!  HOUSTON  TX  77056 
! 

!  1 C 1 6  14TH  ST.  -A" 

!  EVERETT  WA  98201 
! 

!  220  SOUTH  KING  ST. 

!  SUITE  170C 
!  HONOLULU  HI  96813 
! 

!  p.  o.  eox  1561 
!  HONOLULU  HI  96606 
I 

!  P.  0.  POX  4088 
!  HONOLULU  HI  96813 
! 

!  P.  0.  PCX  3288 
!  HONOLULU  HI  968C1 
! 

!  13TH  |  MARION 

!  NORTH  LITTLE  ROCK  AR  7211$ 

! 

!  9  RABSIT  RUN 
!  WALLINGFORD  PA  19066 
! 

I  ATTNt  JOHN  HALL/  V.P. 

!  SOX  510 

!  eROWNSVILLE  »A  15417 
! 

!  1CC0  SOUTH  TOWER-MBANK  CENTER 
!  CORPUS  CHRISTI  TX  78471 
! 

!  411  8RANNAN  ST. 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94107 
! 

!  P.  0.  BOX  327 
!  WYATT  MO  63882 
! 

!  STAR  ROUTE  A/  BOX  575 
!  FRANKLIN  LA  70358 
! 

!  P.  0.  BOA  697 
!  MARhERO  LA  70073 
! 

!  p.  0.  BOX  513 
!  HELENA  AR  72342 

i 

i  ATTN:  9LAKE  ROBERTSON 
!  C.  SOX  $13 
!  HELENA  AR  1 2342 
I 

f  P.  0.  BOX  735 
f  HENDERSON  KY  42420 
! 

!  P.  0.  BOX  7176 
!  PADUCAH  KY  42002 
! 

i  P.  0.  POX  717P 
1  PADUCAH  KY  42002 
! 

!  12751  NORTHWEST  SPRlkGVILLE  ROAD 
J  PORTLAND  OR  97729 
! 

!  P.  0.  BOX  13228 
!  TAMPA  FL  336LI 
! 

!  P.  0.  BOX  2605 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 
! 

I  P.  0.  BOX  297 
!  HARVEY  LA  70058 
! 


! 


TA3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIS?  OF  TRANSPORTATION  LINES 


32 


ENG. ! 
DXST.I 


OPERATOR  NAPE 


35!  HERMANN  SAND  t  GRAVEL*  INC. 

I 

j  , 

36*!  HERRON  ISLAND  PAX NTENANCE  CO. 

! 

i 

oe  5  MESS  OIL-VIRGIN  ISLAND  CORP. 

! 

! 

! 

16!  HEWCHCP 

! 

I 

37 l  HICKEY  NARINE  ENTERPRISES*  INC. 
! 
i 

3ci  HICKMAN  FEPRY 
! 
i 

3si  HIGMAN  TOWING  CO. 

! 

i 

17  !  HILL'S  NAS  INF*  INC. 

! 

( 

ICE  HXLLIARD-LYCNS  3AACE  PARTNERS 
! 

■ 

32 i  MULPAN*  pxchael  a. 

! 

I 

32 1  HILTON  TOWING*  INC. 

! 

i 

31!  MINES  PARSE  CC. 

! 

j 

It!  HINES*  INCORPORATED 
l 

32!  HINSLE*  F.  «•  MARINE  SERVICE* 

!  INC. 

! 

44!  HINKUY*  PARK 

i 

i 

IS!  NHM  "ARINE 
! 
j 

16  i  H0S3S  CONST.  S  OEVELOPPENT* 

!  INC. 

! 

42!  HOLIDAY  PROMOTIONS*  INC. 

! 

! 

! 

33!  HOLLIDAY  SAND  t  GRAVEL  CO. 

! 

I 

33!  HOLLYWOOD  MARINE*  INC. 

! 

I 

36!  HONEYWELL*  INC. 

! 


35!  HOCKING  BULL  NARINE*  INC. 

! 

I 

32!  HOOKS*  NIKE/  INC. 

! 

i 

33!  HOPPER*  CARLTON  K. 

! 

I 

32!  HOPSON  TOWING*  INC. 

! 

36*!  HCRLUCK  TRANSPORTATION  COMPANY* 
!  INC. 

! 

31!  HORN*  PAUL  C. 


33!  H0RN9ECK  OFFSHORE 
! 

! 

39!  HORNSLCwER  YACHTS*  INC. 

! 

12!  HORTON  IRON  l  PETAL  CO.*  INC. 


33!  HOUSTON  BARGE  LINE*  INC. 

! 

! 

» *  *  «OUS?C“  SERVICES#  I 

"i  ATTN:  OPERATIONS  MANAGE** 

! 

36!  HOWAPD*  VIRGIL  D. 

! 

i 

41 j  HOWE*  O.  D.  TRUST 


! 

35!  HOY*  HARRY  A. 

! 

! 

32!  HUBER*  THCPAS  L.*  JR. 

! 

i 

03!  HUDSON  HIGHLANDS  CRUISES  t 
!  TOURS*  INC. 

! 

03!  HUDSON  RIVER  CRUISES*  INC. 

! 

! 

1 


!  ADDRESS 

! 


!  P.  0.  BOX  261 
!  HERMANN  MO  65041 

i 

*!  fit.  2*  BOX  2SCA 
!  LAKE  3AT  WA  96349 

i 

i  A1TN:  NARINE  DEPT.  (LENORE  FINCH) 
I  p.  0.  POX  127 

!  KING'S  HILL*  ST.  CROIX  VI  OOtSO 

i 

!  P.  C.  SOX  lit 
!  GULFPORT  HS  39502 

i 

!  6  SeACH  DRIVE 
!  VANCOUVER  WA  93661 
I 

l  1  206  MY  RON  CORY  DRIVE 
!  HICKMAN  XV  42050 
{ 

!  P.  0.  pox  90* 

!  ORANGE  TX  77630 

t 

!  9C1  S.  COURT  ST. 

!  FLORENCE  AL  35630 

j  545  SOUTH  3RD  STREET 
!  LOUISVILLE  KY  40702 

i 

!  Ill  KIPJAll  OR. 

•  LAFAYETTE  LA  705C8 

i 

i  0.  BOX  to* 

!  MARRERO  LA  70072 

t 

*!  P.  0.  DRAWER  i 
l  GREENVILLE  MS  35701 

j  P.  0.  30X  <40 
!  PCWLING  GREEN  KY  42101 
! 

!  P.  0.  DRAWER  1031 
!  E UPAS  LA  70C41 
! 

!  PCX  346 

!  RIGGINS  ID  83549 

! 

!  P.  0.  BOX  369 
!  TKCNOTOSASSA  «L  33592 
! 

!  1654  E.  5IH  ST. 

!  PANAMA  CITY  FL  32401 

! 

!  733  9XSH3P  ST. 

!  SL'ITF  2505 
!  HONOLULU  HI  96813 
! 

!  6811  WEST  63RD  STREET 
!  OVERLAND  PARK  KS  66202 

i 

1  *>.  0.  90X  1343 
!  HOUSTON  TX  77001 
! 

!  MARINE  SYSTEMS  OPERATIONS 
!  65C0  HAAdCUR  HEIGHTS  PKWY. 

!  EVERETT  WA  93204 

j 

i  COVE  HAROOR 
!  PCCXPCPT  TX  78382 

t 

i  P.  0.  SOX  1525 

•  LAKE  CHARLES  LA  70609 

i  ecx  39 

!  AUSTVELL  TX  7795C 

i 

*!  P.  0.  BOX  3170 
!  MORGAN  CITY  LA  70381 

i 

i  P.  0.  SOX  87 
!  PORT  ORCHARD  WA  7&J66 

i 

!  1315  EAST  UNION 
!  GREENVILLE  MS  38701 
! 

!  2317  ePOADWAY 
!  GALVESTON  TX  77550 

i 

*!  PIER  33  SOUTH*  THE  EMBARCADcRO 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94111 

t 

i  P.  0.  BOX  1235 
!  WILMINGTON  NC  23402 

j 

i  P.  0.  BOX  1277 
!  HOUSTON  TX  77251 
< 

•  •«/}  ;{MTu  i^yuruQMic  *050 

*!  BAYTOWN  TX  77520 

! 

•  P.  0.  BOX  867 

!  KALAPA  WA  98625 

! 

!  5615  SO.  COLORADO  eLVD. 

!  LITTLETON  CO  80121 

i 

I  12908  MCCOY 
!  INDEPENDENCE  MO  64055 
! 

!  P.  0.  BOX  4307 
!  NEW  ORLEANS  LA  70178 
! 

I  ATTN:  JEAN  WORT 
!  P.  0.  BOX  265 
!  HIGHLAND  FALLS  NY  10926 
! 

!  C/0  CAPT.  GIRARD  HENKE 
!  528  N.  OHICVILLE  RD. 

!  NEW  PALTZ  NT  12561 


! 


CMC. 

dxit. 


TABLE  1 


ALPHACETXCAL  LIST  OP  TRANSPORTATION  LINES 


OPERATOR  NAME 


\ 

1 

I 


ADDRESS 


33 


03 


HUDSON  RIVER  DAY  LINE#  INC. 


07 

29 

03 

32 

17 


HUEBER  LAUNCH  SERVICE 
HUP  PHAN  TOVINC  CO. 

HUSHES  BROS./  INC. 

HUNTER  NARINE  TOWING#  INC. 
HUNTER  NARINE  TRANSPORT#  INC. 


36 

33 

32 

15 

01 
41 ; 

i 

211 


HURLEN  CONSTRUCTION  CO. 

HUSTLER  MARINE 

HUTTON#  C.  P.#  CREDIT  CORP. 

NVIDE  SHIPPING#  INCORPORATED 
ATTN:  SHIP  MANAGEMENT  DEPT. 

HYANNIS  HARBOR  TOURS#  INC. 

HYDRO  NARINE  CONPANY 

HYER#  JACK  i  LEROY 


I 


I  CIRCLE  LINE  PLAZA 
!  PCOT  OP  VEST  43RD  ST. 

!  NEV  YORK  NY  10036 

t  1351  N.  DELAWARE  AVE. 

!  PHILADELPHIA  PA  19125 

1  1C  SOUTH  BRENTWOOD  BOULEVARD 
1  CLAYTON  NO  63105 

1  17  BATTERY  PLACE 
1  NCV  YORK  NY  10004 

J  RT.  2#  BOX  521 
1  CUT  OFF  LA  70345 

1  6615  ROBERTSON  AVI. 
t  P.  0.  BOX  90025 
t  NASHVILLE  TN  37205 

!  P.  0.  BOX  90945 
1  SEATTLE  WA  98 1 06 

!  P.  0.  BOX  1181 
1  PCRT  O'CONNOR  TX  77982 

i  P.  0.  BOX  8784 
1  METAIRIE  LA  70011 

l  P.  0.  POX  13038 
1  PT.  EVERGLADES  STA. 

I  FT.  LAUDERDALE  PL  33316 

1  PIER  1  OCEAN  STREET 
1  HYANNIS  PA  02601 

I  1605  WATER  ST. 

!  LCN6  BEACH  CA  90802 

1  PCX  265 

i  HANNIBAL  OH  43931 


! 

! 

32!  I.T.O.  COAP. 

! 

I 

! 

! 

!  601  LOUISIANA  AVE. 

1  NEW  ORLEANS  LA  70115 

321  IBERIA  CPEVBOAT  t  NARINE 
!  SERVICE#  INC. 

1 

! 

!  RT.  3#  BOX  708 
!  NIV  IBERIA  LA  7CS60 

161  IDEAL  BASIC  INDUSTRIES#  INC. 

J  CNARINE  DIVISION) 

! 

| 

! 

!  3C51  HAMILTON  BOULEVARD 
!  P.  0.  BOX  649 
!  THEODORE  AL  36582 

21!  IMPERIAL  TOWING#  INC. 

! 

! 

1 

! 

(  ATTN:  MARY  JOHNSON 
!  RO.  1 

!  IMP  CP  I AL  PA  15126 

; 

03!  INDEPENDENT  CEMENT 
! 

{ 

! 

!  P.  0.  POX  31 
!  CATSKILL  NY  12414 

i 

07!  INDEPENDENT  PIER  CO. 

! 

1 

! 

J  3C3  CHESTNUT  ST. 

!  PHILADELPHIA  PA  19106 

i 

32!  INDIAN  MARINE#  INC. 

! 

! 

! 

! 

!  ATTN:  LLOTO  AUCOXN 
!  P.  0.  SOX  4C7 
!  PCRVICK  LA  70342 

A 

11!  INDIAN  RIVER  TOWING 

1 

{ 

! 

!  1309  OLEANDER  AVE. 

!  CHESAPEAKE  VA  ?3325 

% 

21!  INDUSTRY  TERMINAL  %  SALVAGE  CO. 

! 

! 

| 

! 

!  ATTN:  LYNN  BUSATTC 
!  P.  0.  POX  51 
!  XNOUSTRY  PA  15052 

* 

IN  JN6RAP  BARGE  CO. 

1 

1 

j 

! 

!  44CG  HARDING  RD. 

J  p.  0.  POX  23049 

I  NASHVILLE  TN  37202 
i 

!  1C  FATHERLAND  STREET 
!  NASHVILLE  TN  37213 
■ 

l 

17!  INGRAP  MATERIALS  COMPANY 
! 
j 

1 

32!  INLAND  BARGE  RENTALS#  INC. 
i 

i 

1 

!  HELLENIC  FLOG.#  »00M  118 
!  NCRGAN  CITY  LA  7C33C 

i 

23!  INLAND  LAKES  MANAGEMENT#  INC. 

I 

| 

!  P.  0.  SOX  646 
!  AL°£NA  MX  49707 

16!  INLAND  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

| 

! 

!  P.  0.  'POX  640 

1  PANAMA  CITY  PL  32402 

1 

32!  INLAND  MARINE  TOWING  SERVICE# 

!  INC  4 

i 

!  2C7  SCNLEXf  DR. 
j  PELL?  CHASSE  LA  70037 

i 

26!  INLAND  MOLASSES  CC. 
i 

{ 

•  1201  AMERICAN  TRUST  AND  BANK  BLDG. 

!  OL9U9UE  I A  52001 

i 

32!  INLAND  MOVERS#  INC. 

j 

■ 

!  229  DEVELOPMENT  ST. 

!  HCUHA  LA  70360 

29!  INLAN0  OR  AND  TP ANSPORT  CC. 

I 

! 

1 

i  305  KIMBERLY  BLDG. 

!  2 51 C  S*  fRENTWOOD  BLVD. 

!  ST.  LOUIS  KO  63144 

32!  INLAND  SHIPPING  CC. 

! 

) 

!  fCX  3169 

!  CCVINGTON  LA  70434 
! 

TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LIN ES 


34... 

I 

CMC*! 

im.i 


OPERATOR  NAME 


26!  INLAND  STEEL  CO* 

I 

1 

11!  INLAND  TUGC  CO* 

I 

t 

3* I  INLET  TOWING#  INC. 

! 

t 

291  INHAN  NARINE 
! 

I 

ISt  INTER  PAT  RAAIJU 
I 
I 
I 

081  INTER  ISLANR  BOAT  SERVICES# 

!  INC. 

I 

I 

33!  INTER-BAT  TOUINt  CO. 

! 

! 

321  INTERCOASTAL  BOAT  AND  NARINE 
I  SERVICE#  INC. 
t 

321  INTERC0AS1AL  LI9U1D  HUD 
I 
t 

22!  INTERLACE  STEAMSHIP  COMPANY# 

!  THE 
1 
I 

33!  INTERNARINE  INCORPORATED 
! 

! 

03!  INTERNATIONAL  BAKE  LEASING 
!  CORP. 

! 

15!  INTERNATIONAL  BARGE#  INC. 

! 

! 

iM  international  barge#  xnc. 

I 

! 

32!  INTERNATIONAL  INDEPENDENT 
!  TOWING 
! 

231-  INTERNATIONAL  NARINE  STSTEPS# 

!  LTD. 

32!  INTERNATIONAL  NARINE  TERMINALS 
! 

! 

34!  INTERNATIONAL  OFFSHORE  SVC. 

! 

! 

16!  INTERNATIONAL  PAPER  COMPANY 
! 

( 

! 

03!  INTERNATIONAL  SHIP  NANA5CNINT 
!  AND  AGENCY  SERVICES#  INC. 

! 

15!  INTERNATIONAL  SHIP  REPAIR  AND 
!  NARINE  SERVICES#  XNC. 

! 

07!  XHTCROCEAN  MANAGEMENT  CORP. 

! 

01!  I NT ERPOAT  TOWING  I  TRANSP.# 

!  INC. 

1 

Cl!  INTERSTATE  NAVIGATION  CO. 
i 
! 

33!  INTRACOASTAL  TOWING  t 
!  TRANSPORTATION  CORP. 

! 

! 

24!  IOWA  ELECT  INC  SERVICE#  INC. 

! 

! 

! 

2E!  IOWA  GATEWAY  TERN 

! 

! 

! 

A3!  IOWA  GREAT  LAKES  BOAT  LINES# 

!  INC. 

! 

28!  IOWA  PARINE  REPAIR  CORP. 

( 

! 

11!  IRELAND  NARINE#  XNC. 

i 

i 

32!  ISBELL  i  GUIDRY  CC. 

! 

t 

01!  ISLAND  COPHUTEP  CC»P. 

! 

! 

36!  ISLAND  PEPPY  AND  eARGE#  INC. 

! 

! 

C7 !  ISLAND  LAUNCH  t  C  AEW30AT  CC. 

! 

! 

34!  ISLAND  HARIN':  BULKHEAD#  INC. 

! 

! 

36!  ISLAND  TUG  t  BARCE 
! 

! 

01!  ISLE  AU  NAUT  CO.#  INC. 

! 


i  ATTN:  FLEET  DEPT, 

!  3210  HATLING  STREET 
!  E.  CHICAGO  IN  48312 
! 

!  P.  0.  BOX  610 
I  JEFFERSONVILLE  IN  47130 
! 

!  16476  PEARSON  R>  N.E. 

!  PAULSBO  WA  98370 

! 

!  BOX  50 

!  BAT CKTOVN  IL  42C04 
I 

!  ATTN:  STEVE  STANIFORD 
!  7950  118TH  AVENUE  NORTH 
!  LARGO  FL  33543 
! 

!  ATTN:  CLIFTON  A.  BOYNES#  SR. 
!  P.  0.  BOX  548 

t  CRUZ  BAY  ST.  JOHN  VI  00130 
! 

!  17512  MARKET  ST. 

!  CHAMNELVIEW  TX  77330 
l 

!  P.  0.  BOX  1413 
!  LAKE  CHARLES  LA  70602 
! 

!  P.  0.  BOX  51784 
!  LAFAYETTE  LA  70505 

i 

!  ATTN:  ROBERT  DORN 
!  SUITE  400#  629  EUCLID  AVE. 

!  CLEVELAND  OH  44114 
! 

(  F552  KATY  FREEWAY  SUITE  144 
!  HOUSTON  TX  77024 
! 

!  124  STARBOARD  ST. 

!  PORT  NEWARK  NJ  07100 

!  9CS  E.  CAUSEWAY  BLVD. 

!  VERO  BEACH  FL  32963 
! 

!  7713  CANAR60  ROAD 
!  CINCINNATI  OH  45243 
! 

!  2700  PARK  AVE. 

!  HCUMA  LA  70363 
! 

!  3225  N.  SHEPARD 
!  MILWAUKEE  Wt  53211 
! 

!  ROUTE  1#  eOX  649 
!  PORT  SULPHUR  LA  70083 
! 

!  1441  N.  NCRTHLAKE  WAY 
!  SEATTLE  WA  98103 
! 

(  ATTN:  BOBBY  C.  WEBB 
!  P.  0.  BOX  1788 
!  MCNROEVILLE  AL  36609 
! 

!  3C5  BROADWAY 
!  NEW  YORK  NY  10007 
! 

!  1616  PENNY  ST. 

!  TANPA  FL  33605 
I 

!  ATTN:  DAVE  SCHROCK 
!  THREE  PARKWAY— SUITE  1300 
!  PHILADELPHIA  PA  1 9102 
! 

!  »  F  0  SOX  30 
!  WEST  SOUTHPORT  ME  04576 
! 

!  P.  0.  BOX  482 

!  NEW  LONDON  CT  06320 

! 

I  2777  ALLEN  PARKWAY 
!  SUITE  1165 
!  HOUSTON  TX  77019 
! 

!  3C3  OKEY  ST. 

!  P.  C.  BOX  147 
!  CASSVZLLE  WI  53806 
! 

!  P.  0.  BOX  9166 
!  COMMERCIAL  t  K  STREETS 
!  KEOKUK  IA  52632 
! 

!  P.  0.  BOX  298 

I  SIOUX  CENTER  IA  51250 

! 

!  P.  0.  732 
!  MORRIS  XL  60450 
! 

!  134  TtLDEh  AVE. 

•  CHESAPEAKE  VA  23320 
! 

!  <2C  TXP3ERLANE  ROAD 
!  GRETNA  LA  70053 
! 

!  303  DILLINGHAM  AVE. 
t  FALMOUTH  MA  O2S40 
! 

!  1 5C9  SKYLINE  WAY 
!  ANACORTES  WA  98221 
l 

!  16  3AYVIEV  BEACH 
(  MIDDLETOWN  DE  15709 
! 

!  P.  0.  POX  11263 
!  BAIN3RI DGf  ISLAND  WA  98110 
! 

!  14789  SUNRISE  DRIVE  N.  E. 

!  BAXNBRIDCE  ISLAND  WA  98110 
! 

!  ISLE  AU  HAUT  ME  04645 

! 


ADDRESS 


! 

1 

! 

21!  J  t  C  TOWING  SERVICE/  INC. 

! 

! 

2C!  J  I  4  fOUIPNENT  RENTAL/  INC. 

! 

! 

21!  J  t  L  STRUCTURAL/  INC. 

! 

I 

I 

It!  J  *'S  FflUlMENT  RENTAL  I  SALES 

! 

! 

34!  J  T  C/  INC. 

! 

! 

21!  JIT  TOWING/  INC. 

j 

i 

! 

It!  J-ANK/  INC. 

J 

! 

32!  J“W  OPERATING  COMPANY 

! 

! 

21!  J.  A.  R.  E  A  ACC  LINES 

! 

! 

33!  JACKSON  NARINE  CORRORAT ICN 

! 

I 

! 

II!  JACKSON  OFFSHORE  UNITED 
! 

! 

32!  JACKSON/  JACK/  INC. 
i 
I 

IS!  JACKSONVILLE  SHIRTARDS/  INC. 

! 


JITH  |  MARKET  ST. 

WHEELING  WV  260C3 

2325  E.  MAIN  STREET 
CCLUNeuS  OH  13209 

ATTNX  ED  MUGPHY 
111  STATION  STREET 
ALtQUIRRA  Pa  1  SCO t 

2121  N.  MCKENZIE  ST. 

FOLEY  AL  36535 

3402  43NE 

SEATTLE  It  A  99103 

AlTNt  RICHARD  TAIMCR 
3963  PATTERSON  RD. 

AlIGUIpPA  PA  1 50C1 

R.  0.  20X  651 

PAYCU  LA  aim  Al  36509 

9C1  FRONT  ST. 

MORGAN  CITY  LA  7C3S0 

SPEEDS  ROAD 

CELLE  VERNON  PA  1S012 

2ARATA  TOWERS/ATTNt  LARRY  WALKER 
p.  0.  COX  6260 
HOUSTON  TX  77210 

P.  0.  POX  1266 
VENTURA  CA  93002 

P.  0.  0OX  728 

PORT  ALLEN  LA  70767 

R.  0.  90X  2367 
JACKSONVILLE  EL  32203 


26!  JACOeS/  ELMER  L. 

!  C/0  OWENS/  OWENS/  I  RINN/  LTD. 

! 

( 

32!  JADE  MARINE/  INC. 

! 

! 

! 

18!  JAMES  MARINE/  INC. 

! 

( 

37!  JAMES  RIVER  CORP. 

! 

! 

! 

37!  JAMES  RIVER  IX/  INC. 

!  WESTERN  TRANSPORTATION  CO.  DIV. 

I 

11!  JAMES  RIVER  TOWINC  CO./  INC. 

! 

! 

32!  JAMIE  MARINE#  INC. 

I 

31!  JANTRAN/  INC. 

! 

! 

36!  JAY  TOW  I  CONSTRUCTION  CO. 

i 

i 

29!  JEEFERSON  BARRACKS  MARINE 
(  SERVICE 
! 

32!  JEFFERSON/  INC. 

! 

! 

36!  JEFFREY  SAND  COMPANY 

! 

! 

39!  JERZCO  DREDGING/  INC. 

I 

! 

32!  JERRY'S  BOAT  SVC./  INC. 

! 

! 

! 


666  NORTH  NORTHWEST  HIGHWAY 

P.  0.  BOX  578 

PARK  RIDGE  IL  60066 

225  FORT  JACKSON 

P.  0.  BOX  219 

BELLE  CHASSE  LA  70037 

1810  $•  6TH 
PADUCAH  KY  62001 

LAND  I  TAX  DEPARTMENT 
369  N.  W.  7TH  AVE, 

CARAS  WA  98607 

P.  0.  BOX  3869 
PORTLAND  OR  97208 

34^5  FOREST  AVENUE 
HOPEWELL  VA  23860 

P.  0.  BOX  316 
8URAS  LA  70061 

P.  0.  POX  397 
ROSEDALE  MS  38769 

3602  63RD  NE 
SEATTLE  w6  96105 

6190  BUSSEN  OUARRY  RD. 

ST.  LOUIS  HO  63129 

P.  0.  BOX  10653 
JEFFERSON  LA  70161 

6601  S.  14  CIR 
FORT  SMITH  AR  72901 

ICO  EAST  D  ST. 

PETALUMA  CA  96952 

ATTNl  NADINE  HATHAWAY 
P.  0.  BOX  669 
DGNALDSONVILLE  LA  70366 


3.6 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


ENG. 

DIST, 


OPERATOR  NAME 


JESSICA  MARINE#  ISC • 

JOE  Y.  TOWING  CO. 

JOE'S  BOAT  RENTAL#  INC. 

JOHN* S  TOWING  SERVICE#  INC. 
JOHNSON  TOWING  <C. 

JOHNSON/  £  ILL 
JOHNSON/  £  ILL  N. 

JOHNSON/  MICHAEL  K. 

JOHNSON/  FETCR  F. 

JOHNSON/  WCSLfY  M. 

D/P/ A  ALOfASAOOK#  INC. 

JOHNSTON'S  PORT  33#  INC. 

JONES  SAND  CO. 

JONES  TVS  l  BA»GE  CO. 

JONES#  FP«NK  t  W.  J.  LAMBERT 
JO’ 0  AN/  FRANK  L./  CQRP. 

JCROAi#  UGERSOLL 
JOTOf I  OPE  DOING/  INC. 

JUSILCf  NAVIGATION  CO. 

JUNGU  QUEENS/  INC. 


K  A  STEEL  CHEMICALS 

K  C  R  NARINE 
r  C  K  NARINE 


TAXSER/ESTECH  DIV.  Of  VICC«0 
INDUSTRIES 


KANPSVILLE  FERRY  (ILLINOIS 
DEPT.  OF  TRANS ."DISTRICT  E- 
BUREAU  OF  MAINTENANCE) 

KANAK/  LTD. 

KANER#  hymen 

KANSAS  CITY  RIVCRBOAT#  INC. 
KAUAI  SUGAR  STORAGE  COUP. 
KEARNY  3ARCC  CC. 

KEEN/  DON  NARINE  TOWING/  INC. 
KEENEY#  T.  «./  SONS/  INC. 
KCLCO  COMPANY 

KELLY  RYAN#  INC. 

KEMP  PACIFIC  FISHERIES#  INC. 


RT.  1#  BOX  319 
PURAS  LA  7CC41 

ROUTE  10#  T  OX  ! 
PARKERSBURG  UY  26101 

R1.  5#  BOX  36* 

AeBSVlLLf  LA  7051C 

ECX  17 

SHIPPINGPCRT  PA  1S077 

ATTN:  UtLLIAN  JOHNSON 
BCX  167 

SKPPINGPCRT  PA  15077 

FULTON  TX  75356 

P.  0.  POX  1046 
RCCKPOST  TX  75362 

110  ISLAND  VIEW  LANE 
KELSO  CP  95626 

5C1C  GENERAL  DE6AULLE  DR. 
SUITE  IOC 

NEW  ORLEANS  LA  70114 
UNION  VA  95572 


ATTN:  ED  POLK 
P.  C.  BOX  1507 
ENID  CK  737C2 

1725  MARINA  VISTA 
MARTINE2  CA  9*SS3 

1500  W  7TH  STREET 
LONG  BEACH  CA  9C313 

AT.  3#  30X  130 
PCPLAPVILLE  NS  39*70 

ROUTE  2#  EOX  123 
CARROLLTON  VA  2331* 

1*1 5  THIRD  ST. 

NEW  ORGANS  LA  7C130 

ATTN*  CHRIS  COLES 

p.  0.  POX  2501 

MARYLAND  HEIGHTS  NO  630*3 

act  BAY  AVf. 

CCUNBUS  CA  J19C2 

CUMBERLAND  BLDG. -SUITE  301 
iCC  E.  BROWARD  BLVD. 

FT.  LAUDESDALE  FL  33301 


4333  TRAXSWORLD  RD. 

SUITE  250 

SCHILLAR  PARK  IL  60176 

223  E.  53TH  ST. 

CUT  OFF  LA  703*5 

P.  0.  BOX  732 
NORRIS  XL  60*50 

ATTN:  LARRY  FULLER 

P.  0.  eOX  *139 

FAIRVIEW  HEIGHTS  IL  622C3 

KANPSVILLE  XL  62C53 


1309  OLEANDER  AVE. 
CHESAPEAKE  VA  23325 


1622  E.  6TH  ST. 
DULUTH  HN  5561 ? 


ONE  GRAND  AVE. 
KANSAS  CITY  MO 


2970  KELE  ST. 
LIHUE#  KAUAI  HI 


96766 


HACKENSACK  AVE.  t  THIRD  ST. 
KEARNY  NJ  07032 

ISLAND  ROAD 
BRIDGEPORT  NJ  080U 

P.  0.  BOX  43* 

BELLE  WV  25015 

P.  0.  BOX  13216 
SAN  OIECO  CA  92113 

2*0*  BOYER  AVE.  EAST 
SEATTLE  VA  95112 

121  S.  RIVER  ST. 

P.  0.  BOX  706*7 
SEATTLE  WA  98107 


. . . . .  ■..<  m.tjyu  . . .  ivl-.iv. 


! 

INC.! 
IX JT« ! 
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ADDRESS 


031  KEN'S  HARIfJE 
I 
! 

36!  KENCO  NARINE  SERVICES/  I*V. 
t 
! 

32!  KENNAIR/  DONALD  J. 

I 

! 

321  KENNER  NARINE  t  MACHINERY/  INC. 

i 

! 

18!  KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

!  (FUEL  PROCUREMENT  DEPT.) 

! 

38!  KE50/  MILES  V. 

! 

! 

36!  KETCHIKAN  GATEWAY  BOROUGH 

! 

1 

32!  KEV-TAN/  INC. 

! 

! 

03!  KEY  WEST  TONING  CCRP. 

! 

! 

07!  KEYSTONE  SHIPPING  CO./  AGENT 

! 

29!  KIESEL  MARINE  SERVICES 
I 
! 

37!  KIEVIT  PACIFIC  CO. 

! 

32!  KIP FE/  TOM  t  JONS  BOAT  RENTAL 

! 

37!  KILGORE  MARINE#  INC. 

! 

I 

33!  KILGORE  MARINE/  INC. 

! 

! 

! 

38!  KIMBALL  BOOM  CO. 

! 

! 

23!  KIN 6  CO.  THE/  INC. 

! 

! 

03!  KINGSTON  RECYCLING/  INC. 

! 

! 

22!  KINSMAN  LINES/  INC. 

! 

! 

09!  KISER/  JOHN 
! 

! 

! 

36!  KITSAP  BARGING/  INC. 

! 

! 

23!  KLAHERUS/  VINCENT 

! 

13!  KN9  MARINE/  INC. 


37!  KNAPPTON  CORPORATION 

! 

! 

! 

36!  KNAPPTON  MARITIME 

! 

! 

38!  KNIK  CONSTRUCTION  CO./  INC. 

! 

! 

32!  KNOTS  MARINE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

17!  KNOXVILLE  EARSE/  INC. 

! 

! 

37!  KNUTSON  TOWBOAT  CC. 

! 

! 

27!  KOCH  REPINING  COMPANY 

! 

! 

32!  KOCH  SERVICE/  INC. 

! 

! 


32!  SC«!5"ILLI2  ."iltlSI 
I  INC. 

! 

3ei  KODIAK  LUMBER/  LTD. 

! 

! 


CS5/ 


! 

33!  KOHUTEK/  WAYNE 


! 

2C!  KO0CH-I-CHIN6/  CAMP 
! 

! 

18!  KOSMCS  CEMENT  CC./  INC. 

! 

I 

03!  KOSNAC  EQUIPMENT  RENTAL/  INC. 
! 

! 

1 


!  P.  0.  BOX  *001 
!  BAYONNE  NJ  07002 
l 

!  1CC5*  W.  MARGINAL  PL.  S. 

!  SEATTLE  VA  98168 
! 

5  *C9  SCHLEIF  OR. 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

! 

!  ATTN:  GEORGE 
!  P.  0.  BOX  1200 
!  LAPLACE  LA  70069 
! 

!  ONE  DUALITY  ST. 

!  LEXINGTON  KY  *0507 

! 

!  1950  GLACIER  AVE. 

!  JUNEAU  AK  99801 
i 

!  3**  FRONT  ST. 

!  KETCHIKAN  AK  99901 

t 

i  SCX  5*2 

!  HARVEY  LA  70059 
I 

i  1  SC  EAST  5Sn  ST. 

!  NEW  YORK  NY  101SS 

! 

!  313  CHESTNUT  STREET 
!  PHILADELPHIA  PA  19106 
! 

!  *801  FYLER  AVE. 

!  ST.  LOUIS  HO  63116 

; 

!  P.  0.  BOX  1769 
!  VANCOUVER  VA  9866$ 

j 

i  RT.  1/  BOX  239 
!  LCCKPORT  LA  7037* 

! 

!  P.  0.  SOX  512930C3 
!  LAFAYETTE  LA  70S05 
! 

!  13430  NV  FREEWAY 
!  SUITE  203 
!  HOUSTON  TX  770*0 
! 

!  P.  C.  BOX  989 
!  SITKA  AK  99835 
! 

i  13520  BARRY  ST. 

!  HCtlAND  MI  *9*2* 

! 

!  642  AcEtL  ST. 

!  KINGSTON  NY  12401 

! 

!  2C325  CENTER  RIDGE  RD. 

*  SUITE  610 

!  »CCKY  RIVER  OH  44116 
l 

!  836  RITCHIE  HVY. 

!  SUITE  4 

!  SERVERVA  PAPK  MD  211*6 

! 

!  P.  0.  BOX  147 

!  PCRT  0RCHA*0  VA  93Jt>6 

l 

!  DRUMMCNO  ISLAND  MI  *9726 

i  «T!.  1/  9CX  1 1 A A 
!  VANDO  SC  29*92 

i 

i  9C30  N.w.  ST.  HELENS  RD. 

!  P.  0.  BOX  0301  3 

J  PORTLAND  OR  97203 

; 

i  P.  0.  BOX  3505 
!  SEATTLE  V A  9112* 

i 

1  P.  0.  BOX  3757 

!  SEATTLE  »A  98124 

J 

*!  2400  TIMBERS  ORIVE 
!  HARVEY  LA  7005? 

2 

!  p.  0.  SOX  59001 
!  KNOXVILLE  TM  37950 
! 

!  P.  C.  SOX  901 
!  CCCS  BAY  OR  97*20 
! 

!  P.  0.  R OX  64596 
!  SI.  PAUL  MN  5516* 

! 

!  P.  0.  SOX  427 
!  PRAIPIEVIILE  UA  7C7&9 

i 

!  r,  y.  VMNk  t  K  Vi 

!  VESTVEGO  UA  70094 
j 

!  ATTN:  DAVE  WILLIAMS 
!  P.  0.  cOX  310 
!  SEWARD  AK  99664 

j 

i  p.  C.  *CX  1296 
!  WfSLOCO  TX  73596 
! 

!  *575  LANCRCOST  WAY 
!  CCLU-SUS  OM  43220 

i 

!  153C1  DIXIE  HIGHWAY 
!  LOUISVILLE  <Y  *C272 

i 

!  PIER  5  NORTH 
I  FCCT  OF  JCAALE«ON  ST. 

!  BROOKLYN  NY  11201 

i 


T ABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OP  TRANSPORTATION  UNIS 


I 

CMC.! 
•1ST. ! 


! 

OPERATOR  MAKE  j 


031  KOSNAC  FLOATING  DERRICK  CCRP. 
I 
! 

I 

31!  KRYSTAL  CCRP.#  ARMDT#  KENNETH 
I 
! 

38!  KUCKAKTLIK#  LTD. 

! 

! 

09!  KURT  IRON  I  METAL  CO. 

1 

1 

38!  KUSK0KW1M  TRANSPORTATION  CO. 

! 

! 

! 

! 

I 

!  L 

I 
l 
! 

31!  L  t  H  BARCC  COMPANY 

! 

! 

21!  L  t  J  EQUIPMENT  CO. 

! 

! 

! 

32!  L  I  L  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

! 

32!  Lit  OIL  CC.#  INC. 

! 

! 

32!  L  t  L  T0V1NC#  INC. 

I 

! 

32!  L  %  "  BOAT-TRUC  RENTAL#  INC. 

! 

) 

32!  L  I  M  eOTRUC  RENTAL#  INC. 

! 

I 

32!  L  S  P  BOAT  RENTALS 
l 
! 

1 A i  LA  ROCHE  INDUSTRIAL#  INC. 

! 


1  PIER  S  NORTH 
t  PCOT  OP  JORALEMON  ST. 

!  BROOKLYN  NY  11201 

! 

!  P.  0.  BOX  29 
!  HOMER  AK  99403 
! 

!  SEVERAL  DELIVERY 
!  KJPNUK  AK  99414 
! 

!  P.  0.  BOX  9142 
!  BALTIMORE  HD  21222 
! 

!  P.  0.  BOX  283 
l  BETHEL  AK  99359 
l 
! 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

l 

!  P.  0.  BOX  1014 
!  SRCENVILLE  MS  38701 
! 

!  ATTN:  JOSEPHINE  02ANXCH 
!  P.  0.  BOX  642 
!  MASONTOVN  PA  15461 
! 

!  P.  C.  BOX  950 
!  BALDWIN  LA  70514 
l 

!  RT.  1  BOX  367 

I  CROWN  POINT  LA  70072 

i 

!  1731  ACADIAN  OR. 

I  HCUMA  LA  70363 

! 

!  P.  0.  BOX  773 

!  SCLOEN  MEADOW  LA  70037 

! 

!  30  DERBES  DR. 

!  6RETNA  LA  700S3 

! 

!  PT.  1#  eox  19 
!  S18S0N  LA  70354 
l 

!  1100  JOKNSONFERRY  »3.  NE 
!  ATLANTA  CA  30342 


14!  LAFARGE  CCRP.  SOUTHERN  REGION# 

!  CITADEL  CEMENT 

! 

! 

32*  LAFAYETTE  CREW  BOATS#  INC. 

! 

36!  LAFFCRTY  TRANSPORTATION  CCPPANY 

! 

031  LAKE  CHAMPLAIN  TRANSPORTATION 
!  CO.#  INC. 

! 

22*  LAKE  ERIE  BOAT  CRUISE  CORP. 

! 

I 

! 

23!  LAKE  PICNICAN  CONTRACTORS#  INC. 

! 

I 

32!  LALANDE  TCVXN6#  INC. 

! 

I 

32!  LAPART  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

! 

* 

32!  LAMcERT  GRAVEL  CO. 

! 

! 

35!  LAND  OP  PCUR  SEASONS  LAKE  SITE 

! 

! 

31!  LANF#  ERNEST#  III  AND 
!  HENDERSON#  JOEL 
* 

15!  LANE#  MARVIN 

! 

I 

28!  LAN£f BACH  WOOD  PRCDUCTS#  INC. 

! 

1 

C9 !  LANGENf ELDER#  C.  J.  4  SON#  INC. 

! 

! 

! 

32!  LAPETROUSE  TOWING  CO. 

! 

! 

30!  LAWSON  AND  LAWSON  TOWING  CC. 

I 

! 

24!  LAWSON'S  RIVER  RIDES#  INC. 

! 

! 

I 

32!  LAWTON#  WP.  5.#  CC.#  INC. 

I 

! 

! 

14!  LCP  CNCHICALS-CA#  INC. 

! 

! 

21!  LCP  CHENICALS-WEST  VIRGINIA# 

!  INC. 

I 


!  ATTN:  E.  6.  CRUHP 
!  2859  PACES  PERRY  ROAD 
!  ATLANTA  (A  30339 

t  p.  0.  *0X  3604 
!  LAPAYETTE  LA  705C2 
I 

!  P.  0.  BOX  844 

!  COfUR  D'ALENE  ID  83114 

! 

!  KING  STREET  DOCK 
!  BURLINGTON  VT  05401 

!  C/C  RAMSI  TICK 
!  1026  NIAGARA  ST. 

!  BUFFALO  NY  14213 

* 

I  216  VAN  RAALTE 
!  HOLLAND  MI  49423 
! 

!  372  JACK  CROOKS  AD. 

!  NEW  IBERIA  LA  7C560 

* 

!  ATTN:  LINCOLN  MARTIN 
•  11C7  N.  BAYOU  DRIVE 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70347 
! 

!  P.  0.  OAAVER  G 

|  ST.  f RANCXSVILLE  LA  70775 

! 

I  *.  0.  BOX  405 

!  LAKE  OZARK  MO  65049 

! 

!  P.  0.  30X  1016 
!  GREENVILLE  »S  38702 
! 

!  1746  C.  ADAMS  ST. 

!  JACKSONVILLE  PL  3220? 

! 

!  9.  R»  »2 

I  f CRT  MADISON  XA  52427 

1  *427  PULASKI  HIGHWAY 
l  P.  C.  BOX  9606 
!  BALTIMORE  HD  21237 

i 

i  317  COUNTRY  DRIVE 
!  RCUAG  LA  70348 
! 

!  R.  0.  30X  1234 
!  WYNNE  AR  72394 
I 

1  C/C  CHARLES  LAWSON 
!  P.  0.  BOX  356 
!  GUTENBERG  !A  52C52 

j 

i  CNF  LAKESHORE  DR. 

!  SUITE  1700 

!  LAKE  CHARLES  LA  ?062« 

! 

I  P.  0.  90X  DRAWER  1558 
!  BRUNSWICK  5A  31521 
! 

1  ATTN!  JOHN  VAKLAS 
J  P.  0.  SOX  J 
J  ROUNDSVILLE  WV  26041 
! 


T*U£  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINES 


1 

ENG.! 

DIST.I 


OPERATOR  NAPE 


ADDRESS 


32!  L£  BATEAU  CCRP. 

1 

! 

32!  IE  9ECUF  E ACS*  TOWING  CO./  INC* 
! 

07!  LEAGUE  ISLAND  FERRY  CO. 

! 

! 

32!  LIE  *A*m  TOWING/  I*c. 
i 
! 

32!  IEEVAC  HAMNC  TRANSPORTATION 
!  (A  OIV.  Of  LEE VAC  CORP.) 

!  (OOTCC/  INC.) 

! 

32!  LEE  VAC  PETACLCUP 
! 

! 

12!  LEGEAY/  INC. 

( 

! 

01!  LEHIGH  PORTLAND  CEPENT  CO. 

! 

I 

! 

21!  LEKSE/  BILL 
! 

! 

31!  LEH AY/  INC. 

! 

! 

37!  LCPPALUOTC  OFFSHORE  KARINE 

J 

32!  LESLIE  S  TCvXNG/  INC. 

! 

32!  LESLIE  S./  INC. 

! 

01!  LEWIS/  VEINCN 
1 
! 

! 

Cl!  LIBERTY  BELLE  LTD. 

! 

! 

32!  LIBERTY  TOWING  CO./  INC. 

! 

32!  LIGHTNING  eCAT  RENTALS 

! 

! 

35!  UNITED  LEASING  CC« 

! 

! 

01!  L1N6E2G  NARINE/  INC. 

! 

U!  LINDEN  LUP9E*  CO. 

! 

! 

2B!  LINVOOD  HIKING  I  KJNERALS  CORP. 

! 

32!  LIQUID  NUD  SALES/  INC. 

! 

32!  LITTLE  NIKE/  INC, 

! 

! 

131  LITTLE  RIVER  FISHING  FLEET 

! 

I 

13!  LITTLE  RIVER  QUEEN/  INC. 

( 

! 

34!  LITTLE  ROCK  HARBOR  SERVICE 

! 

34!  LITTLE/  JOHN  L. 

! 

! 

22!  LITTON  GREAT  LAKES  CORP. 

! 

! 

32!  LIZANA  TOWING/  INC. 

I 

01!  LOCAL  TOWING  CORPORATION 

( 

321  LOCAL  TUGS/  INC. 

1 

! 

11!  LOCKWOOD  eARGE/  INC. 

I 

! 

! 

36!  LOGAN/  DOUG 
! 

! 

26!  LOGSDON  SAND  t  GRAVEL 
! 

! 

26!  LOGSDON  TUG  SERVICE/  INC. 

! 

26!  LOGSDON/  (INER  RlyEft  CONSTR. 

i  co. 

i 


!  P.  C.  BOX  726-STATION  2 
I  MCUJ1A  LA  70360 

j 

!  P.  0.  BOX  9Q36 
I  KCUflA  LA  70360 
! 

!  PT.  *2/  c»CX  164 
!  TNCSOF  ARE  HJ  03C66 

j 

!  AT •  1/  iOX  26? 

!  CUT  OFF  LA  7034S 
i 

!  p.  o.  eox  ms 
!  NCfiGAN  CITY  LA  70360 

j 

i 

!  ?.  3.  BOA  2492 
!  *C®0»N  CITY  LA  70361 

i 

!  SOX  5CC4 

!  EVANSVILLE  IN  4771S 
! 

!  TWO  MAPTFCPO  SQUARE  WEST 
!  SUITE  202 
!  HARTFORD  CT  061C4 

j 

1  C.  POX  124 

!  CHARLEROI  PA  13022 

j 

!  P.  0.  BOX  107? 

!  CAEENVILLC  "$  38701 

2 

!  7221  5.E.  PAPLE  AVr. 

!  VANCOUVER  WA  96664 
! 

!  110  W  SSTH  STREET 
!  CUT  OFF  LA  70345 
( 

!  110  V.  33TH  STREET 
!  CUT  OFF  LA  70345 
• 

i  «P  1  JO*  55 
j  S*0!f  >0. 

!  tC.  EOGfCCH?  HE  C5SS6 
1 

I  P.  C.  JO*  0651 
!  NTH  HAVEN  CT  05555 
I 

I  P.  0.  »0*  105 
!  VCSIVCfO  LA  700SA 
I 

!  >*15!  6AVI0  b.  OCLCI 
I  P.  0.  PO*  778* 

I  HC«CAN  CUT  LA  70551 
I 

I  ACUTE  1,  80*  156 
1  HAICLVOOO  BO  65057 

1  5C  PIOOLf  ST. 

1  TAHNAVEN  BA  07710 
! 

I  HOT.  55N 
!  LINDEN  AL  56756 
I 

!  5371  EAST  60TH  STREET 
I  OAVcNPOPT  IA  57607 
I 

I  P.  0.  50*  *173 
1  HCVPA  LA  70361 
1 

!  P.  0.  60*  10 
I  CENTERVILLE  LA  7C577 
! 

1  A17N!  CNAtLIE  A3SHIAE 
!  p.  0.  60*  706 
!  LITTLE  (UVEA  SC  70566 
I 

I  CEO  JILL  SICHCO 
1  570  BCK INLET  AVE.  APT.  »? 
1  COCOA  3CACH  FL  3703T 

I 

i  *».  0.  BOX  1523 
!  LITTLE  ROCK  AR  722C3 
« 

!  2123  3RD  AVE.  WEST 
!  SEATTLF  WA  96199 
! 

!  FCCT  OF  HOLLAND  $T. 

!  P.  0.  BOX  6241 
!  ERIE  PA  16512 
i 

!  P.  0.  BOX  697 
!  HARRERO  LA  70073 
! 

!  BEACH  RD. 

!  E.  NORWALK  CT  06635 
» 

!  P.  0.  BOX  H 
!  VENICE  LA  70091 
! 

!  220  SALTERS  CREEK  ROAD 
!  P.  0.  BOX  464 
!  hanpton  VA  23669 
! 

!  BOX  436 

!  GOLD  BAR  V4  96251 
! 

!  3C0  W  PAIN  ST. 

!  9EARDST0WN  IL  62616 
! 

!  4C0  1/2  VEST  PAIN  ST. 

!  BEAROSTOWN  XL  62616 
! 

J  4C0  1/2  VE5T  PAIN  ST. 

!  BEAROSTOWN  IL  62616 
I 


39 
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40 


!  i  i' 

INf.!  OPERATOR  NAN£  !  ADDRESS  C 

01  ST.!  !  £ 


Ml  LONE  CAK  t>  *  SC  CORN. 

!  ?.  0.  BOX  7176 

! 

!  PADUCAH  KT  42002 

r 

26!  LCNc  ST kt  INDUSTRIES 

J  p.  3.  9CX  172C 

! 

!  SEATTLE  WA  96111 

- 

37!  LOVE  STAR  INDUSTRIES 

!  p.  C.  POt  1225 

! 

!  SCAPP30SC  OR  97C54 

29*!  LCKE  ST AP  INDUSTRIES 

!  PCX  520 

1  (ST.  LOUIS  DIVISION) 

!  CAPE  G2&AR0EAU  PC  63701 

ji 

- 

32!  LOVE  ST  A*  INDUSTRIES/  INC. 

1  14*00  INTRACOASTAL  DRIVE 

% 

J 

!  NEW  ORLEANS  LA  7C129 

i1 

36!  LOKE  STAR  INDUSTRIES/  INC. 

l  P.  0.  SOY  1730 

- 

1 

!  SEATTLE  WA  96111 

J2!  LCRRIJ  S  1CWING  IX  CC»P. 

!  4C09  EAST  PAIN  ST. 

! 

!  CUT  OFF  LA  79J45 

22!  LC3»IS  S.  TOWING  IV  CO*P. 

!  4CC9  EAST  “AIN  ST. 

! 

!  CUT  OFF  LA  70345 

41 1  LCS  ANGELES  HAR80*  CRUISE 

!  SERIN  77/  VILLAGE  BOAT  HOUSE 

! 

!  PCRTS  0* C ALL  VILLAGE 

1 

j 

!  SAN  PEDRO  CA  90731 
| 

16!  LODI  SI/ HA  OCCK  CO. 

t  ATTN:  M.  3.  FERRIS 

! 

!  P.  C.  POX  610 

i 

1 

*.  JEFFERSONVILLE  IN  47130 

j 

32!  LOUISIANA  UNO  AND  EXPLORATION 

!  P.  0.  SOX  7097 

!  COMPANY/  THE 

1 

!  HCUPA  LA  70361 

1 

22!  LOUISIANA  PATE  RIALS 

!  P.  C.  POX  6214 

* 

t 

• 

!  NEW  ORLEANS  LA  701*2 

j 

i 

32!  LOUISIANA  PENNADEN  CO. 

!  PT.  1  SOX  174 

i 

i 

!  SELL  CITY  LA  70630 

1 

; 

3<i  LOUISIANA  PACIFIC  CO«P. 

!  p.  C.  SOX  169 

! 

1 

!  POST  FALLS  ID  63654 

j 

3E!  LOUISIANA  PACIFIC  COPP. 

!  P.  C.  SOX  6600 

5 

!  (KETCHIKAN  DIV.) 

!  KETCHIKAN  AK  999C1 

!  (KETCHIKAN  PULP  (0.) 

! 

j 

\ 

32!  LOUISIANA  TOWING  COUP. 

!  P.  C.  POX  454 

! 

!  2240  PETERS  ROAD 

1 

! 

!  HARVEY  LA  70059 
| 

16!  LOUISVILLE  GAS  t  ELECTRIC  CO. 

*  p.  0.  BOX  3201 0 

\ 

! 

1 

!  I.CU ISVILLE  KY  4C230 
) 

16!  LOUISVILLE  TONING 

!  p.  0.  *0X  6&S6 

! 

1 

!  LOUISVILLE  KY  40206 
j 

a 

071  LOVELAND/  S.  C.s  CO.#  INC. 

!  •.  C.  POX  365 

! 

!  PENNSVILLf  NJ  0!070 

1 

'i 

29!  LStaEt  ILLINOIS  TOWING  CO. 

!  SOX  116 

\ 

! 

!  HILTON  IL  62352 

1 

73!  LUC&TKE  ENGINEERING  COPPANT 

!  1C  FOURTH  STREET 

i 

! 

!  FRANKFORT  HI  49635 

I 

-■ 

32!  LUGGER  TUG/  INC. 

!  1402  WEST  PAIN 

! 

!  CUT  OFF  U  7C345 

29!  LUMR  ERO*./  INC. 

!  P.  0.  POX  69 

! 

!  C0LUP3XA  IL  62236 

I 

32!  LUNAR  NARINE/  INC. 

!  POX  333 

; 

! 

!  PELLE  CHASSE  LA  70037 

i 

32!  LVP  TCVJNC 

!  P.  0.  POX  246 

" 

• 

!  1657  MWY.  90  EAST 

! 

!  «CRGAN  CITY  LA  70360 

i 

32!  LTKES  BROS.  STfAPSHIP  CO./  INC. 

!  3CC  PQYDRAS  STREET 

i 

I 

!  NEW  ORLEANS  LA  7C130 

i 

I 

36 !  LTNN  CANAL  TOWING  CO. 

i  P.  C.  POX  674 

j 

! 

!  WRANGELL  A<  99927 

I 

32!  LTNN/  TAIRA#  INC. 

!  6C3  GOUAUX  AVc. 

j 

!  NCUHA  LA  7C364 
| 

~- 

32!  LYNN/  TERRI#  INw. 

!  p.  0.  ?0X  52696 

4 

! 

■ 

!  LAFAYETTE  LA  77050 

l 

3 

• 

32!  LYNN/  VIVIAN  11/  INC. 

j  P.  0.  DRAWER  670 

/ 

! 

!  BELLE  CHASSE  LA  70037 

C7|  LYNNHAVEN  SERVICES/  INC. 

!  ATTN:  STANLEY  LATXA 

j 

1 

!  47TH  ST.  4  SCHUYLKILL  RIVER 

| 

! 

!  PHILADELPHIA  PA  19153 

3 

32!  LYONS/  BERTCN  J. 

!  PT.  2/  BOX  103 

1 

i 

!  1C3  PIERRE  ST. 

4 

i 

•  CHAUVIH  LA  70344 

1 

32 !  LYTAL  OFFSHORE/  INC. 

!  751  HAXN  ST. 

■ 

i 

{  LCCKPORT  LA  70374 

1 

32!  LYTAL/  H.  L./  SUPPLY  BOATS/ 

j  751  KAIN  ST  % 

i 

!  INC. 

’  LOCKPORT  LA  70374 

i 

1 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LISi  0'  TRANSPORTATION  LINES 


CMC. I 
•1ST.! 


) 


OPERATOR  NAME 


ADDRESS 


J 

1  n 

! 

! 

I 

32!  NIP  OAtfif  CO. 

I 

! 

32!  NSW  NARINE  SERVICE#  INC. 

! 

21!  H  AND  0  NARINE#  INC. 

! 

! 

! 

29!  nu>  INC. 

! 

! 

32!  M-I  DRILLING  FLUIDS  CO. 

! 

! 

U!  H.  s.  B.#  INC. 

! 

! 

20!  M/G  TRANSPORT  SERVICES#  INC. 
! 

» 

32!  NADAN  ROSE#  INC. 

1 

! 

32!  NADARE#  INC. 

! 

! 

24!  MADELINE  ISLAND  FERRY  LINE# 

!  INC. 

I 

201  NADISCN  COAL  t  SUPPLY  CO. 
t 

11!  MAG ANN#  W.  f.#  CORP. 

! 

32!  MAGEE#  HAROLD 


! 

36!  MACER#  RUSS  t  DON 
I 
! 

31!  MAGNOLIA  MARINE  TRANSPORT  CO. 
! 

32!  MAHLER#  BARNEY 
! 

21!  MAIOSVILLI  COAL  COMPANY 

! 

! 

36!  PANNE  LUMEER  CONRAN/ 
l 

36!  PANNE  TUCEOAT  CO. 

! 

1 

2C!  MANSBACH  PETAL  COMPANY 
I 

i 

36!  MANSON  CONSTRUCTION  AND 
»  ENGINEERING  CO. 

! 

! 

45!  MAPCO  CAS  PRODUCTS#  INC. 

! 

! 

1C!  Pap  KEL#  Inc. 

! 

\ 

32!  MARATHON  MARINE#  INC. 

i 

i 

03!  PARCT#  PETER 
! 

! 

21!  MARIETTA  COAL  COMPANY 
! 

20!  MARIETTA  INDUSTRIAL 
!  ENTERPRISES#  INC. 

! 

39!  MARIN  TU6  AND  MARGE#  INC. 

I 

I 

01!  MARINA  SAY  COMMUTER  COMPANY 
! 

! 

32!  MARINE  ASSET  MANAGEMENT 
•  CORPORATION 
! 
j 

32 !  MARINE  BARGES 

i 

i 

22!  MAPIHE  CONTRACTING  CORP. 

! 

i 

03!  MARINE  CONTRACTING#  INC. 

1 

! 

11!  MARINE  CONTRACTING#  INC. 

! 

! 

21!  MARINE  CONTRACTORS#  INC. 

J 

! 

32!  MARJNE  CREV80ATS#  INC. 
l 


ROUTE  4#  BOX  690 
PLAQUEMXNE  LA  70764 

127  "A"  V.P.A.  ROAD 

0ELLC  CHASSE  I.A  70037 

AIT  Ns  GLEHN  DAVlS 
OHIO  RIVER  AT  OHIO  STREET 
MCKEES  ROCK  PA  15136 

13  UHC/TLEY  COURT 
CHCr.fS'ULD  MO  63017 

P.  0.  POX  4034 
MCUMA  LA  70360 

P.  0.  BOX  5499 
DESTIN  FL  32541 

537  PETE  ROSE  VAT 
CINCINNATI  OH  45202 

P.  C.  BOX  542 
HARVEY  LA  70059 

RT.  1#  BOX  37 
BURAS  LA  70041 

P.  0.  BOX  66 
LA  POINTS  WI  54850 

*2  PORT  AMHERST  DSXV< 
CHARLESTON  VV  23306 

3219  CHANNEL  AYS. 
PORTSMOUTH  VA  23703 

1605  OfLU  CHASSE  KtfY. 

Oil '  f  tHASSE  LA  70037 

6C49  SiAVIEH  AVE.  S'J 
SEATTLE  VA  98107 

P.  0.  BOX  3C3 
VICKJBURG  MS  39180 

716  OAKS  AVE. 

BRIDGE  CITY  LA  7C094 

ATTN:  DAVID  FRABUTT 
P.  0.  BOX  235 
MAIDSVILLE  OH  2©$*1 

S26  FAIRMONT 
SHELTON  VA  98584 

E  79?  tfOSSER  RD. 

SHELTON  VA  98564 

P.  0.  30X  1177 
ASHLAND  XY  41105 

P.  C.  BOX  24067 

52C9  £.  MARGINAL  WAY  SO. 

SEATTLE  WA  98124 

P.  0.  BOX  21628 
TULSA  OK  74121 

P.  0.  *0X  7702 
PADUCAH  XY  42001 

P.  0.  POX  AC 
6ARYVILLE  LA  70031 

790  MADISON  AVE. 

NEW  YORK  NY  10021 

BCLLAIPE  OH  439C6 

P.  0.  BOX  525 
MARIETTA  OH  *5750 

P.  0.  BOX  2309 

SAN  RAFAEL  CA  94912 

542  EAST  SOUANTUM  ST. 
NORTH  QUINCY  MA  C2171 

?*50  N.  C/L’SCKAT  3LV5. 
SUITE  210 

METAIRIE  LA  700C2 

P.  0.  POX  *82 
MARRERO  LA  70073 

P.  0.  JOX  350 
LORAIN  OH  44052 

09  FOREST  AVE. 

CLCN  COVE  NY  11542 

p.  C.  POX  5525 
VIRGINIA  PEACH  VA  23455 

190  ¥ARt  ST. 

PITTSBURGH  PA  152C9 

15C4  ENGINEER  rd. 

BELLE  CHASSE  LA  70037 
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i 

CHS.! 
BIST* ! 


OPERATOR  MAKE 


33!  PAR  INI  DRILLING  CC. 

29|  NARINE  E8UI®.  MNAGEHENT  CCRP. 

1 

{ 

11!  NARINE  FUEL  LOGISTICS 

! 

33!  HAtINE  FUELING  SERVICE#  IRC. 

! 

1£|  NARINE  INDUSTRIES#  INC. 

! 

! 

09!  NARINE  LAUNCH  CO./  INC. 

!  BXVIS10N  Of  VAHE  BROTHERS 

! 

21!  HARIHE  LEASING  CORP. 

I 

( 

26 1  RAPINE  HANAGCHENT#  INC. 

I 

32!  PAR  INC  OFFSHORE  SERVICES/  INC. 

! 

! 

Ill  PAR1NE  OIL  SERVICE#  INC. 

! 

32!  PARINE  OPERATORS#  INC. 

! 

It!  PARINE  PAINTINC  I  REPAIR 

! 

32!  PARINE  SERVICES  t  TRANSPOATA- 
!  TION 

331  PARINE  SERVICES  AND  EOUIPPCNT 

! 

I 

32!  NARINE  SHALE  PROCESSORS#  INC. 

1 

1 

33!  PARINE  SPECIALTY  CCPPANY 

! 

331  PARINE  TRANSPORT  CO.  OF  TEXAS 

C3 1  PARINE  TRANSPORT  P ANA4EPENY# 

1  INC.#  AGENTS 

3C!  PARINE  TRANSPORTATION  CO.#  INC. 

IS!  PARINE  TRANSPORTATION  SERVICE# 

!  INC. 

! 

! 

15!  PAR IOS#  E9P0NP  A. 
i 
! 

425  PARISCO#  LTO. 

! 

32!  PARITXPE  OIL  RECOVERY#  INC. 

! 

| 

03!  PAMTIPE  OVERSEAS  CORPORATION 

! 

! 

03!  PARITIPE  TRANSPORT#  INC. 

! 

07!  PAR ITNANS  OPERATING  PARTNERS 
!  L.P. 

21!  PARK  TV AIN  RIVE8BCAT  CC. 

! 

! 

! 

37!  PARK#  PAUL  A. 

! 

! 

32!  PARLIN  9AR6E  CO. 

! 

21!  PARLIN  DIVING  CONTRACTOR 

! 

! 

33!  PARLIN  fLEETXNG  %  SVC.  CO. 

! 

I 

?2!  PARLIN  PARINE  CCRP. 

t 

i 

11!  PAAPOL.  1AC. 

! 

*21  PAPSH  LANO  HAAINE  HOUPA .  IAC. 

! 

121  PAPUA  FUEL  6ISTPI8UT0RS.  INC. 
1 
! 


1000  S'  JHCR  *  BANK  CCNTEB 
CCAPU  .nPISTJ  TX  78*71 

ATTN!  CAROL  A.  EAH«EK*0»E 
11042  PANCHESTER 
ST.  LOUIS  PO  4J122 

1421  SOUTH  NATH  STPEET 
NCAFOLK  V.1  23S01 


8CJ  5617 
PORT  APTHUI 


IX  776A0 


ATTA:  OAVZB  W.  EVAHCTTK 

208  CHURCH  STAEET 
U1I0A  JH  *7150 

PIEA  11.  CANTOH 
6209  NEWCASE  AVE. 

6ALT1P0AE  Ht  2122* 

A11K:  LYAN  8USATT0 
p.  0.  SOX  255 
TAOUSTAY  PA  15052 

2500  CAST  LAKE  E 
SEATTLE  HA  98102 

P.  0.  BOX  160 
LCCXPOAT  LA  7057* 

201  C.  tITY  HALL  AVEHUC 
ACAFOLK  VA  25510 

P.  0.  80X  5169* 

LAFAYETTE  LA  70505 

p.  0.  SOX  567 

CALVEAT  CITY  «T  *2029 

#.  0.  aox  *62 
LCPCAUVILLE  LA  70552 

*601  AEPUELTC  8AKX  CEHTEA 
7C0  LOUT  5 1  AHA  ST. 

HOUSTON  TX  77002 

110  JANES  BA.  V. 

SLITC  120 

ST.  AOSC  LA  70087 


8.  0.  BOX  95! 

FAIENBShOCB  IX  77566 

P.  0.  BOX  27477 
HOUSTON  TX  77227 

150  HCAOOHANB  PAAXHAT 
SECALCUS  HJ  07096 

P.  0.  BOX  775 
BTEAS3UA6  TH  50024 

P.  C.  BOX  4588 

SI.  AKOAEHS  ST4TI0H 

PAHAP*  CITY  FL  52401 

P.  0.  BOX  1906 
PAAATHOH  FL  550SC 

91-601  HALAXOLE  AOAe 
EAA  SEACH  HI  967C7 

p.  0.  BOX  422 

0IILE  CHASSC  LA  70057 

Aim;  CAPT.  J.  L.  CBAFT 
45  NEST  42PB  ST. 

KCV  TOAX  KT  10036 


15  SLOPE  B*. 
SHORT  HILLS 


KJ  C7078 


1400  3  PAAAH4T 

PHIL4BCLPHIA 


PA  19102 


C/C  CAPT.  SOBEST  P.  LUPPP 
410  HOATH  THIAB  ST. 
HANNIBAL  PO  65401 

5C7  S.V.  PARA 
CA'AS  HA  98607 

P.  0.  BRAAER  2568 
KCUP*  LA  70561 

A1IH:  HAALIN  SUTHEAIE 

BOX  36 

I  WCRIHI A4TCA  PA  1626/ 

1 

!  ?.  0.  BOX  1124 
[  OICXIASOK  TX  77539 

I 

•  P.  0.  OR AVER  2548 
»  HCUHA  LA  7G361 

i 

!  ?.  0.  SOX  56« 

!  NCR  FOLK  VA  23501 
< 

»  p.  0.  SOX  2265 

•  HCUH*  LA  70361 
i 

•  P.  0.  DRAWER  0 

!  LAROSC  LA  70373 
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OPERATOR  NAME 


PARTIN*  ANDREW  SEA  SERVICE# 
INC. 


PARTIN#  9.  t  J.#  INC. 


PA’YLAND  PARINf#  INC. 


PARYLANO  TOURS#  INC. 


PASPCTK  NARINE  CCRP. 


PASS  2AT  LINES 


PASSACHUSETTS  TOWING  CC. 


PASSMAN#  JOHN  CONTRACTING  CO. 


PASTER  JAC#  INC. 


MATERIAL  SALtS  CO.#  INC. 


PAUVIALS  SERVICE  CORP. 
(DIVISION  OF  GENERAL  DYNAP1CS) 


MATERIALS  TRANSFER  AND  SALVAGE 

coir. 


PATHItS  CCAL  CC. 


PATSON  NAVIGATION  COPPANT 


PATTESCN#  L.  V.#  INC. 


PATTU-S#  INC. 


PAYS  PARINE  SERVICE#  INC. 


MAYS  TOWING  CO.#  INC. 


PAYS*  E.  C.  TRANS R*  CO.#  INC. 


PAYSVIILE  RRERCXNG  CO.*  INC. 


pc  aam  towing  cc.*  inc. 


PC  CAPPON*  J.  *.#  INC. 


PC  CORPACK  AGGREGATES 


PC  K  TOWING  PARTNERS 


PCALXSTER  CONSTRUCTION  CO.* 
INC. 


PCAILISTER  BROS.*  INC. 


PCALLISTEI  9R0S.#  INC. 


PCALLISTER  BROS.*  INC. 
P.  R.  BRANCH 


PCALLISTEI  BROTHERS/  INC. 


PCALLISTEI  LIGHTERAGE  LINE* 
INC. 


MCALLISTER  TOWING  OF  FLORIDA 
CHARLESTON  IIVISION 


PCALLISTEI  TOWING  OF  JACKSON¬ 
VILLE 


MCCALL  CREWS*  INC. 


PCCALL  ENTERPRISE*/  INC. 


PCCALL#  DAVID*  INC. 


PCCALL*  DIANA*  INC. 


PCCORPACK#  JOHN  J. 

C/O  Uimc  NARINE*  INC. 


(  ADDRESS 

l 

!  PT.  1#  SOX  60 
!  GALLIANO  LA  70354 
t 

!  P.  C.  SOX  446 
I  CUT  OFF  LA  70345 
! 

•  6656  GULF  FREEWAY 
‘  SUITE  333 
l  HCUSTON  TX  77017 

i 

i  P.  0.  BOX  47 
t  ROYAL  OAK  PD  2U62 

t 

i  55-13  43*5  ST. 

!  PASPETH  NY  11376 

! 

!  *TTN:  JIP  .NCSL0U6HLIN 
{  SUITE  1  —  US  WHITING  ST. 

I  HINGHAN  M  02043 

! 

!  ECX  106 

!  FOOT  OF  SHAW  ST. 

!  FALL  RIVER  PA  02724 

i 

j  521  E.  *3RD  ST. 

!  KANSAS  CITY  PO  64110 

i 

i  414  SCHLEIF  DR. 

!  BELLE  CHA$$ £  LA  7C037 

! 

!  FOOT  OF  5FATXCT  ST. 

!  ST.  LOUIS  PO  631C2 

! 

i  ATTN:  NR.  EO  SENN 
!  P.  C.  9CX  158 
!  LCCKPORT  IL  60441 
l 

!  4C3  W.  NAIM  STREET 
I  BELLE  WV  25015 
i 

!  P.  C.  SOX  12022 
!  LCXtNGTOH  KY  40579 
i 

i  P.  0.  SOX  7452 
!  SAN  FRANCISCO  CA  94120 
! 

!  M  SOUTH  POINT 
!  BURLINGTON  IA  52601 
J 

!  p.  0.  60X  297 
!  HARVET  LA  70056 
I 

!  ROUTE  1#  SOX  33 
!  CLINTON  KY  42031 
! 

!  ROUTE  1#  EOX  63 
1  CLINTON  KY  42031 
! 

!  ROUTE  1*  EOX  83 
!  CLINTON  KY  42031 
! 

I  P.  0.  sox  616 
l  PAYSVXLLE  KY  41CS6 
! 

I  P.  0.  BOX  267 

!  HARRODS  CREEK  KY  40027 

I 

!  P.  0.  90V  3706 
I  WILMINGTON  DE  19607 
! 

!  P.  0.  SOX  3220 
I  SOUTH  AP9CY  Hi  C8879 
! 

!  307  A  STREET 
!  WILMINGTON  DE  19699 
! 

!  860  RIDGE LAKE  BLYO. 

!  316/306 

!  MEMPHIS  TN  38119 

! 

!  25C0  BROADWAY 
1  CAPDEK  NJ  08104 
! 

1  2600  WASHINGTON  AVE. 

!  NEWPORT  NEWS  VA  23607 
1 

!  P.  0.  SOX  3751 

!  SAN  JUAN  PR  09903 

i 

!  17  BATTERY  PLACE 
!  NEW  YORK  NY  10904 

! 

!  17  9ATTEPY  PLACE 
i  NEV  YORK  NY  100C4 

I 

!  P.  C.  SOX  1733 
f  CHA9L55T0P  SC  29492 

j 

i  P.  0.  SOX  11358 
!  JACKSONVILLE  FL  32239 
! 

!  P.  0.  BOX  186 
!  CAPERON  LA  70631 

i 

!  P.  0.  SOX  102 
!  CAMERON  LA  70631 
! 

!  P.  C.  BOX  196 
i  CAPERON  LA  70631 
! 

1  ATTN:  HENRY  PCCALL 
!  P.  0.  SOX  186 
1  CAPERON  LA  70631 

!  fif 0  #1 

I  BUROETT  NY  14818 

J 


T*auE  1 
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OPERATOR  NAME 


MCCRORY/  THOMAS 

PCOEPMOTT/  INCCRPCPA1EO 

!  MCDEVITT/  ECWAPO  * 

!  ^ 

j  MCDONOUGH  MARINE  SERVICE 
!  <0lV.  CF  PAAHAC  corporation) 

!  MCGEE/  A*  ?•>  CONST IUCT ION  CO. 

; 

|  AC6INNIS  INCUSTAIAL  MAINTENANCE 
!  COAPOFATICN 
! 

!  MCGINNIS/  INC. 

{ 

j  MCKENZIE  CAEOCINfi  COMPANY 


MCKENZIE  SERVICE  CO./  INC. 

MCKINLEY/  PRAOLEY/  SR. 

1  MCKINNEY  HARBOR  TC»IN6 

! 

I 

!  MCKINHEY  I0HIM6 

I 

i 

!  MCL E AN  CONTRACTING  CO. 

! 

i 

i  RCMLLAN,  JOHN  H.  SAUNILL  CO, 


PCNAIR-BOICl,  INC. 

D/S/A  ROGUE  PIVE*  JCT  poais 

*£*OOR,  E.  N.»  NARINE  TRAM.. 
INC. 

I 

!  aCJ-OOR,  EJRE 


RtLCNE  SERVICES,  INC. 

HER  PHI S  6  J*CC  UNI,  INC. 

I  RCRPHI5  MARINE  SERVICE.  INC. 

1 

i  rerphis  olein  corpanv 

I 

!  renaro  foci  4  SUPPLY  CO. 

! 

!  RERANCC  NARINE  SNIPVARO.  INC. 

! 

!  PER  CANT IL I  BANK,  TRUSTEE  Of 
|  RATHRTN  ECRSUIN  ECR  JOHN  PAUL 
!  ECKSTEIN 

!  RERCANTILI  EANK  ,  IPUSTEE  OT  RAT 
|  A.  ECKSTEIN  TOR  RATNONO  A. 

!  ECKSTEIN.  JR. 

(  RERCANTILI  SANK,  TRUSTEE  SI  'AT 
I  ECKSTEIN  ICR  CYNTHIA  ECKSTEIN 

!|  RERCANTILI  EANK.  TRUSTEE  01  RAT 
I  ECKSTEIN  IOR  JOANNE  ESRER 

)|  RIRCANIILE  BANE.  TRUSTEE  Cl  RAY 
■  ECKSTEIN  I0»  JOSEPH  ECKSTEIN 

l(  HEKCASTUE  EANK.  TRUSTEE  Cl  RAT 
!  ECKSTEIN  IOR  NARY  KAY  ECKSTEIN 
!  RCKAHAh 

?!  NtRCAMILE  SANK.  TRUSTEE  01  RAT 
1  ECKSTEIN  IOR  JAYRCNO  A. 

!  ?Cr$TH** 

9 J  HCPCANTHE  BANK/  TRUSTEE  Of  RAY 
J  ECKSTEIN  IRREVOCABLE  HOST  Of 
!  1976  FOR  TERESA  ECKSTEIN 

9 1  PEMCAHTXLE  BANK/  TRUSTEE  OF  RAT 
l  ECKSTEIN  TRUST  Of  f/6/0  SUSAN 
J  ECKSTEIN 

!9t  MERCHANT  G*  ATM  t 
J  TRANSPORTATION/  INC. 

i 

J61  MERCURY  SIGHTSEEING  EOATS/  INC. 

i 

53*  MER1CHEM  CO. 

* 

561  MERIPIAN  CONSTRUCTION  CO./  INC. 


»  12465  SW  92  Cl. 

*  MIAMI  fL  53174 

1 

!  1  Cl C  COMMCN  $T. 

1  NtV  ORLEANS  LA  70117 

! 

\  P.  0.  PCX  631 
1  HULL  PA  07045 

l  2IC0  SUREKCTC  R0A9 

*  « Em  ORLEANS  LA  7C117 

.  *i  '**«.*■*  ST. 

;  *l  35630 

i 

*1  56!  AL<  SI. 

V^cCstOK  **  '•’f'l 

* 

•  p.  t.  X5*  ;34 

1  SCUTH  POIK\  OK  4 5 6 3 0 

I 

i  3’E  3AN<  C?  GALESfiVi** 

\  BOX  666 

•  GALESBURG  IL  6140! 

i 

\  4417  K .  PENSACOLA  ST. 

!  p.  C.  BOX  11737 
!  TALLAHASSEE  fL  37307 

•  6035  MARCUS  ST. 

1  OEAUMONT  TX  777CP 

i 

j  p.  0.  BOX  3369 

•  BATON  ROUSE  LA  7C321 

i 

i  P.  0.  eox  3369 
I  BATON  ROUSE  LA  7C371 

i 

*!  67C0  CV*MS  COURT 
!  GLEN  5URNIE  MS  71061 

• 

I  R.  0.  BOX  79 
!  STOCKTON  AL  36579 
« 

i  P.  C.  BOX  lull 
!  CCLO  BEACH  0»  97666 

I 

!  •.  0.  BOK  329 
!  HICHLANOS  TX  77562 

!  RT.  1,  BOX  742 
1  RCCKPORT  IX  7BT42 

i 

i  AIT N:  EUCENE  WASOVICI 
I  0!' j  SO.  76TN  COURT 
!  PALOS  HILLS  IL  6C465 

!  P.  0.  BOX  54793 
I  NENPHIS  TN  34143 

I  p.  0.  BOX  201S 
!  NENPNIS  TN  34101 
! 

!  P.  0.  BOX  3144 
1  NENPHIS  IN  3S103 
l 

1  P.  0.  SOX  444 
!  ABBEVILLE  LA  70510 

|  6749  CHRISTOPHER  ORIVE 
1  ST.  LOUIS  NO  63102 
I 

!  721  L0CUS1  ST. 

1  ST.  LOUIS  NO  63101 


721  LOCUST  ST. 

ST.  LOUIS  NO  63101 


1 

721 

LOCUST 

ST. 

\ 

ST. 

LOUIS 

HO 

63101 

1 

1 

7*1 

LOCUST 

ST. 

i 

ST. 

LOUIS 

HO 

631C1 

« 

771 

LCCUS1 

ST. 

• 

ST. 

LOUIS 

MO 

63101 

« 

721 

LOCUST 

ST. 

* 

i 

ST. 

LCUIS 

MO 

6M01 

i 

721 

LOCUST 

ST. 

! 

\ 

SI. 

LOUIS 

HO 

63101 

i 

! 

771 

LOCUST 

ST. 

1 

j 

SI. 

LOUIS 

HO 

631C1 

i 

5 

721 

LOCUST 

ST. 

! 

ST. 

LOUIS 

no 

63101 

720  OLIVE  STREET 

SUITE  2400 

ST.  LOUIS  NO  63101 

p.  0.  SOX  64 
PALATINE  IL  60074 

1916  HAOEN  ROAO 
!  HOUSTON  TX  77015 

i  4614  FIRNCLIf I  AVENUE  K.E. 

I  4AIN8II06E  TSLANR  UA  94110 
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DXST.t 

1 

I  ADDRESS 

! 

29!  HEM#  INC. 

1  FOOT  APOCO  OIL  CO. 

! 

!  PENNING  ST. 

! 

!  WOOD  RIVER  IL  62095 

0)!  METROPOLITAN  CNU1SE  LINES 

1  1  EDGEWATER  PLAZA-SUITE  2008 

* 

1 

t  STATEN  ISLAND  NT  10305 

411  PET  JON  MARINE 

!  4835  COLT  ST. 

1  | 

!  UNIT  E 

! 

1  VENTURA  CA  93003 

Ill  NICHEL  MARINE/  INC. 

!  P.  0.  BOX  8304 

1 

I  PADUCAH  KY  92002 

Oil  MICKKAN  ATLANTIC  CORA. 

!  31C  PADISON  AVE. 

! 

!  NEW  YORK  NY  10017 

21!  NIC  Hit AM'Ll SCONS  IN  TRANS.  CO. 

!  ATTN:  THOPAS  P.  PINARD 

i 

1 

1  S.  WILL I AN  ST./P.  0.  BOX  C279 

l 

!  LUOXNCTON  PI  49431 

III  MIO  COAST  EARtE  CORA. 

I  P.,0.  BOX  587 

A 

1 

!  PORT  ARANSAS  TX  78373 

1 

*21  Pie  PACIFIC  OF  HAWAII/  INC. 

!  P.  0.  BOX  1604 

I 

!  KANEOHE  K2  96744 

301  Pie  SOUTH  PARXNE 

!  22  NORTH  SECOND  STREET 

1 

!  SUITE  400 

i 

1 

!  PEPPHIS  IN  39103 

r 

29!  NIO-AHCeiCA  TRANSPORTATION 

!  50  JEROPE  LANE 

1  COMPANY 

!  FAIRVIEW  HEIGHTS  IL  622C8 

321  PID-CONTINENT  STONE 

!  P.  0.  BOX  680 

f 

1  LAKE  CHARLES  LA  '.'0602 

421  PIt’PACXFIC  TOWING  LTD. 

!  P.  0.  SOX  68 

-0 

! 

!  HONOLULU  HI  96813 

•: 

151  PID-SOUTH  TCWINfi  CO. 

!  P.  0.  BOX  22048 

1 

!  TAPPA  FL  33622 

32!  MIDGET  TOWING 

!  25C1  CYPRESS  LAWN  DR. 

5 

1 

!  HARRERO  LA  70072 

03!  MIDLAND  PAtINE  COtP. 

1  ONE  PENN  PLATA 

! 

!  NEW  YORK  NY  10001 

4 

141  MIDSTREAM  TL’lL  SERVICE/  INC. 

1  ATTN:  JOHN  S.  MCCLELLAND/  JR. 

\ 

! 

!  M.  0.  BOX  2424 

! 

!  HCeiLE  AL  36652 

32!  MIDSTREAM  EUCL  SERVICES/  INC. 

!  P.  0.  BOX  48 

! 

!  PCRT  ALLEN  LA  7C767 

431  PIDWEST  CONSTRUCT ION  COMPANY 

!  P.  0.  BOX  610 

!  AND  LUMP  ENOS./  INC. 

!  NEBRASKA  CITY  NC  68410 

24!  PIDWEST  FOUNDATIONS 

i  616  SC.  RICKETTS  AVE. 

I 

!  BAATONSVILLE  XL  6160? 

29!  PIKE*S/  INC. 

t  41IM:  HIKE  MX  RICO 

j 

! 

!  P.  0.  BOX  126 

f 

!  PCX  ANNA  R  62094 

23!  PILLEA  BOAT  LINE/  INC. 

!  PUT-IN-BAY  OH  43456 

33!  PILLEA  PARINF  SERVICE 

• 

!  P.  0.  BOX  225 

! 

!  ANAhUAC  TX  77514 

29!  PILLEA/  ACCEPT  *  ASSOCIATES 

!  7980  CLAYTON  ROAD 

! 

!  SUITE  211 

! 

!  ST.  LOUIS  AO  63117 

22!  PILLER-ANDEASON  CC. 

!  1CC3  BRIDGE  STREET 

I 

!  ASHTABULA  OK  44CC4 

32!  PIL’AAK  DRILLING  FLUIDS 

j  64C  OIL  t  US  BLDG. 

! 

»  *CV  ORLEANS  LA  70112 

27!  PINNESOTA  HARBOR  SERVICE 

!  1250  SOUTH  MIN  ST. 

)  COPPANT 

!  STILLWATER  PN  55C62 

15!  PISEHCP  MARINE  CONSfRUCTICN  CO. 

!  P.  0.  POX  13427 

! 

!  TAKPA  f l  33681 

k 

16!  PISS  ALA  REALTY 

!  4111  CEDAR  ST. 

| 

i 

!  PASCAGOULA  PS  39567 

j 

32!  PISS  R0391E/  INC. 

!  P.  0.  BOX  DRAWER  F 

1 

!  VENICE  LA  70091 

31 !  PISSE1NE-TCUAX  LTD. 

i  4  CAROL  ST. 

! 

!  GREENVILLE  NS  38701 

a 

52!  MISSISSIPPI  FLEET  t  TOWING 

*!  1C4  l .  *OTH  ST. 

a 

1 

!  CUT  OFF  LA  70384 

5 

31!  MISSISSIPPI  LIPESICNE 

*  p.  C.  ?0X  252 

J 

!  COAPOAATICN 

!  FfilAPS  POINT  NS  38631 

\ 

31!  MISSISSIPPI  PARINE  COAPOPAT ION 

*!  P.  C.  BOX  539 

i 

! 

!  GREENVILLE  *3  38702 

1 

31!  PISSISSIPPI  MARINE  TRANSPORT 

!  P.  0.  SOX  1309 

1  CO. 

!  JACKSON  PS  39205 

j 

J1!  MISSISSIMM-ALA3AMA  90AT  ICAS- 

1  p.  0.  BOX  10*3 

!  INC/  INC. 

!  VICKSBURG  PS  39180 

29!  HISSCUAI  SARCE  LINE  COPPANT 

!  1C2  N.  PAIN 

6 

l 

!  P.  0.  POX  1602 

i 

!  CAPE  GIRARDEAU  NC  63702 

5 

33!  PISSOUAI  CITY  PAAJNE  SERVICE/ 

!  35 U  ROBINSON  ROAD 

1  INC. 

! 

!  PISSOUAI  CITY  TX  77459 

i 

* 
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351  MISSOURI  RIVER  SAND  CO. 

! 

I 

291  MISSOURI  TOWING  l  6 ARSE  CO. 
1 
! 

01!  MISTY  CHARTERS/  INC. 

! 

! 

32!  MIT/  JOSEPH/  INC. 

! 

! 

33!  MITCHELL  ENERSY  CORP. 

! 

321  MOBIL  OIL 
l 
1 

32!  MOBIL  OIL  CO. 

! 

I 

03!  MOBIL  OIL  CORPORATION 
! 
t 

03!  MOBIL  OIL  CORPORATION 

! 


P.  0.  BOX  598 
COLUMBIA  MO  85202 

4190  8USSEN  ROAD 
ST.  LOUIS  MO  63129 

9CX  1217 

DUX8URY  MA  02331 

P.  0.  BOX  773 
BURAS  LA  70041 

P.  0.  BOX  7 
BRIDGEPORT  TX  76026 

P.  0.  BOX  51108-0. C.S. 
LAFAYETTE  LA  70505 

106  PETROLEUM  DR. 
HOUMA  LA  70363 

ISO  EAST  42ND  STREET 
NEW  YORK  NY  10017 

ISO  EAST  42ND  STREET 
NEW  YORK  NY  10017 


32!  MODERN  BOAT  SERVICE/  INC. 

I 

!  P.  0.  BOX  264 
!  EMPIRE  LA  70050 

! 

33!  M0ER6E/  C.  E. 

» 

*!  4346  GRIFFIKG  DRIVE 
!  PORT  ARTHUR  TX  77642 

! 

36!  MOSUL  OCEAN  TOWING/  LTD. 

1 

!  P.  0.  BOX  99568 
!  SEATTLE  NA  98199 

! 

32!  MOLDS  BOAT  CO. 

! 

!  P.  0.  BOX  542 
(  MAR VC Y  LA  7C0S9 

! 

28!  MOLINE  CONSUMERS  COMPANY 
! 

!  1701  5TH  AVENUE 
!  MCL2NC  11  61265 

1 

28!  r.OLO  SAND  1  GRAVEL 
! 

[ 

1  123  SOUTHERN  A'  ENUE 
!  P.  C.  BOX  719 
!  DL9U9UE  XA  .*.2001 

21!  PON  RIVER  1  OWING#  INC. 

! 

!  SPEERS  ROAD 
!  BELLE  VERNON  PA  15012 

! 

11!  MONAD  SYSTEMS/  INC. 

! 

!  220  SALTERS  C«.  RD. 

•  HAMPTON  VA  23689 

! 

32!  MONICA  LEE  TOWING  CO./  INC. 

! 

!  23C5  TIMBERS  DR. 

!  HARVEY  LA  70058 

! 

31!  *0N I€/  V.  H. 

! 

!  1825  MC  CLAIM 
!  GREENVILLE  MS  38701 

! 

21!  PONONSAHELA  POWER  COMPANY 
! 

! 

1  ATTN:  PAUL  SPRINGER 
!  131C  FAIRMONT  AVENUE 
!  FAIRMONT  WV  26554 

331  MONSANTO  CC. 

! 

1 

1  ATTN:  T.  A.  HARLAN 
i  P.  0.  POX  711 
•  ALVIN  TX  77512 

29!  MONSANTO  COMPANY 

i 

i  ecc  NORTH  LINDBERGH  BOULEVARD 
!  ST.  LOUIS  MO  63166 

C32  MONTAUK  OIL  TRANSPC ATAT ION 
!  CORP. 

j  1C4C  EAST  149TH  STREET 
•  BRONX  NY  10455 
; 

! 

32!  TONTCO  OFFSHORE/  INC. 

! 

i  P.  C.  BOX  735 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

! 

32!  MONTCO/  INC. 

! 

*!  p.  0.  BOX  735 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 

! 

22!  PONZ/  VIC 
! 

j  P.  C.  POX  339 
•  LORA!*'  OK  44052 

! 

15!  MOODY  BROS.  Of  JACKSONVILLE/ 

!  INC. 

! 

!  ATTN;  OLE  A.  NIELSEN 
!  P.  0.  eOX  988 

!  GREEN  COVE  SPRINGS  FL  32043 

! 

22!  MOCRE/  JOHN 

i 

j  P.  C.  SOX  178 
!  PORT  CLINTON  OK  43452 

i 

29!  MOORE/  OKIE  SALVAGE 
! 

!  P.  C.  BOX  13438 
•  SI.  LOUIS  MO  63138 

! 

01!  MORAN  TOWING  1  TRANSPORTATION 
!  CO./  INC. 

i  2  GREENWICH  PLAZA 
!  GREENWICH  CT  06830 
] 

! 

IS!  MORAN  TOVING  OF  FLORIDA/  INC. 

! 

! 

!  NCDIh  REGENCY  ONE/  SUITE  460 
!  9485  REGENCY  .IRUARE  BOULEVARD 
!  JACKSONVILLE  *1  3221 1 

! 

09!  MOPAN  TOWING  OF  MARYLAND/  INC. 

! 

j 

!  WORLD  TRACE  CENTER 
!  SUITE  COO 

!  BALTIMORE  MO  212C2 

071  MOPAN  TCWINO  OF  PENNSYLVANIA/ 

!  INC. 

! 

!  1101  MARKET  ST. 

•  ROOM  2801 

!  PHILADELPHIA  PA  19107 

! 

33!  NCR  AW  TOVING  OF  TEXAS/  INC. 

! 

» 

1  DUILDI NG  SOX  139 
!  SUITE  57G  2300  HWY.  365 

!  NEDERLAND  TX  77620 

! 

33!  MCRAW  TOWING  OF  TEXAS/  INC. 

i 

!  BUILDING  BOX  139  SUITE  57C 
!  23C0  HWY.  365 
!  NECiPLAND  TX  77620 

2 

f 

It(  MORAN  TOWING  OF  VIRGINIA/  INC. 

! 

i  ATTN:  HR-  LON  SCHLEKEWY 
!  P.  0.  3CX  3415 

NORFOLK  VA  23514 


UST  0F  "'ASPORTATION  LlUfS 


OPERATOR  NARE 


1 

ENG.  I 

0  X  ST. I 


ADDRESS 


C3!  RORANIA  OIL  TANXEA  CCRP. 

I 

I*!  ROREHIAD  C ITT  TOWING  CO.,  INC. 

I 

! 

i«!  PCREHEAD  NARINE  SERVICE,  INC. 

! 

32!  RCRCAN  CITY  TOWING,  INC. 

I 

13j  RORRISON,  R.  L.  {  SONS,  INC. 

! 

2*!  NORTON  TtlOKOL,  INC. 

! 

31!  ROSS  HAR9CR  NARINE 

! 

21  *  FOTT,  0.  ALLEN 


1*!  ROUND  cm  SAND  t  GRAVEL 
| 

32!  RR.  CHAO,  INC. 

! 

! 

32 1  RR.  CROSBY,  INC. 

27!  RULLER  BOAT  CO.,  INC. 

! 

Ifl!  "UL2ER  CRUSHED  STONE,  INC. 

! 

07!  RUNOT,  RAY  B. 

! 

! 

! 

15!  RURRHY  CONSTRUCTION  COR**ANY, 

! 

32!  RURPHY'S  LEASE  ANO  WELDING 
!  SERVICES,  INC. 

! 

17!  RUSCLES  SNOALS  NARINE  SERVICE, 

•  INC . 

! 

I 

33!  Musttove  lowat  sm.,  iac. 

! 

29!  MISTIC  MAlIkC  EOUIRMEHT 
!  MITHIS  III 
! 

! 

29!  «mie  Maine  Towme  aatraitj  i 
! 

on  ptstic  searou  auttua,  me. 

! 

! 

! 

! 

I 

I  a 

! 

I 

1 

ie!  a  r  e  Mam  stance 

! 

S3j  a  i  aaaota/a  i  mousiaies 

1 

13!  h.c.h.b.  ieasiho  coaa. 

! 

•  ! 

39!  Met  eiee  coteotaitoa 

! 

32!  aaauia  ronat  setvicE/  me. 


on  haisiff,  johh  v. 

! 

! 

3ij  aarcHe2  boat  stoat/  me. 

! 

01!  MTloatL  ALOHA," 

21!  matiohal  taate  co. 

l 

! 

32j  matiohal  aatme  service,  me. 

! 

! 

i‘j  matiohal  Mime,  me. 

l 

321  matiohal  aatme,  me. 

l 

l 

oil  aariye  sot,  me. 

! 


!  i!s  t»u  s?iH  siatfi 
I  .ilk  roax  ar  10022 

!  »na:  Robert  eiaes 

!  K9  s.  »ra  sr. 

j  mcreheao  cm  ac  28537 

l  4749  ama  roao 
j  hibrom  *i  note 

!  e.  o.  sox  <i 

j  pc«can  cur  la  70341 

!  f.  0.  SSI  308 
!  "t  CLEllAHVtLLE  SC  29*5 t 

!  110  Noam  vacxer  same 
|  chicaoo  xl  sseoa 

!  a.  C.  PCI  575 
j  aceea  At  99403 

!  a.  C.  901  *17 
j  oattavtue  as  55701 

!  acute  1 

j  SKAVNEETOVK  IL  4295* 

!  6ie  *veaue  o 

j  aiaatao  l«  70072 

!  a.  c.  poi  «i; 

!  Maacao  i»  70073 

i  BOX  225 

j  TAYIOB  FALLS  aa  5 SOS* 

!  a.  0.  901  2*9 

j  mi  cm  m  *7594 

!  c/o  Aico  ;i*ao**D  coaa. 

!  a.  c.  sox  83* 
j  VALLFr  FOtOf  a*  19*62 

!  BOX  3744 

!  K£S7  BALI  PEACa  FL  33*02 

!  1424  souta  kempt  statei 

1  ABBtVILLC  L*  70510 

! 

!  C/O  euDOY  acaOMLO 
!  91*  F.  BLUFF  SI. 

!  FLoaeact  al  354SC 

! 

!  16105  north  secoao  siaeti 
!  caAaaELVi c w  tx  77530 

!  720  OLIVt  ST. 

I  sunt  2soc 

|  SI.  LOUIS  no  65101 

!  72C  OLIVE  ST.,  SUIT C  2400 

!  ST.  LOUIS  NO  6110! 

!  ATTK:  OAAA  HtWSOK  SHIRT  AIDS 
I  MYSTIC  Cl  06555 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

!  R*  0.  BOX  AID 
!  STURGIS  KY  42459 
! 

!  P.  C.  eox  1675 
!  HOUSTON  TX  72251 

i 

!  ATTK:  Kilt  SHIVERS 
I  laoEREHRERT  CEMTER  106-5 
j  CHARLOTTE  KC  25255 

!  1C25  XAISER  ROAD 
!  KAPA  CA  9*554 

l  aeuie  3,  eox  *2 
!  BREAUX  BRI95E  LA  70517 

!  521  POOL  ROAO 
!  S1DREF0R9  ME  0*005 

!  a.  0.  OAAHEt  E 
!  HATCME2  NS  39120 

!  M009AX  at  0*551 

!  *ITH!  AAHES  BURT 
!  0.  BOX  4* 

j  TURTLE  CtEEX  PA  151*5 

!  Alia:  PHIL  PAYTON 
!  BOX  52169 

I  aev  OaiEAkl  LA  70152 

!  a.  0.  BOX  2386 
j  MOBILE  AL  36652 

1  aco  aoroiAs  Bin. 

I  BOX  521 69 

I  MEV  OtLEAKS  LA  70152 

1  CHARLOTTE  *”  mnm 

I  ST.  THOMAS  VI  00B01 
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1 

1 

1 

1 
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{|i(;>!|  OPERATOR  NAHE 

;  aooress 

3a!  NEAL  i  CO./  INC. 

•  2396  KACHC'AK  OR. 

!  HCREP  A<  99603 

! 

20!  NEALS/  PICHARD 

•  11?  N.  MILL  OP. 

!  PARiCfRSSUAG  WV  24101 

i 

01!  NEELCN,  maul1  ANO  PICH»£l 

*!  1U2  HIGH  ST. 

!  SAL  XS6UAY  HA  01952 

« 

32!  NEHEP/  f  CNN  4  COPPANT 
! 

1  2221  ORUSILLA  LANE 
!  SLIT?  C 

J  <i*TCN  ®OUGE  LA  70309 

i 

32!  NEICHcOA  NARINE  SERVICE/  INC. 

i  P.  C.  90X  9077 
!  vESIVEOQ  LA  7009A 

i 

5?i  NEIL/  JESSE  A.»  5A. 

!  P.  0.  30X  35 
»  rCNTEGUT  LA  70377 

' 

1 

36!  NEie*C  PACKING  CC. 

•  4242  22N0  WEST 

•  SEATTLE  *A  96199 

L 

! 

Oil  NELSECO  NAVIGATICN  CO. 

i  P.  0.  POX  A4? 

!  NEW  LONDON  Cl  06320 

v 

! 

241  NELSON  CONST.  CO. 

! 

C3!  NELSON/  PHIL 

J  LA  POINTC  Wl  54650 

1 

J  344  VENETIAN  6LV0. 

•  LINDENMOPST  NT  11757 

22!  NEUflAN  OOAT  LINE/  INC. 

! 

!  IC1  EAST  SHOAELINE  D». 

1  P.  0.  801  606 

1  SANOUSXT  CM  A4S70 

01!  NEW  9CDF0R0  SEAfOCD  CO-OP./ 

!  INC. 

Oil  NEW  fh&LANO  STEAPSCAT  LINES 
! 

!  CC-OR  WMARR 

!  NEW  BEOFOSD  HA  02740 

« 

1  ATTN:  PETER  H.  JOHNSTON 

1  RAPINE  PARK 
!  H AC  OAR  CT  06436 

17!  NEW  JCHhSCNVILLE  PAAIHE 

1  SIPVICf,  INC. 

j  P.  0.  SOX  364 
|  R1.  1/  SOX  225 

1  NEW  JCMNSCNVILLE  TN  37134 

321  NEW  ORLEANS  GULF  HAAgOR 
!  SERVICES 

1  2 42 C  A1HAMA 

I  SUITE  300 
!  PETAIPIE  LA  700C1 

\ 

32!  HEW  ORLEANS  STEAPEOAT  CO. 

l  23*0  INTERNATIONAL  TRADE  PART  ELDS. 

!  NEW  ORLEANS  LA  7013C 

r 

321  NEW  ORLEANS  WEST/  INC. 

|  K66  VICTCRT  DP. 

1  WESIWECO  LA  7009* 

12!  NEW  PAPA  ENVtKCNWENTAL  SEPV1CES 

|  P.  0.  POX  3*02* 

1  LAFAYETTE  LA  70S0S 

03!  NEW  YORK  CPOSS  HAPPOR  PAUPOAD 

I  TEPPTNAL  COPP. 

031  NEW  YORK  PAPINE  FUEL  SEPWICES/ 

!  INC. 

031  NEW  YORK  1  PAP  POCK  COPP. 

!  p.  0.  BOX  182 
i  BROOKLYN  NT  11732 

1 

!  57  FRONT  ST. 

!  BROOXLYN  NT  11201 

1 

I  162  OLD  NHL  ROAD 

I  WIST  NYACK  NT  1099* 

i 

031  NEW  TOP*.  CUT  OF 

I  (DEPT.  OF  TPANSP." BUREAU  CF 

1  TRANSIT  OPERATIONS! 

031  NEW  TORN/  CUT  OF  ( DEPAPTP ENT 

I  OF  ENWIPONNENTAL  PPOTECTICN! 

03!  NEW  TORN/  CITT  OF--CDEPARTPENT 

I  OF  SAN  I  TATI  ON* PAPINE  TPANSP. 

1  OIV.)  UNLCADIHC  PLANT  11 

03!  NEW  YORK,  STATE  OF,  0.  0.  T. 

|  BATTERY  NAPITINE  5UIL0IN6 
|  SCUTH  AND  WHITEHALL  STREETS 

I  NEW  YORK  NY  1000* 

!  WARDS  ISLAND  POLLUTION  CONTROL  PLANT 
!  WARDS  ISLAND  NT  10035 
! 

I  ATTN:  DANIEL  XAPLAN 

!  FCOT  OF  NULDOON  AVE.  *  ARTHUR  KILL  ROADS 

I  FRESH  KILLS,  STATEN  ISLAND  NY  10308 

S  1220  NASHINCTON  AVINUE 
!  BLDC.  5,  STATE  CARPUS  PH.  716 
!  ALBANT  NT  12232 

- 

?»!  NEWT  RAPINE  SERVICE  10. 

!  E  3RP  ST. 

!  0U8UQUE  XA  52001 

22!  NIAGARA  CLIPPER'  INC. 

I  P.  0.  BOK  1623 

1  BUFFALO  NT  1*2*0 

i 

28!  NICHOLAS  DUNCAN  JOINT 

1  VENTUPESHIP 

1  PI  N.  7TH  ST. 

I  P.  C.  BOX  369 

1  P IK  IN  IL  61353 

321  NXCOR  NARINE  (NIGERIA)/  INC. 

! 

!  32C1  GENERAL  OEGAUILt  0*. 

!  2ND  FLOOR 

J  NEW  ORLEANS  LA  7C114 

! 

32!  NXCOR  NARINE/  INC. 

!  ATTN:  JOE  VIDOS 

I  P.  0.  BOX  2291 

I  RCRCAN  CUT  LA  70381 

j 

1 

32!  NICOR  NATIONAL  LA./  INC. 

! 

i  ?.  C.  BOX  11*8 
!  BAYOU  ROAD 
!  HARVEY  LA  70059 

32!  NICOR  SUPPLY  SNIPS  ASSOCIATES/ 

!  INC. 

! 

39!  NIENETH/  CSCAR  TOWING 

1 

5  3201  GENERAL  DEGAULLE  OR. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70114 

!  639  AUGUSTINE  LANE 
!  LAFAYETTE  CA  94549 

1 

1 

! 

32!  NIGHT  RX0GP/  INC. 

I  P.  0.  BOX  36* 

I  NCNTERET  LA  7135* 

j 

! 

32!  HO  NAHC  TOWING/  INC. 

! 

! 

! 

1  2201  VETERANS  HENORIAL  BLVD. 

1  SUITE  305 
!  NETA1RIE  LA  70002 

i 

TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  TRANSPORTATION  LINES 


t 

CNS.I  OPERATOR  NAME 

•1ST.! 


! 

I 

! 


ADDRESS 


23 1  NORFOLK  I  WESTERN  RAILWAY  CO. 

! 

! 

11!  NORFOLK  DREDGING  CO. 

! 

! 

11!  NORFOLK  SHIPBUILDING  t  DRYDOCK 
!  CONPANV 
! 

11!  NORFOLK  TOWING  l  LIGHTERAGE/ 

!  INC. 

! 

21!  NORMAN  BROTHERS/  2NC. 

! 

! 

32!  NORHAR/  INC. 

! 

t 

24!  NORTH  CENTRAL  MARITIME  CORP. 

1 

! 

! 

03!  NORTH  FERRY  CO./  INC. 

I 

24!  NORTH  STAR  MARINE  OPEN./  INC. 

! 

! 

21!  NORTH  STAR  TRANSFER  CO. 

! 

! 

! 

11!  NORTHEAST  TOWING  CO. 

! 

! 

34!  NORTHLAND  SERVICES/  INC. 

! 

! 

34!  NORTHWEST  DIESEL  REPAIR 


! 


10!  NUCENT  SAND  COMPANY 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  0 
! 

! 

! 

32!  0  A  «  D  TCWIN6/  INC. 

! 

! 

01!  O'HARA/  F.  J.  t  SONS 
! 

! 

32!  O'MEARA/  N.  P./  OIL  COMPANY 
! 


!  1 6000  DIX 

!  MELVINDALE  HI  48122 
! 

!  P.  0.  BOX  1206 
!  CHESAPEAKE  VA  23320 
! 

!  FOOT  Of  LIBERTY  ST. 

!  NORFOLK  VA  23301 
! 

!  4C0  E.  INDIAN  RIVER  ROAD 
!  NORFOLK  VA  23523 
! 

!  P.  0.  POX  100 
!  ALTON  IL  62002 
! 

!  1440  CANAL  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  20112 

! 

!  ATTN:  JAN  ZIEGLER 
1  802  GARFIELD  AVC. 

!  DULUTH  MN  55802 

! 

!  SHELTER  ISLAND  HEIGHTS/  NY  UHS 
1 

!  FOOT  or  WEST  SEVENTH  AVENUE 
!  DULUTH  MN  55801 
! 

!  ATTN:  PAUL  PICO 
!  RIVER  ROAD 
!  MCNACA  PA  15061 
! 

!  P.  0.  POX  217 
!  NORFOLK  VA  23501 
! 

!  P.  0.  POX  24327 
!  SEATTLE  WA  98124 

i 

!  P.  0.  BOX  70521 
!  SEATTLE  WA  98107 
! 

!  P.  0.  BOX  6072 
!  LOUISVILLE  KY  4C206 

t 

{ 

1 

! 

2 

i 

i 

! 

!  P.  0.  50X  542 
!  HARVEY  LA  7C059 
! 

!  145  NORTHERN  AVE. 

!  3CST0N  N A  02110 
! 

!  1 2C6  FIDELITY  HOMESTEAD  BLVD. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70112 


34!  OAKLEY  BARGE  LINE#  INC. 

! 

! 

33!  OCCIDENTAL  CHEMICAL  CORP. 

1 

! 

ill  OCCIDENTAL  EQUIPMENT  AND 
!  SERVICES/  INC. 

! 

! 

32!  OCEAN  CARRIER  CORP. 

! 

I 

36!  OCEAN  PAR1NC  SERVICES/  INC. 

! 

I 

IS!  OCEAN  OPERATORS/  INC. 

! 

! 

32!  OCEAN  TOWING  SERVICE/  INC. 

! 

! 

29!  OCEAN  TRANSPORT  CORPORATION 
! 

! 

41!  OCEANEERING  INTERNATIONAL/  INC. 
■ 
i 

32!  CDOP  MARINE  CONSTRUCTION/  INC. 

! 

! 

32!  OFFSHORE  EXPRESS/  INC. 

! 

! 

01!  OFFSHORE  FREIGHT  t  PASSENGER 
!  CO. 

! 

32!  OFFSHORE  ISLAND  BOATS/  INC. 

!  (NICOR  MARINE/  INC.) 

! 

32!  OFFSHORE  LOGISTICS/  INC. 

! 

! 

16!  OFFSHORE  PARINE/  INC. 
f 
! 

33!  OFFSHORE  OIL  SERVICES/  INC. 

! 

! 

32!  OFFSHORE  RETRO  GULF  SERVICE/ 

!  INC. 

1 

! 

32!  OFFSHORE  SERVICE  SHIPS/  INC. 

! 

! 


!  37C0  LINCOLN  AVE. 

!  H.  LITTLE  ROCK  AR  72114 

! 

!  TRANSPORTATION  K  DISTRIBUTION  OEPT. 

!  P.  0.  POX  809050 
!  DALLAS  TX  75380 
I 

1  1200  DISCOVERY  WAY/ATTN:  R.  8.  SPENCER 
!  p.  0.  POX  12021 
J  BAKERSFIELD  CA  93389 
I 

I  P.  0.  BOX  250 
1  LCCKPORT  LA  70374 
I 

I  p.  0.  POX  427 
!  DUTCH  HARBOR  AK  99692 
! 

!  937  BULKHEAD  ROAD 
!  6RCEN  COVE  SPRINGS  Ft  32403 
! 

!  229  DEVELOPMENT  ST. 

!  HOUMA  LA  70360 
i 

*1  1C  S.  BRENTWOOD 
!  ST.  LOUIS  NO  631C5 
! 

!  116  *.  YANONALI  ST. 

•  SANTA  BARBARA  CA  93101 

i 

!  P.  C.  SOX  655 
!  BALDWIN  LA  70514 
! 

!  P.  0.  BOX  2666 
!  HOUMA  LA  70360 

i 

!  NATINICUS  ISLAND  ME  04551 
I 


!  P.  C.  BOX  22«1 
!  MORGAN  CITY  LA  7C330 
! 

!  ATTN:  3RLCE  STREETER 
!  P.  0.  POX  5-C 
J  LAFAYETTE  LA  70505 
! 

!  P.  0.  BOX  432 

!  BAYOU  LA  £ATP£  4L  36509 

! 

f  P.  C.  BOX  1147 
!  f»t£PCRT  TX  77541 
2 

!  PORT  ALLEN  RIVER  PLANT  DIV. 
!  P.  0.  90X  3635  RIVER  ROAO 
!  OATON  ROUGE  LA  70321 

i 

!  2C17  ENGINEERS  ROAD 
!  PELLS  CHASSE  LA  70037 
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11-  ALPHABETICAL  mi  Of  TRANSPORTATION  LIME*^ 


OPERATOR  NAME 


321  Of f SMOKE  SUPPLY  SHIPS/  I«C. 
1 

411  OFFSHORE  TANKER  MARINE 
I 
I 

221  OGLEBAT  NORTON  CO. 

1  (COLUMBIA  TMAMSMOATATIOM 
1  OlY IS10N1 
! 

21!  OHIO  I91SCM  COMPAMY 
1 
1 
1 

2C1  OHIO  POMEA  COMPAMY 
I 
I 

181  OHIO  MIYEM  CO./  TME 
I 
1 

2l!  OHIO  AIVEM  SAMO  »  4 MAYIL 
I 
1 

IE!  OHIO  AIVEM  TEAMIMALS  CO. 


20!  OHIO  VALLEY  ELECTAIC  COMP. 

1 

1(1  OHIO  VALLEY  MAAIME  SEAVIC!/ 

!  INC. 

21!  OHIO  VALLEY  AIVEA  CAUUES 
! 

32!  OIL  AMO  SAS  HAPINE  1EAVICE/ 

!  INC. 

32!  OIL  flELO  BARGES 
! 

32!  OIL  YAAN1P0AI  CO./  INC. 

! 

01!  OLOPOAT  NAAINE  SEAVICEJ.  INC. 

1 

31!  OLE  NAN  AIVEM  TOVINE/  INC. 

! 

01!  CLIN  COAPCAATION 
1 

3(1  OLYMPIA  TCWINS  CO. 

! 

33!  ONE  COAPOAATION 
! 

! 

03!  ONI  COMP./  INC. 

! 

1(1  ONE  ELEVEN  LEASIMO 
! 

32!  ONE  HUNDRED  NINETY-THREE  (1931 
!  BOAT  STORE/  INC. 

17!  OPPYLAND  U.S.A. 

! 

37!  CRECON  CITY  BOOH  COMPANY 


32!  OACEAOH  TCVIN4/  INC. 

! 

32!  OACEAOH/  A./  HAPINE  SERVICE/ 

!  INC. 

i 

{ 

32!  OACEMON.  C.  MARINE 
! 

IB!  OACULf  TRANSPORT  CC. 

! 

! 

32*!  ORLEANS/  INC. 

! 

! 

32!  OAMET  COMP. 

!  O/t/A  BURNSIDE  TERMINAL 
! 

32!  OATISz  ALBERT 
! 

! 

25!  CAY  BROS.  .  , 

I  NARINE  SERVICE  Of  AMERICA/  INC. 

22!  OSBORNE  MATERIAL  COMPANY 
! 

! 

2t!  CTTAVA  MARINE  t  FLEETINC/  INC. 

(  (SUBSIDIARY  Of  GARVEY 
1  INTERNATIONAL/  INC.) 

13!  OUTER  9 ANAS  CONTRACTORS 
! 

12!  OUTRAGEOUS  01VINC/  INC. 

! 

I 


!  2012  ENGINEERS  AD. . 

1  BELLE  CHASSE  LA  20032 

!  8R1AKVAYEA  NO.  13 
!  SANTA  BARBARA  CA  *3109 

I  ATTN1  CHERYL  D'AMICO 
|  p.  0.  BOR  4301 
!  CLEVELAND  OH  44101 

!  ATTHI  A.  E.  BAUMAN 
!  BOR  174 

I  STRATTON  OH  43941 
1 

!  P.  0.  BOR  389 
1  HEW  HAVEN  VV  23243 

!  ATTNI  MEL  CULBREAYH 
I  1(00  380  BUILDING 
!  CINCINNATI  OH  43202 

i  ATTN!  CENE  K1RAL 
I  ROUTE  1/  54260 
!  DILLES  BOTTOM  OH  43*42 

!  ATTN:  MEL  CULBREAYH 
1  540  BUILDING 
I  CINCINNATI  OH  43202 

t  P.  0.  BOR  81 
1  CALLIPOLtS  OH  43431 

!  P.  0.  BOR  212 
I  HENDERSON  RY  42420 

!  ATTNI  LOU  fEOLA 
I  WHEELING  VV  24003 

i  P.  0.  DRAWER  2347 
I  MORGAN  CITY  LA  7C381 
! 

!  P.  0.  BOR  S6G 
!  HARVEY  LA  70059 

1  p.  0.  BOR  B40B 
!  NEW  ORLEANS  LA  70182 

!  BOR  141  SAVER'S  WHARf 
!  NEWPORT  Ml  02440 

I  P.  0.  BOR  1859 
!  VICKSBURG  MS  39181 

1  120  LONC  RIDGE  ROAD 
1  STANFORD  CT  049C4 
1 

1  ec‘  456 

I  OLYMPIA  WA  98501 

!  MYTH:  MIKE  OTTO 

I  1B0C0  I-1C  EASY  _ 

!  CMANNELVIEW  TR  77330 

j  50  PARK  AVENUE 
I  NEW  YORK  BY  10014 
I 

I  lit  Is  *TN  ST. 

!  CINCINNATI  OH  45202 

!  P.  0.  BOR  699 
I  LAKE  ARTHUR  LA  7C549 

!  2102  OPRYLAND  DRIVC 
I  NASHVILLE  TN  37214 

!  P.  0.  BOR  03018 
I  PORTLAND  OR  97203 
! 

!  p.  0.  BOR  542 
I  HARVEY  LA  7005* 

[  p.  0.  DRAWER  1059 
!  LA.  HWY.  24 
I  LAROSE  LA  70373 

|  P.  0.  DRAWER  T 
!  LAROSE  LA  70373 

!  ATTN:  PEL  CUL9AEATH 
I  1400  580  BUILDING 
I  CINCINNATI  OH  45202 

I 

i  p.  o.  eox  10653 
t  JtfffRSON  LA  70181 

i  P.  0.  COX  25 
i  PUANSIDC  LA  70738 
! 

!  9870  8XG  BCAP 
l  eATON  ROUCE  LA  7C5H 

j  P.  0.  POX  37 
I  HAPTFC*?  IL  62C48 
1 

j  p.  0.  BOX  248 
t  WILLIAMS  ST. 

I  CRAND  AXV£*  OH  4*0' 

|  OLE  FOXFIELO  S8UAS! 

i  sum  200 

»  ST.  CHARLES  XL  6C174 
! 

!  924  KITTY  HAWK  «0. 

1  KITTY  hawk  NC  27949 

! 

J  P.  0.  BOX  1433 
I  HCREHEAO  CITY  NC  78557 


TABLE  1  -  Al*>HA«CTim  LIST  OF  f AANSPOXTATION  LIKE S 


5.1 


ENS.I 
01  ST. 1 

OPERATOR  NAME 

1 

! 

i 

ADDRESS 

let 

OWENSBORO  RIVER  3AKD  t  GRAVEL 

CO. 

!  5CC1  U.  S.  60  EAST 
!  OWENSBORO  KY  42301 
! 
j 

i 

• 

32! 

P 

P  (  A  WELL  SVC./  INC* 

j 

i 

! 

! 

!  P.  0.  eo*  758 
!  NEW  IBERIA  LA  7C560 

321 

PIN  BOAT  RENTAL/  INC. 

!  P.  0.  80*  308 
!  HARVEY  LA  70059 

tet 

PCS  INTERNATIONAL 

!  8910  PURDUE  ROAD 
!  SUITE  260 

!  INDIANAPOLIS  IN  46266 

32! 

Pit  TCW INC 

j  PT.  3/  WO*  1112 
!  CUT  OFF  LA  70345 

31! 

PIS  BOAT  RENTAL  CC. 

!  P.  0.  90X  51 
!  VICKSBURG  MS  39180 

33! 

PASTE*/  INC. 

1  P.  0.  BOX  3635 
!  PORT  ARTHUR  T*  77643 

33! 

PACE  NARINE  SVC. 

1  9700  hALLISVILLE 
!  SUITE  A 

!  HOUSTON  TX  77013 

j 

37! 

PACIFIC  HAWAIIAN  LINES 

!  P.  0.  BOX  1656 
!  PORTLAND  CP  972C7 

i 

37! 

PACIFIC  INLAND  NAVIGATION/  INC. 

!  P.  0.  BOX  4924 
!  PORTLAND  OR  972C8 

i 

42! 

PACIFIC  MARINE  4  SUPPLY  CC./ 

LTD. 

i  sunt  i860 

1  S41  BISHOP  ST. 

1  HONOLULU  HI  96813 
| 

37! 

PACIFIC  PARINE  TUG  6  8ARCE  CO./ 

INC. 

!  ».  0.  BOX  61562 
!  VANCOUVER  WA  98666 
{ 

42! 

PACIFIC  RESOURCES 

TERMINALS/  INC. 

!  P.  0.  BOX  3379 
!  HCNOLULU  HI  96642 

t 

41! 

PACIFIC  TCV0OAT  6  SALVAGE  CO. 

!  P.  0.  POX  1940 
!  LONG  BEACH  CA  90801 

j 

36! 

PACIFIC  WESTERN  LINES 

i  ATTN:  BOB  RAT 
!  P.  0.  BOX  80623 
!  SEATTLE  W  A  98108 

32! 

PACIFIC-GLLF  MARINE/  INC. 

!  ATTN*  TODD  JOHNSON 
!  3C1 0  GENERAL  Df GAULLE  DR.  SUITE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70114 
| 

100 

Oil 

PACKER  NARINE/  INC. 

!  P.  0.  BOX  308 

1  BEACH  RD. 

!  VINEYARD  HAVEN  MA  02568 
| 

22! 

PADDOCK/  DOUG 

!  9CX  42 

!  CLAYTON  NT  13624 

j 

27! 

PADELFORO  PACKET  BOAT  CO./  INC. 

!  HARRIET  ISLAND 
!  ST.  PAUL  MN  55107 
| 

33! 

PALMER  BARGE  LINE/  INC. 

!  P.  0.  DRAWER  1363 

1  NEDERLAND  TX  77627 

j 

36! 

PALMER/  THOMAS  E. 

!  PCX  88444 

!  STE ILACOOM  WA  96388 
| 

15! 

PANAMA  CITY  PILOTS/  INC. 

1  4105  W.  17TH  ST. 

!  PANAMA  CITY  fL  32401 

01! 

PAPETSAS/  JACK 

!  BOX  111 

!  WELLFLEET  MA  02667 
| 

42! 

PARADISE  CRUISES/  LTD. 

I  35C  WARD  AVE.  #210 
!  HONOLULU  HI  96814 

33! 

PARKER  BROTHERS  1  CO./  INC. 

!  P.  0.  eox  107 
!  HOUSTON  TX  77001 
| 

16! 

PARKER  TOWING  CO./  INC. 

!  P.  0.  BOX  72 
!  TUSCALOOSA  AL  35402 

12! 

PARKER/  ROBERT  CAPT. 

!  »2  ANN  ST. 

!  WILMINGTON  NC  26401 

!/{ 

PASSHILL-SeCCLCE  SC./  ISC. 

1  P.  0.  SOX  8707 
!  JACKSONVILLE  FL  32239 

1 

32! 

PARKS  MARINE 

i 

1  P.  0.  BOX  646 
!  MANDEVILLE  LA  70448 
| 

33! 

PASADENA  TOWING  CO. 

!  AITNs  LEROY  STANLEY 

1  P.  0.  BOX  348 
!  PASADENA  TX  77501 

01! 

PASSANAGUODDY  TOWING  SERVICE 

I 

1  P.  0.  BOX  269 

1  CASTPORT  ME  04631 

01! 

PATRIOT  PARTY  BOATS/  INC- 

!  227  CLINTON  AVE. 

!  FALMOUTH  MA  02540 

321 

PATTERSON  BARGE  RENTALS 

!  P.  0.  box  2545 
!  MORGAN  CITY  LA  70380 

32! 

PATTERSON  MARINE/  INC. 

!  P.  0.  BOX  2545 
!  MORGAN  CITY  LA  70360 
! 

TA3LE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  CF  TRANSPORT AT IOH  LINES 


l 

I  ADDRESS 


!  ?.  0.  BOX  25*5 

!  r CRGAN  CI1Y  LA  7C3SC 

I 

i  p.  C.  *0*  1103 
1  MIENDSWOCD  TX  775*6 

*!  P.  C.  •Of  2  5 
l  PEHPHI*  IN  56101 

j 

!  P.  c.  30X  6** 

!  oflALUPA  CA  9*952 

i 

!  «35  CPAVIEP  SI. 

*  SUITE  190C 

l  NEW  ORLEANS  LA  70112 

; 

!  f .  0.  BOX  8  5 
i  PEAVE*  DAP  XT  *2320 
! 

!  3C1  NC»TM  MEMORIAL  DA. 

!  ST.  LOUIS  no  93102 

; 

i  P.  0.  POX  1112 
J  SLIDELL  LA  70*59 
! 

!  Ill  EAST  UH  STREET 
!  ALTON  IL  62002 
! 

!  P.  C.  POX  155 
!  CNAUVIN  LA  703*4 

i 

i  PI.  1/  90X  3*29 
!  CNAUVIN  LA  703** 

! 

t  ATTN:  PON  JOHNSON 
!  OCX  12!/  8 RUCC  NANSVIELD  PLANT 
I  SHIPPINfiPCRT  PA  15C77 
I 

!  ATTN:  XNCPCANIC  CUSTOPCR  SERVICES 
!  3  PARKWAY 

J  PHILADELPHIA  PA  19102 
! 

!  P.  0.  POX  *563 

*  FEDERAL  WAY  wA  98C63 
! 

!  P.  C.  BOX  518*3 

*  LAFAYETTE  LA  70505 
! 

!  BOX  7*9 

!  CALVESTON  TX  77550 
1 

!  5*25  TOST  LANE 
1  KENNER  LA  70065 

i 

!  696«  GROVER  STREET 
!  OPAHA  NE  65106 
J 

l  p.  0.  eox  757 
!  GOLDEN  MEADOW  LA  70357 
! 

1  710  5AKE0S  LANE 
!  KIT  WEST  PL  33040 

j  P.  0.  SOX  915 
I  PCROAN  CITY  LA  70381 
! 

!  P.  0.  SOX  23309 
t  NASHVILLE  TN  37202 
I 

1  265  RIVERSIDE  AVE. 

!  WESTPORT  CT  06810 
1 

!  ATTN:  HAGEN  PETERS 
I  180  TUCKAHOE  LANE 
I  MEMPHIS  TN  38117 
I 

I  1C1  PENN.  ST. 

1  STURGEON  SAY  VI  5*235 
I 

1  ATTN:  DIANNE  PETERSON 
!  ecx  5ii 

!  DCUGLAS  M  *9*06 
! 

!  2CC8  JONES  AD. 

!  fREEPORT  TX  77541 

t 

1  P.  0.  BOX  2116 
!  HOUMA  LA  70361 

j 

!  P.  0.  SOX  606 
!  PADUCAH  KY  *2002 
! 

!  EASTERN  POINT  PD. 

!  GROTON  CT  063*0 
! 

!  ATTN:  PHILLIP  JOHNSON 

*  1175  (REINER  ST. 

1  HONAC A  PA  15061 
! 

!  1500  PAIRHILL  DRIVE 
!  ASHLAND  KY  *1101 
\ 

!  119  HERMAN  $T. 

I  WACGAMAN  LA  7009* 

!  P.  0.  60X  2069 
!  CCLUKSUS  PS  39?C1 
! 

I  P.  0.  BOX  51107 
J  LAFAYETTE  LA  70505 
I 

1  1*02  £.  LAS  OLA’.  CLVD.  5203 
!  FT.  LAUDERDALE  FL  33301 
! 

1  125  V  -£"  ST. 

!  WILMINGTON  CA  907** 

J 
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i  j 

ENG.!  OPERATOR  NINE  ! 

DIST. !  { 


23! 

! 

! 

17! 

I 

! 

32! 

! 

! 

33! 

! 

! 

16! 

; 

! 

29! 

! 

I 

31! 

! 

! 

3ft  I 
! 

I 

32! 

! 

! 

32! 

J 

! 

21! 

1 

i 

32! 

! 

1 

31! 

! 

1 

21! 

! 

! 

21! 

! 

! 

! 

321 

! 

J 

13! 

! 

! 

3C! 

I 

! 

32! 

! 

! 

33! 

> 

I 

! 

23! 

! 

01! 

! 

I 

32! 

! 

! 

29! 

! 

! 

32! 

! 

t 

32! 

! 

! 

23! 

! 

! 

C3! 

! 

I 

39! 

i 

1 

32! 

! 

! 

361 

I 

! 

32! 

I 

i 

j 

3ci 

i 

i 

lii 

i 

i 

3!! 

i 

i 

U! 

i 

i 

! 

jii 

\ 

! 

33! 

! 

! 


PICTURED  ROCKS  CRUISES/  INC. 

PIERCE  CONSTRUCTION  SERVICES/ 
INC. 

PIERCE  NARINE/  INC. 

PILGRIM/  DAVID  A. 

PILLAR  NARINE  C  SUPPLY/  INC. 
PILLS6URY,  NJLLIAP  E. 

PINE  BLUFF  SAND  t  GRAVEL  CC. 
PICNfifi  TONING  COPPANY 
PIPE  LINES  UNLINIT ED  SERVICES 
PIP  Et'*JES/  INC. 

PI f NARINE  C0*P. 

PITRE  BARGE  CO./  INC. 

PITT  CCX  E RACES 
•ITTSEURGM  SAND  t  GRAVEL 
PITTSBURGH  TUG  COPPANY 

PI2ANI  NARINE  SERVICE/  INC. 
PLANTATION  INN/  INC. 

PLANTATION  NARINE 

PLAQUEPINE  TOwING  COAP. 

PLATZEP  SHIPYARD/  INC. 

PL* UNI  TRANSPORTATION  CO./  INC. 

PLEON  YACHT  CLUB 

PLINSCLL  PARINF 

PCHLRAK/  FREO 

POINT  COUPEE/  INC. 

POINT  •’ARISE/  INC. 

PCIRXIP/  NORRIS 

POLING  TRANSPORTATION  CC»P. 

PC'* EASY/  J.  H./  AND  CO./  INC. 

PCNTCHARTRAIN  DREDGING  CC?*. 

POPE  3  TAL&5T/  INC. 

(LUP2CR  DIVISION) 

POPICH  3RCS. 

(WATER  TPANSrOF!/  INC.) 

POPLAR  PA  SI  N*. 

FOPt  ALL*  N  NARINE  SI»VIC«/  INC. 
®CP  1  ABIHLP  TOWINC  CC. 

PORT  AU  PRINCE  TONING/  INC. 

POP  T  CITY  CPUXSf  LINE/  INC. 

POPT  NECHEt  TOWING 


!  8CX  35S 

i  PUNISING  PI  49662 

! 

(  140  N.  MARKET  STREET 
!  CHATTANOOGA  TN  37403 
l 

!  413  VZEGAND  DRIVE 
!  VESTVEGO  LA  70094 
! 

!  NCR  SOX  224-E 
!  RCCKPORT  TX  78382 
! 

I  P.  0.  BOX  1044 
t  THEOOORE  AL  36390 
! 

•  6  CAKLEIGH  LANE 

!  ST.  LOUIS  MO  63124 
! 

!  P.  C.  POX  7008 
l  PINE  BLUFF  AR  71611 
! 

!  P.  0.  BOX  224 
!  KEVKOftC  WA  9*026 
! 

!  *.  0.  «0X  2316 
!  HCUMA  LA  70360 

!  P.  0.  >0X  49 
!  MAURICE  LA  70333 
! 

!  ATTN:  8.  L.  CRAIN 
!  1164  FREEDOM  ROAD 
!  MARS  PA  16046 

!  1  Cl  2  4TH  ST. 

!  GRETNA  LA  7C033 
1 

!  1133  S.  MAIN 
I  GREENVILLE  PS  38701 
I 

!  P.  C.  *  Ox  164 
!  CCRAOPOLIS  PA  15109 

!  attn:  tap* y  pusnak 
!  577  CALLED!  RD. 

!  EVANS  CITY  PA  16C33 

! 

!  ROUTE  1/  POX  625 
!  HA* • E AC  LA  70072 
! 

!  P.  0.  BOX  363 

!  LITTLE  RIVER  SC  29566 

! 

!  333  COLONIAL 
I  MEMPHIS  TN  36117 
! 

!  ROUTE  1/  SOX  192-A 
!  SUNSHINE  LA  7078C 
! 

!  13600  INDUSTRIAL  RD. 

!  P.  0.  “*0x  24399 
!  HOUSTON  IX  77015 
! 

!  P.  C.  BOX  2 
(  ChtaOYGAN  MI  49721 
I 

!  p.  C.  °0X  160 
!  MARBLEHEAD  "A  01943 
! 

!  P.  0.  BOX  2453 

l  NEW  ORLEANS  LA  7C176 

! 

!  BOX  30 

!  GOLDEN  EAGLE  IL  42036 
! 

!  P.  0.  SOX  1CdS3 
!  JEFFERSON  L<  70161 
! 

!  p.  0.  DRAWER  2120 
!  •’ORGAN  CITY  LA  7C39C 
! 

!  1C65  E .  PORTAGE 
!  SAULT  SYf.  MARIE  "I  49783 
! 

!  3145  RICHMOND  TERRACE 
!  STATEN  ISLAND  NY  133C3 
l 

i  p.  0.  F OX  300 
!  PET  ALU*»  CA  94953 
I 

I  p.  C.  SOX  *005 
!  *<th  ORLEANS  LA  7C192 
! 

1  ®.  0.  SOX  217 
!  PORT  GAM3L*  '« A  5*354 

i 

i  SUIT*  301 

!  4CJ  ?uLt  HIGHWAY  NC^Th 

!  **Ll£  Ch*JSE  LA  7003’ 

j 

!  7345  MAGNOLIA  PJDS!  ROAD 
!  GERMANTOWN  TN  3*138 

i 

!  P.  0.  «0X  103 

•  PORT  ALLEN  L*  707*7 

i 

•  p.  0.  sox  1408 

!  ©CRT  ARTHUR  TX  7744C 

i 

!  15CC  3.  '-'•ACM  -OULEVARD 
!  p.  C.  ?0X  13*3 
!  vILCYI  MS  39533 

i 

J  ?411  LAKE  AVpNUE 
!  NORTH  "USX'GON  MI  4944* 

i 

i  C.  *0X  637 

•  PORT  N* CHES  *.*  77551 
! 


ADDRESS 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRANSPORTATION  LINiS 


PORT  0»  CASCADE  LOCKS 


PCPT  CP  DECATUR#  A  DIVISION  OF 
DECATUR  TRANSIT#  INC. 


PORT  SULPHUR  BCAT  RENTALS#  INC. 


PORT  SULPHUR  NARINE  TOWING# 
INC. 


PORT  TOWING  COAP. 


PORTLAND  HARBOR  FUEL  CC.#  INC. 


POPTSIOE  WHARF  t  DOCKAGE  CC.# 
INC. 


PORTSMOUTH  NAVIGATION  DIVISION 
CP  PORAN  TONING  OF  MAINE 


POTLATCH  CORPORATION 


POWELL  SRCTPtRS#  INC. 


POWER  WELL  SVC.#  INC. 


POWERS#  ALBERT  H. 


FPC  INDUSTRIES 


ppc  industries#  inc. 


PRATT#  CHUCK 


PRESIDENT  ASSOCIATES 


PAICf  INLAND  TERMINAL  CO. 


PRICE#  STIVE 


PRINGLE  TRANSIT  CCPPAmT 


PPCCK  MARINE  CC. 


PROGRESS  PARINE#  LTD. 


PROGRESSIVE  BARGE  LINES#  INC. 


PROLE*! EEC  SCHIAPC-N*U  CO. 


RRCVIDENCI  STEAPtC«T  CC. 


PUBLIC  SERVICE.  MAHNE#  INC. 


PUERTO  RICO  MARINE  MANAGEMENT# 
INC. 


PUERTO  A I  CC  <*CU5  AUTHOR  IT  T 


PUGET  SOUND  FREIGHT  LINtS 


PUGET  SOUND  TUE  t  CA*SE  CC. 


DUALITY  ®I®£  LINE  CCNTRACKAS# 
INC. 


GUAMUP  CHfPICAL  CQA». 
LSI  DIVISION 


CUARTC  MINING  CO. 


!  OUFEN  CITY  RIVfABCATS 


P.  0.  80X  307 

CASCADE  LOCKS  OR  S7014 

P,  0.  BOX  1784 
DECATUR  AL  33602 

P.  0.  BOX  720 

PORT  SULPHUR  LA  70063 

P.  0.  aox  304 
HU.  23  SOUTH 
°C*T  SULPHUR  LA  7008? 

P.  0.  SOX  3036? 

PALP  BEACH  CARDENS  FL  33410 

p.  0.  BOX  304 
PEEKS  WHAAF 
PORTLAND  PE  0411? 

ATTN:  DALE  GPAY/C.  P.  MALONEY 
P.  C.  BOX  WMO 
ROCHESTER  NT  14t12 

CERES  STREET  N-*A*f 
PORTSMOUTH  03*01 

rex  376 

CLARENDON  A*  77C2? 

P.  3*  SOX  14530 

FCRT  LAUDERDALE  »L  33302 

P.  C.  ?6X  16*7 
HARVEY  LA  7C03V 

5 8 CC  40TH  AVt.  VEST 
SEATTLE  V  A  *81?? 

P.  C.  »0X  1CC0 

LAKE  CHARLES  LA  ?06C? 

ATT Vj  ALICE  JOHNSON 
P.  0.  90X  19? 

NEW  MARTINSVILLE  WV  76155 
BERTH  It? 

SAN  MICRO  CA  ?0731 

C/C  A.  afANTHALEN#  J.  EDWARD  CONNELLY  t  ASSOC. 
1070  SAWMILL  PUN  3tV0. 

•XTTSSURGH  PA  15220 

P.  0.  SOX  5?? 
mCCONNELSVILLE  OH  43756 

11J41  STATE  ROUTE  170 
NIGLET  Oh  44441 

ATTN:  CHl*YL  D'AMICO 
P.  0.  HCi  6503 
CLEVELAND  OH  441C1 

471  "AIN  ST. 

ROCKLAND  »l  04«41 

111N  KINS  ST. 

WILMINGTON  DE 

m,  C.  “OK  1?5 
WtSTWCGO  l A  700?4 

>.  C.  dOX  441 
JERSEY  CITY  Hi  C7303 

1  INDIA  STREET 
PROVIDENCE  »X  C2?0! 

7C1C  PAIN  s:. 

SUITE  510 
IRVINE  CA  07714 

P.  C.  *0X  317C 
RARITAN  »LA2A  I 
EDISON  NJ  3881? 

».  C.  ?0X  2*7? 

SAN  JUAN  PR  C0?3& 

P.  C.  ®cx  24526 
SEATTLE  WA  78124 

p.  0.  -»0X  228? 

SEATTLE  VA  9?121 


p.  C.  -»0X  1037 
AMELIA  LA  70340 

t>.  C.  vox  877 
DEER  PARK  TX  77536 

ATTN:  l*:k  h«CK 
If??  MARKET  STREET 
CLARINGTCN  OH  43915 

«*.  5.  AOX  131 
SCI  DODDS  DRIVE 
DAYTCH  KY  41074 


.  ±1 clz*.  js 


TA?LC  1  -  »L*MA«lTICAl  list  C  t  TR  TA1 1CN  LIN*  S 
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l 

fng.i 

mi.! 


9»f4HC«  MV 


5«!  €UX«  «ftOS.-«CDONALO/  INC 
l 

i 

5  curvet  S01M»N  cc. 

! 

! 

J 

i 

! 

! 


j  •.  c.  nt  in? 

•  AtfJOfth  HA  ®3S<C 

1  I^CC  4  *  AtNE  A  EXPRESSWAY 
!  *.  5.  -»0 1  M* 
l  CIINCY  II  5230* 


121 

1 

I 

! 

?«! 

! 

! 

15! 

! 

1 

C7! 

1 


lei 

32! 

i 

35! 

35! 

32! 

Ui 

32! 

32! 

16! 

0<{ 

>«! 

31! 

33! 

32* 

ui 


*  t  t  tA*C£  PENIAL* 

*  K  Y  *AMM#  INC  • 

•  t  f  s*»vicrs/  INC • 
fits  HAMCR  TCU»S/  INC. 

P  1  V  ►**!►.£/  INC. 

*  °  l  COY. 

•  K  CONSTRUCTION/  INC. 
f  A®  S  YAPUf  ClfSCl 

Y  AC  PA**£  RENTALS 

RAcaiff  maim  t  *ua  co./ 

INC. 

AAE  TCWl*C 

MG  A3AT  CCMMCTC*S/  INC. 

RAINES,  <M»LC$ 

MKSVSKJ/  CHESTER 
YASYUSSEN  *  A  INC  CORY. 

•  E?El  •‘AY IN t  SERVICE 
*i%  t  NHSIf  FLUT 

P  5  MSB  CUJRMIJSS#  I*C. 
RED  C1BCU  TRANJRCRT  CO. 


RELO  CRUSNE0  STCNI  CONY AH' 9 
•NC. 


\ 

32! 


YISINA  T0UNS,  INC. 


I 

u3l  RIIMAUfft  IR»N  yortatioa  cc./ 
!  INC. 

\ 

4*  *  KARIN;  IRANSPOIT,  INC. 


*  YARD/  JOE 
! 

2C!  RESERVE  TRANSYORMT ION  *J. 
J 
! 

15!  RESOLVE  OCCAN  ICVJNC,  INC. 


341  REV  RCA  TUG  CO. 

! 

! 

41!  RHINE/  HOLLIS 
I 
! 

32!  RHO  TOWING 
! 

! 

151  RICHARDS/  FRANK  t  Y ARCELL A  J. 
! 

! 

I 

33!  RICHARDSON/  LOYD  V./ 

!  CONSTRUCTION  CO. 

! 


!  lei »  ffsi  ST. 

!  *C<  2503 

•  “CI/AN  cm  L*  70561 

i 

i  *C*  43! 

•  C4L*W<A  R  iUH 

I 

•  P.  C.  B0*  41*059 

•  V ANSA  i  CUT  PC  64141 
I 

!  yi;r  9  n’jatm 

•  OIL  *****  AVE.  <  RACE  STS. 

!  PHILADELPHIA  •*  1 91 Ce 

\ 

|  AIIN:  FMK<  FLETCHER 

•  Y.  C.  *0X  140C 

•  YADUCAH  <?  42u52 

I 

i  p.  C.  PC*  533*6 
!  N(w  ORMANS  LA  7C153 

i 

i  r.  o.  »ox  es«o 

•  KtICHlrAN  ir  999C1 

! 

!  14C23  h ILLS 30A0  ST. 

!  hCUSTON  IX  77015 

!  »T.  1/  oOX  215 

•  GALLIANO  LA  70354 
! 

!  Y.  C.  YOX  )tk 
!  *Cf  II.E  al  '6652 
! 

!  51  IKYERIAL  HOODS 
l  H AMMAN  LA  70125 
! 

.  *  1  •  3/  oOX  703 
;  H  fglH  ST. 

•  CU  CFR  LA  7034? 

! 

!  ?.  0.  DRAWER  396? 

1  PIYMNCMY  At  3S20® 

! 

!  130  EAST  OUTINGS  ST. 

!  oalTIi*3«E  YD  21230 

1 

•  •? l?  5TH  AVE.  S. 

!  tfUTLE  NA  96106 

• 

)  1553  8AYVILL*  iT. 

!  NCMCLK  V»  259C3 
1 

l  P  If R  *1-f  ISH<MAN*S  WHARF 
!  $AN  »«ANCIin  C*  9G13J 
! 

*  P,  c.  «G»  2303 

1  PADUCAH  K'*  4200? 

I 

*  AHN;  NFL  '  *  GREAT H 
!  1*CC  1«C  £LTt 

!  CINCINNATI  OH  45202 

* 

i  c.  rox  s 

!  CILJEYTSVJUE  <V  42044 
I 

i  P.  0.  HOY  697 
j  552C  riv;r  rd. 

•  HARRCPO  LA  70073 

i 

i  ;c 75  PXCHYONP  TERRACE 
!  iTATCN  ISLAND  NY  10303 
! 

!  P.  0.  90X  225o 
!  WSCrtITA  KS  J?  201 
J 

!  17  N»  HAO ISON  A^E* 

)  STUA5ECN  BAY  HI  54235 

4 

!  p,  C.  ?0K  232 
!  PCHEAOY  OH  45769 
f 

1  943  SC  20 TH  SISEET-aOX  C1C 
i  FI.  LAUDtKPftLt  FI  333 1 0 

l 

f  P.  0.  98X  6357 
>  KETCHIKAN  AK  999C1 

i 

*!  26615  FRXARSTCNE  CT. 

!  SAN  PEDRO  CA  9073? 

! 

!  P.  0.  SOX  6005 

!  NEW  ORLEANS  LA  70162 

! 

!  RT.  4 

!  1404  SO.  6TH  ST. 

!  FERNANDINA  cfACH  FL  32034 
! 

I  1C54  SOUTH  RIFE  STREET 
!  ARANSAS  PASS  TX  783:6 
! 


ADDRESS 
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TA6L?  1  -  LIS*  Of  TRANSPORT  AT  ION  U« 


CPCAAIC*  MM* 

BIST.  I 

37!  tSVMCNftm*L 

!  UCMSCLOGIfS 
1 

37!  RIEDEL  XNT’L/  X»*C* 

! 

1 

3:!  Pit  CHIC  TRANSPORTATION  CO.* 

!  INC. 

! 

07!  nvt*  associates 
! 

I 

?*i  RIVtR  SAKE  SYSTEMS/  INC. 

! 

! 

03!  pivir  pou  c*uis*s 
! 

! 

;si  river  carriers 
! 

J 

>*!  >2VC»  CC-CU  C*. 

1 

! 

1c!  RlVfP  cm  INDUSTRIES 
1 
! 

72!  #IVcR  C  2 TW  HAH  Kf  SC*V1C*/  INC. 

! 

! 

2C !  MVC#  CITY  ’CUPS 

! 

! 

321  »:v£*  CITY  ICilNS  SERVICES# 

t  IfcC. 

I 

23!  *IVfeP  ENT  IRIAINP*M /  INC. 

I 

! 

31!  »IV*R  fOUIPPCNT  CCPANY 

! 

! 

U\  •  I V  C  R  EXCLUSIONS/  INC. 

! 

t 

U!  five?  FuCCTS/  INC. 

!  CIV.  Of  MDLAND  !NT£PPRISCS 
! 

32!  RIVER  PARISHES  CC./  INC. 

! 

I 

32!  iIVI«  PRODUCTS/  INC. 

1 

21!  MV*»  SALVAGE  COMPANY/  INC. 

! 

21!  RIVER  TRANSPORT  SERVICES  CC. 

! 

! 

t 

2«i  »IV*®  TRANSPORT  AT  If N  ASSOCIATES 
!  II 
! 

32!  MV'*  VAR*IC«/  INC. 

! 

271  PIVePoOAT  PISS  LACROSSE/  INC. 

j 

271  RIVE#4CATS  AMERICA/  INC. 

I 

! 

! 

17!  RIVCR&CATS/  INC. 

! 

I 

24!  MV£RDCC*S/  INC. 

i 

i 

391  #IV  E*$IOE  3ARSE  COMPANY/  INC. 

! 

I 

! 

221  HVC’VIEV  CRUISE  LINES 
I 
! 

27!  IXVE'hAY  CC. 

! 

I 

I 

291  MVIRWAT  HA  ABO#  SERVICE 
!  ST.  LOUIS/  X'IC. 

! 

32!  RIVIERA  HAfjNE/  INC. 

I 

32!  f'd  NARINE/  LTO. 

I 

! 

27!  PCPEPS  )*ED«E/  INC. 

! 

1 

42!  POBtPI'S  hAVAXX  CRUISES/  INC. 

I  0/P /l  CANT.  BEAN’S  CRUISES 
! 

! 

2 C !  YOSchTS  RIVER  RICES  01  MEST 
!  VIRGINIA/  INC. 

! 

i 

24!  R08ER1S  ®JV£R  RIDES/  INC. 

! 

! 


! 

{  AO0RCSS 


!  R.  C.  ’OX  *0*7 
l  #C*  TLANO  CR  972C? 

!  ®.  C.  ’0*  3P3 
!  PC'TLANO  0#  97?C# 

i 

j  *.  0.  60«  777 
!  WltlEtU  A<  999ZL 
{ 

i  Pit#  9  NC>Y« 

!  RHlAOflfMA  PA  19106 

l 

!  A 1 1 Nt  C"*IS  -ROWN 
!  7J4  CHtSTEMlELD  IND.  BLVO.  #A 
!  CNUU#M*L5  "0  43017 

! 

J  2C1  SECOND  S’. 

!  TROY  NY  1214C 

•  7*0  VAN  £U#£N 

!  ST.  LCUI  '  #0  63111 

!  P.  C.  ’OX  1454$ 
l  SI.  LOUIS  NO  6317$ 

! 

!  #.  C.  3RUCR  A 
!  6  £  POP CL  I S  AL  34732 

i 

•  p.  C.  #0*  130C 

!  CINHAP  SPRINGS  LA  7C726 

i 

i  p.  C.  ’OX  341 
!  PARXCAS5UM  W  26102 
! 

}  #.  C.  40X  1  SCO 
!  DENHAM  SPRINGS  LA  7C72? 

! 

t  P.  C.  ’OX  Ml 
(  VCMm  LI**  :H  44452 
! 

!  #.  C.  BOX  54$ 

!  MUON  A#  7201* 

1 

!  P.  0.  POX  S7A 
!  URUNCTON  XA  52#'1 
! 

!  p.  o.  ’ox  me 

!  CINCINNATI  OH  45201 
! 

!  P.  C.  f’,X  N 
l  LUTCHC*  t-  '.0071 
! 

!  #.  C.  30X  517 
!  NC#C0  LA  7CG79 
! 

I  1131  M V£ •  AV£. 

!  # IITS$UR6h  PA  15212 
I 

!  AIIns  CLIFFORD  wise 
»  3  ALLEGHENY  COURT 
!  CLASSPCRT  PA  15C4S 
! 

!  ON'  MERCANTILE  CENTER 
J  ST.  LCUXS  PO  63101 
! 

!  p.  C.  BOX  1243 
!  HARVEY  LA  70059 
! 

!  ATT Nj  RICHARD  LOPMEN 
!  125  N.  4TH  ST. 
f  LACROSSt  UI  S46C1 
! 

!  7C7  CASS  STREET 

!  p.  c.  eox  isos 
!  LACROSSE  MI  546C1 
I 

!  140  N.  MARKET  ST. 

!  CHATTANOOGA  TN  37405 

i 

j  VIST  VITER  STREET 
!  PERU  IL  61354 
! 

!  333  MARXFT  ST. 

!  JLITT  100C 

!  SAN  FRANCISCO  CA  94105 
E 

!  IB  PETTEW  ST.  EXT. 

!  ROCHESTER  NY  14612 
! 

1  ATTN:  3#Ut £  HANCOCK 

*  77C3  NCRHANOALE  ROAD 

!  PINNEAPQL1S  PN  55435 
! 

!  P.  0.  BOX  161 

!  EAST  C AROXDELET  XL  6224C 

! 

!  RT.  1/  BOX  407N 

*  ;tj»  «ff  14  70345 

i 

!  P.  0.  POX  52213 

!  LAFAYETTE  LA  70505 

! 

!  516  S.  BAIN6RI0CE  ST, 
i  p.  c.  eox  434 

!  LA  CPOSSC  *X  54601 

! 

I  74-5626  ALAPA  ST. 

!  9LDG.  3#17 

I  KAILUA-KONA  HI  9674C 
! 

!  P.  C.  eox  9542 
!  14  RIVERVAIK  MALL 
!  SOUTH  CHARLESTON  UV  253C9 
! 

!  PCX  416 

!  DUBUQUE  IA  52C04 
J 
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TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OP  TRANSPORTATION  LINE  S 


!  t 

IRC.!  OPERATOR  RARE  !  ADDRESS 

•1*1.1  ! 


32!  R0B2R  TOWXN6 
I 
I 

171  ROCK  6LUPF#  INC. 

1 

I 

1*1  ROCKPO«T  HARBOUR  SERVICE 
I 
! 

32!  RODRIGUE#  EIRONO  J.  BOAT  CC. 

I 

! 

! 

23!  ROEN  SALVAGE  CO. 

! 

21!  ROGERS  C  CO. 

! 

I 

41!  ROGERS#  WATNE 
I 

37!  ROCUt  RAU  BOAT  SERVICE#  IRC. 
I 
I 

32!  ROPANDA  SUE#  INC. 

! 


NINE# 


32!  RON 

! 

! 

32!  RONCO  BARGE  t  CREW  BOAT  RENTALS 

! 

! 

32!  ROSE  0#  IRC. 

! 

! 

32!  ROSE  LAUNCH  SERVICE 

! 

1 

l 

24!  POSE  PARING  TRANSPORTATION# 
i  INC. 

! 

01!  *05 £ *S  OIL  SERVICE#  INC. 

! 

» 

! 

37!  ROSS  ISLAND  SAND  ANO  (RAVEL 
»  COMPANY 
! 

73!  *CU<5E  STEEL  CO. 

! 

! 

! 

36!  RCULSTONE#  L.  P. 

!  D/a/A  ROULSTONE  t  ASSOCIATES 

! 

32!  POUSSE  TOWING  COPf. 

I 

! 

32!  ROYAL  STREET  TCVINC#  INC. 

! 

! 

22!  RUCARE'S  SIGHTSEEING  CRUISES  4 
»  PC*«Y  SERVICE 
I 

13!  PUS  A*#  ROGER 


i 


23!  RUSAA#  ROCE  R 

! 

! 

41!  RUSH#  TO* 

! 

! 

1 

29!  RUSHING  NARINE  COPP. 

! 

! 

22!  RUSHO#  LECN  *. 


22!  RUSSELL  OILFIELD  SERVICES#  INC. 
l 

i 

37!  RUSSELL  TCV60AT  AND  "OCRAGf  CO. 

! 

! 

32!  RUS SC#  IRWIN  BCAl  CC.#  INC. 

! 

! 

22!  RUTHERFORD'S  CRUISE  LINE#  INC. 

! 

73!  RYER  PARINE  CONSTPUCTICN  CC. 
i 
! 

32!  RYDER  TOVINS  SERVICE#  INC. 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  S 


! 


39*  S  C  P  CO.#  INC* 

i 

! 

31!  S  L  H  RADGE  <0. 

! 

! 

Iff!  S.  4  S.  CONTRACTING#  INC. 

! 

I 


I  P.  0.  POX  32* 

I  HARVEY  LA  70C39 

! 

!  14C  NORTH  MARKET  STREET 
!  CHATTANOOGA  TN  37403 
! 

1  P.  C.  BOX  143 
!  CMISNfY  IN  47611 

!  ROUTE  3 

!  119  VEST  112TN  ST. 

!  CUT  OPP  LA  70343 

i 

}  ISC  E.  REIVOOD  XT, 

!  STURGEON  BAY  HI  34233 

! 

!  P.  0.  BOX  14f 
!  SENICiCLEY  PA  13143 
< 

!  1 1P25  LA  GRANSC  AVENUE 
!  LCS  ANGELES  CA  9C025 
! 

!  P.  0.  BOX  1163 
!  COLD  BEACH  OR  97444 
l 

!  RT.  3#  30X  993 
!  CUT  OPP  LA  70343 
! 

!  P.  0.  DRAWER  609 
!  VENICE  LA  7CC91 
I 

t  P.  0.  BOX  9210 

!  NEW  IEMIA  LA  70560 

l 

!  3391  HUY  152  H#  LOT  16 
!  BERWICK  LA  70342 

t 

!  ATTNt  MARTHA  PUD EHE* 

!  ».  0.  POX  1637 
!  XEKNFR  LA  70C65 

i 

!  223  E.  127TH  ST. 

!  Lt PONT  IL  60439 

! 

!  REAR  ROVE  SOUAPE 
!  P.  0.  BOX  1346 
!  GLOUCESTER  *4  01930 

! 

!  4315  SOUTHEAST  HCLCUCHLZN  90ULEVAPD 
!  PORTLAND  OR  9720? 

! 

!  P.  C.  BOX  1o99—  MARINE  OFFICE  BUILDING 
!  3CC1  HILLER  ROAD 

•  DtAR»ORN  PI  481 21 

! 

!  2tJ2  166TH  *LACC  NE 
!  Pf LLfVUE  HA  930C6 
! 

I  p.  o.  COX  * 

!  GALLIANO  LA  70354 

!  23*03  TIMBERS  DR. 

!  MA*VCY  LA  7C05B 

! 

I  410*  PLEASANT  VIEW  DP. 

!  ERIE  PA  1o509 

! 

!  14*5  OLD  BOCA  CHICA  RO. 

!  KEY  WF3T  PL  33C4C 

I 

I  1C2  J£*N  ST. 
i  TALC  NX  43C97 

J 

i  1567  SPINNAKER  DR. 

!  2C3-295 

!  VENTURA  C*  93001 

! 

!  2  NORTH  LCPINXcR  ST. 

!  C A* C  GIRARDEAU  PC  43701 

! 

!  ».  D.  PI#  BOX  131a 
!  CLAYTON  NY  13&24 
! 

!  R.  C.  ROT  14C 
!  CXTSON  LA  70554 
! 

!  t  «cACH  DRIVE 
!  VANCOUVER  VA  9B461 
! 

!  211  PCST5A  D*. 

!  HCU*X  LA  70363 

! 

!  311  RIVER  ST. 

!  GRAND  Am*  OH  44C45 

i 

i  p.  o.  *ox  ?6S 

!  CHE  JOT  GAS  HI  49721 

!  PI.  1#  SDK  122 

•  NAUR  ICE  LA  7C555 

{ 

i 

i 


!  P.  0.  BOX  99? 

!  CCPTf  NADcRA  CA  3*925 

i 

!  *>.  5.  90*  1014 
!  SR?  tNVILLi  H*  33701 
! 

!  P.  C.  20 X  11154* 

!  ANCHC* *65  AK  99J11 
! 
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1 

INC.!  OPERATOR  NAME 

DIST.l 

Sit  S.  C.  p.  TRANSPORTATION/  INC. 

< 

! 

09!  S.  C.  M.  CHEMICALS  CO. 

! 

i 

323  S.  CENTRAL  TCVING 
! 

1 

33 1  SABINE  NARINE  CO. 

« 

i 

! 

32!  SABINE  PASS  ICE  PLANT/  INC. 

! 

! 

33!  SABINE  TONING  t  TRANSPORTATION 
!  CO./  INC. 

! 

33!  SABINE  TOWNS  C  TRANSPORTATION 
!  CO./  INC. 

I 

! 

33!  SABINE  TACHT  BASIN 

i 

i 

21!  SACO  CCHPAHt 
! 

! 

AC!  SAC  RAPE NTC  TUGBOAT  COMPANY 
! 

! 

11!  SADLPR  MATERIALS  CORP. 

! 

! 

09!  SADCVSU  TCVING  CC./  INC. 

< 

1 

39!  S AP C  HARJCP 

!  TUG  N  TOW  DIVISION 

i 

i 

32!  SAINT  ANTNONT  TOWNS  CC.#  INC. 

! 

! 

36!  SALMON  BAT  BASSE  LINE/  INC. 

! 

! 

3M  SALMON  BAY  SANO  S  CRAVE L  CC.# 

!  INC. 

! 

34!  SAMOAN  MARITIME  LTD. 

! 

! 

22!  SAMSEL  SERVICES  CCPPANV 
! 

! 

36!  SAMSON  TUC  C  6ARCE  CO.#  INC. 

! 

I 

31!  SAN  JACINTO  TOWNS#  INC. 

! 

I 

36!  SAN  JUAN  PERPT  C  BARGE 
! 

Ml  SAN  PEDRO  MARINE 
! 

! 

! 

41!  SAN  »ED*0  CPFSHCRf  MARINE 
! 
i 

i 

32!  SANBORN  t  C»NEIL  TCMINC 
I 
! 

01!  SANCHEZ  MARINE  SERVICES 
I 
! 

32!  SAND  CASTLE#  INC. 

i 

i 

39!  SANDERS  TCWbOAT  SERVICE 
! 

* 

i 

11!  SANDY  POINT  ASSOCIATES#  INC. 

i 

! 

26 !  SANSAMCN  PACKET  CC.  -  RIVE# 

!  CRUISES 
! 

17!  SAiJRAVL  CC.#  INC. 

> 

i 

! 

4*!  SAVll  CATALINA  ISLAND  COMPANY 
! 


*1!  SANTA  ft  CTPSHORE  CONSTRUCTION 
!  CC. 

!  AJTN:  CAPT.  X*  P,  >1SHCP# 

! 

27!  SAUSP  BROS.  OCEAN  TONING  CC.# 

!  INC. 

i 

14!  SAVANNAH  PCOOS  t  INDUSTRIES# 

!  INC. 

! 

14!  SAVANNAH  MARINI  SERVICES#  IN(, 

! 

! 

14!  SAYLCP  NARINE  CO'  PC RAT  I  ON 
i 


ADDRESS 


!  P.  0.  BOX  1437 
!  GREENVILLE  "S  38701 
1 

!  3901  PORT  ARMISTEAD  ROAD 
)  BALTIMORE  HD  21226 
! 

!  RT.  4#  BOX  237D 

!  MORGAN  CITY  LA  TO’.JQ 

! 

!  AYTNS  VAYNE  DUDLEY 
!  P.  0.  BOX  405 
!  SABINE  PASS  IX  77655 

(  P.  0.  BOX  2965 

!  PORT  ARTHUR  T*  77640 

l 

!  P.  0.  BOX  1528 
!  GROVES  TX  P7619 
! 

!  ATTN:  FLOYD  MACON 
!  P.  C.  BOX  1526 
!  GROVES  TX  77619 
J 

!  319  MEYERS  ST. 

!  ORANGE  TX  77630 
! 

!  ATTN:  MR.  LAMPL 
!  PITTSBURGH  PA 
! 

!  P.  0.  BOX  444 

!  VEST  SACRAMENTO  CA  95691 

l 

(  S20C  PLEASANT  AVE. 

!  VIRGINIA  BEACH  VA  23455 
! 

!  1914  CCOAt  LAM 
!  BALTIMORE  HD  21222 
! 

!  P.  0.  BOX  77023 
!  PIER  46 

!  S<N  FRANCISCO  CA  94107 

i  p.  C.  BOX  952 
!  HARVEY  LA  70059 
! 

!  P.  C.  BOX  1745 
i  BOTHELL  VA  98041 
• 

!  5228  SHILSKOLE  AVI.  Nw 
!  SEATTLE  VA  98107 
! 

!  18627  1ST  AVE.  SOUTH 
!  SEATTLE  VA  98148 

»  1 94  S  CARTER  *0. 

!  CLEVELAND  OH  44113 

! 

!  p.  0.  BOX  559 
!  5ITXA  AX  99835 
! 

!  15C2  LAFPIRTY  RD. 

!  PASADENA  TX  77SC2 
! 

!  P.  0.  BOX  96$ 

!  FRIDAY  HAFPOM  VA  98250 
1 

!  P.  0.  BOX  670 
!  ?ERTH  74 

!  SAN  PEDRO  CA  90733 
! 

!  ATTM  RANDY  CHAFE 
!  p.  C.  BOX  D70#  BERTH  73 
!  SAN  PEDRO  CA  90733 
! 

!  72  OUEENS  COURT 
!  CHALMETTE  LA  7CC43 
! 

!  »99  PLEASANT  ST. 

!  NEW  BEDFORD  HA  02740 
! 

!  P.  0.  »0X  23024 
!  HARAMAN  LA  70163 
! 

!  P.  C.  BOX  1024 
!  2C1  EAST  FIFTH  ST. 

!  pEnICIA  CA  945 1C 

i 

i  «ef  «ELL*C«e  AVE. 

!  NCRFOL*  VA  235C4 
! 

!  y.  o.  pox  ago 

!  GALEN*  :l  &1C36 

I 

!  TV  A  *  C  AD 
!  D4A-ER  279 

!  NEW  JCHNSCNVILLE  TN  37134 
i 

i  ATTN;  GARY  OLIVE 
5  p.  0.  C-?  737 
!  AVALON  CA  9C704 

i 

*!  1CCC  S.  FAfNONT  ki'.HJt 
!  p.  C.  PCX  4C00 
!  ALHA»5PA  CA  91EC2 
! 

!  SLIT*  1 4*C  LL3Y0  £LD5. 

!  PO*TL AND  OR  9723* 

i 

i  P.  C.  *0X  359 
!  SAVANNAH  GA  <1402 
! 

!  *.  0.  *0X  393 
!  SAVANNAH  GA  314C2 

t 

i  P.  C.  BO*  92C7 
!  SAVANNAH  GA  31412 


! 


I 

ENC. ! 
D 1ST- ! 
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CPFRAtCR  N AMr 


ADDRESS 


03!  S AY VXLLC  f C»»T  SERVICES/  IK./ 
!  SOUTH  SAY  INC. 

I 

03 i  SCF  TRANSPORTATION,  INC. 

! 

i 

i 

2M  SCMACLER'S  RIVER  EXCURSIONS 
! 
i 

03 i  SCHIAVCNF  {fCN0“0  CCP». 

j 

! 

27!  SCHILLING  T0VIN3  CO.,  INC. 

l 

j 

32!  SCHXHSr,  ROBERT  A.,  PR. 

i 

i 

i 

32!  SCHLUH^E*6ES,  INC. 


26!  SCHMIDT,  C.  L.,  BARGS  LINES, 
!  INC. 


37!  SCMNimP  LEASING,  INC. 

! 

! 

32!  SCHOUfST  R ARISE  SERVICE,  INC. 
I 
! 

32!  SCHWAB,  OCR 
! 

! 

?C !  SCIOTO  DOCKING  CO. 


16!  SCOTT  PARE P  CO. 


! 

! 

32!  SCOTT,  NOLAN  J.  ASO  AUOXE,  3. 


37!  SCOTTCOS  Of  DULAC,  INC. 

i 

! 

13!  SCURRY,  W1LLIA*  P. 

! 

! 

! 

371  SOS  LUR6ER  COMPANY 

! 

36!  SEA  COAST  T0VXN6 
I 

031  SEA  CRUISES,  INC. 

1 

! 

03!  SEA  LANO  SERVICE,  INC. 

! 

! 

07!  SEA  LANO  TRANSPORT  CO.,  INC. 

! 

! 

! 

421  SEA  LINK  Cf  HAWAII,  INC. 
f 
! 

32!  SEA  MAR 
1 
! 

32!  SEA  RAY  MARINE  SERVICE,  INC. 

! 

! 

16!  SEA  SAUA6E,  INC. 

! 

I 

32!  SEA  SUPPLY,  INC. 

! 

I 

Ml  SEA  VESSEL,  INC. 

I 

! 

361  SEA  VOLE  CHARTERS 
I 
I 
! 

031  SEA  WOLE  MARINE 
I 
I 

Oil  SEA80ARD  SHIPPING  CO.  (DIVISION 
J  OF  MORAN  TOWING  AND  TRANSPCRTA* 
I  T1CN  CO.,  !*£.> 
i 

03!  SEABOARD  TRANSMARINE 
! 

( 

! 

01!  SEA90ATS,  INC. 

! 

! 

! 

321  SEABREEZE  TOWING  CO. 

! 

! 

J 

111  SEACREST  TOVIHC,  INC. 

I 

! 


!  R.  C.  '‘Ox  626 

•  SAYVILLE  NY  117L2 

i 

•  *ITN;  RANDALL  PLANK 

!  12/C  *V*.  OF  A^t® I C  AS  — 24TM  FL. 

!  »tW  YO*K  NY  1001c 

t 

i  ?«Ct  RlVCfi  o'*. 

!  KCL INf  IL  61265 
! 

!  cnp  j:rjfy  avs. 

!  JtRiCY  CITY  NJ  C730. 

i  MC  CABELL  STREET  N. 

•  persCCYT  WI  54021 

! 

•  *22-  HCU*M  s OULEVA P0 
!  SUIT*;  110 

!  •'HAIRIP  LA  70CC6 

i 

»  ATI NOLL  aOUD*E  F  UX 
t  *45  CANAL  ST.,  SUITE  2409 

•  NfW  ORLEANS  LA  /C13C 

i 

!  *  I  IN:  SlLIc  TICHY 
!  B T.  *3  4  ARCHE*  AVE. 

•  LEPCNT  It  6CA21 

j 

i  '30C  N.  W.  YC9N  AVFNUE 
!  ®C4TL AND  OP  9721C 

i 

•  *.  0.  ?0X  297 

!  HARVEY  LA  7005° 

i 

j  4517  V A Dr  DR. 

!  hetapu  LA  700C3 
! 

•  *CY  5 1 C 

!  PORTSMOUTH  OH  4566? 

i 

«  ATTN:  ET  STANLEY 
!  0.  0.  a0X  2C0 

•  CALVERT  AL  36513 
! 

!  4734  SHRIMPER'S  RCW 
!  KUNA  LA  70343 
! 

I  p.  c.  pox  isc-a 
!  DUUC  LA  7C353 
! 

I  C/0  ^CAD  CREEK  PAPINA 
!  P.  C.  BOX  1534 

•  HILTON  HEAD  ISLAND  SC  29925 

'  p.  o.  °0X  266 
I  SINCCN  WA  03605 
! 

r  p.  o.  ?ox  pi  16 1 
!  SEATTLE  VA  0510! 

! 

!  47  WEST  ISLIP  ROAD 
!  WEST  ISLIP  NY  11705 
! 

!  P.  C.  BOX  500 
!  I S f LIN  NJ  05830 
! 

!  CCffEE  RUN  PROFESSIONAL  CENTRE 
!  LANCASTER  PIKE  ANO  LOVEVULE  RD. 
!  HCCKESSXN  DE  10707 
! 

!  5C5  FRONT  ST. 

!  *2!C 

I  LAHAINA  HI  06761 

! 

!  115  ROW  3 
!  LAFAYETTE  LA 
I 

!  7025  C RAND  CAXLLCU  RO. 

!  >OUHA  LA  70343 

! 

J  P.  0.  BOX  1346 
!  PASCAGOULA  MS  39567 
| 

i  P.  0.  BOX  448 
!  CUT  OFF  LA  70345 
! 

!  7CC  S.  W.  34TM  ST. 

I  fCRT  LAUDERDALE  FL  33315 

i 

I  ATTN:  L.  LONGSTAFf 
I  P.  0.  °0X  64? 

!  ANAC0R7ES  WA  98221 

! 

!  2C  MEINIER  ST. 

!  AVENEL  NJ  07001 

I 

I  TWO  GREENWICH  PLAZA 
!  GREENWICH  CT  06330 

j 

!  C/0  NORANXA  OIL  TANKER  CORP. 

!  134  PAST  5?TH  ST.  — 13TH  FLOOR 
!  NEW  YORK  NY  10022 
! 

!  9AAGC  TRANSPORTATION 
!  P.  0.  BOX  25 
!  NEWPORT  fi I  0234C 

i 

I  ATTN:  JOHN  PONTCIRO,  JR. 

!  2CC  ASPEN  DRIVE 
!  HCUNA  LA  70360 

!  22C  SALTERS  CREEK  RD. 

!  P.  0.  BOX  544 
!  HAMPTON  VA  23669 
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0 I  ST- i 

i 

!  ADDRESS 

» 

?2!  SEAFARER  SCAT  COPP. 

!  3.  a0X  61117 

i 

!  "AIN  POST  CffICc 

j 

1 

!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

i 

33!  SEAHORSE  M AR’N  E  SERVICE/  JAC. 

!  223  ALLEN  UVD. 

i 

!  P.  3.  cOX  375 

i 

!  ARANSAS  TX  7*336 

3t*  SEAXHT  TCVtNG/  INC. 

•  P.  C.  *0X  970 

i 

j 

!  PETE«S°UPG  AX  99*  33 

i 

35!  SEAL  FLEET/  INC. 

E 

!  ATTNS  RESIDENT  AN0/0»  JCHN  3ISSSL 

! 

!  ?3C5  AVENtf  S/  P.  C.  ?0X  116* 

i 

i 

J  GALVESTON  tX  77553 

Oii  SEALIfT  8LUt»S/  INC. 

!  6 1?  WEST  MAIN  ST. 

! 

1 

!  CYSTfa  BAY  NY  11771 

33!  SCAMSUft/  INC. 

!  P.  0.  »0X  £16 

; 

!  FRfJPCRT  TX  77541 

Oil  SCARS  CIL  CC. 

!  1SH  J L AC X  RIVER  BOULEVARD 

! 

i 

!  *C"E  NY  13440 

3ci  SEATTLE  HAP60R  T 00c  S 

!  *!«*  ST  SUITE  2C1 

1 

!  FOOT  CF  SENECA  STREET 

i 

I 

!  AfcATTL*  VA  9J101 

t 

41!  SEAWAY  COMPANY  Of  CATALINA 

!  StPTM  134 

! 

i 

!  WILMINGTON  CA  7C744 

1 5 !  SESU»C/  INC. 

!  ATTN:  NAA U  PLEDGER 

i 

*  p.  o.  *>ox  URa 

i 

i 

!  »CM  MYERS  FL  33902 

3i!  SCUY  CORPORATION 

!  P.  0.  *0X  53*0 

i 

j 

!  NE1C4IXAN  AX  999C1 

U!  SELF  TOWINC*  COMPANY 

!  P.  0.  «0Y  161545 

i 

i 

!  MCMLE  At  36616 

i 

?3!  SELVJC*  "ADIN£  TOWING 

!  67  lm  MAPLE 

i 

i 

!  STURGEON  $ AY  VI  54?35 

17!  StPCDUO/  INC. 

!  14C  NORTH  MARKET  STREET 

i 

i 

!  CHATTANOOGA  IN  J74C5 

*2!  SSTTOCN  MARINE/  INC. 

!  46C1-A  HWt*  70 

! 

i 

!  PIERRE  PAJT  LA  7C339 

U  i  ShALLCW  WATER  TOWING/  INC. 

!  A-1  ASHLFY  DR. 

i 

!  MOBILE  AL  J&603 

?C !  ShAMHIN  STONE/  INC. 

!  p.  0.  “OX  35o 

j 

!  INSTITUTE  VrV  2S112 

03!  SHAMROCK  NARINE  CC*P. 

!  31-50  REVIEW  AVE. 

! 

1 

!  L.  I.  CITY  NY  11101 

j 

■*2!  SHANNON  S  VALET  BARGE/  INC. 

!  ».  0.  BOX  9367 

! 

1 

!  NEW  IBERIA  LA  70560 

i 

32!  shannon  i  walet  boats 

!  P.  C.  ?0X  9f6? 

! 

1 

!  NEW  IBERIA  la  7C560 

i 

37!  SHAV'S  TRANSPORTATION  COMPANY 

i 

!  4SCC  NORTHWEST  FRONT  AVENUE 

j 

!  PORTLAND  OR  97210 

i 

23!  SHAW/  TON  CONSTRUCTION  CO. 

!  *215  N.  S1PAIT5  HWY • 

! 

!  CHEOOYGAN  MI  49721 

i 

If!  SHAWNEf TOWN  NA*aCA  SERVICE 

!  RURAL  ROUTE  1 

i 

!  SHA»NEf TOWN  IL  62984 

l 

01!  SHCEPSCOT  FILOTS/  INC. 

!  VEST  SOUTHPORT  ME  04576 

i 

32 j  SHELL  MORGAN  LANDING/  INC. 

!  1 !<  3  TEAL  STREET 

i 

!  *E0 CVILLS  LA  70510 

i 

32!  smell  cffshcre/  inc. 

!  SHELL  BUILDING 

!  A  SUSIOIAPY  OF  SHELL  OIL  CC. 

!  P,  0.  BOX  61933 

i 

!  HEW  ORLEANS  LA  7C161 
• 

33?  SHELL  CIL  CO. 

!  P.  0.  BOX  2463 

i 

!  HOUSTON  lx  77232 

i 

07 !  SHERIDAN  COMPANIES 

!  12  SOUTH  12TH  STREET 

i 

!  PHILADELPHIA  T'A  19107 

i 

27!  SHX ELY/  J •  L./  CCPPANY 

!  ATTN:  GREGORY  OSIER 

I 

!  1 1C  1  NORTH  SMELLING  AVENUE 

j 

!  ST.  RAUL  MN  551C6 

i 

33!  SHIPPEN  NARINE/  INC. 

!  1414  SAN  SEBASTIAN 

» 

!  HOUSTON  Tx  77053 

• 

Oil  SHORELINE  POATING  SEPVICE/  INC. 

!  144  WATER  STREET 

! 

!  SOUTH  NOPWALX  CT  C6054 

j 

18!  SHORELINE  IMPROVEMENT 

1  PI.  1/  BOX  467 

» 

!  HARDIN  XT  42048 
| 

26!  SHORELINE  MARINE  CC. 

!  C/0  CHARLES  E.  CCILOP/ 

! 

!  3721  FOSTER  ST. 

! 

■ 

!  EVANSTON  IL  60203 

t 

» 

32!  SILVER  BAY  LOGGING  CO. 

!  8995  YANOUXIN  DR. 

i 

j 

!  JUNEAU  AX  99801 
| 

56!  SIMMONS  MARINE  TOWING 

*  2636  NV  ?6TH 

! 

1 

I  SEATTLE  VA  98117 

36!  SIMMONS  TUGBOAT  COMPANY 

!  P.  0.  BOX  3694 

! 

| 

!  SEATTLE  WA  981  4 

32!  SIMONS/  ROBERT  K. 

!  DAMP CO  INDUSTRIES 

I 

!  P.  0.  80X  831 

! 

!  THXBODAUX  LA  70501 

!  ! 
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l 

CMC.! 

DIST.l 


OPERATOR  NAME 


ADDRESS 


01! 

1 

t 

36! 

! 

! 

34! 

! 

; 

36 ! 
! 
! 
! 

33! 

! 

! 

3?  t 
! 
I 
I 

32! 

! 

39! 

! 

i 

41  j 
! 
! 

01! 

! 

i 

36! 

! 

I 

09! 

! 

! 

HI 

j 

! 

09! 

! 

! 


SIMPSON  TOWING  AND  SALVAGE  CO. 
SINCLAIR  TOWBOAT  CC„,  INC. 
SINK,  RALPH 


SKAGIT  COUNTY  PUBLIC  WORKS 
DEPT. 


SKA  INS,  ROBBIE  E. 
SKIPPER  ANN,  INC. 

SKIPPIN  SUE,  INC. 
SLACKWATSR  TOWBOAT  CO. 
SLADE,  COVIN 
SMITH  *  GILMORE 
SMX*i:  SOATWORKS 
SMITH  BROTHERS,  INC. 
SMITH  LIGHTERAGE  CO. 
SMITH  MARINE  ECUIP.  CO. 


09!  SMITH  MARINE  TOWING,  INC. 

i 

29 i  smith  t owing 

I 

i 

31!  SMITH  TOWING 
! 

1 

43!  SMITH,  J.  PANDEL, 

!  »ROWNVILLC  DEVELOPMENT  COPP. 

29!  SMITH,  WAYNE  B.,  INC. 

! 

! 

39!  SMITH-MICE  COMPANY 
i 
! 

331  SNEED'S  SH IP°U ILD INC,  INC. 

! 

! 

23!  SKChS  EQUIPMENT  CC.,  INC. 

i 

1 c !  so.  WOOD  f I 6®£ 

! 

i 

! 

U*  SOLAR S  RIVER  SAND,  INC. 

» 

i 

11!  SCLXTC  :OAPC»ATION 
! 

! 

32!  SCLCCC,  INC. 

i 

i 

i 

33 !  SCNOPA  PPCPEATlcS,  INC. 
i 


32!  SUNRISE  TRANSPORT,  ISC. 

) 

! 

07!  SONIA,  KICHAEL 

J 

i 

33!  SOUND  TOWING  4  DP15GINC  CC»P. 

i 

i 

TJ!  SOURCE  SUP°LY 
f 

j 

34!  SOUTER  CONSTRUCTION  CO.,  INC. 

i 

j 

0!!  SOUTH  SAY  CRUISES,  INC. 

i 

36!  SOUTH  COAST  CONSTRUCTION 
! 

! 

03!  SOUTH  f£RPY,  INC. 

| 

Oil  SOUTH  PUERTO  RICO  TOWING  {  SCAT 
!  StPVIC*,  INC. 

« 

33!  SOUTH  TEXAS  TOWING,  INC. 

I 


!  P.  C.  BOX  21  JUNIPER  ST. 

!  BEVERLY  FARMS  MA  01915 
! 

!  2C12  SIDNEY  AVE. 

!  PORT  ORCHARD  WA  98366 
! 

!  M.  0.  BOX  42* 

!  NEWPORT  AR  72112 
! 

!  CO.  ADMINISTRATION  SL06.-R00M  203 
!  2ND  i  KINCAID  STREETS 
!  MOUNT  VERNON  WA  98273 

i 

!  5CC7  CAPTAINS  DR. 

!  OICKINSON  IX  77539 

i 

I  RT.  2,  BOX  974 
i  BAYOU  SIDE  OR. 

!  ChAUVIN  LA  70354 

; 

I  ROUTE  3,  SOX  995 
!  CUT  OFF  LA  70345 

i 

!  320  W.  CUTTING  9LVD. 

!  RICHMOND  CA  94804 
« 

!  4J26  SO.  CALIENT! 

!  LAS  VEGAS  NV  89119 
{ 

!  3A  OCEAN  BLVD. 

!  HAMPTON  BEACH  NH  03842 

{ 

!  1C697  N.E.  SEABORN  RD. 

!  PAINPRIDGE  ISLAND  WA  9M10 

i 

!  4702  -OODFItlD  RO. 

!  GALESVILLE  MO  2C765 
J 

!  P.  0.  ?0*  106 
!  DILLINGHAM  A<  99576 
; 

!  62 1 1  PENNINGTON  AVE. 

!  BALTIMORE  MD  21226 

i 

!  6211  PENNINGTON  AVE. 

!  MALTIMOR?  MD  21226 

i 

!  P.  0.  BOX  191 
J  CACUTHtRSVIlLt  KC  63C3C 

!  R.  0.  ?0X  51 
!  VICKSBURG  MS  3*1*0 
! 

!  p.  0.  *0X  «6 
!  PROWNVILLE  NE  66321 

!  MVY.  7«  SOUTH 
!  P.  0.  >0X  474 
!  LOUISIANA  NO  63353 

i 

!  2199  CLE^cNT  AV€. 

!  ALAMEDA  CA  96501 
! 

!  7011  DUPONT  DR. 
ftSANSE  TX  77630 

Dc  IOUP  VILLAGE  MI  4*725 

C/C  RUDY  E.  LAN£ 

12P  FRfADA  LAN? 

FLORFNCE  AL  3563C 

p.  0.  AOX  7J12 

MORGAN  CITY  LA  7C38C 

F.  C.  BOX  11063 
R ICHMCNO  VA  2373C 

ATTN:  BOS  ST.  CLAJP 

e.  C.  -OX  51772,  C.C.S. 

L*F  AY6TI*  LA  70505 

e.  C.  >0X  2760 
118  Um  HAIN  ST. 

VICTORIA  IX  Y79C2 

ROUT!  1,  SOX  311 
HRAS  la  7CC41 

54<  C CLUV! IA  SOUTH  *  “ST 
■'AYVILU  N  J  CJ721 

13  MClf-y  $t. 

LOCUST  VALLEY  >  /  11560 

5  W«ST  VOCDT'  9t R 


i  p.  »c x  *76 

!  CCNUAT  IX  72032 

!  p.  0.  >0<  93 

!  PIGHTWATSPS  NY  11I»B 

!  P.  0.  ’x*X  so 2v 
!  ^UCHIXAN  A*  909C1 

i  SHELTE*  ISLAND  NY  1t96< 

I 

!  p.  rex  427 

!  GOATAMLLA  OR  “'656 


=  aK  1,  eOX  1»3A 
PC*!  LAVACA  T*  77979 
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ENG.!  OPERATOR  NAME 

D1SY.I 


St! 

« 

< 

2si 

i 

! 

17! 

I 

3t I 
I 
! 

<51 

l 

I 

32! 

! 

I 

3C! 

i 

i 

AC! 

! 

i 

i 

32! 

! 

| 

32  *! 
! 
| 

2C! 

! 

i 

32 1 


SOUTHEAST  TU6  CO. 


SOUTHERN  ILLINOIS  SAND  CO.# 
INC. 

SOUTHERN  PARINE  CONSTRUCTION 
CO. 

SOUTHERN  PARINE  EOUIPNENT  CO.# 
INC. 

SOUTHERN  PARINE  TCVIWG 


SOUTHERN  SHIPBUILDING 
CORPORATION 

SOUTHERN  T OWING  CO. 


SCUTWHAPPTCN  TOWING  CO. 

C/O  GRECER#  CLIFFORD  K.  t 
CRESER#  ROBERT 

SCUTHLAKE  CONSTRUCTION  CO.# 
INC. 

SOUTHLAND  PA*INE  TOVINC  CCRP. 


SOUTHPOINT  BARGE  CO. 


SPANIER  NARINE  CCRP. 


29*  SPARTAN  TRANSPORT  AT  ION 
■  CORPORATION 
! 

! 

OS!  SPENTCN?USM/nD  STAR  CO.#  INC. 

i 

i 

11!  SPICA  CORPORATION 

! 

! 

26 !  SPIVEY  MAINE  AND  HAP3CR 
!  SERVICE  CC. 

! 

M !  SPORT  SPAN#  INC. 

! 

! 

01'  SPCRTSPSNS  BOATING  CCR®. 

i 

! 

Cl!  S*»AY  ENTERPRISES 
! 

! 


*2! 

• 

ST. 

ANN  ? 

C A I  SERVICE 

i 

<2! 

ST. 

BERNARD  '‘CAT  RENTAL#  INC. 

i 

32! 

ST. 

CHAPLEK  TCkING  SERVICES# 

! 

INC 

'2! 

i 

ST. 

CHArfL 

*.<#  INC. 

i 

32! 

i 

ST. 

JA"»CS 

PARINE  SFRVICE#  INC 

i 

*2! 

i 

ST. 

JAPES 

TRANSPORT ATICN  CC. 

25! 

ST. 

JUDf 

<  NEW  P AC* ID  HA»eCR 

t 

i 

S£R 

/TCP# 

INC. 

32! 

i 

ST. 

JUDE 

MARINE  SERVICE#  INC. 

29! 

t 

M< 

LOUIS 

F llf L  i  SUPPLY 

i 

?/! 

t 

SI. 

PAUL 

N A  VISA  T I  ON#  INC. 

i 

’2! 

* 

ST. 

TAP** 

NY#  INC. 

i 

r . ; 

t 

S 1 A 

.«•£»! 

t  A'SCC.#  INC. 

j 

?;* 

• 

SIA 

«  PAP 

:•{#  inc. 

» 

C3 ! 

i 

MA 

^DARD 

t C AT  CCTANY 

i 

15! 

» 

i 

STA 

wrap; 

C»UISE  LlNtS#  INC. 

i 

STANDARD 

P  A  A  J?«f  SERVICES#  INC 

• 

c/c 

NEW 

NCLANf  PA* INI  SMVZC 

; 

i 

INC 

A*  1 

1 

SIA 

•  S  A  A  D 

* A  *  In?  tsansa.  CC. 

! 

<3! 

i 

STA 

f*  TC. 

IN«  vCPPAVY#  INC. 

i 

41! 

ST* 

i  cf 

I'CtS*  *CA*  CO. 

i  *>.  c.  *ox  soso 

!  KETCHIKAN  AK  99901 
! 

!  1202  SWANN  I CK 
!  CHESTER  IL  62233 

!  1AC  NORTH  MARKET  STREET 
!  CHATTANOOGA  TN  37405 
! 

!  P.  0.  SOX  4595 
!  GREENVILLE  NS  3S704 
! 

!  1C70  N.  V.  SIXTH  AVE. 

!  SGC A  RATON  Ft  33432 
! 

!  P.  0.  POX  10S$ 
t  SLIDELL  LA  70458 
! 

!  P.  0.  SOX  411 
!  MEMPHIS  TN  3S101 

i  3729  W.  SHCRHAN  ISIANO  RO. 

!  A1C  VISTA  CA  94571 

! 

i 

!  P.  G.  eot  10144 
I  NEW  ORLEANS  LA  7C181 
! 

J  6C24  PRYTAKXA  ST. 

!  NEW  ORLEANS  LA  70118 
! 

I  P.  0.  POX  333 
l  SCUTHPCXNl  OH  456 SO 
! 

!  p.  C.  POX  37C 
!  HARVEY  LA  70058 
! 

!  ATTN:  CINDY  ST0PT2 
!  124CC  OLIVE  PLVO. 

!  CPfVE  COEUR  NO  63 141 

1  4  If 5  AVENUE  OF  THE  AMERICAS 
!  NEW  YC*K  NY  10036 

i 

!  220  SALTERS  CREEK  RD. 

!  NAPPTON  VA  23661 

i 

!  724  RAILROAD  STREET 
!  JCLIfT  II  60436 
! 

!  1511  HWY.  1  SOUTH 
!  0RF6NVILL!  PS  3J701 

i 

*0X  27 

!  WATER  *  OAO  CT  063S5 
! 

!  AITNs  KENDRA 
!  1C  OCEAN  ST. 

!  HYANNIS  * A  02601 
! 


R.  C.  ROX 

42 

fCCTHVXLLt 

LA 

7CC3? 

P.  C.  “O* 

14? 

CHAUHETTE 

LA 

7“C44 

®.  0.  »0X 

177 

OMTMHAV 

tA 

7CC47 

P.  0.  20 X 

10653 

JEFFERSON 

LA 

701*1 

HWY.  1* 

ST.  JAHtS 

LA 

70C*6 

R.  C.  50X 

MS* 

CCVIV^TON 

LA 

70434 

p.  c.  *»ox 

242 

!  CHESTER  a  *2233 

!  Ue6  VICTORY  DRIVE 

!  VIStvfCO  L*  70094 

!  FOOT  OF  5RATI0T  ST. 

!  ST.  LOUIS  P"  6 31C2 

!  12**4  PcLCDT  LANE 
!  ** IN  i€  1 CNKA  *N  553*3 

!  C.  10*53 
!  J F FEE* SON  LA  701*1 

!  1761 -  SOUTH  «AST  TC2  ST. 

•  FENTON  w*  >cC56 

i  ' I t  50>:CiAUX  ST. 

!  <'»•{«  L*  70i«2 

!  KM  AIC^R^N t  TERRACE 
!  STATEN  ISLAND  NY  1031C 

!  UCC  SC  17Th  STRRfT 
!  SUlTc 

!  FCRT  LAUP<R5*L*  FL  3*316 

!  i*LL  L A< t 

!  1  ! N' h a K  AV:. 

!  BAYONNE  NJ  O’O'i 

*  1  SN'-MAH  AV;. 

!  >ATSNN*  NJ  L 7002 

1  *.  0.  :C f  325 
!  DK<INS0N  TX  7 75?  » 

!  R.  5.  ■'it  >51 
I  SAN  DZ R iC  C*  92112 


ADDRESS 
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!  ! 


ENG.! 

OIST.I 

CP'RAIC*  NAP* 

i 

i 

33! 

! 

i 

STAR  ENTERPRISE 

!  127C3  NORTHiOROUSM  d*IVE 
!  HOUSTON  IK  77067 

321 

! 

STAR  f l C* I /  INC. 

j  P.  3.  ?0X  17*7 
!  *C»G*N  CITY  LA  703*0 

23! 

! 

! 

i 

STAR  LINE  CORPORATION 

j  ATTN:  PAUL  Cl*ULLC 
!  *!>C5  SEVEN  «»IL*  ROAD-SUIT*  44 
!  LIVONIA  MI  4*152 

23! 

! 

■ 

STAR  LIN*  PACK I NAC  ISLAND 

PASSENGEP  SERVICE/  INC. 

!  54C  N.  STATE  ST. 

!  SI.  ISSUE  "I  45741 

36! 

i 

i 

STAR  MARIN*/  INC. 

j  ».  0.  BO*  10475 
!  *A1N*R!0CE  ISLAND  WA  9M10 

1 1  i 
! 

i 

STAR  T0WIN6  CORPORATION 

!  p.  0.  ***0X  17*3 
!  CM*  SAPE  AKf  VA  2J320 

32! 

! 

1 

STARGLASS/  INC. 

i  NT.  1/  BOX  ?1j 
!  C ALL I ANO  LA  70354 

33! 

’  j 

i 

STATE  OFFSHORE  SERVICE/  INC. 

!  37C1  * I A*Y  D*. 

!  *11** 

!  HCUSTCN  TX  770*3 

01! 

j 

! 

i 

STAUFFER  CHEMICAL  CC. 

i  ONF  CORPORATE  DRIVE 
!  rex  * c i 

!  SNFLTCN  CT  C6464 

21! 

! 

STEEL  CITY  MARINE  TRANSPORT/ 

INC. 

!  1  CSC  fPE'DCP  CRIDS*  ROAO 
•  FREEDOM  FA  15042 

34! 
32! 
03! 
03! 
23  i 
33! 

15! 

o*i 

13! 

13! 
36! 
27 1 
40! 
31! 
32! 
32! 
33! 
31! 
32*! 

32! 

3  3 1 

32! 

33! 

07! 

261 

33! 


STEELE/  DAVID  DREDGING 

ST*  CN  PRODUCTION  SERVICE/  ISC. 

steers  COUPMENT  CCRP. 

STfC'VS  TOWING  CO*R. 

STFNDER/  WILLIAM  J*.  AND  RARTMA 

STEALING  CH£«.  CO. 

STCUAfcT  PETROLEUM  CO. 

STEUART  T  fi A  NSPC AT  AT  ICN  COMPANY 
STEVENS  MAMINE  SERVICES/  INC, 
STEVENS  TCVING  CO./  INC. 
STEVENS/  STAN 

STICH/  DUANE 

STOCKTON  TU420AT  COMPANY 

STOKES  TONING 

STONE  OPERATORS/  INC. 

STONE/  JOHN  V./  OK 
DISTRIBUTOR/  INC. 

STORM/  JAMES  C. 

STOWE/  JILL  WASSON 

SmCKFUS  EXCURSIONS/  INC. 

SUARC  PARSE  SERVICE/  INC. 

SUDERMAN  l  YOUNG  TOWING  CO./ 
INC. 

SUGAR  BOATS/  INC. 

SULLIVAN  ENTERPRISES/  INC. 

SULZER/  ARTHUR  H.  ASSOCIATED/ 
INC. 

SUMMER  SUN  CRUISES 

t'/B/A  ROBERT  W.  SNUEELT/  JR. 

SUN  KARINE  TERMINALS/  INC. 


(  Rl.  1/  SOX  1UA 

•  N£VA»A  A •  72362 

!  p.  C.  COX  51131 
!  LAFAYETTE  L*  705CS 

!  17  BATTERY  PLACE 
!  NEW  YORK  NY  10C04 

!  1?  BATTERY  PLACE 
!  ML  YORK  NY  100C4 

1  1 7 C 0  EVERGREfN  DP. 

!  PAY  CITY  MX  457C4 

!  »TTN:  RICHARD  N.  CUPTIS  *3-? 

•  p.  C.  BOX  1511 

!  TEXAS  CITY  TX  775*0 

j  6531  EVERGREEN  AVENUE 

•  JACKSONVILLE  »L  322C? 

j  LIGHTHOUSE  HO. 

)  PINIY  POINT  "D  2C674 

!  4170  HIGHWAY  165 
!  YCNG* S  ISIANO  SC  29494 

!  4170  HIGHWAY  165 
f  YCNSES  ISLAND  SC  29494 

i  P.  0.  *0X  1297 
!  VAID*Z  AK  99666 

j  47C*  CHANTPCY  PLACE 
!  "INNE TONKA  "N  55345 

!  P.  0.  POX  2377 
!  STOCKTON  CA  952C1 

!  GCX  1755 

!  GREENVILLE  MS  33702 

!  1CC0  IDA  ST. 

!  MCPGAN  CITY  LA  70340 

!  P.  0.  BOX  471 
!  HARVEY  LA  7CC56 

i  1CC0  M3ANK  CENTER  SOUTH 
!  CORPUS  CHRIST!  TX  76471 

I  P.  0.  BOX  1706 
!  GREENVILLE  MS  35701 

!  ATTN:  CURRAN  STRECKFUS 
!  P.  0.  30X  70* 
i  OATON  ROUGE  LA  7C521 

(  HWY.  305  SOUTH 
!  P.  0.  °0X  250 
!  LCCKPOPT  LA  70374 

!  3C6  22ND  ST. 

!  SUITE  301 

!  GALVESTON  TX  77550 

!  ATTN:  DR.  OUAY 
!  P.  0.  »0X  2750 
!  MORGAN  CITY  LA  70351 

!  5711  PORT  INDUSTRIAL  RD. 

!  GALVESTON  TX  77552 

!  6!8  BEATTY  ROAD 
!  SPRINGFIELD  PA  19064 

!  P.  0.  BOX  71 
!  OTTAWA  II  61350 

!  ATTN:  S.  F.  HAYNIE 
!  P.  C.  BOX  755 
!  NEDERLAND  TX  77627 


AODRESS 
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EMC.!  OPERATOR  NAPE  i  ADDRESS 

BIST.!  ) 


36!  TAVXS#  AL 
! 

3C!  TAYLOR  SAAB  4  (RAVEL  CO* 

! 

! 

16!  TAYLOR  TOVINC  CO*#  INC. 

! 

I 

171  TEA6UI  BROTHERS  SAND  I  (RAVIL 
! 

! 

26!  TEC  BEE  ENTERPRISES#  INC* 
l 
) 

36!  TENSER  EXCURSION  COMPANY 


! 

I 

16!  TENN-TOM  TOWINC#  INC. 


i 

! 

17!  TENNESSEE  VALLEY  AUTHOR  ITT 
I 
! 

17!  TENNESSEE  VALLEY  TOWINC#  INC* 

! 

I 

16!  TENSE, W  RIVER  CYPRESS  CO* 

( 

I 

! 

31!  TERRAL  BARCE  LINE 
i 

31!  TERRAL  JOINT  VENTURE 
! 
i 

32*!  TERRE 80NE  FUEL  4  LUBE#  INC. 

! 

! 

32!  TERREBONNE  GANCES#  INC. 

! 

! 

32!  TERRE60NNE  FUEL#  INC. 

! 

! 

32!  TERREBONNE  TOWINC  CO.#  INC. 

! 

! 

! 

32!  TERRYPATT  PARINE,  IMC. 

! 

! 

32!  TCSORO  PETROLEUM  DISTRIBUTING 
l  CO. 

! 

33!  TEX-TRAC#  INC. 

! 

! 

! 

07!  TEXACO  MARINE  SERVICES#  INC. 

! 

! 

33!  TEXACO  MARINE  SERVICES#  INC. 

! 

! 

33!  TEXACO  MAFINE  SERVICES#  INC. 

! 

! 

32!  TEXACO#  USA 

!  <NEW  XPERIA  DIVISION) 
j 

32 !  TEXACO#  USA 

!  NEW  ORLEANS  OPERATIONS  DIVISION 

i 

33!  TEXAS  BAR(f  PENTALS 

i 


12!  TEXAS  SULF#  INC. 

! 

i 

33!  TEXAS  STATE  HIGHWAY  DEPT. 

i 

i 

32!  TfXAS  UNITED  CHEMICAL  COMP. 

! 


32!  THE  CANDT  FLEET 

t 

32 j  TN?  ST.  »AUl  fe  AAGf  LINE#  INC. 
! 

! 

32!  THERIOT  OFFSHORE  PARINE#  INC. 

i 

i 

32!  TnE^SvT#  NCLll  J.#  INC. 

; 

j 

32!  TMieCOEAUX  TOWINC 

l 

i 

32!  THOMAS  i  THOMAS  ENTERPRISES# 

!  INC. 

! 

32!  THOMAS  dARCE  LINES#  LTD. 
j 
! 

32!  THOMAS#  DEAN*  INC. 
i 
i 

11!  THOMAS#  HOY 
! 


!  1453  (REENVZLLE  DR. 

!  BELLINCHAH  VA  91226 
! 

1  P.  0.  DRAWER  910 
I  CARUTHERSVILLE  MO  63130 
I 

!  P.  0.  BOX  458 

!  BAYOU  LA  BATRE  AL  36509 

I 

!  P.  0.  BOX  99 
!  PARSONS  TN  38363 
! 

i  1350  SOUTH  LEAVITT  ST. 

1  CHXCACO  1L  60600 
I 

!  ATTN:  (RE(  BRXNDLE 
!  88  £•  HAMLIN  ST. 

I  SEATTLE  WA  91102 
! 

I  ATTNt  JOHN  S.  MCCLELLAND#  JR. 
!  P.  0.  BOX  2826 
!  MOBILE  AL  36652 
! 

I  121  EVANS  BUILDINS 
!  KNOXVILLE  TN  37902 
I 

!  3594  LONE  OAK  ROAD 
!  PADUCAH  KY  42001 
! 

(  HWV.  225S 
!  P.  C.  SOX  173 
!  STOCKTON  AL  36579 
t 

!  LAKE  PROVIDENCE  LA  71254 
! 

(  RT.  1#  aox  36 
1  LAKE  PROVIDENCE  LA  71254 
1 

!  ATTN*  TONY  CARRERE 
!  P.  0.  BOX  9122 
!  HOUMA  LA  70361 
! 

!  P.  C.  BOX  831 

!  PC* SAN  CITY  LA  70381 

! 

!  P.  0.  *0X  9122 
I  HCUMA  LA  70361 
! 

!  ATTN:  TONY  CARRERE 
!  P.  C.  POX  9122 
1  HCUMA  LA  70361 
! 

I  312  f.  28TM  ST. 

!  CUT  OFF  LA  70345 

! 

!  P.  0.  "OX  2327 8 

!  NEW  ORLEANS  L *  7C123 

! 

!  P.  0.  a0X  2725 
!  2353  9TH  AVE. 

!  PCRT  ARTHUR  TX  77643 

! 

!  PCX  5CC5 

!  DELAWARE  CITY  DC  19706 
! 

!  R.  C.  POX  1028 

!  PC»T  ARTHUR  TX  77641 

! 

*  P.  C.  BOX  1028 

!  PCFT  ARTHUR  TX  77641 
i 

!  P.  0.  BOX  457 
!  HEW  IBERIA  LA  705^1 
! 

!  P.  0.  aOX  60252 

!  NEW  ORLEANS  LA  7C16C 

» 

j  *CX  267 

!  AlIC*  TX  7P332 

i 

!  p.  0.  aox  43 
!  AURORA  NC  27806 
; 

!  P.  C.  90X  381 
!  CALVCSTON  TX  77553 
! 

!  *>.  0.  »0X  1425 

•  LAKE  CHARLES  LA  70602 

i 

j  P.  0.  °CX  2444 
!  MORGAN  CITY  L*  7C381 

i 

!  1025  APIS  AVE. 

!  HfMIMf  LA  700C5 

i 


p.  C.  ?0X  76* 

GCL9*N  MEADOW 

L« 

7CJ57 

p.  C.  «jCX  2'j6 

GCLO'N  MEADOW 

LA 

70357 

!  ® T.  8*  fcfi>  107 
!  VILL?  PLATT?  LA  70536 

!  P.  C.  »0X  9385 
«  METAIRIE  LA  70055 

!  P.  0.  BOX  136 
!  EERwICN  LA  73342 

!  ®CU7f  1#  PCX  95C 
!  GALLIANO  LA  7GJ54 
! 

!  TANGIER  VA  2344C 

i 


-  ALPHABETICAL  LIST  Cf  TRANSRQRTAT ION  LIMES 


OPERATOR  NAME 


01!  THOMPSON  ISLAND  EDUCATION 
!  CENTER#  INC. 

! 

34!  THOMPSON  PILE  D  LIVING  CO./  INC. 


32!  THOSr*C“  '.OwING  II 

! 

! 

3d  Thompson#  m.  ripley 
l 
! 

24!  THORNTON  CONSTRUCTION  CO.#  INC. 

I 

! 

32!  THREE  (3)  M  NARINE  SERVICES# 

!  INC. 

I 

32!  three  rivers  barge  CO. 

! 

! 

! 

211  THREE  RIVERS  TOWING  COPP. 

! 

! 

32!  THREE  SONS  TOWING#  INC. 
i 
! 

41!  THUMS  LONG  3EACM  CO. 

! 

! 

14!  THUNDERBOLT  MARINE#  INC. 

» 

! 

32!  TIDE  MARK  CO.#  INC. 

1 

J 

37!  TIDEWATER  CAR6F  LINES#  INC. 

! 

! 

32!  TIDEWATER  FAROES 


32!  TIOEWATE*  ENTERPRISES 

! 

! 

! 

32!  TIDEWATER  FLEETS#  INC. 


32!  TIDEWATER  ORAND  ISLE#  INC. 


32!  TIDEWATER  PARINE  PACIFIC#  INC. 

! 

! 

! 

32!  TIDEWATER  NAVI 6ATCRS#  INC. 

! 

! 

! 

32!  TIDEWAYCR  RESOURCES#  INC. 


30!  TIDEWATER  SAND  4  GRAVEL#  INC. 

! 


32!  TIDEWATER  TRADERS 

! 


32!  TIDEWATER  VENICE 
! 

! 

j 

32!  TIPCVATE*  VENTURES#  INC. 


32!  TIDEWATER  VESSELS#  INC. 
i 


32!  TIGER  MARINE#  INC. 


13!  TILLER  CONST.  CC. 

! 

! 

11!  TILLETT  OIL  TRANSPORT#  INC. 


17!  TINKER  SAND  t  GRAVEL#  INC. 


!  P.  0.  BOX  127 
1  S.  BOSTON  MA  02127 
! 

!  P.  0.  BOX  96 
!  SCUTHWORTH  WA  96386 
! 

!  i15  MARQUIS  MANOR 
1  MORGAN  CITY  LA  70390 
l 

!  P.  0.  BOX  37$ 
l  MCCRORY  AR  72101 
« 

*1  1028  ETHEL  AVENUE 
!  HANCOCK  MI  49930 

i 

j  RT.  1#  BOX  40 
!  GALLIANO  LA  703SC 

t 

!  ATTN:  BILL  QUINLAN 
!  P.  0.  BOX  100 
!  NEW  X3ERIA  LA  70360 

i 

i  BCX  6 

!  SHIPPINGPORT  PA  15077 
! 

i  P.  0.  BOX  63$ 

!  PORT  SULPHUR  LA  70063 
! 

!  P.  0.  BOX  2900 
!  LONG  BEACH  CA  9C601 
I 

!  R.  C.  BOX  $629 
!  SAVANNAH  GA  31414 
! 

!  P.  0.  BOX  566 
!  HARVEY  LA  70059 
! 

!  6  BEACH  DRIVE 
!  VANCOUVER  WA  9S661 
! 

!  P.  0.  BOX  61117 

!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

! 

!  P.  C.  SOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  701  SI 
! 

!  P.  C.  "OX  61117 

1  NEW  ORLEANS  LA  7C1M 

! 

!  ».  C.  POX  41117 
)  MAIN  POST  OFFICE 

•  NEW  ORLEANS  LA  7C161 

! 

!  P.  0.  eox  41117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  7C161 
! 

!  P.  0.  BOX  61117 

•  MAIN  POST  OFFICE 

!  NEW  ORLEANS  LA  70161 

! 

!  P.  0.  EOX  41117 
!  »AIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  7C161 

j 

j  45C1  TIDEWATTR  AVENUE 
!  OAKLAND  CA  94401 

i 

i  P.  0.  BOX  41117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70141 
i 

j  p.  0.  «0X  41117 
’  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70141 

i 

i  P.  0.  BOX  61117 
!  MAIN  POST  OFFICE 
!  NEW  ORLEANS  LA  70161 
t 

!  ®.  0.  TOX  61117 

•  NEW  ORLEANS  LA  70141 

i 

I  12C4  WALNUT  OR. 

!  MORGAN  CITY  la  7C35C 

i 

1  P.  C.  BOX  395 
!  GEORGETOWN  SC  29442 

i 

!  212  "APION  DRIVE 
!  0.  ?0X  15382 

!  CHESAPEAKE  VA  23320 

i 

i  5CC  WEST  f AIK  STREET 
!  PARSONS  IN  34363 


34!  TINY  TANKERS#  INC. 


11C1  N.  E.  BOAT  ST. 

VA  «»ins 


32!  IMS  ACQUISITION  CCR>. 


P.  C.  FO*  41117 
•♦AIN  POST  OFFICE 
N*V  ORLEANS  LA  7G141 


32!  TOEIAS#  INC. 


P.  0.  eCK  130 
if Alw  LA  70533 


34!  TOGIAK  FISHCPtfS#  INC. 


1914  N.  34TH  401 
SEATTLE  WA  94103 


16!  TOLEN  MARINE#  INC. 

! 


141  TOM  SOYA  «AIN  CC.#  INC. 


3SI  TONSGA»D#  V.  R.  3  CONNIE 


!  23$  OLD  PEPPER  LANE 
!  PADUCAH  K Y  42001 


•  »CL*IS  2#  *0*  227L 

•  WEST  POINT  MS  39773 


«  $Q?s  north  sr. 

!  4L*E*U  AK  99601 


Tien  i  -  ilpnamtxcil  usi  cf  tunspoitition  unts 
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i  j 

|l,e*t  0PE*A1CP  HI1{  • 

ex  st. i  ; 


ADD*  £  S  $ 


2£!  TCRCO  CIL  CO. 

!  !»A»XN£  DIVISION 
t 

32!  tc*0  INC. 

i 

13!  TC*TU5AK  UNLlHtTMs  INC. 

i 

i 

33!  TOTAL  PInATO«C  CORPORATION 
I 


3d|  TOU*  OCEAN  T^ailI*  fXA#rss 
!  (TO  If) 

! 

! 

3?!  TCUCHA*D,  INC. 


52!  :ouP5  p*c:ucixcn#  inc. 

i 

1  tl  TOb  LINE  fiARGf  J/  hc. 

! 

! 

21!  TPI/  CIV.  Cf  A5MIAND  CIL*  ISC. 

I 

2e!  TRANCHITA/  V.  *, 

i 

! 

3C!  T*AN$-AC>A/  INC . 

! 

i 

32!  TRAN$-ATLA$  PARJM  CGRP  . 

! 

! 

11!  TRANSEW  "APINC/  INC. 

! 

j 

?«i  IRANSf  *  A  |  TOW  INC/  INC. 

! 

I 

23!  TJUVtm  TALL  SHIP  CO. 

j 

i 

21!  TRX  RIVER  MARINE/  INC. 


! 

2C!  TRI  SI.  READY  MIX 
! 

! 

2C!  TRI-STATE  MARINE  SERVICE,  INC. 
« 

2C!  TRI-STATE  TERMINALS/  INC. 

! 

Id!  TAX  ANCLE  fLCETXNC  CORP. 

! 

« 

31!  TRIANGLE  MARINE/  INC. 


32!  TRIANGLE  RARINF/  INC. 

! 

j 

32!  TRXCO  NARINE  OPERATORS/  INC. 

! 

! 

; 

2?!  TRINIDAD  CCRP. 

! 

! 

01!  TRIPP/  K.  0./  INC.  MARINE 
!  CONSTRUCTION 

i 

52!  TRUCANO  CONSTRUCTION  CO. 

! 

! 

J«i  trurbull  «m«  st«»:c£s»  me. 

| 

! 

33!  TUAN  JOINT  VENTURES  CO. 

! 

! 

29!  TUCKER/  OTTO  N.z  JR. 

! 

33!  TUC  JOSEPHINE/  INC. 

! 

! 

23!  TUC  K2LLAINET/  INC. 

If!  TU5  t£*YI££S/  Z.1C. 

I 

16j  J[j*0OAT  1  eA*6*  RENTAL  SERVICE 
! 

32!  TUC80AT  NAN  1X1/  INC. 

! 

IS!  TUGS  t  SALVAGE 
! 

! 

03!  TURECAHO  COASTAL  1  HARBOR 
!  T0HIN6  COIP. 

! 

07!  TURECAHO  COASTAL  I  HARBOR 
j  TOWING  CORP.  Of  PENNSYLVANIA 

! 


!  <2*  SOUTH  MICHIGAN  AVC. 

I  CHICAGO  IL  40603 
! 

!  ’S3  H.Y,  SS 
!  EOORC  LA  70343 
! 

!  1JAC1  S.V.  S1ST 
!  *XA*X  fL  33175 
! 

!  TSC  WCUSTCN  CENTER  SUITE  2COO 
!  P.  0.  POx  4326 
!  HCUSTCN  lx  7721C 

i 

•  ATTN;  a.  PAGE  £ 

!  1100  OLIVE  NAY 

•  SEATTLE  WA  93134 
J 

!  P.  C.  SOX  US 
!  LAfITTf  LA  7C067 

i 

!  »1.  1/  SOX  316 
!  GALLIANO  LA  70354 
! 

!  C/C  NARRISCW  9*0S.  0»Y  DOCK  I  P€»AIR  YARD, 
!  P.  C.  POA  t j  43 
!  "CEILE  al  34601 

!  150  WEST  4TH  AVE. 

!  MEEDOP  PA  1S042 
! 

!  p.  e.  «cx  us 

!  CASSVXLLt  Jt  S3eC6 
l 

!  3(9  »XCC£  LAKE  SLVD. 

!  MEMPHIS  IN  36119 

i 

i  lie  Df*RXCK  *D. 

!  P.  C.  SOX  66 
!  *»ELLf  CHASSE  LA  7003’ 

i 

!  P.  0.  BOX  367 
!  »iCRfOLK  va  23301 

i 

!  P.  C.  BOX  1J1 
!  HAtTf 0*0  IL  62046 

i 

!  1339S  WEST  3AYSHCRE  DR. 

!  TRAVERSE  CITY  HI  49684 

i  ATTN:  PHIL  •OSESSC 
!  p.  C.  POX  394 
!  BETHEL  PARK  PA  15102 
! 

!  PCX  149 

!  KcNOVA  WV  25530 

i 

!  p.  o.  eor  333 

!  SOUTH  POINT  OH  45680 

! 

!  *JCX  4100 

!  MLNTINGTON  WV  25770 
! 

!  P.  0.  30X  AT 
I  RESERVE  LA  70084 
! 

1  P.  0.  POX  580 
!  GREENVILLE  MS  33702 
! 

!  P.  C.  BOX  IB? 

!  PATTERSON  LA  70392 
l 

!  ICC  MONARCH  ST. 

!  P.  0.  POX  1367 
!  HCUHA  LA  70361 

i 

!  8132  MARYLAND 

!  ST.  LOUIS  HO  63105 

■ 

!  1C**  3»IM  1010 
!  UESTPOPT  RA  C27  9C 

I 

!  P.  0.  lot  020170 
I  JUNCIU  lit  95802 

i 

!  P.  0.  POI  11 
1  (.ICON  II  61510 

J 

!  11779  01 1  DC (WOOD 
!  HOUSTON  II  77021 

j 

I  612  CUILODEN 
!  JtlPINOOD  NO  65122 

I 

I  ROUTE  2/  SOX  308 
!  GALVESTON  TX  77554 

i 

!  CROSSE  ILE  HI  48138 

i 

i  P.  fc.  to*  tu9 
!  PANAMA  CITY  FL  32402 
{ 

i  572C  RABBIT  CREEK  DR. 

!  TKEODORE  AL  36532 
! 

!  7*20  W.  HAIN  ST. 

!  GALLIANO  LA  70354 

i 

j  P.  0.  BOX  13226 
!  TAHPA  FL  33661 
! 

(  ONE  EDGEWATE*  STREET 
!  STATEN  ISLAND  NT  10305 
! 

!  1108  HALL  BUILDING 
!  325  CHESTNUT  STREET 
!  PHILADELPHIA  PA  19106 
! 


I  *SLt  1  “  ALPHABETICAL  LIST  fif  TRANSPORTATION  LIN'S 
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1 

EN§.»  «Pf»*TC#  NAH? 

CIST. 1 

! 

! 

j 

ADDRESS 

H!  TU*NE«  **»8Ih!  SERVICE/  I*C. 

1  1J  SCU»Kl»H  PINtS  C«. 

i 

!  P IN t  *LUFF  A8  71603 

4li  WfeD  TOJIN* 

!  1453  H*MCR  WAT  S. 

1 

!  »KmRCND  CA  94*C4 

52!  TWENTY  GRAND  r * ^ X N f  SERVICE/ 

!  P.  0.  «0X  61117 

!  INC. 

!  -AIN  POST  OFFICE 

1 

!  NEW  ORLEANS  LA  7C161 

t*i  T-r*iTr  «»AND  OTfSnCH,  INC. 

!  p.  0.  *0X  61117 

I 

!  -UN  POST  OFFICE 

! 

!  NEW  ORLEANS  LA  7C1C1 

*?!  twin  -*:tnea*  -arise  cc r*. 

!  P.  C.  POX  2426 

! 

!  rC*5AN  CITT  LA  7CJ81 

( 

21!  WN  AIVCR8  T0WJH6  CCHRANT 

i  P.  C.  PCX  »ST 

i 

!  f LI  2 A&CTH  PA  15C37 

52!  INC  (2)  -  TCWlNfi,  INC. 

i  P.  C.  POX  46 

! 

1  HCU-A  la  ?336t 

t 

'2!  T*C  p  DRILLING  COHPANY 

!  P.  C.  SOX  1966 

! 

!  HCUHA  LA  7C360 

17!  T-0  fclVttS  EXCURSIONS/  INC • 

!  P.  C.  POX  602 

t 

!  CLARKSVILLE  TN  32041 

341  YY*1  PARIUR?  SERVICE 

!  p.  C.  60X  575 

; 

!  WRANGELL  *K  970** 

09!  tTLCt/  OTIS  RAY 

i 

i 

! 

! 

!  EWELL  "0  21524 

! 

1 

! 

t 

!  U 

j 
! 

1 

21!  U  S  X  CREDIT  CCUIfNCNT  CORPANir, 

I 

! 

!  SUITE  1250/  USX  TCWEP 

!  INC. 

!  6CC  GRANT  ST. 

! 

!  PITTSBURGH  *»A  15219 

21!  U.  S.  STEEL  C0»P. 

!  ATTN:  E.  E .  CPA38E/  JR. 

1 

»  HAIL  STATION  3 

! 

!  CLAXRTON  PA  15C25 

2CJ  UNION  pout*  cc. 

!  NIT RO  wv  25143 

11*  UNION  C A**!  CCRP. 

i  P.  C.  POX  C176 

!  FRANKLIN  VA  23851 

32!  UNION  EXPLORATION  PARTNERS 

!  p.  C.  *0X  709& 

!  LINITCD  (U.C.P.) 

!  HOUR A  LA  70361 

32!  UNION  EXPLORER 

!  P.  0.  POX  2214 

! 

!  .-ORGAN  CUT  LA  70350 

! 

At!  UNION  OIL  CO.  CC  C *111 . 

1  PAP  INt  DEFT. 

! 

!  911  WILSHI-E  5LVD. 

!  LCS  ANGELES  CA  90017 

21!  UNION  PAILAOAO  CO. 

!  A1TN:  KEN  NAASILIO 

i 

!  P.  C.  20X  68 

; 

!  HCH  ROEVILLE  PA  15146 

U!  UNION  SANC 

!  STURGIS  KT  42459 

• 

32!  UNI CU£  ION  I NO 

i  ATTN;  HP.  CHARLES  HECK 

» 

!  P.  0.  BOX  697 

i 

!  HARAE80  LA  70073 

32!  UNITED  MPXM  BOATS/  INC. 

1  P.  0.  POX  2078 

i 

!  HC®CAN  CUT  LA  70381 

34  i  limce  Ml  IKE  TUC  l  1*Hlr  INC. 

!  1441  N.  NCRTHLAKE  WAT 

J 

!  SEATTLE  V A  98103 

01  i  UNIVERSAL  AMERICAN  SHI PP  TNG 

!  ATTN:  GPEC6  HARTLET 

i 

!  ROUTE  76/  20X  28 

i 

!  SCOTHSAT  HARpOR  HE  04538 

41!  UNIVERSAL  CLEANING  SERVICE/ 

!  P.  0.  POX  655 

!  INC . 

!  NATIONAL  CITY  CA  92050 

41!  UNIVERSAL  PAPINE  CCAP. 

1  PICP  1/  PERTH  121 

i 

!  LONG  8EACN  CA  «C502 

41!  UNOCAL  CHE»ICALS  DIVISION 

!  P.  0.  POX  60455  - 

!  UNOCAL  CORPORATION 

!  LOS  ANGELES  CA  90060 

2!'  UPPER  LAKES  TOWING  CO. 

1  1423  N.  15TM  ST. 

i 

!  ESCANA3A  HI  49829 

! 

27!  U?Pc»  PIVER  SERVICES/  INC. 

!  161  N.  CONCORD  EXCHANGE 

! 

!  ?C.  $t.  Pint  "N  550*5 

24!  USS  GREAT  LAKES  ELECT/  INC. 

!  227  V.  FIRST  ST. 

• 

!  4CC  MSSAeE  8UILDINC 

i  !  4CC  MSSAeC  8UIL0; 

!  !  DULUTH  HN  55802 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  OF  1«ANSP0RTAT ION  LINES 


I 

CMS.  1 
BIST.! 


OPE  NATO*  KANE 


! 

! 

J 


AUR7SS 


1 

1 

I 

I 

I  V 

! 

1 

! 

11!  VALENCIA#  INC. 

! 

1 

31 1  VALENTINE#  R.  M.#  LOGGING  CO. 
I 
! 

1 

29!  VALXEI  l  SPIES  BAKE  CO. 

! 

I 

! 

29!  VALLET  LINE  COMPANY#  THE 
! 

! 

33!  VALLET  NARINE  t  BAKE#  INC. 

! 

! 

2C!  VALLET  NAAXNE  SERVICE 
I 
! 

29!  VALLET  TRANJP.  DIV. 

! 

! 

29!  VALLET  TRANSPORTATION#  INC. 


2C!  VALLET#  INC. 

! 

! 

09!  VANE  BROTHERS  COMPANY#  THE 

i 

i 

! 

33!  VANN#  PAN  I A 

t 

44}  VAPCO  LOSS  INC#  INC. 

! 

! 

32!  VELVET  NARINE  SfSTENS 
I 
! 

! 

SC !  VENTURE  TCVINi 

! 

! 

52!  VEMfT  SHIPYARD#  INC. 

! 

! 

C 3 !  VESSEL  CHAPTERS#  INC. 

1 

! 

! 

36!  VESSEL  ENCP.  S  9CVEL0PPEM  CO. 

! 

! 

3f!  VICKERS  TCVINC  CO.#  INC. 

! 

! 

3C!  VICTORSCN#  TIN  f. 
i 
! 

3ft!  VlC  TOFT  TCVINC#  INC. 

! 

! 

51*  VIC  ALIA  DOCK  \  STORAGE  CO.# 

!  INC. 

! 

32!  VXDCS#  JAPES 

! 

01!  VII  COPP. 

26  !  VIKING  BA  ACC  COMPANY 


01!  VKINC  20AT  TOUSS  OF 
J  NEWPORT#  INC. 


Cl!  V  IK  XN(  II  LI»ITEO  PAPTN£’SM» 


3c!  VIPCINIA  V  FOUNDATION#  THE 


34!  VlJUX#  &C»AL?  J  *  #  TCVINC#  1U. 

i 

T2!  VIZIER#  LCF I  ANN#  INS. 

i 

j 

12!  VIIIEP#  »C53I£#  INS. 

• 

i 

32!  VIZIER#  SUSAN#  INC. 

! 

17*  VOLUNTE**  £A»ttl  *  T?AhS»CM. 

!  INC. 

16!  VCK  ®£?4EN#  LTD. 

i 

! 


! 

! 

I 

! 

I 

! 

!  C/rt  '.'EVEN  E.  PR'iT* 

!  PV.  1#  BOX  273 
I  REERV'ILLE  VA  22339 
! 

1  415  SKELIKOF  AVE. 
i  P.  0.  BOX  3361 
1  KODIAK  b>  9961s 
I 

i  CO  LASKLET#  CARUTHERS#  BAER#  (  HAPEL 
!  714  .CCUST 
;  ST.  LOUIS  PO  63101 
I 

!  12C  SOUTH  CENTRAL  A**ENUE 
I  ST.  LflUlS  HO  63105 
I 

!  PCX  2332 

!  HARLINGEN  \\  73330 

! 

!  RT.  2#  BOX  80 
!  OUF'T  OH  43944 
I 

i  12C  S.  CENTRAL  AVE. 

!  ST  LC.IS  NO  631C3 

! 

!  129  S.  CENTRAL  AVE. 

!  ST.  LOUIS  NO  431?3 

! 

!  P.  0.  BOX  TOO 
!  PXLLVCOD  W  25262 
I 

!  PIER  11#  CANTON 
!  4209  NEWGATE  AVE. 

!  fALTINORE  NO  21224 

! 

!  P,  C.  eOX  1934 
!  ARANSAS  PASS  TX  74336 
! 

!  P.  0.  SOX  2261 
!  OFOFINO  15  33544 

j 

i  ATTN:  RATPOND  LCDCUX 
!  P.  0.  90X  1C1 
!  MAHNVILL5  LA  7CCS7 
! 

!  P.  0.  BOX  Sd?6 
I  KETCHIKAN  AK  99901 
! 

*  AITN:  JANET 

!  XT.  4#  OCX  390 
!  PlJevMXNE  LA  7C764 
I 

i  SLUE  2511 

!  ONE  VC*LD  TRADE  CENTER 
!  NEN  TOP*  NT  1004! 

! 

!  14025  1341m  N£ 

*  VCODTNVILLE  V*  96072 
l 

!  P.  C.  JCX  1133 
!  GSE6NV JLLE  .IS  36701 

i 

i  p.  0.  »CX  5960 
!  REICH  IRAN  AK  997C1 

l 

!  670C  VEST  MARGINAL  VAT  S.V. 
i  SEATTLE  VA  9*1 C6 

j 

’•  p.  C.  *0X  637 
!  NATCHtX  PS  39121 

i  1714  6TK  4J. 

J  MORGAN  CUT  LA  7C36C 

!  293  NCCTuit*  AVI. 

!  PCSTON  NA  02210 

! 

i  *CC  NCPTm  MAIN  SI. 

!  (CARLES  CUT  IA  50416 

j 

!  4  3USM  STREET 

l  NCVPOAT  RI  0284C 

i 

!  aun:  dO«  SHAINES 
!  25  "APLEVCCD  AVE. 

!  PCPISPCUTH  nh  05*01 

i 

*  4C5  MARITIME  sLOG. 
i  911  v£  ST£  AN  AVE. 

!  SEATTLE  VA  #8134 

i 

!  ■*.  v.  ■*#» 

!  CHL7AN0  L*  70*54 

j 

!  C.  ’OX  3*6 
!  4ALLUH0  LA  70'54 
» 

i  ».  3.  *CX  V34 

!  GALLIANO  LA  70354 

i 

*  ».  C.  ?CX  1 1 2o 

*  'ALltANO  LA  73*54 

i 

*!  9,  0.  *3X  >241 
!  NASrtVILL4,  IN  37*C7 

j 

!  425  n,  SaacELONA 
!  *?NSAC.*,A  FL  525C1 


t 

m.  i 

•1ST. i 


TABLE  1  -  ALPHABETICAL  LIST  Of  TRAMP OtTAT ION  LINES 


! 

OPERATOR  NAME  J 


i 

i 

1 

! 

I  V 

t 

I 

31!  w  p  v  partnership 
i 

l 

l  1 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

!  4  CAROL  SI. 

!  GREENVILLE  MS  58701 

! 

38!  V.  S.  CONSTRUCTION  <0. 

! 

|  6.  0.  BOX  2135 

1  J !1Kt  «  99BSS 

1 

20!  W/W  TOWING  1  FUELING  CC./  INC. 

1 

!  P.  C.  BOX  26 
!  SCOTT  DEPOT  wv  25560 

l 

26!  WAGNER  CHAATCA  CO. 

! 

I 

3153  6tS  7UIMIS  «VE. 

I  Stim  25 

1  Ots  FLMNtS  1L  6C0U 

! 

37!  WAHKIAKUM  COUNTY 
! 

! 

1  r.  o.  box  9? 

1  ccu.txouu 
!  C»THL»»£1  w»  ’>6'* 

! 

1 1 !  WALKFA  BOAT  YA AO#  INC. 

! 

1  P.  0.  EOX  729 
!  PADUCAH  KY  42001 

! 

32!  UAL KE A  MARINE/  INC. 

1 

•  P.  0.  BOX  862 
!  JENA  LA  71342 

! 

U!  UAL  YEA  TONING  CORPORATION 
! 

!  BOX  2305 

I  PADUCAH  KY  42001 

1 

1 {  !  WALKER'S  PJOSTREAP  FUEL 
!  AND  St *V! Cf  COMPANY 

!  P.  0.  POX  729 
!  PADUCAH  KY  42002 

27!  UAL SM  GRAIN  CO./  INC. 

i 

1 

!  C/0  W.  SHELLY  WALSH 

I  P.  C.  BOX  15104  COMMERCE  STATION 
!  MINNEAPOLIS  MN  55415 

33!  UAL  TON  A  SONS  STEVEDORING 
l 

•  P.  C.  BOX  9787 
!  HOUSTON  TX  77213 

! 

0?!  UAADS  CONSTRUCTION  CO. 

1 

t  2C0  WAPOS  RO*D 

1  DCW'LL  HD  2C629 

! 

36!  WARDS  COVE  PACKING  CO./  INC. 

1 

!  ATTN:  CARL  ASPELUNO 

!  p.  o.  eox  c  5030  ] 

!  SEATTLE  WA  951C5 

! 

C3 !  WARREN  GrCR4C/  INC. 

! 

! 

1  aitk:  nut  riLO 

!  icei  Of  jttsir  »ve.--p.  o.  bo*  cis 
i  JEISK  cm  WJ  C7303 

! 

45!  WAR  AES  PETROLEUM  COMPANY 

I  DIVISION  Of  CHEVACN  U.S.A./ 

!  INC. 

!  BOX  155V  - 

!  TULSA  OK  74102 

!  : 

U!  VAR A  ICR  s  GULF  NAVIGATION 
(  COMPANY 

1  6.  0.  BOX  11397 
!  CHICKASAW  AL  35611 

16!  VARAICR  RIVE*  TOWING 
! 

!  P.  0.  *0X  i 75  > 

!  NCGILE  AL  36601 

23!  WASHINGTON  ISLAND  FERRY  LINE/ 

!  INC. 

!  WASHINGTON  ISLAND  W!  54246 
! 

•  i 

35!  WASHINGTON  SAND  CO. 

! 

j  625  W.  FRCNT  ST. 

!  WASHINGTON  NO  63090 

! 

361  WASHINGTON  STATE  FERRY 
! 

i  pics  52  : 

!  SEATTLE  WA 

36!  WASHINGTON  STATE/  DEPT.  OF 
!  TMNSFOATATICN 

1 

!  ATTN:  0 r ST.  MAINTENANCE  ENGINEER  1 

!  N.  2714  MAYFAIR 
!  SPOKANE  WA  9920? 

i 

31!  WASSON  3ARGE  CC./  INC. 

i  p.  o.  eox  i 7Go 
!  GREENVILLE  MS  3*702 

i 

31!  WASSON/  BARBARA  JOYCE 
! 

!  P.  C.  BOX  1706 
!  GFf ENVILLC  •*  38701 

31!  WASSON/  CHARLES  N.,  JR. 
i 

!  P*  0.  “OX  17C6 

!  GREENVILLE  "S  38701  : 

! 

21!  WATER  TOWING/  INC. 
i 

i  p.  0.  30X  1407 

!  GREENVILLE  *5  38702  ; 

)1!  WAT £Rf »EIGHT/  INC. 

! 

j  p.  C.  R0»  144 
!  DELTAVILLE  VA  23043 

! 

1 e  !  WATERFRONT  SERVICES  CO. 

j  P.  0.  BOX  433  i 

!  CAIRO  IL  62914  ; 

32!  WATERMAN  STEAMSHIP  CORPORATION 
! 

!  2C2  CARCNDELri  STREET 

!  «LITC  200  j 

!  •*;»  LA  *C1/I  - 

OJ!  WAT  £RPA W.  PANDY 

1 

! 

!  C/0  «».  BERNARD  LILLIS  / 
*  IN  JfFFRYY  LANE  *! 
!  EAST  WINDSOR  NJ  C652C  j 

3C !  WATERWAYS  •ARISE  OF 
!  MEMPHIS/  INC. 

1  P.  C.  BOX  922  1 

!  MEMPHIS  IN  351C1  S 

31!  WATERWAYS  MARINE  Of  GREENVILLE/ 

!  INC. 

i  CSCfWWIUi  A!  36701 

i  i 

Iti  WAT  £®W AYS  TCWJNG  i  OFFSHORE/ 

!  INC. 

!  p.  0.  aox  1821 

!  MOBILE  *L  36633  ] 

?7!  WATERWAYS  TRANSPORTATION 
!  TRADING  CC. 
i 

i 

i  m  NC.  CONCORD  EXCHANGE 

!  SUIT?  JOC  ; 

!  SC.  ST.  PAUL  MM  55075 

* 

TA8LE  1  -  ALPHAPEIICLl  LIST  Cf  TRANSPORTATION  LIKE S 
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I  i 

ENG.!  CPE»AIC*  NAME  ! 

tT  ST- I  l 


57! 

I 

! 

32! 

! 

i 

3ci 

! 

! 

32! 

; 

! 

24! 

! 

! 

32! 

! 

i 

C3! 

I 

! 

211 

! 

! 

! 

21! 

! 

; 

i 

21! 

* 

i 

! 

53! 

! 

! 

24! 

! 

! 

3C! 

! 

i 

i  si 

i 

i 

07! 

! 

32! 

! 

! 

35! 

! 

! 

41! 

! 

! 

34 ! 
I 
! 

35! 

! 

! 

21! 

! 

! 

! 

21! 

! 

I 

! 

23! 

I 

! 

41! 

! 

! 

32! 

! 

! 

411 


! 

36! 

! 

! 

36! 


39! 

! 

! 

361 

! 

! 

331 

! 

! 

1 

37! 

! 

j 

21  i 
! 

2 

I 

36! 

! 

I 

27! 

! 

! 

36! 

! 

! 

37! 

! 

! 


WATTERS  CCHC*CT£  MOtUCTS 

vavelano  muni  service#  inc. 

WAXLCR  T0*IHG  CO.#  INC  « 

W£P*  C.  TCHnC  CO./  INC. 

WEBS#  PONfU  £. 

VESER  PA»J*C#  INC. 

WEEKS  M»m,  INC. 

WEIRTCN  ICE  |  COK  SUPPLY 
CCPPANY  (DIVISION  Of  STOUCGX 
IN0U$T»X£5#  INC.) 

WEIRTCN  ST C Cl 

WELLSVILL*  tcrpxnals  CC. 

WENDELL  n#*In£  SERVICE 

WENOELLA  SIGHTSEEING  CC.#  INC. 

WEPfCR  NAflNf,  INC. 

WEPTH£IP/  NCB£fT#  ON. 

WES  COAT/  n&fRT  C.#  CO. 

VISfLEET#  INC. 

WESLEY  T.  COpf. 

WESY  COAST  Shipping  coppany 

WEST  COAST  STEVEDCPIN4  COPP. 

WEST  LAKE  «UaR*Y  ANO 
MATERIALS  CO./  INC. 

WEST  PENN  PQWCP 

VEST9ANK  M*RSO*  SERVICE/  INC. 

WESTCOTT/  COMPANY/  INC./ 

THE 

WESTERN  COAT  OPERATORS 
WESTERN  CO* 

WESTERN  HEMISPHERE  COPP. 

WESTERN  MARINE  CONSTRUCTION 
WESTERN  PIONEER#  INC. 

WESTERN  SEA  RESOURCES/  INC. 
WESTERN  TOWBOAT  COMPANY 
WESTERN  TCWl#{  COMPANY 

WESTERN  TRANSPORTATION 
WESTINSMOUSE  CREOIT  CORPORATION 

WESTOURS/  INC# 

WEYMILLEP  MARINE/  INC. 

WHATCOM  COUNTY  DIRECTOR  Of 
PUBLIC  WOJKS 

WHATEVER!  ON  THE  COLUMBIA 


!  6C371  COLUMBIA  RIVER  HIGHWAY 
!  SI.  HELENS  OR  97C51 
! 

i  P.  C.  30*  159 
!  PATTERSON  LA  70392 
! 

!  P.  0.  ?0X  253 
!  *E*PHXS  IN  35101 
! 

I  4CC1  CYPRESS 
!  "ACAfAO  LA  7C072 
! 

!  PC*  25 

!  OAK  ISLAND  *N  So741 

! 

I  P.  0.  BOX  40 
!  EOPNSIOt  LA  70738 
! 

!  215  NORTH  AVf.  EAST 
!  CMN*GPD  hj  C7CU 
! 

!  ATTN!  JAPES  O’BRIEN#  V.P. 

!  4C1  PENNSYLVANIA  AVC. 

!  WEIRYCN  WV  26062 

! 

!  ATTN:  DEWEY  P*OV£NIANC 
!  P.  0.  *0*  431 
!  WURTCN  WV  26 062 
! 

!  AITN:  AH£L  "ALESKY 
!  *CX  246 

!  WILLSVILLE  OH  43955 
I 

!  P.  0.  »0X  451 
!  fULICN  IX  73358 
! 

!  2711  W.  GREGORY  STREET 
!  CHICAGO  IL  69625 
1 

i  P.  0.  90*  13363 
!  MEMPHIS  TN  34113 
1 

!  4*?c  s.  v.  74  AVC. 

!  MIAMI  fL  33115 
! 

!  4«5  NORTH  •ASSACHUSETT*  AVENUE 
!  ATLANTIC  CITY  NJ  044C1 
| 

!  P.  C.  ?0I  7647 
I  PETAIRIC  LA  7C010 
! 

!  ?.  0.  BOX  25B 

!  PCRT  BOLIVAR  TX  7765C 

! 

!  P.  0.  BOX  4254 

I  LOS  ANGELES  CA  90051 

1 

!  P.  0.  »0X  9614 
!  KETCHIKAN  AK  99901 
I 

!  12976  ST.  CHARLES  ROCK  ROAD 
!  3SIDGET0N  HO  63C44 
! 

!  ATTN:  PAUL  SPRINGER 
!  BCC  CAPXN  HILL  DR. 

!  GRf ENS9URG  PA  15601 
I 

!  ATTN:  EILEEN  HAINKNECMT 
!  4/446  SP7 

!  CLARINGTON  OH  43915 

! 

!  f COT  Of  24TH  STREET 
!  DETROIT  PX  46222 
! 

!  1C4  f .  HALEY  ST. 

!  SANTA  BARBARA  CA  93101 

l 

!  P.  C.  BOX  987 

!  PORT  ALLEN  LA  7C767 

! 

I  24C1  COLORADO  AVENUE 
!  P.  0.  BOX  2401 
!  SANTA  MONICA  CA  90406 
! 

J  7760  8TH  AVE.  S. 

!  SEATTLE  WA  98104 
I 

!  P.  0.  POX  70434 
!  SEATTLE  WA  98107 
! 

!  P.  C.  BOX  477 
!  HEAL0S9UPG  CA  95449 
* 

i  617  Nb  LOTH 
I  SEATTLE  b«  08107 
I 

I  18350  PARKE!  ST. 

!  P.  0.  SOX  LIP 
j  CHAAMELVI EW  TX  77530 

1  P.  0.  BOX  3867 
I  PCOTLANO  OS  07708 

!  1  CXfOPO  CENTRE 
I  3C1  GRANT  ST. 

|  PITTSBURGH  P*  15710 

I  3CC  ELLIOTT  AVE.  b. 

!  SEATTLE  bA  08110 
! 

!  ROUTE  1 

!  LAHSIHG  IA  57151 
I 

!  316  LOTTIE 
1  7ELLIAGHAA  WA  08775 
I 

I  8CX  008 

I  STEVEbSOK  WA  086L8 
I 
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CPERA1CR  NAME 


33!  VH»TLEY#  RICHARD  J.  S  CRUDE# 
!  C**L  P. 

I 

17!  VHECLEP  «MIK  CO.#  INC. 


29!  WHEELER  UANSFCPT  CO. 

i 

21*!  WHEELlSS-FITTSourCH  STEEL 
» 

I 

23!  WHIT  f  PADS.  SANO#  INC. 

{ 

i 

! 

16*  WHITE  SPOTHEAS#  ISC. 
l 
t 

32!  WHITE  CA®  P*»INC#  INC. 


Ct!  WHITE  CAE  CCPP. 

) 

I 

13!  WHITE  STACK  TOVIMC  4  TPAN1- 
!  POPTATION  CO.#  INC. 

I 

11!  WHITCHOASt  MARINE#  INC. 

! 

i 

I 

33*  WHITSON#  4IP 
5 
l 

36!  W ICx  TCUtKC#  INC. 

! 

i 

32!  WILD  WISCN  MARINE 


! 

21*  WIL  REASON  5APCE  LINE#  INC. 


15!  WILKINSON  1  4ENKINS 
; 
i 

37!  WILLAMETTE  WESTERN  CORP. 

{ 

i 

44!  W ILL APE TTE- WESTERN  CO. 

!  A  DIVISION  OF  PIE  CEL  INT*L 

i 

26!  WILLIAMS  PARXNF  iNTCRPRISf # 

•  INC. 

! 

32!  VILLZAK#  JCUCLAS  *. 

i 

33*!  WlLLIA«SmAYLOS  CONSTRUCTION 
!  CC.#  INC. 

! 

; 

33!  WILLIAMSON#  NA®D 

i 

15!  WILLIS#  AtNXN 


WILLIS  t ASGf  CLEANING 


07!  WILLIS#  C.  G.#  INC, 

! 

i 

iei  WILLO*  TORINO 
1 
I 

41!  WILKXNGJOn  transportation 
!  COMPANY 
j 

Zil  WXLTZ#  FELIX 

i 

42!  WINDJA-MFY  CRUISES 

i 

i 

■ 

2C1  WINXFREDE  RAILROAD  COMPANY 
! 
i 

01!  WINNIPeSALKEE  rapine 

!  CONSTRUCTION 
! 

■ 

27!  WINONA  FLEETING  CO. 

2i1  WISCONSIN  PARSE  LINE 


! 

02!  WITV  ECUI. PENT  CO. 

J 

i 

15!  WITT#  PAUL 
I 
! 

33!  WOOD  C3EEK  TOWING#  INC. 

i 

i 

32!  vocd  resources#  inc. 
i 
i 


!  rC*  51*0 

J  LU^eSRTON  TX  77711 

! 

!  «“T.  2#  OCX  39a 
t  HILLSBORO  AL  35643 

!  P..  0.  "0<  412 
!  ALTON  ZL  62002 

i 

!  1134  PARK E  T  SI. 

!  WHEELING  WV  260C3 

! 

•  144$  CvLL INGWOOD  aCULCVAFO 

•  P.  0.  BOX  714 

•  TOLEDO  ON  43695 

:  pt.  f 

!  "ILTO.%  KY  40045 

! 

J  2010  PAPLE  ST. 

!  pC»CAN  CITY  LA  7C33G 

! 

!  7  WEST  PAIN  ST. 

!  PLAXNVILLE  Cl  06C62 

i  P.  0.  *•  OX  627 
!  CftAAlCSTON  SC  25402 
! 

!  P.  0.  POX  53 
l  1125  EAST  WATER  ST. 

•  NCRFOLX  VA  23501 

! 

!  766C  WCODWAY 
J  HOUSTON  TX  77063 
! 

!  1112  GRAND  AVF. . 

!  EVE PCTT  w A  9I2CI 

! 

!  C/C  WILMA  IS3ELL 
!  22C  TIHSfRLANE  RD. 

!  GRETNA  LA  70056 

!  P.  0.  BOX  4560 
!  GREENVILLE  MS  36701 

!  453C  CHANCELLOR  ST.  N.  C. 

J  ST.  PETERSBURG  FL  33703 

i  FCOT  OF  NORTH  PORTSMOUTH  AVE. 
!  PORTLAND  C*  972C3 
! 

•  P.  C.  SOX  2160 

!  TRI-CITY  WA  99302 

! 

!  6725  SOUTH  CONCOPD  STREET 
!  DAVENPORT  li  52202 

•  P.  C.  30/  695 

!  0ALOUIN  LA  70514 
i 

!  p.  0.  E OX  G 
I  R2501  HWY.  225 
!  LArORTC  TX  77571 
! 

•  »T.  1#  30X  31 

!  RIVIERA  TX  73379 

i 

I  4425  WATERS  EDGE  LANE 
!  SANIH6L  XSLANO  FL  33957 

i 

!  P.  0.  0OX  70 
!  *>f  ITT  ANT  LA  7071* 

! 

!  7C5  MANTUA  AVENUE 
»  PAULSS'RO  NJ  03C66 

i 

i  6734  otNTCN  *D. 

!  PADUCAH  XT  420C1 

! 

•  P.  C.  8CX  1147 

!  SAN  PEORO  CA  90733 
< 

i  PI.  2#  80X  £47 

•  WREAUX  BRIDGE  LA  70517 

j 

'  2222  KALAKAUA 
!  SUITE  600 
!  HONOLULU  HX  96915 

i 

i  F.  0.  BOX  70 

•  WINXFREDE  WV  25214 

i 

I  RfO  4 
!  BOX  422 

!  6ILF0PD  NH  03246 

; 

j  ISO  WALNUT 
!  WINONA  ’•N  55987 

» 

•  C ASSVILLF  P TVER  TERMINAL 
!  P.  0.  ?03  565 

!  CA5SVILLE  WI  533C6 

i 

!  ?.  C.  ?0*  2455 

!  si.  thoms  vi  ooeoi 

1 

!  P.  0.  POX  764 
!  PIVERVI6W  FL  33569 
! 

!  •.  C.  BOX  2716 
!  BAYTOWN  TX  77522 
! 

!  ®.  0.  BOX  .*3525 
J  NEW  ORLEANS  LA  70193 


ADDRESS 
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! 

CNC-!  OPERATOR  NAME 

OXST.I 


on 

38 ! 
32! 

031 

3?i 

31! 

36! 

31! 

031 

36! 


WOODS  HOLE/  NAPTHA’S  VINEYARD 
*  NANTUCKET  STEAMSHIP  AUTHORITY 

WOOTEN/  JEROME 

WCOTSIE  CCAP. 

WORLD  YACHT  CRUISES 

WORLDWIDE  WATERWAYS  LTD. 

WORTH/  OILEERT  H. 

WRIGHTS  NARINE  TOWING/  INC. 

WSR/  INC* 

WUE JTHOFF/  CHRIS 
UYCKOFF  COMPANY 


I 

! 

I 

l 

I 

32! 

! 

I 

31! 

! 

t 

42 1 
! 
! 

32! 

1 

! 

38! 

I 

! 

36 1 
I 
I 

36! 

! 

! 

38! 


! 

! 

32! 


41! 

24! 


Y  t  S  MARINE/  INC* 

YAZOO  RIVER  T0WIM4/  INC. 
YOUNG  BROS./  LTD. 

YU SO  NARINE/  INC. 

YUKON  MARINE/  LTD. 

YUKON  NAVIGATION/  INC. 
YUKON  RIVE*  CRUISES 
YUTANA  3ACGE  LK1C3/  INC. 

2 

ZAPATA  GULF  MARINE  CCftP. 
2APATA  GUI F  MARINE  PACIFIC 
2INITN  DREDGE  CO. 


f  P.  0.  BOX  284 
!  WOODS  NOLC  HA  02343 

j  PETERSBURG  AK  94833 

! 

!  5C9  CENTRAL  AVENUE 
I  HOUHA  LA  70364 

I 

!  ATTN:  R.  6XNG 
!  PIER  62-VEST  23RD  ST. 

•  HEW  YORK  NY  10011 

! 

!  6  BEACH  DRIVE 
!  VANCOUVER  VA  98661 
! 

!  ATTN:  LEVELL  WILLIAMS 
!  P.  0.  POX  1166 
!  GREENVILLE  ns  3e702 
! 

!  6320  BROWNS  POINT  SLVD./  N.  £. 

!  TACOMA  VA  96422 

! 

!  P.  0.  ?0X  1407 
!  GREENVILLE  MS  36702 
! 

i  3C1  DOVERCHESTEN  AD. 

!  IRON! A  NJ  07*43 

j 

!  1308  PEOPLES  NATIONAL  BANK  BLOG. 
!  1414  4TK  AVENUE 
!  SEATTLE  HA  96101 
! 

I 

s 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

!  p.  0.  BOX  114 
l  BUNAS  LA  70041 
! 

!  P.  0.  BOX  1043 
!  VICKSBURG  MS  S91G0 
! 

!  P.  0.  POX  3?2S 
!  HONOLULU  HI  968C1 
I 

l  P,  0.  eox  333 

!  8ELLE  CH4SSE  I A  70037 

l 

!  720  WEST  { 6TU 

i  ANCHORAGE  AK  99502 

! 

!  P.  0.  POX  206 
I  'CRT  YUKON  AK  99740 
! 

!  R.  0*  BOX  100C34 
i  ANCmCRAGF  AK  99510 

! 

!  P.  0.  BOX  6l ?t»9 
I  FAIRBANKS  *r  997C6 

< 


! 

1 

! 

I 

! 

i  P.  C.  BOX  602 
!  k/DVEY  LA  70056 

!  ^CX  7S0 

!  PORT  HU6M«£  CA  93041 

i  7CC  SOUTH  CENTRAL 
!  DILUTH  MN  55802 


37!  ZIDELL/  INC. 
i 
j 

It!  ZIMMERMAN/  NATHAN/  tR 
\ 
i 

21!  ZU^ IK/  JAM? S  COMPANY 

! 

! 


!  3121  SOUTHWEST  M3CCY  AVENU* 
!  PORTLAND  OR  97201 

j 

!  2351  INGLE SIDE  DRIVE 
!  ICUXSVILL!  <Y  4C205 
I 

!  34-»C  DOGWOOD  PL. 

!  W.  HONfSTEAD  PA 


ADDRESS 


1512C 


I  AtJLl  i  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


INGRI 

— — — — - — — 

1  IVTCCJ 

DIMENSIONS  JDkAM! 

! CAPACITY! 

HUM-  ! 

!  V 

E  S  S  t  L  ! 

* 

pm! 

OPERATOR 

1  NET  ICODElLEHCTH!  BAOTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

OAD-! 

!TCI 

BASE  ! 

TEAR 

1  COAST 

1  TER  l  SEE! //////! /////I 

ED  ! 

\uunn\ 

POINT  !  LINE-1 

!  AO ! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

(  GUARD 

1  TON-  IPAGEI 

OVER-10VER-I///7/I 

HORSE! 

EASE-  1 TLZCHT) l /////// /////////(T9l //////////I 

OR 

!  NUMBER 

1  NAGE  l  IV  1 

ALL  2 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  1 ‘REBUILT t 

<  3  2 )  A  «  C 

HU  101 

BARGES/ 

INC. 

t 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

I  i  i 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

( 

! 

1  LA 

GOLDEN  ! 

30.C ! 

! 

!  1  1 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  t 

1 

! 

MEADOW  ! 

•te  ici 

!  . 

1  17214A43! 

11C.0! 

30. C! 

7.0! 

-  1 

450! 

7.5! NONE 

JLA 

GOLDIN  ! 

1910 

! 

!  1  I 

11C.11 

30.1! 

1.0! 

! 

-  1 

I 

! 

MEADOW  ! 

R0  754 

1  . 

1  17214A43I 

110.02 

30. C! 

7.0! 

450! 

7.5!  NONE 

!LA 

GOLDEN  ! 

1972 

1 

l 

1  !  1 

1  1  1 

11c. 01 

1 

30.C! 

j 

1.0! 

1 

t 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

MEADOW  ! 

432)  Ate 
TRINITY 

TOWING 

SVC.'  INC. 

! 

! 

1271*23 

!  1  1 

•  2  1 

1  1413*36! 

{ 

1 

44.41 

i 

1 

—  ! 

1 

1 

6.C! 

! 

! 

300! 

( 

! 

-  ! 

! 

! 

14 .0 ! NONE 

1 

» 

I  LA 

INTRACOAS-! 

1956 

! 

1 

!  1  1 

1  1  ! 

44.41 

1 

13.3! 

! 

4.9! 

2 

! 

« 

! 

( 

i 

! 

! 

TAf.  ! 

(03)  A  A  S 

TRANSPORTATION 

! 

2 

!  1  1 

1  1  1 

1 

i 

• 

i 

2 

1 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

DINA  MARIE 

! 260(90 

!  1  505 1  5  A  70 ! 

211.1! 

42.9! 

13.5! 

-  1 

3000! 

15.0 ! NONE 

!NJ 

SOUTH  ! 

1950 

) 

1  !  1 

211.1! 

42.9! 

2.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

KEARNY  ! 

EILEEN 

mm* 

1  70C0! 5A702 

39C.0! 

76. C! 

25.  C! 

-  ! 

150C0! 

40.0!?  2  TON  BOONS 

!NJ 

SOUTH  ! 

1987 

i 

1  !  1 

3*C.0! 

78. C! 

4.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

KCARNT  ! 

KIMBERLY  ANN 

127655* 

I  407615A71! 

272.0! 

48. C! 

17.9J 

-  ! 

8000! 

40. 012-TON 

BOOM 

!NJ 

SOUTH  ! 

1959 

! 

]  i  | 

272.01 

68. C! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

KEARNY  ! 

LISA 

1276314 

!  4Q76i 5A71  ’ 

272.0! 

58. C! 

17.2! 

-  » 

8000! 

40. 012-TON 

BOOM 

SNJ 

SOUTH  ! 

1959 

i 

1  !  1 

272.0! 

68.  C! 

3.5! 

! 

•  1 

! 

! 

KEARNY  ! 

NANI  A 

! 279362 

!  256815A71! 

30C.G! 

64. C! 

15.0! 

-  j 

eccoi 

34.014  Z-TON  0OOMS' 

IN  J 

SOUTH  ! 

1959 

! 

1  !  1 

300.0! 

64.  C! 

3.0! 

! 

-  ! 

2  PUMP 

! 

KEARNY  ! 

VERONICA  EVELYN 

1265571 

J  1 505 ! 5A71 ! 

211.11 

42.9! 

11.0! 

-  j 

3000! 

29. 5 ! NONE 

1NJ 

SOUTH  ! 

1953 

j 

i 

1  !  1 

!  1  1 

211.1! 

1 

42.9! 

! 

2.6! 

! 

( 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

AMBOY  1 

(11)  A  1  T  OWING 

i 

! 

1  1  1 

1  1  1 

j 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

CAPTAIN  D 

J  554079 

1  19813*361 

90.0! 

26.  C! 

11.5! 

1750! 

-  ! 

36.0! NONE 

1VA 

NORFOLK  ! 

1974 

1 

! 

1  !  1 

1  1  1 

9C.7! 

! 

26. C! 

! 

8.0! 

1 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

f 

! 

1 

(28)  A  D  N 
CEL  3G? 

1 

! 595555 

1  2  2 

2  !  1 

!  7C1 j  4A41 { 

! 

1 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

! 

9.0! 

1 

2 

1 

i 

1519! 

! 

! 

19.2! NONE 

! 

! 

•LA 

NEW  1 

1978 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.2! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CEL  310 

j;«5569 

!  70114*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1519! 

1 9.2! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1978 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CPL  311 

25*5590 

2  70114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1519! 

19.2! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1978 

i 

1  1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

J 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS  ! 

CPU  312 

1595591 

!  -7C114A411 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

1519! 

19.2! NONE 

JLA 

NEW  ! 

1978 

! 

2  !  ! 

1*5.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS  ! 

1978 

CtL  313 

25*5592 

1  7C114A41! 

195.0! 

*5.0! 

9.01 

1519! 

19. 2! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1 

!  1  2 

1*5.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

1978 

c:l  314 

25*55*3 

!  7C114A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1519! 

1 9.2! NONE 

!LA 

NEW  1 

! 

1  !  1 

195. C! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  I 

2 

! 

ORLEANS  ! 

ceL  315 

15*5594 

1  7C114A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1519! 

19.2! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1978 

! 

1  2  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

cei  316 

15*5595 

1  7C1UA41! 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

1519! 

19.2! NONE 

!LA 

NE'J  ! 

1978 

! 

2  !  1 

1*5.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS  ! 

C6L  317 

15*559* 

1  7C114A41! 

1*5. C! 

35.0! 

9.0! 

1519! 

19. 2 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1971 

! 

2  1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

CEL  Kt 

•5955*7 

1  7C1 !  4A  41 J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1519! 

19.2! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1978 

! 

2  !  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CPL  319 

159559! 

1  7C124A4U 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  * 

1519! 

19.21N0NE 

ILA 

NEW  ! 

1978 

j 

!  !  1 

1*5.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CPL  320 

j  5*5  599 

•  70114A4U 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1519! 

19.2 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1978 

! 

1  1  i 

1*5.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

URlEAHS  ! 

UL  321 

1595600 

!  7C114A41* 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

1519* 

19.2 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1978 

! 

1  !  1 

1*5.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

1 

ORLEANS  ! 

CEL  322 

1595601 

1  70114A41J 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

151*! 

19. 2! NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1978 

1 

2  1  ! 

195.0* 

35. C! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CPL  323 

15*5602 

!  70114*411 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1519* 

1 9. 2| NONE 

ILA 

NEW  ! 

1978 

I 

1 

2  1  1 

195.0! 

1 

35. C! 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

(21)  ANC 

0  TOWING/  INC. 

1 

i 

i  i  j 

j  !  i 

! 

; 

; 

1 

1 

i 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CARISSA  N. 

1273731 

1  3213*35! 

44. oj 

15. C! 

5.3! 

408* 

-  j 

2? .0 ! NONE 

!0h 

EAST  ! 

1957 

1 

1  1  ! 

44.C! 

15. C! 

5.0! 

1 

-  i 

! 

! 

LIVERPOOL  ! 

LADY  PAPY 

!  o 36  621 

!  *013*36! 

56.5! 

22. C! 

7.0! 

sooi 

-  ! 

38.0! 

!0H 

CAST  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

4C.0! 

22.  .! 

7.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

LIVERPOOL  ! 

ACr-CMIS 

1263103 

1  3623*35! 

49.0! 

20.  C! 

4.5! 

43C! 

-  1 

26.9IN0NE 

(OH 

EAST  I 

1952 

j 

1  1  1 

53.0! 

20. C! 

4.5! 

1 

-  i 

I 

! 

LIVERPOOL  ! 

STEPHEN  V. 

127C594 

1  4513*36! 

53.0! 

20. C! 

5.C! 

440! 

-  1 

23 -C ! NONE 

•OH 

EAST  ! 

1954 

! 

<  i  2 

55.  C! 

20.  C! 

5.0! 

1 

-  j 

1 

! 

LIVERPOOL  I 

wIL-MAP 

1  592154 

1  2413*36! 

65.0* 

1  C.C! 

4.C! 

512! 

-  i 

24.o1nONE 

!0H 

EAST  ! 

1978 

! 

1  1  ! 

45.0! 

18.  C! 

4.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

LIVERPOOL  ! 

WILL  IAN  H 

1276762 

1  J2i 3*35! 

53.0! 

21. C! 

7.0! 

450! 

-  ! 

24.0! NONE 

!0H 

EAST  ! 

1958 

} 

1  !  ! 

53. C! 

21. C! 

7.C! 

I 

-  ! 

! 

! 

LIVERPOOL  ! 

c  w 

!  ------ 

!  42014*40! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  ! 

1022! 

11. 9! NONE 

!0H 

EAST  ! 

1981 

j 

!  1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIVERPOOL  ! 

PC  433 

,  - - 

1  42014*40! 

175.0! 

24. C! 

9.C! 

-  J 

1022! 

1 1 .9*  NONE 

!0H 

EAST  I 

1971 

j 

!  !  ! 

175.0! 

24. C! 

1.5! 

1 

-  1 

j 

1 

LIVERPOOL  I 

1 

1  3 

i  . 

1  41314*40! 

175.0! 

<6.0! 

6.5! 

-  * 

925! 

1 1 .3!  NON1. 

!0H 

EAST  ! 

1955 

j 

1  1  1 

175.0! 

24. C! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

LIVERPOOL  ! 

T  4 

!  - 

•  41314*401 

175.0! 

24. C! 

8.5! 

-  « 

925! 

H.sifcONE 

•OH 

CAST  ! 

1955 

i 

1  !  • 

175. C! 

26. C! 

1.5* 

1 

-  1 

1 

1 

LIVERPOOL  ! 

I  5 

1  . 

1  41 3 1 4 4401 

175.0! 

26.  C! 

8.6! 

-  • 

925! 

ll.difcONE 

ioH 

EAST  ! 

1955 

1 

*  !  ! 

173.0! 

2c. C! 

1.5! 

j 

-  j 

2 

11 • 9  •  NONE 

1 

!0H 

LIVERPOOL  1 
C/ST  ! 

« 

l 

1  1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  2 

! 

! 

LIVERPOOL  ! 

1 

T  4 

I  - 

!  67014*401 

179.01 

74.YI 

0.  V 

-  « 

IP??» 

11 

JAM 

f*5T  J 

107? 

j 

i 

1  !  ! 

175.0! 

?©.C! 

1.5! 

» 

-  1 

» 

! 

LIVERPOOL  ! 

i 

T  9 

j  - - 

1  42014**0! 

173. C! 

26.  C! 

9.0! 

-  ! 

1022! 

11.9! NONE 

!  OH 

EAST  ! 

1981 

« 

1 

1 

1  1  • 

i  »  » 

175.0! 

1 

26. C! 

2 

1.5! 

1 

J 

; 

-  ! 

1 

! 

1 

1 

1 

LIVERPOOL  ! 

i 

! 

(32)  UP  PORT  RENTALS*  IRC. 

1 

! 

1  !  ! 

2  1  ! 

i 

1 

; 

i 

» 

j 

; 

j 

1 

i 

i 

! 

1 

2 

2 

! 

eiu  jat 

J64C204 

1  67! ICO?! 

—  * 

—  ! 

6.6! 

2035! 

30! 

25 . 0! NONE 

•LA 

HOUMA  2 

1981 

! 

! 

i  <  ; 

11C. 0! 

26. C! 

5.0! 

; 

65! 

1 

1 

! 

! 

CANARY 

153C754 

!  45i ICO?! 

--  1 

--  * 

6.6! 

202  5! 

30! 

25.0! NONE 

ILA 

CROWN  2 

1978 

1 

! 

2  «  ! 

11c. oi 

2c. C! 

5.6! 

! 

45! 

! 

1 

POINT  1 

! 

CARDINAL 

1647764 

1  67*1(02! 

1 

—  ! 

c.c! 

2025! 

30! 

25 .02  NONE 

it* 

HOUMA  ! 

1982 

1 

I 

!  !  ! 

11C. 0! 

?o.C! 

5.6! 

1 

65! 

2 

! 

! 

FLA«1NCC 

161753) 

'  64MC021 

—  1 

--  • 

6.6! 

2  025! 

3C! 

25 .0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1980 

! 

1 

!  !  t 

11C. 0! 

22. C! 

5.0! 

1 

652 

1 

! 

1 

LARK 

1645*27 

1  5311C02! 

—  ! 

..  1 

4.9! 

135C! 

13! 

25.0! NONE 

»L  A 

HOUMA  i 

1982 

I 

J 

1  1  ! 

77.0! 

13.6! 

3.*! 

! 

351 

1 

! 

1 

PARAMS1 

S61C54* 

!  6411C02! 

—  ! 

1 

4.6! 

2025 1 

30! 

25.0! NONE 

ILA 

HOUM*  1 

1979 

! 

! 

1 

! 

|  1  { 

i  *  i 

i  1  2 

! 1C«0! 

t 

i 

22. C! 

! 

f 

5.01 

2 

j 

! 

! 

! 

e5! 

! 

! 

! 

1 

! 

« 

! 

! 

1 

TA*tE  2  -  ASCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  *ND  NUMBER 


(32)  A*P  PCAT  PENTALS/  INC. 

(CONTINUED) 

PARP3T 
RAVEN 
AO'  IN 
ALBERT  G. 


(33)  A-FOX  L/  INC. 
VICTCFY  X 


(25)  A-PAN  PARGE/  INC. 
RL  1 


(Cl)  A.  C.  CRUISE  LINE/  INC. 
CAPE  ANN 


VIRGINIA  C.  It 


(52)  A.  ft.  C.  HARINF  SERVICES 
MARC  C 


(20)  A9FL/  FRANK 
DWARF  KING 


(32)  ACADIAN  LI8E*TT/  INC. 
ACADIAN  LIBERTY 


(32)  ACCUATIC  I OWING/  INC. 
COACH  HILLMAN 


(32)  ACTION  MARINE /  INC. 
ftR.  WILFRED 


(32)  ADAHS  TOWING  CORP. 
CAPTAIN  CADE  XX 


MIGHTY  CADE 


(41)  ADAftS /  RICHARD  W. 
CASE  ACC 


(32)  AOftIRAL  LEE  TOWING/  INC. 
ADMIRAL  LFE 


(15)  AFRAN  LINES  (USA)/  INC. 
GALVESTON  BAY 


(32)  AGCAN  PRINCESS/  INC. 
ACEAM  PRINCESS 


(32)  AGGREGATE  9ARGE  CO. 
JOAN  R 


(?*)  AGGREGATE  MATERIALS  CO. 

cr  s 


(32)  AGRICO  CHEMICAL  CO. 
CBC  261 


(42)  AIKANE  CATAMARANS 
A I KANE 


AIXANE  VI 
ALE  ALE  KAX  V 


!  NET 

•CODE 

-!®=GIC- 

***** 

COAST 

1  TER 

i  Si£ 

GUARD 

!  TON- 

!P*5E 

KUH9t» 

!  NAGF 

!  IV 

S VTCC !  DIMENSION?  | ORAf T !  !C*PACItv 

SCC&EUSNGTHHODTH!  !  * 

!****!  Rr$.  !  8iG. ! LOAD* !  !  CAPGO 

!  St£!  //////!  /  ////•  ED  !  !//////// 

!P‘5E!  OVfcR-lOV £*“!/////!  H0»$c!  PASS- 
!  IV  !  ALL  !  ALL  !LIG»T!  POWER!  (\G*RS 


67MC17! 
!  ! 
6  3 1 1 C  02  ! 


Cd! 1C  02! 

j  i 

61 i 3 A  36 ! 

i  i 

!  ! 


Illicit! 
!  ! 

!  ! 

!  I 

!  ! 

4C0UF43! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

•  i 

64! 1 A 11 ! 
!  ! 

63J1P11 ! 


63!1*02!  113.0 
!  !  12C.0 

!  ! 

!  ! 


135*1402!  152.0 
!  !  176. O' 

!  ! 

f  ! 

!  ! 

62! 3*35 !  — 

!  i  53.0 

127134  35  8 

!  !  65.0 

!  ! 

!  I 

!  ! 

96J3A36!  44.7 

1  !  7C.0 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

3413*36!  46.0 

!  !  5C.0 

5413*36!  59.7! 

»  !  65.0 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

2  5 !  3 A  35 1  - 

!  !  49.0 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

132I3A36!  01.5 

I  !  95.0 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

6159I1A03!  514.0 
!  !  5 AC. 01 

6159*1403!  516.0: 
!  !  S4C.0 

!  !  ! 

!  !  I 

!  ! 

66MC02!  IOC. Cl 

!  !  100.0! 

!  !  ! 


146!4A43! 

I  ! 

36 { 4A46 ! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

250215471  ! 

i  i 

250215A71! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

3211911 ! 
!  ! 

3211911! 

f  ( 

5511911! 
!  ! 

1  1 

!  i 


24. C! 

7.0! 

1650! 

25! 

15.5! 

24. C! 

4.0! 

i 

65! 

--  ! 

6.6! 

5025! 

30! 

25.0! 

22. C! 

5. o' 

2 

65! 

—  ! 

6.6! 

2025! 

30! 

25.0! 

22. C! 

5 .  o  1 

i 

65! 

--  ! 

11.0! 

3000! 

-  i 

5C.0! 

?o.C! 

i 

5.5! 

i 

2 

i 

-  j 
j 

! 

11.4! 

l 

6.5! 

i 

320! 

t 

-  ; 

14.0! 

15. C! 

6.0! 

J 

i 

i 

22! 

! 

i 

i 

o.Ot 

! 

-  i 

2 

400! 

6.0! 

30. C! 

i 

1-08 

i 

• 

-  ! 
i 

i 

26.  C! 

I 

10.  o! 

; 

120C! 

i 

•  i 

35.0! 

26. C! 

7.0! 

! 

539! 

24. C! 

6.0! 

1  SCO! 

-  ! 

41.0! 

24. C! 

6.0! 

! 

i 

215! 

2 

26. ci 

t 

3.0! 

1700! 

2 

68! 

30.0! 

26. C! 

« 

5.3! 

i 

! 

! 

23! 

2 

! 

14. Cl 

5.9! 

! 

330! 

! 

-  1 

36.  oi 

15. C! 
i 

5.0! 

» 

i 

i 

-  ! 

j 

i 

35. C! 

t 

11.6! 

j 

3060*! 

t 

448! 

53.0! 

33. C! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

—  ! 

i 

i 

6.3! 

! 

! 

*001 

! 

! 

-  ! 

35.0! 

22.  C! 

—  ! 

! 

-  ! 

--  • 

9.6! 

1200! 

-  1 

35.0! 

24. C! 

! 

—  ! 

1 

! 

! 

-  1 

I 

! 

24. C! 

! 

10.0! 

1 

1240! 

! 

-  ! 

30.0! 

24. C! 

! 

9.1! 

! 

! 

! 

! 

! 

17.9! 

i 

6.6! 

t 

600! 

! 

-  ! 

19.0! 

17.9! 

5.5! 

! 

! 

22.  C! 

5.0! 

17CC1 

-  ! 

21.0! 

27. C! 

! 

6.5! 

2 

I 

! 

-  ! 

J 

! 

l 

3.01 

! 

400! 

! 

“  ! 

30.0! 

16. C! 

! 

5.0! 

i 

! 

1 

-  j 

i 

i 

26,  C! 

11.4! 

! 

1300! 

! 

-  ! 

34.0! 

26. C! 

! 

6.01 

! 

! 

i 

“  ! 

; 

i 

76.  Cl 

j 

32. si 

! 

1166C! 

! 

164712 

112.2! 

76. C! 

15.9! 

I 

4! 

76.0! 

32.3! 

15500! 

16464! 

123.0! 

76.  C! 

! 

12.7! 

2 

! 

i 

4! 

I 

« 

74.5! 

i 

6.5! 

! 

2025! 

J 

-  i 

36.0! 

24.5! 

t 

4.6! 

i 

i 

i 

149* 

! 

i 

22.  cl 

i 

a.oi 

; 

tool 

! 

-  ! 

37. oi 

22. C! 

! 

6.5! 

2 

i 

i 

.  • 

j 

j 

30.  ci 

t 

5.0! 

i 

i 

400! 

5.5! 

3u.Cs 

i.o‘ 

j 

-  ! 

24. C! 

4.5! 

-  ! 

150! 

7.6! 

24. C! 
j 

1.0! 

j 

t 

• 

-  ! 

! 

j 

50. ci 

i 

9.oi 

j 

! 

2700! 

29.0*! 

53. C! 

2.5! 

i 

-  1 

50. C! 

9.0! 

-  J 

2700! 

29.0! 

50. C! 

! 

2.5! 

j 

! 

-  ! 

» 

t 

34. Ci 

{ 

i 

5.6! 

! 

! 

280! 

! 

! 

-  ! 

70. oi 

35.  C! 

4.6! 

! 

195! 

34. C! 

5.6! 

230! 

-  1 

74.0! 

35.  C! 

4.6! 

! 

195! 

30.0! 

3.6! 

450! 

-  ! 

80.0! 

33. C! 

6.01 

1 

1  ’! 

! 

! 

! 

! 

HIGH-  ! 
EST  ! 
FIXED  ! 
POINT  ! 
(LIGHT)! 
(FEET)! 


!  V  E  S  S  5  L  ! 
CARGO  HANOLING  !S  !OPE»ATXNG  ! 
EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

/////// /////////!TD! //////////! 
LXNE-2  !£c !  LISE-2  !* 


!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  HOUftA 
! 

it A  CROWN 
!  POINT 
!U  HOUMA 


TOWING  WINCH 


15  TON  t  53  TON 
ELECTRIC  BOOMS 
15  TON  5  53  TON 
ELECTRIC  900PS 


•LA  NEW 
!  ORLEANS 
! 


! X A  DU3UGUE 

! IA  DUQU4UE 

; 

i 


HYDRAULIC  PUPPS 
HYDRAULIC  PUPPS 


*LA  BATON 
1  ROUGE 
•LA  BATON 
!  ROUGE 
i 
* 

! 

•HI  HONOLULU 
! 

IMJ  HONOLULU 

i 

!HI  HONOLULU 


1  1 9  SC 

I 

i  1975 

i 

!  1979 

! 

1  1952 

t 


!TX  0»ANGE 
! 


!MA  BOSTON 
1 

!PA  30STCN 


!LA  GOLDEN 
!  MEADOW 


!0H  NEW 
!  RICHMOND 
! 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 


! L A  3CLLE 
!  CHASSC 
!LA  BELLE 
I  CHASSC 
t 
( 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

I  LA  MORGAN 
f  CITY 
!LA  MORGAN 
•  CITY 


!CA  LOS 
!  ANGELES 
! 


SLA  CUT  OFF 
! 

! 

1 

! 

!FL  TAMPA 
i 

I MV  NEW  YORK 
! 

! 

! 

i 

InY  new  YORK 


!  1 96  C 

! 


!  1975 

i 


!  1)75 

! 

!  1975 

1 


!  1975 

1 

!  1930 


*  1944 

! 

! 

! 

! 

!  1971 

i 


!  1966 

! 


!  *  1937 
! 


*  1971 

! 


I  5951 
!  1954 


!  1967 

1 

!  1967 

! 


!  1979 

! 

!  1958 

! 


TABLE  l  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


CNG’t 

OISTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 

(27)  AIPLE  towing  company 
CAYUGA 

ACO  44 

ACO  5C 

ACO  51 

ACO  5? 

ACO  53 

5C0  57 

ACO  50 

ACO  6C 

A2PLE  50 

XPL  61 

IEL  63 

AC  1 

AO  3 

AO  7 

AC  A 

ACO  5 C 1 

ACO  502 

(2o>  AKZO  CHEMICALS/  INC. 

AKZ  700 

Arz  7oi 

(33)  ALAMO  INLAND  MARINE  CO. 
3ANDERA 

CLANCO 

8RA20S 

COLORADO 

CONCHO 

FRIO 

LAAEDC 

LLANO 

MEDINA 

PCCOS 

RCDERXALES 

SALADS 

SONORA 

TRINITY 

AXO  ICO 

RIO  2C0 

AXO  3C0 

A 10  400 

AXO  $00 

RIO  600 

*10  700 

A10  ECO 

AXO  9C1 

AXO  902 

AXO  1100 

AXO  1200 

AXO  1300 

AXO  1400 

AXO  1300 

AXO  2100 

AXO  2200 

AXO  2300 


77 


! VTCC I  difen: 


I  CAPACITY !  HIGH- 


{VESSEL! 


I  COAST 
1  GUARD 
!  NUMBER 


N'T  {COOESLENGTH! 

B*DTM» 

i 

i 

! 

esr  !  carco  handling 

IS 

I OR£*AT IN6  ! 

I 

RtGI »-!**** ! 

ft'€.  ! 

p  EC*.  • 

LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

(TC!  BASE  ! 

YEAR 

! 

TER  !  SEE!//////! 

/////! 

ED  ! 

j 

////////! 

POINT  !  HNE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

! 

TON-  ! PAGE ! 

OVE&-! 

OVLR-! 

/////! 

Mo»$ci 

PASS-  1  (LIGHT)  !//////////////// !T0 ! ////////// f 

OR 

1 

NAGE  !  XV  ! 

ALL  • 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGCftS  ! 

(FEET)!  LXNS-2 

ICC!  LINE-2  !  ‘REBUILT! 

l  j 

i  i 

!  ! 

163!3A3*>! 

12C.oi 

! 

j 

i 

76.  C! 

j 

i 

6-0! 

2400! 

1 

l 

i 

.  j 

! 

i 

i 

29.1 (NONE 

! 

! 

i 

iMN 

! 

I 

i 

STILLWATER! 

1 

1929 

1 

l 

I 

! 

!  ! 

12C.0! 

26. C! 

5.o! 

-  I 

! 

! 

I 

S03I4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.0! NONE 

!MN 

STILLWATER! 

1956 

! 

!  ! 

1*95-0! 

15. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CC3I4A41 ! 

193.0! 

35. C* 

9.0! 

-  j 

1500! 

18.0! NONE 

!  NN 

STILLWATER! 

1956 

; 

!  ! 

195.0! 

33. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

! 

i 

5S7UA41 ! 

195.0! 

35. C* 

9.01 

-  | 

1500! 

10.O!hONE 

!mn 

STILLWATER! 

1955 

i 

!  ! 

19$. 0! 

35.  Ci 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

l 

5C3S4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1  SCO ! 

16.0! NONE 

!RN 

STILLWATER! 

1956 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

59714A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

_  i 

1SII0! 

1 8 . 0 ! NONE 

!MN 

STILLWATER! 

1955 

i 

!  ! 

1 >5-0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  i 

l 

• 

! 

I 

oC3 ! 4A.1 { 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

~  i 

itcoi 

u.oInone 

!PN 

STILLWATER! 

1956 

t 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

j 

**  i 

J 

! 

! 

i 

0C3I4A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1300! 

'i0.O*!NCNE 

!MN 

STILLWATER! 

1956 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

t 

-  j 

! 

! 

! 

i 

6C314A41 ! 

195.0! 

J5.C! 

9.0! 

i 

nroi 

1 0.0! NONE 

!  MN 

STILLWATER! 

1957 

i 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

! 

1 64  9 ! 4A  41 ! 

22C.O! 

45.  C! 

12.5! 

! 

32CC1 

24 .0 ! NONE 

!  LA 

NEW  I 

1954 

1 

!  ! 

22C.O! 

46.  C! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

SC3J4A41 ! 

155.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1500! 

18.0! NONE 

!  MN 

STILLWATER! 

1957 

! 

!  ! 

1«5. 0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

I 

i 

! 

3  0  3  !  4  A  4 1  ( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

T  500 ! 

10.ol NONE 

!  MN 

STILLWATERi 

1957 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1*5! 

• 

-  i 

! 

1 

I 

1 

1166UA41! 

195.0! 

35. C! 

12.6! 

-  i 

2100! 

21 .0! NONE 

!LA 

NEW  I 

1950 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

j 

ORLEANS  ! 

! 

1166! 4A41 ! 

195.0! 

35. C! 

12.8! 

! 

2100! 

21.01/1CNE 

!  L  A 

NEW  I 

1959 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C* 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 

1 1 66I4A41 ! 

195.0! 

35. C! 

12.8! 

—  ! 

21  CO ! 

21 .0! NONE 

!LA 

NEW  I 

1959 

! 

!  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 1 66 ! 4A41 ! 

195.0! 

35-C! 

12.8! 

-  I 

21  CO? 

21 .0 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1959 

I 

1  ! 

1  *95.0! 

35. Cl 

2.0! 

—  i 

| 

i 

ORLEANS  1 

I 

6C1!5A7C! 

200. C! 

35.  C! 

9.0! 

-  f 

1500! 

1 5. C! ELECTRIC  PUMPS 

!  MN 

STILLWATER! 

1969 

I 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

! 

681 I3A791 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15 .0!  ELECTRIC  PUMPS 

!  MN 

STILLWATERI 

1969 

!  ! 

!  ! 

■  i 

20C.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

j 

-  j 

i 

■ 

! 

! 

i 

i 

2 

l 

! 

! 

!  ! 
444I3A70! 

195. oi 

i 

35.  C! 

i 

5. si 

.  ] 

! 

! 

1040! 

! 

15.5  1  ELECTRIC  PUMPS 

! 

! 

Ial 

2 

I 

LEMOYNE  ! 

1960 

! 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

944 ! SA  701 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  1 

1C40! 

15.5!  ELECTRIC  PUMPS 

!AL 

LEMOYNE  ! 

1960 

1 

!  ! 

!  1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

■ 

I 

■ 

! 

! 

i 

! 

I 

I 

! 

t 

I 

!  ! 
52J3A36I 

54.51 

z 

! 

20.  C! 

i 

< 

7.ci 

850! 

1 

! 

1 

32.OIN0NE 

! 

ITX 

! 

! 

HOUSTON  1 

1974 

I 

I 

I 

!  ! 

54.5! 

20. C! 

5.0J 

! 

! 

I 

591 3f 361 

34.31 

22. C! 

7.6! 

800! 

-  i 

30. 0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON  t 

1941 

I 

!  ! 

60.0! 

22. C! 

5.7! 

-  i 

! 

! 

I 

I 

59I3A36! 

54.3! 

22. C! 

7.6! 

000! 

30.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

1940 

! 

!  ! 

54.3! 

22. C! 

7  -  o ! 

-  i 

| 

1 

! 

| 

1051 3A  361 

46.0! 

26. C! 

0.6! 

1200! 

37.0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1968 

1 

!  ! 

70.0! 

26. C! 

7.6! 

1 

! 

! 

1 

59I3A36I 

54.3! 

22.0! 

7.6! 

800! 

-  i 

30.01  NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1981 

! 

!  ! 

6C.0! 

22. C! 

5.7! 

-  i 

I 

! 

1 

| 

3913A36! 

54.0! 

22.  C! 

7.6! 

5001 

-  i 

30.0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1902 

I 

!  ! 

54.0! 

22. C! 

4.0! 

! 

! 

! 

1 

5  9 ! 3 A  36 ! 

54.3! 

22. C! 

7.61 

500! 

30-0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON  1 
! 

1981 

! 

!  1 

6C.0! 

22.  C! 

5.7! 

-  i 

1 

I 

I 

4C13AJ6! 

4C.0! 

20.  C! 

6.7! 

400! 

-  i 

27.0 1  NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1942 

! 

1  ! 

4C.0! 

20. Cl 

6.0! 

! 

! 

1 

1 

63I3A36! 

63.0! 

24.0! 

9.6! 

1000! 

37.01N0NE 

ITX 

HOUSTON  1 

1 

1965 

! 

!  ( 

66.0! 

24.CI 

9.0! 

-  j 

! 

! 

1 

10813A3SI 

71.0! 

24. Cl 

10.0! 

11301 

-  i 

41.0IN0NE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1971 

I 

1  ! 

75.0! 

74. C! 

8.6! 

—  i 

1 

! 

I 

I 

1 22 13F36! 

7C.0! 

74.0! 

7.6! 

1200! 

-  i 

34.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  1 
l 

1941 

t 

1  1 

72.0! 

78. Cl 

6.0! 

1 

1 

59| 3 A  36 1 

34.0! 

72.0! 

7.6! 

6001 

30.0 1  NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1903 

! 

1  ! 

54.0! 

72.0! 

6.0! 

! 

! 

1 

I 

8913A36! 

55.6) 

24.1! 

S.O! 

900! 

-  j 

34-OINONE 

ITX 

HOUSTON  1 

! 

1980 

! 

!  ! 

6C.0! 

24.5! 

6.01 

! 

! 

I 

1C2I3A36! 

75.0! 

26.C! 

9.1! 

10001 

37.01  NONE 

ITX 

! 

HOUSTON  I 

1968 

I 

!  ! 

80.0! 

26. Cl 

7.5! 

| 

I 

I 

622I3A71I 

2CC.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

17.011050  4PN  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  1 

1981 

I 

!  ! 
6221SA71 ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.8! 

IPUHP/OOU0LE  SKIN! 

! 

I 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

15001 

17.01 1050  cm  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  1 

1901 

! 

I  ! 

5  22 1 5 A  71 ! 

200.0! 

3S.C! 

1.01 

IDCCP  WELL  PU PP 

1 

I 

20C.C! 

35. C! 

9.01 

-  i 

1500! 

17.011050  4PH  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  I 

1941 

1 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.8! 

-  J 

I BEEP  VEIL  PUPP 

! 

I 

! 

622ISA71 ! 

20C.0! 

35.C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

17.011059  CPU  DIESEL 

!TX 

HOUSTON  ! 

1941 

1 

!  ! 
922I5A71 ! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

IPUMP/D0U8LE  SPIN! 

1 

I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

T300! 

17.011050  4PM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  I 

1941 

! 

!  ! 

20C.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

IRUMP/DOUDLE  SKIN! 

I 

I 

422! 5A71 ! 

20C.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.011050  4PM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  5 

1983 

! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

IPUHP/OOUBLE  SKIN! 

! 

! 

8221SA71 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

17.011050  5PM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  1 

1902 

! 

!  ! 

20C.O! 

3S.C1 

1.8! 

1PUMP/D0U8LC  SKIN! 

l 

I 

422! SA71 ! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

17.011050  5PM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  I 

1902 

! 

!  ! 

200. 0! 

35.CC 

1.8! 

i 

! PUMP/D0U9LE  SKIN! 

I 

I 

914I5A71! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

17.011050  5PM  DSL 

ITX 

HOUSTON  1 

1970 

f 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1PUHP*  DSL  SKIN 

i 

1 

! 

914ISA71! 

195.0! 

35.C! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

17.011030  6PM  DICSfL 

ITX 

HOUSTON  ! 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

1PUHP  DOUBLE  SKI N 1 

! 

I 

1251 15A71 J 

264.0! 

50.0! 

9.01 

-  1 

2800! 

16.012100  4PM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  ! 

1943 

i 

!  ! 

264.0! 

50. C! 

2.01 

2 PUMP/SINGLE  SKIN! 

! 

1 

125115A71! 

264.0! 

50. C! 

9.01 

•  I 

2800! 

16.012100  CPfl  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  I 
» 

1963 

1 

!  i 

264.0! 

50.  C! 

2.0! 

j 

-  | 

IPUHP/SIKSLE  SKINS 

I 

115615*71 ! 

250. 0! 

52.8! 

9.0! 

-  ( 

24001 

16.013000  (PH  DIVSEL 

ITX 

HOUSTON  i 

1941 

I 

1  1 

2SC.0! 

52. C! 

1.6! 

(PUMP/S XN6LF  SKIM’ 

! 

I 

1135I5A71I 

200.0! 

50.0! 

9*01 

-  1 

2000! 

20.0! DIESEL  PUMP/ 

!TX 

HOUSTON  ! 

1971 

I 

!  ! 

20C.0! 

5U.C* 

1.6! 

-  ! 

1  COILS 

1 

1 

1 

1325ISA701 

24C.0! 

50.  Cl 

9.0! 

-  } 

2500! 

20.0!DtESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON  1 

1971 

I 

1  ! 

24C.0! 

50.01 

1.6! 

1 

! 

I 

t 

181415*71 1 

295.01 

54. Cl 

o.O! 

•  1 

28001 

16.012100  5PM  DIESEL 

ITX 

HOUSTON  I 

I 

1940 

1 

I  f 

295.01 

$4.C1 

2.0! 

IPUKP/DOUILE  SKIHI 

1 

161113A71! 

295.01 

54.  Cf 

9.01 

-  1 

2800! 

16.012100  (PH  DIESEL 

17X 

HOUSTON  1 

1941 

1 

!  ! 

295.01 

54. Cl 

1.6! 

—  ! 

(PUMP/DOUILC  SKIM! 

1 

I 

1 81 1 1 5*71 1 

295.01 

$4. Cl 

9.0! 

-  1 

2400! 

14.012100  6PM  DXISIL 

ITX 

HOUSTON  1 

1941 

1 

1  J 

i  l 

l  1 

295.01 

$4.0! 

! 

1.6! 

! 

1 

! 

1 

IPUKP/DOUILE  SKIN! 

1  1 

I  t 

I 

! 

1 

1 

1 

1 
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VESSEL  NAME  AXD  NUMBER 


!  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


(33)  ALAMO  INLAND  MARINE  CO.  ! 

(CONTINUER)! 


RIO 

2400 

1641797 

l  1S1115A711 

295.0! 

54.0! 

9.0! 

- 

2800! 

! 

1  !  ! 

295.0! 

54.C! 

1.6! 

-  ! 

RIO 

250C 

1642786 

1  181115A71! 

295.01 

54. C! 

9.0! 

- 

2800! 

1 

1  1  1 

295.01 

54, C! 

1.6! 

-  ! 

RIO 

2501 

!  - 

!  169915*71 1 

312.0! 

52.0! 

11.0! 

- 

3200! 

! 

1  1  1 

312.0! 

52. C! 

1.5! 

-  ! 

RIO 

2502 

j  - 

1  1 6991 5A71 ! 

312.0! 

52. C! 

11.0! 

- 

3200! 

1 

1  1  ! 

312.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

RIO 

2503 

!  - 

I  1 69915*71 1 

312.01 

52. C! 

10.0! 

- 

3200! 

! 

1  1  ! 

312.0! 

52. C! 

3.5! 

-  ! 

RIO 

2504 

j  - 

!  16991 5 A  71 1 

312.0! 

52.0! 

1C.0! 

• 

32C0! 

! 

1  1  1 

312.0! 

52.  C! 

3.5! 

-  ! 

RIO 

2505 

1602253 

1  185GJ5A71! 

297.5! 

54. C! 

8.6! 

- 

3439! 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

RIO 

2506 

1602254 

!  1856! 5*71 1 

297.5! 

54.  C! 

a. 8! 

- 

3439! 

! 

1  !  ! 

297.5! 

54.  C! 

1.5! 

-  ! 

*10 

2507 

(624350 

1  18C4I5A71! 

297.5! 

54. C! 

8.6! 

• 

3439! 

! 

1  1  ! 

297.51 

54.0! 

1.5! 

-  1 

RIO 

2508 

1624351 

1  1 804(5*71 1 

297.5! 

54.0! 

8.8! 

- 

3439! 

1 

1  !  1 

297.5! 

54. Ct 

1.5! 

-  ! 

*10 

2800 

1645120 

1  19C815A71! 

295.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

2600! 

l 

1  1  ! 

295.0! 

54.C! 

1.6! 

-  ! 

*10 

290C 

1628768 

1  190815*71 } 

295.0! 

54.  C! 

9.0! 

- 

2800! 

1 

!  1  ! 

295.01 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

RIO 

3COO 

1622646 

1  219215*71! 

30C.O! 

54. C! 

10.0! 

- 

37CO! 

1 

!  1  1 

3CC.0J 

54.  C! 

1.6! 

-  ! 

*10 

3C01 

1619487 

!  219215*71 1 

300.0! 

54. C! 

9.6; 

- 

5632! 

1 

l  1  1 

33C.G! 

54.  C! 

2.6! 

-  ! 

RIO 

3C02 

1619488 

1  219215*71! 

30C.O! 

54.0! 

9.6! 

- 

4131! 

! 

1  !  t 

3CC.0J 

54.  C! 

2.61 

-  ! 

RIO  3C03 

1622647 

1  219215*71! 

30C.0I 

54.  Cf 

9.o! 

- 

4131! 

! 

1  1  1 

30C.0! 

54. C! 

2.6! 

-  I 

RIO 

3CQ4 

1629755 

1  219215*71 1 

300.0! 

54.  Cl 

9.6! 

- 

4131! 

(20  ALASCO  TCVXNO  CO.  ! 

ALASCO  4  1219324 

! 

KAREN  ! 227C60 

! 

! 

! 

(36)  ALASKA  MARINE  CHARTER/  I ! NC . 

ISLANDER  OF  FIERCE  CO.  1223916 

! 

SNOWBIRD  1501812 

! 

STEILACOON  ! 562707 

! 

SEA-HAWK  1569814 

! 

Investigator  1638965 

! 

1 

! 

(32)  ALASKA  MARINE  HIGHWAY  ST (STEM 


t.  L.  BARTLETT 


TAKU  12K756 

! 

TUSTUMENA  5295172 

! 

! 

! 

(35)  ALASKA  MARINE  LINES/  INC!. 

ALASKA  PROVIDER  1*77990 

! 

ARCTIC  PROVIDER  1444805 

! 

SUING  PROVIDER  »5*»C03 

! 

S.  E.  PROVIDER  !e4'!24 

! 

WESTERN  PROVIDER  1548742 


(36)  ALASKA  CUTPCRT  T PANJPOPT ! A f ICN 
ASSN./  INC.  ! 

6CU2LE  EAGLE  1584534 

! 

ADAM  C  1292882 

1 
1 
! 

(36)  ALASKA  PACIFIC  FISHERIES!/  INC. 

SEA  PRODUCE*  1254437 

1 

WESTERN  PIONEER  1277305 

1 
1 
1 


IVTCCl  DIMENSIONS  (DRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  I  (VESSEL 

NET  !CCDE!LCNC?H!BRDTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  !OMCRATING 

REGIS-!****!  REG.  1  REG.! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EIUIPMCNT  ITC !  BASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

TON-  IMAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PAST-  ! (LIGHT)! ////////////////(TD! ////////// 
NAGC  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGEl,  !  (FEET),!  LINE-2  ICE!  LXNE-2 


!  ! 
.012100  6PN  DIESEL  !TX 
IPUNP/DOUILE  SKIN! 
•012100  CPM  DIESEL  ITX 
IPUMP/DOUDLE  SK1N1 
.0! PUMP/  HEATING  !TX 

! COILS/  DDL  SIDES! 

.01  PUMP/  HEATING  ITX 

{COILS/  DIL  SIDES! 

.0! PUMPS  ITX 

!  1 

•OtPUMPS  ITX 

!  ! 

•Oil  ENGINE  PUMP  ITX 

I  ! 

•Oil  ENGINE  PUMP  ITX 

!  ! 

•Oil  ENGINE  PUMP  (TX 

!  ! 

•Oil  ENGINE  PUMP  ITX 

!  ! 

•012100  GPM  DIESEL  ITX 

! PUMP/DOUBLE  SKIN! 
•012100  GPM  DIESEL  ITX 
! PUMP/DOUBLE  SKIN! 
.015000  8BL/NR  PUHPITX 
!  ! 

•  01  DIESEL  DEEP  WELL1TX 
! PUMP  1 

.013000  BPH  DEEP  ITX 

(WELL  PUMP  1 

•013000  BPH  DEEP  ITX  1 

(WELL  PUMP  ! 

.013000  BPH  DEEP  ITX 

1WELL  PUMP  1 

1  1 

1  1 

1  1 

•OlNONC  1AK  I 

1  1 

•01MAST/  BOOM#  AND  1AK 

1  HYDRAULIC  WINCH  ! 


1 6! 3936! 
1  1 

4513936! 
1  1 

1  ! 

1  1 

1  1 

6511913* 
1  1 

331MA03! 
!  ! 

28S11A131 
!  1 

4513A36! 
1  1 

173015A90! 
1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

45311A13! 
1  1 

16211A13! 
1  1 

2**3!1A13! 
1  1 

38411A13! 
1  1 

56ol1*13( 
!  1 

1  25311  *131 
1  1 

121511 A131 
1  1 

109 J! 1*131 

;  i 

89511*13! 
1  1 

1  1 


214614A5C! 
!  1 
41 *72  4 A  50  X 
1  1 
?934!*A«! 
i  i 

211214*30! 
1  1 
298514A50! 
!  1 


icon  aos! 

i  i 

1 1 32 1 4A4J ! 
1  ! 

1  ! 


54111*03! 
1  1 

6*211*03! 
!  ! 

!  ! 

1  ! 

!  1 


30C.0!  54. C! 
!  ! 
1  ! 
!  ! 
46.6!  14.4! 
51.0!  14.4! 
79.7!  17.7! 
45.0!  13.2! 
■  ! 
!  ! 


18! 

26.0UCNE 

iWA 

STEILACOON 

1924 

97! 

! 

! 

4C0! 

.  i 

75.01BOOMS 

| 

!WA 

SEATTLE 

1944 

3C! 

25.0! NONE 

!WA 

STEILACOON 

1936 

146! 

! 

! 

-  ! 

40. OlNONC 

IWA 

SEATTLE 

1975 

3296! 

-  ! 

! 

j 

10*0! NONE 
! 

! 

iwA 

! 

! 

SEATTLE 

1981 

! 

! 

47! 

!  ! 

!  ! 

72.0! STERN  RAMP/  SIDClAK 

JUNEAU 

1977 

30C! 

1000*5 

i 

15! 

48.0180V  RAMP 

!A< 

JUNEAU 

1957 

64! 

! 

j 

180! 

1C9.0!  STERN  SIDE  DCCRSUK 

JUNEAU 

1974 

971! 

! 

! 

38! 

65.0JE0W  AND  STERN 

!AK 

JUNEAU 

1969 

236! 

! RAMPS 

! 

47! 

n.stiTCM  m*p»  sioemc 

JUNEAU 

1974 

300! 

(POOPS 

( 

120! 

SC. 0! ST£RN  AND  SIDE 

U< 

JUNEAU 

1977 

746! 

(DOORS 

! 

120! 

110.0! STERN  AND  SIDE 

!  AK 

JUNEAU 

1978 

744! 

{DOORS 

! 

105! 

110.0!STE»N  AND  SIDE 

!  AK 

JUNEAU 

1963 

5C0! 

! DOORS 

! 

50! 

96.0! RAMP  AND 

UK 

JUNEAU 

*  1969 

200! 

! 

■ 

ICLEVATO* 

( 

• 

! 

! 

i 

j 

4CC0! 

.  i 

1 

! 

19.0! NOME 

i 

UK 

JUNEAU 

1984 

6500! 

24.0 ! NONE 

UK 

JUNEAU 

1983 

65CC! 

24 .0! NONE 

UK 

JUNEAU 

1973 

4CCC! 

m  t 

19.0! NONE 
| 

UK 

JUNEAU 

1982 

65C0! 

-  ! 

! 

24.0! NONE 
! 

< 

!  AK 
! 

! 

i 

JUNEAU 

1973 

i 

! 

—  1 
mm  l 

I 

i 

40.0  UCNf 

j 

iw* 

SEATTLE 

1944 

3000! 

-  ! 

! 

16.0ICPANE 

! 

( 

SWA 

! 

! 

SEATTLE 

19G3 

o 

v> 

*■">  1 

! 

! 

90.0! BOONS 

j 

! 

! 

IWA 

SEATTLE 

1944 

302! 

92.01S00MS 

!VA 

SEATTLE 

1944 

-  ! 

! 

! 

VEHICLES 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OE  VESSELS 


79 


INC*! 

•1ST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

1  IVTCCl  DIMENSIONS  ! DKA F T ! 

1  NET  1C00E1LENCTH1 OXDTHt  ! 

!*ECIS-!**>.|  »Et.  |  NEC. I  LOAD- 1 

1  TEN  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I  TON-  IPASE!  OVEN-! OVEN- !///// I 
!  MACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILICHTI 

HORSE! 

POWER! 

CAPACXTV!  HUH-  1  I  V  E  S  S  E  L  1 

t  EST  1  CANCO  HANDLING  It  10NENAT2NS 
CAAtO  !  FIXED  1  EDUINNEHT  ITCI  SASt 

////////I  POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

NASS-  ! CLICK! > !/////// /////////ITDI ////////// 
ENCEAS  1  (FEET) 1  LIHE-J  IEEI  LINE-I 

1 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(39)  ALASKA  PULP 

eoRp. 

! 

J 

t 

!  !  1 

1  1  1 

1  1  ! 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

i 

i 

i 

1 

I 

I 

I 

1 

! 

1 

( 

! 

RENEGADE 

150**0* 

1  2013(361 

5C.7! 

15.9! 

10.0! 

*00! 

-  f 

30.0! NONE 

IAK 

SITKA 

1966 

! 

1  1  ! 

51.0! 

15.9! 

9.01 

-  i 

t 

1 

SILVER  BAY 

IS6S562 

!  31531 *A*3 | 

302.01 

72. C! 

14.5! 

-  i 

5000! 

70.01NONE 

IAK 

SITKA 

1975 

! 

!  !  ! 

302.0! 

72.  C! 

5.3! 

! 

! 

28  181 

1559639 

1  9*5!AA*61 

6PC.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

20001 

1 2 .0 l NONE 

IAK 

SITKA 

197* 

l 

1  !  1 

18C.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  { 

1 

1 

ZB  192 

1S6C597 

1  9*5 l *A*6! 

190.0! 

50. Cl 

9.0! 

-  | 

20001 

12.0IN0HE 

IAK 

SITKA 

1974 

1 

!  I  I 

18C.0! 

50.0! 

2.0! 

1 

! 

ZP  183 

1561206 

1  9451***6! 

18C.0! 

50. C! 

9.0! 

-  j 

20001 

1 2.0! NONE 

(AK 

SITKA 

1974 

1 

!  1  I 

18C.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

! 

ZB  201 

1509662 

1  7521***6! 

16C.0! 

50. C! 

9.0! 

-  i 

1200! 

1 1 .0! NONE 

!  AK 

SITKA 

1947 

1 

1  1  1 

16C.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

ZB  202 

1507275 

1  7671***6! 

16C.2! 

50. C! 

9.0! 

-  i 

1200! 

11 .01  NONE 

•AK 

KETCHIKAN 

1967 

! 

I  i  1 

16C.2! 

50.0! 

2.  C! 

! 

i 

ZB  2C3 

! 50727* 

1  7671***61 

1 6f .0! 

50. C! 

9.0! 

-  j 

12001 

1 1 . 0 ! NONE 

i*K 

KETCHIKAN 

1967 

1 

1  !  t 

16C.0! 

50. C! 

2.01 

( 

! 

2?  206 

1511919 

1  7621**461 

151.6! 

60. C! 

9.0! 

-  f 

12C0! 

11 .0! NONE 

I  AK 

SITKA 

1967 

1 

!  !  ! 

151.6! 

60. C! 

2.0! 

-  1 

j 

1 

ZB  207 

152*51* 

i  7561***61 

159.0! 

50. C! 

9.0! 

-  j 

1200! 

1 1 .0! NONE 

1  AK 

SITKA 

1970 

! 

!  !  I 

159.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

ZB  208 

1526*02 

1  7591***61 

159.0! 

50. Cl 

9.01 

-  j 

1200! 

1 1 .0! NONE 

!  AK 

SITKA 

1970 

1 

l 

1  1  i 

i  (  i 

159.0! 

i 

50.  C! 

J 

2.0! 

1 

1 

i 

! 

• 

i 

(38)  ALASKA  TUG 

S  SALVAGE 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

i 

! 

I 

! 

i 

KOOZAK  KING 

1  566  55* 

I  5613*36! 

70.3! 

24.1! 

10.5! 

1930! 

19.01  NONE 

(AK 

JUNEAU 

1975 

1 

1 

1  !  1 

1  !  ! 

70.3! 

1 

24.1! 

1 

7.5! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

(29)  AL9ERKI/  J 

.  S.  CONST. 

i 

CIO./ 

1  1  1 

1  1  1 

! 

i 

« 

i 

{ 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

l  1  1 

t 

i 

i 

1 

! 

! 

GA3E  II 

163*310 

!  7313*35! 

i 

—  j 

9.3! 

10201 

28. 5 1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

1  !  1 

51.*! 

24.1! 

—  ! 

! 

! 

GABRIEL  J 

162306* 

1  3613*351 

—  1 

—  ! 

6.5! 

7301 

-  j 

24.5 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1980 

! 

1  1  1 

45.7! 

20.0! 

—  j 

-  { 

! 

j 

J.  S.  AL3ERICI 

1628735 

l  1013*351 

..  i 

—  • 

4.7! 

3301 

-  i 

14.8 ! 5  TON  HYDRAULIC 

!M0 

ST.  LOUIS 

198C 

! 

1 

I  1  1 

i  i  i 

33.9! 

! 

13.  C! 

i 

—  ! 

1 

i 

■ 

!  BOOM 
! 

i 

i 

<JJ)  >18£M  (  jucr#  me. 

! 

! 

!  1  1 

1  !  1 

j 

1 

j 

i 

1 

! 

{ 

! 

» 

j 

i 

CAPTAIN  HENRY 

12*7*71 

1  911B031 

*6.2! 

13.9! 

3.7! 

1651 

9! 

12.01NONE 

■LA 

HOUMA 

19*5 

! 

1  1  ! 

48.2! 

13.9! 

3.7! 

1 

! 

cm.  nosm 

1296679 

!  3513*36! 

*4.0! 

15.  C! 

5.6! 

165! 

1 5 .0 ! NONE 

!LA 

BELLE 

1969 

1 

i  1  1 

—  1 

—  ! 

4.6! 

A  ( 

! 

! 

CMASSE 

PR.  JOHN 

191*0*7 

1  3013*36! 

6C.0! 

22. C! 

7.0! 

9C0! 

20.0! NONE 

«LA 

BELLE 

- 

! 

1 

1  1  ! 

1  !  ! 

1 

i 

.  j 

i 

5.0! 

! 

i 

1 

! 

! 

i 

CHASSE 

<JS>  »L(»  ICVHOMS.  LTD. 

1 

! 

i  1  ! 

1  1  ! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

ELIZABETH  ANN 

1561C03 

1  13413*36! 

45.5! 

3C.C ! 

8.6! 

1350! 

35.0! NONE 

!LA 

MYRTLE 

1974 

1 

I 

1  1  1 

1  1  1 

65.5! 

i 

30. C! 

♦ 

7.6! 

! 

! 

! 

! 

• 

! 

GROVE 

(32)  *LIC!A  SUL. 

INC. 

1 

1 

1  1  1 

!  1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

ALICIA  SUE 

1623309 

!  6611EC2! 

10C.O! 

24. C! 

9.0! 

1200! 

60! 

3D.0i2  15 

HP  i  2  1C 

(LA 

CUT  CEF 

1981 

1 

1 

1  1  1 

1  i  1 

1 IC.Oi 
! 

2A.C! 

! 

6.0! 

! 

25! 

! 

1  HP  ELEC.  PUMPS 
! 

i 

t 

«2)  ALII  MI  CATAAAAAXS 

l 

1 

1  1  ! 

1  1  ( 

! 

1 

! 

! 

J 

( 

! 

1 

! 

! 

J 

ALII  KAI 

166586* 

1  9611*11! 

—  ! 

--  j 

6.0! 

9*0! 

1CC0! 

75.01  NONE 

IHX 

HONOLULU 

198* 

1 

1  1  l 

147.0! 

46.5! 

4.6! 

1 

! 

Kf  ANA 

1552595 

!  51  !H11 ! 

1 

23.2! 

2.4! 

150! 

*5.0! NONE 

•HI 

HONOLULU 

1973 

! 

1 

1  1  1 

1  !  1 

75.5! 

! 

23.2! 

2.2! 

i 

130! 

! 

1 

! 

1 

i 

(30  ALL  ALASKAN 

SEAFOODS 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  J 

i 

i 

1 

2 

i 

! 

» 

1 

! 

1 

! 

! 

i 

PACIFIC  APOLLO 

1513151 

!  171 11*031 

162. C! 

36.  ci 

11.0! 

2*CG! 

30.0 1  NONE 

!  VA 

SEATTLE 

1968 

« 

1  !  • 

i  !  1 

142.01 

76. C! 

j 

3.0! 

; 

! 

i 

; 

! 

• 

(21)  ALLEGHENY  TCVJNC,,  INC. 

i 

! 

1  1  ! 

1  !  1 

i 

f 

i 

i 

j 

j 

i 

i 

! 

i 

ALLEGHENY 

15*6117 

!  11313*351 

6e .  1 ! 

26.  C! 

9.0! 

1 350i 

-  ! 

34.6 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1973 

5 

1  1  1 

7C.0! 

26. C! 

4.5! 

-  i 

! 

! 

* 

I *  L.  CRAIN 

157*338 

!  9213*351 

70.0! 

2o.C! 

7.3! 

850! 

-  i 

33 • 0 ! NONE 

■PA 

PITTSBURGH 

1976 

1  1  1 

7C.C! 

2a. C! 

6.0! 

j 

; 

1 

PIONEER 

*1233190 

1  7713*35! 

85.2! 

21.3! 

5.6! 

900! 

-  » 

35.6  j  NONE 

!  PA 

PITTSBURGH 

*  1976 

1  1  1 

94.0! 

21. J! 

5.0! 

i 

! 

i 

GUArCA  STATE 

12985*2 

1  1*313*35! 

75. C! 

25. C! 

5,0! 

72C! 

27.91N0NE 

!PA 

PITTSBURGH 

1965 

! 

!  1  1 

75.0! 

25. C! 

5.0! 

i 

! 

i 

A  76C1 

1571505 

!  *29!*A*0* 

175.1! 

26.1! 

9.  Cl 

! 

900! 

1 1 . 5 !  NONE 

!®A 

PITTSBURGH 

1976 

1 

1  1  1 

175.1! 

2o.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

A  76C2 

1571504 

I  4291***0! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

Gooi 

11 .5! NONE 

•PA 

PITTSBURGH 

1976 

!  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  j 

i 

< 

A  7403 

1571507 

1  *291***01 

175.1 ! 

26.1! 

9.C! 

-  j 

903! 

1 1  •  5 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1976 

j 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1-5! 

j 

! 

i 

A  760* 

i 571 506 

1  4291***0! 

1*5.1! 

26.1! 

9.3! 

-  i 

900! 

11.5! NONE 

•PA 

PITTSBURGH 

1976 

1 

!  !  1 

175.1! 

?6.1! 

1.5! 

; 

-  j 

i 

i 

A  3*01 

1  4291***0! 

173.0! 

26. C! 

1C- OS 

i 

1160! 

1 1 . 5! NONE 

IP* 

PITTSBURGH 

198* 

1 

1  1  ! 

175.0! 

24.  Cl 

1.5! 

J 

-  i 

j 

i 

i 

A  8402 

1  . 

1  4291**40! 

175.0! 

26. C! 

1 C.  0 ! 

-  1 

1160! 

11 .5 ! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

198* 

i 

i  !  i 

1*5.0! 

?*.C» 

1.5! 

1 

-  i 

• 

J 

• 

* 

A  9*01 

i  . 

j  *2914**0! 

175.0! 

24.  C! 

1C.0! 

-  j 

1160! 

ii.sInone 

•PA 

PITTSBURGH! 

198* 

1  1  1 

175.0! 

24. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

A  3*0* 

i  - 

1  *291***01 

175.0! 

2e.C» 

10.0! 

! 

1160! 

1 1  •  5 ! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1934 

1  !  J 

175.3! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  j 

« 

l 

! 

AT  13 

!  — - 

1  42314**7! 

175.0! 

26.  C! 

9.01 

! 

9C0! 

10.7  j  NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1962 

1 

1  1  ! 

175.0! 

26.  C! 

t .  5 ! 

! 

i 

! 

! 

AT  376 

i  ...... 

1  *3314**0! 

175.3! 

?5.C! 

9.0! 

**  ! 

900! 

10.2IN0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

19*9 

i 

1  1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

•  ! 

l 

2 

! 

AT  377 

;  ...... 

1  4331***0! 

175.3! 

26. C! 

9.G! 

-  • 

900! 

10. 2 {NONE 

ipA 

PITTSBURGH! 

1949 

i 

1  1  1 

175. C! 

24.  CJ 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

AT  sec 

i  - 

1  *331***01 

175.0! 

2d.C! 

9.0! 

•  i 

9C0! 

10.2! NONE 

IPA 

PIT  fSBURGHl 

1949 

i 

!  !  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  j 

1 

J 

1 

AT  510 

i  . 

1  43214*40! 

175.0! 

25.  Cl 

9.0* 

-  ! 

9CC! 

1 1 *0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

! 

I  !  1 

175.3! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

2 

! 

AT  511 

1  . 

[  4321**40! 

1*5.0! 

24. C! 

9.0! 

-  ! 

900! 

1 1 .0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

! 

1  !  ! 

175. J! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  i 

1 

! 

1 

AT  517 

1  - - 

!  43214**0! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  ! 

900! 

11.01  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

i 

1 

1  1  1 

1  1 

!  ! 

175.0! 

t 

i 

24. C! 

! 

! 

1.5! 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

i 

J 

vessel  litre  inc  luesm 


l  ivtccl  cireiisicis  ioajet!  ica°autv!  huh-  !  !  v  e  s  s  e  l  ! 

I  ht!  (Cv3e!L5hCIM! tf STh!  !  I  S  EST  •  UliC  HAI&UU  IS  !CA£8A!IVG  ! 

- !*<'-.:'.-!•>••!  a;;.  j  eic.lmc-l  I  CA»SO  I  IIXSS  I  t8UI»«CNT  !TC!  AASE  ! 

I  COAST  I  TE»  I  SEM//////!//)//!  EC  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  HO!  LINE-1  I 

I  OUARC  I  TC.N-  !»AGE!  OVi»-!CV£»- I ///// !  NOPSEI  PASS-  I (LIGHT) I //////////////// 1  TO! /////A//// 

!  AL'IUCP  I  TAie  I  IV  !  ALL  !  ALL  ILI5HT!  P0VE>!  EN5CSIS  !  (MET)!  LIVE"?  SEE!  LINE-? 


I  TEA* 

I  6UIL1 
!  OP 

haecuilt 


(21)  (LLEGHOiT  TCV1NG/  IAC. 

(CONTIAUEC) 


At  514 

!  .  ! 

42224440! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  2 

900! 

11.02N0NE 

2 PA  PITTSBURGH 

1947 

AT  $1? 

i  ! 

i  i 

175.0! 

26.2! 

1.5! 

j 

-  2 

! 

2 

!  .  ! 

422J4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.C! 

-  • 

9C0! 

11.02N0NE 

2 PA  P1TTS6UPGH 

1967 

!  ! 

i  i 

175.0! 

?6. C! 

1.5! 

i 

.  ; 

! 

! 

AT  523 

!  .  ! 

43224440! 

175.0! 

26.0! 

9.01 

-  i 

900! 

II.OShOKE 

1  PA  PITTSBURGH 

1947 

!  2 

2  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

{ 

AT  52 A 

!  .  ! 

41224440! 

175.0! 

?o.C! 

9.0* 

! 

GQO! 

11.0‘NCNC 

!»A  PITTSBURGH 

1947 

AT  52? 

!  ! 

2  2 

17'.C! 

?>.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

2 

t  . — ...  j 

*3224440! 

175.0! 

?6.  C! 

9.0! 

-  1 

900! 

1 1  .0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1947 

!  } 

2  2 

175.0! 

?6.C! 

1.5! 

1 

.  i 

i 

i 

AT  53C 

.  ......  i 

41724440! 

175. C! 

?6.C! 

9.C! 

i 

9C0! 

1 1  •  5 ! NCNf 

2 PA  PITTSBURGH 

1949 

!  ! 

2  2 

175.0! 

?6.C! 

1.5! 

• 

.  i 

! 

J 

AT  <31 

!  -  ! 

41724440! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

9C0! 

11.5’KCHE 

!P4  PITTSBURGH 

1949 

!  i 

i  j 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

i 

_  i 

i 

2 

AT  323 

125(194  ! 

41724440! 

175.0! 

26.0! 

7.0! 

-  i 

900! 

1 1 . 5  2  NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1949 

!  i 

2  2 

175.0! 

?6.C! 

1.5! 

-  i 

2 

2 

AT  524 

i 255207  • 

41724440! 

175.0! 

?6.C! 

9.0! 

-  j 

900! 

11.  52KCNE 

IPA  PITTSBURGH 

1949 

i  ! 

i  i 

1  75.0! 

26.0! 

1  •  >! 

! 

.  ; 

{ 

1 

AT  535 

j  ......  • 

41724440! 

175.0! 

28.0! 

9.0! 

.  « 

900! 

11.  5 2 NOME 

IPA  PITTS3UPGH 

1949 

!  ! 

i  j 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

2 

AT  JS*  1 

»  .  i 

17224443! 

115.0! 

27.  C! 

7.C! 

5C0! 

9.1 2  NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1957 

!  ! 

1  f 

j  i 

2  1 

115.0! 

; 

27.0! 

1.6! 

! 

• 

-  ! 
i 

1 

2 

1 

I 

(Ji)  ALLEN  PAUSE  TOUPS 

!  1 

1  2 

1  2 

2  2 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

{ 

1 

! 

ST,  ACUIUNA 

1 24C45?  1 

1121P11! 

39.3! 

W.1! 

2.5! 

1751 

-  ! 

1 7 .0! ACNE 

2AK  SITKA 

1941 

!  1 

2  2 

64.9! 

16. C! 

2.0! 

1 

185! 

2 

2 

ST.  A1  ARIA 

1644233  1 

4ft!1 All { 

77.0! 

23.5! 

6.0! 

430* 

-  ! 

2  3  •  31  NONE 

1AK  SITKA 

1985 

!  i 

2  2 

75.0! 

24. C! 

5.4! 

! 

325! 

2 

1 

ST.  PI CHAfL 

1 233540  1 

34  2  1  311  1 

59.31 

13.2! 

4.01 

330! 

-  ! 

14.02N0NE 

!*<  SITKA 

1934 

!  ! 

2 

63.0! 

14.6! 

3.o! 

! 

49! 

J 

2 

ST.  NICHOLAS 

I24CC56  t 

6321911 ! 

ftC.3! 

lo.Ct 

2.31 

185! 

-  ! 

25.0! NONE 

1AK  SITKA 

1941 

1  I 

1  ! 

2  2 

2  ! 

64. 9J 
! 

13. C! 

{ 

2.0! 

t 

1 

1 

15C! 

2 

1 

1 

! 

2 

(14)  ALLF,  CECIL  C. 

1  1 

i  t 

j  ; 

i  i 

1 

t 

i 

! 

i 

j 

! 

I 

i 

! 

t 

i 

1 

1 

1TEL  132 

2406147  | 

476)44472 

1«5.0! 

35.  C! 

5.0* 

14«8! 

16.0! NONE 

2 MO  ST.  LOUIS 

1 

I 

1979 

i  ! 

!  i 

2  2 

2  i 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.6! 

! 

i 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

(C?)  ALLIED  C0«p. 

1  ! 

!  1 

2  2 

2  2 

! 

! 

! 

1 

1 

l 

1 

1 

■ 

\ 

2 

2 

! 

2 

AC  »  14 

2522144  ! 

79125471! 

20C.O! 

55.01 

8.6* 

1300! 

22.02DIESEL 

•UMP/ 

IPA  PHILADEL- 

1949 

2  ! 

!  t 

1  2 

2  2 

2CC.0! 

! 

35.  C! 

I 

2.0! 

1 

1 

! 

-  ! 

1 

IHEATINC  COILS 

2 

1  PHI* 

I 

(12)  ALLIED  OffSHCPE  PAPINE 

1  1 

ClORP.  1 

2  2 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

2 

2 

1 

i 

CITATION 

! 643476  1 

6211CC2! 

112.0! 

24.6! 

6.61 

2550! 

101! 

-  1  HONE 

(LA  MORGAN 

• 

!  ! 

1  ! 

12C.0! 

25.0! 

4*61 

! 

47! 

2 

2  CITY 

DANCER 

2628C95  1 

6221C02! 

! 

23. C! 

6.0! 

2550! 

101! 

-  2  NONE 

(LA  MORGAN 

I  I 

I  2 

12C.0! 

25. C! 

3.0! 

J 

49! 

2 

2  cm 

OELTA  TWIN 

1634676  1 

194 11 C01I 

! 

-  t 

12.01 

2530! 

-  1 

-  270  TON 

NAUTILUS 

tlA  MORGAN 

1  i 

2  2 

139.0! 

48.  C! 

7.01 

1 

-  1 

2  CRANE 

1  C  ITT 

LAURA  £ 

2611242  2 

6521*032 

2 

•  i 

9.0! 

1200! 

90! 

INONE 

2 LA  MORGAN 

• 

1  1 

i  i 

11C.0! 

23. a! 

5.51 

! 

171 

1 

2  CITY 

MALLORT  ANN 

2617720  1 

E5I1A0S! 

2 

-  1 

9.01 

1200! 

90! 

-  ! POKE 

IL A  MORGAN 

« 

2  1 

2  1 

11C.0! 

23.6! 

5.31 

1 

17! 

I 

1  CITY 

MEGAN  NICOLE 

1621705  1 

6521AC3! 

2 

t 

9.01 

1200! 

90! 

-  I  HONE 

2LA  MORGAN 

198C 

2  J 

2  2 
5921CC2! 

11C.0I 

23.6! 

5.5! 

1 

17! 

! 

1  CITY 

NORTHERN  DANCER 

264CC57  2 

105.01 

21. C! 

9.91 

•  ! 

•  * 

-  INONE 

2LA  MORGAN 

1982 

1  1 

1  I 

105.0! 

71. C! 

5.01 

1 

44! 

1 

2  CITY 

SEATTLE  SLEW 

262(564  I 

6221C02! 

116.0! 

23. Ct 

6.6! 

255C! 

1C11 

-  INONE 

1LA  MORGAN 

1  I 

2  ! 

12C.0! 

24.0! 

4.91 

1 

471 

1 

I  CITY 

SECRETARIAT 

J  63C318  2 

6  2  2  1  CC22 

! 

-  1 

6.0! 

25501 

1C1 1 

-  INONE 

I  LA  MORGAN 

_ 

2  2 

1  2 

12C.0! 

24.01 

4.91 

I 

47! 

! 

1  CITY 

WAR  ADMIRAL 

2641455  2 

6221(02! 

! 

24.6! 

o.6{ 

2550! 

101! 

-  INONE 

IIA  MORGAN 

l  i 

l  i 

1  l 

2  2 

120.0! 

25.  C! 

2 

4.0! 

1 

! 

! 

541 

! 

1 

2 

1  CITY 

1 

(11)  ALLIED  REPAIR  SERVICE/ 

!  1 

ZINC*  1 

1  2 

2  1 

J 

! 

2 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

I 

ARS  131 

1176604  1 

410! 5*71 2 

15C.0! 

30. Cl 

9.01 

8C0! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

IVA  NORFOLK 

I 

1 

1946 

2  1 

1  2 

2  2 

!  1 

15C.0I 

2 

30.01 

! 

2.5! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

(20)  ALLIED  SIGNAL/  INC. 

i  ! 

!  1 

•  1 

1  1 

! 

! 

1 

2 

1 

» 

! 

1 

! 

! 

2 

2 

! 

1 

ALLIED  CHEMICAL 

6 

1248910  ! 

90425*70! 

175.0! 

35.01 

9,oi 

1300! 

16.02  DIESEL 

PUMP/  AIRIOH  PONTON 

1962 

2  1 

2  1 

1?5.0! 

35.01 

2.5! 

1 

-  I 

1  COMPRESSOR 

1 

ALLIED  CHEMICAL 

9 

152C707  I 

8C01SA70! 

20C.1! 

35.12 

3.5! 

13001 

19,01  DIESEL 

PUMP 

iOH  ! RONTON 

2 

1969 

1  2 

2  2 

202.1! 

35.1 ! 

2.01 

! 

-  ! 

1 

ALLIED  CHEMICAL 

1C 

2520707  2 

8001 5  A  70 ! 

20C.1 2 

35.1! 

3.5! 

13C0I 

19.0! DIESEL 

•UMP 

IOH  JRONJON 

2 

1969 

2  2 

2  2 

20C.1 1 

35.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

ALLIED  CHEMICAL 

16 

1294733  J 

10462SA70I 

195.0! 

52.5! 

8.0! 

2200! 

16.01  DIESEL 

PUMP 

2LA  GE1SNAR 

J 

1964 

1  1 

2  2 

195.0! 

52.5! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

ALLIED  CHEMICAL 

43 

2296244  ! 

52 2 2  5 A  70! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

-  ! 

1300! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

IOH  XRONTCN 

J 

1964 

1  2 

2  2 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

2 

ALLIED  CHEMICAL 

45 

2296262  2 

822I5A70J 

195.0! 

35. C! 

3.6! 

-  ! 

1300! 

18.0  2  DIESEL 

PUMP 

IOH  IRONTON 

J 

1764 

2  1 

2  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

ALLIED  CHEMICAL 

46 

1296363  1 

822I5A702 

195.0! 

35.  Ci 

8.6! 

1300! 

13.0  2  DIESEL 

PUMP 

!0H  IRONTON 
( 

1964 

2  1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

«  * 

2 

ALLIED  CHEMICAL 

32 

129CC9S  1 

f  I 

61 d 1 5 A  701 

j  * 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

8.6! 

7.0! 

f 

1 3  c  o  i 

-  ! 

16.0 | DIESEL 

I 

PUMP 

IOH  IRONTON 

1 

1967 

ALLIED  CHEMICAL 

77 

2299051  2 

522  2  5A?oi 

195.0! 

35.  C! 

6.6! 

1300! 

16.02  DIESEL 

PUMP 

2  OH  IRONIC* 

1 

1945 

!  1 

!  1 

185.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

ALLIED  CHEMICAL 

74 

2299C91  2 

52225A70! 

195.0! 

35. C! 

8.61 

13001 

18.0! DIESEL 

PUMP 

tOK  IRONTON 

1964 

2  1 

2  2 

185.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  I 

1 

ALLIED  CHEMICAL 

45 

2298977  J 

62  2 1 S A  70 ! 

195.0! 

35. C! 

6.6! 

13C02 

18.0! DI  ESEL 

PUMP 

IOH  IRONTON 
| 

1965 

1  I 

J  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

CTT  1C7 

1314790  2 

61 2 1 5  A  70 1 

195.11 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.0! DIESEL 

PUMPS 

(OH  IRONTON 
! 

1946 

I  1 

i  i 

185.11 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

2 

ITT  111 

1514614  2 

•5525A70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1400! 

18.0  2  DIESEL 

PUMPS 

IOH  IRONTON 

2 

1949 

<  2 

1  1 

!  2 

1  1 

195.1! 

I 

35.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  2 

1 

2 

1 

(32)  ALLIED  TOWING 

1  1 

2  1 

2  2 

1  I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

( 

! 

CAJUN  I 

2594652  I 

431 3A  361 

—  ! 

—  J 

7,0! 

600! 

-  1 

30.0 J  NONE 

2LA  VENICE 

1971 

CART.  J.  V. 

f  f 

2  2 

47.C! 

20.  Cl 

5.5! 

1 

-  1 

2 

2  -  I 

2623A36J 

*  ! 

1 

7.1! 

400! 

-  ! 

30.0 J  NONE 

ILA  VENICE 

*  1988 

GW  JOHN 

2  1 

1  I 

46.0! 

17.01 

! 

•  j 

| 

2604494  2 

43I3A36I 

—  2 

—  1 

7.0! 

6002 

100! 

33.O2N0NE 

•LA  VENICE 

J 

I 

1979 

1  2 

2  1 

1  1 

1  2 

1  2 

1  2 

35.01 

1 

70. Cl 

J 

2 

5.5! 

1 

l 

2 

1 

1 

-  1 

I 

I 

I 

I 

! 

ta*k*  2  -  description  or  vessels 


81 


EN3M 

0 1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  KUiecP 

1  COAST 
!  CUARD 
!  NUMBER 

!  IVTCC!  DIMENSIONS  !  DRAFTI 

!  NET  !  CODE!  LENGTH  £?DTh{  ! 

-!#«IS-!***H  PfS.  !  Ptc.iLOAD-! 

!  TEA  l  SEC!//////!/////!  i.D  ! 

!  TON-  ‘PAGE!  0V5P-ICVE6-!/////! 

!  NAJE  !  IV  |  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

HOPS* ! 
POWER! 

CAPACITY! 

i 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  • 
ENGERS  ! 

HIGH-  • 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXEC  !  EQUIPMENT 

POINT  •  LINE-1 

(LIGHT) ! //////////////// 
<  PCET) (  LINE-2 

!  V 

!  S 

!TC 

•AO 

!TD 

•EE 

£  S  S  E  L  ! 
OPERATING  ! 
BASE  ! 

LINP-1  I 
//////////! 
LXNC-2  ! 

! 

i 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 
•REBUILT! 

(32)  ALLIED  TOWING 

!  !  ! 

!  !  i 

1  !  ! 

• 

i 

j 

i 

i 

i 

2 

i 

i 

• 

j 

i 

i 

! 

2 

! 

j 

! 

! 

! 

(CONTINUED] 

j  i  i 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

‘d^Lf  JCf 

! 041211 

!  9sh*36! 

! 

—  i 

5.C! 

1  SCO! 

-  2 

<3 . C ! NONE 

•LA 

VENICE  ! 

1981 

!  !  i 

7C.0J 

23. C! 

6.0! 

-  ! 

; 

* 

! 

ST.  MARTIN 

•  125S4443J 

ICC. 3! 

?:.a 

4.M 

-  » 

125! 

*.0!*C>4C 

Ila 

VENICE  ! 

1936 

!  !  ! 

1CC.0! 

28. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

AT  12CO 

!  19015*71! 

! 

—  ‘ 

0.6! 

-  • 

4C0! 

7.0 ! NONE 

•LA 

VENICE  ! 

198? 

i  i  i 

i  i  ! 

12C.0! 

1 

30. C! 

1.C! 

i 

* 

-  i 

i 

! 

2 

! 

! 

! 

(11)  »UH»  TOWING 

COP?. 

!  !  ! 

I  i  | 

! 

i 

i 

j 

i 

• 

! 

t 

1 

2 

j 

! 

i 

i 

CSPR£Y 

!  SC5909 

!  *0! 3 *55! 

«e.*i 

33.5! 

14.0! 

3900! 

-  i 

6.5 ! NONE 

JVA 

NORFOLK  I 

1981 

t  !  ! 

10a. 5! 

33.5! 

11.5! 

-  i 

( 

! 

! 

PETREL 

! 5  !5SG0 

i  64 1  3*  Je ! 

74.5! 

25. C! 

12.0! 

1700! 

-  ! 

47.0! NON* 

JVA 

NOR  PCI K  ! 

1977 

!  !  ! 

74.5! 

75. C* 

11. C! 

-  ! 

j 

t 

! 

SEA  KAwr 

!5!?839 

1  1 22 ! 3*  30! 

m.o! 

32. C! 

15.0! 

3900* 

-  | 

65.0iN0NE 

JVA 

NCRPCLK  ! 

1978 

!  !  ! 

116.0* 

32. C! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

Sf  A  RC3IN 

I27E53J 

1  135S3AJ0! 

1C6.4! 

30. C! 

12.5! 

22CO! 

-  ; 

46.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1971 

i  *  ! 

104.4! 

30. C! 

11.5! 

-  ! 

2 

J 

! 

SCCPAT £$ 

1502233 

!  13213*30! 

113.6! 

?v.3t 

14.0* 

36J0i 

-  | 

S7,ol NONE 

!  VA 

NCPPCLK  ! 

1966 

!  !  1 

115.3! 

3C.1! 

12. C* 

-  ! 

! 

! 

! 

ST  ARC*£SCE NT 

! 234COG 

J  59*3736! 

103.3! 

25.3! 

16.0! 

24aC! 

-  ! 

49.31N0NE 

!  VA 

NORFOLK  1 

196C 

!  i  ! 

11 i.O! 

25.5! 

12.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

$UNCA!SC£NT 

!2«2C25 

!  *8  f  3F 36! 

1C?. 7* 

2o.7! 

15.0! 

2460! 

-  1 

49.0!rtCNC 

!VA 

NCRFCir  J 

1965 

!  !  1 

11c. 0! 

2o.7! 

12.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

AU  2CO 

150U0C 

!  1  51 4 ! 4A  46! 

200.9* 

40. C! 

17.5! 

-  ! 

3350! 

17.4!PUNPS/COILED/D9L!VA 

NORFOLK  ! 

1965 

!  !  ! 

i  )C.O! 

40.0! 

2.9! 

-  ! 

IfiOTTOM  \  SIDES 

! 

JONATHAN 

! 5«5  56A 

!  7o?7!4AA*i 

3*2.0! 

7«.C! 

23.5! 

-  • 

45C0! 

65.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1978 

!  !  ! 

362.1* 

74.4! 

4.0! 

-  ! 

I 

! 

MICHAEL 

! 547152 

!  1092!4A46! 

245.1* 

*0.1! 

14.7! 

«  J 

34CO! 

22.012  PUMPS/COILS 

!VA 

NORFOLK  ! 

1973 

!  !  t 

245.1! 

59.1! 

4.8! 

-  » 

! 

« 

ATC  114 

i 253501 

!  1C63! 5*71 ! 

215.0! 

39.  c* 

9.8* 

-  ! 

1780! 

17.0! PUMP  AND  WINCHES 

!  VA 

NORFOLK  i 

1949 

!  !  ! 

216.0! 

39.  C! 

2.5! 

-  ! 

i 

« 

ATC  129 

! 1 71541 

!  1c J! 5* 70! 

1 2-.0! 

24. C! 

5.0! 

-  i 

452! 

14.010  IESEL  PUMP 

!VA 

NORFOLK  ! 

1932 

j 

j  i  | 

124.0! 

24. Ci 

2.0! 

-  ! 

j 

j 

ATC  in 

! 2554 32 

!  359j‘5A70! 

241.5! 

35.1! 

10.0! 

-  ! 

2031  ! 

32.022  DIESEL  PU**PS 

!  VA 

NORFOLK  i 

•  1975 

t 

!  !  ! 

241.5! 

35.1! 

3  •  C ! 

-  ! 

! 

1 

ATC  1*5 

1252739 

!  90415*70! 

24C.O! 

45.1! 

9.6! 

-  ! 

2117! 

15.0! 2  DIESEL  PUMPS 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1947 

!  !  ! 

24C.0! 

4  >•  1 ! 

1.7! 

-  2 

1 

! 

ATC  2(0 

1 267427 

i  1420*5*71! 

23C.O! 

43. C! 

14.0! 

-  ! 

4C00! 

30.0*2  OICSEL  PUMPS 

JVA 

NORFOLK  ! 

1953 

!  !  • 

23C.O! 

43.  C! 

3.0! 

-  i 

! 

! 

ATC  610 

j  5CJ410 

!  3323! 5*70! 

313.0! 

68. C! 

19.9! 

-  j 

3494! 

2s.0!J  OICSEL  Purrs 

•VA 

MCRfOLK  1 

me 

•  !  ! 

313.0! 

6a. Cl 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

ATC  1(05 

I 23644? 

I  101515*70! 

1*2.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  ! 

1862! 

ia.0!2  oicsel  pumps; 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1961 

i  *  ! 

182.0! 

50.  C! 

3.0! 

-  ! 

! HEATING  COILS 

! 

ATC  3Ca2 

! 512368 

!  21<6! 5*71 ! 

295.9! 

54. C! 

14.0! 

-  » 

3075! 

22.0*2  DIESEL  PUMPS 

JVA 

NORFOLK  ! 

1968 

!  !  ! 

29J.0! 

54. C! 

2.0! 

-  1 

! 

i 

EE  IK 

!56?653 

!  475415*71! 

302.9} 

90. C! 

16.6! 

-  j 

13440! 

32.013  DIESEL  MUMPS 

•VA 

NORFOLK  ! 

1976 

!  !  i 

392.9! 

90. C! 

4  •  9 ! 

-  ! 

! 

! 

(jPUCf 

1571217 

!  4920 ! 5*  71 J 

33C.O! 

74.  C! 

21.0! 

•  ! 

9500! 

38.012  DIESEL  *>U*P$ 

!VA 

NORFOLK  ! 

1976 

!  !  ! 

33C.G* 

74. C* 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

GPECCAT 

1555901 

!  3307*5*70! 

293.0! 

64. C! 

17.6! 

•  ! 

75C0! 

27.012  DIESEL  PUMPS, 

ivA 

NORFOLK  I 

1974 

!  !  ! 

293.0* 

(4.C! 

3.01 

-  ! 

! COILEO 

1 

HUGH 

J58691Q 

!  U39I5A70! 

330. 0! 

74. C! 

24.0! 

-  ! 

10500! 

3s. 012  DIESEL  DUMPS 

JVA 

NORFOLK  ! 

1977 

!  !  * 

33C.0! 

74. C* 

4.6! 

“  I 

! 

1 

JEANNE  MARK 

i S5C4G* 

J  1922*5*70! 

293. C! 

50. C! 

14.0! 

-  J 

5118! 

28.0)2  PUMPS,  COILED 

!VA 

NORFOLK  ! 

1973 

1  !  ! 

293.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

RYAN 

•5U768 

!  2233! 5*71 ! 

205.5! 

54.2! 

13.6! 

-  J 

5500! 

37.0! DIESEL  PUMP 

JVA 

NORFOLK  ! 

1968 

!  !  1 

265.5! 

54.2* 

3.5! 

-  t 

! 

! 

SC  ?ct 

! 501(25 

!  7?9| 5*71 ! 

20C.O! 

40. C! 

6.2! 

-  | 

1  oO  0 ! 

14.0IPUMPS 

!  VA 

NORFOLK  ! 

19/,  5 

!  !  ! 

!  !  ( 

2C(. 5! 

1 

40.  C! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

(< 3)  ALLIfO-SIGNAL, 

INC. 

!  •  ! 

!  !  • 

t 

i 

! 

j 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

Of T*CIT  MICw. 

PLANT 

!  !  ! 

• 

i 

i 

! 

! 

1 

ALLIED  CHEMICAL  AO. 

1? 

! 5  22! aO 

!  3C1 ! 5*70! 

2CC.1! 

35.1 ! 

8.5! 

-  I 

17001 

22.01DIESEL  PUMP 

INI 

DETROIT  1 

1969 

!  !  ! 

!  !  ! 

29C.1! 

! 

35.1! 

! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

J 

<C7)  AUIf O-SIGHAl, 

INCCA»0»A 

jTED 

!  *  ! 

!  !  ( 

! 

! 

! 

! 

{ 

; 

! 

! 

f 

! 

1 

! 

ALLIES  CHEMICAL  5 

!2!6539 

J  1513! 4*44* 

237.7! 

43.5! 

12.0! 

-  ! 

2500! 

20.oioi£S£l  PUMP/AIR 

iwj 

ELIZABETH  ! 

1961 

i  !  ! 

!  !  ! 

218.0! 

43.5! 

< 

3.0! 

2 

-  ! 
i 

! COMPRESSOR 

1 

! 

(11)  ALLIED/SUNAL 

CO  IP. 

!  !  i 

!  !  ! 

i 

i 

j 

i 

j 

! 

2 

i 

! 

j 

! 

AS  C 

160C119 

!  2021 '4A4S* 

28C.O! 

4j.ci 

1  ..6! 

•  J 

36C0! 

22.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1978 

!  !  ! 

!  !  ! 

cOC.O! 

<0.0! 

• 

2.0! 

2 

-  ! 

■ 

j 

2 

I 

! 

(28)  ALTAI*  Tv AO  I  NO 

COAPCRAT 

SON 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

j 

i 

j 

i 

! 

i 

> 

i 

! 

REAVER 

! 232410 

•  6! 3*36! 

77.0! 

9.C! 

2.6! 

155! 

-  1 

1 6 . 6! NONE 

ilL 

CfiUAWKA  ! 

*  1960 

!  !  1 

27. C! 

9.C! 

2.6! 

-  j 

l 

! 

ALT  751 

S562C96 

!  745! 4*46 ! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  | 

1594* 

19.0! NONE 

iiL 

OCUAVKA  ! 

1975 

*  *  ! 

1«5.0! 

35. C! 

1.7! 

• 

-  2 

2 

! 

ALT  752 

j  562C97 

!  745*4*43! 

195.0* 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1594! 

19.0SN0NE 

!IL 

OQUAbKA  ! 

1975 

!  !  ! 

1«5.0! 

35. C* 

1.7! 

-  ! 

2 

! 

CHARLIE  lOi 

•541761 

!  971 ! 4  *  4  *  5 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1630! 

1 6.0! NONE 

iiL 

09UAWKA  ! 

1972 

!  !  ! 

2CC.1* 

35.1* 

1.6! 

-  ! 

{ 

! 

KATE  *9 

1 $25(28 

•  9*0!*A45! 

20C.O! 

35. C! 

9.0* 

*  ! 

1619! 

18.0! NONE 

IIL 

06UAWKA  ! 

1970 

!  •  ! 

200.1* 

35.1! 

1 .9! 

-  ! 

! 

! 

MARCIA  11 

1 543213 

!  0*2*4*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  J 

1518! 

18.0! NONE 

•  XL 

OCUAVKA  ! 

1972 

i  i  i 

io4rn» 

T6.C  1 

1.6! 

-  i 

j 

* 

MART  12 

j  543214 

!  6I2J4A43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1518! 

15. oj  NONE 

•XL 

OCUAVKA  ! 

1972 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

TOM  9g 

j  541760 

»  971 ! 4 A45J 

2CC.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1630! 

18.0! NONE 

ilL 

OCUAVKA  i 

1972 

!  !  ! 

!  !  ! 

20C.1 ! 

t 

35.1! 

i 

1.6! 

2 

i 

! 

! 

! 

1 

< 24 >  »LT£«  3C»5E  L»!>  thC . 

i  •  ! 

1  !  ! 

! 

i 

i 

i 

2 

; 

i 

! 

! 

! 

ALABAMA  EXPRESS 

i 044  3  39 

1  5913*36! 

8C.0! 

22.  C! 

3.0! 

1000! 

39.6 {NONE 

! 

1982 

!  !  ! 

6C.0! 

92. C* 

8.0! 

! 

! 

SE9NAP0  0 

!  557309 

1  367 !  3*36 ! 

KC.O! 

42.0! 

3.5! 

5600! 

54.0! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT  ! 

1974 

!  !  ! 

14C.0J 

42. C! 

8.0! 

! 

! 

dCVECLY  ANN 

1553551 

*  463! 3*30! 

U8.0! 

45.  C! 

6.5! 

6300! 

-  i 

59.0! NONE 

iiA 

DAVcNPORT  ! 

1974 

!  !  ! 

146.0! 

45. C! 

3.0! 

! 

2 

FRANK  «,  ALTER 

J  531 539 

i  453I3A36* 

106. 0! 

45. C! 

9.2* 

7CC01 

43*3! NONE 

ii* 

DAVENPORT  ! 

1971 

•  !  ! 

166.0! 

45. C! 

6.6! 

! 

! 

CORDON  JONES 

1564529 

1  311*3*36! 

147.0! 

38.5! 

8.6! 

42GCI 

48.5! NONE 

!IA 

DAVENPORT  • 

1775 

1  !  J 

147.0! 

36-5* 

7.7! 

-  i 

! 

1 

KATHY  ELLEN 

J  28(1 78 

!  54513A35* 

15C.9! 

34.1! 

8.5! 

3800! 

■  : 

33.8! NONE 

IIA 

DAVENPORT  ! 

1962 

!  !  t 

!  !  f 

!  !  ! 

15C.9! 

! 

34.11 

! 

! 

7.  V! 
j 
; 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

I 

82 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

■j 

ENCR! 

•  1ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  CUARD 

t  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  NET  I  CODE i LENCTH! BROTH t  1 

-IREGIS-!****!  NEC.  !  REC.1L0AD-! 

1  TER  1  SEEi//////*/////!  ED  1 
!  TON-  (PACE!  OVEP-lOVER-l /////! 

1  RACE  1  IV  {  ALL  1  ALL  1LICHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  1  V  E  S  S  £  L  I  1 

1  !  EST  1  CAAGO  HANDLING  Is  IOPEAATING  1  1 

1  CAAGO  1  FINED  1  EGUtFHENT  ITCI  BASE  !  TEA*  1 

I////////I  point  i  line-i  iaoi  line-i  i  duilt  i 

HOASEI  PASS-  I (LIGHT )!////////// //////IT6I//////////I  °*  1  » 

P0NEA1  EHGEAS  1  (PEED  1  LINE-2  IEEE  LINE-2  IpNEBUILTI 

(28)  ALTER 

PARSE  LINE/  INC* 

! 

1 

! 

I  1  ill 

II  ill 

11  ill 

l 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

I 

! 

!  i 

1  V 

!  - 

(CONTINUED) I 

1  1  1(1 

! 

I 

! 

! 

1973  ! 

I  3 

PHYLLIS 

1546984 

! 

36313A3SI  140*01  42. Cl  3.91 

1  1  140.0!  42.0!  8.41 

4200! 

! 

-  ! 

-  ! 

54.0! NONE 
! 

!IA  DAVENPORT 
! 

REHECS 

!  53C987 
l 

76113A35!  H1.0!  35.01  8.4! 

1  (  141.01  35. C!  6.01 

56001 

1 

-  ! 

-  J 

33.6! NONE 

1 

! I A  DAVENPORT 
! 

1971  !  5 

!  = 

ACS  337 

151C438 

! 

770I4A41I  195.0!  35.01  9.01 

1  1  195.0!  35.01  1.5! 

-  1 
! 

1500! 

-  ! 

14.51N0NE 

! 

!IA  DAVENPORT 

1 

1967  !  ? 

1  f 

ACS  339 

1510440 

1 

77054A41!  195.01  35. Cl  9.0! 

1  J  19>.0!  35. C!  1.51 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.5 (NONE 
! 

!!A  DAVENPORT 
! 

1967  ) 

1  : 

ACS  340 

151C441 

77014A411  195.01  35.0!  9.0! 

-  ! 

1500! 

14.5 ( NONE 

2 I A  DAVENPORT 

1967  1 

1 

1  1  195.0!  35. Cl  1.51 

! 

-  1 

! 

! 

i 

ACS  344 

1509819 

1 

77014A41!  195.01  35.01  9.0! 

1  1  195.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

15001 
-  ! 

14.5! NONE 
! 

!XA  DAVENPORT 
! 

19*7  1  3 

!  :■ 

AGS  346 

1505821 

77014A41 1  195.0!  35. C!  9.0! 

-  1 

150.  i 

14.5! HONE 

!2A  DAVENPORT 

19*7  !  5 

1 

1  1  195.01  35. C!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ^ 

ACS  349 

1505824 

1 

77014A41!  195.01  35. Cl  9.0! 

1  1  195.0!  35.01  1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

14,5 ! NONE 
! 

(tA  DAVENPORT 
! 

1947  ! 

!  : 

ACS  351 

1505204 

1 

77014A411  195.01  35.01  9.01 

1  1  195.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14.5 ! NONE 
! 

!  XA  DAVENPORT 
! 

19*7  ! 

ACS  333 

1509206 

1 

77014A41 !  195.01  35.01  9.0! 

1  1  195.0!  35. C!  1.51 

-  ! 

1 

1500! 

14.5! HONE 
! 

!  I A  DAVENPORT 
! 

1967  1  i 

ACS  354 

1509207 

I 

77014A411  195.0!  35. C!  9.0! 

1  1  195.0!  35.01  1.51 

-  ! 

! 

1500! 

-  I 

14.5! NONE 

i 

!  X A  DAVENPORT 
! 

19*7  ! 

!  - 

AGS  357 

J5C5210 

1 

77014A41!  195.0!  35. C!  9.01 

1  1  195.0!  35.0!  1.5! 

! 

! 

15C0! 

-  ! 

14. sj  NONE 
! 

!  X A  DAVENPORT 
i 

1967  I 

*  "v 

ACS  359 

1505212 

1 

77014A41!  195.0!  35.C!  9.0! 

1  1  195.0!  35.0!  1.5! 

.  i 

i 

1500! 

-  I 

14.5! NONE 
! 

{ I A  DAVENPORT 
! 

1967  ! 

1  1 

ACS  361 

1505150 

l 

77014A41!  195.0!  35. C!  5.0! 

1  l  195.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

14. 5! NONE 
! 

!  X  A  DAVENPORT 
! 

1966  !  ;■ 

(  E 

ACS  362 

1505151 

l 

77014A41!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

-  t 

14.5 ! NONE 
! 

1 IA  DAVERPORT 
! 

19*6  !  -- 

!  : 

ACS  365 

1505154 

1 

?70! 4A41 !  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

t  X A  DAVENPORT 
! 

1946  !  i 

!  r 

ACS  366 

1505155 

l 

770I4A41!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 
i 

1500! 

-  I 

14.5 INONE 
! 

I X A  DAVENPORT 

1 

1966  !  5 

!  5 

ACS  369 

1505158 

1 

770I4A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195. 0!  35. C!  1.5! 

i 

i 

1500! 

.  j 

14.5! NONE 
! 

1 X A  DAVENPORT 
! 

1966  !  £ 

(  i 

AGS  371 

1295591 

1 

770t4A 41 !  195.0!  35. C!  7.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

! 

1 

1500! 

-  ! 

1  4. 5 ! NONE 

1 

! XA  DAVENPORT 
! 

1965  !  £ 

i  : 

ACS  375 

1295537 

1 

770! 4A41 !  195.01  35. C!  9.C! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

! 

! 

15001 
-  1 

14.5! NONE 
! 

!XA  DAVENPORT 
! 

1965  ! 

!  5 

ACS  5C1 

154C60S 

1 

95114A48!  20C.1!  35.1!  9.0! 

!  I  200.1!  25.1!  1.5! 

-  ! 
! 

1500! 

-  ! 

16.51  NONE 
! 

1 X A  OAVENPOPT 
! 

1972  ! 

ACS  5C2 

154C609 

l 

95114A48!  200.1!  35.1!  9.0! 

!  !  20C.1!  35.1!  1.5! 

! 

•  KA 
O 
o 

16.5l.NCNC 

! 

! XA  OAVENPOPT 
! 

1972  !  | 

!  “ 

ACS  5C4 

154C611 

I 

951  !4A48!  2CC.1!  35.1!  9.0! 

!  !  20C.1 !  35.1!  1.5! 

-  ! 
! 

1500! 
-  ( 

16.5 ! NONE 
! 

! X A  OAVENPOPT 
! 

1972  !  3 

1  = 

ACS  5C6 

1S4C613 

! 

95114A48I  20C.1l  35.1!  9.0! 

!  !  20C.1I  35.1!  1.5! 

-  ! 
! 

1500! 
-  ! 

16.5 (NONE 
! 

! I A  DAVENPORT 

I 

1972  i  ; 

l  i 

ACS  5C8 

154C615 

l 

95U4A48!  2CC.1!  35.1!  9.0! 

!  i  20C.1!  35.1!  1.5! 

i 

1 

1500! 
-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

f XA  DAVENPORT 
! 

1972  ! 

1 

AGS  5C9 

154C616 

! 

951I4A48!  20C.1!  35.1!  9.0! 

!  !  20C.1!  35.1!  1.5! 

-  ! 
! 

1500! 
-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

! XA  OAVENPOPT 
! 

1972  ! 

«  !  1 

ACS  511 

1545651 

! 

95114A48!  20C.1!  35.1!  9.0! 

!  !  20C.1!  35.1!  1.5! 

-  ! 
! 

1500! 
-  • 

16.51  NONE 
! 

! X A  DAVENPORT 
! 

1973  !  9 

!  2 

ACS  512 

1545652 

1 

95114A48!  20C .1 !  35.1!  9.0! 

J  i  20C.1!  35.1!  1.5! 

-  ! 
• 

1500! 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

! X A  DAVENPORT 
! 

1973  !  | 

ACS  513 

1545653 

! 

951I4A48!  2CC.1!  35.1!  9.0! 

!  !  2CC.1!  35.1!  1.5! 

-  ! 
! 

1500! 

-  i 

16.51  NONE 
! 

! XA  DAVENPORT 
! 

1973  !  ? 

t  i 

ACS  514 

1545654 

! 

j 

9S1I4A4S!  2QC.1!  35.1!  9.0! 

1  !  20C.1!  35.1!  1.5! 

-  ! 

j 

15C0! 
-  ! 

16.5  !  NONE 
! 

! XA  OAVENPOPT 
! 

1973  I 

AGS  >15 

1545655 

1 

951 !4A48!  20C.1 !  35.1!  9.C! 

!  !  2CC.1!  35.1!  1.5! 

.  j 

i 

15C0! 
~  ! 

16.5 ! NONE 
! 

t XA  DAVENPORT 
! 

1973  !  2 

! 

AGS  516 

1549656 

l 

951I4A49!  2CC.11  35.1!  9.0! 

1  !  20C.1 !  35.1!  1.5! 

! 

! 

1530! 

-  i 

16.SINCNE 

! 

!IA  DAVENPORT 

1973  !  :* 

f 

ACS  517 

1545657 

l 

95114A48!  20C.1!  35.1!  9.0! 

!  !  20C.1!  35.1!  1.5! 

-  i 

i 

1500! 
-  1 

16.5 (NONE 
! 

! X A  OAVENPOPT 
i 

1973  1  3 

!  = 

ACS  515 

J  5456  5  5 
! 

95 1 ! 4A4* |  2CC.1!  25.1!  9.0! 

!  !  200.11  35.11  1.5! 

! 

! 

1500! 

-  > 

16.5!  NONE 

ilA  DAVENPORT 
! 

1573  ! 

!  5 

ACS  519 

•545659 

! 

951S4A48!  200.1 !  35.1!  9.C! 

!  !  2CC.1!  35.1!  1.5! 

1500! 
-  ! 

ID. 5 1  NONE 
! 

!IA  DAVENPORT 
! 

1973  !  = 

1  4 

AGS  520 

1549660 

i 

95114A4S!  20C.1!  35.1!  9.0! 

!  !  200.1!  35.1!  1.5! 

1 

1500! 

-  i 

16.5! NONE 
! 

1 1 A  OAVENPOPT 
! 

1973  !  £ 

!  : 

ACS  521 

1551803 

i 

990j*A48!  20C.1!  35.1!  9.0! 

!  !  200.1!  35.1!  1.5! 

- 

1 500! 

•  i 

17*5 (NONE 
! 

!  X A  DAVENPORT 
! 

1974  ! 

!  I 

ACS  522 

1551804 

; 

| 

996!4A4S!  20% U  35.1!  9.0! 

!  !  *00.1!  35.1!  1.5! 

iscoi 
-  ! 

17,5!  HONE 
! 

!  X A  DAVENPORT 
! 

1974  !  2 

!  r 

ACS  523 

1551*05 

1 

996J4A48!  20C.1t  35.1!  9.0! 

!  !  2CC.1!  * 5 . t !  1.5! 

- 

! 

1 50C! 
-  ! 

17.5 ! NONE 
! 

2 Z A  DAVENPORT 
! 

1974  1  £ 

!  = 

ACS  524 

1551306 

i 

996 ! 4A4* J  2CC.1 !  35.1!  9.0! 

!  !  22C.1*  35. H  1.5! 

1500! 
-  ! 

17.5! NONE 
! 

!  XA  DAVENPORT 
! 

1974  !  : 

!  i 

ACS  $2$ 

•551607 

i 

996J4A48!  20C.1!  35.1!  9.0! 

!  !  20C.1!  35.1!  1.5! 

- 

1500! 
-  ; 

17 . 5 ! NONE 

j 

2  XA  OAVENPOPT 
! 

1974  !  -J 

t  -J 

I  ^ 

ACS  526 

1551803 

1 

j 

996!4A4f!  20C.1!  35.1!  9.C! 

!  •  200.1!  35.1!  1.5! 

. 

iseci 

•  j 

17.5iNCNE 

j 

!  I A  DAVENPORT 
! 

1974  •  3 

!  3 

ACS  527 

•551605 

j 

90d!4A45!  20C.H  *5.1!  9.0! 

•  !  230.1 !  35.1!  1.5! 

- 

1500! 

•  j 

1 7 . 5  j  NONE 
! 

!  X A  DAVENPORT 
i 

1974  !  i 

*  1 

AGS  525 

1551310 

1 

99&14A48J  2CC.1!  35.1!  9,0! 

•  !  2CC.11  *5.1!  1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

17.5! NONE 
j 

!  IA  OAVENPOAT 
! 

1974  !  -1 

*  i 

AGS  529 

1551811 

! 

996!4A48!  200.1!  35.1!  9.0! 

!  !  2CC.1!  35.1!  1.5! 

- 

15C0! 

-  ! 

17. 5 {NONE 
! 

•IA  OAVENPOPT 
! 

1974  !  £ 

!  1 

ACS  530 

1551612 

! 

996J4A45!  2CC.1!  35.1!  9.0! 

•  !  2CC.1 !  35.1!  1.5! 

1500! 
-  ! 

17.5!N0NE 

i 

!  XA  OAVENPORT 
i 

1974  !  | 

*  4 

ACS  629 

154C599 

97114A4*!  20C.1!  35.1!  5.0! 

!  •  20C.1!  *5.1!  1.5! 

- 

1600! 

-  i 

Id. 5 ! NONE 
! 

!  X  A  OAVENPOPT 
! 

1972  l 

1  5 

AGS  635 

! 54060* 

971I4A45!  2CC.1!  *5.1!  9.C! 

- 

1^00! 

Id.SINONE 

X 1 A  OAVCNFOSI 

1972  1  4 

i 

!  i  20C.1!  35.1!  1.5! 

-  i 

! 

! 

!  a 

ACS  7C2 

1623722 

! 

o7o ! 4 A4? !  195.0!  35. C!  9.0! 

•  !  195.0!  35. C!  1.7! 

1502i 
-  ! 

16.4! NONE 
! 

!  X A  DAVENPORT 

1 

1980  ! 

I  4 

ACS  703 

1546510 

1 

936J4A41!  195.3!  35. C!  10.7! 
!  !  195.1!  15.1!  .7! 

- 

1509! 
-  I 

16. 9 (NONE 
! 

! XA  DAVENPORT 
! 

1973  !  f 

!  i 

ACS  752 

1621723 

1 

o7d!4A4$!  195.0!  75. C!  9.0! 
!  !  195.0!  35. C!  1.7! 

- 

15C2! 

•  i 

16.4! NONf 
! 

!  X A  OAVENPORT 
! 

1980  !  3 

!  5 

ACS  8C3 

I63C512 

{ 

1 

1072!4A4o!  2CC.0!  35. C!  o.O! 
!  !  2CC.3!  35. C!  1.5! 

- 

1o67! 
-  ! 

16.3 INONE 

I 

E  IA  DAVENPORT 

1981  ! 

!  * 

ACS  2C5 

163C5U 

! 

1072!4A4‘!  200.0!  15.C!  9.0! 

!  !  2GC.0!  *5.Ci  1i5! 

1647! 
-  ! 

12.3! NONE 
; 

!  I A  OAVENPOPT 
! 

1981  !  i 

!  ^ 

ACS  206 

163C515 

1C72!4A4a!  230. L*!  15. Ct  *.£! 

- 

1667! 

18.3! NONE 

!IA  DAVENPORT 

1981  !  = 

I 

l 

!  !  J0C.3!  !5.,t  \,M 

»  !  !  !  • 

!  !  !  !  ! 

-  i 

t 

! 

! 

; 

! 

j 

i 

!  i; 

!  5 

i  t 
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ENGRI 

OX  ST  1 

VESSEL 

OPERATOR 

NAPE  ARC  NUN8ER 

I  COAST 

1  CUARD 

l  NUN8ER 

IVTCCI  DIMENSIONS  S  0* AfT ! 
NET  ICCDEKENSTHIONOTN!  1 

IDE01S-!»«*«I  «E(.  1  DEC.  11.0*0-! 

us  i  s uu/iniunin  ed  i 

TON-  t PASE I  OVEB-I OVEP-I ///// ! 
NASE  1  IV  1  ALL  1  AU  ILIOHTI 

•CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

1  (  EST  !  CARCO  HANDLING  IS  IOPERATINC  !  ! 

!  CARCO  1  FIXED  !  EtUIPHENT  ITC 1  BASE  !  YEAR  ! 

!////////!  POINT  1  LINE-1  1  AO!  LINE-1  1  BUILT  1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I///////////7////ITD! //////////!  OR  | 

POVER!  ENGCRS  !  (FECT)J  LINE-2  (EC!  LINt-2  UM8UILT! 

(28)  HTER 

9ARCE  LINE*  INC. 

I 

1 

! 

1  ! 

1  ! 

1  l 

l 

1 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

(CONTINUED)! 

!  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

ACS  8C8 

163C517 

1 0721 4A461 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

1667! 

18.31NCNE 

!  XA 

DAVENPORT  ! 

1911  ! 

! 

!  I 

200.01 

3S.C! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

ACS  811 

1630520 

1 07214*46! 

200.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

16671 

1 6.3! NONE 

ISA 

DAVENPORT  1 

1911  ! 

t 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

; 

1 

ACS  901 

1531793 

935UA41I 

195.0! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1500! 

17.5! NONE 

f  I A 

DAVENPORT  i 

1574  ! 

l 

1  1 

195.1} 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

| 

ACS  902 

1551794 

93814*41 1 

195.11 

35.1! 

9.0; 

t 

1500! 

17.51  NONE 

!  2  A 

DAVENPORT  ( 

1974  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

3*.  11 

1 .  *! 

1 

-  1 

! 

1 

! 

ACS  903 

1551795 

9)614*411 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17. 51  NONE 

(IA 

DAVENPORT  ! 

1974  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  904 

1551796 

9J614A41! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.5! NONE 

tIA 

DAVENPORT  1 

1974  1 

1 

1  1 

195.11 

75.1! 

1.5' 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  90S 

1551797 

93614*411 

U5.1! 

25.11 

9.01 

1 

1500! 

17. 5! NOME 

1 1 A 

DAVENPORT  ! 

1974  ! 

! 

!  1 

193.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  906 

1551798 

9JS 1 4*41 1 

195.1! 

35.11 

9.0! 

1 

1500! 

17.5 ! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT  1 

1974  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ) 

! 

! 

! 

ACS  907 

1551799 

9J614A41 | 

195.1! 

33.11 

9.0! 

•  i 

1500! 

17.SINCNE 

!  XA 

DAVENPORT  ! 

1974  1 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

ACS  906 

!  5 31 £00 

9)614*41! 

195.1! 

35.11 

9.01 

! 

1500! 

17.5! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT  | 

1974  ! 

! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.5! 

! 

-  [ 

! 

I 

! 

ACS  909 

1551801 

93814*41! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

15C0! 

1 7  •  5! NONE 

S  X  A 

DAVENPORT  ! 

1974  ! 

♦ 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  t 

! 

! 

ACS  910 

J  55 1 80? 

93614*411 

195.11 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1500! 

17 .3 1  NONE 

!  I A 

DAVENPORT  ! 

1974  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

ACS  913 

1597176 

838J4A4NI 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1459! 

16.01N0NE 

!  XA 

DAVENPORT  ! 

1978  1 

i 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  ( 

! 

! 

1 

ACS  914 

1597177 

88614*4*1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1459! 

16 .0! NONE 

!  XA 

DAVENPORT  ! 

1971  ! 

i 

>  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

ACS  916 

1597179 

88814*48! 

193.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1459! 

16«0!h0NE 

!IA 

DAVENPORT  I 

1978  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  923 

1609246 

68814*48 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

I 

1459! 

16.0! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT  ! 

1979  1 

t 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

i 

ACS  974 

1609247 

88614*4 !! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1459! 

16.01  NONE 

f  XA 

DAVENPORT  ! 

1979  ) 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

i 

ACS  923 

1609248 

88814*481 

195.01 

35. C! 

9.0! 

1 

1459! 

1 6.0! NONE 

!  ZA 

DAVENPORT  ! 

1979  1 

! 

i  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  976 

!oQ9244 

58614*4!! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

1 

1459! 

16.0! NONE 

1  IA 

DAVENPORT  ! 

1979  I 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  927 

1609250 

65814*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1459! 

16.01  NONE 

t  XA 

DAVENPORT  ! 

1979  ! 

! 

!  i 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

ACS  9 JO 

1624765 

67214*43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

1495! 

to.  9 ! NONE 

I  IA 

OAVENPORT  ! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

I 

ACS  9)1 

1624766 

872*4*461 

195.0! 

JS.C* 

9.01 

-  I 

1493! 

1 6. 9! NONE 

!  IA 

DAVENPORT  1 

1980  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

3S.C! 

1.8! 

! 

-  ! 

t 

! 

) 

ACS  932 

*624767 

67214*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1493! 

1 6.91  NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1980  ! 

! 

1  l 

195.01 

35.  C! 

1.8! 

! 

“  ! 

1 

! 

i 

ACS  93) 

*624768 

67214*46! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

16.91N0NE 

1  IA 

DAVENPORT  ! 

1980  ! 

j 

1  1 

U5.0! 

35. C! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

ACS  934 

*624769 

672  1  4*46 1 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

- 

U93! 

16.9IN0NE 

!IA 

OAVENPORT  ! 

I960  ! 

1 

1  ! 

U5.0! 

35.0! 

1.8! 

•  i 

1 

1 

! 

ACS  9 J 5 

*624770 

87214*46! 

195.0! 

25. Cl 

9.C! 

• 

1493! 

16 .9 1 NONE 

!  I A 

DAVENPORT  | 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

ACS  9J6 

1674771 

87214*46! 

195.0! 

*5.C! 

9.0! 

- 

1493! 

16.91N0NE 

MA 

DAVENPORT  1 

iii«  t 

• 

!  1 

195.0! 

25.  C! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  937 

{ 62477? 

872*4*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1493! 

1 6 . 9 ! NONE 

1  IA 

DAVENPORT  ! 

I960  ! 

• 

1  1 

W5.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

ACS  938 

!  524773 

17214*46! 

195. C! 

33. C! 

9.0! 

- 

1493! 

16.91  NONE 

I  XA 

davenport  ! 

1980  ! 

t 

1  1 

195.0* 

35.  C! 

1  - 1* ! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  9J4 

1624774 

87214*46* 

Uj.O! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

H93! 

Id.  91  NONE 

I  X  A 

DAVENPORT  ! 

1910  J 

t 

1  * 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

* 

ACS  940 

•627901 

57214*46! 

195.0! 

25.  C! 

9.0* 

- 

1493! 

1  6 . 9 ! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1980  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

•  | 

! 

I 

! 

ACS  941 

*627902 

67214*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1493! 

1 6.9! NONE 

f  XA 

DAVENPORT  ! 

1980  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

) 

! 

ACS  942 

1627903 

37214*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

H93! 

16.91N0NC 

IX  A 

DAVENPORT  ! 

198C  ! 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

•  ! 

! 

! 

! 

ACS  943 

*627904 

87214*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

_ 

1493! 

1 6.9{ NONE 

1 1 A 

OAVENPORT  ! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.8! 

*  ! 

j 

I 

1 

ACS  944 

1529747 

71114*46! 

195.0! 

35. C* 

9.0* 

- 

15201 

1 9 . 2  j NONE 

1  XA 

DAVENPORT  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6* 

-  ! 

! 

! 

1 

ACS  945 

1629748 

711  14A46i 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

132C! 

19.2! NONE 

IX  A 

DAVENPORT  1 

1980  I 

t 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  951 

•644912 

0)514(46! 

195.0! 

25. C! 

9.C! 

- 

1520! 

18.2 1  NONE 

!IA 

davenport  I 

1981  1 

! 

j  < 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  1105 

1632675 

71114*46! 

195.0! 

J>.C! 

9.0! 

- 

15?0! 

19. < 1  NONE 

1 1 A 

DAVENPORT  ! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

ACS  1106 

1432876 

71114*46! 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

A. 

1520* 

19.2JN0NC 

I  IA 

OAVENPORT  t 

1980  ! 

t 

1  ! 

195.0* 

25. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACS  1107 

*632477 

711*4*4*! 

19}. 0! 

25. CJ 

9.C* 

- 

1520! 

19 . 2 | NONE 

1  X  A 

DAVENPOPT  ! 

1980  1 

1 

1  1 

IvS.O! 

35. C! 

1.61 

■  ! 

! 

! 

! 

ACS  6C1» 

1527233 

101 314*4*1 

20C.O* 

75. C! 

9.0! 

» 

1635! 

1 6.0! NONE 

1  X  A 

OAVENPORT  1 

•  1970  ! 

i 

1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

ACS  CC2* 

1527284 

101314*46* 

20C. 0! 

J*.C! 

9.0! 

« 

1635! 

16 .01  NONE 

I  XA 

DAVENPORT  ! 

«  1970  I 

! 

!  * 

20C.3! 

33. C! 

1.6! 

.  j 

! 

! 

! 

ACS  6CJF 

•527235 

1 Cl  314*46! 

2CC.01 

35. C! 

9.0! 

U3si 

16.011.0. 1 

1  IA 

OAVENPORT  ! 

*  1970  ! 

1 

1  1 

2CC.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  I 

i 

! 

! 

ACS  6C4* 

!  5272c*. 

1 31514*4*! 

2CO.OS 

35.  C! 

9.0! 

• 

1c35! 

16.0*N0NC 

1  IA 

DAVENPORT  ! 

•  1970  ! 

1 

1  1 

v:.oi 

JS.C! 

1.6! 

-  j 

! 

• 

! 

ACS  605* 

157/257 

101314*4*1 

20C. 0! 

»>.C! 

9.0! 

- 

1635! 

16.0! NONE 

ilA 

DAVENPORT  1 

•  1970  ! 

i 

!  1 

23C.O! 

JS.C! 

1.6! 

-  i 

1 

1 

! 

ACS  cC6P 

!  52723- 

101314*46! 

20C. 0* 

J9.C* 

9.C! 

1635! 

1 6. C! NONE 

1  IA 

DAVENPORT  f 

*  1970  ! 

i 

!  1 

2-JC.O! 

25. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

acs  ec« 

•577290 

101314*4** 

2wC.O! 

35. C! 

9.0! 

. 

1635! 

1 6 .0! NONE 

!  XA 

OAVf.SOST  1 

*  1970  ! 

; 

1  ! 

2'C.O! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

! 

ao:  609° 

V9814A4M 

>rtC.O! 

M.C* 

9.0! 

1622! 

14  •  5  !  NONE 

1  XA 

DAVENPORT  ! 

1971  ! 

1 

1  1 

2CC.0* 

J5.C! 

1.7! 

-  1 

; 

! 

! 

acs  6ica 

J53C7K 

99814*451 

:oc.c! 

35. C! 

9.0! 

■ 

1622! 

1 4 .5! NONE 

•  I A 

DAVENPORT  1 

1971  J 

l 

!  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

i 

ACS  Cl  1  * 

i>3J-715 

2'C.O! 

35.  C! 

9.0! 

1522! 

1 4 • 5 ! NONE 

S I A 

DAVENPORT  ! 

1971  ! 

* 

j  1 

2.3C.0! 

JS.C! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

t 

ACS  612° 

1530716 

99614*4*1 

2CC.0! 

35. Cl 

9.C! 

- 

1622* 

U.SI.ONC 

M  A 

DAVENPORT  2 

1971  ! 

! 

j  1 

2'C.O! 

J  5.C ! 

1.7! 

-  I 

! 

J 

! 

acs  cue 

!  55C717 

308!4*4si 

2'C.C! 

35. C! 

9.0! 

- 

1622* 

14.51N0NE 

II A 

OAVENPORT  1 

1971  J 

1 

1  « 

200.0! 

35. C! 

».7! 

-  ! 

! 

! 

1 

acs  cue 

•  53071 5 

99iU*46! 

2t:.o* 

25. C! 

9.0! 

- 

1672! 

14.5! NONE 

!  X  A 

DAVENPORT  J 

1971  { 

» 

1  1 

2  »C.O! 

Ji.C! 

1.7* 

-  ! 

i 

! 

1 

ACS  C15S 

153C719 

**514*48! 

2',C.0t 

*5.C! 

9.0! 

- 

1672! 

14.5! NONE 

1 1 A 

DAVENPORT  J 

1971  1 

1 

! 

i 

1  1 

i  i 

!  1  1 

20f  *! 

! 

I 

35. C* 

i 

! 

1.7! 

1 

1 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

1 

84 

TAovf  2  -  &FSOI??I*S 

ar 

VLS 

.as 

■ 

jvtcc!  dinhs:**;  kaastj 

l CAPACITY ! 

ms*-  ! 

!  v  i  n  u  I 

! 

OX  ST  i 

CACAATC* 

NET  !CC63lLlNCTt»|  *  t  OTh! 

! 

1 

! 

AST  !  CA*CQ  KANSU** 

*5  !0>tmn!  ! 

! 

YEAN  ! 

4t»„C  ! 
mum. 

fim  !  CCUIMiNT 

FCXVT  !  LXME-1 

*14!  *»St  ! 

!  COAST 

T«*  !  S  EH //////! /////! 

‘9  ! 

!  / 

110!  LI4£“1  I 

toxu  ! 

vessel 

NAPE  ANO  KU«*£A 

i  CUAftft 

i 

ICN-  !***•!  <3>d*P-!9VS»-!/////! 

F  *SS-  !<t.UrfT)t///7////////////!TCi ///////'//! 

0«  ! 

I  nln3C* 

nA$*  !  :v  !  AVI  1  HI  !i,X5wT!  *0W£»! 

!*»!>$  ! 

m*l>!  LINE-2 

ICC!  I.INE-7  1 

•AE8UXLT! 

(24)  *Lt£» 

U*Cf  LINS/  INC. 

! 

1 

< 

*  i  it 

i  !  •  1 

!  1  !  1 

i 

I 

• 

i 

! 

• 

j 

i 

! 

1 

! 

2 

! 

t 

1 

ACS  «1i» 

(CONTINUE)  • 

! S3C7/0 

(1  1  ! 
)9$!4A**!  2'C.Ol  15. C! 

9.0! 

- 

I 

1472! 

1*. SHONE 

2  Z A  OAVENPCTT 

1971  i 

J 

1  !  2*C.O!  ’5. Cl 

1.7! 

-  ! 

\ 

! 

!IA  OAVtNPOtT 

1«71  1 

ASS  (17P 

! 53C721 

9«E!;**»!  23C.O!  25. C! 

9.0! 

- 

1(2  2! 

18. SHONE 

J 

• 

!  !  2*C.O!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

) 

1971  ! 

ACS  (189 

! 53C722 

>H!8A83!  2'C. Ct  35. C! 

9.0! 

- 

1(22! 

14.5‘NONf 

2  X A  6AVENA0AT 

! 

J  !  35. Cl 

1.7| 

-  1 

! 

1 

•JA  5AVENP0H 

1971  ! 

ACS  (19* 

J51C723 

i 

99SKA88!  2CC.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1(221 

U.51ACN1 

J  !  23C.0'  35. C! 

1.71 

-  ! 

! 

1971  l 

ACS  820* 

I53C72A 

i 

99S18A4M  27C.O!  35. C! 

9.C! 

- 

H22! 

1*.5!nCnC 

! Z A  0AVENA06T 

•  !  2CC.01  35. C! 

1.7! 

-  1 

! 

1971  l 

ACS  (213 

I53C725 

i 

i93U*8i!  2*C.C!  35. C! 

8.C! 

- 

1ft22! 

u.sIxonc 

I  X A  SAVE N#Of I 

!  !  2CC.0!  35. Cl 

1.7! 

J 

-  ! 

ill  OAVENPCPIT 

1972  ! 

ASS  (23P 

! 5*C593 

971  18*85!  2iC.11  35.1! 

9.C! 

- 

HCO! 

H.5HCN* 

1  I  20C.1!  35. 1! 

1.5! 

-  f 

1 

! 

f  X  A  0AVENPO8T 

197?  ! 

ACS  m» 

158C5U 

•  71  !***i!  2-C.1I  35.1! 

9.0* 

- 

ucot 

1(.5!N8Nf 

i 

!  !  2*C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

*  I A  CAVENFO*T 

1972  ! 

ASS  (?5fc 

!5*C*95 

971  !*»8*|  2*0.1!  35.1! 

9.0! 

- 

HOC! 

H.5IX5NE 

i 

!  !  2*C.1I  35.1! 

1.5! 

•  ! 

! 

I  X a  WAVENAOAT 

1972  1 

ACS  4 26* 

I5AC59S 

971 ! ** 88 1  22C.1t  35.1! 

9.C! 

- 

HCO! 

H  » 5 ! SCN{ 

i 

!  !  2CC.1I  35.1! 

1.5! 

-  1 

ilA  (AVENFOAT 

1972  J 

ACS  (27? 

154C597 

971UU8!  ?*C.1!  35.1! 

9.0* 

- 

HCO! 

H.SHCNf 

i 

f  !  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

■  X A  OAVCNAOFT 

1972  I 

ACS  (23* 

! 5*CS9 J 

971  !8A*8!  2CC.11  35.11 

9.0! 

- 

HCO! 

14 . 5  j  KCN£ 

!  !  2'C.1!  25-1! 

1.5! 

-  ! 

I 

IlA  SAVINFOtT 

197?  ! 

ASS  CC9 

! 5*C(C0 

971UA85!  2CC.1!  3  5.1! 

9.3* 

- 

HCO! 

H.5IN0NC 

i 

!  !  22C. 1!  35.1! 

1.5! 

•  ! 

! 

( X A  OAVCNFOFT 

1972  i 

ACS  (323 

!5*C(02 

971!4A*S!  200.1 !  35.1! 

9.5! 

- 

KOO! 

14.5!NCN£ 

!  !  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

-  I 

! 

ilA  OAVENFQAT 

1972  ! 

ACS  (35* 

! 34C603 

171J4A4*!  2CC.1!  35.1! 

9.0! 

- 

HCO! 

U.5INCN! 

i 

J  !  20C.1!  *5.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!IA  SAVEN’O’T 

197?  J 

ACS  (UP 

iuc(0* 

97H8A88!  2CC.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1(00! 

H.5!KCNC 

AGS  (3ft* 

• 

*!5*C40i 

j 

‘  !  2K.1!  35.1! 

971!** 4?!  2CC.1!  25.1! 

1.5! 

9.C! 

- 

HOC! 

16.5UCNE 

ilA  5AVENF0FT 

1972  1 

ACS  (379 

I 5*C(07 

1 

1  {  2CC.1!  *5.1! 

971 ! 4A8S!  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

9.0! 

- 

-  t 
HCO! 

U.5!NCNr 

| X A  CAVCNFONT 

1972  1 

!  !  24C.1!  23.1! 

1.5* 

-  ! 

I 

! 

2 X A  OAVCNFOFT 

1973  ( 

ACS  (343 

! 5*334  3 

971I8A85!  22C.11  35.1! 

9.0! 

- 

HCO! 

14.5! NONE 

•  !  20C.1l  35.1! 

1.5! 

-  ! 

MA  OAVENFOAT 

1973  ! 

ACS  (399 

{5*3359 

i 

971  !*A*t1  22C.1!  35.1! 

9.C! 

- 

HCO! 

1ft . 5 ! NONE 

!  I  2CC.1l  25-1! 

1.5! 

■  ! 

! 

! t A  OAVENFOAT 

1973  1 

ACS  U09 

J58339C 

971  144441  20C.II  *5.11 

9.0! 

HCO! 

16.51NCME 

!  1  20C.11  35.1! 

1.5! 

! 

1973  ! 

» 

ACS  (A1» 

15*3391 

97H8A88!  2/*C.U  25.1! 

!  i  20C.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

HOC! 

-  I 

14.5 ! NONE 
! 

! I A  OAVENFOAT 
! 

ACS  (8?f 

1583392 

971!*A.8!  2CC.1I  25.1! 

9.0! 

HOC! 

H.5INCNC 

1 X A  OAVENFOAT 

1973 

1  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

*  f 

! 

197* 

ACS  (A3? 

f SASC29 

971 14I4S1  20C.1!  15.11 

9.0! 

HCO! 

H.5INCNE 

! X A  OAVENFOAT 

1 

i 3*5030 

1  1  2-C.1!  35.1! 

1.5! 

•  ! 

! 

! 

197) 

ACS  (4*9 

97118A83!  2CC.1I  35.11 
!  !  2CC.1!  35.1! 

9.01 

1.5! 

HCO! 

-  ! 

1  6.5! NONE 
! 

2 X A  OAVENFOAT 
! 

ACS  (*se 

15*503) 

971 14*45!  700.1!  15.11 

9.0! 

HCO! 

1ft. SHONE 

JXA  OAVENFOAT 

mj 

!  !  2CS.1!  25.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

!1A  OAVENFOAT 

1973  5 

ACS  («(P 

!  58SC32 

971!8A4f!  20C.1!  35.1! 

9.0! 

HOOI 

H.SiNCNE 

1 

1  !  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

l 

1 

2  X  A  OAVENFOAT 

1973  1 

ACS  8*79 

! 5*5033 

971I8A88!  2CC.1!  25.1! 

9.0! 

HOC! 

16.5 ! NONE 

I 

2  !  2CC.1 !  25.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1973  ! 

ACS  445B 

1 3*5C3* 

971 ! 8A4J !  2CC.1!  35.1! 

«.0j 

16001 

H.5IX0NE 

(IA  OAVENFOAT 

! 

!  !  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

! 

! 

2  XA  OAVENFOAT 
! 

1973  ! 

1 

ACS  6*98 

I585C35 

i 

971HA88!  20C.1!  35.1! 

•  !  20C.U  25.U 

9.0! 

1.51 

HCO! 
-  ! 

16.5U0NE 

! 

ACS  650P 

!  5*5036 

i 

97118*81!  20C.1!  35.1! 

9.0! 

HCO! 

1  (.5! NONE 

{ IA  OAVENFOAT 

1973  1 

1  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

ACS  (51? 

i 5A5C  3  7 

9711***!!  2CC.t!  35.1! 

9.0! 

- 

HCO! 

14.51  NONE 

! X A  OAVENFOAT 

1973  ! 

! 

!  !  2CC.1!  25.1! 

1.5! 

! 

ACS  (52? 

1 585C38 

971I8A8S!  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

HQO! 

H.5SN0NE 

2 X A  OAVENFOAT 

3973  1 

! 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

ACS  (53e 

I585C39 

971I4A8S!  2CC.1!  35.1! 

9.0! 

- 

HCO! 

H.  51  NONE 

IlA  OAVENFOAT 

1973  1 

i 

!  !  20C.11  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ACS  (58! 

J345C80 

J 

97114A88!  23C.1!  35.U 

9.0! 

- 

HCO! 

16.3 ! NONE 

IXA  OAVENFOAT 

1973  ! 

i 

!  !  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

IIS  ISSI 

! 585C81 

« 

971UA8A!  20C.1!  35.1! 

9.0! 

- 

HCO! 

16.5! NONE 

•XA  OAVENFOAT 

1973  ! 

i 

i 

»  !  2CC.1!  25.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ASS  45(9 

158308? 

1 

{ 

971 J4A85!  2CC.1!  35.1! 

9.0! 

- 

16CC! 

16.5! NONE 

ilA  OAVENPOA t 

1973  ! 

! 

!  !  23C.1 !  35.1! 

1.5! 

! 

Its  4578 

!5*5C*3 

f 

971J4A8A!  2CC.1!  *5.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5! NONE 

JXA  OAVENFOAT 

1973  I 

i 

•  •  2C0.1!  35.1! 

1.5! 

I 

ACS  (3(B 

J585C88 

1 

971  !8A88!  2CC.1 !  25.1! 

5.0! 

- 

UCC! 

H.  5!  NONE 

!IA  OAVENFOAT 

1973  ! 

I 

i 

•  !  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

! 

! 

ASS  (598 

•585C85 

1 

97118A88J  20C.1!  35.1! 

9.5! 

- 

* 

1(00! 

16.5! NONE 

*  XA  OAVENFOAT 

1973  ! 

! 

j 

J  !  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

• 

! 

! 

ASS  ((09 

!5*5C86 

I 

j 

9/1!8A*8!  2?C. 1 !  35.1! 

9.0! 

- 

HOC! 

H. 5 !  NONE 

•IA  OAVENPOAT 

1973  ! 

i 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

! 

I  ! 

ASS  ((1? 

IS8SC87 

i 

• 

97118A88!  20C.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1600! 

H.  5!  NONE 

•IA  OAVENPOAT 

!  1973  ! 

i 

•  !  20C.1!  35.1! 

1.51 

1  ! 

ASS  6(26 

! 585048 

I 

! 

97118A86!  20C.1!  *5.1! 

9.0! 

- 

1600! 

16.5 ! NONE 

2 X A  OAVENPOAT 

!  1973  ! 

i 

{  !  200.11  35.1! 

1.5! 

ACS  6(39 

IS8H61 

2 

97114*441  700*1 1  14.11 

9.0i 

- 

HOC! 

H.5 !  NONE 

•IA  OAVENPOAT 

*  1973  ! 

i 

I  !  2*C.1!  35-1! 

1.5! 

: 

! 

ACS  ((89 

•5*94(2 

i 

* 

97118A88!  2CC.1!  35.1! 

9.0! 

- 

UCC! 

1ft. 5! NONE 

•IA  OAVENPOAT 

!  1 973  ! 

!  i  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

! 

; 

!  ! 

ASS  6(59 

! 5*9663 

1 

97114*44!  700.1!  15.1! 

9.0! 

- 

1(00! 

H.5 !  NONE 

•IA  OAVENPOAT 

!  1973  1 

) 

! 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

t  ! 

ACS  ((86 

1589(64 

1 

971UA88!  20C.1!  35.1! 

9.0! 

- 

HCO! 

16.5 ! NONE 

•XA  OAVENFOAT 

!  1973 

i 

!  !  20C.1!  25.1! 

1.5! 

-  I 

i 

! 

! 

ASS  (876 

1549(65 

971I8A48!  2CC.1 !  35.1! 

9.0! 

- 

! 

HCO! 

H.5 !  NONE 

JIA  OAVENFOAT 

•  1973 

t 

1 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

• 

ACS  6(55 

1589(66 

971S8A83!  200. 1!  35.1* 

9.0! 

- 

1600! 

16.5! NONE 

IXA  OAVENFOAT 

!  1973 

! 

' 

!  !  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

! 

! 

ASS  ((99 

1549667 

971!8A8S!  2CC.1!  35.1! 

9.0! 

- 

! 

(00! 

1 6. 5 ! NONE 

ill  51VC.70IT 

!  1973 

1 

!  1  20C.1!  35.1! 

1.5! 

•  ! 

! 

! 

1  1973 

ACS  8705 

I589((( 

971I4A4J!  20C.1 !  55.1! 

9.0! 

- 

HCO! 

1(.5 ! NONE 

UA  OAVENFOAT 

! 

1 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

J  1973 

ASS  8715 

1549(69 

97118A8*!  2CC.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1(00! 

16.5! NONE 

!XA  OAVENFOAT 

! 

: 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

!  1973 

ACS  8729 

1589670 

9  71 ! 8 A4 8 !  200.1!  35.1! 

9.0! 

- 

HCO! 

16.5 {NONE 

•  j  a  eivemoii 

1 

; 

!  !  20C.1!  35.11 

1.5! 

* 

! 

! 

•  1978 

ASS  8731 

1551813 

97118A81!  200,1 •  35.1! 

9.0! 

- 

HOoi 

16.5! NONE 

Ill  SIVt.7011 

1 

I 

! 

!  I  700.1!  3S.11 

f  !  !  ! 

!  !  !  t 

1.5! 

< 

J 

i 

! 

1 

« 

2 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

T*jU  2  -  DESCRIPTION  Ot  VESSELS 


.85. 


U5*i 

ftJST! 

VISSfL 

CASAATC* 

NAM!  AND  NU*Pf« 

1  COAST 

!  CUAA5 

!  NtHSER 

1  ! VTCC!  MAtNSlCNS  !  AT! 

!  *i€ T  !CC3CtlCNCTHtfc*3Th!  ! 
IREGf S-!****!  R*«.  1  *L0.!L5A0-l 
i  16*  1  S£c! //////! /////I  CD  1 
!  TON-  t*At*£!  0VCA-10VSA-1///7/J 
!  NAS?  1  TV  !  ALL  1  ALL  ILICMT! 

H<.»SC 

ftOVi* 

CAPACITY!  HtCM-  !  !  V  £  S  S  £  L  l  ! 

(  EST  !  CARSO  MANOLINfi  !S  I0PEPAT  INS  \  ! 

CA»9C  !  FIXED  !  EQUIPMENT  IU!  9ASE  !  TEAM  ! 

7/7/////!  AOtNT  I  LINE-1  JAO!  LINE“1  !  6UILT  ! 

MASS-  !  (LIGHT) ! ////////////////! TO !////////// !  Ot  ! 

CK9EAS  !  CAEET)!  LINE-2  !C£l  LINE-2  ! ME6UILT! 

<26> 

ALU* 

3AS6F  LINE/  thC. 

(CONTINUED) 

1  1  1 

1  !  1 

I  1  1 

!  1  1 

1 

j 

i 

i 

1 

1 

1 

! 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

U.S 

674ft 

! 551614 

1  97114*41! 

1  1  ! 

20C*  1 1 
20C.1l 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16C0! 

-  ! 

16.51  NONE 
! 

1ZA 

1 

DAVENPORT  1 

1974 

ACS 

4756 

1551615 

1  971I4A41J 

1  1  ! 

23C.1 i 
20C.1! 

35.1! 

3  5.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

16C0I 
-  ! 

1 6.51N0NE 
! 

1XA 

! 

DAVENPORT  ! 

1974 

ACS 

676* 

1551*14 

1  971 | 4 A  41  | 

1  I  1 

20C.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1600! 

-  I 

1 6. 5 ! NONE 
! 

ISA 

! 

DAVENPORT  ! 

1974 

ACS 

4776 

! 551617 

1  971I4A41I 

1  1  1 

2CC.1! 

2»*C.1! 

35.1 ! 
35.1! 

9.3! 

1.5! 

“ 

16C0! 

-  ! 

16.5 {NONE 
! 

!IA 

! 

DAVENPORT  ! 

1974 

ACS 

4780 

l 55161 A 

•  97114A4U 

1  1  1 

2CC.1! 

20C.1l 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1  oCC! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

!!A 

DAVENPORT  1 

1974 

ACS 

e7Aft 

1551619 

1  971(4441! 

1  t  1 

2nC.  1 1 
700.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

1600! 

-  ! 

U.3 !  NONE 

!XA 

! 

DAVENPORT  1 

1974 

ACS 

44CP 

1551820 

1  97114*41! 

1  !  1 

20C.1I 

2*0.1! 

35.1! 

35.11 

9.C! 

1.5! 

_ 

16C0! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!  TA 
! 

DAVENPORT  1 

1974 

ACS 

cM* 

1*51621 

(  97114A41! 

1  !  1 

2CC.11 

2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16C0! 

1 6. 5 ! NONE 
! 

!IA 

! 

DAVENPORT  ! 

1974 

ACS 

4f2e 

155162? 

!  971 14A41 t 

!  !  1 

2CC.1 1 
20C.1 1 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

16CC! 

-  ! 

16*  5 ! NONE 
! 

!  r  a 
! 

OAVENAORT  ( 

1974 

ACS 

tnr 

1551623 

1  97114A41! 

1  !  1 

2CC.11 

2CC.11 

35.11 

35.11 

9.0! 

1.5! 

- 

UCO! 

-  » 

1 6. 5 ! NONE 
! 

(IA 

! 

DAVENPORT  | 

1974 

ACS 

4  UP 

1531624 

!  97114*41! 

1  1  1 

2CC.1! 
2CC.1 1 

35.1! 

35.1! 

9.C! 

1.5! 

1600! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

UA 

! 

OAVENAORT  ! 

1974 

ACS 

if5* 

1551625 

1  971 14**1  1 
!  1  1 

2CC.1l 

20C.1l 

33.11 

33.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

UCO! 

-  ! 

U.S1N0NC 

! 

!  I A 
! 

DAVENPORT  ! 

1974 

ACS 

am 

! 551628 

i  97114*411 

1  1  1 

2CC.1! 

2CC.1t 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

UCO! 

U.5  ( NONE 
! 

J  t  A 
! 

DAVENPORT  I 
{ 

1974 

ACS 

6E7? 

1551827 

I  97114*41! 

1  f  1 

20C.1! 

2CC.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1600! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!  XA 
! 

DAVENPORT  i 

1974 

ACS 

1411397 

1  105214*41! 

1  1  1 

2CC.CI 

200.0! 

35.  Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1629! 

-  ! 

1 6.0! NONE 
! 

!  t  A 

1 

DAVENPORT  ! 

1979 

AGS 

4!93 

1411298 

1  1C52IW4M 

1  1  1 

20C.01 

2CC.0I 

35.  Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.51 

” 

1629! 

-  ! 

U.O!  NONE 
! 

!  t  A 

DAVENPORT  ! 

1979 

ACS 

6«0B 

1411399 

1  105214*481 

1  !  1 

2CC.01 

20C.OI 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

” 

1629! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!2A 

! 

DAVENPORT  ! 

1979 

ACS 

4926 

1624755 

!  96014*4?! 

1  1  1 

20C.01 

2CC.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

U33! 

-  1 

16.4 ! NONE 

I 

UA 

1 

DAVENPORT  ! 

1980 

ACS 

653? 

1424776 

1  96014*481 

1  !  1 

20C.0I 

2CC.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

” 

1633! 

-  I 

16.4 ! NONE 
! 

UA 

! 

DAVENPORT  ! 

1980 

ACS 

ms 

1624777 

1  96014*4*1 

1  1  1 

200*0! 

2CC.01 

35.C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.7! 

“ 

U33! 
-  ! 

16.41N0NF 

I 

UA 

1 

OAVENAORT  ! 

1980 

ACS 

4959 

1624778 

1  96014*4*1 

1  1  1 

20C.O! 

20C.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.71 

- 

1633! 
-  ! 

U. 4!  NONE 
! 

UA 

I 

DAVENPORT  ! 

19IC 

ACS 

646? 

1624779 

1  96014A4AJ 

1  1  1 

2CC.01 

2CC.01 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.71 

“ 

1633! 

-  1 

16.4 ! NONE 

1 

UA 

1 

DAVENPORT  ] 

1913 

ACS 

497? 

1624780 

1  96014*48! 

1  !  1 

200.0! 

2CC.01 

35. C! 
35.  Cl 

9.01 

1.71 

1633! 

-  1 

U.  4IN0NE 

UA 

1 

DAVENPORT  ! 

1910 

ACS 

4989 

1624731 

1  960I4A48! 

2CC.01 

2CC.0I 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.71 

• 

16331 
-  ! 

16.4! NONE 
! 

UA 

! 

DAVENPORT  ! 

1910 

ACS 

6999 

1624782 

1  9eO! 4A41 1 

1  1  t 

2CC.01 

20C.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

“ 

1633! 
-  1 

16.4  I  NONE 
! 

!IA 

1 

DAVENPORT  ! 

1910 

ACS 

<cs? 

1616578 

1  38614*48! 

i  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  Cl 

9.01 

1.6! 

“ 

1500! 

-  1 

16.0! NONE 
! 

UA 

! 

DAVENPORT  ! 

1910 

ACS 

8CS3 

1616579 

!  3*814*461 

1  1  1 

195. C! 
195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.01 

1.5! 

“ 

15291 
-  ! 

24.0 ! NONE 

1 

UA 

I 

DAVENPORT  ! 

1979 

ACS 

8C54 

t 616580 

1  66814*43! 

I  1  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

U.O!  NONE 
! 

UA 

I 

DAVENPORT  ! 

1910 

ACS 

8059 

1616535 

J  88614*431 

1  !  1 

195.01 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15001 
-  I 

U.O!  NONE 
! 

UA 

! 

DAVENPORT  1 

19IC 

ACS 

8C60 

1616586 

1  38814*431 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

!5.C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1500! 

-  ! 

16.0! NONE 

j 

UA 

! 

DAVENPORT  ! 

1910 

ACS 

8C7P 

1630316 

I  107214*46! 

1  !  1 

-  1 
2CC.01 

35. Cl 

9.01 

1.5! 

- 

U67! 
-  ! 

18 .3 ! NONE 

I 

UA 

! 

DAVENPORT  ! 

1981 

ACS 

ecce 

163C518 

1  107214*46 1 

1  1  1 

-  1 
20C.OI 

-  1 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

16671 
-  ! 

18. SIMONE 

1 

UA 

1 

DAVENPORT  ! 

1911 

ACS 

eu? 

163C523 

1  107214*461 

1  1  1 

1 

200.0! 

-  I 
33. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

16671 
-  1 

18. SIMONE 
! 

!IA 

! 

OAVENAORT  ! 

1911 

ACS 

3196 

1  107214*66! 

!  1  1 

-  ! 
20C.01 

-  1 
35. Cl 

9.01 

1.5! 

“ 

1667! 
-  ! 

18.3! NONE 
! 

UA 

! 

DAVENPORT  ! 

1981 

ACS 

•726 

1 63C532 

1  107214*461 

1  1  1 

-  1 
200. Ot 

-  1 
35. Cl 

9.01 

1.5! 

“ 

U67I 
-  ! 

1 8. 3 ! NONE 
! 

UA 

! 

DAVENPORT  ! 

1911 

ACS 

8240 

1  6  30534 

I  107214*46! 

1  1  1 

1 

200.01 

-  ! 
33.  Cl 

9.01 

1.51 

“ 

U67! 
-  1 

18.3IN0NE 

1 

UA 

! 

DAVENPORT  1 

1911 

ACS 

6250 

163C535 

1  107214*46! 

1  1  I 

1 

20C.0! 

-  1 
35. C! 

9.0! 

1.51 

16671 
-  I 

1 8*4! NONE 

UA 

1 

DAVENPORT  1 

1911 

ACS 

8278 

I63C537 

1  107214*461 

1  1  1 

1 

20C.0I 

1 

35. C! 

9.01 

1.5! 

- 

16671 
-  1 

18.3IN0NE 

! 

UA 

! 

DAVENPORT  ! 

19  j! 

BIX 

301 

1621664 

1  67614*48! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

25. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.61 

1500! 

16.4! NONE 
! 

UA 

! 

DAVENPORT  1 

1910 

8IX 

2C18 

I54C601 

1  971 14A48I 

!  1  ! 

20C.1I 

20C.1t 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1600! 
-  1 

16.5IN0NE 

1 

UA 

1 

DAVENPORT  1 

1972 

MAC 

12 

t  27514*48! 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

13001 
-  ! 

23.71400  8.A.N.  MUMP 
I0RA8  LINE 

*1  XA 
! 

OAYEHPCRT  ! 

1959 

MAC 

31 

i  1 

1  42014*48! 

I  1  1 

195.01 

195.01 

52.5! 
52. 5! 

8.01 

1.5! 

1800! 
-  ! 

25 .3! COMPRESSOR* 

! PUMA*  DMAS  LINE 

UA 

! 

OAVENAORT  I 

1962 

MAC 

32 

!  47014*481 

i  !  i 

195.0! 

195.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1-5! 

— 

1800! 
-  ! 

25 .3 !  COMPRESSOR# 

1  PUMP/  DMAS  LIKE 

UA 

! 

DAVENPORT  ) 

19*2 

MPC 

33 

!  152614*481 

1  !  ! 

250.0! 

250.01 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.51 

24001 

-  i 

25.3U0MPRE5S0R  8  AJM1IA 
•SLIDES/  W?  ! 

DAVENPORT  ! 

1967 

MAC 

51 

I  152614*401 

1  !  1 

25C.OJ 

250.0! 

52.5! 

52.51 

10.0! 

1.8! 

3200! 
-  ! 

24.6! FEEDERS  8  CELT 
! CONVEYORS 

UA 

! 

DAVENPORT  l 

1943 

MAC 

52 

1  152614*40! 

!  f  ! 

250.0! 

250.01 

52.5! 

52.5! 

10.0! 

1.8! 

3200! 
-  ! 

24.6! FEEDERS  8  9ELT 
! CONVEYORS 

UA 

! 

DAVENPORT  | 

1963 

MAC 

53 

!  152614*401 

!  !  1 

25C.01 

25C.01 

52.51 

52.5! 

10.3! 

1.8! 

— 

3300! 
-  ! 

24*6! FEEDERS  8  3ELT 
! CONVEYORS 

UA- 

! 

DAVENPORT  ! 

1975 

MAC 

54 

1  “ 

1  152614*401 

1  !  1 

2SC.0I 

25C.O! 

52.5! 

52.5! 

1C. 3! 
1.8! 

3300! 
-  ! 

24.8! FEEDERS  8  BELT 
ICONVEYORS 

UA 

! 

DAVENPORT  1 

1975 

MAC 

55 

1 

!  152614*40! 

1  1  1 

250.0! 

25C.0I 

52.5! 

52.5! 

10.3! 

1.8! 

— 

33001 
-  ! 

25.3! FEEDERS  8  GELT 
ICONVEYORS 

UA 

! 

DAVENPORT  ! 

1900 

MAC 

61 

1  30014*40! 

1  1  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

** 

1470! 
-  1 

18.3! AIR  PADS  8 

!  SLIDES  150  TAM 

UA 

! 

OAVENAORT  ! 

1970 

MAC 

62 

1  ****** 

1  30014*48 1 

!  1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
33.C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1470! 
"  ! 

11*3! AIR  PADS  8 

1  SLIDES  150  TAN 

IIA 

I 

DAVENPORT  1 

1970 

MAC 

63 

j  -*■ 

I  30014*48! 
!  1  1 

195.01 

195.01 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1470! 
-  ! 

18.3 ! AIR  PADS  8 

! SLIDES  ISO  TPN 

UA 

! 

DAVENPORT  l 

1970 

MPC 

64 

1  30014*431 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.01 

9.01 

1.6! 

U70I 
-  ! 

1 8.3! AIR  PADS  8 

(SLIDES  150  TPH 

UA 

1 

DAVENPORT  1 

1970 

MAC 

45 

J  30014*481 
!  1  1 

1«5.0I 

195*01 

1 

35. Cl 
35. Cl 

1 

9.0! 

1*4! 

1 

1*70! 
-  ! 

! 

1 7.51  PADS  1  AIR 
! SLIDES 

J 

IIA 

! 

! 

DAVENPORT  ! 

1972 

vessel  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 

)  sum 

l  number 


C2I)  ALTER  BARGE  LINE/  IRC.  1 
(CONTINUED) ! 


JVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT ! 

NET  ICCDEiLENCTHlBRDTH!  I 

REGIS-!**** !  RES.  !  PEG.SLOAD-! 

TER  I  SEE! //////!// IJIl  ED  ! 

TOM-  IP ACC (  OVER-!OVtR"!//^//i  MORSE 
NASE  )  IV  J  ALL  !  All  SLIGHT!  ROVER 


!  !  !  !  » 

!  !  1  !  ! 

!  !  !  !  ! 

1  !  !  !  ! 

30014A48!  1«5.0!  35. C!  9.0!  - 

1  !  195.0!  25. C!  1.6! 

3C0!4*46l  195.0!  35.C!  9.0!  - 

•  !  195.0!  25. C!  1.6! 

300I4A48!  195.0!  35.CI  9.0!  " 

!  !  195.0!  55. C!  1.6! 

337J4A4M  195.0!  35.C!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35. C!  t - 91 

33714*48!  195. C!  35. C!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35. C!  1.6! 

337I4A48!  195.0!  35. C!  9.0!  - 

!  !  195.0!  35. C!  1.8! 

!  337I4A43 J  195.0!  35.C!  9.0!  - 

•  !  195.0!  25. C!  1.6! 

!  33714*43!  195.0!  35. C!  9.0!  - 

!  !  !  195.0!  35. C!  1.51 

!  33714*48!  195.0!  35. C!  9.0!  - 

!  !  !  195.0!  35. Ct  1.0! 

!  337*4*48!  195.0!  35. C!  9.0!  - 

[  !  J  195.0!  35. C!  1.6! 

!  337! 4A48!  19$. 0!  35.C!  9.0!  - 

!  !  !  195.0!  25. C!  1.8! 

•  337*4448!  195.0!  35.C!  9.0!  - 

I  !  !  195.0!  35. C!  1.6! 

!  337UA4*!  195.0!  35. C!  9.0!  - 

!  !  !  195.01  35. C!  1.3! 

!  3J714A4M  195.0!  35. C!  9.0!  - 

!  !  !  195.0!  35. C!  1.3! 

!  337! 4*48!  195.0!  25. C!  9.0!  - 

!  •  !  195.0!  35. C!  1.8! 

!  337! 4A4S1  195.0!  35. C!  9.0!  " 

!  !  !  19 j,C!  25. C!  1.3! 

!  3371**43!  195.0!  33. C!  *.0!  - 

!  •  •  195.0!  25. C!  1.3! 

!  3C0J4A48!  195.0!  35. C!  9.0!  - 

!  •  !  195.0!  35. C!  1.6! 

!  300*4*4*!  195.0!  35.C!  9.0!  - 

!  •  I  195.0!  !5.C!  1.6! 

!  SCO! 4*46 !  195.0!  35. C!  9.0!  " 

!  !  !  195.0!  35. C!  1.6! 

!  3C0I4A4)!  195.0!  35. C!  9.0!  " 

!  !  !  195.0!  ’5.0!  1.6! 

!  SC014A4* J  195.0!  25. C!  9.0!  - 

!  !  i  195.0!  ’5.C!  1.6! 

•  30024*43!  195.0!  25. Cl  4.0!  - 

!  !  !  1 >5.0!  ’5.C!  1.6! 

!  300(4*46!  195.0!  35. C!  9.0!  " 

•  !  !  145.0!  25. C!  1.6! 

!  3CC!4A<  •  195.0!  35. C!  9.0!  - 

!  !  •  >5.0!  25. C!  1.6! 

!  3C0S4A*  •  ;.0*  2>.C!  9.0!  - 

!  !  j.O!  35. C!  1.6! 

!  3C014A43I  195.0!  <5.C!  9.0!  - 

!  !  !  195.0!  35. Cl  1.6! 

!  300(4*43!  195.0!  35. C!  9.0!  - 

!  !  !  195.0!  25. C!  1.6! 


3CC!4A4*!  1 *5. 
!  !  1 ' • 

27014*4*!  — 

*  !  1*5. 

27G!4 A4J *  — 

!  !  195. 

270*4*44!  — 


1CARACZTT!  MISM-  l  I  V  E  S  S  E  l  ! 
!  !  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  10RERATINS  ! 
J  CARSO  1  FIXED  !  EGUIPHENT  (TC!  BASE  1 
MU  it  till  POINT  I  LINE-1  1A0!  LINE-1  ! 
!  RASS-  ! (LIGHT) !///////////// /^/!TD! //////////I 


725!4A4'>*  155. 


!  I  1 >5.0! 

955*4*41!  r.;w* 
!  !  1  .  ! 


ENGERS  1  (FEET)! 


lECl  LINE-2  !*REBUIITI 


- 

! 

1470! 

-  ! 

17.5IPA0S  1  AIR 
(SLIDES 

t!A 

DAVENPORT  1 
i 

1972 

- 

! 

1 

1470! 

-  ! 

17.5 ! RADS  1  AIR 
! SLIDES 

DAVENPORT  ! 

I 

1972 

- 

! 

1 

1470! 

-  ! 

W.SfPADS  %  AIR 
(SLIDES 

DAVENRORT  ! 

! 

1972 

- 

! 

1 

14«0! 

•  ; 

1 7.5 1  RADS  t  AIR 
(SLIDES 

OAVENRORT  ! 

1 

1975 

- 

! 

I 

149  0*. 

-  ! 

17.5  IPADS  1  AIR 
(SLIDES 

DAVENRORT  ! 

! 

1975 

- 

! 

i 

i  *- 
■o 
O 

17.5 I  RADS  t  AIR 
! SLIDES 

OAVENRORT  1 
! 

1975 

- 

! 

! 

1490! 

-  i 

17.5IRADS  t  AIR 
(SLIDES 

DAVENRORT  ! 

! 

1975 

- 

! 

! 

1490! 

-  ) 

17.SIPADS  1  AIR 
(SLIDES 

DAVENRORT  ! 

( 

197? 

“ 

! 

! 

1490! 

-  ! 

17.5!  PADS  t  AIR 
(SLIDES 

OAVENPORT  ! 

1 

1977 

- 

» 

i 

1490! 

-  ! 

17.5  !  RADS  t  AIR 
(SLIDES 

DAVENPORT  ! 

I 

1977 

- 

i 

1490! 

-  ! 

17.51PADS  t  AIR 
!  SLIDES 

OAVENPORT  ! 

1 

1977 

- 

i 

i 

1490! 

-  1 

1 7. 5 ! PADS  t  AIR 
(SLIDES 

DAVENPORT  ! 

! 

1977 

- 

! 

U9C! 

-  i 

17.5IPADS  1  AIR 
(SLIDES 

OAVENRORT  I 
! 

1977 

- 

! 

i 

u«oi 

-  I 

17.5IPAOS  t  AIR 
(SHOES 

1 1 A 

OAVENPORT  1 
! 

1977 

- 

i 

! 

1490! 

-  ! 

17.5! PADS  C  AIR 
!  SLIDES 

OAVENPORT  1 
! 

1977 

- 

! 

! 

1490! 

-  ! 

17.5IPADS  t  AIR 
(SLIDES 

1 

OAVENRORT  ! 

! 

1977 

- 

! 

! 

1490! 

-  ! 

17.5(RA0S  t  AIR 
(SLIDES 

DAVENPORT  I 
! 

1977 

- 

t 

i 

1490! 

-  1 

16.6( AIR  PADS  1 
(SHOES  150 

TPH 

DAVENRORT  1 
! 

1979 

- 

! 

! 

1490! 

.  j 

16.6! AIR  PADS  X 
(SLIDES  150 

TPM 

DAVENRORT  1 
! 

1979 

- 

! 

! 

1490l 
-  ! 

16.61AIR  PADS  1 
!  SLIDES  150 

TPM 

DAVENRORT  ! 

! 

1979 

- 

! 

! 

1490! 

13.6! AIR  PADS  t 
!  SHOES  150 

TPH 

I  XA 

DAVENRORT  ! 

! 

1979 

- 

i 

i 

1490! 

-  ! 

18.61AIR  PADS  t 

(SLIDES  150 

TPM 

1 1 A 

DAVENRORT  ! 

! 

1979 

- 

! 

1 

1490! 

-  ! 

18.6! AIR  RADS  4 
(SLIDES  150 

TPM 

(XA 

DAVENROPT  ! 

! 

1979 

- 

! 

! 

1490! 

-  ! 

18.6( AIR  RADS  8 
(SLIDES  150 

TPM 

iiA 

DAVENRORT  ! 

! 

1979 

- 

i 

i 

1*90! 

-  ! 

18.6IAIR  PADS  4 
(SHOES  150 

TPM 

!  I A 

DAVENPORT  1 

I 

1979 

- 

! 

! 

1440! 

-  ! 

18.6! A Ift  RADS  4 
(SLIDES  ISO 

TPH 

IIA 

OAVENRORT  f 
1 

1979 

- 

i 

• 

1490! 

-  ! 

13.6IAIR  RADS  4 
(SLIDES  150 

TPM 

IIA 

DAVENRORT  J 
! 

1979 

- 

i 

1490! 

16.6! AIR  RADS  4 

ItA 

DAVENPORT  i 

1979 

! SHOES  150  TPM 


35.C! 

9.01 

- 

! 

1490! 

18.6IAIR  PADS  4 

35.  C! 

1.6! 

j 

-  ! 

! SLIDES  150  TPM 

35.C! 

9.0! 

- 

i 

1490! 

16.6) AIR  RADS  4 

35. C! 

1.6* 

j 

-  i 

(SLIDES  150  TRM 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1470! 

10.61  AIR  PADS  4 

’5.C! 

1.6( 

{ 

-  • 

(SLIDES  15C  TPM 

;</i 

• 

. 

1400! 

16.61AIR  PADS  t 

’  J,M 

1.6! 

-  • 

(SLIDES  150  TPH 

--  ! 
35. cl 

*.0! 

2.2! 

“ 

i 

i 

UC01 
-  ! 

17.0! A I R  RADS  AND 
! PUMPS 

_  i 

M.C! 

9.C! 

2.0! 

* 

j 

i 

1 4C0! 

•  i 

17.CUIK  PADS  AMO 
(PUMPS 

35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

« 

i 

uooi 

17 *0! AIR  PADS  AMD 

1  PUMPS 

--  ! 
35. ci 

4.0! 

2.C! 

“ 

• 

i 

1400! 

17.0! A  Ik  PADS  AMD 
!  RUMPS 

25.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

• 

i 

j 

1400! 

16.7JAIR  P*OS  AMD 
!RUMPS 

’5.C! 
35.  C! 

».G! 
2.  C! 

“ 

i 

j 

142C! 

16.7JM0NE 

! 

35.  C! 
25. J! 

9.0! 

2.0! 

• 

• 

• 

uooi 

16.71AIR  PADS  AMD 
!  PUMPS 

35.  C! 
35. C! 

9.  C! 
2.0! 

■ 

! 

i 

ncci 

16.7! AIR  PADS  AND 
(PUMPS 

2  >.C! 
25.2! 

9.0! 

2.0! 

- 

j 

i 

UOO! 

16.71AIR  PADS  AMD 
! PUMPS 

35.C! 

15.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

» 

i 

isoci 

12.01N0ME 

i 

’  5-C! 
’5.1! 

;.oi 

1.5! 

“ 

• 

i 

15f>oi 

12 .0! NONE 

t 

35.  C! 
35.1! 

7.0! 

1.5! 

• 

i 

i 

1500*! 

12.0! NONE 
i 

35. C! 
25. C! 

9.0! 

1.8! 

• 

• 

U8C! 

1 3.9?  NONE 

i 

ts„«*» 

6. ft* 

l.i! 

• 

i 

j 

14Aoi 

1 S.9j  NONE 
! 

’:.:! 

m  t 

“ 

! 

usoi 

18.9  *  NONE 

• ,  1 
i;.'l 

3f.CS 

1 .  ! 
4.0! 
1.3! 

- 

i 

• 

14*0! 

U.9IN0ME 

! 

■*5.0! 
25. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

i 

i 

14*oS 

16.4*  RONE 
! 

3S.C! 
35. v! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

■ 

1430! 

-  ! 

18.9INCNE 

! 

35. C! 
25. C! 

9.0! 

1.8! 

* 

i 

i 

UfO! 

18.9! NONE 
! 

35. C! 
25. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

i 

i 

14*. 

-  i 

1 6 .9( NONE 

i 

25.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

; 

i 

14*0! 

-  ! 

13.9! NONE 

1 

'S.C! 
25.  C! 

9.0! 

!.«! 

- 

i 

j 

1**3! 

-  ! 

13.9! NOME 
! 

! t A  OAVENP0*T  ! 

!  ! 

!  I A  DAVENPORT  ! 

!  ! 
ISA  DAVENPORT  I 
!  ! 

!  X  A  DAVENPORT  ! 

!  I 

ISA  davenrort  I  * 
!  ! 
!IA  DAVENPORT  ! 

!  I 

!IA  DAVENPORT  !  * 
!  1 
ISA  OAVCMPOORT!  * 
!  ! 

2 1 A  DAVENPORT  ! 

!  I 

! I A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

ISA  DAVENPORT  ! 

*  ! 

! t A  DAVENPORT  • 

!  I 

I  X A  DAVENPORT  ! 

!  ! 
!IA  davenport  J 
!  ! 

! X A  DAVENPORT  • 

!  I 

I XA  davenport  ! 

!  ! 

•  X A  OAVENRORT  ! 

!  1 
I X A  DAVENPORT  l 
!  ! 

!  X A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

•  I A  OAVENRORT  ! 

•  \ 
!IA  DAVENRORT  ! 

*  ! 

! X A  DAVENPORT  ! 

!  1 

•  X A  DAVENPORT  ! 

!  ! 

ISA  DAVENPORT  ! 

!  ! 

•  XA  DAVENPORT  l 

!  ! 

! X A  o*VEN*CRT  ! 

I  ! 

!  ! 

!  t 


1979  ! 

! 

1979  ! 

f 

1979  ! 
! 

1979  I 

\ 

*  1983  ! 

! 

1982  ! 
! 

*  1983  ! 

! 

*  1913  ! 

! 

1983  ! 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.92 


EN«R| 

1  IVTCCl 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V 

ESS  a  ! 

t 

HIT! 

OPERATOR 

1  NET  !C09E!LENtTXlflR0TH! 

! 

!  » 

EST  !  CARSO  HANDLING 

!S  iOPERATXNC  1 

1 

TERR  1 

J  C 4140  ! 

!  COAST 

I  TER  J  SEE!//////! /////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

140! 

LINE-1  ! 

IUILT  ! 

VESSEL 

HARE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

1-ion-  IMSEI 

OVER*! OVER*! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LICHT) !////////////////! TO! ////////// ! 

OR  ! 

1  NUMBER 

1  NASE  1  IV  1 

AIL  1 

ALL  ILICHT! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

IEE! 

LINf-2  ! •REBUILT! 

(28)  ALTER 

SAME  LINE#  INC. 

! 

! 

1 

1  1  1 

1  1  t 

l  1  1 

l 

i 

! 

! 

! 

I 

; 

i 

!  I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

!  i  1 

i 

! 

! 

1  ! 

! 

! 

MI  191 

1574563 

1  94814A41! 

105.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1480! 

1 8 • 9 ! NONE 

ilA 

DAVENPORT  ! 

1977  1 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

!  *  ! 

1 

! 

! 

MTI  192 

1574544 

1  968144411 

195.0! 

25. Cl 

9.0! 

- 

!  1480! 

1 8 .9 1  NONE 

!IA 

lAVENPORT  1 

1977  1 

! 

!  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

I  -  ! 

1 

1 

1 

MI  193 

1574565 

1  96S14A41I 

105. 0! 

35.C1 

9.0! 

- 

!  1480! 

18.9IN0NE 

SI  A 

DAVENPORT  1 

1977  J 

I 

1  !  1 

105.01 

35. Cl 

1.8! 

!  -  ! 

1 

1 

! 

MI  194 

1574564 

!  966I4A41! 

105.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1  '4«0t 

1 8.91  NONE 

!  X  A 

DAVENPORT  I 

1977  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

5-.C! 

1.8! 

!  ! 

! 

! 

.  1 

MI  195 

157456? 

1  968J4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.C! 

- 

!  1480! 

1 1.9! NONE 

1 X  A 

DAVENPORT  1 

1977  1 

MI  194 

i 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

i  -  t 

t 

! 

1 

1576565 

1  96814 A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1480! 

18.9! NONE 

1 X  A 

DAVENPORT  1 

1977  1 

! 

1  1  ! 

195,0! 

35.  C! 

1.8! 

t  -  i 

! 

! 

! 

MI  197 

1574569 

1  968! 4A41 t 

195.0! 

25.  C! 

9.0! 

- 

!  1480! 

18.9IN0NE 

114 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  C* 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

M I  198 

1574570 

1  96814A41! 

195.0! 

’  *.C! 

9.01 

- 

1  1480! 

1 8.9! NONE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

i 

1  !  i 

195.01 

1.8! 

1  -  ! 

! 

l 

t 

MI  199 

1574571 

!  96814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1480! 

18.91  NONE 

1 X  A 

DAVENPORT  1 

1977  1 

1 

1  1  I 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

1  “  ! 

! 

! 

1 

MI  2CO 

1576572 

1  94814441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1480! 

18.9! NONE 

11A 

DAVENPORT  ! 

1977  I 

! 

1  1  1 

195.0! 

3S.C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

I 

M I  301 

1582463 

1  57H4A41! 

105.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1500) 

19.9! NONE 

ISA 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

! 

I 

! 

MI  3C2 

1552464 

l  87114A41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.9 | NONE 

!  TA 

DAVENPORT  t 

1977  t 

1 

1  1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

1  -  I 

! 

1 

! 

MI  3C3 

1532465 

1  871 ! 4441 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 9.9  j  NONE 

!XA 

DAVENPORT  ! 

1977  1 

1 

1  1  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

t 

MI  3C4 

1582466 

1  8?1 1 4441 ! 

195.0! 

1  .  ! 

Is  5.0! 

35.  C! 

9.0! 

“ 

•  1500! 

1 9 • 9 ! NONE 

1 X  A 

OAVENPORT  i 

1977  I 

MI  2C5 

1552467 

1  871I4A411 

*Cci 

^Tol 

. 

i  15ft0! 

19.9 1  NONE 

f  X  A 

DAVENPORT  ! 

1977  1 

1 

!  1  I 

105.0! 

35. C! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

! 

1 

PTI  3C6 

1572468 

!  871 1 4441 I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  15C0! 

19.9 1  NONE 

I IA 

DAVENPORT  ! 

1977  I 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

1 

1 

MI  2C7 

1582469 

1  871144411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 9. 9! NONE 

f  IA 

DAVENPORT  1 

1977  ! 

1 

1  t  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

MI  3C8 

1572470 

1  571144411 

105.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.9! NONE 

!  r  a 

DAVENPORT  ! 

1977  ( 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

I  -  ! 

( 

! 

! 

MX  3C9 

1552471 

1  371144411 

1  95.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 9. 9 ! NONE 

1  IA 

OAVENPORT  ! 

1977  I 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

1 

I 

KTX  310 

155247? 

1  87114441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

(  1500! 

19.9! NONE 

!IA 

DAVENPORT  1 

1977  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

1977  I 

MI  311 

1582473 

1  871 ! 4441 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 9.91  NONE 

1 1 A 

OAVENPORT  1 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

1977  » 

Ml  312 

1582474 

1  87114441} 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.9! NONE 

!IA 

OAVENPORT  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  1 

! 

! 

1 

1977  I 

MI  313 

1582475 

!  37114441! 

105.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.9IN0NE 

1 X  A 

OAVENPORT  l 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

!  -  ! 

! 

I 

! 

MX  314 

1552476 

1  871144411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.91N0NE 

!IA 

OAVENPORT  1 

1977  t 

1 

1  1  ! 

1  >5.C! 

35. C! 

1.5! 

!  *  • 

! 

! 

I 

1977  1 

MX  315 

1552477 

!  87114441! 

1  95.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.9! NONE 

!  I A 

davenport  ! 

! 

1  1  1 

105.0! 

35.  CJ 

1.5! 

!  “  ! 

! 

I 

! 

MI  316 

! 582476 

1  371144411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.9  |  NONE 

1X4 

DAVENPORT  J 

1977  I 

! 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I 

! 

MIr317 

1582479 

1  37114441* 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1509! 

19.9! NONE 

11  A 

DAVENPORT  ! 

1977  ! 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

MI  315 

1572480 

1  57114441! 

195.0! 

35. Cl 

0 

- 

!  1500! 

1 9,9! NONE 

11 A 

DAVENPORT  ! 

1977  f 

f 

i  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1  ! 

!  -  ! 

I 

! 

! 

MI  319 

•532461 

1  37114441! 

r  ..d 

7 

!  1500! 

19.91ACNE 

1 1 A 

DAVENPORT  ! 

1977  f 

*T  X=  320 

1522452 

!  87114441! 

* 5.  • 

o.(*| 

- 

!  1 >0C! 

19.9! NONE 

!  IA 

OAVENPORT  ! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

1*5.0! 

35. C! 

1.5! 

I  -  ! 

1 

1 

! 

NCPA  20* 

1634319 

1  58614441! 

*95.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1519! 

19.6 ! NONE 

!XA 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

t  1  ! 

195.3! 

35.  Ci 

1.51 

!  *  ! 

I 

I 

! 

ACM  20? 

1634320 

!  888  1  4441  1 

19J.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1519! 

19.61A0NE 

IT  A 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

l 

i  i  j 

1*5.0! 

35. C! 

1.5! 

!  *  ! 

i 

1 

* 

NCMA  203 

1634221 

!  888! 4441 j 

P5.01 

■*  5  -  C  i 

9.0! 

- 

1  1519! 

19.6! NONE 

1  IA 

DAVENPORT  1 

1981  ! 

1 

1  !  1 

P5.0! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

NCMA  204 

1634322 

!  86314441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1519! 

19.6! NONE 

!ia 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

ACM  205 

1634323 

!  85814441! 

P5. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1*19! 

19.6! NONE 

!!A 

DAVENPORT  ! 

1981  ! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  I 

! 

! 

! 

NCM  2C6 

1634324 

1  88614441! 

195. G! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1  ir«19! 

19.6! NONE 

f  XA 

DAVENPORT  1 

1981  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

F»C H A  207 

1634125 

1  26  8 ! 4*  41 ! 

195.0! 

35, C! 

9.0! 

- 

!  1 ' 19! 

1  9. 6 ! NONE 

!  X  A 

OAVENPORT  ! 

1981  1 

i 

•  !  ! 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

l 

t 

NCM  20A 

1  634326 

1  85514441! 

19J.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1519! 

19 .6 ! NONE 

1  XA 

OAVENPORT  1 

1981  ! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  *  ! 

1 

i 

t 

NCM  209 

143412? 

1  383*4441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1  19! 

19.61K0NE 

IX  A 

OAVENPORT  ! 

1981  ! 

1 

i  1  1 

1 95.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

I 

NCM  ?1C 

UJ4328 

!  3*3144411 

1*5. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

•  1519! 

19.6 ! NONE 

!  Z  A 

davenport  ! 

1981  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

! 

NCM  211 

1634229 

!  58814441 i 

195.0! 

35.  C! 

5.C! 

- 

!  1519! 

19.6 ! NONE 

!  X  A 

OAVENPORT  ! 

1981  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

NCM  ?1? 

!  6  343  3C 

•  828144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1519! 

19. 6! NONE 

It  A 

DAVENPORT  ! 

1981  i 

1 

!  !  i 

1OJ.0! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  J 

! 

1 

! 

ACMA  213 

1634331 

!  58514441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

l  1519! 

19. 6! NONE 

!  I A 

OAVENPORT  ! 

1981  1 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  j 

1 

! 

1 

NCM  214 

1614332 

•  562*4441! 

195.0! 

35. C! 

?.C! 

- 

j  1519! 

19.6 ! NONE 

!  XA 

DAVENPORT  ! 

1981  1 

1 

1  !  ! 

P5. 0! 

'5.4* 

I.si 

!  -  ! 

! 

! 

! 

NCM  515 

1634333 

1  563*4441! 

i  .  ! 

,  i 

#  i 

* 

•  1519! 

19.6IH0NE 

1  X  A 

OAVENPORT  ! 

1981  ! 

NCM  216 

1634334 

!  £8614441! 

WjCj! 

iV.ii 

^! 

- 

[  1  19! 

1 9.6 ! ACNL 

1 1 A 

OAVENPORT  ! 

lost  f 

! 

!  1  ! 

1 95.0! 

35. C! 

1.5! 

!  *  ! 

i 

i 

! 

NCM  217 

! 634 335 

1  S85J4441! 

1 9$.C! 

35. C* 

9.0! 

- 

!  1519! 

19. NONE 

!XA 

DAVENPORT  l 

1981  1 

1 

!  1  1 

19}. 0! 

35. C! 

1.51 

!  *  ! 

! 

! 

1 

NCM  21? 

*634334 

!  88314441! 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1519! 

19.61A0NE 

!IA 

DAVENPORT  ! 

1981  i 

1 

!  !  ! 

W5.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  I 

! 

! 

! 

*CM  219 

1434337 

1  868  !  44 41  J 

1 55.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i  1519! 

19 .6 1  NONE 

!IA 

DAVENPORT  1 

1981  1 

1 

1  1  1 

5 55.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

N'CM  22C 

1634335 

J  82  5  1  4441  1 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1519! 

19.61  NONE 

i  XA 

OAVENPORT  1 

1981  t 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

1 

NCM  221 

1634230 

1  55814441! 

*95.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1519! 

19.61A0N! 

I  XA 

DAVENPORT  ! 

1931  1 

i 

i  !  1 

195.3! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

i 

! 

ACM  22? 

1 o  34  340 

!  1»o!4A41l 

P3. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1519! 

19 .6! NONE 

i  XA 

DAVENPORT  1 

1981  » 

! 

!  !  ! 

P5.C! 

35. C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

ACM  223 

1634341 

1  3S  5 ! 4441  1 

193.3! 

35. Ci 

9.0! 
1.  ! 
'.  ! 

■ 

!  1*19! 

19.6! NONE 

1  XA 

OAVENPORT  ! 

1961  ! 

ACM  ?24 

1634342 

!  55 ii 4*41 1 

1  .  ! 

.A 

- 

!  1519* 

19,6! NONE 

iu 

OAVENPORT  I 

1981  I 

1 

1 

i 

1  !  1 

!  1  1 

1  !  1 

HS.u! 

! 

! 

! 

! 

1.5! 

! 

!  *  ! 
!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

TA*jL£  2  -  DESCRIPTION  or  VCSSELS 


VESSEL  N*NE  AND  NUK3EA 


I  COAST 
!  SUARD 
!  NL«?EP 


!  tVICC!  D?r*>S:C*T  *D>AIT!  !C*PAC2TT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

1  NET  JCCOfll  NSTHIPPDT*!  !  i  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  ‘OPERATING 

-msis-!****l  ’**.  !  »4P.!LOAD-!  !  CA*  -  !  FIXES  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE 

!  TER  l  $F£!//////1/////!  EO  !  !/////#//!  POINT  !  LINE-1  I  AO!  LINE-1 

I  TON-  fpAOEl  0Vtr-!0V-P-!/////!  «0»5l!  pas*-  !  CL  IGMT) ! //////////////// !TD»  IIIIIUIU 
\  NAG£  !  IV  1  HI  !  ALL  RIGHT!  i>OV*«!  ENG?  <  !  (FEET)!  LtNE-2  !!€!  LINE-2 


C55)-*IU»I*HW  OP  AMERICA  ! 

RAW  MATERIALS  AND  MARINI  DEPT* 


1 

!c3*!*3 

1  ! 
42bl* **1 1 

i 

i=j.oi 

i 

33. C! 

! 

9.0! 

_ 

j 

•  ! 
1519! 

! 

19 • 6 ! NONE 

! 

iZA 

DAVENPOPT  ! 

1981 

! 

!  ! 

193.0! 

35. C! 

1  •  S! 

! 

-  ! 

! 

198C 

IftllSH 

4?*!*A43! 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

16.01NONE 

DAVENPORT  ! 

j 

!  1 

1  /S.O! 

33. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

* 

198C 

mu** 

S83!*a*»! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 6 • ol NONE 

•  I* 

DAVENPORT  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1 . 6 1 

i 

-  ! 

! 

I960 

!6l!60C 

163!***?! 

• “5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1  '00! 

1 6.C! NONE 

DAVENPORT  ! 

l 

1  ! 

’3.^1 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

196C 

1616592 

$48!*A*M 

1  .  ! 

.  i 

.  1 

- 

i 

1*001 

16.C1N0NE 

DAVENPOPT  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35. ti 

1  .o! 

i 

-  ! 

! 

198C 

1618593 

! 

6431***81 

1^5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

16 .0! NONE 

DAVENPOPT  ! 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

.  i 

i 

198C 

1618595 

! 

4541***4! 

195.0! 

35.  C! 

9. Cl 

- 

i 

1500! 

1 6 .0 ! NONE 

OAV'NPORT  ! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  I 

; 

1612596 

! 

of 4 1 *A*3 1 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1SCO! 

16.0 ! NCNE 

DAVENPORT  ! 

198C 

1  1 

195. C* 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

198C 

! 616597 

543!****! 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

« 

1SC0! 

1 6. Q ! NONE 

DAVENPORT  ! 

! 

1  1 

1*5.0! 

*5.0! 

I.o! 

i 

-  ! 

l 

U18S99 

1 

3481***5! 

195.01 

■*  5  .  C ! 

9.0! 

- 

■ 

15CC1 

16.d  NONE 

DAVENPORT  ! 

196C 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

198C 

i ol 9601 

4!4!*»*«! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

i 

15C0! 

1 6.0 ! NONE 

DAVENPOPT  ! 

t 

1  1 

155. C! 

35.  C! 

I.o! 

i 

-  ! 

! 

198C 

!o1!St>7 

9501***3! 

2*C.O! 

35. €! 

9.01 

- 

! 

1477! 

15.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1 

!  1 

:x.oi 

'5.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I960 

*614570 

! 

9501***8! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

U77! 

15. 0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1  1 

::c.oi 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

198C 

161257* 

l 

9$0!*AU1 

:"c.o» 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1  677! 

1 5 .0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1  1 

rc.ci 

75. C! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

1979 

1614552 

l 

9301***3! 

,'C.O! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1677! 

15.0! NONE 

DAVENPORT  I 

1  1 

'  0.0! 

25.2! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1979 

161455* 

! 

9501***8! 

:nc.oi 

35.  C! 

9.0! 

- 

j 

1677! 

15. 0 ! NCNE 

DAVENPORT  ! 

!  1 

»».C.O! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1980 

1614569 

1 

9501***3! 

i  C.C1 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1677! 

1 S .0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1  1 

**:.oi 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I960 

1615571 

9501***4! 

* .  ! 

. . ! 

.  ! 

- 

i 

1477! 

1 5.0 ! NONE 

DAVENPOPT  ! 

1 

!  1 

2CC.oi 

35. vi 

1  •>! 

i 

-  ! 

I 

1980 

161557? 

j 

950!***$! 

20C.G! 

35.  C! 

9.0! 

- 

; 

1677! 

1 5.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1  •  S! 

i 

-  ! 

j 

I960 

!6ie575 

j 

9501***8 1 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1677! 

15.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1980 

1614559 

1 

9501***81 

2CC.0! 

35. C! 

5.0! 

- 

! 

1677! 

15.0! NONE 

DAVENPORT  1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

194C 

1614563 

l 

9501***3! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

16771 

15 .0! NONE 

OAVENPORT  ! 

1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1614565 

1 

9301***6! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1677! 

15.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

I960 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

1 

“  I 

! 

198C 

1614557 

1 

9501***31 

23C.O! 

35. C! 

9.0* 

- 

1 

16771 

15.01NONE 

DAVENPORT  i 

1  ! 

2CC.Q! 

35. C! 

1.51 

! 

•  ! 

| 

1980 

1611561 

9501***3! 
t  1 

20C.0I 

20C.01 

25. C! 
35.0! 

9.C! 

1.5! 

” 

1 

t 

U77! 

-  ! 

15.0! NONE 

DAVENPORT  I 

161456* 

I 

9501***3! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1677! 

15. 0! NONE 

DAVENPORT  I 

1*3C 

i  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1980 

1614573 

I 

9301***8! 

2IC.0J 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1677! 

15.0IN0N5 

DAVENPORT  I 

1  ! 

7  5C.0I 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1614577 

1 

4431***6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1529! 

2*. 0! NONE 

DAVENPORT  1 

1979 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

1614533 

1 

8481***8 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16. 0! NONE 

OAVENPORT  ! 

I960 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

1614547 

! 

8481***8! 

193.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1500! 

16.0 ! NONE 

OAVCNPOPT  1 

1980 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  I 

! 

1614538 

4841***61 

1  . '! 

•*.n 

>.  t\ 

- 

i 

1SC0! 

1 6.0 1  NONE 

DAVENPORT  ! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.21 

I.o! 

i 

-  ! 

! 

1614590 

1 

3481***41 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

15C0! 

16.0! NONE 

DAVENPOPT  1 

1980 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  | 

1 

1614558 

9501***81 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

l 

1677! 

15.0! NONE 

OAVENPORT  I 

198C 

1 

I  I 

20C.01 

35. Cl 

1.51 

l 

-  1 

! 

1616560 

93014**8! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1677! 

1 5 • 0 ! NONE 

DAVENPORT  I 

I960 

1 

!  1 

200.01 

35. Cl 

1.51 

! 

-  ! 

! 

1614362 

1 

9501***61 

20C.O! 

35. C! 

9.01 

- 

I 

1677! 

1 5 .0! NONE 

DAVENPORT  1 

1980 

1  1 

20C.3I 

3S.C! 

1.51 

! 

-  ! 

l 

1616553 

1 

9501***6! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

16771 

15.0! NONE 

DAVENPORT  t 

198C 

1  1 

20C.0I 

35. C! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

1616555 

9501***61 

20C.O! 

35.  C! 

9,0! 

- 

1 

16771 

15.0! NONE 

DAVENPORT  ! 

1980 

1  1 

2CC.0! 

35. Cl 

1.5! 

I 

-  1 

1 

1616336 

1 

9501**46! 

20C.0I 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

16771 

15.0INONE 

OAVENPORT  ! 

1980 

!  I 

20C.O! 

35.0! 

1.51 

I 

-  ! 

1 

1611368 

1 

9501***8! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

1677! 

15*0! NONE 

OAVENPORT  ! 

1980 

1  1 

2CC.0! 

35. Cl 

1.51 

! 

-  1 

1 

1616576 

1 

9501***81 

20C.0I 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1677! 

1 5.0! NOME 

DAVENPORT  1 

1  ?8C 

i  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

161858* 

6481***81 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

19.0! NONE 

OAVENPORT  1 

I960 

1 

1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

! 

-  I 

! 

1611591 

6661***8! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! NONE 

DAVENPORT  | 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1618566 

9501***6! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1677! 

15.oi NONE 

I IA 

OAVENPORT  ! 

1980 

1 

i  ! 

20C.O! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

POINT 

COMFORT 

1295636 

! 

12613A36! 

87.6! 

29.6! 

12.5! 

2000! 

-  ! 

*4.0! NONE 

!TX 

POINT 

| 

1 

I  l 

95.0! 

30.5! 

9.0! 

-  1 

! 

i 

COMFORT 

ALCOA 

7 

j  - 

77014A47 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.0! NONE 

lu 

POINT 

J 

i 

t  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

COMFORT 

ALCOA 

9 

1514*97 

! 

7701***7! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1* .0! NONE 

'YX 

POINT 

I 

J 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

I 

COMFORT 

ALCOA 

10 

1518*71 

! 

770! ***7 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0) 

•  j 

1500! 

14.0! NONE 

!TX 

POINT 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

COMFORT 

ALCOA 

13 

1534*56 

! 

770UA47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.0! NONE 

ITX 

POINT 

l 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

I 

COMFORT 

ALCOA 

1* 

153**57 

! 

7701***7! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  j 

1500! 

1  * . 0 ! NONE 

ITX 

POINT 

i 

! 

i  i 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

COMFORT 

NO  11 

i  ... — 

7701***7 1 

195.01 

35. C! 

9.01 

-  ! 

15001 

1*. 01  NONE 

ITX 

POINT 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

COMFORT 

NO  12 

129559* 

1 

770! *A*7 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  | 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

ITX 

POINT 

I 

1 

1  1 

1«5.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

COMFORT 

LAVACA 

! 275296 

! 

527! 6A991 

120.1! 

50.1! 

3.5! 

-  j 

-  ! 

140.0112  TON  WILEY 

ITX 

POINT 

1 

I 

1  1 

12C.1! 

50.1! 

3.51 

-  ! 

{CRANE 

1 

COMFORT 

YEAR  J 
SUILT  ! 
OP  1 
OE0UILT! 
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?N<59 ! 
l»I$T* 


VESSEL  NAME  ANC  NUM6E3 


COAST 

euiar 

umpfa 


I  !  VTCC  I  *;»**..:?*.  i  >  *  3  *  t  • 

1  Nc?  !C',D<-!tt\CTH!e*&Th!  ! 

-  £  «»€GI  5-  !*♦**!  KfS.  !  RSf.'.LOAD-! 
!  T«8  •  $£f !////// J /////!  FO  ! 


icmcnr!  hsm-  ! 

!  !  ESI  !  CAA6C  havolinG 

!  ca>oo  !  fixed  .»  equipment 
!////////»  POINT  !  LlNE-1 


TON-  !pA5E !  0V£P~tCV£®“ !/////!  H0*$?*  PASS-  !  (L ISMT) ! //////////////// 
NAG*  !  IV  !  ALL  !  ALL  ‘LIGHT!  P0WI9!  ENSfPS  •  <ft£T>!  LtNC-2 


V  5  s  S  r  L 
S  ‘OPERATING  ! 
TC!  8ASE 
AO!  LINT-1 
TO!//////////! 

€f !  LINE"? 


! 

YEAP  ! 
«UILT  ! 
OP  ! 
‘StaUILT! 


C29>  AKEHCAN  SAAGS  t  TOtalNS 


< 3 J)  ana<  TCWINC*  CC.< 

{ 

i 

INC.  i 

!  ! 
i  j  j 

;  j  i 

i 

i 

i 

{ 

i 

i 

■ 

j 

» 

i 

i 

{ 

i 

i 

; 

t 

; 

j 

i 

i 

j 

i 

j 

A90IE 

!6?!73< 

36! 3*36! 

*sni 

ly.C! 

''•0! 

73C! 

-  j 

24.0INONE 

!*< 

KETCHIKAN  ! 

1«*C 

j 

!  ! 

55.0! 

19.0 

5.0! 

2 

-  | 

• 

i 

! 

1  ANNE F 

i £71 

3S!3A3*I 

«S.O! 

19.  C! 

4.0! 

7jci 

-  j 

24. C! NONE 

**k 

KETCHIKAN  ! 

1977 

i 

!  ! 

<5.0! 

W.C! 

P.O! 

j 

-  j 

l 

i 

t 

If  CnEVAL  ROUGf 

•S6S7S4 

U013A36! 

■>4.0! 

*j.C! 

13.0! 

1700! 

-  • 

45. 0! NONE 

j  A 

KETCHIKAN  ! 

1975 

i 

i  i 

3o.O! 

30.3! 

13. 6! 

i 

-  ♦ 

! 

I 

; 

flUAPTI  HILL 

! 64 J07Q 

5?fti«A;j! 

15C.0! 

45. C! 

J.O! 

-  ! 

580! 

25 . 0! NONE 

!*K 

KETCHIKAN  ! 

1981 

1 

1 

!  ! 
i  j  i 

1IC.0! 

i 

45. C! 

i 

2.0! 

i 

i 

; 

2 

i 

i 

; 

2 

! 

; 

<J2>  AXDftAY  "APIA?,  INC.  ! 

i  i  i 

j  i  i 

j 

» 

i 

i 

1 

2 

j 

2 

j 

i 

j 

2 

; 

i 

■ 

; 

APDPAY  1 

I644C01 

i  293*'*71! 

-  ! 

.  i 

4.6i 

-  ! 

463! 

10.0  !Pl/N»S 

•LA 

HOUMA  ! 

1981 

1 

j 

!  :  I 

!  !  ! 

12C.0! 

50.0! 

2.0! 

i 

■ 

2 

j 

I 

i 

i 

i 

2 

2 

(32)  AMCPICA  Of f  SHC®E 

I 

FLEET  ! 

!  ! 

!  !  ! 

I 

i 

! 

i 

j 

t 

i 

i 

t 

i 

i 

« 

i 

i 

! 

CHRISTINA  8.  GUUPY 

•5*1*30 

!  1 1 A ! 3F  36 • 

*2. C! 

15.0! 

34CC! 

-  J 

53.0! NONE 

!  L 

GALLIANO  ! 

1977 

i 

i 

j  i  i 

!  !  ! 

I1C. 5! 

! 

32.  Cl 

i 

1Z.M 

2 

■ 

i 

! 

! 

1 

2 

! 

i 

i 

(23)  AMERICAN  AN 0  CANADIAN  lO»C< 

!  i 

!  !  ! 

! 

i 

i 

! 

j 

j 

i 

1 

1 

i 

{ 

i 

i 

j 

2 

T0U»&/  INC. 

i 

!  !  ! 

! 

j 

i 

■ 

2 

; 

2 

■ 

tflOf-A'VE* 

•25)522 

!  MM/ HI 

44.7! 

23.  Ci 

<.5i 

240! 

-  i 

23.0! NON* 

ixi 

SAULT  STE.I 

1955 

i 

!  !  ! 

54.7! 

25.0! 

4.0! 

j 

272! 

« 

j 

MARIE  { 

HIAWATHA 

I 27^040 

!  76 ! 1 A 1 6 ! 

44.7! 

23. C! 

6.5! 

24oi 

-  ; 

25.0 ! NONE 

i/»i 

SAULT  STE* ! 

1959 

i 

!  !  ! 

64.7! 

25. C! 

6.0! 

i 

272! 

i 

■ 

MARIE  ! 

HOLIDAY 

j  27391 1 

!  7o! 1 A 16! 

64.7! 

23. C! 

6.5! 

240! 

-  • 

?5 .0! NONE 

ixi 

SAULT  STE.! 

1957 

< 

i  i  j 

64.7* 

25.0! 

f  .0! 

i 

272! 

i 

2 

MAP  IE  ! 

*?C 

259 

614031  !  743S4U4! 

i  i  i 

2JC.0 • 
20C.C’ 

35.  C! 

*  5.C ! 

9.0! 

1.4! 

- 

1  662! 

-  1 

16.0‘NONE 

j 

!*0 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1979 

7C4 

613857  !  676 !  4*4* ! 

!  !  ! 

1*5.3! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1458* 

-  « 

16.0 ! NONE 

1 

!H0 

; 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1979 

A«C 

709 

6 1386?  !  676!4A4»! 

!  !  ! 

1-95.0! 

D5.0! 

35. C! 
75. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1495! 

-  1 

16.0!N0N£ 

1 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

APC 

*196 

623565  !  7?0!4*46! 

!  !  ! 

ijC.Ol 

nc.  0! 

M.C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1670! 

-  ! 

1 6 .0 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

198C 

AFC 

1C1 

— -  !  9  *5 !  41 .7! 

!  t  ! 

195.0! 

1*5.0! 

*I.C! 

2  5..'! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  1 

1 6.C!N0NE 
! 

!M0 

1 

ST. 

louts  i 
! 

1982 

AFC 

1C2 

— -  !  98526*47! 

!  !  ! 

175.3! 

175.0! 

55. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1520! 

-  1 

16.0JN0NE 

1 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS  1 
l 

1982 

AFC 

1C3 

— - -  !  985S4A47! 

!  !  ! 

195.3! 

175.31 

25. C! 
?5.:; 

9.C! 

1.6! 

- 

1  u« 
** 
0 

16 . 0 ! NONE 
! 

!M0 

! 

ST. 

LOUIS  1 
l 

1982 

AFC 

1C4 

-  i  93514*47! 

!  !  ! 

1  v  5 . 08 
195. C! 

25. C! 
25. C! 

9  •  O! 
1.6! 

- 

1520! 

-  1 

1 6 • 0 ! NONE 
l 

!M0 

! 

ST. 

LOUIS  t 
! 

1982 

AFC 

1C5 

.  !  9f 5 ! 4  A  47 • 

t  !  ! 

195.0! 

195.0! 

23. C! 
35.C! 

9.0! 

1.6! 

1520! 

-  ;/ 

16.0*  NONE 
! 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1982 

AfC 

1C* 

o 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1982 

AFC 

1C7 

-  j  9*5 !  4 A47  J 

t  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  ! 

16.0!N0Ne 

! 

!  MO 
! 

ST. 

LOUIS  ! 

I 

1982 

AfC 

ice 

.  J  9  {  5  J  4  A  4  7 ! 

I  !  ! 

195.0! 

195.0! 

25. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  ! 

1 6 . 0 ! NONE 

1 

1  MO 
! 

S7. 

LOUIS  l 
t 

1982 

AFC 

1C9 

— -  l  9?>!4A47! 

!  1  ! 

195.0! 

1?5.0! 

2>.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1570! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!«0 

! 

ST. 

LOUIS  l 

J 

1982 

AfC 

110 

-  j  935! 4*47! 

!  !  ! 

193.0! 

195.3! 

35. C! 
25. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  ! 

16.0 ! NONE 
! 

!  MO 

ST. 

LOUIS  l 
l 

1982 

AfC 

111 

-  J  1851 4A47! 

!  !  ! 

195.0! 

195.3! 

35. C! 
75. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1520! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  HO 
! 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1982 

AfC 

112 

— !  985 !  4*47 ! 

!  !  ! 

155.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

‘ 

1520! 

-  ! 

lo.O {NONE 
! 

!M0 

J 

ST. 

LOUIS  l 
t 

1982 

AFC 

113 

-  !  9*S!4A4?i 

t  !  ! 

195.01 

1 55.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  1 

16.0! NONE 
! 

!M0 

1 

ST. 

LOUIS  l 
t 

1982 

AFC 

114 

-  j  9J5 ! 4A  47 1 

!  !  ! 

195.0! 

19J.0! 

25.  C! 
25.  C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1520! 

-  I 

1 6.0! NONE 

1 

!M0 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

| 

1982 

AFC 

115 

-  i  985 ! 4  A  47! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  1 

16.0SN0NE 

! 

•MO 

f 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1982 

AfC 

116 

.  !  98514*47! 

1  !  ! 

1 ?5 .0! 
155.3! 

3  5.C! 
25.  C! 

9.0! 

1.6! 

1520! 

—  ■ 

16. 0! NONE 
! 

!M0 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

I 

1983 

AfC 

117 

-  I  98514*47! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0!  / 

1.6!/ 

1520! 

-  ! 

1 6-OJNONE 
! 

!M0 

j 

ST. 

LOUIS  1 

J 

1983 

AFC 

116 

-  2  98514*47! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1 .6! 

“ 

1520! 

-  1 

16.0! NONE 
! 

!M0 

( 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1983 

AFC 

119 

----- -  J  985! 4*47  J 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1520! 

-  1 

16.0JN0NC 

« 

!M0 

j 

ST. 

LOUIS  I 
! 

1983 

AfC 

120 

-  ;  9*524*47! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

?  5.C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1  w 

0 

16. oi NONE 
| 

•MO 

! 

ST. 

LOUIS  ! 

! 

1983 

A*C 

121 

- -  !  9*52  4*4?! 

!  !  ! 

1«5.0! 

175.0! 

35.  C! 
35.  C! 

5.0! 

1.6! 

” 

1520! 

16.0SN0NE 

1 

!N0 

1 

ST. 

LOUIS  J 
l 

1983 

AFC 

122 

-  j  98514*47! 

•  i  i 

1 75.0! 
195.0! 

35. C! 
35.  CJ 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

16.0! NONE 

t 

J  MO 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1983 

AFC 

123 

-  i  985*4*47! 

i  !  j 

D5.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

l6.oi NONE 
j 

!M0 

1 

ST. 

LOUIS  • 

1 

1983 

AfC 

124 

-  i  98514*47! 

■  2  ! 

195.0! 

175.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1520! 

16.0! NONE 

1 

!  MO 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

I 

1983 

AfC 

125 

- - -  !  93514*47! 

2  2  2 

19J.0! 

195.0! 

35. C! 
3<-C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1520! 

16.0! NONE 

I 

!M0 

1 

ST. 

LOUIS  f 
j 

1983 

AfC 

126 

-  ,  985 ! 4*47! 

!  !  i 

195.0! 

25. C! 
35. u 

6.0J 

1  .6! 

1520! 

-  ! 

16.0! NONE 

1 

•MO 

1 

ST. 

IflllTK  • 

! 

f  0*2 

AFC 

127 

-  2  9f5!4A47! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

1 6. OJNGNE 

1 

•MO 

1 

ST. 

LOUIS  ] 

J 

1983 

AFC 

123 

- -  !  98524*47* 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1520! 

16.0! NONE 

1 

•HO 

1 

ST. 

LOUIS  J 
t 

1983 

AfC 

129 

-  ;  98514*47! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  ! 

16. 0! NONE 

1 

!H0 

1 

ST. 

LOUIS  ! 

1 

1983 

AFC 

1*0 

-  i  93514*47! 

!  !  ! 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

16.0! NONE 

i  mo 

1 

ST. 

LOUIS  t 
! 

1983 

AFC 

131 

- -  !  985  2  4*47! 

i  !  * 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1520! 

16.0! NONE 

1 

!M0 

! 

ST. 

LOUIS  l 
! 

1983 

AFC 

122 

......  i  985! 4*47! 

!  !  ! 

105. 0! 
195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1520! 

16 .oj  NONE 

1 

•MO 

1 

ST. 

LOUIS  J 

J 

1983 

AFC 

133 

-  »  98514*47! 

!  !  1 

195.0! 

1*95-0! 

25. C! 
25. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

0 

V\  1 

16.0! NONE 

1 

!H0 

J 

ST. 

LOUIS  1 
! 

1983 

AFC 

134 

-  i  98514*47! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1520! 

-  ! 

16.0IN0NE 

j 

!M0 

{ 

ST. 

LOUIS  t 
l 

1983 

AFC 

135 

......  i  93524*47! 

!  !  ! 
lit 
III 

195.0! 
1«5. 0! 

; 

1 

35. C! 
35. C! 

j 

1 

9.0! 

1.6! 

; 

! 

1520! 

-  ! 

! 

1 

16.ol NONE 

j 

i 

!M0 

l 

i 

1 

ST. 

LOUIS  ( 

! 

1 

! 

1983 

SSL 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R! 

DISTJ 


!  COAST 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER  1  GUARD 
1  NUMBER 


1  { VTCC l  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

i  NET  1  CODE HENfiTH! BROTH!  ! 

-IREGIS-!****!  REG.  !  RE6.! LOAD-! 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  EO  ! 
!  TON-  IPAGE!  OVER-IOVEft-l/////! 
!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 


{CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L  J 

i  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINt-1  ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  I////////////////ITD!//////////! 
POWER!  ENGERS  !  ( FEET  J !  LINE-2  •"*  ■*“«-*  1 


! EE!  LINE-2 


! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
.  OR  ! 
{•REBUILT! 


(29)  AMERICAN 
AFC  136 
AFC  137 
AFC  136 
AFC  139 
AFC  1  AO 
AFC  HI 
AFC  1*2 
AFC  1*3 
AFC  1** 

AFC  1*5 
ATH  10026 
ATM  1003d 
ATM  1C0*B 
ATM  1C063 
AN- 558 
08  1  Cl  9 
66  1029 
96  1039 
06  1048 
0*  1056 
ae  1C69 
BE  1073 

ae  ic!ft 

38  1096 
32  1100 

ae  ms 

62  1129 
3f  1139 
35  11*3 
08  1159 
Cf3  2298 
CG3  2515 
CG3  2558 
CIA  1C1 
CIA  1C2 
CIA  103 
CIA  1C* 

CIA  1C5 
CIA  1C6 
CIA  1C7 
CIA  1C3 
CIA  1C? 

CIA  110 
CIA  111 
CIA  112 
CIA  113 
CIA  11* 

CIA  115 
CIA  116 
CIA  117 
CIA  118 
CIA  119 
CIA  120 
CIA  121 


BARGE  t  TOWING  ICO. 
(CONTINUED) 1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

J 

! 

! 


! 

i 

1611575 

! 

16337*8 

! 

16337*9 

1 


I 

! 632559 
! 


! 598392 
! 

161159* 

i 

j  61 1 995 
! 

•611996 

| 

‘•611597 

! 

! 61 1 598 

J 

‘•61H99 

1 

H12C00 

2 

S612C01 

i 

•&12C02 

i 

1612003 

{ 

iil2C04 

I 

*612005 

•812006 

i 

j  61 2C07 


t  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

985!*A*7f 
!  ! 

9C5!*A*7! 

t  ! 

985!*A*7! 

!  ! 

98SHA47! 

!  i 

98514A47 l 
!  ! 

985 !*A*7 l 
l  1 

925!*A*7! 

!  ! 

9*5! *A*7 ! 

!  i 

985UA47! 

!  ! 

985!*A*7! 

!  ! 

V57UA48! 

!  ! 

960! 4A48! 

i  i 

960!*A*8! 

!  ! 

966!*A*7! 

•  1 

9*6!*A*1! 

!  ! 

1G5614A*?! 

!  ! 

105614**7! 

!  ! 

1056HA47! 

•  ! 

1056HA47! 

j  j 

1 0S  6 1 4 A47 ! 

•  1 

1 056! 4*47! 

!  ! 

105614*47! 

!  ! 

105654**7! 

!  ! 

105614*47! 

!  ! 

1056! *  A  47 ! 

!  ! 

1056! 4A47! 
!  ! 

1056! 4**7! 
!  ! 

105654**7! 
!  ! 

1056!**  *7  f 
!  • 

1056 ! ***? ! 
!  ! 

10*3 ! * **1 ! 
!  ! 

10*3 ! **41  • 

i  i 

10*  3 ! 4**1 j 
!  ! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 
1V5.0!  35.C! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 
195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 
1*5.0!  35.C! 
195.0!  35. C! 
2CC.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
2CC.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
2CC.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
200. 0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
20C.0!  35.0! 
20C.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
2CC.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
20C.0!  3S.C! 
200.0!  35. C! 
20C.O!  35. C! 
2CC.0!  35. C! 
20C.O!  35. C! 
20C.3!  35. C! 
200. 0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
2JC.C!  35. C! 
20C.O!  35. C! 
ZCC* 0 !  35. C! 
20C.0!  35. C! 
2CC.0!  35»C! 
200.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
20C.0!  35.0! 
2CC.01  35. C! 
200. 0!  35. C! 
200. C!  35. C! 
20C.O!  35. C! 
2CC.C!  35. C! 
2CC.0!  35. C! 


! 


! 

! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1 . 6  \ 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.5! 
9.0} 
1.5! 
9.  ! 

1  ( 

>  .  i 
*  -oi 
5.3! 

1 .3! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.  >! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
).C! 
1.4! 
5.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 


! 

! 

! 

! 

1520! 

-  ! 
1520! 

1520! 

-  1 
1520! 

-  ! 
1520! 

-  ! 
1520! 

-  ! 
1520! 

-  ! 
1520! 

-  I 
15201 

-  ! 
1520! 

-  ! 
16**! 

-  ! 
1659! 

-  l 

1659! 

-  ! 
1629! 

-  i 

1677! 

-  ! 
1664! 

-  ! 

1  o  6  * ! 

'.)H! 

! 

*  54! 

i 

.  6*i 

i 

1664 ! 
-  ! 
1664! 
-  ! 
1664! 
-  ! 
1664! 
-  ! 
1664! 
-  ! 
1664! 
-  ! 
1664! 
-  ! 
1664! 
-  ! 
1664! 
-  ! 
1664! 
-  ! 
1  o  *  * ! 
-  ! 
16*4! 
-  ! 
1644! 

-  i 

1502! 


1 

I 

! 

! 

1 6 .0 ! NONE 
! 

1 6. 0! NONE 
! 

1 6. 0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16. 0 ! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16  ■  0 ! NONE 

! 

16.0! NONE 
! 

1 6 .0>NONE 
! 

1 6.0 ! NONE 

l 

1 7 .0! NONE 

19.0! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

16.0JNCNE 

! 

16 .0 ! NONE 


i  i 

155.0! 

25.  C! 

1.6! 

i 

-  j 

676HA47! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1502! 

;  i  j 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

6761***7! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

.  « 

1502! 

i  !  i 

195.0! 

33.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

•  6?oi 4 A47 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1502! 

!  •  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

!  676 ! 4 A47 • 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

.  » 

1502! 

19>.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  | 

•  676 i **47 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

15C2i 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

!  676S4A47! 

1»5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502*! 

i  i  ! 

155.0! 

35. C! 

1.6! 

.  i 

i  67oi*A47 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15C2i 

i  •  ! 

195.0! 

H.C! 

1.6! 

.  i 

i  67614*47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

!  •  ! 

195.0! 

T5.C! 

1.6! 

-  ! 

•  675 ! 4*47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

!  !  ! 

H5.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

*•  J4  3UA47* 

195.0! 

25.  C! 

9.0! 

- 

1525! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  i 

!  8*3!*A*7! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1525! 

i  i  i 

195 r*! 

H.f! 

1.6' 

•  * 

i  676 i 4  *  4/ ! 

H5.0! 

*5.C! 

9.C! 

- 

1570! 

i  !  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

•  o7o!4A47i 

195.0! 

JS.C! 

9.0! 

- 

1520! 

!  !  ! 

195.0! 

*5.C! 

1.5! 

•  i 

i  676HA47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1 520  i 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

!  676I4A47! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1520! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

1  676S4A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1520i 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1  676I4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

!  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

!  676HA47! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1520! 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

!  6761***7 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

!  8*81**47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 6 .0 ! NONE 
i 

16.0‘NONE 

i 

16. ol NONE 

i 

18.0! NO  NE 

i 

18. oi NONE 
J 

1 6.0! NONE 

i 

16.0! NONE 
J 

16.0! NONE 
i 

1  6.0! NONE 
! 

1 6 . 0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 

i 

16. oi NONE 

i 

16 .o! NONE 


!H0  ST*  LOUIS  ! 
!  ! 
! MO  ST.  LOUIS  ! 


t 

l  MO  ST. 

1 

!H0  ST. 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 


LOUIS  1 
! 

LOUIS  ! 


!M0  ST. 
I 

I MO  ST. 
! 

!K0  ST. 

!M0  ST. 
I 

!M0  ST. 
1 

!M0  ST. 
! 

!H0  ST, 
! 

!H0  ST, 
! 

IMO  ST 
; 

‘{MO  ST 


LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  t 
! 

LOUIS  I 
! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 
! 

,  LOUIS  ! 

I 


! 

! 

! 

1913  ! 

! 

19*3  ! 

! 

1983  ! 

! 

1983  ! 

! 

1913  ! 

! 

1913  ! 

! 

1983  ! 

I 

1983  ! 
! 

1983  ! 
! 

19*3  J 
! 

1979  ! 
1 

1980  ! 
! 

198C  ! 
! 

1981  ! 
i 

1981  ! 
! 
I 
! 


16.0! NONE 

1,0  SI.  LOUIS  ! 
j  | 

1981  1 
| 

! 

16.0! NONE 

{MO  ST.  LOUIS  ! 
j  J 

1981  1 

! 

16.C1NCNE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 
j  | 

1981  1 

| 

16.0*!N0NE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 
j  | 

1981  ! 

! 

16.0! NONE 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 
i  i 

1981  i 

! 

16.01N0NE 

1,0  SI.  LOUIS  ! 

1981 

! 

16.0! NONE 

mo  si.  louis  i 

J  1 

1981 

! 

1 0.0! NONE 

mo  si.  louis  l 

j  | 

1981 

1 

1 6.0! NONE 

! no  ST.  LOUIS  ! 
i  ! 

1981 

! 

1 6 . 0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

i  | 

1981 

! 

16.0! NONE 

mo  st.  louis  i 

I  ] 

1981 

! 

16 .0 ! NONE 

!M0  ST.  LOLIS  ! 

i  I 

1981 

! 

16.C! NONE 

iMO  ST.  LOUIS  ! 

g  ( 

1981 

! 

16.0H0NE 

mo  SI.  LOUIS  j 

1981 

! 

16.0! NONE 

mo  ST.  LOUIS  1 

I  1 

1981 

! 

16.C! NONE 

mo  st.  louis  i 
!  1 

1978 

! 

16.05NCNE 

mo  st.  louis  i 

1  | 

1978 

! 

16.0! NONE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

i  I 

1978 

! 

1o. OSNCNE 

•MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1979 

16.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

i  | 

1979 

16.0!NCnE 

i MO  ST.  LOUIS  ! 
j  1 

1979 

I6.ci NONE 

IMO  SF.  LOUIS  1 
!  ! 

1979 

16.0SN0NE 

Imo  ST.  LOUIS  ! 
t  j 

1979 

16.0ihCNE 

i no  st.  louis  I 

i  i 

1979 

1 6  .oj  NONE 

iMO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

IMO  ST. 
i 

iMO  ST, 


!M0  ST 
i 

!M0  ST 


!M0  SI 


!M0  ST 

i 

iMO  ST. 
i 

!M0  ST. 
i 

ipo  ST. 
! 

!M0  ST. 
! 

•MO  ST. 

! 

!M0  ST. 


LOUIS  ! 

! 

LOUIS  I 
! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 

! 

lwuI5  ! 

! 

i  LOUIS  t 
I 

.  LOUIS  ! 

.  LOUIS  i 
! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 
! 

LOUIS  ! 

! 

LOUIS  ! 
! 
( 
! 


1979  ! 

! 

1979  ! 

i 

1979  i 
! 

1979  ! 

! 

1979  ! 

! 

;?7?  i 
! 

1979  ! 

! 

1979  I 
! 

1979  ! 
i 

1979  i 

j 

1979  j 
! 

1979  ! 
! 

1979  ! 
! 

1970  # 


, "■>' Y.-,;K:, d. ~h,U. I, i-iJ'U.M,' I , IIMi.U, in. f 
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CNCRt 

•1ST!  OPERATOR 

! 

!  NET 

IVTCC1  DIMENSIONS  {DRAFT! 

! CODE! LENCTK! BROTH 1  ! 

{CAPACITY! 

!  ! 

HXSH-  ! 
EST  ( 

CARSO  NANOLIN6 

{VESSEL! 
IS  10PERAUN6  ! 

! 

! 

■  ■■■■■umi  >■  ■  ■■■  ■ 

-UtSSS- 

(••••I  DEC.  1  RE6-ILOAS-! 

!  CARSO  ! 

FIXED  1 

ERUIMENT 

!TC!  BASE  ! 

TEAR  ! 

l 

VESSEL  NARE  AN*  NUPBER  ! 

COAST 

I  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  1 

BUILT  ! 

4UARD 

!  TON- 

!PA«!  OVER-!OVER-J /////! 

KO«SE!  MSS-  t  (IXCHT)  1 //////////////// |YM ////////// I 

OR  ! 

—  i 
« 
! 
1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MJftSE* 

!  PACE 

!  IV  1  ALL  !  ALL  ILICHTl 

POWER!  ENSERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

! EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(29)  AN1 XlCAN 

BARSE  4  TOWINS  ! CO. 

1  1 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

CIA 

12 

(CONTINUED)! 

|  - 

i  i 

M8U/U71 

l 

195. 01* 

! 

35.0! 

! 

9.0! 

! 

! 

1 

1525! 

! 

16.01N0NE 

! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1979 

CIA 

12  ! 

! 

1615342 

1  1 
67614A471 

195.0! 

1;5.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

t 

16.0!  *JONE 

! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1979 

CIA 

12  . 

! 

1615343 

1  1 

1 1  3  3 1 4  A  47 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  1 

-  I 
1502! 

! 

16.0! NONE 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1979 

CIA 

113 

1615344 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.01 

35. Ct 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

.  s 

-  1 
1502! 

! 

16.01  NONE 

! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1979 

CIA 

126 

! 

1615345 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  1 
1502! 

! 

16 .0 ! NONE 

1 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1979 

CIA 

127 

! 

1615346 

1  1 
67614A47! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ j 

-  ! 
1502! 

! 

16.0 ! NONE 

! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1979 

CIA 

128 

1615368 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.6! 

9.01 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0!N0NE 

! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1979 

CIA 

129 

! 

1615369 

1  1 
676 14A47 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  1 
1502! 

! 

16.0! NONE 

! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1979 

CIA 

130 

! 

1615370 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

* 

! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

I 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1979 

CIA 

131 

! 

1615371 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0 ! NONE 

I 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1980 

CIA 

132 

! 

1616753 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.01 

3S.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  1 

I960 

CIA 

133 

1 

1618754 

1  1 
6761 4A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16. 0 ! NONE 

! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1980 

CIA 

134 

1 

1618755 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

1 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

I 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  | 

1980 

CIA 

135 

! 

1616756 

!  1 
6761 4 A  47 1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

1 

IPO 

i 

ST.  LOUIS  1 

1980 

CIA 

136 

! 

1618757 

1  1 
676 1 4 A  47 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

1.6! 

9.0! 

! 

1 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

I 

!P0 

1 

ST.  LOUIS  ( 

1980 

CIA 

137 

! 

1618860 

t  1 

67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

l 

! 

-  ! 
1502! 

! 

16. C! NONE 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1980 

CIA 

138 

1 

1618661 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

1 

! 

1502i 

! 

16.0! NONE 

I 

IPO 

l 

ST.  LOUIS  ! 

198C 

CIA 

139 

! 

1618862 

1  1 
676  I  4 A 47! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ( 
1502! 

! 

16.0! NONE 

I 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1980 

CIA 

140 

1 

1618663 

1  1 
67614P47! 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

141 

1 

(618864 

1  1 
676UA47! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

142 

1 

1619632 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 
1502! 

I 

16.0! NONE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

143 

1 

1619633 

1  1 
676KA471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

1 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

144 

1 

1619634 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

1 

-  1 

1502! 

1 6.oj  NONE 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

145 

I 

1619635 

1  1 
67614A47 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

1 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

146 

1 

1619636 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0U0NE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

198C 

CIA 

147 

1 

1619749 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
15C2! 

! 

16.0! NONE 

1 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

148 

! 

1619750 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
3:  .0! 

1.6! 

9.0! 

« 

-  i 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

149 

1 

1619751 

1  I 

67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

I 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

150 

! 

1619752 

I  1 

67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

151 

1619753 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

I 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

1980 

CIA 

152 

1 

1623212 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.»M 

9.0! 

! 

.  i 

-  ! 
1502! 

! 

16 .0] NONE 

I 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

153 

1 

1623213 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

{ 

-  i 

-  ! 
1502! 

i 

16.01N0NE 

! 

IPO 

• 

ST.  LOUIS  1 

I960 

CIA 

154 

1 

1623214 

!  1 
67614A471 

195.0! 

195,0! 

35.0! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
15C2S 

! 

16.0! NONE 

1 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

198C 

CIA 

155 

1 

1623215 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1502! 

i 

16.0IN0NE 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

156 

1 

1623216 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

1 6 • 0 ! NONE 

! 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

157 

! 

(623217 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

» 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

! 

IPO 

i 

ST.  LOUIS  1 

1980 

CIA 

158 

1 

1623339 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35.  C! 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

•  i 

1502i 

! 

16.0! NOME 

! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

159 

1 

1623340 

i  i 

676 1 4  A41 j 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

160 

1 

!  - 

1  1 
67614A41! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  j 

•  i 

15021 

! 

16.0! NONE 

! 

IPO 

j 

ST.  LOUIS  j 

1980 

CIA 

161 

1 

1623343 

!  I 

67614A47I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
55.  C! 

1.6! 

9.0! 

» 

! 

-  i 

15021 

i 

16.0! NONE 

1 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1980 

CIA 

162 

1623463 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  Of 

1.6! 

9.0! 

! 

-  j 

-  ! 
15021 

! 

16.0! NONE 

I 

!R0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

163 

1 

(623484 

1  ! 
676 1 4 A  47 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

-  > 

1502! 

! 

16 .01  NONE 

1 

IPO 

i 

ST.  LOUIS  1 

1980 

CIA 

164 

1 

1623485 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1502! 

; 

1 6. 0 ! NONE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  I 

'1980 

CZA 

165 

j 

1 623486 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

I 

-  ! 
1502! 

! 

16.0 ! NONE 

I 

IPO 

i 

ST.  LOUIS  1 

1980 

CIA 

166 

1 

162C446 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0 'NONE 

1 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

198C 

CIA 

167 

I 

I62C449 

1  ! 
67614A471 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

• 

-  i 

1502! 

! 

1 6 • 0 ! HONE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

198C 

CIA 

168 

1 

1620450 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

1.6! 

9.0! 

.  j 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

169 

1 

162C4S1 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1502! 

i 

16. oi HONE 

1 

IPO 

! 

SI.  LOUIS  I 

198C 

CIA 

170 

1 

1620452 

1  I 

67614A47! 

195. C! 
195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

! 

1 

-  ! 
1502! 

J 

1 6  *0 ! NONE 

1 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1980 

CZA 

171 

! 

1620569 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

1 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

CIA 

172 

1 

162C570 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

1 6. 0 ! NONE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

198C 

CIA 

173 

i 

j  62C571 

(  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  1 
1502! 

t 

16. oi NONE 

I 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1980 

CIA 

174 

1 

1621342 

1  1 
67614A47! 

195.0! 

195.0! 

35.  CJ 
35. C! 

1.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

-  ! 
1502! 

! 

16.0 ! HONE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1980 

CIA 

175 

i 

1621343 

1  1 
67614A471 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

1.6! 

9.0! 

1 

-  1 

-  ! 
1502! 

! 

16.0! NONE 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  J 

1980 

1 

1 

1  ! 

1  1 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.6! 

! 

! 

t 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

I 


! 


! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EkfiR! 

DIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
i  NUMBER 


(2<)  AMERICAN  BARGE  t  TOWING  ICO. 

(CONTINUED)! 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  i DR  AFT ! 
!  NET  ICODEILENCTH1BRDTH!  ! 
I  REGIS-!**** !  REG.  I  PEG.lLOAD-l 
{  TER  !  SEE!//////!/////!  CD  ! 
!  TON-  1PAGE!  OVEP-JOVEP- !/////! 
1  NAGC  !  IV  !  ALL  !  AL^  'Ll*-*: 


CAPACITY!  HIGH* 

!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


‘VESSEL!  I 

CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 

EQUIPMENT  S T C !  BASE  !  YIAP  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  EUILT  ! 

//////////// ////!TD! //////////!  0* 

LINE-2  SEE!  LINE-2  !*AE8U!L 


CIA  176 

*621344  ! 

67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

16.0! NONE 

!F0 

ST.  LOUIS  ! 

1960 

!  ! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

.  i 

i 

! 

CIA  177 

1621245  ! 

67614A47! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

i 

1502! 

16.01N0NE 

SMC 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35, C! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

CIA  176 

1621346 

67614A47! 

195.01 

?5.C! 

9.0! 

- 

1 

1502*! 

16.C1X0NE 

!M0 

St.  LOUIS  ! 

I960 

!  ! 

!  1 

m.o! 

15.  C! 

1.6! 

1 

-  | 

; 

! 

CIA  179 

5622225  ! 

676!4*47! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

16 .0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

!  ! 

1  1 

19S.0! 

33.0! 

1.6! 

« 

-  i 

; 

1 

CIA  180 

1622226  ! 

676 ! 4A47 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

• 

1502! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

!  ! 

1  1 

m.oi 

35.  C! 

1.6! 

* 

■  i 

i 

i 

CIA  181 

1622227  ! 

67614A41  1 

195.0! 

31.0! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

16.0ifl0HE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

I960 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

CIA  182 

1622806  ! 

7C014A47 1 

1V5.01 

35-0! 

9.0! 

- 

• 

1511! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

!  ! 

i  j 

195-01 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

i 

CIA  185 

! 623  607  ! 

70014A47! 

195.0! 

35. Cl 

9.0* 

- 

j 

1511! 

16.0! NONE 

ipo 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

!  ! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

; 

! 

CIA  184 

1623808  ! 

70014A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

151 1  i 

16. oi NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  ! 

1  1 

195.01 

3S.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CIA  185 

1623809  ! 

70014R471 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

CIA  186 

1623810  I 

700! 4447 ! 

195.01 

35. C? 

9.0! 

- 

! 

1511! 

16.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

I960 

1  1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

CIA  2018 

1617847  1 

730J4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16701 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1  1 

!  ! 

200.01 

35.01 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

CIA  2C2B 

1617646  1 

730! 4A471 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1980 

!  1 

1  ! 

200-0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CIA  205B 

1617849  1 

730UA47! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

16 .0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

19f  C 

!  1 

!  ! 

200.01 

35.  Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CIA  2C4B 

1617986  1 

73014A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

1 6 .0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

1  1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

i 

-  1 

! 

t 

CIA  2059 

1617987  1 

730!4A47! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1670! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

I960 

1  1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

CIA  206B 

1617985  1 

1  1 

730I4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16701 

16.01N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

198C 

!  i 

200. Cl 

75.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

CM  IB 

1  -  1 

69614447 ! 

20C.01 

35.0! 

9-0! 

- 

! 

1643! 

16. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  1 

!  1 

200.0! 

55.0! 

1.6! 

1 

-  I 

! 

! 

CP  2B 

j  -  j 

69614*47! 

200. 0! 

35.01 

9.0! 

- 

I 

1643! 

16.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1979 

!  1 

!  1 

20C.0I 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

I 

CP  3B 

1612962  ! 

1  ! 

980I4A47! 

200.0! 

31.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  1 

20C-0! 

35.0! 

1.6) 

! 

-  I 

! 

! 

CM  4E 

1612963  ! 

!  1 

980I4A47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

1 6 . 0 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CM  58 

1612964  ! 

1  1 

98014A47! 

200.01 

35-0! 

9.0! 

- 

! 

16431 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  ! 

20G.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CP  68 

*  -  ! 

10S6I4A47! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1559! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  ! 

!  1 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  I 

! 

! 

CP  1C1 

,  -  . 

100914A47! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1489! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  1 

I  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

EtL  1C0B 

1  .  1 

69614*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

19.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1  ! 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

EtL  1  Cl B 

!  -  1 

69614*46! 

200. 0! 

35.0! 

9.C! 

- 

! 

1673! 

19.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

!  1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

H  135e 

1587263  1 

917J4A46! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1645! 

16.0! NONE 

!KY 

LOUISVILLE i 

1977 

1  1 

!  I 

20C.O! 

35.0* 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

HHP  1 

1622965  1 

866  !4*41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1503! 

16.01NOXE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  1 

! 

! 

HLEN  134 

1  -  1 

730 !4*  47 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

1 6.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  *! 

1979 

!  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

HLEH  1130 

J6C6269  ! 

100914*47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  ! 

j  { 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

7SJ  515B 

! 63C545  l 

96314A46! 

200.0! 

35. CJ 

9.0! 

- 

! 

1676! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  ! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

IS4  516B 

163C546  1 

96314A46! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  1 

!  1 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISJ  5178 

1630547  1 

96354*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1676! 

!  j.O! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

J 

! 

ISJ  518B 

1630548  ! 

96314*46 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

; 

1676! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  1 

!  ! 

2C0.0! 

35.  C! 

1.5! 

* 

-  i 

! 

! 

ISJ  5190 

1630549  • 

96314*46! 

200. PI 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1676! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

ISJ  5208 

163C550  ! 

96314*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1676! 

16.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

i 

-  i 

j 

{ 

ISJ  521B 

1630551  1 

96314*46! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

1  #.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

» 

! 

XSJ  5228 

.'630552  1 

963! 4A46 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1678! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

•  j 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

1 

ISJ  5238 

163C553  ! 

96314*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1676! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  J 

1981 

• 

5  1 

i  | 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

1 

ISJ  524B 

1630554  ! 

963UA46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

16.01M0NE 

iMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

!  1 

1  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  j 

! 

! 

ITEL  104 

1603552  1 

676 J  4*47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1498! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

j 

ITEL  107 

1603516  1 

676*4*47! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

i 

14981 

16.0! NONE 

iMO 

ST.  LOUIS  i 

1979 

!  1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

I 

ITEL  114 

1604636  1 

676I4A471 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

I 

ITEL  115 

1604837  1 

67614A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

i 

ITEL  117 

1605793  1 

676J4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

1 6. 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1  1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ITEL  120 

1604847  1 

67614*47! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1495! 

16.01  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

1  ! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

! 

ITEL  201B 

1607391  1 

69614*47! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

!  1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ITEL  204B 

1606313  • 

69614*41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1670! 

16.0! NONE 

iCA 

SAN  ! 

1979 

1  I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

FRANCISCO  ! 

KMM  100B 

J644066  1 

729I4A46! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

16 .0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1979 

1  l 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

! 

j 

KMM  1048 

1614070  1 

72914A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

KMM  10SB 

1614071  1 

72914A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

1 6  .oi NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1979 

2  1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

KMM  2C00 

1625984  J 

95214A46! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

16.01  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

!  1 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

KMM  201 B 

1625985  1 

952UA46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1670! 

16.0 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

!  1 

!  1 

200.0! 

35.  Oi 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

KMM  202B 

j  -  i 

72914A46! 

200.0! 

35.CI 

9.01 

- 

! 

1670! 

1 6 .0 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 


! 


I 


I 


! 
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VESSEL  NAPE  AND  HUNBER 


1  COAST 
I  GUARD 
t  NUHBER 


iVTCC!  DIMENSIONS 
NET  1  CODE (LENGTH { BR DTK 
REGIS-!****!  REG.  !  REG. 
TER  1  SEC!//////!///// 
TON-  IMAGE!  OVER-lCVER- 
NAGE  !  IV  !  ALL  I  ALL 


(29)  AMERICAN  BARGE  4  TOWING  ICO. 

(CONTINUED)! 


DRAFT! 

! 

LOAD-! 

CD  l 

/////I  HORSE 
LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  BASE  ! 
////////!  “OIMT  !  LINE-1  1 AO !  LINI-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD!//////////! 


ENGFRS  !  (FEET)! 


! EC!  LINE-2  !*REBU1LT! 


KPN  2C4B 
KPN  2055 
KNN  2C6B 
KHfi  3C1B 
KKH  3C30 
KPM  4028 
LH  1C0B 
LW  101 B 
NBC  71038 
NBC  72078 
NDL  iro 
NK  395 
NK  394 
NK  4048 
NF  329 
NF  4,08 
NF  4118 
PJ  1208 
PN  125 
ReL  219 
RBL  223 
REL  5C4B 
RBL  5C5e 
RBL  5166 
RBL  5179 
RBL  5268 
ABL  5279 
RBL  5266 
RBL  529B 
RBL  7018 
ReL  7026 
RBL  7336 
RBL  734B 
RBL  735B 
RER  7901 
RN  BO 
RN  BS 
RN  201 
RN  202 
RN  203 
RN  204 
RN  205 
RN  206 
RN  207 
RN  210 
!«  211 
RN  212 
RN  213 
RN  214 
RN  215 
RN  44B 
RN  45B 
RN  468 
RN  47B 


!  — - 

729I4A46! 

!  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1670! 

-  1 

1 6. 0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981 

!  - 

! 

72914A461 
!  l 

20C.C! 

200.01 

35.  C! 
35. Cl 

9.C! 

1.5! 

- 

1670! 

-  ! 

16.0! NONE 

1 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

1  - 

! 

72914  A  46 1 

1  1 

201.01 

200*01 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

- 

1670! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1981 

1632215 

! 

106514A461 

1  1 

200*01 

20C.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

1659! 

-  ! 

16.0! NONE 

IKY 

! 

LOUISVILLE! 

! 

1921 

1632216 

! 

106S14A46! 

!  1 

200*01 

200.^1 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1670! 

-  ! 

1 6 .0  !  NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1921 

! 653261 
! 

106S14A461 

1  1 

20C.S1 

200.0! 

35.C! 
35. Cl 

9.C! 

1.5! 

- 

1664! 

-  ! 

16. 0 !  NONE 

1 

IKY 

! 

LOUISVILLE! 

! 

1982 

I61C110 

91714A41 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1444! 

16.0INONE 

1 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

1979 

1610432 

! 

♦1714A41 1 

i  | 

195.01 

195.0! 

35.0! 

3  5  •  C 1 

9.0! 

1.51 

- 

14441 

16.0INCNE 

1 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1979 

! 597934 

91714A46! 

1  1 

200.01 

200.11 

35. C! 
35.C! 

9.0! 

5.0! 

- 

1445! 

-  1 

1 6. 01  NONE 
» 

IHO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1972 

! 609  2S5 
t 

91 7  I4A46I 

I  1 

200.01 

200.11 

35.  C! 

ss.ct 

9.01 

S  *0 1 

- 

1445! 

-  ! 

16.01  NONE 

1 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1972 

] 64)086 
i 

7C3I4A41 1 

1  1 

195.0! 

19S.0! 

35. 0! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

1517! 

-  ! 

16.0! NONE 

IHO 

I 

ST.  LOUIE  ! 

I 

1981 

1 294C60 

1 

636I4A471 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35.  C» 

9.01 

1.7! 

“ 

15051 
-  I 

16.0IN0NE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1964 

1294202 

634! 4A47I 
!  ! 

193.01 

195.0! 

33/ 

35. U 

9.0! 

1.7! 

- 

ISOM 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

1964 

1507106 

I 

931I4A47! 

!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

14411 
-  ! 

1 4.0IN0NE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

1967 

! 29IC42 
! 

636I4A47! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

35.CI 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1505! 

-  1 

14*0! NONE 

1 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1965 

1507115 

! 

931I4A41! 

!  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1441! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1967 

1527269 

! 

101314A47! 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1435! 

-  ! 

16.0 (NONE 
! 

IHO 

( 

ST.  LOUIS  ! 

197C 

1606270 

105114A47! 

!  ! 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1666! 

-  ! 

1 6 .0 f NONE 
! 

!H0 

t 

ST.  LOUIS  • 

3 

1979 

1613533 

! 

1 009! 4A47! 

!  ! 

195*0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1520! 

-  ! 

16.0! aONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  : 

! 

1979 

1214939 

! 

885I4A47! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.61 

- 

1492! 

-  ! 

16.01N0IJE 

! 

I  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1964 

1540056 

I 

674I4A47I 
!  I 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1499! 

-  1 

16.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  i 
i 

1967 

1503485 

1 

945I4A47! 

!  ! 

20C.01 

200.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

JHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1503607 

1 

945I4A47! 

!  ! 

200.01 

20C.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 

-  ! 

1 6. 0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

1505395 

1 

960I4A47! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1635! 

-  ! 

16.0IN0NE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

1505396 

1 

960! 4A47! 

1  I 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 

-  ! 

1 6. 0 ! NONE 
! 

IHO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

1505482 

1 

960J4A471 
!  ! 

200.01 

200.01 

35. Cl 
35.C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1635! 

-  ! 

16.0IN0NE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1505463 

1 

960J4A47! 

!  ! 

200.01 

20C.0! 

35.CI 
35,  Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 

-  ! 

1 6. 0 ! NONE 
! 

!H0 

I 

ST.  LOUIS  I 
! 

1966 

1505464 

1 

960I4A47! 
i  ! 

200*01 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

16351 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

IHO 

l 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1966 

(505485 

1 

96  0 ! 4 A  47  J 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1966 

1544181 

1 

93114A47! 

!  I 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

16551 
-  ! 

16.0IN0NE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

1544162 

1 

93114A47! 

!  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1655! 

-  ! 

16.0 ! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1972 

1544213 

» 

931I4A47! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1655! 

-  ! 

16.0 ! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

1544214 

! 

93114A47! 

!  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

1655! 

-  ! 

14. 0 ! NONE 

1 

IHO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

(544215 

1 

93114A47! 

!  ! 

200.0! 

200.01 

3S.C! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1655! 

-  ! 

16.0 ! NONE 
! 

(HO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

1611103 

1 

917I4A46! 

!  ! 

200.01 

200.11 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.0! 

- 

1645! 

-  » 

16. 0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  J 
! 

1979 

1  - 

646I4A47! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1526! 

-  ! 

' 6.0JN0NE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

!  - 

1 

84814A47! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1526! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1979 

!  - 

1 

648I4A47] 

!  ! 

195.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1526! 

-  ! 

16.0!NCNE 

! 

!Hr 

ST.  LOUIS  1 
! 

1979 

1  - 

! 

64614A47! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

3S.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1525! 

-  ! 

16.0 ! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  1 

I 

1980 

1  - 

1 

84614A47! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1525! 

-  ! 

16.01N0NE 

! 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

1  - 

64614A47! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1525! 

-  ! 

16.O1N0NE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1920 

1 

846I4A47! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.CI 

9.0! 

1.6! 

— 

1525! 

-  ! 

16.01N0NE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1980 

1  - 

I 

34614A471 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1525! 

-  ! 

16.01N0NE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUTS  t 
\ 

1980 

1  - 

! 

848I4A47! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35*0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

— 

1525! 

-  » 

16.0!N0N£ 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

J 

1980 

(629183 

1 

846I4A46! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1525! 

-  ! 

16.0IN0NE 

! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1980 

I  - 

! 

! 

1  ! 

103. Ct 
195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

USl 

- 

1325 1 

-  ! 

U.GInGXE 

! 

IHO 

I 

SI.  LOUIS  i 
! 

1920 

1  - 

1 

846I4A47! 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1525! 

-  ! 

16.0IN0NT 

1 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

I 

846  2  4A47 | 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1525! 

-  I 

16.0J  NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

848I4A47 J 

1  l 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1525! 

-  ! 

16.01N0NE 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1980 

I 

848J4A47! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1525! 

-  1 

14.0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1980 

!  - 

1 

494I4A47! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.61 

* 

1644! 

14.01N0NE 

! 

IHO 

I 

sr.  louis  1 
! 

1979 

!  - 

! 

696I4A47! 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

16441 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

IHO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1979 

1  - 

l 

49614A47! 
I  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1644! 

-  ! 

U.OtNONC 

! 

IHO  ST.  LOUIS  I* 

I  1 

1979 

1  - 

1 

69614A47! 
!  1 

200. C  i 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1644! 

-  1 

U.OtNONC 

1 

INO  ST.  LOUIS  1 

1  1 

1979 

TAIL!  2  -  ACSCAXPTIO:*  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUAIE A 


(29)  AMERICAN  IARCE  4  TOVXNS 
(CONTINUER) 


tVTCC!  DIAINSIONS  IDAAFT! 

NET  I  CO  RE  (LENGTH!  OATH!  4  ! 

AEGIS-!****!  AEG.  !  AEG. (LOAD-! 

TEA  I  SEE!//////!/////!  El  ! 

TON-  (FACE!  OVEA-IOVEA-I /////!  HOASE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT!  FOVEA 


!  ! 

)  ! 

!  ! 

1  ! 

1073I4A47! 

!  1 

7  3  0 !  4  A  47 1 
!  ! 

730I4A47! 

!  ! 

730! 4 A  47 1 
!  1 

73014*47 ! 

!  ! 

7 J0J4A47! 

!  i 

73014*  47 1 
!  1 

730I4A47! 

730UA47I 
!  ! 

730! 4**71 
(  ! 

730! 4 A  47 ! 

!  ! 

73014*  47 1 
!  ! 

7  3  0 !  4  A  47 1 
!  ! 

?30!4A47! 

!  ! 

73014A47! 

!  ! 

73014*47! 

!  ! 

73014*47! 

!  ! 

730I4A47! 

!  ! 

730 ! 4 A47 ! 

!  ! 

730(4 A47! 

73014*47 1 
(  ! 

7  3  0 1 4  A  47 ! 

!  ! 

73014*47! 

!  1 

7 J014A471 
!  * 

730»4A47! 

I  ! 

730I4A47 ! 

!  ! 

73014A47! 
!  ( 

730! 4*47! 

!  I 

730! 4*47! 

!  ! 

73014*47! 

!  ! 

73014  *47 ! 

!  ! 

73014*471 
!  I 

94114*41 1 
!  ! 

96614*41! 
!  ! 

96614*41 ! 

!  ! 

96654*41 ! 

!  ! 

96654*41! 

!  ! 

966 i 4 A41 ! 

!  ! 

96654*41! 
!  ! 

96614*41 1 
!  1 

96654*41  I 
!  ! 

96654*41! 
(  ! 

96654*41 ! 

!  S 

96614*41! 
!  ! 

966  54*41  ! 
!  ! 

96614*41! 
!  ! 

96654*41! 
(  ! 

946 ! 4  F  41 S 
!  ! 

96614*41 ! 
!  1 

9661U-1! 
1  ! 

96654*41! 

!  ! 

96654*41 ! 

!  I 

96654A41 5 
5  ! 

96614*41 1 
I  5 

1  1 

f  ! 


!  ( 

5  5 

I  ! 

I  5 
200.0!  33.0! 
200.01  3S.Qw* 
200.0!  33.0! 
200.0!  33.01 
200.01  33.0! 
200.01  33.0! 
200.0!  33. Cl 
200.0!  33.0! 
200.0!  33.01 
200.0!  33.0! 
200.0!  33.0! 
200.0!  33.0! 
200.05  33.0! 
200.01  33.0! 
200. 0!  33.0! 
200.0!  33.C! 
200.0!  33.0! 
20G.0!  33.0! 
200.0!  35. C! 
20C.0!  33.0! 
200.01  35.0! 
200.0!  33.01 
200.0!  33.0! 
200.0!  33.0! 
200.01  33.0! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  33.01 
200.0!  33.0! 
200.01  33.0! 
200.0!  33.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
20C.0!  35.0! 
200.0!  33.01 
200.01  35. C! 
200.0!  <3  C* 
200.0!  J5.CI 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. Cl 
20C.0!  33.0! 
200.0!  35.0! 
20C.O!  35.0! 
200.0!  33.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  33.0! 
200.0!  35.0! 
20C.0!  35. Cl 
20C.0!  35.0! 
20C.0!  35.0! 
20C.0!  33.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  33.0! 
200. 0!  35. Cl 
20C.0!  33.0! 
200.0!  35.01 
200.0!  35.0! 
20C.0!  35.05 
200.0!  35. C! 
200.05  33.05 
200.01  35.0! 
200.0!  33. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.05 
20C.0!  35.05 
200.0!  35.05 
200.01  35.0! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  3S.C! 
20C.0!  35.0) 
200. U!  35. C! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35.C! 
200. 0!  35.0! 
29C.O!  35. C! 
2OC.0!  33.0! 
200.0!  25.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
20C.O!  35. C! 
20C.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35. C! 
20C.0!  35.0! 
200.0!  35.C! 

;  20C.0!  35. C! 

!  200.0!  33.01 
:  200.0!  35.0! 

!  200.0!  35. C! 
!  200.0!  35. C! 
!  200. 01  35.0! 
I  200.0!  35.C! 
I  200.0!  35.0! 
!  200.0!  35.0! 
I  200.0!  3S.C! 
I  200.0!  35*01 
t  !  i 

I  !  1 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

I  EST  !  CASCO  HANDLING  (S  IOFERATIHG 
CARGO  !  FlkCD  !  ESUIPHENT  ITCt  BASE 

tnnun  point  i  line-i  iaoi  line-i 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////7/7///!TD| 7///////// 
EN6IAS  1  (EEET>!  LINE-2  !EC!  LINE-2 


16.0IN0NE 

! 

16.0 1  NONE 
! 

16.0IN0NE 

! 

16.0INONE 

! 

16. 0 ! NONE 
! 

1 6.0 1  NONE 
! 

16.0 ! NONE 
! 

16.0 ! NONE 

! 

16.01  NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16 .0 ! NONE 

16 .0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

1 6.0 ! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

1 6.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16 , 0! NONE 
! 

16 .0 ! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16 .0 ! NONE 
! 

1 6 .0 ! NONE 
I 

16.0! NONE 
! 

16.01  NONE 
! 

1 6. 0! NONE 
! 

1 6. 0! NONE 
! 

16.0! NOME 
I 

16.01N0NE 

! 

16.0! NONF 
I 

16.0! NONE 

» 

1 6.0 ! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16 .0! NONE 
! 

1 6.01  NONE 
! 

1 6 .0 ! NONE 
! 

16. 0! NONE 
! 

1 6.0! NONE 
! 

1 6.0! NONE 
I 

16. 0 ! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16«0!N0M£ 

! 

16.0! NONE 
! 

16.0IN0NE 

! 

16.0 INONE 
! 

16.0 ! NONE 
! 

16 .0 INONE 
! 

! 

! 


TEAR  t 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


TABIC  2  -  BESCRXPTXON  OF  VESSELS 
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Emm 

BIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

A A 6  NUMBER 

!  COAST 

I  CUARI 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1BAAFT! 
NET  ICOfeElLENCTH] 8 A DTK!  1 

{RCCXS-!****!  RES.  1  REC.I LOAD*! 
TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  1PACE!  0VEA-10VEA-1//FF/! 
NACE  1  XV  1  ALL  1  ALL  1LXCHT! 

fCAPACXTTl  NXCH-  !  1  V  E  S  S  E  L  1  ! 

1  !  EST  I  CARCO  HANDLINC  IS  10PEAATXNS  !  ! 

!  CARSO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  1TCI  BASE  1  YEAR  ! 

!////////!  POINT  |  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  1  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  1 (LXCHT)  !/////////////// /|TD !//////////!  OR  1 

POWER!  INCEAS  1  (FEET)!  LINE-2  | ECt  LINC-2  !*1E0UILT! 

(29)  AMERICAN 

! 

I 

BAAME  S  TOVXNC  ICO. 
(CONTINUED) 1 

!  1 

1  1 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

(  ! 

!  ! 

1 

1 

1 

SEX  1C22BF 

1634406 

l 

96614*41 1 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1659! 
-  1 

16.0! NONE 
! 

tMO  ST.  LOUIS  ! 

!  i 

1981  I 
! 

SEX  1023BF 

1634407 

t 

96614*411 
!  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1659! 

-  1 

16-01  NONE 
! 

!M0  $T.  LOUIS  ! 

1  ! 

1981  ! 

! 

SEX  1024BF 

1634408 

! 

96614*411 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1 

1 

1659! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

1981  I 
! 

SEX  1025BF 

! 634409 
l 

96614*411 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

* 

! 

1659! 

.  j 

16.0! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS  1 

1  ! 

1981  ! 

! 

SEX  1026BF 

1634410 

I 

96614*411 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1 659  i 
-  1 

16.0 ! NONE 
! 

1M0  ST.  LOUXS  I 
(  ! 

1981  ! 

! 

SEI  1C27BF 

1634411 

i 

96614*41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

1 

1659! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

IPO  ST.  LOUIS  I 
!  1 

1981  ! 

I 

SEX  1028BF 

1634412 

! 

96614*411 

1  1 

200.01 

200.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1 

! 

1659! 
-  1 

1 6.0! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981  ! 

I 

SEX  1C29BF 

1634413 

! 

96614*411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1659! 

-  ! 

16.0) NONE 
! 

!*0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981  ! 
i 

SEX  1 03  OB  F 

1634414 

I 

96414*411 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

1 

1659! 

-  i 

16.0! NONE 
! 

iNO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981  1 

I 

STL  5 

i  ------ 

i 

70014*47! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

33. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

! 

! 

15211 
-  ! 

16 . 0 ! NONE 
! 

1M0  ST.  LOUXS  ! 

!  ! 

1979  ! 

! 

STL  1C 

i  - 

! 

70014*47! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1521! 

-  ! 

16,0! NONE 
! 

1H0  ST.  LOUXS  ! 

!  ! 

1980  ! 

STL  209P 

! 

106514*47! 

!  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

l 

1659! 

-  ! 

16.0J  NONE 
i 

!P0  ST.  LOUXS  ! 

!  ! 

1981  ! 

I 

TCF  300 

I6H079 

I 

88814*41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

i 

1478! 

-  1 

16. ol NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1979  1 
! 

TCf  501 

!  - 

{ 

88814*411 
(  1 

195.0! 

195.01 

35. 2! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1478! 

_  i 

16.0 ! NONE 
! 

•MO  ST.  LOUXS  ! 

!  ! 

1979  ! 

! 

TCF  502 

1  -w - 

I 

88814*411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

147  si 
-  ! 

16.0! NONE 
) 

!M0  ST.  LOUXS  ! 

!  ! 

1979  ! 

TCF  503 

1618082 

f 

88814441! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

I 

1478! 

-  ! 

1 6.01  NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS  ; 

!  ! 

1979  ! 

1 

TCF  506 

! 616C85 
! 

866*4*41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1478! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS  ! 

6  1 

1979  ! 

! 

TCf  SOS 

1618087 

! 

68814*411 
!  1 

195.0! 

1V5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

! 

! 

1478! 
-  ! 

16.01  NONE 
! 

INO  ST.  LOUXS  ! 

(  ! 

1979  ! 

! 

TCF  5C9 

I618C88 

! 

86614*41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
55.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1478! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

•NO  ST.  LOUXS  ! 

!  ! 

1979  J 

1 

TCF  510 

I61IC89 

! 

88614*41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1478! 
-  ! 

1*?0IKONE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1979  I 

1 

TCF  511 

1618090 

! 

68614*411 
!  ( 

195.0! 

1V5.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

! 

1 

1478! 
-  ! 

16.0] NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS  ! 

!  J 

1979  1 

I 

TCF  512 

1618091 

1 

66614*411 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

< 

14781 
-  1 

16.0! NONE 
! 

!P0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1979  I 
! 

TtF  513 

1618092 

! 

88814*41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

i 

14781 
-  ! 

16.0IN0NE 

i 

JNO  ST.  LOUXS  ! 

!  ! 

1979  ! 

! 

TCf  5H 

1618093 

f 

86814*411 
!  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

( 

1 

1475! 
-  ! 

16.0! NONE 

I 

INO  ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

1979  ! 

! 

TICEA  1 

1637492 

1 

68614*47! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1518! 
-  ! 

16.0! NONE 

j 

100  ST.  LOUIS  1 

1  ! 

1981  ! 

1 

TICEA  2 

1637493 

68814*471 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 
1.6  J 

- 

i 

t 

151  ei 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

100  ST.  LOUIS  1 

1  1 

1981  !  . 

! 

TICEA  3 

1637494 

1 

48814*471 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.61 

— 

i 

i 

1518! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

100  ST.  LOUTS  ! 

I  1 

1981  ! 

! 

TICCA  A 

1637495 

I 

68814*47! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

! 

1518! 
-  ! 

16,0! NONE 
! 

•HO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981  1 

1 

TICCA  S 

1637496 

1 

6 8814*47! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

l 

i 

1518! 
-  1 

16.0 {NONE 

1 

INO  ST.  LOUIS  J 
!  ! 

1981  ! 

! 

TXCEA  6 

1637497 

! 

68814*47! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1518! 
-  ! 

16.0! NONE 
( 

! MO  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1981  1 
! 

TICCA  7 

1637498 

f 

66814*47! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1 

1518! 
-  ! 

16 .0! NONE 
! 

100  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1901  ! 

1 

TICCA  8 

1637499 

1 

68814*471 
(  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

l 

l 

1518! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

100  SI.  LOUIS  1 

1  1 

1981  J 
! 

TXCEA  9 

1637500 

! 

66614*47! 

1  ! 

195.01 

19S.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

J 

1518! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

100  ST.  LOUIS  1 

1  ! 

1981  ! 

! 

TICEA  10 

•637501 

! 

68814*47! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

J 

! 

1518! 
-  ! 

1 6 .0 1  NONE 
! 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

1981  ! 

! 

TXCEA  11 

1637502 

! 

66814*47! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1518! 
-  ! 

16. 0! NONE 
! 

100  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1981  ! 

2 

TiCEA  12 

1637503 

1 

68814*47! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1518! 
-  ! 

16.0!NONE 

! 

IPO  ST.  LOUIS  i 

2  ! 

1981  i 

j 

TXCEA  13 

1637504 

i 

66814*47! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C» 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

j 

ISIS! 
-  ! 

16.0! NONE 

i 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

•  ! 

1981  i 
! 

TXCEA  U 

i 637505 

1 

68814*471 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

« 

1518! 
-  ! 

16. 0! NONE 
t 

•NO  ST.  LOUIS  ! 
i  • 

1981  l 
! 

TXCEA  15 

1637506 

i 

66814*47! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1518! 
-  1 

16.0! NONE 

i 

100  ST.  LOUIS  1 

1  ! 

1961  ! 

i 

TXCEA  16 

1637507 

! 

688 ! 4*47! 
i  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

~ 

! 

2 

1518! 
-  ! 

16. oj  NONE 
i 

!,10  ST.  LOUIS  I 
!  ! 

1981  ! 

j 

TICEA  17 

1637508 

! 

68814*47 1 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

2 

i 

1518! 
-  ! 

16. oj  NONE 

100  ST.  LOUIS  1 

1  1 

1981  i 
! 

TICEA  IB 

1637509 

I 

68814*47! 

'  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

1518! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

INO  ST.  10UIS  ! 

1  ! 

1981  ! 

TICCA  19 

1637510 

! 

68814*47 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. Li 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1518! 
-  ! 

16.0! NONE 

i 

100  ST.  LOUIS  1 

1  ! 

1981  ! 

2 

TXCEA  20 

1637511 

I 

68614*47! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. CJ 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

2 

i 

1513! 
-  ! 

1 6 . 0 ! NONE 

1 

!P0  ST.  LOUIS  » 

!  ! 

1981  i 

i 

TXCEA  21 

1637512 

668! 4*47! 

!  J 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1518! 
-  ! 

16.01N0NC 

! 

!P0  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

1981  ! 

! 

ticca  n 

1637513 

i 

68814*47! 

!  J 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

2 

1518! 
-  ! 

1 6.0 ! NONE 
! 

100  ST.  LOUIS  1 

1  ! 

1981  ! 

i 

TICEA  23 

1637514 

1 

668!4*47J 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 01 

9.0! 

1.6! 

“ 

2 

2 

1518! 

-  1 

16.01N0NE 

! 

! NO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1931  ! 

TICEA  24 

1637515 

1 

68814*47! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

— 

2 

i 

1518! 
-  ! 

16.0! NONE 

2 

!M0  $T.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981  ! 

) 

TXCEA  25 

1637516 

j 

66814*47! 

1  • 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

2 

i 

1518! 
-  ! 

1 6. 0 !NON£ 

! 

!P0  ST.  LOUIS  ! 
t  ! 

1981  • 

! 

TXCEA  1008 

•637517 

t 

95714*47! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

j 

j 

1666! 
-  i 

16.0! NONE 
! 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981  l 
; 

TICEA  ioie 

1637518 

! 

95714*47 | 

1  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1666! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

100  ST.  LOUIS  1 

1  ! 

1981  *! 

! 

TXCEA  1028 

1637519 

1 

95714*47! 

!  ! 

2GC.0J 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

j 

i 

1666! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981  ! 

! 

TICEA  1039 

1637520 

! 

95714*47! 

1  1 

200.0! 

20C.O! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

i 

1666! 
-  ! 

1 6 • 0 ! NONE 

j 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981  J 
! 

TICEA  1048 

1637521 

! 

i 

! 

95714**7! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

i 

i 

35.0! 

35.0! 

I 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1666! 
-  ! 

| 

i 

1 6. 0 i NONE 

i 

i 

! 

•PO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

1981  t 

1 

1 

! 

96 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  V 

ESSELS 

i 

ENGR! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! capacity! 

HXCH-  ! 

!  V 

C  S  S  £  L  ! 

M$TI 

OPERATOR 

NET  1C0DE1LENCTH1BP0TH! 

! 

1 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  (OPERATING  1 

ITC! 

BASE  1 

YEAR 

i  COAST 

TER  !  S£E! //////!/////! 

ED  ! 

! ////////I 

POINT  1  LINE-1 

1*0! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  1PACE1 

0VER-10VER-IF//./I 

HORSE 

( 

PASS-  !  (L2CMT  >!////////// UUtn  TO !//////////! 

OR 

!  NUMBER 

HACE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILIGHT1 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

line-2  mcauiiT 

(29)  AMEftVCAN 

6ARCC  4  T0WIN5 

! 

1 

!  CO. 

1  1 

1  1 

1  ! 

1 

i 

I 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

J 

TICE*  1058 

1637522 

95714A47! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1666! 

16.0 1  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

!  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1 

3 

TIGER  1068 

1637523 

95714A471 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1666! 

16.0 1  NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

!  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

- 

TICE*  1078 

! 637524 

95714A471 

200.01 

35.0! 

9,0! 

- 

1666! 

16.0! PONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

( 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

t 

r 

TICE*  1088 

1637525 

95  M  4*471 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1666! 

16.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

- 

1  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1 

3 

TICE*  1098 

1637526 

95714A47! 

20S.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16661 

16. 0! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1  1 

200.01 

35.01 

1.61 

-  f 

! 

! 

1 

l 

TICE*  1108 

1637527 

95714*47! 

20C.0I 

35.0! 

9.01 

- 

1666! 

1 6. 0 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1  1 

20C.01 

3S.C1 

1.61 

-  ( 

! 

1 

TICE*  1118 

1637528 

9  5  7 1 4  A  47 1 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1666! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.61 

-  i 

I 

1 

1 

TICE*  1128 

1637529 

957UA47! 

200.01 

35.01 

9.0! 

•» 

1646! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

1  ! 

20C.0I 

35.01 

1.6! 

-  j 

! 

1 

1 

■= 

TICE*  113B 

1637530 

95714*471 

20C.01 

35.01 

9.01 

- 

1666! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

mi 

1  1 

200.01 

35.01 

1.61 

-  1 

I 

l 

1 

ticer  me 

1637331 

95714*471 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1666! 

14.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

1 

TICE*  1138 

1637532 

95714A471 

2  CO • 01 

35.01 

9.0! 

- 

1666! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1961 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  I 

! 

! 

l 

- 

TICE*  1168 

1637533 

957I4A47! 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

1646! 

16 • 0 1  NONE 

IMO 

ST.  LCU1S  ! 

1961 

1  1 

200.0! 

33.01 

1.6! 

-  1 

! 

I 

1 

TICE*  1178 

1437534 

95714*  47 ! 

200.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1646! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  l 

1981 

I  I 

200.01 

33.01 

1.6! 

-  1 

( 

! 

1 

TICE*  1188 

1637535 

957I4A47I 

200.01 

35.01 

9.0! 

• 

1666! 

16.0 ! NONE 

t  MO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

!  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

i 

! 

1 

'i 

TICE*  1198 

1637536 

957I4A471 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1666! 

16 . 0 l NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

' 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

I 

! 

1 

VRT  202 

1632282 

99614A41 I 

200.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1659! 

1 6. 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  j 

! 

! 

1 

UR?  2018 

1632281 

99614*41 1 

200.01 

35.C! 

9.0! 

- 

1659! 

16.0 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

% 

1  1 

1  1 

200.01 

1 

35. Cl 

I 

1.5! 

! 

"  j 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

(21)  AMERICAN 

8R1DCE  COMPANY 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  PA 

! 

1 

1968 

1 

8* JDCt BUILDER 

III 

1512835 

1913*361 

40.01 

16.0! 

4.3! 

360! 

-  ( 

19.0! NONE 

PITTS BURCH l 

J 

1  1 

40.51 

17. C! 

4.0! 

( 

-  1 

1 

! 

1 

4 

BRISCEBUILDER 

XV 

1513612 

1913A361 

40.01 

16.0! 

4.3! 

3601 

-  ! 

19 . 0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1968 

4 

1  1 

40.5! 

17.C! 

4.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

5 

BRIDCEaUILDE* 

V 

*520167 

1913*36! 

40.01 

16. C! 

4.3! 

360! 

-  1 

19.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1969 

5 

1  t 

40.51 

17. C! 

4.0! 

1 

-  { 

! 

! 

ABD  67 

42014*401 

175.0! 

26.0! 

8.21 

l 

900! 

1 1 . 2  !  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

195C 

1  1 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABD  69 

420 1 4 A  401 

175.01 

26.0! 

6.2! 

! 

900! 

1 1 . 2  f NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

1950 

£ 

1  i 

175.01 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

l 

1 

ABD  73 

231 ! 4*43 1 

110.01 

35.0! 

6.0! 

! 

679! 

7.91N0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1955 

1  ! 

11C.01 

35.01 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

- 

ABD  74 

231 14 A43 1 

lie. 01 

35.0! 

6.0! 

! 

679! 

7.9! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1955 

f 

1  1 

11C.01 

33.0! 

1.51 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

ABD  1333 

1  ...... 

430I4A43I 

121*01 

40.01 

7.01 

i 

830! 

9.4! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958 

!  1 

121.01 

40.0) 

1.3! 

1 

-  ! 

l 

1 

! 

- 

ABD  1336 

4301 4A43I 

121.0! 

40.0! 

7.0! 

1 

830! 

9. 4 (NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1965 

I 

!  I 

121.01 

40. C! 

1.51 

i 

-  ! 

l 

! 

1 

= 

ABD  1331 

j  ...... 

43014*431 

121.0! 

■10.01 

7.0! 

I 

830! 

9 . 4 1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1965 

1  1 

121.0! 

40.01 

1.3! 

! 

-  I 

! 

( 

! 

r 

ABD  1339 

1  ....... 

430! 4*43! 

121.0! 

40.01 

7.0! 

! 

830! 

9 ■ 4 1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1969 

1  1 

128.0! 

40.01 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

USS  740 

420UA47! 

175.1! 

26.11 

6.2! 

1 

900! 

11.21  NOME 

IPA 

PITTSBURGH! 

195? 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  { 

I 

! 

! 

j 

USS  752 

4 / 0 ! 4 A  47 1 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

! 

900! 

11.2! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1959 

',<1 

1  1 

175.1! 

26.11 

1.71 

! 

-  1 

1 

* 

! 

USS  741 

4201 4*47 1 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

• 

1 

900! 

1 1 • 2  1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1961 

5 

1  1 

1  1 

175.1! 

i 

26.1! 

1 

1.7! 

! 

! 

! 

‘  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  AMERICAN 

CANADIAN  LINE/ 

1INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

, 

1444136 

60 1 1 A 11 1 

154.0! 

36.01 

6.3! 

7001 

-  ) 

20.0 ! NONE 

1*1 

WARREN  ) 

1983 

1  1 

154.0! 

38.01 

6.0! 

! 

80! 

1 

! 

1 

NEW  SHOREMAN 

II 

1614004 

711 1*11 ! 

142.6! 

29.0! 

5.9! 

6S0! 

-  1 

41.5! NONE 

!RI 

WARREN  | 

1979 

1  1 
1  1 

142.6! 

! 

30.6! 

1 

5.2! 

! 

! 

72! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

1 

(18)  AMERICAN 
CO. 

016  SALLEE 

I 

COMMERCIAL  BARCt  E  LINES 

1  I 

1  1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

t 

1637394 

6713*35! 

60.0! 

24.01 

7.0! 

1000! 

-  | 

39 .0! NONE 

! 

! 

1981 

l 

1  1 

60.0! 

24.0! 

5.5! 

1 

-  1 

! 

! 

I 

* 

BONNET  CARRE 

1621035 

1411 3*36 1 

60.0! 

26.01 

6.6! 

1800! 

-  ! 

32.01N0NE 

! 

I 

198C 

1 

1  1 

85.0! 

28. Cl 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

4 

6ENE  MUFFTY 

1631074 

1 

1 10I3A36] 

61.2! 

26.1! 

9.9! 

15601 

-  | 

36.0! NONE 

! 

! 

1981 

1  1 

61.2! 

26.1! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

! 

1 

JAKE  HUFFTT 

1630290 

9313*36! 

63.0! 

24.C! 

6.0! 

14001 

-  J 

35.0! NONE 

I 

l 

198C 

3 

1 

!  I 

65.0! 

24.1! 

7.5! 

-  1 

! 

! 

! 

ACBL  100 

1529476 

731 14*  40 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1670! 

14.8 1  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-1 

1980 

-= 

I 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL  101 

1529477 

731 1 4  A  40 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

14.61  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

I960 

= 

1 

1  1 

200.0! 

33.0! 

1.4! 

-  f 

! 

( 

VILLE  ! 

ACBL  102 

1575478 

7311 4*40 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

14.8 1  NONE 

1 IM 

1 

JEFFERSON-! 

1970 

4 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  f 

! 

VILLE  1 

■ 

■*  r  A  * 

' >  n  1 

« 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

uii 

1 

VILLE  ! 

.T,  I 

ACBL  104 

1  529410 

731 14*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

14.81N0NE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

197C 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  | 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  105 

1529481 

731 14*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

14.81  NONE 

UN 

! 

JEFFERSON-1 

1970 

* 

1 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

•  J 

! 

VILLE  ! 

ACBL  106 

1529482 

731 1 4  A  401 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1670! 

1 4 . 8 ( NONE 

UN 

! 

JEFFERSON- i 

1970 

: 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  107 

1529463 

7  31 1 4*40 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1L.MX0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1970 

J 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

•  j 

! 

VILLE  ! 

ACBL  10* 

1529414 

7311 4A401 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 4 . 61  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1970 

= 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  j 

! 

1 

VILLE  I 

3 

ACBL  110 

1404010 

7  29 1 4  *  40 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

14.8! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

*  a 

] 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  j 

1 

VILLE  1 

_T 

ACBL  111 

1604011 

72914*401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1672! 

1 4 .1 | NONE 

UN 

JEFFERSON-J 

1979 

3 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

•  | 

! 

! 

VILLE  1 

1979 

ACBL  112 

1604012 

72914*40! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

• 

1672! 

14.8IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

- 

I 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  i 

200.0! 

! 

t 

35.0! 

! 

! 

1.4! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

VILLE  1 

! 

I 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

CP  VESSELS 

97  i 

(NCR ! 
01  ST! 

OPERATOR 

IVTCC!  DIMENSIONS  lD*A1Tl 
NET  lCCDElLENCTHlBRCTNl  1 

(CAPACITY! 

!  1 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

(VESSEL! 
IS  (OPERATING  ! 

l  - 

!  -! 

!  COAST 

REGIS-!****!  REG.  1  REG. 1  LOAD-! 
TER  !  SEE! ////// !/////!  ED  » 

!  CARGO  1 
I////I7//I 

FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  J  LINE-1 

!TC !  BASE  ! 

1  AO!  LINC-1  ! 

YEAR  l 

BUILT  !  < 

VESSEL  NAME 

AMO  N UMBER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

ton-  Image! 
NACC  !  IV  1 

0VEP-1CVCP-!/////! 
ALL  l  ALL  ! LIGHT ! 

HORSE 

POVCR 

PASS-  !  (LIGHT) J ////////////////! TO  I//////////!  OR  !  1 

ENGEAS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LXNf-2  !*R(BUILT!  J 

(10) 

AMERICAN 

CO. 

l 

! 

COMMERCIAL  BARG  J  t  LINES 
l 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  1 

1  I 

!  1 

!  t 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

!  1 

!  1 

!  i 

!  ! 

!  1 

! 

! 

1 

1 

AC6L 

113 

2604013 

! 

72914A40! 

1  ! 

20C.01 

200.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

1.4! 

1672! 

-  ! 

1 4.0 ! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VXLLC  ! 

1979  ! 

ACBL 

114 

I 604C14 
! 

729 ! 4  A  AO! 

1  1 

20C.01 

20C.01 

3  5. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

1672! 

'  ! 

14. SIMONE 
l 

!!N  JEFFERSON-! 

!  VILLC  l 

1979  1  y 

4C3L 

115 

1 604  C 1 5 

I 

729I4A40! 

!  1 

20C.0! 

200*01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

t.4! 

U721 
-  ! 

1 4.0! NONE 
! 

IJH  JEFFERSON-! 

1  VILLC  i 

1979  ! 

! 

ACBL 

116 

1604016 

! 

72914A40! 

!  I 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1672! 

-  ! 

1  * .2! NONE 
! 

i IN  JEFFERSON- ! 

!  VILLC  t 

1979  !  1 

ACeL 

117 

160*017 

1 

729  k  4 A  401 

1  1 

20C.0! 

20C.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

1672! 

-  ! 

14. 0! NONE 

1 

U*  JEFFCRSQN-1 

I  VILLE  ! 

1W  j 

ACBL 

118 

1604018 

I 

72914AAO! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

" 

1672! 

-  ! 

1 4.0! NONE 
! 

UN  JEf FCRSON-1 

1  VILLE  ! 

1979  ! 

‘ACBL 

119 

1604019 

j 

72914A40! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.C! 

1.4! 

” 

1672! 

-  ! 

14.0 {NONE 
! 

ItN  JEFFERSON-! 
i  VILLE  I 

1979  ! 

ACBL 

120 

} 604020 

1 

7291 4  A  40  2 

1  1 

200*0! 
200. 0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

“ 

U72! 

-  ! 

14. JlNCNE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1979  1  , 

AC0L 

121 

1604021 

1 

72914A40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35-0! 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

“ 

1672! 
-  ! 

14*0! NONE 
t 

!!N  JEf PERSON-! 

1  VILLI  1 

1979  t 

Acei 

122 

1 604C22 

1 

729UA40! 

!  1 

20C.0! 

200.01 

35.C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1672! 

-  ! 

(4.01  NOME 

1 

! IN  JEFFERSON-1 

I  VILLE  ! 

1979  !  1 

ACBL 

123 

1604023 

! 

729 14A4PI 

1  ! 

200.0! 

20C.0I 

35.01 
35.  Cl 

9.01 

1.4! 

“ 

1672 ! 

-  ! 

u.mnonc 

!IN  JEf  PERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979  1  J 

ACBL 

124 

1604024 

72914AA01 

1  1 

20C.O! 

20C.01 

35.  Cl 
35. Cl 

9.01 

1.4! 

“ 

1672! 

-  ! 

1 4 • 3 ! NONE 

1 

1  IN  JEFFERSON-! 
t  VILLE  ! 

1979  |  * 

ACBL 

130 

1640352 

1 

73014A47! 

!  1 

2CC.0! 

200*0! 

35. C! 
35. C! 

9.01 

1.51 

" 

1500! 

-  ! 

1 6. 01 NOHl 

1 

1  IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

i9fli  i  : 

ACBL 

131 

1812252 

i 

73014A47I 

1  1 

200.01 

200.01 

35.CI 

35.01 

9.0) 

1.51 

15001 
-  1 

16.0! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1901  | 

ACBL 

132 

1012253 

1 

73014A47! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.SS 

“ 

1500! 
-  ! 

16.0! NONE 

1 

1  IN  JEFFfRSON-1 
!  VILLE  ! 

1901  1 

I 

ACBL 

133 

1012254 

1 

73014A47! 

1  1 

2QC.0! 
2CC. 01 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.5! 

- 

1500! 

-  } 

16.0IN0ME 

! 

1  IN  JCFFIRSON-1 

1  VILLE  1 

1901  ! 

1 

ACBL 

134 

1637030 

1 

70014A4SI 

1  1 

200.0! 

200*01 

35. C! 
35.  C! 

10.01 

1.4! 

“ 

1692! 

-  ! 

16.0IN0NE 

1 

!  1 

I  ! 

1901  | 

1 

ACBL 

135 

1637031 

1 

76814A45 1 

1  1 

200. 0! 
200  *01 

35.01 
35.  C! 

10.01 

1.4! 

“ 

1692! 
-  ! 

16.01  NONE 
! 

!  ! 

!  I 

1901  ! 

ACBL 

130 

1637032 

1 

70614445! 
i  s 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

10.0! 

1.4! 

“ 

1692! 

-  ! 

16.0! NONE 
l 

!  ! 

!  ! 

1901  I 

I 

ACBL 

1J7 

1637033 

1 

70614A451 

1  ! 

200.0! 

200.01 

35.  Cl 
35.0! 

10.0! 

1.41 

“ 

1092! 
-  ! 

16.CIM0NE 

! 

!  1 

!  ! 

1901  1 

1 

ACBL 

139 

1637035 

1 

78014AA5J 

1  i 

200.0! 

200.0! 

35. Cl 
35.01 

10.01 

1.4! 

- 

1092! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

1  ! 

!  1 

1901  ! 

ACBL 

t*i 

1637037 

70014A45! 

!  ! 

200.01 

200.01 

3S.C! 

35.0! 

10.01 

1.4! 

1092! 
-  ! 

16.0! NONE 

I 

■  i 

!  1 

1981  ! 

ACBL 

142 

1637038 

1 

700UA45! 

!  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 
t  .41 

1692! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  ! 

!  ! 

1901  J 

1 

ACBL 

144 

1630972 

1 

79314A45! 
t  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1660! 
*  I 

13.5 {NONE 
! 

!  1 

!  ! 

i90i  i  •; 

! 

ACBL 

143 

1630973 

! 

79314A45! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1660! 
-  1 

1 3. 5 ! NONE 
f 

!  ! 

!  ! 

1981  I 
! 

ACBL 

146 

1630974 

1 

79314A45! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

** 

1660! 
-  ! 

1 3. 5! NONE 
! 

1  ! 

!  ! 

1901  1 

I 

ACBL 

147 

1430975 

793J4A4S! 

1  ! 

2CC.01 
200. 0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.51 

” 

1660! 
*  ! 

1 3.5! NONE 

I 

!  1 

!  ! 

1901  j 

i  t 

ACBL 

200 

1620922 

! 

79514A40! 

!  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1659  J 
-  ! 

14.7!*  "* 

! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1900  ! 

ACBL 

201 

1620923 

1 

795  J4A40! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.01 

5.5! 

— 

1659! 
-  ! 

14.71N0NE 

! 

f  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

190C  1 
! 

ACBL 

20  2 

1620924 

J 

795I4A40! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

1659! 
*  j 

14.7IN0NE 

2 ZN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

198C  I 

ACBL 

203 

1620925 

1 

79514A401 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1 6  5  9  i 
-  ! 

14.7IN0NE 

! 

I  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1900  ! 

ACBL 

204 

1620925 

j 

79514A40! 

!  ! 

200.01 

200.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 

*  i 

14.71  NONE 
! 

!IN  JEFFERSON- ! 

!  VILLE  ! 

1900  ! 

1 

ACBL 

205 

1620927 

1 

795I4A40! 

!  < 

200.01 

200.01 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

1 455  9 1 
-  ! 

14.7! NONE 
! 

(IN  JEFFERSON-! 

1  VILLC  ! 

190C  ! 

i  ; 

ACBL 

206 

1620920 

1 

79514A40! 

1  1 

200.0! 

20C.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1659! 
-  ! 

14.7! NONE 
! 

!  IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  I 

1900  ! 

! 

ACBL 

207 

1620929 

! 

79514A40I 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  ! 

14.7IN0NE 

! 

IICT  LOUISVILLE! 

1  ! 

1901  ! 

ACBL 

208 

1620930 

1 

79514A401 

1  ! 

200.01 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1659! 
-  ! 

14 .7 ! NONE 
! 

1  ZN  JEFFERSON-! 
i  VILLE  ! 

1900  ! 

ACBL 

209 

1620931 

| 

79514A40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

— 

1659! 
-  ! 

14.7IN0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  l 

190C  !  i 

ACBL 

210 

1 620932 

1 

79S14A40! 

!  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

1659! 
-  ! 

14.7! NONE 
! 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1901  ! 

ACBL 

211 

1620933 

1 

795 I4A401 

1  1 

200.01 

200.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  1 

1 4.7IN0NE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

J  VILLE  ! 

1900  !  J 

ACBL 

212 

1628934 

1 

79514A401 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  1 

14.7! NONE 
l 

IKY  LOUISVILLE! 

!  1 

1581  !  : 

! 

ACBL 

213 

1620935 

1 

79514A40! 
i  i 

200.01 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  1 

14.7! NONE 
! 

Ur  LOUISVILLE! 

!  1 

1901  ! 

ACBL 

214 

1620936 

1 

79S14A40! 

!  1 

200.01 

20C.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  ! 

14.7IN0NE 

! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  1 

1901  {  ; 

ACBL 

215 

1620937 

1 

79514A401 

1  ! 

20C.0! 
200*  0 ! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.5! 

* 

1659! 
-  ! 

1 4.7! NONE 
t 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1901  ! 

! 

ACBL 

216 

1620938 

1 

7951 4 A  401 

1  1 

200*0! 

200.01 

35.0! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

* 

1659! 
-  ! 

14.71N0NE 

! 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1901  ! 

!  ; 

ACBL 

217 

1620939 

1 

795I4A40! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

- 

1659! 
-  ! 

14.7! NONE 

1 

!XY  LOUISVILLE! 

1981  j  ^ 

AC2L 

218 

1 620740 

1 

755H/UOJ 

1  1 

20C.01 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.51 

* 

1659! 
-  ! 

14.71N0NE 

! 

!KV  LOUISVILLE  1 
!  ! 

i90i  i  3 

*  'i 

ACBL 

219 

1620941 

1 

79514A40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.51 

- 

1659! 
-  ! 

1 4.71  NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1901  !  > 

*  l 

ACBL 

220 

(644466 

1 

79514A40! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

- 

1659! 
-  ! 

14.7! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

I  VILLC  ! 

1982  !  i 

!  fl, 

ACBL 

221 

1644469 

1 

7VS14A40! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

— 

1659! 

14.7! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1902  !  j 

ACBL 

222 

1644470 

1 

79514440! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.51 

— 

1659! 
-  ! 

14.7 JNONE 
! 

IIN  JEFFERSON- ( 

!  VILLE  1 

1?«2  ! 

ACBL 

223 

1644471 

1 

79514A40J 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1659! 
-  ! 

14.7IN0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  J 

1982  !  ; 

ACBL 

224 

1644472 

! 

795I4A40I 
!  1 

200.01 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.51 

- 

1659! 
-  ! 

14.71N0NC 

! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  ! 

1902  1  5 

ACBL 

225 

1644473 

! 

795  J4A40J 

1  f 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

1659! 
-  ! 

14.71N0NE 

1 

IIN  JEFFERSON"! 

!  VILLC  ! 

1902  1 
! 

ACBL 

226 

1644474 

! 

1 

! 

795I4A40! 
1  1 

1  1 

!  1 

200.0! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1659! 
-  ! 

! 

! 

14.7IN0NE 

1 

1 

! 

IIN  JEFFERSON- ! 

J  VILLE  ! 

!  1 

1  1 

1982  ! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EMM 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

— 

{CAPACITY!  HICK-  ! 

!  V  £  S  S  E  L  ! 

! 

RISTt 

OPERATOR 

NET  ICODEtLEtiCTHt  8RBTtt! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

•S  ! OPERATING  1 

! 

YEAR  ! 
BUILT  5 

•  COAST 

TER  1  SEE! /// ///!/////! 

ER  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

1*0!  LIKE-1  I 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  f f ACC f  OVIR-IOVCR-I/////I  HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITDI //////////I 

OR  ( 

i  NUMBER 

XXI  1  IV  !  Rll  1  ALL  ILIEXtl  POWER!  IKEIRS  I 

(FEET)!  LINE-2 

ICC!  LINE-2  ! ‘REBUILT ! 

<18)  AMERICAN 
CO. 

COMMERCIAL 

! 

! 

BARSli*  LINES 

1  !  it 

1  !  11 

1  !  It 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

| 

!  ! 

!  1 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

| 

(CONTINUER) 1 

!  1  !  ! 

! 

! 

1 

1  ! 

1982  ! 

ACBL  227 

1644473 

i 

79S14A401  200.01  35*0! 

9.0! 

- 

l 

16591 

14.7! NONE 

iih  j'.ffersox-! 

1  1  20C.01  35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

1982  ! 

A CBL  223 

1644476 

1 

793I4A40I  200.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1659! 

1 4*  71  NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

!  1  200.01  35. C! 

1.5! 

■ 

-  ! 

I 

!  VILLI  ! 

1 

1982  I 

AC8L  229 

1644477 

| 

79314440!  20C.01  35. Ct 

9.0! 

• 

i 

1659! 

14.7! NONE 

UK  JEFFERSON-I 

1  1  200.01  35.01 

1.5! 

t 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1 

1981  ! 

AC9L  SCO 

163*514 

97514441 1  195.01  35.01 

9.0! 

- 

i 

1453! 

14.61N0NE 

IIN  2€f PERSON-! 

1  !  195.01  35.01 

!  .6! 

i 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

! 

1981  ! 

ACBL  301 

163*513 

! 

975  14441  1  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

i 

1433! 

14*6  J  NOSE 

UK  JEFFERSON-! 

!  1  195.01  35. C! 

1.8! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1981  1 

ACBL  302 

! 634316 

J 

97514441 1  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

14.6! NONE 

UK  Jlf FERSON-! 

1  1  195.01  35.0! 

1.81 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1981  ! 

ACBL  303 

163*517 

9751 4A41 !  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

! 

2453! 

1 4. 6  l  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

J 

1  l  195.0!  35.01 

1.6! 

i 

-  ! 

!  VILLE  1 

! 

1981  1 

ACBL  304 

1634518 

! 

97514441 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1453! 

14 .6! NONE 

UK  JEFFERSON-! 

I  1  195.01  35. Ul 

1.8! 

! 

-  ! 

I 

1  VILLE  i 

1 

1981  I 

ACBL  303 

1634519 

975 ! 4441!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

U53! 

14.6IN0NE 

UK  JEFFERSON-! 

1 

!  1  195.01  35.01 

1.8! 

! 

-  t 

! 

!  VILLE  ! 

1 

1981  ! 

ACBL  306 

163*520 

97514441 |  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1433! 

14.6! NONE 

UK  JEFFERSON'! 

i 

!  t  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

! 

1961  ! 

ACBL  307 

1634521 

97514441 |  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1453! 

14.6! NONE 

IIH  JEFFERSON-! 

1 

!  !  195.01  35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1981  ! 

ACBL  308 

1634522 

975 i 4A41 1  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 

1453! 

14.6! NOME 

UK  JEFFERSON-! 

1 

!  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

1 

.  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1981  ! 

ACBL  309 

1634523 

97514A4U  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

14.6 !  NONE 

!IN  JEFFERSON'! 

» 

!  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

*  i 

! 

!  VILLE  ! 

> 

1981  1 

ACBL  310 

1634524 

9/5!«A41 1  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1  453  ! 

14.61K0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

j 

!  VILLE  ! 

! 

1981  1 

ACBL  311 

1634525 

97514441 1  195.01  35*0! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

14.6 1  NONE 

UN  JEFFERSON'! 

1 

!  1  195.0!  35.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1 

1981  ! 

ACBL  312 

1635526 

97514441 S  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1453! 

1 4. 6 ! NONE 

UK  JEFFERSON-! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

1  VILLI  ! 

1981  i 

ACBL  313 

1634527 

97514441 i  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1453! 

1 4. 6 ! NONE 

UN  JEFFERSON'! 

l 

1  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

- 

I 

!  VILLE  ! 

J 

1981  ! 

ACBL  31 A 

*634528 

97514441 !  195.01  35-0! 

9.0! 

- 

{ 

1453! 

1 4 . 6 ! NONE 

■IN  JEFFERSON-! 

1 

t  1  195.01  35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  313 

1634529 

97514441 1  195.01  35.0! 

9.0! 

• 

1 

1453! 

14.6! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

j 

1  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  316 

1634530 

975! 4441 1  195.0!  35. C! 

9.0i 

- 

! 

1453! 

14.6! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1  I  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

“  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  AGO 

1  564 

1081 14A41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

I 

1648! 

23.5 {NONE 

IKY  LOUISVILLE  1 

1981 

1 

1  f  200.01  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  A01 

1631565 

1081 1 4441 1  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1646! 

23.51N0NE 

1 

!  1  200.01  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  A02 

1631566 

1081 14441 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

• 

! 

1646! 

23.5! NONE 

1 

1  1  200.01  33.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL  A03 

1631567 

1 081 ! 4441 !  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1648! 

23.5! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1981 

! 

1  1  200.01  33.01 

1-5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  AOA 

1631568 

1081  144 41  1  20C.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

16481 

23.5 !  NONE 

I 

!  !  200.01  35. Cl 

1.5! 

! 

*  j 

! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  A05 

1631569 

1081 14441 1  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

23.5!  NONE 

! 

1  !  200.0!  35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  A06 

1631570 

1081 14441 1  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1648* 

23 .5 ! NONE 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1-5! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 
!KY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  A07 

1631571 

1081 14441 !  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

* 

1648! 

23.5 !  NONE 

1 

1  1  200.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I  ! 

IKY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  A08 

1631572 

1081  14441  !  200. 0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1648! 

23. 5 {NONE 

1 

l  1  200.0!  35.0! 

1-5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

ACBL  A09 

1631573 

1 061 1 4441 !  20C.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1646! 

23. 51  NONE 

!KY  LOUISVXLU! 

1 

1  1  200.0!  3S.0! 

1.5! 

i 

*  j 

! 

!  ! 
!KY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  A10 

1633896 

108114A41!  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1648i 

23.5  JNONE 

1 

1  1  200.01  35. Ct 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

IKY  LOUISVILLE! 

ACBL  All 

1633897 

1081 *4441 !  20C.01  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1646! 

23. 5 ! NONE 

1981 

! 

1  1  200.01  35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

!  i 

ACBL  412 

1633898 

1081 S 4441 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

l648i 

23. 5 {NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1961 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.5! 

! 

*  1 

! 

!  ! 

1981 

ACBL  413 

1633899 

1081  14441  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

23.5! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

j 

!  !  20C.01  35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

ACBL  A 1 A 

*1633900 

1 081 14441!  20C.01  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1648! 

23.5  !NOWE 

!KY  LOUISVILLE! 

1981 

! 

!  t  200.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

t  ! 

ACBL  A15 

1633901 

1081 14441 1  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

23.5! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

*  1 

1981 

ACBL  A16 

1633902 

1061I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

23- 5 !  NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

! 

!  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

j 

-  i 

I 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

ACBL  A17 

1633903 

1081!  4441  !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1648! 

23.5IN0NE 

1961 

1 

1  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

j 

-  i 

! 

!  ! 

1981 

ACBL  A1B 

1633904 

1081 14A41 «  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1648! 

23.5 (NONE 

•KY  LOUISVILLE! 

! 

f  J  200. 0!  35. C! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

ACBL  A19 

1633905 

1 081 ! 4441  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

I 

1648* 

23.5  ‘NONE 

■KY  LOUISVILLE! 

i 

!  !  20C.01  35.0! 

1.5! 

i 

*  « 

I 

!  ! 

1981 

ACBL  A20 

*1633906 

1081 S 4 A 41 !  20C.0!  35. C! 

9.0* 

- 

i 

1644! 

23.5! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

i 

!  1  2CC.0!  35.0! 

1.3! 

! 

*  ♦ 

» 

!  i 

!KY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  A21 

1 633507 

108114A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1648! 

23. 5! NONE 

j 

!  !  20C.O!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

ACBL  A22 

*1633908 

108114A41!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1648* 

23. 5 !  NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1 

!  1  20G.O!  35. C! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

!  ! 

1961 

ACBL  A 23 

1633909 

1081  14441  f  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

• 

1646*! 

23.51N0NE 

IKY  LOUISVILLE! 

1 

1  !  2CC.0!  35. C! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

1931 

ACBL  A2A 

•633910 

1081 S 4 A 4 1 i  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

• 

1648! 

23.5! NONE 

•KY  LOUISVILLE! 

1 

•  j  JJwCt 

1.5! 

» 

*  i 

< 

ACBL  A25 

1633911 

1 081 ■ 4A41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

21 . 7  i  NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1981 

i 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

*  1 

1961 

AC  »  A26 

1633636 

1081  14441  !  200.0!  35. C* 

9.0! 

- 

! 

1623  i 

21 • 7  j  NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

l 

1961 

ACBL  A27 

1633637 

108114441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

21 • 7 i NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

i 

!  !  20C.O!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1981 

ACBL  428 

1633638 

108114*41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

j 

1623! 

21 .71  NONE 

! KY  LOUISVILLE! 

! 

1  !  200.0!  35.0! 

1.7! 

t 

.  i 

! 

•  ! 
•KY  LOUISVILLE! 

1981 

ACBL  429 

1633639 

1081*4441!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1 62  3  i 

21.7! NONE 

i 

!  *  200.0!  35. C! 

1.7! 

i 

*  j 

! 

!  i 

ACBL  A30 

1633640 

1081  14441 1  20 C. 0 !  35. C! 

9.0* 

- 

* 

-623! 

21 .7 ! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.7! 

j 

•  i 

I 

1981 

ACBL  431 

1632641 

108114*41!  200. 0!  35. C! 

9.0* 

- 

i 

1623! 

21.7! NONE 

■KY  LOUISVILLE! 

j 

!  !  20C.O!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1981 

ACBL  A32 

16326*2 

10811 4441 1  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

21 .7 1  NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

!  ! 

1982 

ACBL  A35 

•653896 

7301 4441 f  200*01  3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

1 4 . 8 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

! 

! 

!  !  20C.0*  35. C! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1.4! 

1 

l 

j 

! 

! 

-  ! 
i 

i 

! 

i 

i 

!  VILLE  ! 

1  ! 

!  ! 

2 


| 

j- 

3 


J 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


99 


mti 

_ OPERATOR 


VESSEL  NINE 

!  COAST 

AN*  NUMBER  !  CUARD 

__  1  NUMBER 

(IS)  ANERICAN 
CO. 

1 

1 

COMMERCIAL  BARS !  E  LINES 

1 

ACBL  436 

(CONTINUED)! 

i 653897 

ACBL  437 

! 653898 

ACBL  438 

!653899 

ACBL  439 

1653900 

ACC  440 

1653901 

AvtL  441 

! 653902 

ACBL  442 

1633903 

ACBL  443 

1653904 

ACBL  444 

1653905 

ACBL  445 

1653906 

ACBL  500 

1653907 

ACBL  SOI 

J6S350C 

ACBL  502 

1653909 

ACBL  503 

! 

1653910 

ACBL  504 

1653911 

ACBL  505 

! 

1653912 

ACBL  506 

1653913 

ACBL  507 

1653914 

ACBL  503 

1653915 

ACBL  509 

1653916 

ACBL  510 

1653917 

ACBL  511 

1653918 

ACBL  512 

1653919 

ACBL  513 

1453920 

ACBL  514 

1653921 

ACBL  625 

1299629 

ACBL  626 

1299653 

ACBL  <27 

1299724 

ACBL  628 

1299727 

ACBL  629 

! 

1299753 

ACBL  630 

1299754 

ACBL  631 

1299787 

ACBL  632 

1299788 

ACBL  633 

1 

1299619 

ACBL  634 

(299620 

ACBL  635 

1299980 

ACBL  636 

1 

1 299*81 

ACBL  637 

1S0CC12 

ACBL  638 

1500013 

ACBL  639 

150CC14 

ACBL  702 

1293492 

ACBL  704 

1293526 

ACBL  70$ 

1293527 

ACBL  706 

1293558 

ACBL  707 

1293576 

AC8L  710 

1295079 

ACBL  711 

1295117 

ACBL  713 

1295175 

ACBL  714 

1295257 

ACBL  715 

1295256 

ACBL  716 

1295303 

ACBL  717 

1295504 

ACBL  718 

1295349 

ACBL  719 

1295350 

! 

i 

! 


i 

■ 

■ 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

1 


! 

! 

I 


i 

i 

i 

! 


tVTCCf  DIMENSIONS  1IMFT! 

NET  IC09EUENSTHISI0TNI  ! 
»£««-!••••!  RES*  I  RES.ILOAO-t 
TER  !  SEE  1 //////!///// 1  Et  ! 

TON-  IPASEI  OVER-1  OVER- 1  /////!  HORSE 
NASE  1  IV  1  ALL  I  ALL  1L1SNT!  ROVER 


CARACITT!  HIOH-  I  1  V  E  S  S  E  L  I 

I  EST  I  ChRSO  HANRLINS  IS  10RERATINS  I 
CARSO  I  EIRE!  I  ERUIRRENT  ITCI  BASE  1 

•mum  roint  i  line-t  iaoi  line-i  ! 

RAAS-  j (LISHT) I //// ////// //////ITS !////////// I 


ENSERS  I  CEEET) I 


LINE-2 


TEAR  I 
BUILT  I 
OR 


I2EI  LINE-2  IRREBUILT1 


730! AAAI  I  200.01  JJ.fl! 

1  I  200.01  33.0! 

7301AAA1 1  200.01  33.01 
1  I  200.01  33.01 

730IAAA11  200.01  33.01 
I  1  200.01  33.01 

730IAAA1!  200.01  33.01 
I  I  200.01  33.01 

730IAAA1 1  200.01  33.01 
I  I  200.01  33.01 

7301  AAAI I  200.01  33. Cl 
I  I  200.01  33.01 
7301AAA1I  200.01  35.01 
I  I  200.01  33.01 

730IAAA1I  200.0!  33.0! 

I  I  200.0!  33.01 

7301AAA1 I  200.0!  33.01 
I  1  200.01  35.01 
730! AAAI  I  200.0!  33.0! 

!  !  200.0!  33.0! 

AV31AAA1!  193.0!  35.0! 

!  1  193.01  35.0! 

6951AAA1!  193.0!  35.01 
1  !  193.0!  35.0! 

6951AAA11  193.01  33.01 
!  !  195.0!  33. 0! 

695IAAA1!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

6951AAA1 !  195.0!  35.0! 

!  1  193.0!  33.0! 

6951AAA1 !  195.0!  35.0! 

!  !  193.0!  33.0! 

695!AAA1 I  193.0!  35. C! 

!  !  195.0!  33.0! 

695IAAA1!  193.0!  35.0! 

!  !  195.0!  33.0! 

A951AAA1 I  193.01  35.0! 

1  !  195.01  35.0! 

695 ! AAAI  1  195.01  35.0! 

!  I  195.0!  35.01 
6951AAA11  193.0!  35. C! 

!  !  193.0!  35.01 

695IAAA1I  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

695 ! AAAI !  195.01  33.0! 

!  !  195.0!  33.0! 

695 ! AAAI !  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

695IAAA1!  195.01  35.0! 

!  1  195.01  33.0! 

9ASIAAA1!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  33.0! 

9A51AAA1!  200.0!  33.01 
!  !  200.0!  35.0! 

9A5IAAA1!  200.0!  35.0! 

■  !  200.0!  35.0! 

9ASIAAA0!  200.0!  33. C! 

!  !  200.0!  35. C! 

9A5IAAAO!  200.0!  35. C! 

!  !  200. 0!  35.0! 

9A5IAAA0I  200. 0!  35.0! 

I  !  200.01  35.01 

9A51AAA0!  200.01  35.0! 

!  I  200.0!  35.0! 

9A5IAAA1!  200.0!  35.01 
!  1  200.01  35. C! 

9A5IAAA0!  200.0!  35. C! 

I  !  200. 01  33.0! 

9AS1AAAO!  200.01  35.01 
!  I  200.0!  35.01 

9A51AAA0!  200.0!  35.0! 

1  !  200.01  35.0! 

9A51AAA0!  200.0!  33.0! 

!  !  200.01  35.0! 

9A5IAAAO!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9A5IAAA1!  200.0!  35.01 
!  !  200. 0!  35.01 

9A5IAAA0!  200.0!  33.0! 

!  1  200.0!  35. C! 

921IAAA0!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

921 ! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

921 ! AAAI !  195.01  35.0! 

!  !  195.01  35.01 

921IAAAOI  195.0!  35.0! 

!  !  195.01  35.01 

921 ! AAAI !  195.0!  35.0! 

J  J  rtt  t» 

9A7is»Aii  2oo".oi  jsloi 
!  !  200.0!  35.01 

9A7IAAA1!  200.0!  35.01 
I  !  200. 0!  35.0! 
9A71 AAAI  1  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35. Cl 

9A7IAAA01  200.0!  35.0! 

I  !  200.0!  35.0! 

9A71AAA1 !  200.0!  35. C! 

!  I  200.0!  35.0! 

947IAAA0!  20C.0!  35.0! 

!  !  200.01  35.01 

947IAAAO!  200.0!  35.01 
I  !  200.0!  35.0! 

947IAAA0!  200.0!  35.0! 

'  !  200.0!  35. Cl 

94714A41 !  200. 0!  55.0! 

!  !  20C.0!  35.0! 

!  I  !  ! 

!  !  !  1 


9.0! 

1.41 

“ 

! 

1 

1664! 

-  ! 

14.8! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  V1LLE  ! 

1982 

9.01 

1.41 

I 

! 

1664! 
-  ! 

1 4 .8 ! NONE 
! 

(IN  JEFFERSON-! 
t  VILLE  ! 

1912 

9.0! 

1.4! 

! 

! 

1664! 

-  ! 

1 4. 8 ! NONE 
) 

(IN  JEFFERSON- 1 
!  VILLE  ! 

1982 

9.01 

1.4! 

! 

! 

1664! 

-  ! 

14.8! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1912 

9.01 

1.41 

! 

! 

1664! 

-  ! 

1 4. 1 ! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.4! 

! 

! 

1644! 

-  ! 

14. 8 (NONE 
! 

t IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.4! 

! 

! 

1664! 

-  * 

14.1 (NONE 
! 

1  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1962 

9.01 

1.41 

! 

! 

1664! 

-  ! 

14.8! NONE 
! 

1 IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.41 

! 

( 

16641 
-  ( 

1 4. 6 ! NONE 
! 

1 IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.01 

1.41 

! 

! 

1664! 

-  ! 

14.8! NONE 
( 

i  IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1982 

9.01 

1.6! 

! 

I 

1520! 

-  » 

14. 6 ! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1961 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  ! 

14.4! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1981 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  ( 

14 .6 ! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1962 

9.0! 

1.6! 

( 

! 

1520! 

-  ! 

14.6! NONE 
! 

(IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.6! 

! 

I 

1520! 

-  ! 

14.6 ! NONE 
! 

f IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ] 

1982 

9.0! 

1.61 

! 

! 

15201 
“  1 

14.6 I  NOME 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  ! 

14.6! NONE 

1 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  ! 

14.6! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  ! 

1 4. 6! NONE 
! 

I IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  ! 

1 4.6 ( NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1962 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  ! 

1 4.6! NONE 

I 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.01 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  ! 

14.6! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

(  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.6! 

I 

! 

1520! 

-  ( 

14.6! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  t 

14.6! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  JILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1520! 

-  1 

14.6! NONE 
! 

!XN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1982 

9.0! 

1.71 

1 

! 

1627! 

-  ! 

19.1! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1965 

?.0! 

1.7! 

! 

! 

1627! 

-  ! 

19.1 ! NONE 
( 

I  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.01 

1.7! 

! 

! 

1627! 

-  ! 

19.1 1N0NE 
* 

(IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

I 

! 

1667! 

-  ! 

14.7 (NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1673! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.01 

1.5! 

! 

! 

1673! 

-  ! 

14.7! NONE 

I 

UN  JEFFERSON-! 

2  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1673! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1633! 

-  ! 

1 9.2 (NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1673! 

-  ! 

14.71N0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1673! 

-  ! 

14.7 ! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1673! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

UN  JFFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

i 

! 

1673! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1673! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1633! 

-  ! 

19.2 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1673! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1965 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1626! 

-  ! 

14.7 (NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1963 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1588! 

-  ! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1963 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1588! 

-  ! 

22.0! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1963 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1626! 

-  ! 

14 . 7  J  NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

1963 

9.0! 

1.7! 

I 

1 

1586! 

-  1 

22. 0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 
t  VILLE  1 

1963 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1624! 

-  ! 

21.2IK0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1624! 

-  ! 

21.2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

9.0! 

1.7! 

t 

! 

1624! 

-  ! 

21 .2  !NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1964 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1664! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1964 

9.0! 
1.7 ! 

! 

! 

1624! 

-  i 

21.2! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1964 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

H6*i 

14.7! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1664! 

-  i 

1 4.7! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964  ! 

9.0! 

1.5! 

i 

! 

1664  i 
-  ! 

1 4.7! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

J 

9.0! 

1.7! 

> 

! 

! 

16241 
-  ! 

21.21N0NC 

! 

UN  JEFF  EPSON- ! 

!  VILLE  ! 

1964 

1 

£ 

i 
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TR9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGR 1 

; 

1VTCCJ  DIMENSIONS  1 DRAFTl 

{CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

DISTl 

OPERATOR 

1  NET 

ICOD'tLENOTHlSRDTHl  ! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  l 

-»  SEC  I S-l »*** !  BES.  1  BES.ILOAS-I 

!  CARGO  I 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC1  BASE  i 

YEAR 

1 

COAST 

i  TER 

!  SEE !//////!/////!  CD  I 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO!  LINE-1  ! 

FUILT 

VESSEL  NME 

AND  NUMBER  ! 

6UARD 

1  TON- 

l PACE !  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !////////////////!TDj //////////I 

OR 

! 

NUN8ER 

i  NA66 

1  IV  1  ALL  |  ALL  (LIGHT ! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET) 1 

IXNE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(18)  AMERICAN 
CO. 

ACBL  720 

1 

I 

COMMERCIAL  BARG ! E  » 'NES 
! 

(CONTINUED) i 

! 295424 

!  1 

1  1 

1  1 

!  1 

1  1 

947I4A41 1 

! 

i 

i 

i 

20C.oi 

! 

! 

I 

! 

1 

35.0! 

! 

I 

! 

! 

1 

9.0! 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1624! 

1 

! 

! 

! 

! 

21  •  2  1  NONE 

! 

! 

! 

! 

! 

UN 

! 

1 

1 

! 

1 

JIFFERSON-l 

!  I 

1 

! 

1964  ! 

ACBL  721 

! 

1295425 

1  I 

94714A40I 

20C.01 

200.0! 

35. C! 
35. 0! 

1.7! 

9.01 

! 

! 

-  ! 
1664! 

! 

14.71  NONE 

! 

!XN 

VILLI  ! 

JEFFERSON- ! 

1964  !  ? 

ACBL  722 

! 

1295477 

1  1 
94714*411 

200.0! 

20C.01 

35.01 

35.01 

1.5! 

9.01 

_ 

! 

! 

-  ! 
1624! 

! 

21 • 2 ! NONE 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  | 

ACBL  72? 

! 295504 

1  1 
94714*411 

20C.01 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

-  ! 
1624! 

l 

21 . 2 1  HONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  724 

1 

1295505 

1  1 
94714*411 

200.0! 

20C.01 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

-  ! 
1624! 

! 

21.2IN0NE 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  1  f 

ACBL  725 

i 

1296399 

1  1 
94514*411 

20C.01 

20C.0I 

35.  C! 
35.  C! 

1.7! 

9.01 

_ 

! 

; 

-  ! 
1625! 

! 

21.21N0NE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  726 

! 

1296406 

I  1 

94514*411 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

1.71 

9.0! 

i 

! 

-  ! 
1625! 

21  •  2  t  NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  ! 

ACOL  727 

l 

] 296407 

1  1 
94514*41! 

200.01 

200.01 

35.  Cl 
35.  C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1625! 

1 

21.2! NONE 

! 

IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

» 

1964  ! 

ACBL  728 

! 

1296408 

1  1 
94514*411 

200.0! 

20C.01 

35. C! 
35.0! 

1.71 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! NONE 

1  IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  720 

1 

1296435 

1  1 
94514*41! 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21.21N0NE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

!  i 

1964  ! 

ACBL  730 

! 

1296436 

1  1 
94514A41! 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.01 

1.7! 

9.0! 

1 

i 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! NONE 

! 

!IN 

VILLE  ( 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  731 

! 

1296466 

1  ! 
94514*401 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1665! 

! 

14.7 ! NONE 

! 

1IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1 

1964  i 

ACBL  732 

! 

1296493 

1  ! 
94514*40! 

20C.0! 

20C.0! 

35.01 

35.01 

1.5! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1665! 

! 

14.7! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  !  ; 

ACBL  733 

! 

1296515 

!  1 
94514*40! 

20C.0! 

20C.Q! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1665! 

14.71N0NE 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  734 

1 

1296544 

1  1 
94514*41 ! 

200. 0! 
200.0! 

35.01 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21 • 2! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACEL  735 

1 

1296578 

1  ! 
94514*411 

200.01 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21.21N0NE 

1 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  ! 

ACBL  736 

1 

1296611 

1  1 
94514*41! 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21 .2! NONE 

! 

UN 

VILLE  > 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACEL  737 

1 

1296652 

I  ! 

94514*41! 

200.01 

20C.01 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21 . 2 !  NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  738 

! 

1296678 

!  1 
94514*41! 

200.01 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

! 

-  i 

1625 1 

! 

21 .2! NONE 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1 

1964  i  J 

ACBL  739 

! 

1296706 

1  ! 
94514*41! 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21 • 2! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  742 

! 

1296811 

1  ! 
94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

j 

-  ! 
1625! 

21 .2! NONE 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-.' 

1964  i 

ACBL  743 

1 

1296839 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

20C.01 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

. 

i 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21 • 2 ! NONE 

I 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-1 

! 

1964  • 

ACBL  744 

1 

1296859 

1  ! 
94514*40! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1665! 

! 

14.71N0NE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1 V64  • 

ACBL  745 

1 

1296877 

1  1 
94514*41! 

20C.0! 

200.0! 

35.C! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

I 

21.2!  NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  ! 

ACBL  746 

1 

1296894 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21.21 MONE 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  ! 

ACBL  747 

1 

1296906 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

•  ; 
1625! 

I 

21.2 ! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  !  ; 

ACBL  748 

1 

1294916 

!  1 
94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

i 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! KOHE 

1 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  ! 

ACBL  749 

1 

1 296922 

!  1 
94514*41! 

200.0! 

20C.O! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

i 

1 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  750 

1 

1296950 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

20C.O! 

35. C! 
35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

I 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21.2 1 MONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  751 

1 

1296974 

!  1 
94514*40! 

2CC.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

• 

! 

-  ! 
1665! 

! 

14.7 ! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEfFERSON-! 

1  • 

1964  !* 

ACBL  752 

i 

1296975 

!  1 
94514*401 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.01 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  i 

1665! 

! 

14.7 (NONE 

1 

iiN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  j 

ACBL  753 

1 

1296985 

1  1 
94514*411 

20C.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

! 

j 

-  ! 
1625! 

! 

21.2IN0NE 

j 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-'. 

!  J 

1964  I 

ACBL  754 

1 

1296999 

1  1 
94514*40! 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

i 

! 

-  ! 
1665! 

! 

1 4. 7! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1965  ! 

ACBL  756 

1 

1297C43 

1  1 
94514*40! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  i 

1 665 1 

! 

14.7 !  NONE 

1 

Iin 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  !  ; 

ACBL  757 

1 

1297060 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

i 

21 .2  >  NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

*  i 

1964  ! 

ACBL  758 

1 

1297066 

1  1 
94514*41! 

20G.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

• 

! 

I 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! NOME 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  760 

1 

1297101 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

• 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! NONE 

!  IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1964  ! 

ACBL  761 

! 

*297351 

!  1 
94514*41! 

200.0! 

20C.0! 

35.01 
35. C! 

1.7! 

9.0! 

i 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

! 

1964  I 

ACBL  762 

1 

1297356 

1  I 

94514*41! 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21. 2 !  NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON*! 

1964  ! 

ACBL  764 

! 

1297402 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  i 

1625! 

! 

21 .2  Shone 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-l 

196*  !  \ 

ACBL  765 

1 

1297409 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

200.01 

35.01 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  5 

1625! 

! 

21.21  NONE 

! 

UN 

VILLI  ! 

JEFFERSON-! 

1964  I  | 

ACBL  766 

1 

1297419 

1  1 
94514*411 

20C.01 

200.0! 

35.0! 

35.C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

j 

i 

-  ! 
162S! 

! 

21.21  NONE 

! 

!IN 

VILLI  ! 

JEFFERSON-! 

1964  2  \ 

ACBL  767 

1 

1297446 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.01 

1.7! 

9.0! 

_ 

i 

■ 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-l 

! 

1965  i  ; 

ACBL  768 

1297471 

1  1 
94514*411 

200.0! 

200.0! 

35.01 
35. C! 

1.7! 

9.01 

i 

! 

-  i 

1625! 

! 

21 .2 (NONE 

! 

!  IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1 

1965  !  * 

ACBL  769 

1 

1297835 

1  1 
94514*40! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  i 

1665! 

i 

1 4.7i NONE 

! 

UN 

VILLE  I 

JEFFERSON-l 

1965  ! 

ACBL  770 

! 

1297850 

1  1 
94514*41 1 

200. 0! 
200.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.5! 

9.0! 

.. 

i 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21 .2 ! NONE 

j 

li» 

VILLE  ! 

Hmssofi-i 

! 

i  ~ 

ACBL  771 

1 

1297865 

1  ! 
94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21 .2! NONE 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

ms  ! 

ACBL  772 

! 

1297866 

1  1 
94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

1.71 

9.0! 

! 

I 

-  ! 
1625! 

I 

21 .2 {NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1  f 

1965  !  S 

ACBL  773 

1 

1297882 

!  ! 
94514*41! 

200.01 

200,0! 

35.01 
35. C! 

1.7! 

9.01 

! 

-  ! 
16251 

21.2! NONE 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1965  !  j 

ACBL  774 

1 

1297902 

!  ! 
94514*41 1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.71 

9.0! 

1 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! NONE 

! 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

!  % 

1965  !  j 

ACBL  775 

! 

1297912 

1  I 

94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.01 

. 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21.21N0NE 

! 

!IN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

1965  !  i 

ACBL  776 

1 

1297922 

!  1 
94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.71 

9.01 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21 • 21  NONE 

! 

UN 

VILLE  * 

JEFFERSON-! 

1965  I  j 

ACBL  778 

1297939 

t  1 

94314A41I 

200*0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1625! 

1 

21 • 2 ! NONE 

I 

UN 

VILLE  1 

JEFFERSON-! 

!  j 

1965  !  1 

ACBL  779 

1298476 

!  1 
94514*41! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1625! 

! 

21.2! NONE 

I 

UN 

VILLE  ! 

JEFFERSON-! 

!  j 

1965  1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

200.0! 

1 

1 

35.01 

! 

1 

1.7! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

! 

I 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

I 

i  1 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  COAST 
!  GUARD 


1  tVTCC]  DIMENSIONS  I OftAFT! 

!  NET  iCCDEUENCTHierOTH!  t 

-! RECIS-l •***!  ACC.  !  REG.JLOAD-! 

!  TEA  !  SEE! //////! ///// I  EO  ! 

I  TON-  {PAGE !  OVEA-IOVE*-!/////!  HOUSE 


CAPACITY!  HIGH-  »  {VESSEL! 

!  EST  !  CASCO  HANDLING  IS  I0PERAT2HC  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC !  5ASE  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  l 
PASS-  ! (LIGHT) I //////////// ttt/i TO! A/////// /t\ 


TABLE  2  -  OESCRIRTIOH  OF  VE: 


(X((|  I  1VTCC!  RIRENSIONS  URAFT! 

BISTI  OFEAATOA  1  RET  lCOOEILENSTHlBAOTHl  t 

_ _  REE.  !  AEB.IL0A8-! 

t  COAT T  !  TER  I  SEE1//////I////J!  CO  1 

VESTEL  RARE  ARB  RUBBER  I  SUARB  1  TOR-  IrASE!  OVER-! OVER* !/////!  HORSE 

!  RUBBER  1  RASE  1  IV  !  AIL  !  ALL  tLISKT!  ROVER 


(IB)  ARERICAR 
CO. 

ACBL  12A1 
ACBL  12(2 
ACBL  1243 
ACBL  12EA 
ACBL  1245 
ACBL  12AE 
ACBL  1247 
ACBL  1248 
ACBL  1249 
ACBL  1250 
ACBL  1251 
ACBL  1252 
ACBL  1255 


COARERCIAL  BARS  1 E  LIRCS 

! 

(COHTIRUEB)  1 

1511088 

I 

1511089 

I 

1511090 

! 

1511091 

1 

1518405 

1 

1 516404 

1 

1514405 


1  I  !  II! 

I  II  III 
I  I  I  III 
I  I  I  III 
I  II  III 
I  96014A41 I  200.01  55.01  9.01 
I  I  I  200.0!  55.01  1.71 
I  940I4A41!  200.01  55.01  9.01 
I  I  1  200.01  55.01  1.71 
I  94014A41 I  200.0!  55.01  9.01 
I  I  I  200.01  55.01  1.71 
I  96014A41 I  200.01  55.0!  9.01 
1  I  I  20C.0I  55.01  1.71 
I  1Q40I4A41 1  200.01  55.0!  9.0! 
I  I  I  200.01  55.0!  1.91 
I  1060I4A41 I  200.0!  55.01  9.0! 
I  I  I  200.0!  55.0!  1.91 
!  1 0601 4A41 1  200.01  55.0!  9.0! 
!  I  1  200.0!  55.01  1.91 
I  1 0 6 0 1 4 A 41 !  200. 01  55.01  9.0! 
!  !  1  200.0!  55. 01  1.91 
!  1060I4A41!  200.01  55.0!  9.0! 
1  I  1  200.01  55.0!  1.9! 
!  106014  A41 1  200.01  55.0!  9.0! 
1  !  I  200.0!  55.01  1.91 
!  1C6014A41!  200.01  55.01  9.0! 
I  !  !  200.0!  55.01  1.9! 
!  106014A41 I  200.0!  55.01  9.0! 
!  I  1  200.01  55.0!  1.9! 
!  106014A41!  200.01  55.0!  9.0! 
!  !  1  200.01  55. C!  1.9! 


ACBL  1254 

1516412 

1  106014A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1  1  1 

200.0) 

35.01 

1.9! 

ACBL  1255 

1523151 

1  86S14A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1  1  1 

200.01 

35.01 

1.9! 

ACBL  1256 

1523152 

1  66514A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL  1257 

1523153 

1  66SI4A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1  l  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

ACBL  1258 

1523154 

1  86514A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

ACBL  1259 

1523155 

1  86514A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1  1  1 

20C.0I 

35. Cl 

1.91 

ACBL  1260 

1523156 

1  663'4A<!! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

ACBL  1241 

1523157 

1  86514A41 1 

20C.01 

35.01 

9.0! 

• 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL  1262 

1523158 

1  86S14A41 1 

200.01 

35.C! 

9.0! 

“ 

! 

1  1  1 

200.01 

35.01 

1.9! 

ACBL  1245 

1523159 

1  86514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

ACBL  1264 

1523160 

1  86S14A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

l  1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

ACBL  1265 

1523161 

1  66S14A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

ACBL  1266 

1523162 

1  86514A41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL  1267 

1536197 

1  86514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL  1268 

1536198 

1  86514A411 

200. 0! 

35. 01 

9.0! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL  1269 

1536199 

1  86SI4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

ACBL  1270 

1536200 

1  86314A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

* 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL  1271 

1536201 

1  86514A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

“ 

1 

1  !  1 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL  1272 

1536202 

1  86514A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

l  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL  1275 

1536203 

1  86S14A481 

200.0! 

35.C ! 

9.0! 

- 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL  1274 

1536204 

1  865I4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL  1275 

1536205 

!  86S14A411 

200.01 

35.01 

9.0! 

“ 

ACBL 

1276 

1536206 

86514A41 ! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1277 

1536207 

66514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1278 

1536208 

86514A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1279 

1536209 

86514A41! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

1 

!  ! 

200.0! 

35.C! 

1.6! 

AC8L 

1280 

1536210 

86S14A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

“ 

! 

!  ! 

200.01 

35. Cl 

1.6! 

ACBL 

1281 

1536211 

66514A41! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1282 

1536212 

86514A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1283 

1536213 

86S14A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

• 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1284 

1536214 

86514A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

; 

!  ! 

200.0! 

35.  Cl 

1.6! 

ACBL 

1285 

!53e215 

565UA4H 

20C.G! 

35.C* 

If  Ot 

“ 

; 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

il<si 

ACBL 

1286 

1536216 

86S14A41 ! 

200. OJ 

35.0) 

9.0! 

“ 

! 

!  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

AC8L 

1287 

1536217 

86S14A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1288 

1536218 

66514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

~ 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.61 

ACBL 

1289 

1536219 

365I4A41! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

ACBL 

1290 

1536220 

36514A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1291 

1536221 

36514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

” 

! 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1292 

1536222 

86514A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

* 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1293 

! 536223 

86514A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

r 

!  ! 

20C.0! 

35.  Cl 

1.6! 

ACBL 

1294 

1536224 

865! 4A41 ! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

“ 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

RACIST!  HI6H-  !  1  V  C  S  S  E  L  ! 

I  EST  !  CARSO  HAR8L1R6  !S  IORERATIRS  !  I 

CAREO  !  FIXER  1  E8UIRHENT  STC1  BASE  TEAR  ! 

Ill  III !  ROIRT  I  LIRE-1  IAO!  LIRE-1  !  BUILT  ! 

RASS-  !(LlBHT>t////////////////!T01//7//////M  OR 
RSERS  !  (FEET)!  LIRE-2  FEE!  LIRE-2  !*A£8UILTI 


20.91RONE 

I 

20.91R0RE 

I 

20.9IN0RE 

I 

20.91RORE 

! 

20.7IR0RE 

! 

20.7! ROME 
! 

20.7IR0RE 

! 

20.71  RONE 
! 

20.7IK0HE 

! 

20.7IX9HE 

! 

20.71R0RE 

! 

20.7 ! AOHE 
! 

2O.71R0RE 

! 

2O.7IH0RE 

1 

20.71RORE 

! 

20.7 ! NONE 
I 

2O.71N0RE 

! 

20.71R0RE 

! 

2O.7IN0NE 

1 

20.71N0NE 

! 

20. 7 1  NONE 
! 

20.71N0RE 

I 

20.7IN0RE 

! 

20.71N0NE 


HR  .'EFFERSOR-! 

!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-1 
t  VILLE  I 
HR  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 
!1N  JEFFERSON'! 

!  VILLE  1 
HR  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
1IM  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 
11N  JEFFERSON-! 
I  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
! IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 
!  IN  JEFFERSON- ! 
1  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 
1  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
HR  JEFFERSON-! 


! 

!  VILLE  ! 

1969 

20.7 1 HONE 
! 

HR  JEFFERSOR-! 

!  VILLE  ! 

20.71N0HE 

Ill)  JEFFERSOR-! 

1969 

! 

!  VILLE  ! 

1971 

13.0! HONE 

HR  JEFFERSOR-! 

! 

1  VILLE  ! 

1 3.0! NONE 

I 

HR  JEFFERSON-! 

1971 

!  VILLE  ! 

13.0! AOHE 

HR  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

13. 0! NONE 

HR  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

1 3. 0! HOKE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

{ 

1  VILLE  ! 

1 3.0! NONE 

HR  JEFFERSON-! 

1972 

) 

!  VILLE  ! 

13.01N0NE 

HR  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

13 .0! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

t 

!  VILLE  ! 

13.01N0NE 

! IN  JEFFERSON-! 

1972 

{ 

!  VILLE  ! 

13.0! NOME 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

13.0] NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

197? 

{ 

!  VILLE  ! 

13.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

!  VILLE  ! 

1 3.0! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

13.0 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

1 3.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

1 

!  VILLE  ! 

1972 

13.0! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

! 

!  VILLE  ! 

13.01NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

| 

!  VILLE  ! 

13.C1N0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

1?#0! NONf 

•IN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

13 .0 ! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

13 .0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

1 3.0 ! HONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

13.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

13.01N0NE 

UR  JEFFERSON-! 

1972 

t 

!  VILLE  ! 

13. oi HONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

1  VILLE  ! 

13 .0 !  NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

13.0! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

1 3.0! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

! 

!  VILLE  ! 

VfSHL  NAME  ANI  NUMEA 


!  COAST 
f  CUARB 
!  NUNIIA 


CIS)  AMERICAN  COMMERCIAL  1ARC1E  LIMES 
CO.  ! 

(CONTINUER) 1 


lVTCCt  RINENSIONS  IRRAFTl 
NET  tCOREtLENETNtlRRTNt  ! 

R(C2S-|M*i|  RES.  |  REE-ILOAR-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ER  ! 

TON-  !PA«E!  OVIR-1 OVER- !///// !  HORSE 
NAfiE  !  IV  1  ALL  !  ALL  ILIfiKTt  ROWER 


•A5I4A41! 

!  ! 
845I4A41! 

!  1 

I6314A41 ! 

!  ! 

145! 4A41 ! 

!  ! 

84SI4A41 ! 

!  ! 

I4S14A41 ! 

!  ! 

I45I4A41 ! 

!  ! 

845I4A41 ! 

!  ! 

1 04  3 1 4 A  41 i 
!  ! 

104314A41 ! 

!  ( 

1 043I4A41 I 
!  ! 

1 04  3  f  4 A  41 ! 

i  ! 

1043I4A41 ! 

!  ! 

1043I4A41! 

!  ! 

1063 1 4 A  41 ! 

!  ! 

1063I4A41 ! 

!  ! 

1063I4A41 ! 

!  ! 

106314  A  41 ! 

!  ! 

106314A41! 

!  ! 

1063I4A41 ! 

1  ! 

1063I4A41 ! 

!  ! 

1043I4A41! 

!  ! 

1063I4A41 ! 

!  ! 

106314441 1 
!  ! 

1 043! 4A41 1 
I  I 

1 043I4A41 ! 

!  ! 

1 063 !4 A  41 ! 

!  ! 

1 063 14641 ! 

!  ! 

106314641 1 
!  ! 

1 06  3 ! 4  A  41 ! 

!  ! 

106324441 ! 

!  I 

106314641 1 
!  ! 

1063 14A41 ! 
!  ! 

1063UA41! 
!  ! 

1 0631 4641 ! 

I  | 

1063UA41 ! 
!  ! 

1063! 4641 ! 
!  ! 

1063! 4641  1 
!  I 

1 06324441 ! 
!  1 

106314641 1 
!  1 

106314641 1 
!  ! 

1063!4A41 ! 
!  ! 

106324641 1 
!  ! 

1 063  24641  ! 
!  ! 

106314641 ! 
!  ! 

1 06  3  2  4  A  41 ! 
!  ! 

1 06314641 2 
!  ! 

106314641 1 
(  ! 

106314641 1 
!  ! 

106314641 1 
!  ! 

106324A41 1 
!  1 

1 0632  4641 1 
!  1 

1C63 ! 4641 1 
!  ! 

106314641 2 
!  I 

(  ( 

(  ! 


CAPACITY!  NISH-  !  !  V  E  S  S  E  L  I  ! 

!  EST  1  CARSO  HANRLIH6  !S  (OPERATIHS  I  ! 

CARSO  !  FIXER  !  EfltJXPHENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  1602  LINE-1  l  BUILT  ! 

PASS-  I (LXSHT) ! //////////////// !TRl //////////!  OR  ! 
ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2  MREBUILT! 


13.01N0NE 

l 

13.01NONE 

1 

13.0IN0NE 

! 

13.01  NONE 

! 

13.01N0NE 

! 

13.01N0NE 

! 

13.02N0NE 

! 

13.OIH0NE 

! 

22.0IN0NE 

! 

22.0! NONE 

! 

22.01N0NE 

! 

22.0! NONE 

! 

22.0! NONE 

! 

22.01N0NC 

! 

22.0! NONE 
! 

22.G1M0NE 

! 

22.01N3NE 

! 

22.OIK0ME 

! 

22.01  NONE 

I 

22.0( NONE 

» 

22.01N0NE 

! 

22.01NONE 

! 

22.0! NONE 

I 

22.O1N0NE 

! 

22.0! NONE 

! 

22.0! NONE 

! 

22. Cl  NONE 

! 

22.OIN0NE 

! 

22.01N0NE 

22.0INCNE 

! 

22.0! NONE 

! 

22.0! NONE 

i 

22.01NONE 

! 

22.0! NONE 

! 

22.0IN0NE 

! 

22.0! NONE 

! 

2Z.0IN0NE 

! 

22.0! NONE 
I 

22 .0! NONE 

! 

22 .0! NONE 

! 

22 .0! NONE 
I 

22.0! NONE 

! 

22.0JN0NE 

! 

22.0JN0NE 

! 

22.01NOME 

! 

22.0IN0NE 

! 

22.0! NONE 

! 

22.01NONE 

! 

22.0! NONE 
I 

22.01N0ME 

22.0! NONE 
! 

22.0! NONE 

! 

22.01  NONE 

! 

22 .0 ! NONE 
! 

! 

I 


! IN  JEFFERSON-! 

!  V1LLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

2 IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1 IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
(IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
f IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  J 
2 IN  JEFFERSON-! 

1  VILLI  ! 

1  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1  IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-j 
!  VILLE  I 
I  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
1 IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 
t IN  JEFFERSON-' 

1  VILLE  ! 
•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
f IN  JEFFER50N-! 
I  VILLE  i 
(IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
SIN  JEFFERSON-! 
t  VILLE  I 
! IN  JEFFERSON-! 
1  VILLE  ! 
•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
tIN  JEFFERSON-! 
I  VILLE  ! 

I  IN  JEFFEASON-i 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
1  VILLE  2 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON- ! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
•IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UK  JEfFEASON-i 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFFRSON-! 
!  VULt  l 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  1 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  1 
UN  JEFFERSON-! 
•  VILLE  • 
ilN  JEFFERSON-J 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
i  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-I 
!  VILLE  ! 
UM  JEFFERSON-! 
!  VILLE  J 
UN  JEFFERSON-! 
I  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  1 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
]  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
1  VILLE  I 
!  ! 

!  ! 
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TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

Of 

VESSELS 

j 

ENUK 1 

1  meet 

DIMENSIONS  JORAfT! 

iCRPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

| 

OISTI 

OPERATOR 

1  NET  1  CODE! LENGTH! BRDTNl 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANOLXNG 

IS  10PERATIN0  1 

! 

!  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

t  AO! 

LINE-1  I 

EUtLT  1 

- 

VESSEL  MAKE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1  PAGE  1 

OVER-! OVER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD !//////////! 

OR  ! 

- 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1  LIGHT! 

“OVER! 

ENGERS  l 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE! 

LINE-2  !* 

REBUILT! 

(18)  AMERICAN 
CO. 

COMMERCIAL 

! 

1 

BARGIE  LINES 

1  !  1 

1  1  1 

S  1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

s 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1 

i 

i 

1 

i 

i 

! 

! 

5 

ACBL  1356 

I547C50 

1  106314A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.oi 

- 

! 

1625! 

22.0 '.NONE 

!IN 

JEFF ERSON-l 

1973  ! 

1 

1 

!  1  1 

20C.0I 

35. Cl 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

t 

AC0L  1357 

! S47C51 

1  106314A41! 

200.0! 

35.  C! 

9,0! 

- 

i 

1625! 

22. C! NONE 

1  ZN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

1  1  1 

200.01 

35. Ct 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

g 

ACBL  1358 

1579501 

1  1039UA41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.0 !  NONE 

i  Z 

JEFFERSON-l 

1977  ! 

! 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL  1359 

1579502 

1  1039 l 4A41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-l 

1977  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

•  i 

i 

! 

VILLE  ! 

) 

ACBL  1360 

1579503 

1  103914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

* 

1623! 

22 .ol NONE 

1  ZN 

JEFFERSON-! 

1977  l 

- 

! 

1  1  1 

20C.0I 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1361 

1579504 

1  103914A41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977  l 

l 

!  1  1 

2CC.01 

35.01 

1.7! 

] 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

I 

ACBL  1362 

1579505 

I  103914A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0!  NONE 

I  ZN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1363 

1579506 

1  103914A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22. oj  NONE 

!  ZN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

200.01 

35.01 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1364 

1579507 

1  103914A41 1 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22 .0! NONE 

l  In 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

.. 

1 

1  *  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

j 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

- 

ACBL  1365 

1579508 

!  103914A41! 

200. 0! 

35. C! 

9.01 

- 

! 

1623! 

22.0  I  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  | 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL  1366 

1579509 

1  103914A41! 

200. Q! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.01N0NC 

!  ZN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1367 

1579510 

1  103914A41! 

20C.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

1623! 

22.0 !  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  | 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1368 

1579511 

1  1 039 1 4 A  41  1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

20C.01 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1369 

1579512 

!  103914A41! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

; 

1623! 

22.0  5  NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1977  J 

• 

!  1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1370 

1579513 

1 

1  1039 ! 4*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22 .0 1  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977  i 

1  !  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

j 

ACBL  1371 

1579314 

1 

1  103914A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1623! 

22.0! NONE 

IZN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

= 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1372 

1579515 

1 

!  1039 1 4A41 1 

20  C • 0 1 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

!  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1373 

1578823 

1  103914A41* 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!ZN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

z 

! 

1  1  I 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

r 

ACBL  1374 

1578824 

1  103914A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

| 

1623! 

22.0! NONE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

-j 

1 

1  1  I 

20G.01 

35.01 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

£ 

ACBL  1375 

1578825 

1 

}  1039 1 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22.0 !  NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  J 

! 

ACBL  1376 

1578826 

1  103914A41! 

200. 0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1623! 

22.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

Z 

1 

I  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

i 

ACBL  1377 

1578827 

1  103914A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22 .0 {NONE 

*  IN 

JEFFERSON-l 

1977  ! 

1 

1  !  1 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

= 

ACBL  1378 

1578828 

1  103914A41! 

1  !  1 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!XN 

JEFFERSON-l 

1977  ! 

j 

1 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1379 

1578829 

!  103914A41! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1o23! 

22 . 0  !  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  !  1 

20C.01 

35.0! 

1.7! 

! 

“  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

A 

ACBL  1380 

1578830 

1  103914A411 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!1N 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

f 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1381 

1578831 

1 

1  1039 14A41 { 

!  i  1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1977  ! 

z 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

( 

VILLE  ! 

1 

\ 

ACBL  1382 

1578832 

1  103914A41! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22. 0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

200.01 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL  1383 

1580730 

1 

1  103914A41! 

!  1  1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

' 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

1 

ACBL  1384 

1580731 

I  103914A411 

20C.0I 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

16231 

22.0) NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

y 

ACBL  1385 

1530732 

1  103914A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

16231 

22.01H0NE 

UN 

JEFFERSON-l 

1977  ! 

1 

I  !  1 

20C.01 

35. C! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

/ 

ACBL  1386 

158C733 

1  103914A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.O1N0NE 

UN 

JEFFERSON-l 

1977  ! 

! 

1  1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1387 

1580734 

!  103914A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

! 

1  I  1 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

1 

- 

ACBL  1388 

158C735 

1  1 039 1 4 A  41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ( 

1 

1  1  1 

200. 0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1389 

1580736 

1  103914A41 1 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-l 

1977  I 

1 

1  1  1 

200. 01 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

I 

*• 

ACBL  1390 

1580737 

!  103914441 1 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22 .0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

j 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

j 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1391 

! 58C73B 

1  103914A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1623! 

22 .0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1977  ! 

1 

1  1  1 

20C.01 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

I 

ACBL  1392 

1580739 

1  103914A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1977  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

I 

- 

ACBL  1393 

158C740 

1  103914A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  i  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1394 

158C741 

1  103914A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1623! 

22.O1N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1395 

158C742 

1  1Q39I4A41 1 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22 . 0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

i- 

I 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

J 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1396 

1580743 

1  103914A41! 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.OIN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

- 

ACBL  1397 

1580744 

!  103914A41 1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1623! 

22.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  l 

1 

20C.01 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ( 

I 

ACBL  1400 

1624195 

1  79414A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

.3 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

z 

ACBL  1401 

1624197 

1  79414A41 { 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980  ! 

T, 

i 

l  •  i 

200-0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

* 

VILLE  ! 

1 

ACBL  1402 

1624196 

i  79  4 1 4  A  41 1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1900  ! 

! 

1  J  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

I 

ACBL  1403 

1624196 

1  79414A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1900  ! 

1 

1  1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1404 

1624199 

1  794 14A41 I 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1980  ! 

% 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

- 

ACBL  1405 

1634843 

1  79414A411 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

-i 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1406 

1634844 

1  79414A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1625! 

22.0! NONE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1407 

1634845 

1  79414A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22. 01  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981  » 

t. 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

I 

ACBL  1408 

1634646 

1  794 1 4  A  4 1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1625! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1981  ! 

I 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL  1409 

1634047 

1  79414A41J 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

1 IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

5 

1 

t  1  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

! 

J 

ACBL  1410 

1634848 

1  79414A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

2000! 

16.0IX0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

-- 

1 

1  1  1 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

! 

1981  ! 

z 

ACBL  1411 

1634849 

1  79414A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

=i 

1 

I 

1  1  1 

1  1  1 

!  1  1 

200.01 

1 

1 

35.0! 

1 

1 

1.6! 

! 

! 

! 

t 

1 

-  I 
! 

! 

1 

! 

1 

! 

VILLE  ! 

I 

! 

1 

3 
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105 


(til! 

BIST!  OFEtATOt 

!  COAST 

VESSEL  BABE  ABB  BUNiEI  !  CUAAB 
I  BUB8EA 


! VTCC1  BIBENSIOBS  ! DRAFT! 

HE!  1C00EILENCTHI9A0TH!  I 
•  ECIS-!**«!  ACE.  !  AES.ILOAB-! 

TEA  !  SEE!//////!/////!  EB  I 
TOB-  SPACE  I  OVEB-IOVEA-I/////I  MOASE 
BASE  I  IV  !  ALL  !  ALL  1LIEHT!  A0VE8 


CAAACITT!  HIGH-  I  (VESSEL!  ! 

!  EST  !  CAACO  NANOLIHC  IS  IOAEAATINS  I  ! 

CAASO  !  FIXED  I  EBUIAKEBT  ETC !  BASE  !  TEAA  ! 
////////!  AOIBT  I  LINE-1  IAOI  LIHE-1  !  BUILT  I 

BASS”  ! (LIGHT) I /////////////// /!T6! ////////// I  OA  ! 

CHIEFS  I  (FEET)!  LIBE-2  !EE!  LIBE-2  !•A(8UIL1! 


<18) 

ARERXCAN 

! 

! 

CORRERCXAL  BAAGJE  lines 

I 

1 

1 

1 

1 

{ 

l 

! 

! 

CO. 

! 

(CONTINUED)! 

1 

! 

1 

« 

i 

! 

I 

ACBL 

1412 

1634850 

79414A411 

20  C • 0 1 

35.01 

9.0! 

ACBL 

1413 

I 

1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1634851 

79414A41 

20C.0I 

35.01 

9.0! 

ACBL 

1414 

1 

1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

1634852 

79414A41 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

ACBL 

1420 

! 

! 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

! 682748 

1 6471 4A41 

200.0! 

35. Cl 

9,0! 

ACBL 

1421 

! 

1 

200*01 

35.0! 

1.6! 

1682749 

1 6471 4441 1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

ACBL 

1422 

! 

1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

1682750 

164714A41 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

ACBL 

1423 

! 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

1682751 

164714A41 

20C.0! 

3S.C! 

9.0! 

ACBL 

1424 

! 

1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1682752 

164714A41 1 

200.01 

35.01 

9.0! 

1425 

! 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

ACBL 

1682753 

1 64714A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1424 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1682754 

164714A41I 

2C0.0I 

35.  C! 

9.0! 

ACBL 

1427 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1682755 

164714A41 1 

200. 0! 

35.01 

9.0! 

ACBL 

1428 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

1682756 

164714A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

AC8L 

1429 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.8! 

1682757 

164714A411 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

ACBL 

1430 

! 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

1682758 

164714A41 1 

200.01 

35. C! 

9.0! 

ACBL 

1431 

! 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

1682759 

1 64714A41 1 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

ACIL 

1432 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1682760 

164714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1433 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1682761 

164714A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1434 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1682762 

164714A41I 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

ACBL 

1435 

1 

1  1 

200.0! 

3S.C! 

1.6! 

1682763 

164714A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

ACBL 

1436 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1682764 

1647! 4  A  4 1 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

ACBL 

1437 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

1682765 

1 64714A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1438 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1682766 

1 64714A41 l 

200.01 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1439 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1652767 

70514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1440 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

1682768 

70514  A  41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

ACBL 

1441 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682769 

70514A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

ACBL 

1442 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

1682770 

70514A41 1 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

ACBL 

1443 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682771 

70514A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

ACBL 

1444 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682772 

70514A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

ACDL 

1445 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682773 

70S J4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1446 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682774 

70514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1447 

1 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682775 

70514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1448 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682776 

70514A41 l 

200.0) 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1449 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682777 

70514A41 1 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1450 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682778 

70514A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1451 

1 

1  1 

20C.0! 

35.G! 

1.5! 

ACBL 

1682279 

70514A411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

ACBL 

1452 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1682780 

70514A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1453 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

ACBL 

1682781 

70514A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1454 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

ACBL 

1616782 

7C514A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1700 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1516682 

80214A411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

1701 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

1516683 

80214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1702 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

1516684 

60214A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1703 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

1516685 

6C214A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1704 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

1516686 

80214A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

1705 

1516687 

802UA41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

I 

!  1 

200.0! 

3S.C! 

1.9! 

ACBL 

1706 

1516688 

802)4141 | 

700.01 

35.0! 

?«0! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

1707 

1516689 

80214A41 1 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.91 

ACIL 

1708 

1516690 

80214A41 1 

200.0! 

35.0. 

9.0! 

1 

1  1 

200.0! 

35.CI 

1.9! 

ACBL 

1709 

1516691 

402 1 4 A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1710 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

ACBL 

1516692 

8C214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

ACIL 

1 

i  ) 

200.0! 

35.01 

1.9! 

1711 

1516693 

802144411 

200.01 

35.0) 

9.0! 

ACBL 

1712 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

1517813 

80214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1713 

1517114 

80214A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

ACBL 

1714 

1 

1  I 

200.01 

35.  C! 

2.0! 

1517815 

80214A41 ! 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

ACBL 

1715 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

1517816. 

602 I4A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

f 

1  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

I  111!!! 

I  III!!! 


l 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1625! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

22 .0 ! NONE 
! 

!  ! 

I  1 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

1  IN  JEFFERSON**! 

!  VILLE  1 

1981 

! 

1 

1625! 

-  1 

22. 0! NONE 
! 

!  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1981 

! 

1 

1625! 

-  ! 

22.01N0NE 

IXN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1981 

! 

! 

1647! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IXN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1985 

! 

! 

1647! 

18.0! NONE 

1  IN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  ! 

1985 

I 

I 

1647! 

18 .0! NONE 

I 

1 IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

16471 
-  ! 

19.7! NONE 
! 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

19.7! NONE 
! 

I IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

( 

I 

1647! 

19,7! NONE 
! 

IXN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

I 

1647! 

1  9,7 ! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

19.7! NONE 
! 

I IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

1 

1647! 

-  ! 

19.7! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1985 

I 

! 

1647! 

-  ! 

1 9.7 ! NONE 
! 

2 IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

1 

! 

1647! 

-  ! 

19. 7 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1985 

! 

! 

1647! 

“  ! 

19.7IN0NE 

I 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  X 

1985 

! 

1647! 

-  ! 

19.7! NONE 
! 

(IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

1 

1647! 

-  ! 

19.71N0NE 

! 

! IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

19. 7 1  NONE 
! 

!XN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

19.7! NONE 
! 

!XN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

19.7 ! NONE 
! 

1 IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  I 

19.7! NONE 
! 

IXN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

19.71N0NE 

! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

16.01  NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ( 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ( 

1 6 .0 ! NONE 
! 

IXN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

16.01N0NE 

f IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ( 

1 6. 0 ! NONE 
! 

IXN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  1 

1985 

! 

! 

1647! 

-  I 

16.0! NONE 
! 

IXN  JEFFERSON-! 

I  VXLLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

16. 0! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

1 

! 

1647! 

-  ! 

1 6 .0! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

1 

! 

1647! 

-  ! 

16.01N0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  i 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

! 

! 

1647! 

-  ! 

16,0 1  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1985 

) 

l 

1647! 

-  ! 

16.0IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 

1986 

! 

! 

1647! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1986 

! 

i 

1647! 

-  ! 

16.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1986 

i 

! 

1647! 

-  ! 

16.0IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 

1986 

! 

! 

1647! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1986 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.21N0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 

1966 

I 

! 

1552! 

-  ! 

2O.21N0NE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 

1968 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.21N0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

I  VXLLE  ! 

1968 

! 

! 

15521 
-  ! 

20.2IN0NE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1968 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.2IN0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1968 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.2U0NE 

! 

UN  JEfFERSON-! 

1  VXLLE  1 

1968 

• 

i 

-  ! 

TlHAUA 

! 

IZn  Jtrf EnSOli-f 

1  VXLLE  ! 

1966 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.21NONE 

! 

UN  JEFFERSON- 1 
!  VILLE  ! 

1968 

! 

I 

1552! 

-  ! 

20.2IN0ME 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1968 

! 

I 

1552! 

-  ! 

20.2IN0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  I 

1968 

! 

I 

1552! 

-  ! 

20.2 JNONE 

1 

UN  JEFFERSON-1 
!  yiLLE  1 

1968 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.2 (NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

I  VXLLE  ! 

1948  ! 

1 

! 

1552! 

-  ! 

20.  1N0NE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  I 

1 969  i 

1 

! 

1552! 

-  1 

20.2IN0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1969  ! 
! 

! 

1 

1552! 

-  ! 

20. 2 JNONE 

IXN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969  1 

! 

1 

! 

! 

1552! 

1 

! 

20.2INONE 

1 

! 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

!  1 

I  ! 

1969  1 
! 
I 
! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OP  VESSELS 

EM  SRI 

! 

IVTCCI  DINtNSIOMS  (DRAFT! 

{CAPACITY! 

MICH-  ! 

(VESSEL! 

! 

DIITI  OPERATOR 

1 

HET  1  CODE! LENGTH! 8 ADTH!  ! 

i  I 

EST  ) 

CARSO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  ! 

! 

“IREGIS”!****!  REG.  1  REG.IWAO-! 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE  1 

YEAR  ! 

1 

COAST 

1 

TER  !  ' EE !//////!/////!  ED  1 

1 /////// / 1 

JOINT  ! 

LINE-1 

1  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  1 

VESSEL  MARE  AMI  NUMBER  ! 

GUARD 

l 

TON-  IPAGEI  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  1 

OR  ! 

1 

NUMBER 

! 

NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHTI 

POWER!  EMCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  ^REBUILT! 

(11) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL  BARS! E  LINES 
! 

(CONTINUED)! 

i  1  V 

1  1 

1  1 

1  1 

X 

i 

1 

! 

! 

i 

! 

1 

1 

X 

! 

! 

! 

X 

! 

) 

! 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

ACBL 

1716 

1517817 

! 

802I4A41! 

!  1 

200.01 

200.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

! 

1552! 

-  ! 

20.2 ! NONE 
! 

1 IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

AC8L 

1717 

1517818 

1 

802I4A41! 

!  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.2! NONE 

1 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1718 

1517819 

! 

80214A41! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  Cl 

9.0! 

2.0! 

• 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.2! NONE 
! 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1719 

!  51*620 

1 

802I4A41 1 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

1 

1552! 

-  ) 

20. 2! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1720 

1517821 

1 

80214A41 1 

1  1 

200.01 

200.01 

3S.0I 
35.  C! 

9.01 

2.0! 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20. 2 ! NONE 
! 

1  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1721 

{517822 

! 

60214A41 1 

1  t 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.2 ! NONE 
! 

1  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1722 

1517823 

! 

80214A41! 

1  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1552! 

-  1 

20. 2 1  NONE 
! 

!  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1723 

1517824 

! 

802I4A41 1 
t  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

•* 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20. 2! NONE 
! 

!1N  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1724 

)  517825 

I 

802UA41! 

1  I 

200.01 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

i 

! 

1552! 

-  ! 

20.2 ! NONE 
! 

i IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1725 

1517826 

I 

80214A41! 
t  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

• 

! 

! 

1552! 

-  ; 

20. 2! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1726 

1517827 

! 

80214A4K 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

2.01 

• 

! 

! 

1 55  1 
-  ! 

20.2 ! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1727 

1517828 

! 

80214A411 

1  ! 

200.01 

200.0! 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

2.0! 

* 

! 

1 

1552! 

-  ! 

20.2 ! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1728 

1517829 

! 

60214A41 ! 

1  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

3S.C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20.2 ! NONE 

i 

!!N  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1729 

1517830 

! 

80214A41! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

2.0! 

** 

! 

! 

1552! 

-  ! 

20. 2 i NONE 
! 

1  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1730 

1517831 

! 

80214A40! 
i  1 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

1 

1591! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1731 

1517832 

I 

80214A40I 

1  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.01 

1.91 

” 

1 

! 

1591! 

-  ! 

14.3 ! NONE 
! 

! I N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1732 

1517833 

! 

802 14A40! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.91 

• 

! 

1 

1591! 

-  ! 

14.3! NONE 

1 

! XN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1733 

1517834 

1 

80214A40! 

!  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.C1 

9.0! 

1.91 

“ 

! 

) 

1591! 

-  ! 

14.3IN0NE 

! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1734 

1517835 

1 

802 1 4 A  40! 

!  1 

200.0! 

20C.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1591! 

14 .3 ! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1969 

ACBL 

1740 

1535750 

! 

8C414A40! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.  C! 

11.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

2100! 

-  I 

16.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1741 

1535751 

I 

804I4A40! 

1  t 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  Cl 

11.0! 

1.5! 

• 

I 

! 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
( 

!KY  PADUCAH  ! 

!  | 

1971 

ACBL 

1742 

1535752 

1 

80414A40! 

1  ! 

200.0! 

200.01 

35. Cl 
35.C! 

11.0! 

1.5! 

! 

! 

2100! 

-  ! 

16.0 ! NONE 
( 

IKY  PADUCAH  ! 

!  I 

1971 

ACBL 

1743 

1535753 

f 

804I4A401 

1  1 

20C.0! 

20C.01 

35.  Cl 
35.0! 

11.01 

1.5! 

• 

! 

! 

2100! 

-  ! 

16.01  NONE 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1744 

1535754 

1 

804I4A40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

11.0! 

1.5! 

” 

i 

! 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

Iky  paducah  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1745 

1535755 

804 14A40] 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

11.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1746 

1535756 

1 

80414A40! 

1  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

11.0! 

1.51 

! 

! 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

1  ! 

1971 

ACBL 

1747 

1535757 

1 

804J4A40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

11.0! 

1.51 

“ 

1 

! 

2100! 

-  ! 

16.01N0NE 

! 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1748 

1535758 

I 

804UA40! 

!  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C| 

11.0! 

1.51 

• 

! 

! 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
* 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1749 

1535759 

1 

80414A401 

1  ! 

20C.0! 

20C.0J 

35. C! 
35.0! 

11.0! 

1.5! 

! 

1 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 

I 

!KY  PAOUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1750 

1535760 

f 

80414A40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.C! 

11.0! 

1.51 

■ 

! 

! 

2100! 

-  1 

16. 0! NONE 

I 

IKY  PAOUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1751 

1535761 

1 

80414A40! 

!  ! 

20C.01 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

11.0! 

1.5! 

“ 

i 

! 

2100! 

-  ! 

16.0JNONE 

! 

!KY  PAOUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1752 

1535762 

! 

80414A40! 

!  1 

200.0! 

20C.0I 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.5! 

! 

! 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  1 

1971 

AC8L 

1753 

1535763 

1 

80414A401 
!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.01 
35. C| 

11.0! 

1.5J 

“ 

! 

■ 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  { 

1971 

ACBL 

1754 

1535764 

! 

80414A40! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

11.0! 

1.5! 

“ 

i 

! 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
| 

SKY  PAOUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1755 

1535765 

! 

80414A40! 

!  1 

20C.0I 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1756 

1535766 

! 

80414A401 

1  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.01 

35.0! 

11.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

2100! 

-  1 

16.0! NONE 
• 

SKY  PAOUCAH  ! 

*  ! 

1971 

ACBL 

1757 

1535767 

1 

80414A401 
!  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 
35.  C! 

11.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

2100! 

16. oj  NONE 
! 

SKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1758 

1535768 

1 

80414A40! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35.  C! 

11.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

2100*! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1759 

1535769 

j 

8C414A40! 

!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.C! 

11.0! 

1.5! 

” 

! 

i 

2100! 

.  { 

16 .0 ! NONE 
! 

!XV  PAOUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1760 

! 535770 
! 

80414A40! 

!  1 

200.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

11.0! 

1.5! 

“ 

* 

! 

2iooi 
-  ! 

16. 0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1761 

1535771 

f 

8Q414A401 

1  1 

200.0! 

20G.0! 

35.0! 

35.0! 

11.0! 

1.5! 

• 

! 

• 

2100! 

-  ! 

1 6.0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH  1 

i  i 

1971 

ACBL 

1762 

1535772 

1 

80414A40! 

!  1 

200.0! 
200. 0! 

35.01 
35.  C! 

11.0! 

1.5! 

“ 

j 

i 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

Iky  paducah  i 
!  ! 

1971 

ACBL 

1763 

1535773 

I 

80414A40! 

!  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. Cl 

11.0! 

1.5! 

“ 

i 

2100! 

-  ! 

16.0JN0NE 

» 

SKY  PAOUCAH  ! 

•  j 

1971 

ACBL 

1764 

1535774 

! 

804 14A401 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

11.0! 

1.5! 

“ 

i 

! 

2100! 

-  ! 

16. oj  NONE 
i 

SKY  PAOUCAH  ! 

i  i 

1971 

KSL 

1765 

! 535775 

i 

804SAM9! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35,  C! 
35.  C! 

11,0! 

1.5! 

- 

1 

i 

2100! 

-  ! 

16.0! NONE 

i 

!ky  paducah  ! 

!  I 

1971 

ACGL 

1766 

i 535776 
! 

80414A40! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. Cl 

11.0! 

1.5! 

“ 

; 

2100! 

-  2 

16.0! NONE 

i 

!KY  paducah  ! 

!  ! 

1971 

ACBL 

1767 

1536977 

1 

80414A40! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

9  667  i 
-  1 

1 5 . 1 ! NONE 

i 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

1768 

1536978 

i 

80414A40! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ! 

15.1  j  NONE 

i 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

1769 

i 536979 
! 

80414A40! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ; 

15 .1 j  NONE 

j 

8  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

AC  8*. 

1770 

1536980 

1 

8C*!4A<0! 

!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

2 

i 

1667! 

-  j 

15. 1 1  NONE 

J 

•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

1771 

1536981 

i 

80414A40! 

1  I 

20C.O! 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

9  66  7  j 
_  j 

15.1 1  NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

1772 

i 536982 

1 

60414A40! 

1  i 

200. 0! 
20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

; 

1667! 

-  ! 

15.1 !hCNE 

i 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL 

1773 

1536983 

1 

8C414A40! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

" 

2 

j 

1667! 

-  ! 

15.1 i NONE 

i 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

1972 

ACBL 

1774 

1536984 

! 

! 

1 

80414A40! 

!  ! 

1  1 

1  t 

2CC.0! 

20C.0! 

! 

! 

35. C! 
35.  C! 

I 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

» 

i 

! 

! 

1667! 

-  ! 

! 

! 

15.1! NONE 
■ 

j 

i 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  1 

1972 
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EMCRl 

!  IVTCCl 

DIHFNSZONS  1  DRAFT! 

!  CAPACITY  1 

HICH-  1 

I  V 

E  S  S  E  L  ! 

•  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  !  CODE! LENGTH! BRDTH! 

! 

I 

! 

EST  t  CAACO  HARDLINE 
FIXED  1  UUtPKEHT 

IS 

tOPERATINC  ! 

I 

OAR"! 

CARSO  ! 

{TCI  BASE  1 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  |  SEE1/////71/////I 

£»  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!AOf  1  TMf-1  1 

BUILT 

VESSEL  MHE 

AND  NUMBER 

1  fiUARD 

!  TOM-  1PASE1 

OVER-IOVER"! /////! 

HORSE! 

PASS-  ( 

«.1CHTHS//////S////////|TDI//////S«//1 

OR 

!  NUMBER 

1  NA6E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  IL26KT! 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)! 

LIME-2 

ICE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(11) 

AMERICAN 

CO. 

l 

! 

COMMERCIAL  BAR* J  E  LINES 

!  1  1 

1  !  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED! 

1  1  1 

t  1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

ACBL 

1775 

! 536985 

I  80* !*A*0! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1667! 

15.1 1  HONE 

1 1N  JCFFIASOK-! 

1972 

} 

1  1  ! 

200.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

177* 

!  536986 

1  80  * ! 4 A  40 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1667! 

15*1 INONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1972 

! 

1  !  1 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

) 

-  ! 

! 

« 

VILLE  ! 

ACBL 

1777 

1536987 

1  80*1 AAAOJ 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1667! 

15.1 ! NONE 

IIN 

j:ffcrson-i 

1972 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

ACBL 

1778 

1536988 

1  80*1  * A*0 ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1667! 

15*1 {NONE 

IIN  JtFFIASOk-1 

1972 

1779 

! . 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  | 

ACBL 

1536989 

1  80*1*6*01 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1667! 

15.1 INONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972 

ACBL 

1710 

! 

1  1  ! 

200.0! 

35.C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1536990 

1  80*1*6*01 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

f 

1667! 

15*1 ! NOME 

IIN  JCFFEASON-! 

1972 

ACBL 

1781 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  1 

! 536991 

1  804 1 4A40 1 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1667! 

15.1 1  NONE 

IIN  JtFFEASOH-I 

1972 

1712 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLC  ! 

ACBL 

! 5*0618 

1  79614A40I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

15.1 INONE 

UN  JEFF  EASON-1 

1972 

ACBL 

1783 

! 

1  !  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

15*0619 

1  798! *  A40 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

15.1 INONE 

8  ZN 

JEFFERSON-! 

1972 

1784 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1540620 

1  7981*6*0! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1668! 

15.18  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1972 

ACBL 

1785 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ( 

! 

! 

VILLI  ! 

! 54C621 

1  7981*6*01 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1666! 

15.1 INONE 

IIN  JEFEEASON-1 

1972 

1716 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

15*0622 

1  7981*6*01 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1666! 

15.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1972 

! 

I  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLI  ! 

ACBL 

1787 

! 5*0623 

I  798I4A40I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1668! 

15*1  INONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972 

1789 

1 

I  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

! 5*0625 

1  79814A40! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

15.1 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972 

1790 

! 

1  1  I 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

15*0626 

1  7981*6*0! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

* 

! 

1668! 

15.1! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1972 

1793 

! 

!  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

! 5*0629 

1  7981*6*01 

20C.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1668! 

15.1  INONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1972 

I 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

) 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

179* 

! 5*0630 

1  79814A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1668! 

15*1 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1972 

1795 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

13*0631 

1  798I4A40! 

ZOC.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

15*1 {NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1972 

! 

1  !  ! 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

1796 

15*0632 

1  7981*6*0! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

15.1 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1972 

1797 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1579516 

1  8001*6*01 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1 *.71  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

1798 

! 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

1579517 

!  8001*640! 

200.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1A.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

1799 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1579518 

1  8001*6*0! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1*.7tN0N£ 

IIN 

JEFFERSON-! 

1976 

1800 

! 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1579519 

1  8001*6*0! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1*. 7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

1801 

1 

1  1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1579520 

1  8001*4*0! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

1659! 

14.7! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1976 

1802 

1 

1  1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

AC8L 

1579521 

1  8001*6*01 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1076 

1103 

! 

1  1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1579522 

1  8001*4*01 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 
! 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

180* 

1 

1  1  ! 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

VILLE  ! 

ACBL 

1579523 

1  8001*6*0! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1805 

! 

1  1  ! 

‘0.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

» 

VILLE  ! 

157952* 

1  8001*6*0! 

0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16591 

14.7 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

ACBL 

1806 

1 

!  1  1 

lOC.OI 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

1579525 

1  8001*6*0! 

00.01 

35.C! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

1 * • 7 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

ACBL 

1807 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

VILLE  ! 

1579526 

1  8001*4*0! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

1808 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

j 

VILLE  ! 

ACBL 

1579527 

1  8001*4*0! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

16591 

1*.7!N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

ACBL 

1809 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

1579528 

1  6001*4*0! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1*.7!N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1810 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1579529 

1  8001*6*01 

200.01 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1 4.7! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1811 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

| 

*  2 

! 

VILLE  ! 

1579530 

1  600 ! 44401 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

l 

1659] 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1812 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  « 

! 

VILLE  ! 

1578662 

!  8001*6*0! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659 ! 

1 4.7 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1813 

1 

1  1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

j 

VILLE  ! 

1578663 

!  8001*4*0! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1659! 

1 4  *  7 i NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

181* 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

*  • 

i 

VILLE  ! 

157866* 

!  8001*4*0! 

200.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1 6  5  9  5 

1*.7|n0N£ 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1815 

1 

!  1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1578665 

1  8001*4*0! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

2  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1816 

1 

1  1  1 

20C.O! 

35.0! 

1.5! 

! 

*  2 

! 

VILLE  ! 

1578666 

1  8001*6*0! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1817 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

*  i 

i 

VILLE  ! 

1578667 

!  6001*4*01 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1 659  i 

14.7 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1818 

I 

1  1  1 

200. 0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  2 

j 

VJLLE  ! 

1578668 

!  800 ! *4*0 1 

200*01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1819 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

2 

*  ! 

2 

VILLE  2 

1578669 

!  8001*4*0! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1659! 

1*»7 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1820 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1578670 

1  3001*4*0! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.71N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1821 

1 

!  1  1 

200*0! 

35.C! 

1.5! 

! 

*  » 

! 

VILLE  ! 

1578671 

!  8001*6*0! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1822 

1 

!  !  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.51 

! 

*  i 

! 

VILLE  ! 

i 

1578672 

!  8001*4*0! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7} NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

i 

ACBL 

1823 

1 

1  1  ! 

20C.0I 

35. C! 

1.5! 

i 

*  i 

2 

VILLE  ! 

j 

1578673 

1  800  !*A*0 J 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1659! 

1*.7iN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

182* 

1 

!  1  1 

200.01 

35.C1 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

VILLE  l 

1578674 

1  8001*4*0! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1825 

1 

I  1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

i 

VILLE  1 

1578675 

!  8001*6*0! 

200.01 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7 i NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1826 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1578676 

!  8001*4*0! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-J 

1977 

1827 

1 

J  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  i 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

!  580*27 

1  8C0!*4*0! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

I65?i 

U.71N0NS 

Iin 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1828 

1 

1  !  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

f 

VILLE  ! 

1580*26 

!  6001***0! 

2GC.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

1* .7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

1829 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.CI 

1.5! 

2 

-  ! 

l 

VILLE  ! 

ACBL 

1530*29 

!  6C0I4A4O! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1 6  5  9  5 

14.7! NONE 

!IK 

JEFFERSON-! 

1977 

ACBL 

1830 

1 

!  i  i 

2CC.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

1560*30 

1  8001*6*0! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

2 

1659! 

14.7! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1977 

1831 

! 

1  1  ! 

200.01 

35. C! 

1.5! 

i 

-  2 

! 

VILLE  ] 

i 

ACBL 

1560*31 

1  8C014A40I 

200.0! 

35. Cf 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1977 

i 

i 

i 

!  1  1 

1  1  1 

!  1  1 

200.0! 

i 

i 

35. C! 

1 

! 

1.5! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

VILLE  ! 

! 

i 

; 
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CHER! 

•1ST!  OPERATOR 

!  IVTCC !  DIMENSIONS  10RAFTI 

1  NET  ICO DC! LENGTH (BROTH!  ! 

! CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  1 
CST  ! 

CARGO  HANDLING 

CAIITBH  put 

!  V  E  S  S  E  L  ! 
IS  (OPERATING  ! 

I 

VESSEL  NAME  AND  NURSE  * 

1  COAST 
!  GUARD 
(  NUMBER 

“! REG IS“1****I  REG*  !  REC.lLOAD-l 

1  TER  J  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  IMAGE!  OVER-! OVER*! /////I 

1  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 1 
POWER!  ENGERS  ! 

FIXED  I 
POINT  I 
(LIGHT)!, 
(FEET) I 

EWUIPnENT 

LINE-1 

unnunnun 

LINE-2 

1TC!  BASE  ! 
! AO!  LINE-1  ! 
!TD!//////////! 
! EE!  LINE-2  I 

TEAR  ! 

PUILT  ! 

0*  I 
•REBUILT! 

(11)  AMERICAN 
CO. 

! 

COMMERCIAL  BARG! E  LINES 

1  1 

1  1 

1  1 

i  i 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

i 

» 

i 

! 

1 

1 

I 

(CONTINUED)! 

I  i 

I  1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

I 

! 

I 

i 

ACBL  1132 

1380432 

6C014A401 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

1 

1659! 

14.71N0NE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  1 

200*01 

35. C! 

1.51 

1 

-  1 

! 

1 

VtlK  ! 

ACJL  1133 

158C433 

80014A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7! NONE 

I2N 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL  1834 

158C434 

6C014A40! 

200*01 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7 ! NONE 

UN 

JEFFERSON" 1 

1977 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

V1LLC  1 

ACBL  1835 

I58C435 

800 ! 4 A  40 ! 

200*0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7 ! NONE 

J  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  1 

200*01 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

ACBL  1838 

1580436 

800! 4A40I 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.71N0NE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

1  1 

200.0! 

35  tC! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  18A0 

1601380 

8C014A40! 

200*0! 

33.01 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7! NONE 

(IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

t  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  IBM 

1601381 

8C014A40I 

200.0! 

55.01 

9.0! 

- 

I 

1659! 

14.7! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  1842 

1601382 

8C014A40! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

1659! 

14.7 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

ACBL  1843 

1601383 

8C014A401 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

U59! 

14.7 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

200.01 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  1 844 

1601384 

80014A40* 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

| 

1  ! 

20C.01 

35.0! 

1.SI 

! 

-  ! 

! 

I 

VtLLE  ! 

ACBL  ISAS 

1601385 

80014A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7IN0NE 

I1N 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  ! 

200.01 

33.0! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  1846 

{601386 

60014A40! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  ! 

20C.0I 

35.  CJ 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL  1 847 

1601387 

60014A40I 

200.01 

33.01 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  18A8 

1601388 

600! 4A401 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

ACBL  1849 

1601369 

8001 4A401 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

t 

1659! 

1 4.7 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

VtLLE  ! 

ACBL  1850 

1606600 

79514A401 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

I960 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ACBL  1851 

1606601 

79514A40! 

200.01 

35.  C! 

9. Cl 

- 

1 

1659! 

14.7! NONE 

!KV 

LOUISVILLE! 

1980 

! 

1  i 

200.0! 

3S.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACBL  1852 

1606602 

79514A401 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

{ 

16591 

14.7! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

198C 

! 

1  ! 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

ACBL  1853 

1606603 

795I4A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7 ( NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

198C 

| 

t  1 

20C.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ACBL  1 8SA 

1606604 

795144401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

ACBL  1855 

1606605 

795I4A40! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

1659! 

14.7! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ACBL  1B58 

1606606 

795! 4440 1 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.71N0NE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1«8C 

1 

!  1 

20C.0) 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

ACBL  1857 

1604607 

79514440! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7 { NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ( 

I 

I 

I 

ACBL  1858 

1606606 

79514A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

f 

1659! 

14.71N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACBL  1 859 

1606609 

795 14440! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

16591 

14.7U0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

t  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

ACIL  1880 

1614185 

795 14440! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1659! 

14.7 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

I 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACBL  1861 

1614186 

79514440! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.71N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

I960 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

ACIL  1862 

1614187 

79514440! 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1659! 

14*71  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

198C 

{ 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

I 

ACIL  1863 

1614188 

79514440! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

16591 

14. 71  NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

ACCL  186A 

1614169 

79S14A401 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14. 7! NONE 

Iky 

LOUISVILLE! 

I960 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

( 

! 

ACIL  1865 

1614190 

79514440! 

200.0! 

3S.CI 

9.0! 

- 

I 

16591 

14.71  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

198C 

1 

!  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

ACIL  1866 

1614191 

79514440! 

200. 0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

16591 

14.7! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

I960 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  I 

! 

I 

! 

ACIL  1867 

1614192 

79514A49! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

I960 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

AC8L  1868 

1614193 

795144401 

235.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7 ! NONE 

Iky 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  | 

I 

! 

! 

ACBL  1869 

1614194 

79SJ4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1659! 

14.7  1N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

I960 

I 

!  1 

200.0! 

35.  CJ 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ACIL  1870 

1609317 

80014A401 

200.0! 

35. Ci 

9.0! 

- 

f 

1652! 

14.7! NOME 

1IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

1 

VXLLE  1 

ACIL  1171 

1609316 

8001 4440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1652! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL  1872 

1409319 

10014440! 

200.0) 

3S.C! 

9.0! 

- 

1 

1652! 

14.7IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.  H 

t 

-  ! 

1 

! 

VILLE  1 

ACM.  1873 

1409320 

80014440! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1652! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

( 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

I 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL  1874 

1609321 

80014440! 

200.0! 

3  5.0! 

9.0! 

1 

1652! 

1 4.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  1875 

1609322 

600144401 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1652! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  1 

200.01 

35.01 

1.41 

1 

-  1 

! 

I 

VtLLE  1 

ACM.  1C76 

1609323 

BOOI4A40! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1652! 

14.7 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

I 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.41 

1 

-  ! 

1 

! 

VILLE  1 

ACBL  1177 

1609324 

800144401 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1652! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

\  ! 

200.01 

35.01 

1.41 

1 

-  | 

! 

1 

VILLE  1 

ACBL  1871 

1409325 

•00144401 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

16521 

14.7! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1979 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACIL  1179 

1609326 

80014A40I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1652! 

14.71  NONE 

UN 

jrftfttoii-t 

1«?9 

I 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.4! 

1 

-  I 

! 

! 

VXLLE  ! 

ACM.  1880 

1609327 

•0014440! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1652! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1979 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

I 

VXLLE  ! 

ACBL  1881 

1609326 

800 144401 

200.01 

35.  C! 

9.01 

- 

1 

1652! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1979 

I 

1  ! 

200.0! 

3S.0I 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

t 

VXLLE  ! 

ACBL  1882 

1609329 

8001 44401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1652! 

14.7! NONE 

UN 

.FFFERSON-I 

1979 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

1 

-  1 

1 

1 

VILLE  ! 

ACBL.16I3 

1609330 

<00144401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1652! 

14.7 ! NONE 

UN 

JEFFERSON’! 

1979 

1 

1  I 

200.01 

35.0! 

1.4! 

1 

-  1 

1 

1 

VILLE  ! 

ACIL  1114 

1609331 

800144401 

200.01 

35.01 

9.01 

- 

1 

1652! 

14.71N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.41 

1 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL  1900 

1517220 

742144  40  f 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14.1 INONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1968 

1 

f  1 

195.01 

35.0! 

2.01 

1 

-  ! 

I 

! 

VILLE  I 

ACBL  1901 

1517221 

742I4A401 

193.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1401! 

14.1!  NONE 

UN 

JEFFERSON”! 

1966 

1 

1  1 

195.0) 

35.1! 

2.01 

I 

-  1 

1 

I 

VILLE  1 

ACCL  1902 

1517222 

742 144401 

193.01 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14.1 INONE 

UN 

JIFFERSON-I 

1948 

1 

1  1 

195.0! 

35.1! 

2.01 

! 

-  1 

! 

1 

VILLE  1 

a;»li9oj 

1517223 

742I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14.1 ! NONE 

UN 

JIFFERSON-I 

1961 

f 

I 

1  1 

1  1 

1  1 

195.01 

1 

1 

35.11 

1 

1 

2.01 

1 

1 

1 

1 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

I 

I 

1 

! 

VXLLE  1 

1 

1 
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(NCR! 

! 

1 VT CCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

(CAPACITY! 

HICK-  ! 

1  V  E  S  S  t  l 

OUT!  OPERATOR 

1  ACT 

ICODEllENSTHiBROTH!  I 

(  I 

EST  ! 

CAACC  HANDLING 

IS  lOPERATXNG 

-MMJS- 

(««••]  RfS.  t  AE6.U0AD-! 

!  CA»SO  ! 

FIXED  I 

EOUtPNENT 

ITC1  BASE 

l  YEAR  i 

1 

COAST 

1  TEA 

1  JEEI//////I/////J  ED  1 

!////////! 

POINT  I 

IINC-I 

1  AO!  LIRE-1 

1  fUIlT 

VC9SII  MAC  AND  NUP8C*  1 

GUARD 

t  TON- 

IP  ACE  1  OVEA-IOVER-I/////I 

HORSE!  PASS-  ! (1 IGHT) !//////////////// ITPt ////////// 

1  OR 

1 

RUA3EA 

!  XAcr 

1  IV  1  AIL  1  All  llISHTl 

POWER!  INSERT  1 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2 

l  *  REBUILT 

I  i  II  III  I  II  I 

I  I  I  I  I  I  I  I  II  I 


(111 

AREA! CAN 
CO. 

COMMERCIAL  IAR61E  LINES 

1 

i 

1  1 

1 

i 

l 

1 

i 

1 

1 

1 

.  ! 

! 

t 

1 

■ 

(CONTINUED)! 

i 

1 

I  I 

1  1 

i 

I 

i 

1 

i 

1 

I 

! 

I 

1 

I 

I 

i 

! 

ACBL 

1904 

1517224 

1 

742 I4A40I 

195.01 

35. C! 

9.01 

« 

! 

1401! 

14.1 (NONE 

UN 

JCFFCRSON-i 

1968 

I 

1 

!  1 

195.01 

35.1! 

2.01 

! 

-  ! 

( 

! 

VILLI  ! 

ACIL 

1*05 

1517225 

1 

742I4A40I 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1 

14011 

14. 1IN0NE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1968 

1 

1 

1  1 

193.0! 

35.11 

2.0! 

1 

-  J 

1 

I 

VIllC  ! 

ACBL 

19C6 

1517228 

1 

74214A40I 

195.0! 

35.51 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14. KRONE 

UN  JEFFERSON*! 

1968 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.11 

2.0! 

1 

•  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACIL 

1*07 

1517227 

1 

742I4A40I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

I 

1401! 

14.1 (NONE 

UN 

JF  f  FE  A  JON- ! 

1968 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.CI 

2.01 

1 

-  I 

| 

I 

VILLC  ! 

ACIL 

1901 

151722* 

1 

74214A40I 

195. C! 

35. 11 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14. KRONE 

UN 

JEFFCASON-! 

1968 

I 

1 

1  | 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

ACIL 

1909 

(517229 

1 

742(44401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

I 

14C1 ! 

14. KRONE 

UN 

JEFFEASOR-! 

1968 

| 

1 

i  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

1910 

(517230 

1 

742I4A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

urn 

14. KRONE 

UN 

JEFFCASON-! 

1968 

} 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

1 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

1911 

(517231 

I 

742I4A40I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1401! 

14 .1 ! HONE 

UN 

JEFF CASON-1 

1968 

I 

! 

t  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

1 

-  I 

! 

1 

VILLE  ! 

AC8L 

1912 

(517232 

1 

742I4A40! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14. KRONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1968 

! 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

1915 

(517233 

I 

742(4440! 

19S.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1401! 

14.1  IRONY 

1IN 

JEFFEASON-! 

1968 

( 

I 

1  ( 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

1914 

1517234 

! 

742(4440! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

2 

1401! 

14. KRONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1968 

1 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

» 

! 

VILLC  ! 

ACIL 

1915 

1517235 

i 

742(44401 

195.0J 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1401! 

14.1 (NONE 

UN 

JEf FEASOR-! 

1968 

! 

! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

AC6L 

1916 

1517236 

I 

742(4440! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1401! 

14. Krone 

UN 

JEFFERSON-! 

1968 

t 

1 

!  ( 

195.0! 

33. Cl 

2.0! 

! 

-  1 

I 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1917 

1517237 

I 

742144401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1401! 

K. KRONE 

!IN 

JEFFEASON-! 

1968 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  Cl 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACfiU 

1918 

1519331 

I 

742144401 

195. J! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1401! 

14. KRONE 

!IN 

JEf FEASOR- ( 

1969 

i 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  1 

I 

! 

VILLE  ! 

ACIL 

1919 

1519332 

! 

742(44401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

14011 

14, KRONE 

IIN 

JEFFERSON- 1 

1969 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  i 

! 

! 

VILLE  1 

ACIL 

1920 

1519333 

I 

742(44401 

19S.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

! 

1401! 

14. KRONE 

IIN 

JEFFE*SON-! 

1969 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  1 

I 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

1921 

1519334 

I 

74214440! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

I 

1401! 

14.1! RONE 

UN 

JEFFEASON-J 

1969 

1 

I 

1  1 

195. OJ 

35.01 

2.0! 

! 

-  | 

! 

1 

VILLE  ! 

ACIL 

1922 

1519335 

1 

742(44401 

195, Cl 

35.  C! 

9.0! 

! 

1401 1 

14.11  NONE 

UN 

JEFFERSON- ! 

1969 

| 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

2.01 

1 

-  1 

I 

I 

VILLE  1 

ACIL 

1925 

1519336 

1 

742(44401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1 

14011 

14 .1 ! NONE 

UN 

JCFFIASON-! 

1969 

t 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

1 

-  I 

! 

I 

VILLE  ! 

AC8L 

1924 

1519337 

I 

74214A40! 

195.01 

35. C! 

9.01 

I 

1401! 

14. KRONE 

IIN 

jeffeason-i 

1969 

1 

1 

i  1 

195. C! 

35.01 

2.01 

1 

-  | 

! 

1 

VILLE  ( 

ACIL 

1925 

1519338 

1 

742(44401 

195.0! 

35.01 

9.01 

1 

14011 

14. KRONE 

UN 

jcffepson-i 

1969 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0) 

1 

-  1 

! 

! 

VILLE  I 

AC8L 

1924 

1319339 

1 

742(4440! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

! 

14011 

14. KRONE 

IIN  JEFFERSON* ! 

1965 

i 

1 

1  I 

195.0! 

S3. Cl 

2.0! 

1 

-  1 

! 

1 

VILLC  I 

ACBL 

1927 

(519340 

1 

742144401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

I 

1401! 

14. KRONE 

UN 

JCFFEASOR-I 

1969 

1 

1 

1  ( 

195. o; 

35. Cl 

2.0! 

! 

-  1 

! 

1 

VILLE  ! 

ACIL 

1921 

! 519341 

! 

742(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1401! 

14. KRONE 

UN 

J'FrEASON-l 

1569 

1 

1 

(  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

t 

-  1 

I 

! 

VILLE  I 

ACBL 

1929 

1519342 

1 

742(44401 

195.0! 

35. C! 

9.01 

1 

1401! 

14. KRONE 

IIN 

JEFFEASON-! 

1969 

I 

1 

i  1 

195.01 

35. Cl 

2.0! 

I 

-  1 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1930 

1338090 

I 

74514440! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

I 

1474! 

14.9IN0NC 

UN 

JEFFEASON-I 

1972 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  I 

1 

I 

VILLE  1 

ACBL 

1931 

1538091 

1 

745I4A40! 

195.0! 

33.01 

9.0! 

1 

1474! 

14.9! NONE 

UN 

JEFFEASON-I 

1972 

! 

1 

I  ! 

195.01 

33. C! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

I 

VILLE  1 

ACBL 

1932 

1538092 

1 

745(44401 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

! 

1474! 

14. KRONE 

UN 

JEFFEASON-I 

1972 

1 

1 

I  1 

19S.0! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

1933 

I538C93 

1 

745(4440! 

195.01 

35.01 

9.01 

! 

1474! 

14.9! RONE 

UN 

JEFFEASON-I 

1972 

I 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

1 

VILLC  J 

ACBL 

1934 

I538C94 

1 

743(4440! 

195.0! 

35.  Q! 

9.0! 

I 

1474! 

14. KRONE 

UN 

JEFF EASON-I 

1972 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  CJ 

1.71 

1 

-  1 

! 

I 

VILLE  1 

ACBL 

1935 

1532095 

i 

745 14A401 

195. OJ 

35. Cl 

11.0! 

- 

! 

1885! 

15.0! RONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1972 

1 

1 

(  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

1 

I 

ACBL 

1936 

1338096 

1 

74514440! 

195.0! 

35.  CJ 

11.0! 

- 

1 

1085! 

15.01RONE 

IKY 

PADUCAH  ] 

1972 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.7! 

l 

-  ! 

1 

1 

1 

ACBL 

1937 

1 538097 

1 

745(44401 

195.0! 

33.0! 

11.0! 

- 

1 

1885! 

1 5.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1972 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.71 

1 

-  ( 

! 

I 

! 

ACBL 

1938 

1538C98 

1 

745(44401 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

« 

! 

1385! 

15 .01  RON-" 

!KY 

PADUCAH  ! 

1972 

| 

1 

!  I 

195.0! 

35.C! 

1.7! 

! 

-  I 

| 

I 

! 

ACBL 

1939 

1538C99 

I 

745(4440! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

- 

1 

1885! 

15.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1972 

1 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

( 

J 

! 

ACBL 

1940 

1531100 

1 

74314A401 

195.0! 

35. Ci 

11.0! 

- 

1 

1885! 

IS .0! RONE 

IKY 

PADUCAH  | 

1972 

1 

1 

!  1 

105.01 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ) 

! 

! 

1 

ACBL 

1941 

1538101 

1 

745(44401 

195.01 

35. C! 

ii.:*i 

- 

1 

1885! 

1 5.0! NONE 

|KY 

PADUCAH  ! 

1972 

t 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

ACBL 

1942 

1538102 

1 

745(44401 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

*» 

! 

M85! 

1 5.0INONE 

!KY 

PADUCAH  1 

1972 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1,71 

! 

-  1 

! 

I 

! 

ACBL 

1943 

1538103 

1 

745(4440! 

195.0! 

35. Cl 

11.0! 

- 

! 

1865! 

IS .0) NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1972 

1 

1 

(  i 

195.0! 

3?  .OJ 

1.7! 

1 

-  ( 

I 

! 

1 

ACBL 

1944 

1570439 

1 

636(4440! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1 

1443! 

14.5 (NONE 

IDE 

WILXISGTON! 

1976 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

i.ri 

1 

-  ! 

{ 

1 

1 

ACBL 

1945 

1570440 

1 

1 

636(44401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

14431 

14.5IR0NE 

IDE 

WILNZR6T0N1 

1976 

i 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

ACBL 

1948 

1570441 

1 

1 

638(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1443! 

U.5IN0NE 

IDE 

UILNIHSTON! 

1976 

1 

!  ! 

175.0! 

35.01 

1.7! 

1 

-  ! 

I 

! 

1 

ACIL 

1947 

1570442 

I 

1 

636(44401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

14431 

14. 5! RONE 

toe 

VILH2NGT0H1 

1976 

1 

1  1 

193.01 

35.01 

1.71 

1 

-  J 

! 

! 

! 

ACBL 

1948 

1570443 

1 

1 

638(4440! 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

% 

1443! 

14.S1N0NE 

IDE 

UILNIHSTON! 

1976 

1 

1  1 

193.01 

35.0! 

1.71 

i 

'  1 

! 

! 

1 

ACIL 

1949 

1570444 

1 

! 

638(44401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

i 

14431 

U/Ujur 

Itt 

wilhxnStonj 

1976 

1 

1  1 

195,0! 

55.01 

1.71 

i 

-  ! 

l 

! 

ACBL 

1950 

1 570445 

1 

1 

636IU40J 

If 5.0! 

35. C! 

9.C! 

- 

i 

J  443! 

14.5! NONE 

lot 

UILNIHSTON! 

1976 

J 

1  1 

195.0,1 

35.0i 

1.?! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

ACBL 

1951 

1570446 

1 

1 

436(4440! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1443! 

U.SiftOUE 

IDE 

V1LHINST0N! 

1976 

! 

t  i 

195,0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ACIL 

1952 

1570447 

1 

1 

636145401 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1 

14431 

U.5INCME 

JOE 

VILHINST0N1 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

2 

1 

ACBL 

1*53 

1570448 

1 

635(44401 

195.0! 

35.C? 

5.0! 

- 

! 

1443! 

14.5 ! NONE 

iDE 

UILNIHSTON! 

1976 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

| 

1 

ACBL 

1954 

1570449 

1 

1 

636(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1453! 

14.3  f  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1976 

1 

I  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.71 

1 

-  1 

I 

! 

! 

ACBL 

1955 

1370450 

t 

63K4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

*4431 

14.3! NONE 

IDE 

WILHINGTON! 

1976 

f 

1 

f  1 

195.0! 

35,01 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ACBL 

1958 

1570451 

1 

638(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1443! 

14*51 NONf 

IDE 

UILNIHSTON! 

1976 

1 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.71 

i 

-  i 

1 

I 

! 

ACBL 

1957 

1570452 

1 

63814440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14431 

14. 5! NONE 

106 

UILNIHSTON I 

1976 

1 

t 

I 

1 

1 

1 

!  ! 

t  ! 

!  ! 

193.0? 

1 

1 

35.0! 

1 

1,7! 

3 

1 

s 

1 

-  ! 

! 

1 

J 

I 

! 

I 

1 

! 

! 

1 

110 
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VESSEL  USE  AND  WUII 


I  IVTCCI  dincnaiods  HNAFT!  ! 

!  NET  ICCDEILENATNIIADTNt  I 

- 1 |((XS-!««**t  EES.  I  EES.ILOES-I 

I  COEST  I  TEE  I  SEU////Z/S/////J  »  J 

I  SUEEI  I  tOE-  INAAEt  OVEE-IOVIE-I/////J  EOESE 

I  EUEtEE  1  EASE  I  IV  I  ill  1  ALL  ILIANt!  EOVEE 


LS  _  _ _ 

kEITVI  HISH-  I  I  V  E  S  S  E  L  t  I 

t  EST  t  CAESO  NANILXNS  IS  IOFEDATINA  I  I 

AESO  I  f'EED  I  EtUINNENT  ITCt  EASE  I  TEAS  t 

/////!  FDUT  I  LIEE-1  IAOI  LJEI-1  I  SOILS  I 

EASS-  HLISETIS  *E//////////////I7EI ////////// 1  OE  I 

SEES  I  (FEES)!  LIEE-Z  IEEI  LIEE-Z  I ••IOUILTI 


(in  American 

t 

1 

COMMERCIAL  lARCtE  LINES 

ii  • 

it  i  !  J 

it  1 

1 

1 

1 

» 

! 

! 

j 

i 

1 

! 

j 

CO* 

I 

II  II! 

II  III 

AISIAAEOI  IDS. 01  SS.CI  *.01 

1  1  1*3.01  IS. 01  1.71 

I 

| 

ACIL  mi 

(CONTINUED! 

1 570453 

1 

1 

1 

14431 
-  I 

14*  S 1  NONE 
! 

ACIL  1939 

1570454 

1 

AISIAAEOI  19S. 01  S3. 01  9.01  - 

I  1  195.01  35 • 0 1  1.71 

! 

1 

14431 
-  1 

14* S1N0NC 

ACIL  1940 

1570455 

1 

ASSIAAAOI  19]. 01  35.0!  9.01  - 

1  1  1*5.01  S3. 01  1.71 

1 

1 

14431 

14. SIMONE 
! 

AC8L  1941 

1 570454 
| 

ASSIAAAOI  195.01  3S.0I  9.01  - 

1  1  19S.0I  33.01  1.71 

1 

1 

1443! 

-  1 

14*  3 ! NONE 
! 

ACIL  1942 

1570437 

1 

ASSIAAAOI  19S.0!  33.01  9.01 

I  1  193.01  SS.CI  1.7! 

1 

l 

1443! 

-  1 

14*3 1N0NE 

I 

ACIL  1943 

1 570438 
| 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.CI  9.01 

1  t  193.01  SS.CI  1.71 

* 

» 

I 

1443! 

-  1 

14.SUQNE 

1 

ACM.  1944 

1374555 

| 

ASSIAAAOI  193.01  SS.CI  9.01 

1 

14401 

14*51  NONE 

1  1  19S.0I  SS.CI  1.71 

1 

-  1 

1 

14*5! NONE 

ACIL  1943 

1374354 

ASSIAAAOI  1*5.01  35.01  9.01 

“ 

1 

1440! 

j 

1  I  19S.0I  SS.CI  1.71 

I 

-  ! 

14*5 ! NONE 

ACIL  1944 

1 574557 

ASSIAAAOI  1*5.01  SS.CI  9.0! 

- 

1 

1440! 

I 

1  1  195.01  SS.CI  1.71 

1 

-  1 

! 

14*5! NON! 

ACIL  1947 

1574551 

ASSIAAAOI  19S.0I  S3. 01  9.01 

* 

1 

1440! 

1 

1  1  19S.0I  SS.OI  1.7! 

1 

-  1 

! 

1 4*5 1  NONE 

ACIL  1941 

1574359 

ASSIAAAOI  193.01  SS.OI  9.01 

- 

! 

1440! 

1 

t  1  191.01  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

! 

14.5! NONE 

ACIL  1949 

1574540 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.OI  9.0! 

“ 

1 

1440! 

t 

1  1  195.01  SS.CI  1.7! 

! 

•  ! 

1 

1 4 .3 i NONE 

ACIL  1970 

1574541 

ASSIAAAOI  1«3.0I  SS.CI  9.01 

- 

1 

1440! 

| 

I  1  193.01  SS.OI  1.71 

1 

-  ! 

! 

u.rtNONC 

ACIL  1971 

1574542 

ASSIAAAOI  193.01  SS.CI  9.01 

* 

1 

1440! 

! 

1  i  195.01  SS.CI  1.71 

1 

-  1 

i 

1 4. 3 1  NOME 

ACIL  1972 

1574543 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.OI  9.01 

- 

1 

1440! 

I  I  193.01  35.01  1.7! 

1 

-  ! 

1 

14.51  NONE 

ACIL  1973 

1574544 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.OI  9.0! 

“ 

1 

1440! 

| 

I  1  19S. 01  35.01  1.7! 

1 

-  1 

! 

14.52  NONE 

ACIL  1974 

1574450 

f 

ASSIAAAOI  19S.OI  SS.CI  9.01 

“ 

1 

1440! 

1  1  193.01  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

1 

14 .3! NONE 

ACIL  1975 

1374451 

ASSIAAAOI  9*5.01  SS.OI  9.0! 

- 

1 

1440! 

1 

1  1  19S.OI  SS.CI  1.71 

1 

•  ! 

! 

1 4.5 1  NONE 

ACIL  1974 

1574452 

1 

ASSIAAAOI  195.01  SS.CI  9.01 

! 

1440! 

1  1  195. 0!  SS.OI  1.71 

1 

-  1 

! 

14*  5 1  NONE 

ACM.  1977 

1574453 

| 

ASSIAAAOI  195.01  SS.OI  9.01 

- 

1 

1440! 

1  1  1*5.0!  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

1 

14*31  NONE 

ACIL  1974 

1374454 

ASSIAAAOI  195.01  SS.CI  9.01 

* 

1 

1440! 

! 

I  1  193.01  SS.OI  1.71 

1 

■  ! 

1 

14. SIMONE 

ACIL  1979 

1574455 

ASSIAAAOI  1*5.01  SS.CI  9.01 

- 

1 

1440! 

t 

I  1  195.01  35.01  1.71 

1 

-  ! 

14. SIMONE 

ACIL  1980 

1574456 

1 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.OI  9.01 

** 

1 

1440! 

I  1  193.01  SS.OI  1.71 

1 

-  ) 

1 4*S 1  NONE 

ACIL  1981 

1574457 

ASSIAAAOI  193.01  SS.CI  9.01 

- 

1 

1440! 

1 

1  1  195.0!  SS.CI  1.71 

1 

•  I 

14.51  NONE 

ACIL  1982 

1374438 

ASSIAAAOI  19S.0!  SS.CI  9.0! 

* 

1 

1440! 

! 

I  I  19,1.01  35.01  1.71 

1 

-  I 

14.5 1  NONE 

ACIL  1983 

1574459 

ASSIAAAOI  195.0!  SS.CI  9.01 

“ 

1 

1440! 

1 

1  1  193.01  SS.CI  1.71 

! 

-  ! 

1 

14*5 1N0NE 

ACIL  1984 

1577458 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.OI  9.01 

- 

1 

1440! 

1 

1  I  195.01  SS.OI  1.71 

1 

-  ! 

14. SIMONE 

ACBL  1985 

1377659 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.CI  9.01 

- 

1 

1440! 

1 

1  1  19S.0I  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

1 

14.51  NONE 

AC6L  1984 

1577440 

ASSIAAAOI  195.01  35.01  9.01 

- 

1 

1440! 

1 

1  1  193.01  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

! 

14*51  NONE 

ACBL  1987 

1577461 

ASSIAAAOI  195.01  SS.OI  9.01 

- 

1 

1440! 

* 

1  1  19S.0I  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

! 

14.51N0NE 

ACBL  1988 

1577462 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.OI  9.01 

“ 

1 

1440! 

1 

1  1  19S.0I  SS.OI  1.71 

1 

-  1 

1 

14.3 ! NONE 

ACBL  1989 

1 577663 

ASSIAAAOI  195.01  35.01  9.01 

* 

1 

1440! 

1 

1  1  19S.0I  SS.CI  1.71 

1 

-  1 

t 

14, SIMONE 

ACBL  1990 

1577664 

ASSIAAAOI  1*5.01  SS.CI  9.01 

“ 

1 

1440! 

1 

1  1  19S.0I  SS.CI  1.71 

! 

-  ! 

! 

14.5! NONE 

ACBL  1991 

1577465 

ASSIAAAOI  195.0!  SS.OI  9.01 

* 

! 

1440! 

1 

1  1  195.01  SS.OI  1.71 

1 

-  ! 

! 

14.5] NONE 

ACBL  1992 

1577666 

ASStAAAOl  193.01  SS.CI  9.01 

- 

! 

1440! 

| 

1  1  193.01  SS.OI  1.71 

1 

-  ! 

! 

14.51  NONE 

ACBL  1993 

1577467 

ASSIAAAOI  195.01  SS.CI  9.01 

“ 

! 

1440! 

1 

I  1  19S.0I  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

1 

14.3 ! NONE 

ACBL  1994 

1587396 

ASSIAAAOI  195.01  SS.CI  9.01 

“ 

1 

1473! 

1 

I  1  1*5.01  SS.CI  1.71 

i 

-  1 

1 

14.5 ) NONE 

ACBL  1995 

1587397 

ASSIAAAOI  195.01  SS.CI  9.01 

1 

1473! 

1 

1  I  195.01  SS.CI  1.71 

! 

-  ! 

! 

14.31  NONE 

ACBL  1996 

1587398 

ASSIAAAOI  193.0!  3S.C!  9.01 

“ 

1 

1473! 

! 

l  1  19S.0I  SS.OI  1.7! 

1 

-  1 

1 

14*3 1  NONE 

ACBL  1997 

1587399 

ASSIAAAOI  19S.0!  SS.OI  9.01 

l 

1473! 

1 

1  1  195.01  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

1 

14. SIMONE 

ACBL  1998 

1587400 

A3IIAAA0!  193.01  SS.CI  9.01 

“ 

1 

1473! 

1 

1  1  195.01  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

! 

14.5! NONE 

ACBL  1999 

1567401 

ASSIAAAOI  195.01  SS.OI  9.01 

- 

1 

1473! 

1 

I  1  195.0!  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

1 

14.5 ! NONE 

ACBL  2000 

1587402 

ASSIAAAOI  19S.0!  SS.CI  9.01 

- 

1 

1473! 

1 

1  1  195.01  35.0!  1.7! 

1 

-  I 

! 

14.51N0NE 

ACBL  2001 

1587403 

ASSIAAAOI  195.01  SS.CI  9.0! 

- 

I 

1473! 

1 

I  I  193.0!  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

! 

14*51  NONE 

•  *•1  O''"? 

15*7404 

1 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.CI  9.01 

- 

! 

1473! 

!  1  195.01  SS.OI  1.7! 

1 

-  1 

1 

14.5! NONE 

ECU  ZOOS 

1567405 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.CI  9.01 

“ 

1 

1473! 

1 

1  1  195.01  SS.OI  1.71 

! 

•  1 

! 

14*3 1  NONE 

ACBL  ZOOS 

1586324 

ASSIAAAOI  195.0!  SS.CI  9.01 

“ 

1 

1473! 

I 

1  1  193. 0!  SS.OI  1.7! 

! 

-  1 

t 

ACBL  ZOOS 

1588325 

ASSIAAAOI  195.01  35. Cl  9.0! 

* 

1 

1473! 

14*5 1N0NE 

1 

1  I  195.0!  SS.CI  1.71 

1 

-  ! 

14*51  NONE 

ACBL  2006 

1566326 

ASSIAAAOI  19S.01  SS.CI  9.0! 

- 

1 

14731 

1 

1  1  193.0!  SS.CI  1.7! 

! 

-  ! 

! 

14.5 1  NONE 

ACBL  2007 

1586327 

A38IAAA01  195.0!  SS.OI  9.0! 

“ 

1 

1473! 

1 

1  1  19S.0I  SS.OI  1.7! 

J 

-  I 

1 

14.5  1  NONE 

ACBL  ZOOS 

1588328 

ASSIAAAOI  19S.0I  SS.CI  9.01 

“ 

1 

1473! 

1 

I  1  195.01  35. 0!  1.7! 

1 

-  ! 

! 

ACBL  2009 

1588329 

ASSIAAAOI  195.0!  SS.CI  9.0! 

* 

1 

1473! 

14. SIMONE 

( 

1  1  195.0!  SS.CI  1.7! 

1 

-  ! 

! 

14.51  NONE 

ACBL  ZOIO 

1568330 

ASSIAAAOI  195.0!  SS.CI  9.0! 

“ 

1 

1473! 

I 

1 

1  1  195.01  SS.CI  1.7! 

1 

-  1 

1 

U.  SIMONE 

ACBL  2011 

1588331 

1 

ASSIAAAOI  195.0!  SS.CI  9.0! 

1 

1473! 

1 

♦ 

1 

1 

I  I  195.01  SS.CI  1.7! 

II  1  I  I 

1 

l 

-  ! 
i 

i 

I 


t  !  ■ 

i  i  ■ 

I  ! 


III  WILMINGTON! 

1774 

!0£  WILMINGTON! 

1974 

IDE  MILMINCTQNl 

1974 

IDE  WILMINGTON! 

1974 

IDE  WILMINGTON t 

1974 

1st  WILNINATONI 

1974 

IDE  WILMINGTON ! 

1976 

HE  VILMNATONl 

1974 

HE  WILNINATONI 

1974 

HE  VILMNATONl 

1976 

I  I  * 

HE  VILE2MSS0EI  ISIS  I 

I  I  1 

IDE  SlLEIASTONl  ISIS  I 

I  I  I 


IDE  WILMINGTON! 

1976  1 

IDE  WILMINGTON! 

1974  ! 

HE  VILMNATONl 

1976  I 

!»E  WILMINGTON! 

1976  1 

IDE  WILMINGTON! 

1974  ! 

IDE  WILMINGTON! 

1974  1 

3 DC  WILMINGTON! 

1974  ! 

1  • 
HE  VILMNATONl 

1974  1 

IDE  WILMINGTON! 

1974  1 

IDE  WILMINGTON! 

1976  1 
t 

1976  1 

!D£  WILMINGTON! 

IDE  WILMINGTON! 

1976  1 

IDE  WILMINGTON! 

1976  I 

IDE  WILMINGTON! 

1976  ! 

HE  WILNINATONI 

1976  1 

IDE  WILMINGTON! 

1976  1 

IDE  WILMINGTON! 

1976  I 

HE  NILMKATON! 

1976 

HE  NILMNATONI 

1976 

!0C  WILMINGTON! 

1976 

IDE  WILMINGTON! 

1974 

IDE  WILMINGTON! 

1974 

IOC  WILMINGTON! 

1974 

HE  WILNINATONI 

1974 

!  !  I 

!IH  JSF7EASCN-!  1970  I 

I  VILLE  1  I 

!!N  JEFFEASON-I  197S  I 

I  VILLE  !  I 

SIN  JEFFEASON-I  1970  I 

I  VILLE  I 

I  IN  JFFFEISON-I  1’7S  ! 
t  VILLE  I  ! 

SIN  JEEEEESOH-!  197!  I 
!  VILLE  I 

SIN  JEfflESOE-l  1971  I 
I  VILLE  1  I 

SIN  JEfFIASON-l  197!  I 
I  VILLI  ■  I 

UN  JEFFEASON-1  197!  I 
I  VILLE  I  < 

UN  JEFFEASON-I  1»7!  I 
I  VILLE  !  ! 

UN  JEFFEASON-I  197!  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  197!  I 
I  VILLE  I  < 

UN  JEFFEASON-I  197!  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEASON-I  1971  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEESON-I  1«7!  i 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEESON-I  197!  1 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEESON-I  197!  I 
I  VILLE  I  I 

UN  JEFFEESON-I  1«7!  I 
I  VILLE  I  > 

UN  JEFFEESON-I  197!  I 
I  VILLE  I  I 

I  I  > 


TABLE  2  -  •  EKRIFTXON  OF  VESSELS 
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EKtftl 

tVTCC! 

•  mCHtlOHS  I 

MAFT! 

' 

CARACXTY! 

HIGH*  I 

!  V 

E  S  S  C  L  ! 

! 

BUT! 

OPERATOR 

NET  KOBE! 

LCNCTHtlRBTNl 

1 

1 

1ST  !  CARSO  HANILZNS 

IS 

OPERATING  ! 

TEAR 

! 

!TC 

BACE  ( 

! 

1  COAST 

TER  f  SEE  1 

utttiMittn 

Eft  1 

/// f/F//l 

POINT  | 

LINE-1 

! AO t  LXNE-1  I 

BUILT 

1 

VESSEL  NAME 

AMI  M1MEI 

t  SUARI 

TON-  1RACEI 

OVffR-tOVER-l 

/////! 

NORSE 

1  (UCNT> t///////////////mt| /////////;  | 

OR 

1 

!  HUME* 

MIE  1  XV  1 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

ROVER 

INKERS  ! 

(ICET)| 

LINE-2 

t  EE  C  LXNE-2  1 

HCIUIL1I 

(11) 

AMERICA** 

CO* 

! 

COMMERCIAL  BARCU  LINES 

I  1 

!  1 

!  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUER)! 

!  ! 

! 

t 

! 

! 

! 

ACBL 

2012 

1316332 

43614A401 

195*0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1473! 

14.5! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

VI  LIE  I 

ACBL 

2013 

1561333 

436I4A4Q! 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

• 

1473! 

U.SIKONt 

!ZN 

JEFFERSON*! 

1978 

i 

!  I 

115.0} 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  1 

ACBL 

2014 

1511334 

43414A40I 

115.0! 

35.CI 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 INONC 

UN 

JEFFERSON-! 

1971 

! 

1  1 

115.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  I 

! 

VXLLE  I 

ACBL 

2013 

1311333 

43614840! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 1  NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1971 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

201 A 

1511334 

43614A40! 

195.01 

3S.CI 

9.0! 

- 

1473! 

14.51  NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1978 

1 

1  t 

195.0! 

35. Cl 

1.71 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

2017 

1511337 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1473! 

14. SIMONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1971 

1 

1  ! 

193.0! 

35.01 

1.71 

-  I 

! 

VXLLE  ) 

ACBL 

2011 

1581331 

63614A40! 

195.0! 

33. Cl 

9.0! 

- 

1473! 

1 4  •  5 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

2019 

1581339 

63814*401 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

I  ! 

193.0! 

35.C! 

1.7! 

-  ! 

( 

VXLLE  ! 

ACM. 

2020 

1511340 

63614*40! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

2021 

1 

1  1 

195.01 

35.  Cl 

1.7! 

-  ( 

! 

VXLLE  1 

ACBL 

1581341 

43614*40! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1473! 

14.51N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

ACBL 

2022 

1 

1  t 

195.01 

35.CI 

1.7! 

-  1 

( 

VXLLE  ! 

1561342 

63614*401 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1473! 

14.5(N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

ACBL 

2023 

l 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

1 

VXLLE  ! 

1381343 

43814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.51  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

2024 

1 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

1586344 

43814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

1 4.5! NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1978 

2023 

1 

1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.7! 

“  1 

! 

VXLLE  1 

ACBL 

1581345 

43614*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.51  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1971 

2027 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

*  1 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

1586347 

43614*401 

195.0! 

3S.CI 

9.0! 

- 

1473! 

1 4.5! NONE 

UN 

JEFFERSON*) 

1971 

| 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  1 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

2026 

1581341 

43614*401 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1473! 

1 4.3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

i  1 

195.0! 

3S.C! 

1.7! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2029 

1595982 

43814*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14731 

14.3! NONE 

UN 

JEFFERSON- 1 

1979 

1 

1  ! 

195.0! 

35.CI 

1.7! 

-  ! 

1 

VXLLE  1 

ACBL 

2030 

1595183 

63814*401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON*) 

1979 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLF  1 

ACBL 

2031 

1595984 

63814*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1979 

l 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  1 

ACBL 

2032 

1595965 

43814*40 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1473! 

1 4. 5 {NONE 

!  IN 

JEFFERSON*! 

1979 

l 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2033 

1595964 

43614*40! 

195.0! 

35*0! 

9.0! 

- 

14?>! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

ACBL 

2034 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

1595987 

43814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5IN0NE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

2035 

l 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

1595988 

MSI4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

2034 

1 

3595989 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

43814*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

ACBL 

2037 

! 

I  ! 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

1595990 

63814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

2038 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

ACOL 

1595991 

63814*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

2039 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1591992 

63614*401 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1979 

1 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

| 

VILLE  ! 

ACBL 

2040 

1595993 

43614*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1473! 

16 .5 ! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1979 

2041 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  I 

I 

VXLLE  ! 

» 

ACBL 

1595994 

43814*401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 {NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1079 

l 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.7! 

-  I 

| 

VILLE  ! 

ACBL 

2042 

1595995 

63814*40! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1473! 

1 4. 5! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1979 

2043 

! 

1  1 

195.01 

3S.C1 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACIL 

1595996 

63814*401 

195. Cl 

35. C! 

9.0! 

- 

1473! 

\'4.5!N0NE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2044 

1595997 

63814*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1473! 

14. S! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

2045 

! 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  ( 

ACBL 

1595998 

63814*401 

195.0! 

35.CC 

9.01 

- 

1473! 

1 4 • 5 ! NONE 

UN 

JEFFERSO'  *» 

1979 

ACBL 

2046 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE 

1595999 

43814*401 

195.0! 

3  5.  Cl 

9.0! 

- 

1473! 

14.5UCKE 

UN 

JEFFERi 

1979 

Alio. 

l 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

2047 

I596COO 

63814*401 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

2046 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

I 

VXLLE  ! 

AftfL 

I596C01 

43614*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14. 5! NONE 

1IN 

JEFFERSON*! 

1979 

2049 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  * 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

1596C02 

436)4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

1 4. 5 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

2050 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

VXLLE  ! 

ACBL 

1596003 

63814*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14731 

14.51  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

2051 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

1596004 

63814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JCFFCR50N-! 

1979 

2052 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

!  5  96  COS 

63614*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1473! 

14.51  NONE 

UN 

JCFFERSON-I 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.71 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

2053 

1596C06 

63614*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1979 

2054 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

1596C07 

63614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  I 

! 

VILLE  I 

ACBL 

2055 

1596008 

63814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

1 4. 5 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.7! 

-  ! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

2056 

1596009 

63814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 1  NONE 

!  XN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

3S.CC 

1.7! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2057 

(596019 

63614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14. 5! NONE 

UN 

JEFFERSON-* 

1979 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2056 

1596011 

63814*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1979 

ACBL 

2059 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.7! 

-  1 

( 

VILLE  ! 

1596012 

63614*401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1473! 

14. S ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

2060 

1596C13 

63814*401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1473! 

14. SIMONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

2061 

1 

1  1 

195.01 

35.  C? 

1.7! 

-  1 

( 

VXLLE  1 

ACBL 

1596014 

63614*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1473! 

14.5! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

2062 

1596015 

63614*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1979 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

VXLLE  1 

ACBL 

2063 

1596016 

6361 4A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1473! 

14. SIMONE 

!1N 

JEFFERSON*! 

1979 

2064 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

VXLLE  ! 

ACBL 

1596017 

63614*401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1473! 

14. 5 (NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

ACBL 

2065 

1596C18 

63814*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 ! NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

» 

VILLE  ! 

ACBL 

2066 

1596019 

63814*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1473! 

14.5 1N0KE 

iiN 

JEFFERSON-1 

1979 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

I 

1 

35.01 

1 

! 

1.7! 

! 

i 

| 

j 

i 

-  ! 

( 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

VILLE  ! 

1 

» 

112 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


EhCRl 

BIST*  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  HUMBER 


I 

! 

I 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT!  ! 

NET  !C0DE!LENGTH19RDTH!  I  I 

R£«3$-|«***l  REG*  I  REG.ILOAD-! 

TCP  t  SEEI//////I/////!  CD  I 
TON-  IPAuEl  OVER-IOVER-! ///// !  HORSE! 
NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER! 


CAPACITY !  HIGH-  !  IVES  JEl 

!  £$T  I  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

CARGO  !  FIXED  !  CGUlPNCNl  !TC I  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  1*0!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) ! /f //////////////! TDI ////////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 


! 

YEAR  l 
BUILT  ! 
OR  I 
REBUILT! 


(IS)  AMERICAN 
CO. 

I 

COMMERCIAL  BARS! £  LINES 

! 

1 

i 

11  .  ! 

11  11 

!  !  11 

1 

1 

1 

1 

| 

1 

1 

| 

1 

1 

I 

!  ! 

1  ! 

1  1 

! 

(CONTINUED)! 

1 

1  !  11 

i 

1 

1 

1 

!  I 

1979 

ACU  206? 

! 594020 

I 

1 

638UA401  195.01  3S.OI 

9.0! 

- 

1 

1473! 

14.S1N0NE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195. 01  35.01 

1.7! 

1 

-  I 

1 

!  VILLE  ! 

1979 

AC9L  206« 

1596C11 

1 

638 14A401  195.01  35.01 

9.01 

- 

1 

1473! 

14.5! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.0!  35. 0! 

1.71 

1 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1981 

AC8L  2073 

I461C06 

J 

1 

69S14A47!  195.0!  35.01 

9.01 

- 

1 

1500! 

16. 0! NONE 

1  IN  JEFFERSON-1 

1 

!  1  195.01  35. Cl 

1.61 

1 

-  ! 

! 

I  VILLE  ! 

1981 

ACSL  2071 

1661005 

I 

1 

695 14A67 1  193.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

t 

1500* 

16.0! NONE 

I  IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.61 

1 

-  1 

1 

!  VILLE  t 

1981 

AC CL  2072 

! 661C06 

J 

I 

69514*471  195.0!  35. Cl 

9.01 

- 

1 

1500! 

16.0! NONE 

t IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACSL  2073 

I661C07 

J 

1 

69514*47!  193.01  35. Cl 

9.01 

- 

1 

1500! 

1 6.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

! 

!  1  200.0!  35.C 1 

1.61 

1 

-  I 

1 

!  VILLE  i 

1981 

ACBL  2076 

1661C08 

t 

695I4A47!  193.0!  35. C 

9.01 

- 

1 

1500! 

16.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

i 

!  1  20C.O!  35.01 

1.61 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACSL  2073 

1660252 

I 

i 

700I4A48!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1930! 

19.4 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

! 

!  i  195.0!  35.0! 

2.01 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACGL  2076 

! 6*0253 

! 

7C014A48!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1 

19301 

19.4 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

j 

1 

!  I  195.01  35. Cl 

2.0! 

1 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2077 

166C256 

s 

! 

70014*48!  195.0!  35. Cl 

9.01 

- 

1 

1930! 

19.41N0NE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1 

!  1  195.01  35. Cl 

2.01 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2078 

146C255 

1 

700I4A481  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1930! 

19.41  NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

j 

1 

{  1  195.01  35.C! 

2.0! 

i 

>  i 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2079 

'{660256 

l 

! 

70014*48!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1930! 

19.4IN0NE 

1  IN  JEFFERSON-! 

! 

1  1  195.01  35.01 

2.0! 

i 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACSL  2080 

I66C257 

! 

1 

70014*481  193.01  35.01 

9.0! 

- 

i 

1930! 

19.4 {NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

! 

t  t  195.0!  35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

<981 

ACBL  2081 

1660258 

1 

70014*48!  195.01  3S.CI 

9.0) 

- 

i 

1930! 

1 9,4  J  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

I 

I  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

l 

a  ; 

» 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2082 

I66C259 

1 

70014*48!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

l 

1930! 

19.4 ! NONE 

I  IN  JEFFERSON-! 

1 

1 

1  I  19S.0!  35.0! 

2.0! 

l 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

1981 

ACDL  2083 

I64C260 

l 

1 

70014*48!  195.01  35. C! 

9.01 

• 

* 

1930! 

19.4! NONE 

IIP  JEFFERSON-! 

! 

!  !  195.01  35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACSL  2086 

1640261 

! 

1 

7C0I4AU!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

* 

1930! 

19.41  NONE 

f IN  JEFFERSON-! 

1 

1  I  195.01  35.01 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2083 

I64C262 

J 

1 

70014*481  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1930! 

19.4  INONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

! 

I  1  195.01  35.0! 

2.0! 

i 

-  | 

1 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2086 

1640263 

1 

1 

70014*41!  193.0!  35.0! 

9.0! 

- 

* 

1930! 

19.4IN0NC 

1  IN  JEFFERSON-! 

! 

!  1  35.01 

2.0! 

i 

-  1 

! 

!  VILLE  1 

1981 

ACBL  2087 

I64C264 

| 

1 

700!4A**M  195.05  35.01 

9.0! 

- 

i 

1930! 

19. 4 INONE 

UN  JEFFERSON-I 

I 

!  I  195.01  35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  1 

1981 

ACBL  2088 

I64C265 

I 

I 

70014*48!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1930! 

19.41  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1  1  195.0!  35.01 

2.0! 

1 

-  1 

! 

1  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2089 

164026* 

I 

1 

70014*481  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1 930  J 

19.4 (NONE 

!IN  JEFFERSON*! 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

2.01 

1 

-  1 

I 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2090 

! 640267 
! 

! 

70014*461  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1 

19301 

19.4IN0NE 

UN  JEFFERSON-I 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

1 

—  1 

I 

1  VILLI  1 

1981 

ACBL  2091 

1640268 

1 

1 

700I4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1930! 

19.4U0NC 

1IN  JEFFERSON-! 

| 

1  I  195.01  35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2092 

1640269 

i 

1 

70014A481  193.0!  35. C! 

9.01 

** 

! 

1930! 

19.4! NONE 

!IN  JEFFERSON-1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I  VILLE  1 

1980 

ACBL  2093 

1640270 

! 

1 

700I4A46!  195. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

I 

19301 

19,4 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

!  1  19S.0!  35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

I  VILLE  1 

1981 

ACBL  2096 

1640271 

1 

1 

70014*48!  195.01  35.0! 

9.01 

- 

1 

19301 

19. 4! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

!  !  195.01  35. C! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  1 

1981 

ACBL  2095 

1640272 

j 

1 

700I4A48!  195.01  35.0! 

9.01 

- 

I 

1930! 

19.41  NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

2.01 

1 

-  ! 

I 

!  VILLE  1 

1981 

ACBL  2096 

164C273 

I 

I 

7001 4A48 I  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

1 

19301 

19. 4!  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

|  1  195.01  35. Cl 

2.0! 

1 

-  I 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2097 

1640274 

J 

1 

7C014A43!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 

1930! 

19.4! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

j 

|  1  195.0!  35. C! 

2.V! 

1 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2098 

1640275 

| 

1 

70014A48!  195.01  35.0! 

9. O’ 

1 

1930! 

19 .4 ! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

] 

1  |  195.0!  35.0! 

2.0) 

! 

“  1 

1 

!  VILLE  ! 

1961 

ACBL  2099 

1640276 

! 

1 

70014A48!  193-0!  35.01 

9.0* 

1 

19301 

19..4 1  NONE 

1IN  JEFFERSON-! 

| 

1  I  195.01  35.0! 

2.01 

1 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2100 

! 64C277 
! 

1 

70014*48!  193.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1930! 

19 .4 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

2.01 

I 

-  1 

» 

!  VILLE  I 

1981 

ACBL  2101 

1640278 

1 

t 

70014*481  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1930! 

W.4 !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

I 

1  1  195.01  35. Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2102 

1640279 

) 

1 

70014A481  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1930! 

19.4  (NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

l 

1  1  195.0!  35.01 

2.01 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2105 

1640200 

| 

1 

700J4A48!  195.0!  35.01 

9.01 

- 

1 

1930! 

19. 4 !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1  !  195.0!  35.CI 

2.01 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

ACBL  2106 

164C281 

( 

1 

70014*481  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1530! 

19.4! NONE 

!IN  JEFFERSON-I 

! 

1  1  195.0!  35.01 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976 

ACSL  2105 

1575015 

1 

S 

84914*40!  195.0!  35.01 

8.6! 

“ 

i 

1500! 

14.0! NONE 

1  ! 

| 

1  !  195.0!  35.0! 

1.01 

i 

-  I 

1 

1  ! 

1976 

ACBL  2106 

1575816 

1 

! 

84914*40!  195.01  35.0! 

9.61 

- 

j 

•’500! 

14.0! NONE 

!  1 

1 

|  1  195.0!  35.01 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

1976 

ACBL  2107 

1375817 

| 

1 

64914A40!  193.0!  35.0! 

8.61 

- 

i 

1500! 

14. 0 ! NONE 

!  ! 

1 

1  1  195.0!  33.01 

1.01 

{ 

-  ! 

! 

!  ! 

1976 

ACBL  2108 

1575818 

! 

t 

84914*40!  195.01  35.0! 

8.61 

- 

l 

1500! 

14.0! NONE 

!  ! 

1 

I  !  195.0!  35.0! 

1.01 

l 

—  ! 

! 

!  ! 

1976 

ACSL  2109 

1575819 

1 

84914A401  195.0!  35.01 

6.61 

- 

i 

1500! 

14. 0! NONE 

!  ! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  1 

( 

!  1 

1967 

ACBL  2110 

1507028 

1 

87614*40!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1472! 

14.5 ! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.71 

! 

-  i 

1 

!  VILLE  1 

1967 

AC8L  2111 

1507029 

| 

1 

87614*401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1472! 

14. 5 INONE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

!  1  193.01  33.01 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1967 

ACBL  2112 

1507030 

j 

1 

876I4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1422! 

19.0! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

i 

1  1  195.01  33.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

I  VILLE  ! 

1567 

ACBL  2113 

•1507031 

| 

i 

67614*41 1  193.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1472! 

1 2  a  0*  ACME 

UN  JtfftRSON-1 

i 

!  1  193.0!  35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

I  VILLE  1 

1967 

AC8L  2116 

1507032 

1 

i 

87614*40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1 

14721 

14. i 1  NONE 

UN  JEFFERSON-t 

t 

1  !  195.0!  33.01 

1.7! 

1 

-  ! 

i 

1  VILLE  1 

1967 

ACBL  2115 

1507033 

! 

i 

87614A40!  U5. 0!  35. Cl 

9.01 

- 

1 

1472! 

14.5 !  NONE 

UN  JEFFERSON-1 

! 

!  1  195.01  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

1  VILLE  1 

1967 

ACSL  2116 

1S07C34 

1 

! 

87614F41!  193.01  35.01 

9.01 

- 

i 

1422! 

1 9 • 0 (NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

1  1  195.0!  35.CI 

1.91 

1 

-  1 

! 

1  VILLE  1 

1967 

ACBL  2117 

1507035 

1 

87614*401  195.0!  35.01 

9.0] 

- 

1 

14721 

14. 5 INONE 

UN  JCFFERSON-1 

1 

1 

1  1  193.0!  33.0! 

1.71 

1 

-  1 

1 

!  VILLE  1 

1967 

ACBL  2118 

1507056 

1 

67614*41 1  195.01  33.0! 

9.01 

- 

1 

1422! 

19.0 i NONE 

IIN  JEFFEPSON-I 

I 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.91 

I 

-  I 

1 

I  VILLE  1 

1967 

ACBL  2119 

1507037 

1 

87614F41 1  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

I 

14221 

19. 0 INONE 

UN  JEFFERSON-I 

1 

1 

!  1  195.01  35.01 

1.9! 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  1 

1976 

ACSL  2120 

1575820 

1 

64914A40I  195.01  35.0! 

8.6! 

- 

1 

1500! 

14.0! NONE 

!  ! 

I 

t 

1  !  193.0!  35.01 

1.0! 

1 

-  1 

! 

1  ! 

1976 

ACBL  2121 

1375821 

1 

849(4*40!  195.01  35.01 

8.61 

- 

1 

1500! 

14.01NCNE 

!  ! 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

1  1  193.0!  35. Cl 

1  I  11 

1  1  1  ! 

1.01 

! 

1 

! 

1 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

!  i 

mu  2 
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CNCftl 

DXST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAPE 

AND  NUMBER 

!  CONST 
!  CUANO 
!  NUN8EN 

(16)  AMERICAN 
CO. 

AC6L  2122 

! 

! 

COMMERCIAL  BARfilE  LINES 
! 

(CONTINUED) ! 

! 575822 

ACIL  2123 

I 

1637819 

AC6L  2124 

! 637821 

ACIL  2125 

1543336 

AC9L  2126 

1637822 

ACBL  2127 

1637823 

ACBL  2126 

1637824 

AC6L  2129 

1637825 

ACBL  2150 

! 637826 

AC6L  2131 

1637827 

rfCBL  2132 

1638966 

ACPL  2133 

1638967 

ACBL  2134 

! 036968 

ACBL  2135 

1638969 

ACBL  2136 

1631970 

ACBL  2646 

! 292363 

ACBL  2651 

1292698 

ACBL  2632 

1292698 

ACBL  2654 

1505659 

ACBL  2655 

I50S860 

ACBL  2656 

1 505661 

ACBL  2657 

! 505862 

ACBL  26SB 

1505863 

ACBL  2659 

1505864 

ACBL  2660 

1505865 

ACBL  2661 

1505866 

ACBL  2663 

1507789 

ACBL  2664 

! 507790 

ACBL  2665 

1507791 

ACBL  2666 

1507792 

ACBL  2667 

f  50*^793 

ACIL  2668 

1509932 

ACBL  2669 

1509933 

ACBL  2670 

1509934 

ACBL  2671 

1509935 

ACBL  2672 

1509936 

ACBL  2673 

1509937 

ACBL  2674 

1509938 

ACBL  2675 

1515465 

ACBL  2676 

1515466 

ACBL  2677 

1515467 

ACBL  26V8 

1513468 

ACBL  2479 

1515469 

ACBL  2680 

1515470 

ACBL  2681 

1513471 

ACBL  2682 

1515472 

ACIL  2683 

1515473 

ACIL  2614 

1513474 

ACM.  2483 

1515979 

ACIL  2614 

IS^IO 

ACIL  2487 

! 

1 5 '5911 

ACIL  2611 

1515982  ! 

ACIL  2489 

If«5983 

ACM.  2490 

I 315914  I 

i 


i 


IVTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT! 
NET  IC0DEILENGTHI8IDTH!  ! 
REGIS-!**-*!  NEE.  I  REG.ILOAD-! 
TEN  I  SEE!//////!/////!  £0  ! 

ION-  IMAGE!  OVEN-! OVEN-! /////| 
NNEE  I  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHtl 


!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

! 

!  ( 

!  CARGO  ! 

ESI  !  CANEC  HANDLING  !$  lOGERATING  I 

! 

FIXED  ( 

EQUIPMENT 

I T  C 1  BASE  ! 

TEAR  ! 

1 ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO!  LINE-1  1 

HORSE  PASS-  I (LIGHT) J ////////// ////7 / | TD !////////// J 

OR  1 

( FEET) 1 

LINE-2 

!EE1  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

1  ! 

!  ! 

1  ! 

!  1 

1  1500! 

! 

i 

1 

! 

! 

14.0! NONE 

!  ] 

!  1 

I  I 

I  ! 

1  ] 

1 

! 

! 

! 

1976  J 

- 

!  19321 

• 

14.6! NONE 

!  I 

1 

1981  ! 

- 

I  19321 

14.6 ! NONE 

1  ! 

! 

1981  ! 

- 

!  1 86  2 i 

1S.0IN0NE 

I IN  JEFFERSON-l 

1 

1972  I 

.  *  ! 

! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

J 

!  1932! 

1 4.6! NONE 

1961  ! 

* 

!  19321 

14.6! NONE 

1  1 

1 

1981  ! 

- 

!  1932! 

1 4.6! NONE 

!  | 

! 

1961  I 

!  1932! 

1 4.6! NONE 

!  ! 

1981  ! 

- 

i  1932! 

14.6IH0NE 

! 

1961  ! 

- 

!  1932! 

14.6! NONE 

i  1 

! 

1981  I 

“ 

!  1533! 

13.5! NONE 

i  | 

! 

1981  ! 

- 

!  1535! 

1 3.5 ! NONE 

!  ! 

1981  ! 

!  1535! 

13.5! NONE 

!  | 

1981  ! 

- 

!  1535! 

X 

1 3.5 ! NONE 

!  ! 

! 

1961  ! 

- 

!  1535! 

13.5INONE 

i  ! 

1981  ! 

- 

!  1515! 

,13 .0 !  NONE 

1  ! 

I  IN  JEFFERSON-l 

I 

1963  ! 

! 

1  VILLE  1 

! 

“ 

!  1465! 

19.0! NONE 

■IN  JEFFERSON-! 

1963  ! 

!  “  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

— 

!  1515! 

13.0! NONE 

1  IN  JEFFE, SON-1 

1963  ! 

I  -  ! 

! 

1  VILLE  I 

| 

!  1489! 

14.21N0NC 

1 IN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

!  ”  ! 

! 

!  VILLE  ! 

I 

“ 

!  1439! 

20.1 ! NONE 

I  IK  JEFFERSON-! 

1966  ] 

! 

!  VILLE  ! 

1 

** 

!  1439! 

20.1 ! NONE 

I  IN  JEFFERSON-l 

1966  i 

!  —  ! 

! 

!  VILLE  ! 

• 

— 

!  1489! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON-l 

1966  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

m 

!  1439! 

14.2!  NONE 

!IN  JEFFERSON-l 

1966  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1 

~ 

I  1439! 

20.1 {NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

~ 

t  1*39! 

20.1 (NONE 

!IN  JEFFERSON-l 

1966  ! 

I  “  ! 

! 

!  VILLE  ! 

“ 

!  1489! 

14.3IN0NE 

ilN  JEFFERSON-! 

1966  ! 

1  “  ! 

! 

!  VILLE  ! 

!  14891 

14. 3) NONE 

I IN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

| 

!  —  ! 

I 

1  VILLE  ! 

!  1489! 

14. 3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  ! 

! 

!  VILLE  ! 

!  1439! 

20. 1 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-l 

1967  1 

! 

!  VILLE  ! 

j  1439! 

20a 1 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON-l 

1967  1 

1  ) 

1 

!  VILLE  ! 

I  1439! 

20.1 {NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

!  14891 

14.3 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1967  1 

!  I 

1  VILLE  ! 

| 

J  1*39! 

20.1!,0NE 

1IN  JEFFERSON-l 

1967  ! 

!  ! 

!  VILLE  ! 

! 

j  1*39! 

20  al ! NONE 

•IN  JEFFERSON-l 

1967  1 

!  ! 

! 

!  VILLE  1 

! 

1  1*391 

20.1 (NONE 

UN  JEFFERSON-l 

1967  ! 

!  1 

! 

!  VILLE  ! 

| 

I  1*89! 

1 4 .3 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-l 

1967  ! 

!  1 

! 

!  VILLE  ! 

1 

!  1*39! 

20.1 INONE 

UN  JEFFERSON-l 

1967  1 

!  —  I 

! 

I  VILLE  ! 

! 

“ 

!  1*89! 

14.3IN0HE 

I IN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

!  "  ! 

1 

1  VILLE  1 

1 

“ 

!  1*30! 

14.1 INONE 

!IN  JEFFERSON-l 

1968  ! 

1  "  ! 

! 

!  VILLE  ! 

| 

m 

!  1380! 

20.0 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-l 

1968  1 

!  -  J 

I 

1  VILLE  ! 

! 

” 

1  13801 

20. 0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1968  ! 

! 

1  VILLE  ! 

J 

!  1*301 

14.1 INONE 

!IN  JEFFERSON-l 

1968  ! 

! 

1  VILLE  ! 

!  1360! 

20.01  NONE 

SIN  JEFFERSON-l 

1968  ! 

1 

!  VILLE  1 

!  1380) 

20.0! NONE 

UN  JEFFERSON-l 

1968  I 

- 

i  1 430! 

! 

14.11  NONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-l 

! 

1 9AA  ( 

- 

!  1380! 

20.0! NONE 

1  VILLE  I 

UN  JEFFENSON-I 

! 

1968  ! 

- 

j  1380) 

2O.OIN0NE 

UN  JEFFERSON-l 

1 

1968  1 

- 

!  13801 

20.0INONE 

!  VILLE  1 

UN  JEFFERSON-l 

! 

1968  ! 

- 

i  13801 

! 

20.0! NONE 

!  VILLE  t 

UN  JEFFERSON-l 

! 

1961  ! 

- 

j  1*30*1 

1* .1 INONE 

!  VILLE  1 

1XN  JEFFERSON-l 

1948  1 

- 

i  14301 

1  -  1 

t  1360! 

!  -  ! 

14.1 ! NONE 

!  VILLE  1 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1941  ! 

- 

! 

20*0! NOLE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-l 

1948  ! 

! 

1  VILLE  1 

! 

j  1*30) 

14.11  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1968  f 

*  “  1 

| 

!  VILLE  ! 

| 

j  1360) 

20.0IN0NE 

UN  JEFFERSON-l 

1948  ! 

i  | 

I 

1 

! 

I  VILLE  I 

1  I 

1. 

1 

! 

1 


EA9I4AA0!  195.01  3S.CI 
I  !  195.0!  55. Cl 

706IAAA5I  195. Cl  35.0! 

I  !  195.01  35.0! 

70414A4S!  195.01  35.0! 

I  1  195.01  35. Cl 

902I4M0I  24  5.0!  35.01 
!  !  245.0!  35.01 

706!4A4vl  195.0!  35. Cl 
I  I  195.0!  35.0! 

706I4A461  195.01  35. Cl 
I  I  195.0!  35. Cl 

7G614A46!  195.0!  35.C! 

!  !  195.01  35.0! 

70M4A44I  195.0!  35. C! 

I  I  195.0!  35.0! 

7 0 4 ! 4 A 4 6 1  195.0!  35.01 
I  I  195.01  35.0! 
704144461  195.0!  35. C! 

!  !  193.01  35.0! 

7061 4445 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.01  35.0! 

704I4A45!  195.0!  35.01 
!  I  200.0!  35.0! 

70HAAA5!  195.0!  35. C! 

1  !  200. 0!  33.0! 

7C6I4A45I  195.01  35. Cl 
1  !  200.0!  35. Cl 

7C614A45!  195.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

M9I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

A1914A41 1  195.0!  35.01 
!  1  195.01  35.01 

S19I4A40!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. Cl 

lelUAAO!  195.01  35.01 
!  I  195.0!  35. Cl 

081 1EA41 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35. Cl 

081 ! 4 A  41 !  195.01  35. C! 

I  1  195.0!  35.01 
00114A40!  195.0!  35. Cl 
!  I  195.0!  35. C! 

081 ! 4440]  195.0!  35. Cl 
!  I  195.01  35.0! 

081 ! 4441 !  195.01  35.01 
!  I  195.01  35.0! 

881UAA1!  195.0!  35.01 
I  I  195.0!  35. Ci 

881I4AEOI  195.01  35.0! 

!  !  195.01  35.01 

879UAA0I  195.0!  35. Cl 
1  !  195.01  35.0! 

079IEAAO!  195.0!  35.01 
1  !  195.01  35.01 

87914*41  1  195.01  35.01 
!  !  195.0!  35.01 

079UAA1!  195.0!  35.01 
!  1  195.01  35.0! 

879I4A41 I  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.01 

879UA40I  195.01  35.0! 

!  I  195.01  35.0! 

97914441 !  195.31  35.01 
!  !  195.01  35. C! 

87914A41 !  195.01  35.0! 

!  I  195.0!  55. C! 

879MA411  195.0!  33.01 
!  I  195.0!  35. C! 

87 9 1 4440 1  195.0!  35. C! 

1  I  195.0!  35.0! 

87914441 !  195.0!  35.01 
•  !  195.0!  35. C! 

C79UA40!  195.01  35.0! 

I  1  195.0!  35.0! 
961 14*  40!  193.01  35.01 
I  !  195.01  35.0! 
981 1 4A41 1  195.01  ’J.CI 
!  I  195.01  35.0! 

961 14A41 !  195.0!  35.01 
!  I  193.01  35.0! 

961 14A40!  195.0!  35. Cl 
1  1  195.0!  35. C! 

96114441 !  195.01  35.0! 

I  I  195.0!  35.0! 

96114*61 !  195.01  35.01 
!  !  195.01  35. 01 

941 144401  195.0!  35.C! 

j  •  ZZ.Zl 

961UA41I  19sIoi  Ziloi 
!  1  195.01  35.0! 

96114A41!  195.0!  35.01 
1  !  195.0!  35.0! 

96114441!  195.0!  33.0! 

!  J  193.0!  35.0! 

961UA41!  195.0!  35.0! 

1  :  195.01  35.0! 

96114*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  33.0! 

961I4A4Q!  195.0*  35,  ){ 

!  !  195.0!  33.n| 

961I4A41!  195.0!  35.01 
!  !  195.3!  35.0! 

961 I4A40I  195.0!  35.0* 

I  t  195.01  35.0! 

961I4A41!  195.01  35.0! 

!  I  195.0!  35.0! 

!  I  1  ) 

:  !  (  ! 


! 

! 

1 

t 

8.61 

1.0! 

11.0! 

1.6! 

11.0! 

1.6! 

9.01 

1.6! 

11.0! 

1.6! 

11.01 

1.6! 

11.0! 

1.6! 

11.0! 

1.6! 

11.0! 

1.6! 

11.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.6! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

1.9! 

*•0! 

2.0! 

9.0! 

2.2! 

9.0! 

2.2! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.2! 

9.0! 

2.2! 

9.0J 

c*GI 

9.0! 

2.2! 

9,01 

2.21 

9,01 

2.2! 

9.0! 

2.2! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.2! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.2! 

I 

I 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VES: 


EMM! 

•1ST! 


OPERATOR 


VESSEL  MARE  AND  NUMBER 


COAST 

EUARD 

NUMBER 


tVTCCt  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  KODE1LCNCTH!  IRDTMl  ! 
REEIS-1****!  REE.  !  REC.tLOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  !PAEE!  OVER-iOVER*!/////!  HORSE 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LSCKTI  POWER 


CAPACITY!  HICH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  1 

!  EST  (  CAR60  HARDLINE  IS  lOPERATZNfi  1  ! 

CARfiO  i  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  I  YEAR  ! 

//////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  8UILT  ! 

PASS-  !CLI«HT>!/A//////////////!TD!/A////////!  ! 

ENfiERS  !  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2  !*RESUILT! 


ELS 


(IS)  AMERICAN 
CO. 

ACBL  2691 

! 

COMMERCIAL  BARCU  LINES 

! 

I 

! 

!  !  !  ! 
it  it 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1515983 

! 

! 

1  !  1  ! 
941 1 4 A41 1  195.0!  35. C! 

! 

9.0! 

1 

13801 

! 

20.0 l NOME 

1 

!  (  195.01  35.0! 

2. 21 

-  I 

! 

AC8L  2*93 

1515987 

! 

♦611***11  195-01  35. Cl 

9.01 

13801 

20 • 0! NONE 

! 

! 

!  !  195.01  3S.C! 

2.2! 

ACBL  2694 

1515918 

! 

961I4A41I  195.0!  35.0! 

9.0! 

13801 

20.01  NONE 

! 

I 

!  1  195.01  35.0! 

2.2! 

-  1 

2J.1 ! NONE 

ACDL  2693 

! S2C29S 

! 

♦7514**11  19S.01  55.01 

9.0! 

1417! 

! 

! 

1  1  195.01  35.01 

2.0! 

-  ! 

1  4.3 1  NONE 

ACBL  2696 

1520296 

! 

! 

973I4A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

14671 

! 

1  1  195.01  35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

20.1 ! NONE 

ACDL  2697 

1520297 

! 

1 

97314A41!  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1417! 

I 

!  !  195.0!  35. C! 

2.01 

-  1 

! 

ACDL  2691 

1520298 

! 

97314A40!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1467! 

14.3! NONE 

J 

! 

1  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

ACDL  2499 

! 52029* 

! 

1 

975! 4A41 !  195.0!  35. Cl 

9.01 

- 

1417! 

20.1 ! NONE 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

2.01 

-  1 

! 

20. 1 ! NONE 

ACBL  2700 

! S2G300 

1 

97314A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1417! 

! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

20.1 ! NONE 

ACDL  2701 

1520301 

! 

97314A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

1 

1  !  195.0!  35. 0! 

2.0! 

-  ! 

I 

20.1 ! NONE 

ACBL  2702 

1520302 

1 

973I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

! 

20.1 ! NONE 

ACBL  2703 

IS2C303 

1 

97314A41 {  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

! 

!  !  195.0!  35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 ! NONE 

ACBL  2704 

1520304 

! 

♦7314**11  195. 01  SS.CI 

9.0! 

- 

1414! 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

20.1 1  NONE 

ACBL  2703 

1320305 

1 

97314A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 ! NONE 

ACDL  2706 

1520306 

! 

973I4A41 I  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1414! 

! 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  I 

! 

20. 1 ! NOME 

ACBL  2707 

1520307 

l 

973I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

1 

(  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 ! NONE 

ACBL  2708 

1520308 

1 

973I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

! 

1  |  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 » NONE 

ACBL  2709 

1520309 

1 

97314A41I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

i 

1  !  195.01  35. C! 

2.0! 

-  1 

20.1 ! NONE 

ACBL  2710 

1521238 

! 

! 

97314**11  193.01  35.01 

9.0! 

- 

1414! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

20. 1 ! NONE 

ACBL  2711 

•521239 

1 

973! 4A41 i  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 ! NONE 

ACBL  2712 

1521240 

t 

9731***11  195.01  33.01 

9.0! 

- 

t 

14141 

t 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 ! NONE 

ACBL  2713 

1521241 

1 

97314A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 ! NONE 

ACBL  271* 

1521242 

I 

9731***11  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1414! 

I 

! 

l  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 ! NONE 

ACBL  271$ 

1521243 

! 

9731***1 1  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1414! 

! 

! 

1  1  195.01  35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1! NONE 

ACBL  2716 

1521244 

I 

973I4A411  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1414! 

I 

i 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 ! NONE 

ACBL  2717 

1521245 

i 

9731***11  195.01  35. Cl 

°.0! 

- 

1414! 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

ACBL  2718 

1521246 

! 

9731***11  195.01  35. Cl 

9.0! 

** 

1414! 

20.1 'NONE 

! 

! 

!  !  195.01  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 1NCNE 

ACBL  2719 

1521247 

! 

973I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

20.1 1N0NE 

ACBL  2720 

1521248 

1 

97314A4U  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1414! 

! 

! 

t  !  195.0!  35. C! 

2.01 

-  ! 

! 

20. 1 1  NONE 

ACBL  2721 

! 521249 

1 

97314A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

*414! 

I 

! 

1  1  195.01  35. C! 

2.0! 

! 

9! 

20.1IN0NE 

ACBL  2722 

1521250 

! 

973 ! 4A41 1  195.0!  35. C! 

9.0; 

I 

! 

1  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

20. 1 i NONE 

ACBL  2723 

1521251 

» 

97314A41!  195.0!  35.0! 

9.0» 

» 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

I 

20.1 1NCNE 

ACBL  2724 

1521252 

97314A41I  195.0!  35. C! 

9.0! 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.o: 

! 

20.1! NONE 

ACBL  2725 

5  2  2  C  9  5 

1 

973I4A41!  *  35. C! 

9.0 

! 

! 

!  t  *  >.  '  S.C! 

2.0! 

! 

! 

20.11N0NE 

ACBL  2726 

1522096 

1 

973I4A411  t  .C! 

9.0! 

- 

•*14. 

! 

t 

!  1  “  4  .0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

20. 1 ! NONE 

ACBL  2727 

J  522097 

! 

973I4A41!  1.  *  “! 

9.0! 

- 

! 

1414! 

f 

1 

!  !  193. w  *j! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

20.1 ! NONE 

ACBL  2726 

1522C98 

! 

973I4A41!  195.0!  J5.C! 

9.0! 

- 

! 

1414! 

! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  2729 

J  522099 

J 

97314A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1414! 

20.1 ! NONE 

! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

20.1 1  NONE 

ACBL  2730 

1522100 

! 

97314A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1414! 

! 

J 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

; 

-  ! 

ACBL  2731 

1522101 

! 

97314A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1414! 

20.1 ! NONE 

! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

l 

-  1 

! 

ACBL  2732 

1522102 

! 

97J14A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1414! 

20.1 ! NONE 

J 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

! 

ACBL  2733 

1522103 

l 

97314A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1414i 

20.1! NONE 

! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

1 

ACBL  2735 

1522105 

! 

973I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1414! 

20.1! NONE 

j 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  1 

ACBL  2736 

1522106 

! 

973I4A41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1414! 

20. 1  l.NONE 

1 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

ACBL  2740 

1523876 

1 

994 !4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1488! 

20.4! NONE 

J 

1 

•  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

ACBL  2741 

152387* 

! 

994I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

14861 

20.4 ! NONE 

J 

1 

•  1  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  2742 

1523878 

! 

994J4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

j 

I486! 

20*4! NONE 

! 

! 

•  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

ACBL  2743 

1523879 

1 

99414A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

I486! 

20.4 ! NONE 

J 

! 

!  I  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

! 

ACBL  27** 

! 523880 

! 

994! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

I486! 

20.4! NONE 

J 

! 

!  1  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  2743 

1523881 

1 

994I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

I486! 

20.4 ! NONE 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

! 

ACBL  2746 

1523882 

1 

994I4A41!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1488! 

20.4 ! NONE 

I 

! 

1  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

ACBL  2747 

1523883 

1 

99414A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1488! 

20.4 ! NONE 

J 

! 

J  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

ACBL  27*8 

1523884 

99414A41!  195.0!  35. Ci 

9.0! 

- 

! 

1486! 

20. 4! NONE 

I 

! 

!  1  195.0!  35. Cl 

1.8! 

1 

—  ! 

ACBL  2749 

1523885 

! 

994I4A41!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

i 

I486! 

20. 4! NONE 

! 

1 

i 

J 

1 

I 

•  1  195.0!  55. Cl 

11  1 

1  1  1 

1.8! 

! 

! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

j 

i 

I  I 

!  ! 

!  ! 

!  I 

JIN  JEFFERSON-! 

!  V2LLE  I 
JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
(IN  JEFFERSON-! 

(  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

I  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  i 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ( 
UN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
1IN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 
•IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
IIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JFFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!1N  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

JIN  JEFFERSON-1 

!  VILLE  l 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 

•IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-I 
!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 
1  VILLE 

UN  JEFFERSON-I 
!  VILLI 

•IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 

!IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 


! 

! 

! 

! 

1968  ! 

! 

1968  l 
I 

1968  ! 

! 

1969  I 
1 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ( 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  > 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

* 

! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  • 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  ! 

! 

1969  * 
! 

1969  ! 

i 

1969  ! 

i 

1969  ! 

1969  *1 
! 

1969  ! 
! 

1969  ! 
! 

1969  ! 

• 

1969  ! 

i 

1969  ! 
! 

1969  ! 

i 


UH  Jfff(!50n* 


197C 


!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  J 

!IN  JEFFERSON"! 

•  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

•IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

•  VILLE 

SIN  JEFFERSON- 

•  VILLE 

UN  JCFFCRSON- 
!  VILLE 

!IN  JCFFERSON- 
!  VILLE 

! 

! 


i 

197C  i 

i 

1970  i 
! 

197C  ! 

1 97C  ! 
! 

197C  ! 

! 

1970  ! 

! 

1*?C  ! 

i 

197C  ! 
! 

197C  ! 
! 
! 
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ENfiRl 
•  1ST! 

VESSEL  MAKE 

OPERATOR 

ANB  NUMBER 

! 

!  COAST  ! 

!  SUARI 

!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  10RAFT1 

NET  1C0DE1LENSTH1IRDTH1  1 

R£SIS-1****1  RES.  1  RES.1L0AD-! 

TER  1  SEE  1 //////!/////!  ED  1 

TON-  IPACEl  OVER- l OVER-1 /////!  HORSE 
NASE  1  IV  1  ALL  I  ALL  1LI6KT1  POWER 

!  CAPACITY  1  HUH-  !  IVESSiL!  ) 

1  !  EST  1  CARSO  HAKPLIHS  !S  IOPEAATIHS  1  ! 

1  CARSO  1  FIXCO  1  CRU1RHEHT  ITC!  OASC  1  TEAR  1 

\mnnn  point  i  u«e-i  iaoi  ltne-i  !  ouilt  i 

1  PASS-  1CLXSHTH////////////////IT0I//////////I  OR  ! 

1  ENSERS  1  (FEET)!  UIH'-J  1EE1  LINE"?  l«RE8UILT! 

(It)  AMERICAN 
CO. 

! 

! 

COMMERCIAL  BAR61E  LINES 
! 

(CONTINUED)  1 

11  11 

11  1  1 

11  !  1 

11  !  1 

1  1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

14681 
-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

20 .4 1  NONE 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

ACBL  2750 

1528232 

! 

99414A41!  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.8! 

‘ 

1  IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1970  ! 

! 

ACBL  2751 

1528233 

I 

99414A41 1  195.01  35.01 

1  I  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.8! 

- 

I486! 

-  ! 

20.4 ! NONE 
! 

!XN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970  ! 

! 

ACBL  2752 

! 528236 
! 

99414A41 1  195.01  35.C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

I486! 

-  ! 

20.4 {NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1970  ! 

! 

ACBL  2753 

1528235 

1 

99414A41 1  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.8! 

“ 

1488! 

-  ! 

20 .4 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970  ! 

! 

ACBL  275* 

1528236 

1 

99414A411  195.01  35.01 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1488! 

-  ! 

20.4 ! NONE 

i 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1970  ! 

! 

ACBL  2755 

1528237 

99414A41 1  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.8! 

1486! 

-  ! 

20. 4! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970  ! 

1 

ACBL  2756 

1528238 

99414A41!  195.0!  33.0! 

1  1  195.0!  35.C1 

9.0! 

1.8! 

“ 

1488! 

-  ! 

20.4 ! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970  ! 

! 

ACBL  2757 

1528239 

! 

99414A41 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1486! 

-  ! 

20.4! NONE 

i 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970  ! 

! 

ACBL  2758 

1528260 

1 

99414A41!  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1466! 

-  ! 

20. 4 1  NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970  ! 

! 

ACBL  2759 

1528261 

1 

99414A41!  195.01  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1486! 

-  ! 

20.4 ! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970  ! 

! 

ACBL  2760 

1535530 

1 

99114A41!  195.0!  35.01 
!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1470! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

!TX  HOUSTON  ! 

!  ! 

1971  ! 

! 

ACBL  2761 

1535531 

1 

99114A41!  195.0!  35.01 

1  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1470! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

!TX  HOUSTON  ! 

!  ! 

1971  ! 

! 

ACBL  2762 

1535532 

j 

991 14A41 1  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1470! 

-  ! 

20.31N0NE 

! 

!TX  HOUSTON  ! 

!  ! 

1971  ( 
! 

ACfL  2763 

*1535533 

1 

99H4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1470! 

-  ! 

20. J! NONE 
! 

!TX  HOUSTON  1 
!  ! 

1971  ! 
! 

ACBL  2766 

1535536 

1 

991I4A41!  195.0!  35.0! 

I  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1470! 

-  i 

20.3 ! NONE 
! 

!TX  HOUSTON  ! 

!  1 

1971  i 
1 

ACBL  2765 

1535535 

1 

99114A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1470! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

!TX  HOUSTON  I 

1  j 

1971  ! 
! 

ACBL  2766 

1535536 

! 

99114A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1470! 

-  ! 

20. 3! NONE 
! 

!*TX  HOUSTON  ! 

!  ! 

1971  ! 
1 

ACBL  2767 

1535537 

l 

991UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

14?0i 
-  ! 

20 . 3 1  NONE 

I T X  HOUSTON  ! 

!  \ 

1971  ! 
! 

ACBL  2768 

1535538 

1 

991UA41!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

1470! 

-  ! 

20.31N0NE 

! 

!TX  HOUSTON  ! 

I  ! 

1971  ! 
! 

ACBL  2769 

1535539 

1 

99114A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

” 

1470! 

-  ! 

20.31N0NE 

! 

1 T X  HOUSTON  ! 

!  1 

1971  ! 
! 

ACBL  2770 

1535560 

1 

991 14A41 !  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

1470! 

-  ! 

20. 3 ! NONE 

I 

!TX  HOUSTON  ! 

!  i 

1971 

ACBL  2772 

1535562 

1 

99114A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  55.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

1470! 

-  ! 

20.3 ! NONE 

I 

!TX  HOUSTON  ! 

!  1 

1971 

ACBL  2773 

1535563 

1 

99114A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1470! 

-  ! 

20.3! NONE 
! 

I T X  HOUSTON  ! 

!  ! 

1971 

ACBL  2776 

1535566 

1 

991 ! 4A41 1  195.01  35.01 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

" 

1470! 

-  1 

20.3 {NONE 
! 

!TX  HOUSTON  i 

!  * 

1971 

ACBL  2800 

1539926 

1 

106214A411  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

“ 

1432! 

-  ! 

21 .3! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

- 

ACBL  2801 

1539927 

1 

106214A41 1  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  55.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1432! 

-  ! 

21.3fA.0MC 

! 

JIN  JEFf ERSON-! 

!  VILLE  1 

1972 

ACBL  2802 

1539928 

l 

106214A41 {  195.0!  35. C! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1432! 

-  ! 

21.3! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  V1LLF  l 

1972 

ACBL  2803 

1539929 

1 

106214A41 1  195.01  35. C! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

1432! 

-  ! 

21.3 1N0NE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2806 

1539930 

1 

106214A41!  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.C1 

9.0! 

1.9! 

■ 

1432! 

-  ! 

21 • 3 ! NONE 
! 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2805 

1539931 

1 

106214A61 1  195.0!  35. Ul 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1432! 

-  ! 

21. 3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2806 

1539932 

1 

106214A41 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1432! 

-  1 

21 .3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2807 

!539«33 

! 

106214A41 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1432! 

-  i 

21.3IN0NE 

] 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2808 

1539936 

1 

1062!4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

* 

1 43  2  i 
-  ! 

21.3IN0NE 

! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

A COL  2809 

1539935 

1 

1 062 ! 4 A 41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1432! 

-  ! 

21.3IH0NE 

! 

SIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2810 

1539936 

i 

1 062! 4A41 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1432! 

-  ! 

21.3IN0NE 

! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2811 

i 539937 

1 

1062J4A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1432! 

-  i 

21. 3!*  NONE 
j 

!1N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2812 

1539938 

1 

1062 ! 6A41 !  195.0!  3S.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

14321 
-  ! 

21 .sInone 
! 

!  IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  7813 

1539939 

1 

1062UA41!  195.0!  3S.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1432! 

-  ! 

21.3! NONE 

j 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2816 

1539540 

j 

106214A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1432! 

-  ! 

21 • sj  NONE 
i 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2815 

1539941 

1 

1062!4A41!  195.0!  3S.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

* 

1432! 
-  ! 

21 .jInone 
! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2816 

1539942 

1 

1062S4A41 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

* 

1432! 

-  ! 

21 .3 ! NONE 
! 

SIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2817 

1539943 

1 

106214A41 !  195.0!  3S.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1432! 

-  i 

21 • 3 {NONE 

i 

SIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2818 

1539944 

1 

106214A41 !  195.0!  3S.C! 

■  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

* 

1432! 

-  i 

21 .  sl NONE 
j 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2819 

1535545 

■ 

106254A41 !  195.0!  35.C! 

9.0! 

1.9! 

1 43  2  5 

21 .si  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLI 

1972 

ACBL  2820 

1543342 

l 

1 0£ 2 1 4 A41  j  19sIot  lY.Ol 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

j 

1432! 

-  i 

21.3! NONE 

i 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2821 

1543343 

■ 

106214A41!  19S.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

14321 
-  ! 

21 .3JN0NE 
i 

i IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2822 

i  543344 

1 

106214A41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

— 

1432! 
-  ! 

21 .si  NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1972 

ACBL  2823 

1543345 

1 

106214A41!  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

” 

1432! 
-  ! 

21.3SNONE 

! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE 

1972 

ACBL  2826 

1543346 

! 

1062I4A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

" 

1432! 
-  ! 

21.3! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE 

1972 

ACBL  2825 

I547C52 

I 

102414A41!  195.0!  35.3! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1432! 
-  ! 

21 .3  !NONE 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE 

1973 

ACBL  2826 

1547C53 

1 

102414A41J  195.0!  35.C! 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1432! 
-  ! 

21 .31  NONE 

1 

JIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE 

1973 

ACBL  2827 

1547C54 

1 

1024!4A41!  195.0!  35.C! 

!  (  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1432! 
-  ! 

21 .s! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE 

1973 

ACCC  2828 

1 547055 

1 

102414A41 !  195.0!  35. C! 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

| 

1432! 

.  j 

21 . 3! NONE 
! 

•IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE 

1973 

ACBL  2829 

1547056 

1 

1 

! 

1024! 4A41 !  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35.0! 

!  !  !  ! 

!  J  1  ! 

9.01 

1.9! 

1 

! 

1432! 
-  ! 

! 

! 

21 .3 !  NONE 

1 

i 

! 

SIN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
! 

! 

1973 

116 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

Of 

VESSELS 

: 

ENGRl 

meet 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  1 

1 

DISTl 

OPERATOR 

WET  ICOOC! LENGTH! 9RDTHI 

! 

! 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 

!  S  10PEPATING  I 

! 

YEAR  J 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

»OXNT  !  LINE-1 

!  A01 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  CUA"D 

TON-  IMAGE  1 

0VER-10VER-I/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)! //////////////// ITO! //////////! 

OR  ! 

1  NUMBER 

XASE  1  IV  l 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

MOVER! 

ENGERS  ! 

(FEED!  LINE- 2 

!  EE! 

LINI-2  !*RE9UILT! 

(11) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL 

I 

! 

BAR5JE  LINES 

1  1 

1  1 

1  i 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

t 

1 

1973  ! 

ACBL 

2830 

! 547C57 

1024 I4A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21.3IN0NE 

i  in 

JEFFERSON-! 

! 

1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

1**3  ! 

AC8L 

2831 

1547058 

10241 4A41 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1432! 

21.3! NOME 

1  IN 

JEFFERSOW-! 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

AC8L 

2832 

1547C59 

102414A41! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

2 1 • 3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

1973  ! 

AC8L 

2833 

I547C60 

1024 1 4A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  t 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

' 

AC0L 

2633 

I547C62 

106214A41 1 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

j 

1432! 

21.3IN0NE 

ilN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2836 

! 547063 

10621 4 A  41 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21 • 3! NONE 

2  IN 

Jtf«£»SOK-! 

1973  ! 

! 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.9! 

1 

•  i 

| 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2837 

1547064 

1062! 4 A  41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14321 

21 .3 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  i 

! 

! 

VILLE  I 

! 

AC8L 

2838 

1547C65 

106214A411 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

•  14321 

21.3! NONE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

! 

VILLE  l 

! 

ACBL 

2839 

1547066 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21 . 31  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

.  1 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2840 

1547067 

106214A411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1432! 

21.3‘NCNE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

' 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.9! 

i 

-  I 

i 

« 

VILLE  ! 

ACBL 

2641 

1547068 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1432! 

21 • sj  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

.  i 

! 

J 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2842 

1547C69 

106214A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1432! 

21 .3! NONE 

ilN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

■ 

-  ! 

l 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

2843 

1547C70 

106214A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

i 

1432! 

21 .3! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2644 

1547071 

106214A41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

* 

1432! 

21  •  3  !  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

I 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

» 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

2145 

1549463 

1 062(4441 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1432! 

21.3! NONE 

iiN 

JEfFEOSON-! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

- 

ACBL 

2846 

1549464 

106214*41 1 

195.0! 

35. Ct 

9.0! 

- 

j 

1432! 

21 . 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

J 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

.  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2847 

1549465 

1062I4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1432! 

21.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2841 

1549466 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1432! 

21 • 3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON"! 

1973  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. 01 

1.9! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2849 

I 549467 

1062I4A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1432! 

21  .3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

> 

1 

t  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

2150 

1549466 

1 

1 06  2  2  4  A  41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

- 

{  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

I 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2851 

1549469 

1 

106214A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2852 

1549470 

1 

106214A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3!  NOME 

UN 

JEFFERSON-! 

1°73  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

- 

ACBL 

2853 

1549471 

I 

106214A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1432! 

21.3IN0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

-i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

2854 

1549472 

1 

1062I4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1432! 

21.31N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2855 

1549473 

! 

1062I4A41 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

! 

ACBL 

2056 

1549474 

1 

106214*41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON- ! 

1973  ! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

ACBL 

2857 

1549475 

1 

106214*41 i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1432! 

21 . 3 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2858 

1549476 

t 

106214*41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2859 

1549477 

1Q62I4A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1432! 

21.31N0ME 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2660 

1549478 

106214*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  J 

! 

ACBL 

2661 

1549479 

106214A41! 

195.0! 

3S.01 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2162 

1549480 

106214A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-t 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2863 

1549481 

1 062I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

2164 

1549482 

1 062 I4A41 ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1432! 

21 .3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

! 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2665 

1549483 

106214*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21.31  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  t 

I 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2866 

1549484 

106214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

21  •  3  1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973  ! 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  1 

! 

j 

ACBL 

2867 

1555274 

1024 ! 4 A  41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1415! 

21.2IN0NE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1974  ! 

| 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

.  ; 

i 

! 

VILLE  ! 

{ 

ACBL 

2868 

1555275 

102'.  14  *411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21 . 2! NONE 

tIN 

JEFFERSON-! 

1974  | 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2649 

1555276 

102414A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

141  si 

21  -  2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974  ! 

{ 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2870 

1555277 

1 024 I4A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21.2INONE 

UN 

JEFFERSON" I 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

- 

ACBL 

2871 

1555278 

1 02414*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21.2JN0NE 

UN 

JEf/ERSON-1 

1974  | 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  I 

I 

ACBL 

287 2 

1555279 

102414A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21.2 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974  ! 

- 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

I 

1 

VILLE  1 

! 

ACBL 

2873 

1555200 

1024I4A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1415! 

21 .2! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1974  1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2874 

1555211 

102414*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21 • 2 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974  1 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

! 

im 

2i?5 

1555222 

102414*41} 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1415! 

21 . 2 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974  I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

I 

ACBL 

2874 

1555203 

102414*41  f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14151 

21 .2! NONE 

UN 

JEFFERSON"! 

1974  ! 

1 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.91 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

2877 

1553284 

102414*41 t 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14151 

21  • 2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  1 

! 

I 

VILLE  ! 

» 

ACBL 

2878 

1555285 

102414*41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1415! 

21.21N0HE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

2879 

1555284 

102414441! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

* 

14151 

21 .2 !  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974  1 

1 

I  1 

195.0! 

35. 01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1 

ACBL 

2880 

1555287 

1024 14*41  1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1415! 

21.2IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974  1 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

•  ! 

1 

1 

VILLE  1 

! 

ACBL 

2811 

1555288 

102414A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14151 

21  .2 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974  ! 

| 

1  1 

195.01 

35.01 

1.9! 

-  J 

! 

1 

VILLE  I 

1 

ACBL 

2682 

1556474 

1 024 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21 • 2! NONE 

UN 

JEFFERSON"! 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

i 

! 

VILLE  1 

! 

: 

ACBL 

2183 

1554475 

102414*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1415! 

21.21N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974  | 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.91 

-  1 

1 

1 

VILLE  1 

1 

1974  I 

‘J 

ACBL 

2884 

1556474 

1024I4A41 1 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

1415! 

21 .2! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

t 

I 

I 

I  I 

1  1 

t  1 

195.0! 

t 

1 

35.01 

1 

! 

1.91 

1 

1 

-  1 
1 
! 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

VILLE  1 

1 

1 

1 

1 

1 

VESSEL  NAME  AND  HUMBER 


1  COAST 

t  guard 

1  NUMBER 


(U)  AMERICAN  COMMERCIAL  BARG1E  LINES 
CO*  I 

(CONTINUED)! 


IVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

NET  (CODE (LENGTH!  QRDTH!  1 

REGXS-!*«**t  REG,  !  PCG.ILOAO-! 

TEN  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IMAGE!  OVER-! OVER- !///// !  HORSE 
MACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILXGHTI  ROVER 


1 02414A41 I 
!  ! 

102414A41! 

(  1 

1 024 14A41 ! 

!  ! 

1024I4A41! 

!  ! 

1024J4A41 ! 

!  ! 

102414A41! 

(  ! 

1 02414A41 ! 

!  ! 

1024I4A4K 
!  ! 

1 02414A41 ! 

!  ! 

1024(4441 1 

!  ! 

1024 ! 4A41 ! 

!  ! 

1 024 ! 4441 ! 

1  ! 

1024144  41  ! 

!  ! 

102414441 ! 

!  ! 

1024! 4441 ! 

!  ! 

1024UA41! 

(  1 

1 02414A41 1 
(  1 

102414441  ! 

!  ! 

102414441  ! 

!  ! 

1 02414441 ! 

I  ! 

10241 4A41 ! 

1  ! 

1024! 4 A  41 1 
!  ! 

10241 4A41 1 

!  ! 

102414441 ! 

!■  1 

1 02414441 1 
(  ! 

1 024 1 4441 ! 

!  I 

1024 14441 ! 

!  I 

1024144  41  ! 

!  ! 

1024 14  441  ! 

!  ! 

10241 4441 ! 

!  ! 

10241 4441 ! 

1  ! 

102414441  ! 

1  I 

1 02414441 1 
!  1 

1024 14441 1 
!  1 

1 024 1 4  A  41 ! 

!  ! 

1024 14441 ! 

!  I 

102414441 ! 

I  ! 

1 02414441  ! 

!  i 

102414441  ! 

!  ! 

102414441 ! 

I  ! 

1024144  41  J 

!  ! 

102414441 1 

!  ! 

1024144  41  ! 

1  1 

102414441  < 

!  ! 

102414441  f 
!  I  1 

10241 4441 !  1 
1  1  1 

1024 14441 !  1 
I  !  1 

1 02414441  f  1 

!  I  1 

1 02414441 1  1 

!  !  1 

1024144411  1 
I  I  1 

102414441 1  1 
1  1  1 

1 02414441 1  1 
1  !  1 

102414441 1  1 
1  1  1 

10241 4441 |  1 
I  1  1 

1  1 

1  ! 


CAPACITY!  HI6H-  I  !  V  E  S  S  £  L  1 

1  CST  1  CARSO  HANDLING  IS  (OPERATING  1 
CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  !TC !  BASE  1 
////////I  POINT  I  LINE-1  IA01  LINf-1  1 
PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////1TD! ////////// 1 


ENGERS  !  (FEET) 1 


LINE-2  (♦REBUILT! 


21 • 2  !  NON  E 
! 

21*2! NONE 
! 

21*21  NONE 
! 

21.21N0NE 

! 

2  !  • 2 ! NONE 
! 

21*21  NONE 
! 

21*2! NONE 
1 

21  •  2 ! NONE 
! 

21.21N0NE 

! 

21*2! NONE 
! 

21.21N0NE 

! 

21 *2 !  NONE 
! 

21 *2 ( NONE 
! 

21*2! NONE 

21 • 2 ! NONE 
! 

21  •  2  !  NONE 

! 

21 • 2 ! NONE 
! 

21 • 2 ! NONE 
I 

21 *21  NONE 
I 

21 *2!N0NE 
! 

21.2IN0NE 

! 

21 *2! NONE 

21 *2lN0NE 
I 

21.2IN0NE 

21 *2! NONE 
! 

21 • 2  !  NONE 
I 

21.2! NONE 
! 

22.0! NONE 
! 

22*0! NONE 
! 

22.0! NONE 

» 

22.O1N0NE 

I 

22.0! NONE 

! 

22.01  NONE 
1 

22.0! NONE 
! 

22.O1N0NE 

! 

22  *0! NONE 

22.01N0NE 

! 

22.0! NONE 
! 

22.0! NONE 
! 

22.01  NONE 

! 

22.0IN0NE 

! 

22.01N0NE 

! 

22.0! NONE 
I 

22.O1N0NE 

22.0! NONE 
I 

22*0! NONE 

! 

22*0! NONE 
I 

22*0! NONE 
! 

22.0! NONE 
I 

22 .01  NONE 
I 

22.0! NONE 
I 

22.0! NONE 
I 

22.01N0NE 

I 

22.0! NONE 
I 
! 

1 


!  1 

!  1 

!  I 

!  I 

!  ! 

1  IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
! IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
1 I N  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
IIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
I  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON- 1 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
IIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  l 
UN  JEFFERSON-! 
I  VILLE  I 
IIN  JEFFERSON-! 
I  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLI  ! 
UN  JEFFERSON- 1 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 
I  VILLE  1 
UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-i 
I  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
I  VILU  ! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

| IN  JFFMICQN-! 

1  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-I 

I  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

UN  JEF*ERSON-l 
I  VU(  1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILU  t 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  1 

!  I 

1  1 
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TABLE  2  *  DESCRIPTION 

Of 

VESS 

ELS 

1VTCC1  DIMENSIONS  JORAfTt 

!  CA 

PACXTY!  MICH-  ! 

IVEtSEU 

! 

ftXST! 

OPERATOR 

DEI  ICOCEUEKtTHlaittTHt 

! 

| 

! 

EST  !  CARCO  HANDLXNC 

IS  ICPEIATINt  I 

! 

YEAR  t 

* 

CARCO  !  fXXED  !  E1UIPNENT 

//////!  POINT  1  LINE-1 

1TC 1  BASE  ! 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!// 

I  AO!  E.m-1  1 

BUILT  1 

- 

VESSEL  MAKE 

Akt  WIRIER 

1  WARD 

TOK-  IPASE!  OV8A-IOV8A-I//A//!  HOAJEI 

PASS-  ! (LICHT) I //////////////// ITD !////////» M 

OR  ! 

1  NtfOER 

MACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILICHT!  POWER!  ENCEAS  1  (FEET)! _ 

IEE!  LINE -Z  ' *KcouiL  1 1 

<1l)  AMERICAN 
CO. 

AC8L  2939 

COKREKCIAL 

! 

1 

BARSiE  LINES 

II  1  1 

!  >  11 
It  11 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

| 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  i 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

* 

(CONTINUED)] 

] 571955 

11  1  1 

1 024I4A41 1  195.0!  35.01 

! 

9.0! 

_ 

! 

! 

1 

1415! 

! 

22. 0 1  NOME 

!  ! 

1  IN  JEFFERSON-! 

1976  ! 

J 

1  1  195.01  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1976  ! 

ACBL  2940 

1571956 

f 

102414A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1415! 

22.0! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1976  ! 

ACBL  2941 

1571957 

102414A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1415! 

22.0i NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

! 

t  1  195.01  35*0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

AC8L  2942 

1575462 

1 02414A41 1  195.01  35.01 

9.01 

- 

! 

1412! 

21.2! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

l 

l  1  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1976  ! 

- 

ACBL  2943 

1575463 

1024 I4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 • 2 ! NONE 

1  IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  i 

ACBL  2944 

1575464 

102414A411  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

I 

14121 

21 .21  NONE 

1 IN  JEf FCRSON-! 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACM.  2945 

1575465 

102414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14121 

21.2!  NONE 

(IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2946 

1575466 

102414A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 .2! NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

ACBL  2947 

1575467 

102414A41 1  175.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1412! 

21  • 2 !  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

! 

I  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2946 

1575466 

1 02414A41 1  19S.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 .2 !  NONE 

t X N  JEFFERSON'! 

i 

!  1  195.01  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

4: 

ACBL  2949 

! 575469 

1 02414A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.2!  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

!  1  195.01  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

ACBL  2950 

1575470 

102414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.2! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1 

!  t  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  i 

ACBL  2931 

1575471 

102414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.2!  NONE 

1IN  JEFFERSON-1 

5 

•  1  195.01  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

ACBL  2932 

1575472 

102414A41!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21  *2i  NONE 

•IN  JEFFERSON-i 

4 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

ACBL  2933 

1575473 

102414A41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

?.1 .2  {NONE 

!  IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.0!  35. Cl 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  i 

4 

ACBL  2934 

1575474 

102414A41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

14121 

21 • 2 !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

!  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

j 

ACBL  2955 

1575475 

1 02414A41 l  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.2!  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.0!  35. 0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

ACBL  2956 

1575476 

102414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.21N0NE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

J 

-  » 

1 

!  VILLE  1 

1976  ! 

ACBL  2957 

1575477 

102414A41 1  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

i 

1412! 

21 .2 !  NONE 

!IN  JEFFERSON1*  1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

l 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

1976  i 

■ 

ACBL  2956 

1575478 

102414A41 1  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 • 2 ! NONE 

UN  JEFFERSON-2 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

j: 

ACBL  2959 

1575479 

102414A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 .2 ! NONE 

!1N  JEFFERSON-! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

ACBL  2960 

1575480 

1 024I4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

14121 

21 . 2 ! NONE 

UN  JEffERSON-! 

-J 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2961 

1575451 

102414A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 .2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

! 

1976M 

ACBL  2962 

1575482 

1 024 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 .2 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

| 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2963 

1575483 

102414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1412! 

21 • 2 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

Z 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2964 

1575484 

102414A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

2 1 .2 {NONE 

UN  JEFFERSON-! 

-■ 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBl  2965 

1575455 

1024 14A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.2! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

’ 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

t 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2966 

1575486 

1024 14A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.21N0NE 

JIN  JEFFERSON-! 

j 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2967 

1577668 

102414A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1412! 

21 • 2 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9J 

I 

-  t 

! 

!  VULE  1 

1976  ! 

ACBL  2966 

1577669 

102414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 • 2 ! NONE 

!!N  JEFFERSON'! 

1 

!  i  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I  VILLE  ! 

1976  ! 

ACBL  2969 

1577670 

1024J4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.21N0NE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

!  f  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

ACBL  2970 

1577671 

102414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

l 

1412! 

21 . 2 ! NONE 

X XN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  *! 

f 

ACBL  2971 

1577672 

102414A41J  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1412! 

21 • 2 !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

_■ 

ACBL  2972 

‘1  577673 

1024! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 • 2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

5 

ACBL  2973 

1577674 

1 024I4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.2IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

1976  i 

ACBL  2974 

1577675 

102414A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1412! 

21.2IN0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

£ 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2975 

1577676 

1 024 14A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.2JN0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

: 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  ! 

ACBL  2976 

1577677 

1024I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1412! 

21  .  2  !  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  195. C!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1976  1 

= 

ACBL  2977 

1577678 

1024I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 . 2  ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

-• 

1 

•  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2976 

1577679 

102414A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21.2!  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1976  i 

ACBL  2979 

1577680 

1 024! 4A41 i  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 .2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

I 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

1 

-  | 

1 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

J 

ACBL  2980 

1577661 

102414A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 . 2 i NONE 

UN  JEf FEPSON-! 

? 

1 

!  !  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1976  ! 

ACBL  2981 

1577682 

102414A41!  195.01  33. C! 

9.0! 

- 

! 

1412! 

21 . 2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  i 

t 

t  VILLE  ! 

! 

1977  ! 

ACBL  3000 

158C437 

909J4A41 1  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20. 3 ! NONE 

UN  JEffERSON"! 

1 

!  !  195.01  35. C! 

1.9! 

! 

-  « 

j 

!  VILLE  ! 

! 

1977  ! 

ACBL- -3001 

1580438 

909J4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

J 

1442! 

20.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  195.0!  35.01 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  vIllE  i 

! 

1977  1 

ACBL  3002 

158C439 

9C914A41!  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20. 3! NONE 

UN  JEFFERSON"! 

I 

!  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1977  j 

ACBL  3003 

1580440 

909I4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20.31  NONE 

!IN  JEFFERSON"! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

I 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1977  ! 

ACBL  3004 

1S8C441 

90914A41I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1442! 

2O.J1N0NE 

UN  JEFFERSON" ! 

1 

!  !  195.01  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

! 

1977  ! 

ACBL  3005 

158C442 

9091 4A41 1  195.0!  75.01 

9.0! 

- 

! 

14421 

20.3 1  NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1 

1  I  195.01  35. C! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1977  ! 

ACBL  3006 

1580443 

909! 4A41 1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

l 

1442! 

20.31  NONE 

!IN  JEFFERSON-I 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

!  VILLE  1 

! 

1977  * 

ACBL  3007 

! 58C444 

90914*41!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20.3! NONE 

UN  JEFFERSON"! 

! 

!  •  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1977  1 

ACBL  3008 

1580445 

909! 4441 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1442! 

20.3 ! NONE 

JIN  JEFFERSON-I 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

j 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1977  ! 

AC8L  3009 

258C446 

9C9J4441!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1442! 

20. 3  1  NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1971  ! 

ACBL  300X 

1536046 

90214440!  245.0!  35. C! 

11.0! 

- 

1 

2404! 

16.0! NONE 

!KY  PADUCAH  ! 

! 

1 

1 

!  !  245.0!  35. C! 

I  !  !  ! 

(1  !  ! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

■ 

j 

! 

! 

i  J 

I 
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CUM 

— ■  r  '■■■■“ 

JWU1LUI1 - 1*"- 

( VTCCI 

IIMENSIONS  ! BRAFTl 

! CAPACITY! 

HIM-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

BIST! 

OPERATOR 

NET  (COBEiLENCTMlIRBTNl 

! 

! 

! 

ES7  J  CARSO  HAMBLINS 

IS  1QPERATINC  ! 

!  COAST 

TER  !♦ SEE ( //////(/////I 

!»  i 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1*01 

LINE-1  ! 

VESSEL  BANE 

ANB  NUMBER 

!  CUARB 

TON-  !PA«Et 

OVER- 1  OVER- f /////! 

HORSE 

PAH-  1 (LZ6KY) !//////////////// 1 ID  1 ////////// j 

!  NUMBER 

NACE  1  IV  ( 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER 

EKCEIt  1 

(FEET)!  LINE-2 

ICC! 

LINI-2  ! 

(11) 

AMERICAN 

CO. 

! 

1 

COMMERCIAL  BARfifE  LINES 

1  1 

t  ( 

!  ( 

( 

! 

I 

1 

f 

i 

! 

J 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

(CONTINUUM 

!  1 

! 

! 

! 

! 

( 

ACHL 

3010 

9580745 

909! J  A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! HOME 

I  IN 

JEFFERSON- 

! 

(  ! 

195,01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VILLC 

ACOL 

3011 

(5*0746 

909I4A41! 

195. 0( 

35.01 

9.0! 

- 

1442! 

20.31  NONE 

i  IN 

J€*FERSON- 

! 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.91 

-  ! 

1 

! 

VILLE 

ACM. 

3012 

(580747 

90914A411 

193,0! 

35.01 

9.0! 

- 

1442! 

20.3 1N0NE 

!IN  JEFFERSON- I 

t 

!  ! 

193.0! 

3S.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACM. 

3013 

(510748 

909 1 4  A  41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

l  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

( 

VILLE  1 

ACIL 

3014 

(580749 

90994A411 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14421 

2O.3IN0NE 

JIN 

JEFFERSON-j 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

•  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

3015 

(580750 

909I4A41 I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1442! 

20.3!N0NE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

J 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

J 

! 

VILLE  1 

ACIL 

3014 

(510751 

90914A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1442! 

2O.3IN0NE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3017 

(580752 

909I4A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

] 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACM. 

3011 

1580753 

909(4*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VILLE 

ACBL 

3019 

1580754 

90914A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON- 

1 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL  301X 

1534047 

90214A40! 

245.0! 

35. CJ 

11.0! 

- 

2404! 

16.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

i 

(  1 

245.0! 

35. OJ 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

ACBL 

3020 

(510755 

90914A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON- 

! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3021 

(58C754 

909I4A4U 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON- 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3022 

1580757 

909I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON- 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3023 

(580758 

9C9I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3JN0NE 

!  IN 

JEFFERSON- 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3024 

!  5IC759 

909I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14421 

20.3 (NONE 

t  IN 

JEFFERSON- 

! 

!  i 

195.0! 

35.  Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3025 

(582184 

90914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3INONE 

!IN  JEFFERSON- 

I 

i  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3026 

1582165 

90914A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

(IN 

JEFFERSON- 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1*9! 

-  ! 

> 

! 

VILLE 

ACBL 

3027 

1582186 

909 J4A41 J 

195.0! 

35.0J 

9.0! 

- 

1442! 

20. 3 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON- 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VILLE 

AC9L 

302B 

1582187 

9Q914A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

2O.3IN0NE 

! IN  JEFFERSON- 

! 

!  ( 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLC 

ACBL 

3029 

(592118 

90914A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

! IN  JEFFERSON- 

( 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

302X 

(536048 

90214A40I 

2*5.0! 

35.  C! 

11.0! 

2404! 

1 6. 0 ! NONE 

!KY 

PADUCAH 

I 

1  ( 

245.0! 

J5.CI 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

ACBL  3030 

(582189 

90m*M! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1**2! 

20.31  NONE 

IIN  JEFFERSON- 

i 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3031 

1512190 

909 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1442! 

20.3! NONE 

IIN  JEFFERSON- 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VILLE 

ACBL  3032 

(582191 

909J4A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1442! 

20.3! NONE 

!1N  JEFFERSON- 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

-  ! 

1 

! 

VILLC 

ACIL 

3033 

(582192 

909! 4A41 1 

195.0! 

3S.0I 

9.0! 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON- 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLF 

ACBL 

3034 

1502193 

909  2  4 A  *1 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1442! 

20.31  HONE 

I  IN 

JEFFERSON- 

! 

!  1 

193.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLC 

ACBL 

3035 

1582194 

909J4A41 t 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1442! 

20.3 (NONE 

(IN  JEFFERSON- 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

( 

VILLE 

ACBL 

3034 

(582195 

90914A41 ( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1442! 

20.3 JNONE 

IIN 

JEFFERSON- 

! 

(  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3037 

(582196 

9  0  9 !  4  A  41  i 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1442! 

20.31NONE 

!IN 

JEFFERSON- 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

VILLC 

ACBL 

303B 

1582197 

909J4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

2O.31N0NE 

!  IN 

JEFFERSON- 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  t 

! 

! 

VILLC 

ACBL 

3039 

(582198 

909J4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

2O.3IN0NE 

!IN 

JEFFERSON- 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3040 

(582199 

909I4A41 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

2O.3JN0NE 

!  IN 

JEFFERSON- 

! 

!  ( 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  * 

! 

I 

VILLC 

ACBL 

3041 

(582200 

909(4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

IIN 

JEFFERSON- 

! 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  i 

» 

2 

VILLE 

ACBL 

3042 

(582201 

909( 4A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

2O.3IN0NE 

ilN 

JEFFERSON- 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3043 

1582202 

90914A41I 

195.01 

35.0! 

9.0( 

- 

1442! 

20.3 ! NONE 

IIN 

JEFFERSON- 

l 

!  ( 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

( 

! 

VILLE 

ACBL 

3044 

(592203 

909UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.31N0NE 

IIN 

JEFFERSON- 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

i 

! 

VILLE 

ACBL 

3045 

(582204 

909J4A41J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON- 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

» 

VILLC 

ACBL 

3046 

1582205 

90914A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1442! 

2O.31N0NE 

iiN 

JEFFERSON- 

1 

!  J 

195. OJ 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3047 

1 562206 

909 (4A41 I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3 (NONE 

IIN 

JEFFERSON- 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLC 

AC9L 

2048 

1582207 

9C914A41 l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. 3 (NONE 

SIN 

JEFFERSON- 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

VILLE 

ACBL 

3049 

(582208 

9C9I4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1442i 

20.3 i NONE 

IIN 

JEFFERSON- 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

304X 

(536050 

9021 4A401 

245. 0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2404! 

16.0JN0NE 

IKY 

PADUCAH 

i 

1  ( 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ACBL 

3050 

1582209 

90914A411 

195.0! 

3$. Cl 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

IIN 

JEFFERSON- 

1 

(  J 

195. ni 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VILLE 

ACBL 

1051 

1562210 

909(4441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

IIN 

JEFFERSON- 

( 

!  ! 

I°5i0! 

35.0! 

1.9! 

•  i 

• 

: 

ACBL 

3052 

1582211 

90914A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

SIN 

JEFFERSON- 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3053 

(562212 

909I4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

IIN  JEFFERSON- 

t 

I  I 

193.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACM. 

3054 

(582213 

909 ! 4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1442! 

20. 3 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON- 

I 

1  1 

193.01 

35.CI 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACIL 

3055 

15822*4 

909I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1442! 

20.3! NONE 

IIN 

JEFFERSON- 

! 

!  ! 

195.01 

35.  Cl 

1.9! 

-  I 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3056 

(582215 

9C914A41 ( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3 (NONE 

!IN 

JEFFERSON- 

I 

!  I 

195.0! 

35.C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3057 

(562216 

909 1 4  A  41 ( 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1442! 

20*3! NONE 

! IN  JEFFERSON- 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

l 

VILLE 

ACBL 

3056 

(562217 

90914A41J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3 {NONE 

i  in 

JEFFERSON- 

» 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

ACBL 

3059 

(582216 

9C9I4A41 I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1442! 

20.3! NONE 

I  IN 

JEFFERSON- 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.91 

-  ! 

i 

! 

VILLE 

ACBL 

305* 

(536051 

902!4A40t 

245.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

2404! 

1 C  »ol NONE 

!KY 

PADUCAH 

! 

! 

f 

1  ! 

!  ! 

(  i 

245. OJ 

1 

1 

35.  C! 

1 

t 

1.6! 

1 

! 

•  t 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

( 

! 

YEAH  1 
BUILT  I 
OR  I 
‘REBUILT! 


1977  I 
! 

1977  I 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
I 

1977  ! 
! 

1977  i 

! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1971  I 
! 

1977  ! 
I 

1977  ! 
! 


1977  ! 

I 

1977  ! 

! 

1977  ! 
! 

1977  ) 

! 

1977  ! 
! 

1977  ! 

! 

1977  ! 
! 

1971  ! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  1 
! 

1977  ! 
1 

1977  I 
i 

1977  ! 
! 

1977  ! 

! 

1977  ! 
! 

1977  i 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1971  ! 
I 

1977  I 
! 

1977  ! 

1977  ! 

! 

1977  | 
! 

1977  I 

! 

1977  ! 

1977  !* 
! 

1977  I 
! 

1977  1 
! 

1977  ! 
! 

1971  1 
! 
! 
! 
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TABU  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


thfiM 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

I  COAST 
t  GUARD 
!  NUMBER 

IVTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT t 

I  NET  (CODE ! LENGTH! BROTH 1  ( 

lR£GtS-l*t**|  RES.  1  REG.ILOAD-! 

(  TER  l  SEE1//////1/////1  ED  1 

1  TON-  (PASEI  0VER-10VERM/////1 

I  NA6E  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGHT! 

HORSE! 
MOVE  Ml 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT 

Utm/n  POINT  !  LINE-1 

PASS-  1  (LIGHT)  !//////////////// 
ENGCRS  !  (FEET) !  LINE-2 

i  V  E  S  S  £  L  ! 
IS  (OPERATING  ! 
ITC 1  BASE  ! 

!  AO!  LINE-1  1 
iTOl ////////// ! 
!E£!  LINE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

‘REBUILT 

(16) 

AMERICAN 

COMMERCIAL 

I 

I 

BA«C!E  LINES 

!  ! 

1  1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

M. 

(CONTINUED  t 

t  t 

! 

i 

1 

AC&L 

3060 

1512219 

909J4A41 1 

195*01 

35. Cl 

9.01 

-  j 

1442! 

20.31N0NC 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

I 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.9! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

MBL  3061 

1382220 

90914A4H 

195.01 

35.0! 

9.01 

«  i 

1442! 

20.31  HONE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.91 

-  ( 

I 

VILLE  I 

A  CEL 

3062 

(562221 

90914A41* 

19S.0I 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1442! 

20.31H0NE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

l 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  t 

! 

VILLE  1 

AC8L 

3063 

1582222 

909! 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1442! 

20. 3! NONE 

!!N 

JEFFERSON-1 

1977 

t 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  I 

! 

VILLE  1 

ACBL 

3066 

(582223 

90914A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20. 3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  l 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

VILLE  l 

ACfiL  3065 

(532226 

909(46411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-I 

1977 

I 

!  i 

195.01 

35. C! 

1.9! 

-  1 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

3066 

1582225 

9C9J4A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON"! 

1977 

I 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

) 

VILLE  ! 

ACBL 

3067 

1582226 

909  J4A41 ( 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1442! 

20.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

J 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  » 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

3066 

(582227 

9C9UA41I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20. 3 ! NONE 

!  I 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

!  ) 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL  3069 

(582228 

90914A4K 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1442! 

20. 3 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  ( 

195.0! 

35.C! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

306X 

1536052 

902I4A40! 

245.01 

35.  C! 

11.0! 

-  j 

2404! 

16.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971 

l 

(  1 

245.0! 

35. Cl 

1.6! 

* 

-  ! 

! 

ACBL 

3070 

1582229 

90914A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1442! 

20. 3! NONE 

!1H 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

» 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3071 

1582230 

90914A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1462! 

20.3INONE 

!  IN 

JEffERSON-! 

1977 

! 

f  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

i 

VILLE  1 

ACBL 

3072 

1582231 

9C914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1642! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

« 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3073 

(582232 

9G9 J4A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1442! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

( 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3076 

1582233 

9Q9I4A41J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1442! 

20.3! NONE 

IIN 

JEFFERSON-1 

1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3075 

(582236 

909(46411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

I  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL  3076 

1582235 

909J4A41I 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  ! 

1442! 

20.3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1977 

1 

!  ! 

195.01 

35.  C! 

1.91 

-  | 

! 

VULE  ! 

ACBL 

3077 

(582236 

9Q914A41 ( 

195. OJ 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

3071 

(582237 

9091 4641 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1977 

I 

!  1 

195.01 

35.01 

1.9J 

-  ! 

! 

VILLE  l 

AC8L 

3079 

1582238 

90914A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1442! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1977 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

AC6L 

307X 

1536053 

902I4A401 

245.0! 

35.01 

11.0! 

-  i 

2404! 

16 .0 ! HONE 

IKY 

PAOUCAH  ! 

1971 

I 

1  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

AC0L  308(1 

(586500 

.909I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1442! 

20.3  '.NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1978 

1 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACfiL 

3081 

(586501 

90914A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1442! 

20 .3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1978 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  I 

! 

VILLE  ! 

ACBL  3082 

1586502 

909UA411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1442! 

20.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

i 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3083 

155(503 

9C9UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1442! 

20.3!h0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

“  1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3086 

(586506 

909KA41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20. 3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1978 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3085 

(586505 

90914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1978 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  | 

i 

VILLE  1 

ACBL 

3086 

(586506 

90914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  » 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

3087 

1516507 

9091/.A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  J 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

J  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

j 

VILLE  1 

ACBL 

3088 

1586508 

909I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20. 3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1978 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3089 

(516509 

90914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

3O0X 

1534C56 

902 (4A401 

245.0! 

35.01 

11.0! 

-  ! 

2404! 

16.01NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1971 

! 

!  ! 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

ACBL 

3090 

1516510 

909I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

« 

VILLE  ! 

ACBL 

3091 

(514511 

909I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20.3IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

VILLE  1 

ACBL 

3092 

(514512 

90914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1442! 

20.3 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1978 

! 

!  i 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3093 

1514513 

90914A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20. 3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3096 

1514514 

90914A41J 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-I 

1978 

1 

1  f 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

) 

VILLE  ! 

ACBL 

3095 

1593405 

90914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1442! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

) 

VILLE  ! 

ACBL 

3096 

1593606 

9Q914A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1442! 

20.3INONE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1978 

I 

(  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3097 

(593607 

90  9 1 4  A  41 J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1442! 

20.3 (NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1978 

I 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3098 

1593408 

9  09 1 4  A  41 1 

195.01 

35.01 

9. O' 

-  J 

1442! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1978 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.,! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3099 

1593409 

909I4A41 1 

193.01 

35.C! 

9.0! 

-  j 

1442! 

20.31N0NE 

UN 

JEFFERSON-i 

1978 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

309X 

1534053 

902I4F40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1882! 

1 5  •  0 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1971 

1 

1  ( 

245.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

i 

VILLE  I 

ACBL  3100 

1593610 

909 1 4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1442! 

20.3IH0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

VILLE  ! 

ACBL 

3101 

(593411 

909I4A411 

193.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

14(21 

2C.5lnvnt 

iiK 

*;?* 

f 

i  ( 

195.01 

35.01 

1.9! 

"  1 

J 

VILLE  ! 

ACBL 

3102 

15934W 

9C7MA41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1442! 

20*3  1  NOIIE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

3103 

1393413 

90914A41J 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  J 

1442! 

20.3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

3106 

1593414 

90914141 t 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1442! 

20.3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

t 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  1 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

310X 

(534034 

9Q2I4A401 

245.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1862! 

15.01KONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1972 

1 

1  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

ACBL  3110 

14141*3 

910I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1446! 

20.31N0NC 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

|  | 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ACBL 

3111 

1414194 

91014A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14461 

20. 3 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

I  1 

195.01 

35.01 

1.9! 

-  1 

! 

ACBL 

3112 

1414197 

91014A41 1 

195.0! 

35.3! 

9.0! 

-  ! 

1446! 

20.31NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ACBL 

3113 

1414191 

910I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1446! 

20.3 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1980 

I 

(  i 

193.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

table  2  -  MsCRimoN  or  vessels 
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ENGPJ 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

I  COAST 
!  SUARD 
!  RINSE* 

CIS)  AMERICAN 
CO. 

ACBL  3114 

COMMERCIAL  SARStE  LINES 

1 

(CONTINUED)! 

1414199 

ACIL  3115 

1414200 

AC9L  3114 

1414201 

ACBL  3117 

(414202 

ACBL  3118 

1414203 

ACBL  3119 

1414204 

ACBL  31 IX 

(53*057 

ACBL  3120 

1414205 

ACBL  3121 

1414204 

ACBL  3122 

! 414207 

ACBL  3123 

(414208 

ACBL  3124 

(414209 

ACBL  3125 

1424072 

ACBL  3124 

1424073 

ACBL  3127 

(424074 

ACBL  3120 

1424075 

ACBL  3129 

1424074 

ACBL  312X 

t  S43332 

ACBL  3130 

(424077 

ACSL  3131 

(424078 

! 

(424079 

ACBL  3132 

ACBL  3133 

1*24010 

1 

U3C130 

1 

1*30131 

ACBL  3135 

ACOL  3134 

ACBL  3137 

! 43C132 

ACBL  313S 

1*30133 

ACBL  3139 

1*3013* 

ACBL  313X 

1543333 

ACBL  3140 

1430135 

ACIL  3141 

I43C134 

ACBL  3142 

1430137 

ACBL  3143 

9430131 

ACBL  3144 

I43C139 

! 

(430711 

ACBL  3145 

ACIL  3144 

1*30712 

ACIL  3147 

M3C713 

ACBL  3148 

(430714 

AC8L-3149 

1830715 

! 

1543334 

1 

1430714 

ACSL  314X 

ACIL  3150 

ACSL  3151 

1*30717 

ACIL  3152 

1430711 

ACSL  3153 

1*30717 

ACSL  3154 

1430720 

ACIL  3153 

1437477 

i 

1437471 

ACL  3154 

ACAL  3157 

1*37*77 

ACSL  3191 

1437410 

! 

1437411 

ACIL  3151 

ACSL  315X 

1943335 

ACtL-3140 

(437412 

ACSL  3141 

1437413 

ACSL  3142 

{437414 

.ACSL  3113 

1*37*15 

i 

i 

i 


IVTCCI  DIMENSIONS  1 0  BA  FT! 

NET  tCOOEl LENSTMt  S«»TMf  ! 
AC«XS-!*«**I  AES.  !  AEG.fLOAO-l 
TEA  I  tEEI //////! /////]  El  I 
TON-  (PAGE!  OVEH-IOVCH-I/////I  HOPS! 
NAfil  I  XV  I  ALL  1  ALL  (LIGHT!  POWER 


!  I 

910(4*41 t  1 
!  i  1 

910(4*41 I  t 
I  I  1 

910(4*41 t  1 
I  !  1 

91014*41 1  1 
1  (  1 

910(4*41 I  1 
I  I  1 

910(4*41 1  1 
t  (  1 

902(4*401  2 
I  I  2 

910(4*411  1 
1  1  1 

910(4*41!  1 
!  1  1 

910(4*41!  1 
.!  (  1 

910(4*41 t  1 
i  (  1 

910(4*411  1 
!  !  1 

91014*41 (  1 
!  (  1 

910(4*41!  1 
I  (  1 

794(4*41!  1 
!  1  1 

910(4*41!  1 
!  !  1 

794(4*41!  1 
t  !  1 

90214*40!  2 
(  !  2 

910(4*411  1 
I  I  1 

910(4*41 1  1 
(  (  1 

910(4*411  1 
!  (  I 

91014*41 (  1 
I  !  1 

1019(4*41!  1 
!  !  1 

1019(4*41!  1 
!  (  1 

1019(4*41!  1 
!  (  1 

1019(4*412  1 
(  (  1 

1019(4*411  1 
(  1  1 

902(4*40!  2 
I  I  2 

1019(4*41!  1 
!  !  1 

101914*41!  1 
<  1  1 

1019(4*411  1 
(  (  1 

1019(4*411  1 
(  I  1 

1019(4*411  1 
!  !  1 

101914*41  (  1 

(  (  1 

1019(4*41!  1 
!  I  1 

1019(4*411  1 
1  1  1 

1019(4*41!  1 
*11 
1019(4*411  1 
!  1  1 

902(4*40!  i 
t  (  2 

1019(4*41 1  1 
(  (  1 

1019(4*41!  1 
!  (  1 

1019(4*41!  1 
(  1  1 

1019(4*41!  1 
!  1  1 

1019(4*41!  1 
(  f  1 

979(4*41!  1 
1  1  1 

979(4*41!  1 
I  !  1 

97914*41!  1 
!  I  1 

979(4*41 (  1 

(  !  1 

979(4*41 (  1 

1  (  1 

902(4*40!  2 
1  I  2 

979(4*41!  1 
(  I  1 

97914*411  1 
I  l  1 

97514*411  1 

I  I  1 

97514*41!  1 
!  1*1 

I  I 

(  I 


>0!  35.C1 
.01  39.01 
.01  35.01 
.01  39.01 
.0!  35.01 
.01  35. Cl 
.0!  35. C! 
.0!  35. Cl 
.01  35.C! 
.0!  35.0! 
.0)  35. Cl 
.0!  35. C! 
.0!  35. Cl 
.0!  35.0! 
.Of  35. Ot 
.0!  35. C! 
.01  35.01 
.0(  35.0! 
.01  35.0! 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
.0!  35. C! 
.0!  35.0! 
.0!  35. C! 
.0!  35. C! 
.0!  35.0! 
.0!  55. C! 
.01  35.0! 
.0!  35. C! 
.0!  35.0! 
.0!  35. C! 
.0!  35.0! 
.0!  35. C! 
.0!  35.0! 
.0!  35. C! 
.0!  35.01 
.0!  35.01 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
.0!  35. C! 
.0!  35.01 
.0!  35.0! 
.01  35.0! 
.0!  3S.C! 
.0!  35.0! 
.01  35.0! 
.0!  35.0! 
•0!  35. C! 
.0!  39.0! 
.0!  35.0! 
•0!  35.0! 
.0!  35.01 
.0!  35. C! 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
•0!  35. Cl 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
.0!  35.0! 
•01  35.0! 
.0!  35.0! 
•0!  35.0 
.0!  39.0! 
.or  35.0! 
.01  35.0! 
•0!  35.0! 
.0!  35. C! 
.0!  39.0 
•0!  35.0! 
.0(35.0! 
•0!  35.0! 
•0!  35.0! 
•0!  35. C! 
•01  35.0f 

•  0!  35.0 
.0!  35.0! 
.0(35.0 
•0(  35.0! 
•0(  35.0! 
.0!  35.09 
.0!  35.0 

•  01  35.0 

•  0(  39.0 
.0!  39.0 
.01  39.0 
.0!  3i.0| 

•  0(  35.0 

•  0!  35.0 

•  01  35.0 

•Of  35.01 

•  0(  35.0 

•  Of  35.0 
•0!  39.0! 
•0!  35.0! 
.0!  35.0 
.01  35.0 
•0!  39.01 

•  Of  35.0 
•0!  35.0 
.01  35.09 
•0(  35.0! 
•01  35.01 
•01  35.09 
.0!  39.09 
.0!  35.0! 

•  0!  39.0 

•01  3S.01 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  £ST  !  CAP GO  HANDLING  !S  (OPERATING  1 
CARGO  !  FIXED  !  CIUIPNCNT  (TO  BASE  ( 
////////!  POINT  1  LINE-1  ! A0(  LINE-1  ! 
PASS-  I (LIGHT) (////////////////! TD I //////////( 


ENGEAS  !  (FEET)! 


20.3IN0NE 

! 

20.3JNONE 

l 

20.3IN0NE 

I 

20.3! NONE 
I 

20.3 (NONE 
! 

20.3 (NONE 
! 

15.01  NONE 
f 

20.3! NONE 
( 

20.3IN0NE 

1 

20.31  NONE 
! 

20.3 (NONE 

! 

20.3 (NONE 
! 

20.3INONE 

* 

20.31N0NE 

( 

20.31N0NE 

( 

20.3U0NC 

1 

22.O1N0NC 

t 

1S.01N0NE 

( 

20.31N0NE 

( 

20.3IN0NE 

! 

20.3(N0NE 

! 

20.3IN0NE 

I 

20.3) NONE 

! 

20.3 (NONE 
( 

20.3IN0NE 

( 

20.3INONC 

( 

2O.3IN0NE 

! 

1S.01N0NC 

20.3 (NONE 
! 

20.31  NONE 
I 

20.31N0NC 

1 

20.3IN0NE 

I 

20.3IN0NE 


20.3IN0NC 

I 

20.31N0NC 

( 

20.3 (NONE 
( 

20.3 (NONE 

15.01  NONE 

I 

20.3IN0NC 

( 

20.3IMONC 

I 

20.3INONC 

f 

20.3INONI 

( 

20. JtNONC 
I 

20.JlN5.Nf 

( 

20.3IN0NI 

I 

2O.3IN0NK 

! 

2O.3IN0NC 

t 

20.3IN0NE 

I 

15.09  HOMO 
I 

20.31N0NI 

( 

20.3IN0NC 

l 

20.31N0NI 

I 

20.31  NON! 
I 
t 
I 


t  EEl  LINE-2  !*AEBUILT! 


IKY  LOUISVILLE! 
t  1 

(NY  LOUISVILLE  I 
(  t 

(NT  LOUISVILLE! 

(  1 
(NT  LOUISVILLE! 

!  ( 
(NT  LOUISVILLE! 

!  ! 
(NT  LOUISVILLE  I 
(  I 

IIN  JEFFERSON-! 

I  VTLLC  ! 
IKY  LOUtSVir.LE! 

I  t 

(KV  LOUISVILLE ( 

1  I 

tier  LOUISVILLE! 

!  ! 
(KY  LOUISVILLE! 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
i  ! 

IKY  LOUISVILLE! 

I  ( 

(KY  LOUISVILLE! 
1  1 
IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
(KY  LOUISVILLE! 

I  ! 

(KY  L0UISVXLLE1 
I  ( 

(IN  JEFFERSON-! 
I  VILLE  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
!  I 

(KY  LOUISVILLE! 
!  ( 
(KY  LOUISVILLE! 
I  I 

(KY  LOUISVILLE! 
1  I 

(KY  LOUISVILLE! 
I  I 

IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
1  ! 
!KV  LOUISVILLE! 
I  ! 

IKY  LOUISVILLE! 
!  ! 
(IN  JEFFEASON-! 
!  VILLE  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
I  ! 

(KY  LOUISVILLE! 
I  I 

IKY  LOUISVILLE! 
!  1 
(KY  LOUISVILLE! 
I  ! 

(KY  LOUISVILLE! 
I  1 

(XV  LOUISVILLE! 
(  ! 
IKY  LOUISVILLE! 
I  ! 

IKY  LOUISVILLE! 
1  I 

IKY  LOUISVILLE! 
(  I 

(KV  LOUISVILLE! 
I  1 

(IN  JEFFERSON*! 
(  VILLI  t 
IKY  LOUISVILLE! 
(  t 

IKY  L0UISVZILE1 
!  ( 
(KY  LOUISVILLE! 
!  I 

IKY  LOUISVILLE! 

i  ! 

(KY  LOUISVILLE! 
I  1 

12“  JE7r£S;CK-I 
I  VILLE  ( 
UN  JCFFIRSON-f 
I  VILLI  ! 
UN  JEFFERSON*! 
!  VILLI  ! 
UN  JEFFERSON**! 
1  VILLI  I 
UN  JIFFIRION-! 
!  VILLI  ! 
UN  JEFFERSON*! 
!  VILLI  ! 
UN  JIFPIRSON*! 
(  VILLI  ! 
IXN  Jf PFIRION*! 
!  VILLI  ! 
UN  JIFFIRION-t 
!  VILLI  I 
JIN  JEFFERSON*! 
I  VILLI  ! 
!  ! 
I  t 


tUCIIMION  OF  VESSELS 


122 

CNCR! 

DXST! 


TABLE  2  - 


OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AND  HUME* 


i  COAST 
1  CUARB 
t  RUBBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  IDRATT!  ICAPACXTT!  HI6H-  I  !  V  £  S  S  E  L  1 

NET  ICODEiUNSTHlBADTHI  t  j  J  !  CAt™u  IRMEMt"6  ! 

KECXS-! ##**  1  !((•  !  PE(«lLOAIa,l  1  CARSO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  iTC!  BASE  ! 

TER  SEE  //////  /////ED  1  ! ////////I  POINT  !  LINE-1  !AO!  LiNE-t  ! 

TON-  IPASE!  OVER-! OVER-!///// t  HORSE!  PASS-  I (LISHT) !//////////////// ITD! ////////// J 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT!  POWER!  ENSERS  I  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2  |*RE#UILT! 


(IS)  AMERICAN 
CO. 

ACBL  3164 
ACBL  3163 
ACBL  3166 
ACBL  3147 
ACBL  3160 
ACBL  3169 


! 

! 

COMMERCIAL  BARS J  E  LINES 
! 

(CONTINUED)! 

1637416 

! 

! 637467 
! 

1437418 

! 

1637489 

! 

(637490 

l 

! 637491 


1 

I 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 


97SI4A41!  193.01  33.0! 

!  t  195.0!  35. C! 

97S14A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  33.C! 

97SI4A41 !  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

97SS4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

975I4A41 I  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

97514A41 1  195.0!  35.0! 
1  !  195.0!  35.0! 


! 

! 

! 

! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.0! 

1.9! 

9.01 

1.9! 


ACBL  3170 

1637769 

! 

1 

! 

975UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.C! 

9.0! 

1.9J 

•  ! 

ACBL  3171 

1637770 

1 

! 

975I4A41!  195.0!  35. Cl 

1  !  195.01  35.C! 

9.01 

1.9! 

i 

! 

ACBL  2172 

1637771 

1 

! 

! 

97SI4A41!  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.9! 

-  ! 

ACBL  3173 

1637772 

! 

! 

! 

975J4A41 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

ACBL  3174 

1637773 

! 

! 

! 

97SI4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

! 

I 

ACBL  3175 

! 637774 
! 

! 

! 

975I4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.01 

1.9! 

I 

ACBL  3176 

1637775 

I 

! 

1 

975I4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

1 

l 

ACBL  3177 

1637776 

! 

! 

975HA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

i 

i 

ACBL  3178 

1637777 

! 

» 

! 

97S14A41!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

ACBL  3179 

1637778 

! 

1 

1 

975I4A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

ACBL  317X 

(543337 

! 

! 

! 

902I4A40!  245.0!  35.0! 

!  !  24S.0!  35.0! 

M.O! 

1.6! 

! 

! 

ACBL  3180 

1637779 

! 

! 

1 

975I4A41 !  195.0!  35. Cl 
!  I  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.9! 

! 

1 

ACBL  3181 

1637780 

! 

1 

! 

97SI4A41!  195.0!  35.0! 

1  (  195.0!  25.0! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

ACBL  3182 

! 637701 
( 

1 

! 

975I4A41!  '.95.0!  35.0! 
i  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ACBL  3163 

1637782 

! 

1 

! 

97514A41 !  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ACBL  3104 

1637763 

! 

1 

! 

975I4A41!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

ACBL  318X 

1543338 

! 

! 

! 

90214A40!  245.0!  35. C! 

!  !  245.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

ACBL  319X 

•543339 

! 

! 

! 

902I4A40!  245.0!  35.0! 

!  !  245.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

! 

ACBL  32C0 

1604025 

! 

! 

! 

98614A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  33. C! 

9.0! 

1.71 

! 

! 

ACBL  3201 

! 604  C  2  6 
! 

I 

! 

98614A41!  195.0!  3S.C! 

1  1  105.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  1 
! 

ACBL  3202 

1604027 

! 

! 

98614A41!  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

.  i 

i 

AC8L  3203 

1604028 

! 

! 

! 

966! 4A41 !  195.0!  35. Cl 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

ACBL  3204 

1604029 

! 

! 

! 

98614A41 !  195.0!  35. 01 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

ACBL  3205 

1604030 

! 

! 

I 

90614A41 !  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

ACBL  3206 

1604031 

! 

! 

! 

98614A41 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

| 

ACBL  3207 

1604C32 

! 

1 

! 

986I4A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 
i 

ACBL  3208 

1604033 

! 

! 

! 

966I4A41 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

i 

• 

ACBL  3209 

1604034 

! 

! 

! 

98614A41!  195.0!  35. C! 

!  I  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  i 
! 

ACBL  320X 

1543340 

! 

! 

j 

90214A40!  245.0!  35. C! 

!  !  245.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

ACBL  2210 

1604035 

! 

i 

! 

98614A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

.  i 

i 

ACBL  3211 

1604036 

! 

! 

! 

966I4A41!  195.0)  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

_  i 

i 

ACBL  3212 

1604037 

! 

! 

! 

90614A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.01 

1.7! 

-  i 

i 

ACSL  2213 

1604038 

! 

! 

! 

<966!4A41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  i 

i 

ACBL  3214 

1604039 

i 

! 

! 

98614A41!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  i 
! 

ACBL  3215 

‘{604040 

j 

« 

i 

93614A41!  195.0!  35. C! 

!  !  1*35.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

! 

j 

ACBL  3216 

j  604041 
! 

! 

! 

986I4A41!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  i 

i 

ACBL  3217 

f  60404  2 

J 

! 

! 

986 !4A41 !  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

ACBL  3218 

1604043 

1 

! 

1 

906I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

i 

! 

ACBL  3219 

1604044 

! 

1 

I 

96614A41 !  195.0!  35.0! 

f  *  of  V.  I»  « 

I  «  IOIVI  SS.V1 

9.0! 

.  **» 

-  « 

i 

ACBL  321 X 

1543341 

! 

! 

9C214A40!  245.0!  35. C! 

!  !  245. 0!  35.0! 

iloi 

1.6! 

! 

AC9L  3220 

1604045 

1 

! 

! 

98614A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

ACBL  3221 

1604046 

1 

! 

! 

96614A41!  195.0!  35. Cl 

1  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.7! 

.  i 

i 

ACBL  3222 

1604047 

1 

I 

! 

986I4A411  195.0!  35.0! 

!  !  1«5.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

j 

ACBL  3223 

! 604048 
! 

! 

! 

98614A41!  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

i 

ACBL  3224 

1604049 

1 

1 

! 

98614A41!  195.0!  35. C! 
!  !  195.0!  35.0! 

9.01 

1.7! 

! 

ACSL  3225 

1606610 

! 

! 

! 

906! 4A41 !  195. 0!  35.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.01 

1.7! 

-  i 
! 

ACBL  3226 

1606611 

i 

986J4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1 

i 

!  1  195.0!  35.0! 

1.7! 

! 

ACSL  3227 

1606612 

! 

! 

! 

! 

! 

986I4A411  195.0!  35. C! 
!  !  195.0!  35.C! 

!  1  !  ! 

9.0! 

1.7! 

! 

-  ! 
! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

14461 
-  ! 
1446! 
-  ! 
1446! 

-  I 
1446! 

-  ! 
1446! 

-  ! 
1446! 
-  ! 
1446! 
-  ! 
1446! 
-  ! 
1446! 
-  ! 
14(6! 
-  ! 
1446! 

-  i 
1 44  *>  j 

-  ! 
1446! 

-  ! 
1446! 
-  ! 
1446! 
-  ! 
1(46! 
-  ! 
2404! 
-  ! 
1446! 
-  ! 
1446! 
-  ! 
1446! 


! 

I 

! 

! 

! 

20.3! NONE 
! 

20.3 (NONE 
! 

20.3! NONE 
! 

20.3! NONE 
! 

20.31N0NE 

! 

20.31N0NC 

! 

20. 3! NONE 
! 

20.3! NONE 
! 

20.3*  NONE 
! 

20.3! NONE 
! 

20.3IN0NE 

! 

20.3 ! NONE 
! 

20.3 ! NONE 
! 

20.3 ( NONE 
! 

20.3! NONE 
! 

20.3 {NONE 
! 

15.61  NONE 
! 

20.3 (NONE 

l 

20. 3 1  NONE 

20. 3 ! NONE 
! 


!  ! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

1 IK  JEFFERSON-! 

!  V1LLE  1 

11N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

SIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 

!1N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

I  IN  JEFFERSON-! 
(  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

1IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  I 


! 

! 

! 

1981  ! 

! 

1961  ! 

! 

1981  I 
! 

1981  ! 

I 

1981  ! 

! 

1981  ! 

! 

1981  ! 

! 

1981  ! 

! 

1981  I 
! 
i 

i 

1981  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  ! 
I 

1961  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  l 
! 

1972  ! 
! 

1961  ! 
! 

1901  i 
! 

1981  ! 
* 


1981 


1446! 

-  f 

20. 3 ! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 

1981 

1446! 

-  ! 

20. 3!N0NE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1981 

1882! 

-  I 

15.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

1882! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1972 

1477! 

-  ! 

20.5! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

-  ! 

20. 3 ( NONE 
l 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  J 

1979 

1477! 

-  ! 

20.5  j  NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

-  | 

20 • 3  !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1979 

1477! 

-  I 

20.5! NONE 

j 

IIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1*77! 

-  1 

20. 5i NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  1 

1979 

1477! 

-  ! 

20. 5  l  NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

-  ! 

20.5! NONE 
» 

JIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

20. 5 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

-  » 

20.5! NONE 

j 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

188?! 

-  i 

15. C i NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1072 

1477! 

-  ! 

20.5 ! NONE 
i 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

.  ; 

20.5*!N0NE 

i 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  t 

1979 

1477*! 

-  ! 

20.5  j  NONE 
l 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

-  i 

20.5 Inone 

i 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

14771 
-  ! 

20.5! NONE 
l 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1970 

1477! 

-  i 

20.5 (NONE 

J 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1 47  7  i 

-  j 

20. 5 i NONE 

i 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1979 

1477! 

-  ! 

20.5INONE 

! 

!1N  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1979 

1477! 

-  ! 

20.51NONE 

! 

!IN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

-  i 

20.5! NONE 
j 

!IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1979 

1682! 

-  ! 

1 S.OINCNE 
! 

UN  JEFFERSON"! 

1  VILLE  1 

1972 

1477! 

-  ! 

20.5! NONE 
! 

1IN  JEFFERSON"! 

I  VILLE  ! 

1979 

1477! 

20.5SN0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

-  ! 

20. SIN ONE 
! 

IIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  J 

1979 

1477! 

-  ! 

20.5 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

-  ! 

20.5 ! NONE 
! 

IIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

1477! 

•  i 

20.5  JNONE 
! 

!IN  JCFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1979 

1477  i 
-  ! 

20.3 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-' 

!  VILLE  1 

1979 

1477! 

-  ! 

20. 5 INONE 

i 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1979 

123 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  0 F  VESSELS 


ENGR! 

1VTCCI  MKCNSIOMS  1  IkAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

BIST! 

OPERATOR 

NET 

! CODE! LENGTH! BIRTH!  1 

| 

EST  ! 

CARGO  HANDLING  !S  10PERATXNC  1 

-  J 

REGIS- 

'■<•••!  RES*  i  RES* !LOAS~t 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EBU1PMENT  (TCI  BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER 

!  SEEI//////1E////I  E«  ! 

////////! 

POX, IT  ! 

LINE-1  1AOI  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAPE 

ARB  NUMBER 

!  GUARD 

TOM- 

IRASEI  OVER**! OVER" !/////! 

HORSE! 

RASI-  1 (LZ6HT) I ////////////////l Til ////////// 1 

OR 

t  NUMBER 

NASE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ILICNM 

ROVER! 

CNGERS  ! 

(FEET)! 

LIME-2  IEE!  LIME-2  1 

•REBUILT! 

C1I) 

AMERICAN 

COMMERCIAL  bAfilE  LINES 

1  1  t 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

i 

1 

CO* 

* 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 
1  1  1 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

3221 

1606613 

1  96614A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5 ! NONE 

(IN 

JEFFERSON-1 

1979 

! 

1604614 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.71 

-  I 

! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

3229 

!  96614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1477! 

20.5 ! NONE 

!  IN 

JF'FCRSON-I 

1979 

1 

1404615 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

.  i 

! 

! 

VJi.Lt  1 

ACDL 

3230 

!  986!4A41 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1477*! 

20.5 ! NONE 

(IN 

JEFFCRSOH-! 

1979 

3231 

! 

1406616 

l  !  1 

195.0! 

35.01 

,.1.7! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

ACBL 

1  98614A41! 

195.0! 

”35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

20.5INONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1979 

3232 

i 

1606617 

1  !  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

( 

VXLLE  ! 

ACBL 

1  96614A41 1 

195.01 

3S.G! 

9.0! 

- 

147*7! 

20.5! NONE 

!XN 

JEFFERSON-l 

1979 

ACBL 

3233 

1 

1606418 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

l 

VXLLE  1 

1  966I4A41I 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

1477i 

20.5 ! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

ACBL 

3234 

1606619 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

!  98614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14771 

20.5 J  NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

ACUL 

3240 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. 0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1677305 

1  149114A41I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

14.71  NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1964 

ACBL 

3241 

I 

1  1  1 

195.01 

3$. Cl 

1.7! 

-  1 

( 

! 

VILLE  ! 

1677306 

1  1.\?1f'.A41* 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

14.7 1  HONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1984 

ACBL 

3242 

1 

!  !  1 

195. Jl 

35.01 

1.7! 

-  | 

! 

J 

VILLE  ! 

1677307 

!  U71I4A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

14.7! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1964 

ACBL 

3243 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

VXLLE  ! 

1677308 

i  1491 I4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

14.7! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1984 

ACBL 

3244 

! 

i  I  t 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

t 

! 

VXLLE  ! 

1677309 

1  1491 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

14.7! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1964 

ACBL 

324S 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

1677310 

1  1491 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

14.71  NONE 

!XN 

JEFFERSON-1 

1984 

ACBL 

3244 

! 

1  1  1 

191.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

) 

1 

VXLLE  ! 

1677311 

1  149114A4M 

Y.5..0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

14.7! NONE 

IXN 

JEFFERSON-1 

1984 

ACBL 

3247 

! 

1  1  * 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

VXLLE  ! 

1677312 

1  1491 14A41 1 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1650! 

14.7 ! NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1984 

ACBL 

3241 

! 

1  !  • 

‘93. C! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

t 

! 

VXLLE  ! 

!677313 

1  1491 !4A4« i 

.95.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

19.7! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1965 

ACBL 

3249 

! 

1  1  t 

•95.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1677314 

1  149114A41. 

95.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

19.7! NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1985 

ACBL 

3230 

! 

1  1  1 

:95.0! 

35.01 

1.6! 

-  ; 

! 

! 

VXLLE  ! 

1677315 

1  1491 14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

19.7! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1985 

3251 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  1 

ACBL 

1677316 

1  149114A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

19.7! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1985 

ACBL 

3252 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

1677317 

!  1491 14A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

14911 

19.7JN0NE 

IXN  JEFFERSON-! 

1985 

ACBL 

3253 

! 

*  !  1 

KS.O! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

! 677316 

!  1491I4A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

19.7! NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1985 

ACBL 

3254 

I 

•677319 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

.  i 

! 

! 

VILLE  ! 

1  1491I4A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

19.7IN0NE 

IN 

JEFFERSON-! 

1985 

ACBL 

3255 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. Cl 

1.8! 

-  1 

1 

VXLLE  I 

1677320 

!  68714AA11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

1 7.0 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

198f 

AC3L 

3256 

1 

1  1 

195.0! 

>5.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1677321 

1  *6714441 1 

195.0! 

V5,  C» 

9.0! 

- 

1491! 

17.0 ! NONE 

JIN 

JEFFERSON- ! 

1986 

ACBL 

3257 

1 

1  1  1 

195.0* 

5'  .! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1677522 

1  68714A41 1 

195.0! 

:;.fl! 

9.0! 

- 

1491! 

17.0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1986 

3258 

1 

1  !  1 

195.01 

3.  Cl 

1.7! 

-  ( 

! 

! 

VXLLE  1 

ACBL 

1677323 

1  66714A41 1 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

1491! 

17.0! NONE 

IXN  JEFFERSON-! 

1986 

ACBL 

3259 

1 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

1 

! 

VXLLE  1 

1677324 

1  68714A41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1491! 

16.0! NONE 

IN 

JEFFERSON-l 

1986 

ACBL 

325X 

1 

!  1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  1 

! 

VXLLE  ! 

1601300 

1  S7414A40! 

245.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1882! 

15 .0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-l 

1979 

ACBL 

3240 

1 

1677325 

!  1  ! 

245.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

? 

VXLLE  _  i 

1  66714A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

16.0! NONE 

(IN 

JEFFERSON-! 

1986 

ACBL 

3261 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

1677325 

1  68714A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

16.01N0NE 

IXN 

JEFFERSON'! 

1986 

ACBL 

3262 

1 

I  !  1 

195.0! 

3S.C1 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1677326 

1  66714A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

16.01N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1986 

ACBL 

3263 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

1677327 

1  68714A4K 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1491! 

16.0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1986 

ACBL 

3264 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

VILLE  ! 

1677328 

!  66714A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1491! 

16.0! NONE 

IN 

JEFFERSON-! 

1986 

ACBL 

326X 

1 

1  1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

VXLLE  ! 

1601301 

!  67614A401 

245.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1662! 

15.0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-l 

1979 

ACBL 

327x 

1 

1  !  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

VXLLE  ! 

1601302 

1  67614440! 

245.01 

35.01 

9.0! 

- 

1602! 

15.0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-l 

1979 

ACBL 

328X 

1 

1  1  1 

245.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

I 

VILLE  ! 

1601 303 

1  676I4A40! 

245.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1882! 

15.0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

ACBL 

3  29K 

! 

1  !  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

! 

VILLE  I 

i 

1601304 

1  87614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

186. •! 

15 .0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1979  *! 

ACBL 

330X 

1 

t  1  ! 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

! 

1601305 

!  67614A401 

245.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1682! 

15.0! NONE 

XN 

JEFFERSON-l 

1979  ! 

ACBL 

331X 

1 

!  !  ! 

245.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

« 

1601306 

1  87614A40I 

245.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1882! 

15.0! NONE 

XN 

JEFFERSON-l 

1979  j 

ACBL 

333X 

1 

!  !  1 

245.0! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

VILLE  1 

i 

(601306 

1  67614A40! 

245.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1662! 

IS.ol NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

ACBL 

334X 

! 

1  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

VXLLE  1 

! 

1601309 

1  87614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1882! 

15 .0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-l 

1979  ! 

335X 

1 

1  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

1614165 

!  95614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

1 5 .Of  NONE 

IXN 

JEFFERSON-l 

1979 

336X 

1 

1  !  ! 

245.0! 

35. 01 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

VXLLE  ! 

ACBL 

1614166 

1  9S614A40! 

245.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

15.01N0NE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

ACBL 

337X 

! 

1614167 

1  1  1 

245.01 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

! 

1  95614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

1 5.0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

ACBL 

J3ex 

1 

1  1  1 

245.01 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

! 

1614166 

1  956I4A401 

245.01 

3S.C! 

9.0! 

- 

1872! 

15.0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-l 

1979  ! 

ACBL 

339X 

! 

!  1  ! 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VXLLE  ! 

! 

1614169 

1  9S614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1872! 

15 

XN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

340X 

1 

1  1  1 

245.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

VILLI  ! 

! 

ACBL 

1614170 

!  956*44401 

245.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1872! 

15.0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-l 

1979  ! 

341X 

1 

1  1  ! 

245.0! 

35.01 

1.7! 

.  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1614171 

!  95614A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

18721 

15.0! NONE 

!  XN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

342X 

1 

1  1  ! 

245.0! 

35. C! 

1.7! 

.  t 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1614172 

I  95614A40! 

245.0! 

35. C! 

9.0! 

—  i 

ie?2i 

15.0! NONE 

IXN 

JEFFERSON-! 

1979  J 

ACBL 

343X 

1 

!  !  ! 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

1614173 

1  956I4A40! 

245.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1372! 

15.O1N0NE 

JIN 

JEFFERSON-l 

1979  { 

344X 

1 

!  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

! 

1 

VXLLE  ! 

! 

ACBL 

1614174 

!  956I4A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1872! 

15.01N0NE 

ilN 

JEFFERSON-! 

1979  • 

345X 

1 

1  1  ! 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

1614175 

1  95614A40! 

245.0! 

35. C! 

9.0! 

1872! 

15.0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

I960  ! 

346X 

I 

1  1  1 

245.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

ACBL 

1614176 

1  956J4A40! 

245.0! 

35.0! 

9.0! 

1672! 

15.0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

I960  i 

347X 

1 

1  (  ! 

245.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

1 

! 

J 

ACBL 

1614177 

1  956J4A40! 

245.0! 

35. C! 

9.0! 

1872! 

1 S .0 ! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1980  i 

! 

! 

! 

!  1  1 

1  1  ! 

1  1  ! 

245.0! 

! 

J 

35.C! 

1 

i 

1.7! 

* 

i 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

TA3LE  2  *  KSCRIPTlOB  OF  VESSELS 


INIRt 

OPERATIR 

1  tVTCCl 

GXNENSXCNS  1  HAFT! 

! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V  C  S  S  1  l  1 
IS  I0NENAT1NC  I 

•1ST! 

1  NET  ICOIEtLINiTNIIMTNI 

1 

1 

t 

1ST  I  CAtcn  HANDLING 

I 

***““***—— 

............ 

•!R£GIS“!****I 

ICC.  | 

*C<.lLOAt-( 

! 

CARGO  ! 

Fine  ! 

14U1PRCNT 

ITC1  EASE  ! 

YEAR  | 

All  HUNGER 

1  CONIT 

I  Til  I  SCCf //////I /////( 

i»  i 

! 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! A3!  LINI-1  1 

1  GUAR* 

TON-  IRAKI 

OVCI-IOVCI-I/////I 

NOISE! 

I*N$»-  1  CL  TENTS  t ///////////// ///ITftl //////////I 

OR  i 

_ 

t  HUNGER 

NAG!  1  IV  ( 

ALL  I 

ALL  ILXCMTi 

mm 

INKRS  I 

(KIT)! 

LINE-2 

lltl  LIHt-T  1 *Af  8UILT 1 

(11) 

AMERICAN 

CO* 

1 

I 

COMCRCttL  IARG  1  (  LINES 

I  I 

1  I 

1  1 

I 

( 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

!  1 

!  1 

!  ! 

I 

! 

(CONTINUED  ( 

1  1 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

t 

I  ! 

! 

ACIL 

341)1 

1414173 

954I4A40! 

243.01 

35. Cl 

9. Cl 

- 

1172! 

IS.OtNONI 

fry  LOUISVILLE  1 
!  | 

19  jC  1 

ACIL 

349X 

I 

i  i 

243.01 

33.  Cl 

i.n 

-  1 

I 

1414179 

154(4*40! 

243.01 

35.  C! 

9.0) 

- 

11721 

15.0INONI 

!KY  LOUISVILLE! 

|  | 

198C  1 

ACIL 

3301 

1 

I  1 

2*5.0! 

33.0! 

1.71 

-  ! 

1 

1414140 

9341 4A401 

243.01 

33.0! 

9.01 

- 

1(721 

15.01  AON! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  | 

198C  1 

ACIL 

3  51 X 

1 

i  i 

245.0! 

33.0! 

1*71 

-  ! 

I 

(414111 

934(4*40! 

243.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1(72! 

15.OIN0NC 

!K7  LOUISVILLE  1 

I  ! 

1980  ! 

ACIL 

352X 

! 

i  i 

245.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

I 

1414142 

93414*40! 

243.0) 

33.0! 

9.01 

- 

1472! 

IS.OtNONI 

IKY  LOUISVILLE! 

!  I 

me  1 

ACIL 

333X 

I 

1  1 

243.01 

33. C! 

1.71 

*  | 

! 

1414113 

95414140! 

243.0! 

3S.CI 

9*01 

- 

1(72! 

IS.OtNONI 

IKY  LOUISVILLE! 

1  ! 

me  i 

ACIL 

3341 

( 

1  ( 

245.0! 

35.  Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

(414144 

934I4A40! 

243.01 

33.0! 

9.0i 

- 

1(72! 

IS.OINONt 

IKY  LOUISVILLE! 

1  | 

1980  ! 

ACIL 

?SSX 

i 

t  i 

243rO! 

3S.C! 

1.71 

-  I 

1 

1444471 

954I4A40I 

243.01 

33. Cl 

9.01 

- 

1372! 

1J.OIN0NE 

1  IN  UETTEASON-I 

1982  1 

ACIL 

334X 

1 

1  1 

243.0! 

35.01 

1.71 

-  I 

1 

!  VILLI  1 

16444/9 

954UA40I 

243.01 

33.0! 

9.0! 

• 

1172! 

IS.OINONt 

! IN  JEFFERSON-! 

1982  I 

J 

ACIL 

337* 

t 

i  i 

243.01 

35.0! 

1.71 

-  i 

! 

!  VILLE  1 

(444410 

934I4A40! 

243.0! 

3S.C! 

9.01 

- 

1(72! 

IS.OINONT 

UN  JEFFERSON-! 

1982  ! 

1 

ACIL 

33IX 

1 

i  i 

245.0! 

33. C! 

1.7) 

-  ! 

| 

!  VILLE  1 

(444441 

95414A40! 

243.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

1(72! 

1C.0 t NONE 

IIN  JETTEASON-I 

1982  I 

j 

ACIL 

mx 

( 

!  1 

243.01 

35. Cl 

1.7! 

-  1 

I 

!  VILLE  ! 

(444442 

954!  4 A  40 ( 

243.0! 

33. Cl 

9.01 

- 

1372! 

IS.OtNONI 

UN  JCTFEASON-I 

1982  ! 

ACIL 

340* 

( 

!  ! 

245.0! 

33.CI 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

(444443 

9541**40! 

245*01 

33. C! 

9.0) 

- 

1372! 

IS.OtNONI 

UN  JEFFERSON-! 

1982  I 

ACIL 

3611 

I 

1  ! 

245.0! 

35. Cl 

1.7! 

•  ! 

! 

!  VILLE  1 

(444444 

93414*40! 

243.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1172! 

IS.OtNONI 

UN  (CFFEASON-I 

1982  ! 

ACIL 

362X 

I 

!  t 

243.0! 

3S.CI 

1.7! 

-  ! 

1 

!  VILLE  1 

(444443 

954?4*40i 

245.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1472! 

IS.OtNONI 

UN  JTf TEASON-1 

1982  ! 

ACIL 

3431 

1 

!  ! 

243.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

(444444 

954 ! 4A40! 

245.0! 

33.C! 

9.0! 

- 

1(721 

IS.OINONt 

UN  JEEFEASON"! 

1982  ! 

I 

ACIL 

344* 

( 

I  t 

243.0! 

33. Cl 

1.71 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

(444447 

95414*40! 

245.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1(72! 

15.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1982  1 
j 

ACIL 

4000 

1 

t  ! 

245.0! 

33.  Cl 

1.71 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

(43C140 

429I4A41 ! 

200.0! 

35*Ct 

9.0! 

- 

1500! 

1* .9 ! NONE 

Ill  WILMINGTON ! 

!  I 

1981  ! 

4001 

( 

i  i 

200*01 

35.0! 

1.41 

-  1 

I 

ACIL 

(43C143 

42914*41 ! 

700.0! 

33.0! 

9.01 

- 

15C0I 

14.9IN0NE 

IIC  WILMINGTON! 

!  ) 

mi  i 

( 

!  ! 

<00.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

ACIL 

4044 

(412422 

1 020I4A41 t 

200.0! 

33. C! 

9.0! 

• 

1444! 

14.4IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1479  ! 

ACIL 

4047 

! 

1  ! 

200.0! 

3S.CI 

1.71 

-  ! 

! 

!  VILLI  ! 

(412424 

1Q20I4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

(4441 

14.4 ! NONE 

UK  JEFFERSON-! 

1979  ! 

ACIL 

4041 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  i 

! 

1  VILLE  ! 

(412429 

102014*41 | 

20C.0! 

35.  C! 

9.01 

• 

14441 

1*.*  INONE 

IXN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

ACIL 

4041 

* 

i  i 

200.0! 

S3. Cl 

1.7! 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

(412430 

102014*41 ( 

200.0! 

3S.C! 

9.0! 

• 

1444! 

1*.* INONE 

UN  JFFFEASON-I 

1979  ! 

ACIL 

4030 

I 

i  i 

200.0! 

S3. Cl 

1.7! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

(412432 

1020(4*41 ! 

TOC. 01 

33.  Cl 

9.0! 

• 

1444! 

IN. (INONE 

UN  JEFFERSON"! 

1979  1 

ACIL 

4031 

t 

i  i 

200.0) 

33.01 

1.71 

-  ! 

! 

(  VILLE  ! 

mi«j] 

102014*41 ! 

20C.0I 

35.  C! 

9.0! 

- 

i***i 

St. (INONE 

UN  JEFFERSON"! 

1979  ! 

4032 

I 

!  ! 

200.01 

33.01 

1.71 

“  1 

I 

!  VILLE  ! 

ACIL 

(412425 

102014*41 t 

200.9! 

33. Cl 

9.0! 

- 

1444) 

14.4! NONE 

UN  JEFFCRSON-I 

1979  ! 

4053 

i 

!  1 

200*01 

35.01 

1.7! 

-  1 

1 

!  VILLI  1 

ACIL 

(412424 

102014*41 ! 

200. 0! 

33.  Cl 

9.0! 

- 

1444! 

14.4IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

4034 

! 

!  ! 

2  OC • 0 1 

35. Cl 

1.7! 

-  1 

! 

ACIL 

(407320 

494)4*41 ! 

200.01 

35.  Cl 

9*01 

- 

1**31 

St. (INONE 

UN  JEFFERSON"! 

1979  l 

4053 

( 

i  i 

2  OC • 0 1 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

ACIL 

1407321 

49414*41 ! 

200. 01 

3S.61 

9.0! 

• 

1445! 

SI. (INONE 

UN  JEFFERSON-1 

1979  | 

4054 

1407322 

( 

I  ! 

200.0! 

33.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

ACIL 

494 ! 4*41 ! 

!  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

— 

1445! 

-  ! 

18*41  NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 
t  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ( 

UN  JEFFERSON-! 

(  VILLI  1 

UN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  1 

UN  JEFFERSON-! 

(  VILLE  ! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ) 

UN  JEFFERSON-! 

(  VILLE  J 

UN  JEFFERSON-! 
f  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

IXN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  I 

UN  JCFFERSON-I 
!  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

ACIL 

4037 

(407323 

( 

494I4A41 1 

1  I 

200.01 

20C.0! 

33.0! 

33.0! 

9.0! 

1.4! 

— 

1(45! 

-  1 

11,4) NONE 

I 

1979  ! 

ACM. 

4031 

(407324 

1 

*9*14*41! 

S  t 

200.0! 

200.01 

35.0! 

33.01 

9.0! 

1.4! 

— 

1445! 

-  I 

11.4! NONE 
! 

1979  ! 

ACM. 

ACIL 

4059 

4040 

(412424 

( 

(412431 

I 

1020I4A41! 

1  ! 

1020I4A41 1 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

200.01 

200.0! 

33.0! 

33.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.7! 

9.0! 

1.7! 

- 

1444! 

1(44! 

-  I 

14.4IN0NI 

1 

14.4IN0NE 

! 

1979  ! 

I 

1979  ! 

ACIL 

4041 

(412423 

( 

102014*41! 

1  ( 

20C.0! 

200.0! 

33.01 

35.0 

9.0! 

1.7! 

• 

1444! 

-  ! 

14*41 MONC 
( 

1979  ! 

ACIL 

4042 

(412419 

t 

1020(44411 

I  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

» 

1(44! 

-  1 

16.4 INONE 
( 

1979  ! 

ACIL 

ACIL 

ACM. 

ACM. 

ACIL 

ACM. 

4043 

4044 

4043 

4044 

4047 

4041 

(412420 

1 

(40CI37 

( 

(400131 

( 

(400(39 

1 

(400140 

1 

1400141 

1 020(4*41 1 

1  1 

917(4*41! 

I  1 

917I4A41 1 

1  1 

91714*41! 

(  i 

91714*41 t 

t  ! 

917I4A41 ! 

200.0! 

200.0! 

20C.0! 

200.0! 

200.0! 

200.0! 

200.0! 

200.0! 

200.0! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.01 
—  1 
35.0! 
—  ! 
35. 0! 
—  ! 
35.01 
—  1 
35.0! 
35.0! 

9.01 

1.7! 

9.01 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.0! 

1.4! 

9.01 

1.4! 

9.01 

- 

1444! 

-  1 
1500! 

-  ! 
1500! 

-  » 
1500! 

-  ! 
1500! 

-  ! 
15001 

U.4IN0NE 

I 

14.9!N0NE 

! 

14. 9 ! NONE 
t 

14.9! NONE 

1 

14.91N0NE 

1 

14. 9  J  NONE 

1979  1 

1 

1979  ! 

! 

1979  1 
! 

1979  ! 

! 

1979  I 
! 

1979  ! 

ACIL 

4049 

(412421 

!  ! 
10201 4 A  41 ! 

200.01 

200.0! 

--  ! 
35.01 

1.4! 

9.0! 

- 

-  ! 
1644! 

! 

14.6! NONE 

!  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-! 

! 

1979  ! 

ACIL 

4070 

(412427 

(  1 
102014 A41 1 

200.0! 

200.0! 

3S.C! 

35.0! 

1.71 

9.0! 

_ 

-  i 
1(44! 

! 

14.4! NONE 

1  VILLE  I 

1XN  JEFFERSON-! 

I 

1979  ! 

ACIL 

4071 

(403922 

(  1 

*9*14*41! 

200.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

-  ! 
14431 

I 

22.0INONC 

1  VILLE  1 

UN  JEFFERSON-! 

f 

1579  I 

ACIL 

4072 

195-0) 

35,  Of 

1,5! 

-  i 

uisut 

90K4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0| 

• 

1447 

16.9IN0NC 

UN  JEFFERSON-! 

1979  J 

ACIL 

4073 

IJ1JTJ0 

1  ! 
90414*41! 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

1.41 

9,0! 

* 

-  ! 
1447! 

I 

16.9! NONE 

I  VILLE  ! 

UN  JEFFERSON-1 

! 

1979  ! 

ACIL 

4074 

1415147 

!  ! 
908I4A41 1 

200.01 

200.01 

35.01 

35.0! 

1.4! 

9.0! 

* 

•  ! 
1447! 

! 

14.9 t NONE 

!  VILLE  ! 

IIN  JEFFERSON-! 

1 

1979  ! 

ACIL 

4073 

1*44544 

!  ! 
90114*411 

200.0! 

20C.0I 

35.01 

35.01 

1.4! 

9.0! 

-  ! 
1447! 

! 

16. 9t NONE 

1  VILLE  | 

IIN  JEFFERSON- 1 

! 

1978  ! 

ACIL 

4074 

1544545 

1  1 
704(44411 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.01 

1.4! 

9.0! 

_ 

-  ! 
1400! 

! 

20.3! NONE 

!  VILLE  I 

UN  JEFFERSON-1 

I 

1978  1 

ACIL  4077 

(574377 

1 

(574371 

I 

(421722 

!  1 
704I4A41 ( 

200.01 

200.01 

35.CI 
35.  Cl 

3.0! 

9.11 

* 

-  ! 
1444! 

! 

14.9IN0NC 

(  VILLE  I 

IKY  LOUISVILLE! 

! 

1978  I 

ACM. 

4071 

1  1 
704(4441 ( 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.01 

-  ! 
14001 

! 

20. SIMONE 

1  ! 
IIN  JEFFERSON-! 

! 

1977  ! 

ACM. 

4079 

t  ( 

917(4144! 

200.0! 

200.01 

35.01 
35. Cl 

3.0! 

9.0! 

-  1 
2500! 

I 

—  (NONE 

1  VILLE  ! 

(  ! 

! 

1981  1 

ACIL 

4010 

(421721 

1  1 
917(44441 

200.0! 

200.01 

35. 0! 
35.0! 

1.5! 

9.0) 

-  1 
1754! 

I 

—  (NONE 

!  ! 

1  ! 

! 

1981  ! 

1 

( 

!  f 

200.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

I 

1  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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EHGR ! 

1  IVTCCI 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  i 

! 

DISTI 

OPERATOR 

1  NET  ICOSEttENfiTHlBPDTHi 

J 

| 

I 

EST  !  CARSO  NANDLINS 

IS  lOMERATINS  t 

1 

J  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

CD  • 

1 

//////// 1 

MOINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  1 

VESSEL  WANE 

AND  NUMBER 

1  4UAR0 

1  TON-  IP AGE  1 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE ! 

MASS-  !  (LIGHT) I////////////////ITD! //////////! 

OR  1 

!  NUMBER 

1  NASE  !  It  1 

AIL  1 

ALL  1LISHT! 

MOVER! 

ENGERS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

ICC! 

LINE-2  (* 

RE8UILTI 

(18) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL 

! 

! 

GARS ! E  LINES 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  J 

1 

1 

1 

1 

! 

j 

i 

i 

I 

1 

! 

» 

i 

i 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

! 

i 

! 

; 

! 

1 

ACBL 

4081 

!  - 

1  1U5114A41! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

! 

1650! 

16.6! NONE 

! 

t 

1977  ! 

! 

1  1  1 

20C.01 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

; 

! 

I 

! 

AC0L 

4082 

!  - 

1  10S1UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

1 6. 6 ! NONE 

! 

! 

1977  l 

! 

1  1  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.0! 

. 

-  ! 

! 

I 

1 

! 

ACGL 

4083 

j  - 

1  105114A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

1 6. 6  !  NONE 

! 

t 

1977  l 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

*  | 

j 

! 

! 

! 

ACGL 

4084 

!  . 

1  1051 I4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

16.6*1  NONE 

! 

! 

1977  | 

! 

!  1  ! 

290.01 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

ACGL 

4085 

1  - 

1  1CS114A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1650! 

1 6 . 6 1  NONE 

! 

! 

1977  ! 

! 

!  !  1 

20C.01 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

i 

1 

AC8L 

4100 

1594063 

1  72614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1679! 

19,1 ! NONE 

(IN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

t 

t 

VILLE  l 

! 

ACGL 

4120 

1639212 

1  1065 14A41 1 

200. 0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1771! 

19.0tNOHt 

i  in 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

\ 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4121 

1639249 

1  106514A41J 

2CC.01 

35.0! 

9.6! 

« 

1771! 

19.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ( 

! 

ACGL 

4122 

1639211 

1  106514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

* 

1771! 

1 9 .0 ! NONE 

(IN 

*PF£RSON-! 

1981  ! 

! 

!  1  l 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

I 

VtLLE  ! 

j 

ACGL 

4123 

1633994 

i  96414A41! 

200.01 

35. Ct 

12.0! 

* 

1768! 

19.0! NONE 

t  IN 

JEFFERSON-1 

1981  *! 

1 

!  !  1 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  I 

! 

ACGL 

4124 

1633995 

1  96414A41! 

200.01 

35. C* 

12.0! 

- 

1768! 

19.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

!  1  1 

200*01 

35.01 

1.6! 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

i 

ACGL 

4125 

1633996 

!  96414A48! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

1768! 

19.0! NONE 

!  IN 

JEFPERSON-1 

1961  ! 

! 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4126 

1633997 

1  964UA4H 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1768! 

19.01N0NE 

1 X  N 

JEFFERSON-! 

1981  l 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4127 

1612434 

1  91214A411 

200.01 

35.  Cl 

9.0! 

•* 

1662! 

19.4JX0NE 

!!N 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

I 

!  i  1 

200*0! 

35.0! 

1.4! 

*  j 

i 

! 

VIcLE  l 

• 

ACGL 

4128 

1612435 

1  91214A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

* 

1662! 

1 9.4! NONE 

(IN 

JEFFERSON-! 

1979  i 

! 

i  1  1 

20C.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

j 

VILLE  ! 

j 

AC8L 

4129 

1612436 

1  91 2 14A41 1 

200.0! 

3S.C1 

9.0! 

- 

16621 

19.41  NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1979  i 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

*  i 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

AC  BL 

4130 

1612437 

i  912I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

* 

1662! 

19 .41  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-1 

1979  ! 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  » 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4131 

1612438 

!  91214A41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1662! 

19.4! NONE 

(IN 

JCFFERSON-i 

1975  ! 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

*  » 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4132 

1631381 

1  94614A41! 

200.01 

3S.C! 

1C. 8! 

- 

1950! 

19.6! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

! 

!  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.3! 

.  * 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4133 

1631562 

!  94614A411 

200.01 

3S.C! 

10.8! 

* 

1950! 

19.6! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

( 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4134 

1632102 

1  95714A411 

20C.0! 

35.0! 

11.6! 

- 

2223! 

19.6! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1981  { 

1 

1  !  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

_  i 

! 

I 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4135 

1648647 

•  92214A481 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1790! 

1 .9! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

j 

ACSL 

4136 

1598C56 

1  104314A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1644! 

19.01  NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4137 

1637649 

1  9661 4A41 f 

200*0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3 INONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1981  t 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4138 

I  r - 

1  106514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

19.1 InONE 

! 

! 

1981  { 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACGL 

4139 

1643444 

!  96614A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

19.31N0NE 

! 

! 

1981  I 

1 

1  1  ! 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

ACGL 

4140 

1643756 

I  95014A48! 

70C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

19.4! NONE 

! 

! 

1981  ! 

l 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  • 

i 

! 

I 

! 

ACGL 

4143 

1643759 

!  95014A41! 

20C.Q! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

19.4! NONE 

! 

! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACGL 

4144 

1643760 

1  95014A41! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1680! 

19.4! NONE 

2 

! 

1981  ! 

1 

!  1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

I 

! 

! 

ACGL 

4146 

1603768 

1  105214*41! 

20C.0! 

35. C! 

10.8! 

1600! 

19.0! NONE 

! 

! 

1979  ! 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ACGL 

4204 

1602372 

!  62514*41! 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

— 

1500! 

1  4. 9 ! NONE 

!XN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ( 

! 

ACGL 

4205 

1602373 

1  62514*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

VILLE  l 

j 

ACGL 

4206 

1602374 

1  62514*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

iscoi 

1 9! NONE 

IIN 

JEFFER50N-! 

1979  » 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  i 

! 

1 

VILLE  ! 

i 

ACGL 

4209 

1621879 

1  67614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

16.4! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

198C  i 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

*  i 

J 

1 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4210 

1621880 

1  67614*41 1 

195.01 

35.C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6 . 4 ! NOME 

1  IN 

JEFFERSON-! 

I960  ! 

I 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4211 

1621881 

1  67614*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.4! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

I960  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

*  ! 

! 

l 

VILLE  ( 

! 

ACGL 

4212 

1621878 

1  67614*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.41N0NE 

IIN 

JEFFERSON-! 

198C  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

ACGL 

4213 

1588675 

1  62514*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I486! 

17.0! NONE 

IMS 

SREENVILLC1 

197?  ! 

I 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

ACGL 

4214 

! 60C507 

1  67614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1498! 

16.9! NOME 

!  XN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

p 

ACGL 

4215 

160C508 

!  67614A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1495! 

16.91  NONE 

IIN 

JEFFERSON-1 

1978  i 

! 

1  t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

j 

ACGL 

4216 

1 60CS09 

1  65414*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16.9J  NONE 

!  XN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  i 

! 

! 

VILLE  ( 

i 

ACBL 

4217 

1600510 

•  65414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16.9! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

19  U  ! 

( 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  \ 

1 

ACGL 

4218 

1600511 

!  65414*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

1498! 

16.9! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

1 

1  1  1 

195. OJ 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

J 

| 

VILLE  ! 

1 

ACGL 

4219 

1600512 

1  67614A41J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

14981 

16.9! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

! 

2  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

| 

VILLE  ! 

i 

ACGL 

4220 

1600513 

1  63414*41 1 

195.0! 

35.CI 

9.0! 

- 

1498! 

16.0JNQNR 

■?*  R  f  f  ?*0r*—  ! 

1772 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

J 

ACGL 

4221 

1 60C514 

1  65414*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1498! 

16.91  NONE 

1XN 

JCFFERSON-I 

1978  ! 

! 

1  1  i 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

4222 

1600515 

1  67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1498) 

16.9! HONE 

!  IN 
! 

JEFFERSON-! 

1978  1 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

VILLE  ! 

! 

ACBL 

4223 

160C516 

1  67614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t498J 

16.9! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1978  1 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  J 

! 

1 

VILLE  1 

! 

ACGL 

4224 

1587984 

1  62514*41 ! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  HOME 

(IN 

! 

JEFFERSON-! 

1977  | 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLt  I 

1 

ACBL 

4225 

1587985 

1  62514*41! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9U0NE 

IIN 

! 

JEfftBSOV-l 

1977  1 

I 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1  *6 ! 

-  ! 

! 

VILLE  J 

! 

ACBL 

4226 

1587986 

1  <2514*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

•IK  JEffMSOH-i 

1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

166! 

-  1 

| 

! 

VILLE  ! 

1 

ACBL 

4227 

1587987 

1  62514*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

15001 

14.91  NONE 
! 

IXM 

JEFFERSON-! 

1977  1 

1 

1  1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

1 

ACBL 

4228 

1587988 

!  62514*41 1 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

(IN 

Jtn  E«SOK-! 

1977  ! 

1 

1  1  1 

195*01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  I 

1 

ACBL 

4229 

1617999 

1  67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.21  NONE 

IIN  JEFTEMON-I 

1980  ! 

1 

! 

! 

11  ! 
!  !  ! 

1  I  ! 

195.0! 

! 

! 

33.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

1 

| 

VILLE  ! 

1 

! 

! 

I 

! 

I 


J 

a 
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TABLE  2  “  BEUBIPTIOM  OF  VE: 


ENStl 
•  1ST] 


OPCAATO* 

VESSEL  NAflE  AMP  MUMBE* 


COAST 
GU  ARP 


1  IVTCCt  BIMEMSICNS  litAFTI 

i  NET  lCOPEILENGTHtBRPTK!  ! 
1REGIS-!****!  *ES.  !  BEG.1LOAP-! 

I  TEt  1  SEC!//////!/////1  «  t 

I  TON-  IPAGE!  OVEA-!OVER-.f//»*:  MORSE 
!  MACE  I  IV  I  ALL  !  ALL  ILI6HTI  POWER 


(11)  AMERICAN 
CO. 

! 

! 

COMMERCIAL  BARG! E  LINES 

! 

1 

1 

ii  it 

ii  it 

ii  ii 

ii  it 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUER) ! 

I 

1  1  !  1 
47414A41!  195.01  35.CI 

1  {  193.0!  35. C! 

1 

9.0! 

1.6! 

l 

! 

15011 
-  I 

! 

ACCL  4230 

(411001 

! 

! 

1 

' 

l 

! 

16.2! NONE 
! 

ACBL  4231 

1421616 

! 

! 

! 

674I4A411  195.01  3S.C! 
f  1  195.01  35. Ct 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1501! 

-  ! 

16.2! NONE 
! 

ACBL  4232 

1617998 

! 

! 

67414A41 1  195.01  35.0! 
t  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

S 

1501! 

-  1 

16.2! NONE 
! 

ACBL  4233 

1605921 

! 

1 

1 

47414A41!  195.01  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

! 

! 

1498! 

-  i 

14.9! NONE 
! 

ACBL  4234 

! 405920 
! 

j 

676I4A41I  195.01  35.0! 
t  1  195.01  35. Cl 

9.0! 

1.3! 

“ 

t 

! 

U9ai 
-  ! 

1 4.9! NONE 
! 

ACBL  4235 

1617997 

! 

1 

6761 4A41 1  195.01  35.01 

1  1  195.01  35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

! 

! 

1501! 

-  ( 

16.2 ! NONE 
! 

ACBL  4234 

1629647 

1 

1 

1 

67614A41!  195.0!  35.C! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1501! 

.  i 

16.21N0NE 

! 

ACBL  4237 

1418000 

1 

1 

67614A41 1  193.01  35.0! 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

i 

! 

1 501  i 
-  1 

16.2! NONE 

ACBL  4231 

! 60C738 
! 

1 

1 

6S414A41!  195.01  35.0! 

1  t  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 

l 

14981 
-  ! 

16.9! NONE 
! 

ACBL  4239 

1414616 

! 

1 

1 

87514A41I  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.6! 

1.6! 

! 

i 

1505! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

ACIL  4240 

1627818 

! 

1 

1 

67614A41!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.4! 

— 

! 

! 

.  i 

-  i 

16.6! NONE 
! 

ACBL  4241 

1613861 

! 

67614A481  195.0!  35. C! 

1  1  193.0!  33.01 

9.0! 

1.7! 

— 

! 

! 

1498! 

-  ! 

17,0! NONE 

i 

ACBL  4242 

1629465 

! 

1 

1 

84214A41!  195.01  35.0! 

(  1  195.0!  35.C1 

9.0! 

1.71 

— 

! 

! 

1450! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

ACBL  4243 

I618C02 

! 

1 

1 

32014A411  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1400! 

-  ( 

13.0! NONE 
! 

ACBL  4244 

1  - - 

1 

! 

67614A41!  195.01  35. Cl 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1503! 

-  ! 

1 6.6! NONE 
! 

ACBL  4247 

1574551 

! 

1 

1 

63814A411  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

9.6! 

2.0! 

' 

! 

! 

1415! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ACBL  4300 

1631469 

! 

1 

1 

84814A41!  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35. Cl 

12.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1733! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ACBL  4301 

1631670 

! 

1 

l 

84814A411  195.0!  35.01 
l  1  195.0!  35. C! 

12.0! 

1.6! 

- 

! 

i 

1733! 

-  ! 

19.01NONE 

! 

ACBL  4302 

1631794 

i 

1 

1 

84814A41 1  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35. C! 

12.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1733! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ACBL  4303 

1631795 

! 

1 

84814A41!  195.0!  35.C! 

1  1  195.0!  35. C! 

12.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1733! 

-  ! 

19. 0! NONE 
! 

ACBL  4304 

{623864 

I 

1 

1 

70014A41!  195.0!  35. C! 

I  1  195.01  35.0! 

12.0! 

1.5! 

— 

! 

1 

1730! 

-  ! 

19.0! NONE 

1 

ACBL  4305 

1624341 

! 

1 

1 

70014A41 1  195.0!  35.0! 
t  1  19!. 0!  35.0! 

12,0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1730! 

-  I 

19.0! NONE 
! 

ACBL  4306 

1624103 

! 

1 

1 

70014A41 1  195.0!  35.01 
!  !  195.0!  35.0! 

12.01 

1.5! 

- 

! 

! 

1730! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ACBL  4307 

1624665 

! 

t 

IOOUAAE!  193-01  35. Cl 

1  1  195.0!  35. Ct 

12.0! 

1.5! 

— 

! 

1 

1730! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ACBL  4308 

1612387 

1 

67614A41 1  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1520! 

19.21N0NE 

! 

i 

I  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

ACBL  4309 

1412389 

1 

1 

1 

67614A41 1  195.01  35.0! 

1  1  19J.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1520! 

-  ! 

19.2JN0NE 

! 

AC3L  4310 

1612390 

1 

! 

1 

67614A41 1  193.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1520! 

-  ! 

19.21N0NE 

! 

ACBL  4311 

1612391 

1 

1 

1 

67614A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.M 

• 

! 

! 

1520! 

-  1 

19.21N0NE 

! 

ACBL  4312 

1612393 

1 

1 

1 

676UA41!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.01 

1.6! 

- 

! 

! 

1520! 

.  j 

19.2IN0NE 

! 

ACBL  4313 

1612397 

l 

! 

1 

67614A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

1 

1520! 

-  ! 

19.2! NONE 
! 

ACBL  4314 

1612383 

1 

I 

1 

476I4A41 !  195.0!  35. Cl 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.61 

— 

! 

! 

1520! 

-  i 

19.2IN0NE 

! 

ACP’.  4315 

1612386 

1 

1 

I 

676I4A41 !  195.01  35. C! 

!  I  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

! 

1520! 

.  t 

19. 2! NONE 
! 

ACBL  4316 

1612388 

l 

67614A41I  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

19. 2! NONE 

1 

1 

!  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

ACBL  4317 

1612384 

! 

1 

! 

67614A41!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

— 

( 

2 

1520! 

.  ; 

19. 2 ! NONE 
i 

ACBL  4318 

1412385 

! 

! 

67614A41 1  195.01  35.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

! 

152oi 
-  ! 

19.2 IhONE 
! 

ACBL  4319 

1612392 

I 

1 

! 

674UA41!  195.0!  35. C! 

!  !  145.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1520! 

-  ( 

19.2U0NE 

1 

ACBL  4320 

1612394 

1 

! 

! 

67614A41 1  195.0!  35. C! 
t  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1520! 

-  ! 

19.2! NONE 
! 

ACBL  4321 

1612395 

! 

1 

1 

674UA41!  195.0!  35.C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1520! 

-  ! 

19. 2! NONE 
! 

ACBL  4322 

*612396 

1 

1 

1 

67614A41!  195.0!  35.01 
!  1  195.0!  35. C! 

9.01 

1.6! 

• 

! 

I 

1520! 

19 .2 !  NONE 
! 

ACBL  4323 

! 60C2&2 

1 

» 

i 

83314A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1525! 

-  ! 

19,0! NONE 
! 

ACBL  4324 

1 6CC263 

1 

l 

l 

83314A41!  195,0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. G! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1525! 

-  ! 

19.0! NONE 

2 

ACBL  4325 

163C542 

t 

j 

i 

84814A41 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

1 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

ACfiL  4326 

*1631041 

! 

j 

i 

846*4441!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

1500! 

-  ! 

14. 9  J  NONE 
» 

ACBL  4327 

1602523 

1 

i 

! 

64414A41*  200.0!  3S.C! 

!  !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1510! 

-  1 

16.2!K0NE 

2 

ACBL  1324 

1605701 

! 

1 

1 

83314A48!  195.0!  35. C! 
!  1  195.0!  35,0! 

9.6! 

1.6! 

1 

1 

1626! 

-  S 

1 9 .0! NONE 

ACQL  4329 

144C823 

1 

1 

! 

6V514A41!  195.0!  33.0! 
1  !  195.0!  35. C* 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

I 

1520! 

-  ! 

20.01N0NE 

! 

ACBL  433Q 

1640624 

1 

69514A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

20. oi NONE 

! 

i 

I  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

ACBL  1331 

1614727 

1 

i 

848UA41!  195.0!  35.C! 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1526! 

-  ! 

1 9 , 2! NONE 
! 

ACBL  4332 

1627557 

1 

l 

848! 4A41 1  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1 

! 

1522! 

.  j 

19,2! NONE 
! 

AC6L  4333 

1614730 

; 

! 

1 

84814A41!  195.0!  35. C! 
1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1525! 

•  i 

19.22NONE 

! 

ACBL  4334 

1614728 

1 

1 

1 

84SI4A41!  195.0!  35. C! 
!  i  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

! 

1  v» 
w 

19,2 ! NONE 
! 

ACBL  4335 

1614729 

1 

2 

j 

833J4A41!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

15241 
-  ! 

1 9 .2 ! NONE 

i 

ACBL  4336 

1613727 

1 

1 

84814A4U  195.0!  35. C! 
J  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1526! 

-  ! 

19.2SN0NE 

ACBL  4337 

1589408 

! 

1 

833I4A41!  195.0!  35,0! 
!  S  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

‘ 

! 

! 

1524! 

-  1 

19.2! NONE 

ELS 


PACITTl  HUM-  I  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

t  EST  !  CARGO  HAMBURG  IS  {OPERATING  1  1 
CARGO  I  FIXER  !  EIUIPHENT  ITCI  OASE  I  YEAR  t 
//////!  POINT  I  LINE'S  I AO!  LINE-1  I  BUILT  I 
PASS-  l(LISHT>!////////f///////!TOU/////////l  OR  I 


ENGERS  !  (FEET)  I 


LINE-2 


ICE!  LIME-2  !*REBUILT! 


IIN  JEFFERSON**  1 

198C  ! 

! 

1  VILLE  1 

1 

IIN  JEFFERSON-! 

I960  ! 

1  VILLE  1 

! 

3 

UN  JEFFERSON*! 

1980  ! 

1  VILLE  1 

! 

i 

UN  JEFFERSON*! 

1979  ! 

j 

I  VILLE  1 

1 

5 

UN  JEFFERSON*! 

1979  I 

:■ 

I  VILLE  1 

! 

"■ 

UN  JEFFERSON”! 

1960  ! 

1  VILLE  1 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1980  I 

I  VILLE  I 

f 

UN  JEFFERSON*! 

1980  ! 

I  VILLE  1 

! 

IIN  JEFFERSON*! 

1978  ! 

1  VILLE  1 

! 

1 

IIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1  VILLE  1 

! 

UN  JEFFERSON-! 

I960  ! 

I  VILLE  1 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1979  I 

S 

I  VILLE  I 

! 

s' 

I  1 

■  | 

I960  1 

1 

4  ■ 

UN  JEFFERSON-1 

1960  ! 

i 

I  VILLE  1 

! 

~ 

I  1 

1978  1 

j 

i 

I  I 

I  I 

1978  ! 

1 

1  1 
UN  JEFFERSON-! 

I960  ! 

1 

I  VILLE  I 

! 

r 

IIN  JEFFERSON”! 

I960  ! 

;*• 

I  VILLE  I 

! 

UN  JEFFERSON*! 

1980  ! 

I  VILLE  1 

! 

UN  JEFFERSON-! 

I960  ! 

1  VILLE  I 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

I  VILLE  I 

! 

5 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

I  VILLE  I 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

i 

1  VILLE  1 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

i 

!  VILLE  1 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  VILLE  ! 

i 

ij 

UN  JEFFERSON-! 

1979  I 

! 

!  VILLE  ! 

! 

• 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  VILLE  1 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1479  * 

1  VILLE  ! 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

:■ 

!  VILLE  ! 

! 

V 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  VILLE  ! 

2 

UN  JEFFERSON-1 

1979  i 

*- 

!  VILLE  1 

! 

UN  JEFFERSON-I 

1979  » 

!  VILLE  ! 

! 

V 

UN  JEFFERSON-! 

1979  l 

!  VILLE  ! 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  VILLE  ! 

! 

!r 

UN  JEFFENSON-! 

1«79  ! 

!  VILLE  I 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1979  1 

’i 

!  VILLE  ! 

i 

>* 

IIH  JEFFERSON-! 

1979  ! 

1. 

1  VILLE  ! 

I 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  VILLE  ! 

! 

$ 

UN  JEFFERSON-! 

1979  ! 

!  VILLE  ! 

! 

\ 

UN  JEFFERSON-! 

1978  ! 

!  VILLE  ! 

! 

IIN  JEFFERSON-! 

1978  ! 

% 

!  VILLE  1 
I IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 
!IM  JEFFERSON-! 
I  VILLE  ! 
JIN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  1 
JNO  ST.  LOUIS  ! 
1  5 

1  IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!Ir<  JEFFERSON-1 
!  VILLE  I 
! IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
1  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  l 
!XN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  » 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  1 
!!N  JEFFERSON-! 

VILLE  ! 
!IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
1  IN  JEFFERSON-! 
!  VILLE  ! 
!  ! 
!  ! 


1981 


! 
! 
! 

1981  ! 
! 

1979  ! 

! 

1980  ‘ 
l 

1961  ! 
! 

1981  ! 
! 

1979  1 
! 

1980  ! 
! 

1979  ! 
i 

1979  • 
! 

1979  ! 
! 

1979  1 
! 

1977  ! 
! 
! 
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ENfitI 

IVTCCl  DIMENSIONS  {DRAFT) 

!  CAPACITY  1 

HIGH-  1 

1  V  E  S  S  E  L  ! 

1 

MSTt 

OPERATOR 

NET  tCODEtLENCTMl BRDTH1 
REGIS-!****!  RES.  !  RES.1L 
TER  1  SEE!//////!/////! 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

1 

1  COAST 

ED  1 

1  ////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO 1  LINE-1  1 

1 C  ^  K  2 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AMI  NUNBEJ 

!  turn 

TON-  1FASEI  OVER-1  OVER-!///// 1 

IORSE 1 

PASS-  1 (LIGHT)!/////// ///////// 1TD! ////////// f 

OR  ! 

1  NUMBER 

NASE  1  TV  !  ALL  1  ALL  1LISKTI 

FOVERI 

EN6ERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

*EE!  LINE-2  !*REBUILT! 

<18>  AMERICAN 
CO. 

COMMERCIAL 

1 

{ 

RARCIE  lines 

11  1  ! 

!  !  1  ! 

1  !  !  ! 

1 

1 

1 

\ 

! 

I 

I 

( 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

!  1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  !  11 

! 

! 

! 

( 

1  1 

ACBL  4338 

1622954 

88R14A41 1  195.01  35.0! 

9.01 

- 

! 

1529! 

20.6! NONE 

UK  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

1  l  195.0!  35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

! 

ACBL  4339 

1620315 

70014A41 1  195.0!  35. C! 

12.0! 

- 

! 

1730! 

19.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

1  !  195.01  35.0! 

1.5! 

! 

! 

1  VILLE  ! 

1 

ACBL  4340 

U4C82S 

69S14A41!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

20.0 {NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1981  ! 

| 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  4341 

! 64C826 

69S14A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

1520! 

20.0IN0NE 

!IN  JEFFERSON-! 

1981  ! 

J 

1  1  195.01  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

| 

ACBL  4342 

!  - 

90714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1523! 

20.0!  NONF. 

!  ! 

1980  ! 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

! 

ACBL  4343 

1 631  £  38 

90214A461  200.0!  35.0! 

9.61 

- 

! 

1400! 

19.4! NONE 

1IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

t 

1  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  4344 

1631859 

90214A46!  200.01  35.0! 

9.6! 

- 

! 

1400! 

19.4 (NON 

UN  JEFFERSON-1 

1980  ! 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

! 

ACBL  4400 

1603609 

93914AM!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1491! 

17.81  NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1979  ! 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

| 

ACBL  3000 

1*19251 

7941 4A41 1  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1980  ! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ACBL  3001 

1*19259 

79414A411  20C.0I  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  1 

1 

1  !  200.01  35*0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

» 

ACBL  3002 

1*19260 

79414A411  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

•  1  20C.U1  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  5003 

1619261 

79414A41!  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.01  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

! 

1  !  200.01  5.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  3004 

1*19262 

79414A41!  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  VILLE  1 

! 

ACBL  3005 

1619263 

79414A41!  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

» 

1625! 

22.01  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

l 

1  1  200.0)  35.01 

1.6! 

i 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACPL  5006 

1619264 

79414A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

1IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

1  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

! 

ACBL  3007 

1619265 

794J4A41 1  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  5008 

1619266 

794 ! 4A41 J  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1d?5! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

l 

<  !  200. 0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

(  VILLE  1 

! 

ACBL  5009 

1619267 

7 }  «A41 !  200. 0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1625* 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

1 

!  200.0!  35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

ACBL  5010 

1621119 

79414A41!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

1IN  JEFFERSON-! 

1980  ! 

l 

!  1  20C.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

( 

!  VILLE  ! 

! 

AC8L  5011 

1621120 

794I4A41!  200. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

16251 

22 . 0 ! NONE 

UK  JEFFERSON-! 

r.eC  ! 

! 

!  *  20C.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  ; 

! 

1980  ! 

ACBL  5012 

1621121 

794I4A4M  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

!IN  JF**:iSON-! 

1 

!  !  20C.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

!  VILLE  1 

! 

1980 

ACBL  5013 

1621122 

794! 4A41 i  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 . 0 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

i  !  20C.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1980 

ACBL  5014 

1621123 

79414A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1625! 

22 .0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

1  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1980 

ACBL  5015 

1621124 

794I4A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1625! 

22 .0! NONE 

iik  JtrrtKSOK-i 

1 

!  1  20C.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

I  VILLE  ! 

1980 

ACBL  5016 

1621125 

79414A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0 ! NONE 

I/.-l  JEFFERSON-! 

l 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1  VILLE  ! 

1980 

ACBL  5017 

1621126 

794! 4A41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0 ! NONE 

!IK  JEFrERSON-l 

1 

!  1  20C.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

198C 

ACBL  5016 

1621127 

79414A41!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

IIK  JEFFERSON-! 

1 

!  !  200. 0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

1980 

ACBL  5019 

1621128 

794 ! 4A41 !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .01  NONE 

IIK  JEFFERSOK-1 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  5020 

1621129 

794I4A41)  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .01  NONE 

IIM  JEFFERSON-! 

1980 

1 

!  1  200.0!  35. Cl 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1980 

ACBL  5021 

1621130 

79414A41 1  200.01  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

I  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1980 

ACBL  5022 

1621131 

79414A411  20C.0I  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

IIK  JEFFERSON-! 

1 

1  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1980 

ACBL  5023 

1621132 

79414A41!  200.0!  35-C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  I 

ACBL  5024 

1621133 

79414A41!  20C.0!  35. C! 

9.0J 

- 

j 

1625! 

22 -  0! NONE 

UN  JEFFERSON"! 

198C 

1 

1  1  2CC.3!  35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1980 

ACBL  5025 

1  624057 

794 J4A41 1  20C.01  T5.C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0! NONE 

UK  JEFEERSON-! 

1 

!  1  20C.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

ACBL  5026 

1624058 

77414A411  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

I 

1625! 

22.0 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

me 

! 

!  1  20C.0I  35. Cl 

1.6! 

i 

*  « 

! 

!  VILLE  1 

1980 

AC8L  5027 

1624059 

79414A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

ACBL  5028 

1624060 

79414A41!  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

198C 

1 

!  1  20C.01  35.0! 

1.6! 

• 

-  ! 

f 

!  VILLE  ! 

ACBL  5029 

1624061 

79414A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22.0! NONE 

UN  J E  FFERSON- ! 

1980 

1 

1  1  20C.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  5030 

1624C62 

79414 A 41 !  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1  200.0!  35.C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  5031 

1624063 

79414A41!  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0! NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1980 

1 

1  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  5032 

! 624064 

79414A41!  20C.01  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22 .0! NONE 

UK  JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1  20C.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  5033 

1624063 

79414A41!  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0  1  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

198C 

! 

1  1  20C.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

1 

!  VILLE  ! 

ACBL  5034 

1624066 

79414A411  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1 

1625*! 

22.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980 

t 

1  1  20C.0!  35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

!  VILLE  1 

ACBL  5035 

1624067 

79414A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1625  i 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980 

! 

1  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1624065 

75*{4A4U  26C.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1625! 

22.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1  200.01  35. 0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

ACBL  5037 

1624069 

79414A41!  20C.O!  35. C! 

9.0! 

- 

1625! 

22  •  0 ! NONE 

IIK  JEFFERSOK-1 

196C 

! 

1  !  200.01  35. C! 

1.6! 

! 

*  i 

! 

!  VILLE  1 

ACBL  5038 

1624070 

79414A41!  200.01  3S.C1 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

UK  JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  »  20C.0!  35. C! 

1.6! 

: 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

ACBL  5039 

1624071 

79414A41!  20G.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON"! 

198C 

1 

1  1  200.0*  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

AC8L  SOLO 

1624185 

79414A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1  200.01  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  5041 

1624186 

79414A41!  20C.O’;  35. C! 

9.0! 

- 

1625! 

22  •  0 ! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1  20C.01  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

ACBL  5042 

1624187 

79414A41!  200*01  35. C! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  l  20C.Q!  35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

!  VILLE  1 

ACBL  ,;043 

1624168 

79414A411  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACeL  5044 

1624189 

79414A41!  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

! IN  JEFFERSON-I 

1980 

1 

1  1  200.01  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

ACBL  3045 

1624190 

794I4A41!  200*01  35-C! 

9.0! 

- 

1625! 

22.01N0NE 

UN  JEFFERSON- 1 

198C 

! 

1 

1 

{  1  20C.01  35. C! 

11  1  1 

11  1  t 

1.6! 

i 

i 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

!  VILLE 

i 

l 

TABU  2  *  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


128 


ENCR1 

DIST!  OPERATOR 

1  IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  l  CO DEi LENGTH] BROTHl  1 

ICAPAC2TY! 

1  1 

HIGH-  1 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

1  V  E  S  S  E  L 
IS  10PERATING 

! 

1 

-IRESXS-1****!  REG.  !  REG.lLOAO-l 

]  CARGO  I 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE 

YEA»  ! 

1  COAST 

]  TER  ]  SCe 1 //////I/////!  ED  ! 

1  //////// 1 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  HARE  AND  NURBER 

!  GUARD 

!  TON-  IPAGEI  OVER-IOVER-I/////I 

HORSE!  PASS-  t (LIGHT)  I /  /////////// /#7/ITOi ////////// 

OR  ! 

!  NURBER 

l  NAGC  1  IV  ]  ALL  !  ALL  ILIGHT! 

POWER!  ENGERS  I 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2 

! ‘REBUILT ! 

!  !  I  t  I  1  I  t  !  I  !  t  I 

I  !  I  !  !  1  I  I  !  I  I  II 


(16) 

AMERICAN 

CO. 

CORHCRCXAL  BARG! £  LINES 

! 

i 

1  1 

! 

i 

! 

■ 

j 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

( 

(CONTINUED)! 

X 

1 

i  i 

1  1 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

ACBL 

5046 

(624191 

! 

794(4441 ! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0 (NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

198C 

1 

1 

1  ! 

20C.O! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

yiLLC  ! 

ACBL 

5047 

1624192 

! 

79414A41 ! 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1625! 

22. oi NONE 

1 2  N 

JEFFERSON-! 

mo 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

5046 

1624193 

1 

79414A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1625! 

22.0! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

me 

! 

! 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  J 

j 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

5049 

! 624194 

1 

79414A41 1 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1625! 

22 .0 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

j 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6000 

1617398 

1 

91014441! 

195. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1446! 

20 . 3  1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

198C 

! 

l 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6001 

1617399 

! 

91014441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

I960 

! 

1 

1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6002 

1617400 

! 

910144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

198C 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6003 

! 617401 

I 

*1014441 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20  •  3 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

198C 

I 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6004 

1617402 

I 

91014441! 

195.0! 

33.CI 

9.0! 

- 

14461 

20.3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

198C 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6005 

1617403 

I 

91014441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1446! 

20  •  3 1  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6006 

1617404 

! 

910144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20  •  3  1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

I960 

I 

! 

1  i 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  | 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6007 

1617405 

1 

91014441! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

l 

I 

1  1 

19S.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

600B 

1617406 

1 

910144411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

i 

VILLE  ! 

ACBL 

6009 

1617407 

! 

91014441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3 1  NONE 

sin 

JEFFERSON-! 

1980 

! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6010 

16177/7 

1 

910144411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1446! 

20  •  3  1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

! 

l 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  | 

! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

6011 

1617776 

1 

910144411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

6012 

161777° 

1 

91014441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.31NOME 

UN 

JEFFERSON-! 

I960 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6013 

1617780 

! 

91014441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.31N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

! 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6014 

1 617781 
! 

» 

91014441! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1446! 

20.3! NONE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1980 

» 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

6015 

1617782 

1 

91014441! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6016 

! 617783 

1 

I 

91014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

198C 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6016 

1621134 

1 

91014441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  I 

I 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6019 

1621135 

1 

i 

91014A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

I 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6020 

1621136 

! 

! 

91014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*46! 

20.3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6021 

1621137 

! 

1 

91014441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

i 

i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

ACBL 

6022 

1621138 

1 

910144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON*! 

198C 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6023 

1621139 

/ 

C1014A41 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

me 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6024 

1621140 

1 

91014441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-i 

1V80 

1 

1 

1  1 

19*. 0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6025 

1621141 

! 

91 0! 4441 1 

19>.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

I 

i 

1  I 

195.0! 

35.C! 

1.9! 

-  ! 

! 

20.3! NONE 

! 

VILLE  I 

ACBL 

6026 

1621142 

• 

91014441 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1446! 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1 

!  ! 

W5.0! 

“5.0 ! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6027 

1621143 

1 

91014441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

J 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  1 

ACBL 

6026 

1621144 

I 

91014441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20 .31  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

! 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

r 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6029 

1621145 

! 

91014441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

3S.C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6030 

1621146 

1 

91  f I 4441 1 

195.01 

35. C! 

9.J! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

t 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6031 

1621147 

1 

91014441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3 (NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1  ,9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6032 

1621148 

1 

910144411 

195.01 

35.C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.31N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6033 

1621149 

! 

91014441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3IN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

f 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6034 

1621150 

1 

91014441 ! 

195.01 

35  .0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3!NC)IE 

UN 

JEFFERSON-I 

1980 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6033 

1621151 

1 

91014441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3IN0NE 

UN 

JEFFERSON-I 

I960 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6036 

1621152 

1 

91014441 1 

195. 0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1446! 

20. & {NOME 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

*5.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1980 

ACBL 

6037 

1621153 

I 

91014441 1 

195.0! 

35. P! 

v.O! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6038 

1621154 

! 

91014441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6039 

1621155 

1 

91014441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6040 

1621156 

! 

910*4441 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

?0»3!N0N£ 

SIN 

JEFFERSON-! 

I960 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35. C. 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

ACBL 

6041 

1621157 

! 

91 0 1 4441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-i 

1980 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6042 

1621158 

! 

91014441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20  •  3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

) 

! 

|  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6043 

1621159 

! 

91 014441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*%S! 

2O.3IN0NE 

!1N 

JEFFERSON-1 

1980 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

ACBL 

6044 

1621160 

1 

91014441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1980 

f 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

6045 

1621161 

! 

91014441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1446! 

20.3 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

I 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

ACBL 

6044 

1621162 

1 

91014441! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1446! 

20.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1980 

1 

1 

t  ! 

195.0! 

35. C! 

1  9! 

-  t 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

4047 

1621163 

! 

91014441 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1446! 

20. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1980 

! 

! 

I  I 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

6046 

1621164 

! 

91014441 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1446! 

20. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-I 

1980 

| 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

ACBL 

4049 

1621165 

! 

910(4441 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1445! 

20.31N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1960 

I 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

ACBL 

4050 

1624081 

! 

51014441 i 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1446! 

20.3! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

I960 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

1  1 

195.0! 

! 

1 

>5.0! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 
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ENG*! 

ATST 1 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

t  NUMBER 

!  1VTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

<  NET  <CODE<LENGTHIBRDTM<  < 

-!  REGIS-! *•**!  REG.  !  REG.  (LOAD-1 
!  TER  1  SEEI//////!/////!  CD  i 
i  TON-  IPACEl  OVER-jOVER-</////< 

1  NAGE  1  IV  1  AIL  1  ALL  <LIGHT< 

HORSE 

POWER 

ICAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

1  !  CST  !  CARGO  HANDLING  (S  (OPERATING  ( 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCJ  BASE  !  YEAR 

1  //////// 1  POINT  !  LINE-1  1  AO!  HNE-1  I  PUILT 

!  PASS-  1 (LIGHT) !/////////✓////// ITD! //✓///////!  OR 

!  ENCERS  f  (FEET)!  LINE-2  (CCl  LINE-2  !*RE8UILT 

(18)  AMERICAN 
CO. 

1 

1 

COMMERCIAL  BARClE  LINES 

1 

(CONTINUED) 1 

!  I  1  !  ! 

!  !  1  i  ! 

!  1  !  !  ! 

!  II  1  ! 

i  111! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

!  1 

!  ! 

1  1 

!  ! 

t  ! 

CNA  112 

!  524  Cl  7 

1 

!  691IAAA1I  195.0!  35. C! 

<  !  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.81 

1500! 

-  1 

13.5 ! NONE 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLC  ( 

1963 

EU  S 

1524352 

I  691 l AAAI <  195.01  35.01 

i  !  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 

-  ! 

1 3. 5 ! NONE 

l IN  JEFFERSON-! 

I  VULC  ! 

1961 

EU  13 

{266045 

! 

!  691 < AAAI |  195.0!  35. C! 

I  1  <  1«5.0!  35. Ct 

9.0! 

1.8! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3.5! NONE 
! 

t HO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1962 

FOAM  1 

1  - 

1 

1  6001 AAAOI  195.01  35.C! 

1  1  1  195.01  35. Cl 

6.5! 

2.0! 

“ 

1200! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

19A5 

FOAM  A 

1  - 

1 

<  6001 AA46 1  195.0!  35.C1 

1  !  1  195.0!  35. C! 

6.5! 

2.01 

“ 

1200! 

-  ! 

1 3. 0! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

19A5 

FOAM  9 

|  - 

1 

<  600! AA A3 !  195.01  35.0! 

!  !  <  195.0]  35. Cl 

6.5! 

2.0! 

“ 

12001 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

! IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

19A5 

FOAM  13 

|  - 

1 

I  6C0I 4A46I  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.01  35. C! 

6.5! 

2.0! 

“ 

1200! 

-  ! 

13 .0! NONE 
! 

(IN  JEFFERSON-! 

!  VILLI  1 

1945 

FUJA  106 

1524224 

1 

<  691IAAA6!  195.01  35. C! 

i  !  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

" 

15C0! 

-  ! 

1 3 • 5 1  NONE 

! IN  JEFFERSON-! 
t  VILLE  ! 

1960 

KCT  1 

J29C685 

! 

I  77AIAAA1!  195.0!  35.0< 

1  1  !  195.0!  35. CJ 

6.0! 

2.0! 

- 

1297! 

-  ! 

17,5 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

I  VILLE  ! 

1963 

KCT  3 

! 29C729 

1 

1  77414A401  195.0!  35. C! 

1  1  !  195.0!  35.0! 

8.C! 

2.0! 

" 

1297! 

-  ! 

17. 5! NONE 

1 

!IN  JEFERSON-  ! 

!  VILLE  ! 

1963 

KCT  A 

! 290730 
! 

!  774 1 4A41 ]  195.0!  35. C! 

!  1  1  195.0!  35. C! 

6.0! 

2.0! 

“ 

1297! 

-  ! 

17.5 ! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1963 

KCT  1C 

! 291 240 
! 

!  774 14A41 1  195.0!  33. C! 

•  !  !  195.0!  35. C! 

6.0! 

2.0! 

" 

1297! 

-  ! 

17. S ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1963 

MM  A17S 

1 63A9A9 
! 

1  1065 ! AAAI !  -  !  -  ! 

t  !  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1500! 

-  ! 

1A.9IN0NE 

1 

!  ! 

(  i 

1981 

MV  171 

1629922 

i 

!  700IAAA8I  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

12.0! 

1.5! 

1730! 

19.0IK0NE 

I 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

I960 

'AC  NO  1201 

! 294425 
! 

!  679I4AA6!  195.0!  35. C! 

!  !  (  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1200! 

-  I 

18.5! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

196A 

SCNO  1202 

! 29A A?1 
! 

!  87914A461  195.0!  35.C! 

!  !  I  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

1200! 

-  1 

18.51N0NE 

! 

!IN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

196A 

SCNO  1203 

1  295  ’34 
! 

!  879! 4 A 46 i  195.0!  35. C! 

1  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1200! 

-  ! 

18.5 ! NONE 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1 9  6  A 

SCNO  120A 

! 29SC85 
! 

!  079SAAAA!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

— 

1200! 

-  1 

16. 5 (NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1964 

SCNO  1413 

1277556 

! 

!  096 1 4 A 46 1  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1A00I 
-  1 

1 5.7! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1958 

SCNO  1AA9 

<286328 

< 

!  8831AAA6!  195.0!  35.C! 

!  I  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1 AOO! 

-  ! 

1 3.6! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1901 

SCNO  1 A50 

<286329 

< 

!  883! AAA6!  195.0!  35.0! 

I  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1  AOO! 

-  ! 

13.61N0NE 

! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1901 

SCNO  1 A31 

<287539 

< 

!  622! AAA6!  195.0!  35.0! 

J  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1  AOO! 

-  ! 

1 3.5 ! NONE 

J 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1962 

SCNO  1454 

I 267542 

!  6221AAA6!  195.0!  35. Cl 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1  AOO! 

13.5  I  NONE 
l 

1  IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1962 

SCNO  1456 

1267544 

< 

!  822UAA6!  195.0!  35.C! 

1  !  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1  AOO! 

-  i 

13.5 ! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

I  VILLC  ! 

1962 

SCNO  U5« 

1 267546 
< 

!  8221AAA6!  195.0!  35. C! 

!  I  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1A00! 

-  ! 

13.5 ! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  1 

1962 

SCNO  1 A62 

<290963 

1 

1  660! AAAI !  195.0!  35. C! 

t  l  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1  AOO! 

-  ! 

1 5.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1963 

SCNO  U65 

<290966 

< 

!  860! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

— 

1  AOO! 

-  ! 

15*0! NONE 
! 

IIN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1963 

SCNO  1A67 

I29C968 

i 

!  860JAAA1!  195.0!  35.C! 

!  !  I  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1A00! 

-  ! 

IS. 0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLC  ! 

1903 

SCNO  1472 

<292428 

< 

!  860IAAA1!  195.0!  35. C! 

!  !  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

1  AOO! 

15.0IN0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1963 

SCNO  1473 

! 292429 
! 

!  660! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  i  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

— 

1  AOO! 

-  ! 

1 5.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1963 

SCNO  1 A79 

S  292435 
l 

!  6601  AAAI !  195.0!  35.0! 

1  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

” 

1  AOO! 
-  1 

15.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1903 

SCNO  1A81 

! 294  Cl  9 
< 

!  860! AA46I  195.0!  35. Cl 

1  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

" 

1  AOO! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VXLlE  ! 

190A 

SCNO  1 A87 

! 297659 

1 

t  665! 4A46!  195.0!  35. C! 

J  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1A00! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLC  ! 

1965 

SCNO  1 A  06 

<297660 

! 

!  SE5JAAA61  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

1  AOO! 
-  i 

15.01  NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1905 

SCNO  1A90 

<297662 

< 

!  66514 A 46 1  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

m 

1  AOO! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1905 

SCNO  1 A91 

<297663 

! 

J  885J4AA6!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

1  AOO! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1905 

SCNO  1490 

I502C09 

1 

!  8651 AAA6!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

b.v! 

1.6! 

1  A00( 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1900 

SCNO  1531 

! 297694 
! 

!  851 ! AAA6!  195.0!  35. C! 

1  !  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

" 

1500! 
-  ! 

17.6 (NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 

1965 

SCNO  1532 

<297695 

1 

!  8S1IAAA8!  195.0!  35.0! 

J  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 7.6 J  NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1905 

SCNO  1533 

<297696 

J 

!  651 ! 4A46 !  195.0!  33. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

' 

1500! 
-  ! 

1 7.6 ! NONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1905 

SCNO  1534 

<297697 

< 

!  851 ! AA48!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.01 

1.3! 

1500! 
-  I 

17. 6! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  1 

1905 

SCNO  1535 

<297698 

1 

!  651 ! 4 A 4 6 1  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

1500! 
-  ! 

17.61N0NE 

! 

!IN  JEFFERSON-! 

1  VILLE  ! 

1965 

SCNO  1536 

! 297749 
! 

!  851 ! 4A48!  195.0!  35.0! 

!  I  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.3! 

1500! 
-  ! 

1 7.6! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

(  VILLE  ! 

1965 

SCNO  1537 

<297750 

! 

!  6511AAA61  195.0!  35.0! 

!  1  !  195.0!  35.0! 

9.01 

1.3! 

“ 

1500! 
-  ! 

17.61N0NE 

! 

UN  JEFFERSON- 1 
!  VILLC  1 

1965 

SCNO  1538 

• 2777'* 

i 

!  Sr.U/USI  195.0!  35.0! 

1  !  !  195.0!  35. 0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1500! 
-  ! 

17.6! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  I 

1965 

SCNO  1539 

! 297644 

1 

!  651 ! 4 A 4 6 1  195.0!  35. C! 
i  !  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1500! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

!IN  JEFFERSON-! 

!  VXLLE  ! 

1965 

SCNO  15A0 

1 297645 
! 

1  851 ! AA46!  195.0!  35. C! 

!  !  i  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

j 

15001 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-1 
!  VILLE  ! 

1965 

SCNO  2A03 

1502013 

I 

!  8851 AAA8!  195.0!  35.0! 

!  !  1  195.0!  35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1  AOO! 
-  ! 

16.0! NONE 

UN  JEFFERSON- ! 

!  VXLLE  ! 

1966 

SCNO  2A0A 

i 502C1 A 

1 

!  885 ! AA461  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.01  35.0! 

6.6! 

1.8! 

■ 

1400! 
-  ! 

16.01  RONE 

1 

UN  JEFFERSON-! 

1  VXLLE  1 

1 966 

SCNO  24PS 

<502015 

1 

!  66514AA8!  195. 0!  35. C! 

!  !  1  195.0!  35.0! 

8.6! 

1.81 

" 

1  AOO! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

w 

SCNO  6701 

5  54 A  6  05 

!  6A31AAA0I  195.0!  35.0! 

!  I  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

- 

16981 

16.5 ! NONE 
! 

UN  JEFFERSON- J 
]  VILLE/  ! 

19*1 

SCNO  6703 

1 5  A  4  807 

1 

!  643! AAAO!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1698! 
-  1 

16. SIMONE 
! 

IIN  JEFFERSON- ! 

1  VXLLE  ! 

19*8 

SCNO  6706 

I5AA810 

! 

!  6A3! AAAOI  193.0!  35.0! 

1  !  I  195.0!  35.01 

9.0! 

1.51 

** 

1698! 
-  ! 

16.51N0NE 

! 

UN  JEFFERSON-! 

!  VILLE  ! 

1948 

SCNO  6708 

1544612 

< 

i 

I 

1  4OKU0I  1*3.01  33.01 
1  1  1  1*3.01  35. 01 

t  III! 

1  1  1  1  1 

9.0! 

1.5! 

1 

! 

1696! 
-  ! 
1 
! 

16.5! NONE 

! 

! 

UN  JEFFERSON-1 

1  VILLE  ! 

1  J 

!  I 

19*1 
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TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENfiRl 

lVTCCl 

DIMENSIONS  ! PR  AFT  I 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

e  S  S  E  L  ! 

BIST! 

OPERATOR 

NET  ICOOEtlENCTHl 3ADTKI 

! 

J 

! 

EST  I  CARSO  NANDUNt 

IS  tOFCRATIXS  1 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

uttntni 

POINT  !  LINE-1 

1 AOI 

LXNE-1  ! 

EUXLT 

VESSEL  MAKE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PA6E! 

OVEA-IOVEN-I/////I 

HORSE! 

MSS-  ! CLIENT) 1////////////////ITD1 ////////// 1 

OR 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  JLICHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

men!  line-' 

!  EE! 

LINE-2  ^REBUILT 

(11) 

AMERICAN 

CO. 

COMMERCIAL 

I 

! 

BAtClE  LINES 

!  1 

!  1 

1  1 

I 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

SCNO 

6901 

1 515386 

88514A41! 

200.01 

35.01 

9.6! 

-  I 

696! 

21.0! hONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

6902 

1515389 

88S14A411 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

696! 

21 .0! NONE 

t  IN 

JEFFERSON-1 

1969 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

( 

VILLE  ! 

SCNO 

4906 

1515391 

88514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.61 

-  J 

696! 

21.01N0NE 

!  I 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

f 

VILLE  ! 

SCNO 

4905 

1515392 

88514441! 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

696! 

21 .0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  1 

200.01 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

6906 

1515393 

865 14A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

696! 

21 .0! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-J 

1969 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

I 

! 

VILLE  1 

SCNO 

6907 

1515394 

685144411 

200.01 

35.0! 

9.6! 

-  1 

696! 

21 .0! NONE 

!  XN 

JEFFERSON-1 

1969 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

6901 

1515395 

88514A41 1 

20C.01 

35.0! 

9.6! 

-  i 

696! 

21.0! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

; 

! 

VILLE  1 

SCNO 

6909 

1515396 

885 14A41 1 

200.01 

35.0! 

9.61 

-  ! 

696! 

21 .0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

4910 

1515397 

68314441! 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

-  t 

696! 

21 ■ 0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1969 

SCNO 

7301 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1547977 

93614A48! 

195.0! 

35.  C! 

10.9! 

-  ! 

1881! 

14.7! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973 

SCNO 

7302 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

.'•>47978 

93614A48I 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

-  ! 

1861! 

14.7! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1973 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

j 

! 

VILLE  1 

SCNO 

7303 

1547979 

936I4A481 

195.0! 

3S.C! 

10.9! 

-  ! 

1881! 

14.7! NONE 

1  XN 

JEFFERSON-! 

1973 

SCNO 

7304 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1547980 

93614A481 

195.0! 

35. Cl 

10.9! 

-  J 

1881! 

14.7!  NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1973 

SCNO 

7305 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1547981 

93614A481 

195.0! 

35. C! 

10.9! 

-  j 

1881! 

14.7! KOMC 

!IN 

JEFFERSON"! 

1973 

SCNO 

7306 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ( 

! 

! 

VILLE  ! 

1547982 

93614A46I 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

-  ! 

1861! 

14.7! NONE 

i  XN 

JEFFERSON-! 

1973 

SCNO 

7307 

| 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1547983 

93614A48! 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

-  ! 

1861! 

14.7 ! NONE 

!  XN 

JEFFERSON-1 

1973 

SCNO 

7308 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1547984 

93614A46! 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

-  ! 

1881! 

14.7 !  NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973 

SCNO 

7309 

l 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.3! 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

1547985 

93614A461 

195.01 

35. C! 

10.9! 

•  ! 

1861! 

1 4. 7 ! NONE 

IIH 

JEFFERSON-! 

1973 

7310 

1 

1  1 

1*55. 0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

1547986 

93614A4S! 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

-  j 

1681 ! 

14.7! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1973 

SCNO 

7311 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1547987 

936UA48! 

195.0! 

35.0! 

10.9! 

-  j 

1881! 

1  4.7! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1973 

SCNO 

7312 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

2 

! 

VILLE  ! 

1547988 

93614A46! 

195.0! 

35. C! 

10.9! 

-  | 

1661! 

14.7IN0NE 

1 1 N 

JEFFERSON-! 

1973 

7901 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

t.J! 

•  j 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

1601461 

88S14A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

f  *00! 

19. 3! NONE 

1  XN 

JEFFERSON-! 

1979 

SCNO 

7902 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.91 

! 

! 

! 

VILLE  1 

1601462 

88S14A48! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1*C0! 

19.3! NONE 

1  XN 

JEFFERSON-! 

1979 

7903 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

| 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

1401463 

68514A481 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

**  ! 

1*00! 

19.3 ! NONE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

7904 

! 

1  : 

20C.0I 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

1601464 

88514A4t! 

20C.0! 

35.  Ci 

9.0! 

-  ! 

1*00! 

19.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1601*65 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

SCNO  7905 

8851*4481 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1*00! 

19.3 {NONE 

1XN 

JEFFERSON-! 

1979 

7906 

! 

1601466 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

66S14A481 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

-  f 

1*00! 

19. 3 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1601467 

1  1 

20C.02 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

7907 

86514A48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1*00! 

19.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

7908 

! 

1601468 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

SCNO 

8851*4*81 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*00! 

19.31N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

7909 

1 

1601469 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  l 

SCNO 

8851*4*81 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1*00! 

19. 3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

J 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

7910 

1601470 

8851*4*8! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1*00! 

1 9. 3 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

7911 

1 

1601471 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

8851*448! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1*00! 

19.3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1  ! 

200.01 

35. C! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

7912 

1601472 

88514448! 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

-  j 

uooi 

19.3 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1601473 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.9! 

» 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

7913 

88514446! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1*00! 

1 9. 3! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1601474 

!  1 

20C.0! 

35.  CJ 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

7914 

86514448! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1*00! 

19.31N0NE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

•  ; 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  * 

; 

2 

VILLE  ! 

SCNO 

7913 

1601475 

88514448! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*00! 

1 9. 3i NONE 

*!XN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1601476 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ( 

! 

2 

VILLE  I 

SCNO 

7916 

88514448! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

i 

1*00! 

19. 3! NONE 

i  XN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

1601477 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

7917 

86514446! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1*00! 

19. 31N0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

» 

-  » 

! 

2 

VILLE  ! 

SCNO 

7918 

1601478 

68514448! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*00! 

19.3 ! NONE 

!  I 

JEFFERSON-J 

1979 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

j 

VILLE  ! 

SCNO 

7919 

1601479 

685144*8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  * 

uooi 

19 .3 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

i 

-  j 

i 

j 

VILLE  ! 

SCNO 

7920 

1601480 

88514448! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1*00! 

19.3iN0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.9! 

• 

-  j 

! 

! 

VILLE  1 

SCNO 

eooi 

1615C15 

971144*61 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

152*! 

19.3 ! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

I960 

! 

!  ! 

200. 0! 

35. C! 

2.1! 

i 

•  i 

! 

I 

VILLE  ! 

SCNO 

6002 

1615016 

9711*4*6! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1524! 

19. 3! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

I960 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.1! 

j 

-  • 

! 

j 

VILLE  ! 

SCNO 

8003 

1615C17 

9711*4*8! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

■  ! 

1524! 

19. 3 1  NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

I960 

1 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

2.1! 

! 

-  » 

i 

J 

VILLE  I 

SCNO 

6004 

1615C18 

9711*4*8! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

19.  li NONE 

iiN 

JEFFERSON-I 

I960 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

2.1! 

; 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1 

SCNO 

8005 

1615019 

9711*4*8! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1524* 

19.3!N0NE 

JIN 

JEFFERSOH-1 

I960 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

2.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

SCNO 

6006 

I615C20 

9711*4*5! 

20C.01 

35.  Cl 

9.0! 

-  ! 

1524! 

19.3! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1930 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

2.1 ! 

j 

-  ! 

; 

j 

VILLE  ! 

SCNO 

2007 

1615C21 

9711*4*8! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1524! 

1 9 . 3 ! NONE 

!IH 

JEFFERSON-! 

196C 

1 

!  1 

2CC.0! 

35.0! 

2.1! 

! 

«•  i 

! 

! 

VILLE  1 

SCNO 

8006 

!  ol  5022 

9711*4*5! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

19.3! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1980 

• 

i 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

2.1! 

i 

«•  i 

i 

j 

VILLE  ! 

SCNO 

6009 

j  615023 

9711*4*8! 

200. 0! 

35.  C! 

9.0! 

.  i 

1524! 

19. 31  NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

195C 

1 

•  1 

20C.0! 

35. C! 

2.1! 

! 

-  ! 

2 

2 

VILLE  ! 

SCNO 

6010 

I615C24 

971144*8! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1524! 

19. 3! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

193C 

1 

!  ! 

2C0.01 

35. C! 

2.1! 

j 

•  ; 

! 

j 

VILLE  1 

SCNO 

6011 

1415025 

971 !*4*8! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1524! 

19 . 3! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

i  i 

20C.01 

35. C! 

2.1! 

1 

-  ! 

2 

• 

VILLE  ! 

SCNO 

6012 

1615G24 

971 j*4*6! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

a 

152*! 

19.31N0NE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

2.1! 

i 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

8013 

1615027 

971 ! *4*8! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1524! 

19.3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

I960 

1 

1 

1 

i  1 

!  ! 

!  ! 

20C.0! 

1 

1 

35. C! 

! 

2.1! 

! 

! 

j 

-  ! 
2 
; 

! 

! 

1 

j 

2 

i 

VILLE  ! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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INCA) 

•  1ST! 

VESSEL  MAKE 

OFEAATOR 

AN»  KUMBE'i 

— 

!  COAST 

!  (UAR* 

!  NUMBER 

IVTCCi  DIMENSIONS  (DRAFT! 
NET  1  CODE! LENGTH! BRDTHl  1 

REGIS-1****!  REC.  1  REC.1LOAD-I 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  IMAGE!  OVER-! OVER-I /////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

1CAPAC1TY1  NICK-  !  1  V  E  S  I  £  L  1  ! 

!  1  ST  1  CAACO  HANDLIHC  !$  IOPEAATINC  1  1 

1  CAACO  !  PIKER  !  ERUIPHEHT  ITCl  EASE  1  YEAR  ! 

!////////!  POINT  I  LINE-1  |A0!  UAE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (L ISHT) !/////////////// /ITBI ////////// I  OR  ! 

POUER!  ENCERS  !  CPEETII  IINC-I  lEEt  LINE-2  ("REBUILT! 

(10) 

AMERICAN 

CO. 

1 

! 

COMMERCIAL  BARGU  LINES 

i 

(CONTINUE*)! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  ! 

1  1 

1 

1 

! 

i 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

SC  NO 

0014 

161502S 

! 

971 14A481 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

2.1! 

1524! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

I  IN 

1 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

198C  ! 

SCNO 

0015 

1615029 

t 

971 14A48I 
!  ! 

200.01 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

1524! 

-  ! 

19. Jf NONE 
! 

!  IN 
! 

JEFFERSON-! 

VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

8016 

! 615030 
! 

971MA40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

2.1! 

1524! 

19.3] NONE 
! 

!IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

001? 

1615031 

1 

97114A48! 

1  1 

200.01 

200.01 

35.01 

35.01 

9.0! 

2.1! 

1524! 
-  ! 

19.3IN0NE 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

1010 

1615C32 

1 

971 I4A481 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 

-  ! 

19.31N0NE 

! 

UN 

l 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

8019 

1615033 

1 

97114A48! 

1  1 

200.01 

20C.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

I960  ! 

! 

SCNO 

8020 

1615034 

! 

97114A48! 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 

-  ! 

19.31N0NE 

! 

!IN 

l 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

0021 

1615035 

1 

971  14.4431 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

— 

1524! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-1 
VILLE  1 

1980  ! 

! 

SCNO 

0022 

1615036 

1 

97114A48! 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.1! 

" 

1524! 

-  1 

19.31N0NE 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

198C  1 
! 

SCNO 

8023 

1615037 

! 

971 (4A481 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 

19.3! NONE 

1 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

8024 

1615038 

! 

97114A48! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

* 

1524! 

-  ! 

19.31N0NC 

! 

UN 

l 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

1 

SCNO 

8025 

1615039 

1 

97114A48! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.C1 

35.01 

9.0! 

2.1! 

1524! 

-  ! 

19.31N0NC 

! 

!1N 

I 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

0026 

1615040 

971 1 4 A  48 1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

2.1! 

“ 

1624! 

-  ! 

19*3! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

8027 

! 615C41 

1 

971 14A481 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 
-  ! 

19.31N0NE 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

8020 

1615042 

! 

971 14A481 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

1524! 

-  ! 

19.3IN0NE 

! 

UN 

i 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

0029 

1615043 

1 

971 14A481 
!  1 

200. 0! 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

15241 
-  ! 

19.3IN0NE 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1910  ! 

1 

SCNO 

8030 

1615C44 

1 

971 14A481 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

2.1! 

- 

1524! 

-  ! 

19.3!N0NE 

! 

!IN 

! 

JEFFERSON-! 
VtLLE  1 

1980  ! 

! 

SCNO 

0031 

1615045 

! 

971 14A48! 

!  1 

200.01 

200.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.1! 

1524! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

!IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ) 

1980  ! 

! 

SCNO 

0032 

1615046 

1 

97114A48I 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

2.1! 

1524! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

!IN 

! 

JEFFERSON-J 
VILLE  ! 

1980  ! 

! 

SCNO 

8033 

1615047 

1 

88314A48! 

1  1 

200.0! 

20C.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 

-  ! 

19.3IN0NE 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  l 

1980  ! 
! 

SCNO 

0034 

1615048 

! 

885J4A481 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

1524! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

!IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  1 

1980  ! 
! 

SCNO 

8035 

1615049 

! 

8 85J4A48! 
t  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 

-  ! 

19.3IN0NE 

! 

(IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

I960  ! 
! 

SCNO 

8037 

1615051 

1 

88514A481 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 
-  ! 

19.31  NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 
! 

SCNO 

8038 

1615C52 

1 

88514A48! 

!  1 

200.0! 

2CC.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

1524! 
-  ! 

19.31N0NE 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 
I 

SCNO 

8039 

1615053 

1 

88S14A481 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

1524! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 
! 

SCNO 

8040 

161S0S4 

1 

86S14A48! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.1! 

1524! 
-  ! 

19.3IN0ME 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  l 

1980  ! 
! 

SCNO 

8041 

1615C55 

1 

88S14A481 

1  1 

200.0! 
200. 0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

2.1! 

1524! 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1900  ! 
! 

SCNO 

8042 

1615C56 

! 

88SI4A48! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 
-  ! 

19.3 ! NONE 
! 

!IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 
! 

SCNO 

8043 

1615057 

! 

88S14A48I 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

2.1! 

— 

1524! 
-  ! 

19.31N0NE 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

SCNO 

8044 

1615058 

1 

88514A481 

1  I 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 
-  1 

1 9.3! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 
! 

SCNO 

8045 

1615059 

! 

88514A48! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.1! 

— 

1524! 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  l 

1980  ! 
1 

SCNO 

0046 

1615060 

i 

88S14A481 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.01 

2.1! 

" 

1524! 
-  ! 

19*3! NONE 

1 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLC  ! 

198C  ! 
! 

SCNO 

0047 

1615061 

t 

88514A48! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.1! 

** 

1524! 
-  ! 

19.3IN0NE 

! 

UN 

! 

JEFFCRSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

j 

SCNO 

0040 

1615062 

1 

88514A48! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35.C! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1524! 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

!IN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 
! 

SCNO 

0049 

1615063 

1 

88514A48! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.1! 

** 

1524! 
-  ! 

19.3IN0NE 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 

j 

SCNO 

0050 

1615064 

1 

86514A481 
!  1 

200.0! 

200.01 

35. C! 
3S.C! 

9.0! 

2.1! 

1524! 

19.3! NONE 

1 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1980  ! 
! 

SCNO 

8121 

1633501 

1 

933I4A41 1 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1*9! 

“ 

1400! 
-  ! 

19.3IN0NE 

! 

UN 

l 

JEFFERSON-! 
VILLE  ( 

1981  ! 

j 

SCNO 

6122 

1633502 

1 

933J4A41! 

(  ! 

200.0! 

20C.O! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1400! 
-  1 

19. 31N0NE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1981  *1 
! 

SCNO 

0123 

1 633503 

1 

93314A4H 

1  t 

200.0! 

20C.O! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

1400! 
-  ! 

19.3 (NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1981  ! 
! 

SCNO 

8124 

1633504 

I 

93314A41! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.9! 

“ 

1400! 
-  ! 

19.3 (NONE 

I 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1981  ! 

j 

SCNO 

8125 

1633505 

1 

933S4A41 I 
!  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1400! 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  1 

1981  ! 
! 

SCNO 

0126 

1633506 

1 

93314A41! 

!  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.9! 

* 

1 4C0! 
-  ! 

19 .3! NONE 
! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1981  ! 
! 

SCNO 

0127 

1633507 

! 

93314A41 1 

1  ! 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.9! 

** 

1400! 
-  i 

19.31N0NE 

!IN 

! 

JCFFCRSON-! 
VILLE  ! 

1981 

SCNO 

8128 

1633508 

! 

933J4A41I 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1400! 
-  ! 

19.3IN0NC 

! 

!XN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1981 

SCNO 

8129 

1633509 

I 

93314A411 

1  1 

200.01 

200.0! 

3S.O! 

35.0! 

9.0J 

1.9! 

“ 

1*09! 
-  i 

19.3SSSSS 

1 

!  *** 

VILLE  ! 

1 

SCNO 

8130 

(633510 

1 

93314A411 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

1400! 
-  ! 

19.3IN0NE 

! 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  1 

1901  ! 

i 

SCNO 

8131 

1633511 

! 

9331 4A41 1 
!  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

14001 

.  i 

19.3! NONE 

i 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1981 

SCNO 

0132 

1633512 

1 

93314A411 
!  1 

20C.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1400! 
-  i 

19.3*!N0NE 

! 

!  IN 
! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1901 

] 

SCNO 

8131 

1633513 

1 

93314A41 ! 

i  i 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.9! 

1400! 
-  » 

19. 3! NONE 
! 

!IN 

t 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1981 

] 

SCNO 

8134 

1633514 

i 

933i 4A41 1 
!  1 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

1400! 
-  1 

19. 3JN0NE 
! 

UN 

! 

JEFfCRSON-! 
VILLC  ! 

1901 

] 

SCNO 

0135 

j  63351 5 

1 

93314A411 
!  1 

200.0! 

2CC.0] 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

1400! 
-  ! 

19.3! NONE 

1 

UN 

! 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1901 

SCNO 

8136 

1633516 

! 

933UA41! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1400! 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

UN 

; 

JEFFERSON-! 
VILLE  ! 

1901 

SCNO 

8137 

1633517 

! 

93314A41! 

1  1 

20C.0! 

20C.0J 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1400! 
-  ! 

19. 3! NONE 

1 

sin 

I 

JEFFERSON-! 
VILLE  l 

1901 

SCNO 

0138 

1633518 

1 

1 

1 

933UA411 
•  1 

!  1 

1  1 

20C.O! 

200.0! 

! 

! 

35. C! 
35. C! 

! 

! 

9.0! 

1.9! 

I 

! 

1400! 
-  ! 

! 

! 

19.3 (NONE 
! 

! 

! 

UN 

! 

! 

! 

JEFFERSON-J 
VILLE  ! 

1901 

] 

j 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGR! 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
t  NUMBER 

(IB)  AMERICAN 
CO. 

SCNO  8139 

COMMERCIAL  CARGIC  LINES 
! 

(CONTINUED)  1 

1633519 

i 

SCNO  MAO 

1633520 

1 

SCNO  MAI 

1633521 

SCNO  8142 

1633522 

j 

SCNO  MA3 

1633523 

1 

SCNO  81 AA 

1633S2A 

} 

SCNO  81A5 

1633525 

1 

SCNO  8146 

1633526 

j 

SCNO  MA7 

1633527 

1 

SCNO  MAS 

1633528 

SCNO  81A9 

1633529 

SCNO  8150 

1633530 

SCNO  MSI 

1633531 

j 

SCNO  8152 

1633532 

1 

SCNO  8133 

1633533 

1 

SCNO  815A 

163353A 

1 

SCNO  81  S3 

1633535 

1 

SCNO  M56 

1633536 

1 

SCNO  8157 

1633537 

j 

SCNO  8158 

1633538 

{ 

SCNO  8159 

1633539 

1 

SCNO  8160 

16335A0 

1 

SCNO  71018 

1536085 

1 

SCNO  71028 

1536522 

j 

SCNO  71038 

1536523 

1 

SCNO  710A8 

153652A 

j 

SCNO  72010 

1537261 

j 

SCNO  72020 

1537262 

SCNO  72030 

1537263 

I 

SCNO  720AB 

1537264 

( 

SCNO  72050 

1537265 

| 

SCNO  72000 

1537266 

j 

SCNO  72070 

1537267 

| 

SCNO  72060 

1537268 

) 

SCNO  72090 

1537269 

I 

SCNO  72100 

1537270 

I 

SCNO  73130 

1552123 

1 

SCNO  731AB 

1552124 

I 

SCNO  73130 

1552125 

j 

SCNO  73160 

1552126 

I 

SCNO  73170 

1552127 

1 

SCNO  7318B 

1552128 

1 

SCNO  73198 

1552129 

j 

SCNO  73200 

1552130 

j 

5fK0  7571R 

1552131 

SCNO  73220 

1552132 

I 

SCNO  73230 

1552133 

j 

SCNO  73248 

1552134 

SCNO  73250 

1553875 

j 

SCNO  73260 

1 553876 

j 

SCNO  73270 

1553877 

SCNO  73280 

1553876 

1 

SCNO  73290 

1553879 

1 

SCNO  73300 

1553880 

I 

I 

I 


!  IVTCCI  DIMENSIONS  ! OKAFT 1  ICAPACITYl  HIGH-  1  !  V  E  S  S  E  L  1  | 
t  NET  (CODE! LENGTH! BADTH I  1  !  !  ESI  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  !  f 
! REG  I $-!**** !  REG.  !  REG.1LOAO-!  !  CARGO  !  FIXED  I  E8UIPMENT  »TC!  BASE  !  YEAR  J 
I  TER  1  SEE1//////1/////!  ED  1  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
!  TON-  ! PAGE !  OVER-lOVEft-!/////!  HORSEl  PASS-  !<LICHT> !////////////////!TDi/// / / //// /!  OR  ! 
I  NAGE  !  IV  !  ALL  I  ALL  ILIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINI-2  l*REBUXLT! 


j 

i 


93314A411  20C.01  35. Cl 

9.0! 

-  I 

1400! 

19.3 ! NONE 

I IN  JEFFERSON-! 

1981 

1  !  20C.01  35. Cl 

1.91 

l 

-  ! 

! 

!  VILI E  1 

1961 

933! AAAI  1  200.01  35. C! 

9.01 

1 

U001 

19. 3! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

!  !  200.01  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VXLLE  1 

1981 

933! AAAI  1  20C.0!  35. C! 

9.01 

-  1 

1400! 

19. 3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  !  20C.01  35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

9331AAA1 1  200.01  35. C! 

9.0! 

-  1 

1 AOO! 

19.31  NONE 

! IN  JEFFERSON- 1 

1  1  200.01  35.01 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1961 

9331  AAAI  1  200.01  35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1  AOO! 

19. 3 1  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  200.01  3S.C1 

1.9! 

1 

-  1 

1 

!  VXLLE  I 

1981 

933! AAAI !  200.0!  35.0! 

9.01 

-  I 

1  AOO! 

19.3 1  NONE 

!IN  JEFFERSON-1 

1  1  20C.01  35. C! 

1.9! 

» 

-  i 

! 

!  VILLE  1 

1981 

933! AAAI  1  200.01  35. C! 

9.0! 

i 

1  AOO ! 

19.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  200.01  35.01 

1.9! 

i 

-  1 

! 

!  VILLE  I 

1981 

9331  AAAI {  200.01  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1AOO! 

19.3 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

t  1  200.01  3S.C1 

1.9! 

1 

-  1 

1 

!  VILLE  ! 

1981 

933 ! AAAI i  200.0!  35. Cl 

9.01 

-  1 

1A001 

19.3 1  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  200.01  35.0! 

1.91 

1 

-  I 

1 

!  VILLE  ! 

1981 

9331  AAAI !  20C.01  35.01 

9.01 

-  | 

1A00! 

19.3 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  20C.0I  35. C! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1951 

9331  AAAI  1  200.01  35.01 

9.01 

-  ! 

1400! 

19.3 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  20C.01  35.0! 

1.91 

! 

—  | 

1 

!  VILLE  t 

1«81 

9351  AAAI  1  20C.01  35. Cl 

9.01 

-  1 

1400! 

19.3 1  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  20C.01  35.01 

1.91 

-  1 

1 

1  VILLE  ! 

1911 

933IAAA1 i  20C.0!  35.0! 

9.01 

-  1 

1  AOO! 

19.31  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

|  l  200.01  35. C! 

1.9! 

| 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1981 

9331AAA11  20C.01  35. Cl 

9.0! 

-  i 

1400! 

19.31N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  200.01  35. Cl 

1.91 

i 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

1981 

9331  AAAI  1  200.0!  35. Cl 

9.0! 

-  l 

1A001 

19.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  1  200.0!  35. Cl 

1.91 

i 

-  | 

1 

!  VILLE  1 

1981 

933! AAAI  1  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

-  i 

1400! 

19.3 (NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  1  20C.0!  35. Cl 

1.9! 

i 

-  1 

I 

1  VXLLE  ! 

1981 

9331AAA11  20C.OI  35. Cl 

9.0! 

-  i 

1400! 

19.3 !  NONE 

UN  JEFFERSON- 1 

1  l  200.01  35. Cl 

1.9! 

i 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

1981 

9331  AAAI  1  20C.C!  35. C! 

9.01 

l 

1400! 

19. 3 !  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  20C.0!  35.0! 

1.91 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1981 

9331AAA1!  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

-  I 

1A00I 

19.31  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  20C.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  1 

1981 

9331AAA1!  200.01  35. Cl 

9.0! 

-  1 

1400! 

19.3! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

t  1  200.01  35. Cl 

1.91 

| 

-  1 

I 

!  VILLE  ! 

1981 

9331AAA1 1  20C.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

14001 

19.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

|  1  20C.0!  35. C! 

1.9! 

I 

-  1 

! 

!  VILLE  I 

1981 

933! AAAI !  200.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

19.31N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  VXLLE  ! 

1971 

7A91AAA0!  20C.0!  35.0! 

b.O! 

-  ! 

1700! 

16.OIN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

]  1  200.0!  35. Cl 

2.01 

! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1971 

74914A41!  20C.01  35. C! 

8.0! 

-  ! 

1700! 

16.0! NONE 

UK  JEFFERSON-! 

t  1  20C.01  35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1971 

7A9 1 AAAI  1  200.0!  35.01 

8.0! 

-  1 

1700! 

18.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  1  2OC.0J  35. Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1971 

7A91AAA0!  200.0!  35.0! 

6.0! 

-  1 

1700! 

18. 0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1  !  200.0!  35. Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1972 

696IAAA6!  200.01  35.0! 

9.61 

-  ! 

17001 

1 5.9! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

i  !  20C.0!  35.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  VELLE  ! 

1972 

696MAA6!  200.01  35.0! 

9.6! 

-  1 

1700! 

15.9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  !  20C-0!  35. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

J  VELLE  ! 

1972 

696! AA A81  200.0!  35. C! 

9.6! 

-  ! 

1700! 

1 5. 9  l  NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  1  20C.0!  35. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

!  VELLE  1 

1972 

696IAAA8!  20C.0!  35.0! 

9.6! 

-  i 

1700! 

15.9! NONE 

!IN  JEFFERSON-1 

(  !  200.0!  35. C! 

1.0! 

l 

-  ! 

1 

!  VELLE  ! 

1972 

696IAAA8!  20C.0!  35.0! 

9.6! 

! 

1700! 

15.9! NONE 

!IN  JEFFERSON- 1 

1  !  200.0!  35. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  VELLE  ! 

6961AAA8!  200.0!  35.0! 

9.61 

! 

1700! 

15.9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1972 

!  !  200.0!  35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

!  VELLE  1 

1972 

6961AAA6!  200.0!  35.0! 

9.6! 

1700! 

1 5. 9 | NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  1  200.01  35. C! 

1.0! 

j 

-  ! 

! 

!  VELLE  ! 

1972 

696IAAA8!  200.0!  35.0! 

9.6! 

- 

1700! 

15.9! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1  !  200.0!  35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

!  VELLE  1 

1972 

6961AAA6!  200.0!  35.0! 

9.6! 

- 

1700! 

15.9! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1  1  200.0!  35. Cl 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  VELLE  ! 

1972 

696IAAA81  200.0!  35.0! 

9.6! 

1700! 

15.9 JNONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  1  20C.0!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

•  VELLE  ! 

1973 

9331AAA8!  200.01  35.01 

10.9! 

1400! 

1 5.9! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  !  200.0!  35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

1973 

9331AAA6!  200.0!  35.C! 

10.9! 

- 

1400! 

1 5.9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

■  |  200.0!  35.0! 

1.31 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

9331AAA8!  200.0!  35.0! 

10.9! 

- 

1400! 

1 S. 9! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  !  20C.0!  35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

9331AAA8!  200.01  35.0! 

10.9! 

- 

1400! 

1 5. 9 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

1973 

933! AAA? 1  200.0!  35.0! 

10.9! 

1400! 

1 5.9! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1  !  20C.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  VXLLE  ! 

1973 

933IAAA8!  200.0!  35. 0! 

10.9! 

1400! 

15.9IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

9331AAA6!  200.0!  3S.CS 

10.9! 

- 

1400! 

1 5-9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  !  200.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

| 

t  VILLE  ! 

1973 

933IAAA8!  200.0!  35.01 

10.9! 

- 

14001 

15.9! NONE 

IIN  JEFFERSON-! 

!  !  200.0!  3S.0I 

1.3! 

-  | 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

933MAA8!  20C.0!  35.0! 

10.9! 

- 

1400! 

15.9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  1  20C.0!  35.0! 

1.3! 

-  I 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

9331AAA6!  20C.0!  35.0! 

10.9! 

_ 

1400! 

1S.9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

t  1  20C.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

1973 

933IAAA8!  20C.0!  35.0! 

1C. 9! 

- 

1400! 

1 5*9 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  !  200.0!  35. C! 

1.3! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

933I4AA6!  200.01  35.0! 

10.9! 

- 

1400! 

1 5 .9 ! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

!  !  200.0!  35.01 

1.3! 

-  1 

! 

!  VXLLE  ! 

1973 

9331AAA81  200.0!  35. C! 

10.9! 

- 

1400! 

15.9! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1  1  200.0!  35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

933! AAAI  I  20C.01  35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

1 5.9! NONE 

! IN  JEFFERSON-1 

t  !  200.0!  3S.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

9331  AAAI t  200.0!  3S.C1 

9.0! 

- 

1627! 

15.9 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

1973 

9331AAA1 1  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

1627! 

15. 9! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1  !  200.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1973 

9331AAA1!  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

16271 

15.91  NONE 

UN  JEFFERSON-! 

!  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

!  VILLE  1 

1973 

933! AAAI  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1627! 

15.9! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1  1  200.01  35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

!  VILLE  J 

T*3l t  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


133 


EttCt! 

OIST1 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

I  NUMBER 

1  (VTCC!  DIPENS 
!  NET  (CCDElLENCTKi 
! REGIS-! ***»!  RES.  ! 

1  TER  !  SEE!//////! 
t  TON-  (PAGE (  OVER-! 
!  HAGE  !  IV  (  ALL  ( 

ICNS  ! DRAFT! 
SRDTKI  ! 

PEC. (LOAD-! 
/////!  ED  f 
OVER-!/////* 
ALL  (LIGHT! 

•CAPACITY! 

!  ! 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  EN6ERS  ! 

HIGH-  !  (VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  • 
FIXED  •  EQUIPMENT  ETC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  I 
LI6HT)  '////////////////J TO! //////////! 
<FEET>!  LINE-2  !E£*  LINE-?  ! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(18) 

AMERICAN 

COMMERCIAL 

! 

! 

BARS ! E  LINES 

|  t  j 

(  (  i 

(  (  • 

! 

1 

( 

1 

j 

I 

! 

j 

! 

J 

! 

! 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

ec. 

(CONTINUED)! 

1  1  ! 

1 

i 

i 

l 

i 

■ 

! 

1 

SCNO 

73310 

! 553661 

1  93314A41! 

20C.0! 

35. CJ 

9.C! 

- 

1 

1627! 

15.9IN0NE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973 

! 

1  !  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

1 

•  i 

i 

! 

VtLLE  ! 

SCNO 

73328 

1553882 

!  933! 4A41 ( 

20C.0J 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1 6  2  7  i 

1 $• 9 j  NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  !  ! 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

] 

-  ! 

t 

i 

VILLE  ! 

SCNO 

73336 

1553883 

1  933!4A4li 

2QC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

« 

1627! 

1S.9*H0M£ 

(IN 

JEFFERSON-! 

1973 

! 

!  !  ( 

20C.Q! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

SCNO 

73340 

(533884 

•  933! 4A41 ! 

20C.0* 

3S.C! 

9.0! 

- 

2 

1627! 

1 5.9! NONE 

SIN 

JEFFERSON-! 

1973 

! 

!  !  ( 

20C.01 

!5.C! 

1.6! 

! 

-  > 

! 

i 

VILLE  ! 

SCNO  73359 

1553885 

i  933UA4U 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

t 

1627 1 

15.9'NONE 

JIN 

J  EF  PERSON* ! 

1973 

l 

(  1  « 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

w  1 

i 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

7701B 

! S8C204 

!  967S4A48! 

200.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

t 

1765! 

12.0! NONE 

!IH 

JEFFERSON"! 

1977 

( 

1  i  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

77020 

156C205 

!  967S4A48! 

2CC.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

! 

1765! 

1 2.0! NONE 

I  IN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

7703P 

! 58C206 

!  967(4448! 

20C.0! 

35.0! 

9. 5! 

- 

i 

1765! 

1 2 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

i 

! 

(  !  ! 

2CC.0I 

35. C! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  i 

SCNO 

7704B 

158C207 

!  967(4448! 

20C.0! 

35. C! 

9.5! 

• 

! 

1765! 

t  2.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

l 

J  !  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

SCNO  77050 

1S8C208 

!  967I4A4SI 

20C.0! 

35.  Cl 

9.5! 

- 

! 

1765! 

1 2.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  *1 

! 

i 

VILLE  ! 

SCNO 

770  6P 

(58C209 

(  967(4A48f 

20C.O! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1765! 

12 .01  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

!  !  i 

200.01 

35.  C! 

t.S! 

i 

-  » 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

77070 

(58C210 

(  967(4448! 

2CC.0! 

35. C! 

9.5! 

i 

17651 

12.0INQHE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

i 

! 

!  1  ( 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

SCNO 

77089 

I58C211 

1  967(4443! 

2CC.0) 

35.0* 

9.5! 

• 

i 

t?65 ! 

1 2. 0! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

!  !  ( 

20C.O! 

35.  C* 

1.S! 

» 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

SCNO 

7709B 

I58C212 

(  967(4*481 

20C.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

i 

17651 

12.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

2CC.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

771C8 

(58C213 

!  910(4448! 

2CC.0! 

35.0! 

9.5} 

- 

f 

1765! 

12.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

i  J  • 

20C.O! 

35. Cl 

1.51 

i 

•  i 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO  77118 

1  58C214 

1  910J4A4CI 

200.0! 

35.0! 

9.51 

- 

t 

1 7  63  i 

12.01  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

!  J  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

77128 

I58C215 

!  910(4448! 

200. 0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i 

1765! 

12.0!NOH£ 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

l 

1  !  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

77130 

! $80216 

1  °1 01 4448! 

200.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

! 

1765! 

12.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

J 

(  !  1 

200.01 

35. C! 

1.51 

! 

1 

I 

VILLE  ! 

SCNO 

77UB 

1580217 

!  910(4448! 

200. 0( 

35. Cl 

9.5! 

- 

! 

1765! 

12.O1F.0NE 

UN 

JEFFERSON-I 

1977 

1 

!  1  ! 

20C.0I 

35.  C! 

1.5! 

1 

“  1 

! 

I 

VILLE  ! 

SCNO 

7715B 

1S8C218 

i  933J4A4S! 

20C.O! 

35.  C! 

9.5! 

- 

! 

1765! 

12. 0JN5NE 

UN 

J£f FETSON-! 

1977 

1 

!  1  ( 

20C.0! 

35. Cl 

1.5! 

f 

-  1 

! 

j 

VILLE  ! 

SCNO 

77160 

( 580219 

!  933(4443! 

200.0! 

35.01 

9.5! 

- 

! 

1765! 

12.OIK0KE 

UN 

jeffersok-1 

1977 

! 

1  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

I 

! 

! 

VILLE  ! 

SCHO 

7717? 

( 58C220 

(  933(4448! 

200.0! 

25.  C! 

9.5! 

- 

! 

1765! 

12v0 !  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

J  !  ( 

20C.O! 

35.  C! 

1.5! 

! 

“  ! 

( 

! 

VILLE  ! 

SCNO  77180 

! S8C221 

!  933(4*48! 

20C.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

! 

1765! 

12.OIV0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

( 

t  !  i 

20C.0! 

35.  C! 

i.ji 

1 

“  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

77198 

! 560222 

(  933(4448! 

20C.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1765! 

12 .0 (NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

! 

I  !  1 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

•  i 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

77208 

! S8C223 

1  933(4448! 

200.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

! 

1765  i 

12.0 1  NOME 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

I 

1  !  ! 

200.01 

35. C! 

1.5! 

! 

•  5 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

79210 

1601*81 

!  102014446! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

16001 

19.3! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  !  ! 

200.0! 

55. C! 

1.4! 

! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

79220 

1601462 

!  1020*4446! 

XOC.O! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

19.3»N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

1 

!  (  l 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

“  1 

t 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

7923B 

(401483 

f  1020(4446! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

UOO! 

19.3!  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

1 

•  ! 

! 

! 

VILLE  i 

SCNO 

79240 

(60J4B4 

1  1020(4446! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

19.3!N0Hf 

llH 

JEFFERSON-! 

1979 

l 

1  (  ! 

2  0  0 ! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

l 

VILLE  ! 

SCNO 

79259 

1601485 

i  1020(4446! 

200.  ■*( 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

UOO! 

15.3IK0KE 

UN 

JEFFER30N-! 

1979 

! 

!  !  J 

2C0.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

i 

SCNO 

79268 

(601486 

!  1020*4446! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

t 

1600! 

19.3! NONE 

UN 

JEFFERSON'! 

1979 

! 

!  !  ! 

200.0! 

3S.CI 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

SCNO 

79278 

•601487 

!  1020*4446! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

19.3 (NONE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1979 

!  !  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

i 

-  ! 

l 

f 

VILLE  ! 

SCNO 

79280 

•601486 

!  1020! 4A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1600! 

1 9. 3  j  NONE 

UN 

jefferson-1 

1979 

1 

!  !  ! 

2CC.01 

35.0! 

1.4! 

i 

“  1 

! 

! 

VILLE  ! 

i 

SCNO 

79298 

(601469 

!  102014A46! 

200.0! 

35-0! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

19.31K0NE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

f 

( 

!  !  * 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

SCNO 

79308 

(601490 

!  1020*4446! 

200.0( 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16001 

19,3! NONE 

•IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

J  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.4* 

• 

-  ! 

i 

l 

VILLE  ! 

SCNO 

79310 

(601491 

!  1020*4446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

19.  jikOHE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

1 

• 

VILLE  ! 

SCNO 

79328 

(601492 

(  1020(4446! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

19.3 (NONE 

UN 

JEFFERSON-l 

1979 

» 

!  (  ( 

200.0! 

35. CJ 

1.4! 

2 

-  ! 

! 

! 

VILLE  *. 

SCNO 

79330 

(601493 

1  1020*4446! 

290. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

19.3 ! NONE 

UN 

JEFFERSON"! 

1979 

1 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

79340 

(601494 

!  1020(4446! 

200.01 

35. C! 

9.0* 

- 

i 

UOO! 

19.31  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

200.0! 

35.0! 

1.4*. 

2 

-  ! 

1 

2 

VILLE  ! 

SCNO 

7935B 

•601495 

•  1020!4A46i 

20C.O5 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

19. 3i NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

j  i  < 

200. Q! 

35.C! 

1.4* 

! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

i 

SCNO 

7936B 

(603336 

!  1020*4441! 

200.0} 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

1 9. 3  !  NONE 

!IN 

JEFFERSON"! 

1979 

i 

i  !  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

J 

-  ! 

i 

l 

VILLE  ! 

SCNO 

79378 

i 603337 

•  102014441  *! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

19.3 ( HONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

l 

i  i  j 

20C.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ; 

! 

l 

VILLE  ! 

SCNO 

79389 

(603338 

j  102014441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

19.3! NONE 

ilN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  •  i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

SCNO 

79398 

(603339 

!  1 020! 4441 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

19. 3! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

! 

!  !  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.4! 

! 

“  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO  79400 

1403340 

1  1020(4*41! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

10. ?! MAbf 

!  7” 

1979 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

J 

-  ! 

; 

! 

VILLE  1 

SCNO 

81010 

(633481 

•  966(4441! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1600! 

19. 3  i  NONE 

UN 

JEffERSON-l 

1981 

! 

!  !  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

81C29 

(633482 

!  966(4441! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

19.31N0KE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1981 

1 

!  !  ! 

20C.O! 

35.  C! 

1.4* 

-  ! 

! 

VILLE  ( 

SCNO 

81038 

1633483 

!  966*4441! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

19.3 !  NONE 

•IN 

JEFFERSON-1 

1981 

I 

!  i  ! 

20C.O! 

35. C! 

1.4* 

i 

.  > 

! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

81040 

1644484 

!  966(4441  ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1600! 

19.31.0KE 

!!H 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  I 

! 

i 

VILLE  ! 

SCNO 

81050 

(644465 

!  966**441! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

19.31K0SE 

(IN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

(  !  ( 

20C.OJ 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

81060 

(633466 

!  966**441! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

19.31K0KE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

SCNO 

81078 

1633467 

2  96624441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

1 9. 31KCKE 

UN 

JEFFERSON-! 

1981 

( 

J  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

I 

2 

VILLE  1 

SCNO 

81088 

(633488 

(  966(4441 ! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1600! 

19.3! NONE 

iiN 

Jf  FFERS0K-! 

1981 

1 

!  !  i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

*  ! 

! 

! 

VILLE  1 

SCNO 

81098 

(633489 

1  966*4441* 

200.0! 

35.  C! 

9.0*. 

- 

i 

1600! 

19.31K0HE 

UN 

JEFFERSON'! 

1981 

1 

f  !  ! 

200.01 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

i  1  I  !  !  !  I  !  !  I  J  f 

I  !  I  !  f  !  I  !  1 


1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


134 


CMR! 

•1ST! 

VESSEL  MAKE 

OPERATOR 

1  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

1  NUMBER 

1  IVTCCl  RIPENS 
1  NET  iCOIEl LENCTHl 
1RECIS-!****!  NEC.  1 
I  TER  1  SEE! //////! 
!  TON-  tPACE!  OVER-t 
1  NAfiE  !  IV  1  ALL  1 

IONS  ! DRAFT! 
•ROTKt  ! 

RES.! LOAD-1 
/////!  £•  ! 
OVER-!/////! 
ALL  (LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACXTV! 

! 

CARSO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENSERS  1 

HIGH-  ! 

EST  1  CARSO  NAN0LIN6 
FIXED  !  EIUIPNENT 

POINT  !  LINE-1 

LXCHT) ! //////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  C  L  1  ! 
!S  20PERATINS  !  ! 
2TC!  BASE  !  TEAR  | 
!A0!  LINE-1  !  BUILT  1 
ITDl ////// //// !  OR  ! 
2EE1  LINE-2  !*RE8UILT! 

CIS) 

AMERICAN 

1 

I 

COMMERCIAL  BARS J  E  LINES 

1  1  1 

1  !  ! 

1  t  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

! 

1 

I 

l 

(CONTINUED)! 

1  1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

SCNO 

81 10B 

1433490 

1  96614A41 { 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.JIN0KE 

iin 

jeeeerson-i 

1981 

I 

E  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

1 

VILLE  ! 

SCNO 

sine 

1633491 

!  966UA41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1600! 

19.3! NOME 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1981 

! 

1  1  1 

20C.0! 

35.01 

1.4! 

-  j 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

81120 

1433492 

1  966MA411 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1600! 

19. 3 1  NONE 

IIN 

JEFFERSON**! 

1981 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

81138 

1633493 

!  966 1 4 A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19. 3! NONE 

1  IN 

JEFFERSON- 1 

1981 

1 

1  1 

200.01 

3S.01 

1.4! 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

SCNO 

81146 

1633494 

1  966 14A41 1 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  J 

1600! 

19.31N0NE 

tin 

JEFFERSON-! 

1981 

1 

t  1 

20C.01 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

SCNO 

81156 

1433495 

!  966UA411 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19. 3! NONE 

1  IN 

JEFFERSON-! 

1981 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

SCNO 

81166 

1633496 

1  96614A41J 

200.0! 

35. Ci 

9.0! 

-  ! 

16001 

19.31  NONE 

!IN 

JEFFERSON-1 

1981 

l 

!  1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

SCMO 

81176 

1633497 

1  966! 4A41 1 

200.01 

35.9! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

19.3! NONE 

1  IN 

JEFFERSON"! 

1981 

1 

1  !  ! 

200.01 

35.01 

1.4! 

-  1 

! 

VILLE  I 

SCNO 

81180 

1633498 

1  96614A41! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1600! 

19.31  NONE 

!!N 

JEFFERSON"! 

1981 

1 

1  1  ! 

200.01 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

SCNO 

81196 

1633499 

1  96 6  j  4 A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

16001 

19.31  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1981 

1 

i  t  i 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

VILLE  I 

SCNO 

81206 

1633500 

!  96614A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1600! 

19. 3!  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1981 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

TTBL 

4002 

1594435 

1  102014A41 1 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

15001 

14.9 1  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

> 

VILLE  1 

TTBL 

4003 

1594436 

1  102014A41 1 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1500! 

14 .9 !  NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

197? 

1 

1  !  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

VILLE  ! 

TTBL 

4004 

1600832 

t  91714A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 INONE 

!DE 

VILFINCTON! 

1979 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

( 

i 

TTBL 

4005 

1600833 

1  91714A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1  4.9  1N0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1979 

1 

1  !  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

TTBL 

4006 

160C834 

1  91 7  ( 4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

IDE 

VILNINCTON ! 

1979 

1 

1  !  1 

20C.0I 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

TTBL 

4QC7 

160C835 

!  91714A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1500! 

1 4.9! NONE 

!  DC 

WILMINGTON! 

1979 

1 

i  i  i 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

TTBL 

4008 

1600836 

!  91714A41! 

200.01 

35. C! 

9.01 

-  J 

1500! 

1 4. 9  1  NONE 

!DE 

VILNINGTCH ! 

1979 

1 

1  1  ! 

200.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

TTBL 

4009 

1611977 

1  102014A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.91  NONE 

!DE 

WILMINGTON! 

1979 

l 

>  !  1 

200.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

TTBL 

4010 

1611978 

!  10I0HAAI! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.91  NONE 

IDE 

VILNINCTON! 

1979 

1 

!  1  1 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TTBL 

4011 

1611979 

1  1020! AAAI ! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1979 

1 

!  t  1 

200.0! 

35.0! 

I.ol 

-  ! 

! 

1 

TTBL 

4012 

1611980 

1  10201AAA1I 

20C.C! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.91  NONE 

IDE 

VILNINCTON! 

1979 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TTBL 

4013 

1611981 

1  1020! AAAI  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1A.91V0NE 

ioe 

WILMINGTON! 

1979 

l 

i  1  I 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TTBL 

4014 

1613735 

!  6CMAAA1! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9IN0NE 

IDE 

VILNINCTON! 

1979 

1 

I  1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TTBL 

4015 

1613736 

1  696IAAA1I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9  1  NONE 

IDE 

NILNINCION! 

1979 

1 

!  1  ! 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

TTBL 

4016 

1613737 

i 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

*  » 

15001 

14.9 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1979 

1 

!  t  1 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

.  ; 

I 

! 

TTeL 

4017 

1613738 

!  69614A41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

•  ! 

1500! 

1 4 . 9  l  NONE 

IDE 

VILNINCTON ! 

1979 

l 

i  i  i 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TTBL 

4018 

1613739 

1  69614A41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

1 4.91  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1979 

! 

1  !  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

< 

! 

TTBL 

4019 

1618031 

1  69c!AAA1! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9i NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1980 

! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

TTBL 

4020 

1 618C32 

1  69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9 {NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1980 

! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

•  1 

1 

! 

TTBL 

4021 

1618033 

1  69614A41! 

200. C! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 4. 9 {NONE 

IDE 

VILNINCTON! 

1980 

! 

i  i 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

TTBL 

4022 

! 618C34 

696 ! 4  A  41 ! 

200*01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9| NONE 

IDE 

VILNINCTON! 

198C 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

! 

TTBL 

4023 

1618035 

69614A41J 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9! NONE 

iof 

WILMINGTON! 

1980 

1 

1  i 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

TTBL 

4024 

1618036 

1  69614A41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9 1  NONE 

!0E 

WILMINGTON! 

198C 

1 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.61 

-  i 

! 

( 

TT8L 

4025 

1618037 

696IAAA1! 

20C.0! 

35.  C! 

9.01 

-  ! 

isooi 

14.9 1  NONE 

IDE 

VILNINCTON! 

198C 

1 

1  1 

20C.OI 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

« 

TTBL 

4026 

1618038 

69614*41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9IN0HE 

IDE 

WILMINGTON! 

1 98C 

! 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  « 

! 

1 

TTBL 

4027 

1618039 

69614A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14. 9! NONE 

IDE 

WILMINGTONi 

1980 

! 

!  ! 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TTBL  4028 

1618C40 

69614A41! 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

-  2 

1500! 

14.9 {NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

198C 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  » 

! 

1 

TTBL 

4029 

1 6301*0 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  1 

1500! 

14.9 !  NONE 

!0£ 

WILMINGTON*! 

1981 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

TT9L  4030 

! 63C141 

69614A41! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

14.9 1  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

! 

!  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

! 

TTBL 

4031 

1630142 

696I4A41! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 4.9 1  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

1 

!  1 

200.01 

35. C! 

1.6! 

-  2 

1 

I 

TTBL 

4032 

1630143 

696UA41! 

200.01 

35. C! 

9.01 

-  j 

1500! 

14.92N0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  2 

! 

! 

TTBL 

4033 

I63C144 

69614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.91  NONE 

!0E 

VILNINCTON! 

1981 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ; 

1 

J 

TTBL 

4034 

1630145 

69614A41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14 .9! NONE 

IDE 

WILMINGTON} 

1981 

1 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

TTBL 

4035 

1 63C146 

696t4S4t! 

nl 

t*  i«i 

9.0! 

-  i 

1<Qni 

1 4#6 • NONE 

IDE 

WILMINGTONi 

1981 

1 

!  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

2 

-  j 

1 

1 

TTBL 

4036 

163C147 

69614A41J 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

*  j 

1500! 

1 5. 0 1  NONE 

IDE 

WILMINGTONi 

1981 

1 

1  l 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

2 

TTBL 

4037 

1630148 

69614*41! 

20C.01 

35.01 

9.0* 

-  * 

1500! 

14.9! NONE 

IOE 

WILMINGTONi 

1981 

1 

1  l 

200.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

TTBL 

4038 

! 63C149 

!  69614*41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 4.91  NONE 

IDE 

NILMINCTONJ 

1981 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

*  i 

! 

! 

TTBL 

4039 

1630150 

69614*41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

isooi 

14.9! NONE 

IDE 

WILMINGTONi 

1951 

1 

!  !  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

2 

-  ! 

! 

1 

TTBL 

4040 

1630151 

1  95714*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  j 

1500! 

14.9! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1901 

1 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

» 

-  ! 

1 

! 

TTBL 

4041 

163C152 

1  69614*41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 4.9 1  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1951 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

TTBL 

4042 

1630156 

!  69614*411 

20C.0! 

35. C» 

9.0! 

*  ! 

1500! 

1 4 .9  2  NONE 

IIN 

JEFf|»SON-| 

1981 

! 

1  1 

200.0! 

33. C» 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

VILLE  1 

TTBL 

4043 

163C154 

1  69614*41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  { 

1500! 

1 4 . 9 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

TTBL 

4044 

16JC155 

!  69614*41! 

20C.C! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 4 • 9 ! NONE 

IOE 

WILMINGTON! 

1981 

1 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

200. 0! 
1 
1 

35. C! 

! 

! 

1.6! 

1 

1 

-  ! 

! 

2 

1 

! 

! 

1 

2 

i 

! 

TAIL!  2  "  IESCRXPTION 

or  VESSELS 

135 

£MCR| 

meet  dimnsions  tmm 

! CAPACITY ! 

MICH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

! 

•X*TI 

MET  ICODtUINtTHlVSiSW 
CCXt~l****l  *tl.  t  RES.tL 
T««  1  Itf 1 ////// t /////! 

1 

)*#-! 
El  1 

1 

! 

EST  !  CARSO  KANSLXR6 

IS  IOPERATINC  ! 

! 

!  COAST 

!///>////! 

POINT  !  LINE-1 

t AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

All  MIMICS 

1  CUAR# 

TON-  tPACE!  OVER-IOVER-I/////I 

101 JE 

PASS-  ! (LI8MT) ! //77/////////// 7 !T# !//////////! 

OR  ! 

!  RUMEN 

am  t  iv  t  ail  t  all  ilkhti 

POWER 

ENfiEIS  1 

(FEET) !  LINE-2 

ICE!  LXNl-2  i* 

?f'JUILT! 

(11)  AMERICAN 

! 

f 

COMMERCIAL  8*1811  LINES 

it  it 

it  It 

t  l  tt 

It  tt 

it  ll 

I 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

t 

! 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

I  I 

! 

! 

(CONTINUE#)! 

1 

t 

» 

14.91  HONE 

!  ! 

TTflL  40*5 

1430154 

494I4A41 1  200*0!  35.01 

9.01 

- 

1500! 

!0£  UILNXNSTON! 

1981  ! 

! 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

i  i 

t 

TT8L  4101 

1627179 

952I4A41 1  200.01  3S.C! 

9.0! 

- 

1500! 

14 .9 ! HONE 

JOE  WILMINCTON! 

1980  ! 

1 

!  1  20C.01  35.01 

1.6! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

TTBL  4102 

! 427110 

95214A41I  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 ! HONE 

!»E  WILMINCTON! 

1980  ! 

I 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ! 

I 

TTBL  4103 

‘1427111 

95214A411  200.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9 ! HONE 

!#E  WILMINCTON! 

1980  1 

! 

!  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  1 

! 

TtIL  4104 

1427112 

95214A41!  20C.0I  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 9 ! HONE 

JOE  WILMINCTON! 

1980  1 

1 

!  1  20C.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

( 

i  i 

! 

■  ■ 

TTIL  4105 

1427115 

9S2I4A41 !  200.01  35.01 

9.0! 

- 

15001 

14.9! NONE 

!#E  WILMINCTON 1 

I960  ! 

■  1 

I 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

( 

!  ! 

! 

Smm&  1 

TTIL  4104 

1427114 

95214*41 1  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9IN0NE 

IOE  WILMINCTON! 

1960  ! 

1 

1  1  200.0!  3S.C1 

1.6! 

-  1 

( 

i  i 

! 

iliSB  1 

TTIL  4107 

1627185 

95214*41!  20C.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  HONE 

!0E  WILMINCTON! 

1960  ! 

i 

! 

1  !  200.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  t 

! 

I 

TTIL  4108 

1434948 

106S14A41 1  200.01  35.01 

9.01 

- 

1500! 

14.9! NONE 

IOE  WILMINCTON! 

1981  1 

>  Hi 

1 

1  |  200.01  35. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

!  ! 
JOE  WILMINCTON! 

1 

Bl 

TTIL  4109 

1634955 

106514A41 1  200.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 4*9! NONE 

1981  ! 

'-’.-Bl 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOE  WILMINCTON ! 

! 

Bl 

TTIL  4110 

1434950 

10651 4A41 1  200.01  35.01 

9.0! 

- 

15001 

1 4.9 ( HONE 

1961  ! 

Bl 

I 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  1 

! 

TTIL  4111 

1434951 

1Q6514A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! HONE 

IDE  WILMINCTON! 

1961  ! 

"<’«B  1 

| 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  1 

! 

!  ! 
IDE  WILNIN6T0N! 

! 

TTIL  4112 

1434952 

106514*41 !  200.01  35.01 

9.0! 

- 

15001 

14.9! NONE 

1961  ! 

1 

1  1  200.0!  35.01 

1.61 

-  1 

! 

!  ! 
JOE  WILMINCTON! 

! 

1981  ! 

TTflL  4113 

1434953 

108514*41!  200.0!  35.01 

9.0) 

- 

1500! 

14.91  NONE 

1 

1  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  1 

! 

(  ( 
!#E  WILMINCTON! 

! 

1981  ! 

TTflL  4114 

1434954 

1045 ! 4A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15001 

14.9IN0NE 

! 

1  1  200.0!  35.C1 

1.6! 

-  1 

! 

!  1 
IDE  WILMINCTON! 

! 

1981  ! 

TTflL  4115 

1634960 

1 065 14A41 1  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

1 

1  I  200*01  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ! 
IDE  WILMINCTON! 

! 

1981  I 

TTIL  4114 

1434956 

104514*41)  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9! NONE 

1 

1  i  200.01  35. CJ 

1.6! 

*  i 

! 

!  ! 
IOE  WILMINCTON! 

! 

TT3L  4117 

1634957 

1045I4A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

isooi 

14.9IN0NE 

1981  1 

1 

1  1  20C.01  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

I  ! 

IDE  WILMINCTON! 

! 

1981  ! 

‘ 

TTIL  4118 

1634958 

1065 (4A41 !  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 9! HONE 

1 

1  1  200.01  35. Cl 

1.61 

-  1 

I 

i  i 

IDE  M1L.1NCT0N! 

! 

TTBL  4119 

1434961 

106514A41 1  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

1981  1 

-i 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  1 
! IN  JEf PERSON-! 

1971  ! 

r. 

TTIL  4202 

1534458 

104514*41!  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1544! 

16.0! NONE 

1 

1  1  20C.0I  35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

1  VJLLE  1 

! 

1971  ! 

TTBL  4201 

153445# 

1 

106514*411  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15441 

16. 0 ! NONE 

UN  JEFfERSON-l 

t  1  200.0!  55. Cl 

1.8! 

-  1 

! 

!  VILLE  1 

1979  ! 

-■ 

TTflL  4207 

1602375 

42514A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

)»£  WILMINCTON! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

i  i 

IDE  WILRIHCTOKI 

! 

1979  ! 

TTIL  4201 

1402374 

6251 4A401  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 ! NONE 

1 

1  l  195.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ! 

1961  1 

i- 

UMC  161 

1285136 

29914A461  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.5! NONE 

UK  JEFFERSON*! 

1 

1  1  195.0!  55.01 

1.7! 

«  1 

! 

!  VILLE  1 

! 

1962  ! 

s 

UC  622 

1289808 

1 

691UA48!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.5! NONE 

! IN  JEFfERSON-l 

!  1  195.0!  35.01 

1.8! 

-  1 

! 

1  VILLE  I 

1 

1963  ! 

i 

CMC*  37 

1293374 

83815*70!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1438! 

14.0! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

2.01 

-  * 

! 

I  VILLE  ! 

! 

1964  ! 

CHEN  40 

1295714 

82215A701  195.01  35.C1 

9.0! 

- 

1422! 

14.0! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

I 

1  1  195*01  35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1  VILLE  I 

I 

1964  ! 

i- 

CHE*  60 

I294C70 

82215A70!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1407! 

14 . 0 ! HONE 

! IN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.0!  35.01 

2.0! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1964  ! 

CHE*  61 

1296148 

82215A70!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1407! 

1 4 . 0 ! HONE 

JIN  JEFFERSON-1 

| 

1  1  195.01  35. Cl 

2.0! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CHE*  62 

1296172 

82215A701  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1407! 

14.0! NONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1964  ( 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

1  VILLE  ! 

J 

CHEN  70 

1297188 

83315A70!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1422! 

14. 0( HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1964  ! 

! 

1  l  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE  i 

! 

CHE*  72 

1299007 

85515A701  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

14011 

1 4 • 0 !  HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

1  1  195.01  33. Cl 

2.0! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1965  ! 

CHE*  79 

1291136 

82215*70!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1422! 

14.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

2.01 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

2 

CHE*  80 

1298149 

82215*701  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1422! 

14 . 0 l HONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

1965  ! 

CHE*  81 

1298226 

82215*701  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1422! 

14.0! HONE 

UN  JEFFERSON-) 

j 

!  (  195.0!  35. C! 

2.0! 

*  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CHE*  82 

1298871 

85515*70!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1401! 

14 .0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CKEK  83 

1291906 

85515*701  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1401! 

14 .0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1965  ! 

J 

1  l  195.0!  3S.C 

2.0! 

“  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CHEN  84 

1298945 

85515*70!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1401! 

14.0! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1965  X 

l 

I  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  I 

! 

!  VILLE  1 

! 

CHE*  86 

1507366 

855 ISA 70!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1401! 

14 .0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

! 

!  !  193.01  35. Cl 

2.0! 

-  I 

! 

1  VILLI  1 

! 

CHE*  87 

1507369 

85515*70!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1401! 

14.0! HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1967  ! 

1 

I  !  195.0!  35.C! 

2.0! 

-  I 

! 

1  VILLE  1 

! 

CHE*  81 

1507370 

855(5*70!  195.0!  35. C! 

9.0! 

* 

1401! 

14.0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1967  X 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  VILLI  1 

! 

CHEN  89 

1507371 

855)3*70!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1401! 

1 4*0! NOME 

UN  JEFFERSON-1 

1967  ! 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

*  j 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CHE*  90 

1514788 

81215*70!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1388! 

14  *0! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1968  X 

! 

!  !  195,0»  J5.C! 

2.1i 

1968  ! 

- 

CHE*  91 

1514789 

81215*70!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1388! 

14.01N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

X 

CHEN  92 

I52C084 

81215*70!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

14.21N0KE 

!IN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

I 

!  J  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

X 

CHE*  93 

{ 520C85 
( 

81215*70!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1432! 

14.2! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1969  X 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CHE*  94 

1520158 

81 2! 5*70!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1432! 

14. 2  SHONE 

UN  JCFFERSON-l 

1969  ! 

1 

I  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1969  I 

CHE*  95 

1520159 

81 2! SA70!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

14.2 !  HONE 

UN  JEFFERSON-! 

l 

!  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

J 

!  VILLE  ! 

! 

CHE*  96 

152C228 

81215*70!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1432! 

1 4 . 2 1  HONE 

UN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

! 

CHE*  97 

I52C229 

61215*70!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1432! 

U.2IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1969  ! 

1 

!  (  195.0!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

! 

CHE*  10C 

1555108 

76615*70!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1458! 

13.0! HONE 

UN  JEffERSON-1 

1974  ! 

1 

t  !  195.01  35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

!  VILLE  ! 

! 

CKEK  101 

1555109 

76615*701  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1458 ! 

13.0! HONE 

!IN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  VILLE  ! 

! 

CHE*  102 

1555110 

766J5A70!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

1458! 

13 .ol NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1974  ! 

1 

) 

1 

I  I  195.01  35. C! 

II  11 

11  !  f 

1.81 

I 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

i 

TABLE  2  *  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 
I  NUMBER 


i 

(14)  AMERICAN  COMMERCIAL  BARS! E  LINES 
CO.  1 


CHER  103 
CHEM  104 
CKCH-10S 
CHEM  106 


CHEM  109 
CHEM  110 
CKEM  111 
CHEM  113 
CHEM  114 
CHEM  113 
CHEN  116 
CHEM  117 
CHEM  116 
CHEM  119 
CHEN  120 
CHER  121 
CHEM  122 
CHEM  123 
CHEM  124 
CKER  125 
CHEM  126 
CHEM  127 
CHEM  126 
CHEM  129 
CHEM  130 
CHEM  131 
CHEM  132 
CHER  133 


CHER  136 
CHEM  139 
CHEM  UO 
CHEM  145 
CHER  166 
CHEN  200 
CHEN  201 
CHER  202 
CHER  203 
CHEM  204 
CHER  205 
CHEN  206 
CHER  207 
CHEM  208 
CHER  209 
CHER  210 
CHER  211 
CHER  212 
CHER  213 
CHER  214 
CHER  215 


1  IVTCC I  DIMENSIONS  I  DRAFT!  (CAPACITY!  MICH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  NET  !C00E!LCNCT«!8»DTM!  t  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

“!  REGIS-! **•*!  REG.  !  REG.! LOAD”!  !  CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC!  BASE 

I  TER  )  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINC-1  !A0!  LINE-1 

!  TON-  IMAGE!  OVER-SOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  I////////////////ITO!////////// 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINl-2 


! 

5555111 

!  !  ! 

1  76615A70! 

! 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

9.0! 

! 

! 

1456! 

! 

13.01N0NC 

! 

UN 

! 

JEFFERSON"! 

1974 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1555112 

!  76615*70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1458! 

1 3.0! NONE 

UN 

JEFEENSON-I 

1974 

! 

!  !  t 

195.0! 

35.01 

1.61 

I 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1555113 

1  76615A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

1 3 • 0! NONE 

!IN 

JEFFERSON"! 

1974 

! 

!  i  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

VILLE  I 

(555114 

1  125515A70! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1456! 

1 3.0! NONE 

UN 

JEEEERSON-I 

1974 

1 

!  1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1555115 

!  76615A70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

US8! 

13.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON"! 

1974 

1 

I  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  I 

1555116 

!  766I5A701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ( 

1458! 

1 3.9! NONE 

!IN 

JEFFERSON"! 

1974 

i 

1  !  ! 

195.0! 

35- C! 

1.8! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  I 

1555117 

1  76615A70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

13.0! NONE 

!1N 

JEFFERSON"! 

1974 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

1564490 

!  83515A701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

1 3.6 ! NONE 

!IK 

JEFEENSON-! 

1977 

| 

!  !  1 

195.0! 

35.  Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1584491 

!  83515A70! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1426! 

13.61  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1976 

I 

!  (  1 

195.01 

35. OJ 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLI  1 

1584493 

1  835 ! 5*70! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

1426! 

13.6! NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1978 

t 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

1584494 

I  63S1SA701 

195.0! 

35. C! 

9.01 

1426! 

1 3.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1971 

J 

!  !  ! 

195.0! 

35.  Cl 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  t 

1584495 

1  635 1 5*70 ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

1426! 

1 3.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

J 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  I 

1564496 

1  635 J  5*70 1 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  ! 

1426! 

1 3.6! NONE 

UN 

JEFFENSON-! 

1978 

j 

1  !  ( 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

1584497 

1  835I5A70! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

1426! 

1 3 .6 ! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1978 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLA  ( 

1584498 

1  53515*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

1 3.6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

| 

|  !  1 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1564499 

1  83513*70! 

195.0! 

35.C! 

9.01 

1426! 

1 3.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-1 

1978 

j 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

1593014 

1  83515*70! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1426! 

1 3.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

| 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1593C15 

1  63515*70! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

1426! 

13.6! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

| 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.01 

I 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

1593016 

1  8351 SA70J 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

1426! 

1 3. 61  NONE 

1IN 

JEFFERSON-! 

1978 

| 

!  !  ! 

195.01 

35.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  1 

1593017 

1  835(5*70! 

195.01 

3f«. 0! 

9.0! 

-  1 

1426! 

1 3.6| NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

|  !  ! 

195.0! 

35.  Cl 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

1593016 

!  83515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1426! 

1 3.6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

| 

i  !  1 

195.01 

35.  Cl 

2.0! 

1 

-  1 

! 

I 

VILLE  ! 

1593019 

I  83515*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0J 

1426! 

1 3 .6  ! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

J 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ( 

1S93C20 

!  83515*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

13.6 ( NONE 

! IN  JEFFERSON- 1 

1971 

! 

!  !  ( 

195.0! 

35- C! 

2.P! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLA  1 

1593021 

1  02515*70! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

14261 

1 3.6  RONE 

UN  JEFFERSON-! 

1978 

| 

t  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

VILLA  1 

1593C22 

!  83515*701 

195.01 

35. C! 

9.0! 

1426! 

13.6! NONE 

IIN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

1  1  ! 

195.01 

35. C! 

2.C! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

1593023 

1  8351SA70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

1J.6R0NE 

UN 

JC/FERSON-! 

1978 

! 

!  i  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

VILLF  ! 

1593024 

!  835I5A701 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1426! 

1 3. 6! NONE 

UN 

jeffshson-i 

1978 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

1593025 

1  63515A701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

1 3.6! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1978 

! 

1  !  1 

195.0! 

3S.C1 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  I 

1593026 

!  83515A70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1426! 

1 3. 6 ! NONE 

UN 

JEFfERSON-I 

1978 

| 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

VILLE  ! 

1593027 

1  0351 3*70 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1426! 

13.6! NOUF 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

1  1  1 

195.01 

35.  CJ 

2.0! 

! 

.  1 

J 

! 

VILLE  1 

1615836 

!  83515A70! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

—  1 

1434*1 

13.61k 'JUE. 

!KT 

LOUISVILLE! 

198C 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

( 

! 

! 

1616490 

1  035 ! 3 A  701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1434! 

13.6! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

198C 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

l 

1 

1616491 

1  83515*70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1434! 

13.6'NONE 

!XT 

LOUISVILLE! 

I960 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1616138 

I  63515*70! 

195.0! 

35.C1 

9.0! 

-  ! 

1434! 

1 3.6! NONE 

!IN 

JEFFERSON"! 

1910 

I 

I  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

VILLI  ! 

1618139 

1  63515*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1434! 

1 3.6! NONE 

IIN 

JEFFERSON"! 

1980 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

1616140 

1  83515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1434! 

1 3.6 (NONE 

UN 

JEf FENSON"! 

198C 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.C! 

2.0! 

! 

.  j 

I 

! 

VILLE  ! 

(630424 

1  748! 5*70! 

195.1! 

35.1! 

11.0! 

1749*! 

22. S! DIESEL  PURP 

UL 

CAIRO  ! 

1961 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

(594476  I  748! 5A70I  195.0!  35.0! 
!  i  !  *  195*0!  35. C! 
1500309  !  891 ! SA?0!  200.0!  35.0! 
!  !  !  !  200.0!  35.0! 
1500310  !  891I5A70!  200.0!  35. C! 
I  !  !  !  200.0!  35. C! 
1500311  1  891I5A70!  200. 0!  35.C! 
!  II!  200.0!  35.01 
1500312  I  694ISA70!  200.0!  35. C! 
!  !  !  !  200.0!  35.CI 
1500313  !  891I5A70!  200.0!  35. C! 
!  (  !  !  20C.0!  35.0! 
IS0C314  !  691I5A70!  200. 0!  35. 01 
J  I  !  1  20C.0!  35.0! 
1500315  !  69415A701  200.0!  35. C! 
!  !  !  !  200.0!  35.0! 
IS00316  !  694ISA70!  200.0!  35.0! 
!  !  !  I  200.0!  35. C! 
I50C317  !  89115A702  20C.0!  35. CJ 
!  !  !  !  200.01  35.0! 
1507372  !  8941SA701  200.0!  35.0! 
!  !  !  !  20C.0!  35. C! 
1507373  !  691ISA70J  200.0!  35.C! 
!  !  !  !  200.0!  35.0! 
1507374  !  894I5A70!  20C.0!  35. C! 
!  !  !  !  200.0!  3S.C! 
1507375  1  89115A70!  20C.0!  35. C! 
!  !  1  !  200.0!  35.0! 
1512209  !  890I5A/0!  200.0!  35.0! 
!  !  !  !  200.0!  35.C! 
1512210  1  890J5A70!  200.0!  35.0! 
!  !  !  !  200.0!  35.C! 
1512211  1  690ISA70!  200.0!  35.0! 
!  Ill  200.0!  35.01 
!  !  !  !  !  ! 
!  !  !  !  !  1 


17.6! DIESEL  DRIVEN 
!PUNP 

14. 2! NONE 
! 

14.21N0NE 

! 

14.2! NONE 
1 

14.2 ! NONE 
I 

14.21  NONE 
! 

14.2  RONE 

« 

14 .2! NONE 
! 

14.2! NONE 
! 

14.2 ! NONE 
! 

14.2 ! NONE 
! 

14.2IN0NE 

I 

14. 2! NONE 
! 

14.2! NONE 
! 

14. 2] NONE 
! 

14.2! NONE 
! 

14.2] NONE 
I 
I 
! 


JIN  jefferson- 

!  V1LLE 
I  IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
UN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
!1N  JCFFERSON- 
!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
(  VILLE 
UN  jEFFEkSON* 
!  VILLE 
UN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
UN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
UN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
UN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
UN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
!IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
I1N  JEFFERSON- 
I  VILLE 
I 
I 


TEAR  | 
BUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT ! 
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ENCR| 

OUT! 

OPERATOR 

! 

1 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1 CODE) LENCTHl IRDTHJ  1 

JCAMCITT! 

I  1 

HIGH-  I 

EST  !  CARCO 

ivililll 

HANDLING  IS  IOPCDATING  1 

i 

i 

i 

< 

• 

i 

• 

« 

t 

! 

* 

1 

-!RESIS-1****J 

REC.  I 

MEG. (LOAD*! 

1 

CARCO  1 

FIXED  !  (VUXBHENT 

JTC !  BASE  I 

TEAR 

1  COAST 

TER  |  SCC1//////1/////I 

ED  | 

!////////! 

POINT  |  LINE-1 

I  AO!  LINC-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAM 

AN 4  NUMBER 

I  CUARB 

TON-  If ACE  1 

OVER-10VER-I/////1 

HORSE 

BASS-  !  (LIGHT) !//////////////// I TD| ////////// 1 

OR 

1  NUMBER 

NASI  1  2V  1 

ALL  1 

ALL  fLXCKT! 

BOWER 

CNCERS  1 

( FEET) 1  LINE-2 

IEEI  LINE-2  |*RE0UlLT! 

(11)  AMERICAN 
r  A 

COMMERCIAL 

! 

BARS! £  LINES 
* 

1  1 

1  1 

i  i 

•  i 

1 

1 

1 

l 

! 

! 

! 

j 

J 

! 

1 

j 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

i 

1  1 

1  I 

1  1 

i  i 

CO. 

(CONTINUED  i 

i  * 

i  ( 

1 

! 

l 

! 

* 

! 

!  1 

CNEN  214 

1512871 

890 15*70! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15901 

14.2IN0NC 

1 IN  JEFFERSON-! 

1966 

I 

1  1 

200,01 

35. C! 

1.91 

-  ! 

1 

1  VILLI  I 

CHEN  217 

1512872 

89015*701 

200,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15901 

14.2 ! NONE 

1 IN  JEFFERSON-I 

1966 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.91 

-  | 

! 

1  VILLI  ! 

CHEN  210 

1512873 

890(5*701 

20C.01 

35. Ct 

9.0! 

- 

15901 

14.2IN0NE 

1  IN  J 1 FFETSON* 1 

1968 

I 

1  1 

200,0! 

35.  C! 

1.9! 

-  I 

! 

1  VILLE  1 

CHEN  21* 

151287* 

*9015*70! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1590! 

14.2! NONE 

I IN  JEFFERSON-1 

1966 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.91 

-  1 

! 

1  VILLE  ] 

CHEN  220 

1512875 

89015*701 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1590! 

14. 2 (NONE 

JIN  JEFFERSON-! 

1968 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

CHEN  221 

1512874 

19015*701 

200.01 

35. Cl 

9.01 

• 

1590! 

14.21  NONE 

1 IN  Jf f FIRSON- 1 

1946 

1 

1  1 

200.01 

33.01 

1.91 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

CHEN  225 

14S3V2* 

88615*701 

200.01 

33. Cl 

9.0! 

- 

1586! 

14.2IN0NE 

1  IN  JEFFERSON-I 

1913 

1 

1  I 

200.0) 

35. C! 

1.91 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

CHIN  224 

1455V2S 

18415*701 

200.01 

33.01 

9.0! 

— 

1584! 

14.21  NONE 

1 IN  JEFFERSON- 1 

1913 

1 

1  1 

200.01 

33.0! 

1.91 

-  I 

f 

1  VILLE  1 

CHEN  227 

(455124 

164(5*701 

200.01 

35.0! 

9,0! 

- 

1584! 

14.21  NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1913 

1 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  1 

| 

1  VILLE  | 

CHEN  228 

I453V27 

891 15*701 

200.01 

33. Cl 

9*01 

•• 

15801 

14.2 (NONE 

UN  JEFFERSON*! 

1913 

1 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

CHEN  22* 

143)128 

11415*701 

200*0! 

35.C1 

9.01 

- 

1584! 

12.3 (NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1963 

t 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.7! 

-  I 

I 

1  VILLE  | 

CHEN  250 

145SV2V 

184* jArOJ 

200.01 

35. Cl 

9,0! 

- 

1384! 

12*3 (NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1913 

1 

I  I 

200,0! 

35. C! 

1.71 

-  1 

1 

!  VILLE  1 

CHEN  251 

1455130 

81415*701 

200.01 

33.C! 

9.0! 

- 

15841 

12.51N0NI 

UN  JEFFERSON-1 

1983 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

CHEN  252 

1455131 

18415*701 

200.01 

35.01 

9.01 

- 

1514! 

12.51N0HE 

UN  JEFFERSON-1 

1913 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

CHEN  255 

1455132 

884(3*701 

200.01 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1584! 

12.3 (NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1913 

1 

1  1 

200.0! 

3). Cl 

1.7! 

-  1 

1 

1  VILLE  1 

CHEN  254 

1 455133 

88*15*70! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1566! 

1 2.51N0NE 

IIN  JEFFERSON-1 

1913 

1 

1  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.7! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

CHEN  255 

1455134 

88*15*701 

200.0! 

33. Cl 

9.0! 

- 

1584! 

12.S1N0NC 

UN  JEFFERSON-1 

1913 

| 

1  ! 

200.0! 

33.01 

1.7! 

-  1 

j 

1  VILLE  1 

CHEN  234 

1453135 

81413*701 

20C.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1  384! 

1 2. 3 (NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1983 

I 

1  1 

200.0! 

33. Cl 

1.71 

-  ! 

1 

1  VILLE  | 

CHIN  237 

1453134 

864)5*70 1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1384! 

12*5 ! NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1913 

1 

1  1 

200.01 

33. Cl 

1.7! 

-  i 

1 

1  VILLE  | 

CHEN  238 

1455137 

18413*70! 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1386! 

1 2.3 (NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1983 

I 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

1 

1  VILLE  | 

CHEN  23V 

1433138 

88415*701 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15861 

1 2.3! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1913 

1 

1  1 

200. 0! 

35.CI 

1.7! 

-  1 

1 

1  VILLE  ! 

CHEN  300 

151188V 

121615A701 

195.0! 

52.6! 

9.01 

- 

21411 

14.2IN0NE 

UN  JEFFERSON-1 

1946 

1 

1  1 

195.0! 

52.6! 

1.9! 

-  1 

I. 

1  VILLE  1 

CHEN  302 

1S118V1 

121615A70! 

195.0! 

52.6! 

9.01 

- 

21611 

14.21  NONE 

UN  JEFFERSON-) 

1948 

1 

!  1 

195.0! 

52.6! 

1.9! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

CHIN  303 

1S118V2 

121615*70! 

195.01 

32.6! 

9.0! 

- 

2161! 

14 .2 i NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1966 

1 

1  1 

195.01 

52.6! 

1.9! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

CHEN  30* 

1523659 

112815*70! 

195.0! 

52.6! 

9.01 

- 

20751 

14.3 (NONE 

UN  JEFFERSON- 1 

1949 

1 

1  1 

195.0! 

32.6! 

2.0! 

-  ! 

1 

1  VILLE  | 

CHEN  305 

1323640 

112815*70! 

195.0! 

52.6! 

9.0! 

• 

2075! 

14.31  NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

1 

1  VILLE  | 

CHEN  307 

1553851 

111615*70! 

195.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2071! 

13.81  NONE 

UN  JEFFERSON-1 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

52.6! 

2.0! 

Mb 

-  ! 

I 

1  VILLE  ! 

CHEN  400 

1522809 

130115*70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

2445! 

U.71N0NE 

IIN  JEFFERSON-1 

1969 

1 

!  1 

200.0! 

52.6! 

1.71 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

CHEN  401 

1522810 

130115*70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

244S! 

14.71N0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1969 

1 

1  1 

200. 0! 

52.6! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  VILLE  I 

CHEN  402 

1531457 

13C1 15*701 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2445! 

14.71  NONE 

IIN  JEFFERSON-1 

1971 

1 

1  1 

200.01 

52.6! 

1.7! 

-  1 

1 

1  VILLE  { 

CHEN  405 

1553852 

138315*70! 

200.0! 

52.61 

9.0! 

- 

2396! 

14.01N0NE 

UN  JEFFERSON-1 

1974 

1 

1  1 

200.0! 

52.6! 

1.8! 

-  ! 

1 

1  VILLE  ! 

CHEN  40* 

1533853 

138315*70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2394! 

14.0! NONE 

UN  JEFFERSON-I 

1974 

1 

1  1 

200.0! 

52.6! 

1.8! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

CHEN  405 

1553854 

1.38315*701 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2394! 

14.01  DIESEL 

BUNB 

UN  JEFFERSON-1 

1974 

1 

1  1 

200.0! 

52.6! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  VILLE  1 

CHEN  404 

1553855 

1 363! SA701 

200.0! 

$2.6! 

9.0! 

- 

2396! 

14 .0! DIESEL 

PUHB 

UN  JEFFERSON-1 

1974 

1 

1  1 

200.0! 

52.6! 

1.81 

-  ! 

! 

1  VILLE  ! 

CHEN  407 

1553856 

1 383! 5*70! 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2396! 

14.01DIESEL 

BUHB 

UN  JEFFERSON- 1 

1974 

l 

!  1 

20C.O! 

52.6! 

1.8! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

CHEN  408 

1553857 

1 36  3 1 SA  70  2 

200.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2396! 

14.0! DIESEL 

PUHB 

UN  JEFFERSON"! 

1975 

I 

t  1 

200.0! 

52.6! 

1.8! 

-  ! 

I 

i  VILLE  I 

CHEN  SCO 

1553858 

15C313A70! 

225.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2590! 

14.0| DIESEL 

BUHP 

(IN  JEFFERSON-! 

1974 

1 

!  1 

225,0! 

52.6! 

1.8! 

-  ! 

1 

!  VILLE  | 

CHEN  501 

1553859 

150315A70! 

223.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

2590! 

14 .0! DIESEL 

BUHB 

IIN  JEFFERSON-I 

1974 

l 

!  1 

225.0! 

52.6! 

1.01 

-  ! 

1 

!  VILLE  ! 

SCNO  1101 

1296225 

82715A71! 

195.0! 

35.0! 

t.O! 

- 

1400! 

15.81PUMP, 

STEAH 

UN  JEFFERSON-! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

(COILS 

!  VILLE  ! 

SCNO  1102 

1294226 

U27I5A71! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1400! 

15.0IFUHB/ 

STEAH 

UN  JEFFERSON-! 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

J COILS 

1  VILLE  | 

SCNO  130* 

1291165 

82215A71 1 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1400! 

17.8IN0NE 

UN  JEFFERSON-! 

1965 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  I 

! 

I  VILLE  ! 

SCNO  1304 

1298292 

8221SA71) 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1400! 

17.8! NONE 

UN  JEFFERSON-! 

1965 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

1  VILLE  i 

SCNO  1307 

1503463 

60515A71! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1580! 

16.6! BUMPS 

IIN  JEFFERSON-I 

1966 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

i  VILLE  1 

SCNO  1308 

1503464 

80515*711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1580! 

16.6! BUMPS 

JIN  JEFFERSON-I 

1966 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  VILLE  | 

SCNO  1309 

1506322 

83513*71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

17.61PUHPS 

MW 

1  Hi 

♦ 

1 

1  1 

155.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

1 

f  VILLE  ! 

SCNO  1310 

!£?S323 

83515*71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

17.81PUHPS 

JIN  JEFFERSON-I 

1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

i  VILLE  1 

SCNO  1311 

1506324 

03515*71! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

UOO! 

17.81PUHPS 

UN  JEFFERSON-! 

1966 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

!  VILLE  1 

SCNO  1312 

1506325 

03515*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

17. 81PU, 'IBS 

UN  JEFFERSON-! 

1966 

f 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

t  VILLE  l 

SCNO  1313 

1506303 

02215*71 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1400! 

17.81PUHBS 

UN  JEFFERSON-! 

1967 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

I 

!  VILLE  ! 

SCNO  131* 

1506304 

02215*71  1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1(00! 

17.0IPUMBS 

UN  JEFFERSON-I 

1967 

1 

I  ! 

195.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

SCNO  1315 

1509466 

82215*71! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1400! 

17.81  BUMPS 

IIN  JEFFERSON-I 

1967 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

1  VILLE  ! 

SCNO  1314 

1509467 

82215*711 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1400! 

17.6IBUNPS 

IIN  JEFFERSON-I 

1967 

1 

1  1 

195, OJ 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

SCNO  1317 

150929* 

822!S?7f  1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1400! 

17.01 fUMBS 

IIN  JEFFERSON-I 

1967 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.31 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

SCNO  1318 

1509293 

1221 5*  /! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

17.0IBUNBS 

UN  JEFFERSON-I 

1967 

! 

1 

1 

1  1 

!  1 

1  1 

195.0! 

! 

! 

35.01 

! 

1 

1.3! 

! 

! 

-  I 
! 
I 

1 

1 

! 

1  VILLE  ! 

f  1 

!  I 
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ENGRl 

l  tvtcct 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

^CAPACITY! 

MICH-  1 

l  V 

E  S  S  E  L  1 

1 

- 

BIST! 

OPERATOR 

!  NET  i CODE t LENGTH! BRPTHl 

! 

1 

1 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

! 

CARGO  ! 

1  tAR  1 

VESSEL  NAME 

I  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

CD  ! 

1//A/////I 

POINT  1  LINE-t 

1  AO 

UKE-1  1 

BUILT  1 

AN*  NUMBER 

I  GUAM 

1  TON*  1  PAGE! 

OVER-! OVER-1/////! 

HORSE! 

nmwtuimiuiuniinxziinnutin 

OR  ! 

-= 

1  NUMBER 

!  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILIGHTf 

ROVER l 

CNCCRf  t 

(PUT)!  LINE-2 

(EEl 

UNI-2  MRtBUXLT! 

* 

(11)  AMERICAN 

I 

1 

COMMERCIAL  BARG! E  LINES 

1  1  1 

1  !  t 

1 

1 

! 

! 

1 

t 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

i 

CO. 

I 

i  i  i 

! 

! 

* 

1 

I 

1 

» 

I 

1 

(CONTINUE*) 1 

!  1  1 

I 

] 

1 

j 

1 

! 

1 

! 

SCNO  1319 

1509296 

1  82213A71I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14001 

17.01PUMP* 

UN 

JEFFERSON-! 

1967  1 

j 

t 

!  1  1 

195*0! 

35. Cl 

1.31 

i 

I 

1 

VILLE  1 

! 

SCNO  1320 

1509297 

!  822 15*71  1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

14001 

17.81PUMPS 

M» 

JEFFERSON-! 

1967  ! 

. 

I 

i  i  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

I 

1 

VILLE  t 

! 

SCNO  1321 

1500298 

1  022) 5  A  71  1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

14001 

17.8  tPUHPS 

1  IN 

JU'ERSON-l 

1967  ! 

t 

1  1  1 

195.01 

75.  Cl 

tci! 

{ 

-  1 

| 

1 

"'JILU  ! 

1 

SCNO  1322 

1509299 

1  I2215A71 1 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

•  1 

14001 

17.81PUMPS 

WM 

mmso-j 

1967  1 

n 

I 

i  i  i 

195.0' 

75.0! 

1.3! 

1 

-  1 

I 

1 

VILLE  1 

I 

z 

SCNO  1323 

1523793 

1  82215A71 1 

195.0. 

<3.CI 

9.0! 

-  | 

14001 

17.61PUMPS 

1IN 

JEFFERSON-! 

1969  t 

* 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

1 

1 

VILLE  t 

! 

SCNO  1324 

i  523794 

1  322!5A7ti 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

14001 

17*81  PUMPS 

UN 

JEFFERSON-1 

1969  1 

5 

I 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

i 

J 

1 

VILLE  1 

1 

SCNO  1323 

1523795 

1  -1 2  2  1  5  A  7 1  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

14001 

17.81PUMPS 

!IN 

JEFFERSON-l 

1969  l 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

| 

! 

VILLE  l 

1 

> 

SCNO  1324 

1523796 

1  02215A71I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

14001 

17.81PUMPS 

UN 

JEFFERSON-1 

1969  ! 

SCNO  1402 

1 

1  l  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

i 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

1 

1282482 

1  100115A71I 

200.01 

40. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.3! PUMP# 

STEAM 

UN 

JEFFERSON-1 

I960  l 

_ 

SCNO  13270 

1 

1  1  1 

20C.01 

40.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1  COILS 

1 

VILLE  1 

I 

j 

1587364 

1  75915A71! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1600! 

16.41PUNP# 

STEAM 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977  ! 

£ 

SCNO  132IB 

1 

1  1  1 

20C.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  1 

!  COILS 

1 

VILLE  1 

1 

1597C71 

1  74015F71! 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

! 

1655! 

16.31DIESEL 

PUMP 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  1 

= 

SCNO  13298 

| 

1  1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

1 

1 

VILLE  1 

l 

z 

1399013 

1  740! 5  A  71 1 

20C.01 

35.0! 

9.01 

-  1 

1655! 

18*3 (PUMP# 

STEAM 

UN 

JEFFERSON-1 

1978  ! 

SCNO  13308 

1 

1  1  1 

20C.01 

35.01 

1.6! 

I 

-  | 

1C0ILS 

! 

VILLE  ! 

! 

£ 

1600264 

1  7401 5  A  71 1 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

-  I 

16001 

18*31  PUMP# 

STEAM 

UN 

JEFFERSON-! 

1978  ! 

TCB  313 

1 

1  1  1 

20C.0I 

35.0! 

1.81 

! 

(COILS 

! 

VILLE  1 

1 

s 

1562766 

1  773! 5 A  71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.6! GOULD 

PUMP#  200 

1M0 

ST.  LOUtS  ! 

1975  ! 

1 

I 

1  1  1 

i  1  i 

195.0! 

35.01 

1 

2.0! 

! 

I 

1 

1 

!GPM 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

(34)  AMERICAN 

CONSTRUCTION 

1 

CO!.#  INC. 

1  1  ! 

1  1  1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

1 

! 

1 

| 

TULALIP 

I287C88 

1  1013A361 

42.41 

12.61 

5.1! 

365! 

“  1 

1 8. 0 ! NONE 

1VA 

EVERETT  1 

1946  ! 

% 

EVERETT 

! 

t  t  ! 

43.01 

12.6! 

4.9! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

! 

1576866 

1  45314A461 

129.7! 

40.11 

9.7! 

-  I 

1100! 

1 3.7! NONE 

1VA 

EVERETT  1 

1976  ! 

2 

GARDNER 

1 

1  1  1 

13C.5! 

40.1! 

2.01 

1 

-  1 

1 

1 

l 

! 

3 

1253833 

1  28914A46I 

94.0! 

34.01 

6.0! 

-  ! 

450! 

11 • 5 (HONE 

!VA 

EVERETT  ! 

1947  ! 

r 

GEDNIY 

1 

1  1  1 

94.0! 

34.0! 

2.0! 

| 

-  I 

t 

1 

! 

! 

1253832 

1  269 1 4A461 

94.0! 

34.01 

8.0! 

-  1 

460! 

1 1 .5 ! NONE 

1 W  A 

EVERETT  * 

1947  ! 

•_ 

LUNNX  ISLAND 

1 

1  1  1 

94.0! 

34.01 

2.0! 

1 

| 

! 

1 

! 

1604211 

]  95714A461 

168.91 

50. C! 

10.2! 

-  I 

1800! 

23.0 1  NONE 

IMA 

EVERETT  ! 

1979  ! 

| 

SKYKCMISH 

1 

1  !  1 

10C.O1 

50*01 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

1295558 

1  45914A43! 

13C.5! 

40.0! 

9.7! 

-  1 

1100! 

1  3.7! NONE 

1WA 

EVERETT  I 

1964  ! 

STILLACUARISN 

! 

I  I  1 

130.5! 

40.01 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

! 

1294024 

1  2C614A431 

11C.0! 

30.1! 

6.0! 

-  1 

350! 

14 .0 ! NONE 

1VA 

EVERETT  ! 

1937  ! 

- 

! 

1 

1  1  1 

1  !  1 

lie. 01 
! 

31.0! 

1 

2.0! 

! 

! 

) 

-  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

(01)  AMERICAN 

CRUISE  LINES 

1 

1 

1  t  l 

1  !  1 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

OPERATIONS  NGN. 

1 

1  1  1 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

l 

1 

AMERICA 

1644279 

1  65 11  All  1 

146.3! 

36.0! 

7.0! 

9201 

55.0! NONE 

!  CT 

HADDAM  ! 

1982  ! 

i 

CHARLESTON 

1 

1  1  1 

17C.0! 

38.  C! 

7.0! 

! 

8  9  5 

! 

1 

1 

! 

1909C75 

1  60! 1  All  1 

19C.3! 

42.0! 

7.7! 

1380! 

54 . 0 1  NONE 

1CT 

HADDAM  1 

1907  ! 

NEW  ORLEANS 

l 

1  1  1 

220.0! 

42.0! 

7.0! 

! 

154! 

! 

1 

t 

! 

1684189 

1  61 1 1  All { 

19C.31 

42.  C! 

7.5! 

1470! 

50. 0 ! NONE 

1  CT 

NADDAM  1 

1985  ! 

SAVANNAH 

1 

1  1  1 

190.31 

46.5! 

6.7! 

! 

1241 

! 

1 

! 

1 

1666874 

1  5311  All  1 

190.3! 

42.0! 

7.1! 

14201 

54.0! NONE 

!  CT 

HADDAM  1 

1984  ! 

I 

! 

1  1  1 

!  I  1 

190.31 

1 

42.3! 

! 

6.3! 

i 

1 

! 

132! 

1 

! 

! 

1 

! 

2 

! 

! 

! 

j 

(32)  AMERICAN 

CYANAMIP 

! 

1 

1  1  1 

!  1  1 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

1 

1 

i 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

5 

ST*  3 

1572903 

1  77315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

25.01PUMPS 

!LA 

NEW  i 

1976  ! 

SYM  6 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

1572904 

1  77315A70! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1 

1400! 

25.01PUMPS 

!  L  A 

NEW  ! 

1976  ! 

SYH  fi 

1 

1586470 

1  1  1 

195.01 

35. C! 

2.0) 

! 

•  l 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

1  65915A701 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

25.0IPUMPS 

!LA 

NEW  ! 

1977  ! 

SYM  10 

1 

1615066 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

1  825 1 3  A  70  f 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1400! 

25.01PUHPS 

!IA 

Nf  V  ! 

1979  ! 

d 

SYM  11 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

1619453 

I  835 1 5  A  70 ! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

I 

1400! 

25.01PUMPS 

SLA 

NEV  ! 

1979  ! 

! 

! 

!  1  i 

1  1  1 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

1 

1 

! 

(07)  AMERICAN 
CAPTAIN  TOM 

DREDGING  CO. 

t 

1642895 

1  1  1 

!  1  1 

1  1611A021 

* 

i 

45.61 

1 

2 

15. ci 

! 

! 

3.0! 

i 

6351 

! 

1 

i 

i 

11 .8 INONE 

! 

! 

!NJ 

i 

i 

CAMDEN  ! 

! 

1 

1981  ! 

1 

(  1  1 

45.6! 

15.0! 

3.0! 

! 

-  | 

! 

1 

! 

! 

a 

ALBANY 

1274645 

!  10813A36! 

83.7! 

25.C! 

10.5! 

180u! 

20.0! NONE 

!NJ 

CAMDEN  1 

1957  1 

1 

!  1  ! 

83.7! 

25.0! 

10.5! 

! 

t 

! 

! 

i 

BILL  HINTON 

1593220 

1  8913A361 

72.5! 

24.2! 

6.6! 

2000! 

-  | 

30.0! NONE 

!  N  J 

CAMDEN  ! 

1978  i 

1 

1  !  1 

78.0! 

24.2! 

8.6! 

! 

-  j 

! 

j 

I 

1 

CAPE  RAY 

1624704 

!  1113A36! 

42.3! 

12.5! 

3.5! 

325! 

*  j 

15.01N0NE 

1NJ 

CAMDEN  1 

1958  ! 

! 

!  1  1 

42.3! 

12.5! 

2.5! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

; 

CAVEN 

124C792 

!  8S13A36! 

82.3! 

22.5! 

10.0! 

1440! 

-  i 

40.oi’nonc 

IN  J 

CAMDEN  1 

1941  ! 

1 

1270144 

!  1  ! 

83.3! 

22.5! 

10.0! 

! 

-  j 

! 

! 

1 

j 

CHRISTINA 

1  135! 3 A  36  S 

89.0! 

28.  C! 

10.0! 

1800! 

-  j 

S1.0U0NE 

IN  J 

CAMDEN  ! 

1955  i 

-ij 

1 

1  1  1 

95.0! 

28.0! 

10.0! 

! 

*  i 

1 

i 

! 

! 

j 

EMMA  R 

1240421 

1  3513A36! 

61.1! 

17.1! 

9.0! 

750! 

16.5! NONE 

!NJ 

CAMDEN  i 

1941  ! 

! 

!  1  1 

61.1! 

17.1! 

9.0! 

! 

-  j 

! 

l 

! 

! 

WUS  PISTXLLX 

1669188 

1  1 28! 3A361 

103.8! 

34.  C! 

11.6! 

3300! 

59.0! NONE 

!NJ 

CAMDEN  ! 

1904  ! 

a 

i 

!  !  f 

11C.0! 

34.0! 

11.6! 

! 

-  j 

J 

I 

1 

j 

HAYVARD 

! 230477 

1  8413*36! 

03.8! 

20. C! 

10.0! 

900! 

-  | 

21 .0! NONE 

!NJ 

CAMDEN  i 

1429  ! 

_ 

1 

1  1  ! 

87.0! 

20. C! 

10.0! 

J 

-  j 

i 

J 

! 

i 

JOHN  R 

1270910 

1  1713A36! 

36.11 

11.6! 

4.5! 

100! 

15.51N0NE 

!NJ 

CAMDEN  i 

1958  ! 

-j 

» 

1  1  1 

36.1! 

11.6! 

4.5! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

! 

a 

LONE  STAR 

1257721 

1  78 1 3 A  36  S 

81.7! 

25. C! 

11.0! 

900! 

-  i 

26.5! NONE 

!NJ 

CAMDEN  ! 

1949  ! 

a 

1 

1  i  ; 

86.5! 

25. C! 

11.0! 

! 

m  1 

i 

1 

1 

< 

g 

ROBERT  L  BERG 

1580830 

1  12413*36! 

82.6! 

28. C! 

10.0! 

2400! 

35 .0 ! NONE 

!NJ 

CAMDEN  ! 

1977  ! 

% 

1 

!  1  1 

95.0! 

28. C! 

1C.0! 

i 

-  | 

i 

J 

i 

i 

SOUTHERN  CROSS 

1257722 

!  761 3A  36! 

81.7J 

25. C! 

11.0! 

90  C! 

28 • S ! NONE 

!NJ 

CAMDEN  ! 

1949  ! 

t 

1  1  1 

88.5! 

25.  C! 

11.0! 

! 

-  j 

i 

l 

1 

i 

A 

A  P  CO.  510 

1573764 

1  9J214A43! 

140. 0! 

54.  CJ 

9.0! 

-  ! 

2000! 

43 . 5 ! HONE 

!  N  J 

CAMDEN  1 

1976  ! 

| 

1 

1  1  ! 

140.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

i 

i 

« 

! 

BARGE  134 

1011140 

1  1045 14A461 

171.0! 

42. C! 

14.5! 

-  ! 

2239! 

6.0JN0NF 

!NJ 

CAMDEN  ! 

1962  ! 

1 

!  1  ! 

171.0! 

42. Cl 

4.0! 

! 

! 

i 

! 

i 

BARGE  135 

1  - 

!  1045I4A46! 

171.0! 

42.0! 

14.5! 

-  ! 

2239! 

6. 0 ! NONE 

!NJ 

CAMDEN  ! 

106?  ! 

1 

1  1  1 

171.0! 

42.0! 

4.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

BARGE  136 

1011130 

1  104514A46! 

171.0! 

42.0! 

14.5! 

-  J 

2239! 

6 . 0 ! NONE 

!NJ 

CAMDEN  1 

196?  ! 

1 

1 

1 

1  1  ! 

1  1  1 

!  1  1 

171.0! 

! 

! 

42.0! 

i 

! 

4.0! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

i 

! 

• 

j 

! 

1 

! 

i 

i 

i 

i 

4 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS  139 


(NCR  1 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AKI  NUMBER 

!  COAST 
!  SUARD 
!  NUMBER 

1  IVTCCI  DIMENSIONS  ! 

!  NET  1  CODE  1 LENSTM! 9R DTK! 
!R£SlS~i****l  RES.  1  RE6.1 

1  1ER  !  SEE!//////!/////! 
!  TON-  IPASEI  OVER-! OVER-! 
!  NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 
ED  ! 

/////I 

LISHTI 

(CAPACITY!  HICK*  (  1  TU  Id 

1  !  TST  I  CAAGO  HANDLING  IS  (OPCBATING 

1  CAAGO  1  f IAEA  !  CGUIPHCNT  ITC!  BASE 

I //////// !  POINT  1  LINE-1  IAO!  LINE-1 

KOASEt  PASS-  ! (LIGHT)!////////// ////// (TO (//////// /I 
PONE  A!  ENCEAS  1  (TEED!  LINE-2  t  EE  I  LINE-2 

I 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 
•REBUILT! 

(07)  AMERICAN  OREDSINS 

CO. 

! 

I 

! 

!  !  ! 

!  1  t 

1  !  1 

! 

t 

t 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  I  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

l 

! 

BASSE  137 

1 01 1 1 S  5 

1  112S14A46! 

187.71 

43.0! 

14.5! 

2436! 

7.0! NONE 

INJ 

CAMDEN 

1966  1 

1 

!  !  ! 

187.7! 

43.0! 

4.01 

I 

-  | 

! 

! 

! 

BASSE  1 38 

J011C49 

t  '125UA46! 

187.7! 

43.0! 

14.5! 

2436! 

7.01N0NE 

!NJ 

CAMDEN 

1966  ! 

! 

1  !  t 

187.7! 

43. 0! 

4.0! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

•ARSE  139 

1011119 

!  112SI4A46! 

187.71 

43.C! 

14.5! 

.  i 

2436! 

7,0! HONE 

!HJ 

CAMDEN 

1966  ! 

! 

!  !  ! 

187.7! 

43.0! 

4.0! 

l 

! 

! 

! 

•ARSE  140 

1271527 

!  1C34I4A46! 

195.0! 

46.0! 

13.5! 

•  | 

1800! 

7.0 ! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

1959  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

46.0! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

•ARSE  141 

1271528 

1  103414A44! 

195.0! 

46. C! 

13.51 

1800! 

7.01  NONE 

!NJ 

CAMDEN 

1959  ! 

! 

1  !  ! 

195.01 

46.  Cl 

4.01 

1 

-  | 

1 

! 

! 

imt  is* 

I  . 

!  998UA46! 

171.0! 

43. C! 

14.0! 

-  | 

1000! 

8 .0 l NONE 

!NJ 

CAMDEN 

1963  ! 

! 

1  !  1 

171.0! 

43.0! 

4.0! 

1 

1 

I 

I 

BARGE  157 

1  - 

1  99814*46* 

171.0! 

43.0! 

14.0! 

-  ! 

1800! 

6.01  NONE 

!NJ 

CAMDEN 

1963  ! 

! 

1  1  ! 

171.01 

43.  C! 

4.0! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

•ARSE  158 

1011C98 

i  9981 4A461 

171.0! 

43.C! 

14.0! 

-  1 

1800! 

8.0! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

1964  1 

! 

1  1  1 

171.0! 

43. Cl 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

BARGE  159 

1  . 

1  99814A46! 

171.0! 

43.C! 

14.0! 

-  ] 

1800! 

8.0! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

1964  ! 

! 

1  1  1 

171.0! 

43.  Cl 

4.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

BARSE  335 

!  - 

•  12814A43! 

6C.01 

26.C! 

5.0! 

310! 

7.1 {NONE 

!NJ 

CANOCN 

1946  ! 

! 

1  1  1 

80.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

•ARSE  380 

1645698 

1  20214A431 

12C.01 

30. C! 

5.0! 

500! 

6. 6 ! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

1982  ! 

! 

1  1  1 

12C.01 

30.0! 

2.0! 

! 

-  { 

! 

I 

! 

BARSE  381 

1646255 

!  20214A43! 

120.01 

30.C! 

5.0! 

-  | 

500! 

6.6! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

1902  ! 

! 

1  1  ! 

120.0! 

30.0! 

2.01 

1 

-  | 

1 

! 

! 

BARSE  382 

1846994 

1  20214A43! 

120. 0! 

30.C! 

5.0! 

500! 

6,6! NONE 

INJ 

CAMDEN 

1982  ! 

1 

1  1  1 

120.01 

30. C! 

2.0! 

I 

( 

I 

! 

BASSE  383 

1657661 

1  28214A431 

12C.01 

40.C! 

5.0! 

-  | 

500! 

7.01N0NE 

1H  J 

CAMDEN 

1983  I 

! 

1  1  l 

120.01 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

1 

! 

NO  384 

1641933 

!  202 ! 4A43! 

120.0! 

30.0! 

4.5! 

500! 

6.6! NONE 

INJ 

CANDEN 

1981  ! 

! 

1  1  1 

12C.01 

30.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

j 

NO  385 

! 642652 

1  2C2UA43! 

12C.0! 

30.C1 

4.51 

500! 

6.61  NONE 

IV  i 

CANDEN 

1981  ! 

! 

1  1  ! 

12C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

I 

! 

1 

NO  388 

1643884 

1  19514A43! 

120.01 

30.0! 

4.5! 

500! 

6.6! NONE 

!'<J 

CAMDEN 

1981  ! 

t 

1  1  1 

1 20*01 

30.  C! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

1 

! 

OIL  BASSE  NO.  12 

1006411 

1  23215A20! 

98.0! 

31. C! 

8.0! 

-  j 

480! 

1 8. 2! NONE 

‘t  NJ 

CAMDEN 

1958  ! 

! 

1  1  ! 

98.0! 

31. 0! 

3.0! 

! 

t 

! 

! 

OIL  eARSE  NO.  28 

1263371 

1  7715A20! 

7C.01 

19.3! 

5.6! 

128! 

9.SIN0NE 

INJ 

CAMDEN 

1952  1 

l 

!  1  1 

70. 0! 

19.5! 

2.5! 

! 

.  j 

! 

i 

! 

OIL  PARSE  NO.  29 

1294064 

1  614I5A201 

175.0! 

35.0! 

10.5! 

-  | 

1491! 

25 .0 ! NONE 

!NJ 

CANDEN 

1«64  ! 

! 

!  1  1 

175.0! 

35.0! 

3.0! 

! 

1 

! 

! 

CAPTAIN  PETE 

! 64C476 

1  1616C02! 

38.81 

13.1! 

2.31 

348! 

1 2.0! NONE 

INJ 

CAMDEN 

1981  ! 

! 

I 

1  1  1 

1  1  1 

42.01 

1 

13.1! 

» 

2.8! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

173)  ARERI CAR  ELECTRIC 

! 

POWER*! FUEL 

1  1  1 

1  1  I 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

SUPRLY  RIVER 

TRANSPORTA! ION 

1  1  1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

DIVISION 

t 

i  i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

A.  N.  PRENTICE 

1575825 

1  48313A35! 

126.0! 

42. C! 

8.6! 

5600! 

45.2! NONE 

IVV 

LAKIN 

1976  ! 

! 

1  1  1 

128.0! 

42. C! 

8.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

BOONES60RO 

! 526609 

1  16913A35! 

74.7! 

26. C! 

7.9! 

1030! 

-  i 

33.5 ! NONE 

IVV  lakin 

197C  ! 

I 

1  1  1 

74.7! 

26. C! 

7.3! 

! 

! 

! 

! 

C.  J.  BRYAN 

1577912 

1  48313A35! 

128.0! 

42. C! 

8.6! 

5600! 

•  i 

45.0! NONE 

!UV 

LAKIN 

1977  ! 

1 

1  1  1 

128.0! 

42.0! 

8.0! 

! 

I 

! 

I 

C.  V.  SORENSON 

1581143 

1  58013A35! 

127.7! 

44. Cl 

8.6! 

5600! 

-  i 

45 .2 ! NONE 

!WV 

LAKIN 

1977  ! 

1 

1  !  t 

127.7! 

44. C! 

8.0! 

! 

! 

| 

! 

E.  SENE  fOURNACE 

1576108 

1  58013A35! 

127.7! 

44.0! 

8.6! 

5600! 

-  j 

45 • 2! NONE 

!WV 

LAKIN 

1977  ! 

1 

1  1  1 

127.7! 

44.C! 

e.o: 

1 

! 

! 

| 

EDWIN  A.  LEWIS 

1584933 

l  58013A35! 

127.7! 

42. C! 

8.61 

5600! 

45 . 0! NONE 

IVV 

LAKIN 

1977  i 

1 

1  1  1 

127.7! 

42.0! 

8.01 

! 

-  j 

! 

! 

i 

f.  N.  BAKER 

1575826 

J  48313A35! 

124.0! 

42. C! 

8.6! 

5600! 

-  j 

45 . 2  J  NONE 

tvv 

LAKIN 

1976  i 

1 

1  !  1 

128.0! 

42.  C! 

8.0! 

! 

-  i 

1 

! 

t 

S.  L.  FURR 

1575824 

!  48313A35! 

128.0! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

-  i 

45.2 ! NONE 

IVV 

LAKIN 

1976  ! 

! 

1  1  ! 

128.0! 

42.0! 

8.0! 

! 

-  i 

! 

1 

] 

HAROLD  TURNER 

156C067 

1  40313*35! 

128.0! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

-  j 

45.0! NONE 

IVV 

LAKIN 

1977  ! 

! 

1  1  1 

128.0! 

42. C! 

8.0! 

1 

-  j 

j 

! 

; 

JANES  E.  VRtSHT 

1581142 

l  580 1 3 A  35 1 

128.0! 

42. C! 

8.6! 

5600! 

45.21  NONE 

IVV 

LAKIN 

1977  i 

1 

1  1  ! 

128.0! 

42.C! 

8.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

JANES  K.  ELLIS 

1539402 

!  374 1 3 A  35 1 

115.7! 

30. C! 

8.6! 

28oo: 

-  i 

45.0! NONE 

!wv 

LAKIN 

1970  ! 

! 

1  1  1 

115.7! 

30.  C! 

8.0! 

! 

-  j 

! 

! 

» 

JOE  P.  \iILLS 

1576107 

1  58013A35! 

127.7! 

44.01 

8.6! 

5600! 

-  j 

45 . 2 1  NONE 

!WV 

LAKIN 

1977  ! 

1  !  1 

127.7! 

44. C! 

e.oi 

! 

-  j 

! 

! 

( 

JUANITA 

1268699 

1  5813A35! 

64.0! 

16.6! 

3.9! 

120! 

-  j 

22 . 0 1  NONE 

!UV 

LAKIN 

1954  J 

1 

1  !  1 

80.0! 

24.6! 

3.6! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

NED  C.  SWEATS 

1579562 

1  46313*351 

128.0! 

42.0! 

8.6! 

5600! 

45.0! NONE 

!uv 

LAKIN 

1977  ! 

1 

1  1  1 

128.0! 

42.  Ci 

8.0! 

! 

-  j 

! 

! 

i 

R.  E.  DOYLE 

1582892 

!  48313*351 

128.0! 

42. C! 

8.6! 

5600! 

45.OSN0NE 

!W 

LAKIN 

1977  *! 

1 

1  !  1 

128.01 

42. C! 

8.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

RICHARD  C.  HODSES 

1584006 

1  46313*351 

128.0! 

42.0! 

0.6! 

56001 

•  i 

45 .0 { NOME 

IVV 

LAKIN 

1977  ! 

! 

!  !  1 

128.0! 

42.0! 

8.0! 

! 

1 

! 

! 

ROBERT  N.  KOPPER 

1575623 

1  463! 3A35  f 

128.0! 

42.  C! 

8.6! 

5600! 

-  i 

45.2! NONE 

IVV 

LAKIN 

1976  ! 

! 

1  !  1 

128.0! 

42.C! 

8.0! 

! 

j 

! 

! 

ROBERT  R.  JEWELL 

1564932 

1  58013*35! 

127.7! 

42.  C! 

8.6! 

5600! 

45 .oi NONE 

!  VV 

LAKIN 

1977  i 

! 

1  !  J 

127.7! 

42. C! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

SHIRLEY 

1297553 

!  112I3A35! 

60.8! 

21.1! 

6.6! 

760! 

39*6! NONE 

!  W 

LAKIN 

1965  ! 

j 

1  J  1 

65.0! 

21.1! 

6.3! 

I 

-  j 

! 

! 

i 

TANNERS  CREEK  III 

1 297256 

1  6013*35! 

56. 0! 

21. C! 

5.0! 

760! 

-  j 

23*3 ! NONE 

SIN 

LAWRENCE- 

1964  ! 

1 

1  !  1 

56.0! 

21.  C! 

4.6! 

! 

i 

! 

0URG 

! 

WILLIAN  J.  STEWART 

1576847 

1  32813*36! 

178.0! 

42.0! 

9.5! 

5600! 

-  | 

45. oj  NONE 

!W 

LAKIN 

1977  ! 

! 

1  !  ! 

128.0! 

42.  C! 

9.5! 

! 

-  i 

« 

! 

! 

vinCn£ST£x 

1526261 

5  33913436! 

115.7! 

30. C! 

9.0! 

2500! 

-  j 

!mY 

LA&lft 

197C  i 

! 

!  1  ! 

115.7! 

30.  C! 

9.0! 

i 

.  i 

i 

i 

j 

AEP  7 

1570284 

1  68514A461 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

ii.oi'none 

iw 

LAKIN 

1976  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

i 

AFP  b 

157C285 

!  685 ! 4A46J 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  f 

15C0! 

1 1  .0! NONE 

!uv 

LAKIN 

1976  ! 

j 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  | 

! 

! 

1  l 

AEP  9 

•57C286 

!  68514*46! 

195.0! 

35. 0! 

9.5! 

-  j 

1500! 

1 1 .0! NONE 

!VV 

LAKIN 

1976  1 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

.  « 

j 

i 

! 

AEP  1C 

157C257 

!  65514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  J 

1500! 

1 1  .oj  NONE 

iuv 

LAKIN 

1976  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

75.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

AEP  11 

157C288 

!  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

■  j 

1500! 

11 .0! NONE 

!WV 

LAKIN 

1976  ! 

1 

i  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

! 

! 

! 

AEP  12 

1570289 

!  68514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

_  j 

1500! 

11.01N0NE 

!W 

LAKIN 

1976  ! 

i 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

! 

i 

! 

AEP  13 

*1570290 

1  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1500! 

1 1 .0 ! NONE 

iw 

LAKIN 

1976  { 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ; 

l 

i 

i 

AEP  14 

•57C291 

1  68514*461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1500! 

11.0! NONE 

iw 

LAKIN 

1976  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

j 

1 

! 

! 

AEP  15 

157C292 

!  66514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

.  j 

1500! 

1 1 .0! NONE 

IVV 

LAKIN 

1976  ! 

1 

2 

i 

1  !  ! 

1  !  ! 

1  1  1 

195.01 

i 

i 

35.0! 

1 

1.5! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

I 

! 

i 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VI 


VESSEL  WARE  AND  NUPBE* 


!  COAST 
!  GUARD 
I  NURSE* 


(2D  American  tucuic  pcwer-ifuei. 

SUPPLY  *IVf  IS  TRAUSPOBTA 1 ION 
DIVISION  I 

(CONTINUED) ! 


1 57C295 
I 

157C296 

! 

! 57C297 
I 

! S7C298 
i 

I57C299 

i 

J  57000 
1 

IS7C301 

I 

157C302 

1 

! S7C303 
J 

157C304 

! 

1S7C305 

l 

157C306 

! 

1570307 

! 

157C308 

1 

I57C309 

I 

I57C310 

I 

I57C311 

I 

IS7C312 

I 

1570313 

! 

157C3U 

f 

1570315 

I 

1S7C316 

I 

1570317 

I 

IS7C31S 

I 

1570319 

! 

I 57C320 
I 

I57C321 


1570335 

I 

I57033A 

! 

1570337 

I 

1570336 

I 

1570339 

I 

1570340 

I 

1570341 

1 

1S7C342 

I 

1 570343 
I 

1570344 

I 

1570345 

I 

I 

I 


1  1VTCCI  DIMENSIONS  lOAAfTf 

!  NET  {CQDElLENCTHlflPOTH!  I 

-IRECXSM****!  REG.  I  *E«.lL0AD-l 
1  TEA  !  SEE i //////I /////!  CD  l 
!  TON-  IPAGEI  0VCR-10VER" !/////!  HORSE 
I  RACE  I  IV  I  ALL  !  ALL  IlICHTI  POME* 


68514A46!  19J.0!  35. Cl  9 
!  !  195.0!  35. C!  1 

66514A46!  195.0!  35. “I  9 
I  !  195.0!  35. C!  1 

68514*46!  195.0!  35. C!  9 
1  !  195.0!  35. C!  1 

68S14A46!  195.0!  35. C!  9 
!  i  195.0!  35. C!  1 

68514*46!  195.0!  35. C!  9 
l  l  195.0!  35. C!  1 

68514*46!  195.0!  35. C!  9 
1  I  195.0!  35. C!  1 

68514*46!  195.0!  35. C!  9 
!  I  195.0!  35. C!  1 

68514*46!  195.0!  35. C!  9 
t  !  195.0!  35.0!  1 

68514*46!  195.01  35.0!  9 

!  |  195.0!  35. C!  1 

66514*46!  195.0!  35. C!  9 
1  (  195.0!  35. C! 

66514*46!  195.0!  35. Cl 
I  !  195.0!  35. C! 

685 1 4A 46 !  195.0!  35. C! 

|  !  195.0!  35. Cl 

685(4*46!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. Cl 

46514*46!  195.01  35. Cl 
!  !  195.CS  35.C! 

68514*46!  195.0!  35.0! 

I  !  195.0!  35. C! 

66S14A461  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35. C! 

68514*46!  195.0!  35. C! 

1  |  195.0!  35. C! 

68514*46!  195.01  35. Cl 
)  !  195.0!  35. C! 

48514*461  195.0!  35.0! 

|  !  195.0!  35.01 

685I4A46!  195.0!  35. C! 

t  •  195.0!  35. C! 

66514A46!  195.0!  35.01 
|  1  195.01  35.0! 

48514*46!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

46514*46!  195.0!  35.01 
|  1  195.0!  35. C! 

66514*46!  195.0!  35.0! 

1  l  195.0!  35.0! 

68514*46!  195.0!  35.01 
1  I  195.01  35.CI 

66514*461  195.01  35.01 
|  |  195.0!  35.0! 

66514*46!  195.0!  35.01 
1  1  195.01  35.01 

66514*461  195.0!  35. Cl 
t  I  195.01  35. C! 

66514*461  195.0!  35.0! 

|  I  195.0!  35.0! 

66514*46!  195.01  35.0! 

|  I  195.0!  35.0! 

68514*46!  195.0!  35.0! 

1  I  195.01  35.0! 

66514*461  195.0!  35.0! 

|  |  195.0!  3S.C! 

48S'4A44!  195.01  35.01 
!  1  195.01  3S.C! 

48514*461  195.01  35,0! 

|  |  195.01  35.0! 

68514*46!  195.01  35.0! 

|  1  195.0!  35. C! 

68514*461  193.01  35.01 
|  1  195.01  3S.C! 

66514A461  195,01  35.0! 

1  I  195,01  35.0! 

685144461  195.0!  35. Cl 
(  I  195.01  35.01 

68514*46!  195.01  35.0! 

I  !  195.01  3  5 • C I 

68SI4A46I  195.0!  35.01 
|  1  195.0!  35.0! 

68514*46!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.CI 

66514*46!  195.0!  35. C! 

I  !  195.0!  35.01 

68514*46!  195,01  35.0! 

I  1  195.0!  35.C! 

68514*46!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

68514*441  195.01  35.01 
]  1  195.0!  35.0! 

68514*461  195.0!  35.01 
t  1  195.0!  35.0! 

68S14A461  195.0!  35.C! 

I  |  195.0!  35.01 

48514*46!  195.01  35.01 
I  1  195.0!  35. Cl 

61514*46!  195.01  35.01 
1  1  195.0!  35.01 

68514*461  195.0)  35.0! 

)  f  195.01  35.01 

48514*461  195.0!  35.0! 

I  1  193.01  35.01 

4I3I4A44!  193.01  35.U1 
1  1  195.01  33.0! 

61314*46!  193.01  33.01 

I  1  193.0!  35. Cl 

1  1  11 

II  It 


APACITY!  HIGH-  t  1  V  £  S  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING 
CARGO  1  FIXED  I  EQUIPMENT  (TCI  SASE 

//✓////!  POINT  !  LXNC-1  1  AO!  LlNf-1 

pass-  i (light) umuununn itdj innuni 

ENGERS  l  (FEET)  I  LINE-l  lEE!  LINE-2 


11.0! NONE 
! 

1 1 .0 1  NONE 
! 

11 .0! NONE 
! 

1 1 .0 ! NONE 

I 

1 1 .01  NONE 
I 

1 1 4  0 ! NONE 
! 

1 1 .0! NONE 
\ 

11 .0! NONE 
! 

11.0! HONE 
! 

1 1 .0! NONE 
( 

II.OINONE 

! 

II.OINONE 

! 

II.OINONE 

! 

II.OINONE 

! 

II.OINONE 

1 

II.OINONE 

1 

II.OINONE 

! 

II.OINONE 

! 

II.OINONE 

I 

II.OINONE 

1 

II.OINONE 

II.OINONE 

I 

II.OINONE 

I 

II.OINONE 

I 

II.OINONE 

1 

II.OINONE 


TEAR  ! 
9UILT  1 
C*  1 
►RE6UILT! 


1.5! 

-  1 

! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

1 

9.51 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.51 

-  ! 

! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.3! 

-  ! 

! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

1 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.51 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  » 

1 

9.51 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

I 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.5! 

- 

1500! 

11 .U! NONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  1 

i 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

I 

9.51 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  1 

! 

9.5! 

- 

15001 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1*5! 

-  ! 

! 

9.51 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.31 

-  ! 

i 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.51 

- 

13C0! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.51 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.51 

-  ! 

1 

9.51 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.51 

-  ! 

! 

9.5! 

- 

15001 

II.OINONE 

1.51 

-  1 

1 

9.5! 

• 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  1 

1 

9.5! 

~ 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  I 

1 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.5! 

-  ! 

1 

9.5! 

- 

1500! 

II.OINONE 

1.51 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

l MV  LARIN 
■ 

1976 

1 

IWV  LARIN 

1976 

IMV  LARIN 

1976 

t MV  LARIN 

1976 

IMV  LARIN 

1976 

! 

! MV  LARIN 

1976 

!MV  LARXN 

1976 

! 

|.V  LARIN 

1976 

t 

IMV  LARIN 

1976 

!MV  LARIN 

1974 

(MV  LARIN 

1976 

!MV  LARIN 

1976 

!MV  LARIN 

1976 

1 

IMV  LARXN 

1976 

IMV  LARIN 

1976 

IMV  LARIN 

197l 

iw  LARIN 

1976 

! 

IWV  LARIN 

1976 

f MV  LARXN 

1976 

VAV  LARIN 

1976 

IMV  LARIN 

1976 

(MV  LARIN 

1974 

IMV  LARIN 

1976 

IMV  LARIN 

1976 

(MV  LARIN 

1976 

IMV  LARXN 

1976 

IMV  LARIN 

1976 

!MV  LARIN 

1976 

IMV  LARIN 

1976 

IMV  LARIN 
I 

IMV  LARIN 
I 

IWV  LARIN 
1 

IMV  LARIN 
1 

IMV  LARIN 
I 

IMV  LARIN 


IMV  LARIN 
1 

IMV  LARIN 
I 

IMV  LARXN 
1 

IMV  LARIN 

I 

!WV  LARIN 
I 

IMV  LARIN 

iw  LARXN 
I 

IMV  LARIN 
( 

IMV  LARIN 
l 

IMV  LARIN 
I 

IMV  LARIN 
I 

IMV  LARXN 
I 

IMV  LARXN 
I 

IMV  LARXN 
I 

IMV  LARXN 
I 
1 
1 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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(NCR ! 

D  1ST! 

OPERATOR 

! 

COAST 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER  t 

GUARD 

! 

NUMBER 

t 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC  PCWCR-lFUCl 
SUPPLY  RIVER  TRANSPORT*! ION 
DIVISION  J 

(CONTINUED)! 


AEP  69 

!  57C3A6 

ACP  70 

! 57C347 

AEP  71 

J57C3A8 

AEP  7? 

i 57C349 

ACP  73 

! 577A03 

AEP  7 A 

! 577404 

AEP  75 

1 577405 

ACP  7  6 

1577406 

AEP  77 

•577407 

ACP  78 

! 577408 

AEP  75 

1 577409 

AEP  EC 

1577410 

ACP  El 

! 577411 

AEP  62 

! 57741 2 

AEP  E3 

1577413 

AEP  84 

1577414 

AEP  ES 

1577415 

AEP  E6 

! 577416 

AEP  67 

1577417 

AEP  tt 

1577418 

AtP  89 

1577419 

AEP  9C 

1577420 

AEP  91 

1577421 

AEP  92 

1577422 

1 

AEP  93 

1575293 

AEP  9A 

1579294 

j 

AEP  95 

1579295 

1 

AEP  96 

1579296 

AEP  57 

1579297 

AEP  9! 

1579298 

AEP  99 

1579299 

AEP  ICO 

1579300 

AEP  1C1 

1579301 

AEP  102 

1579302 

ACP  103 

1579303 

AEP  1C4 

1579304 

ACP  105 

1579305 

a 

ACP  1C6 

1 579306 

1 

AEP  107 

1579307 

AEP  1 Cd 

i 579308 

AEP  1C9 

1579309 

AEP  110 

1579310 

AEP  111 

1579311 

AEP  112 

1579312 

1 

AEP  113 

1579313 

AEP  114 

1579314 

AEP  115 

1579315 

AEP  114 

1579314 

AEP  117 

1579317 

ACP  116 

1579318 

AEP  119 

1575319 

AEP  120 

1579320 

AEP  121 

1579321 

! 


! 


!  !VUC!  DIMENSIONS  !  DRAFT! 

!  NET  ! CODE ! LENGTH 
-!RC«IS-!***M  REG. 
i  TER  l  SEE!////// 

!  TON-  !PAGE!  OVE»- 
!  NAGE  !  IV  !  ALL 


'CAPACITY !  HIGH-  !  !  V  E  5  S  E  L 

B*DTH!  *  i  !  EST  !  CARGO  HANOLING  !S  {OPERATING 

REG.! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC I  9ASE 

!/////!  ED  «  !////////!  POINT  !  LINE-1  | AO!  LINE-1 

OVER-!/////!  MORSE!  PASS-  !  (LIGHT ) l ////////////////• TO ! ////////// 
ALL  ILICHT!  POWER!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  *EE!  LINE-2 


YEA* 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


1  !  ! 

!  !  ! 

1  1  ! 

!  1  1 

i  i  ] 

!  i  ! 

!  66  S ! 4a  46 1 

j 

i 

195. oi 

j 

• 

t 

! 

i 

35. ci 

! 

! 

i 

i 

j 

j 

9. si 

- 

j 

i 

i 

■ 

i 

i 

1500i 

i 

i 

i 

! 

J 

i 

1 1 .0! NONE 

i 

i 

I 

j 

!VV  LAX  IN 
j 

!  ! 

2  i 

1  I 

!  ! 

1  ! 

!  1976  ! 

2  ; 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ; 

1 

1  66514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500* 

11 .0! NONE 

!W  LAX  IN 
{ 

1  1976  | 

•  { 

!  1  ! 

195.0! 

35. Cf 

1.5! 

-  i 

i 

!  68514*46! 

195.0! 

35. Cl 

9.5! 

- 

1500! 

1 1  .0! NONE 

•W  LAKIh 

J 

!  197e  i 

t  i 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

t 

!  66514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

1500! 

11 .0! NONE 

!UV  LAKIN 

l 

1  1976  | 

2  2 

!  !  ! 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  ; 

! 

!  66514*46! 

195. U! 

35.  C! 

9.5! 

- 

1500! 

11.0! NONE 

!WV  LAKIH 
l 

!  1977  | 

;  i 

!  1  2 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  68514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1SC0! 

11.0! NONE 

!WV  LAKIN 
| 

?  197?  | 

;  2 

!  !  ! 

195.0! 

55.  C! 

1.5! 

-  1 

i 

i  665(4*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

15001 

1 1  ■ 0 ! NONE 

•wv  LAKtN 

1 

!  1977  | 

i  i 

!  !  ! 

195.0! 

J5.C! 

1.5! 

—  ■ 

t 

!  66514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

i 

15C0! 

ii.oInone 

!VV  LAKIN 

1  1977  | 

l  ; 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

| 

-  i 

i 

!  685 !4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ; 

1500! 

ii.oInone 

!WV  LAKIN 
t 

!  1977  1 

;  i 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

] 

-  ! 

• 

!  66514*46! 

195.0! 

35.C! 

9.5! 

- 

ISOOI 

1 1 .0 ! NONE 

•WV  LAKIN 

!  197?  1 

i  ; 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

i 

•  68514*46! 

195. 0! 

35.  C! 

9.5! 

-  i 

1500! 

ii.oInone 

jwv  LAKIN 

1  1977  ! 

2  2 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

i 

!  66514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  j 

1500! 

1 1 .0! none 

! WV  LAKIN 

I 

!  1977  | 

}  ; 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

j 

-  i 

1 

!  68514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

—  j 

1500! 

ii.oInone 

IN*  LAKIN 
i 

!  1977  1 

i  i 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  j 

j 

!  66514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

1500! 

ii.oInone 

•WV  LAKIN 

2 

1  1977  | 

j  2 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

• 

2  66514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  i 

1SC0! 

ii.oInone 

! WV  LAKIN 

!  1077  1 

i  2 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

I  68514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

1 1  .0!  NC’JC 

!WV  LAKIN 

2 

I  1977  1 

t  ; 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

t 

-  ! 

i 

I  66514*462 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  t 

1500! 

II.OINONE 

JWV  LAKIN 

2 

!  1977  i 

I  i 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  ! 

i 

!  66514*46! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

1500! 

-  i 

11.0! NONE 
! 

!UV  LAKIN 

2 

!  1977  1 

]  i 

!  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

-  1500! 

II.OINONE 

Iwv  LAKIN 

2 

I  1977  1 

;  i 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  685I4A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

-  i 

i 

15001 
-  I 

II.OINONE 

1 

IWV  LAKIN 

1  1977  | 

2  2 

t  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

II.OINONE 

IwV  LAKtN 

2 

•  1977  ! 

i  j 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  66514*46! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
! 

1500! 

II.OINONE 

! 

IWV  LAKIN 

2 

1  1977  i 

2  j 

!  66514*46 ! 

'.95.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  1 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 
| 

!  1977  ! 

2  2 

1  !  1 

495.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  68514**6! 

1  !  I 

195.01 

195.0! 

35.0! 

3V.C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
! 

1500. 

-  1 

11.0! NONE 
! 

!VV  LAKtN 

2 

!  1977  • 

)  j 

1  68514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

2 

I  1977  ! 

(  j 

(  I  ! 

195.0! 

35. C( 

1.51 

! 

-  ! 

! , 

1  685 i 4*461 

!  !  ! 

195. C 
193.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
! 

1500! 

-  ! 

ii.oinoa; 

i 

!WV  LAKIN 
| 

!  1977  • 

2  2 

!  68514*46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

-  1 
! 

1500! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

!WV  LAKIN 

2 

!  1977  • 

2  1 

!  68514*46! 

t  1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 
1 

1500! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

! WV  LAKIN 

2 

!  1977  ! 

«  i 

!  68514*461 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
25. C! 

9.5! 

1.5! 

-  I 

I 

1500! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

! WV  LAKIN 
| 

i  1977  ! 

|  i 

!  68514*46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.5! 

1.5! 

~  ! 

» 

15001 
-  ! 

II.OINONE 

! 

!WV  LAKIN 

2 

!  1977  1 

j  i 

1  66514A46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
3S.C! 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

15001 
-  1 

II.OINONE 

1 

IWV  LAKIN 

i 

!  1977  » 

1  66514*46! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

33. CJ 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

! 

1 

1500! 

-  1 

II.OINONE 

! 

! WV  LAKIN 
( 

1  197?  • 

t  i 

!  68514*46! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

-  i 

II.OINONE 

! 

!WV  LAKIN 

j 

j  1977  J 

!  68514*46! 

•  !  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

1 

I 

1500*! 

-  I 

II.OINONE 

| 

IWV  LAKIN 
| 

!  1977  ! 

•  i 

i  68514*461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

l 

! 

1500! 

-  J 

II.OINONE 

| 

IWV  LAKIN 

2 

I  ! 

!  1977  ! 

I  68514*461 
!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

1500! 

-  1 

II.OINONE 

j 

IWV  LAKIN 

i 

1  1977  ! 

2  i 

1  68514*46! 

!  1  2 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

1500! 

-  j 

II.OINONE 

I 

iwv  LAKIN 

2 

!  1977  1 

j  2 

1  68514*46! 

1  1  1 

195.0! 

105.0! 

35.0! 

3S.C! 

9.5! 

1.5! 

-  i 

i 

isooi 
-  ! 

II.OINONE 

f 

! WV  LAKIN 

j 

1  1977  ! 

1  2 

1  66S14A46! 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

1500! 

-  j 

II.OINONE 

| 

IWV  LAKIN 

j 

I  1977  ! 

]  j 

t  66514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

2 

!  1977  1 

|  i 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

!  68514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.51 

! 

1500! 

ii.oInone 

!WV  LAKIN 
j 

!  1977  1 

{  j 

1  !  1 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

! 

-  J 

i 

1  68514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

ii.oInone 

iwv  LAKIN 

i 

!  197?  | 

{  2 

1  !  1 

195.0! 

»  G! 

1.5! 

j 

-  J 

{ 

1  685*4*46! 

195.0! 

^.ci 

9.5! 

-  i 

1500! 

II.OINONE 

iwV  LAKIN 

I  1977  ! 

]  1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

| 

!  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1977  ! 

»  * 

1  1  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1-5! 

1 

-  i 

; 

i 

I  685J4A46! 

195.0! 

35.C! 

9.5! 

-  ! 

15001 

ii.oInone 

IWV  LAKIN 

1  1977  1 

2  j 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

i 

! 

1  68514*46! 

195.0! 

35.C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

1 1 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

!  1977  ! 

2  j 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

!  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

15001 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1977  ! 

]  | 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

2 

1  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1977  ! 

!  { 

1  !  1 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

1  63514*46! 

193.0! 

35.0* 

9.5! 

-  ! 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 
| 

!  1977  1 

1  | 

!  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1  68514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

1500! 

II.OINONE 

! WV  LAKIN 
s 

!  1977  ! 

•  2 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

| 

-  1 

! 

!  68514A46! 

195.0! 

35.CS 

9.5! 

-  ! 

1500! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 
! 

!  1977  { 

!  | 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

1  68514*46! 

195.0! 

35.01 

9.5! 

1 

1500! 

II.OINONE 

!WV  LAKIN 
! 

!  1977  ! 

J  | 

!  1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  685I4A46! 

195.0! 

35.01 

9.5! 

-  ! 

1500! 

II.OINONE 

!WV  LAKIN 

! 

!  1977  ! 

!  ! 

!  1 

!  1 

1  !  ! 

!  !  1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1 

! 

1.5! 

! 

I 

I 

1 

! 

-  1 
! 

I 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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(NCR! 

1  t VTCCt 

DIMENSIONS  1 ONAFT! 

(CAPACITY! 

HICH-  ! 

(VESSEL 

|  ) 

•t<T!  OPERATOR 

!  NET  ! CODE  1 L EN (TNI 8RDTH1 

! 

! 

i 

! 

EST  !  CARCO  MANDLINC 

.....  ft  liiittiirMV 

IS  (QPERATINC 

!  ! 

1  veil  1 

I 

i 

mill  I  EQUIPMENT 

!  TC  t  BASE 

I  TEN®  I 

1  COAST 

1  TER  I  SCC1 //////*/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AOt  LINE-1 

!  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND 

NURIER 

1  CUARD 

1  TUN®  1PACE1 

OVER-10VER-1/////1 

MORSE! 

PASS-  I(LICHT)  /////////////// /!TD! ////////// 

!  ON  I 

!  NUMBER 

1  NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILISHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINC-2 

! *  REBUILT! 

I 

(23)  AMERICAN  ELECTRIC  PCVEN-lFUIL 

1  1  1 

1  1  1 

l  1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

l 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

1  ! 

SUPPLY  RIVER 

TRANSPORTA! ION 

1  1  1 

1 

! 

i 

! 

i 

! 

1 

!  ! 

DIVISION 

(CONTINUED) 

! 

1  1  1 

l  1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

!  ! 

AEP  122 

! 579322 

1  66514A46! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

®  ! 

1500! 

11 *0 ! NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

| 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  123 

1579323 

1  48S14A461 

195.01 

35.0! 

9.5! 

! 

1500! 

11 .0! NONE 

IVV  LARIN 

1  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

I 

!  ! 

AEP  124 

1579324 

1  685 14A461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

•  | 

1500! 

11 ,0! NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  » 

! 

I 

!  1 

AEP  125 

J  579325 

1  68S14A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

15001 

11  .0! NONE 

IVV  LARIN 

I  1977  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

{  i 

AEP  124 

1579326 

1  68514A461 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1500! 

1 1 .0! NONE 

iWV  LARIN 

1  1977  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  127 

1579327 

1  68S14A461 

195.01 

35.C! 

9.5! 

-  1 

1500! 

11.0U0HE 

IVV  LARIN 

!  1977  1 

! 

1  1  1 

193.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  12ft 

1579328 

1  68514A46I 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1500! 

1 1 .0! NONE 

!VV  LARIN 

*  1977  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

f 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

AEP  129 

1579329 

1  68514A461 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11.0IN0NE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

AEP  130 

1579330 

1  68514A461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .01  NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

1  ! 

AEP  131 

1579331 

1  68514*46! 

195.0! 

35.C! 

9.5! 

i 

15001 

11 .0! NONE 

IW  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  132 

1579332 

1  685 14A46! 

195.01 

35.  C! 

9.5! 

! 

1500! 

11 .0! NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

AEP  133 

1579333 

1  60S  14A461 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11.0IN0NE 

!VV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

J 

j 

(  ! 

AEP  134 

1579334 

1  68514*461 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

1 1 .01  NONE 

!VV  LARIN 

I  1977  ! 

AEP  133 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

1579335 

1  66514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11.0! NOME 

!WV  LARIN 

!  1977  ! 

AEP  136 

1 

1  1  l 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

I 

!  ! 

1579336 

1  68514*461 

195.01 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .0! NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

AEP  137 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

[ 

!  ! 

1579337 

1  68514*46! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

! 

1500! 

11 .0! NONE 

IVV  LARIN 

!  197?  ! 

AEP  138 

j 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

157533ft 

!  685 14*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .0 1  NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

AEP  139 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

1579339 

1  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

1500! 

11 .0! NONE 

IVV  LARIN 

1  1977  ! 

AEP  140 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

1579340 

1  68514*461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .0 1  NONE 

!VV  LARIN 

!  1977  1 

AEP  141 

! 

1  1  1 

193.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

1575341 

1  68514*461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

1500! 

11 .0! NONE 

! VV  LARIN 

!  1977  ! 

AEP  142 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  1 

1579342 

1  68514*461 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

“  ! 

1500! 

11.0JN0NE 

IVV  LARIN 

!  197?  ! 

AEP  H3 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

1579343 

1  68514*461 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .0! NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

AEP  144 

1 

1  1  1 

195.0! 

35, Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

!  ! 

1579344 

1  68514*461 

195.01 

35.0! 

9.5! 

! 

15001 

1 1 .0! NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  1 

AEP  U5 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

!  ! 

1579345 

!  68514*461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .0! NONE 

JW  LARIN 

!  1977  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  146 

1579346 

1  68514*46 1 

105.01 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11.0! NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  147 

1575347 

!  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .0! NONE 

!VV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1579348 

1  1  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

I 

®  I 

! 

! 

!  ! 

AEP  148 

!  68514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .0! NONE 

!VV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  149 

1579349 

1  68514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11 .0! NONE 

IWV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1579350 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

!  ! 

AEP  150 

1  68514*46! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

1500! 

11.01  NONE 

!VV  LMCIN 

!  1977  ! 

1 

1579351 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

AEP  151 

!  68514*461 

195.01 

35.0! 

9.5! 

•  ! 

1500! 

11.01N0NE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  152 

1579352 

1  68514*461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

1500! 

11.01  NONE 

IVV  LARIN 

I  1977  ! 

1 

1579353 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

l 

-  | 

! 

I 

!  ! 

AEP  153 

1  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

T  500 1 

11 .0 (NONE 

!VV  LARIN 

I  1977  1 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

!  ( 

AEP  154 

1579354 

!  68514*461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

15o01 

11.0! NONE 

!VV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1575355 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

1  ! 

AEP  155 

i  68514*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

~  ! 

1500! 

1 1 .oi NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

! 

!  ! 

AEP  156 

1575356 

1  68514*46! 

195.0! 

35.  CJ 

9.5! 

1 

1500*1 

11 .0! NONE 

!VV  LARIN 

!  1977  J 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  157 

1579357 

1  68514*461 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

.  i 

1500! 

1 1 .0! NONE 

!UV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

2 

! 

!  ! 

AEP  158 

1579358 

1  68514*461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

®  ! 

1500! 

11 .0 ! NONE 

!VV  LARIN 

!  197?  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

!  ! 

AEP  159 

1579359 

1  68514*461 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

isooi 

11.0 (NONE 

IWV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

AEP  160 

1579360 

1  685(4*461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

1500! 

11.0! NONE 

!VV  LARIN 

!  1977  ! 

l 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  161 

1579361 

1  68514*461 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

! 

1500! 

1 1 .0! NONE 

!vv  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  162 

1579362 

!  68514*461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  I 

1500! 

11.01NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

1 

!  ! 

AEP  163 

1579363 

1  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

! 

1500! 

11.01  NOME 

(W  l AKIN 

!  1977  ! 

1 

1  t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  164 

1579364 

!  68514*461 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

! 

1500! 

1 1 .0! NONE 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

2  j 

AEP  165 

1579365 

1  68514*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

i 

1500! 

11 .0! NONE 

!WV  LARIN’ 

1  1977  *1 

i 

!  f  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

( 

! 

!  ! 

AEP  166 

1579366 

!  96014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1650! 

11.01K0KE 

!VV  LA* Id 

1  1977  I 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  167 

1575367 

!  96014*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1650! 

1 1 .0! NONE 

!W  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

AEP  168 

1579368 

1  96014*46! 

195.0! 

35. C! 

C.5! 

-  I 

1630! 

1 1 .0! NONE 

IWV  LARIN 

{  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  169 

1579369 

!  96014*46! 

195.01 

35.  C! 

9.5! 

! 

1u50! 

11 .01  NOME 

IVV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  170 

1579370 

1  96014*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  1 

1650! 

11 .0! NONE 

!WV  LARIN 

1  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  171 

1579371 

1  96014*46! 

195.01 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1650! 

11 .0! NONE 

! VV  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  172 

1579372 

1  96014*46! 

195.0! 

35.C! 

9.5! 

-  ! 

1650! 

11.0SN0NE 

!W  LARIN 

!  1977  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AEP  173 

1579373 

!  96014*46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1650! 

11.01N0NE 

IVV  LARIN 

!  1977 

1 

!  1  J 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

; 

-  i 

! 

! 

!  ! 

AEP  174 

1575374 

1  96014*46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  i 

1650! 

1 1 .0! NONE 

IVV  LARIN 

(  1977  ! 

1 

1 

i 

!  1  1 

!  1  1 

1  1  ! 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

-  i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

1  ! 

TAILE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENCRl 
•  1ST! 

ORIRATOR 

I  1VTCC!  DIRENSXOMS  {DRAFT! 

1  NET  UODElLENCTHtlRDTH!  1 

! CAPACITY! 

!  ! 

HICK-  ! 

EST  1  CARCO  HANDLING 

(VESSEL 
!S  ! OPERATING 

i 

i 

— , - , - 

- - - 

!  COAST 

IRECXS-!****!  REG.  1  REC.ILOAD-t 

1  TER  1  SCE1//////1/////I  EO  1 

!  CARCO  ! 

! ////////! 

FIXED  1  EIUIRHENT 

POINT  1  LINE-1 

1TCI  BASE 

I  AO!  LINE-1 

1  utt 
t  BUILT 

VESSEL  MARE 

AMI  MIRIER 

!  4UARI 

!  NimiER 

1  TON-  IRACE!  OVER-1 OVER- !/////! 

1  NACE  1  IV  l  ALL  1  ALL  ILICHT1 

HORSE 

ROWER 

PASS-  !  (LIGHT)  !/P//////// ////// !TD| //////////!  OR 

ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  1EE!  LINE-2  (‘REBUILT 

(23)  ARIRICAN 

ELECTRIC  POWER* 

! 

! 

*! FUEL 

1  1  1  11 

1  1111 

1  fill 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

SUPPLY  RIVER  TRANS  PORTA! ION 

!  1  !  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

DIVISION  t 

(CONTINUER) t 

1  !  *  J  1 

t  1  1  1  1 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

AER  t?$ 

1579375 

1  960I4A461  195.01  35.0! 

1  1  !  192.01  35.0! 

9. si 
1.51 

“ 

1650! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

! WV  LARIN 

I 

1  1977 

l 

AER  176 

! 579376 
! 

1  960I4A46!  195.0!  35.0! 

t  1  1  195.01  35.0! 

9.5! 

1.5! 

— 

1650! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
) 

!VV  L AKIN 

!  1977 

! 

AER  177 

1571377 

I 

t  960! 4A46 !  195.0!  35.0! 

(  t  1  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.3! 

1650! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

!UV  LAKIN 
! 

I  1977 
! 

AEP  178 

1579378 

I 

i  96014A461  195,01  35.0! 

!  1  1  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.5! 

” 

1650! 

-  ! 

11 • 0! NONE 
! 

!UV  LAKIN 
! 

!  1977 

! 

AEP  179 

1579379 

! 

!  960I4A46!  195.0!  35.01 

i  !  1  195.0!  35. C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1650! 

-  ! 

1 1 .0 ! NONE 
! 

!WV  LAKIN 

2 

!  1977 

i 

AEP  teo 

1579380 

1 

1  960! 4A46I  195.0!  35.0! 

!  I  1  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.5! 

— 

1630! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

!VV  LAKIN 
! 

i  1977 

! 

AEP  181 

1579381 

1 

1  96014A46!  195.01  35.0! 

!  !  1  195.0!  35. Cl 

9.5! 

1.5! 

** 

1650! 

-  ! 

1 1 • 0 ! NONE 
! 

!WV  LAKIN 
! 

!  1977 

I 

AER  182 

1579382 

1 

1  96014A46!  195.01  35. C! 

1  !  1  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.S! 

— 

1650! 

-  ( 

11 .0! NONE 
! 

!VV  LAKIN 
! 

!  1977 

I 

AEP  183 

1579383 

1 

1  960UA46!  195.0!  35.01 

i  1  1  195.0!  3S.0E 

9.5! 

1.5! 

— 

1650! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

! WV  LAKIN 
( 

!  1977 

! 

AEP  184 

1579384 

! 

1  96014A46!  195.0!  35.0! 

!  1  1  193.0!  35.C1 

9.5! 

1.5! 

- 

16501 

.  i 

1 1 .0 ! NONE 
i 

|WV  LAKIN 
! 

!  1977 

1 

AEP  ICS 

1579385 

I 

1  96014A46!  195.01  35.0! 

!  1  1  195.01  35.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

1650! 

-  ! 

11 .o! NONE 
! 

!WV  LAKIN 
! 

!  1977 

! 

AEP  186 

1579366 

1 

1  960! 4A461  195.01  35.0! 

1  1  1  195.01  35.01 

9.5! 

1.5! 

— 

1650! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

! WV  LAKIN 
! 

!  1977 

! 

AEP  187 

1579387 

1 

1  96014A46!  195.0!  35.C! 

!  1  1  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.5! 

— 

1650! 

-  ! 

11.0 (NONE 
! 

!WV  LAKIN 
! 

!  1977 

! 

AEP  186 

1579388 

! 

1  96014A46!  195.01  35.0! 

1  !  !  195.01  35.0! 

9.5! 

1.5! 

— 

1650! 

_  i 

11 .0 ! NONE 
i 

(WV  LAKIN 
! 

!  1977 

! 

AEP  189 

1579389 

1 

1  96014A46!  195.01  35.0! 

1  1  1  195.0!  3S.C! 

9.5! 

1.5! 

1650! 

-  i 

1 1 .oj  NONE 
i 

!WV  LAKIN 
! 

!  1977 

! 

AER  190 

1579390 

! 

1  96014A46!  195.0!  35.C! 

!  1  1  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.5! 

* 

1650! 

-  ! 

11.0! NONE 
! 

!WV  LAKIN 

! 

1  1977 

i 

AEP  191 

1579391 

1 

i  96014A461  195.01  35.0! 

1  1  1  195.01  35.0! 

9.5! 

1.5! 

— 

1650! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

!WV  LAKIN 
! 

!  1977 

! 

AEP  349 

1567880 

1 

I  42914A40!  175.0!  2',.C! 

1  1  1  1 75.C1  26. C! 

9.5! 

1.5! 

- 

1000! 
-  ! 

11 .0! NONE 
i 

!VV  LAKIN 
! 

!  1975 

! 

AER  350 

1567861 

! 

1  429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  2<J .0! 

9.5! 

1.5! 

- 

1000! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

JWV  LAKIN 

I 

!  1975 

! 

AEP  351 

1567882 

! 

!  42914A40!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

1000! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

!UV  LAKIN 
! 

!  1975 

j 

AEP  352 

1567883 

1 

!  42914A40!  175.0!  26.0! 

1  1  1  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

” 

1000! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

! WV  LAKIN 
! 

i  1975 
! 

AEP  353 

1567884 

1 

1  42914A40!  175.0!  26. C! 

1  1  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1000! 

-  ! 

11.0IN0NE 

! 

!WV  LAKIN 
! 

!  1975 

! 

AEP  354 

1567865 

! 

1  42914A40!  175.0!  26. C! 

!  !  1  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

10C0! 

-  » 

11.0! NOUE 
! 

IWV  LAKIN 
l 

!  1975 

! 

AEP  355 

1567686 

1 

!  429 ! 4A40!  175.0!  26.0! 

!  1  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1000! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

iwV  LAKIN 
j 

!  1975 

! 

AEP  356 

1567687 

l 

!  429I4A40!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

— 

1000! 
-  ! 

11 .0 ! NONE 
! 

iwV  LAKIN 
! 

!  1975 

! 

AER  357 

1567888 

! 

!  42914A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

" 

1  COO  1 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

fVV  LAKIN 
! 

!  1975 

! 

AEP  358 

1567889 

I 

!  42914A40!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1000! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

!VV  LAKIN 
! 

!  1975 

! 

AEP  359 

1567890 

! 

!  429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.51 

1.5! 

1000! 
-  ! 

1 1 .0 ! NONE 
( 

!VV  LAKIN 
! 

!  1975 

! 

AEP  360 

1567891 

1 

!  42914.140!  175.0!  26.0! 

1  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1000! 
-  ! 

11.0!K0NE 

! 

JWV  LAKIN 
! 

!  1975 

! 

AEP  361 

1567892 

1 

!  42914*40!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

- 

1000! 
.  i 

1 1 .0! NONE 
! 

JWV  LAKIN 
! 

!  1975 

i 

AER  362 

1567693 

! 

!  42914A40!  175.0!  26.0! 

(  !  !  175.0!  26.01 

9.5! 

1.5! 

— 

1000! 
-  i 

11 .0 ! NONE 
! 

JWV  LAKIN 
! 

1  1975 

! 

AEP  363 

1567894 

1 

!  42914A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

— 

1000! 

-  i 

1 1 .0! NONE 
! 

JWV  LAKIN 

! 

!  1975 

t 

AEP  364 

1567895 

I 

!  42914*40!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

1000! 
-  i 

1 1 .0 ! NO  Nf 
! 

JWV  LAKIN 
! 

I  1975 
! 

AER  365 

1567896 

I 

!  429!4*40!  175.0!  26.C! 

!  !  !  175.0!  26. Cl 

9.5! 

1.5! 

- 

1000! 

-  i 

11 .0! NONE 
i 

JWV  LAKIN 
! 

!  1975 

! 

AEP  366 

1567897 

1 

!  42914*40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

— 

iccoi 
-  ! 

11 .oi NONE 
! 

•WV  LAKIN 
! 

!  1975 

i 

AER  367 

1567898 

i 

!  42914*40!  175.0!  26.0.* 

1  !  i  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

— 

1CC0! 

-  i 

11.0! NONE 

1 

(WV  LAKIN 
! 

1  1975 

i 

AER  366 

i 5678®9 

1 

!  429! 4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26.C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1000! 
-  l 

11.0! NONE 
! 

!VV  LAKIN 

i 

1  1975 

i 

AEP  369 

1573819 

! 

!  364 ! 4* 43!  175.0!  26.C! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

-  j 

j 

900! 

.  i 

11 .0! NONE 

i 

JWV  LAKIN 
l 

i  1976 

! 

AEP  370 

1573820 

1 

I  42914*46!  175.0!  26. Ci 
!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

-  i 

j 

900! 
-  ! 

ii.oInone 

i 

•WV  LAKIN 
! 

!  1976 

! 

AEP  371 

1573821 

! 

!  429I4A46!  175.0!  26.CI 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

-  j 

900! 
-  ! 

ii.oInone 

♦ 

JWV  LAKIN 

i 

!  1976 

i 

AEP  372 

1573822 

! 

!  42914*46!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.3! 

1.5! 

j 

900! 
-  ! 

ii.oInone 

i 

iwV  LAKIN 
! 

1  1976 

i 

AEP  373 

1573823 

! 

!  42914*46!  175.0!  26.0! 

!  !  i  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

-  i 

j 

900! 
-  ; 

ii.oInone 

i 

•WV  LAKIN 

i 

1  1976 

i 

AEP  374 

1573824 

i 

!  42914A46!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.3! 

** 

900! 

-  « 

ii.oInone 

j 

•WV  LAKIN 

i 

1  1976 

! 

AEP  375 

1573825 

I 

!  42914*46!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

* 

900! 

-  i 

ii.oInone 

! 

•WV  LAKIN 

i 

!  1976 

i 

AEP  376 

1573826 

1 

!  42914*46!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

- 

900! 
-  ! 

II.OINONE 

! 

IwV  LAKIN 
! 

1  1976 

t 

AEP  377 

1573627 

1 

2  429! 4*46 !  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

— 

900! 
-  ! 

II.OINONE 

i 

JWV  LAKIN 

f 

i  1976 

AEP  378 

1573628 

i 

!  42984*46!  175.0!  26. C! 

2  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

~ 

9C0! 

-  j 

ii.oInone 

• 

•WV  LAKIN 
! 

!  1976 

! 

AEP  379 

1373829 

1 

!  42914*46!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

* 

900! 
-  1 

ii.oInone 

! 

•WV  LAKIN 
! 

!  1976 

! 

AEP  380 

1573830 

1 

I  42914*46!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

900! 

-  i 

II.OINONE 

! 

IWV  LAKIN 
i 

!  1976 

t 

AEP  381 

1573831 

1 

!  42914*46!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

- 

900! 
-  ! 

II.OINONE 

! 

!WV  LAKIrf 
! 

i  1976 

! 

AEP  382 

1573832 

1 

!  42914*46!  175.0!  26. C! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

9.5! 

1.5! 

* 

900! 
-  ! 

II.OINONE 

i 

•WV  LAKIN 
! 

!  1976 

i 

AEP  363 

1573833 

j 

!  42914*46!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

900! 
-  ! 

ii.oInone 

j 

•WV  LAKIN 
i 

1  1976 

j 

AER  384 

i 573834 
j 

i 

i 

!  42914*46!  175.0!  26.0! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

!  !  I  !  ! 

!  !  !  !  ! 

9.5! 

1.5! 

i 

i 

900! 
-  f 
! 
i 

ii.oInone 

! 

! 

! 

•WV  LAKIN 
! 
t 

i  1976 

; 

i 

i 

144 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


!  V  E  S  S  E  L 
!$  (OPERATING 

S  T  C 1  BASE 

!  AO!  LINE-1 
'!TD! ////////// 
•EE!  LINE-2 

! 

! 

i  YEAR  ! 

!  EUILT  ! 

!  OR  ! 

[♦REBUILT! 

! 

! 

i 

» 

1 

!WV  LAKIN 

;  j 

j  i 

i  i 

i  i 

I  ! 

!  1976  ! 

Iwv  LAKIN 

!  1976  1 

•WV  LAKIN 

•  1976  1 

IwV  LAKIN 

!  1976  I 

*!UV  LAKIN 

i  i9«i  i 

jwV  LAKIN 

•  1981  i 

IvV  LAKIN 

i  1981  i 

IwV  LAKIN 

i  mi  i 

IwV  LAKIN 

i  i98i  i 

IwV  LAKIN 

I  1081  ! 

IwV  LAKIN 

i  1981  i 

IWV  LAKIN 

!  1981  ! 

!WV  LAKIN 

!  1981  i 

!VV  LAKIN 

1  1981  ! 

!WV  LAKIN 

!  1981  ! 

IwV  LAKIN 

1  1981  i 

!VV  LAKIN 

i  1981  I 

iwv  LAKIN 

i  1981  ! 

iwv  LAKIN 

!  1981  ! 

IWV  LAKIN 

i  1961  ! 

!WV  LAKIN 

i  1981  ! 

IWV  LAKIN 

!  1981  ! 

IWV  LAKIN 

!  1981  i 

IWV  LAKIN 

i  1981  ! 

!WV  LAKIN 

I  1981 

•WV  LAKIN 

•  1981 

!WV  LAKIN 

1  1981 

IWV  LAKIN 

i  1981 

iwv  LAKIN 

1  1981 

!WV  LAKIN 

!  1981 

1 

!WV  LAKIN 

•  1981 

! 

•WV  LAKIN 

t  1981 

iwV  LAKIN 

i  i98i 

iwV  LAKIN 

!  1981 

i 

!WV  LAKIN 

1  1981 

IVV  LAKIN 

!  1981 

IWV  LAKIN 

i  1981 

•WV  LAKIN 

1  1981 

IWV  LAKIN 

1  1981 

•WV  LAKIN 

!  1981 

1 

!VV  LAKIN 

i  1981 

•WV  LAKIN 

i  1981 

•WV  LAKIN 

!  1981 

IWV  LAKIN 

•  1981 

!WV  LAKIN 

!  1981 

IWV  LAKIN 

•  1981 

iw  LAKIN 

*  1981 

! WV  LAKIN 

•  1981 

! 

! WV  LAKIN 

!  1981 

iwv  LAKIN 

1  1981 

•UV  LAKIN 

!  1931 

! 

IWV  LAKIN 

!  1981 

IWV  LAKIN 

!  1981 

ENGR! 

6 1  ST  I 


!  COAST 

VESSEL  KANE  AND  NUPOER  l  GUARD 
1  NUMBER 


|  IVTCC!  OIPENS2CNS  IDRAFT! 

!  NET  !COD£UENGTH»BPDTH!  ! 

‘RC6IS-!****!  REG.  !  PEG. ! LOAD-! 

!  TER  !  SEC!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  {PACE !  OVER-JOVEP-! /////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  (  ALL  !  ALL  'LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  ! 
CARGO  !  FIXED  ! 
////// !  POINT  ! 


ECU1PNCNT 

LINE-1 


l 

! 

(23)  ARERICAN  ELECTRIC  POWER-lfUEL 
SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA! ION 
DIVISION  ! 

(CONTINUED)! 

! 573835 
! 

5573836 
! 


! 


AEP  385 
AEP  386 
AEP  387 
AEP  388 
AEP  389 
AEP  390 

a:p  391 

AEP  392 
AEP  393 
AEP  394 
AEP  395 
AEP  396 
AEP  397 
AEP  398 
A tf  399 
AEP  400 
AEP  4C1 
AEP  402 
AEP  403 
AEP  404 
AEP  405 
AEP  406 
AEP  407 
AEP  408 
AEP  409 
AEP  41C 
AEP  411 
AEP  412 
AEP  413 
AEP  414 
AEP  415 
AEP  416 
AEP  417 
AEP  418 
AEP  419 
AEP  420 
AEP  421 
AEP  422 
AEP  423 
AEP  424 
AEP  425 
AEP  426 
AEP  427 
AFP  428 
AEP  429 
AEP  430 
AEP  431 
AEP  432 
AEP  433 
AEP  434 
AEP  435 
AEP  436 
AEP  437 


1573837 

! 573838 
! 

•633330 


1633332 

1 

1633333 

« 

i 633334 
1 

•633335 

1 

1633336 

i 

1633337 

! 

1633338 

1 

1633339 

1 

1633340 

1 

1633341 

; 

i633342 

! 

1633343 

1 

1633344 

! 

1633345 

! 

1633346 

! 

1633347 

1633348 

1 

1633349 

I 

1633350 

1 

1633351 

I 

1633352 

1 

1633353 

1 

1633354 

1 

1633355 

1 

1633356 

I 

1633357 

1 

1633358 

i 

1633359 

! 

1633360 

I 

1633361 

! 

1633362 

1 

1633363 

1 

1633364 

1 

1633365 

1 

1633366 

1 

1633367 

! 

1633368 

1 

1433369 

1 

1633370 

1 

1633371 

! 

1633372 

1 

1633373 

1 

1633374 

1 

1633375 

1 

1633376 

1 

1633377 

1 

1633378 

1 

1 

1 


1  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1  !  !  ! 

!  1  !  ! 

429S4A46!  175.0!  26. C! 

!  1  175.0!  26.0! 

429!4A46!  175.0!  26.0! 

•  !  175.0!  26. C! 

429I4A46!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. C! 

4?9!4A46!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. C! 

■S 2 9 ! 4 A 4 0 !  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. C* 

424*44401  175.0!  26. C! 

•  1  175.0!  26. C! 

429S4A40!  175.0!  26. C! 

!  I  175.0!  26. C! 

429 ! 4 A 40!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

42914A40!  175.0!  26. C! 

•  {  175.0!  26. Cl 

429!4A40!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26.0! 

42914A40!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

42914A40!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. C! 

429S4A40!  175.01  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

!  •  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  I  175.0!  26. C! 

429 14A40!  175.0!  26.0! 

1  !  175.0!  26. C! 

429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

429 ! 4A40!  175.0!  26.0! 

I  !  175.0!  26. C! 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

t  !  175.0!  26. C! 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. C! 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  I  175.0!  26.C1 

429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

1  }  175.0!  26. C! 

42914A40!  175.01  26. C! 

!  !  175.0!  26. Cl 

42914A401  175.0!  26. C! 

I  !  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.0!  26.0! 

1  1  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.01  26.01 
1  !  175.0!  26.CS 

429J4A40!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. OJ 

42914A40!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

I  !  175.0!  26.0! 

42914A40!  175.0!  26. C! 

!  I  175.0!  26. C! 

429I4A401  175.0!  26. C! 

1  !  175.0!  ?6.C! 

429I4A40I  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26.01 

42914A401  175.01  26. Cl 
1  l  175.0!  26. C! 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

|  !  175.0!  26. C! 

429I4A40!  175.0!  26.0! 

1  !  175.0!  26.0! 

429J4A40!  175.0!  26. C! 

|  !  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. C! 

42914A40!  175.0!  26.0! 

1  1  175.0!  26. t» 

429I4A40!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. C! 

42914A40!  175.0!  26.0! 

}  !  175.0!  26. Ci 

42914A40!  175.0!  26. C! 

1  1  175.0!  26.0! 

429!4A40l  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

429 14A401  175.0!  26.0! 

•  !  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175-0!  26.0! 

!  J  173.0!  26.0! 

429UA40!  175.0!  26.C! 

!  1  175.0!  26. Cl 

42914A 40!  175.0!  26.0! 

!  1  175.0!  26.0! 

429I4A40!  175.0!  26.0! 

I  1  175.0!  26.0! 

4291 4A401  175.0!  26. Cl 

|  !  175.0!  26.01 

II  11 

I  !  !  1 


9.5! 

1.5! 

9.5! 

1.5! 

9.5! 

1.5! 

9.5! 

1.5! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.01 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

2.0! 

9.01 

2.01 

9.0! 


1 

» 

9Qoi 
-  * 
900! 

-  1 
900! 

-  1 
900! 

-  i 

90oi 

-  I 

9Coi 

.  I 

9  C  0 1 

.  I 

900! 

-  i 

900  i 

-  I 

9001 

-  i 

900  i 

-  I 

90  oi 

-  ! 
900! 
-  ! 
900! 
-  ( 
900! 

-  t 
900! 

-  ! 
900! 
-  ! 
900! 

-  I 
900! 

-  ! 
900! 
-  ! 
9001 
-  1 
900! 

-  I 
900! 

-  I 


1 1 .0! NONE 

i 

ii.oInone 

I 

ii.oInone 

I 

II.OINONE 

i 

ii.oInone 

! 

II.OINONE 

i 

ii.oInone 

i 

ii.oInone 

t 

ii.oInone 

j 

ii.oInone 

■ 

ii.oInone 

j 

ii.oInone 

• 

ii.oInone 

! 

11 .0! NONE 

i 

ii.oInone 

s 

ii.oInone 

; 

ii.oInone 

i 

ii.oInone 

i 

ii.oInone 

! 

11.0! NONE 

i 

ii.oInone 

t 

II.OINONE 

! 

II.OINONE 
I 


9.0! 

- 

9001 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

11.0! NONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

.  i 

1 

9.0! 

- 

900*1 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900' 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

j 

9.0! 

- 

900! 

ii.oInone 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

i 

9.0! 

- 

900! 

ii.oInone 

2.0! 

-  I 

j 

9.0! 

- 

900! 

ii.oInone 

2.0! 

-  ! 

i 

9.0! 

- 

900! 

ii.oInone 

2.0! 

-  ( 

; 

9.0! 

- 

900! 

11 .oj NONE 

2.0! 

.  i 

! 

9.0! 

- 

9001 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

i 

9.0! 

- 

900! 

ii.oInone 

2.0! 

-  i 

i 

9.0! 

- 

900*! 

ii.oInone 

K.Ul 

-  i 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

9.0! 

- 

900! 

ii.oInone 

2.0! 

-  I 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

j 

9.0! 

_ 

900! 

ii.oInone 

2-0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900) 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

9001 

II.OINONE 

2.0! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

900! 

II.OINONE 

2.0! 

•  ! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

1VTCC! 

tl PENSIONS  {DRAFT  1 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  £  L 

I  ! 

DIST! 

OPERATOR 

NET  KOOElLENSTHlePOTH! 

i  i 

1ST  !  cargo  handling 

IS  (OPERATING 

■  ! 

1TCI  BASE 

!  TEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEC!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1 A  0 1  LINE-1 

!  BUILT  ! 

VESSEL  NAPE 

AND  NURSE  A 

!  CUARD 

TON-  1  PA4£ 1 

0VER-10VER-S/////1 

PASS-  ! (LIGHT )!////////////////!T0!////////// 

!  OR  1 

!  NtflBEft 

NAGC  1  TV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER!  CNSEAS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

t  C  £ !  LINE-2 

(•REBUILT! 

(23)  AMERICAN 

1 

J 

ELECTRIC  POVER-lfUEt 

!  1 

1  ! 

1  1 

J 

i 

■ 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

i 

!  ! 

! 

!  ! 

SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA! ION 

!  ! 

i 

! 

i 

1  ! 

I 

1 

!  ! 

DIVISION 

i 

!  1 

i 

■ 

i 

!  ! 

! 

I 

!  ! 

(CONTINUED)  ! 

i  ! 

i 

i 

i 

!  ! 

! 

1 

i 

AEP  438 

1633379 

429J4A40! 

175.0! 

26. cj 

9.0! 

- 

!  900! 

1 1 .0! NONE 

!WV  LAKIN 

1  1981  ! 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

!  “  ! 

( 

1 

!  ! 

AIP  439 

•633380 

4291 4 A40I 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

I  900! 

1 1 .0! NONE 

IWV  LAKIN 

J  1981  ! 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

l 

1  ! 

AEP  440 

1633381 

429! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1  900! 

II.OiNONE 

jwV  LAKIN 

I  1981  ! 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

I 

!  ! 

AEP  441 

! 633382 

42914A40! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OiNONE 

!UV  LAKIN 

!  1981  ! 

i 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

1  I 

AEP  442 

*633383 

42914A40! 

175.01 

26.0! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

IWV  LIKE* 

!  1981  ! 

! 

1  1 

175.0! 

26.  Cl 

2.0! 

!  -  ! 

i 

I 

!  1 

AEP  443 

1633384 

42914*401 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

J  1981  1 

{ 

1  1 

175.01 

26. C! 

2.0! 

!  *  ! 

I 

! 

1  ! 

AEP  444 

1633385 

429! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

•  900! 

II.OiNONE 

IWV  LAKIN 

!  1981  ! 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

!  -  ! 

1 

i 

1  ! 

AIP  445 

! 633386 

42914440! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

iw  LAKIN 

!  1961  ! 

! 

1  1 

175.01 

26.0! 

2.0! 

!  “  ! 

! 

! 

1  ; 

AEP  446 

! 633337 

429UA40! 

175.01 

26.0! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

!UV  LAKIN 

!  1981  « 

! 

1  1 

175.0! 

26. C! 

2.01 

!  "  ! 

i 

I 

!  ! 

AEP  447 

1633388 

429J4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

!  900! 

1I.0IN0NE 

IWV  LAKIN 

!  1981 

1 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AEP  446 

!  63  3  3  89 

429I4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

!UV  LAKIN 

!  1981 

t 

1  1 

175.0! 

28. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AEP  449 

! 633390 

42914440! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1981 

J 

!  1 

175.0! 

26.  C! 

2.0! 

!  "  ! 

! 

! 

! 

AEP  450 

1633391 

429} 4 A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1981 

! 

!  1 

175.0! 

26. C! 

2.0! 

!  -  • 

! 

! 

j 

AEP  451 

1633392 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

i  1981 

! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

t 

AEP  452 

1633393 

42914A401 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1981 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

I  -  ! 

! 

t 

i 

AEP  453 

1633394 

42914A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

!  900! 

II.OINONE 

!WV  LAKIN 

i  1981 

! 

•  i 

175.0! 

26. C! 

2.0! 

!  -  ! 

» 

! 

« 

AEP  5C5 

157C350 

960’l4A46i 

20C.0! 

33.0! 

9.5! 

- 

•  1650! 

1 1 .oi NONE 

!WV  LAKIN 

j  1976 

J 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

( 

! 

j 

AEP  506 

! S7C251 

96014A46! 

200.01 

35.0! 

9.5! 

» 

!  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1976 

l 

I  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

AEP  507 

1570352 

960 1 4 A  46 1 

200.0! 

35. Cl 

9.5! 

- 

!  1630! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1976 

! 

!  1 

20C.O* 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

| 

! 

AEP  SC8 

1570353 

96014A46! 

200.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1976 

I 

f  1 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

! 

AEP  509 

1570334 

96014A46! 

200.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1976 

! 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  I 

1 

| 

! 

AIP  510 

J57C355 

960 1 4 A  46 1 

200.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

Iwv  mill 

!  1976 

! 

!  i 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

!  “  ! 

I 

! 

1 

AEP  511 

157C356 

960! 4A46I 

20C.0! 

33. C! 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

(WV  LAKIN 

!  1976 

1 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AEP  512 

I57C357 

96014A46! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1976 

! 

1  1 

20C.0I 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I 

! 

AEP  513 

1570358 

96014A461 

20C.0! 

35. C! 

9.5! 

• 

!  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1  1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

i  -  ! 

! 

! 

! 

AIP  514 

1570359 

960I4A46! 

20C.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

I  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1976 

! 

1  t 

200.01 

35. C! 

1.5! 

1  -  ! 

j 

! 

AEP  515 

1570360 

96014A461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1450! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1  1976 

I 

I  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

I 

! 

1 

AEP  516 

1570361 

96014A46! 

200.0! 

35. Cl 

9.5! 

- 

1  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1  1976 

1 

I  1 

200.0! 

35. C! 

1.S! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AEP  517 

1 57C362 

96014A46! 

20C.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1976 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

AIP  518 

1570363 

96014A461 

20C.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

I  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1  1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

AEP  519 

1570364 

960I4A46I 

20C.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

!  1976 

1 

1  1 

200. 0! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

AEP  520 

1570365 

960I4A46I 

20C.0J 

35. C! 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

1  1977 

I 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

AEP  521 

I57C366 

96014A461 

200.01 

35.0! 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

Iw  LAKIN 

!  1977 

! 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

AEP  522 

1570367 

96014A46! 

200. 0! 

33. C! 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

(WV  LAKIN 

!  1977 

I 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

AEP  523 

1570368 

980144461 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

i  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

I 

!  1977 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I 

AEP  524 

1570369 

960! 4A46 1 

20C.0! 

35.0! 

9ol 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

!VV  LAKIN 
! 

1  1977 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

AEP  525 

157C370 

96014A46! 

200.0! 

35.  OJ 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

(WV  LAKIN 

!  1977 

I 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

I  “  ! 

! 

1 

! 

AEP  526 

1570371 

96014A46! 

200.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

I 

!  1977 

1 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I  “  ! 

i 

! 

AIP  527 

1570372 

96014A461 

200.0! 

33.0! 

9.5! 

- 

!  1650! 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 
! 

!  1977 

! 

I  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

! 

1 

AIP  528 

!  570373 

960J4A46! 

200.0! 

35. Cl 
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! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

i 

1 

; 

AEP  8835 

1935290 

1 

68714A46J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

i 

ivv 

LAKIN  ! 

198* 

1 

! 

i 

1 

1 

1 

!  ! 

1  1 

!  i 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

1 

2.0! 

j 

-  ! 
j 
! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 
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CNCR1 
•  1ST* 

VESSEL  MANE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  CUARt 

1  NUMBER 

t  1VTCC1  DIMENSIONS  f DRAFT! 

1  NET  iCODEiLENCTHlBRDTH!  1 

-IRECIS-I****!  RES*  1  REG.1LOA0-! 

1  TER  1  SEC!//////!/////!  ER  1 

1  TON*  1PA4E 1  OVER"! OVER"! /////! 

!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LICHT! 

! CAPACITY!  NISH-  1  !  V  £  S  S  E  L 

!  1  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  10PERATINS 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  fTCl  BASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD! /////////A 
POWER!  CN6CRS  I  (FIET)l  LINE-2  !EE!  LINE-2 

! 

! 

TEAR  1 

BUILT  ! 

OR  ! 

•REBUILT! 

(23)  AMERICAN 

ELECTRIC  POWER- 

I 

{FUEL 

!  !  !  !  1 

11!!! 

1  !  !  !  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

SUPPLY  RIVER  TRANSPORTA! ION 

!  1  1  !  1 

! 

1 

! 

! 

DIVISION 

1 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

1  !  1  !  1 

! 

! 

1 

ACP  6636 

*935391 

1  68714A46!  195.0!  3S.C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

-  ! 

!WV  lakin 

1981  ! 

! 

1  !  1  195.01  35.01 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

I 

AEP  8637 

1935392 

1  66714A461  195.0!  3S.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

!WV  LAKIN 

1918  ! 

) 

1  1  1  195.01  35.01 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

ACP  1838 

1935393 

1  667I4A46 !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

-  J 

1500! 

-  ! 

!WV  LAKIN 

1918  1 

! 

J  1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

AEP  6639 

1935394 

J  66714A46!  195.01  35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

IVV  LAKIN 

1918  ! 

| 

1  1  1  195.0!  35.0! 

2.01 

-  ! 

1 

! 

! 

AEP  8640 

1935395 

1  68714A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  f 

1500! 

!MV  LAKIN 

1988  ! 

! 

1  1  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

AEP  6641 

1941059 

1  68714A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

-  ! 

!WV  LAKIN 

1988  ! 

! 

1  1  1  195.01  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  6642 

1941C60 

1  66714A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

IWV  LAKIN 

1988  ! 

1 

1  1  1  193.0!  35. C! 

2.0! 

-  » 

! 

I 

! 

AEP  6843 

1  941  CM 

1  66714A46!  195.01  35.0! 

9.0! 

*  1 

15001 

-  ! 

IWV  LAKIN 

1988  ! 

1 

1  1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  6844 

1941062 

1  68714A46!  195.0!  3S.C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

!WV  LAKIN 

1988  ! 

1 

1  1  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

AEP  864S 

1941063 

1  68714A461  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

!WV  LAKIN 

1988  ( 

1 

!  1  1  195.0!  35.01 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

1 

AEP  6846 

1941064 

1  66714A46!  195.01  35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

-  J 

IWV  LAKIN 

1988  l 

1 

(  1  1  195.01  35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

AEP  6647 

1941065 

1  68714A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

*  ! 

1500! 

IVV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  1  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  8848 

1941066 

1  66714A46]  195*0!  35.01 

9.0! 

-  j 

1500! 

!WV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  6849 

1941067 

!  667! 4A46!  195.0!  35.0 

9.0! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

t U V  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  195.01  35. C! 

2.0! 

.  i 

! 

1 

1 

AEP  6850 

1941068 

!  68714A46!  195. 0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1  soot 

-  ! 

IWV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  193.0!  35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

ACP  6651 

1941069 

!  687 I4A46!  193.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

!WV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  I  195.0!  35.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  8852 

1941070 

1  68714A46!  19S.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

!WV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  8653 

1941071 

!  667I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

!WV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  8854 

1941072 

!  687UA46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

! WV  LAKIN 

me  ! 

1 

i  !  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  6855 

1941073 

!  6S714A46 J  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

IWV  LAKIN 

1988  l 

1 

1  !  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  1901 

1943779 

!  42014A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

-  j 

900! 

-  ! 

!WV  LAKIN 

1988  l 

1 

1  !  !  175.0!  26. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  8902 

1943780 

!  42014A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

-  1 

900! 

! 

!WV  LAKIN 

1988  ! 

! 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  8903 

1943781 

!  42014A46!  175.0!  26.0! 

9.0! 

-  i 

900! 

-  ! 

IVV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  8904 

1943782 

!  420MA46!  175.01  26. C! 

9.0! 

-  ! 

900! 

-  ! 

IWV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  175.0!  26.C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  6905 

1943783 

!  420I4A46!  175.0!  26.0! 

9.0! 

-  J 

900! 

-  ! 

!VV  LAKIN 

1988  ! 

i 

1  !  !  175.0!  26.0! 

1.0! 

-  I 

! 

l 

! 

AEP  8906 

1943784 

!  420I4A461  175. C!  26. C! 

9.0! 

-  j 

900! 

-  ! 

IWV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  1  175.0!  26.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  6907 

1943765 

!  42014A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

•  1 

900! 

-  ! 

IWV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  175.0!  26.01 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

i 

ACP  8908 

1943766 

!  420UA46!  175. OJ  26.C! 

9.0! 

-  | 

900! 

! 

IVV  LAKIN 

1988  ! 

1 

(  !  !  175.0!  26.CK 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  6909 

1943787 

!  42014A46 !  175.0!  26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

-  ! 

!VV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACP  8910 

1943786 

!  42014A46!  175.0!  26.C! 

9.0! 

-  1 

9C0! 

-  ! 

! WV  LAKIN 

1988  ! 

t 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  8911 

J  943789 

!  420I4A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

-  ! 

900! 

I 

IWV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACP  8912 

1943790 

!  42014A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

-  ! 

900! 

-  ! 

JVV  LAKIN 

1988  ! 

i 

!  !  1  175.0!  26. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

ACP  8913 

1943791 

!  420I4A46!  175.0!  26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

! 

IWV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.0! 

-  ! 

> 

i 

! 

AEP  8914 

1943792 

!  42014A46!  175.0!  26.0! 

9.0! 

-  J 

900! 

! 

jwv  LAKIN 

1988  1 

1 

!  !  !  173.0!  26. C! 

1.0! 

j 

-  ! 

! 

* 

! 

AEP  8915 

1943793 

!  42014A46!  170.5!  26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

! 

iwv  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.0! 

-  i 

i 

! 

! 

ACP  6916 

1943794 

!  420! 4A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

-  j 

900! 

-  i 

•WV  LAKIN 

1988  1 

1 

!  !  !  175.0!  26.C! 

1.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

! 

AEP  8917 

1943795 

!  42014A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

~  j 

900! 

-  ! 

iw  LAKIN 

1988  ! 

i 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.0! 

-  ! 

j 

| 

1 

AEP  8916 

1 943796 

!  42014A46!  175.0!  26.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

i 

jwV  LAKIN 

1988  ! 

1 

1  !  !  175.0!  26.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

AEP  8919 

1943797 

!  420I4A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

-  ! 

900! 

-  ! 

IWV  LAKIN 

1988  ! 

l 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.0! 

J 

-  i 

! 

i 

! 

AEP  8920 

1943796 

!  420I4A46!  175.0!  26.0! 

9.0! 

i 

900! 

-  ! 

!WV  LAKIN 

1988  ! 

i 

1  !  !  175.0!  26. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ACP  8921 

'1943799 

!  420I4A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

900! 

•  i 

•WV  LAKIN 

1988  ! 

l 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

1 

ACP  6922 

1943800 

1  42CUA46!  175. 0!  26.0! 

9.0! 

i 

900! 

-  ! 

•WV  LAKIN 

198 8  ! 

i 

!  !  I  175.0!  26. C! 

1.0! 

! 

■  ■ 

! 

i 

1 

AEP  8923 

1 943801 

!  42014A46!  175.0!  26. C! 

9.0! 

-  ! 

9C0! 

-  ! 

!WV  LAKIN 

1988  ! 

• 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

j 

! 

1 

AC?  3*?' 

!943c02 

*  4iuUM&!  1 73.0!  26.01 

9.01 

900! 

«  i 

! WV  LAKIN 

1988  ! 

1 

!  !  !  175.0!  26.C! 

1.0! 

I 

-  i 

i 

1 

! 

OFS  281 

1502372 

•  42814A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

-  ! 

ioooi 

11*01  NONE 

IVV  LAKIN 

1966  ! 

* 

!  !  !  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

i 

OFS  284 

1502375 

!  42M4A40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

-  i 

1000! 

1 1 .oi NONE 

IWV  LAKIN 

1966  1 

i 

!  !  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  i 

i 

i 

»  j 

OFS  266 

1 502377 

1  42614A40!  175.0!  26. C! 

9.5! 

- 

ioooi 

11.0! NONE 

iwv  LAKIN 

i  1966  ! 

i 

j  1  1  175.01  26. Ci 

1.5! 

1 

-  i 

j 

l 

!  ! 

CfS  267 

*1502376 

!  42814A40!  175.01  26. C! 

9.5! 

• 

1000! 

ll.oihOMc 

!W  LAKIN 

!  1966  ! 

l 

!  !  1  175.0!  26. C! 

1.5! 

"  ! 

i 

{ 

!  ! 

OFS  266 

1502379 

!  42814A40!  175.0!  26. Cl 

9.5! 

1  COO! 

11.0! HONE 

•WV  LAKIN 

i  1966  ! 

* 

I  1  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

!  ! 

OFS  291 

1510190 

.  1  42814A40!  175.0!  26. Cl 

9.5! 

- 

10C0! 

11.0! NONE 

jwv  LAKIN 

!  1967  ! 

1 

1  !  1  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

J 

!  t 

OFS  292 

151C191 

1  42814A40!  175.0!  26.G! 

9.5! 

1000! 

11.0! NONE 

JWV  LAKIN 

1  1967  ! 

1 

!  1  1  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

!  ! 

OFS  293 

151C192 

!  428! 4A40!  175.0!  26. C! 

9.5! 

1000! 

II.OINONE 

iwv  LAKIN 

!  1967  ! 

1 

J  !  !  175.0!  26. Cl 

1.5! 

■  i 

! 

! 

!  ! 

OFS  295 

1510194 

!  426J4A40!  175.0!  26. C! 

9.5! 

- 

tccoi 

II.OINONE 

IWV  LAKIN 

•  1967  ! 

1 

1 

! 

!  !  !  175.0!  26.0! 

!  !  !  !  ! 

1  !  !  !  ! 

1.5! 

-  ! 
! 
j 

1 

! 

! 

l 

l 

! 

!  J 

!  ! 

1  t 
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VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 


!  COAST 
1  GUARD 
!  NUMBER 


iVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

NET  ! CODE! LENGTH! BXDTft!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  DERATING  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. ‘LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  I  YEAR  ! 

TER  l  SEE !//////! /////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

TON-  {PAGE!  OVER-IOVER" !/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) »////////////////! TD!/ ///////// !  OR  ! 
NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIGHT!  POVE»!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINC-2  !  *PE8UILT ! 


(25)  AMERICAN  ELECTRIC  PCVER-IFUR 
SUPPLY  RIVER  TRANSPCRTA ! ION 
DIVISION  ! 


! 

!5tcm 

1 

1 

!  ! 
42614440! 

1 

175.01 

i 

26. cl 

i 

9.5! 

! 

I 

i 

1000! 

i 

11 .0 ! NONE 

•W  LAX  IN 

! 

!  1967 

! 

! 

i  * 

175.01 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

!  1967 

! 5 t C196 

! 

4281*4440! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

II.oInONE 

»W  LAXIN 

! 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

! 

1  1967 

S51C197 

! 

42S14A40! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

i 

1  COO! 

1 1 .0! NONE 

!W  LAXIN 

! 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

1  1967 

I51C198 

! 

428I4A401 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

ii.oInone 

|W  LAXIN 

2 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

!  19o7 

i 51C199 

1 

42814A40! 

175.0! 

26.  C! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

11 .0! NONE 

!W  LAXIN 

! 

! 

1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

!  1968 

1511927 

! 

1 

42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

ICOO! 

ii.gInone 

»W  LAXIN 

1 

1  1 

175.01 

26.  C! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

i  1968 

!  51 1 928 

! 

42  $  1 4 A  40 1 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

j 

1000! 

II.OINONE 

IW  LAXIN 

! 

1 

1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

1  1968 

1511929 

! 

! 

42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

!W  LAXIN 

I 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

i 

-  ( 

i 

! 

! 

!  1968 

!  511930 

1 

426I4A40! 

175.0! 

26.  C! 

9.5! 

- 

! 

ICOO! 

ii.oInone 

!W  LAXIN 

t 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.51 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1968 

!  51 1 9  J1 
! 

! 

42814A401 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

11 .0! NONE 

!W  LAXIN 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

i 

! 

!  1968 

1513773 

! 

! 

425! 4A401 

175.0! 

26.  C! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

11.0‘NONE 

Iw  LAXIN 

! 

!  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

I  1968 

! 513774 

1 

42S14A40! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

i 

ICOO! 

II.OINONE 

Iw  LAXIN 

! 

I 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

t 

!  1968 

1513775 

J 

I 

4  2  8 1 4  A  40 ! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

!W  LAXIN 

| 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

!  1968 

!  51 3776 
! 

1 

42814A40! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

ICOO! 

ii.oInone 

!  W  LAXIN 

1 

!  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

I 

-  ; 

i 

t 

! 

j  1968 

1513777 

! 

! 

42814A40! 

175.0! 

26.  C! 

9.5! 

- 

! 

ICOO! 

II.OINONE 

Iw  LAXIN 

I 

!  ! 

175.01 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

1  1968 

1513778 

f 

1 

42814A40! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

ii.oInone 

!W  LAXIN 

1 

1  1 

175.01 

26.  C! 

1.5! 

! 

.  j 

t 

! 

! 

•  1968 

1513779 

! 

1 

42814A401 

175.01 

26.0! 

9.5! 

- 

i 

1000! 

ii.oInone 

!W  LAXIN 

1 

1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1968 

1513740 

1 

1 

4  2814A  40! 

175.0! 

26.  Cl 

9.5! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

iW  LAXIN 

I 

1  ! 

175.01 

26. C! 

1.5! 

! 

•  j 

! 

! 

! 

!  1968 

1515939 

1 

1 

42514A401 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

!W  LAXIN 

1 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1968 

1515940 

| 

1 

428I4A401 

175.01 

26.  C! 

9.5! 

- 

! 

ICOO! 

II.OINONE 

! W  LAXIN 

1 

!  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

!  1968 

1515941 

1 

1 

42814A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

!W  LAXIN 

1 

1  1 

175.01 

26. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

I  1968 

1515942 

1 

! 

42814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

! 

ICOO! 

II.OINONE 

!W  LAXIN 

1 

1  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1968 

1515943 

( 

42814A40I 

175.0! 

26.  C! 

9.5! 

! 

1000! 

11.0! NONE 

IW  LAXIN 

! 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1  1968 

1515944 

1 

! 

42614A40! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

! 

1000! 

II.OINONE 

!VV  LAXIN 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

!  1968 

1515945 

1 

1 

42814A40! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

! 

1000! 

II.OINONE 

! W  LAXIN 

I 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

!  1968 

1515946 

| 

1 

428I4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

! 

1000! 

II.OINONE 

IW  LAXIN 

1 

1  l 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

!  1968 

1515947 

! 

1 

428 ! 4 A  40! 

175.01 

26.0! 

9.5! 

! 

1000! 

II.OINONE 

! W  LAXIN 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1968 

1515948 

1 

42814A40I 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

! 

1000! 

II.OINONE 

!W  LAXIN 

I 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!W  LAXIN 

! 

!  1969 

1522848 

1 

428I4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

! 

1CC0! 

II.OINONE 

1 

1 

1  t 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1969 

1522849 

1 

I 

428 ! 4 A  40 ! 

175.01 

26. C! 

9.5! 

! 

1000! 

II.OINONE 

!WV  LAXIN 

1 

!  1 

175.0! 

26.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

!  1969 

1S228SO 

1 

42814A401 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

!W  LAXIN 

! 

1 

!  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

J  1969 

1522851 

1 

42814A401 

175.0! 

26.  C! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

JW  LAXIN 

I 

1 

!  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

!W  LAXIN 

! 

!  1969 

1522852 

1 

42814A401 

175.0! 

26.  C! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

1 

1 

1  ! 

175.0! 

26.CI 

1.5! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

!  1971 

155CC09 

1 

42914A40I 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

! W  LAXIN 

1 

1 

!  1 

175.01 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

1  1971 

1530010 

1 

42914A40! 

175.0! 

26. Cl 

9.5! 

- 

! 

1000! 

lO.oihONE 

! W  LAXIN 

| 

1 

!  1 

175.0! 

26.C1 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1971 

1530011 

1 

42914A40I 

175.01 

26.  Cl 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

!W  LAXIN 

1 

1 

1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  I 

I 

! 

! W  LAXIN 

1 

1  1971 

1S3CC12 

1 

42914A401 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

! 

ICOO! 

10.0! NONE 

1 

1 

!  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

! 

—  1 

1 

I 

!  1971 

I530C13 

1 

42914A40! 

175.0! 

26. C! 

9.51 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

!W  LAXIN 

1 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

IW  LAXIN 

! 

!  1971 

153CC15 

1 

429J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

I 

ICOO! 

10.0IN0NE 

1 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

!  1971 

1530016 

1 

42914A40! 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

- 

! 

ICOO! 

10.0! NONE 

! W  LAXIN 

1 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  i 

! 

! 

! 

1  1971 

153C017 

! 

42914A40J 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

iocoi 

10.0! NONE 

!W  LAXIN 

1 

I 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1971 

153C018 

1 

42914A40I 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

! W  LAXIN 

1 

1 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 533429 

1 

1 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.01N0NE 

! W  LAXIN 

!  1971 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

i 

! 

1533430 

1 

429 14A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.0! NONE 

Iw  LAXIN 

!  1971 

1 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  i 

! 

! 

1533431 

( 

1 

429! 4A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10 . 0! NONE 

IW  LAXIN 

!  1971 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1533432 

| 

1 

429 14 A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

1 

ICOO! 

10.0! NONE 

!W  LAXIN 

1  1971 

I 

1  1 

175.0! 

26.01 

1.51 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

1533433 

1 

42914A40I 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.01  NONE 

JW  LAXIN 

!  1971 

1 

t  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

*533434 

1 

I 

42914 A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.01N0NE 

! W  LAXIN 

!  1971 

I 

I  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1533435 

I 

1 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

9.51 

- 

1 

1000! 

10.0! NONE 

IW  LAXIN 

I  1971 

1 

1  ! 

175.01 

26.01 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

| 

1 

1  1971 

1533434 

1 

1 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

! 

1000! 

10.0INONE 

! W  LAXIN 

1 

1  | 

175.0! 

26.01 

1.5! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

!  1971 

1533437 

1 

429 I4A40I 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

- 

I 

1000! 

10.01  NONE 

IW  LAXIN 

i 

!  1 

175.0! 

26.C1 

1.5! 

1 

-  1 

I 

! 

1 

I  1971 

1533431 

t 

1 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

• 

1 

1000! 

10.0INONE 

! W  LAXIN 

I 

1 

!  1 

I  ! 

175.01 

1 

26.  Cl 

1 

1.5! 

1 

1 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

i 

1 

! 
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ENCR! 

IVTCCl  OIPENSICNS  'DRAFT! 

JCAPACITT! 

HUH-  | 

!  V  E 

S  S  E  L 

! 

t 

D1ST !  OPERATOR 

NET 

!COOE!LEN«TM!BRDTH!  ( 

!  ! 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

!S  !  OPERATING 

! 

« 

1 

COAST 

"tea" 

!  SEE •//////« /////!  ED  l 

•////////! 

POINT  j 

LINE-1 

I  AO! 

LINE-1 

GUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER  ! 

GUARD 

TON- 

!PAi£f  OVER-! OVER” !/////! 

HORSE!  PASS-  !(LICHT)!////////////////!TD!//////////! 

OR  ! 

1 

NUMBER 

NAfiE 

!  IV  !  ALL  •  ALL  SLIGHT! 

POWER!  ENGERS  1 

mem 

LINf-2 

!EC! 

LINE-2 

! • REBUILT ! 

(16)  AMERICAN  GENERAL  TRANSP. 

!#  INC. 

1  1  ! 

i  i  i 

!  !  • 

!  1 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

j 

■ 

i 

j 

!  ! 

!  ! 

t  i 

GENERAL  WASHINGTON 

1*2*349 

1  134S3AJ6I 

76.(1  2!.!! 

8.6! 

1410! 

-  ! 

41 .0! NONE 

5  *L  MOBILE 

!  198C  i 

1  1  1 

78.(1  28.8! 

6.6! 

! 

-  i 

i 

1 

f  ! 

ACT  1601 

I51C987 

1  1 560! 5*701 

24C.0!  5C.C! 

9.5! 

2500i 

1 1 .ol D IESEL  PUMP 

! A L  MOBILE 

!  1967  1 

!  1  1 

24C.O!  50.0! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

! 

!  ! 

AGT  1802 

!  5 1 C  9  0  0 

1  157(1 5*70! 

24C.0!  50. C! 

9.5! 

-  f 

250oi 

1 1 .0! DIESEL  PUMP 

! * L  MOBILE 

t  1967  ! 

1  1  1 

1  1  1 

24C.O!  50.C! 

!  1 

1.5! 

! 

i 

1 

-  i 

• 

! 

! 

5 

! 

!  1 

(  ! 

(32)  AMERICAN  GULF  I ,  INC. 

1  1  ! 

1  1  1 

!  1 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

( 

! 

!  ! 

1  ! 

AMERICAN  GULF  I 

!  732S! ( A(5i 

1  -  J 

27.0! 

-  ! 

15000! 

40.0! NONE 

(LA  NEW 

!  1944  1 

1  !  ! 

1  1  1 

355.8!  68.0! 

!  ! 

6.0! 

■ 

! 

! 

-  ! 
i 

i 

i 

!  ORLEANS 

! 

]  i 

!  i 

(32)  AMERICAN  GULF  12/  INC. 

1  !  1 

1  !  1 

!  ! 

1  ! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

!  1 

!  ! 

AMERICAN  GULP  U 

1266160 

l  54Q0M  A48! 

3SC.01  68.6! 

19.3! 

icooi 

30.0 1  is  vNE 

!LA  NEW 

!  1961  ! 

1  1  1 

1  !  1 

35C.0!  68.6! 

!  ! 

4.6! 

1 

1 

! 

.  j 

i 

! 

! 

1  ORLEANS 

i 

!  ! 

|  i 

(32)  AMERICAN  GULF  SHIPPING 

!  1  ! 

1  1  1 

!  ! 

!  1 

i 

! 

1 

t 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

!  i 

I  ! 

AMERICAN  GULF  HI 

i  ...... 

1  3906! (A(8! 

-  1  -  ! 

19.7! 

8500! 

28.0! NONE 

lLA  NEW 

!  1945  • 

1  !  1 

302.0!  71.5! 

4.0! 

* 

•  i 

i 

t  ORLEANS 

{  ! 

AMERICAN  GULF  IV 

1  3906!(A(6! 

1  -  1 

19.7! 

*  < 

8500! 

28.oi NONE 

l  NEW 

!  1945  ! 

!  1  ! 

!  1  1 

302.0!  71.5! 

!  ( 

4.0! 

i 

i 

i 

-  ! 
i 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

(32)  AMERICAN  GULF  V#  INC. 

i 

!  !  1 

1  !  1 

!  ! 

1  ! 

i 

! 

! 

1 

j 

{ 

i 

i 

i 

| 

| 

AMERICAN  GULF  V 

1248653 

1  6301 1  (A41 1 

504.01  68.2! 

30.2! 

-  i 

1740oi 

1 24.01H0NE 

!LA  NEW 

!  1945 

; 

1  1  1 

1  1  1 

523.5!  68.21 

1  1 

8.4! 

! 

! 

i 

-  I 

! 

! 

! 

1  ORLEANS 

! 

t 

(42)  AMERICAN  HAWAII  CRUISES 

1  !  1 

1  1  1 

!  ! 

1  ! 

! 

j 

i 

! 

■ 

i 

! 

1 

i 

i 

j 

CONSTITUTION 

! 262C27 

1  87*7! 1  All  1 

637.8!  89.21 

30. oi 

37000! 

■  i 

1 90 . 5 ! NONE 

SKI  HONOLULU 

I  1951 

1  !  ! 

682.5!  89.21 

26.0! 

! 

9001 

! 

2 

INDEPENDENCE 

! 261147 

1  90161 1  All  1 

637.8!  89.2! 

30.2! 

37000! 

-  ! 

190.51N0NE 

! HI  HONOLULU 

!  1951 

1  !  1 

1  1  1 

682.5!  89.2! 

!  ! 

26.2! 

i 

! 

! 

900! 

i 

1 

! 

! 

I 

! 

(33)  AMERICAN  HEAVY  LIFT  SHIPlPtNG 

1  1  1 

1  1  i 

!  1 

!  1 

j 

» 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

KING 

! 2751 93 

1  12*54! 2*201 

632.0!  90. Cl 

35.61 

136001 

38890! 

116.0! STEAM  PUMPS 

!TX  HOUSTON 

!  1957 

! 

1  1  1 

661.01  90. Cl 

20.0! 

< 

-  ! 

i 

! 

KNIGHT 

1277163 

1  12*16! 2*20! 

632.01  90. C! 

35.6! 

1 3600 i 

38890! 

118.0! STEAM  PUMPS 

!TX  HOUSTON 

!  1958 

I 

1  1  1 

661.01  90. C! 

20.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

SOLAR 

! 26C223 

1  12157! 2A  20 1 

617.71  84. C! 

34.6! 

1 3600! 

34503! 

102.0! STEAM  MUMPS# 

! TX  HOUSTON 

!  1959 

i 

1  1  1 

6(4.7!  84.(1 

20.0! 

! 

-  ! 

! HEATING  COILS 

I 

SPRAT 

! 2228*9 

1  11 6081 2 A  20 ! 

617.7!  84. Cl 

34.61 

13600! 

34' 33! 

102.0! STEAM  TUMPS# 

1TX  HOUSTON 

I  1960 

1 

! 

!  1  ! 

i  1  ! 

6(4.7!  84.4! 

1  1 

20.01 

l 

I 

! 

i 

(HEATING  COILS 
! 

1 

» 

(32)  AMERICAN  MARINE  OFFSHORE!  CCRP. 

1  !  ! 

1  !  1 

i  i 

!  t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

C-MASTER 

1557261 

1  64MC02I 

109.6!  22. C! 

7.31 

21001 

62! 

42.0! NONE 

1  LA  MORGAN 

1  1977 

i 

i 

!  !  1 

1  !  1 

118.0!  23.9! 

1  I 

4.0! 

I 

! 

! 

44! 

! 

! 

! 

1  CITY 

! 

1 

(03)  AMERICAN  MARITIME  TRANSPORT 

1  !  1 

1  1  1 

!  ! 

!  ! 

J 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

GOLDEN  ENDEAVOR 

f  561*33 

1  35076! 2A221 

861.81105.8! 

49.1 1 

24500! 

918491 

150.812-10  TON  BOOMS# 

!NY  TARRYTOWN 

l  1974 

I 

1  1  1 

894.01105.9! 

7.6J 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

ULTRAMAR 

! 5SC200 

1  31 23  912 A22 1 

855.01105.6! 

45.9! 

24500! 

82199! 

150.612-10  TON  BOOMS# 

INY  TARRYTOWN 

1  1973 

1 

I  1  1 

892.51105.7! 

8.61 

i 

-  ! 

IHEATIN6  COILS 

I 

ULTRASEA 

1 5551*6 

J  30705 1 2A22 1 

S5S.0! 105.6! 

45.9! 

24500! 

82120! 

150.812-10  TON  BOOMS# 

INY  TARRYTOWN 

!  1974 

I 

! 

1  1  ! 

1  !  1 

892.5! 105.7! 

!  I 

8.6! 

j 

t 

i 

-  I 
! 

(HEATING  COILS 
! 

t 

! 

(28)  AMERICAN  MILLING'  INC. 

! 

! 

1  t  1 

1  !  1 

!  t 

1  ! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

BRIAN  DAVID 

! 502345 

I  84I3A3S1 

100*0!  34.0! 

7.51 

2700! 

-  ! 

38. 51  HONE 

J 

!  1966 

J 

!  1  1 

100.0!  34.0! 

7.0! 

! 

-  i 

1 

! 

CECILIA  CAROL 

! 242899 

1  (82I3A361 

1 50. 0!  38. C! 

8.6! 

4200! 

-  ! 

40.0! NONE 

! 

!  *  1974 

l 

1  1  ! 

150.0!  38. C! 

7.6! 

! 

-  1 

! 

! 

EMILY  SUSAN 

1563966 

J  336 1 3 A  35 1 

140.0!  45.0! 

7.5! 

5850! 

-  ! 

42.01NONE 

2 

t  1975 

! 

1  1  1 

14C.0!  45. C! 

6.5! 

! 

-  ! 

I 

i 

LESTA  K 

! 244288 

1  38613*35! 

143.0!  36. C! 

8.6! 

2800! 

-  ! 

34.0! NONE 

! 

1  *  1969 

1 

1  1  ! 

143.0!  36. Cl 

7.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

YAZOO 

1272679 

1  18*13*36! 

81.0!  30. C! 

8.0! 

2400! 

-  ! 

38.oj  NONE 

! 

!  •  1964 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

81.0)  30.0! 

!  ! 

7.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

t 

(33)  AMERICAN  OPERATORS#  INC 

! 

!  1  1 

1  !  1 

1  ! 

<  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

1 

j 

J 

MERIDIAN 

1571019 

1  129(3*36! 

117. (i  30. C! 

11.0! 

2250? 

-  i 

45.0! NONE 

itX  HOUSTON 

1  1975 

! 

I 

1  1  1 

!  1  1 

125.0!  30.0! 

!  ! 

9.0! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

(39)  AMERICAN  PRESIDENT  LINES! 

1  1  ! 

1  1  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

t 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PRESIDENT  ADAMS 

1936100 

!  3619211A07! 

855.61129.2! 

41.0! 

57000! 

59101! 

200.1 (NONE 

! C A  OAKLAND 

!  1988 

! 

1  1  1 

902.61129.7! 

15.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT  ARTHUR 

J  695901 

I  2(11211* 07 ! 

803.8!  15.6! 

39.1! 

28800! 

44800! 

114.8! NONE 

!CA  OAKLAND 

!  1987 

! 

1  1  1 

849.71105.6! 

16.0! 

! 

-  i 

! 

! 

PRESIDENT  BUCHANAN 

1697633 

1  2*11211*  07 ! 

803.8! 105.6! 

39.1! 

28800! 

44800! 

1 14.8! NONE 

1CA  OAKLAND 

1  1987 

! 

1  1  1 

849.71105.6! 

16. Oi 

1 

-  i 

l 

2 

PRESIDENT  CLEVELAND 

J  521866 

!  1000211*12! 

584.3!  82. C! 

35.0! 

24000! 

22870! 

126.01  ELECT. XC  WINCHES! CA  OAKLAND 

1  1969 

J 

1  1  ! 

605.0!  82. C! 

12.5! 

! 

12! 

! JUMBO  HEAT  COILS! 

i  !  i  i*v*  1 

oK.i!  ICS.  Si 

41.1! 

4 3200 1 

31365: 

149.0!h0hE 

!CA  OAKLAND 

1  *  1983 

I 

I  !  1 

861 .71 105.8! 

14.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

PRESIDENT  FILLMORE 

1513860 

!  11 504I1A07! 

637.0!  82. C! 

35.0! 

24000! 

24984! 

1 37.7! NONE 

! C A  OAKLAND 

!  *  1972 

! 

!  t  1 

663.9*  82.2! 

13.3! 

! 

12! 

! 

! 

PRESIDENT  GARFIELD 

1905624 

I  2(1 1211*07! 

803.81105.61 

39.1! 

28800! 

44800! 

114.8! NONE 

!CA  OAKLAND 

t  1987 

! 

1  !  I 

849.7! 105.6! 

16.0) 

! 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT  GRANT 

J  530136 

1  18996 1 1 A07 1 

737.11100.0! 

39.7! 

32000! 

43451! 

131 .0! NONE 

ICA  OAKLAND 

!  *  1978 

! 

1  !  I 

787.61100.2! 

15.1! 

1 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT  HARDING 

1909326 

I  2*1 1 2! 1*07 ! 

803.8*105.6! 

39.1! 

28800! 

448C0! 

114. 8! NONE 

!CA  OAKLAND 

!  1967 

! 

!  1  1 

849.7J 1 05.6 ! 

16.0! 

! 

*  j 

! 

! 

PRESIDENT  HARRISON 

1530139 

1  20(1311*07! 

738.51100.2! 

39.7! 

32000! 

43451 i 

131.0SN0NE 

! C*  OAKLAND 

!  *  1978 

! 

1  i  i 

820.0! 100.2 ! 

15.1! 

1 

*  i 

j 

! 

PRESIDENT  HOOVER 

1530137 

•  1899611*07! 

737.1 ! 1 00.01 

40.6! 

32000! 

43*51 ! 

131 .oj  NONE 

ICA  OAKLAND 

1  *  1978 

! 

•  1  ! 

787.61100.2! 

15.1! 

1 

-  ! 

! 

! 

PRESIDENT  JACKSON 

! 93*737 

!  36192! 1 *07! 

855.6*129.2! 

41.0! 

57000! 

59101! 

200.1 (NONE 

ICA  OAKLAND 

1  1986 

! 

!  1  ! 

902.61129.2! 

15.6! 

I 

-  1 

! 

! 

PRESIDENT  JEFFERSON 

15(4900 

1  1536011A07! 

640.7!  90.0! 

36.5! 

28500! 

25540! 

142.8 ( NONE 

ICA  OAKLAND 

(  1973 

1 

1  1  1 

669.3!  90.0! 

14. S* 

! 

-  ! 

! 

( 

PRESIDENT  JOHNSON 

1552109 

!  1536111*07! 

640.7!  90.0! 

36.5! 

28500! 

255401 

142.8 {NONE 

ICA  OAKLAND 

I  1974 

1 

1 

1 

1  1  i 

1  !  ! 

1  t  1 

669.3!  90,0! 

!  1 

!  ! 

14.5! 

( 

! 

! 

1 

i 

-  1 

I 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


150 


(NCR  1 

!  IVTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  s  S  e  L  ! 

•1ST1  OPERATOR 

1  NET  UODEtLENGTKlBRDTH! 

! 

! 

! 

EST  1  CARGO 

HANDLING 

IS  10PERATING  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

• 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

REG.  ! 

REG.! LOAD*! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EtUlPNENT 

ITC! 

BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  !  SEEI//////1/////1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LXNE-1 

IAOI 

HNE-1  I 

8UILT 

VESSEL  MARE  AND  MUMIEI 

!  GUARD 

1  TOR-  I PACE I 

OVER*! OVER*! ///// ! 

NORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) W///////////////1T0! //////////! 

OR 

I  RUBIER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT  J 

POWER! 

EMGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE! 

LINE-2  J*REBUILT! 

1 

1 

(59)  AMERICAN  PRESIDENT  LINES! 

1  1  1 

!  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

(CONTINUED)! 

!  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

PRESIDENT  KENNEDY 

1931613 

l  3619211 AQ7 1 

85$. 61129. 2! 

41.0! 

57000! 

59101! 

200.1  1  NONE 

ICA 

OAKLAND  ! 

1988 

! 

t  1  1 

902.61129*2! 

15.6! 

I 

-  1 

! 

! 

! 

PRESIDENT  LINCOLN 

1431427 

1  31 1 2611 AQ7! 

820. 91106. Cl 

38*0! 

43200! 

33558! 

156.01  NONE 

SCA 

OAKLAND  1 

1962 

! 

1  1  1 

860.01106. C! 

16.3! 

! 

“  I 

! 

! 

1 

PRESIDENT  MADISON 

! 5(6725 

1  1536011A071 

64C.7! 

90. C! 

36.51 

28500! 

25540! 

142.81  NONE 

1C* 

OAKLAND  ! 

1973 

i 

! 

1  1  1 

669.3! 

90.0! 

14.5! 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

PRESIDENT  MCKINLEY 

I51259J 

l  11 50411 AQ7 I 

637.0! 

82*0! 

35.0! 

24000! 

24984! 

1 37.7  1  NONE 

ICR  OAKLAND  1 

• 

1972 

! 

1  i  i 

663.9! 

82.2! 

13.9! 

i 

12! 

I 

! 

! 

PRESIDENT  MONROE 

! 455397 

1  31 12611*071 

82C.9! 1C6.C! 

38.01 

43200! 

33556! 

151.0! NONE 

!CA 

OAKLAND  ! 

1983 

1 

! 

!  1  1 

860. 01106. C! 

16.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

PRESIDENT  PIERCE 

1552108 

l  15381 1 1 A  07 ) 

640.7! 

90.C! 

36.5! 

28500! 

255401 

142.8 {NONE 

ICA 

OAKLAND  ! 

1973 

! 

!  1  1 

669.3! 

90*0! 

14.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PRESIDENT  POLK 

1931612 

1  361 92 11 AQ7! 

855.61129.2! 

41.0! 

57000! 

59101! 

200.1 ! NONE 

!CA 

OAKLAND  ! 

1988 

1 

1  1  ! 

902.61129.2! 

15.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

PRESIDENT  ROOSEVELT 

! 674310 

1  2399211A071 

814.21105.61 

41.1! 

43200! 

51366! 

149.01  NONE 

t  C  A 

OAKLAND  ! 

* 

1964 

l 

1  1  1 

861.71105.8! 

14.5! 

1 

*  ! 

! 

! 

! 

PRESIDENT  TAfT 

1511653 

1  11 50411*07! 

637.0! 

82.2! 

35.0! 

24000! 

24984! 

137.7! NONE 

!  €  A 

OAKLAND  ! 

• 

1972 

! 

1  1  1 

663.9! 

82.2! 

13.91 

! 

12! 

! 

! 

! 

i' 

PRESIDENT  TAYLOR 

1516517 

!  10002 1 1 A1 2 1 

584.3! 

82,  C! 

35.01 

24000! 

22870! 

126.0! ELECTRIC  WINCHESlCA  OAKLAND  ! 

1969 

1 

1  1  1 

605.0! 

82. C! 

12.5! 

! 

12! 

IJUM90 

NEAT 

COILS! 

! 

PRESIDENT  TRUMAN 

1926562 

1  361921 1A071 

855.61129.2! 

41.0! 

570001 

59101! 

200.1 ! NONE 

!CA 

OAKLAND  1 

1988 

1 

1  1  1 

902.61129.2! 

15.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PRESIDENT  TYLER 

1530160 

i  1699611A07! 

737.11100.01 

40.6! 

320001 

43451! 

1  31 • 0 1  NONE 

ICA 

OAKLAND  1 

* 

1978 

! 

1  1  « 

787.61100.2! 

15.1! 

1 

*  ! 

* 

! 

{ 

PRESIDENT  VAN  BURIN 

1509561 

!  115C4J1A07! 

637.0! 

82. C! 

35.0! 

24000! 

24964! 

137.7 1  NONE 

ICA 

OAKLAND  1 

• 

1972 

! 

!  1  ! 

663.9! 

82.2! 

13.9! 

! 

12! 

1 

! 

l 

PRESIDENT  WASHINGTON 

1653426 

1  31 1 26 1 1 A07 1 

82C. 91106. C! 

38.0! 

43200! 

33558! 

151.0! NONE 

!CA 

OAKLAND  1 

1983 

1 

!  !  ! 

86C.01106.C! 

16.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PRESIDENT  WILSON 

I52C392 

1  100C2H  A12! 

584.3! 

82.0 

35.0! 

24000! 

228701 

1 26.0! ELECTRI C  WINCHES! f A 

OAKLAND  1 

1969 

1 

!  1  1 

605.01 

82.0 

12.5! 

! 

12! 

(JUM90 

HEAT 

COILS! 

! 

ALEUTIAN  EACLE 

1513728 

1  75514A461 

150.0! 

42.0 

10.0! 

-  j 

1200! 

15.0 !  NONE 

ICA 

OAKLAND  1 

1968 

! 

i 

1  !  1 

!  1  1 

150.01 

1 

42.0! 

4.5! 

! 

! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

US)  ANERICAN  MVtlt  CRUISES/ 

1 

IIHC. 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ROMANCE 

1556178 

1  671 1C  11 ! 

96.21 

40. C! 

4.51 

2000! 

*  ! 

45 .0 ! NONE 

IFL 

SANFORD  1 

1974 

1 

1 

1  !  1 

1  !  ! 

94.2! 

1 

40.C! 

4.5! 

! 

1 

! 

3C0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(31)  AMERICAN  RIVER  LINES 

ARL  103 

1 

1 

1295082 

1  1  1 

1  !  1 

1  724! 4A41 1 

1 

1 

195.0! 

35. C! 

! 

! 

9.0! 

1 

! 

! 

! 

1460! 

! 

! 

16.4 (NONE 

! 

! 

IMS 

! 

I 

GREENVILLE  1 

1963 

ARL  ICC 

l 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

■  i 

! 

! 

! 

1295083 

1  72414A41! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

1460! 

16.4 !  NONE 

IMS 

CRECNV1LLE1 

196! 

ARL  10SB 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

1506671 

1  94514A481 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

1600! 

20 .0  I  NONE 

IMS 

CREENVILLCI 

1967 

ARL  1C98 

l 

1  !  1 

20C.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1529406 

1  9451 4A44! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

1636! 

18.0 !NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1970 

ARL  1109 

! 

!  1  ! 

200.0! 

33.0 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1529407 

1  94S14A45! 

20C.0! 

35.0 

9.01 

1636! 

16.01N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

197C 

1 

1  1  ! 

200.01 

35.0 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ARL  117P 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

1558948 

!  93314A41 1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1633! 

16.41N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

ARL  me 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

» 

1 

1556950 

!  93  31 4 A 41 1 

20C.01 

35.0 

9.0! 

-  1 

1633! 

16.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

ARL  121e 

1  1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

1 S58952 

1  93314A41 1 

200.0! 

35.0 ! 

9.0! 

1633! 

16.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

ARL  122B 

1 

1558933 

!  !  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

1  93314A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

1633! 

16.4 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

MHME  336 

1 

1  i  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1622966 

1  774 1 4  f  46! 

! 

--  | 

10.7! 

-  j 

866! 

17.J1N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

MHME  357 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

**  ! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

1622967 

1  77414F46! 

! 

-*  i 

10.7* 

666! 

17.51NON5 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

I 

1 

1  !  1 

1  1  1 

195.0! 

1 

35.0 

i 

—  ! 
j 

1 

i 

-  i 

!* 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1  (32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT! ATICN 

1  !  1 

1  !  ! 

1 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AMERICAN  HERITAGE 

1573798 

*!  112113A36! 

195.0! 

54.0 

11.0! 

10500! 

*  ! 

57 .3! NONE 

(LA 

NEW  ! 

1976 

1 

!  !  ! 

195.0! 

54.01 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  1 

AMERICAN  PILLAR 

1577961 

!  112113*361 

195.0! 

54.C! 

11.0! 

10500! 

•  j 

57.31N0NC 

!LA 

NEW  2 

1976 

1 

!  1  1 

195.0! 

54. C! 

9.6! 

! 

•  i 

! 

2 

ORLEANS  2 

ARDYCE  RANDALL 

157C927 

!  634 1 3 A  35  1 

145.0! 

48. C! 

11.0! 

5600! 

-  i 

42.6! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1976 

1 

1  !  1 

145.0! 

48.0! 

9.0! 

i 

•  j 

! 

! 

CRLC*NS  ! 

- 

COOPERATIVE  AMBASSADOR 

163C604 

!  463I3A361 

136.0! 

40.0 

8.9! 

4300! 

*  ! 

41.01HCNC 

!LA 

NEW  ! 

1981 

t 

!  1  1 

160.01 

40.0 

8.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

2 

COOPERATIVE  ENTERPRISE 

*1638122 

1  89013A36! 

185.5! 

54.0 

10.0! 

9  0  0  C  * 

-  j 

55 .01  NONE 

!LA 

NEW  2 

1981 

1  1  1 

200.0! 

54.0! 

9.0! 

! 

.  j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

COOPERATIVE  MANINER 

1627829 

!  47113*35! 

155.7! 

40. C! 

9.3! 

3700! 

-  i 

44 .0! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1980 

• 

! 

!  !  ! 

168.0! 

40.0 

7.3! 

1 

-  i 

! 

i 

ORLEANS  ! 

COOPERATIVE  SPIRIT 

1369226 

1  890 1  3  A  561 

200.0! 

54.0 

10.0! 

1 0500! 

-  i 

55.01NONE 

iiA 

NEW  ! 

1972 

! 

1  1  1 

200.0! 

54.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS  1 

COOPERAUVE  VANGUARD 

1646110 

1  47115A3&! 

155.7! 

4C.0! 

9.3! 

3700! 

-  ! 

44 .0! NONE 

•LA 

NEW  ! 

198? 

t 

1  1  ! 

168.0! 

40.0 

7.3! 

i 

*  ! 

! 

! 

ORLEANS  • 

- 

COOPERATIVE  VENTURE 

1577409 

1  47113A36! 

155.7! 

40.0 

9.3! 

3700! 

-  i 

44.01NCNE 

!LA 

NEW  2 

1976 

i 

1 

1  1  ! 

168.0! 

40.0 

7.3! 

i 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  2 

2 

CORAL  DAWN 

1512092 

!  41413*36! 

164.0! 

40. C! 

10.0! 

5000! 

•  i 

44.2! NONE 

•LA 

NEW  2 

196? 

i 

1 

!  1  ! 

164.0! 

40.0 

7.6! 

! 

.  i 

2 

2 

ORLEANS  • 

! 

CRIMSON  DUKE 

1552636 

!  79213*36! 

195.0! 

54. C! 

10.6! 

6400! 

-  i 

57 .tInONE 

!IA 

NEW  2 

1973 

i 

i 

•  l  ! 

195.0! 

54.0 

8.6! 

j 

-  j 

| 

! 

ORLEANS  2 

2 

CRIMSON  GEM 

*1557019 

!  79313*361 

195.0! 

64.0 

10.6! 

8400! 

-  » 

57 .31N0NE 

!L  A 

NEW  2 

19/4 

» 

! 

1  1  1 

195.0! 

54. C! 

8.6! 

i 

-  i 

! 

2 

ORLEANS  2 

2 

CRIMSON  GLORY 

1515916 

!  598! 3*351 

157.5! 

45. C! 

9.0! 

5000! 

-  i 

47.8! NONE 

iiA 

NEW  2 

1969 

! 

i 

1  i  1 

17C.0! 

45.0 

7.4! 

! 

-  i 

i 

< 

ORLEANS  ! 

i 

4INNY  STONE 

1558610 

2  82013*36! 

200. 0! 

50.0 

9.0! 

8400! 

-  i 

52. oi NONE 

•LA 

NEW  ! 

1974 

i 

i 

1  !  1 

200.0! 

50. C! 

9.0! 

! 

-  i 

! 

i 

ORLEANS  2 

» 

GLADIATOR 

j  564949 

!  10213*56! 

65.5! 

26.0 

7.4! 

1350! 

•  < 

40.5 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

• 

198? 

! 

1  !  1 

65.51 

26.0 

5.5! 

1 

-  i 

! 

i 

ORLEANS  2 

i 

GOLD  STAR 

1546450 

!  69I3A361 

56.8! 

22.0 

7.0! 

800! 

-  1 

35.0 1  NONE 

!LA 

NEW  2 

197J 

! 

1 

!  1  1 

6C.0! 

22.0 

6.0! 

! 

-  I 

i 

! 

ORLEANS  1 

2 

I  INEZ  ANDREAS 

1556415 

1  320! 3  A  36 ! 

20C.0! 

50.0 

9.0! 

8400! 

•  ! 

52.02N0NE 

!LA 

NEW  2 

1974 

i 

; 

I 

1  !  1 

200.0! 

50.0 

9.0! 

j 

.  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

t 

r 

JOHN  WALKER 

157C901 

1  12513*361 

70. 0! 

26.0 

8.0! 

1 35oj 

-  i 

39 . 6 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1976 

i 

! 

1  1  ! 

7C.0! 

26. C! 

7.6! 

j 

-  i 

i 

! 

ORLEANS  2 

! 

5 

JOYCE  HALE 

1629C97 

1  52913*36! 

157.0! 

45.0 

9.0! 

6000! 

-  ! 

55. 6! NONE 

•LA 

NEW  2 

I960 

i 

1 

!  1  ! 

200.0! 

50. C! 

9.0! 

■ 

•  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

!  NEW  DAWN 

1561392 

1  36713*36! 

14C.0! 

42.0 

9.0! 

5600! 

-  i 

49.02N0NE 

•LA 

NEW  2 

1974 

i 

1 

2 
i 

i  <  ! 

i  i  ! 

!  !  ! 

14C.0! 

i 

i 

42.0 

i 

8.6! 

! 

i 

! 

i 

» 

•  i 

2 

j 

! 

1 

2 

; 

i 

! 

ORLEANS  i 

; 

2 

2 

TAXlt  2_-  IESCXIPT10X  or  VESSELS  151 


EMIR! 

•mi 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

ANB  NUMBER 

1 

I 

1  COAST  1 

1  6UARB  ! 

t  NUMBER  1 

l¥TCCt  BXMENSXONS  ilRAfTl 
NET  1COIE 1LENSTN1 BIBTH1  1 

RECXS'f****l  RES.  !  REC.HOAt-1 
TCP.  I  SEEl ////// !/////!  E»  ? 
TON-  I  PACE  1  OVER-1  OVER-1 /////l 
NASE  1  XV  1  ALL  1  ALL  1LXCHT1 

ICSMCtTTt  KICK-  1  |  y  {  S  S  E  t 

I  1  tST  !  CAXtO  HXNtLUC  IS  I0PEXA7INC 

1  MHO  !xUSEt  1  E.UIFXENT  ltd  ««SC 

)////////!  poixi  l  im-i  uoi  liac-i 

MOSSCl  PASS"  |{LISKt)l////////////////lTs|////////// 
S0UCS1  EXCESS  1  (FEET)!  LIXE-2  |EEt  LIXE-2 

! 

1 

YEAR  1 
BUILT  I 
OR  t 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

! 

1 

RIVER  TRANSPORTATION 

1  1 

1  1 

!  1 

1 

I 

1 

! 

! 

t 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED  t 

i  i 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PIXIE  ROSE 

1569616 

7713*34! 

41*4! 

24.0! 

9.3! 

910! 

-  ! 

35.2IN0NE 

!  L  A 

NEW 

1773 

1 

1  1 

65.0! 

24.0! 

7.61 

| 

-  ! 

{ 

PRAIRIE 

•  ANN 

1312362 

41413AJ0J 

164.01 

40.C! 

10.0! 

5000! 

-  1 

44 . 2  !  NONE 

1 L  A 

NEW 

1968 

1 

1  ! 

164.01 

40.0! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PROSPERITY 

1663129 

46013a 361 

169.01 

<1.0! 

9.3! 

3800! 

-  ! 

46. 6 ! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

I 

1  ! 

148.01 

41,01 

6.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

RELIANCE 

1236207 

42212A361 

167.0! 

36.5! 

9.0! 

2800! 

-  ! 

49  •  6 ! NONE 

ILA 

NEW 

1947 

i 

!  ! 

167.01 

36.5! 

6.3! 

| 

-  » 

I 

1 

ORLEANS 

RQIIRTA 

TABOR 

1371076 

63413*35! 

145.01 

40. C! 

11.0! 

5600! 

-  ! 

42.6! NONE 

!LA 

N0w 

1776 

1 

1  1 

143.0! 

41. C! 

9.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SALLY  ARCHER 

1533167 

62013A341 

200.01 

50.0! 

9.0! 

8400! 

-  ! 

52. 0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

200.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

SCARLET 

CER 

1551353 

10413A361 

55.01 

24«0! 

8.6! 

14001 

-  1 

37.0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

!  ! 

70.01 

34.0! 

7.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SCARLET 

KNXfiMT 

1569710 

34413.136! 

140.01 

42.0! 

9.0! 

4200! 

-  ! 

44 ,0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

i  1 

140.01 

42.  C! 

4.61 

! 

•  j 

! 

I 

ORLEANS 

SIERRA  SAWN 

1522613 

414IJ# J4l 

164.01 

40.CI 

10.01 

5000! 

-  ! 

44.2! NONE 

ILA 

NEW 

1767 

1 

1  t 

164.0! 

40. CJ 

7.6! 

i 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

STARE IRE 

1261613 

3*9)3*;*! 

134.01 

35.0! 

9.6! 

3200i 

-  ! 

43.6 ! NONE 

ILA 

NEW 

1931 

1 

1  1 

136.0! 

35.01 

6.6! 

) 

-  1 

| 

! 

ORLEANS 

V1KINC  tUEEN 

1542665 

61513*34*. 

193.0! 

54.0! 

11.0! 

10500! 

-  ! 

65 .0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1775 

1 

1  i 

t 95 .01 

54. C! 

9.0! 

{ 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

A1  61 

1560291 

40514*411 

*35.01 

35.  C! 

9.C! 

-  1 

1500! 

19.0  INANE 

(LA 

NEW 

1772 

1 

■  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  62 

1 560292 

40514*41 f 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1300! 

19.0  l  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

AS  63 

1560293 

60514*411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  ! 

195.01 

55. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

A  6  6  A 

1340296 

605(4*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.01N0NE 

ILA 

NEW 

1772 

1 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  63 

1540295 

605(0*41 1 

193.01 

35.0! 

9.0! 

•  l 

1500! 

19.0INONE 

!  L  A 

NEW 

1972 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AS  66 

1540296 

60514*41 1 

195.0! 

35  w  Ct 

9.0! 

-  1 

1S001 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

{ 

!  ! 

195.0! 

35.  CJ 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

Al  67 

1540297 

60514*41 1 

193.0! 

.35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1772 

| 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

AS  60 

1540290 

60514*411 

195.0! 

35.0! 

9.0J 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

Nli 

1972 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

* 

-  * 

» 

1 

ORLEANS 

AB  69 

1540299 

41514*41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

! 

-  I 

I 

! 

ORLEANS 

AB  70 

1540300 

6131***1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

t 

ORLEANS 

AB  71 

l 540301 

40514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19,0! NONE 

ILA 

NEW 

1772 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AB  72 

1540302 

68514*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

(LA 

NEW 

19?2 

1 

l  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

AB  73 

IS*C)OJ 

40514*411 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

193.01 

35.  C! 

1.61 

! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

AB  76 

1 540304 

60514*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

19 .0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  ! 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AB  73 

154C305 

68514*41 ! 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0INONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  1 

195.\0! 

35.  C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

A8  76 

1540306 

60514*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AB  77 

I54C307 

68514*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.01NONE 

!  LA 

NEW 

197? 

1 

1  1 

fVS.O! 

35.01 

1.6! 

! 

-  I 

I 

I 

ORLEANS 

AB  70 

1 540300 

68514*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

I 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AS  79 

154C309 

60514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1500! 

19.0IN0NE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AB  6C 

IS4C310 

60514*41! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.01NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AB  PI 

!  540 31  1 

60514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

AB  02 

1540312 

68514*411 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

! 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

1 

AB  83 

1540313 

68514*41! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

193.0! 

35.  Cl 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

AB  66 

154C314 

685(4*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

isooi 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

AB  03 

1540315 

60514*41! 

193.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

isooi 

19.0  I  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

! 

AS  66 

1540316 

6*514*41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

1 

1500! 

1 9.oi NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

AB  07 

! $40317 

60514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

i  L  A 

NEW 

1972 

1 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

I 

ORLEANS 

AB  80 

1540310 

68514*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

19.01NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AS  09 

1540319 

60514*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1500! 

1 9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

AB  9C 

1540320 

60514*41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AB  91 

1540321 

66514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.OIN0NE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

i 

AB  92 

1540322 

60514*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  S 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

*  ; 

i 

I 

ORLEANS 

i 

A8  93 

1540323 

» 

68514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

19. oi NONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  i 

! 

I 

ORLEANS 

i 

Ae  96 

134C324 

68514*41! 

195. OJ 

35.  C! 

9.0! 

i 

1500! 

1 9 . Of  NO  N  F 

l|  * 

NCU 

1077 

i 

1 

1  ! 

195.0! 

36.  C! 

1.6! 

i 

•  i 

! 

I 

ORLEANS 

! 

AB  95 

1 540325 

68514*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

isooi 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

i 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

AB  96 

1340326 

6931***1 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  ; 

1500! 

1 9 • 0 i NONE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

Ae  97 

1540327 

60514*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

(L* 

NEW 

1972 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  | 

! 

l 

ORLEANS 

I 

AB  90 

1 340320 

40514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1  SCO! 

19.01N0NE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

AB  99 

I54C329 

68514*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1 

1  ( 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

ORLEANS 

! 

AB  IOC 

1540330 

60514*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  < 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

i 

AS  121 

1546196 

69514*41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

19 .0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

I 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

! 

AB  122 

1540197 

68514*41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1550! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1973 

! 

1 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

{ 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

AB  123 

1540190 

68514*41! 

20C.0! 

35.0! 

9.C! 

-  ! 

1550! 

19.0 ! NONE 

I  LA 

NEW 

1973 

i 

1 

1 

1 

!  1 

!  1 

!  1 

200.0! 

i 

i 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

» 

! 

1 

I 

I 

ORLEANS 

j 

! 

! 

! 

TAOLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


1  COAST 
t  GUARD 
I  NUMBER 


(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSFORMATION 
CO*  I 

(CONTINUED)! 


1546210 

t 

1 546211 
! 

1546212 

! 

1546213 

! 

1546214 

! 

I  546215 
! 

1544166 

1 

1346167 

1 

1 54616$ 

1 

1546169 

1 

1546170 

1 

1544171 

1 

1344172 

1 

1544173 

1 

1546174 

1 

1546175 

1 

154617* 

1 

1546177 

I 

1544176 


(VTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  1  1  V  E  S  S  E  L  ! 

NET  ICODElLENCTHlSRDTh!  !  1  1  CST  1  CARGO  HANDLING  IS  10PERAT INC  ! 

£GIS“ !*•*• 1  RFC.  I  REG.1L0AD-!  1  CARGO  I  FIXEO  !  EQUIPMENT  1TC1  3ASE  ! 

TER  !  SEC! //////! /////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  1A0!  LINE-1  ! 

TON-  1PAGE1  OVER-! OVER-J /////!  HORSE!  PASS-  1  (LIGHT)  1////////////////1T0! ////////// ! 
NAGC  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGHT!  POWER!  ENGERS  I  (FEET)!  LINE-2  1EE!  LINE-2  l* 


!!!!!!!!  1  » 

1  !  1  •  !  !  !  !  1  l 

1  1  !  1  !  I  1  1  *  J 

ill!!!!!  ! 

!!*!!!!! 

6S5I4A41!  20C.0!  35.C!  9.0!  -  !  1550!  19.01N0NE  1LA  NEW  ! 

!  !  20C.O1  35. Cl  1.51  1  -  1  1  1  ORLEANS  1 

68514A41!  20C.O!  35. C!  9.0!  -  l  1550!  19.01N0NE  !LA  NEW  1 

1  !  2CC.0!  35.0!  1.5!  !  -  !  I  !  ORLEANS  ! 

68514A41!  20C.0!  35. C!  V.O!  -  l  1S5C!  19.01NONE  !LA  NEW  ! 

}  I  20C.O!  35. C!  1.5!  !  -  !  I  !  ORLEANS  1 

68514A41!  2CC.0!  35. C!  9.0!  -  !  1550!  19.01N0NE  ILA  NEW  ! 

I  !  2CC.0!  35. Cl  1.5!  1  -  1  1  1  ORLEANS  1 

685 i 4A41 1  20C.0!  35. C!  9.0!  -  1  1550!  19.01NCNE  ILA  NEW  1 

1  !  20C.O!  35. C!  1.5!  !  -  l  !  !  ORLEANS  ! 

68514A41!  20C.O!  35.0!  9.0!  -  !  1550!  19.01N0NE  !LA  NEW  j 

!  !  20C.0!  35. C!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  j 

665I4A41!  200.0!  35. Cl  9.0!  -  !  1550!  19.01H0NE  !LA  NEW  ! 

|  J  201.0!  35. Cl  1.5!  I  -  !  !  !  ORLEANS  ! 

635I4A41 {  2QC.0)  35. C!  9.0!  -  !  1550!  19.01N0NE  ILA  NEW  \ 

l  !  200.0!  35. C!  1.5!  I  -  !  !  !  ORLEANS  1 

68514A41 !  20C.0!  35. C!  9.0!  -  !  1550!  19.0JNONC  !LA  NEW  ! 

!  !  200.0!  35.01  1.5!  1  -  1  !  !  ORLEANS  ! 

68514A41!  20C.0!  35. C!  9.0!  -  !  1550!  19.01N0NE  ILA  NEW 

!  !  2QC.0!  35. C!  1.5!  !  -  I  !  !  ORLEANS 

685 !4A4l 1  200.0!  35. C!  9.0!  -  !  1550!  19.0IN0NE  !LA  h  4 

!  !  20C.0!  35. Cl  1.5!  !  -  !  !  t  OCEANS 

68514A41 !  20C.0!  35. C!  9.0!  -  !  1550!  19.0IN0NE  t LA  NEW 

!  !  20C.0!  35. C!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

68514A41!  20C.O!  35. C!  9.0!  -  !  1550!  19.01NONE  ILA  NEW 

!  !  20C.O!  35. C!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

60S I4A41 !  20C.O!  3S.C!  9.0!  -  !  1550!  19.01N0NE  !LA  NEW 

!  !  20C.0!  35.01  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

68514A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1550!  19.0JN0NC  ILA  NEW 

!  I  200.0!  35. Cl  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

665 ! 4A41 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1550!  19.01N0NE  ILA  NEW 

!  !  200.0!  35. C!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

685 I4A41 1  200. 0!  35.0!  9.0!  -  !  1550!  19.0IN0NE  !IA  NEW 

l  1  200. 0!  35.0!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

71314A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1550!  19.0IN0NE  ILA  NEW 

!  |  200.0!  35. Cl  1.2!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

71314A41!  200.0'  35.0!  9.0!  -  !  1550!  19.01N0NE  ILA  NEW 

|  •  200.0!  35.0!  1.2!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

713 ! 4A41  i  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1550!  19.01N0NE  ILA  NEW 

J  1  200.01  35.0!  1.2!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

713J4A41!  200-01  35.0!  9.0!  -  !  1550!  19.0IN0NE  ILA  NEW 

!  200.0!  35.01  1.21  !  -  !  !  !  ORLEANS 

715*4441 !  2QC.0!  35.0!  9.0*  -  I  1550!  19.0IN0NE  !LA  NEW 

«  !  20C.01  35. C!  1.2!  1  -  !  !  I  ORLEANS 

713I4A41!  200.01  35.0!  9.0!  -  l  1550!  19.0JNOHE  !LA  NEW 

20C.0!  35.0!  1.2!  !  -  !  !  !  ORLEANS 

71314A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  *  15501  19.0INCNE  ILA  NEW 

I  200.0!  35.0!  1.2 I  ,  -  !  !  !  ORLEANS 

713 14A41 !  20C.0!  35.01  9.0!  -  !  1530!  19.01N0NE  ILA  NEW 

I  i  200*0!  35. C!  1.2!  I  -  I  I  !  ORLEANS 

71314A41!  200.01  35,0!  9.0V  -  !  M50!  19.01NONE  jU  NEW 

!  I  200.0!  35.0!  1.2!  •  -  !  !  I  ORLEANS 

713I4A41J  2CC.0!  35. C!  9.<"  -  ,  15501  19.0IN0NE  ILA  NEW 

|  I  200.01  35. C!  1*2!  !  -  J  (  !  ORLEANS 

71314A411  200-0!  35.0!  *.01  -  !  1530!  19.0IN0NE  ILA  NEW 

I  200.0!  35.0!  1.7!  *  -  !  !  I  ORLEANS 

713I4A411  200.01  35.C!  9.3  -  !  15501  19.0!NONE  ILA  NEW 

|  !  200.0!  35.0!  t, 2  I  -  *  S  !  ORLEANS 

7f3KA41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  !  1550!  19.0IN0WE  ILA  NEW 

I  !  200.0!  35.0!  1.2!  !  -  !  1  !  ORLEANS 

.  .  . .  !LA  NEW 

!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEV 
!  OR*  «AH» 

!LA  NfW 

!  om.can; 

ILA  NEW 
!  ORLF'NS 
!l  ,  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
l  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!L A  NEW 
.  ORLEAMC 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
i  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORl " 'NS 

!U  NCV 
!  OR*  *:aKS 
ILA  Hl\i 
!  OPLEi  M 
ILA  NEW 
f  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORteANS 
!LA  N'w 
1  ORLEANS 
ILA  UCW 
!  ORLEANS 
I 


! 344179 

! 

71314A61! 

2DC.0I 

J5.C, 

9.0! 

- 

1 

! 

1  1 

200.01 

35.0i 

1.21 

1546130 

! 

7131U41J 

20C  PI 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

! 

!  ! 

205.0 1 

35.0! 

1.2! 

! 34R161 

! 

713I4A41! 

200. o! 

35.0! 

9,0! 

" 

I 

1 

1  ! 

700.0! 

3  .Cl 

1.2! 

1546162 

! 

71J14A4H 

20C.0! 

55. ul 

9.01 

*• 

1 

1 

!  ! 

200.0! 

33.0! 

1%2! 

1546163 

! 

71314*41 1 

200  ^ 

35.  C! 

9.0! 

1 

i 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.2! 

1546164 

i 

71 J ! NA41 ! 

200.0! 

35*0! 

9.0! 

■* 

t 

i 

1  ! 

I'vO.O) 

35.0! 

1.2! 

1546165 

{ 

71314A41! 

200.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

i 

t  i 

200.0! 

35. Cl 

1.2! 

1544166 

! 

"1 31 4A\ 1 ( 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

• 

!  ! 

20C.0! 

3S.C! 

1.2! 

1346147 

i 

71314441! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

j 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.21 

1544186 

• 

71354A415 

200.0! 

35-J' 

9.0! 

“ 

! 

! 

!  1 

200.0! 

1.2! 

1544169 

71314445! 

200-01 

35.  C! 

9.0! 

“ 

! 

i 

!  ! 

200.0! 

35. Q! 

1.2! 

1346190 

» 

71M4A41! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

( 

(  i 

200.0! 

33.C! 

1.2! 

1546191 

! 

71314441! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

” 

! 

i  ! 

200.61 

35.0! 

1.2! 

*546192 

! 

713(4641! 

70C.0! 

35.0! 

W 

- 

! 

j 

!  I 

*00.01 

35.0! 

1.2! 

«$4A1QX 

« 

'71JI4A4!* 

300.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

? 

i  i 

20C.0* 

35.0! 

1.2! 

1546194 

I 

71314441! 

200.0! 

35. C' 

9.0* 

* 

! 

1 

!  ! 

2Q0-0! 

35.01 

1.2! 

1546195 

! 

71314A41! 

200.0! 

35.  CJ 

9.C } 

- 

! 

! 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.21 

1632756 

! 

806 I4A46 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

i 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

163273? 

i 

688I4A48! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1632758 

! 

86814A46! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1632759 

! 

68614A48! 

195.0! 

35.  Cl 

12.0! 

“ 

1 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

1632760 

1 

866!4a48! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

“ 

! 

! 

f  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1632761 

! 

86614A46! 

195.0! 

35.0* 

12.0! 

- 

| 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1632762 

I 

88814A43! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35-0! 

2.0t 

i 

i 

i 

! 

I 

1550! 

i 

■ 

i 

! 

! 

19.0! NONE 

1550! 

1 9,0! NONE 

1SSC! 

19.01N0NE 

1550! 

19.0! NONE 

1550! 

19.0INCNE 

1550! 

19.0! NONE 

1550! 

19.0! NONE 

1550! 

19.0! NONE 

1550! 

1 9 .0  *  NONE 

1550! 

19 . 0  J  NONE 

1550! 

1 9. 0 ! NONE 

1650! 

19.0! NONE 

1550! 

19. 0! NONE 

1550! 

1 9 • 0 ! NONE 

1550! 

19.31N0NC 

1550! 

19.05N0NE 

1550! 

19*0! NONE 

1550! 

19.0! NONE 

1550! 

19.0! NONE 

issoi 

1 9 .0 ! NONE 

1550! 

19.0!N0NE 

1550! 

19.0 !  NONE 

1 550 1 

19.01N0HE 

1550! 

1 9.0 1  NONE 

1550! 

19.0! NONE 

•  550! 

19.0INONE 

15501 

19.01N0NE 

-  1 
1550! 

( 

19.0! NONE 

1550i 

19.0*!NONE 

-  1 

1550! 

19.0! NONE 

1550! 

19.0!  AO  KSc 

1550! 

49. 0! NONE 

1550! 

?9.0! NONE 

1550! 

SC. 0! NONE 

-  1 
1550! 

l 

19.0!. 1-NE 

.  * 

i 

isspi 

19.0 ! NONE 

-  ! 

• 

1550  J 

f  9.1/f  NONE 

1550i 

19.( j  aONE 

1550! 

l9.oj  NONE 

15501 

19.01N0NE 

1'*»j 

19.ol NOHfc 

1550! 

19.OIN0NE 

o 

VI 

>r> 

19.u! NOME 

155L! 

19 . oi NONE 

1550! 

<9.0! NONE 

1550! 

19.0! NONE 

15561 

19.oi NONE 

1500! 

1 4.9IN0NE 

1500! 

14.9?  NONE 

1500! 

14.9‘NONE 

1500! 

14.9iN0N; 

1500! 

14.9*  fONE 

1500? 

14.9!N0n£ 

*500' 

-  1 

14.9!«0M 

! 

TASK  2  -  DESCRIPTION  OF  FCSSELS 


153 


ENGR! 

BIST  1  OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AND  NUP8ER 


! 

I 

! 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


tVTCC I  0IRENS1CNS  1 DRAFT! 

NET  {CODE! LENGTH! SRDTHl  ! 

REG  I S- ! • *  *• I  REG.  I  REG. {LOAD-! 

TER  J  SEE!//////!/////!  ED  J 
TON-  IPAfiE  J  OVER-iOVER- !/////!  MORSE 
NAGE  I  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT !  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  C  5  S  E  L  !  ! 

!  EST  I  CARGO  HANDLING  !S  !«PCRATING  i  ! 

CARGO  I  FIXED  !  EOUIPHENT  ITC!  BASE  !  TEAR  | 
//////// 1  POINT  !  LINE-1  !  AO!  LINE  -1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !/S//////////////!TD( //////////!  OR  | 
ENGERS  !  <rr«T>!  LINE-2  ICC!  LINE-2  ^REBUILT! 


1  !!!!!!(  !  ! 

I  !!!!!•!  *  ! 


(32)  AMERICAN 
CO. 

RIVER  TRANSPORT  t AT I ON 
! 

(CONTINUED)! 

I 

I 

i 

I  ! 

i  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

j 

j 

i 

I 

I 

j 

1 

1 

1 

{ 

ABC 

9C8 

1632763 

I 

1 

88SI4A4S! 
1  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

12.0! 

2.0! 

iscoi 

.  1 

14 . 9! NONE 
; 

ABC 

9C9 

! 632764 
! 

I 

1 

88614443! 
I  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

~ 

1500! 

.  1 

14.91  NONE 
{ 

ABC 

910 

1632765 

! 

t 

I 

688I4A4B! 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

“ 

1500! 

-  1 

14.9JNQNE 

1 

ABC 

911 

1632766 

! 

I 

1 

866S4A48! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

I'.C! 
35. C! 

12.0! 

2.0! 

150oi 
-  ! 

1 4.9! NONE 
} 

APC 

912 

1632767 

j 

! 

1 

86314448! 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 

f 

Aec 

913 

632  ?6C 

I 

1 

66314448! 
I  1 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

" 

1500! 

.  1 

14.9! NONE 
! 

ABC 

914 

632769 

! 

1 

1 

86814A48) 

(  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

- 

nooi 
-  ! 

14.9SN0NC 

! 

ABC 

915 

1632770 

s 

1 

1 

86614445! 
S  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

12.0! 

2.0! 

- 

15C0! 

m  { 

1 4. 9! NONE 
! 

ABC 

916 

! 632771 

1 

i 

! 

S66I4448! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

• 

15C0! 

-  ! 

14.91N0NE 

! 

ABC 

917 

1632772 

I 

! 

i 

66614443! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

" 

1500! 

-  f 

14 ,9| NONF 
! 

ABC 

918 

1632773 

I 

1 

888 !  4446 ! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

12.0! 

2.0! 

1 

1500! 

.  1 

14.9 J  NOME 
t 

Aec 

919 

1632774 

! 

1 

I 

866S4A48! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

m  j 

i 

1500! 

-  ! 

14 .9JN0NC 
! 

ABC 

920 

! 63277S 

! 

1 

I88S4A4B! 

!  J 

195.0! 

19S.0! 

35.  C! 
35.  C! 

12.0! 

2.0! 

—  j 

j 

1500! 

•  1 

14.9! NONE 
! 

ABC 

921 

I64C333 

! 

l 

i 

93714446! 
!  ! 

195.0! 
19'. 0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.01 

1.6! 

i 

! 

1667! 

-  | 

15. 9! NONE 

I 

ABC 

922 

I64C334 

I 

i 

i 

937(4446! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1667! 

-  ! 

15.9! NONE 

AEC 

923 

S64C335 

1 

i 

i 

93714446! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35, C! 
S5.CI 

12.0! 

2.0! 

■  1 

i 

1667! 

-  | 

1 5*9! NONE 
! 

ABC 

924 

S64C336 

! 

i 

i 

93714446! 
I  ! 

195.0! 

19S.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9,0! 

1.6! 

•  1 

1667! 

-  ! 

15.9! NONE 
| 

ABC 

925 

I64C337 

I 

i 

! 

93*I4A46! 

!  ! 

195.0! 
IV'. 0! 

35,' 

35  C' 

9.0! 

'.61 

• 

1667! 

-  | 

15.9SN0NE 

f 

ABC 

926 

1640370 

I 

i 

s 

93714446! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
T5.CI 

V  •  Of 
1.61 

- 

H671 
-  | 

1 5.9! NONE 
! 

ACO 

116P 

1566368 

1 

i 

i 

943!444i! 

!  1 

195.0! 

K'.OI 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

** 

1620! 

-  ( 

19.01N0NE 

! 

ACO 

117e 

1566369 

1 

! 

1 

94314441 1 

I  I 

m.oi 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

■ 

1620! 

-  J 

19 .01  NONE 

J 

ACO 

1180 

1566370 

! 

1 

I 

94314R41 ! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.71 

- 

1620! 

-  ! 

19.0! NONE 

t 

ACO 

119B 

1566371 

! 

! 

943144411 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

3>.C! 

35.01 

9.01 

1  .r ! 

* 

1620! 

-  | 

19.01  NONE 
! 

ACO 

1206 

1566372 

I 

i 

f 

443! 4441 | 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.7| 

- 

1620! 

-  I 

19 .0! NONE 
! 

ACO 

121 B 

1566373 

1 

! 

1 

94314441! 

>  t 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1620! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ACO 

122B 

1566374 

I 

I 

1 

94  31  4441  1 
!  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Ci 

9.0! 

1.7! 

- 

1o20! 

-  ! 

19.O1N0NC 

! 

ACO 

1 23B 

1566375 

1 

I 

I 

9<  314441  1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.CI 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

16201 
-  \ 

19.01  NONE 

1 

ACO 

1249 

1566376 

! 

1 

1 

94314441! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

■ 

1670! 

-  ! 

19.0! NONE 
| 

ACO 

1255 

! 560377 

I 

1 

1 

94314441 ! 

!  I 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1620! 

-  1 

T9.0IN0NE 

! 

ACO 

1265 

1566378 

1 

1 

1 

94314441! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

moi 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ACO 

1270 

1566379 

1 

! 

I 

943(4441 ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.C ! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1620! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ACO 

1288 

1566380 

1 

i 

1 

943! 4441 1 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

■ 

1620! 

-  ! 

19.0! NONE 
| 

ACO 

1298 

1546381 

1 

J 

1 

94314441 1 
(  ! 

195.0! 

195.01 

35.C! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

■ 

1620! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ACO 

130e 

1566382 

! 

I 

94314441! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

1.7! 

■ 

1620! 

-  ! 

19.01  NONE 
! 

ACO 

1318 

1566383 

1 

) 

943! 4441 J 

I  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.71 

“ 

1620! 

-  ! 

19.01NONE 

| 

ACO 

1328 

1566384 

! 

l 

i 

94314441 ! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.7! 

■ 

1620! 

-  I 

19.0! NONE 

I 

ACO 

1338 

1566385 

1 

! 

i 

94314441! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35. Ci 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

• 

1620! 

19 ,0 ! NONE 

J 

ACO 

1346 

1566386 

I 

! 

1 

943I4A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1620! 

•  1 

19.0{ NONE 
! 

ACO 

1359 

1566387 

I 

s 

s 

94314441 ! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.CS 

9.0! 

1.7! 

- 

l62oi 

-  J 

19.0! NONE 

j 

ADH 

101 

•508856 

! 

! 

67914441! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Ci 

9.0! 

1.5! 

- 

1455! 

-  ! 

1 7. 2 i NONE 

AON 

1C2 

1508857 

i 

! 

1 

87914441! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1455! 

-  ! 

17. 2  f  NONE 
! 

ADM 

103 

'1508858 

I 

| 

i 

679(4441 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.01 

1.M 

1 

1455! 

-  1 

17.21N0NE 

! 

AD  n 

1C4 

1508859 

! 

i 

l 

87914441 ! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

•  1 

■ 

1455  i 
-  ! 

17.2! NONE 

1 

A  DM 

1C5 

1508860 

i 

I 

i 

679144411 
»  • 

195.0! 

19J.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

.  <1 

-  i 
» 

1455! 

17, 2  j  NONE 

ADP 

'06 

! 508861 

1 

i 

! 

87914441! 

\  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9lO! 

1.5! 

! 

14551 
-  ! 

17.3! NONE 
! 

AON 

107 

1508862 

1 

I 

I 

67914441 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0t 

1.5! 

-  ! 

1455! 

-  ! 

17.2! NONE 

1 

ADM 

109 

1501864 

! 

I 

1 

87914441 ! 

1  I 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  j 

1455! 

-  ! 

17.21N0NE 

1 

ADN 

110 

1 508865 

1 

1 

I 

87914441 ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.51 

■  1 

14551 
-  | 

17.2 JNONE 
| 

Ill 

1508866 

I 

1 

I 

67914441! 

1  1 

195.01 

195.01 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.5! 

-  I 

1455! 

-  1 

17.2 1  NONE 
| 

ADN 

112 

1508867 

I 

I 

1 

87914441  1 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

-  f 

1453! 

-  1 

17 .21N0NE 
| 

ADP 

113 

1506868 

! 

1 

l 

87914441! 

!  ! 

195. OJ 
195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.51 

“  1 

1455! 

-  1 

17.2 1  NONE 

ADN 

15  >S 

1508869 

1 

1 

1 

879144411 

1  J 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1455! 

1 7.21  NONE 

AD* 

115 

1506870 

1 

1 

87914A41 i 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.31 

9.01 

1.51 

"  ! 

1455! 

“  I 

1 7.2] NONE 
! 

ADN 

116 

1506871 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

67914441 1 

1  ! 

I  ! 

I  I 

195.01 

195.0! 

I 

I 

35.0! 

35.0! 

I 

9.01 

1.5! 

14551 
-  I 

1 

1 

17.2IN0NC 

1 

! 

1 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
t  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  new 
!  ORLEANS 
1  LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
S  ORLEANS 
!la  new 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
S  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEU 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
S  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEK 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
I 
I 


!  ! 

!  * 

!  I 

!  I 

i 

!  1 9  B I  I 

I  ! 

i  mi  i 

!  I 

I  mi  i 

!  I 

i  mi  s 

i  i 

I  1981  t 

I  I 

I  1981  i 

I  ! 

I  1981  ! 

I  ! 

!  1981  I 

I  ! 

I  1981  ! 

!  ! 

I  1981  ! 

*  { 

S  1981  ! 

!  ! 

!  1981  | 

!  ! 

!  1981  ! 

!  ! 

!  •  1985  I 

!  ! 

!  •  1985  I 

!  1 

!  1985  I 

i  ! 

(  •  1«85  ! 

!  I 

!  •  1985  ! 

!  ! 

!  *  1985  J 

1  ! 

!  197*  l 

S  I 

!  1974  | 

S  I 

I  1974  | 

S  I 

I  1974  S 

S  I 

!  1974  I 

!  I 

I  1974  f 

!  I 

S  1974  I 

1  I 

!  1974  ! 

!  I 

I  1974  I 
!  I 

I  1974  ! 

i  j 

i  1974  I 

I  ! 

i  1974  ! 

1  ! 

!  1974  ! 

I  ! 

!  1974  ! 

!  ! 

I  1974  ! 

!  ! 

!  1974  ! 

!  l 

!  1974  ! 

!  ! 

J  1974  J 

!  ! 

I  1974  I 

!  ! 

!  1974  ■ 

!  I 

I  1987  I 

1  ! 

!  1987  ! 

I  ! 

i  1987  1 

!  I 

1  1987  ! 

I  ! 

f  1987  J 

S  t 

!  1967  1 

i  I 

!  1967  I 

I  ! 

I  1967  | 

!  I 

I  1967  J 

!  I 

I  1967  I 

\  I 

l  1967  I 

I  I 

I  1967  I 

1  I 

I  1967  I 

I  1 

1  1967  I 

I  I 

I  1967  I 

I  1 

I  I 

I  I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  MARC  AND  MJN8ER 


I  COAST 
t  GUARD 
I  NUHIER 


I  lVTCCt  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACXTT1  HIGH-  !  LV.!Lh?*Li 

I  NET  ICODE! LENGTHl BRDTHI  1  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  OP****™5  .e|. 

•I  REGIS-!****!  REG.  !  REG. I  LOAD-!  !  CARGO  I  FIXED  I  CIUIMENT  7C  BASE  *  JAR 

I  TER  !  SEE!//////!/////!  CD  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0S  ,  *lVl\Z\a ,  *SJU 

1  TON-  1PAGE!  OVER-I OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /!TM ////////// |  JJ 

(  mage  !  IV  I  4U  1  ALL  SLIGHT!  POWER!  CNGERS  1  (FEET)!  LINE-2  !IC!  LINE-2  (^REBUILT 


(32)  AMERICAN 

S  ! 

!  ! 

RIVER  TRANSPORTATION 

1  !  1  1  1 

1  1  1  1  1 

1  1  !  1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CO. 

(  ! 

1  !  !  S  ! 

! 

! 

(CONTINUED) t 

i  it  ii 

! 

- 

1*55! 

I 

17 . 2 1  NONE 

AIM  117 

S  506872 

1 

!  879!*A*1 1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1  l  1  195.0!  35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

ADH  118 

! SOI673 

j  67914*41 1  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1455  ! 

17.2! NONE 

<  !  1  195.0!  35.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

ADH  lit 

1506876 

1 

I  879I4A41 1  195.01  3S.C! 

9.0! 

- 

1 A55! 

17.2! NONE 

1  !  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

ADH  120 

1508875 

! 

J  879UA41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1A55! 

17.2! NONE 

1  1  !  195. OS  35. C! 

1.51 

-  1 

! 

ADH  2C1B 

1508876 

(  981S4A41!  20C.0S  35.0! 

9.01 

- 

1600! 

17«  2! NONE 

! 

!  !  !  200.0!  35. CS 

1.0! 

-  ! 

! 

ADH  2028 

i 508877 

S  961 1 4 A 41 !  200.0!  35. CS 

9.0! 

- 

1600! 

17.2 (NONE 

I 

1  1  !  200.0!  35. C! 

1.0! 

-  1 

! 

ADR  2038 

1508878 

1  98H6A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17a  2 (NONE 

| 

!  (  (  20C.0!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

20<a 

i 508679 

!  981S4AA1!  200. OS  35. Cl 

9.0! 

- 

1600! 

17.2! NONE 

! 

1  !  t  20C.0!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

ADH  2C5B 

1508880 

I  981 1 4 A *1 (  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.2 ! NONE 

1 

1  1  !  20C.0I  35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

ADH  2068 

1508881 

1  981 1  AAAI J  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.2! NONE 

l 

!  1  !  200.0!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

ADH  2078 

!  506682 

(  981 l AAAI {  200.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1600! 

1 7. 2 ! NONE 

I 

!  S  !  20C.O!  35. CS 

1.0! 

-  ! 

I 

ADH  2088 

i 508883 

!  9811AAA1!  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1600! 

17 • 2 ! NONE 

1 

!  1  !  200.0!  35.C! 

1.0! 

-  ! 

! 

ADH  2098 

150688* 

1  981 ! AAAI !  20C.0!  35. C! 

9,0! 

- 

1600! 

17 . 2  l  NONE 

» 

!  !  !  200.0!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

ADH  2108 

S  506685 

1  981 S4A41 1  200.0!  35. C! 

9.01 

- 

1600! 

17.21  NONE 

! 

!  I  !  20C.0!  35. C! 

1.0! 

-  1 

! 

ADH  AA02 

1526086 

!  1 Q6SIAAA8!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23. A ! NONE 

1 

1  !  !  195.1!  35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

ADH  680? 

!  526085 

!  1068IAAA8!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

2  3  •  A  !  NONE 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

AM  4*15 

152)500 

!  1 068 1 4 AGS !  195.1!  35.11 

8.7! 

- 

1321! 

23. A ! NONE 

! 

!  1  !  195.1!  35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

ADH  A! 16 

1523501 

!  1068IAAA6!  195.11  35.11 

6.7! 

- 

1321! 

23.AIN0NE 

i 

!  1  1  19S.1I  35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

ADR  6317 

! 523302 

!  1068IAA68!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23  *  A ! NONE 

I 

|  1  l  195.11  35.11 

2.2! 

-  ! 

! 

ADH  4818 

S523503 

!  106616**6!  1?5. IS  35.1! 

8.7! 

- 

1321! 

23.  A  {NONE 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

2.2! 

-  1 

! 

ADH  6820 

S58C178 

S  1068IAAA8!  195.1!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

1 

!  !  !  195.11  35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

ART  161 

1556615 

!  54614441 l  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

! 

1  !  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  162 

S  556816 

!  546! AAAI !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1300! 

19.0! NONE 

! 

!  !  I  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  163 

1 556817 

!  5*6 ! AAAI !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0SNQNE 

1 

J  1  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  1*6 

1556818 

!  566! AAAI t  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9 .0 ! NONE 

! 

!  1  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  165 

!  556819 

!  5 A6 1  AAAI !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0 ! NONE 

1 

1  !  !  195.02  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  166 

1556820 

1 

!  5*6 ! 4 A 41 J  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19,0*  NONE 

1  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  167 

1556821 

!  5*6! AAAI  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9, 0 ! NONE 

l 

!  i  *  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

ART  1*8 

1556822 

!  5*6 ! AAAI !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

! 

J  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  1*9 

1556623 

!  5A6JAAA1 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

| 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  150 

1556826 

!  5*61  AAAI !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19. 0 ! NONE 

! 

I  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

*ir  isi 

155*825 

J  5A6 ( AAAI !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

J 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  152 

!  5S6626 

!  5*6! AAAI t  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

ART  153 

f  556827 

!  SA6IAAA1 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

ART  156 

1556828 

!  54614441 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9.0 ! NONE 

! 

!  i  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

AIT  155 

1556829 

!  5*6 ! AAAI !  195.0!  35. C« 

9.0! 

- 

15C0! 

17.0! NONE 

! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

.  t 

! 

ART  156 

! 556830 

!  5A6IAAA1!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

.  i 

! 

ART  157 

! 556831 

!  546! AAAI !  195.0!  35. CJ 

9.0! 

- 

1500! 

17.0! NONE 

i 

!  i  I  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  158 

! S56832 

!  5*6! AAAI !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9 .0 ! NONE 

! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  * 

# 

ART  159 

! 55*633 

!  5*6! AAAI }  195.0!  35, C! 

9.0! 

- 

1500! 

19. oi NONE 

1 

!  J  !  1 95.0!  35. C! 

1.6! 

-  t 

! 

ART  160 

155663* 

!  54654441 S  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0IN0HE 

! 

!  !  !  !9S.O!  35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

ART  161 

155*835 

!  54614441 !  195. 0!  33. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0SNONE 

! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

ART  162 

155*836 

!  5*6! AAAI J  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0!NCNE 

i 

!  !  J  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

ART  163 

i 554837 

!  5*6! AAAI !  195.0!  35. C! 

9.0* 

- 

1500! 

19.0! NONE 

l 

i  i  !  19$.0!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

AST  !S i 

K*iM» 

1  $AAI41A1<  195,01  55. Cl 

9.01 

- 

ISrtO! 

19. oj NON? 

i 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

ART  165 

S  55* 63? 

!  5*6! AAAI  1  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 9. 0 ! NONE 

! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

AST  166 

155*860 

!  544 14441!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15C0I 

19.0! NONE 

S 

!  !  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

1  -  * 

! 

ART  167 

15568*1 

1  54614441!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1500! 

19 .0! NONE 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

APT  168 

! 5568*2 

!  54614441 >  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1500! 

19.0! NONE 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  » 

! 

ART  169 

15568*3 

!  546! 4441 «  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15C0! 

19.0! NONE 

J 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

•  j 

! 

APT  170 

(5568** 

!  5*6! AAAI !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

isooi 

1 9 .0 ! NONE 

! 

1  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

ART  171 

160120* 

!  5A6JAAA1!  1?5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19.0! NONE 

! 

J  •  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

APT  172 

S  401205 

!  546 ! 4441 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1?.0!)i0N£ 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

1  -  ! 

t 

ART  173 

S  601206 

!  546! 4441 •  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

19. 0 ! NONE 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
(  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 

•  ORLEANS 
(LA  NEW 

!  'NS 

!l. 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
J  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  OPLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
(LA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  OPLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
SLA  NEW 
S  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
1 
! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  155 


(NCR! 

BIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  EUARD 

!  NUMBER 

1VTCC! 
NET  (CODE! 
RESIS-! *•** 1 
TER  1  SEE! 
TON-  ?*ASE! 
NA6E  1  IV  1 

DZRENSXONS  (DRAFT! 
LENCTH1BRDTN1  1 

REC.  1  RES* 1  LOAD-1 
//////I/////!  ED  | 
OVER-! OVER"! /////! 
ALL  !  ALL  t  LISHTI 

HORSE! 

MOVER! 

cmcmt  hub-  i  ihmil 

1  EST  !  C*««0  I'AKCLZNC  IS  IOFEPATIHS 
CAPSO  1  FIXE.  1  EEU1MEHT  ITCI  EASE 

//////// 1  POINT  1  UNE-1  |  AO  l  LINE-1 

PASS-  l<LICHT)l////////////////|TM ////////// 
ENtEIS  1  (FEET)  1  UNE-J  |Ett  LINE-2 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

C3H  AMERICAN 

! 

i 

RIVER  TRANSPORT i ATS ON 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

!  1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

ART  174 

2601207 

S4614A411 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!  L  A 

NEW 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

i 

ART  175 

1601208 

546 1 4 A  41 1 

1 95-t/l 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19 .0 ! NONE 

!LA 

NEV 

1979  1 

! 

!  1 

195.0! 

35.3! 

2.0! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  176 

J  601209 

S4614A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19 .0 ! NONE 

1  LA 

NEV 

1979  1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ART  177 

1601210 

5461 4 A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

1 8.0! NONE 

SLA 

NEW 

1979  t 

! 

1  ! 

195.01 

35.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  178 

1601211 

S4614A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

18.0! NONE 

1  LA 

NEV 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

( 

ORLEANS 

! 

ART  179 

1601212 

54614A411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

SLA 

NEV 

1979  ( 

! 

l  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

I 

ART  110 

1601213 

54614 A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.0SNONE 

!  L  A 

NEV 

1979  ! 

! 

(  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART  1E1 

1601214 

S4614A41I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 6.0! NONE 

!LA 

NEV 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART  182 

1601215 

54614A411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

18.0! NONE 

!LA 

NEV 

1979  I 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ART  185 

1601216 

54614A41 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

18.0! NONE 

!  LA 

NEV 

1979  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

APT  184 

1601217 

546! 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

18.0! NONE 

!  LA 

NEV 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

ART' 185 

1601218 

54614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.0! NONE 

!  L  A 

NEW 

1979  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART  166 

1601219 

546! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1  J.O! NONE 

SLA 

NEV 

1979  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART  187 

1606198 

5461 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 8 .0! NONE 

!LA 

NEV 

1979  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART  168 

I6C6199 

546 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

18.0! NONE 

!  L  A 

NEV 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

! 

ART  119 

1606200 

546  1 4 A  41 ! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

18 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1979  1 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

ART  190 

1606201 

54614A41I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 6 .0! NONE 

!LA 

NEV 

1979  ! 

! 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  j 

! 

| 

ORLEANS 

! 

ART  191 

1606202 

546 1 4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

15Coi 

18.0! NONE 

ILA 

NEV 

19*9  ! 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART  192 

1622256 

90114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

I960  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART  193 

1622257 

90114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1450! 

1 9.0 1  NONE 

ILA 

NEW 

1980  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

ART  194 

1622258 

90114A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1450! 

19.0! NONE 

SLA 

NEV 

1980  ! 

t 

(  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  > 

i 

! 

ORLEANS 

! 

ART  195 

1622259 

90114A41! 

195.0! 

35.0! 

°.01 

-  j 

1450! 

1 9. 0 ! NONE 

!LA 

NEV 

I960  ! 

1 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

! 

j 

ORLEANS 

! 

ART  196 

1622260 

9C114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1450! 

19.0! NONE 

i  L  A 

NEV 

1980  ! 

! 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART  197 

1622261 

90114A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1450! 

19.0! NONE 

!LA 

NEV 

1980  t 

1 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

! 

ART  196 

1622262 

90114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1 4  5  0 ! 

19 .oj  NONE 

•LA 

NEV 

I960  ! 

! 

•  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

i 

ART  199 

•622263 

9C114A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1450! 

19.0 !  NONE 

!LA 

NCU 

1980  j 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

OALEANS 

! 

ART  301 

1554169 

S4614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  | 

1500! 

19.0! NONE 

HA 

HEW 

1974  J 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ART  3C2 

1554170 

546 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

19.0IB0NE 

SLA 

NEV 

1974  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0J 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

ART  3C3 

1554171 

546 1 4  A  41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0i 

-  ; 

1 5CC! 

19 .0 i NONE 

(LA 

Nrv 

1974  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

j 

ART  304 

1554172 

54614A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0* 

-  » 

1500! 

19.01N0NE 

!LA 

NEB 

1974  • 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  » 

2 

! 

ORLEANS 

i 

ART  305 

1554173 

546  ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

•  i 

; 

; 

ORLEANS 

i 

ART  306 

1554174 

546 1 4A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEV 

1974  • 

1 

;  i 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

ART  3C7 

1554175 

546*14441  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 9.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974  • 

1 

i  i 

193.0! 

35. C! 

1  .C  • 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

ART  306 

•554176 

54614A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEV 

1974  ! 

j  j 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

» 

« 

ORLEANS 

2 

ART  309 

•554177 

54614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 9.0! NONE 

•LA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C» 

1.0! 

•  i 

i 

i 

ORLEANS 

j 

ART  310 

1554178 

54614A41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  * 

1500!* 

19.0! NONE 

SLA 

NEV 

1974  ! 

! 

!  • 

195. C! 

35.  C! 

1.0! 

•  » 

i 

i 

ORLEANS 

! 

AM  311 

1554179 

S4614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

19.01N0NE 

•LA 

NEV 

1974  ! 

1 

i  j 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  j 

i 

i 

ORLEANS 

! 

ART  312 

1554180 

546UA41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

15CC! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

1974  • 

195.0! 

35.  C* 

1.0! 

-  i 

j 

i 

ORLEANS 

i 

ART  313 

!  3541 81 

54614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

19.0! NONE 

1 L  A 

NEW 

1974  ! 

j  { 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  i 

; 

i 

ORLEANS 

! 

ART  314 

1554182 

546! 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1974  • 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

« 

! 

ORLEANS 

; 

ART  315 

1  5541,33 

546 I4A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0 ! NONE 

•LA 

NEW 

1974  ! 

1 

i  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

j 

ART  316 

1554184 

54614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1°.0! NONE 

ILA 

NEV 

1974  • 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.0! 

• 

-  2 

i 

; 

ORLEANS 

j 

ART  317 

1554185 

546 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1530! 

1 9.01NONE 

ILA 

NEV 

1974  i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

; 

i 

ORLEANS 

i 

ART  318 

1554186 

546J4A41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

19.0! NONE 

•LA 

NEV 

1974  i 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

•  2 

! 

i 

ORLEANS 

! 

ART  319 

155418/ 

SU14A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  » 

MOO! 

19.0! NONE 

ILA 

NEfc 

1974  ! 

I 

!  ! 

155.0! 

35. C! 

1.C! 

-  2 

2 

i 

ORLEANS 

i 

ART  320 

1554188 

54614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEV 

1974  • 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

’.0! 

-  « 

i 

! 

ORLEANS 

j 

ART  321 

•554189 

546 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NCV 

1974  ! 

I 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.0! 

-  j 

i 

j 

ORLEANS 

! 

ART  322 

1554190 

54614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 9. 0 ! NONE 

SLA 

NEV 

1974  ! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

J 

2 

ORLEANS 

i 

ART  323 

1554191 

546 ! 4 A  41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

19.0! NONE 

•LA 

NEV 

1974  i 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

• 

-  t 

i 

i 

ORLEANS 

« 

ART  324 

1 556192 

546  ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.v« 

-  ! 

1500! 

19 .0 !  NONE 

ILA 

NEV 

1974  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

•  i 

i 

j 

ORLEANS 

! 

ART  325 

1554193 

546 ! 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

19 .0! NONE 

ILA 

NEV 

1974  ! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

• 

-  ! 

* 

i 

ORLEANS 

i 

ART  326 

1554194 

5  46 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35.2! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 9 .0! NONE 

SLA 

NEV 

1974  • 

! 

*  i 

195.0! 

35. C! 

1-0! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS  ! 

i 

ART  327 

•554195 

546 !4 A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

•500! 

1 V.O! NONE 

SLA 

NEV 

1974  J 

1 

■  2 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  j 

! 

i 

ORLEANS 

! 

ART  328 

1554196 

54614A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 9 . 0 ! NONE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

! 

1 

1 

i  j 

i  i 

l  i 

195.0! 

35.0! 

i 

i 

1.0! 

* 

i 

! 

-  ! 
t 

i 

1 

2 
; 

; 

1 

2 

ORLEANS 

, 

2 

! 

! 

VCSSCL  NAME  AND  NUMBER 


i  COAST 
i  GUARD 


!  IVTCCl  DIMENSIONS  i DRAFT] 

!  NET  SCODEllEHGTNiaROTH!  ! 

-1AE6IS-1****!  REG-  !  REG.ILOAD-! 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON*  {PAGE!  OVERHOVER-l/////!  HORSE 


CAPACITY!  HIGH-  !  I  V  E  S  S  E  l 

!  EST  !  f ARGO  HANDLING  !$  JOPERAT INC 
CARGO  !  MXES  !  fCUIPKEN!  STC!  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-t 

PASS-  I (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 


YEAR  ! 
PUIIT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 
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ENGRf 

1VTCC1 

DIMENSIONS  { DRAFT  1 

{CAPACITY! 

HIGH-  ( 

!  V  E  S  S  £  L  1 

j 

01  ST ! 

OPERATOR 

NET  IC0DEILEN6TM18PDTN1 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  1CPCRATZNG  ! 

; 

ITC!  BASE  ! 

!  COAST 

TEA  {  SEE!//////!/////! 

ED  l 

!////////! 

POINT  !  LlNE-1 

1  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  • 

VESSEL  NAPE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  SPACE | 

OVEP-SOVEP-!/////! 

MORSE 

{ 

PASS-  ! CL IGHT)!////////////////!TO! ////////// J 

OR  ! 

!  NUMBER 

NACE  !  IV  1 

ALL  S 

ALL  1LICHT! 

if  ' 

HGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2  ! 

•REBUILT ! 

(32) 

AMERICAN 

CO. 

{ 

! 

RIVER  TRANSPORT ! ATI CN 

1  1 

!  1 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

2 

2 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

j 

I 

(CONTINUED) 1 

{  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

APT 

3E3 

{622276 

774 ! 4 A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

1 9 .0 l NONE 

I  LA  NEW 

19CC  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

; 

APT 

3P4 

{622277 

77414A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

1 9.0! NONE 

! L A  NEW 

198C  • 

! 

i  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

APT 

385 

{622278 

774I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

1 9 . 0 ! NONE 

SLA  NEW 

19«C  • 

j 

1  1 

105. C! 

35.  C! 

1.5! 

J 

.  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

APT 

386 

1622279 

774UA41! 

195.0! 

35.  C! 

9.C! 

- 

1 

1450! 

19.0! NONE 

I  LA  NEW 

198C  • 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

t 

APT 

387 

1622280 

77454A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19.0! NONE 

! L A  NEW 

me  ! 

1 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

APT 

388 

1622281 

774KA41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19.0! NONE 

!  L A  NEW 

1980  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

t 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

; 

APT 

389 

{622262 

774I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19.0! NONE 

{LA  NEW 

198C  1 

I 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ART 

390 

1622263 

77414A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

! 

1450! 

19.01K0.E 

!LA  NEW 

1980  • 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

; 

APT 

391 

{622284 

774I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9,0! 

- 

! 

1450! 

1».Ot.ONt 

1 L A  NEW 

me  i 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

APT 

392 

! 622285 

774  !  4 A 41  • 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19.0! NONE 

!  LA  NEW 

me  ! 

{ 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

( 

APT 

393 

{622266 

774 ! 4A41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19.0! NONE 

!IA  NEW 

198C  ! 

| 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

] 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

; 

APT 

394 

1622267 

77414441! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

l 

1450! 

19.0 !  NONE 

!LA  NEW 

me  i 

1 

; 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

» 

APT 

395 

{622288 

774UA41  i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

1 9. 0 ! NONE 

! L A  NEW 

me  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

APT 

396 

1622289 

77414A41J 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1450! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

me  • 

{ 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

I 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

! 

APT 

397 

{622290 

774I4A411 

195.0! 

35. C! 

9,0! 

- 

! 

1450! 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

me  • 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

I 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

APT 

396 

1622291 

77414A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19.0 !  NONE 

!LA  NEW 

me  ! 

J 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

] 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ART 

399 

{622292 

77  4 1  4  A  41  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

19.0! NONE 

{LA  NEW 

me  • 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

APT 

400 

1622293 

774  1 4 A  41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1450! 

19.0! NONE 

! L A  NEW 

me  j 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

APT 

401 

1554735 

696 1 4 A  41 i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

15C0I 

18.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

t  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

APT 

4C2 

1554736 

698KA41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1500! 

18.0 !  NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

! 

APT 

403 

1554737 

69814A41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  • 

! 

I  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

APT 

404 

{554736 

69614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

■ 

15C0! 

18.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  • 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

• 

APT 

405 

1554739 

69814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

18.0I.0.E 

t LA  NEW 

1974  ! 

| 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

APT 

406 

! 554740 

698I4A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

J 

1500! 

18 .0 ! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

APT 

4  C  7 

1554741 

698I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! NONE 

! LA  NEW 

1974  1 

! 

I  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

j 

ART 

406 

1554742 

69814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 8.0! NONE 

1LA  NEW 

i*/4  ! 

{ 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

APT 

409 

1554743 

69814A41 i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

15.0! NINE 

ILA  NEW 

1974  » 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

; 

ART 

410 

•554744 

698I4A41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.O1N0NE 

!IA  NEW 

1974  i 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

j 

apt 

411 

1554745 

698I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 8. 0! NONE 

ILA  NEW 

1974  *! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

; 

ART 

412 

1554746 

698UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

18.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  i 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

APT 

413 

1554747 

698! 4A41 i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

18. 0! NONE 

!LA  NEW 

1974  i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

; 

!  ORLEANS 

; 

APT 

414 

1354748 

69814A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

le.oiwoNt 

!IA  NEW 

1974 

1 

!  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ♦ 

! 

!  ORLEANS 

APT 

415 

1554749 

69814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

18.0! NONE 

ILA  NEW 

1974 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

• 

-  2 

! 

!  ORLEANS 

! 

APT 

416 

•554750 

6  9  8 !  4  A  41  i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1 5C0! 

18 .0! NONE 

ILA  NEW 

1974 

i 

i  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

APT 

417 

1554751 

69614A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

1 6.0! NONE 

•LA  NEW 

1974 

! 

• 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

.  1 

1 

!  ORLEANS 

APT 

418 

1554752 

69814A41 ! 

195.01 

35. C! 

9.C! 

- 

2 

1 5C0! 

U.Oi.OHE 

SLA  NEW 

1974 

« 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

; 

-  1 

2 

!  ORLEANS 

APT 

419 

•554753 

698UA41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

11. 0! NONE 

•LA  NEW 

1974 

i 

t  j 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  1 

» 

!  ORLEANS 

APT 

420 

1554754 

698S4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

2 

150C! 

18.0! NONE 

•LA  NEW 

1974  : 

! 

;  ; 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  1 

; 

•  ORLEANS 

! 

APT 

421 

1554755 

698S4A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

•LA  NEW 

1974 

i 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

ART 

422 

1554756 

698J4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

• 

1500! 

1C • 0! NONE 

ILA  NEW 

1974 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

2 

!  ORLEANS 

ART 

423 

1554757 

698S4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

J 

1500! 

18.0! NONE 

SLA  NEW 

1974 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

t 

-  ; 

1 

•  ORLEANS 

APT 

424 

1554758 

698!4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 8. 0! NONE 

SLA  NEW 

1974 

1  ' 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

—  1 

2 

•  ORLEANS 

APT 

425 

1554759 

698I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

18.0! NONE 

SLA  NEW 

1974 

1 

! 

i  ; 

195.01 

35. C! 

1.6! 

2 

-  1 

1 

•  ORLEANS 

ART 

426 

1554760 

! 

69614A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

18. 0 ! NONE 

1 

ILA  NEW 

!  1974 

1 

{554761 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  2 

!  ORLEANS 

APT 

427 

696 14A41 { 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1510! 

1  A. 0*  RQWC 

2 

1 E a  new 

1°74 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

!  ORLEANS 

! 

API 

428 

1554762 

! 

69814A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

j 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

2 

SLA  NEW 

1974 

I 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

!  ORLEANS 

APT 

429 

1554763 

698I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1500! 

1 8. 0! NONE 
« 

!LA  NEW 

1974 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

!  ORLEANS 

APT 

430 

1554764 

69S14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

18.0JN3NE 

ILA  NEW 

1974 

! 

!  * 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

!  ORLEANS 

1 

ART 

431 

1554765 

69614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

18.0 ! NONE 

1 

!LA  NEW 

1974 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

—  ! 

!  ORLEANS 

ART 

432 

1554766 

69614A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

; 

1 5001 

1S.0i.9IIC 

ILA  NEW 

1974 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

2 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

APT 

433 

1554767 

696I4A41 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

18.oi.ONt 

!LA  NEW 

1974 

! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

ART 

434 

1554768 

698S4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

] 

15001 

1 8. 0! NONE 

SLA  NEW 

!  1974 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

«.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ART 

435 

1554769 

698J4A41I 

195.0! 

35.0! 

v.O! 

- 

! 

1500! 

18.0! NONE 

ILA  NEW 

1974 

l 

J  ! 

19^.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

ART 

436 

1554770 

698I4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

18. 0 1  NONE 

!LA  NEW 

!  1974 

1 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

1  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

1 

i 

! 

1 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1 
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EN6R! 

•  1ST! 

VESSEL  MANE 

OPERATOR 

ANR  NUMBER 

!  COAST 

1  SUARD 

!  NUMBER 

tVTCCl  DIMENSIONS  {DRAFTS 

NET  1C00E1LEN6THIBRDTH1  1 

RCCXS-! **•* J  REE.  1  REE. J  LOAD" 1 

TER  1  SEEI//////1/////1  ED  1 

TON-  1PASE1  0VER-10VER-I/////1  HORSE 
NASE  I  IV  1  ALL  1  ALL  ILIEHTt  POWER 

ICAPACITT!  HUH-  !  I  V  E  S  S  E  L  S 
1  l  ESI  !  CAACO  HANCUNC  IS  IOPEAATINC  1 
1  CAACO  !  PIKES  1  ECUIPHEH1  ITC!  BASE  1 
Mlllllin  POINT  1  LINE-1  IAOI  LINE-1  ! 
1  PASS-  i (LIOHTS! ////// /////////PITO! A///////// 1 
1  ENCEAS  1  CPEEDI  LINE-2  IEEI  LINE-2  1 

! 

! 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO. 

! 

! 

RIVER  TRANSPORT ! AT I ON 
! 

(CONTINUER)  ! 

11  !  ! 

11  ll 

!  1  !  1 
11  11 

11  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

1 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

f 

197*  1 
! 

ART  *37 

! 55*771 

1 

6981***11  195.01  35.01 

J  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

18.0! NONE 

1 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

ART  *38 

155*772 

! 

698!*A*1 1  193.0!  35. 01 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

15001 

•  i 

18.O1K0NE 

1 

SLA  HEW 
!  ORLEANS 

197*  ! 

! 

ART  *39 

155*773 

! 

6981***1!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1500! 

-  ! 

1 8.0! NONE 

1 

!  LA  NEW 
!  ORLEANS 

197*  ! 

! 

ART  **0 

155*77* 

J 

69814A411  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  1 

18.0! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

197*  ! 

! 

ART  *41 

155*775 

1 

698! AAAI  1  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 8.0 1  NONE 
i 

!LA  new 

!  ORLEANS 

1974  ! 

! 

ART  AA2 

155*776 

1 

696! AAAI  1  195.01  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 

-  ! 

1 8  ■  0 ! NONE 

i 

•LA  NEW 

1  ORLEANS 

1974  ! 

! 

ART  **3 

155*777 

1 

498I4A4K  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1500! 

-  j 

1 3. 0 ! NONE 
i 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1974  ! 

! 

ART  *** 

1554778 

! 

6981***1!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

150oi 
-  ! 

1 8 .0 1  NONE 

j 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

197*  1 
1 

ART  **5 

155*779 

6981***1!  195.01  3S.C! 

!  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

1500! 

-  1 

18. 0! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

197*  ! 
) 

ART  4*6 

155*780 

1 

6981***1  1  195.01  35.  Cl 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  1 

13.01  NONE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

197*  ! 
1 

ART  **7 

155*781 

l 

696! AAAI !  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

I.u! 

” 

15001 
-  1 

1  8. 0 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

197*  1 
! 

ART  **8 

1601175 

1 

5*6! AAAI  1  195.0!  3S.CS 
!  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1500! 

.  i 

18.0! NONE 

1 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  ! 
! 

ART  **9 

1601176 

1 

698! AA*1 !  195. 0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

isooi 

-  i 

18.0! NONE 

1 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  ! 
! 

ART  *50 

1601177 

1 

698S4AA1!  195.0!  35. ti! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

15001 

18.0! NONE 
» 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  1 
! 

ART  *51 

1601178 

1 

6961  AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

15001 
-  1 

18.0! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  ! 

ART  *52 

1601179 

1 

6981***1!  195.0!  350! 

1  1  195.0!  35.0i 

9.0! 

1.6! 

1500! 

.  i 

1 8 .0 ! NONE 

1 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

ART  *53 

1601180 

1 

5*6 ! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 

-  j 

18.0! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

ART  *5* 

1601181 

! 

698!*A41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

isooi 
-  1 

18.01N0NE 

! 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

ART  *55 

1601182 

1 

5*61 *A*1 1  195.0!  35.01 
•  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

150C! 

-  ! 

18.0! NONE 
l 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

ART  *56 

1601183 

! 

5*6! *A*1 !  195.0!  3S.C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1500! 

•  t 

19.01N0NE 

! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

ART  *57 

160118* 

! 

5*6! *A*1 1  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1500! 

-  ! 

13.0 ! NONE 

1 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

1979 

ART  *58 

1601185 

l 

5*6! 4**1 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

15001 
-  1 

18.0! NONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1979 

ART  *59 

1601186 

1 

6981***1!  195.01  35. C! 

1  !  .95.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

18 .0! NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

ART  *60 

1601187 

! 

6981***1!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1  SCO ! 

-  ! 

1 8.0! NONE 
! 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

ART  *61 

1601188 

1 

8981***1!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1500! 

-  I 

18.0! NONE 
! 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

! 

ART  *62 

1601189 

1 

SA6! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

1500! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1  1979 

! 

ART  *63 

1601190 

l 

6981***1!  195.0*  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  1 

18 .0! NONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1  1979 

! 

ART  *6* 

1601191 

! 

5*61**41!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1500! 

-  1 

1 8. OlNCNE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

!  1979 

! 

ART  *65 

1601192 

1 

5A6 ! AA*1 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15C0! 

-  ! 

18 .0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1979 

1 

ART  466 

1601193 

1 

SA6S AAAI S  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1500! 

.  i 

16. OlNCNE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1979 

!  . 

ART  667 

160119* 

1 

SA6S AAAI S  195.0!  33.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

18. OlNCNE 

j 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1979 

I 

ART  *68 

16C1195 

1 

5*6! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

150C! 

-  ! 

16.0! NONE 
l 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

t  197« 

! 

ART  *69 

1601196 

j 

SA6S AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1500! 

-  ! 

18.01N0NF 

i 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1  1979 

1 

ART  *70 

j  601 197 
! 

5*6! ***1 !  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1  •  o ! 

• 

1500J 

«  i 

IB.oi NONE 

1 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

J  1979 

! 

ART  *71 

1601198 

« 

SA6SAAA1 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  1 

18 .0! NONE 
! 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

1  1979 

J 

ART  *72 

i 601 199 

i 

5*6! AA*1 !  195.0!  35. C! 

!  !  !  19S.0!  25. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1500! 

-  1 

13. OlNCNE 
! 

:la  new 
!  ORLEANS 

!  1979 

1 

ART  *7* 

1601201 

1 

!  SA6 ! AA*1 f  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.01 

1.6! 

1500! 

-  1 

18.0! NONE 
i 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

I  1979 

! 

ART  *75 

1601202 

!  5A6I4AA1!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 50C! 

-  i 

18 .0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1  1979 

! 

ART  476 

155*810 

i 

!  5*6! AA*1 !  195.01  35. C! 

!  !  !  195.0!  3S.C! 

9.0! 

1.61 

1500! 

-  > 

16.0!N0NE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  1979 

! 

APT  *77 

155*811 

l 

!  698!*A*1!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.01 

1.61 

“ 

i  sooi 

-  t 

16.0! NOME 
! 

1LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  197* 

2 

ART  *78 

155*812 

i 

1  6981***1!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1500! 

.  i 

1 8.0! NONE 
i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

j  197* 

! 

ART  *79 

155*813 

i 

!  698 ! AAAI i  195.0!  35. C! 

1  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1500! 

•  i 

16.0! NONE 
! 

! LA  NEW 
•  ORLEANS 

!  1974 

; 

ART  *80 

155*81* 

• 

!  6961  AAAI S  195.0!  35.C1 
!  1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

•  i 

Id.OiNONf 

! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

i  197* 

! 

ART  481 

1 $5*8*5 

i 

!  681 !*A*1 !  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15C0! 

-  i 

19.0IN0NE 

i 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

J  197* 

1 

ASX  *72 

1554846 

| 

i  AMiiti.ii  25.C! 

i  i  i  195.0!  35. ci 

0  A  1 

ill ! 

“ 

1*00# 
-  \ 

to.ni fcANC 
; 

!L A  MRW 
!  ORLEANS 

!  197* 

1 

ART  *83 

i 55*8*7 

1 

!  6811***1!  195.0!  25. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

15C0! 
-  1 

19. ol NONE 

2 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

!  1974 

! 

APT  *e* 

155*8*8 

J 

!  681 ! *A*1 !  195.0!  35. C! 

!  !  !  193.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15C0! 

.  j 

19,oInONE 

! 

!t A  NEW 
!  ORLEANS 

•  197* 

1 

ART  *85 

155*8*9 

i 

!  68 1 1  AAAI S  195.0!  35. C! 

!  1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 500! 
-  ! 

1 9 .0! NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

!  197* 

! 

ART  <86 

i 55*850 

i 

!  6811***1!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1 5C0! 
-  ! 

19 .0! NONE 
; 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

J  197* 

ART  *87 

155*851 

1 

I  661 ! AAAI !  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

* 

15CC! 

*  j 

19. OlNCNE 
! 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

•  197* 

! 

ART  *e8 

•55*852 

! 

!  661  !*A*1 !  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

| 

1500! 

•  i 

19.0!N0NC 

j 

!IA  NEW 

1  ORLEANS 

•  1974 

i 

APT  *89 

155*853 

1 

1  68 1 !  *A*1 !  195.01  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15^01 

”  i 

19.0! NONE 
; 

It*  NEW 
!  ORLEANS 

•  197* 

! 

ART  *90 

1554E5* 

! 

!  6*1 ! AAAI !  195.0!  35. C! 

•  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

15C0! 

-  i 

19.0!N3H£ 

1 

•LA  NEW 
•  ORLEANS 

!  197* 

! 

ART  *91 

155*855 

! 

1 

1 

!  6811***1!  195.0!  35. C! 

!  !  (  195. 0!  35. C! 

!  !  !  11 

!  It  !  ! 

9.0! 

1.6! 

! 

j 

1500* 
-  1 
i 

i 

1 V.O! NONE 
! 

! 

! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

J 

! 

!  197* 

! 

i 
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EN6R! 

IXST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

1  COAST 

AMO  NUMBER  1  CUAR6 

1  NUMBER 

lVTCCt  DIMENSIONS  IMAFT! 
NET  ItODEUENSTNIIEOTNI  I 

NESIS-!****!  AES.  1  AES.Il.OAt-1 
TEA  1  SEEI//////I/////1  ED  1 
TON-  IPASft  0VIA-I0VEA-1/////I 
NASE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILICKT! 

ICAPACITTl  HISN-  1  I  V  E  S  S  E  L  1 

1  1  EST  t  CARSO  HANDLING  IS  IOPERATINS  1 

!  CARSO  I  FIXED  !  E0UIRNEN1  1TCI  BASE  1 

Ullll/m  POINT  !  LINE-1  IAO:  LINE-1  1 

HORSE!  PASS-  laiSHTll////////////////!TDI//////////! 
POWER!  ENGEAS  !  (FEET)!  LINE-2  1EE!  LINE-2 

! 

1 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO. 

1 

I 

RIVER  TRANSPORTATION 

I 

(CONTINUER) 1 

!  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  i 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

ART  492 

1554856 

1 

68114A41! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

‘ 

! 

! 

19.0! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  ! 

! 

ART  493 

1554857 

1 

681UA41! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

! 

1500! 

.  j 

19 .0 ! NONE 
* 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  ! 

! 

ART  494 

1554258 

1 

681I4A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

m 

! 

1500! 

-  ! 

19.oj  NONE 

I 

!LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974  ! 

! 

ART  495 

1554859 

1 

681 1 4A41 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

' 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1974  ! 

1 

ART  496 

1554860 

68114A411 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

” 

f 

! 

1500! 

_  i 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974  1 
! 

ART  497 

1554861 

1 

68114A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

i 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  ! 

1 

ART  498 

1554262 

i 

681I4A41! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

i 

I>v.( 
-  ! 

1 9. 0 ! NONE 

!LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974  ! 

1 

ART  499 

1554263 

1 

68114A411 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

i 

1 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974  ! 

! 

ART  SOO 

1554264 

1 

681 1 4  A  41 1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

I 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 

i 

!LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974  » 

! 

ART  501 

1620345 

1 

68114A41! 

!  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 

19. oi NONE 
! 

! IL  DECATUR 

i 

1980  I 
! 

ART  502 

162C346 

1 

62114A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

! 

! 

i 

O 

1 9.01  NONE 
! 

ilL  DECATUR 

i 

1980  ! 

! 

ART  503 

1620347 

l 

681 I4A41 1 
i  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

* 

i 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 

2 

!IL  DECATUR 
s 

1960  ! 

! 

ART  5Q4 

1620346 

l 

661 14A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

; 

« 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

! IL  DECATUR 

i 

1930  ! 

! 

ART  505 

162C349 

1 

62114A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

2.0! 

” 

i 

i 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

! XL  DECATUR 

i 

1980  ! 

1 

ART  506 

1620350 

1 

68114A41I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

* 

{ 

! 

1450! 

-  ! 

19.0 ! NONE 
« 

!!L  DECATUR 

1980  ! 
! 

ART  507 

1620351 

1 

6  2 1 !  4  A  41 ! 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

* 

! 

1 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 

2 

! XL  DECATUR 
! 

I960  ! 
! 

ART  5C8 

1620352 

1 

6A114A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

! XL  DECATUR 
! 

198C  1 

I 

ART  509 

I62C353 

1 

68114A41I 

1  1 

195.0! 

19S.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

i 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

! XL  OECATUR 
i 

I960  ! 
! 

ART  510 

! 62C3S4 

1 

681 ! 4  A  41  1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

~ 

! 

! 

1450! 
“  ! 

19.0! NONE 
i 

! XL  DECATUR 
! 

1980  ! 
! 

ART  511 

1602355 

1 

78314A41J 

1  ! 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

I  XL  DECATUR 
l 

1930  ! 
! 

ART  512 

162C356 

1 

76314A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

■** 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

{XL  DECATUR 
! 

1980  ! 

ART  513 

1620357 

1 

7831 4A41 1 

1  1 

195. OJ 
195vO! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 
-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

!IL  DECATUR 
! 

1930 

ART  514 

1620358 

! 

76314A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!XL  DECATUR 
! 

I960 

ART  515 

I62C359 

1 

7E314A41 ! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

* 

! 

1 

1450! 

.  i 

1 V.O! NONE 
! 

!IL  DECATUR 
! 

1980 

! 

ART  516 

1620360 

1 

7E314A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! XL  DECATUR 
! 

1980 

ART  517 

! 62C361 

1 

783I4A41 ! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

* 

! 

! 

1450! 
-  ! 

19 .0! NONE 

I 

I XL  DECATUR 
! 

1980 

ART  516 

1620362 

1 

78  3 1 4 A  41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

1 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! XL  DECATUR 
! 

1980 

ART  519 

1620363 

1 

78314A411 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! IL  DECATUR 
! 

I960 

A  520 

162C364 

1 

78 314A41  1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

* 

! 

! 

1450! 
-  1 

19.0 ! NONE 
! 

! X L  DECATUR 
! 

198C 

ART  321 

1622304 

! 

76314A41  i 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 
-  ! 

1 9. 0 ! NONE 
! 

!IL  DECATUR 
! 

I960 

ART  522 

1622305 

1 

76314A41! 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

1450! 
-  ! 

19.01N0NE 

! 

•IL  DECATUR 

2 

1980 

ART  523 

1622306 

i 

78314A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

I 

! 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ilL  DECATUR 

2 

I960 

ART  524 

1 622307 
! 

763 14A41  1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

* 

! 

1450! 
-  ! 

19.oi NONE 

i 

•IL  DECATUR 
! 

I960 

ART  525 

1622308 

1 

76314A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 
-  ! 

19. oj  NONE 
! 

!IL  DECATUR 
! 

I960 

ART  526 

1622309 

1 

78314A41I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

i 

i 

1450! 
*  ! 

19.0! NONE 
! 

!IL  DECATUR 
! 

198C 

ART  527 

1622310 

78314A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

2.C! 

* 

! 

i 

1 4  50  i 

.  i 

19.0! NONE 

2 

!IL  DECATUR 

i 

1980 

ART  526 

1622251 

1 

90114A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

" 

i 

< 

1450! 
-  ! 

19. ci NONE 
; 

! IL  DECATUR 

2 

i  vac 

ART  529 

1622252 

1 

90114A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

i 

i 

U50! 
-  ; 

19,0! NONE 
! 

ilL  DECATUR 
! 

I960 

ART  530 

1622253 

1 

9C114A411 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

* 

i 

i 

1450! 

-  i 

19.0! NONE 
! 

!IL  DECATUR 
! 

1960 

ART  531 

1622254 

1 

9C114A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

■ 

i 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 

I 

!  XL.  OECATUR 

198C 

ART  532 

1622255 

! 

90114A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

i 

» 

1450! 

.  1 

19.0 ! NONE 

i 

! IL  DECATUR 

i 

I960 

ART  2418 

1595603 

l 

727  *  4f 41 ! 

1  ! 

20C.01 

200.0! 

35. CJ 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

! 

1500! 
-  ! 

1 9 . 0 ! NONE 
* 

!L A  NEW 
•  ORLEANS 

197! 

ART  2426 

1595604 

1 

727UF41! 
1  ! 

2CC.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

> 

i 

1500! 

-  i 

19.0! NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

APT  2439 

1595605 

i 

72754F41 ! 
!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

* 

• 

1500! 

-  i 

19 .0! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

197! 

AST  :uc 

1595EC6 

1 

r  <  i  1 1  A  >  i  f 
1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.C! 
35. CJ 

5.0! 

1.6! 

“ 

1 

2 

15uvi 

-  i 

W.  JlMNt 

1 

ilA  MW 
!  ORLEANS 

1V/8 

ART  245? 

1595207 

! 

72714A41! 
1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

* 

i 

i 

1500! 

-  i 

19 .0! NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

ART  246e 

1595208 

1 

72714A41! 
1  ! 

20C.0! 
200. 0! 

35. C! 
35. 0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

j 

1500! 

19.0! NONE 
i 

!LA  SEW 
•  ORLEANS 

1978 

ART  247e 

1 595209 

72714A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

19.0! NONE 

•LA  NEU 

1978 

! 

1  1 

20C.O! 

35.0! 

1.6! 

2 

•  j 

! 

•  ORLEANS 

ART  2456 

1595610 

i 

77714A41I 
!  ! 

20C.O! 

200.0! 

35.0! 
35. CJ 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1500! 

-  t 

19.0! NONE 

i 

•LA  SEW 
!  ORLEANS 

1972 

ART  2490 

1 59561 1 
! 

72714A411 
!  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

2 

i 

15C0! 
•  j 

19.0! NONE 

j 

!LA  NEW 
•  ORLEANS 

1978 

ART  2500 

1595612 

! 

727 ! 4*41 I 
1  J 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1500! 
•  ; 

1 9. 0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

ART  2518 

1 59561  i 

1 

72714A41! 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

i 

i 

1500! 
-  ! 

19.0! NONE 
; 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

ART  2520 

1595614 

j 

727 14*41  1 
1  1 

200. 0! 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

■ 

1500! 
-  ! 

19 .0 ( NONE 

i 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

•  1978 

ART  2538 

1595215 

1 

! 

72714A41! 
1  1 

!  1 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

! 

! 

35.  C! 
35. C! 

! 

{ 

9.0! 

1.6! 

! 

i 

! 

! 

1500! 
-  ! 

! 

! 

19.91N0NE 

i 

i 

! 

•LA  NEW 
•  ORLEANS 

i 

; 

I  1979 

T*3LC  7  -  DESCRIPTION  Of  VESSEL 
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ENCR! 
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I  CONST 

VESSEL  NAPE  AND  NUPdER  !  GUARD 
!  NUN8E® 

!  I  !!!!!!  1  !  !  t  ! 

!  !!!!!!!  !  !  !  I  ! 

(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORTATION  !!!!!!!  !  *  !  !  ! 


CO. 

) 

(CONTINUED)! 

1 

1 

!  ! 

1  I 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

< 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

ART 

25  AB 

1595616 

I 

72714A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

15C0! 

19.0IN0NE 

HA 

NEW 

! 

1979 

1 

t 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

*  ! 

! 

1 

ORLEANS 

i 

i 

ART 

2550 

1595617 

! 

72714*41 ! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.0!N0NE 

!La 

NEW 

i 

1979 

i 

! 

! 

1  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

j 

t 

ART 

2568 

1595618 

1 

72714*41 S 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19*0! NONE 

1LA 

NEW 

; 

1979 

i 

! 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1  •  o! 

•  i 

i 

! 

OPLEANS 

i 

i 

ART 

2578 

1595619 

i 

72714*41 1 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0ix0NE 

!LA 

NEW 

2 

1979 

1 

1 

!  i 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

*  2 

i 

• 

ORLEANS 

« 

i 

ART 

2588 

1595620 

I 

727 14*411 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.0'NCNE 

i  L  A 

NEW 

2 

1979 

! 

1 

1  ! 

2CC.0! 

35. Cl 

1.6! 

*  2 

! 

! 

ORLEANS 

2 

i 

APT 

259B 

1595621 

! 

727 1 4*41  ! 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.01NCNE 

!IA 

NEW 

2 

197« 

! 

! 

1 

!  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

i 

! 

ART 

2608 

1595622 

! 

72714*41 1 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1  500! 

19.01NONE 

lLA 

NEW 

j 

1979 

! 

! 

1 

!  1 

20C • 0 1 

35. C! 

1  •  6 ! 

*  i 

l 

! 

ORLEANS 

» 

! 

ART 

2618 

1593623 

1 

77714*41 | 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1979 

2 

! 

1 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  < 

! 

! 

ORLEANS 

1 

I 

ART 

2628 

1595624 

1 

727  14*41  1 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

; 

1979 

I 

I 

! 

1  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.61 

-  2 

1 

j 

ORLEANS 

i 

I 

ART 

2638 

1595625 

1 

72714*41 ! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

uooi 

19. C! NONE 

i  l  * 

NEW 

i 

1979 

! 

! 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

i 

ART 

2648 

1595626 

1 

72714*41  1 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 9.0! NONE 

!L  A 

NEW 

i 

1979 

! 

1 

!  1 

200.91 

35.01 

1.61 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

i 

ART 

2658 

1595527 

1 

727J4A41 l 

200.0! 

3  5  •  C 1 

9.0! 

-  I 

15001 

19.0! NONE 

1  LA 

NEW 

i 

1979 

i 

1 

1 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.6! 

-  | 

| 

! 

ORLEANS 

! 

1 

ART 

2668 

1595628 

» 

72714*41 1 

200.01 

35. Cl 

9.01 

-  1 

15001 

19.0! NONE 

1 L  A 

NEW 

! 

1979 

! 

1 

I 

!  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

! 

ART 

2678 

1595629 

1 

72714*41 1 

20C.0! 

35.  C! 

9.01 

-  1 

15001 

19.0IN0NE 

(LA 

NCI 

I 

1979 

■ 

j 

! 

i  1 

2CC.01 

35.01 

1*6! 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

! 

! 

ART 

2688 

1595630 

1 

72714*41 1 

200. Ot 

35. Cl 

9.01 

-  ! 

1500! 

19.0IN0NE 

lLA 

NEW 

1 

1979 

1 

1 

1 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.61 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

1 

ART 

2696 

1593631 

1 

72714*41 1 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  j 

15001 

19.0IN0NE 

lLA 

NEW 

! 

1979 

1 

1 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

ART 

2708 

1595632 

I 

72714*41 « 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

15001 

19.0! NONE 

!  L  A 

NEW 

! 

1979 

i 

1 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.6! 

-  1 

■ 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

2718 

1595633 

1 

72714*41 l 

200.01 

35.  C! 

9,0! 

-  i 

1500! 

19*01  NONE 

IL  A 

NEW 

! 

1979 

i 

! 

1 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

1 

I 

ORLEANS 

! 

! 

ART 

2728 

1595634 

1 

72714*41 ! 

200.01 

35. Cl 

9,0! 

-  i 

t  SCO  1 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1979 

j 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

i 

ART 

2738 

159563$ 

! 

72714*41 1 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1979 

i 

1 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

! 

! 

ART 

2748 

1595636 

I 

7271 4*41 ! 

200.0! 

35. Cl 

9.01 

-  j 

1500! 

1 9.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1979 

! 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

1 

! 

ART 

2758 

1595637 

! 

72714*41 1 

200.01 

35. Cl 

9.01 

-  i 

1500! 

1 9 .0 1 NONE 

ILA 

NEW 

I 

1979 

! 

I 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

! 

I 

ART 

276e 

1595688 

i 

7271 4*41  ! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1979 

! 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

ART 

2778 

1595689 

1 

72  7 1 4 A  41 1 

200*01 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 9.0! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1979 

! 

I 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I 

ORLEANS 

! 

! 

ART 

2768 

1595690 

1 

727 !  4*41 1 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1979 

! 

! 

! 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

*  j 

! 

« 

ORLEANS 

1 

! 

ART 

279B 

1595691 

I 

727  14*41  ! 

200.01 

35.C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1979 

! 

! 

1 

i  i 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

•  i 

1 

| 

ORLEANS 

! 

! 

ART 

2  SOB 

1595692 

1 

7/7 14A41 1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

1500! 

19.01N9NE 

ILA 

NCtf 

I 

1979 

! 

1 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

S 

t 

ART 

2818 

1595693 

1 

72714*41 | 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

I 

1979 

i 

! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

! 

! 

ART 

2825 

1595694 

1 

72714A411 

200.0! 

15. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.01N0NE 

ILA 

NEW 

! 

1979 

! 

1 

1 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

t 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

ART 

28  3B 

1595695 

I 

72714*41 1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

! 

1979 

1 

1 

1  1 

200. 0! 

35. C! 

1.6! 

.  ; 

2 

! 

ORLEANS 

! 

ART 

2C4e 

1595696 

1 

72714*41 1 

700.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

19.oixONE 

SLA 

NEW 

1 

1979 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  2 

! 

1 

ORLEANS 

2 

ART 

2/58 

1595697 

1 

72714*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15CQ! 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1979 

! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.61 

-  j 

! 

t 

ORLEANS 

2 

ART 

2868 

1595698 

1 

727 1 4 A  41 1 

20C.0! 

35.  C! 

9. Cl 

-  ! 

isooi 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1979 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

*  i 

i 

ORLEANS 

i 

! 

ART 

2878 

1595699 

I 

72714*41 S 

20C.01 

35.01 

9.0! 

-  | 

150oi 

19.oiNONE 

i  l  * 

NEW 

2 

1979 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

*  2 

1 

ORLEANS 

2 

i 

ART 

2680 

1595700 

2 

727 1 4*41 1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

isooi 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

1 

1979 

! 

2 

i 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

2 

j 

ORLEANS 

2 

♦ 

ART 

2898 

1595701 

i 

72714*41 ! 

200.0' 

35.01 

9.0! 

-  • 

1500! 

19. oi NONE 

!la 

NEW 

! 

1979 

2 

1 

i 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

l 

2 

ORLEANS 

i 

» 

ART 

2908 

1595702 

! 

72714*41 | 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 9.0! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1979 

i 

t 

i 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

2 

2 

ORLEANS 

• 

2 

ART 

2918 

i 395703 

i 

72714*41 1 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 9.oj  NONE 

ilA 

NEW 

1979 

i 

1 

; 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ; 

2 

j 

ORLEANS 

• 

2 

ART 

292B 

1595704 

j 

72714*41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

19.0! NONE 

*!LA 

NEW 

i 

1979 

i 

1 

i 

j  i 

200.0! 

35. c: 

1.6! 

-  i 

» 

! 

ORLEANS 

2 

i 

ART 

293B 

1595705 

! 

72714*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  f 

isooi 

19.0! NONE 

Jla 

NEW 

i 

1979 

i 

1 

i 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ; 

2 

I 

ORL» ANS 

! 

j 

ART 

294B 

1595706 

i 

7271 4A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1500! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1979 

; 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

t .  6! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

» 

1 

ART 

2958 

1595709 

l 

72714*41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

19. oi NONE 

ILA 

NEW 

i 

1979 

2 

! 

! 

!  1 

200. 0! 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

; 

* 

ORLEANS 

i 

2 

ART 

6C0B 

1620365 

1 

54614*41 1 

200. 0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1665! 

19. oi NONE 

i  LA 

NEW 

i 

1980 

j 

f 

1 

2  i 

200.0! 

35.01 

2.0! 

2 

*  i 

i 

! 

ORLEANS 

2 

ART 

6018 

162C366 

1 

54  6 14*41  i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

.  i 

1665! 

19.0'.N0HE 

!LA 

NEW 

2 

198C 

i 

i 

1 

1  ! 

200.0! 

35. Cl 

2.0! 

j 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

2 

ART 

AO?ft 

! 620367 

1 

54614A4T1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

16651 

19.0! NOME 

!LA 

NEW 

i 

1980 

! 

) 

1 

1  ! 

200.01 

35.  C! 

2.01 

“  1 

1 

CALcANS 

2 

« 

ART 

603B 

1620368 

1 

546  14*41 ! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

-  j 

1430! 

19.0! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1980 

2 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

*  i 

i 

! 

ORLEANS 

; 

i 

ART 

6048 

!62f J69 

J 

546 14*41  • 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

•  2 

16651 

19.0! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1980 

2 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

*  j 

! 

i 

ORLEANS 

2 

i 

ART 

6058 

(6<U370 

1 

54614*41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

16651 

19 .0 ! NONE 

*!LA 

NEW 

i 

1980 

i 

1 

l 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

2.0! 

i 

*  2 

2 

» 

ORLEANS 

j 

2 

ART 

6C68 

1620371 

1 

54614*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1665! 

19 .oj  NONE 

'.LA 

NEW 

i 

1980 

2 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

2 

j 

ART 

6078 

1620372 

1 

54614*41! 

200. J! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1665! 

1 9.0! NONE 

SLA 

NEW 

* 

1980 

< 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

J 

-  ! 

i 

j 

ORLEANS 

! 

i 

ART 

608B 

1620373 

! 

54614*41 S 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1450! 

19.0! NONE 

SLA 

NEW 

» 

1980 

i 

1 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

*  ; 

! 

2 

ORLEANS 

2 

j 

ART 

6098 

16203/4 

1 

54614*41 « 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

.  2 

145oi 

19. 0 ! NONE 

i  L  A 

NEW 

i 

198C 

! 

1 

i 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

ORLEANS 

! 

! 

ART 

6108 

1620375 

1 

783  !  4*  41  f 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1665! 

1 9.oInOKE 

i  LA 
! 

NEW 

1 

1980 

f 

1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

ORLEANS 

i 

2 

ART 

611B 

1620376 

I 

79314*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1665! 

19.0! NONE 

•LA 

NEW 

i 

1980 

i 

1 

I 

1  I 

200.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

j 

ORLEANS 

! 

i 

!  f  t  !  II!  fi  J  J  j  !  ! 

!  !  (  1  !  !  I  t  !  !  !  1  ! 


! VTCC !  DIMENSIONS  IDRAfT! 


NET  !  CODE! LENGTH] 
REGIS-!****!  REG.  ! 
TER  !  SEE!//////! 
TON-  STAGE !  OVER-! 
NA5E  !  IV  !  ALL  ! 


! CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 
!  !  EST  •  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 
!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC 1  3ASI  I 


/////!  HORSE 
LIGHT!  POWER 


!////////!  POINT  ! 


!  AO!  LINE-1  !  SUILT 


PASS-  !  (LIGHT )!////////// //////!TD!//////////|  OP  ! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RE«UlLT! 


TA8CC  i  -  OESCRZPTIOh  Of  VISSELS 


161 


ENGR! 

DIST1  ORERXTOR 


! 

VESSEL  NAPE  AND  NUNBCR  ! 

I 


C<  AST 
GjARD 
NUMBER 


IVTCC1  DIRENSICNS  1  DRAFT! 

NET  ICODEIIENCTHIBRDTHJ  ! 
REGIS-!****!  AES*  !  A  EG* 1  LOAD- ! 

TEA  l  SCE1 //////!///// J  ED  J 

ton-  {Page !  ovea-!ove*-i/////|  horse 

NAGE  !  IV  !  ALL  I  ALL  1LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  I  V  C  S  S  E  L 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  {OPERATING 
CARGO  I  FIXED  !  EGUIPNENT  |TC  BASE 

tnttttn  point  s  line-i  iaoi  line-i 

PASS-  1  (LIGHT)!/////// /////// //! TD! ////////// 
ENCERS  I  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 


! 

! 

YEAR  ! 
SUILT  I 
OR  ! 
•REBUILT! 


) 


(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT! AT1CN 


CO. 

ART  6128 

I 

(CONTINUED)! 

I62C377 

ART  613B 

I 

16203/6 

ART  614B 

1620379 

ART  61 50 

! 62C380 

ART  6168 

I62C381 

ART  617e 

1620362 

ART  6189 

1620383 

AIT  6198 

1620384 

ART  6208 

I62C385 

ART  6218 

! 62G384 

ART  6228 

! 62C367 

ART  6238 

I62C368 

ART  6268 

I62C389 

ART  62S8 

I62C390 

ART  6268 

162C391 

AST  6278 

J  62C392 

ARY  6.88 

! 620393 

ART  6298 

I62C394 

ART  6308 

1620395 

ART  6318 

I62C396 

ART  6328 

1620397 

ART  6338 

I62C398 

ART  6368 

162C399 

ART  6358 

•620400 

ART  6368 

1620401 

ART  6378 

1620402 

ART  6388 

I62C403 

ART  6390 

I 620404 

I  > 

AT  31 

1296933 

1 

AT  36 

1296936 

AT  33 

1296937 

AT  36 

1296938 

AT  GO 

1289460 

AT  62 

I29C466 

AJ  *3 

I 290469 

AT  <4 

! 29C490 

AT  45 

1290491 

AT  47 

1292184 

AT  48 

1292185 

AT  49 

1292186 

AT  51 

1292188 

AT  52 

1292515 

AT  54 

1 292517 

AT  55 

! 292518 

AT  56 

1292519 

AT  57 

1293961 

AT  se 

! 293962 

AT  59 

1293963 

AT  61 

*1293965 

AT  62 

•293966 

AT  63 

1294614 

AT  64 

1294615 

AT  65 

1294616 

AT  67 

1294618 

! 

! 

! 


t  ! 

78314A41 

200.0! 

! 

35. Cl 

1 

9.0! 

_ 

! 

I 

! 

1665! 

! 

1  9 .0 ! NONE 

!  i 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

78314X41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19. 0! NONE 

!  ! 

20C.01 

35.CI 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

78314A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1665! 

1 9 .0 ! NONE 

!  ! 

20  C • 0 1 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

783I4A41! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

1 9.0! NONE 
! 

I  I 

200.01 

35.  Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

783! 4X41 ! 

200.0! 

33.  C! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0 (NONE 

!  ! 

20C.0! 

35.  Ct 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

7631 4X41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0! NONE 

(  I 

200.01 

35. C! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

78314X41! 

200.0! 

33. C! 

9.01 

- 

! 

1665! 

1 9.0! NONE 
! 

!  I 

200.0! 

35. Cl 

2.0! 

I 

-  ! 

78314X41! 

20C.0I 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1665! 

1 9. Cl  NONE 
t 

I  1 

200.0! 

35.  Cl 

2.0! 

1 

-  ! 

76314X41! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1665! 

19.CS  NONE 

I 

I  I 

200.0! 

35.  CJ 

2.0! 

1 

-  ! 

76314A41! 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

I 

16651 

19.0! NONE 

I  I 

200.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

763 ! 4A41 1 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1665! 

19.0! NONE 

1  I 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

763I4A41! 

200.0! 

35.  Cl 

9.01 

■W 

! 

1665! 

19.0! NONE 

1 

I  1 

200.0! 

35. C! 

2.2! 

1 

-  1 

7831 4A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

1665! 

1 9 . 0 ! NONE 

i  I 

20C.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

70314X41 ! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1665! 

1 9 ■ 0! NONE 

I  1 

200.0! 

35.  Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

78314X411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.01  NONE 

1 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

2.0t 

! 

-  | 

76314X411 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1665! 

1 9 • 01  NONE 

1  I 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

783I4A41 I 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1665! 

19.0! NONE 
! 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

78314X41! 

20C.0I 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1665! 

1 9.0 ! NONE 

1 

I  ! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

.78314X41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.01  NONE 

I  I 

200.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

76314X411 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0 (NONE 

1 

1  I 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

78314A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0! NONE 
! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

78314X41! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0! NONE 
! 

I  1 

20C.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

78314X41 ] 

200.0! 

35.  C» 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0! NONE 
! 

!  1 

20C.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

76314A41 ! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

16651 

19.0! NONE 
! 

I  1 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  1 

78314X411 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0INONE 

1  ! 

200.01 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

78314X41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0! NONE 
! 

I  1 

200. 0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

76314X41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

1 9 .0! NONE 
! 

I  ! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

70314X41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1665! 

19.0! NONE 
! 

I  ! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

I 

-  ! 

88514X41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

1 5.8 ! NONE 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

685I4A41I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

14921 

IS. 8! NONE 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

88514X41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1492! 

1 5. 6! NONE 

1  f 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

66514A41 l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14921 

15.8! NONE 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

62714X41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1486! 

1S.8IN0NE 

! 

I  I 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

666! 4X41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 474  j 

1 5.4! NONE 

i 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

86614X41! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

15.4iN0NE 

! 

I  I 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

66614X41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

15.4! NONE 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

86614X41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

1 5 .4 ! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

86614X41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

15.4!  NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

! 

-  ! 

06614X41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

15.4! NONE 
! 

!  ! 

193.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

866 !  4X41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

15.4! NONE 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

86614X41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

14741 

15.4IN0NE 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  I 

86614X41 ! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

15.4IN0NE 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

66614X41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

15.4 ! NONE 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

66614X41! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

15.4 ! NONE 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

866(4X41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

IS .4! NONE 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

86614X41* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

1 5.4 {NONE 
! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.9J 

I 

-  ! 

86614X41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

1 5 .4 ! NOME 
! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.9! 

t 

-  1 

86614X41 ( 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1474! 

1 5.4! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

86614X41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1474! 

1 5 .4! NONE 
• 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

06654X41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

1 5 .4  j  NONE 
! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

86614X41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

1 5.4 ! NONE 
! 

I  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

I 

-  ! 

66614X41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

15.4IN0NE 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

a  | 

86614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

1 5 .4! NONE 
! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

a  f 

66614A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1474! 

1 5. 4! NONE 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.91 

I 

-  ! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!  L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! L A  NEW 

1  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
! LA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
I  LA  NEW 
•  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
t L A  NEW 
!  ORLEANS 
{LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
f  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  (EW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 
I 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CNCftl 

1 VTCC 1 

DIMENSIONS  1RRAFT1 

(CAPACITY! 

MICH-  ! 

l  V 

£  5  S  E  L  ! 

1 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  1C0DE1LEN6THIBRBTH! 

! 

1 

1 

EST  !  CAR60  HANDLING 

IS  ICPtMT IHS  1 

! 

— — — — — 

REGIS-!****! 

REC.  1 

REC*! LOAD-! 

1 

CARSO  1 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1TCI 

SASE  1 

tut  1 

I  COAST 

TER  I  SEE!//////!/////! 

ED  1 

1 ////////! 

POINT  !  LINE 

-1 

1*0! 

LINE-1  1 

CUILT  ! 

VESSEL  MARE 

AMR  NUMBER 

!  6UARI 

TON-  IPAOCt 

OVER-1  OVER*! ///// ! 

HORSE! 

PASS"  !  (LHHT SI/////////////// MIDI ////////// 1 

OR  ! 

1  NUMBER 

NA6E  t  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILICKT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

ICE! 

LINE-I  1 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO. 

1 

1 

RIVER  TRANSPORTATION 

1  1 

1  1 

1  1 

i 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

! 

1 

I 

! 

AT  6ft 

1296619 

86616A611 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1474! 

1 5.41  NONE 

!LA 

NEW 

1964  ! 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

i 

ORLEANS 

! 

AT  69 

1289152 

*6816*61 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

14801 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1962  1 

1 

1  1 

T95.0! 

35. C! 

1.8! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

! 

AT  71 

1285156 

668 1 AA61 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

•  i 

ueoi 

14.9IN0NE 

ILA 

NEW 

1962  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

1 

1 

ORLEANS 

1 

AT  76 

1289157 

668  16A61 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14801 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1962  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

1 

AT  75 

1285256 

66  8 1 6  A  61  1 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  i 

1480) 

14.91N0NE 

!LA 

NEW 

1962  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

AT  76 

1285257 

66816A61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1480! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1962  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

i 

! 

ORLEANS 

! 

AT  77 

128925ft 

66816*61 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1480! 

1 4 . 9  j  NON t 

!L  A 

NEW 

1962  ! 

1 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

1 

AT  76 

1285259 

668  1 6A  61 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

14801 

1 4.9! NONE 

!LA 

NEW 

1962  ! 

I 

I  1 

19S.0! 

35.0! 

1.8! 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

1 

AT  79 

1289260 

66  8 1 4  A  61  t 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1480! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1962  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

! 

AT  80 

1289261 

66  8 1 6  A  61 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1480! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW 

1962  I 

t 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

AT  ftl 

1291388 

6681 6A61 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1480! 

14 .9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1962  I 

AT  82 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

l 

1291389 

666I6A61 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

■  | 

14805 

14.9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1962  ! 

AT  83 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

“  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

1291390 

66816A6M 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1480! 

14 .9 !  NONE 

•LA 

NEW 

1962  ! 

AT  66 

| 

1  l 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

1291391 

668  1 6 A61 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1480! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1962  ( 

AT  83 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

1291392 

66816A611 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

15081 

1 7.8! NONE 

•LA 

NEW 

1963  ! 

AT  101 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

1566101 

6SS16A61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14831 

18.8! NONE 

!  LA 

NEW 

1975  ! 

AT  102 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

1566102 

68816*61! 

195.0! 

3  5  •  C  t 

9.01 

-  i 

14831 

1  8.8! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

AT  103 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  j 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1566105 

68816*611 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1  483  1 

18.8! NONE 

ILA 

NEW 

1975  1 

AT  106 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

i 

1566106 

63816A61! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1483! 

18.8! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

AT  107 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

j 

ORLEANS 

! 

1566107 

68816*611 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1483! 

18.8! NONE 

Ila 

NEW 

1975  1 

AT  108 

! 

1  1 

195.01 

35.  Cl 

1.7! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

1566108 

68816A61! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1483! 

18.6! NONE 

ILA 

NEW 

1975  1 

AT  109 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.71 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

1 

1566109 

66616*611 

195.01 

35. C! 

9.01 

-  j 

1483! 

18.8  1  NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

AT  110 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

1566110 

68816*61  I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1483! 

18.8! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

AT  111 

1 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.7! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1566111 

*8816*61! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

•  | 

1483! 

18. 8! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

AT  112 

1 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1566112 

63816*611 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1483! 

18.8! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

AT  113 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

I 

1566113 

68816*611 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

•  1 

14831 

18.8{ NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

AT  116 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.71 

-  I 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1566116 

688(6*61! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1483! 

18.6! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

AT  115 

1 

1  I 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

• 

1566115 

68816*61! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

•  I 

1483! 

1  8. 8 1  NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

AT  116 

1 

1566116 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

; 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

68616*61! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  1 

1483! 

18.S1N0NE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

AT  117 

1 

1566117 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

J 

! 

ORLEANS 

! 

*8616*61  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

«  1 

14831 

18. 8! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

AT  116 

1 

1566118 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

68816*61 l 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1483! 

1  8.8 {NONE 

ILA 

NEW 

1«75  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

i 

1 

ORLEANS 

! 

AT  119 

1566119 

68816*61 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1483! 

1  8 . 8  j NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

1 

1566120 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

1 

AT  120 

68614*61 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  j 

14831 

18.8 1  NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

AT  121 

1 

1566121 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

! 

; 

ORLEANS 

! 

68814*41  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1483! 

18.8! NONE 

Ila 

NEW 

1975  ! 

! 

1566122 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

i 

J 

ORLEANS 

! 

AT  122 

68814*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1483! 

1 8.8 {NONE 

I  LA 

NEW 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

j 

! 

ORLEANS 

i 

AT  123 

1566123 

68814*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

.  t 

1483* 

18.8! NONE 

ILA 

NEW 

1975  1 

1 

1566126 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

! 

AT  126 

6881  4*41  • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1483! 

18.5! NONE 

Ila 

NEW 

1975  ! 

1566125 

1  *  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

{ 

AT  125 

68814*41  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1483! 

16.6! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

I 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  i 

! 

t 

ORLEANS 

1 

AT  126 

1566126 

68814*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1483! 

16.8 1  NONE 

ILA 

NEW 

1975  1 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

j 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

AT  127 

1566127 

6eei4*4ii 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1483! 

18.8! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

; 

-  ! 

f 

1 

ORLEANS 

1 

AT  12ft 

1566128 

68814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1483! 

18.8! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

; 

-  • 

j 

i 

ORLEANS 

! 

AT  129 

1566129 

68814*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1483! 

18.31N0NE 

Ila 

NEW 

1«>75  ! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

» 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

AT  13C 

! 566130 

68814*41  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1483! 

18. 8 1  NONE 

•LA 

NEW 

1075  ! 

• 

!  • 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  1 

l 

! 

ORLEANS 

! 

AT  131 

! 566131 

68814*41 { 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1483! 

1 3.31  NONE 

ILA 

NEW 

1075  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  1 

! 

! 

oufits 

j 

AT  132 

1566132 

68814*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  « 

1483! 

1 8 . 5 ! NONE 

!L* 

NEW 

1075  ! 

J 

•  ?  t 

*.71 

I 

1 

» 

« 

« 

AT  133 

1566133 

!  68814*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1483! 

1 8*  3 1  NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  1 

i 

! 

ORLEANS 

i 

AT  136 

1566136 

1  68814*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

14831 

13.5! NONE 

•LA 

NEW 

1975  i 

i 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  1 

; 

j 

ORLEANS 

i 

AT  135 

1566135 

1  68814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1463! 

18.61NQNE 

•LA 

NEW 

1975 

! 

t  1  ! 

195.01 

35. C! 

1.7! 

i 

•  ; 

i 

! 

ORLEANS 

! 

AT  136 

1566136 

!  *8814*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1483! 

le.aiNCNE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

j 

.  ; 

i 

! 

ORLEANS 

AT  137 

•566137 

!  68814*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1 46  li 

1 5. 5 1  NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

i 

1  •  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

i 

.  j 

i 

i 

ORLEANS 

! 

AT  13! 

1566138 

1  68814*41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

• 

1 46  jj 

18.8! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

; 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

| 

~  i 

1 

i 

ORLEANS 

AT  139 

•566139 

i  68814*41  1 

155.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

15.31  NONE 

iiA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

1  95.0! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

AT  160 

1566160 

!  68814*61 J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

*483! 

15.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

I 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

) 

! 

ORLEANS 

! 

AT  161 

1566161 

!  68814*41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1453! 

1  8. 8 ! NONE 

•LA 

NEW 

1075 

I 

1 

! 

1  !  1 

!  !  1 

1  1  1 

195.01 

i 

1 

35.  C! 
i 

i 

1.7! 

j 

t 

i 

! 

.  i 

j 

i 

i 

j 

i 

2 

! 

i 

ORLEANS 

WW  J'I'Wl  !,l  V.J.  .mW* 
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EN«R! 

»IST! 

VESSEL  MAKE 

OPERATOR 

AMD  NURSE* 

1  COAST 

1  CUAKO 

!  NUMBER 

1VTCCI  DINENilONS  (DRAFT! 
RET  1  CORE  I  LENGTH! BRRTHI  ! 

1R£GU-I‘**«!  REG.  I  REG.ILOAD-! 
TER  1  SCEI//////I/////I  (t  1 
TON-  IRRGE!  OVER-IOVEN-I llllll 
NRGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

(CAPACITY!  HX4H-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  1ST  !  CARSO  HANKINS  IS  iORERATXNS 

!  CARSO  !  FIXES  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  t AOt  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LISHT) ! ////////////////!T»! ////////// 
POWER!  CHEERS  !  (FEET) )  LINE-2  ICE!  LINI-2 

!  ! 

!  ! 

1  YEAR  ! 

!  0UILT  t 

!  OR  1 

! *RE8U2LT| 

(32)  AMERICAN 
CO. 

! 

«m*  TRANSPORTATION 

(CONTINUE*) ! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

t 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

9.0! 

1.7! 

1 

! 

! 

1 

1463! 

! 

1 

1 

i 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

J 

( 

! 

AT 

142 

1564142 

1 

1  68814**1 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

* 

18.81N0NE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  ! 

! 

AT 

143 

! 564143 

1 

66814A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. CJ 
33.01 

9.0! 

1.7! 

- 

1483! 

-  ! 

1 8.8 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  I 
! 

AT 

144 

1564144 

t 

1  68814A41! 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
33.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1483! 

-  1 

1 6.6! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  1 

1 

AT 

145 

1544145 

1 

1  6681 4A41 1 

(  t 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

1483! 

-  ! 

1 8.8 (NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1975  ! 

AT 

146 

1564146 

(  68614*41 1 

1  1  ! 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.7! 

— 

1483! 

-  ! 

18.6U0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  ! 

! 

AT 

147 

1564147 

I 

!  66814A41I 

1  1  1 

19S.0I 

195.01 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

- 

1483! 

-  ! 

1S.61N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  ! 

! 

AT 

148 

1564148 

1 

1  60814*41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. CJ 

9.01 

1.7! 

1463! 
-  ! 

18.8IN0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  ! 

! 

AT 

149 

1564149 

1 

1  6881**41 { 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

— 

14631 
-  ! 

16.81N0NE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  ! 

! 

AT 

150 

1564150 

1 

1  6681 4*41 1 

!  I  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.71 

— 

1463! 

-  ! 

16.8IN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  ! 

! 

AT 

151 

1564151 

I 

1  66914*41 1 

1  1  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.01 

1.8! 

- 

1446! 

-  1 

18.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

AT 

152 

1564152 

! 

!  66914*41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.81 

• 

1446! 

-  ! 

18.71K0NE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1976  ! 

! 

AT 

153 

1  564153 

1 

I  689I4A411 

I  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

14411 
-  1 

18.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

AT 

154 

1564154 

1 

!  68914*41 1 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. CJ 

9.01 

1.8! 

“ 

1446! 

-  ! 

1 6*71  NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  ! 

! 

AT 

155 

1564155 

1 

1  68914*411 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.81 

- 

1448! 
-  ! 

16.7! NINE 

1 

ILL  NEU 

I  ORLEANS 

1974  ! 

! 

AT 

156 

1564156 

1 

1  68914*41! 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1448! 
-  ! 

18.7! NON* 

i 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1976  ! 

1 

AT 

157 

1564157 

1 

(  68914*41! 

!  1  1 

193.0! 

193.01 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1446! 
-  1 

18.7iN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

1 

AT 

158 

1564158 

1 

1  68914*41! 

!  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

14481 

16*7 {NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

I 

AT 

159 

1564159 

1 

1  68914*41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1446! 

-  1 

16.71N0NE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

AT 

16C 

1564160 

l 

1  66914*411 

!  1  1 

195.01 

193.0! 

35.CI 
35. C! 

9.01 

1.5* 

- 

1448! 
-  I 

18.7! NOME 

1 

! L A  NEW 
!  GUtiANS 

1976  ! 
! 

AT 

161 

1564161 

1 

I  68914*411 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

— 

1446! 

-  ! 

1 8 . 7 ! NONE 

l 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 

! 

AT 

162 

1564162 

1  68914*41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

1.8! 

1448! 

-  1 

16.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

AT 

163 

1564163 

1 

1  68914**1 | 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1446! 
-  ! 

16.7IN0NE 

! 

ILA  NEW 
]  ORLEANS 

1976  ! 
! 

AT 

164 

1564164 

1 

1  6891***1! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1446! 
-  ! 

18.7! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

AT 

165 

1564165 

1 

1  68914*411 

1  t  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1446! 
-  ! 

18.7JN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  1 
! 

AT 

166 

1564166 

I 

1  68914*411 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.  CJ 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1446! 
-  ! 

16.7 iNONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  1 
I 

AT 

167 

1564167 

1 

1  68914*41! 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1448! 
-  I 

18.7IN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
1 

AT 

168 

1564168 

l 

!  68914*41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1448! 

-  ! 

1 8.7! NONE 
! 

ILA  NEU 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

AT 

169 

1564169 

! 

1  68914*41! 

1  !  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35. C! 

9.01 

1.6! 

” 

1448! 
-  ! 

1 8.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

AT 

17C 

1564170 

! 

1  68914*41 J 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1446! 
-  ! 

16.7 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
(  ORLEANS 

1976  ! 
! 

AT 

171 

1564171 

! 

1  68914*411 

1  1  1 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

1446! 
-  ! 

1 6. 7! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

AT 

172 

1564172 

1 

l  68914*41! 

!  (  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. C! 

9.01 

1.8! 

“ 

1446! 
-  ! 

1 8.7 ! NONE 
! 

I  LA  NEW 

I  ORLEANS 

1974  ! 
! 

AT 

173 

1564173 

1 

1  68914*411 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

- 

1448! 
-  ! 

18.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  ! 
J 

AT 

174 

1564174 

l 

!  68914*41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

* 

1446! 
-  ! 

18.7IN0NE 

t 

1 L A  NEW 
!  ORLEANS 

1976  ! 
! 

AT 

175 

1564175 

1 

!  689!' VI! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

— 

1448! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1976  ! 
! 

AT 

176 

1564176 

! 

1  68914*461 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

1470! 
-  ! 

18.8 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1980 

AT 

177 

1564177 

l 

1  68914*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1470! 
-  ! 

1 8.8! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1980 

AT 

178 

1564178 

{ 

!  68914*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.01 

1.7! 

“ 

1470! 
-  ! 

18.8’NONE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1980 

AT 

179 

1564179 

1 

1  66914*461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

“ 

1470! 
-  ! 

18.8! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1980 

AT 

180 

1564180 

1 

I  68914*46! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.71 

- 

14701 

1 8. 8! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1980 

| 

AT 

181 

156*181 

1 

1  66914*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

* 

1 4  7  0 ! 
-  ! 

18. 8! NONE 
! 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

198C 

AT 

182 

(564192 

l 

!  68914*46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  CJ 

9.0! 

1.7! 

** 

1470! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I960 

I 

AT 

183 

1564163 

1 

!  68914*46! 

1  1  ( 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1470! 
-  ! 

16.81  NONE 
! 

ILA  NEU 
!  ORLEANS 

I960 

AT 

184 

1564184 

1 

1  66914*46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

1470! 
-  ! 

18.8! NOME 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1980 

AT 

185 

1564185 

! 

J  68914*46! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

- 

1470! 
-  ! 

18. 61 ^ONE 
* 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

1980 

AT 

186 

1564166 

i 

1  68914*46! 

i  i  2 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

it  /*« 

9.0! 

1.7! 

i 

1470! 

1 8. 61  NONE 

ILA  NEW 

198C 

AT 

187 

j  564187 

1 

j  689UA46i 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.01 

1.7! 

-  i 

] 

1470! 
-  ; 

18.01NONE 

! 

!LA  NEW 
i  ORLEANS 

I960 

AT 

168 

1564168 

1 

1  68914*461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1470! 
-  ! 

1 8. 6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1980 

AT 

189 

1564189 

i 

1  68914*46! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

1470! 
-  ! 

1 3. 6 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

j 

1980 

AT 

190 

1564190 

i 

•  68914*461 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

1470! 
-  ! 

18. 8! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1900 

AT 

191 

1564191 

1 

1  66914*461 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

1470! 
-  ! 

18*8! NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

198C 

! 

AT 

192 

1564192 

1 

1  68914*46! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

1470! 
-  ! 

13.8lt.0NE 

i 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

i 

1980 

AT 

193 

1564193 

i 

1  68914*461 

!  !  I 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1470! 
-  ! 

18. 8! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1°8C 

AT 

194 

1564194 

l 

1  66914*461 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

1470! 
-  ! 

18.8 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

I960 

AT 

195 

1584195 

1 

1 

l 

•  68914*46! 

2  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35. C! 
35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.7! 

i 

i 

1470! 
-  ! 
J 
! 

18.81  NONE 
! 

! 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

» 

i 

! 

1 

198C 

VESSEL  N*NE  AH6  NUR6ER 


!  COAST 
!  GUAJtO 
!  NLH8ER 
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i  ivTCC!  DIMENSIONS  13RAFT!  ICARACXTYI  HI6M-  !  I  V  E  S  S  E  L 

„„  Sun  LMCTHl«»1hl  !  !  EST  l  CMSO  MHllllf  IS  !CM»*TI*C 

-IKM1-  *"*!  I  I  e*'M  '  ”»»  1  ««!'«*«  'tt!  e‘st. 

I^TFt5  !  Sff !//////!/////!  £0  !  !////////!  ROINT  I  LXNE-t  1*0!  LIKE-1 

"I-  !m«!  O«i-IOV£R-I/////I  HORSE!  P»JS-  !aiSHt>|////////////////JTO!////////// 
I  MCE  I  IV  !  AIL  1  ALL  ILICHT!  ROVER!  ELCERS  !  (EEETI!  LINE* 2  !EE!  LINE  2 


E32)  AMERICAN  RIVER  TRANSRORT I ATICN 
CO.  ! 

(CONTINUER) ! 

AT  301  !‘»<» 

! 

AT  3C2  I423E12 

! 

AT  303  !623eiS 

! 

AT  SCA  I42JEH 

! 

AT  3C5  I623E1S 

I 

306  J62J816 

! 

AT  3C7  I  623817 

I 

AT  308  1623818 

AT  30^  1623819 

AT  31C  1623620 

! 

AT  311  1*23821 

AT  312  1623622 

AT  31!  1623823 

AT  314  1623624 

i 

AT  315  1623625 

! 

AT  316  1626177 

AT  317  1626178 

AT  318  1626179 

! 

AT  319  1626180 

AT  320  1626181 

AT  321  1626182 

AT  322  1626183 

AT  323  J626184 

AT  324  J626185 

AT  325  1626186 

AT  326  1626187 

AT  327  1 626188 

AT  321  j626189 

AT  329  1626190 

AT  330  1626191 

AT  331  UHH2 

AT  332 

AT  333  J«<1« 

AT  334  j6?6195 

AT  335  j  6261 96 

AT  336  1627987 


1627993 

1 

1627994 

1 

1627995 

1 

1627996 

I 

1639621 

1 

1636922 

! 

1639623 

1 

1639624 

1 

1639625 

I 

<639626 

1 

1639627 

! 

1639628 

I 

1639629 

I 

! 

1 


1  TEA*  ! 
1  RUILl  ! 
)  0*  ! 
{•AieUXLTt 


70014*46!  195.01  35. C!  9 
1  1  193.01  35.01  1 

70014*461  195.01  35.01  9 

{  {  195.0!  35.0!  1 

70014*46!  195.0!  35. C!  9 
|  |  195.0!  35. C!  1 

70014*461  195.01  35.0!  9 

|  i  195.01  35. C!  1 

70014*461  195.0!  35. Cl  9 
1  1  195.01  35. C!  1 

70014A46!  195.0!  35. C!  9 
l  !  195.0!  35. C!  1 
70014*46!  195.0!  35. C!  9 
!  1  195.0!  35. C!  1 

70014*46!  195.0!  35.0!  9 

1  !  195.01  35. Cl  1 

70014*46!  195.0!  35. Cl  9 
!  1  195.0!  35. Cl  1 

70014*46!  195.0!  35. C!  9 
1  l  195.0!  35. C!  1 
70014*46!  195.0!  35. C!  9 
!  ]  195.01  35. C!  1 

70014*46!  195.01  35.01  * 

•  |  195.0!  35. C!  1 
700! 4*461  195.0!  35. C!  4 

•  1  195.0!  35. C! 

70014*461  195.01  35.C!  1 

•  1  195.0!  35. C! 

70014*461  195.0!  35. C! 

1  !  t«5.0!  35.0! 

69814*46!  195.0!  35.01 
1  1  195.01  35. Cl 

69814*461  195.0!  35. C! 

•  1  195.0!  35. C! 
696I4A461  195.0!  35.C! 

j  1  195.0!  35. C! 

69814*46!  195.0!  35.C! 

!  I  195.0!  35. C! 

69814*46!  195.0!  35. C! 

•  1  195.01  35.0! 

69814*46!  195.0!  35. Cl 

1  1  195.0!  35. Cl 

69814*46!  195.0!  35.C! 

1  I  195.0!  35. C! 
69814*46!  195.0!  35. C! 

I  !  195.0!  35. C! 

69814*46!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. Cl 

69814*46!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

69814*461  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35. C! 

698J4A46I  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35.0! 

698I4A46!  195.0!  35.0! 

!  1  195.01  35. C! 

69814*46!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.01 

69814*46!  195.0!  34. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

69814*461  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.01 

698I4A46!  195.0!  35. C! 

!  J  195.01  35.01 
69814*461  195.0!  35. C! 

J  !  195.0!  35.0! 

69814*46!  193.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.01 

69814*461  195.0!  35. Cl 
i  1  193.01  33.01 

69814A46!  193.0!  35. Cl 
1  1  195.01  35. C! 

698UA46!  193.0!  3$.C! 

(  I  195.0!  35.01 
69814*46!  195.01  35. C! 

!  1  195.0!  35.01 

69814*46!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

69814*461  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

69814*46!  195.0!  35.01 
!  !  195.0!  35.C! 

69814*46!  195.01  35.0! 

J  !  195.0!  35. C! 
69814*461  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

69814*46!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

698! 4A461  195.0!  35.0! 

f  !  195.0!  35.0! 
99414448!  193.01  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

V94I4A481  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35. C! 

99414*481  195.0!  35. C! 

J  1  195.0!  35. C! 

99414*48!  195.01  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

99414*48!  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35. C! 

99414*48!  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35. Cl 

99414*48!  195.0!  35.0! 

I  !  195.01  35. C! 

99414*481  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.C! 

99414A48!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.C! 

!  I  1  ! 

I  !  11 


9.0! 

- 

15111 

19.0! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

1.6! 

.  j 

i 

9 . 0 1 

- 

1511! 

19. oj  NONE 

1.61 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

1.6! 

.  i 

! 

9.0! 

- 

i5*»  t  i 

19.0IN0NE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1511! 

19.01NONC 

1.6! 

.  i 

! 

9.0! 

- 

1511! 

19 .0! NONE 

1.6! 

.  i 

! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

1.6! 

-  t 

! 

9.0! 

- 

1511! 

1 9 .0 ! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

m 

1511! 

19.0! NONE 

1.6! 

-  1 

! 

9.0! 

- 

1511! 

19.01N0NE 

1.6! 

-  ! 

i 

9.0! 

- 

1511! 

19. o! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1511! 

19.0! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1511! 

19.01N0NE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.C! 

m 

1511! 

19.01  NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8. 9 1N0NE 

1.6! 

-  1 

i 

9.0! 

- 

1475! 

13.91  NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9INCNE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1 5.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

16.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

16.9U0NE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

18. 9 1N0NE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9'NONf 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0' 

- 

1475! 

18.9 ! NONE 

18.91NCNE 

! 

18. 9 1  ACNE 
! 

18.9! NONE 
I 


9.0! 

- 

1475! 

16.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

16.9! NONE 

1.6! 

-  I 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8.9 1N0NE 

1.61 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

14751 

1 8.9 1  NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

_ 

1475! 

16.91  NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1 6.9 ! NONE 

1.6! 

-  1 

1 

9.0! 

- 

1475! 

18.9 ! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1 6. 9 1  NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9! NONE 

1.6! 

-  1 

1 

9.0! 

- 

1475! 

18.9 ! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9! NONE 

1.61 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8.9! NONE 

1.61 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

18.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8. 9 !  NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.01 

- 

1475! 

15.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

I 

?.CI 

•  mi 

4 • f  01 *nwr 

1 1 6! 

-i 

! 

9.0! 

- 

1475! 

16.9IN0NE 

1.6! 

—  i 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1  6.9 !  NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.01 

- 

1475! 

16.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

16.9 ! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

16.9IN0NE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

1 8. 9 ! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

18.91N0NE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1475! 

16.9IN0NE 

1.6! 

-  ! 

! 

I LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  M(V 
!  Of LEAHS 
ILA  HE V 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
! L *  NEW 
{  ORLEANS 
!L*  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
I  ORLEANS 
!L*  HEW  ! 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!L A  NEW 
!  ORLEANS 
!L*  NEW 
!  ORLEANS 
!L*  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
(  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
t  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!IA  MEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
JLA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  OILCANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
it,*  ticu 
j  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
J  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
1 
1 
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€K«M 

DISTi  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

!  COAST 

I  SUMO 

I  NUMBER 

(VICE  1  DIMENSIONS  (DRAfTl 
NET  JC0DEIL£N6TH!8PDTH!  1 

MCXS“!****I  RC«.  (  PE6.1L0AD-1 
TE«  !  SEE! ////// (/////!  ED  ! 
TON-  (PAGE!  OVE»-!OVEt-!/////l 
NACC  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

HORSE 

POVER 

ICAPAC1TYI  HICK-  !  !  V  1  S  S  t  L  ! 
1  1  ESI  I  CAXGC  LANOLINS  IS  IOPEFAYINC  1 
I  CASCO  i  FIXES  1  ECUIPNENI  ITC!  (AH  1 
IF///////I  POINT  |  LINE-1  ! AOI  LlNC-1  i 
1  PASS-  |(i.ISHT>l////////////////IIO!//////////l 
I  INCCNS  !  (FEET)!  LIKE-P  ICE!  LINt-I  I 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

! 

J 

(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT  ! ATICN 

CO.  i 

(CONTINUED)! 

1  ! 

1  1 

i  1 

(  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

AT 

355 

J635430 

l 

994UA4S! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

I.o! 

1475! 

-  ! 

18.91  NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1901 

AT 

356 

1635631 

994  I4A4SI 
(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

U75I 
-  ! 

10.9! NONE 
! 

!L*  NEW 

I  ORLEANS 

1901 

j 

AT 

357 

1635632 

994 (4  A  48( 

!  ! 

195.0! 

19S.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

U75! 

-  ! 

1 8. 9! NONE 
! 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

1901 

AT 

358 

1635633 

! 

99414A48I 
!  t 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

1 

1 

14751 
-  ! 

1 8 .9 ! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT 

359 

1639634 

! 

994I4A48I 
!  ! 

1*95.0! 
195. Of 

35. Ci 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1475! 

18.9INCNE 

! 

!L A  MV 

1  ORLEANS 

1981 

AT 

360 

1635635 

! 

994I4A48I 
!  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

2000! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IEA  NEW 

1  OALEANS 

uei 

j 

AT 

361 

(635636 

t 

994UA48I 
i  t 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1475! 

-  I 

10.9!  NONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

< 

AT 

362 

(635637 

J 

994(4146! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Zl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1475! 

-  ! 

10.9! NONE 
! 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1981 

AT 

363 

(639638 

994J  4A461 
(  i 

193.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1475! 

-  1 

1 8.9! NONE 
! 

1  LA  NEW 

1  ORLEANS 

1981 

AT 

J64 

(639639 

J 

99414A48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

‘ 

2000! 

-  ! 

16.0! NONE 

I 

[LA  MEL 

1  OSLKMS 

1981 

AT 

365 

(639640 

9UI4A48! 

(  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

2000! 

-  ! 

18.9INCNE 

! 

!  L A  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT 

366 

(639641 

! 

994(4A48! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1475! 

-  ! 

16.9f NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT 

367 

1639642 

l 

994(4*401 

I  ! 

195.0! 

193.0! 

35. C! 
35.  Ci 

9.0! 

1.5! 

' 

2000! 

-  I 

1 0 . 9 ! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1901 

AT 

368 

(639643 

; 

994(4*48! 

!  ! 

195. C! 
195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.G! 

1.6! 

1475! 

-  1 

1  8.9! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1901 

AT 

369 

(639644 

j 

994(4*48! 

(  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

5.0! 

1.5! 

“ 

2000! 

-  1 

10.9! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1981 

AT 

37C 

(639643 

! 

994(4*48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 
35. Ci 

9.0! 

1.5! 

“ 

2000! 

-  ! 

10.9INONE 

! 

ILA  MEL 

1  Orleans 

1901 

AT 

5018 

(503423 

1 

945(4*41! 
i  l 

200. 0! 
20C.C! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 

-  ! 

17.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5C?a 

(503483 

J 

945(4*411 
t  ( 

20C.0! 

20C.0I 

35.C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1635! 

-  ! 

1  7. 7  !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5030 

1303404 

I 

960I4A41  1 
(  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 

“  ! 

17.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I960 

AT 

SCAB 

(505345 

( 

960(4*41! 

!  ! 

ZOC.O! 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 
-  I 

17.7 (NONE 
! 

! LA  NEW 

1  oaleans 

1966 

AT 

5039 

1 505346 
! 

960(4*41 1 
!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

** 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5068 

(505347 

! 

960(4*41! 
i  i 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1635! 
-  I 

17.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

507B 

(505346 

l 

960(4*41! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

16351 
-  I 

17.7! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

508B 

1505349 

! 

960(4*41! 

I  ! 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

16351 

17.7 ! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

3C9B 

1505350 

! 

960I4A41I 
t  ! 

200.01 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17,7! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5106 

1305351 

l 

96014*41 1 
!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.61 

- 

1435! 
-  1 

17.7 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5118 

1505352 

1 

960(4*41! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

— 

1635! 
-  I 

17.7J  NONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5126 

1505397 

960(4*41! 

1  ! 

20C.0! 

200.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 

17.71  NONE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5130 

1505390 

» 

960(4*411 

I  ( 

20C.0! 

20C.O! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1635! 
-  I 

17.7! NONE 
! 

ILA  MEL 

1  OALEANS 

1966 

AT 

SUB 

1505399 

I 

960 14 A  41 ! 

!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

" 

1635! 
-  ! 

1 7.7 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5158 

(505400 

( 

960(4*41! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

' 

1635! 
“  1 

1 7.7 !  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1906 

AT 

5160 

1505401 

960 ! 4 A  41  1 

i  ( 

200.0! 

200.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

' 

1635! 
“  ! 

1 7.7! NONE 
) 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5176 

(S0S402 

2 

960(4*41! 

1  1 

20C.0( 

ZOC.O! 

3S.C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

m 

1635! 
“  ! 

17.7! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5189 

(505403 

1 

96014*41 1 
t  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

' 

1635! 

-  j 

17.7IN0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5198 

1505404 

I 

960(4*41! 

(  i 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

' 

1635! 
-  J 

17.7 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

520B 

(303466 

! 

960! 4 A  41 ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

' 

1635! 
"  ! 

17*7 ! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5218 

(503467 

1 

960(4*41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17 .7 ! NONE 

j 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5220 

(505408 

! 

960*4*41  ( 

!  ( 

200.0! 

200.0! 

35.C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17.7 (NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5230 

(505469 

! 

960(4*41! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35. 0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

* 

; 

16351 
-  ! 

17.71N0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

52*8 

(505490 

! 

960(4*41! 

!  1 

200. 0! 
200. 0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

i 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5258 

(505491 

1 

960(4*41! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.01 

9.01 

1.6! 

“ 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5268 

1505492 

1 

960(4*41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1635! 
-  ! 

17.71 NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5270 

1505493 

! 

960(4*41 1 
(  1 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

1635! 
-  ! 

17.7! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5288 

(504052 

! 

960I4A41! 
!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

— 

1625! 
-  ! 

17.0 ! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

529B 

!  504C53 
! 

960(4*411 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

' 

1625! 
-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1968 

i? 

5302 

i . 

76CUA41! 
!  ! 

200.0! 

3sIo! 

1.7! 

| 

•  625! 
-  ! 

•7 •CinOnE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 V66 

AT 

5318 

(504055 

I 

960(4*41! 

(  ( 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

' 

1625! 

17.0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5328 

(504056 

! 

960(4*41 ( 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

1625! 
-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 

I  OFLIANS 

1966 

AT 

5338 

(504057 

! 

960(4*411 
!  ! 

20C.O! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1625! 
-  ! 

17.0! NONE 

i 

!  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

AT 

5340 

{ 504CS6 
! 

960(4*411 
!  ! 

20C.0! 

200*01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

1625! 
-  ! 

17. oj NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1964 

AT 

535a 

(504059 

( 

960(4*41 1 
!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1625! 
-  ! 

17.0! NONE 
» 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

* 

AT 

6018 

(544183 

1 

931(4*411 
(  1 

200.0! 
200. 0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

' 

1655! 
-  ! 

19.0! NONE 
) 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

AT  402Q 

(544104 

! 

93114*41 i 
i  1 

200.01 

200.0! 

35. C! 
35. OJ 

9.0! 

1.5! 

' 

1655! 
“  i 

1 9. 0( NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

AT 

6038 

(544105 

! 

! 

( 

931(4*411 
!  1 

1  1 

!  i 

200.0! 

200.0! 

! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

! 

1655! 
-  ! 
! 
( 

19.0! NONE 
! 

! 

! 

(LA  NEW 

I  ORLEANS 

! 

1972 

JdJUJi  .HtiiLa  linjxJUjiM  a!S* 
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CNtfi! 

mil 

VESSEL  NAPE 

OPEtAYOt 

1  COAST 

AKI  NUMBER  t  4UAR6 

i  NUMBER 

1  lVTCCl 

1  NET  (CORE! 
1RESZS-!****! 

1  TER  1  SEEl 

1  TON*  tPACCt 

1  NASE  1  ZV  1 

RZPENSZCNS  1 
LENfiTNlIRRTN! 
RE4.  !  REC.l 

utmunnx 

OVER"! OVER*! 
ALL  1  ALL  1 

RRAPT! 

LOAR-! 

ER  1 
/////! 
LXCMT! 

1  CAPACITY  1 

1  1 
t  CARSO  t 
I////////! 
MORSE!  PASS-  1 
POWER!  (NSERS  I 

NISH-  !  !  V  £  S  S  t  L 

EST  !  CARSO  MANRLINS  !S  10PERAT1NS 
PZXER  !  EQUIPMENT  !TCt  CASE 

POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE*! 

(LI SHT)I////////////////!TR!/ ///////// 
UECT7!  LINE-2  !EE!  LINE*2 

TEAR 

BUILT 

OR 

•  REBUILT 

02)  American 
CO. 

I 

! 

RXVEI  TRANSPORTATION 
! 

(CONTINUER) ! 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  ! 

1  1  1 

1  1  t 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

AT 

6391 

! 343265 

1 

t  109914A411 

1  1  1 

200.0! 

200.01 

35.01 

3S.C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1641! 
*  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1973 

AT 

SACK 

1343214 

1 

1  109914A41! 

1  1  1 

200.01 

20C.0! 

35. C! 
3S.C! 

9.0! 

1.S! 

“ 

! 

1 

1461! 
-  I 

19 .0 ! NONE 
! 

ILA 

I 

NEW 

ORLEANS 

1973 

AT 

4611 

1343217 

1 

1  109914A411 

20C.0! 

200.01 

33.  C! 
33.C1 

9.01 

1.5! 

• 

I 

! 

1441! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1973 

AT 

4621 

1343216 

1 

1  109 914A41 i 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.C1 

9.0! 

1.51 

- 

! 

1661! 
*  ! 

1 9.0! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1973 

AT 

4431 

1343269 

1 

1  1099J4I41 1 

20C.01 

200.0} 

35.01 
35. C! 

9.01 

1.31 

* 

! 

! 

1561! 

19.0! NONE 
! 

!  LA 
! 

NEW 

ORLEANS 

1973 

AT 

4441 

1343290 

1 

I  1099I4A411 

1  1  1 

200.0! 

20C.0I 

35.  C! 
35.0! 

9.01 

1.51 

“ 

I 

1661! 
-  ( 

1 9. 0! NONE 
! 

ILA 

I 

NEW 

ORLEANS 

1973 

AT 

4431 

1545291 

1 

1  t099!4A4l 1 

200*01 

20C.01 

35.01 

35.01 

9.01 

1.51 

“ 

1 

! 

1641! 
-  ! 

If.OtNONE 

! 

ILA 

t 

NEW 

ORLEANS 

1973 

AT 

6466 

1545292 

1 

1  109914A411 

1  1  1 

200.0) 

200.01 

35.01 

35.C1 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1461! 
-  ! 

19.01  NONE 
) 

!LA 

S 

NEW 

ORLEANS 

1973 

AT 

4471 

1545293 

1 

1  1099! 4A41 1 

1  1  1 

200*01 

200*01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.51 

! 

! 

1641! 
*  ! 

19.0 ! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1973 

AT 

6484 

1541530 

1 

1  73614A41 1 

1  1  1 

20C.0! 

200.01 

3S.C1 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

| 

1654! 
-  1 

18.7! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1974 

AT 

4416 

1361531 

1 

1  734I4A411 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1654! 
*  ! 

13.7! NONE 
! 

ILA 

NEW 

ORLEANS 

1974 

AT 

4701 

1541532 

1 

1  73414A411 

200*01 

200.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

* 

1 

! 

1654! 
“  ! 

18*7! NONE 
! 

!  L  A 
! 

NEW 

ORLEANS 

1974 

AT 

4711 

1541533 

l 

1  734 1 4 A  41 1 

1  1  1 

200*01 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1654! 
-  ! 

18.7! NONE 

I 

!LA 

j 

NEW 

ORLEANS 

1974 

AT 

6721 

1541334 

1 

!  736I4A41 1 

1  1  1 

200*01 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

" 

! 

! 

1654! 

18.7! NONE 
! 

Ila 

! 

NEW 

ORLEANS 

1974 

AT 

6736 

1561533 

1 

1  73614A411 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

16541 
-  ! 

18.5 ! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6746 

1341536 

1 

1  73614A411 

1  1  1 

200.01 

200*01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

1654! 
*  1 

18*5! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6736 

1541537 

1 

1  73614A41! 

1  !  1 

20C.01 

200.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

< 

1654! 
*  ! 

18.5! NONE 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6746 

1561536 

1 

1  73614A41 1 

1  1  1 

2CC  *0! 
200. 0! 

35.  C! 
35.01 

9.01 

1.5! 

* 

i 

! 

1654! 
-  ! 

18*5! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6779 

1561539 

1 

1  73614A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.01 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

1654! 
*  ! 

18.5! NONE 

I 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

67EI 

1561540 

1 

!  736 14  A  At  { 

1  1  ! 

20C.01 

200.0! 

3  S  •  C 1 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1654! 
•  1 

18.5 {NONE 

i 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6796 

1541541 

1 

1  73614A41 ! 

1  1  1 

200*01 

200.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1654! 
-  1 

16. 5 !nONE 

I 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6IC9 

1561542 

* 

1  73414441! 

1  I  1 

200.0! 

200*01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

16541 
•  1 

16. 5! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6616 

1561543 

l 

1  73614A411 

1  I  1 

20C.01 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.01 

1.5! 

* 

1 

! 

16341 
-  1 

18.5! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

4626 

1341544 

1 

1  73614A41 t 

1  l  1 

200.0) 

200.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

I 

! 

1654! 
*  1 

18.5! NONE 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6639 

1561545 

1 

1  73614A411 

!  1  1 

2CC.01 

2CC.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

16*4! 
-  ! 

18.5! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6646 

1361544 

! 

1  73614A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

1634! 
-  I 

18.5! NONE 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6631 

1561547 

1 

I  734I4A411 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 
35.  C! 

5.01 

1.5! 

• 

1 

1 

1654! 
*  ! 

18*5 ! NONE 

ILA 

I 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

4666 

1341546 

1 

1  736 1 44  41  1 

1  1  1 

200*01 

200.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

1.5! 

” 

1 

1654! 
-  1 

13.5! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6678 

1541549 

1 

1  73614A41I 

1  1  1 

20C.01 

2CC.0I 

35.  C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

1654! 
*  1 

13.5 ! KONE 
! 

SLA 

2 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6«ea 

1361550 

I 

1  736146411 

1  1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1654! 
-  1 

18*  5! NONE 
! 

•LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6699 

156133! 

1 

1  73614641 1 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1654! 
“  1 

16.5! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

69C6 

1561332 

l 

1  73614441 1 

I  1  1 

200.0! 

20C.01 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

j 

i 

1654* 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

!LA 

1 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6916 

1561533 

! 

f  73614441! 

!  1  1 

200.01 

200*02 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

i 

i 

1634! 
*  ! 

1 6 . 5 ! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6926 

1561554 

1 

1  73614441! 

1  1  1 

200.01 

20C.01 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

• 

i 

! 

1654! 
*  ! 

16.5 (NONE 
l 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

e92B 

1561355 

1 

1  73614441! 

1  1  1 

200.01 
200. 0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

1 

1654! 
-  ! 

18. 5! NONE 
j 

!LA 

i 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6949 

1561556 

1 

1  736144411 

1  !  1 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35. Cl 

9.01 

1.5! 

“ 

! 

! 

1654! 
*  1 

16.5 ! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6958 

1561557 

1 

1  736144411 

1  1  1 

2CC.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

1 

1654! 
*  ) 

16. 5 ! NONE 
! 

!LA 

» 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6966 

1561556 

1 

1  73614441 1 

!  1  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1654! 
*  ! 

16.5! NONE 
! 

SLA 

i 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6976 

1561559 

! 

!  736144411 

1  1  1 

200.0! 

200.01 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

1.51 

" 

! 

t 

1654! 
*  ! 

18*5 ! NONE 
* 

!LA 

! 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6986 

1561560 

1 

1  73614441! 

I  1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.01 

1.5! 

- 

• 

i 

1654! 

*  i 

18.5JN0NE 

2 

SLA 

2 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

6996 

1361561 

1 

1  736144411 

1  1  1 

2CC.0! 
200. 0! 

35.0! 
25.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

» 

• 

1654! 
*  ! 

18.5 1  NONE 
! 

ilA 

2 

NEW 

ORLEANS 

1975 

AT 

7CC9 

1561562 

1 

1  73614441! 

1  1  1 

230. 0! 
20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

i 

» 

1654! 
*  ! 

18.5 ! NONE 
! 

SLA 

i 

NSW 

ORLEANS 

1975 

AT 

7C16 

1561363 

I 

1  736! 4441 1 

|  l  | 

200.0! 

20C.0! 

35. C* 
35.  C! 

5.0! 

1.5! 

” 

i 

i 

1654! 

*  i 

16.5! NONE 
! 

ILA 

i 

NEW 

ORLEANS 

1975  I 

j 

AT 

7C20 

1561564 

1 

1  736U441! 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

t 

1654i 

-  i 

15.5! NONE 
! 

SLA 

! 

NEW 

ORLEANS 

197$  ! 

j 

AT 

7033 

1561565 

1 

!  73614A41! 

1  1  1 

20C.01 

2CO.O! 

35.01 
35.  Ci 

9.0! 

1.51 

• 

i 

i 

1654! 
*  ! 

18. 5! NONE 

2 

SLA 

j 

NEW 

ORLEANS 

1975  1 
i 

AT 

7046 

1561566 

1 

1  736144411 

!  1  1 

200.0! 

20C.0I 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

« 

1654! 
*  ! 

15.5 ! NONE 
l 

iLA 

NEW 

ORLEANS 

19-*;  i 

AT 

7056 

1561567 

1 

■  73614441! 

I  i  1 

20C.0! 

23C.3! 

35.  C! 
35. C! 

5.C! 

1.5! 

; 

i 

1654! 
*  ! 

16. 5 i NONE 
! 

ILA 

2 

NEW 

ORLEANS 

1975  i 

i 

AT 

7063 

1561568 

1 

1  73614441! 

!  1  ! 

200.01 

2CC.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

I 

* 

1654! 

-  i 

16.5 ! NONE 

i 

ILA 

* 

NFW 

ORLEANS 

1975  ! 
! 

AT 

7070 

1561569 

1 

1  73614A41 1 

1  1  1 

2CC.01 

200.01 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

i 

! 

1654! 
•  i 

1 3 • 5 1  NONE 
* 

ILA 

NEW 

ORLEANS 

1975  ! 

i 

AT 

70>B 

1630766 

1 

1  95714448! 

1  1  1 

200.01 

20C.01 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.4! 

• 

2 

i 

1665! 

-  i 

18.6! NONE 
! 

•LA 

NEW 

ORLEANS 

1961  i 
! 

AT 

7093 

I63C769 

! 

!  957144481 

!  1  1 

2CC.01 

230.0! 

25. Cl 
35.01 

9.0! 

1.4! 

- 

* 

« 

1665! 

*  t 

18.6! NONE 

i 

4 

NEW 

ORLEANS 

1961  » 

; 

AT 

71C6 

163C770 

i 

1  95714448! 

1  !  1 

200. C! 
200.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

* 

2 

i 

1665! 

*  i 

18 • 6i NONE 
! 

ILA 

i 

NEW 

ORLEANS 

1981  i 

j 

AT 

7116 

1 63C771 
! 

t  95714448! 

1  !  1 

20C.0! 
2  OC • 0  S 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

* 

2 

i 

I665i 
-  ! 

18.6! NONE 
! 

!IA 

i 

NEW 

ORLEANS 

1981  1 

AT 

7129 

163C772 

1 

! 

1 

1  957*4448! 

1  1  ! 

1  !  1 

20C.0J 

200.0! 

< 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

1665! 

! 

! 

18 .6! NONE 
! 
i 

! 

ILA 

i 

NEW 

ORLEANS 

1981  *! 
! 
i 

j 

168 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENG*! 

DIST!  OPERATOR 


I  COAST 

VESSEL  NAPE  AND  NURSE*  !  GUARD 

!  NUMBER 

! 

! 

(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT { ATICN 
CO.  1 

(CONTINUED)! 


AT  7135 
AT  71  AS 
AT  7158 
AT  71(6 
AT  717B 
at  7i ea 
AT  7198 
AT  72C8 
AT  7218 
AT  7228 
AT  7238 
AT  7248 
AT  7238 
AT  72(8 
AT  7278 
AT  72ee 
AT  7298 
AT  73C8 
AT  7318 
AT  7328 
AT  7338 
AT  73*8 
AT  7358 
AT  7368 
AT  7378 
AT  73CB 
AT  7398 
AT  7*08 
AT  7*1B 
AT  7*28 
AT  '<  l 
AT  v  ) 

AT  7*50 
AT  7*48 
AT  7*78 
AT  7*CB 
AT  749B 
AT  750B 
AT  751B 
AT  ’520 
ATM  1C05B 
ATM  1007B 
ATM  20178 
ECE  227 
ECf  228 
ECF  229 
ECf  230 
ECf  231 
ECf  232 
ECf  233 
ECf  23* 
ECf  235 
ECf  236 
48  16B 


J63C773 

1 

! 6  3077* 

! 

! 63C775 

i 

i (30776 
! 

I63C777 

! 

I63C776 

! 

! 630779 
! 

!  6  3C7t)0 
> 

!  (30781 
! 

J63C782 

! 

I63C783 

! 

! 63C78* 

! 

! 63C785 
! 

! 63C786 

i 

j  630787 
! 

163C788 

! 

!  630769 
! 

I63C790 

I 

J63C791 

I 

I63C792 

! 

I63C793 

I 

163079* 

I 

! 6  3C795 
! 

I63C796 

! 

! 630797 
! 

! 6396*6 

16396*7 

! 

! 6396*6 
! 

1 6396*9 
! 

1639450 

! 

! 639651 
! 

1639652 

j 

!  6  39  653 
I 

163965* 

! 

! 63 i 555 
! 

1639656 

1639657 

1 

1639658 

1 

1639659 

| 

1639660 

1 


i 


166661* 

i  ..... 

i 

15777*2 

15777*3 

15777** 

15777*5 

15777*6 

15*0330 


!  | vTCC !  DIMENSIONS  iDAAfT!  1CAPACITT!  HIGH-  1  !  VI  S  SI  L 

1  NET  1C00E!LEN*TH! BROTH!  !  1  1  1ST  I  CARGO  j*  !0PCIiIING 

1REGIS-1****!  RE*.  1  *£*•  1  LOAD-1  !  CARSO  !  fUEO  !  ICUIMENT  1TC 

1  TER  1  SEE!//////! /////!  ID  !  !////////!  POINT  !  LtNE-1  lAOl  LINE-1 

)  TON-  IPAGC!  OVER-10VCR-I/////1  HORSCl  PASS-  I (L ICHT) ! ////////////////ITD! 1111111111 
1  WAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  UlGNl!  POWER!  ENGERS  !  CHET)!  LINE-2  !E£!  LINf-2 


TEAR  ! 
6UILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


! 

I 

1 

1 

1 

! 

1 

i 

* 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

l 

! 


j 


i 


1 

I 

1 


!  !  !  1 

•  1  \  \ 

1  1  1  ! 

11  11 
11  1  ! 
957!*A*8!  20C.01  35. C! 

i 

i 

I 

i 

9.0! 

; 

! 

! 

! 

i 

1665! 

! 

! 

! 

! 

i 

13.61nG»R 

!  !  20C.0I  35. Cl 

1.4! 

-  ! 

! 

13.6! NONE 

9571*A*8!  2CC.O!  35. C! 

9.0! 

- 

1665! 

!  1  20C.0!  35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

9571***8!  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

1665! 

18.6! NONE 

1  1  20C.OI  35. C! 

1.4! 

-  ! 

18.6ihONE 

9571 *A*8 1  2CC.01  3*-C! 

9.01 

- 

1665! 

!  !  20C.0!  35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

13.6 ! NONE 

9571***8!  20C.01  15. Cl 

9.0! 

- 

1645! 

1  !  20C.01  35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

15.6! NONE 

9571***8!  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

1665! 

1  1  2CC.01  35. C! 

1.4! 

-  I 

! 

16.61  NONE 

9571***3!  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

1665! 

1  !  20C.0J  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

9571***8!  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

1665! 

13.6! NONE 

1  1  2CC.01  35. Cl 

1.4! 

-  I 

! 

9$7!*A*8!  20C.O!  35.01 

9.0! 

- 

16651 

18.6IN0NE 

!  1  200.01  35.01 

1.4! 

-  1 

! 

18.6! NONE 

9571***8!  200. 01  35. C! 

9.0! 

- 

1665! 

!  1  2CC.0!  35.01 

1.4! 

-  I 

! 

10651***81  200.01  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

18.5IN0NE 

|  1  20C.01  35.0 

1.5! 

—  ! 

! 

13. 5  I  NONE 

10651***81  20C.0!  35.0 

9.01 

- 

1659! 

1  1  200.0!  35.0 

1.5! 

-  1 

! 

1 8.5! NONE 

10651***3!  20C.OI  35.0 

9.0! 

- 

16591 

1  !  200.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

18.51N0NE 

10651***8!  20C.01  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

(  !  2CC.01  35.0 

1.5! 

-  ! 

( 

10651***8!  200*01  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

1 3. 5! NONE 

1  1  20C.0!  35.0 

1.5! 

-  I 

1 3. 5 i NONE 

106S!*A*8!  20C.01  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

1  1  200.0!  35.0 

1.5! 

-  1 

! 

18.5! NONE 

1C65!*A48!  2QC.01  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

1  1  200.01  35.0 

1.5! 

-  ! 

1 8. si  NONE 

10651***8!  20C.01  35.01 

9.0! 

- 

1659! 

!  1  20C.01  35.01 

1.5! 

-  ( 

1 8 . 5 ! NONE 

10651***81  20C.0!  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

!  1  200.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

10651***8!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

16.5 ! NONE 

|  1  200.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

18 .5  '.NONE 

10651***8!  20C.01  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

!  1  200.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

18.5'KONE 

10651***81  20C.0!  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

!  1  20C.01  35.0 

1.5! 

-  1 

! 

18.5 ! NONE 

10651***3!  2QC.0!  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

!  1  20C.O!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

13.5 (NONE 

10651***81  20C.01  35.0 

9.0! 

• 

1659! 

|  t  20C.01  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

18.5JN0NF 

10651***8!  200.0!  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

1  !  200.0!  35. O 

1.5! 

—  ! 

! 

14. 5! NONE 

6981***1!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1659* 

1  !  195.0!  35.0 

1.5! 

•  ! 

! 

1 6. 0! NONE 

10561***8!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

2000! 

1  1  195.01  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

16.0! NONE 

10561***81  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

20C0! 

1  1  195.01  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

1 8 . 5 ! NONE 

1 056! *A*1 !  195.0!  35.0 

9.0! 

- 

1659! 

|  1  195.01  35.0 

1.5! 

—  1 

! 

18. 5 ! NONE 

10561***1  !  195.0!  35.0 

9.0! 

- 

16591 

t  I  195.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

16. oj  NONE 

1056UA48!  193.0!  35.0! 

9.0! 

- 

2C00! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

16.0! NONE 

1056I4A48!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

2000! 

|  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

16.0! NONE 

10561***8!  195.0!  35.0 

9.0! 

- 

2000! 

J  i  195.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

18.5  j  NONE 

10$6!*A*1 1  195.0!  35.0 

9.0! 

“ 

1659! 

2  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

—  ! 

16.0! NONE 

10561 4A48I  195.0!  35.0 

9.0! 

- 

2000! 

1  1  195.01  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

16.0!  NONE 

1056(4*48!  195.0!  35.0 

9.0! 

2C00! 

1  f  195.0!  35.0! 

1.5! 

—  ! 

! 

16.QK0NE 

10S614A4S!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

2000! 

1  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1056(4*481  195.01  35.02 

9.0! 

- 

2000! 

16.0! NONE 

•  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

105614A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

“ 

20C0! 

16.0! NONE 

2  1  195.0!  35. Cl 

1.5! 

-  j 

! 

105614A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

“ 

2  CO  o  i 

1 6 .0 ! NONE 

1  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

•  { 

j 

106514*48!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 6  5  9  i 

19.0! HONE 

!  1  200.01  35.0 

1.5! 

-  i 

2 

95714*48!  200.0!  ’1.0! 

9.0! 

- 

1659! 

20.0!NONE 

I  1  200.0!  J5.C1 

1.5! 

-  ! 

t 

69614*41 !  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1454! 

18. sl NONE 

1  1  195.0!  35.0 

1.8! 

-  i 

! 

770I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

ucoi 

19. 3 ! NONE 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

*  I 

( 

77014A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

19. 3! NONE 

i  1  195. Cl  35. C! 

1.5! 

-  ! 

2 

770i*A*6!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

19.3  !NONE 

•  \  195.01  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

77014**6!  195.0!  35.0 

9.0! 

- 

1400! 

19.3JNONE 

2  •  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

77014*46!  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1400! 

19.J2NONE 

!  I  195.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

1078!4A*8!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

IS. 0! NONE 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

18*0! NONE 

107814A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

•  !  195.0!  35.0 

1.6! 

-  ! 

18.0'NONE 

107814A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

!  2  195.0!  35.0 

1.6! 

-  ! 

I 

10.0! NONE 

1 07814*48!  195.01  35.C! 

9.0! 

- 

1400! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 S.OJNOUf 

1078I4A48!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1400! 

!  1  195.0!  35.0 

1.6! 

-  ! 

19.ol NONE 

10511**41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

!  1  200.0!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

; 

1 

1 L A  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
{  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  SC- 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 

•  ORLEANS 
ILA  NEW 

I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
•LA  NEW 
1  ORLEANS 
•LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 

•  ORLEANS 
ILA  NEW 

1  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
•U  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
•LA  NEW 
«  OPLCANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
1 
! 


i 


1981  ! 

1 

1981  1 

i 

i«si  i 
l 

Kii  i 

i 

i96i  i 

i 

i9ti  i 

1981  i 
i 

1981  1 
l 

1981  1 
I 

1981  1 

i 

1981  i 
1 

1981  1 
1 

1961  1 
1 

1981  1 
! 

1«61  1 
! 

1981  ! 

1 

1981  1 
1 

1981  I 
1 

1981  • 

! 

1981  | 

1 

1981  1 
1 

1981  ! 

! 

1981  1 
! 

1961  { 

1 

1981  ! 

1 

1981  1 
1 

1981  I 

1981  ! 

1 

1981  1 

j 

1981  ! 
i 

1981  1 
» 

1981  I 
; 

1981  i 

1 

1981  I 
J 

1981  ! 

1 

1981  ! 

1981  i 
! 

1981  1 

2 

1981  I 
2 

1981  I 

1 

1981  i 

1981  ! 

2 

198*  I 
! 

1971  ! 

1 

1971  • 
• 
« 

; 

1971  i 
{ 

1971  ! 
1 

1976  1 
! 

1976  • 

1976  j 
1 

1976  • 
1 

1974  1 
1 

1972  1 
1 

1  ! 

1  1 


Tme  a  -  description  of  vcisels 
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ENGPt 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

<32)  AMERICAN 
CO. 

Jf  176 

! 

! 

RIVER  TRANSPORT ! ATICN 
! 

(CONTINUED)! 

S54C331 

jp  tee 

S54C332 

je  m 

S54C333 

JE  2CE 

1 540334 

JS  21 S 

S54C235 

J  S  22a 

S54C336 

Jf  238 

S54C337 

J8  246 

! 54C233 

JP  2SE 

S54C339 

4e  266 

S54C340 

J6  276 

•54C341 

JE  26 8 

154C342 

Jf  296 

S54C343 

jp  jce 

SS40344 

JE  318 

t  S4C24S 

JP  326 

S54C346 

J b  328 

S54C247 

JS  34e 

! 540348 

J8  356 

! 540349 

J 6  368 

i  54C350 

JE  37P 

S54CJ51 

J8  366 

i 54C352 

.S  396 

S54C353 

JP  4ce 

S54C354 

Je  413 

S54C355 

JP  42* 

!  5*0356 

JP  43e 

I54C357 

JP  44E 

S54C358 

JP  456 

! 540359 

Jf  468 

! 540340 

J8  476 

SS4C361 

Jf  468 

S  54C  362 

Jf  49t 

S54C363 

je  see 

! 540364 

Jf  510 

I54C36S 

je  52B 

J54C366 

JP  536 

! 540367 

je  508 

I54C366 

JP  556 

S54C369 

Jf  56t 

! 540370 

Jf  5?t 

S54CS71 

Jf  566 

S54C372 

Jt  J9B 

! 540373 

J  0  608 

1540374 

JZL  IP 

!  S4C37C 

jIl  2i 

m  !» 

S  340376 

JIL  4P 

S54C379 

JIL  *P 

S54C380 

JIL  6P 

1  54C361 

J»L  7P 

S54C382 

J7L  66 

S54C363 

JZL  93 

IS *03 84 

JZL  1CN 

t  S * C 385 

i 

f 

i 


IVTCf!  OIPENSICNS  ! 


i  NET  ! CODE ! LENGTH 
!*EGI$-!»**»!  REG. 

I  TER  !  SEE!////// 
I  TOM-  'PAGE!  OVER- 
!  HAGE  !  IV  i  ALL 


LOAD"! 

ED  ! 

/////«  HORSE 
LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 


CARGO  !  FIXED  ! 
////////!  POINT  ! 
PASS-  ! (LIGHT) ! 
ENGERS  !  (FEET)! 


£9Ul°MENT  «TC!  ?A$£  ! 

LlNE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

////////////////! TO! //////////! 


JEE!  LINE-?  !*RCBU:LT! 


1051S4A41S 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

i  i 

2CC.0! 

35.  C! 

1.0! 

1051 1 4A41 j 

20C.OJ 

35. C! 

9.0! 

!  ! 

2CC.0! 

35.  C! 

1.01 

1051 S4A41 ! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

!  2 

20C.0! 

35. Cl 

1.0! 

1051S4A41! 

2  CO*  0 ! 

35. C! 

9.0! 

1  i 

2CC.0I 

35. C! 

1.0! 

1 051 • 4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  1 

20C.0I 

35. C! 

1.0! 

1051UA41! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

i  i 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

1051 S4A41 S 

20C.0! 

35.  C! 

V.O! 

!  S 

20C.0! 

35.  C! 

:.C! 

1051S4A41! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

*  1 

20C.0! 

35. C! 

1.0! 

1051S4A41S 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

!  ! 

20C.0S 

35. C! 

1.0! 

1C51 ! 4441 * 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

(  ! 

200-0! 

35. C! 

1.0! 

1051 S4A41 | 

200*0! 

35. C» 

9.0! 

!  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.0! 

1051 ! 4A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

!  ! 

20C.5! 

35.0! 

1.0! 

105114A41S 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

j  i 

2CC.0! 

25. C! 

1.0! 

1 051 1 4 A41 S 

20C.0! 

33. C! 

9.0J 

1  t 

20C.O! 

35.  C! 

1.0! 

1051S4AS1! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

!  1 

20C.0! 

35.0! 

1.0! 

1051S4A41! 

20C.0! 

35.C! 

9.0! 

!  ! 

2CC.C! 

iS.C ! 

1.0! 

1C31I4A41! 

20C.0! 

35.C! 

9-C! 

!  ! 

'OC.O! 

35.  C! 

1.C! 

1051S4A41! 

200*0! 

35. C! 

9.0! 

i  I 

20C.0! 

35.  C! 

1.0! 

1051 S4A41 j 

20C  *  0 ! 

35.  C! 

9.0! 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.0! 

1051S4A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

!  1 

200*0! 

35. C! 

1.CJ 

1051 14A41S 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

!  ! 

200.0} 

35.C! 

1.0! 

1051S4A41! 

200*0! 

35.0! 

9.0! 

!  ! 

200*0! 

33. C! 

1.0! 

1051S4A41! 

200*0! 

35.C! 

9.0! 

•  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

1051S4A41! 

200*0! 

35.  C! 

9.3! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

1051 S4A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9,0! 

i  j 

200-0! 

35.  C! 

1.0! 

1 051 1 4A41 i 

200.0! 

25.CS 

9.0! 

!  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.0! 

1051 S4A41 ! 

20C.0! 

35.C! 

9.0» 

!  ! 

200.0! 

35.C! 

1.0! 

1051 S4A41 ! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

•  ! 

200.0! 

35. C! 

1.0! 

1051 S4A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

i  S 

200*0! 

35.C! 

1.0! 

1P51S4A41! 

ZCO.Ol 

35.C! 

9.0! 

1  I 

200*01 

35. C! 

1.C! 

105114*41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1  ! 

20C.0! 

35.C! 

1.0! 

1051*4441! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

1  1 

200.01 

35.  CJ 

1.0! 

105114441! 

200. 0! 

33.CS 

9.0! 

'  ! 

200. 01 

35.C! 

1.0! 

10' t'  1441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

(  ! 

200. 0! 

35. C! 

1.0! 

105124441! 

200. -'ll 

35. C! 

9.0! 

f  ! 

200. 0! 

35.  C! 

1.0! 

1051S4A41! 

200*0! 

35.CS 

9.0! 

(  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.0! 

1051*4*41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

i  s 

20C.0! 

35,0! 

1.0! 

1051 S4A41 { 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

i  • 

20C.0! 

35.0! 

1.0! 

1051S4A41! 

20C.0! 

35.C! 

9.0! 

!  i 

20C.0! 

3S.C! 

1.0! 

1051I4A412 

200. 0! 

35. Cl 

9.0! 

!  ! 

200.0! 

35. Cl 

1.0! 

1 051 ! 4 *41 I 

20C.0! 

3E.C! 

9.3! 

l  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

1051  J4A41I 

2CC.0J 

35.0! 

9. OS 

1  S 

200. 0! 

3S.C! 

1.0! 

1051S4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

S  ! 

200.0! 

35.C! 

1,01 

105114*41! 

200. C! 

35. Cl 

9.0! 

1  ! 

200.C  * 

35. f* 

1.0! 

1051*4*41! 

200.-! 

35, 

9.0! 

1  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.0! 

1051 I4A41 i 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

i  s 

200.0! 

35. C! 

1.0! 

1051 J4A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

t  s 

200.0! 

35.0* 

1.0! 

1021I4A41! 

200.0! 

35. C! 

9,0! 

S  ! 

20C.0! 

35. C! 

t  *0! 

1051I4A41! 

200.0! 

35. C* 

9.0! 

i  t 

2CC.0! 

35. C! 

1.0! 

1051 S4A41 J 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

!  t 

20C.0J 

3S.C! 

1.0! 

I051S4A41! 

200. 0! 

J5.C! 

9.0! 

(  ! 
1051S4A2M 

200.0! 

35. C! 

1.0! 

200*01 

35. C! 

9.0! 

i  I 

20C.G! 

35. C! 

1.0* 

1051 S4A41 1 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

1 051 1 4A41 1 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

!  I 

20G.3! 

35.C! 

1,0! 

!  i  !  !  ! 

if  !  !  ! 


-  i 

1650! 

1 9.0! NONE 

i 

■ 

USO! 

_  | 

19. 0! NONE 

t 

i 

-  1 

| 

1650! 

_  i 

1 9»ol NONE 

-  { 

1 

1650! 

19,0! NONE 

I 

m  1 

| 

1650! 

19. 0! NONE 

i 

-  1 

| 

1 650 1 

19.3! NONE 

i 

_  I 

| 

use! 

19.0JN0NE 

1650! 

19.0! NONE 

! 

1650! 

„  j 

1 9.0! NONE 

i 

! 

16.  C 

19 .0! NONE 

i 

t 

165Cl 

19  ,oi NONE 

i 

i 

1650! 

19.9JNCNE 

-  i 

1 6  5  0 1 

19. 3 j NONE 

i 

1650! 

19.0! NONE 

i 

i 

165C| 

1 9.0! NONE 

•  z 

■ 

1650! 

i9.o  Shone 

i 

s 

.  1 

I650l 
_  | 

19.05NCNE 

| 

-  ! 

1650*! 

19.0! NONE 

i 

1650! 

19. oi NONE 

i 

i 

165C! 

19.0SN0NC 

■ 

! 

165C! 

19.0U0NE 

i 

! 

i 

1650i 
.  1 

19.0!H0NE 

! 

1550! 

•  i 

19.0!h0NE 

i 

-  ! 
t 

1650! 

.  t 

19.0  sw: 

j 

.  i 

t 

I650i 

.  t 

19.0 ! NONE 
• 

X 

! 

i 

1650! 

1 9.ol NONE 

X 

-  ! 

1 650  S 

19.0! NONE 

-  ! 

» 

1650! 

.  j 

ip.oinoNE 

i 

-  i 
■ 

1650! 

-  i 

19.01N0NE 

■ 

s 

-  ! 
! 

>6**0! 

19.0! NONE 

*  j 

j 

1653! 

_  g 

19.0! NONE 

-  ! 

1650! 

_  | 

19.05N0NE 

i 

} 

t 

1650! 

19.0! NONE 

i 

i 

1650? 

m  1 

19.0! NONE 

i 

-  j 

i 

1650! 

-  1 

19.0! NONE 

i 

i 

i 

1650! 

19. oi NONE 

i 

! 

■ 

1 650  i 
.  1 

19.0IN0NE 

i 

! 

i 

1650! 

_  | 

19.0INCNE 

| 

i 

*  ; 

1650! 

19.0SN0NE 

1 

1650! 

19.0! NONE 

i 

i 

i 

1650! 

•  i 

19.0! NONE 

i 

i 

1650! 

19.0IN0NE 

i 

I 

1650! 

19.0! NONE 

i 

-  | 

1650! 

_  | 

19.0! NiNE 

t 

-  1 

1650! 

-  ! 

19.0! NONE 

i 

-  1 
i 

1650! 

19.0! NONE 

t 

! 

• 

1A50S 

X 

19.0! NONE 

i 

-  i 

j 

1650! 

19.0! NONE 

-  ! 

i 

1650! 

-  t 

19.0! NONE 

i 

1 

1' 

19.0 ! NONE 

i 

- 

I 

1650! 

•  i 

• 

19.0*  NONE 
• 

i 

1650! 

.  1 

19.' IN. Me 

1650! 

19 , 3!N0n£ 

- 

1650! 

19,oihCL£ 

! 

! 


i  ! 


!IA  NEW  !  1«72  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

!l A  NEW  !  107?  ! 

i  ORLEANS  !  ! 

1LA  NEW  !  107?  ! 

!  ORLEANS  i  ! 

1LA  NEW  !  1072  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

!LA  NEW  !  1072  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

•LA  NEW  !  1072  ! 

!  OPLEANS  !  ! 

!L A  NEW  !  1072  » 

!  ORLEANS  !  ! 

!L A  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

JLA  NEW  !  197?  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

! L A  NEW  !  1972  ! 

1  ORLEANS  !  ! 

•LA  NEW  !  1072  1 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

!L A  NEW  {  1972  ! 

•  ORLEANS  !  ! 

! LA  NEW  ■  1972  ! 

!  ORLEANS  1  ! 

I  LA  NEH  !  1972  ! 

•  ORLEANS  !  ! 

•LA  NEW  J  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  • 

•LA  NEW  •  1072  ! 

•  ORLEANS  !  ! 

1 L A  NEW  •  107?  ! 

!  OPLEANS  !  ! 

!L A  NEW  •  1072  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

!LA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

!LA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

!LA  NEW  •  1072  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  !  1072  ! 

!  ORLEANS  •  ! 

JLA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  !  1072  ! 

!  ORLEANS  •  ! 

JLA  NEW  1  1972  2 

!  0>  EANS  !  ! 

SLA  K  *  »  1972  ! 

!  ORLANS  !  ! 

!LA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

!LA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  l  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

•LA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  I  ! 

SLA  NEW  !  1972  I 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

ILL  NEW  S  1972  ! 

I  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  I 

SLA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  !  1972  ! 

1  ORLEANS  !  S 

SLA  NEW  !  1972  ! 

!  ORLEANS  t  ! 

!LA  NEW  I  1972  ! 

I  ORLEANS  S  ! 

SLA  NEW  1  1972  ! 

S  ORLEANS  S  ! 

SLA  HEW  !  1972  I 

!  ORLEANS  S  ! 

SLA  NEW  J  1972  ! 

!  ORLEANS  !  t 

SLA  NEW  !  1972  ! 

t  o*l  E»w$  !  S 

SLA  NEW  J  1972  ! 

!  ORLEANS  S  I 

SLA  NEW  I  1972  ! 

1  ORLEANS  ]  1 

•LA  NEW  !  1972  J 

!  ORLEANS  !  1 

SLA  NEW  I  1972  ! 

S  ORLtANS  J  ! 

SLA  NEW  I  1972  ! 

I  ORLEANS  !  ! 

SLA  HEW  !  197C  J 

I  ORLEANS  I  l 

SLA  NEW  *  1972  ! 

!  ORLEANS  1  ! 

SLA  NEW  S  1972  ! 

!  ORLEANS  !  ! 

SLA  NEW  !  1972  ! 

1  ORLEANS  I  S 

1  1  I 

S  f  I 


I 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R! 
•  1ST! 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


I  tVTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  !  i  V  E  $  S  J  L 

|  NET  JCODElLENSTH! BROTH!  !  !  !  EST  I  CARGO  HANDLING  jS  {OPERATING 

IRECIS-!****!  REG.  !  REG.ILOAO-!  !  CARGO  !  FIXED  !  In!  I  tlf-1 

I  rr.  I  s£F  t  //////!  /////!  ED  !  MIIIUUX  POINT  !  LINE-1  IAO!  LINE-1 

1  TON-  IPAGE!  OVER-IOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////|TD! ////////// 
|  MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LlNE-2  !€E!  LIHE-2 


l 

! 

YEAR  ! 
BUILT  1 
OR  ! 
{•REBUILT! 


(32)  AMERICAN 
CO. 

JZL  lie 
JZL  1 2  B 
JZL  13B 
JZL  1AB 
JZL  15B 
PCBL  336 
PCBL  337 
RBL  222 
RBL  224 
RGL  5C68 
RBL  5078 
SG  213 
SG  215 
SG  215 
SG  216 
SG  217 
SG  210 
SG  219 
SG  22C 
SG  221 
SG  222 
SG  223 
SG  224 
SG  225 
SC  226 
SG  227 
SG  3*1 
SG  3*2 
SG  3*3 
SG  3** 

SG  3*5 
SG  3*6 
SG  3*7 
SG  3*( 

SG  3*9 
SC  350 
SG  531B 
SG  5328 
SG  533e 
SG  53*3 
SG  5358 
SG  536e 
SG  5370 
SG  53*9 
SG  539B 
SG  5*CB 
SG  5*18 
SG  5*28 
SG  5*3B 
SG  5**8 
SG  5*5B 
SG  5*68 
SG  5*78 
SG  5*63 


! 

! 

RIVER  TRANSPORT ! ATICN 
! 

(COwTINUED) ! 

15*0366 

! 

! 5*0387 
j 

i 5*0388 
! 

! 5*0389 

j 

•5*0390 

! 

1627533 

! 

162753* 

1 

1296942 

1 

1 54CC57 
i 

1503606 

I 

1503609 

! 

•6**677 

; 

i 6**678 
! 

16**679 

! 

16**680 

! 

16**681 

! 

•6**662 

! 

16**663 

j 

j  6**66* 

1 

16**635 

1 

•6**686 

1 

16**687 

1 

16**688 

16**639 

! 

16**690 

! 

16**691 

1 

1635*31 

1 

1635*32 

1 

1635*33 

1 

1635*3* 

1 

1635*35 

i 

1635*36 

1 

1635*37 

1 

1635*38 

i 

j  635*39 
1 

1635**0 

1 

16*4007 

I 

16**008 

i 

1 6**009 
1 

•6**010 


•6**692 

i 

16**693 

j 

1 6**69* 

; 

•6**695 

l 

16**696 

i 

16**697 

i 

16**698 

1 

•6**699 

! 

16**700 

i 

16**701 

1 

164*702 

; 

•6**703 

i 

16**70* 

1 

1 


1 


1 


1051 !*A*1 1  2CC.0!  35.01 
1  1  20C.0!  35.01 

1051 !*A*1 I  20C.0!  35. C! 

1  •  200.0!  35.01 

1051 1 *A*7 1  20C.0!  35. C! 

1  1  20C.0!  35.0! 

1053 1 *  A  *7 !  20C.0!  35.0! 

!  1  200.0!  35. C! 

1051 !*A*7!  200.0!  35. C! 

!  1  200.0!  35. C! 

888! *A*8 !  195.0!  35.0! 

!  I  195.1!  35.01 

888! * A *8 !  195.0!  35.0! 

I  !  195.11  35.01 

885I4A41 1  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

87*!*A*1 1  195.01  35.0! 

«  1  195.0!  35.0! 

9AS14A41!  200.0!  35.0! 

•  l  20C.31  35.0! 

9*5 ! *A*1 1  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

888I4A48!  195.01  35. C! 

!  (  195.1!  35.01 

8C6HA48I  195.0!  35.0! 

1  •  195.1!  35. C! 

6P814A48!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.0! 

888!*A*8!  195.0!  35.0! 

!  •  195.1!  35. C! 

8(8! *A*8!  195.0!  35. Cl 
1  1  195.1!  35.0! 

888!*A*8!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35. C! 

88814A43!  195.0!  35. C! 

1  1  195.1!  3S.C! 

8(8!*A*9!  195.0!  35.C! 

!  !  195.1!  35.0! 

88814A49!  195.0!  35. C! 

•  i  195.1!  33.0! 

888I4A48!  195.01  35. C! 

!  !  195.1!  35. C! 

866! *A*8!  195.0!  35.01 

•  1  195.1!  33.0! 

8(6! *A*8!  195.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35. C! 

883I4A48!  195.0!  35. C! 

1  •  195.1!  35.0! 

8(81*4*6!  195. G:  35.0! 

1  !  195.1!  35. C! 

838!*A*S!  195.0!  35.0! 

!  •  195.1!  35.0! 

696 ! *A *3!  195.0!  35.01 
t  !  195.1!  35.0! 

69614A46!  195.0!  35.0! 

1  1  195.1!  35. C! 

6961***8!  195.0!  35. C! 

•  !  195.1!  35.0! 

6961***6!  195.0!  35. C! 

1  !  195.1!  35.0! 

6961***8!  195.0!  35.01 
!  i  195.1!  35. C! 

6961**43!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.0! 

696UA46!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.0! 

696 ! *A*8 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35. C! 

696!*A*8!  195.0!  35. C! 


!  !  195.1!  35.0! 

696!***?!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1 t  35. C! 

9S014A48!  200.0!  35. C! 

!  1  20C.0!  35. C! 

950!-A*8!  200.0!  35. C! 

»  !  200.0!  35. C! 

950! *A*8!  20C.0!  35. Cl 
!  !  20C.0!  35. C! 

950! *A*3!  200. C!  35.C! 

•  !  20C.0!  35. C! 

950! * A*8'  20C.0!  35. C! 

!  !  20C.0!  35. C! 

950! *A*8 !  200.0!  35. C! 

!  !  200. 0!  35.0! 

950 ! * A*3 !  20C.O*  35.C! 

!  i  200.0!  35. C! 

950 !* A*6!  200. 0!  3*.C! 

!  •  20C.0!  35.0 ! 

9501***6!  200.0!  35.C! 

!  !  20C.0!  35. C! 

950! ***8!  20C.C!  35. C! 

!  !  20C.0!  35. C! 

950! *A*6!  20C.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35. C! 

950! *A*8!  200. 0!  35. C! 

!  !  20C.0!  35. C! 

950!*A*8!  200.0!  35.0! 

•  !  2CC.0!  35. C! 

950!*A*8!  2CC.0!  35. C! 

•  •  200.0!  35. C! 
946!  *A  *8 !  20r/0!  35. Ci 

!  !  2CC.0!  35. C! 

9*6 ! *A*8 !  200.0!  35. C! 

!  !  200. C!  35. C! 

9*6!***?!  20C.0!  35.0! 

J  !  200.0!  35. C! 

9*6! * A*S!  200.0!  35.0! 
I  !  200.0!  35. C! 

!  !  !  1 

!  !  !  ! 


9.C!  -  i 

1650! 

19.0! NONE 

1.0!  1 

-  ! 

I 

9.0!  -  ! 

1650! 

19.0! NOME 

1.0!  ! 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1650! 

19.0!  N0NF. 

1.0!  ! 

-  i 

! 

9.0!  -  ! 

1650! 

19.0! RONE 

1.0!  ! 

_  i 

! 

9.0!  -  ! 

1650! 

1 9. 0 ! NONE 

1.0!  ! 

-  ! 

» 

9.0!  -  I 

1500! 

14.9! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1*92! 

16.0! NONE 

1.7!  ! 

-  i 

! 

9.0!  -  ! 

1*82! 

1 6. 9! NONE 

1.8!  ! 

-  1 

i 

9.0!  -  ! 

1635! 

17.si NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1635! 

17.5 ! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.9! NONE 

1.6!  ! 

-  • 

! 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.9 | NONE 

1.6*  ! 

-  ! 

) 

9.0!  -  ! 

1500! 

1* .9 ! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1500! 

U.9INCNE 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.C!  •  ! 

1  SCO  I 

14.9! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

15C0! 

14.9! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

; 

9.0!  -  ! 

1500! 

1*.9!N0NE 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.0*  -  ! 

1500! 

14.9! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

i 

9.0!  -  ! 

1500! 

1*. 9 ! NONE 

1.6!  » 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.9! NONE 

1.6!  i 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1  SCO! 

1*.9!N0N£ 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.9! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

i 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.9! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

! 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.9 ! NONE 

1.6!  ! 

-  ! 

i 

9.0!  -  ! 

1500! 

14 .9 ! NONE 

1.6! 

.  i 

l 

9.0!  - 

1500! 

14.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

• 

9.0!  - 

1500! 

14.9! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0!  - 

1500! 

14 .9 ! NONE 

1.6! 

-  i 

« 

9.0!  - 

1500* 

14.9 ! NONE 

1.6! 

-  ! 

! 

9.0!  “ 

1500! 

14.9JN0NE 

1.6! 

-  * 

l 

9.0!  - 

1500! 

14.9SN0NE 

1.6! 

■  t 

i 

9.0!  - 

1 500! 

14. NONE 

1.6! 

-  | 

i 

9.0!  - 

150oi 

1 4 . 9 ! NONE 

1.6! 

-  j 

i 

9.0!  - 

isoci 

14.9IN0HE 

1.6! 

-  i 

! 

9.0!  " 

1500! 

14.9! NONE 

1.6! 

-  i 

j 

9.0!  - 

1500! 

1*.9ihONE 

1.6! 

-  i 

! 

9.01  “ 

iscoi 

14.9SN0NE 

1.6! 

-  i 

! 

9.0!  - 

i?ooi 

U.9JN0NI 

1.6! 

-  i 

i 

9.0!  - 

1 5008 

1* • 9 ! NONE 

1.6! 

.  i 

! 

9.0!  - 

1500! 

i*.9  shone 

1.6! 

-  i 

i 

9.0!  - 

iscoi 

J  * . 9 IhONE 

1.6! 

-  i 

i 

9.0!  - 

iscoi 

1 4. 9! NONE 

1.6! 

-  1 

! 

9.0!  - 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

1.6! 

-  ! 

i 

9.0!  - 

15UU. 

1*.  s!hutii 

1.6! 

-  J 

i 

9.0!  - 

1500! 

1*. ?j  NONE 

1.6! 

-  i 

i 

9.0!  - 

1500! 

14.9 {NONE 

1.6! 

.  j 

# 

9.0!  - 

1 500! 

1*. 9j  NONE 

1.9! 

•  j 

i 

9.0!  - 

1500! 

1  * .9! NONE 

1.9! 

•  i 

i 

9.0!  - 

1500! 

t*. ?l NONE 

1.9! 

-  ! 

i 

9.0!  - 

1500! 

14 . 9] NONE 

1.9! 

.  i 

; 

9.0!  - 

1500! 

f * • 9 1  NONE 

1.9! 

•  i 

i 

9.0!  - 

1500! 

u.oInohe 

1.9! 

-  ■ 

! 

9.0!  - 

1500! 

14.9! NONE 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!L A  NEW 

•  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
(  ORLEANS 
!IA  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
!L.’«  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  N*W 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
ILA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NE»* 

!  ori.eat-*, 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
!IA  NEW 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
ILA  NEW 

!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
I  Li 

!  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

!  ORLEANS 
!L A  NEW 
!  ORLEANS 
'LA  NEW 

ORLEANS 
A  NEW 
ORLEANS 
•LA  NEW 

ORLEANS 
SLA  NEW 

ORLEANS 
SLA  NEW 

ORLEANS 


1972  ! 

! 

1972  • 

i 

1972  j 
I 

1972  ! 
! 

1972  ! 
! 

•98C  ! 
! 

1980  ! 
! 

196*  ! 
! 

1967  ! 

1966  ! 
! 

1966  ! 
! 

1962  ! 

j 

19(2  i 
! 

1982  ! 


!  1982 


1962  ! 

! 

1982  ! 

j 

1982  i 
! 

1982  ! 

! 

1982  l 
! 

1982  ! 
1 

1982  ! 
! 

1982  ! 
! 

19(2  • 
! 

1962  ! 
! 

19(2  ! 
! 

19(1  ! 
! 

19(1  ! 
! 

19(1  ! 


!  19(1 


I 


19(1 

1981 

1981 

{ 

1981  I 

j 

1981  i 

j 

i96t  i 

I 

1981  i 

I 

1981  I 

i 

1981  ! 
j 

i9ei  i 

I 

19(1  i 

J 

1962  • 

i 

19(2  i 
1932  j 


! 


19(2 


198? 

1«8? 

19S? 

1982 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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CNGfti 

BIST! 


I  COAST 

VESSEL  NAME  Ah»  NUMBER  I  GUARD 
!  NUMBER 


1 

I 

(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT ! ATION 
CO*  ! 

(CONTINUED) ! 


SC  5490 
SC  55CB 
SC  251B 
SC  5528 
SC  5538 
SC  5548 
SC  55SB 
SC  5568 
SC  5578 
SC  556B 
SC  5590 
SC  S6O0 
SC  561 B 
SC  5628 
SC  S43B 
SC  5648 
SC  5650 
SC  5648 
SC  5673 
SC  5680 
SC  5690 
SC  57C3 
SC  5718 
SC  572B 
SC  573B 
SC  5740 
SC  5758 
SC  5760 
SC  5778 
SC  57C8 
SC  5790 
SC  58CB 
SC  6210 
SC  6220 
SC  6238 
SC  6248 
SC  6250 
SC  6243 
SC  6270 
SC  6266 
SC  6298 
SC  6300 
SG  6319 
SG  6320 

SC  5349 
SC  6359 
SC  626B 
SC  6373 
SC  638B 
SG  6393 
SC  6400 
SC  6419 
SC  6429 


1644705 

! 

1644706 

! 

1644707 

! 

1644706 

1 

1644709 

1 

1644710 

1 

1644711 

1 

1644712 

1 

1644713 

1 

1644714 

1 

1644715 

1 

1644716 

1 

1644717 

1 

1644716 

1 

1644719 

1 

1644720 

1 

1644721 

i 

1644722 

i 644723 
1 

1644724 

1 

1644725 

1 

1644726 

1 

1644727 

t 

1644726 

1 

1644729 

i 

1644730 

1 

1644731 

1 

1644732 

1 

1644733 

i 

1644734 

1 

1644735 

1 

1644736 

1 

1635441 

i 

j  635442 
I 

1635443 

! 635444 
! 

1635445 

1 

1635446 

1 

1635447 

i 

1635446 

{ 

1635449 

i 

i 635450 
I 

1635451 

i 

i  635452 
1 

U35453 

1635454 

{ 

1635455 

i 

1635456 
i  635M7 

i 

i  63545  6 

i 

1635459 

j 

1635460 

i 

1 63S461 

i 

I  63546? 


I 


IVTCCI  SIMENSICNS  IDRAfTl  1  CAPACITY |  HIGH-  !  I  V  E  S  S  £  L  1 

NET  1C0DE1LENCTHIBRDTH!  I  1  1  EST  J  CARGO  HANDLING  IS  1  OPERATING  1 

REGIS-!****!  REC.  j  REC.lLOAD-t  1  CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  1TC!  BASE  1 

TER  1  SEEI //////!/////!  ED  l  1 ////////!  POINT  |  IXNE-1  1  AO  I  LINE-1  1 

TON-  1PACE1  OVER-IOVER-J /////!  ttCRSEl  PASS-  1 (LIGHT) ! //////////////// JTD! //////////  1 


NACE  1  IV  I  ALL  1  ALL  1LICHT1  POWER!  ENCERS  1  ( f EET) 1 


LINE-2 


1 

J 

TEAR  1 
BUILT  1 
OR 


ICC  t  LINE-2  !*R£5JILT! 


94614A481 
1  1 

94614A461 
1  1 

94614A461 
1  1 

95014A461 

|  i 

95014A48! 

1  J 

95014A48! 
!  1 

9S014A48! 
!  1 

95014A48! 
1  1 

95014A481 
1  1 

95014A48! 
1  1 

95014A48! 
!  1 

95014A48! 
1  1 

95014A48! 

i  1 

95014A49! 
1  ! 

95014A46! 
1  1 

95014A46! 

i  j 

95014A481* 
! 

95014A46! 
1  1 

9S014A46! 
1  1 

95014A461 
1  1 

95014A481 
1  1 

95014A48! 

i  j 

950i4A48! 
!  1 

95014A48! 
1 

95014A481 
1  ! 

95014A48! 
1  1 

95014A431 
!  1 

95014A46! 
1  ! 

95014A46! 

i  j 

950i 4A43 ! 

i  * 

950I4A48! 

i  ; 

95014*48! 

i  i 

73514A46! 

i  i 

735 1 4A46i 

t  j 

73514A48! 

i  i 

735!4A46i 
1  1 

73514A48! 

1  ! 

73514AC6! 

i  i 

73514A4S! 

!  1 

73514A48! 

i  i 

735144461 
1  1 

73514A46! 

1  1 

73514446! 

|  » 

73514*48! 

1  ! 

S444S! 

■  i 

735!4A4jj 
1  ! 

73514A46! 

1  ! 

73514A46! 

i  i 

73514*461 

•  j 

735 1  '*4461 
!  » 

735144481 

i  j 

73514A48! 

!  ! 

73514446! 

1  1 

73514446! 

1  1 


200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9! NONE 

!LA 

! 

NEW 

1982 

200.01 

35.01 

1.9! 

-  ! 

I 

ORLEANS 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

! 

NEW 

1982 

200. 0! 

35. C 1 

1.91 

-  ! 

! 

ORLEANS 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

150C! 

14.9! NONE 

ILA 

! 

NEW 

1962 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  { 

i 

ORLEANS 

200. 0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

SLA 

j 

NEW 

1982 

200*01 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

200. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14 . 9 ! NONE 

Ila 

NEW 

1982 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.9 ! NONE 

SLA 

NEW 

1982 

200.1! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

20C.1! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

200.01 

35.  Ci 

9.0! 

- 

1500! 

14.9| NONE 

SLA 

NEW 

1962 

200.1! 

35.0( 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

200. 0! 

35.  C! 

9.0! 

1500! 

14.9 ! NONE 

Ila 

NEW 

1962 

200.1! 

35. C! 

1.9! 

-  i 

i 

2 

ORLEANS 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4 . 9 1 NONE 

!LA 

NEW 

1982 

20C.11 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

j 

2 

ORLEANS 

20C.01 

35.  CJ 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

Ila 

NEW 

1982 

200.1! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

; 

ORLEANS 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

20C.1! 

35. C ! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

isooi 

14*9 J  NONE 

SLA 

NEW 

1982 

20C.1! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15C0! 

14.9 i NONE 

SLA 

NEW 

1982 

20C.11 

35. c: 

1.9! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

I5G0| 

14.9 ! NONE 

•LA 

NEW 

1962 

200.1! 

35. 0! 

1.9! 

j 

-  i 

l 

; 

ORLEANS 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1500! 

14 . 9  j  NONE 

Ila 

NEW 

1982 

200.11 

35. C! 

1.9! 

• 

•  i 

j 

; 

ORLEANS 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

isooi 

1 4.9*  NONE 

Ila 

NEW 

1982 

20C.11 

35.0! 

1.9! 

! 

_  i 

• 

; 

ORLEANS 

20C.0! 

35.  C! 

9.C! 

-  ; 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

2CC.0! 

3S.C! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

isooi 

14.9!hONE 

•LA 

NEW 

1982 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

20C.O! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 • NONE 

Ila 

NEW 

1982 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  t 

! 

ORLEANS 

200.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

j 

.  t 

i 

; 

ORLEANS 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9|nONE 

Ila 

NEW 

1982 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

; 

ORLEANS 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14. 9! NONE 

Ila 

2 

NEW 

1982 

20C.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

OPLCANS 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  • 

1500! 

14 .9 ! NONE 

ILA 

! 

NEW 

1982 

20C.0! 

35.01 

1.9! 

i 

-  ; 

; 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1 5C0! 

14.9‘NONE 

!L  A 
! 

NEW 

1982 

20C.O! 

35.0! 

1.9! 

• 

•  i 

i 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9J  NONE 

•LA 

NEW 

1982 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

« 

-  ! 

» 

; 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U. 9!  NONE 

•LA 

! 

NEW 

1982 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  • 

; 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.C! 

-  » 

15C0! 

14.9»N0NE 

!LA 

1 

NEW 

1982 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

ORLEANS 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9  shone 

SLA 

NEW 

1962 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

-  • 

! 

2 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

Ila 

NEW 

1982 

200.01 

35.  C! 

1.9! 

-  > 

i 

; 

ORLEANS 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

!L  A 

NEW 

1982 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  • 

i 

1 

ORLEANS 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9!hCN£ 

ILA 

NEW 

1981 

20C.1! 

35.  C» 

1.6! 

! 

-  | 

! 

2 

ORLEANS 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9 ! NONE 

Ila 

NEW 

1961 

20C.11 

35.01 

1.6! 

-  • 

J 

! 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

14.9!N0N£ 

SLA 

NEW 

1981 

20C.1 ! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

2 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

h.9|ncne 

SLA 

NEW 

1981 

20C.1! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

2 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9  j  NONE 

SLA 

1 

NEW 

1981 

20C.1! 

35. C! 

1.6! 

-  J 

i 

ORLEANS 

20C.01 

35.  C! 

9.C! 

-  ! 

1500! 

14.9J  NONE 

SLA 

NEW 

1981 

2CC.1 1 

35. C! 

1.6! 

-  • 

! 

; 

ORLEANS 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

*  ! 

1500! 

14 .9*  NONE 

ILA 

NEW 

1981 

20C.1I 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW 

1981 

2CC.1! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  » 

i 

1 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

14 .9 ! NONE 

•LA 

; 

NEW 

1981 

20C.1! 

35.  C! 

1.6! 

-  • 

j 

ORLEANS 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14. NONE 

!LA 

NEW 

1981 

200.1! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

; 

ORLEANS 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

-  * 

1500! 

1 4.9! 40NE 

Ila 

2 

NEW 

1961 

20C.1! 

35.  C! 

1.6! 

-  • 

{ 

CPLEANS 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  * 

1500! 

14. 9?  NONE 

!  LA 

NEW 

1981 

200.1! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

2vv. vi 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

U.V'/iONl 

!LA 

NEW 

1981 

200.1! 

35. C* 

1.6! 

-  J 

1 

1 

ORLEANS 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

-  ■ 

1500! 

14.9!N0NE 

ILA 

NEW 

1981 

200. 1! 

35.  n 

1.6! 

-  • 

i 

2 

ORIGANS 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

!L* 

NEW 

1981 

20C.1 ! 

3S.C! 

1.6! 

-  • 

! 

; 

ORLEANS 

20C.D! 

35.  C! 

9.0! 

-  * 

15C0! 

14.9SNCNC 

•LA 

NEW 

1981 

2CC.1! 

35. C! 

1.6! 

-  j 

j 

2 

ORLEANS 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  » 

1500! 

1 4.9 j  NONE 

!LA 

NEW 

1981 

2CC.1! 

35. C! 

1.6! 

-  J 

2 

2 

ORLEANS 

20C.01 

35. CJ 

9.0! 

-  • 

1500! 

14. 9j  NONE 

SLA 

NEW 

1981 

20C.1! 

35.  C! 

1.6! 

-  ■ 

2 

! 

ORLEANS 

20C.01 

35. C ! 

9.0! 

-  ! 

1 5C0! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW 

1981 

20C.1 ! 

35. C! 

1.6! 

-  • 

2 

2 

ORLEANS 

2CC.0! 

35.  C! 

7.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

SLA 

NEW 

1961 

20C.1! 

35.  C! 

1.6! 

-  • 

; 

! 

ORLEANS  ! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

14. 9* NONE 

!LA 

NEW 

1981 

20C.1! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

2 

f 

ORLEANS  ! 

20C.01 

35. C! 

9.C! 

-  ! 

1500! 

1 4 .9  J  NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

20C.1! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

2 

1 

CRi  Cans  ! 

! 

! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENCRt 

BIST!  OPERATOR 


VESSEL  HARE  AND  NUMBER 


! 

l 


COAST 

CUAPD 

NUMBER 


fVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  I 

NET  ICODElLENGTHf BRDTHJ  !  I  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  DERATING 

RC€.  |  A£G. J LOAD* !  !  CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

TER  !  SEE! //////I/////!  ED  !  I////////!  POINT  !  LlNl-1  UO!  LINf-1 

TON-  IPAGE!  OVER-! OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////9 ///////////! TO ! ////////// 
NAGE  !  IV  !  ALL  l  ALL  ILICHT!  POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE“2 


YEAS  ! 
BUILT  ! 
OP  ! 


(327  AMERICAN 

! 

RIVER  TRANSPORTATION 

I 

1 

1 

it  it 

ii  ii 

ii  ii 

ii  ii 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

t 

CO* 

SC  6438 

(CONTINUED) 1 

1635463 

1 

1 

1  I  I  i 

73SI4A48I  195.01  35.01 

! 

9.0!  - 

! 

1500! 

1 

14 .9! NONE 

l 

1 

1  1  2CC.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 4. 9t  NONE 

SC  6449 

1633464 

I 

7351***81  195.01  35. Cl 

9.0!  - 

1500! 

I 

! 

t  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

14.9 ! NONE 

SC  <458 

1633465 

I 

7351***31  195.01  35. Cl 

9.0!  - 

1500! 

I 

I  I  20C.0I  25. Cl 

1.61 

-  ! 

sc  ma 

1635466 

I 

73SI***t:  195.01  35. Cl 

9.0!  “ 

15C0! 

14.9 { NONE 

1 

I 

|  1  20C.0I  33. Cl 

1.6! 

-  ! 

14.9 | NONE 

SC  6470 

1635467 

! 

73SI4A48!  195.0!  35. Cl 

9.0!  - 

1500! 

! 

1  I  200. 0!  33.01 

1.6! 

! 

-  ! 

14.9) NONE 

SC  6468 

1635468 

I 

735!*»*el  195.01  35. Cl 

9.0!  - 

1500! 

I 

!  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

SC  6498 

1635469 

J 

! 

7351***81  195.01  35. Cl 

9.0!  - 

1500! 

14. 9! NONE 

! 

!  I  2CC.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

14.9 {NONE 

SC  6308 

1635470 

1 

7351***81  195.01  35. Cl 

9.0!  - 

1300! 

I 

t  1  200.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

SC  651B 

1635471 

l 

7351***81  195.01  35. Cl 

9.0!  - 

1300! 

14.9  J  NONE 

! 

I  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

14.9IN0NE 

SC  6328 

1635472 

I 

7351***81  195.01  55. Cl 

9.0!  - 

! 

1500! 

I 

1  1  20C.0!  35. C! 

1.6! 

! 

14.9! NONE 
! 

SC  653B 

1635473 

I 

! 

735I4A49!  193.0!  35. C! 

|  I  200.01  35.0! 

9.0!  - 

1.61 

! 

1500! 

-  ! 

SC  654B 

1635474 

! 

7351***81  195.01  55. Cl 

9.01  - 

! 

1300! 

14 .9! NONE 

| 

I  I  200.01  35. Ct 

1.6! 

! 

1 

14. 9! NONE 

SC  655B 

1635475 

1 

7351***81  20C.0I  35. Cl 

9.0!  - 

1500! 

J 

I  I  200.01  35. Cl 

1.6! 

-  ! 

SC  6568 

1635476 

1 

7351***81  20C.OI  35. Cl 

9.0!  - 

! 

1500! 

U.9IN0NE 

J 

!  |  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

SC  6578 

1635477 

1 

7331***81  200.01  35. Ct 

9.0!  ~ 

! 

1500! 

14.9IP.0NE 

!  |  20C.01  35.01 

1.6! 

I 

14 . 9 1  NONE 

SC  65*8 

1635478 

1 

7351***81  200.01  35.01 

9.0!  - 

! 

1300! 

1  |  200.0!  35. Cl 

1.6! 

1 

-  1 

14.9! NONE 

SC  6596 

1635479 

I 

7351***81  20C.0I  35. Cl 

9.01  - 

! 

1500! 

| 

!  I  200.0!  35. Cl 

1.6! 

SC  6606 

1635460 

I 

7351***81  20C.OI  35. Cl 

9.0!  - 

1 

1500! 

14.9! NONE 

1  1  200.01  35. C! 

1.6! 

! 

SC  6618 

164CC95 

I 

7351***81  200.01  35. Cl 

9.0!  - 

! 

1500! 

1 4. 9! NONE 

| 

I  I  200.0!  35. Ct 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

14 . 9 ! NONE 

SC  6626 

1640096 

1 

73SI4A48!  200.0!  35. C! 

|  |  200.0!  35. C! 

9.0!  - 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

3C  6638 

I64CC97 

i 

7351***81  20C.0I  35. Cl 

9.0!  - 

I 

1500! 

14.9IN0NE 

I  1  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

14.9 1  NONE 
! 

SC  6648 

1640098 

i 

735I4A46!  20C.0!  35. C! 

I  1  200.0!  35. C! 

9.0!  - 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

SC  6656 

I64CC99 

i 

7331***81  20C.OI  33. Cl 

I  1  200.01  35. Cl 

9.0!  - 

1.61 

1 

! 

o 
o 
w  1 

14 .9 (NONE 
l 

SC  666B 

164C100 

i 

735I4A48!  200.0!  35.0! 

!  !  20C.0)  35. C! 

9.0!  - 

1.61 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9!  NONE 

I 

SC  6678 

16*0101 

i 

i 

7351***61  200.01  35. Cl 

I  1  200.01  35.01 

9.0!  - 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9!  NONE 
! 

SC  6688 

I64C102 

i 

• 

73S14A4S!  20C.0!  35.0! 

|  !  200.0!  35. C! 

9.0!  - 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14. 9! NONE 
! 

SC  6698 

1640103 

i 

7351***81  200.01  35.01 

I  1  200.01  33.0! 

9.0!  “ 

1.6! 

• 

1500! 

-  ! 

14,9 ! NONE 
! 

SC  670B 

I64C104 

i 

7351***81  20C.0I  35. Cl 

1  1  200.01  35.0! 

9.0!  “ 

1.6! 

i 

« 

1500! 

-  1 

14.9 ! NONE 
! 

SC  6710 

I64C105 

i 

735I4A49!  20C.0!  35.0! 

|  (  200.0!  35. C! 

9.0!  - 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

SC  6728 

1640106 

i 

73514A48!  20C.0!  35.0! 

1  !  200.0!  35.0! 

9.0!  - 

1.6! 

1 

j 

1500! 

-  ! 

14. 9! NONE 
! 

SC  673B 

I64C107 

i 

73514A46!  200.0!  35. C! 
t  !  20C.0!  35.0! 

9.0!  - 

1.6! 

i 

! 

1500! 

-  ! 

14.9!  NONE 
! 

SC  6748 

1640106 

i 

735I4A48!  200.0!  35.0! 
t  I  200. 0!  35.0! 

9.0!  - 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

SC  6758 

I64C109 

i 

73514A48I  200.0!  35.01 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0!  - 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

14.9 ! NONE 
! 

SC  6768 

1644012 

i 

735I4A46!  20C.0!  35. C! 

I  !  200.01  35.0! 

9.0!  " 

1.6! 

! 

! 

1500! 

-  i 

14.9 J  NONE 
! 

SC  6770 

1644013 

i 

735I4A46!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0!  - 

1.6! 

! 

j 

isooi 
-  1 

14 .9 ! NONE 
! 

SC  6798 

1644015 

i 

735I4A48!  200.0!  35.0! 

I  |  200.01  35. C! 

9.0!  - 

1.6! 

i 

i 

1500! 

-  ! 

u.moNC 

! 

SC  6808 

1644016 

! 

735 j 4A481  200.0!  35.01 

1  |  20C.0!  35. C! 

9.0!  - 

1.6! 

i 

! 

1500! 

-  ! 

1 4 . 9! NONE 
! 

TC8  400 

1595638 

I 

701I4A41!  195.0!  35. C! 

{  |  195.01  35.0! 

9.0!  - 

1.6! 

! 

! 

ISOS! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

TC8  401 

1395639 

I 

701 1 4A41 1  195.0!  35.0! 

1  |  195.0!  35. C! 

9.0!  - 

1.6! 

i 

i 

1506! 

-  ! 

19.6! NONE 

i 

TC0  402 

1595640 

! 

701 j 4 A 41 S  195.0!  35.0! 
j  J  195.0!  35. C! 

9.0!  - 

1.6! 

i 

! 

1508! 

-  ! 

!9. 6  j  NONE 
! 

tee  *03 

1595641 

I 

701I4A41!  195.0!  35. C! 

J  I  195.01  35.0! 

9.0!  “ 

1.6! 

! 

! 

1508! 

-  1 

19. 6t  NONE 
! 

TC0  404 

1595642 

I 

701 1 4A41 1  195.01  35. Cl 

9.0!  - 

I 

1508! 

19. 6! NONE 

I  I  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

TC0  405 

1595643 

1 

7011***1!  195.0!  35. Cl 

9.0!  - 

! 

1508! 

19.61N0NE 

J  I  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

TC8  406 

1595644 

I 

7011***1!  195.01  35.01 

9.0!  - 

! 

1508! 

19. 61  NONE 

I  |  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

! 

TLB  *07 

I595e45 

1 

..«. «£•£.(  195.0!  35.0! 

o.oi  “ 

! 

1508! 

19.6! NONE 

| 

1  !  195.0!  35. 5i 

1.6! 

! 

19.61  NONE 

TCB  408 

1593646 

1 

701 ! 4A41 1  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

! 

1508! 

| 

!  !  195.0!  35.01 

1.6! 

1 

19.6 ! NONE 

TC8  *09 

1595647 

I 

7011***11  195.0!  35.01 

9.0!  “ 

! 

1508! 

!  !  195.0!  35. C! 

! 

19 . 6 ! NONE 

TCB  *10 

1595648 

1 

701I4A411  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

! 

1508! 

f  1  195.01  35.01 

1.6! 

! 

19. 6} NONE 

TCB  411 

1595649 

I 

701 1 4**1 1  195.01  33.01 

9.0!  - 

! 

1508! 

!  I  195.0!  35.01 

1.6! 

! 

19.61K0 HE 

TCB  412 

I5936S0 

1 

7011***11  193.01  35.01 

9.0!  - 

! 

1508! 

}  !  195.0!  35.01 

1.6! 

! 

J 

19. 61  HONE 

TCB  413 

1595651 

701  j 4 A 41 1  m.O!  35. C! 

9.0!  - 

! 

1538! 

!  !  193.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  I 

! 

19. 6| NONE 

TCB  414 

1595652 

t 

1 

70114*411  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

i 

1508! 

!  !  195.0!  35.51 

1.6! 

i 

-  ! 

19.6!N0HE 

TCB  415 

1595653 

! 

7C1I4A41I  195.0!  3S.C! 

9.0!  - 

i 

1508! 

!  1  195.01  35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

19.6iN0NC 

TCB  416 

1595654 

1 

701I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0!  - 

i 

1508! 

I 

I 

1 

I 

1 

1 

]  1  195.0!  35.01 

1  l  1 

I  !  11 

1.6! 

! 

1 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

JL A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
I  ORLEANS 
I  LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
t  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
•  ORLEANS 
I  LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NfW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 

1  ORLEANS 
It  A  KEU 

t  ORLEANS 
ILA  NEW 

2  ORLEANS 
ILA  NEW 

I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 


I 

! 

I 

I 

mi  i 
i 

mi  i 

i 

1921  I 

i 

1921  i 
I 

1981  I 
l 

1921  l 

i 

1921  i 
I 

1981  I 
I 

1981  I 

i 

i98i  i 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 


1981  I 
I 

1981  I 
l 

1981  | 

I 

1981  I 
1 

19*1  1 
I 

1981  I 
! 

1981  I 
I 

1981  I 

1981  J 
I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1981  ! 

I 

1931  f 
! 

1981  ! 

I 

1981  I 
I 

1981  I 
I 

1VR1  I 
I 

1981  I 
! 

1961  I 
I 

1978  ! 

I 

1972  I 
I 

1972  I 
I 

1972  I 
I 

197*  I 
I 

1972  I 
I 

1978  I 
I 

1978  I 
I 

1978  I 
I 

I9?e  I 
I 

1978  I 
I 

1978  I 
! 

1978  I 
I 

1978  I 
! 

1971  > 
I 

1978  I 
! 

1978  I 
I 
I 
I 
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ENG*! 

dish 

VCSSEl  HARE 

OPERATOR 

AMD  NUMBER 

!  COAST 
!  CUARD 
!  NUN0ER 

1 VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  ICCOElLENCTHSaRDTh!  * 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.! LOAD*! 
TER  1  SEC! //////!/////!  ED  » 
TON-  1PA6E!  OVER- 10VER- !/////• 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT  1 

•CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  \  CARGO  HANOLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EOUIPHENT 

! //////// 1  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  '.(LIGHT)  •///////, //////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

*  V  E  s  S  C  L 
! S  !0PE»ATING 
JTCJ  BASE 

! AO!  LINE-1 
! TO! ////////// 
ICE!  LINE-2 

! 

t 

j  YEAR 

!  BUILT 
•  09 

! *RE  3UXL 1 

(32)  AMERICAN 
CO. 

! 

i 

RIVER  TRANSPORTATION 

j  i 

!  ! 

1  ! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

i 

■ 

i 

i 

j 

j 

i 

i 

i 

l 

i 

(CONTINUED) 1 

1  ! 

i 

! 

’» 

i 

! 

i 

i 

TC0  (17 

!  595655 
! 

701  !(A(1 ! 

!  1 

195. Oi 
195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.oi 

1.6! 

- 

1508! 

-  ! 

19.6! NONE 

i 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

7  Cfl  (18 

1595856 

! 

7C114A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  Ci 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 

•  i 

19.6! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC0  (19 

1595657 

! 

7C1I4A41 l 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1508! 

-  ! 

19.6!N0Nf 

! 

!L A  NEW 
!  CRLFANS 

• 

1978 

TCB  (20 

! 595658 

1 

7C1I4A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
33. C! 

9.C! 

1.6! 

“ 

1508! 

-  i 

19.6! NONE 

1 

1 L A  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCfl  (21 

1595659 

! 

7C1I4A41I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 

3  %  .  C ! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 

-  ! 

19.6IN0NE 

! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC8  (22 

1595660 

701  14A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

;  >.ci 

33. C! 

9*0! 

1.6! 

- 

1508! 

19.6! NONE 

I 

!l A  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

Tea  (23 

1595661 

! 

7C1KA41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. Ct 
3S»C! 

9.0! 

1.61 

“ 

1503! 

-  ! 

19 .6 ! NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (2( 

1595662 

i 

7C114A41 1 

2  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

• 

1508! 

-  ■ 

1 9.6! NONE 

J 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCfl  (25 

1*595003 

! 

70114*41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1508! 

-  i 

19.6 ! NONE 
! 

!L A  NEW 

1  ORLEANS 

1978 

TCB  426 

1595664 

! 

70114*41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.01 

1.6! 

“ 

1506! 

-  ! 

19*  6 1  NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (27 

1595665 

! 

70114*411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. Ci 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 

•  i 

19.6IN0NC 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (78 

1595666 

l 

70114*41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. Ci 
35.  C! 

9.01 

1.6! 

“ 

i  sos  i 
-  ! 

19.6ihONE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (29 

1595667 

! 

70114*411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

15081 
-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (30 

1595668 

I 

7C1!(«(U 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1500! 

-  ! 

19.61  NONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC8  (31 

1595669 

1 

701 1  (A(1 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

-  ! 

19.61  NONE 
! 

JLA  NEW 
l  ORLEANS 

i 

1978 

TCB  (32 

1595670 

1 

70114*41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1508! 
-  ! 

19.6! NONE 
{ 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1970 

TCB  433 

1595671 

! 

70114*41 1 
!  i 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 

-  ; 

19.6! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (34 

1595672 

! 

70114*41! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1508*1 
-  ! 

19*6! NONE 
! 

! LA  NEW 

1  ORLEANS 

1978 

Tea  (35 

1595673 

1 

70114*41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (36 

1595674 

1 

70114*41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 

-  1 

1 9. 6 ! NONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (37 

1595675 

1 

7C1I4A41I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

~ 

1503! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1978 

TCB  (38 

1595676 

1 

701 14*411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1508! 

-  ! 

19.6JN0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (39 

1595677 

1 

70114*411 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1508! 

-  ! 

19.6JN0NE 

! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TC8  (40 

1595678 

1 

70114*41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 

-  ! 

19.6 1N0NE 
! 

!LA  NEW 
!  0*LCANS 

1978 

TCB  (41 

1595679 

701  KAO! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 
-  1 

1 9 • 6 1  NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (42 

1595680 

1 

701!  4*0  J 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1508! 
-  ! 

1 9. 6 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1970 

TCB  (43 

1595681 

1 

701  KAO  I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.01 

1.6! 

" 

1508! 
-  1 

19.61N0NE 

! 

JLA  NEW 

I  ORLEANS 

1978 

TCfl  (44 

1595682 

1 

701  KAO  J 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.0! 

— 

1508! 
-  ! 

19.61  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (45 

1595683 

1 

701  KAO  i 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. Ct 

9.01 

1.6! 

* 

15001 
-  ! 

19.6IN0NE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCfl  (46 

1595684 

1 

701  KAO  l 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  Cl 

9.0! 

1.61 

1508J 
-  ! 

19.6IN0NE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCfl  (47 

1595685 

1 

701  KAO  1 
!  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.61 

~ 

1508! 
-  I 

19.6 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
l  ORLEANS 

1978 

TCb  (48 

1595686 

1 

701  KAO  I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 
-  1 

19.61  NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1970 

TCB  449 

1593687 

1 

70114*01 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1508! 
*  ! 

19.6INCNE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

TCB  (508 

1595707 

727KA41 1 
i  1 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1979 

TCB  4519 

1595708 

I 

727!  (AO  1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

1500! 
-  ! 

19.6! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCB  (529 

1595710 

1 

727 KAO  ! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

•  i 

19.6 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCB  4539 

1595711 

! 

72714*0  1 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

19 .6 ! NONE 

i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

1979 

TCfl  4549 

1595712 

l 

72V  KAO  ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1500! 
-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

j 

1979 

TCB  4559 

1601155 

• 

727  KAO  1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

1500! 
-  < 

1 9.6 1  NONE 

t 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

j 

1979 

TCfl  4S6S 

i  601156 
! 

727KA41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1500! 
-  ! 

19*  6! NONE 
! 

I  LA  NEW 
!  ORLEANS 

• 

1979 

TCfl  4570 

1601157 

1 

727 KAO  ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1500! 

-  i 

19.6 ! NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCfl  (58B 

1601158 

! 

727KA41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 

-  i 

19.61N0NE 

! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

2 

1979 

TCB  4590 

1601159 

1 

727!  (AO ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1500! 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

JLA  NEW 
!  ORLEANS 

2 

1979 

TCB  4609 

1  601160 

727 1  (AO ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15001 
-  ! 

19.6 ! NONE 
i 

ILA  NEW 

J  ORLEANS 

2 

1979 

TCfl  46 te 

i 601161 
! 

727  KAO  1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.01 

1.6! 

** 

KOOl 

16.41  hour 
! 

II,*  W  cu 

!  ORLEANS 

! 

1?7? 

TCB  (62B 

1601162 

1 

727I4A41I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.6 ! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCB  463B 

1601163 

1 

727KAO! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCB  464B 

1601164 

727KA41I 

1  I 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 

«  i 

19. 6! NONE 

I 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCB  465B 

1601165 

1 

727 KAO  ! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.  Ci 
35. C! 

9.01 

1.6! 

- 

1500! 
-  ! 

1 9.6! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TC8  4668 

1601166 

I 

727  KAO  1 

1  1 

195.0! 

195.01 

3S»C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.6 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCB  4678 

1601167 

! 

727  KA41 1 

!  I 

1®5.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCB  4669 

1601168 

1 

72714A41 ! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 9. 6 ! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCfl  4698 

1601169 

1 

72714*0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.01 

1.6! 

“ 

1500! 
-  I 

19.6K0NE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979 

TCB  470B 

1601170 

1 

I 

727KA41! 
!  1 

1  ! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35. C! 
35.01 

I 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1500! 
-  f 
! 

! 

19. 6! NONE 
! 

1 

S 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1979 

174 
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VESSEL  HAKE  AMD  NUflBEI 


I  COAST 
1  GUARD 
i  NURSE* 


IVTCC!  DIMENSIONS  JDMFT! 

NET  l  CODE i LENGTH I  BROTH!  ! 

REGIS-!****!  NEC*  !  REG.1LOAD-! 

TER  !  SEE l //////!/////!  £0  ! 

TON-  !PACE!  OVER-IOVER-!/////!  HORSE 
NAGE  !  XV  I  ALL  !  ALL  RIGHT!  HOVER 


(32)  AflERXCAN 

RIVER  TRANSPORT ! AT I ON 

( 

(  !  1  ( 

! 

1 

! 

! 

CO. 

I 

(CONTINUED)! 

I 

! 

(  (  1  ! 

1  !  I  ( 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

1 

TC8  471B 

(601171 

! 

f 

! 

72714A41!  195.0!  35.0! 

(  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1500! 

-  I 

19. 6! NONE 
! 

TCB  4728 

(601172 

! 

( 

1 

72714*41!  195.01  35. C! 

1  (  195. 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19. 6 ! NONE 
! 

TCB  4730 

(601173 

I 

1 

j 

72714A41 !  195.01  35. Cl 
t  !  195.0!  35. CJ 

9.0! 

1.6! 

• 

1 

1 

1500! 

-  ! 

19.6! NONE 

1 

TCB  474B 

(601174 

1 

i 

» 

727I4A41!  195.01  35.C! 

1  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  4758 

(595509 

! 

i 

i 

74014A41!  200.0!  35. C! 

!  1  20C.O!  35. C! 

9.01 

1.6! 

“ 

! 

! 

1642! 

-  ! 

1 9. 6 ) NONE 
! 

TCB  4760 

(595510 

1 

i 

! 

74614A41 (  200.01  35. C! 

1  1  20C.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

** 

! 

! 

16421 
-  ! 

1 9.6 { NONE 
! 

TCB  4778 

(595511 

i 

J 

! 

748I4A411  200.0!  35.0! 

(  !  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1642! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  478B 

(595512 

( 

! 

2 

74014A41 )  20C.0!  35. Cl 
(  1  20C.01  35. Cl 

9.01 

1.6! 

" 

! 

! 

16421 
-  ! 

19.6! NONE 

TCB  4798 

(595513 

t 

! 

748I4A41 ]  20C.0I  35. Cl 
i  !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

I 

16421 
-  I 

19.6.'  NONE 
! 

TCB  480B 

(595514 

! 

1 

I 

74614A4K  200.01  35.0! 

(  (  2GC.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1642! 

-  1 

19. 6 ! NONE 
! 

TCB  4810 

(595515 

( 

I 

I 

748 ! 4A41 (  200.0!  35. C! 

!  (  2 OC • 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1642! 

-  ! 

19.6 ! NONE 

I 

TCB  4826 

(595516 

( 

J 

! 

748 1 4A41 (  200.0!  35.01 
(  1  200.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

1 

1642! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  4C3B 

1595517 

( 

I 

i 

748I4A41!  20C.0!  35. C! 

(  I  20C.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

i 

1642! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  4848 

(595518 

1 

i 

( 

74814A41I  20C.01  35. Cl 
(  (  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1642! 

-  ! 

19.61  NONE 
! 

TCB  4f 5B 

(595519 

! 

! 

! 

748I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

* 

! 

1642! 

-  ! 

19.61  NONE 
! 

TCB  4868 

(595520 

! 

( 

! 

746I4A41!  20C.0I  35.01 
(  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1642! 

-  ! 

19.6! NONE 

1 

TCB  4870 

(595521 

( 

( 

1 

740 J4A41 1  200.0!  35.0! 

(  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

» 

1642! 

-  ! 

19. 6! NONE 
! 

TCB  488B 

(595522 

\ 

! 

! 

748I4A41!  200.0!  35. C! 

1  (  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1642! 

-  ( 

19.6 (NONE 
! 

TCB  489B 

(595523 

( 

1 

( 

748UA411  20C.0!  35. Cl 

1  1  20C.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

1642! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

TCB  490B 

(5955;  4 
( 

! 

1 

746UA41!  200.0!  35. C! 

1  (  200.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1 

! 

1642! 

-  ! 

19.6 (NONE 
! 

TCB  4910 

(595525 

! 

! 

1 

74814A41I  20C.0!  35.C! 

1  (  200.0!  35. 0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1642! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

TCB  4920 

(595526 

( 

! 

( 

74814A41J  20C.0!  35.01 
!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

I 

! 

1642! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

TCB  493B 

(595527 

1 

( 

1 

74814A41 I  2QG.0!  35. C! 

!  !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

m 

! 

1 

1642! 

-  1 

19.6! NONE 
! 

TCB  4946 

(595528 

! 

! 

! 

74014A41!  200.0!  35. C! 

1  i  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1642! 

-  ! 

19  •  6 1  NONE 

TCB  4950 

(595529 

f 

( 

! 

748! 4A41 !  20C.01  35. C! 

1  t  20C.0I  35.0! 

9.0! 

1*6! 

! 

J 

1642! 

-  ! 

19. 6! NONE 

1 

TCB  4960 

(595530 

i 

t 

1 

748I4A41!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

~ 

1 

! 

1642! 

-  ! 

19.6 ! NONE 

TCB  4978 

j  395531 
\ 

! 

! 

748!4A41!  20C.0J  35. C! 

!  1  20C.0!  3S.CI 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

16421 
-  ! 

19.61N0NE 

I 

TCB  4983 

(595532 

( 

1 

! 

748 ! 4 A 41 !  20C.0!  35. C! 

!  (  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1642! 

-  I 

19.6! NONE 
! 

TCB  4998 

(595533 

( 

! 

( 

748S4A41 |  20C.0!  35.0! 

!  (  20C.0I  35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1642! 

-  ! 

19.6!  NONE 
! 

TXLC  20 

(624438 

! 

1 

! 

88314A411  195.0!  35.0! 

!  !  195. OJ  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

i 

1519! 

•  t 

18.7IN0NE 

! 

TXLC  21 

(624439 

( 

! 

! 

886(4441!  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1 51 9  i 

-  i 

16. 7 (NONE 

j 

TILC  22 

(674440 

( 

( 

! 

66624A41 !  195.0!  35.0! 

!  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1519! 

-  ! 

15.71  NONE 
! 

TXLC  23 

(624441 

! 

! 

( 

866I4A41I  195.0!  35. C! 

(  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

2 

! 

1519! 

•  i 

18. 7  RONE 

2 

TILC  24 

(624442 

( 

! 

( 

868] 4A41 1  195.0!  35. C! 

!  !  195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1519! 

-  ! 

18.7 1  NONE 
! 

TXLC  25 

j  6  24443 
! 

1 

1 

668! 4A41 (  195.0!  35. C! 

I  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

i 

1519! 

-  i 

10.7 !  NONE 
! 

TILC  26 

(624444 

( 

! 

I 

868!4A41!  195.0!  35.C! 

1  1  195.0!  35.C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1 51 9 1 
-  » 

18.7! NONE 
! 

TILC  27 

(624445 

! 

1 

( 

668(44411  195.01  35. C! 

!  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

1519! 

*  i 

18.7 ! NONE 
! 

TILC  20 

(624446 

j 

1 

( 

880(4441!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1 51 9  i 
-  ! 

18.7! NONE 
! 

TXLC  29 

1 624447 
! 

1 

! 

886(44411  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1519! 

-  i 

1 8.7 (NONE 
! 

TXLC  30 

(624448 

! 

j 

i 

888(4441!  195.0!  j5.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1 5 1 9  i 

.  i 

16. 7 (NONE 
! 

TXLC  31 

(624449 

i 

( 

880(4441!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

i 

1519! 

-  ; 

18.7 (NONE 
! 

TJLC  32 

1624450 

! 

i 

! 

06624A41 J  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

! 

! 

1519! 

-  2 

18.7IN0NF 

! 

TILC  33 

(624451 

i 

! 

! 

66814A41 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1 

• 

1 51 9  i 

•  j 

18.7! NONE 
! 

TILC  34 

(624452 

! 

( 

i 

688! 4 A41  (  195.0!  35. C! 

!  !  195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

! 

1519! 

-  ! 

18.7 ! NONE 

2 

TILS  35 

IAR7535 

! 

1 

! 

8681 4A48I  195.0!  35.0! 

!  J  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1519! 

-  ! 

1 6 . 9 i NONE 
j 

TILC  36 

(627536 

! 

! 

( 

086(4448!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

i 

1519! 

-  ! 

1 0. 9 1  NONE 

I 

TILC  37 

(627537 

! 

( 

1 

688(4446!  195.0!  3S.C1 

1  !  195.01  35. C! 

9.0! 

1.51 

! 

! 

1519! 

.  i 

16.9! NONE 

1 

TXLC  38 

(627536 

I 

! 

I 

688! 4A49!  195.0!  35.C! 

!  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1 51 9 ! 

-  1 

1 6.9 ! NONE 
l 

TXLC  39 

(627539 

1 

( 

I 

686(4448!  193.0!  35. CJ 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

J 

1519! 

-  ! 

1 8.91  NONE 
! 

TILC  40 

(627340 

i 

I 

888UA48I  195.0!  35. CJ 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

J 

! 

1519! 

-  j 

18. 9 JNONE 
! 

TXLC  41 

j  627  541 
! 

1 

( 

886! 4A48I  195.0!  35.C! 

!  !  195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

I 

1 

1 51 9 ! 

-  j 

18.9! NONE 
! 

TILC  42 

(627542 

! 

1 

( 

886I4A48!  195.0!  35. C! 

!  !  195. G!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1519! 

-  2 

1 8.9 1  NONE 
! 

TILC  43 

(627543 

! 

I 

( 

68M4A48J  195.01  35.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1519! 

-  j 

18.9 ! NONE 
! 

TXLC  44 

(627544 

( 

! 

t 

688(4448!  193.0!  35. C! 

1  !  193.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

' 

! 

! 

1519! 

•  2 

18.9JNCNE 

! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  C  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  I  OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

nmnn  point  i  lime-i  iaoi  lini-i 

pass-  ! (light) MumnminuMUnmitn 
CMGERS  !  (FEED!  LINC-2  SEC!  LtNE-2 


! L A  NEW 
(  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
tLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
}  ORLEANS 
!L A  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
J  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
l  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORCLANS 
(LA  NEW 
!  ORELANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
JLA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  OPLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  HEW 
I  OPLEANS 
'LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 


! 

! 

YEAR  ( 
BUILT  ( 
OR  ( 
REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


CMCR! 

IVTCCl 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY) 

HIKH-  ! 

!  V 

nmi 

1 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  1C0DEILENSTH18NDTH1 

i 

! 

EST  !  CARSO  HARDLINE 

IS  IOPERATINK 

! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  { 

!////////! 

POINT  !  LINI-1 

!  AO! 

im-i  ! 

BUILT  i 

VESSEL  MAKE 

AND  NUMBER 

1  CUARD 

TON-  IPAfiC! 

OVER-10VER-1/////1 

HOUSE! 

PASS-  !(LKHT)J////////////////!TD|//////////I 

OR  ! 

!  NUMBER 

MAKE  1  IV  ! 

ALL  ( 

ALL  1 LISNT! 

roue*! 

INKERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

(EEt 

LJHt-J 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 
CO. 

RIVER  TRANSPORT 

1ATI0N 

1  1 

1  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) 

1  1 

1 

! 

i 

1 

TILC  <5 

1627545 

88614A48 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1519! 

1 8.9 1  NONE 

!  L  A 

NEW 

1980  ! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

TUC  <6 

1627546 

868! 4448 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

16.9IN0NE 

ILA 

NEW 

I960  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

TILC  47 

1627547 

88614A481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

18 .9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1980  i 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

TILC  48 

1631562 

$88144481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

18.9! NONE 

!LA 

NEW 

1980  ! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

TUC  49 

1631563 

68614446) 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

16.?iN0NE 

HA 

NEW 

1980  ! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

TILC  50 

1627533 

686144461 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

18.9! NONE 

ILA 

NEW 

1980  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

TNI  1 

1636073 

868144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

14.9IN0NE 

!LA 

NEW 

1981  ! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

TRI  3 

88814448! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.9 ! HONE 

HA 

NEW 

1982  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

T  A I  5 

668 1 4448 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

(LA 

NEW 

1982  ! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

l 

I 

ORLCANS 

! 

TRI  7 

888144481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

UA  NEW 

1982  ! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

TRI  9 

88814448! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1500! 

14.9 ! NONE 

HA 

NEW 

1982  J 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.7! 

! 

-  X 

| 

i 

ORLCANS 

! 

TRI  11 

86614448! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1  4.9 ! NONE 

HA 

NEW 

1982  • 

1  1 

195.0! 

35. 0! 

1.7! 

1 

-  t 

t 

! 

ORLEANS 

! 

TRI  13 

868144481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9 ! NONE 

!LA 

NEW 

1982  ! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

; 

ORLEANS 

• 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

• 

» 

ORLEANS 

i 

TRI  17 

886144481 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.9 ! NONE 

!  LA 

NEW 

1962  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

« 

-  j 

! 

t 

ORLCANS 

1 

1RI  19 

88814448! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1500! 

14.9! NONE 

HA 

NEW 

1982  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

l 

1 

ORLEANS 

1 

TRI  21 

i  ...... 

86814448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4.9! NONE 

ILA 

NEW 

1982  ! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

I 

-  ! 

• 

1 

ORLEANS 

j 

TRI  23 

86814448! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1500! 

1 4 . 9 ! NONE 

SLA 

NEW 

1962  ! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

! 

TRI  25 

1  ------ 

866 ! 4448! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

!LA 

NEW 

1962  ! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

■ 

! 

ORLEANS 

! 

TRI  27 

6  8  6 1 4  A  4  8 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1  4  •  9 !  N  0  NE 

UA 

NEW 

1962  ! 

i 

f  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  1 

l 

! 

ORLEANS 

! 

TRI  29 

1627534 

868144461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

!LA 

NEW 

1982  • 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  j 

! 

1 

ORLEANS 

! 

TRI  2B 

1636074 

94614448! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.91N0NE 

HA 

NEW 

1981  ! 

i 

!  1 

200.11 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

TRI  4? 

750 144*8! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

•LA 

NEW 

1982  ! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

J 

! 

ORLEANS 

! 

TRI  68 

75014448! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

1 4.9  j  NONE 

UA 

NEW 

1982  ! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

TRI  ae 

75014448! 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1 5C0! 

14.  y  j  NONE 

HA 

NEW 

1982  ! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

! 

TRI  100 

75014448! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

14.9i NONE 

ILA 

NEW 

1962  ! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

TRI  120 

1  ----- - 

75014448! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

HA 

NEW 

1987  ! 

i  l 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

! 

TRI  9C1 

j  677400 

667 14448 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

1500! 

14.9 ! NONE 

ILA 

NEW 

1°85  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

! 

TRI  9C3 

! 677401 

68714448! 

195,0! 

35.0! 

12.0! 

i 

1500! 

14 .9! NONE 

HA 

NEW 

1985  ! 

1  1 

195.01 

35. C! 

2.01 

! 

-  ! 

J 

J 

ORLEANS 

! 

TRI  905 

1677402 

68714446! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

1500! 

14.91N0NE 

ILA 

NEW 

1985  ! 

j  • 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLCANS 

! 

TRI  9C7 

1677403 

6  67  *144  *8! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

15C0! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1<RS3  ! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

• 

-  t 

j 

! 

ORLCANS 

! 

TRI  909 

1677404 

687144461 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

! 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

HA 

NEW 

1985  ! 

j 

1  1 

195.0! 

35.  Ci 

2.0! 

i 

-  i 

t 

I 

ORLEANS 

; 

TRI  911 

1677405 

66714448! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  ; 

1500! 

14.91N0NE 

HA 

NEW 

1985  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  i 

j 

1 

ORLEANS 

! 

TRI  913 

•677406 

1  66714448! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1985  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

1 

ORLEANS 

! 

TRI  915 

1677407 

1  66714448! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

1500! 

14.9JN0NE 

ILA 

NEW 

1985  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

1 

ORLEANS 

1 

TRI  917 

1677408 

1  667! 4446! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW 

1985  ! 

! 

i _ j _ j 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  i 

J 

1 

ORLEANS 

1 

TRI  919 

1677409 

1  6  2  7  j  44  4 3 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

1500! 

14.9! NONE 

HA 

NEW 

1935  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WCC  411 

i  - 

1  70014441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1514! 

16.0! NONE 

t 

1979  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  i 

j 

1 

■ 

XM  5 

1290350 

!  74214A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1 544  j 

1  2 . 5 ! NONE 

!  LA 

NEW 

1963  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

XH  7 

1293863 

1  66014440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1530! 

1 2.8 ! NONE 

ILA 

NEW 

1964  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  i 

i 

1 

ORLEANS 

! 

XH  11 

1293867 

1  6601444 01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1530! 

12. 8! NONE 

ILA 

NEW 

1964  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

! 

•  ! 

J 

1 

ORLEANS 

! 

XH  3C 

1295196 

1  86514440! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1530! 

1  2.8 ! NONE 

Ila 

NEW 

1965  ! 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  | 

f 

1 

ORLCANS 

1 

XH  90 

1506994 

!  685144401 

200.01 

35.  C! 

9.01 

! 

1538! 

14.6! NONE 

•LA 

NEW 

1967  ! 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35. C* 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLCANS 

; 

XH  91 

1506995 

1  56514440! 

20C.01 

35.01 

9.0! 

! 

1536! 

1 4, 5 ! HONE 

HA 

NEW 

1967 

l 

1  1  1 

20C.O! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

r.“  92 

1  «t5{4440! 

cvC.vl 

35. Cl 

9.01 

-  < 

1556! 

14. 3 (NONE 

ILA 

NEW 

1967 

i 

1  !  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

1 

ORLCANS 

1 

XH  93 

1506997 

1  $6514440! 

20C.01 

35.01 

9.0! 

! 

1536! 

14,8 ! NONE 

HA 

NEW 

1967  ! 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

XH  94 

1506996 

1  68514440! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1 53  e  1 

14.8! NONE 

•LA 

NEW 

1967  ! 

! 

!  !  ! 

20C.OJ 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

XH  95 

1507133 

!  66514440! 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

l 

1536! 

14. 8 ! NONE 

ILA 

NEW 

1967  ! 

1 

!  !  ! 

200. 0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

• 

ORLEANS 

! 

XH  96 

1507134 

1  86514440! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

153?! 

14.6! NONE 

SLA 

NEW 

1967  ! 

1 

!  1  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

•  i 

1 

1 

ORLEANS 

! 

XH  97 

1507135 

!  88514440! 

2CC.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1538! 

1  4. 6! NONE 

ILA 

NEW 

1-  67  ! 

! 

!  !  1 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

XH  98 

1507136 

1  88514*40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  { 

1536! 

14,8! NONE 

!  L  A 

NEW 

196?  • 

1 

1  1  ! 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

XH  99 

1 507137 

1  665(4440! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1536! 

14,8  j  NONE 

!  L  A 

NEW 

1967  ! 

1 

<  ■  j 

200. 0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

•  i 

! 

j 

ORLEANS 

XL  1C4 

1512806 

1  934  j  4441  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1461 ! 

17,6 ! NONE 

SLA 

NEW 

196!  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

XL  1C5 

!  51 2807 

!  93414441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1461! 

17.6 ! NONE 

!  LA 

NEW 

in? 

1 

! 

1 

1  1  1 

1  !  1 

!  1  ! 

195.0! 

i 

35.0! 

i 

i 

1.8! 

! 

i 

i 

-  ! 
i 
! 

1 

1 

5 

! 

ORLEANS 

• 

! 

! 
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INGRl 

OX  ST  I 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUN0ER 

!  COAST 

1  GUARD 

t  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  IORAPT! 
NET  ! CODE! LCNCTH! BROTH I  ! 

REGIS*! **•*!  REG.  !  REG.lLOAO-! 

1  7CR  t  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  (PAGE !  OVER-IOVE*-!/////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

{CAPACITY! 

!  ! 

!  CARGO  } 

S //////// t 
HORSE!  PASS*  ! 
POWER!  ENGCRS  t 

HIGH-  !  !  V  C  S  S  E  L 

ESI  !  CARGO  HANDLING  (S  ! OPERATING 
PIXEO  !  EQUIPMENT  f TC 1  BASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) I////////////////ITDI ////////// 
<rcet>!  LINE-2  !€£!  LINE-2 

! 

YEAR  ! 
PUILT  ! 
OR  ! 

*REdUIl T ! 

(32)  AMERICAN 

1 

! 

RIVER  TRANSPORT ! AT1CN 

I  | 

i  l 

i  i 

1 

1 

! 

! 

1 

j 

i 

! 

\  l 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUED) t 

t  i 

1 

! 

! 

!  ! 

! 

! 

XL 

160 

156219* 

67  9 1 4 A  *1 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i  1*87! 

14. 5  I  NONE 

SLA 

NEW 

1975 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

!  -  t 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

161 

1562195 

679«*A*1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1*87! 

U.5IN0NC 

!LA 

NEW 

1975 

i 

1  t 

195.0! 

35.  Ci 

1.7! 

!  -  ! 

! 

( 

ORLEANS 

XL 

162 

16*1678 

883  !*A*1 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1*96! 

20.4 ! NONE 

1  LA 

NEW 

1981 

| 

i  | 

195.0! 

35. C! 

1.7| 

!  -  1 

i 

! 

OBLEANS 

XL 

163 

16*1679 

683i*A*1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1*96! 

20 .  * ! NONE 

I  LA 

NEW 

1961 

| 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

!  -  1 

j 

! 

ORLEANS 

XL 

164 

16*1660 

683! *A*1 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0  J 

- 

I  1*96! 

20. A ! NONE 

!LA 

NEW 

1981 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.71 

1  -  ! 

1 

! 

ORLEANS 

XL 

163 

16*1681 

8831***1! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

!  1*96! 

20. A ! NONE 

1 L  A 

NEW 

1981 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

166 

16**066 

8831 *A*1 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

t  1*96! 

20.4 !  NONE 

SLA 

Mir 

1961 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

!  "  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

2C1 

1296917 

78? ! AAAI ! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

!  1511! 

1 8.9 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

196* 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

OBLEANS 

i 

XL 

2C2 

1296991 

767! *  A *1 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

15.9! NONE 

!  L  A 

NEW 

196* 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

ORLEANS 

XL 

203 

1  297  C** 

?e?i*A*ii 

195.01 

35. CJ 

9.0! 

- 

!  1511! 

1 8.9 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1964 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

20* 

12970*5 

7871AAA11 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

!  15111 

15.9  (NONE 

!LA 

NEW 

196* 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

205 

12970*6 

787 ! *A*1 1 

193 vO! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1511! 

1 8 . 9 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

196* 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

206 

12971*8 

7?  7! *A*1 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  15111 

18.9JN0NE 

!LA 

NEW 

196* 

l 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

1  “  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

207 

12971*9 

767 1  *  A *1 1 

195.01 

55. CJ 

9.0! 

- 

1  1511! 

1 8.9 ! NONE 

I  LA 

NEW 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

OBLEANS 

XL 

208 

1297235 

767  !  AAAI ! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

18.9! NONE 

SLA 

NEW 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

obleans 

XL 

209 

1297279 

767! AAAI  I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  15111 

18.9IN0NE 

!LA 

MW 

196* 

1 

1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

OBLEANS 

XL 

210 

1297280 

787I4AA1 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1511! 

1 8.9  |  NONE 

!LA 

NEW 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

i  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

211 

1296385 

787I4A41 ! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

!  1511! 

18.91NCNE 

!LA 

NEW 

196* 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

212 

1296*3* 

787 1 *A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1511! 

18.9! NONE 

(LA 

NEW 

196* 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

XL 

213 

1296508 

787 1  AAA! 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1511! 

16.9! NONE 

!LA 

NEW 

196* 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

21* 

1296558 

78714AA1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1511! 

18.9! NONE 

SLA 

NEW 

196* 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

215 

1296605 

767 ! 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

1 8. 9! NONE 

SLA 

NEW 

196* 

! 

1  I 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

216 

1296665 

7871 4A41 I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I  1511! 

18.9! NONE 

!LA 

NEW 

196* 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

217 

1296731 

78714A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

1 8.9  ‘NONE 

!IA 

NEW 

196* 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

21? 

129679* 

78714AA1! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1511! 

18.9 | NONE 

!  L  A 

NEW 

196* 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1  .01 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

219 

1296660 

787 J  A A*1 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

1S.9IN01E 

!L  A 

NEW 

196* 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  *  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

220 

1299501 

787 ! AAAI ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

18.9SN0NE 

!  LA 

NEW 

1965 

1 

1  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

*  •  * 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

221 

1299502 

767 1  AAAI  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

•  1511! 

1 8. 9! NONE 

SLA 

NEW 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6* 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

222 

1299503 

78714AA1  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1511* 

1 8. 9  ! NONE 

J  L  A 

NEW 

1965 

! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

• 

I 

ORLEANS 

XL 

223 

1297*81 

767  1  AAAI  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

1 8.9 ! NONE 

!LA 

NEW 

196* 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1  -  ! 

; 

! 

ORLEANS 

XL 

22* 

1297368 

787 1  AAAI J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

18.91N0NE 

SLA 

NEW 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I  -  ! 

• 

! 

ORLEANS 

XL 

226 

1297598 

787 1  AAAI ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

•NONE 

SLA 

NEW 

1965 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

ORLfANS 

XL 

227 

1297599 

767 1  AAAI ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

NE 

ilA 

NEW 

1965 

) 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

ORLEANS 

XL 

22? 

1299799 

787I4A41I 

195.0! 

5S.CS 

9.0! 

- 

!  1511! 

16.  /{NONE 

ILA 

NEW 

1965 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

j 

i 

ORLEANS 

j 

XL 

229 

1299600 

767! AAAI  1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

1 8.9 ! NONE 

iiA 

NEW 

1965 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

j 

2 

OBLEANS 

XL 

230 

1299601 

787 14A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

!  1511! 

1 8. 9  j  NONE 

ii* 

NEW 

1965 

2 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I  -  ! 

i 

! 

ORLEANS 

XL 

231 

129902* 

787! AAAI  1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

13. 9j NONE 

!LA 

NEW 

1965 

| 

!  ! 

195.0! 

35. C* 

1.6! 

i  .  t 

! 

! 

OBLEANS 

XL 

232 

1295293 

787! AAAI  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1511! 

18.9! NONE 

SLA 

NEW 

1965 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  “  ! 

t 

! 

OBLEANS 

XL 

23* 

! 299500 

787 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1511! 

18. oi NONE 

SLA 

NEW 

1965 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

235 

1298306 

767J4A41 i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

18.9IN0NE 

!  LA 

NEW 

1965 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

t  -  ! 

! 

! 

OBLEANS 

2 

XL 

236 

1296309 

787I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

18.9SN3NC 

ILA 

NEW 

1965 

l 

i  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

; 

! 

ORLEANS 

XL 

237 

1298310 

78714**1 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  1511! 

1b.9!H0NE 

ILA 

NEW 

1965 

J 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  “  ! 

! 

* 

ORLEANS 

XL 

236 

1298392 

7671 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1511! 

1 8.9 i NONE 

!LA 

NEW 

1965 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

2 

XL 

239 

1298393 

767! AAAI  1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

18.9 JNONE 

!LA 

NEW 

1965 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i  -  { 

| 

! 

ORLEANS 

XL 

2*0 

f  79A4AS 

787 ! AAAI | 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

!  15111 

16.9! NONE 

!LA 

NEW 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  “  ! 

I 

• 

ORLEANS 

XL 

2*1 

1296606 

7871***1 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1  St  1 1 

18.91N0NE 

ii* 

NEW 

1965 

! 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

2*3 

1298782 

78714*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1  1511! 

18.9! NONE 

SLA 

NEW 

1965 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i  -  j 

i 

! 

ORLEANS 

XL 

2** 

1298783 

787 1  AAAI  1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i  1511! 

16. ’NONE 

ILA 

NEW 

1965 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

2*5 

! 5**216 

690! 4*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1*7* ! 

•7.6IN0NE 

SLA 

NEW 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

XL 

2*6 

15**217 

6901***1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

»  U7*| 

17.6!  NONE 

1 1.  A 

NEW 

1973 

I 

t  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

!  -  ! 

2 

! 

OBLEANS 

XL 

2*7 

15**218 

6901***1  1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1*74! 

17 . 6  i  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1 

195. OJ 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

i 

1 

ORLEANS 

XL 

2*6 

15**219 

690! AAAI ( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1*74! 

17. 6! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

J 

OBLEANS 

XL 

2*9 

15**220 

090 1 4**1 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1*74! 

17.6 ! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

t 

I 

OBLEANS 

XL 

250 

15**221 

6901***1! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1*7*1 

17.6} NONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

! 

!  ! 

I  1 

!  ! 

195.0! 

! 

1 

35. C! 

; 

i 

1.8! 

1 

!  -  ! 

!  ! 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

ORLEANS 

TABLE  2  **  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


t  COAST 
I  WARD 
1  NUMBER 


I  IVTCC!  DIMENSIONS  JORAfT!  ! CAPACITY!  HI6H-  !  1 

I  NET  ! CODE! LENCTHl BARTH!  !  I  !  EST  I  CARCO  HANDLINfi  J S  I ° r C i 

-(«£«*-!*•*•!  RES-  !  RES- ! LOAD-!  !  CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTCI  j  } 

!  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  *  !////////!  MOINT  !  LZNE-1  !*°! . 8!IlT  ! 

!  TON-  {PASS!  OVIR-!OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  IILXSHTH////////////////  TO|//////////|  «  J 

!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT!  POVEAl  ENSERS  I  (f EET) !  LINE-2  !EE!  LINE-2  !*RC0UILT! 


(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT ! AT10N 
CO.  1 


K 

1544222 

! 

1  1  1 
!  69014AM! 

1 

195.01 

1 

35. C! 

! 

9.0! 

! 

! 

1474! 

! 

17.6IN0NE 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1544223 

] 

1  69014A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1474! 

17.6! NONE 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

1544224 

1 

!  69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1474! 

1 7.6 ! NONE 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

I 

!  544225 
( 

!  49014A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1474! 

17.6! NONE 

i  1  1 

195.0! 

35.0 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1544226 

! 

1  69014A41I 

195.0! 

35. C! 

9.0 

-  ! 

1474! 

17. 6 i NONE 

1  !  1 

195. P! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  I 

! 

1544227 

! 

1  69014A41 ! 

195. J! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1474! 

17.6 ! NONE 

1  1  ! 

195.0! 

3S.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  544226 
! 

1  69014A41! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

! 

1474! 

17. 6 {NONE 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1544229 

! 

1  69014A41! 

195.0! 

35.0 

9.01 

! 

1474! 

17.6! NONE 

1  1  1 

195.0! 

35.0 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  544230 
! 

!  690I4A41 ! 

195.01 

35.0 

9.0! 

! 

1474! 

1 7 • 6 1  NONE 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

! 

-  I 

! 

1544231 

I 

1  69014A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1474! 

1 7.6! NONE 

!  1  1 

195-0! 

35.0 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1544233 

1 

1  69014A411 

195.0! 

35.0 

9.0! 

! 

1474! 

17.6! NONE 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

3544234 

1  69014A41! 

195.01 

35.  Cl 

9.01 

! 

1474! 

1 7.6! NONE 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

1544235 

1 

t  69014A41 1 

195.0! 

35.0 

9.0! 

i 

1474! 

1 7 . 6  j  NONE 

1  !  1 

SCS.O! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

) 

1544236 

1  69014A411 

195.0! 

35.0 

9.0! 

-  I 

1474! 

17.6! NONE 

1 

1  !  1 

195.0! 

25.  C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1544237 

1  690! 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1474! 

1  7 . 6 ! NONE 

l 

i  i  ! 

195.0! 

35.0 

1.6! 

1 

-  ! 

( 

1544238 

!  690J4A41! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

! 

1474! 

17.6! NONE 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1544239 

!  690! 4A41 1 

195.0! 

35.0 

9.0! 

1 

1474! 

17 .6! NONE 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0 

1.6) 

! 

-  ! 

i 

1544240 

!  690! 4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1474! 

1 7.6 1  NONE 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.0 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1544241 

!  69014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1474! 

17.6 ! NONE 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1544242 

! 

!  690! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1474! 

17.6IN0NE 

!  I  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

17.6! NONE 

1544243 

!  690J4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0) 

-  ! 

1474! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.6! 

! 

-  ) 

! 

1544244 

!  690I4A41! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

-  ! 

1474! 

17.6 JNONE 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 7 .6 ! NONE 

1544245 

1  69014A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1474* 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.8! 

! 

.  i 

i 

18.9! NONE 

1555228 

!  676J4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1522! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

18.91N0HE 

1555229 

!  67614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1522! 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

l 

16.9’!NCNE 

155S2JO 

!  676I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1522! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

• 

-  ! 

• 

1555231 

!  676I4A41! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

-  i 

1522! 

18.91  NONE 

! 

!  i  ! 

195.0! 

35.0 

1.6! 

! 

-  ! 

16.9SNCNE 

1555232 

!  676J4A41 ! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

•  i 

1522! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ■ 

! 

1555233 

!  676 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

18.9IN0NE 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35-C! 

1.6! 

j 

.  i 

18.91N0NE 

1555234 

!  676S4A41 ! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

-  ! 

1522! 

1 

!  !  ! 

1)5.01 

35.0 

1.6! 

-  ! 

1 

1555235 

1  676I4A41! 

1*5.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

!  152?! 

18.9  *  NONE 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.6! 

! 

!  “  ! 

{ 

18.9SN0NE 

1555236 

!  676 ! 4 A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  1522! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

!  -  ! 

» 

1555237 

t  676I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

!  1522! 

15.9*!N0NE 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

1  -  ! 

! 

1555238 

!  67614A41 l 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1  1522! 

16.9 ! NONE 

1 

!  !  1 

195.0! 

3S.C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

1555239 

!  67614A41! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

-  ; 

!  1522! 

16.9SN0NE 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1555240 

1  676I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1  1522! 

1 8.9! NONE 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.6! 

i  -  t 

1 

1 8 . 9  j  NONE 

1555241 

!  676 !4A41 ! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

!  1522i 

; 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

t  .6 ! 

!  “  ! 

1 

1555242 

!  676 ! 4A41 ! 

!  195.01 

35.0 

9.0! 

- 

!  1522! 

18.9iN0NE 

1 

!  !  I 

!  195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

16.9‘NONE 

1  555243 

I  676(4 A  41 J 

1  195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

!  1522' 

!  !  195.0!  35. C! 

676! AAAI !  19$. 0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

676 ! AAAI  1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

676! AAAI !  195.0!  35.C! 

I  !  195.0!  35.0! 

676 ! AA A1 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

7C0IAAA1 !  IV?. 0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

7001  AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

700! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

7C01AAA1!  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

700! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.C! 

700! AAAI  1  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

7C0! AAAI )  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

7C0UAA1!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. Cl 

700! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

700! AAAI !  195.0!  35. C! 

•  •  195.51  35. C! 

700! AAAI  I  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 


18.9»N0NE 

! 

13.9! NONE 


19. 3SN0NE 
! 

19.3! NONE 


!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!IA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!  LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
JLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
(LA  NEW 

•  ORLEANS 
!  LA  NEW 

!  ORLEANS 
!l A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!  LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
JLA  NEW 

!  ORLEANS 

!la  new 

!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
JLA  NEW 

!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  CLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 

•  ORLEANS 
JLA  NEW 

•  Oks.\aN5 
•LA  NEW 

!  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

J  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

!  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
!LA  NEW 

!  ORLEANS 
JLA  NEW 
!  ORLEANS 
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INCH! 

1  1VTCC! 

DIRENSIONS  f DRAFT! 

{CAPACITY! 

HICK-  1 

(VESSEL 

1  ! 

•  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  ! CORE 1LEN4THI BIRTH  1 

! 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

!  S  I0PERATIN6 

1  ! 

1  COAST 

1  TER  !  SEE! / /////J /////! 

ED  1 

1 //////// ! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO)  LINE-1 

!  BUILT  ! 

AND  NUMBER 

1  4UAID 

1  TON-  IPASE! 

OVER-JOVER-!/////! 

HORSE 

PASS-  I(LICHT)I///X////////////ITD1//////////I  OR  ! 

]  NUMBER 

1  NAS!  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LICHT! 

POWER 

EN6ERS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

1EE!  LINE-2 

(•REBUILT! 

02)  AMERICAN 

1 

1 

RIVER  TRANSPOATUTICN 

t  I  ! 

1  !  1 

1  1  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

( 

I 

!  1 

I  ! 

!  ! 

(CONTINUER) 1 

!  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

XL 

306 

1555542 

t  7C014A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

!LA  NEW 

1  1974  ( 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

!  1 

XL 

307 

! 555543 

t  7C014A41 | 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3!  NONE 

!LA  NEW 

1  1974  ! 

t 

1  !  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

!  ORLEANS 

!  ! 

XL 

3C  8 

1555544 

1  70014A41 l 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3 !  NONE 

!LA  NEW 

!  1974  ! 

1 

1  1  I 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  1 

XL 

309 

1555545 

I  70014A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

1 9. 3 1  NONE 

!LA  NEW 

1  1974  I 

t 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.S! 

-  ! 

! 

!  cium 

!  ! 

XL 

310 

•535546 

1  7C014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

!IA  NEW 

!  1974  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ! 

XL 

311 

1555547 

1  70014A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 3! NONE 

!LA  NEW 

!  1974  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1  OttCAHS 

!  ! 

XL 

312 

1555543 

1  70014A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.31N0NE 

!L A  NEW 

!  1974  ! 

! 

1  (  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  0IL1IKS 

!  1 

XL 

314 

! 555550 

!  7C014A411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 3! NONE 

! L A  NEW 

!  1974  ! 

! 

1  1  ) 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ! 

XL 

315 

1555551 

1  70014A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 3! NONE 

!LA  NEW 

1  1974  ! 

! 

1  1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

!  ! 

XL 

316 

1555552 

1  7C014A41! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 3! NONE 

!IA  NEW 

!  1974  ] 

! 

1  I  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

1  ! 

XL 

317 

1555553 

1  70014A4U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19. 31  NONE 

!LA  NEW 

!  1974  ! 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I  ! 

XL 

318 

1535554 

I  700 1  4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19. JlNCNE 

JLA  NEW 

!  1974  ! 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ! 

XL 

319 

1555555 

1  7C014A411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3IN0NE 

SLA  NEW 

!  1974  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i  ! 

XL 

320 

! 555556 

1  7C014A41! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3IN0NE 

! L A  NEW 

!  1974  ! 

i 

•  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

t  ORLEANS 

!  ! 

XL 

321 

i  555557 

1  70014A411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

•LA  NEW 

!  1974  ! 

) 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

•  ! 
!  1974  I 

XL 

322 

! 555558 

1  7C014A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

19.3! NONE 

! L A  NEW 

i 

!  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

■ 

!  ORLEANS 

!  ! 

XL 

322 

1 555559 

i  70014A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1533! 

19.31KCNE 

•LA  NEW 

!  1974  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

!  1 

XL 

324 

1555560 

1  70014*41 } 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1533! 

1 9. 3! NONE 

! LA  NEW 

l  1974  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

.  i 

! 

(  ORLEANS 

!  ! 

XL 

323 

1605969 

I  100914A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20. 0! NONE 

SLA  NEW 

!  1979  | 

! 

!  •  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ! 

XL 

326 

•605970 

1  100914A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0SN0NE 

! LA  NEW 

1  1979  J 

! 

1  1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ! 

XL 

327 

1605971 

1  1 0091 4A41 1 

195.0! 

3S.C1 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

!LA  NEW 

1  1979  I 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

!  ! 
1  1979  ! 

XL 

326 

1605972 

I  100914A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20 . 0 ! NONE 

•LA  NEW 

1 

1  1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

!  ! 
1  1979  I 

XL 

329 

1605973 

!  100914A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

! L A  NEW 

! 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1  ! 
!  1979 

XL 

330 

1605974 

1  10C914A41I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

20 . 0 ! NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

•  ORLEANS 

!  1979  1 

XL 

331 

1605975 

1  10C914A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

!LA  NEW 

• 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

•  ORLEANS 

I  ! 

!  1979  ! 

XL 

332 

1605976 

1  10C914A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

JLA  NEW 

1 

1  1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

!  ! 
!  1979  ! 

XL 

333 

1605977 

1  1C0914A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

!LA  NEW 

i 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1  ! 

XL 

334 

1605978 

1  100914A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0 ! NONE 

SLA  NEW 

I  1979  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL 

335 

•605979 

1  1C0914A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.U! 

- 

1522! 

20 .  Cl !  NONE 

!L»  k€U 

!  1979 

1 

•  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

.  ; 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL 

336 

•605980 

1  100914A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

20 . 0 ! NONE 

!LA  NEW 

!  1979 

! 

1  1  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

I  CtLCANS 

! 

XL 

337 

1605981 

1  10C914A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

! LA  NEW 

J  1979 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

XL 

336 

1605992 

1  100914A41! 

195.0! 

35.  C» 

9.0! 

- 

1 5  2  2  i 

20. oj  NONE 

!LA  NEW 

i  1979 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

J 

XL 

339 

•605983 

•  1CC914A41? 

195.0! 

35.  G! 

9.0! 

- 

1522! 

20 .0 ! NONE 

!LA  NEW 

•  1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL 

34C 

1605984 

1  1009144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

t LA  NEW 

J  1979 

1 

•  1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

; 

•  ORLEANS 

! 

XL 

341 

•605965 

1  100914A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0SN0NC 

!LA  NEW 

!  1979 

i 

•  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL 

342 

1605986 

1  10C914A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

* 

1522! 

20.0! NONE 

!LA  NEW 

•  1979 

i 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1  •  6f 

•  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

XL 

343 

1605987 

1  100914*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1522 ! 

20.0! NONE 

!LA  NEW 

!  1979 

j 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL 

344 

1605988 

1  100914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

! L A  NEW 

!  1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL 

345 

16C5989 

!  100914*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522  i 

20.0! NONE 

!LA  NEW 

!  1979 

! 

i  j  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLCAWS 

! 

XL 

346 

1605990 

•  1  00  9 1 4  A /  1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

!L A  NEW 

i  1979 

! 

1  !  ! 

195.0! 

55.  Ci 

1.6! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

l 

XL 

347 

1605491 

!  100914A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0JN0NE 

SLA  NEW 

•  1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

XL 

346 

1605*92 

1  10C914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0 i NONE 

!L A  NEW 

!  1979 

j 

•  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

• 

XL 

349 

•405993 

•  10C914A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

!l A  NEW 

!  1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

15. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

•  QUEANS 

! 

XL 

350 

•605994 

!  100914A41! 

195.0! 

35. Ci 

9.C! 

- 

1522! 

20. ol NONE 

•LA  NEW 

!  1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

XL 

351 

•605995 

1  1 009 ! 4 A41 J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1522! 

20.0! NONE 

•LA  NEW 

I  1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

XL 

35? 

•56219) 

•  6?6 14*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1511! 

14.5  SHONE 

!L A  NEW 

!  1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

XL 

353 

!63ie01 

1  70014*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1504! 

20.6! NONE 

•LA  NEW 

!  1981 

i 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

XL 

354 

1631802 

1  70014*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1504! 

20.6INONE 

!LA  NEW 

!  1981 

i 

1  !  ! 

195.0! 

55. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

XL 

355 

1631803 

1  70014*411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

15041 

20.6! NONE 

!LA  NEW 

!  1981 

i 

1  1  1 

195. 0! 

35. C! 

1.6! 

-  t 

j 

!  ORLEANS 

! 

XL 

356 

1631804 

1  7C014A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1504  j 

20. 6 ! NO  N  E 

!LA  NEW 

I  1981 

j 

•  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

t 

XL 

357 

1631805 

!  7CC14A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1504  ! 

20.6! NONE 

•LA  NEW 

!  1981 

J 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  i 

i 

!  ORLEANS 

i 

XL 

356 

•631806 

•  70014*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15C4! 

20.6! NONE 

•LA  NEW 

!  1981 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

U 

359 

1*31807 

1  7f'M4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 504 1 

20.6 ! NONE 

|L A  NEW 

I  1981 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

■ 

XL 

’60 

)  6  >1 806 

!  7CC 14*41} 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1504! 

20.6 ! NONE 

•LA  NEW 

!  1981 

l 

j 

i 

1  1  1 

1  !  1 

!  !  1 

|95.0! 

! 

! 

35.  C! 

i 

i 

1.6! 

• 

-  ! 
I 
! 

i 

! 

1  ORLEANS 

l 

i 

! 

; 

i 
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CMC^  I 

1 

S VTCC 1  DIMENSIONS  J  DRAFT! 

! CAPACITY!  HIGH-  1 

I  V  t  S  S  t  L  1 

; 

DXST  1 

CREMATOR 

1  NET  K0&!iLENSTH!5RDTM 

1 

! 

! 

CST  !  CARGO  HANDLING 

is  icprmiNG  i 

-1  REGIS-!****!  REG.  !  PEC* ! LOAD-! 

! 

CARGO  1 

rIXCC  !  ECOIPMENI 

ETC  1  4**8  1 

YEAR  ! 

1  COAST 

1  TER  1  SEC !//////!/////! 

ED  ! 

!////////•  POINT  !  LXNE-1 

1*01  LINE-?  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NIHt 

ARD  NUMBER 

!  guard 

!  TON-  !ri(fl  OV£*-!OV£»-!/////l  HORSE! 

pass-  ! (light) \unnnnttmn\t\ mnmn\ 

OR  1 

1  NUMBER 

1  NAG E  !  IV  !  ALL  1  ALL  {LIGHT!  POWER! 

INGERS  1 

(rttT)l  LINE-2 

SEE!  LTfcl-2  ! 

•nautili 

(32)  AMERICAN 

! 

1 

RIVER  TRANSPORT ! ATION 

! 

1 

1 

1  1  !  ! 

!  !  1  ! 

11  1  ( 

! 

1 

{ 

t 

i 

! 

l 

i 

i 

I 

1 

! 

» 

i 

1 

f 

! 

i 

t 

(CONTINUED)  I 

1 

!  1  11 

! 

! 

i 

I 

« 

XL  361 

1631809 

! 

7C014A41!  193.0!  35. C! 

9.C! 

- 

! 

1504! 

20.6 (NONE 

ILA  MV 

1 1 

l 

! 

1  l  195.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

XL  362 

1 6318 1C 

1 

7C0I4A41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

2 

1504! 

20.5! NONE 

!LA  NEW 

IRIS  t 

l 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

S 

XL  363 

1631611 

1 

7C0I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1SC4! 

20.61N0NE 

!L A  NEW 

1981  ! 

! 

! 

1  1  195.0!  2  5 * C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

i 

XL  364 

1631812 

1 

70014*411  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1504! 

20.6 ! NONE 

! L A  NEW 

1981  ! 

1 

J 

!  I  195.0!  35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

XL  36$ 

1631613 

1 

7C014A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1504! 

20.61  NONE 

ILA  NE) 

1911  ! 

! 

1 

t  1  195.01  35. Cl 

1.6! 

l 

i 

1  ORLEANS 

! 

XL  366 

1631814 

1 

?COt  4A41  (  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

15C4! 

20.6 ! NONE 

ILA  NEW 

19*1  ! 

1 

1 

!  1  195.01  35.01 

1.6! 

1 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

i 

XL  367 

1631815 

1 

70014*41!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1504! 

20. 6! NONE 

ILA  NEW 

1961  ! 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

t 

XL  366 

1616283 

1 

700! 4*41 !  193.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1511! 

20.4 ! NONE 

ILA  NEW 

me  i 

1 

1 

1  !  193.0!  35. C! 

1.6| 

I 

-  ! 

! 

J  ORLEANS 

t 

XL  365 

1616264 

I 

70C !  4*41 !  195.01  35. C! 

9.31 

- 

2 

1511! 

20.61N0NE 

ILA  Nf« 

me  f 

I 

I 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

i 

XL  370 

1616285 

! 

7C014A41!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

I 

1511! 

20.4! NONE 

ILA  NEW 

me  i 

J 

1 

!  !  19$. 0!  33. Ci 

1.6! 

1 

-  1 

1  ORLEANS 

t 

XL  371 

1616266 

1 

7C0I4A41 1  193.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1511! 

20.4 ! NONE 

ILA  NEW 

193C  ! 

1 

1 

!  1  195.01  35. Cl 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

! 

XL  372 

1616287 

1 

70014*411  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

20.4 ! NONc 

ILA  NEW 

198C  1 

1 

! 

!  i  195.0!  35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

XL  373 

1616268 

1 

70014*41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1511! 

2C.4SNCNE 

ILA  NEW 

I960  2 

i 

I 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

j 

!  ORLEANS 

! 

XL  374 

1616269 

l 

700(4441!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

! 

1111! 

20.41N0HE 

ILA  NEW 

**  '  ! 

1 

J 

1  !  195.01  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS 

XL  373 

1616290 

l 

70014*41!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1511! 

20.4 ! NONE 

!L*  NEW 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

| 

! 

1  ORLEANS 

XL  376 

1616291 

1 

7C014A41 1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

15111 

20.4 ! NONE 

JLA  NEW 

} 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

J  ORL?*».«. 

XL  377 

1616292 

1 

700)4*41 1  195.0!  35. C! 

9.0 

1 

1511! 

20.4| NONE 

ILA  Nf • 

! 

1 

!  1  195.01  35. C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  9«L< 

XL  378 

1518773 

1 

661I4A41!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

! 

14731 

17.SJNCNE 

ILA  NEW 

■* 

1 

1 

!  !  195.01  35. C! 

1.6! 

1 

! 

! 

XL  .4016 

I51C444 

1 

100414A41 1  200.01  J5.CI 

9.0! 

1654! 

17.6! NONE 

ILA  HU 

,  -i  t 

1 

!  1  20C.0I  35. CI 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

XL  602a 

1510442 

! 

13CMU41I  20C.0J  35. C! 

9.0! 

1 

1634! 

1 5.0! NONE 

!LA  NEW 

•9% 

1 

1 

!  !  20C.0!  35. C! 

1.6] 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

XL  6039 

I51C445 

1 

10C6lt»41l  200. 01  35. C! 

9.0! 

1 

1634! 

17.6! NONE 

ILA  NEW 

.  t 

1 

1 

!  t  200.01  35. C! 

1.61 

1 

-  1 

1 

1  aitr 

XL  6049 

1510446 

! 

100.11041!  20C.Q1  35. Cl 

9.0 

! 

1634! 

17.6! NONE 

i«4  7 

i 

1 

1  1  200-01  35. C) 

1.6! 

! 

-  1 

! 

XL  4C30 

151C447 

1 

1006l«««1 1  200.01  35. Cl 

9.0! 

! 

1634! 

17.6!  NONE 

l 

I 

1  1  2CC.0I  35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

'LEANS 

XL  6868 

151C448 

1 

100610411  200.01  35. Cl 

9.0! 

! 

1634! 

1 7.6 ! NONE 

«w 

! 

I 

!  !  20C.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  1 

! 

RLE ANS 

XL  6066 

1510450 

I 

1004IW41I  20C.OI  35. Cl 

9.0! 

! 

1634! 

17.6) NONE 

4 

t 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

•NS 

XL  6056 

! 51C451 

I 

100410411  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

! 

1634! 

17.6 {NONE 

196V 

! 

1 

1  1  20C.0I  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

XL  6108 

1510452 

1 

100410*11  20C.0I  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1634! 

17. 6! NONE 

u. 

U 

! 

1 

1  1  200. 0!  35. Cl 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

XL  6113 

151C453 

1 

10041041 1  20C.0!  35. C! 

9.0} 

- 

! 

1654! 

17.61  NONE 

! LA  ..iV 

! 

1 

1  1  20C.0!  35. Cl 

1.6! 

! 

I 

I  ORLEANS 

XL  6128 

1 510454 

i 

100614A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1652! 

17.6INCNE 

ILA  NEW 

1 

i 

I  1  2CC.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

XL  6138 

151C455 

i 

10C614A41!  2CC.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17. 6 ! NONE 

SLA  NEW 

U 

j 

i 

1  I  200.0!  35. Cl 

1.61 

-  ! 

!  ORLEANS 

XL  6148 

151C456 

i 

1009I4A41!  200. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

1674! 

17.6! NONE 

ILA  NEW 

I9cr 

; 

i 

!  !  20C.O!  35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

XL  6138 

i 51C457 

j 

10C614A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17.61  NON* 

!LA  NEW 

1967 

! 

i 

!  !  20C.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

XL  616B 

! S1C456 

J 

1006!4A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17.6! NONE 

!LA  NEW 

1967 

1 

i 

!  !  20C.0!  35. C! 

1.6! 

! 

!  ORLEANS 

XL  6178 

151C459 

i 

10C614A41!  200*0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1 634  j 

17.6 1  NONE 

ILA  NEW 

1967 

i 

i 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

!  ORLEANS 

XL  6180 

1510460 

i 

1006I4A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17.6  {NONE 

! L A  NEW 

1967 

f 

i 

!  !  20C.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  OPLEANS 

XL  6198 

151C461 

! 

10C614A41*  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17.6!N0NE 

SLA  NEW 

1967 

! 

» 

!  1  20C.0!  35.0! 

1.6! 

1 

!  ORLEANS 

XL  6208 

151C462 

i 

100614A41 1  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17.6! NONE 

•LA  NEW 

1967 

i 

i 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

!  ORLEANS 

XL  6210 

1510463 

i 

10C614A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17.61  NONE 

ILA  NEW 

1967 

i 

i 

I  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

!  ORLEANS 

XL  6226 

1 $10464 

i 

1 00614A41 1  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17.61N0NL 

!LA  NEW 

1967 

1 

! 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

XL  6246 

1510466 

I 

1006I4A41 !  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17 . 6  !  NONE 

! L A  NEW 

1967 

! 

1 

!  !  20C.0!  35. Cl 

1.6! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

XL  6250 

151C467 

1 

1006I4A41 !  200. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17*6!  NONE 

!LA  NEW 

1967 

1 

l 

!  i  20C.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

XL  6268 

1  $10468 

1 

1 006! 4 A 41  1  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1634! 

17.6IN0NE 

ILA  NEW 

1967 

! 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

l  OPLEANS 

XL  6278 

1513732 

1 

931I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

17.6 !  NONE 

!LA  NEW 

!  1968 

! 

l 

!  !  200.0!  35. 0! 

1.51 

-  t 

1 

1  ORLEANS 

XL  629B 

1513734 

1 

93114A4I!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

17.6 ! NONE 

!LA  NEW 

!  1968 

1 

! 

1  (  200.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

XL  630B 

1513735 

1 

931I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

1 7.61  NONE 

!LA  NEW 

!  1968 

< 

» 

1.5! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

XL  6310 

i 313736 

i 

93114A41I  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

17.6! NONE 

!LA  NEW 

!  1968 

! 

; 

J  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

1 

1  ORLEANS 

! 

XL  6320 

1513737 

j 

93114*411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

1 7 .61  NONE 

ILA  NEW 

t  1968 

1 

i 

!  !  200.0!  35.0 

1  •  5  J 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

XL  6339 

1513738 

i 

93114A41!  *•■'0.0!  35.0 

9.0! 

- 

16511 

1 7 .6 1  NONE 

ILA  NEW 

!  1968 

1 

i 

1  1  201.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

XL  6348 

1513739 

i 

93114A41I  ij  .0!  35.0 

9.0! 

• 

1651! 

17.6 ! NONE 

SLA  NEW 

!  1968 

f 

i 

!  1  M. 0!  35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

XL  6358 

1513740 

i 

93114*41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

17.61  NONE 

!LA  NEW 

!  1968 

! 

i 

!  !  200.0!  35.0 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

XL  6368 

1513741 

l 

931I4A41!  20C.0!  35.0 

9.0! 

- 

1651! 

17.6 ! NONE 

ILA  NEW 

!  1968 

! 

• 

1  !  200.0!  35.0 

1.51 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

XL  6379 

1  $13742 

i 

931I4A41I  200. 0!  35.0 

9.0! 

• 

1651! 

17.6! NONE 

ILA  NEW 

!  196* 

l 

i 

1  1  200.0!  35.0 

1.51 

-  I 

i 

!  ORLEANS 

! 

XL  6311 

1513743 

i 

931 14A41  1  200.0!  35.0 

9.0! 

• 

1651! 

17.6! NONE 

ILA  NEW 

!  1968 

1 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

XL  63ft 

1513744 

1 

931I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1951! 

17.6! NONE 

ILA  NEW 

1  1968 

! 

1 

I 

1 

1 

1 

I  1  200.0!  35.0 

!  i  !  ! 

1  !  1  ! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 
I 
1 

1 

1 

1 

!  ORLEANS 

1 

! 

1 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENCft! 

OUT! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

l  COAST 

AkD  HUME*  !  GUARD 

!  NUMBER 

tVTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 
NET  !CCDE!L£nGTH!8RDTX!  1 

PEGU-I****!  ACS.  !  RES.  1  LOAD- 1 
TER  1  S !//////! /////!  ED  ! 
TON-  IMAGE!  0VC8-10VIR-!/////! 
NAGC  l  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

MORSE 

ROVER 

(C4RACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 

!  CARGO  !  f 1XCD  !  EQUIPMENT  !?C!  98SE 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  ! 

!  PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////IT0!//////////! 
!  ENGERS  !  (MET)!  LlNC-2  ICE!  LINC-2 

! 

! 

TEAR  ! 
0UXLT  ! 
CR  ! 

•REBUILT! 

<32>  American 

CO. 

! 

j 

RIVER  TRANSPORTATION 
! 

(CONTINUED) ) 

!  1 

1  1 

1  ! 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

l 

! 

! 

i 

i 

l 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

1 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

t 

XL 

6408 

15137*5 

I 

931 ! 4  A  41 1 

1  1 

20C.0I 

20C.01 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.5! 

■ 

1651! 

-  ! 

1 7. 6 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1966  ! 

! 

XL 

6418 

15U746 

! 

93114A41! 

1  1 

2CC.0! 

20C.01 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1051! 

-  ! 

17,6 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1960  ! 

; 

XL 

6428 

1513747 

! 

931  14A41] 

1  1 

2CC.0! 

200.01 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1651! 

-  ! 

17.0SNONE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

I960  ! 

! 

XL 

6438 

1513740 

! 

93114A411 

1  1 

2CO.O! 

200.01 

35.0! 
35. C! 

9.01 

1.31 

“ 

1651! 

-  ! 

17,6! NONE 
! 

(LA  NEW 
(  ORLEANS 

I960  ! 

1 

XL 

6449 

1513749 

! 

931UA41! 

1  1 

200. 0! 
2CC.31 

35.01 
35. C! 

9.01 

1.5! 

• 

1651! 

-  ! 

1 7. 6 { NONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

196f  1 
! 

XL 

6459 

1513750 

i 

93114A41] 

1  1 

200. 0! 
200.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

• 

1651! 

-  ! 

1 7.6| NONE 

1 

!LA  NCV 
!  ORLEANS 

I960  ! 

! 

XL 

6466 

1513751 

1 

93114*411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.01 

1.5! 

" 

1651! 

-  ! 

1 7.6 ! NONE 

1 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

I960  | 

! 

XL 

6473 

1513752 

1 

93114A41! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

1.51 

“ 

1651! 

-  ! 

17.0 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1961  ! 

1 

XL 

6489 

1513753 

1 

931144411 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

1651! 

-  ! 

17.6f NONE 
! 

I  LA  NEW 

1  ORLEANS 

I960  ! 

! 

XL 

6496 

1513754 

1 

931I4A41J 

1  1 

200.0! 

20C.OI 

35. C! 
35.  C! 

9,01 

1.3! 

“ 

16511 
.  • 

1 7. 6 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I960  ! 

! 

XL 

65C8 

1513755 

93114A41I 

1  I 

200.01 

200.01 

35.  C! 
35. C! 

9. 01 
1.51 

“ 

16311 
-  ! 

17 .6 ! NONE 

1 

!LA  NEW 

I  ORLEANS 

1960  ! 

1 

XL 

6518 

1513756 

1 

93114841! 

1  1 

200.01 

200.01 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

1651! 

-  1 

1 7. 6 | NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I960  | 

! 

XL 

6529 

1637006 

1 

696UA41I 

1  1 

200. 0! 
200.0! 

35. C! 
35.01 

9.01 

1.5! 

- 

1643! 

-  I 

19.2 1  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

197«  1 
! 

XL 

6536 

1 6  37  C  07 

1 

69614841 1 
i  1 

20C.01 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.51 

“ 

1643! 

-  ! 

19.2 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  ! 

! 

XL 

6548 

1637008 

! 

6961*841 1 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1643! 

-  ! 

19.2 (NONE 
i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  ! 

! 

XL 

6558 

1637009 

t 

6961 44  41 ! 

1  1 

20C.0! 

200*01 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

* 

1643! 

•  i 

19.2IN0NE 

I 

! L A  NEW 

1  ORLEANS 

1979  ! 

! 

XL 

6563 

I637C10 

1 

69614441! 

1  1 

200.01 

20C.01 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.3! 

“ 

1 6*  3  j 
-  1 

19.2IN0N! 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1970  1 
! 

XL 

6576 

1613717 

1 

696(4441! 

1  1 

200.0! 

20C.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1643! 

-  ! 

1 9. 2 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  I 
! 

XL 

6589 

1613718 

1 

696144411 

1  1 

2CC.01 

20C*0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.01 

1.51 

“ 

164JJ 

-  I 

19.2! NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  I 
! 

XL 

6598 

1613719 

1 

69*144411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

” 

1643! 

19.2! NONE 
! 

Jla  NEW 
!  ORLEANS 

1979  ! 

! 

XL 

6608 

1613720 

1 

69614841! 

1  1 

20C.0! 

20C.0I 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

164  3! 

19.2! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  0RLC8NS 

1979  ! 

! 

XL 

6618 

1613721 

! 

09614441! 

1  1 

20C.0I 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.51 

• 

1643! 
-  ! 

19.2IN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  1 

XL 

6628 

1616790 

1 

696144411 

1  1 

200.01 

200.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.3! 

• 

1643! 

-  ! 

19.2! NONE 

1 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1979  ! 

XL 

6638 

1616791 

! 

69014441! 

!  1 

20C.0I 

200.01 

35.01 
35. Cl 

9.01 

1.31 

" 

1643! 
-  ! 

19,2 ! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1979  ! 

! 

XL 

6648 

1010792 

696148411 

1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35,01 

9.0! 

1.51 

* 

10431 
-  1 

19.2 ! NONE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1979  ! 

1 

XL 

6658 

1616793 

! 

69614841 1 
i  1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

• 

1643! 

1 9.2! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  1 

1 

XL 

6668 

1616794 

! 

696(48411 

1  ! 

20C.01 

200*0! 

35.0! 
35.  Cl 

9.01 

1.5! 

” 

1643! 
-  ! 

19.2IN0ME 

1 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  | 

1 

XL 

6678 

1610795 

1 

696144411 

1  1 

20C.01 

20C.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.51 

“ 

i 

1643! 

19.2IN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1979  1 

XL 

6608 

1016796 

1 

69614841  1 

1  1 

200.01 

20C.0! 

35.  Cl 
35. Cl 

9.01 

1.51 

“ 

1643! 
-  1 

19.2 1  NONE 
! 

ILA  NtV 

1  ORLEANS 

1979  ! 

! 

XL 

6698 

1616797 

1 

69614A411 

1  1 

200.01 

200.01 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

1643! 
-  I 

19.21N0NE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1979  ! 

! 

XL 

67C8 

1616798 

1 

696148411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.5! 

** 

1643! 
-  ! 

19.2 1  NONE 
! 

ILA  NEW 
i  ORLEANS 

1979  1 
1 

XL 

6718 

1016799 

1 

69614441  1 

1  1 

20C.01 

20C.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1643! 
-  ! 

19.21  NONE 

1 

ILA  NEW 
i  ORLEANS 

1979  ! 
t 

XL 

7C1 8 

1544246 

736148411 

1  1 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

16301 
-  ! 

17.6 ! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973  ! 
! 

XL 

7028 

1544247 

! 

7361 4A41 1 

1  1 

200.0! 

20C.01 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1630! 
.  2 

17.6! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973  ( 
! 

XL 

7038 

1544248 

1 

73614841! 

1  1 

200.01 

20C.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1638! 
-  ! 

17.61  NOME 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973  ! 
! 

XL 

7058 

1544  250 

1 

73614A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

c 

1638! 
-  ! 

17.0 1  NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1973  ! 

! 

XL 

7068 

1544251 

1 

73614841! 

!  ! 

200.0! 

200.01 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

" 

1 

2 

1638! 
-  ! 

17 .6 ! NONE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1973  ! 

! 

XL 

7070 

1544252 

! 

736(4841! 

1  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

1630! 

-  i 

17.6 J  NONE 
i 

ILA  NEW 
•  ORLEANS 

1973  1 
! 

XL 

7068 

1544253 

1 

736148411 
!  t 

20C.01 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1633*1 
-  ! 

17.61N0NC 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973  ! 
! 

XL 

7098 

1544254 

73614841! 

I  1 

200.01 

200.0! 

35.  Cl 
35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1638! 
-  ! 

17. 6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973  I 
! 

XL 

71C0 

1544255 

! 

73614841! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1636! 
“  ! 

17.6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973  1 
! 

XL 

7120 

1544257 

; 

73614841! 
!  1 

200.0! 

200.01 

35. Cl 
35. Q! 

9.0! 

1.6! 

“ 

2 

16361 

-  i 

17.6 JNOKE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973  ! 
! 

xt 

7130 

1544258 

7361*841! 

!  1 

200.01 

200.01 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

" 

* 

1638! 
-  ! 

17 .6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973  ! 
1 

XL 

7148 

1544259 

• 

73614841! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

1636! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1973  ! 
! 

*i 

7155 

i 

734148;;: 

1  1 

- — —  .  f 
(W.vi 

200.0! 

35.  Cl 
35.0! 

y.ul 

1.61 

* 

loSel 
-  ! 

1/.6IH0U 

t 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973  1 
! 

XL 

7178 

1544262 

1 

736148411 

1  1 

200.01 

20C.0I 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.0! 

* 

1630! 
-  1 

17.61N0NE 

I 

ILA  NEW 

J  ORLEANS 

1973 

XL 

7186 

1544263 

! 

736148411 

1  1 

200.01 

200.01 

35.01 

35,0! 

9.0! 

1.61 

” 

1638! 
“  ! 

17.6! NONE 
! 

lL A  NEW 
!  ORLEANS 

1973  1 
! 

XL 

7190 

1 5*4264 

I 

736148*11 

1  1 

20C.0I 

200.01 

35.01 

35.01 

9.01 

1.61 

** 

1638! 
-  ! 

17.6IK0NE 

J 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1973  ! 
! 

XL 

7208 

(544265 

J 

7361*8411 

1  1 

20C.0J 

200.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.61 

* 

16381 
-  I 

17.61  NONE 
! 

ILA  NEW 
l  ORLEANS 

1973  ! 

XL 

7218 

1553501 

1 

10091*8*1! 

1  ! 

200.01 

200.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.2! 

* 

1663! 
-  1 

19.31N0NE 

1 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

! 

XL 

7228 

1555562 

1 

10091*841! 

1  1 

20C.0I 

20C.0! 

33. CJ 
35.  Cl 

9,0! 

1.2! 

1683! 
-  1 

19.31N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  ! 

XL 

7233 

1555563 

! 

10091*8*11 

1  ! 

200.01 

20C.01 

33. Cl 
3S.C! 

9.01 

1*21 

" 

1633! 
-  ! 

19.3! NOSE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

1 

XL 

7248 

1553564 

1 

1009148*1! 

1  1 

20C.01 

20C.01 

35.  C! 
35.01 

9.01 

1.2! 

“ 

1683! 
-  1 

19.3 1  NONE 

1 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  1 

XL 

7256 

1555365 

i 

1 

10091*8411 
!  1 

1  1 

!  1 

200.0! 

200.01 

1 

! 

35.01 

35.01 

! 

9.01 

1.2! 

! 

1083! 
“  ! 

! 

! 

19. 3 (NONE 

1 

1 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1974 

! 

1 

! 

! 


J 


i 

i 

i 


182 


C NCR  I 
ttSTI 


table  2  -  description  of  vessels 


VESSEL  NAM  A*»  NUMBER 


(32)  AMERICAN 
CO. 

XL  7246 
XL  7278 
XL  7266 
XL  729# 

XL  73GB 
XL  7318 
XL  7323 
XL  7338 
XL  7348 
XL  735B 
XL  7J6B 
XL  737B 
XL  738B 
XL  739B 
XL  740B 
XL  7418 
XL  7478 
XL  7430 
XL  744B 
XL  7458 
XL  746B 
XL  747B 
XL  7488 
XL  749B 
XL  75CB 
XL  7518 
XL  752B 
XL  753B 
XL  754B 
XL  7558 
XL  7548 
XL  7578 
XL  758B 
XL  7598 
XL  76C8 
XL  7610 
XL  7620 
XL  7430 
XL  7640 
XL  7650 
XL  7668 
XL  7678 
XL  7650 
XL  749B 
XL  77CB 
XL  77 IB 
XL  7728 
XL  7738 
XL  7748 
XL  7759 
XL  7768 
XL  7778 
XL  7789 
XL  7709 


!  COAST 
!  CUAIO 
|  NUMBER 

I  1 

I  * 

RIVER  TRANSPORTATION  S 

I  I 

(CONTINUER) !  ! 

J 555566  I 

I  1 

1555567  1 

I  I 

1555568  1 

1  1 

1555569  1 

1  ! 

1555570  I 

1  1 

1555571  l 

1  ! 

1555572  1 

1  1 

1555573  1 

1  1 

1555574  l 

!  1 

1555575  I 

1  ! 

1555576  1 

1  1 

1555577  1 

1  1 

1555578  1 

I  1 

*555579  1 

l  1 

IS5S580  I 

1  1 

1555581  ! 

I  1 

1555582 

i 

•555583 

1 

! 555564 
I 

1555585 

1 

1555586 

1 

1555587 

l 

155S588 

! 

1555589 

555590 

1 

1537987 

1 

1632867 

I 

1632888 

1 

1632869 

1 

1632890 

! 

•632891 

l 

1632892 

l 

1632893 

1 

1632894 

1 

1632593 

I 

1632896 

i 

I  632  897 
i 

1632898 

| 

1632899 

1 

1632900 

l 

•632501 

; 

1632502 

! 

•632903 

1 

1632904 

1632905 

1 

1632906 

1 

1632907 

! 

1632908 

I 

1632909 

1 

1632910 

I 

1632911 

! 

1644441 

1 

•64(442 

i 

•644443 


|  1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

I  MET  IC0DEILEN4THI8RDTH1  I 

-1 At«IS-!***#!  *ES.  !  REG.IL0A9-! 
1  TER  1  SEEI//////17////1  EO  l 


1  CAR AC  I TT I  HIGH-  !  |  V  E  S  S  E  L  I 

1  I  EST  1  CARSO  HANDLING  !S  10RERATINS  I 

1  CARSO  l  FIXEO  1  EQUIPMENT  !TC!  BASE  J 
I //////// 1  ROXNT  1  LXM-I  1A0!  LINE-1  ! 


1 

1 

YEAR  1 
BUILT  1 


13  !  I  1  1 

!  i  ill  l 

!  !  5  ! 

11  1  1  1 

1  !  Ill 

100914A41!  20C.01  35. Cl  9.0!  -  1 

1  I  200.0!  35.01  1.2!  1 

100914A41!  200.0!  35. C!  9.0!  -  ! 

(  1  200.0!  35. Cl  1.2!  1 

1009!4A411  20C.0!  35. C!  9.0!  -  I 

1  1  20C.01  35. Cl  1.21  1 

1 009 i 4 A41 1  200.01  35.01  9.01  -  1 

(  1  200.01  35.0!  1.2!  1 

100914A41!  20C.01  35.0!  9.01  -  1 

1  1  200.01  35. C!  1.2!  ! 

1Q0914A41 1  200.0!  35. Cl  9.0!  -  1 

1  1  200.0!  35.0!  1.2!  ! 

100914A41!  200.0!  35.0!  9.0!  -  1 

1  1  200.0!  35. C!  1.2!  I 

1009! 4 A41 1  200.01  35. C!  9.0!  -  1 

l  1  200. 0!  35. Cl  1.21 

10C914A41!  200.0!  35. C! 

1  1  20C.01  35.0! 

10C914A41!  20C.01  35.01 
1  1  200.0!  3S.0! 

10C914A41!  200.01  35.0! 

<  1  20C.0!  35.01 

100914A41!  200.0!  35. C! 

•  t  200.0!  35.0! 

100914A4H  200.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

100914A41!  200.0!  35.01 
1  1  20C.01  35.0! 

10C914A41!  200.0!  35.0! 

•  1  20C.01  35. C! 

100914A41!  20C.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

100914A41!  200.0!  35. C! 

1  1  200.01  35.01 

1 00914 A41 !  200.01  35. Cl 
1  !  20C-0!  35. C! 

100914A41 !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

100914A41!  20C.01  35. C! 

1  •  200.0!  35.0! 

1009(4(41 1  20C.01  35.01 
1  1  200.0!  35. C! 

100914A41!  20C.01  35. Cl 
1  !  20C.01  35. C! 

100914A41!  200.0!  35. C! 

1  I  200.0!  35. C! 

10C914A41!  200.01  35. C! 

1  1  20C.0!  35.0! 

100914A41!  200. 0!  35.01 
!  !  200.0!  35.0! 

931 14A41 1  200.0!  35. C! 

1  1  200.0!  35.0! 

69614A41!  20C.0!  55. C! 

1  1  200.0!  35.0! 

69614A41!  20C.0!  35. C! 

!  1  2CC.0!  35. C! 

69614A41!  20C.0!  35. C! 

1  !  2QC.0!  35. C! 

69614A41!  200.0!  35.C! 

1  !  200.0!  35.0! 

696!4A«  200. 0!  35. C! 

1  !  <00.0!  35. C! 

69614A41!  20C.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35. Cl 

69614A41!  200. 0!  35. C! 

1  !  200. 0!  35. C! 

69614A41!  20C.O!  35. C! 

1  1  200.0!  35.0! 

696! 4A41 !  20C.0!  35.0! 

•  •  20C.0!  35.0! 

69614A41!  200. 0!  35. C! 

•  !  20C.0!  35. C! 

696! 4A41 !  200.0!  35. C! 

!  !  20C.0!  35.0! 

696I4A41!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35. C! 

696 ! 4A 41 !  20C.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35. C!  1.5! 

696 ! 4A41 !  20C.0!  35. C!  9.0! 

•  !  20C.OI  35. C!  1.5! 

696J4A41!  200.0!  35.C!  9.0! 

!  !  20C.0!  35. C!  1.5! 

696 1 4 A41 !  20C.0!  35.0!  9.0! 

•  •  20C.0!  35. C!  1.5! 

696J4A41!  20C.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35. C!  1.5! 

696(4441!  20C.0!  35. O'  9.0! 

1  !  20C.0!  35. C!  1.5! 

696*4441!  ?OC.O!  35. Cl  9.0! 

I  !  *00.0!  35. C!  1.5! 

696I4A41!  200.0!  35. C!  9.0! 

1  !  20C.0!  35. C!  1.5! 

696 ! 4A41 1  20C.0!  35. C!  9.0! 

I  !  200.0!  35. C!  1.51 

69614A411  20C.0!  35. C!  9.0! 

1  1  20C.01  35. C!  1.5! 

696I4A41!  200.0!  35. C!  9.01 
!  !  20C.0!  35. C!  1.5! 

696I4A41!  200.0!  35. C!  9.0! 

!  •  200.0.  5.C!  1.5! 

69614441!  20C.C?  5.C!  9.0! 

•  !  20C.O!  35. C!  1-5! 

•  906!4A41!  20C.0!  35. C!  9.0! 

•  *  !  20U.0!  35. C!  1.4! 

!  90S! 4A41 !  200.0!  35. C!  9.0! 

!  I  !  2CC.01  35. C!  1.4! 

!  908!4A41!  200.9!  35. C!  9.0! 

!  •  !  20C.0!  35. t!  1.4! 

•  !  !  !  !  ! 

!  !  t  !  !  ! 


1683! 

1683! 

-  I 
1683! 

-  ! 
1683! 

-  ! 
1683! 
-  1 
1683! 
-  ! 
1683! 
-  ! 
1o83! 


! 

! 

I 

! 

! 

19.3! NONE 
! 

1 9. 3 ! NONE 
! 

19.3! NONE 
I 

19.3! NONE 
! 

1 9. 3 1  NONE 
1 

1 9. 3! NONE 
1 

19.3!N0‘iC 

! 

19.3! NONE 
! 


9.0! 

- 

1663! 

19.31N0NE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1683! 

19.3IN0NE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1683! 

19.31  NONE 

1.2! 

-  ! 

1 

9.0! 

- 

1683! 

19.31NCNE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1683! 

19 .3 INONE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

16631 

19*3! NONE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1683! 

19.3 ! NONE 

1.2! 

-  1 

! 

9.0! 

- 

16631 

19. 3! NONE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1683! 

19.3! NONE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1663! 

19.3JN0NE 

1.2! 

-  1 

! 

9.0! 

- 

1 6  6  3  i 

1 9. 3! NONE 

1.2! 

-  ! 

1 

9.0! 

- 

1683! 

19.31N0NE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1683! 

19. 3 ! NONE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1683! 

19. 3! NONE 

1.2! 

-  ! 

! 

19.3! NONE 

9.0! 

- 

1683! 

1.2! 

-  ! 

! 

19.3‘NCUE 

9.0! 

- 

1683! 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1683! 

19. 3 ! NONE 

1.2! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1669! 

16.01NCNE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1665! 

19.2! NONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.01 

- 

1665! 

19.21N0NE 

1.5! 

•  1 

! 

19.21N0NE 

9.0! 

- 

1665! 

1.5! 

-  1 

19.21N0HE 

9.0! 

- 

1665! 

1.5! 

-  j 

| 

9.0! 

- 

1665! 

19. 2! NONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1665! 

19. 2!N0NC 

1.51 

-  ! 

1 

9.0! 

- 

1665! 

19. zlftOMC 

1.5! 

-  1 

! 

9.0! 

- 

H6$i 

19.2! NONE 

1.5! 

-  1 

j 

9.01 

-  1 

1665! 

19.21N0NE 

1.5! 

-  ! 

j 

9.0! 

- 

1665! 

19.2i NONE 

1.5! 

-  1 

j 

9.0! 

- 

1665! 

19.21NCNE 

1.51 

.  1 

J 

9.0! 

- 

1665! 

19.2! NONE 

1.5! 

-  ! 

! 

9.0! 

- 

1665! 

19 .2  INONE 

-  ! 
1665! 


1665! 

-  i 

1665! 

-  ! 
1665! 

-  ! 
166  5*. 
-  ! 
1665! 

-  I 
1665! 

-  ! 
1665! 

-  ! 
1665! 

-  i 
1665! 


1654! 
-  ! 
1654! 


19.2'NONE 

! 

19.2! NONE 

I 

19.2 InONE 
! 

19.2IN0NE 

i 

19. 2i NONE 
! 

19 • 2 l NONE 
! 

19.2! NONE 
I 

19,2! NONE 
! 

19.2!N0NE 

I 

19.2U0NE 

! 

19.2 {NONE 
! 

19.2 ! NONE 
» 

20. 4  j  NONE 
1 

20 . 4  1  NONE 
j 

20 • 4  !  NONE 
! 

! 

! 


! 

! 

! 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
2  LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  HEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
•  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  HEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
I  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
•LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
I L A  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
tLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
lLA  NEW 

\  ORLEANS 
LA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
•LA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

•  ORLEANS 
SLA  NEW 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1L A  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 

ORLEANS 
IL A  NEW 
J  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLtANS 
•LA  NEW 
•  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
! 


! 

! 

1974  I 
1 

1974  ! 

I 

1974  ! 

! 

1974  ! 

! 

1974  ! 

! 

1974  ! 

! 

1974  ! 
! 

1974  ! 
1 

1974  ! 
I 

1974  ! 

I 

1974  ! 
! 

1974  ! 
! 

1974  ! 
! 

1974  ! 


1974  ! 

1 

1974  j 

j 

1974  ! 

! 

1974  ! 
! 

1974  ! 
! 

1974  I 
! 

1974  ! 
1 

1974  j 
! 

1974  ! 
! 

1974  ! 
! 

1972  ! 
I 

1981  ! 
! 

1981  ! 


! 


1981 


1981  ! 

j 

i 
! 
! 


!  1981 


!  1981 

! 

(  1981 


•  1951  ! 

1  1 

j  1981  ! 


1  1981  ! 

2  ! 

!  1981  J 

•  ! 

•  1981  • 

I  1 

•  1981  i 


1982  ! 
2 
! 
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ENCR! 

BIST! 

VESSEL  KANE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  CUARD 
!  NUMBER 

IVTCCI  DIPENSIONS  IIMFTI 
NET  iCODEKENETHISIDTH!  t 

!  NISIS-I**** 1  NEE.  1  NEO.ILOAD-! 
TEN  1  SEE1//////I///I/1  ED  1 
TON-  1NNEEI  OVEN-IOVEN-I/////! 
MACE  1  IV  1  ALL  1  AU  ILICHT1 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARSO  I 

tu  iiiiix 

PASS-  ! 
EN6ERS  ! 

HICK-  1  !  V  T  S  S  E  L 

EST  1  CANCO  XANDLINC  IS  tONENATIHC 
TIMED  1  EtUINNENT  ITCI  BASE 

NOINT  1  LINE-1  IAOI  LIKE-1 

(LICH1) I////////////////ITDI ////////// I 
ITEE1M  UNC-2  1EEI  LINE*’ 2 

! 

TEAR  ! 
BUILT  I 
OR  I 

•REBUILT! 

(32)  AMERICAN 

1 

! 

RIVER  TRANSPORT! AT10N 

!  t 

1  ! 

!  1 

1 

1 

! 

1 

! 

t 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED! 

1  1 

! 

! 

1 

! 

I 

XL 

Tecs 

1644444 

90814A41! 

20C.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1654! 

2O.AIK0NE 

!la 

NEW 

1982  ! 

t 

!  1 

200*0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XL 

781B 

1644445 

90814A41 f 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1654! 

10.4! NONE 

!LA 

NEW 

1982  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XL 

782B 

1644446 

9C814A41! 

200.0! 

35. Cl 

9.01 

-  ! 

1654! 

20.AIN0V2 

!LA 

NEW 

1982  ! 

! 

f  1 

200. 0! 

35. Cl 

1.4! 

-  ! 

' 

! 

ORLEANS 

! 

XL 

7S3B 

1644447 

908 14A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1654! 

20.%!M0NE 

!LA 

NEW 

1982  ! 

! 

1  ! 

20C.01 

35.  C! 

1.41 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XL 

?«4B 

!  64444  S 

908I4A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1654! 

20.4 ! NONE 

1  LA 

NEW 

1982  ! 

! 

!  1 

20C.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

1 

XL 

785B 

1644449 

90814A41! 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1654! 

20. 4 ! NONE 

ILA 

NEW 

1982  I 

1 

!  1 

200.0! 

33.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

aL 

7I6B 

1644450 

90814A41! 

200.0! 

35. Cl 

9.01 

-  ! 

1654! 

20.4 ! NONE 

ILA 

NEW 

198P  ! 

I 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.4 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

XL 

7178 

1644451 

908I4A41! 

200.0! 

35. Cl 

9.01 

1654! 

20.4 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1982  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.01 

1.41 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

XI 

7188 

! 64445  2 

90814A411 

200*0! 

35. Cl 

9.01 

-  | 

1654! 

20.4 ! NONE 

ILA 

NEW 

1982  ! 

t 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.4! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

XL 

7898 

*1644433 

908 14A41 1 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

1654! 

20. 4 ! NONE 

ILA  NEW 

19*2  1 

J 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.41 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

! 

XL 

71CB 

1644454 

90814A411 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

1654! 

20 .4 ! NONE 

ILA 

NEW 

1982  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

XL 

791 B 

1644455 

908 1 4A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1654! 

20.4! NONE 

!  LA 

NEW 

1982  I 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

XL 

792B 

! 64  <456 

90814A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1654! 

20.4IH0NE 

!LA 

NEW 

19(2  ! 

t 

1  1 

200.0! 

3  3  •  C 1 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

XL 

7938 

1644457 

90814A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1654! 

20.4! NONE 

ILA 

NEW 

19(2  I 

1 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.4! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

1 

XL 

79(0 

1644458 

90814A41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1654! 

20.4 ! NONE 

!LA 

NEW 

1982  ! 

1 

1  i 

20C.01 

35. C! 

1.41 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

XL 

795B 

<644459 

908 1 4A41 1 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

-  j 

1654! 

20.4 ! NONE 

!LA 

NEW 

1982  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.4! 

-  i 

! 

1 

ORLEANS 

! 

XL 

7968 

1644460 

CC814A41  1 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1654! 

20.4 ! NONE 

ILA 

NEW 

1962  ! 

1 

1  ! 

200.01 

35.  C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XL 

797B 

1644461 

908 1 4  A  41  ! 

20C.01 

35.C1 

9.01 

-  i 

1654! 

20.4! NONE 

ILA 

NEW 

1982  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35.  Cl 

1.4! 

.  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XL 

7986 

1644462 

9C8 14441 1 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1654! 

20. 4  1  NONE 

ILA 

NEW 

19B2  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35.01 

1.4! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XL 

799B 

1644463 

9C814A41! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1654! 

20.4 ! NONE 

ILA 

NEW 

1982  l 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

XL 

tCCB 

1644464 

9C814A411 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1654! 

20.4! NONE 

ILA 

NEW 

19(2  I 

1 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.4! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

32 

1518772 

86114A411 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  J 

1458! 

17.5INCNE 

!LA 

NEW 

1969  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.81 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CR 

34 

1518774 

86 1 1 4 A  41  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1455! 

17. 5! NONE 

!  LA 

NEW 

1969  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

35 

1518775 

86114A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1458! 

17.S1N0NE 

ILA 

NEW 

1969  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

! 

XR 

36 

1518776 

861 1 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  j 

1458! 

17.5! NONE 

!LA 

NEW 

1969  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

.  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

37 

1518777 

86114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1458! 

17 .5! NONE 

!LA 

NEW 

1969  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

•  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

38 

1518778 

86114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1458! 

17.5! NONE 

!LA 

NEW 

1969  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.81 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

XR 

39 

1518779 

861 1 4 A  41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  j 

1456! 

1 7 .5  ! NONE 

!LA 

NEW 

1969  ! 

l 

J  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

4C 

1518780 

661 1 4 A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1456! 

17 .5 1  NONE 

!LA 

NEW 

1969  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS 

! 

XR 

(1 

1518781 

66114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0J 

-  j 

1458! 

17.5SNCNE 

ILA 

NEW 

1969  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

(2 

1518782 

86114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1458! 

17.5IN0NE 

ILA 

NEW 

1969  I 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

44 

1  51  8784 

86114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1456! 

17. 5 !  NONE 

ILA 

NEW 

1969  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

OPLEANS 

t 

XR 

45 

•518785 

86 1 1 4  A  41  l 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1458! 

17.51N0NE 

ILA 

NEW 

1969  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

46 

1521791 

86114A41! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  ! 

1456! 

1 7 . 5 i NONE 

ILA 

NEW 

1969  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

! 

XR 

47 

1521792 

86114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1458! 

17.5! NONE 

i’la 

NEW 

1969  I 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  i 

; 

I 

OPLEANS 

! 

XR 

49 

1 522C74 

86114A41! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  ! 

1458! 

17.5! NONE 

ILA 

NEW 

1969  I 

! 

2  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

2 

I 

ORLEANS 

! 

XR 

5C 

I522C75 

86114A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1458! 

17 . sj  NONE 

ILA 

NEW 

1969  I 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

XR 

51 

1522C76 

86114A411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1458! 

17 .5! NONE 

ILA 

NEW 

1969  I 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

• 

j 

ORLEANS 

! 

XR 

52 

1522325 

86114A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1458! 

17.5SN0NE 

ILA 

NEW 

1969  I 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

.  ; 

2 

! 

ORLEANS 

I 

XR 

S3 

1522C78 

86114A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1458! 

17.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1969  ! 

! 

J  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

; 

XR 

54 

1522327 

861 1 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1458! 

17.5!  NONE 

ILA 

NEW 

1969  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

j 

I 

ORLEANS 

! 

XR 

55 

1522328 

86T14A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1458! 

17.55NONE 

ILA 

NEW 

1969  ! 

1 

j  j 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

; 

XR 

5018 

1505768 

93114A41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

.  j 

1641! 

17.6 ! NONE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

I 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

.  j 

! 

I 

ORLEANS 

! 

XR 

S02B 

1505769 

93114A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

U4ii 

17.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

1 

•  * 

■>rr  AC 

t»  A  » 

«  « c 

■ 

-  t 

* 

i 

ORLEANS 

I 

XR 

503B 

1505770 

93114A41 2 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

i*4ii 

17. 61N0NE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

! 

I  1 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

5C49 

1505771 

931 14A41 1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1641 ! 

17. 5! NONE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

1 

!  2 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

5C50 

1505772 

93114A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1641! 

17. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

1 

1  1 

20C.O! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

I 

I 

OPLEANS 

! 

XR 

5C60 

1506208 

93114A41! 

2C0.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1641! 

1 7 • 6 ! NONE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C* 

1.5! 

; 

-  ! 

; 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

5C70 

J  506209 

93114*41  1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1641! 

17. 6i NONE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

« 

1  2 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

XR 

5C68 

j  506  291 

93114A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1641! 

17.61N0NE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

1 

!  1 

20C.C! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

XR 

5098 

1  506292 

93114A41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1641 J 

1 7.6! NONE 

ILA 

NEW 

1966  1 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

i 

I 

ORLEANS 

! 

XR 

S1C8 

1506429 

93114A41! 

2CC.0I 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1641! 

17.6! NONE 

SLA 

NEW 

1966  ! 

| 

1  1 

20C.O! 

35. C! 

1.5! 

-  J 

! 

I 

ORLEANS 

! 

XR 

5110 

1506430 

93114A41 1 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1641! 

17.6! NONE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

! 

!  ! 

2CC.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

XR 

5128 

1  506592 

93114A41 J 

20C.O! 

35. C! 

9.0J 

•  ! 

U41! 

17.6IN0NE 

ILA 

NEW 

1966  ! 

I 

l 

1 

!  1 

1  ! 

1  ! 

20C.O! 

| 

35. C! 

i 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

; 

I 

i 

ORLEANS 

! 

2 

i 

184 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
J  NUMBER 


JVTCC!  DIMENSIONS  ! ORAFT 1  ! 
NET  HODEHENGTHIBADTH!  !  ! 
EGIS-H***!  AEG.  !  AEG.HOAO-l  ! 
TER  !  SEE! //////!///// !  ED  !  I 
TON-  !PAGE!  OVER-JOVER-!/////!  HORSE! 
7AGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER! 


APACITT!  HIGH-  !  'VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

/////// !  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  UE!  LINE-2  ! 


(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSPORT ! ATXCN  !  !  ! 

CO.  !  !  j  ! 


XR  5130 

(CONTINUED)! 

1506692 

I 

1 

1 

!  I  1  I 

93114A41I  20C.01  35. C! 

1 

9.0! 

i 

i 

j 

1641  i 

i 

17.6! NONE 

l 

!  I  20C.01  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

17.6! NONE 

XR  5140 

1507281 

I 

93K4A4K  2CC.0!  35. C! 

9.0! 

1 

1641! 

I 

(  !  20C.0!  35. Ct 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

17-6! NONE 

XR  5158 

1507262 

! 

931I4A41!  200.0!  35.C! 

9.0! 

- 

t 

1641! 

1 

!  (  200.0!  35. Cl 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

17.6 ! NONE 

XR  5168 

1507283 

I 

931I4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1641! 

!  1  20C.0!  35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

17.6!hCNE 

XR  517B 

1507284 

| 

93114A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1641! 

!  !  200.0!  35. C! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

17.6! NONE 

XR  5198 

1507C79 

| 

931I4A41!  200.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

l 

1641! 

1  1  200.0!  3 5.C! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

17.6! NONE 

XR  5 2 C D 

1507081 

| 

931MA41I  2C0.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1641! 

!  (  200.0!  35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

17.6 ! NONE 

XR  52"» 

J  511324 
j 

931 1 4 A 41 !  2OC.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

16411 

(  1  200.0!  35. Cl 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 ?  .  6 !  NONE 

XR  5228 

1518325 

931 S 4A41 J  200.01  35. C! 

9.01 

- 

l 

1641! 

j 

!  (  20C.01  35. Cl 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

17.6! NONE 

XR  5238 

1518326 

{ 

93114A41I  200.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1 

16411 

(  |  200.01  35.0! 

1.5! 

( 

-  1 

! 

17.6! NONE 

XR  5248 

1518764 

1 

931 1 4A41 1  200.01  35. C! 

(  I  200.01  35. C! 

9.01 

1.51 

- 

1 

1 

16411 
-  ! 

XR  5258 

1518765 

j 

931 1 4 A 41  (  200.01  35.C! 

9.01 

- 

1 

1641! 

17.6! NONE 

t  (  200.01  35. C! 

1.51 

1 

-  ! 

17.6! NONE 
! 

XR  5268 

1518766 

j 

931I4A41I  200.0!  35.0! 

I  (  200.01  35.0! 

9.0! 

1.51 

— 

1 

1 

1641! 

-  I 

XR  5270 

(518767 

| 

931 1 4 A 41 1  20C.0!  35. C! 

1  |  200.01  35, Cl 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

1 

1641! 

-  1 

17.61NCNE 

! 

XR  52EB 

(518768 

1 

93114A41!  200.0!  35. Cl 
(  (  200.01  3S.C! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

1 

1641! 

-  ! 

17.6! NONE 
! 

XR  5293 

(518769 

1 

931 f 4 A 41  1  200. 0!  35.C! 

1  |  2CC.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1 

1 

1641! 

-  1 

17.61N0NE 

; 

XR  530B 

(518770 

1 

931I4A41!  20C.01  35.0! 

1  i  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

I 

1641! 

-  1 

17.6! NONE 
! 

XR  5318 

1 522C77 

1 

931 I4A41 t  200.0!  35.01 
(  !  20C.0I  35. C! 

9.0! 

1.51 

1 

! 

1641! 

-  I 

1 7 . 6 ! NONE 

i 

XR  5320 

1522078 

1 

931 I4A41 1  200.01  35. C! 

1  1  200.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1641! 

-  I 

17.6! NONE 
! 

XR  5333 

(522079 

j 

931 1 4441  1  200.0!  35.0! 

I  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1641! 

17.61N0NE 

i 

XR  5348 

(522329 

| 

931I4A4K  200.01  35.0! 

!  !  200.0!  35.C! 

9.0! 

1.5! 

1 

! 

1641! 

-  ! 

17,6! NONE 
! 

XR  5358 

(522330 

j 

931I4A411  200.01  35. Cl 
(  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

l 

1641! 

-  ! 

17.6 (NONE 

i 

XR  5368 

(522331 

j 

93114A41!  20C.0!  35. C! 

1  !  20C.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

- 

! 

! 

1641! 

-  1 

17.6  jhCNE 

XR  5378 

(522332 

( 

931 1 4 *41  (  200.01  35.0! 

!  1  20C.0!  3S.C! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

i 

1641! 

-  ! 

1 7 . 6 ! NONE 
! 

XR  5388 

1522333 

1 

931  14441  !  200.01  35. C! 

|  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1 

1 

1641! 

-  ! 

17.6IN0NE 

! 

XR  5398 

1522336 

| 

93K4A41!  200.0!  35. Cl 

1  (  200.01  35. 01 

9.0! 

1.3! 

- 

1 

l 

1641! 

-  1 

17.6IN0NC 

1 

XR  54C8 

1522335 

931I4A41!  200.0!  35.0! 

I  1  200.01  3S.CI 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

I 

1641! 

-  1 

17.6 JNCNE 
! 

XR  5418 

1522336 

| 

93114A41I  200.0!  35.C! 

!  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.S! 

— 

I 

! 

1641! 

-  ! 

17.6! NONE 
! 

XR  5428 

1522337 

| 

931 14441 1  200.0!  35.01 

1  1  200.0!  35. Ci 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

1 

1641! 

-  ! 

1 7.6 (NONE 
! 

XR  5438 

(522338 

j 

931 14A41 1  200.01  35.01 

I  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

I 

1641! 

-  ! 

17.6! NONE 
! 

XR  5448 

1522339 

| 

931I4A41I  20C.0!  35.CI 
(  1  20C.0I  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

I 

1 

1641! 

-  ! 

17.6 ! NONE 

XR  5458 

(522360 

| 

931I4A41I  200.01  33.01 

I  1  200.01  33.CI 

9.0! 

1.5! 

— 

I 

! 

1641! 

-  ! 

17.6IN0NC 

I 

XR  571B 

1537975 

( 

931I4A41I  200.01  33.C! 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

I 

1636! 

-  1 

16.0! NONE 

I 

XR  5728 

1537976 

931 I4A41 1  20C.0!  35. C! 

1  (  200.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

( 

1 

16361 
-  ! 

16.0?  NONE 

J 

XR  5730 

1537977 

1 

93 i I4A41 1  20C.O!  35.0! 

1  1  200.01  3S.CI 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

1 

1636! 

16 .0 ! NONE 

1 

XR  5748 

1537978 

( 

93114A41!  200.0!  35. C! 

!  1  20C.0I  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

I 

1636! 

-  ! 

16.0INCNE 

I 

XR  5758 

1537979 

( 

931!4A41!  200.0!  35. Cl 

1  1  200.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

! 

16361 
-  ! 

16.0! NONE 

I 

XR  576B 

1537980 

( 

931J4A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1636! 

16.0IN0NE 

!  !  200.0!  35. 0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

XR  5778 

(537981 

| 

93114A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

J 

1636! 

16. 0 ! NONE 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

XR  5788 

(537982 

1 

93114A41!  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1636! 

16.01N0NE 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

XR  5798 

(537983 

931 14A41 1  200.0!  35. G! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

16.QH0NE 

1  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

XR  5108 

1537984 

| 

931 1 4 A 41 J  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1636! 

16, 0! NONE 

1  !  200.0!  35. CI 

1.6! 

1 

-  I 

! 

XR  5118 

( S37838 

931I4A41!  200.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

16.0! NONE 

1  I  200.0!  3S.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

XR  5828 

(537839 

931 1 4 A 41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

16.0! NONE 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.61 

I 

-  1 

! 

l6.0iftCH£ 

XR  5*38 

(537915 

J 

931 14A41 1  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

16361 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

XR  5848 

(537986 

( 

931I4P41!  200.0!  35.0J 
!  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

i 

I 

1636! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

XR  5ISB 

1537988 

| 

931 I4A41 !  200.0!  35. Cl 
!  !  200.0!  3S.C! 

9.01 

1.61 

- 

I 

1 

1636! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

XR  5868 

(537989 

| 

931 1 4 A 41 i  20C.OI  35. C! 
!  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1636! 
-  I 

16.01  NONE 

I 

XR  5878 

1537990 

! 

931I4A41!  200.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

1 6 .0 1 NONE 

!  !  200.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 6.0! NONE 
! 

XR  $118 

1537991 

| 

931 14A41 J  200.01  35.01 
!  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.61 

— 

1 

l 

1636! 
-  1 

XR  5191 

1537992 

f 

931 14A41 !  20C.0I  35. C! 

9.0! 

- 

l 

1636! 

1 6.0! NONE 

!  1  200.0!  35.01 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

16.01N0NE 

XR  5901 

1537993 

| 

931 14A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

(  !  200.01  35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

1 6.0! NONE 

XR  5918 

1537994 

t 

931 J4A41 1  200.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1636! 

t  (  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

16.0! NONE 

XR  5928 

1537995 

1 

( 

93114441!  200.01  35. Cl 

9.01 

- 

1 

1636! 

!  t  200.01  55.01 

II  II 

1.4! 

( 

1 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

!  1 

!  ! 


!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
t L A  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
! LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!L A  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
!IA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
JLA  NEW 
!  ORLEANS 
! L A  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
UA  NEW 

!  ORLEANS  ! 
! L A  NEW 
I  ORLEANS 
! L A  NEW 
I  ORLEANS 
t L A  NEW 
!  ORLEANS 
I  LA  NEW 
!  ORLEANS 
HA  NEW 
!  ORLEANS 
1L A  NEW 
1  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
!  ORLEANS 
HA  NEW 
!  ORLEANS 
JLA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
JLA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
HA  NEW 
1  ORLEANS 
HA  NEW 
!  ORLEANS 
HA  NEW 
!  ORLEANS 
SLA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
HA  NEW 
!  ORLEAKS 
HA  NF« 

!  ORLEANS 
(LA  K£ w 
!  ORLEANS 
Hi'  NEW 
!  OBLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
I  .A  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
! 

I 


! 

TEAR  I 
BUILT  ! 
OR  I 
•REBUILT! 


1966  I 
I 

1967  ! 

I 

1967  I 
! 

1967  ! 

I 

1967  I 
I 

19<7  ! 

! 

1967  I 
! 

1969  I 
I 

1969  I 
I 

1969  I 
{ 

1069  i 
! 

1969  1 
! 

1969  ! 

I 

1969  I 
I 

1969  I 
I 

1969  I 
I 

1969  ! 

i 

I960  i 

1969  I 
I 

1969  I 
I 

1969  I 
I 

I960  ! 

! 

1969  ! 

I 

1969  I 
I 

1969  ! 

» 

1969  i 
I 

1969  I 
I 

I960  1 
I 

1969  ! 

! 

1969  ! 

I 

1 9A9  I 

196)  ! 

! 

197  2  ! 

I 

197?.  I 
I 

1972  I 
! 

19*2  I 
! 

1972  ! 

I 

1972  I 
l 

1972  ! 

! 

1972  i 

j 

1972  I 

1972  ! 

I 

1972  I 
! 

1972  ! 

i 

5?7*  I 
I 

1972  ! 

I 

1972  ! 
! 

1972  I 
! 

1972  ! 
! 

1972  I 
! 

1972  I 
I 

1972  I 
I 

1972  ! 
! 

1972  I 
I 
I 
I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

EN«ft! 

DISH  OPERATOR 

! 

1  NET 

! VTCC (  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  CODE! LENGTH! BRDTHl  ! 

! CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(VESSEL 
IS  10MERATING 

-IREGIS- 

!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-1 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EGUIPHE'iT 

ITC!  ?ASE 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TFR 

1  SEE!//////!/////!  EO  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

J  TON- 

IMAGE!  OVER-IOVER-!/////! 

HORSE!  MASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! ////////// 

09  ! 

1  NUMBER 

t  NAfiE 

1  XV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

MOWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINI-2 

ICE!  LINE-2 

(♦REBUILT! 

(32)  AMERICAN  RIVER  TRANSMORT 1  AT ICN 

CO.  ! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

!  1  ! 

1  1  ( 

! 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

XR  5930 

1537996 

!  931I4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1636! 

16.0! NONE 

!LA 

NEW 

1972 

! 

1  !  1 

200.01 

35. C! 

1.6( 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

Xfi  5943 

1537997 

!  93114A41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

1636! 

16.0! NONE 

(LA 

NEW 

1972 

! 

i  !  1 

20C.CI 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

ART  9C0 

1622294 

f  78315-70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

19.01N0NE 

!LA 

NEW 

1 9  8  C 

! 

!  1  ! 

195. ni 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

I 

ORLEANS 

ART  901 

1622295 

1  703I5A7O1 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  J 

1450! 

1 7.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

NEW 

190C 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

ART  9C2 

1622290 

!  78315A70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

19.0! DI ESEL  PUMP 

!LA 

NEW 

I960 

! 

!  1  ! 

1 ,M  •  C ! 

25. C! 

2.0! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

ART  903 

1622297 

1  70315A7O! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

19.0! DIESEL  PUMP 

!  LA 

NEW 

I960 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AMT  904 

1622290 

!  78315A701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

19.0! DIESEL  PUMP 

!LA 

NEW 

198C 

! 

!  !  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

AMT  905 

1622299 

1  7851 5 A  70 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1450! 

19.0! DIESEL  PUMP 

!  LA 

NEW 

I960 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

AMT  9C6 

1622300 

!  78315A70! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

14501 

19.0! DIESEL  PUMP 

1  LA 

NEW 

I960 

! 

!  !  1 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AST  907 

1622301 

!  7851 58  70 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

1 ? . 0 ! 0 I £S£l  PUMP 

1  LA 

NEW 

190C 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

AMT  908 

1622302 

t  7831SA70! 

195. J! 

35.  C! 

9.01 

1450! 

19.0 ! Ot ESEL  PUMP 

!IA 

NEW 

190C 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

AMT  909 

1622303 

1  7851 5A  701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! DIESEL  PUMP 

!  LA 

NEW 

190C 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  J 

{ 

! 

ORLEANS 

0»  1C1 

1204776 

.*  74115A701 

195.0! 

3S.C! 

10.0! 

1530! 

17.01975  GMM 

!LA 

NEW 

mi 

! 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

DM  102 

120401$ 

!  7241SA701 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

14561 

17.01975  GPM 

I  LA 

NEW 

1961 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

OR  103 

I284C17 

1  72415A70! 

193.01 

35.0! 

10.0! 

-  l 

1458! 

17.01975  GMM 

JLA 

NEW 

19©  1 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

! 

! 

! 

ORLEANS 

DR  104 

1204663 

!  74! 1 SA701 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

1530! 

17.01975  GPM 

!LA 

NEW 

1901 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

DR  105 

! 204775 

1  72415A70I 

195.0! 

35*0! 

10.0! 

1458! 

17.01975  GPM 

!LA 

NEW 

1961 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

! 

! 

ORLEANS 

TC9  315 

1601150 

1  91415A70! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

1400! 

17.61PUMP 

!LA 

NEW 

1979 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

TC0  316 

(601151 

!  9141SA701 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

1400! 

17.6! PUMP 

1  LA 

NEW 

1979 

! 

1  1  1 

195.01 

35. C! 

1.61 

! 

! 

! 

ORLEANS 

TCB  317 

1001152 

1  91415A701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.6IPUMP 

!  LA 

NEW 

1979 

( 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

TC0  310 

1601153 

!  91415A701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ] 

1400! 

17.61PUMP 

JLA 

NEW 

1979 

! 

i  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

TCB  319 

1601154 

1  91415A70! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

•  4w0! 

17.6IPUMP 

JLA 

NEW 

1979 

I 

! 

1  1  1 

!  1  1 

195.0! 

1 

35. C! 

! 

1.61 

! 

1 

I 

! 

I 

! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

(03)  AMERICAN  TRADING  TRANSPO! RTATICN 

1  1  1 

!  1  t 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

COMPANY/  INC. 

! 

1  1  1 

1 

| 

! 

1 

! 

! 

! 

BALTIMORE  TRADER 

1 27C179 

!  25266 1 2 A 20 1 

77C.011C2.2! 

39.9! 

15000! 

63318! 

117.0! STEAM  PUMPS/ 

!NY 

NEW  YORK 

♦  1971 

! 

!  !  i 

600.0! 1C2. 2! 

8.0! 

1 

-  ! 

(FULLY  COILED 

I 

CHESAPEAKE  TRADER 

1650468 

!  1813612A20! 

630.01105.9! 

39.7! 

11244! 

56130! 

1 53.5IPUMPS/  COILS 

!MY 

NEW  YORK 

1C  82 

! 

!  1  i 

656.61105.9! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

DELAWARE  TRADER 

1652547 

!  1813612A20! 

63C. 01105. ?! 

39.7! 

11244! 

56130! 

153.51PUMMS/  COILS 

!NY 

NEW  YORK 

1902 

! 

1  J  ! 

6S6.6M05.91 

0.0! 

I 

! 

! 

POTOMAC  TRADER 

1655201 

!  1813612A201 

63C. 01105.9! 

39.7! 

11244! 

56130! 

153.51PUMPS/  COILS 

!NY 

NEW  YORK 

1903 

! 

! 

1  1  1 

!  1  1 

656.61105.9! 

!  1 

8.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

• 

! 

(15)  AMERICAN  TRANSPORT 

! 

LINES!/  INC. 

!  !  1 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AMOASSADOR 

1625490 

1  1051 211 A09! 

533.4! 

70.9! 

21.2! 

10000! 

6995! 

140. 2!1  STERN  RAMP 

!FL 

PORT  EVER¬ 

1901 

! 

1  1  1 

553.8! 

70.9! 

9.3! 

! 

-  j 

» 

1 

GLADES 

AMERICAN  CONDOR 

1676864 

!  8850I1A091 

610.3! 

91.9! 

30.2! 

21600! 

20701 1 

137.011  2 5 T  HYDRO 

!FL 

JACKSON¬ 

1901 

! 

1  !  1 

635.3! 

91.9! 

13.5! 

! 

ICRAHE/2  RAMPS 

! 

VILLE 

AMERICAN  FALCON 

1697393 

1  885011 *09 1 

610.31 

91.9! 

30.2! 

21600! 

20701! 

137. 0!1  25T  HYDRO 

!FL 

JACKSON¬ 

1901 

1 

!  !  ! 

635.3! 

91.9! 

13.5! 

! 

-  i 

! CRANE/2  ramps 

! 

VILLE 

ATLANTIC  SPIRIT 

1573223 

I  11 397! 1  AO?! 

744.21 

92.  C! 

29.7! 

30000! 

16550! 

146.0! NONE 

IFL 

JACKSON¬ 

1976 

1 

!  1  1 

790.81 

92.8! 

23.7! 

! 

! 

! 

VILLE 

SEA  FOX 

1679514 

!  2266611 A09! 

636.51 105.7! 

36.1! 

230401 

33625! 

157.5! 2-40T  HYDRO 

!FL 

JACKSON¬ 

1985 

! 

!  1  ! 

652.31105.71 

13.1! 

! 

! GANTRY/1  RAMP 

! 

VILLE 

SEA  LION 

1607321 

!  2266611A09! 

638.51105.7! 

36.1! 

23040! 

33625! 

157.512  40T  HYDR 

IFL 

JACKSON¬ 

1985 

1 

1  1  1 

652.31105.7! 

13.1! 

! 

-  | 

! GANTRY/ 1  RAMP 

! 

VILLE 

SEA  WOLF 

(676163 

1  2266611A09! 

638.51105.7! 

36.1! 

23040! 

33625! 

157.512  40T  HYDR 

IFL 

JACKSON¬ 

1905 

! 

1  1  1 

652.31105.71 

13.1! 

! 

I6ANTRY/1  RAMP 

! 

VILLE 

SENATOR 

(639907 

!  1051211A09! 

533.4! 

70.9! 

21.2! 

10000! 

89951 

140.211  STERN  RAMP 

IFL 

PORT  EVER¬ 

190C 

! 

! 

1  !  1 

1  1  1 

553.81 

! 

70.9! 

( 

9.3! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

I 

! 

GLADES 

(42)  AMERICAN  W0MK60ATS 
AMERICAN  CONTENDER 

! 

! 

1502231 

1  1  ! 

!  1  1 

1  9913A36J 

! 

! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

9.1! 

! 

! 

20001 

! 

! 

! 

! 

(NONE 

I 

! 

!CA 

TERMINAL 

1960 

! 

1  1  1 

86.01 

27.0! 

-  ! 

! 

-  | 

! 

I 

ISLAND 

DANNY  M 

1525438 

I  4S13A361 

55.51 

19.2! 

7.8! 

600! 

-  f 

-  (NONE 

1  HI 

HONOLULU 

197C 

! 

t  1  1 

55.5! 

19.2! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

EL  GRCCC 

1506604 

1  4313A36! 

57.4! 

16. C! 

7.0! 

600! 

-  ! 

-  (NONE 

(HI 

HONOLULU 

I960 

{ 

1  1  ! 

6C.0! 

18.5! 

6.6! 

t 

! 

! 

GULF  EMERALD 

IS4C020 

1  8313A56! 

63.7! 

23.5! 

7.0! 

24001 

20.01  NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1973 

! 

1  t  1 

64.0! 

24. C! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

HCLOKAI 

1512676 

1  4913A361 

67.0! 

19.0! 

8.6! 

600! 

-  ! 

-  (NONE 

f  HZ 

HONOLULU 

1968 

I 

1  !  f 

70.0! 

1«/C! 

6.0! 

t 

-  • 

! 

1 

LOKALIA 

1527950 

!  1913A36! 

52.6! 

14.2! 

5.6! 

600! 

(NONE 

!H1 

HONOLULU 

1943 

f 

1  (  ! 

55.0! 

14.2! 

5.6! 

! 

! 

( 

MR.  MIKE 

1524330 

I  13S13A361 

100.2! 

31.2! 

12.0! 

2250! 

-  i 

—  (NONE 

!H2 

HONOLULU 

1 97  C 

1 

1  1  ! 

IOC. 2! 

31.2! 

12.0! 

! 

! 

! 

HD  2300 

1501505 

1  371UA43! 

11C. 01 

45.  C! 

7.5! 

-  i 

571! 

32. 0! NONE 

!HI 

HONOLULU 

1965 

! 

! 

1 

! 

1 

!  !  1 

1  !  I 

!  !  1 

!  1  i 

1  1  1 

11C.0! 

! 

! 

1 

1 

45.  C! 

! 

! 

| 

7.5! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

I 

I 

(29)  AMOCO  OIL  CO. 

(MARINE  OEPT.) 

STC  3022 

1524869 

1 

1  15051 5A701 

290.0! 

52.5! 

12.0! 

4170! 

16.0! DIESEL  MUMP 

!  XL 

WOOD  RIVER 

1970 

1  !  1 

290.0! 

52. 5! 

3.01 

i 

! 

I 

STC  3023 

1524870 

! 

! 

! 

1  15031 5 A  70 ! 

290.0! 

52.51 

12.0! 

4170! 

16.0! OIESEL  PUMP 

!!L 

WOOD  RIVER 

1970 

1  I  ( 

1  1 

I  !  ! 

290.0! 

! 

! 

52.5! 

1 

I 

3.0! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

I  COAST 
I  GUARD 
}  NUMBER 


VESSEL  NAME  AM*  NUMBER 


03)  ANANUAC  TOWING  CO. 
JEFF 


(36)  ANCHOR  EXCURSION/  INC.  * 

SNOW  GOOSE  J5AB355 

! 

! 

(37)  ANCHORAGE  LAUNCH  SERVICE j 

TRIUMPH  1574987 

TRIUMPH  II  J52C731 

1 

* 

(38)  ANDERSON  BARGE  COMPANY  J 

CROSHOR  1227320 

j  S  POLHENUS  1508C30 

MIC  994  |5«*09 

IB  12  I500’05 

! 

1 

(43)  ANDERSON  EXCAVAT INS  *  NR  1 ECK1N6 
CO./  IMC- 

NO  508  172C54 


(33)  ANDERSON  PETROLEUM  l 

TRANSPORTATION  CO./  INC! 

DOROTHY  CLAIRE  J555486 

TRAVELER  j  552463 

! 

1 

(38)  ANDERSON  TUG  I  BARGE  CO.! 

GALE  WIND  | 591400 

JACK  SR.  j 565506 

JUNIOR  1257993 

ATQ  230  ! 640561 

ST.  ELIAS  j 286436 

! 

! 

(30)  ANDERSON/  RALPH  LUMBER  C!0./ 

M.  S.  ANDERSON  ! 255528 

VICTOR  JAMES  ! 264667 

C0C  305  1265778 

CBC  307  ! 265780 


(31)  ANDCRSON-TULIY  CC. 
NO.  £ 


(C9>  ANDEPTON  MARINE/  INC. 
CAROLINIAN  II 


(23)  ANDRXE/  INC. 
MINNESOTA 


(33)  ANA  PIPELINE  COMPANY 
FORCE  FIVE 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 

- - - - - - 

j  IVTCC!  DIMENSIONS  IDRAFTI  ICAPACITt!  HIGH-  ! 

!  NET  ! CODE I  LENGTH! IRDTH!  !  !  !  EST  I 

-|  REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  ! 

1  ter  !  SEE!//////!/////!  ED  !  (////////!  POINT  ! 

!  TON-  IPAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  {(LIGHT)!/ 
!  NAGC  !  IV  !  ALL  1  ALL  RIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


!!!!!!!  1  s 

!!!!!!!  I  1 

!!!!!!!  I  ! 

•  12I3A36!  40.2!  12.0!  4.2!  175!  -  !  19.7IR 

!  !  !  40.3!  12.01  4.2!  !  -  !  ! 

1  !  !  !  !  !  !  !  1 
!!!!!!!  !  * 

!!!!!!!  !  1 

!  67 ! 1 All !  64.8!  18. C!  7.1!  400!  -  !  30.0!) 

!  !  !  63.0!  18. C!  6.4!  !  49!  ! 

!!!!!!!  I  J 

!!!!!!!  ! 

1  !  1  !  !  !  1  !  * 


I  V  E  S  S  E  L  ! 


EQUIPMENT 

1TC! 

BASE 

LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

7///////////ITDI////////. 

LINE-2 

IEE! 

LINE-Z 

!  YEAR  ! 
1  BUILT  ! 
/ !  OR  I 
!*REBUILT! 


1 2 11  Dll ! 

31.3! 

11. C! 

5.0! 

250! 

-  ! 

1  ! 

34.0! 

11.0! 

4.9! 

! 

121 

3611C02 l 

59.0! 

1 6.C! 

3.4! 

1050! 

-  ! 

!  ! 

65.0! 

16. C! 

3.0! 

» 

48! 

!  1  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

3813836!  66.0!  17.0!  10.0!  3! 

!  !  66.0!  18.3!  10.0! 

61 ! 3036!  78.6!  21.6!  7.8!  6( 

!  !  84.01  23. C!  7.8! 

33614A46!  110.0!  34. C!  7.0!  - 

!  !  11C.0!  34.0!  1.6! 

49914A46!  152.2!  39.8!  7.0!  - 

!  !  152*2!  39.8!  2.0! 

!  I  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  1  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

31954A43!  130.3!  32. C!  5.3!  - 

!  1  130.3!  32.C!  1.3! 

!  !  •  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

14913A36!  78.0!  32. C!  8.6!  16 

!  I  76.0!  32.0!  6.0! 

1C1 !3A36!  7C.0!  26. C!  8.0!  13 


14913A36! 
!  ! 

1C1I3A36! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

93 ! 3*361 

!  ! 

6613A36! 
!  ! 

1913A36! 

!  ! 


71.5!  26. C!  5.5! 


93*3*36!  69.2!  24.1!  10.5! 

!  !  75.0!  24.6!  10.5! 

66I3A36!  67.1!  22. C!  10.2! 

!  !  72.0!  22. C!  10.2! 

1913*36!  58.0!  20. C!  8.0! 

!  !  58.0!  20. C!  7.0! 

1767UA43!  2SC.0!  60. C!  12.0! 
!  2  230.0!  60. C!  2.0! 

4314A43!  210.0!  54.0!  11.4! 


PARTNERS  FIVE 


!  210.0!  54.C! 


11 !  3*35!  45.0!  14. C!  3.5! 

!  !  45.0!  14.0!  3.5! 

31 ! 3*35 !  47.9!  16. C!  6.0! 

!  !  47.9!  16. C!  6.0! 

14914**6!  100.1!  26.C!  6.3! 

!  1  10C.1 !  26.0!  1.5! 

149J4A46!  10C.1 !  26. C!  6.3! 

!  !  10C.1 f  26.0!  1.5! 

!  !  !  !  ! 

!  2  2  2  ! 

1  !  !  I  i 

3C924A43!  15C.0!  32.C!  8.0! 

!  !  15C.0!  32. C!  1.5! 

!  2  !  !  ! 

!  2  !  !  ! 

2  !  !  !  2 

48321A03!  196.0!  34.1!  9.5! 

2  !  207.0!  34.1!  5.5! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

!  2  2  2  ! 

68424A46!  -  !  52. C!  -  2 

!  !  1SC.0!  52. C!  2.0! 

!  !  !  2  ! 

2  !  2  !  ! 

2  J  12! 

156*1*02!  1S5.7!  3S.C2  11.2! 
1  !  161.8!  38.0!  6.0! 

6021*02!  11C. 5!  32. C!  6.4! 
!  !  125.0!  32. C!  6.0! 


19.7! NONE 
! 

! 

!TX  ANAHUAC  ! 

! 

! 

1954 

( 

! 

30.0! NONE 
! 

! 

1 

1 

i W A  SEATTLE 
! 

! 

1973 

! 

10.0! NONE 

1 

2 

ioR  PORTLAND 
i 

1976 

1 

19.6! NONE 

j 

i 

! OR  PORTLAND 
! 

! 

1971 

! 

! 

25.0 ! NONE 

2 

! 

1 AK  JUNEAU 

1926 

! 

40.0 ! NONE 

(AK  JUNEAU 

2 

1939 

! 

13.0! NONE 

! AK  JUNEAU 

1944 

I 

12.0! NONE 
! 

! 

! AK  JUNEAU 
! 

! 

i 

1963 

! 

! 

! 

1 1 .0 ! DIESEL  DERRICK 

l 

< 

! 

* 

Inn  OULUTH 
{ 

1 

1929 

! 

i 

• 

42. C! NONE 

! 

! 

! TX  HOUSTON 

1974 

! 

'  1 .0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1073 

35.01N0NE 

! 

38.0! NONE 

! 

36.0! NONE 
! 

26.0! NONE 
! 

21.018ARGE  RAM* 

! 

! 

! 

! 


! AK  SEWARD 

i 

I  AK  SEWARD 

! 

! AK  SEWARD 
! 

! AK  SEWARD 
1 

!AK  SEWARD 
( 

! 

! 

! 


X 

100! 

-  ; 

14.0INCNE 

!H0  NEW  MADRID! 
j  J 

1948 

! 

330! 

*  i 

! 

24.0! NONE 

!M0  NEW  MADRID! 

2  ! 

1952 

! 

365! 

! 

S.O ! NONE 

!M0  NEW  MADRID! 

1  2 

1953 

J 

l 

365! 

5.02NCNE 

! 

!H0  NEW  MAORID! 

!  ! 

195! 

46.0 ! NONE 
! 

! 


60.01100  TON  CRANE 


!H$  VICKSBURG  ! 
2  ! 
2  ! 
!  ! 
•  ! 
2ND  SALISBURY  ! 
2  ! 


INI  MUSKEGON 

! 

2 

2 

2 

2TX  SABINE 
!  PASS 
2TX  SABINE 
2  PASS 


(11)  ANTARES  CORP. 
IMTAPFS 


!  ! 

65 ! 3*361 


i  e>5. 0!  24. C! 


£32)  ANTILL  PIPELINE  CONSTRUC ! TICN 
CO./  INC.  ■ 

EAST  CARROLL  ' 


(03)  APEX  MARINE  CORP. 
ADONIS 


AMERICAN  HERITAGE 
BALTIMORE 
CHARLESTON 
GOLDEN  MONARCH 


2  3C024A432  136.0!  32.02  5.5!  -  2 
!  !  2  136.0!  32.0!  1.0!  2 
2  I  2  2  2  !  ! 
!  2  2  •  !  !  2 
!  2  2  2  2  !  ! 
•  3127612422*  772. 92123. £2  42.3!  20700! 
!  !  1  622.4J123.9I  3.6!  ! 
!  35072! 2422!  655.02105.8!  49.0!  24500! 
!  2  !  894.021C5.S!  20.0!  2 
!  22947! 2422!  691.2!  95. C!  40.7!  18200! 
I  t  2  755.7!  95.1!  7.5!  ! 

1  15222! 2422 !  618.71102. C!  36.2!  15000! 
!  I  I  645.4! 1C2.1 2  18.0!  2 
!  3507622A22!  855.01105.8!  50.0!  24500! 

2  !  !  894. 01105. 9*  25.0!  ! 
!!!!!!! 
2  t  !  2  !  2  ! 


•LA  NEW 


145.622-15  TON  °OOHS/  !NY  LAC 

{HEATING  COILS  i  SUCCESS 
160.722-10  TON  BOOMS/  ! NY  LAKS 

2HEATING  COILS  2  SUCCESS 
114.522-4  TON  300MS/  !NY  LAKE 

2MCATIN5  COILS  1  SUCCESS 
141.022-5  TON  BOOMS/  !NY  LAKE 

■HEATING  COILS  2  SUCCESS 
160.722-10  TON  900MS/  !NY  LAKE 

2MEATXNG  COILS  2  SUCCESS 
•  ! 

!  * 


TtlLE  2  -  (ESCFIFTION  OF  VESSELS 


EN6R! 

!  IVTCC! 

DIMENSIONS  ! BRA  FT! 

ICtFACITYi 

HUH-  ! 

!  V 

E  S 

1  EL  ! 

! 

•  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  ! CODE! LENGTH! BRDTH! 

! 

! 

i 

CST  !  CARCO 

HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

! 

lRECXS-1****! 

NEC.  1 

REC.1L0AD-! 

! 

CARCO  i 

TIXED  I  EQUIPMENT 

ITC! 

9ASE  I 

YEAR  ! 

{  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

EO  ! 

!////////! 

POXHT  1  LINE-1 

UOI 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

i  CUARD 

!  ton-  Space i 

0VER-10VER- !/////! 

HORSE! 

PASS-  HLXCHT) 1/////// /////////ITP! //////////! 

OR  J 

]  NUMBER 

1  NACE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ILICHT! 

POWER! 

ENCER3  ! 

(PEET)I  LXNC-2 

ICC! 

LINE-2  !*REBUXLT1 

(03) 

APEX  NARINE 

CORP. 

! 

1 

! 

!  1  1 

1  1  1 

!  !  1 

! 

1 

t 

! 

! 

» 

! 

! 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) i 

1  1  1 

! 

i 

! 

! 

CROTON 

1632268 

!  2294712A221 

691.2! 

95.0! 

*0.7! 

1 8200 ! 

50284! 

134.512-4  TON 

BOONS, 

I  NY 

LAKE  ! 

1982  ! 

! 

1  !  1 

755.7! 

95.1 ! 

7.5! 

-  ! 

{HEATING 

COILS 

! 

SUCCESS  ! 

f 

ITB  NOBILE 

! 654193 

1  2294712A22! 

691.2! 

95.0! 

*0.7! 

18200! 

50264! 

134*512-4  TON 

BOOHS, 

i  NY 

LAKE 

j 

1934  ! 

1 

1  1  1 

755.7! 

95  }'t 

7.  5f 

-  ! 

{HEATING 

COILS 

1 

SUCCESS  ! 

1 

JACKSONVILLE 

1631788 

1  229*712*22! 

691.21 

95. C! 

*0.7! 

1 8200 1 

50264! 

134*5! 2-4  TON 

BOOMS, 

1NY 

LAKE  ! 

1982  ! 

! 

1  !  1 

755.7! 

95.1! 

7.5! 

-  i 

!  HEATING 

COILS 

! 

SUCCESS  1 

I 

NEW  YORK 

16*893* 

1  22947! 2A22! 

691.2! 

95.0! 

*0.7! 

18200! 

50264! 

134.512-4  TON 

BOOMS, 

!NY 

LAKE  ! 

1983  ! 

! 

1  !  1 

755.7! 

95.1! 

7.5! 

-  ! 

{HEATING 

COILS 

! 

SUCCESS  ! 

! 

PHILADELPHIA 

165*192 

!  2294712A22! 

691.2! 

95.0! 

*0.7! 

18200! 

50284! 

134*512-4  TO) 

BOONS, 

!NY 

LAKE  1 

1984  ! 

! 

! 

1  !  1 

1  !  I 

755.71 

95.1! 

! 

7.5! 

"  ! 

!  HEATING 
! 

COILS 

l 

l 

SUCCESS  ! 

! 

2 

i 

<29> 

APEX  TOWING 

CO. 

! 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAROL 

6. 

1568965 

1  1*1 13A  36 ! 

130.2! 

40. C! 

8.0! 

4*00! 

-  | 

15.6! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

1  1  ! 

140.01 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CHANDY  N 

161*508 

1  133! 3  A  36 ! 

71.0! 

28.  C! 

8.0! 

2200! 

-  • 

37*3! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  J 

1979  ! 

! 

1  1  1 

75.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CIRARD-LEVIS 

1516589 

1  3C9S3A36! 

124.51 

34.3! 

7.51 

3200! 

-  | 

37.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

1968  ! 

1 

1  1  1 

133.0! 

35. C! 

7.5! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

GLORIA  C. 

155282* 

1  360! 3A361 

127.7* 

44.  C 1 

9.0! 

5600! 

-  J 

43.0! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  1  ! 

138.0! 

*4.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

JOAN 

u 

12*0*58 

1  17113*36! 

110.0! 

25.  C! 

8.0! 

2*00! 

-  j 

34*6! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

194!  ! 

1 

1  I  1 

110.0! 

25. C! 

2.0! 

-  i 

I 

! 

1 

; 

KARNAN  P 

1556957 

1  47613*36 l 

140.0! 

38.0! 

6.6! 

*200! 

-  • 

41 *6! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1974  i 

I 

1  1  ! 

14C.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

KATHIE  C 

1539889 

1  52S13A36! 

165.0! 

*S.C! 

9.6! 

70001 

-  # 

41.5! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1972  i 

{ 

1  1  1 

166.0! 

45. C! 

6.0! 

J 

-  [ 

l 

! 

! 

i 

KATHY 

N 

{558932 

1  367 ! 3*36! 

128.0! 

42. C! 

6.3! 

5600! 

-  | 

42*4 {NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

197*  ! 

1 

1  1  1 

14C.0! 

*2.0! 

8.3! 

-  j 

i 

! 

! 

j 

LINDA 

A 

16*786* 

1  6613*36] 

65.0! 

24.0! 

6.6! 

1200! 

-  j 

36*6! NONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1982  ! 

1 

1  1  1 

65.0! 

24.0! 

6.6! 

-  j 

i 

t 

! 

J 

NARY 

LOU  S. 

155*261 

1  399! 3*36 1 

129.0! 

*0.0! 

8.6! 

3800! 

-  j 

16. s{ NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1974  ! 

1 

1  1  1 

136.0! 

40.C1 

7.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

j 

RAYA 

1633806 

l  76! 3*36 ! 

75.0! 

26.  C! 

10.5! 

2200! 

-  ! 

30*0! NONE 

!  FL 

PENSACOLA  ! 

1981  i 

1 

1  1  1 

75.0! 

26. C! 

10.5! 

-  | 

! 

! 

! 

2 

SONDRA  9 

1515*26 

1  36313*36! 

14C.0! 

38. C! 

8.6! 

3900! 

-  ! 

43.6 !  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

1  1  1 

140.0! 

38.0! 

6.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

V.  P. 

JACKSON 

15*2521 

1  39713*361 

126.5! 

*0.2! 

8.6! 

3200! 

-  j 

LI .0 1  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

!  1  1 

136.0! 

*0.2! 

7.6! 

-  J 

! 

! 

! 

; 

APEX 

101 

1533610 

1  137915*71! 

264.0! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

2400! 

1 7.0! DIESEL 

PUMP 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

1  1  ! 

264.0! 

50.C! 

2.0! 

-  J 

i 

! 

! 

! 

APEX 

102 

153*292 

1  1 562 !  5*71 ! 

264.0! 

50.0! 

6.6! 

-  j 

2*00! 

1 5.0 { DIESEL 

PUMP 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1971  J 

1 

1  1  1 

264.0! 

50. C! 

2.0! 

-  • 

! 

! 

! 

• 

APEX 

103 

1535777 

!  12C915A71 ! 

195.0! 

50. C! 

8.6! 

-  J 

1650! 

15 .0 ! DIESEL 

PUMP 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1971  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

APEX 

104 

153*209 

!  1*63! 5*71 ! 

264.0! 

50. C! 

8.6! 

-  j 

2*00! 

17.010IESEL 

PUMP 

•HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1971  ! 

! 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

2»0! 

-  ! 

! 

! 

! 

APEX 

1101 

1538169 

1  554 J  5*71 ! 

97.0! 

5*.C! 

8.6! 

-  l 

1129! 

1 5. 2!  DIESEL 

PUMP 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

1  1  1 

97.5! 

54. C! 

1.6! 

•  ! 

! 

I 

! 

! 

APEX 

1103 

1538728 

1  554 !  5*71 1 

97.0! 

54. C! 

8.6! 

-  • 

1129! 

15.2! DIESEL 

PUMP 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

1  !  1 

97.5! 

54.0! 

1.6! 

-  • 

! 

! 

! 

! 

APEX 

1301 

1516936 

J  63915*71 ! 

118.0! 

54. C! 

8.6! 

-  ! 

1306! 

1S.*!CXES£L 

PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  ! 

i 

!  !  1 

118.0! 

54. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

APEX 

1303 

{516937 

J  639!  5*71  ! 

118.0! 

54. C! 

8.6! 

•  ! 

1306! 

1 3.4*  DIESEL 

PUMP 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

1  !  1 

118.0! 

54.  C! 

1./! 

-  ! 

! 

! 

i 

APEX 

13C5 

1516938 

1  639! 5*71 f 

118.0! 

54.0! 

8.6! 

-  ! 

1306! 

U.L1BIESEL 

PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

1  1  ! 

118.0! 

54.0! 

1.9! 

-  f 

J 

! 

I 

! 

APEX 

1402 

1538729 

1  629! 5*71 ! 

1*3.0! 

54. C! 

8.6! 

-  j 

14*7! 

IS. 3 !  DIESEL 

PUMP 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

1*3.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

• 

! 

i 

! 

APEX 

1501 

1531C62 

1  606! 5*71 ! 

13C.0! 

54.  C! 

6.5! 

-  ! 

1520! 

16.4! DIESEL 

PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

1971  ! 

1 

1  1  1 

130.0! 

54. C! 

1.3! 

-  J 

! 

! 

; 

! 

APEX 

1503 

1531C63 

1  60215*71 ! 

130.0! 

54. Cl 

8.5! 

-  ! 

1520! 

16.4! DIESEL 

PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  i 

1971  ! 

1 

3  1  1 

13C.0! 

54.0! 

1.3! 

-  J 

! 

! 

! 

2 

APEX 

1602 

1517290 

1  88015*71 ! 

137.0! 

54. C! 

8.6! 

-  ! 

1600! 

14 .0! DIESEL 

PUMP 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  *! 

1 

!  1  ! 

137.0! 

54.0! 

3.5! 

-  • 

; 

! 

j 

l 

APEX 

1701 

155C125 

1  796! 5*71 ! 

147.6! 

54.  C! 

8.6! 

-  ! 

1732! 

16.9JPUMP 

1  NO 

ST. 

LOUIS  i 

1973  ! 

1 

1  1  ! 

147.6! 

54. c: 

2.0! 

-  ! 

! 

J 

1 

j 

APEX 

1702 

15172** 

1  1162! 5*71 ! 

181.0! 

54.0! 

8.6! 

-  | 

1750! 

14.5! PUMP 

Imo 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  i 

1 

1  1  ! 

181.0! 

54.0! 

3.5! 

-  J 

! 

! 

I 

! 

APEX 

1703 

155758* 

1  62515*71 ! 

147.6! 

54.C! 

6.6! 

-  | 

1707! 

17.41PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1974  ! 

1 

!  1  ! 

147.6! 

54. C! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

! 

APEX 

1802 

1553259 

1  82515*71 J 

147.6! 

54.1! 

9.0! 

-  • 

1800! 

13.5!  DIESEL 

PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

1  !  1 

1*7.6! 

54.1! 

2.0! 

-  ! 

I 

j 

! 

APEX 

1806 

156713* 

1  82515*71 ! 

1*7.6! 

54.1! 

9.0! 

-  J 

1814! 

1 7.0SDIESEL 

PUMP 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

!  1  1 

1*7.6! 

54.1! 

2.0! 

-  I 

i 

! 

2 

APEX 

1818 

1558337 

1  81215*71 ! 

1*7.6! 

54.C! 

6.6! 

-  | 

1703! 

17.4! DIESEL 

PUMP 

!H0 

ST. 

LOUIS  i 

1973  ! 

1 

1  1  1 

1*7.6! 

54. C! 

2.0! 

-  • 

! 

! 

l 

APEX 

1902 

15172*3 

1  115015*71! 

195.0! 

54. C! 

8.6! 

-  j 

1990! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

54. C! 

3.5! 

-  * 

! 

! 

! 

APEX 

1904 

1538190 

1  113615*71! 

2CC.6! 

54. C! 

8.6! 

-  J 

1962! 

15.3IDIESEL 

PUMP 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1972  i 

! 

1  !  1 

20C.6! 

54.0! 

1.6* 

*  ! 

i 

! 

j 

APEX 

2002 

1536331 

1  112915*71 l 

210.0! 

54.0! 

8.6! 

-  ! 

2085! 

1 5.5 { PUMP 

IMO 

ST, 

LOUIS  i 

1971  ! 

1 

1  1  ! 

21C.0! 

54. C! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

! 

APEX 

2003 

1527*0* 

1  1Q91J5A71J 

18C.0! 

52. C! 

8.6! 

-  ! 

2067! 

20.0!PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

197C  ! 

1 

i  !  1 

18C.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

APEX 

2100 

1517289 

1  1 15315*71 i 

175.0! 

54. C! 

6.6! 

-  J 

2130! 

14.0! PUMP 

Imo 

ST. 

LOUIS  ! 

1968  ! 

! 

1  !  1 

179.0! 

54. C! 

3.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

APEX 

2101 

1530991 

!  1 09215*71 ! 

174.0! 

54.0! 

8.5! 

-  | 

2100! 

16. O'DIESEL 

PUMP 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1971 

1 

1  !  1 

175.0! 

54.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

j 

! 

APEX 

2305 

1558153 

1  1191 !  5A71 J 

285.01 

50. C! 

8.6! 

-  j 

2900! 

17.6! DIESEL 

PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1974 

! 

1  1  1 

?P5,0! 

50,0! 

2.n* 

-  ! 

i 

j 

2 

APEX 

2306 

155590* 

1  1 191 1 5*71 1 

285.0! 

50. C! 

8.6! 

-  j 

2900! 

1 7.1 ! DIESEL 

PUMP 

ipo 

ST. 

LOUIS  i 

19?4 

• 

j  t  | 

285.0! 

50. C! 

2.0! 

-  | 

i 

• 

! 

APEX 

2902 

1518C25 

!  1634*1 5A  71 1 

29C.0! 

52. C! 

6.6! 

-  J 

2929! 

20.0SPUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1969 

« 

1  1  1 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

l 

APEX 

3002 

1534762 

1  166285*71! 

297.0! 

54. C! 

8.6! 

-  J 

3163! 

16.4JPUMP 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1971 

1 

1  1  1 

297.5* 

54. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

i 

; 

APEX 

31C1 

151868* 

1  174315*71 J 

29C.0! 

52. CJ 

8.6! 

-  J 

3363! 

20. 0 ! PUMP 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1969 

1 

1  1  1 

29C.3! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

j 

i 

A?EX 

3*01 

1553260 

1  1 707! 5*71 ! 

297.6! 

54. 1! 

9.0! 

-  1 

3400! 

1 7.0! DIESEL 

PUMP 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1973 

! 

1  !  1 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

-  ! 

i 

l 

2 

! 

APEX 

3*05 

1566651 

1  1 7C715A71 ! 

297.6! 

54.1! 

9.0! 

-  j 

3464* 

1 7 . 0 5  DIESEL 

PUMP 

!H0 

ST. 

LOUIS  i 

1975  1 

1 

!  !  1 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

-  ! 

l 

i 

! 

; 

APEX 

3*09 

1557581 

l  164115*71! 

297.6! 

54.0! 

6.6! 

-  i 

3119! 

17.4‘PUMP 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1974  ! 

1 

1  1  ! 

297.6! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  * 

! 

i 

; 

1 

APEX 

3*17 

1558335 

!  171715*711 

297.0! 

54.  C! 

8.6! 

-  J 

3150! 

1 7. * ! OIESEL 

PUMP 

!K0 

ST. 

LOUIS  i 

1975  ! 

j 

1  1  1 

297.6! 

54. C! 

2.0! 

-  f 

! 

i 

j 

i 

APEX 

35C3 

{ 553261 

1  172415*71! 

297.6! 

54.1! 

9.0! 

-  j 

3500! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

ipo 

ST. 

LOUIS  ! 

1973  ! 

! 

!  !  1 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

I  !  !  1  I  I  !  !  I  !  !  I  ! 

I  I  I  I  !  !  1  !  !  !  I  I  ! 
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table  2  -  description  of  vessels 


ENCR! 

01  ST !  OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AMD  NUMBER 


!  COAST 
1  GUARD 
i  HUMBER 


I  ! V T C C 1  DIMENSIONS  IDRAFT!  ! 

J  MET  iCCDelLCNGTHORDTHl  1  ! 

IREGXS-!****!  REG.  I  PEC.lLOAD-! 
t  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I  TON-  IMAGE!  OVIR-IOVC*-! ///// !  HORSE: 
!  NACE  !  ZV  I  AIL  !  ALL  {LIGHT!  MOWER! 


CAPACITY  I  HIGH-  J  |  V  E  S  S  £  L  !  ! 

!  EST  •  CARGO  HANDLING  !S  I  OPERATING  1  I 

CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  *AS£  !  TEAM  • 
////////I  POINT  »  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  1 (LIGHT) 1////////////////1TD1//////////X  OR  ! 
EAGER-  !  (FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-2  (‘REBUILT! 


(29)  APEX  TONING  CO. 

! 

! 

! 

!  1  1 

!  1  1 

i  1  ! 

! 

! 

« 

! 

! 

j 

1 

i 

i 

1 

! 

! 

* 

t 

1 

t 

j 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

i 

i 

i 

1 

! 

i 

! 

APEX  3504 

1553262 

1  17161JA71J 

297.61 

54.1! 

9.0! 

3500! 

17«oi DIESEL  PUMP 

!MC 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

I 

1  1  1 

297.61 

54.1! 

2.01 

! 

-  1 

1 

I 

! 

APEX  3506 

155C127 

1  171215A711 

297.6! 

54.  Cl 

8.6! 

-  { 

3157! 

17.5! PUMP 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

i 

1  !  1 

207.6! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

APEX  3507 

j  562135 

1  1724I5A71! 

297.61 

54.1! 

9.0! 

3732  i 

17.0! D J ESEL  PUMP 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

i 

!  1  1 

297.4! 

54.1! 

2.0! 

! 

-  1 

; 

! 

i 

APEX  3508 

i 567136 

1  1 71615*71 1 

297.6! 

54.1! 

9.0! 

2360! 

17.oicl£SEL  PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  1 

! 

1  1  1 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

! 

-  1 

• 

! 

! 

APEV*  35C9 

1550128 

1  175015A71! 

297.4! 

54.  C! 

8.6! 

-  i 

3556! 

17.1! PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

i 

1  1  1 

297.6! 

54.  C! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

! 

j 

APEX  3510 

! 5SC124 

1  1721 1 5A71 1 

297.6! 

54.0! 

3.6! 

33701 

17.4! DIESEL  PUMP 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

j 

1  1  1 

297.6! 

54.  C! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

! 

i 

APEX  3511 

! 57C572 

!  172915A711 

297.5! 

54.  C! 

9.0! 

35001 

15.0! DEEP  WELL  PUMP 

2  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976  i 

! 

1  1  1 

297.5! 

54.  Cf 

2.01 

i 

-  1 

! 

1 

J 

APEX  3512 

1557583 

I  1653! 5A71 1 

297.6! 

54.0! 

8.6! 

-  2 

3350! 

17.4! PUMP 

{MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

i 

1  !  1 

297.6! 

54.  C! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

i 

2 

APEX  3519 

1558336 

1  172415*71 ! 

297.0! 

54.  C! 

8.6! 

35501 

17.4 (DIESEL  PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  i 

! 

!  1  1 

297.61 

54.  Cl 

2.01 

1 

-  I 

! 

« 

! 

APEX  352C 

1558338 

1  171615A71! 

297.0! 

54.0! 

8.6! 

-  1 

3366! 

17.4! DI ESEL  PUMP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974  > 

! 

1  1  1 

297.6! 

54.  C! 

2.01 

1 

-  1 

! 

! 

2 

APEX  3603 

J  557582 

1  1 72415*71 ! 

297.6! 

54.  C! 

8.61 

-  1 

3516! 

17.4 ! PUNP 

(MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974  j 

! 

1  1  1 

297.61 

54.  C! 

2.0! 

1 

.  2 

! 

! 

APEX  CHICAGO 

1635724 

1  2778! 5*71 1 

288.0! 

60.C! 

16.01 

5957! 

36.9I8C00  6-p.h.  DEEP 

!  FL 

PENSACOLA  ! 

1981 

! 

1  1  1 

288.0! 

60.  C! 

2.91 

1 

-  i 

(WELL  PUMPS 

2 

CHESLET  ISLAND  1 

1280359 

!  896I5A71! 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

-  I 

1  *  5  7  i 

16.6I0IESEL  PUMP 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

196C 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

CHELkE Y  ISLAND  2 

*!  279463 

1  869*5*71 • 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

15181 

16.6! DIESEL  PUMP 

l  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1959 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.  Cl 

2.0! 

1 

-  1 

1 

FOREST  VIEW  I 

1279274 

!  92215*71 K 

165.0! 

50.0! 

8.6! 

-  1 

18741 

16.4! DIESEL  PUMP 

i  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1949 

! 

1  1  1 

165.0! 

50.C! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

CWG  203 

! 297538 

1  127925*71 1 

264.0! 

50.  CJ 

9.2! 

26001 

15.6! PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1965 

! 

1  1  I 

264.0! 

50.  C! 

1.2! 

1 

-  I 

! 

GVG  204 

!  558C78 

1  756! 5*71 ! 

179.7! 

50.0! 

3.9! 

-  i 

19C0I 

1 5. 6 1  PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

! 

1  !  1 

179.7! 

50. C! 

1.2! 

1 

-  1 

! 

SVG  2CS 

I558C79 

!  75615*711 

175.7! 

50. C! 

3.9! 

1900! 

1S.6IPUHP 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

j 

!  !  1 

179.7! 

50.C! 

1.2! 

1 

-  1 

! 

GVG  206 

1514775 

1  75715*71 1 

15C.01 

50.  C! 

6.9! 

1300! 

15.61PUMP 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

! 

1  !  1 

15C.0! 

50.0! 

1.2! 

I 

-  1 

! 

GW6  207 

!  529533 

!  1 19955*71 1 

264.0! 

50.0! 

8.5! 

-  1 

2500! 

15.6 ! DIESEL  PUMP 

l  HO 

ST.  LOUIS  1 

1970 

! 

!  1  1 

264.0! 

50. Cl 

1.5! 

1 

-  1 

! 

M  13 

I276C67 

1  63215*71 1 

195. C! 

35. Cl 

8.5! 

1300! 

17.5! PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

! 

1  I  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

OCEAN  TRADER 

1293348 

!  19831 5*71 1 

255.0! 

52.01 

18.4! 

5000! 

35.0! DIESEL  PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1963 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

255.0! 

! 

52. C! 

! 

3.0! 

! 

1 

I 

-  1 

1 

! 

! 

(32)  APOLLO  MARINE  TRANSP./ 

! 

ZINC. 

1  1  1 

1  !  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

TEE  CENAC 

1642927 

1  6413*36! 

66.4! 

26. C! 

8.5! 

12001 

-  1 

35.0! NONE 

1 L  * 

HOUMA  ! 

1981 

! 

! 

1  1  I 

1  1  1 

70.0! 

! 

26.0! 

! 

6.5! 

! 

1 

1 

-  1 

1 

! 

! 

(24)  APSOTLE  ISLANDS  CRUISE 

! 

S ! ERV  ICE/ 

1  1  1 

1  !  1 

! 

1 

! 

» 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

LTD. 

! 

1  t  1 

! 

! 

1 

1 

! 

CHIPPEWA 

1223348 

1  56  11*11 1 

61.51 

17.91 

9.5! 

250! 

30! 

29.0! NONE 

IWX 

STURGEON  ! 

1923 

! 

1  1  1 

65.0! 

19.C! 

7.5! 

1 

105! 

! 

BAY  1 

ISLAND  PRINCESS 

1548633 

1  4311C12! 

67.0! 

20.0! 

6.0! 

1165! 

20! 

26.0IN0NC 

1 VI 

BAYFIELD  ! 

1973 

! 

1  1  1 

73.0! 

21. Cl 

S.O! 

1 

1721 

! 

SEA  QUEEN  II 

1269892 

1  1011 All  1 

39.5! 

12. C! 

2.7! 

240! 

20! 

14.0! NONE 

iw: 

BAYFIELD  ! 

♦  1971 

! 

! 

1  !  1 

1  1  1 

42.0! 

1 

14. C! 

1 

2.1! 

! 

1 

1 

49! 

! 

! 

! 

(09)  AQUA  TANKERS/  INC. 

AQUA  1 

1 

! 

1 24C61 3 

1  1  1 

1  1  1 

(  11 J2*2CJ 

1 

! 

37.7! 

1 

1 

13. C! 

1 

! 

6.0! 

1 

1 

90! 

! 

! 

20! 

.  ! 

1 

7.0! DIESEL  PUMP 

!MD 

2 

BALTIMORE  ! 

1941 

1 

!  1  1 

4C.0I 

14. C! 

3.91 

1 

-  ! 

! 

AQUA  LAKES 

1007831 

1  7815*702 

7C.0I 

20.0! 

4.6! 

312! 

12.012  DIE-*L  PUMPS 

!HD 

BALTIMORE  ! 

1931 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

70.01 

l 

20.  C! 

1 

2.31 

! 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  AQUARIUS  OFFSHORE  LOCZSTlZCS/ 

!  1  1 

f  1  1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

INC. 

! 

1  f  1 

1 

1 

i 

I 

1 

! 

SONIA  MARIA 

1600787 

1  6312*02! 

107.01 

26.0! 

11.8! 

1200! 

50! 

35.0! NONE 

!.A 

CAMERON  1 

1978 

1 

! 

!  1  1 

1  1  1 

112.0! 

1 

28.0! 

1 

6.0! 

! 

1 

! 

48! 

! 

! 

! 

(32)  AR-LOU/  INC. 

C/PREYOR 

! 

! 

(639925 

1  1  1 

1  1  1 

1  6511*02! 

! 

! 

91.21 

! 

19.5! 

! 

! 

7.0! 

! 

1 

1500! 

I 

70! 

1 

! 

25 .0! NONE 
! 

! 

ILA 

MORGAN  1 

1981 

I 

! 

!  !  1 

1  1  1 

105.01 

1 

24.0! 

I 

5.6! 

1 

! 

I 

-  ! 

! 

CITY  1 

(32)  ARANSAS  DRILLING  WORKOVElR/  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

ADWI  1 

1547341 

I  561 14*46! 

151.0! 

33. Cl 

-  1 

-  ! 

(LA 

BELLE  ! 

1972 

! 

1  1  I 

151.01 

33. Ci 

-  1 

! 

-  ! 

! 

CHASSE  ! 

ADVI  5 

1175454 

I  33214*461 

145.01 

40.01 

-  1 

-  | 

-  ! 

! 

ILA 

BELLE  1 

1941 

! 

1  I  1 

145.01 

40.01 

-  ! 

1 

-  ! 

! 

CHASSE  ! 

ADWI  8 

1 594345 

1  87714*461 

185.01 

45.0! 

8.0! 

1600! 

50.0150  TON  CRANE 

ILA 

BELLE  ! 

1978 

i 

1 

1  1  1 

1  (  1 

185.0! 

45. C! 

! 

3.0! 

1 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CHASSE  ! 

(33)  ARBOR  MARINE/  INC. 

A  29 

! 

! 

I  - 

1  I  1 

1  1  ! 

!  1703! 5*701 

! 

1 

295.0! 

! 

I 

52.61 

! 

9.0! 

! 

I 

1 

! 

-  ! 

1 

! 

13.0 J  PUMP  8  ENGINE 

i 

ITT. 

CLEVELAND  t 

*  1980 

! 

! 

f  t  1 

1  1  1 

795.01 

! 

3?.4f 

I 

?»0! 

1 

i 

i 

—  i 

i 

(32)  ARC  CRCW80ATS/  INC. 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

82AD  C. 

1628761 

1  3213*36! 

1 

—  1 

5.0! 

400! 

-  ! 

24.0! NONE 

!IA 

GALLIANO  ! 

*  1982 

! 

! 

1  1  1 

1  1  ! 

61.01 

I 

16.01 

1 

3.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

(41)  ARCO  NARINE/  INC. 

! 

( 

1  !  I 

!  1  1 

1 

1 

J 

I 

! 

! 

! 

1 

f 

! 

! 

ARCO  ALASKA 

1614544 

1  7311412*  20 ! 

925.91166.21 

59.21 

28000! 

211048! 

161.613  STEAM  TURBINE 

JCA 

LOS  ! 

1979 

! 

I  !  1 

952.71166,41 

14.0! 

1 

-  ! 

(PUMPS 

ANGELES  ! 

ARCO  ANCHORAGE 

1548424 

1  4980712*20! 

853.6! 1 38.0! 

51.9! 

260001 

135055! 

140.014  STEAM  TURBINE 

1C* 

LOS  ! 

1973 

! 

1  1  ! 

883.01138.21 

18.5! 

1 

-  ! 

1  PUMPS 

ANGELES  ! 

ARCO  CALIFORNIA 

1623291 

1  7311412*20! 

925.91166.2! 

59.4! 

28000! 

211341! 

161.613  STEAM  TURBINE 

!CA 

LOS  1 

1980 

1 

!  1  1 

952. 71166.4! 

14.0! 

1 

-  ! 

1  PUMPS 

ANGELES  ! 

ARCO  FAIRBANKS 

1559400 

1  49807 1 2 A  20 1 

853.61138.0! 

51.9! 

24000! 

1350551 

160.014  STEAM  TURBINE 

!CA 

LOS  ! 

1974 

1 

1  1  1 

883.01138.2! 

18.5! 

1 

-  ! 

(PUMPS 

AN6CLES  1 

ARCO  INDEPENDENCE 

1584633 

1 105893 12A20 11 067.01 178.2 1 

67.1! 

350001 

2938611 

185.313  STEAM  TURBINE 

!  C  A 

LOS  I 

1977 

1 

1 

1 

1  1  11100. 01178. 21 

1  11  11 

11111 

31.01 

I 

I 

1 

1 

1 

-  ! 

! 

IPUMPS 

! 

! 

ANGELES  ! 
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ENGf! 

i 

IVTCC! 

OIFFHSICNS  t  OMFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIST!  OPERATOR 

1 

NET  1CC0E! LENGTHIER DTh! 

« 

i 

! 

CST  !  CARGO 

handling 

IS 

OPERATING  1 

!  COAST  i 

TER  !  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  II' C-1 

I  AOl 

LINE-1  ! 

PUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARO 

TON-  1PAGE1 

0VER-10VER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD!//////////! 

OR 

1  NUMBER  ! 

NACE  1  IV  1 

*LL  ! 

ALL  'LIGHT* 

POWER! 

ENGERS  ( 

(FEET)!  LINE-2 

!CC! 

LINE-2  (‘REBUILT 

<41 )  ARCO  NARINE#  INC 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

!  1 

1  ! 

!  1 

! 

! 

t 

l 

s 

i 

i 

» 

; 

i 

t 

! 

t 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

i 

1 

! 

ARCO  JUNEAU 

155(666 

A98C712A20! 

853. 61138. C! 

51.9! 

26000! 

135055! 

160.0*4  STEAM 

TURBINE 

!  CA 

LOS  1 

1974 

! 

!  ! 

1  1 

863.0! 138.2! 

18. 5! 

-  ! 

! PUMPS 

■ 

ANGELES  ! 

2 

ARCO  PRUDHOE  GAT 

1536496 

2947512A20! 

79C.1 ! 1 05 • 2! 

43.5! 

20000! 

78282! 

132.0*3  STEAM 

TURBINE 

!CA 

LOS  1 

1971 

j 

1  ! 

!  1 

61C.0I1CS.2! 

1*  .58 

-  • 

1  RUMPS 

! 

ANGELES  l 

i 

ARCO  SAG  RIVER 

*535313 

29SC012A20! 

79C. 1 ! 105.2! 

4.1.*! 

20000! 

78282! 

132.0(3  STEAM 

TURBINE 

(CA 

LOS  ! 

1972 

i 

1  ! 

81G.OMCS.2! 

14.5! 

-  i 

! PUMPS 

! 

ANGELES  ! 

i 

ARCO  SPIRIT 

*580245 

10589312A2011067.0M78.21 

67-1 ! 

35000! 

293861* 

165.213  STEAM 

TURBINE 

1 C  A 

LOS  ! 

1977 

t 

! 

.»  11100. 01176. 21 

31.0* 

-  ; 

!  PUMPS 

( 

ANGELES  ! 

i 

ARCO  TEXAS 

! 5451 97 

328C012A201 

682.21  ICS. 7! 

47.8! 

zooooi 

100240* 

157.0! 3  STEAM 

TURBINE 

I  CA 

LOS  ! 

•  1981 

2 

i 

i  i 

699.0! 105.6! 

24.0! 

-  i 

!PUNPS 

l 

ANGELES  ! 

i 

ARCO  6RAPH1TE  I 

! 59C444 

77415A71! 

195.0! 

35.  C! 

10.51 

-  1 

1794! 

lo.O! OtCSEl 

*UHP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1978 

t 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

« 

I 

2 

ARCO  GRAPHITE  II 

! 59C44S 

774  !5A7t 1 

195.0! 

35. C! 

10.5! 

-  ! 

1794! 

16.0'DIESEL 

PUMP 

(TX 

HOUSTON  ! 

1978 

! 

I 

! 

1  1 

!  1 

195.0! 

! 

35. C! 

i 

1.6! 

1 

-  i 

i 

i 

» 

! 

! 

! 

! 

(32)  ARGOSY  OFFSHORE# 
ARGOSY  ADMIRAL 

LTD. 

t 

! 

1663404 

j  j 

i  ! 

196J1A02! 

1 

1 

166.0! 

i 

i 

40.  C* 

i 

j 

14.0! 

180C! 

i 

i 

550! 

1 

; 

36 . 0 ! NONE 

! 

! 

1 L  A 

LAFAYETTE  i 

1984 

i 

i 

* 

! 

!  1 

181.0! 

40.0! 

12.0! 

» 

81 

1 

! 

i 

ARGOSY  ADVENTURER 

•606730 

5711A02! 

106.91 

2d.O* 

8.6! 

1200! 

$0! 

32.01N0NE 

!LA 

LAFAYETTE  1 

1979 

i 

i 

1  1 

120.01 

26.  C! 

6.0! 

• 

16! 

i 

! 

! 

ARGOSY  CAPTAIN 

*1663403 

19611 A02 1 

166.0! 

40. C* 

14.0! 

1800! 

5S0! 

38.0! NONE 

(LA 

LAFAYETTE  1 

1984 

j 

! 

1  1 

161.01 

40.C! 

12.0! 

* 

8! 

! 

! 

i 

ARGOSY  CHALLENGER 

! 636209 

671 1 A  02 1 

107.0! 

26. C! 

6.6! 

1200! 

80! 

32.0! NONE 

!  L  A 

LAFAYETTE  ! 

1981 

2 

! 

!  1 

12C.0! 

26.01 

6.0! 

16! 

! 

! 

i 

ARGOSY  CHIEF 

1663407 

6111*02! 

126.9! 

32.0! 

11.0! 

1200! 

248! 

43 .01  NONE 

1LA 

LAFAYETTE  ! 

1984 

j 

! 

1  1 

14C.0! 

32.C1 

10.0! 

* 

10! 

! 

! 

! 

ARGOSY  COMMANDER 

! 663405 

196MA02! 

166.0! 

40.0! 

14.0! 

1800! 

550! 

38.0! NONE 

1LA 

LAFAYETTE  I 

1984 

! 

1  1 

181.0! 

40. C! 

12.0! 

10! 

i 

! 

ARGOSY  CONGUERER 

1633893 

65  M  *02 1 

106.01 

26.0! 

8.6! 

1200! 

80! 

32 • 0! NONE 

!  L  A 

LAFAYETTE  I 

1981 

! 

1  1 

1 2  C  •  0 ! 

26. C! 

6.0! 

16! 

! 

! 

i 

ARGOSY  CRUSADER 

1613C95 

6111A02! 

106.9! 

26.0! 

6.6! 

1200i 

80! 

32 . 0! NONE 

I  LA 

LAFAYETTE  ! 

1979 

i 

1 

1  1 

1 2C.01 

26. C! 

6.0! 

• 

16! 

1 

! 

i 

ARGOSY  DISCOVERER 

164CC22 

6711*02! 

106.9! 

26.0! 

8.6! 

1200! 

80! 

32.0! NONE 

!  L  A 

LAFAYETTE  ! 

1981 

2 

! 

1  1 

12C.0I 

26. C! 

6.0! 

16* 

! 

! 

i 

ARGOSY  ENDEAVOR 

1638621 

67I1A02! 

106.91 

26. C! 

8.6! 

1200! 

80! 

32.01  NONE 

(LA 

LAFAYETTE  ! 

1961 

j 

1 

1  1 

12C.0! 

26. C! 

6.0! 

16! 

! 

! 

2 

ARGOSY  EXPLORER 

164C712 

67 1 1*021 

106.9! 

26. C! 

6.6! 

1200! 

80! 

32.01  NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1981 

2 

! 

1  1 

120.0! 

26. C! 

6.0! 

16* 

1 

! 

i 

ARGOSY  HUNTER 

1605365 

5711A02! 

106.9! 

26. C! 

8.6! 

1200! 

80! 

32 .0! NONE 

1  L  A 

LAFAYETTE  I 

1979 

* 

! 

1  ! 

12C.01 

26.0! 

6.0! 

16! 

! 

! 

i 

ARGOSY  NATE 

1663406 

6111A02! 

126.8! 

32.  C! 

11.01 

1200* 

248! 

43 .0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1984 

2 

! 

I  1 

14C.0! 

32. C! 

10.0! 

10! 

! 

( 

i 

ARGOSY  NAVIGATOR 

1674683 

19511A021 

166.0! 

40. C! 

14.0! 

2400! 

630! 

38.01  NONE 

t  L  A 

LAFAYETTE  1 

196* 

1 

1 

!  1 

181.0! 

40.  C! 

12.0! 

8! 

l 

! 

! 

ARGOSY  PILOT 

1674684 

19511A02! 

166.01 

40.  C! 

U.O* 

2400! 

630! 

36 .0 1  NONE 

1  LA 

LAFAYETTE  ! 

1984 

i 

1 

1  1 

181.0! 

40. C! 

12.0! 

8! 

! 

1 

• 

ARGOSY  PRESIDENT 

! 677C79 

80I1A02! 

181.0! 

40.  C! 

14.0! 

2400! 

630! 

38.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1984 

! 

l 

!  1 

181.3! 

40.C! 

12.0! 

12! 

! 

! 

1 

ARGOSY  SAILOR 

1676805 

6111A02! 

126.9! 

32.  C! 

11.0! 

1200! 

248! 

43.0! NONE 

*  LA 

LAFAYETTE  ! 

1984 

! 

I 

1  1 

14C.0I 

32. C* 

10.0! 

9! 

! 

! 

! 

ARGOSY  SEARCHER 

1621633 

6511*021 

106.0! 

26.0! 

8.6! 

1200! 

80! 

32 • 0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

I960 

• 

» 

1  ! 

12C.0! 

26. C! 

6.0! 

16! 

! 

! 

1 

ARGOSY  SEEKER 

1617320 

61 f 1 *02 J 

106.9! 

26. C! 

8.6! 

120°! 

80! 

32.01  NONE 

!LA 

LAFAYETTE  1 

1980 

• 

1 

1  1 

12C.0! 

26.0! 

6.0! 

16! 

! 

! 

! 

ARGOSY  VOYAGER 

1634734 

6511A02! 

106.9! 

26.0! 

8.6! 

1200! 

76! 

32. 0 ! NONE 

!  L  A 

LAFAYETTE  1 

1981 

i 

! 

! 

1  i 

1  1 

120.0! 

! 

26.  C* 

! 

6.0! 

i 

16! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

t 

! 

(32)  ARIES  BOAT  CO*  STATION  2! 

f  1 

1  ! 

! 

! 

! 

« 

» 

j 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

j 

j 

CAPT.  C  R  MONTEIRO 

1626770 

37I3A36! 

—  ! 

..  i 

6.6! 

600! 

-  i 

35.0! NONE 

ILA 

HOUMA  1 

1980 

j 

! 

! 

!  ! 

1  1 

50.0! 

f 

20.0! 

1 

5.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(31)  ARKANSAS  RIVER  CO. 

! 

I 

1  1 

1  1 

! 

1 

{ 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

« 

j 

ANN  BURDOCK 

126CC29 

34413*361 

118.0! 

45. C 1 

9.0* 

3200! 

-  ! 

37.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1950 

1 

1  ! 

119.0! 

45. C! 

6.0! 

-  ! 

i 

I 

i 

JOHNNY  MURDOCK 

1523424 

9713*361 

62.8! 

26. C! 

9.0! 

1250! 

-  i 

36.0! NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1969 

i 

1 

!  1 

62.6! 

26. C* 

6.5! 

! 

-  i 

! 

2 

MARTHA-AMEE 

1554585 

50(3*36! 

56.2* 

22.0! 

6.9! 

650! 

-  i 

28.O1N0NE 

•MS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

1  i 

56.2! 

22.  C! 

6.0! 

-  » 

! 

! 

MARY  ANN  HARDISON 

1618877 

8813A36! 

64.6! 

26.0! 

8.6! 

1200! 

-  i 

38.0INONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980 

! 

!  1 

64.6! 

26. C* 

6.5! 

! 

-  i 

* 

! 

MARY  READ  HARBISCN 

1622175 

3913*36! 

64.5! 

23.C! 

6.5! 

730! 

-  ! 

34.0!N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1980 

! 

i 

i  i 

!  1 

64.5! 

! 

23. C! 

i 

5.0! 

i 

-  i 
t 

» 

i 

! 

! 

(34)  ARKANSAS  RI VER90AT  CO*# 

!  INC. 

i  i 

i  *i 

! 

! 

i 

i 

\ 

i 

! 

! 

i 

i 

I 

SPIRIT 

1638266 

3511*11! 

65.0! 

20.0! 

2.5! 

140! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

•Aft 

LITTLE  ! 

1981 

1 

!  ! 

1  ! 

100.0! 

! 

21. C! 
1 

2.0! 

* 

150! 

! 

! 

! 

! 

ROCK  • 

(31)  ARKANSAS  VALLEY 

1 

DREDGING!  CC. 

1  1 

!  ! 

! 

1 

t 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

BOBBY  J 

1294089 

1813*36! 

37.8! 

14.2! 

4.0! 

300! 

-  ! 

17.5! NONE 

ML 

BENTON  ! 

1963 

! 

! 

1  ! 

37.8! 

14.2! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

MC6RI0E 

1249699 

19I3A36! 

45.0! 

12.5! 

6.0! 

365! 

-  ! 

12.0! NONE 

f  A  R 

BENTON  i 

*  1970 

! 

1 

!  ! 

45.0! 

12.5! 

5.5! 

-  ! 

i 

( 

! 

HC  9 

40! 4A46! 

5C.0! 

20.0! 

5.0! 

-  j 

1251 

5 • oi NONE 

!  AR 

BENTON  ! 

1967 

! 

!  ! 

SC.O! 

20.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

MV  206 

55614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1290! 

15.0IN0NE 

!AR 

BENTON  i 

1937 

1 

i  i 

155.01 

35.0! 

i.Si 

-  j 

! 

! 

! 

MV  364 

!  - 

404 14*48! 

175.0! 

26. C* 

8.7! 

-  i 

6501 

22 • 0! NONE 

UR 

BENTON  ! 

1945 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

2.2! 

; 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

(34)  ARKHOLA  SAND  AND 

GRAVEL 

ICONPANY 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MUSTANG 

1275251 

3413*35! 

47.2! 

18.1! 

6-0! 

600! 

-  ! 

23.4! NONE 

!AR 

! 

VAN  BUftEN  ! 

1959 

! 

!  ! 

47.2! 

18.1! 

5.5! 

-  i 

2 

! 

SENATOR  JOHN 

1292453 

27*3*35! 

55.0! 

18. C* 

4.5! 

650! 

-  ! 

24.2 !  NONE 

1  AR 
! 

VAN  BUREN  ! 

VAN  BUftEN  i 

1962 

! 

!  • 

5S.0! 

18. Cj 

4.0! 

-  1 

! 

2 

!  ! 

14C-0! 

30.C! 

1.2! 

! 

-  ! 

.! 

1 

! 

!  ! 

140.0! 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

I 

ASC  103 

24014*47! 

14C.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  1 

600! 

9.0! NONE 

!  Aft 

VAN  BUftEN  1 

1973 

! 

1  ! 

140.0! 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

DC  50 

1296931 

!  231 14*47! 

12C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

600! 

9.0 1  NONE 

MR 

VAN  BUftEN  1 

1963 

! 

1  ! 

120.0! 

30*0! 

1.21 

-  ! 

! 

! 

• 

1 

! 

1  ! 

!  1 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

190 


TACLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


tmi 
•  1ST! 


VESSEL  MARE  AMO  NUMBER 


!  COAST 
!  5 -AM 
1  NUMBER 


1  ! V T C C !  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  |  V  E  S  S  £  L  ! 

!  HET  KOBE l LENGTH)  BROTH!  I  !  !  EST  I  CARGO  HANDLING  !S  lOPERATINC  I 

-!R£GXS-i*«*»!  REG.  !  REG*! LOAD*!  I  CARGO  !  FIXES)  !  EOUIPNENT  1TC!  BASE  !  TEAR  I 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  |  I////////)  POINT  !  LINE-1  )A0!  LINE-1  !  BUILT  ! 

!  TON-  IPAGE1  OVER-iOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /ITD!//////////*  0*  * 


!  NAGE  !  XV  !  ALL  !  ALL  !LX6HT!  POWER!  INGERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


!EE!  LINE-2  !*Af BUILT! 


! 

I 

(34)  ARKHOLA  SAND  AND  GRAVEL  1C0PPANY 
(CONTINUED)! 

1294932 
! 

1501367 


DC  51 
CB  1C8 
GN  109 


(23)  ARNOLD  TRANSIT  COMPANY 
ALGOHAH 

CHIPPEWA 

CORSAIR 

HURON 

ISLAND  EXPRESS 
MACKINAC  EXPRESS 
MACKINAC  ISLANDER 
MOHAWK 
OTTAWA 

STRAITS  OF  MACKINAC  IX 
SHAMROCK 


! 

! SOI  851 
! 

I 

! 

! 

1 266075 
! 

! 288825 
! 

1  269660 

1269868 

! 

1931459 

1 

1915735 

1 

1274809 

1 

1271811 


!276660 
! 

1521407 

! 

1256629 

! 

1 
! 

! 

1646661 
! 

! 

! 

(32)  ARNOLD*  CUARLES  L.  t  LESiLAMC* 


(32)  ARNOLD*  CHARLES  L* 
MOOSE 


CLOUISE  a. 
HIAWATHA 


! 


1544695 
! 

! 

! 

! 

1567431 
! 

! 

(17)  ARROW  TRANSFER  AND  ST0RA16E  CO. 

! 651C72 
I 


(32)  ARNOLD*  DUDLEY  H. 
JENNIFER 


JOANN  H 
LITTLE  8ILL 
NO.  2 


(29)  ARROW  TRANSPORTATION 
J.  E.  POTTER 

JOHN  HENRY 

PATTI  JO  PAINES 

ROBIN 

ST.  MARY’S 

STANTON  K.  SMITH 

AT  20 

ATC  201 

ATC  2C2 

ATC  2C3 

ATC  204 

ATC  205 

ATC  206 

ATC  207 

ATC  208 

ATC  302 

ATC  701 

ATC  7C2 

ATC  703 

ATC  704 

ATC  7C5 

ATC  600 

ATC  601 

ATC  802 

ATC  603 


! 


!  1 

!  ! 

231I4A47! 
!  ! 

21714A47! 
1  1 

21714A47! 
!  ! 

!  I 

!  ! 

55MA12! 
!  ! 

55MA121 
!  ! 

1311A47! 
!  ! 

63 !1A12! 
!  ! 

6111C111 
!  1 

61MC111 
!  ! 

6311A12! 

!  I 

6311A12! 
!  ! 

5511A12! 
!  ! 

64I1A12! 
(  ! 

4614A47! 
!  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

7713A35! 
!  ! 


! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1277374  ! 

!  ! 

1 260350  ! 

!  ! 

1559046  1 

1  1 

1259278  I 

1  1 

1283641  1 

1  1 

1264651  1 

1  ! 

1  -  1 

!  ! 

1  -  ! 

1  1 

1  1* 

1  -  1 

1  ! 

!  .  1 

1  ! 

!  -  ! 

!  ! 

1  -  ! 

!  ! 

1  -  ! 

1  1 

I  -  I 

1  ! 

I  -  I 

t  ! 

151  613  ! 

1  ! 

1516941  1 

!  ! 

1516614  ! 

■  j 

1516615  ! 

!  ! 

1514942  1 

!  1 

1  -  ! 

i  { 

i  -  ! 

•  ! 

J  .  ! 

!  1 

j  -  . 

1  ! 

1  ! 

I  ! 


6913A35! 

!  1 

!  1 

!  1 

1  1 

7613A351 
1  1 

1  1 

!  1 

1  1 

5413A35! 

!  1 

1113A351 
!  I 

12714A401 
1  ! 

1  ! 

!  1 

1  1 

25 1 3 A  35 1 
1  ! 

11013A35! 

1  1 

21713A35! 
!  1 

2351 3 A  35 1 
!  1 

5913A35! 
1  ! 

37SI3A35! 
!  ! 

691UA46! 

I  ! 

700! 4A40! 
!  ( 

700!4A40! 
!  ! 

700I4A40! 
1  ! 

7C0UA401 
1  ! 

7C0I4A40! 
!  ! 

7C0I4A40! 
!  ! 

7C0! 4A40I 
!  ! 

700! 4A40! 
!  ! 

691 !4A46! 

*  i 

725 1 4A41 j 

!  t 

725I4A41! 
!  ! 

725I4A41! 

1  i 

72514A41 ! 

!  t 

725! 4A41 1 
!  ! 

565I4A48! 
!  ! 

56514*43! 
!  ! 

565UA48! 
!  ( 

565UA48J 
!  ! 

! 
! 


! 
i 

!  1 
!  ! 
12C.0!  30.0! 
12C.01  30.0! 
120.0!  30. Q! 
120.0!  30.C! 
120.0!  30. C! 
120.0!  30.0! 
1  1 
!  ! 
1  ! 
84.4!  31.C! 
95.0!  31.0! 
64.4!  29.6! 
91.0!  29.8! 
64.5!  33. C! 
64.5!  33.0! 
65.6!  25.01 
91.61  25.0! 
62.5!  26.51 
82.5!  26.51 
82.51  28.5! 

82.51  28.51 
86.4!  25. Cl 
97.9!  25. C! 
86.4!  25.01 
97.91  25.01 
84.4!  31.0! 
95.0!  31.01 
70.81  27. C! 
69.9!  27.0! 
56.6!  20.2! 
60.0!  21.2! 

!  ! 
!  ! 
!  ! 
56.0!  24.C! 
60.01  24.0! 
!  1 
1  1 
!  ! 
1  1 
55.2!  22.01 
6C.0!  22. C! 
1  ! 
!  ! 
!  1 
54.3!  24.0! 
60.0!  24.01 
1 
! 

1 

62.51 


1 


! 


22.0! 
62.51  22.0! 
22.0!  12. Cl 
22.0!  1 2.C! 
100.0!  26.0! 
100.0!  26.0! 

1  1 
1  ! 

1  1 
53.0!  16. C! 
53.0!  16.0! 
75.0!  24.0! 
75.0!  24.C! 
85.5!  30. C! 
65.5!  30.0! 
103.6!  29.9! 
116.0!  30.0! 
59.0!  21.0! 
59.01  21.01 
135.3!  34. C! 
140.0!  34. C! 
195.0!  35.C! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35.C! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. C* 
195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 
20C.01  35. C! 
2CC.0!  35. Cl 
20C.0!  35. C! 
200.01  35. C* 
20C.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  35.0! 
20C.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 
200. 0!  35.C! 
200.0!  35. C! 
20C.01  3S.C! 
20C.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 
200.0!  15. C! 
200.01  35. C! 
20C.01  35. C! 
!  ! 
!  ! 


1 

! 

6.0! 

6.0! 

3.0! 

3.0! 

6.5! 

1.5! 

! 

! 

! 

4.8! 
4.2! 
10.0! 
9.0! 
9.5! 
9.0! 
8.6! 
7.6! 
6.0! 
S.O! 
8.0! 
7.0! 
9.0! 
1.5! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
2.0! 
9.0! 
1  * ' 
4165 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.8! 
9.0! 
1.5! 
9.0! 
1.5! 
9.0! 
1.5! 
9.0! 
1 .  S! 

j 

i 


! 

! 

! 

1200! 

( 

360! 

! 

! 

! 

! 

1 

400! 

! 

1000! 

! 

2400! 

i 

3  200 1 
! 

650! 

! 

3200! 

! 


! 

! 

! 

350! 

1 

! 

! 

-  i 


-  ! 
-  ! 
-  ! 
1400! 
-  ! 
1528! 

-  i 

1526! 

-  ! 
1528! 

-  ! 
1528! 
-  ! 
1528! 

-  i 

152ai 

-  ! 
1526! 

-  i 

1528! 

-  i 

1400! 

-  i 

15G0i 

-  ! 
1500! 

-  ! 
1500! 
-  ! 
1500! 

1500! 

-  i 

1553! 

-  ! 
1553! 

-  » 

1 553  i 

-  i 

1553! 


! 

! 

! 

23 .0 ! NONE 
! 

10.4 ! NONE 
! 

0.6! NONE 
! 

! 

! 

! 


6.0! 

-  j 

500! 

9.0! NONE 

IAR 

VAN  BUREN 

1.2! 

! 

-  I 

! 

I 

6.0! 

500! 

8.0! NONE 

IAR 

VAN  BUREN 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

6.0! 

-  I 

500! 

9 .0 ! NONE 

IAR 

VAN  BUREN 

1.2! 

! 

i 

1 

! 

I 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

7.5! 

i 

! 

920! 

i 

! 

-  ! 

! 

35.0! NONE 

! 

1HI 

MACKINAC 

7.0! 

1 

600! 

! 

! 

ISLAND 

7.5! 

800! 

-  ! 

35 .0 !  NONE 

INI 

MACKINAC 

7.0! 

! 

600! 

! 

1 

ISLAND 

6.5! 

225! 

70! 

32 .0 ! NONE 

INI 

MACKINAC 

6.5! 

! 

122! 

1 

! 

ISLAND 

9.0! 

715! 

70! 

35. 0! NONE 

IMS 

MACKINAC 

7.5! 

! 

400! 

! 

! 

ISLAND 

6.5! 

3428! 

-  ! 

36.01N0NE 

!MI 

MACKINAC 

5.51 

! 

380! 

! 

! 

ISLAND 

6.5! 

2292! 

-  ! 

36 • 01  NONE 

1 14  Z 

MACKINAC 

5.5! 

! 

350! 

! 

! 

ISLAND 

8.0! 

715! 

70! 

35.0! NONE 

!MX 

MACKINAC 

7.0! 

1 

400! 

! 

! 

ISLAND 

6.0! 

730! 

70! 

35.0! NONE 

INI 

MACKINAC 

7.0! 

! 

400! 

! 

! 

ZSLAKO 

8.0! 

540! 

-  ! 

35 .0 1  NONE 

INI 

MACKINAC 

7.0! 

! 

600! 

! 

I 

ISLANO 

5.6! 

9601 

-  ! 

32 .0! NONE 

IMI 

MACKINAC 

5.0! 

l 

446! 

! 

! 

ISLAND 

7.1! 

50! 

6.0! NONE 

IMI 

MACKINAC 

5.1! 

! 

( 

i 

• 

-  ! 

! 

■ 

! 

! 

! 

! 

ISLAND 

! 

! 

9.1! 

! 

! 

1000! 

i 

! 

-  ! 

) 

36.0! NONE 

i 

! 

ILA 

NEW 

6.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

i 

! 

! 

) 

! 

ORLEANS 

! 

8.0! 

! 

! 

680! 

! 

-  ! 

! 

! 

36 .0 ! NONE 

! 

! 

ILA 

NEW 

6.5) 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

955! 

! 

! 

-  ! 

i 

! 

34.01N0NE 

< 

! 

ILA 

NEW 

7.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

!TN  CHATTA-  I 


!  NOOGA 


! 


(TN  CHATTA-  I 


!  NOOGA 


! 


t TN  CHATTA-  ! 


!  NOOGA 
( 

! 

! 


1963  ! 

J 

1965  I 

1963  ! 
! 
! 
! 
! 

1967  ! 
! 

1974  ! 
! 

1955  ! 
! 

1972  I 
l 

1988  I 
! 

1987  ! 
I 

1969  ! 
! 

1970  l 
! 

1968  ! 
! 

1969  ! 
! 

1927  ! 
! 
t 
! 
! 

1982  ! 
1 


! 

! 

I 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1972  ! 


! 

1975  ! 
! 
! 
! 
! 

1?82  ! 
I 

1950  ! 
! 

1935  ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


23.0 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

|  | 

1958 

34.0! NOME 

! MO  ST.  LOUIS  ! 
j  2 

1959 

36.0SKCNE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

j  ] 

1974 

36.0! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

i  j 

1950 

28.0! NONE 

t 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

i  j 

1960 

• 

43.0! NONE 

! AL  STOCKTON  ! 

1  j 

1952 

15.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  J 

2  2 

1954 

13.6 |nONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

j  | 

1979 

1 3.6! NONE 

1  HO  ST.  LOUIS  ! 
j  ( 

1979 

1 3.6! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1  | 

1979 

! 

13.6! HONE 

!N0  ST.  LOUIS  I 

j  2 

1979 

13.61N0NE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

i  2 

1979 

1 3.6! NONE 

i>»0  ST.  LOUIS  ! 

1  | 

1979 

1 3 .6! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

2  j 

1979 

13.6! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

i  | 

1979 

15.02  NONE 

ino  ST.  LOUIS  ! 

1  1 

1954 

16  *  o! NONE 

ino  ST.  LOUIS  J 

1967 

1  6. Cl  NONE 

•MO  ST.  LOUIS  1 
■  1 

1967 

16. 0! NOME 

1X0  ST.  LOUIS  1 

2  2 

1967 

! 

16.0JNOM' 

mo  si.  louis  i 

j  i 

1967 

16.01*  NE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1  j 

1967 

16.0! NONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

j  { 

1974 

16 .0! NONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1974 

16.0! NONE 

1 

!M0  ST.  LOUIS  i 

i  j 

1974 

1 

16 .0! NONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1974 
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ERCRt  I  IWTCCI  PIPERSIORS  I  DRAFT!  1CAPACITT!  NICH-  !  !  V  E  J  1  E  L  I  I 

•  ISIS  OPERATOR  1  RET  ICOREItERETNISRBTKI  t  1  1  EST  !  CAREC  KAROURt  IS  I0PERAT IRE  I  I 

- - - - IRE«IS-I«‘*I  REE.  I  RES. ROAR-1  1  CARSO  !  EIREO  !  E6UIMENT  1TCI  BASE  I  YEAR  I 

I  COAST  I  TER  1  SEEI//////I/////!  El  I  \llllltll\  POINT  !  LINE-1  IA0!  LlRE-1  I  BUILT  ! 

VESSEL  RARE  ARI  RUBBER  I  SUARO  I  TOR-  IPAEEI  OVER-IOVER-1/////1  NORSE!  PASS-  !<U(H1)l////////////////nt!/////F////!  OR  I 
I  RUBBER  1  RASE  1  -  IV  I  ALL  I  ALL  ILISNTi  POVER!  CREEPS  I  (FEET)!  URE-2  ICC!  LIRE-*  !>RCBUILT! 


! 

1 


(29)  ARROW  TRANSPORTATION  ! 

(CONTINUER) ! 

ATC  8C4  1  - 

ATC  805 

ATC  806 

ATC  807 

1  - 

ATC  808 

ATC  901 

I  - 

ATC  902 

!  - 

ATC  903 

1  - 

ATC  904 

,  - 

ATC  905 

j  - 

ATC  906 

!  - 

ATC  907 

!  - 

ATC  9C8 

ATC  509 

i  ------ 

ATC  510 

i  - 

ATC  1201 

!  - - 

ATC  1202 

!  — - 

ATC  1203 

!  - 

ATC  1204 

1  - 

ATC  1205 

!  - 

ATC  1206 

ATC  1207 

ATC  1208 

!  - 

ATC  1205 

,  - 

ATC  1210 

j  - 

ATC  1211 

j  - - 

ATC  1212 

! 

AU  1213 

,  - 

ATC  121* 

!  - 

ATC  1215 

CF  3 

i  - 

Cf  * 

!  - 

j 

(23)  ASKER  MARINE  RENTALS 
JOHN  R.  ASHER 

! 

1249573 

STEPHAN  H.  ASHER 

I267C02 

TIPMT  A. 

A  1 

A  2 

1265037 

1 

j 

j  ------ 

a 

(20)  ASHLAND  OIL/  INC. 
ASHLAND 

1 

| 

*505886 

KYOVA 

1654915 

PAUL  <•  SLAZER 

1918951 

SUPER  AMERICA 

1923213 

TRI-STATE 

1537160 

VALVOLZNE 

! 91683* 

AO  1C1 

i  ------ 

AC  1C2 

i  ------ 

AC  103 

1  - - - 

AO  104 

AC  302 

1  . 

AO  303 

I  . 

AO  311 

!  - 

AO  312 

I  - 

! 

! 


III!!!!!!  !  I  I 


I  I  I  I  I  I  !  !  I  I  I  I 

I  I  I  !  I  !  I  !  I  I  I  I 

!  I  I  I  I  I  I  !  I  !  I 


1 

5451 4A*81 

20  C • 0 1 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1553! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

!  197*  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

( 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

l 

S65I4A48! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1553! 

1 6. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1  1974  ! 

1 

1  1 

20C.0] 

35.  Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

l 

565 1 4A*8 1 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1553! 

16*01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1974  I 

I 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

J 

56514**81 

20C.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1553! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1  1974  ! 

l 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  2 

2 

! 

! 

J 

56514**61 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1553! 

16. ol NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1  1974  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

a 

! 

!  ! 

J 

87314A411 

195.01 

35.C! 

9.0! 

! 

1500! 

15.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

!  1980  ! 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  I 

« 

j 

!  ! 

I 

8731 4A41 1 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15.0IN0ME 

*!mo 

ST.  LOUIS 

!  I960  ! 

J 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

t 

! 

!  ! 

| 

87314*41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

15.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

!  1960  ! 

t 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

1 

67314A411 

195.01 

33.CI 

9.0! 

-  | 

1500! 

15.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

!  1980  ! 

l 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

1 

873I4A41 l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  « 

1500! 

15.0! NONE 

IMO 

sr.  louis 

!  I960  ! 

1 

1  1 

195.0! 

3  S.CI 

1.5! 

! 

•  a 

; 

! 

!  ! 

! 

87314**11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15001 

15.0! NONE 

IMO 

liT  ■  LOUIS 

!  1980  1 

I 

1  2 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

_  i 

! 

! 

!  ! 

i 

87314**1! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  2 

iscoi 

15.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

!  1980  ! 

j 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

a 

! 

!  ! 

j 

87314*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15 .oi NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

!  I960  1 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  a 

! 

! 

!  ! 

!  1980  ! 

i 

87314**1  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  2 

1500! 

15.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

!  1980  ! 

i 

87314**1! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 S.O! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

!  1 
!  1971  ! 

l 

104724**12 

20C.0! 

35.  C! 

9.01 

-  ! 

1539! 

22.31N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS 

i 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

1  1971  ! 

! 

10*714**1 t 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1539! 

22.81  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1 

1  1 

200.0! 

35.C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

!  1971  I 

a 

10*714*411 

200.0! 

35.  Cl 

9.0! 

! 

1539! 

22.81N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS 

a 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

!  1971  ! 

i 

104714A41 1 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

22.8! NONE 

!K0 

ST.  LOUIS 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

!  1 
!  1971  ! 

f 

104714*41! 

200.01 

3S.CS 

9.0! 

-  1 

15391 

22.81NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

a 

!  1 

20C.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

I  1971  ! 

i 

1047! 4**1 1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

»  | 

1539! 

22.8! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1 

1  1 

200. 0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

!  ! 

!  1971  ! 

! 

104714**1! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

22.81N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

a 

! 

1  ! 

!  1971  ! 

l 

104714A41! 

20C.0I 

35. C! 

9.01 

-  J 

1539! 

22. sj  NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

I 

1  ! 

200. 0! 

35. C! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

!  1 
!  1971  ! 

1 

10471 4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

153V* 

22.8! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

a 

! 

!  ! 

!  1971  » 

1 

10*714*41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

22.8 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1 

1  ! 

200.0! 

35.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

(  1971  ! 

1 

1047I4A411 

200*01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

22.8 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

J 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

| 

104714*41 1 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

22.81N0NC 

IMO 

ST.  LCUIS 

I  1971  ! 

a 

1  ! 

20C.0! 

33.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

104714*41! 

230.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

22. 8 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

!  1971  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

! 

104714A4H 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

22.8IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS 

!  1971  ( 

• 

t  ) 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

} 

104714A41! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1539! 

22.8JNONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1  1971  ! 

a 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

* 

-  ! 

a 

! 

!  ! 

i 

6921**461 

250.0! 

35.  C! 

6.0! 

-  i 

2000! 

29. oi NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

!  ♦  1971  ! 

i 

1  1 

250.0! 

35.0! 

2.9! 

! 

—  a 

I 

! 

!  ! 

1 

69214A461 

25C.0! 

35.0! 

6.0! 

-  a 

2000! 

29.0! NONE 

!M0 

ST  LOUIS 

J  •  1971  ! 

i 

1 

1  ! 

!  1 

2SC.0! 

1 

t 

35.0! 

( 

2.9! 

a 

a 

i 

! 

-  ! 

! 

a 

i 

! 

! 

I 

! 

!  I 

a  i 

1 

! 

1  1 

1  1 

6313*361 

1 

69.0! 

j 

1 9.si 

X 

! 

9.0! 

! 

750! 

! 

-  a 

! 

! 

35 .0! NONE 

! 

!WI 

STUR6E0H 

i  i 

1  1943  J 

1 

1  1 

75.0! 

20. C! 

8.0! 

I 

-  i 

a 

a 

BAY 

!  ! 

1 

41 13*36! 

63.0! 

19.0! 

7.0! 

650! 

-  ! 

35. oi NONE 

iwi 

STUR6C0N 

J  1954  ! 

1 

1  l 

66.0! 

19.5! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BAY 

!  ! 

1 

12I3A361 

35.51 

10.8! 

S  •  0 ! 

145! 

-  ! 

12.0! NONE 

IWI 

STUR4E0N 

!  *  1964  ! 

1 

1  1 

40. 0! 

12.C! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BAY 

!  ! 

i 

58314*43! 

155.81 

40-0! 

8.5! 

-  a 

6311 

5.3! NONE 

IWI 

STU»4E0N 

!  1966  ! 

1 

1  1 

182.3! 

40.0! 

5.5! 

a 

-  ! 

! 

! 

e*Y 

•  ! 

! 

58614*43! 

157.1! 

40.0! 

8.5! 

-  i 

641! 

5 . 3! NONE 

IWI 

STURCEON 

!  1986  ! 

< 

i 

■ 

1  1 

1  1 

163.71 

I 

i 

40.  C! 

! 

5.  Si 
! 

1 

a 

■ 

-  j 

i 

a 

a 

a 

! 

! 

BAY 

!  ! 

! 

\  I 

! 

1 

a 

!  1 

!  ! 

48413A351 

I 

! 

139.5! 

i 

44. C! 

! 

a 

8.8*! 

x 

a 

5100! 

■ 

! 

a 

42 .0! NONE 

i 

|KY 

ASHLAND 

!  ! 
!  1966  ! 

1 

1  1 

150.0! 

44. C! 

8.0! 

a 

-  ; 

; 

! 

!  ! 

1 

7613*351 

50. 01 

24.0! 

6.5! 

940! 

-  j 

26. 0 i NONE 

!KY 

ASHLAND 

!  1933  ! 

J 

1  1 

6C,0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

a 

! 

i 

49713*351 

137.5! 

45.0! 

8.8! 

4200! 

-  2 

39. 5! NONE 

ixY 

ASHLAND 

!  1987  ! 

j 

1  ! 

150.0! 

45. C! 

8.0! 

2 

-  ; 

a 

! 

!  ! 

a 

49913*35! 

137.5! 

45.0! 

8.9! 

4200  S 

-  i 

39. 5 !NONE 

IKY 

ASHLAND 

!  1987  1 

a 

1  1 

150.01 

45. C! 

8.9! 

j 

-  1 

! 

! 

!  ! 

a 

33613A35J 

123.0! 

34.7! 

8.6! 

380oi 

-  ! 

38.0! NONE 

!  NY 

ASHLAND 

!  1972  ! 

i 

1  ! 

123.1! 

34.7! 

7.6! 

1 

-  ! 

1 

1 

J 

2 

49713*35! 

137.5! 

45. C! 

8.8! 

4200! 

-  a 

39. $j  NONE 

!KY 

ASHLAND 

l  1987  ! 

J 

a  a 

150.0! 

45.  C! 

8.0! 

j 

-  a 

! 

! 

!  ! 

1 

6001 5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1450! 

17.6JPUMP 

•KY 

ASHLAND 

t  1981  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

a 

! 

!  ! 

1 

60015*70! 

195.01 

35.  CJ 

9.0! 

-  i 

1450! 

17.6JPUHP 

!KY 

ASHLAND 

!  1981  ! 

l 

1  ( 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

* 

-  a 

! 

a 

!  ! 

! 

60015*701 

195.0! 

35.0! 

5.0! 

-  i 

1450! 

17.4*  PUMP 

Iky 

ASHLAND 

!  1981  ! 

1 

1  2 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  i 

j 

! 

j  ; 

1 

60015*701 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1450! 

17.6! PUMP 

!KY 

ASHLANO 

!  1981  *! 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

a 

-  ! 

a 

! 

I  ! 

a 

167315*701 

297.5! 

52.0! 

9. Cl 

-  i 

1673! 

ie.5ipuMp 

IKY 

ASHLAND 

!  1973  ! 

j 

1  1 

297.5! 

52. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

2 

! 

! 

i 

1682! 5A70I 

297.5! 

52.  C! 

9.5! 

! 

1682! 

18.S2PUMP 

iKY 

ASHLANO 

!  1973  ! 

) 

1  1 

297.5! 

52.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

a 

1 

!  1 

i 

161*15*70! 

297.5! 

52. f! 

9.0! 

-  2 

1614! 

19. 5  j  PUMP 

!KY 

ASHLAND 

I  1773  ! 

1 

!  1 

297.5! 

52. C! 

1.0! 

a 

-  2 

a 

! 

1  1 

i 

167315*70! 

297.5! 

52.0! 

9.0! 

-  i 

1c73! 

is.sIpuhp 

!KY 

ASHLAND 

!  1973  ! 

! 

!  1 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

!  1 

I  1  I  !  I  I  I  I  !  !  I 

I  I  I  I  !  I  !  I  I  I  ! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(20)  ASHLAND  OIL/  INC* 

(CONTINUED) 


JVTCC!  DIMENSIONS  ! D*AFT| 

NET  1  CODE! LENGTH  5  8RDTH!  ! 

REGIS-!****!  AEG*  l  PEG.ILOAD-J 
TER  !  SEEI//////I/////I  ED  I 
TON-  IMAGE!  OVER-IOVER-l/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER 


CAPACITT!  NIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  {  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  I  FIRED  !  EQUIPMENT  1TC!  3A$E 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AOS  UNI-1 

PASS-  !(LIGNT)|////AM////////F/!TP!/////////F 
INGEAS  !  (FEET)!  LXNE-2  !EE!  LINE-? 


168215*70! 

297.5! 

52.0! 

9.5! 

- 

1 

1662! 

16.51PUHP 

!«CY  ASHLAND 

! 

1973 

!  ( 

297.5! 

52.  C! 

1.0! 

l 

-  ! 

i 

i 

! 

79715*70! 

147.0! 

52.5! 

9.0! 

- 

i 

1783! 

13.3!PE£P  WELL  PUMP 

UY  ASHLAND 

! 

1973 

!  I 

147.0! 

52.5! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1 61  A! SA70! 

297.5! 

32.0! 

9.0! 

- 

! 

1614! 

19.5 !MUHP 

try  ASHLAND 

l 

1973 

!  I 

297.5! 

52.  C! 

1.0! 

! 

-  | 

; 

! 

l 

1673! 5A70! 

297.5! 

52. C! 

9.0! 

- 

! 

1673! 

18.5! FUMP 

SKY  ASHLAND 

! 

1973 

!  ! 

297.5! 

52.  C! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

166215*70! 

297.5! 

52.0! 

9.5! 

- 

! 

1682! 

18. 5 (PUMP 

UY  ASHLAND 

! 

1973 

I  ! 

297.5! 

52.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1673! 5A70I 

297.5! 

52.  C! 

9-0! 

- 

! 

1673! 

18.5! PUMP 

!KY  ASHLAND 

! 

1973 

!  ! 

297.5! 

52.  C! 

1.0! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

16821SA701 

297.5! 

52.0! 

9.5! 

- 

! 

uf2i 

16.5! MUMP 

UY  ASHLAND 

! 

1973 

!  ! 

297.5! 

52.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

797  ISA  70! 

147.5! 

52.  C! 

9.0! 

- 

! 

797! 

19.5! PUMP 

UY  ASHLAND 

! 

1973 

1  ! 

147.5! 

52. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

797I5A70! 

147.0! 

52.51 

9.0! 

- 

i 

1763! 

1 3.3 ! DEEP  WELL  PUMP 

IKY  ASHLAND 

! 

1973 

!  ! 

147.01 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1614I5A7C! 

297.5! 

52.  Cl 

9.0! 

- 

! 

1614! 

19.5 ! PUNP 

UY  ASHLAND 

! 

1973 

!  ! 

297.3! 

52. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

797 ! 5A70I 

147.0! 

52.5! 

9.0! 

- 

« 

1783! 

1 3.3 ! DEEP  WELL  PUMM 

! P A  FREEOOM 

! 

1973 

!  ! 

147.0! 

52.5! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

! 

I 

797I5A70! 

147.01 

52.5! 

9.0! 

- 

! 

1783! 

13.3IDEEP  WELL  MUMP 

UY  ASHLAND 

1 

1973 

!  ! 

147.01 

52.5! 

2.0! 

1 

-  ! 

t 

! 

! 

797 1 S  A  70 ! 

147.0! 

52.5! 

9.0! 

- 

! 

1783! 

1 3.3  !  DEEP  WELL  PUMP 

UY  ASHLAND 

! 

1972 

!  ! 

147.0! 

52.3! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

161415A70! 

297.5! 

52.5! 

9.0! 

- 

1 

3289! 

13.3!  DEEP  WELL  PUMM 

UY  ASHLAND 

1 

1973 

t  ! 

297.5! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1673I5A70! 

297.5! 

52.5! 

9.0! 

- 

1 

3484! 

13. 3  !  DEEM  WELL  MUMP 

!PA  FREEDOM 

! 

1973 

t  I 

297. S! 

52.5! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

! 

1 

16141  5  A  70 1 

297.5! 

52.  C! 

9.0! 

- 

I 

1614! 

19.5IDEEM  WELL  PUMP 

UY  ASHLAND 

! 

1973 

!  ! 

297.5! 

52.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

797I5A70I 

147.5! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

797! 

19. 5  !  DEEP  WELL  PUMP 

UY  ASHLAND 

1 

1973 

!  ! 

147.5! 

52. C! 

1 .01 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1911 ! 5*70! 

297.0! 

54.  C! 

9.0! 

- 

! 

3110! 

17.8 !  DIESEL  PUMP 

UY  ASHLAND 

! 

1971 

!  ! 

297.0! 

54.  C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

2 

19EM5A70I 

297.0! 

54.  C! 

9.0! 

- 

1 

3390! 

16.2! DIESEL  PUNP 

UY  ASHLAND 

i 

1972 

!  ! 

297.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

975I5A70! 

149.0! 

54.  C! 

9.0! 

- 

1 

1810! 

17.3 !  DIESEL  PUNP 

UY  ASHLAND 

! 

1971 

!  ! 

149.01 

54.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

112AI5A70! 

149.0! 

54.  Cl 

9.0! 

- 

! 

1661! 

18.3!  DIESEL  PUNP 

UY  ASHLAND 

! 

1972 

!  ! 

149.0! 

54.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

165915A70! 

297.6! 

54. C! 

9.0! 

! 

2357! 

18.4 ! DIESEL  PUMP 

UY  ASHLAND 

j 

1974 

!  ! 

297.6! 

54.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1665 ! 5A701 

297.6! 

54.  C! 

9.0! 

I 

36C3! 

16.6 (DIESEL  PUNP 

UY  ASHLAND 

1 

1974 

i  ! 

297.6! 

54. Cl 

1.7! 

! 

-  I 

! 

! 

1 

1 88815*701 

26'  <0! 

54.0! 

9.0! 

! 

3090! 

23.0!  DIESEL  PUNP 

IKY  ASHLAND 

! 

1975 

(  ! 

264.0! 

54. C! 

2.2! 

• 

-  ! 

! 

! 

1 

160AJ5A70! 

295.0! 

52.3! 

9.0! 

! 

3099! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

UY  ASHLAND 

I 

1976 

I  ! 

295.0! 

52.5! 

1.5! 

1 

-  1 

(HEATING  COILS 

! 

! 

1 671 ! 3A70I 

295.0! 

52.5! 

9.0! 

! 

3170! 

17.0! DIESEL  PUNP/ 

UY  ASHLAND 

! 

1978 

i  ! 

295.01 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

17351 5 A  70! 

295.0! 

52.5! 

9.0! 

! 

3628! 

17.01DICSEL  PUNP# 

UY  ASHLAND 

1 

1978 

!  1 

295.0! 

52.5! 

1-5! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

I 

! 

905! 5  A  7  0 ! 

155.0! 

52.5! 

9.0! 

1 

1863! 

17.01DIESEL  PUMP/ 

UY  ASHLAND 

I 

1976 

!  ! 

155.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

532! 5 A  70 1 

195.0! 

35.  C! 

6.0! 

- 

! 

1350! 

15.0IDXESEL  PUMP 

IKY  ASHLAND 

! 

me 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

53215*70! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

! 

1350! 

15.0! DIESEL  PUMP 

UY  ASHLAND 

1 

1940 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

2 

I 

I 

598! 5*701 

195.0! 

35.01 

8.0! 

- 

! 

1150! 

15.oi DIESEL  PUNP/ 

UY  ASHLAND 

! 

1941 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

1HCATXNG  COILS 

! 

1 

62515*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

1 

1425! 

15.0! DIESEL  PUMP/ 

UY  ASHLAND 

I 

1941 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

J 

-  I 

{HEATING  COILS 

! 

! 

654! 5  A  7  0 ! 

195-0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

145C! 

15.01DXESEL  PUMP/ 

!KY  ASHLAND 

! 

1942 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

1 

1 

654I5A70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

15.0! DIESEL  PUHP/ 

IKY  ASHLAND 

1 

1942 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  j 

! HEATING  COILS 

! 

! 

596(5*70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1150! 

15.0I0IESEL  PUMP/ 

UY  ASHLANO 

2 

1941 

!  ! 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! HEATING  COILS 

I 

i 

598I5A70! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

1150! 

15.0 ! HEATING  COILS 

UY  ASHLANO 

! 

1941 

!  1 

193. U! 

35. Cl 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

60JI5A70! 

195.0! 

35.  C! 

6.0! 

- 

! 

1400! 

15.0! HEATING  COILS 

IKY  ASHLAND 

i 

1942 

1  ! 

195. t! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

82215*70! 

1*5.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! DIESEL  PUNP/ 

UY  AShLAND 

j 

1965 

!  ! 

ICJ.O! 

35. C! 

2.5! 

! 

-  2 

(HEATING  COILS 

! 

i 

82215*70! 

195.0? 

35.0! 

S.O! 

- 

! 

isooi 

16.0! DIESEL  PUMP/ 

UY  ASHLAND 

• 

1965 

1  ! 

19J.0; 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

i 

822! SA70! 

193.0! 

35. C! 

6.0! 

- 

! 

1500! 

16.0(01 ESEL  PUMP/ 

UY  ASHLAND 

! 

1965 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

j 

-  ; 

{HEATING  COILS 

! 

! 

857! SA70! 

200. H 

35.0! 

6.0! 

- 

j 

isooi 

16.0! DIESEL  PUMP/ 

UY  ASHLANO 

! 

1967 

!  ! 

200. HI 

35.0! 

2.5! 

i 

-  ! 

!  HEATING  COILS 

! 

! 

837J5A70! 

200.0! 

35. C! 

6.0! 

- 

i 

1300! 

16.0I0IESEL  PUNP/ 

IKY  ASHLAND 

! 

1967 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

2.5! 

i 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

857ISA70! 

200. 0! 

35.  C! 

8.0! 

- 

i 

1300! 

16 .0! DIESEL  PUMP/ 

UY  ASHLAND 

! 

1967 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

i 

-  ! 

(HEATING  COILS 

I 

! 

750I5A70! 

195*0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

! 

1377! 

16.0! DIESEL  PUMP/, 

UY  ASHLAND 

1 

1958 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

(COILS 

! 

i 

864! 5*701 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1000! 

17.0! HONE 

IKY  ASHLAND 

i 

1958 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

81 21 5*71 ! 

19!.  01 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1614! 

16.0! DIESEL  PUMP 

!PA  FREEDOM 

! 

1968 

!  ! 

19*..0I 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

9C2I5A70! 

143.0! 

50.  C! 

8.0! 

- 

! 

1500! 

18.5 ! DIESEL  PUMP/ 

UY  ASHLAND 

! 

1959 

!  ! 

145.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

902 1 5 A  70 1 

145.0! 

50.0! 

8.0! 

- 

1 

1500! 

18.5 1  DIESEL  PUMP/ 

UY  ASHLAND 

! 

1959 

!  I 

1/5.0! 

50.C! 

1.0! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

61515*701 

1°5.0! 

35. C! 

6.0! 

- 

! 

1425! 

1S.0IDIESEL  PUMP 

UY  ASHLANO 

! 

1948 

1  ! 

175.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  j 

I 

1 

! 

6151 5*701 

1 75.0! 

35.  C! 

8.0! 

- 

! 

14  2  5  i 

15.0!  DIESF.L  PUMP/ 

IKY  ASHLAND 

! 

1948 

!  J 

175.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  t 

1HEATING  COILS 

! 

! 

61515*70! 

175.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

! 

1425! 

15.01DIESEL  PUMP/ 

UY  ASHLAND 

! 

1948 

!  ! 

1 75.0! 

35. C! 

1.0! 

j 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

! 

615! 5*70! 

1 75.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

! 

1425! 

15.01DIESEL  PUMP 

UY  ASHLAND 

J 

1948 

1  ! 

1  73.01 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

} 

! 

! 

61515*70! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

! 

1425! 

15. oi DIESEL  PUNP 

IKY  ASHLAND 

! 

1948 

!  ( 

195.01 

35. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

61515*70! 

'i93.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

i 

1425! 

15.0! DIESEL  PUMPS 

Ur  ASHLAND 
! 

! 

! 

1949 

!  ! 

1  ( 

195.0! 

! 

35. C! 

1 

1.0! 

! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

! 
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ENGRl 

DIST1  OPERATOR 


I 

VESSEL  NAME  AND  NURSE*  1 

! 


COAST 

CUAtO 

NUM8CR 


tVTCCi  6 IREN 
NET  UCDEUCMtTHI 
PECIS-I**»*I  REG. 
TEA  l  SEE! ////// 
TON*  1P»GE!  OVEP- 
MACE  1  IV  I  ALL 


IONS  IORAFT! 

B*DTH!  i 

RES.ILOAD-I 
/////I  ED  | 
CVER-I/7///!  HORSE 
ALL  I LIGHT!  POME* 


CAPACITY!  HI6H-  I  !  V  E  S  S  C  L 

!  cST  t  CARSO  HANDLING  IS  1CPERATING 
CARGO  I  FIXED  I  EQUIPMENT  ITC!  BASE 
////////I  POINT  1  LINE"}  ! AO!  LINE-1 

PASS-  I (LIGHT) J////////////////JT01 ////////// 
IN6ERS  I  < FEET)!  l;nC-2  !E€!  UNE-2 


YEA* 

BUILT 

OR 

•RE9UILT 


(20) 

ASHLAND  OIL#  INC. 

I 

! 

J 

! 

I 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED)! 

1 

t  ! 

! 

1 

j 

! 

! 

I 

! 

ACR 

8 

83 

! 

-- -  ! 

! 

61513*70! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.  Cl 

s.oi 

1.0! 

• 

1425! 

-  ! 

15.0! DIESEL  PUMPS 

I 

(XV  ASHLAND 

I 

! 

1 

1949 

AOR 

e 

86 

! 

1 

.  ! 

1 

61 3 ! 3*70! 

!  t 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

6.0! 

1.0! 

- 

1425! 

-  ! 

15.0! DIESEL  PUMPS 

r 

(XT  ASHLAND 

I 

1 

! 

1949 

ACR 

a 

2C0 

! 

! 

1 

130015*70! 

!  ! 

29C.01 

29C.0! 

SO.Ci 
SO. Cl 

6.0! 

1.0! 

3060! 

-  ! 

IS.'jUlESCl  PUMP 
! 

(XT  ASHLAND 

1 

1 

! 

1949 

AOR 

e 

203 

t 

j 

! 

1370!5*?0l 
t  ! 

290.0! 

29C.01 

52.51 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

• 

3700! 

-  ! 

20.3I0IESCL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

UY  ASHLAND 

I 

1 

I 

1952 

ACR 

e 

206 

i 

- -  2 

1 

137015*70! 

j  i 

29C.0! 
290. 0! 

52.5! 

52.5! 

6.01 

1.0! 

“ 

37C0| 

! 

20.0{ DIESEL  TUMP# 
1HEAT1NG  COILS 

(XT  ASHLAND 

1 

f 

l 

1952 

ACR 

b 

2C9 

i 

i 

.  ! 

1 

1 37ol 5*70! 

!  i 

29C.0! 

29C.01 

52.5! 

52.3! 

8.0! 

1.0! 

“ 

37CO! 

-  ! 

20.0IDUSU  PUMP* 
(HEATING  COILS 

(XT  ASHLAND 

1 

! 

1 

1952 

AOR 

B 

212 

! 

! 

- ...  j 

* 

137013*70! 

1  ! 

29C.QI 

290.01 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

37CO! 

-  ! 

*0.0! DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 
( 

! 

1 

1957 

AOR 

e 

230 

i 

! 

1 

175215*70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.01 

“ 

4100! 

-  ! 

19.0! DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 
( 

( 

t 

I960 

ACR 

e 

224 

! 

! 

! 

180715*701 
!  1 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.51 

8.0! 

1.0! 

“ 

4100! 

*  ! 

19.0!  0  !  ECU.  PUMP, 
IHEATINF  COILS 

IKY  ASHLAND 
i 

1 

J 

I960 

AOR 

E 

236 

I 

! 

- -  ! 

! 

1 807 ! 5*701 
! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

(ICO! 

-  f 

19.0! OIEStl  PUMP# 

1 NCATJLi  COILS 

(KY  ASHLAND 
! 

1 

1 

196C 

ACR 

8 

2(2 

! 

i 

! 

167415*70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

5?. 5! 
52.51 

8.0! 

1.0! 

“ 

4100! 

-  i 

20.01DICSCL  TUMP# 

!  HEATING  COILS 

(XY  ASHLAND 
! 

( 

! 

19&3 

AO* 

6 

2(3 

! 

! 

------  ! 

i 

167415*70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

(ICO! 

-  1 

20.01DIESCL  PUMP# 

! HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 
{ 

1 

( 

1963 

AO* 

B 

2(4 

! 

! 

.  1 

! 

189015*70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

54.  C! 
54.  Cl 

8.0! 

1.0! 

43001 
-  ! 

20.01DICSEL  PCMH# 
!HEAT2'IG  COILS 

jxY  ASHLAND 

I 

l 

! 

1967 

AC* 

e 

248 

! 

! 

! 

1 690! 5*70! 

!  ! 

295.01 

295.0! 

54.  C! 
54. Cl 

8.0! 

1.0! 

* 

4  JCO! 

-  ! 

20.0IDIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(XY  ASHLAND 

I 

! 

1 

1967 

ACR 

c 

31 

1 

! 

! 

67215*70! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

25.  C! 
35.  Ct 

8.0! 

1.0! 

_ 

1450! 

-  t 

15.01DICSCL  PUMP 
! 

(XY  ASHLAND 

1 

1 

1 

1949 

ACR 

c 

34 

j 

i 

.  ! 

1 

67215*70! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

8.0! 

1.0! 

14501 
-  ! 

li.O! DIESEL  PUMP 
( 

(KY  ASHLAND 
( 

1 

! 

1949 

AOR 

c 

84 

! 

! 

- -  ! 

| 

67213*70! 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

e.O! 

1.0! 

" 

1450! 

-  i 

15.01  DIESEL  PUMP 

(KY  ASHLAND 
( 

i 

i 

1949 

ACR 

c 

97 

! 

! 

- — —  i 
! 

67215*701 
(  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

8.0! 

1.0! 

14501 
-  ! 

15.0! DIESEL  PUMP 

i 

(KY  ASHLAND 
( 

i 

! 

1949 

AOR 

c 

201 

! 

! 

i 

170055*70! 

!  ! 

290. 0! 
2?w.O! 

50.  C! 
50.  C! 

8.0! 

1.0! 

“ 

35001 
-  ! 

1^ .0! DIESEL  PUMPS 

I 

JXY  ASHLAND 
( 

1 

( 

1949 

AOR 

c 

204 

! 

1 

• -  i 

! 

137015*70! 

!  ! 

29C.0I 

290.0! 

32.3! 

52.5! 

8.01 

1.0! 

“ 

3700! 

-  ! 

20.0! DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(XY  ASHLAND 
! 

1 

1 

1952 

ACR 

c 

207 

I 

! 

-  j 

! 

137015*70! 

!  ! 

29C.0! 

29C.0! 

52. S! 
52.5! 

8.0! 

1.0! 

3700! 

-  ! 

20. O'DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 
! 

( 

! 

1951 

AOR 

c 

210 

! 

1 

......  i 

i 

137015*70! 

!  ! 

29C.0! 

29C.0! 

52.5! 

52.5! 

S.OI 

1.0! 

“ 

3700! 

-  ! 

20.0IOICSEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

IKY  ASHLAND 
! 

1 

! 

1952 

AOR 

c 

213 

! 

i 

.  ! 

I 

137015*70! 

1  ! 

290. 01 
290. 0! 

52. 5J 
52.5! 

8.0! 

1.0! 

* 

3700! 

-  1 

20.0! OIESEL  PUMP* 

! HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 

1 

1 

1 

1V52 

AOR 

c 

215 

! 

! 

- -  ! 

! 

94515A70! 

!  1 

1  SC • 0} 
15C.01 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

— 

ie30i 
-  i 

20* 0! DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(XY  ASHLAND 
! 

! 

1 

1952 

AOR 

c 

216 

! 

! 

1 

94515*70! 

!  ! 

150.0! 

150.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

- 

1630! 

-  ! 

20.0IOIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 
( 

1 

1 

1952 

AOR 

c 

217 

! 

1 

-  ! 

! 

94515*70! 

!  ! 

1SC.0! 

150.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

* 

1630! 

-  ! 

20.0IOIESEL  PUMP# 

! HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 
( 

I 

! 

1952 

AOR 

c 

218 

! 

i 

-  1 

! 

70015A70! 

!  ! 

15C.0! 

15C.0! 

52.3! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

1550! 

-  ! 

20.0I9IESCI  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 
! 

! 

1 

195? 

AOR 

c 

226 

i 

1 

-  ! 

I 

75615A70! 

!  f 

160. 0! 
180.0! 

54.0! 

54.0! 

8.0! 

1.0! 

“ 

2000! 

-  ! 

16.5! DIESEL  PUMI 
(HEATING  COILS 

IKY  ASHLAND 
t 

! 

! 

1952 

ACR 

c 

231 

! 

! 

-  1 

J 

1953I5A70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

“ 

2900! 

-  ! 

19.01DICSEL  PUMP# 
1HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 

1 

! 

1 

1960 

AOR 

c 

232 

! 

I 

. .....  i 

! 

103315*70! 

!  ! 

155.0! 

155,0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

— 

2400! 

-  ! 

19.010VCSCL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

IKY  ASHLAND 
( 

! 

i 

I960 

ACR 

c 

236 

I 

! 

I 

998ISA70J 
!  t 

155.0! 

155.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

2400! 

1 9.0( DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

IKY  ASHIANO 

1 

( 

i 

I960 

AOR 

c 

239 

! 

! 

19w0!SA70f 
!  ! 

295.0! 

295.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

2900 1 
-  ! 

17.61  DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

IKY  ASHLAND 
( 

! 

1 

1960 

AOR 

c 

240 

! 

! 

I 

1024ISA70! 

!  ! 

155.0! 

155.01 

52.5! 

57.5! 

8.0! 

1.0! 

* 

2400! 

-  I 

19.0! DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 

1 

i 

1 

1960 

AOR 

c 

245 

I 

! 

1 

204015*70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

54.  C! 
54 .0! 

6.0! 

1.0! 

“ 

4650! 

-  ! 

I7.sismu  rimr, 

I  HE AT1NC  COILS 

IKY  ASHLAND 

I 

I 

! 

1967 

AOR 

c 

246 

I 

! 

1 

102815*70! 

!  ! 

15C.0! 

150.0! 

54. C! 
54.01 

6.0! 

1.0! 

2250! 

-  I 

17.5 I 01 ESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 

1 

1 

1967 

AOR 

c 

249 

i 

i 

-  j 

! 

204015A70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

54. C! 
54.  C! 

6.0! 

1.0! 

"" 

4650! 

-  I 

17.41  DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

IKY  ASHLAND 

1 

! 

1 

1967 

AOR 

c 

250 

! 

I 

-  1 

! 

1028 ! 5*70! 

!  t 

150.0! 

15C.0! 

54. C! 
54. C! 

6.01 

1.0! 

M 
1  rs» 

O 

16.91DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 

I 

1 

1967 

ACR 

c 

252 

! 

1 

-  , 

! 

181815*70! 

!  ! 

295.0! 

295.0! 

52.3! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

“ 

4200! 

-  ! 

20.015IESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

IKY  ASHLAND 

1 

I 

1 

1947 

AOR 

c 

253 

! 

-  ! 

1 

9671 5 A  70 ! 

!  ! 

150.0! 

15C.0! 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

“ 

2400! 

-  I 

20.0I0ICSEI  PUMP 

1 

IKY  ASHLAND 

1 

( 

1 

1967 

ACR 

s 

52 

1 

! 

-  j 

! 

63515*701 
>  I 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

8.0! 

1.0! 

- 

i  *~ 

v* 

o 

15*0! DIESEL  PUMP 

IKY  ASHLAND 

1 

! 

! 

1948 

ACR 

s 

55 

1 

1 

-  ! 

! 

63515*70! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.01 

6.0! 

1.0! 

“ 

1450! 

-  ! 

is.oi diesel  rtinr 

IKY  ASHLAND 

I 

1 

! 

1948 

AOR 

s 

58 

( 

! 

-  I 

! 

63515*70! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

6.0! 

1.0! 

14501 
-  ! 

15.01DIESCL  PUMP 

1 

(KY  ASHLAND 

1 

1 

1 

1948 

AOR 

s 

60 

1 

-  j 

1 

63515*70! 
t  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.0! 

1.0! 

- 

1450! 

-  ! 

15.0! DIESEL  PUMP 

1 

IKY  ASHLAND 

I 

1 

( 

1948 

AOR 

s 

62 

! 

! 

-  1 

! 

63515*701 

1  1 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.  CJ 

8.0! 

1.0! 

“ 

1450! 

-  ! 

15 «Q( DIESEL  PUMP 
! 

(KY  ASHLAND 

1 

1 

( 

1948 

AOR 

s 

64 

1 

! 

-  j 

I 

63515*70! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.C8 

3S.CI 

8.0! 

1.0! 

“ 

14501 
-  ! 

15.0! DIESEL  PUMP 

1 

(KY  ASHLAND 
! 

1 

1 

1948 

AOR 

s 

S2 

1 

! 

-  I 

I 

63513*70! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

8.0! 

1.0! 

” 

1450! 

-  ! 

15.0! DIESEL  PUMPS 
! 

(KY  ASHLAND 

1 

1 

I 

1949 

AOR 

s 

85 

! 

1 

l 

63515*70! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.0! 

1.0! 

“ 

1450! 

-  ( 

15.01  DIESEL  PUMPS 

1 

(KY  ASHLAND 

1 

! 

1 

1949 

AOR 

$ 

68 

I 

1 

-  j 

! 

63515*70! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.0! 

1.0! 

1450! 

15.0! 01 ESEL  PUMPS 
( 

IKY  ASHLAND 

I 

( 

! 

1949 

AOR 

s 

205 

! 

! 

-  1 

1 

1370I5A70! 

!  ! 

2VC.0! 

290.01 

52.51 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

3700! 

-  ! 

17.5! DIESEL  PUMP# 

! HEATING  COILS 

IKY  ASHLAND 

1 

! 

! 

1951 

AOR 

s 

206 

! 

! 

-  1 

! 

1370(5*70! 

1  ! 

29C.0! 
290. 0! 

52.5! 

52.51 

6.0! 

1.0! 

— 

3700! 

20,0! DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 

1 

1 

1 

1952 

AOR 

s 

211 

! 

! 

-  j 

J 

1370I5A70! 

!  ! 

290*01 
290. 0! 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

— 

37001 
-  ! 

20.01DXESEL  PUMP#. 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 

1 

1 

! 

1952 

AOR 

s 

214 

! 

! 

-  ! 

! 

13701SA70! 

1  ! 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

8.0! 

1.0! 

3700! 

-  I 

20.0IOIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 
( 

! 

1 

1952 

ACR 

s 

235 

I 

! 

1 

178115*70! 

!  ! 

295.0! 

295.01 

52.5! 

52.5! 

6.0! 

1.0! 

“ 

41001 
-  1 

19*0! DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

(KY  ASHLAND 

i 

! 

1960 

AOR 

s 

237 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

185315*701 
i  ! 

!  ! 

I  ! 

295.0! 

295.0! 

1 

52.51 

52.5! 

! 

! 

8.01 

1.01 

1 

1 

4100! 

-  1 
! 

! 

19.01  DIESEL  PUMP# 
(HEATING  COILS 

I 

I 

(KY  ASHLAND 
! 

I 

1 

1 

I 

I 

1 

1960 

VESSEL  MANE  AND  NUMBER 


(20)  ASHLAND  OIL/  INC* 


1  IVTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  t CODE ! LENGTH! BRDTHJ  ! 

-1 RECIS-! •*** I  RES.  1  REC.ILOAD-! 

1  TER  I  SEE!//////!/////!  FD  ! 

1  TON-  IPAGEl  OVIR-IOVER-1 /////!  HORSE 
!  NASE  !  IV  1  ALL  !  ALL  ILIGHT!  MOVER 


!  !  ! 

!  1853ISA701 

1 

295.0! 

! 

52. 5! 

8.0! 

! 

! 

! 

4100! 

1  1  1 

295.0! 

52.5! 

1.0! 

1 

-  ! 

!  1929I5A70! 

295.0! 

54.  Cl 

8.0! 

- 

1 

43Q0! 

i  1  1 

295.0! 

54.  C! 

1.0! 

1  ...... 

!  1929! SATO! 

295.0! 

54. C! 

8.0! 

- 

i 

4300! 

I  !  ! 

295.0! 

54. C! 

1.0! 

-  ! 

1 563989 

I  1339J5A701 

246.1! 

34. C! 

9.0! 

- 

i 

3299! 

!  !  ! 

248.1! 

54. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 296265 

{  83315A70! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1422! 

!  !  ! 

195.01 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

1 297267 

{  83315A70! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

- 

i 

1422! 

!  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

! 

-  ! 

1297297 

1  S3315A70! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1422! 

•  !  ! 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

!  833!  5 A 70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1422! 

1  i  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

{635409 

!  1 361 1 5 A  70 1 

219.0! 

50.  C! 

9.5! 

- 

! 

3523! 

!  !  ! 

219.0! 

50.  C! 

5.0! 

1 

-  ! 

{545070 

!  747J5A70! 

137.6! 

52.1! 

9.9! 

- 

! 

1655! 

!  !  i 

137.6! 

52.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

{545502 

•  747!  5A701 

137.6! 

52.1! 

9.9! 

- 

! 

1655! 

!  !  ! 

137.6! 

52.1! 

1.5! 

i 

{545068 

!  135215A70! 

297.6! 

52.1! 

9.9! 

- 

• 

3300i 

!  !  ! 

297.6! 

52.1! 

1.5! 

i 

•545069 

!  135213A70! 

/  '7.6! 

52.1! 

9.9! 

- 

; 

3300  i 

!  !  ! 

297.6! 

52.1! 

1.5! 

• 

1549325 

!  1352! 5A70! 

297.6! 

52.1! 

9.9! 

- 

i 

3300 ! 

!  !  ! 

297.6! 

52.1! 

1.5! 

1549326 

!  1352I5A70! 

297.6! 

52.1! 

9.9! 

- 

! 

3300! 

!  !  t 

297.6! 

52.1! 

1.5! 

1 

!  766ISA70! 

195.0! 

35. C! 

8.8! 

- 

! 

1750! 

1  J  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

{632439 

!  774I5A7!! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1771! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

t  ...... 

!  1056 1 5 A  70 1 

24C.1 ! 

50.5! 

9.0! 

- 

248  2 1 

!  1  ! 

24C.1l 

50.5! 

1.2! 

! 

-  ! 

i  ...... 

!  83915A70! 

155.0! 

50.5! 

9.0! 

- 

t 

2462! 

!  !  ! 

155.0! 

50.5! 

1.2! 

l 

-  ! 

128C225 

!  638! 5A70! 

140.01 

50.0! 

8.5! 

- 

j 

1566! 

!  !  ! 

1 4C.0I 

50. C! 

2.0! 

i 

-  i 

! 283870 

!  791 ! 5*70! 

16C.0! 

48. C! 

8.5! 

- 

! 

1622! 

1  !  ! 

16C.0! 

48. C! 

2.0! 

J 

I25C239 

•  o38iSA70! 

14C.0! 

50. C! 

8.5! 

- 

! 

1566! 

!  !  ! 

1 4C.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 00C225 

{  134515A70I 

264.0! 

48.0! 

8.5! 

- 

! 

2657! 

!  !  1 

264.0! 

48. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1279192 

1  11C1I5A70J 

24C.0! 

50.0! 

8.5! 

- 

! 

2250! 

!  !  i 

240.0! 

5C.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

(32)  ASSOCIATES  RENTALS/  INC. 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

HARVEY 

SDN  378 

1631939 

200I4A9C! 

!  ! 

—  ! 
12C.0! 

—  ! 
30. C! 

6.0! 

3.0! 

! 

1  w 

o 

o 

6.0! NONE 
! 

!LA 

! 

SDH  379 

! 631940 

200  344  90 ! 

!  ! 

!  ! 

—  ! 
12C.0! 

! 

—  1 
30. C! 

! 

6.0! 

3.0! 

j 

! 

! 

200! 

-  ! 

6.0! NONE 
! 

! 

it  A 

! 

i 

HARVEY 

(17)  ASTORIA  PLYWOOD  COMP. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

ASTORIA 

ELLEN  U. 

1006593 

5 I3A36I 
!  ! 

!  ! 

3C.0! 

30.0! 

j 

10. C! 
10. C! 

! 

/« /• 

o  o 

165! 

j 

i 

■  i 

-  i 

i 

10. o! NONE 
! 
t 

!OR 

! 

! 

(01)  ATCO 

!  ! 

i  i 

i 

! 

« 

i 

i 

i 

t 

i 

j 

i 

! 

! 

ATCO  MART  LEE 

1240304 

509  f  2 A  24  2 
!  ! 

18C.7! 

18C.7! 

30. C! 
30.C! 

12.9! 

8.5! 

450! 

! 

1216! 

-  j 

35.0! OIESEL  PUMP 
l 

!NY 

i 

BROOKLYN 

ATCO  SUSAN 

1503869 

402I2A24! 

!  ! 

131.0! 

131,0! 

32.0) 

32.0! 

11.0! 

7.6! 

700! 

i 

912*! 

-  ! 

45.012  PUMPS 
! 

5nv 

! 

3ROOKLYN 

(32)  ATHENA  CONSTRUCTION  ! 

(A  DIVISION  OF  HELLENIC!  INC.) 


(41)  ATKINSON/  OUT  f./  CONSTRUCTION 
CO.  ! 

H8R  3  1536608 


!  !  11C.0!  34. C! 

79814A99!  130.11  60.1! 

!  !  13C.1J  60.1! 

331 14A99!  —  !  —  ! 

!  !  100.2!  45. C! 


APACITT!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  {OPERATING  1  ! 

CARSO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  !  YEAR  f 
///////!  POINT  !  LINE-1  1 AO t  LINE-1  l  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD1//////////I  OR  ! 
ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINC-2  !*Rf BUILT! 


19.0! DIESEL  PUMP/ 

) HEATING  COILS 
20.0!DIESEL  PUMP/ 
{HEATING  COILS 
20.0!DIC$EL  PUMP/ 

! HEATING  COILS 
17.91DIESCL  PUMP 
! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 
{HEATING  COILS 
18.01PIESEL  PUMP/ 

! HEATING  COILS 
18.r;m$£i  PUMP/ 
‘HEATING  coils 
18.0! DIESEL  PUMP/ 
{HEATING  COILS 
20.0! PUMP 
! 

1 5.6 ! DIESEL  PUMP/ 
•HEATING  COILS 
15.6! DIESEL  PUHP/ 
{HEATING  COIL 
15.6IDIESEL  PUMP/ 
{HEATING  COILS 
1S.61DIESEL  PUMP/ 
{KEATING  COILS 
1S.6!0IESCL  PUMP/ 
{HEATING  COILS 
15.6IPUMP  ENGINE/ 
{HEATING  COILS 
13.01PUHP 
{ 

17. Cl  DIESEL  PUMP 
1 

18.0!DK  PUMP 
{ 

1 8.0! DIESEL  PUMP 
I 

14.S20IESEL  PUMP/ 

!  COILED 

15.01DIESEL  PUMP/ 
{COILED 

I4.5I0IESEL  PUMP/ 
{COILED 

14.5 {DIESEL  PUMP/ 
{COILED 

14.0! DIESEL  PUMP/ 
{COILED 
! 

! 


KY  LOUISVILLE! 

1 

KY  LOUISVILLE! 


PA  FREEDOM  ! 

! 

PA  FREEDOM  ! 


!  !  ! 
25011A12!  —  ! 

—  i 

i 

8.0! 

• 

6Q0i 

1 

-  i 

! 

8 .0! NONE 

l 

SLA 

I 

MORGAN  ! 

1958 

!  (  101.0! 

32.0! 

1.5! 

2 

.  1 

! 

1 

CITY  ! 

1981 

66I3A36!  -  • 

-  | 

8.4! 

900! 

_  1 

!  NOME 

Ila 

(•ORGAN  ! 

!  !  56.5! 

22.1! 

-  ! 

1 

-  i 

! 

! 

CITY  ! 

1981 

86! 3436!  -  J 

! 

8.4! 

90oi 

_  1 

1N0NE 

!LA 

MORGAN  ! 

!  !  56.5! 

22.1! 

-  i 

! 

-  • 

! 

! 

CITY  I 

1972 

1C614A43!  —  ! 

—  ! 

6.0! 

-  ! 

400! 

S.O! NONE 

•LA 

MG  IGAN  ! 

!  !  11C. 02 

32.0! 

1.5! 

J 

-  1 

! 

! 

CITY  1 

1972 

237! 4A43!  —  ! 

—  ! 

7.0! 

.  1 

400! 

8.01N0NF 

1L  A 

MORGAN  ! 

!  !  110.0! 

36. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

CITY  ! 

1974 

235! 4A43!  —  ! 

—  ! 

7.0! 

-  i 

4C0! 

8.0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

!  !  11C.0! 

32.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

j 

CITY  ! 

1982 

23714A43!  —  ! 

--  ! 

7.0! 

-  i 

400! 

6.0! NONE 

Ila 

MORGAN  1 

!  !  11C.0! 

36.  ci 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

t 

CITY  ! 

1982 

23514A43J  —  ! 

--  ! 

7.0! 

.  1 

4C0! 

2.0! NONE 

i  L  A 

MORGAN  ! 

!  !  11C.O! 

36. cl 

1.5! 

1 

-  1 

! 

1 

CITY  ! 

19£4 

244!4A43!  —  ! 

--  ! 

7.0! 

_  j 

600  i 

i. 0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

!  1  13C.0! 

40. ci 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

CITY  ! 

1985 

26  3 ! 4 A  43  2  —  1 

—  ! 

7.0! 

! 

60C! 

•s.oInone 

SLA 

MORGAN  ! 

» *  *i 

1 

•  1 

1 

j 

CITY  1 

237!4»43!  --***! 

—  ! 

7lo? 

-  i 

400! 

3.01NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1977 

!  !  110.0! 

36. C! 

1.5! 

• 

.  j 

« 

! 

CITY  ! 

1979 

233!4A432  —  ! 

—  ! 

7.0! 

-  1 

400! 

l.oi NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

!  I  110.0! 

36. Ci 

1.5! 

1 

.  1 

1 

1 

CITY  ! 

1986 

33214A43!  -  ! 

-  ! 

7.0! 

-  j 

60  oi 

8.01N0NE 

Ila 

MORGAN  1 

!  !  14C.O! 

(  !  ! 

!  !  ! 

40. C! 

! 

! 

1.3! 

! 

1 

{ 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

» 

1 

CITY  ! 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

53714A43!  —  ! 

! 

i 

1 

1 

5 . 4  i 

i 

! 

•  1 

1 

i 

1100! 

i 

! 

16.0! NONE 

1 
! 

2  C  A 

1 

2 

SAN  PEDRO  ! 

1977 

!  !  16C.0! 

40. C! 

1.5! 

• 

-  * 

t 

1 

I 

1945 

72!4A43!  110.01 

34. OJ 

6.0! 

-  ! 

7CO! 

16.oj  NONE 

icA 

SAN  PEDPO  ! 

64. 5 ! 1 10  TON  DIESEL 
{POWERED  CRANE 
42.0145  TON  DIESEL 
•POWERED  CRANE 
I 


CA  SAN  PEORO  ! 

! 

CA  SAN  PEORO  ! 


! 


I 


cut*) 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HISH-  I 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

•  1ST! 

OPERATOR 

!  MET  IC06EILEHSTHI9I0TH! 

s ir^ tt-i AAA.I  arf  1  ■£#  II 

! 

! 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

itvci)  |  iniTlimf 

IS  (OPERATIVE  1 

IVPI  M.r  1 

!  COAST 

* ”S»I 5“ I  *  * *• ]  KEG.  X  PtltlL 
1  TER  1  SEE! //////I /////! 

ED  ! 

!/////'//! 

ri*LV  i  ciuirntHi 

POINT  !  LXNE-1 

*  •  V  l 

!  AO! 

* 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND 

NUMBER 

i  GUARD 

1  TON-  1  PACE  1 

OVER-! OVER*! /////! 

HORSE! 

PASS-  I (LlwHT) 1//////////7/////ITD! //////////! 

OR 

1  NUMBER 

1  NA6E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILKMTt 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

(EE! 

LINE-2  ! **f BUILT 

(41)  ATKINSON# 
CO. 

GUY 

! 

! 

Fw  CONSTRUCTION 
| 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

• 

(CONTINUER) t 

1  1  1 

1  1  ! 

s 

1 

j 

! 

z 

l 

! 

! 

i 

! 

NO  44102 

1 615766 

i  12314A43! 

—  1 

--  j 

4.0! 

250! 

16.0! NONE 

!  CA 

SAN  PEDRO  1 

1979 

1 

1  1  1 

82.0! 

26. C! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

16.0! NONE 

! 

NO  44103 

1617078 

1  12314A43! 

—  1 

—  ! 

4.0! 

-  | 

250! 

!  C  A 

SAN  PEDRO  ! 

1979 

! 

1  1  ( 

82.0! 

26. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  44104 

1617079 

1  12314A431 

—  1 

—  ! 

4.0! 

250! 

16.0! NONE 

!  CA 

SAN  PEDRO  ! 

1979 

i 

1  !  1 

82.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  44304 

1547325 

1  89514643! 

—  ! 

—  ! 

—  ! 

800! 

16.0! NONE 

!  CA 

SAN  PEDRO  ! 

1972 

! 

!  !  1 

147.6! 

76.1! 

—  ! 

! 

-  | 

! 

! 

NO  44403 

1524E04 

1  31314A431 

1 

—  ! 

6.3! 

-  f 

1000! 

16.0 ! NONE 

1  CA 

SAN  PEDRO  ( 

1928 

! 

1  1  1 

110.01 

46. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  44421 

1294820 

1  60714A431 

l 

—  I 

6.0! 

1200! 

16.0! NONE 

SCA 

SAN  PEDRO  ! 

1964 

1 

1  !  1 

150.3! 

42.1! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

NO  44422 

1295279 

1  60714A43 1 

—  1 

—  ! 

6.0! 

1200! 

16.0 J  NONE 

!  C  A 

SAN  PEDRO  ! 

1964 

1 

1  1  1 

150.3! 

42.1! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

! 

NO  44454 

I60483S 

1  434 1 4  A  43 1 

13C.0! 

SO.C! 

7.0! 

600! 

16.0! NONE 

!  C  A 

SAN  PEORO  ! 

1979 

! 

1  1  1 

130.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO  44455 

1611976 

!  43414A431 

140.1! 

39.1! 

9.0! 

-  j 

600! 

16.0 {NONE 

!  C  A 

SAN  PEDRO  ! 

1979 

1 

1 

!  1  t 

!  1  1 

14C.1 ! 

! 

39.1! 

! 

2.0! 

! 

I 

I 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

(07)  ATLANTIC 

CO.# 

LTD.# 

1 

PART  1 NERSHIP 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

SEA  VENTURE 

1659954 

1  881512*21! 

569.0! 

67. C! 

29.3! 

8250! 

18600! 

116.0! PUMPS 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1983 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

569.4! 

! 

67. C! 

! 

19.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(13)  ATLANTIC 

! 

MARINE  CONST.  ! 

!  1  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

PECALIN 

1273414 

1  1213*36! 

43.6! 

15.0! 

S.S! 

300! 

.  t 

14.0! NONE 

ISC 

BEAUFORT  ! 

1957 

! 

I 

1  1  1 

1  1  1 

46.6! 

! 

15. C! 

1 

5.5! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(33)  ATLANTIC 

! 

RICHFIELD  COMMA } NT 

1  !  1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ATLANTIC  100 

126C628 

!  1 2 ! 1  All ! 

39.3! 

12.4! 

5.0! 

330! 

-  | 

1 3 . 6 ! NONE 

!TX 

PORT  ! 

*  1968 

1 

1  1  1 

41.6! 

12.5! 

5.0! 

! 

6! 

! 

I 

INGLESIDC  ? 

ATLANTIC  102 

151.159 

1  24 1 1 All  1 

57.8! 

20. C! 

3.8! 

330! 

-  1 

28.812  BOOMS 

!TX 

PORT  ! 

1967 

! 

!  !  ! 

6C.0! 

20.01 

3.81 

I 

8! 

! 

! 

IHGLESIDE  1 

ATLANTIC  104 

1 5A^2«4 

1  1211A11 1 

37.2! 

13.0! 

5.5! 

330! 

-  | 

8.01N0NE 

!TX 

PORT  ! 

1972 

! 

! 

1  !  ! 

!  1  ! 

39.6! 

! 

13.0! 

5.5! 

! 

! 

! 

6! 

! 

! 

! 

! 

IHGLESIDE  ! 

j 

(32)  ATLAS  MARINE 

SERVICE 

1 

#  LT!D. 

1  !  ! 

1  i  1 

! 

! 

! 

! 

| 

I 

! 

! 

! 

! 

EMMETT  EYMARD 

1611546 

1  6113A36! 

61.4! 

21.1! 

8.3! 

1200! 

-  I 

30 .0 ! NONE 

JLA 

HARVEY  ! 

1979 

l 

1 

1  1  1 

65.0! 

! 

22.0! 

! 

6.6! 

! 

! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

I 

(32)  ATLAS  OFFSHORE  BOAT 

! 

SERV1ICE# 

1  i  j 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

ATLAS  II 

1571*04 

!  13011A02! 

135.3! 

32. C! 

13.0! 

3520! 

200! 

52.01PUHPS 

!LA 

BELLE  i 

1976 

1 

1  1  1 

150.0! 

32. C! 

9.0! 

I 

-  | 

! 

! 

CHASSE  ! 

MENTOR 

1591747 

1  6611A02! 

90.5! 

24.  C! 

8.0! 

1400! 

75! 

36.01PUNPS 

!LA 

BELLE  ! 

1978 

! 

i  1  1 

103.0! 

24.0! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHASSE  ! 

PCNTUS 

1645952 

1  6711A02! 

118.3! 

32.0! 

11.0! 

1480! 

100! 

48.0! PUMPS 

!LA 

BELLE  ! 

1983 

! 

1  1  1 

135.0! 

32.0! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

! 

CHASSE  ! 

TMEA 

1626830 

1  6611A02! 

89.4! 

24.0! 

8.4! 

1220! 

70! 

33.51PUMPS 

!LA 

BELLE  ! 

198C 

1 

1  1  1 

100.0! 

24.01 

6.0! 

1 

-  I 

! 

! 

CHASSE  1 

VENUS 

1630361 

1  6611A02! 

89.4! 

24.0! 

8.4! 

1220! 

70! 

33.5 ! PUMPS 

!LA 

BELLE  l 

1980 

1 

!  !  1 

10C.0! 

24. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHASSE  ! 

(20)  ATLAS  T0WIN4  CO. 
M/V  DUTCH 


(30)  AUGUSTA  BARGE  CO. 
MURRAT  L  II 


VANCE  M.  THOMPSON 


3913*36! 

54.7! 

18.6! 

7.0! 

740! 

-  i 

26.0! NONE 

!VV 

PARKERS¬ 

1977 

; 

!  ! 

58.6! 

20.0! 

6.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

i 

1013A36! 

37.31 

11.9! 

4.0! 

135! 

-  I 

15.5 ! NONE 

!WV 

PARKERS¬ 

1959 

! 

!  ! 

40.9! 

12.0! 

3.5! 

! 

-  i 

i 

i 

BURG 

i 

328I4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

ioooi 

11.0! NONE 

ivv 

PARKERS¬ 

1949 

; 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

i 

32814A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.7IN0NE 

IWV 

PARKERS¬ 

1949 

• 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

i 

3281 4 A  40 ! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.7! NONE 

!UV 

PARKERS¬ 

1951 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

• 

! 

BURG 

2 

32814A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.7iN0N£ 

!UV 

PARKERS¬ 

1954 

i 

i  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

■  | 

i 

« 

BURG 

! 

323  *1  4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

ioooi 

10.71  NONE 

ivv 

PARKERS¬ 

1953 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

! 

j28! 4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.7 1  NONE 

!WV 

PARKERS¬ 

1953 

i 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  i 

i 

! 

BURG 

! 

32814A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

ioooi 

10. 7i NONE 

!WV 

PARKERS¬ 

1957 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

! 

32614A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.7! NONE 

!VV 

PARKERS¬ 

1957 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

BURG 

328! 4A401 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.7 ! NONE 

!  WV 

PARKERS¬ 

1937 

!  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

\ 

32814*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

14 .0! NONE 

!VV 

PARKERS¬ 

1938 

i 

!  ! 

175.0! 

26.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

! 

32814*40! 

175.01 

26.  C! 

9.0! 

- 

! 

10C0! 

10.7 {NONE 

IWV 

PARKERS¬ 

1938 

j 

!  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

32814*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.7IN0NE 

ivv 

PARKERS¬ 

1938 

i  { 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

38214*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.7! NONE 

IW 

PARKERS¬ 

1955 

! 

!  i 

175.0! 

26. Cl 

1.5! 

f 

-  i 

• 

1 

BURG 

' 

36214*401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

ioooi 

10.71N0NE 

ivv 

PARKERS¬ 

1955 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG 

i 

38214*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

10.7! NONE 

•vv 

PAftKERS- 

1957 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

6UR6 

42214*40! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

- 

i 

650! 

1 1 .0! NONE 

IWV 

PARKERS¬ 

195C 

!  ! 

!  ! 

175. OJ 
! 

■ 

26.0! 

1 

i 

1.5! 

i 

! 

! 

-  i 

i 

i 

! 

! 

a 

! 

! 

i 

BURG 

] 

!  ! 
8513A36! 

i 

! 

6C.3! 

i 

26.0! 

! 

8.6! 

s 

! 

1350J 

i 

j 

-  i 

s 

! 

36.01NONE 

X 

! 

JAR 

AUGUSTA 

1979 

i 

! 

!  ! 

64.6! 

26.  C! 

8.6! 

j 

6! 

1 

! 

8713A36! 

64.5! 

24. Cl 

6.0! 

840! 

-  ! 

36.0! NONE 

j  A 

AUGUSTA 

1973 

i 

!  1 

70.0! 

24.0! 

5.5! 

! 

6! 

1 

! 

90614*41! 

20C.0! 

35. C! 

10.8! 

- 

! 

1550! 

22. 01  NONE 

!  Aft 

AUGUSTA 

1977 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

J 

9CSJ4A4H 

200.0! 

35.  C! 

10.8! 

- 

i 

1550! 

22.0! NONE 

•Aft 

AUGUSTA 

1977 

2  i 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

« 

-  ! 

! 

2 

9oei4A4ii 

200.0! 

35.  CJ 

10.8! 

- 

t 

1550! 

22 .0! NONE 

!  AR 

AUGUSTA 

1977 

!  ! 

200,0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

; 

! 


! 


! 

! 


J 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENGR! 

DISTI 

OPERATOR 

I 

1  NET 

IVTCC1  DIMENSIONS  ! ORAf T I 
ICCDEILENCTHIBRDTN!  i 

1  CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  £  L  1  1 

IS  | OPERATING  l  1 

VESSEL  N*ME 

AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

!  TER 
!  TON- 
1  NAfiC 

1  SEE! //////!/////!  ED  ! 
IPAGE1  OVIR-!OV£R“! /////! 
t  IV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT  1 

I////////!  POINT  ! 
HORSE!  PASS-  IlLIGMT)! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 

LXNE-1  I  AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

////////////////ITOI//////////I  OR  ! 

LINE-2  JEE!  LINE-2  !*A£BUILTI 

(30)  AUGUSTA  BARGE  CO. 

1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

I 

(CONTINUED) 1 

1  !  1 

i 

! 

j 

1 

1 

1 

I 

l 

T8L  110 

1583CG2 

908  ,*41! 

20C.01 

35.  Cl 

10.8! 

-  1 

1550! 

22.01  NONE 

!  AR 

AUGUSTA  ! 

1977 

1  l 

20C.01 

35. Cl 

1.5! 

l 

-  ! 

1 

! 

! 

TBL  111 

553)043 

1  908UA41! 

20C.0! 

35. Cl 

10.8! 

-  | 

15501 

22.01  NONE 

tAR 

AUGUSTA  I 

1977 

!  !  1 

20C.O! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

l 

TBL  112 

1601667 

1  83314*41! 

195.0! 

35.C! 

10.7! 

-  I 

1500! 

22.0! NONE 

1  AR 

AUGUSTA  ! 

1978 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

Tec  114 

1601688 

!  83314A41 1 

195.01 

35. C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

22.01  NONE 

!  AR 

AUGUST*  ! 

197* 

1  1  1 

195.0! 

35.  Ci 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

TBL  115 

1601689 

•  83314*411 

195.0! 

35. C! 

1C. 71 

•  i 

1500! 

22.O1N0NE 

I  AR 

AUGUSTA  ! 

1978 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

i 

-  ! 

I 

! 

! 

TBL  116 

1601690 

!  83314*41! 

195.0! 

35. C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

22.0! NONE 

1  AR 

AUGUSTA  ! 

1978 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

I 

1 

TBL  117 

1601691 

!  83314*41 1 

195.0! 

35. C! 

10.7! 

•  1 

1500! 

22.01  NONE 

1AR 

•■UCUSTA  ! 

1978 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

| 

7BL  118 

1601692 

1  83314*41! 

195.0! 

35. C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

22.0! NONE 

1  AR 

AUG'  STA  ! 

1978 

1  !  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

TEL  119 

1601693 

1  83314*411 

195.0! 

35. C! 

10.7! 

-  1 

15C0! 

22.0! NONE 

1  AR 

AUGUSTA  ! 

1978 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TBL  120 

1601694 

!  83314*41! 

195.0! 

35. C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

22.01  NONE 

1  AR 

AUGUSTA  ! 

1978 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

WELT  1 

1279765 

!  81 4 1 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 

1  AR 

AUGUSTA  ! 

1959 

1  !  1 

195. C! 

35.  C! 

1.5! 

1 

■  i 

! 

! 

! 

WELT  3 

129CC52 

!  90114*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500*! 

16.0! NONE 

1  AR 

AUGUSTA  I 

1962 

*  1  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

WELT  4 

1 29CC53 

1  90114*41! 

195.1! 

35. C! 

1C. 6! 

-  ! 

15001* 

1 6.0! NONE 

!  AR 

AUGUSTA  ! 

1962 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

WELT  5 

1505946 

1  81414*41! 

195.01 

35.  Ci 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

tAR 

AUGUSTA  ! 

1966 

!  1  1 

!  1  1 

195.0! 

1 

3S.C! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  i 

■ 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

(11)  AUGUSTA  TOWING  CO.,  INC. 

1  1  1 

!  1  1 

i 

! 

! 

! 

2 

; 

i 

! 

i 

i 

: 

i 

! 

! 

; 

! 

EVELYN  DORIS 

*274942 

!  12513*36! 

65.0! 

22. C! 

fi.oi 

900! 

-  i 

35.01N0NE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1957 

1  !  1 

65.0! 

22. C! 

6.0! 

) 

-  i 

i 

l 

i 

MISS  OPAL 

1288967 

•  8713*361 

65.0! 

22. C! 

8.0! 

900! 

-  ! 

35.0! NONE 

1VA 

NORFOLK  i 

1962 

•  !  1 

65.01 

22.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

2 

2 

CNC  186 

l  85714A41! 

195.0! 

3S.0! 

8.5! 

! 

1250! 

14.01  NONE 

ivA 

NOUfOlK  i 

19*7 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

•  i 

I 

! 

CNC  187 

1  85714*41! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

i 

1250! 

14.0! NONE 

2  V* 

NORFOLK  ! 

1947 

!  1  1 

195.0! 

35.  C» 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

2 

S6I  521 

1277613 

!  86714*411 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

! 

1747! 

1  7.5 ! NONE 

t  V  A 

NORFOLK  ! 

1954 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.2! 

! 

-  ! 

• 

! 

1 

U8L  1 04 

1*518625 

!  11C314A41! 

221.1! 

35.1! 

1C.0! 

-  1 

18751* 

16.0! NONE 

! 

! 

1969 

!  1  1 

!  1  I 

221.1! 

! 

35.1! 

! 

2.2! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  AUSTRALIA  POINT  FLEETING 

! ,  INC. 

!  !  1 

!  1  1 

!  31 l 3*361 

! 

! 

47.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AP  1 

1604705 

18.  C! 

7.0! 

600! 

-  ! 

33.0! NONE 

I  la 

PLADUEMINE! 

1966 

1  !  1 

47.0! 

16. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

HENRY  CLAY 

1555451 

!  67J3A35! 

65.0! 

24. C! 

8.0! 

1130! 

-  ! 

36 . 0! NONE 

! 

! 

1973 

1  i  1 

65.0! 

24. C! 

6.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

1 

MISS  IDA 

1573015 

!  3413*351 

—  ! 

-  ! 

5.7! 

600! 

-  ! 

22.0! NONE 

!LA 

PLAGUEMINE! 

1976 

1  1  1 

43.3! 

17.C! 

5.7! 

! 

“  ! 

i 

! 

! 

SHANTY  FRANK 

1567980 

1  16513*36! 

7C.0! 

24. C! 

10.6! 

1350! 

-  ! 

38.0! NONE 

1 L  A 

PLAGUEMINE! 

! 

! 

•  1986 

1  1  1 

1  !  1 

7C.0! 

! 

24.C! 

! 

9.6! 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

(32)  AVA»S  BOAT  RENTALS,  INC. 
JCLIE  MOE 

1577138 

1  1  ! 

!  !  ! 

1  1611C121 

! 

! 

38.0! 

! 

i 

14. C! 

1 

! 

5.0! 

! 

! 

670! 

! 

! 

17! 

! 

! 

15.0! NONE 

! 

! 

LA 

I 

! 

VENICE  ! 

1 

( 

1976 

1  1  1 

!  !  1 

40.0! 

! 

14. C! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

21! 

1 

! 

! 

! 

! 

(32)  AVE  LIMITED 

ANGELICA  £. 

1589861 

!  !  1 

1  1  t 

!  9213*36! 

! 

! 

62.7! 

! 

1 

26.0! 

! 

! 

8.0! 

! 

! 

1200! 

! 

! 

-  ! 

1 

t 

32 .0 ! NONE 

! 

1 

1LA 

I 

HARVEY  ! 

I 

! 

1978 

!  !  1 

!  !  1 

70.0! 

! 

26.0! 

! 

6.6< 

2 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

(32)  AXIS  BOAT  OPERATIONS,  IN t C. 

!  1  1 

!  1  1 

j 

i 

! 

j 

i 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

i 

TRACY  MARTIN 

1559510 

1  6711*11 1 

103.9! 

25.  C! 

9.0! 

900! 

67! 

24 . 2  j  NONE 

!LA 

! 

( 

MORGAN  ! 

1974 

! 

I 

!  1  1 

1  !  ! 

103.9! 

! 

25.0! 

i 

6.7! 

i 

! 

! 

15! 

! 

2 

2 

CITY  ! 

! 

(33)  B  t  8  TOWING  CO. 

CHARLES  B  BOONE 

1 

! 

1628613 

!  !  1 

!  !  1 

!  4413*36! 

! 

! 

S4.0! 

i 

i 

22.0! 

i 

! 

7.0! 

! 

! 

800! 

-/ 

1 

2 

50.0! NONE 

! 

! 

m 

! 

! 

! 

HOUSTON  ! 

J 

I960 

» 

!  1  ! 

55.0! 

22. C! 

7.0! 

1 

-f  ! 

2 

CRAIG  BOONE 

1648817 

1  9513*361 

56.6! 

26.1! 

9.8! 

1200! 

-  ! 

55.0! NONE 

ITX 

! 

J 

HOUSTON  ! 

! 

i 

1982 

! 

! 

1  !  1 

!  1  1 

56.6! 

! 

26.1! 

i 

9.8! 

i 

! 

1 

-  ! 

2 

! 

i 

(11)  e  s  a  tugs,  xnc. 

VIRGINIA  0 

i 

1 

1249922 

1  !  ! 

!  1  1 

1  4413A36! 

! 

! 

74.0! 

i 

i 

20.1! 

1 

2 

9.oi 

i 

! 

600! 

! 

! 

-  ! 

• 

i 

31.01N0NE 

! 

i 

IVA 

! 

! 

! 

! 

HOPEWELL  ! 

1 

! 

1943 

1 

! 

1  1  ! 

1  1  J 

74.0! 

! 

20.1! 

! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

(32)  etc  BOAT  RENTALS 

RON  MARC 

! 

1 

1544947 

!  1  ! 

!  !  1 

!  5111*03! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

2 

8.0! 

! 

1 

1200! 

! 

! 

36! 

! 

! 

-  ! NONE 

! 

! 

!LA 

! 

1 

GOLDEN  ! 

1972 

! 

1  !  1 

IOC. 01 

25.0! 

6.0! 

! 

**  ! 

! 

! 

MEADOW  ! 

WEBER  C 

1632913 

!  6611*02! 

! 

-  ! 

9.0! 

1380! 

-  i 

{NONE 

LA 

! 

! 

VENICE  ! 

! 

! 

1981 

! 

! 

!  !  1 

!  1  1 

110.0! 

! 

26.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

(321  s  :  C  OIL  CC. 

KAY 

I 

i  - 

(  1  1 

!  !  J 

!  7I1C11! 

! 

! 

32.0! 

! 

! 

10.0! 

! 

; 

4.7! 

! 

225! 

! 

! 

-  ! 

! 

9.5 ! NONE 

I 

f 

1LA 

! 

! 

LAKE  i 

1572 

! 

1 

1  (  1 

1  1  ! 

32.0! 

! 

10.1! 

! 

3.0! 

! 

I 

! 

6! 

! 

! 

! 

! 

! 

SALVADOR  ! 

! 

! 

(32)  e  t  S  MARINE  SERVICE,  INlC. 

1  !  1 

1  1  1 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

* 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

TIM  B 

1645071 

1  61MA11! 

63.0! 

25.7! 

7.6! 

800! 

24! 

31 .0! NONE 

1  LA 

VENICE  ! 

1962 

1 

! 

!  1  1 

!  !  1 

90.0! 

! 

26.6! 

! 

5.0! 

! 

1 

! 

16! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(37)  B  t  G  NAVIGATION 

! 

1 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

! 

1 

2 

i 

i 

! 

< 

! 

! 

* 

i 

i 

i 

! 

! 

ILANCO 

1  - 

!  513*36! 

35.0! 

23. C! 

4.0! 

300! 

-  ! 

24  «C ! NONE 

!  OR 

COOS  BAY  ! 

*  1957 

1 

!  !  ! 

35.0! 

23.  C! 

4.0! 

! 

.  ; 

i 

! 

! 

JUDY  B 

1  513*361 

24.0! 

6.C! 

2.0! 

165! 

-  ! 

7.0! NONE 

!  0 

COOS  BAY  ! 

1954 

! 

1  1  ! 

24.0! 

6.C! 

2.0! 

{ 

-  ! 

! 

! 

! 

TOUGHY 

1280502 

1  513*361 

33.3! 

10.1! 

4.2! 

187! 

-  ! 

9.6! NONE 

JOR 

COGS  BAY  ! 

1956 

! 

1 

! 

1  !  1 

!  1  1 

!  !  ! 

35.3! 

! 

! 

10.8! 

! 

1 

3.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 
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ENG*! 

DI ST ]  OPERATOR 


1  COAST 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER  i  GUARD 
!  NUMBER 


(32)  e  t  R  BOAT#  INC. 

ANDREA 

i 

! 

1 

1613365 

! 

(32)  MB  BOAT  RENTALS 

LIL  SIUALL 

! 

t 

! 525455 

t 

! 

(36)  6(8  MARINE  TRANSPORTATION#  INC. 

RV8Y  XIV 

1274667 

SINUK 

1  507615 

ANNALEE 

IS1C646 

KODIAK  PRINCESS 

( 651700 
! 

(11)  6(0  EQUIPMENT  CO. 

CAPT.  BUrFY 

1 

! 

1576111 

! 

(18)  2.  B.  RIVER  BOATS 

BICKT  THATCHER 

J 

1 

I51C560 

BUCKEYE 

(270963 

MARK  TWAIN 

f  289167 

CAMTAIN  BEN 

! 251 396 

SHIRLEY  3 

( 276241 

CINCIN-COVINC  FUNUNER 

1263694 

NC  3 

1  . . 

( 

(20)  e.  M.  TOWING  COMPANY 
BPANDON  V. 

I 

! 

(257632 

! 

(32)  6.  P.  TOW  INS  CO.#  INC. 
STACEY  ANN 

( 

1 

(606696 

! 

! 

! 


(32)  £  ADCOCK  t  WILCOX  COMPANY! 
JARAMAC  66  ! 692669 

! 


JARAMAC  69 

(692690 

JARAMAC  72 

('503381 

JARAMAC  73 

(503515 

JARAMAC  62 

1659964 

JARAMAC  63 

(66CC22 

INTERMAC  (04 

(573463 

L6R  140A 

(507122 

MCDERMOTT  161 

!  52C612 

MCDERMOTT  162 

(521926 

MCDERMOTT  163 

(5224(9 

MCDERMOTT  164 

i  523340 

MCDERMOTT  165 

1523(02 

2 

MCDERMOTT  166 

(523699 

MCDERMOTT  201 

(276394 

OCEANIC  91 

(296967 

2 

TXDELAND  10 

(507294 

TIDELAMD  11 

(506742 

I 

TXDELAND  12 

(553579 

1 

TIOEIAND  1( 

(553580 

TXDELAND  15 

(579547 

TIDELAND  16 

(582103 

I 

TXDELAND  17 

(562649 

TXDELAND  16 

*1615665 

TIDELAND  19 

! 617C04 

j 

TtOELAND  20 

(627240 

TIDELAND  21 

163C706 

! 

! 

! 


! 

(VTCC* 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY ( 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

i 

!  NET 

SCCDEJLENC7K18RDTH!  ! 

)  j 

EST  ( 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

i 

1  REGIS* 

!•***! 

NEC.  (  REG. i LOAD-! 

1  CARGO  1 

FIXED  ( 

EQUIPMENT 

(TC!  BASE  ! 

YEAR  i 

i  TER 

1  SEE (//////( /////!  ED  ( 

(////////( 

POINT  ! 

LXNE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

8UILT  ! 

!  TON* 

(PACE ! 

OVEP-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS*  ! (LIGHT) 17 F/7///////7////ITO! //////////( 

OR  ! 

!  NACE 

!  IV  ( 

ALL  i  ALL  (LIGHT! 

POWER!  ENGERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

(EE!  LINE-2  t •REBUILT! 

!!!!!!  !  !  ! 


87 1 3F361 

61.51 

25.9! 

6#  51 

600! 

22. 0! NONE 

!IA  ICCKFORT 

! 

1979 

1  ! 

!  ( 

65.0! 

! 

26. C! 

■ 

4.5! 

! 

■ 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

■ 

! 

i 

t  t 

39! 1 C  02 ! 

( 

65.0! 

I 

I 

16.5! 

! 

! 

4.0! 

! 

! 

1 060 ! 

! 

i 

! 

i 

1 5 . 0 ! NONE 

i 

i 

it. A  VENICE 

! 

i 

i 

197C 

!  ! 

!  ! 

■  i 

65.0! 

! 

16.5! 

! 

3.0! 

! 

i 

! 

! 

35! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i  i 

!  ) 

32I3A36! 

i 

61.4! 

i 

17.1! 

X 

l 

9.5! 

s 

! 

300! 

i 

! 

-  i 

i 

; 

25.0! NONE 

X 

! 

!AK  KODIAK 

i 

!  * 

1957 

!  1 

61.4! 

17.1! 

9.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

23(34361 

58.2! 

14.1! 

4.  C! 

440! 

-  i 

18.0! NONE 

!A<  KODIAK 

|  4 

1967 

1  1 

58.21 

14.1! 

4.0! 

! 

-  j 

t 

l 

! 

614(44431 

149.01 

47.0! 

9.0! 

-  | 

1200! 

12.0! NONE 

!AK  KODIAK 

I 

1966 

!  1 

149.0! 

47. Cl 

3.0! 

1 

! 

! 

i 

24(44461 

24.0! 

16. C! 

8.0! 

-  l 

220! 

6.0! NONE 

!AK  KODIAK 

! 

1979 

!  ( 

1  ( 

2  j 

24.0! 

1 

lo.C! 

! 

i 

2.5! 

! 

i 

I 

I 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 
27(3436! 

! 

1 

—  ! 

■ 

! 

—  ! 

I 

! 

5.1! 

I 

! 

340! 

I 

! 

I 

! 

33.9! NONE 

i  i 

!  ! 

! VA  PORTSMOUTH!  ♦ 

1976 

(  ! 

!  1 

i  i 

49.11 

l 

i 

14.0! 

! 

i 

—  I 
! 

! 

I 

■ 

! 

■ 

I 

! 

I 

i 

! 

! 

1  i 

!  ! 

6711411! 

l 

1 

35. 0! 

I 

27.2! 

I 

! 

5.2! 

i 

I 

420! 

! 

! 

! 

! 

40.5(NONE 

I 

I 

IKY  CCVXNGTON 

I 

! 

1 

1967 

1  1 

129.0! 

32.  C! 

4.9! 

1 

369! 

/ 

I 

i 

911411! 

36.0! 

9.6! 

3.7! 

115! 

-  * 

11  .vs!  NONE 

IKY  COVINGTON 

( 

1956 

J 

1  1 

36.01 

9.31 

3.3! 

! 

iO\ 

! 

! 

! 

78(14111 

54.6! 

1 6.C! 

4.0! 

130! 

27  »0! NONE 

IKY  COVINGTON 

! 

1962 

!  1 

66.6! 

16.0! 

3.6! 

! 

ISC! 

I 

! 

! 

50(3436! 

85.0! 

25.0! 

5.01 

900! 

49 . 0! NONE 

IKY  COVINGTON 

! 

1954 

1  ! 

85.0! 

25.  C! 

5.0! 

1 

j 

1 

! 

33(34361 

58.01 

14.2! 

5.4! 

3001 

32.0! NONE 

IKY  COVINGTON 

1 

1940 

(  1 

56.01 

14.2! 

5.4! 

! 

! 

I 

! 

87(4411! 

136.01 

35.  C! 

3.7! 

44. C! NONE 

IKY  COVINGTON 

I  « 

1955 

(  1 

156.0! 

40. C! 

3.3! 

! 

600! 

! 

! 

1 

81(4411! 

«C.O! 

35.0! 

4.1! 

25 .0! NONE 

IKY  COVINGTON 

! 

1954 

!  ! 

!  ! 

i  i 

100.01 

! 

i 

35.  C! 

! 

• 

4.0! 

! 

i 

1 

t 

• 

220! 

I 

( 

1 

! 

! 

i 

i 

I  1 

1  ! 

5213436! 

X 

I 

7C.0! 

i 

19. C! 

i 

1 

7.6! 

i 

( 

850! 

! 

I 

! 

35.0! NONE 

! 

! 

I 

! 

!  * 

1968 

!  1 

!  1 

i  i 

7C.01 

1 

■ 

19.0! 

! 

6.6! 

! 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

I  I 

(  I 

71(34351 

i 

! 

6C.0! 

X 

! 

24. C! 

! 

! 

7.5! 

! 

! 

800! 

! 

1 

! 

! 

31.0! NONE 

! 

JLA  HARVEY 

2 

1 

! 

1979 

!  i 

)  ! 

1  1 

6C.0! 

1 

1 

24. C! 

! 

t 

6.0! 

! 

i 

♦ 

i 

• 

i 

* 

! 

! 

■ 

! 

! 

! 

! 

(  ! 
299(14021 

i 

( 

166.21 

X 

! 

42.01 

! 

! 

16.0! 

i 

! 

6140! 

! 

! 

6001 

! 

! 

55 .0! NONE 

! 

! 

(LA  MORGAN 

! 

! 

! 

1965 

1  ! 

205.0! 

42.1! 

11.0! 

! 

I 

(  CITY 

! 

299(1402! 

186.2! 

42. C! 

16.0! 

6140! 

sooi 

55 .0! NONE 

!LA  MORGAN 

1 

1985 

(  ( 

205.0! 

42.11 

11.0! 

! 

! 

I  CITY 

! 

167(1402! 

163.8! 

35. Cl 

14.1! 

1700! 

400! 

50 .0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

! 

1966 

!  ! 

163.8! 

35.C! 

9.0! 

! 

! 

!  CITY 

! 

18811402! 

163.8! 

35.  Cl 

14.1! 

1700! 

400! 

50.CJN0NE 

!LA  MORGAN 

1 

1966 

!  1 

163.8! 

35.  Cf 

9.0! 

j 

-  ! 

! 

!  CITY 

i 

196(3436! 

117.5! 

37.  C! 

1B.1! 

6140i 

-  | 

58.0! NONE 

!LA  MORGAN 

i 

1983 

i  j 

126.0! 

37.1! 

16.0! 

! 

-  | 

i 

!  CITY 

! 

1 96 i 3A  36 i 

117.5! 

37.0! 

18.1! 

6140! 

-  i 

58 .oi NONE 

1  LA  MORGAN 

! 

1963 

!  ! 

126.0! 

37.11 

16.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

2985I4A43! 

30C.1! 

90.1! 

14.4! 

5000! 

20. 0 ! LAUNCHING 

DEVICE1LA  MORGAN 

! 

1976 

1  ! 

30C.1 I 

90.1! 

3.5! 

( 

-  J 

! 

I  <:ity 

I 

454(44431 

140.0! 

39. Cl 

5.5! 

500! 

6 . 0! NONE 

I  LA  MORGAN 

1 

1967 

i  ( 

14C.0! 

39.0! 

2.01 

! 

! 

!  CITY 

! 

941MA43! 

16C.0! 

54. C! 

10.5! 

-  | 

2400! 

13.5! NONE 

!LA  MORGAN 

! 

1969 

!  ! 

160.0! 

54.0! 

2.5! 

! 

! 

!  CITY 

I 

941I4A43I 

16S.0! 

54. Cl 

10.5! 

2400! 

13.5 ! NONE 

1 L A  MORGAN 

! 

1969 

!  ! 

160.0! 

54. C! 

2.5! 

• 

-  i 

! 

!  CITY 

! 

941(4443! 

160.0! 

54.  C! 

10.5! 

-  | 

2400 1 

13.5! NONE 

!LA  MORGAN 

; 

1969 

1  1 

160.0! 

54.  C! 

2.5! 

! 

! 

!  CITY 

i 

941(4443! 

160.0! 

54. C! 

10.5! 

2400! 

1 3.5 {NONE 

!LA  MORGAN 

j 

1969 

(  I 

16C.0! 

54.0! 

2.5! 

! 

-  i 

! 

!  CITY 

i 

941(4443! 

16C.0! 

54. C! 

10.5! 

2400 1 

13.51  NONE 

JLA  MORGAN 

! 

1969 

!  1 

16C.0! 

54.0! 

2.S! 

! 

-  | 

! 

I  CITY 

! 

941(4443! 

16C.0! 

54.C! 

10.5! 

2400! 

1 3.5 ! NONE 

•LA  MORGAN 

! 

197C 

!  1 

160.0! 

54.0! 

2.5! 

! 

! 

!  CITY 

! 

1331(4443! 

20C.0! 

60.  C! 

9.5! 

-  ( 

2307! 

9.2! NONE 

!IA  MORGAN 

! 

1974 

!  ! 

20C.0! 

60.  C! 

3.0! 

! 

! 

!  CITY 

! 

6716I4A43! 

402.0! 

90.01 

16.5! 

-  f 

50001 

20.0! NONE 

!LA  MORGAN 

! 

1964 

(  ! 

407.0! 

90.  C! 

4.0! 

! 

! 

!  CITY 

! 

2509(4443! 

240.0! 

72.C! 

14.0! 

4000! 

23. 0! NONE 

!LA  MORGAN 

! 

1967 

!  ! 

240.0! 

72. C! 

3.0! 

! 

1 

!  CITY 

! 

2545(4443! 

240.0! 

72. C! 

14.0! 

-  | 

4000! 

23.0! NONE 

!LA  MORGAN 

! 

1967 

J  1 

24C.0! 

72.C! 

3.0! 

! 

! 

!  CITY 

! 

2570(4443! 

240.0! 

72. Cl 

14.0! 

4COO! 

23.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1 

1973 

1  1 

240.01 

72.  C! 

3.0! 

! 

I 

!  CITY 

! 

257014*431 

240.0! 

72.0! 

14.0! 

-  { 

4000! 

?J#0!NO«£ 

•LA  r.zzziu 

! 

»  T*  3 

!  1 

240.0! 

72.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

I  CITY 

! 

2576(4443! 

24C.0! 

72.0! 

14.0! 

4000! 

23. 0 { HONE 

!LA  MORGAN 

! 

197/ 

!  1 

240.0! 

72.  C! 

3.0! 

! 

-  J 

! 

!  CITY 

! 

2576(4443! 

240.0! 

72.0! 

14.0! 

-  J 

4000! 

23.0! NONE 

!LA  MORGAN 

! 

1977 

1  ! 

240.0! 

72. C! 

3.0! 

! 

-  J 

i 

!  CITY 

1 

2576(4443! 

240.0! 

72.0! 

14.0! 

-  i 

4000! 

23. oi NONE 

(LA  MORGAN 

! 

1977 

1  l 

240.0! 

72. C! 

3.0! 

j 

! 

!  CITY 

! 

2564I4A43! 

25C.O! 

72. C! 

12.4! 

4S00! 

14.6! NONE 

(LA  MORGAN 

! 

1979 

(  ! 

25C.0! 

72. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

2564(4443! 

25C.O! 

72. C! 

12.4! 

4500! 

14.6 1  NONE 

!LA  MORGAN 

! 

1980 

(  ! 

250.01 

72.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

!  CITY 

! 

249514443! 

240.0! 

72.0! 

12.4! 

-  ! 

4500! 

14.6! NONE 

ILA  MORGAN 

1 

I960 

!  ! 

25C.0! 

72.0! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

1  CITY 

! 

2517(4443! 

240.01 

72.01 

12.4! 

-  | 

45001 

14.81N0NE 

ILA  MORGAN 

1 

1961 

J  ! 

1  ( 

!  ! 

250.0! 

! 

! 

72.C! 

2.0! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

!  CITY 
! 

! 

! 

1 

1 

i 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAPE  AND  HUMBER 


OS)  BACKUS*  HOWARD#  TOWINt*  JINC. 
ANITA  BACKUS  ! 57557 


FREDERICK  II 


WRESTLER  II 


(S3)  BACON  TOWINS  CO.*  INC.  i 
DUROC  IS 


RISCII  BASALA 


THE 

AMERICA 


DOLLY  S  MCALLISTER 


(16)  BALDWIN  NARINE  BROKERAGE ! / 
BALDWIN  SERVICE  ! 

CT  5  U2 


(21)  BALDWIN  TRADING  CO. 
S  3 


(13)  BALDWIN*  JERRY 
CHEHAV  CHARGER 


!  COAST 

1  CUARD 

!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  ICODE1LEN6TH18RDTH!  t 

1REGXS-!****!  RES.  !  RES.  1  LOAD**! 
TER  1  SEE1//////1/////1  ED  1 
TON-  1PASCI  0VIR-10VER-1/////1 
NACE  1  IV  1  ALL  !  ALL  1LISHT1 

•CAPACITY!  HUH-  1  IVIIilU 

1  1  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  l OPERATING  I 

1  CARGO  1  HXE0  1  ERUtPHENT  ITCI  BASE  1  TEAR 

I////////I  ROINT  1  LINE-T  IA0!  LINE-1  I  BUILT 

HORSE!  PASS-  I  EL IGHT) I //////////////// ISO I////2///// I  OR 

POWER!  ENBERS  I  (fEET)l  LINE-2  IEE1  LIKE-2  I ‘REBUILT 

1 

! 

1  INC* 

1  ! 

!  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

\ 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 575575 

3413A361 

*9.** 

18. C! 

8.0! 

680! 

-  J 

1 7.6 ! NONE 

IFL 

RIARt  I 

1976 

! 

1  1 

53.0! 

18.01 

7.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 682*59 

3S13A36! 

50.0! 

16.0! 

8.3! 

680! 

-  | 

1 6 .5 ! NONE 

IFL 

R I  ART  I 

1985 

l 

1  1 

5*. 2! 

1 6.0 

7.01 

1 

-  • 

1 

! 

! 

1508923 

913A36! 

35.2! 

12.6! 

6.0! 

335! 

-  ! 

13.0! NONE 

!FL 

RIARt  1 

1967 

t 

1  1 

38.0! 

13.0! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

j  520058 

1*1 3A36! 

*3.6! 

15.0! 

5.5! 

380! 

-  j 

1 7.0 ! NONE 

!FL 

RIARI  1 

1969 

! 

1  1 

*6.0! 

15. C! 

5.5! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

1500321 

1313*361 

37.7! 

13.6! 

5.0! 

335! 

-  2 

26.0! NONE 

IFL 

RIARI  1 

1965 

f 

1 

1  1 

1  i 

**.0! 

1 

U.C! 

1 

5.0! 

! 

! 

! 

‘  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

1 

150C240 

1  ! 
271 3  A  36 1 

1 

*1.8! 

1 

16.8! 

! 

7.5! 

! 

440! 

.  j 

j 

22.9*1  NONE 

! 

!TX 

! 

HOUSTON  1 

1965 

l 

1  1 

*5.0! 

17.0! 

6.5! 

1 

-  * 

! 

! 

! 

1290278 

*913*361 

51.9! 

20. C! 

7.9! 

7*0! 

-  j 

28. 5 ! NONE 

!T< 

HOUSTON  1 

196* 

1 

1  1 

55.0! 

20.C! 

6.5! 

) 

-  1 

i 

! 

! 

151*230 

21 13*36! 

*2.11 

16.0! 

6.5! 

380! 

-  i 

2T.0IN0NE 

!  T  x 

HOUSTON  I 

I960 

1 

1  1 

*5.01 

U.C! 

6.0! 

! 

-  I 

! 

» 

l 

1296909 

2713*361 

*1.8! 

16.8! 

7.5! 

4401 

-  i 

22.9! NONE 

!  TX 

HOUSTON  1 

196* 

1 

1  ! 

*5.0! 

17.  C! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

15156*7 

27! 3*361 

*1.8! 

16.8! 

7.5! 

**0! 

-  I 

22. 9} NONE 

I  TX 

HOUSTON  ! 

1963 

1 

i  j 

*5.01 

1 

17.0! 

! 

6.5! 

i 

i 

■  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

l 

INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

162126* 

8*11*031 

78.91 

26.  C! 

7.3! 

1200! 

220! 

22.0! NONE 

I  LA 

HOURA  ! 

198C 

1 

1 

1  1 

1  1 

66. Ot 

1 

26.0! 

! 

-  i 

I 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I  INC. 

1  1 

(  1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1227*52 

25138361 

69.2! 

17.5! 

6.0! 

500! 

-  i 

27.0! NONE 

!WA 

WINSLOW  l 

1928 

! 

1  1 

75.0! 

18.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1257*66 

1613836! 

*7.0! 

1*.*! 

7.2! 

200! 

-  i 

18.0! NONE 

!W* 

WINSLOW  ! 

*  1967 

1 

1  1 

*7.0! 

1*.*! 

7.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1250908 

3113A361 

61.3! 

17.1! 

6.1! 

300! 

-  ! 

2*  •  0  !  NONE 

!  WA 

WINSLOW  ! 

19*5 

1 

1  1 

65.0! 

17.1! 

6.1! 

! 

-  | 

2 

! 

! 

11655*9 

10*1*8*3! 

81.0! 

26. C! 

6.0! 

-  j 

200! 

9.0! CRANE 

!  WA 

WINSLOW  ! 

1913 

1 

1  1 

61.0! 

26. C! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

! 

t 

11653*0 

1701*9*3! 

90.0! 

32.  fi! 

8.0! 

300! 

9.0! NONE 

!WA 

WINSLOW  ! 

1913 

1 

1  1 

90.0! 

32. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1165380 

1701*8*31 

9C.01 

32. C! 

8.0! 

300! 

9.0 ! NONE 

!  WA 

WINSLOW  ! 

1913 

1 

1  1 

9C.0! 

32. C! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

! 

1 

!  - 

1*81*8*3! 

80.0! 

30.  Cl 

<•01 

200! 

8.0 ! NONE 

!  WA 

WINSLOW  ! 

19*3 

I 

1  1 

60.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

IU5271 

3271***31 

1 3C.01 

32.*i 

7.5! 

-  J 

3271 

11 .01  NONE 

!  U  A 

WINSLOW  ! 

♦  1973 

1 

!  1 

13*. 0! 

32.*! 

2. SI 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1  268*15 

3*81*9*6! 

11C. 6! 

38. C! 

9.0! 

-  f 

800! 

13.0! NONE 

!  WA 

WINSLOW  1 

19*J 

1 

1  1 

119.6! 

39.5! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

1226C71 

*831***31 

160.91 

38. C! 

9.3! 

-  ! 

1000! 

12.0 !  NONE 

!WA 

WINSLOW  ! 

•  197* 

1 

1  1 

16C.8! 

38. C! 

3.0! 

! 

-  f 

! 

! 

1220520 

5371***6! 

122.1! 

34.1 ! 

11.0! 

1000! 

1 3.0! NONE 

!  WA 

WINSLOW  ! 

19*8 

1 

1  1 

122.1! 

34.1 ! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1250522 

3901*9*3! 

110.0! 

34.C! 

9.5! 

*50! 

12.5! NONE 

!VA 

WINSLOW  1 

1913 

! 

!  1 

110.0! 

34.C! 

3.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

1259051 

1*3!*A*3! 

100.0! 

32.  C! 

7.0! 

-  ! 

3000! 

S  .0! NONE 

!VA 

WINSLOW  ! 

1951 

1 

i  1 

100.0! 

32. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1  25*738 

*321*8*3! 

13C.0! 

38. C! 

6.0! 

500! 

1  2 . 8  !  NONE 

!va 

WINSLOW  ! 

19*3 

1 

l 

1  1 

!  ! 

13C.0! 

1 

38.  C! 

2 

3.01 

! 

! 

1 

'  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

126*392 

!  t 

6313936! 

1 

76.9! 

! 

20.  C! 

! 

13.0! 

! 

*00! 

.  j 

! 

*6 .0  1  NONE 

! 

!  AK 

i 

JUNEAU  ! 

19*3 

J 

! 

!  1 

1  1 

63.0! 

! 

20.  C! 

! 

11.0! 

! 

! 

! 

■  1 

; 

i 

j 

2 

! 

! 

1 

1 NPANY* 

1  1 

!  1 

2 

2 

j 

2 

! 

! 

I 

I 

! 

; 

i 

1 

» 

i 

12*5931 

158)3*36! 

96.9! 

27. C*! 

13. C! 

2360! 

.  | 

32. ol NONE 

!M0 

BALTIMORE  ! 

•  197C 

! 

1  1 

10*. 0! 

29.  C! 

11.5! 

! 

-  j 

; 

! 

! 

12*1922 

151 ! 3*36! 

96.9! 

27.2! 

12.2! 

176C! 

-  j 

36.0!  NONE 

!AD 

BALTIMORE  ! 

♦  1965 

1 

!  1 

105.0! 

27.2! 

12.2! 

! 

-  j 

; 

! 

2 

163*72* 

19713*36! 

109.7! 

33.0! 

15.9! 

*610! 

«  ! 

35.0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1981 

1 

!  1 

11*. 9! 

! 

13.6! 

! 

-  j 

! 

1 

! 

1270572 

12713A361 

95.1! 

25.8! 

10.7! 

1800! 

-  j 

*1 .0 ! NONE 

iMD 

BALTIMORE  ! 

1955 

1 

j 

S 

1  1 

!  ! 

1  1 

10C.0! 

! 

! 

27. C! 

! 

! 

10.7! 

! 

! 

! 

I 

J 

j 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

1/ 

1 

162C182 

!  1  ! 

1  1  1 

!  77*15*70! 

! 

2 

195. Oi 

! 

! 

35.  C! 

! 

10.5! 

! 

! 

1311! 

2 

j 

17.6!0t£S£L 

RUHR# 

j 

! 

!  TN 

i 

! 

NASHVILLE  ! 

198C 

1 

1  1 

!  1  ! 

195.0! 

; 

35. C! 

! 

1.6! 

; 

! 

! 

iSTEAN 

! 

COIL  Ef> 

! 

! 

2 

i 

i 

1263395 

!  i  2 

i  60615*70! 

< 

1  20. oi 

2 

50.  ci 

! 

8.5! 

• 

.  t 

1265 ! 

! 

15.0! DIESEL 

PUMP* 

2 

Ira 

j 

FREEDOM  ! 

1952 

| 

i 

1  !  ! 

i  2  1 

12C.0! 

i 

50.  C! 

2 

1.5! 

! 

i 

i 

!  COIlcO 
2 

! 

» 

j 

i 

i 

15J5C32 

!  !  1 

1  70MCA3! 

i 

i 

..  2 

i 

*.0! 

J 

671! 

35! 

i 

10.0! NONE 

i 

isc 

; 

BENNETTS  ! 

1971 

! 

I  i  i 

1  !  1 

yr  ,0! 

j 

U.C! 

! 

—  ! 
i 

! 

* 

“  ! 

2 

! 

! 

! 

POINT  ! 

2 

| 

iic 

1  !  ! 

1  i  1 

! 

j 

! 

; 

i 

» 

i 

! 

i 

i 

! 

I 

j 

2 

1261303 

!  8113*36! 

79. 5i 

20.1! 

9.0! 

1000! 

.  j 

27.8  j  NONE 

!MD 

BALTIMORE  i 

*  1973 

! 

1  1  1 

*5.3! 

20.9! 

9.0! 

1 

-  j 

! 

j 

; 

15*5022 

1  9713A36! 

7C.3! 

25. C! 

7.5! 

1000! 

-  j 

36.6 ! NONE 

!M0 

BALTIMORE  ! 

1972 

1 

1  1  1 

75.0! 

25. C! 

7.5! 

; 

-  ; 

2 

j 

! 

1657838 

1  *1011**40! 

150.11 

66.1! 

21.1! 

! 

7500! 

35.0IN0NE 

!HD 

BALTIMORE  ! 

1983 

; 

1  1  1 

35C.1! 

to.  1 ! 

3.0! 

! 

-  » 

! 

« 

! 

*1657839 

!  *1011***0! 

35C.1! 

66.1! 

21.1! 

-  1 

7500! 

35 .0! NONE 

!M0 

BALTIMORE  ! 

1983 

1 

1  1  1 

35C.1! 

66.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

2 

* 

i 

1295757 

!  8*114**0! 

1SC.O! 

;o.ci 

11.0! 

•  ! 

2000! 

20. 0! NONE 

!  HD 

BALTIMORE  i 

1965 

l 

1  1  1 

HC.O! 

<O.C ! 

2.0! 

i 

-  • 

! 

2 

i 

1500*55 

1  8*11**401 

18C.0! 

*O.C! 

11.0! 

.  j 

2C00! 

20.0! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1965 

j 

1  1  ! 

13C.0! 

*0.C! 

2.0! 

! 

-  | 

; 

! 

! 

j 500*56 

1  8411***01 

180.0! 

40.C! 

11.0! 

! 

2000! 

20.0IN0NE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1965 

1 

!  1  1 

1 6C .01 

40.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

j 

! 
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ENSRt 

IVTCC! 

MNENSIONS  10NAFT1 

!  CAPACITY) 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  C  L  ! 

•1ST!  OPERATOR 

! 

NET  ICONElLENETHIINDTHt 

! 

! 

! 

EST  I  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATXNG  ! 

t  COAST 

TER  I  SEE! //////) ///// 1 

£0  ! 

!///»/>/ i 

POINT  !  LINE-1 

!  AO  1 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NARE  AND  NUPIER 

i  CUARR  ! 

TON-  1PASE ! 

OUIN-IOVEN-I/////!  HOME! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// lTDf //////////! 

OR 

1  NUMER 

NASI  1  XV  ! 

ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EC  I 

LINE-2  I 

•REBUILT 

! 

1 

CO 9)  BALTIMORE  GAS  AND  ELECTA) IC 

i  i 

!  I 

t  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

COUP ANT 

! 

!  1 

! 

! 

(CONTINUED  t 

I  1 

1  ! 

! 

) 

2000! 

! 

20.0! NONE 

! 

E  20 

15115*1 

I41I4A40) 

180.0!  40.0! 

11.0! 

-  ! 

!PD 

BALTIPORE 

1967 

1 

t  ! 

180.0!  40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

E  21 

I511S42 

141 !4A40i 

18C.0!  40.0! 

11.0! 

-  i 

2000) 

20. 0 l NONE 

IPD 

BALTIPORE 

1967 

! 

i  1 

180.0!  40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

23.2(1600  GPP  DIESEL 

! 

cse  a 

1 521202 

1128I3A70I 

195.0!  52.6! 

10.5! 

-  i 

2980! 

!PD 

BALTIMORE 

1970 

! 

!  ( 

195.0!  52.6! 

2.0! 

-  ! 

IPUHPS/  COILS 

I 

cte  ) 

1528203 

1 128! SA70! 

195.01  52.6! 

10.5! 

-  i 

2980! 

23.2! 1600  GPP  DIESEL 

!RD 

BALTIPORE 

1970 

1 

!  ! 

195.0!  52.6! 

2.0! 

-  I 

IPUHPS/  COILS 

! 

CtE  10 

1521204 

1128I5A70! 

195.0!  52.6! 

10.5! 

*  j 

2980! 

23.211600  GPP  01ESEL 

!PD 

BALTIMORE 

1970 

! 

1 

!  ! 

!  1 

195.0!  52.6! 

!  ! 

2.0! 

! 

-  ! 

) 

! PUMPS/  COILS 
! 

! 

! 

109)  BALTIROAE  LAUNCH  AND 

PAR  t INE 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

SERVICES^  INC. 

| 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

12.0! NONE 

! 

!PD 

HxftlOR  PRIDE  I 

! 635919 

811812! 

30.8!  10.7! 

4.01 

108! 

8! 

BALTIMORE 

1981 

| 

i  ! 

32.0!  11.6! 

3.0! 

6! 

! 

12.0! NONE 

! 

!RD 

HARIOR  PRIDE  II 

1649487 

7MC12! 

32.1!  8.5! 

4.0! 

108! 

7! 

BALTIPORE 

1958 

1 

1  i 

36.0!  8.6) 

3.0! 

6! 

! 

33 .0 ! NONE 

!P0 

BALTIMORE 

1896 

PINNER'S  POINT 

1150551 

45I3A36! 

72.4!  16.7! 

10.0! 

750! 

45! 

! 

I  I 

74.0!  18.0! 

8.5! 

61 

! 

ipo 

0ALTIP0RE 

PL  1-0230 

!  - 

400I4A70! 

61.6!  31*01 

11.0! 

-  j 

4001 

10.0! WATER  PUMPS 

1958 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

64.0!  34.0! 

I  ! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

C38)  8ANEY  TOWING  4  SALVAGE  CIO. 

!  I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

) 

! 

1 

J  AK 
! 

KETCHIKAN 

9.0! NONE 
{ 

1941 

! 

*  !  ! 

34.01  9.C! 

2.5! 

-  ! 

GRANT  DIXON  I 

1243365 

20I3A36! 

46.3!  15.1! 

6.5! 

545! 

-  ! 

20. oi NONE 

! 

1950 

1 

!  1 

50.01  16.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

!  AK 

WARD  COVE 

1963 

DOUCLAS 

1265408 

62UA43! 

86.0!  22. C! 

4.0! 

-  i 

125! 

6.0!N0NE 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

86.0!  22.0! 

(  ! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  BANS  CORPORATION 

I 

I  ! 

1  ! 

!  ! 

t  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

ip* 

BOSTON 

1943 

ENDEAVOR 

1530743 

36I3B36! 

60.0!  18.0) 

7.0! 

250! 

-  ! 

20.0IN0NE 

1 

1  i 

64.0!  1 8.C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

1944 

TOSUS 

1279647 

6136361 

43.1!  10.5! 

4.0! 

225! 

-  ! 

13.0! NONE 

JPA 

BOSTON 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

45.0!  11.0! 

!  ! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

l 

j 

(32)  SANTA/  J.  V.  TOWING/ 

! 

INC). 

i  i 

i  i 

!  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!IA 

SUNSHINE 

•  1951 

CAPT.  J.  V.  SANTA 

J238C07 

4UI3A35! 

136.0!  35.5! 

7.0! 

1800! 

-  I 

54. 0! NONE 

1 

1  1 

195.0!  35.5! 

7.0! 

-  ! 

1 

! 

SUNSHINE 

1952 

FRANK  SANTA  JR 

1263160 

90I3A36I 

85.0!  26. C! 

8.6! 

2400! 

-  i 

40.01N9NE 

ILA 

! 

!  ! 

85.0!  26.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

SUNSHINE 

•  1965 

KISHUAUKEE 

1241328 

101 13A36I 

79.1!  24. C! 

8.7! 

1600! 

-  I 

3S.0IN0NE 

!LA 

1 

I 

1  i 

1  I 

84.0!  24.1! 

!  ! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

(26)  EAR  C,  INC. 

1 

! 

1  ! 

!  1 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1979 

ITEL  207 

1408098 

696UA41I 

200.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1643! 

14.7 ! NONE 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ) 

20C.0!  35. C! 

!  ! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

(32)  BARAB3AS/  INC. 
SARABBAS 

! 

1 

I418E90 

!  I 

!  ! 
98MC02! 

!  ! 

!  ! 

110.0!  24.0! 

• 

i 

6.0! 

22001 

! 

! 

40! 

! 

18.0! NONE 

! 

! 

ILA 

CAMERON 

198C 

I 

! 

!  1 

!  1 

11C.0!  24. C! 

!  ! 

4.0! 

! 

40! 

! 

! 

! 

! 

! 

(26)  BARD/  INC. 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

!!l 

1979 

ITEL  20B 

I6C1C99 

69614A41! 

20C.O!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 6*  3  i 

14.7! NONE 

CHICAGO 

) 

! 

!  ! 

!  ! 

20C.0!  35. C! 

!  ! 

1.5! 

J 

-  ! 
i 

l 

i 

! 

! 

! 

(C8>  BAR6E  SULK  TRANSPORTATION 

!  ! 

!  1 

1  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1966 

EL  RENO  6RANDE 

1505956 

147I3A34! 

9J.2I  27.5! 

12.5! 

1800! 

-  ! 

58.2! NONE 

IPR 

SAH  JUAN 

l 

!  ! 

93.2!  27.5! 

10.3! 

! 

I 

198C 

KATRINA 

1625263 

157J3A36! 

10C.O!  30. C! 

15.0! 

22501 

-  i 

62. 5 ! NONE 

!PP. 

SAN  JUAN 

1 

!  ! 

10C.0!  30.0! 

9.0! 

-  i 

! 

! 

1967 

CATANO 

1509113 

2648I5A70! 

264.0!  53.0! 

18.6! 

-  | 

5  2  C  0 1 

23.6! DIESEL /ELECTRIC 

!p« 

SAN  JUAN 

I 

1  1 

264.9!  53. C! 

4.0! 

-  • 

•PUPPS 

1983 

NARIA  TERESA 

I658C02 

2893! 5A70I 

294.0!  53. C! 

20.0! 

-  j 

5700! 

25.6! DIESEL/ELECTRIC 

IPR 

SAN  JUAN 

! 

! 

!  1 

1  ! 

294.0!  53. C! 

!  ! 

4.6! 

■ 

-  i 

j 

!  PUPPS 
! 

; 

(32)  BARSE  HP  IIS  CO. 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

ILA 

I  1979 

HP  113 

1615691 

690HA41! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

14.6! NONE 

BATON 

f 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0!  35.0! 

!  ! 

1.8! 

« 

-  ! 
t 

| 

i 

! 

i 

RCUCE 

! 

(29)  BARGE  MANAGEMENT/  INC.  ! 

(  I 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

■ 

1 

! 

! 

; 

i 

ST.  LOUIS 

j 

i  1961 

BPI-  30 

1019588 

848! 5A  701 

195.0!  35.1! 

8.7! 

-  ! 

1200! 

1 5 • 3 ! EL ECTR I C  PUNP 

!P0 

1 

!  1 

195.0!  35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1980 

BPI  215 

I63C476 

855! 5A70! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

17.0! DIESEL  P UMP/ 

!P0 

ST.  LOUIS 

1 

!  i 

195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! STEAK  COILS 

! 

1 

!  198C 

BPI  216 

1 63C477 

85515A70! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1470! 

17.0I0IESEL  PUPP/ 

1  NO 

ST.  LOUIS 

! 

( 

195.0!  35. C! 

1.9* 

-  ! 

ISTEAN  COILS 

I 

! 

!  1979 

BPI  SCI 

1612614 

774I5A70! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  j 

1425! 

24.0!DIESEL  PUN?/ 

IPO 

ST.  LOUIS 

1 

I  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

ISTEAP  COILS 

! 

! 

BPS  SC2 

1612615 

77*1 5 *701 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1425! 

24.010XESEL  PUNP/ 

!P0 

ST.  LOUIS 

!  1979 

1 

!  1 

195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

ISTEAP  COILS 

8PI  9C8 

1516168 

780)5*70! 

20C.0!  35.1! 

8.7! 

-  ! 

1400! 

26.0! OIESEL  PUPP/ 

!P0 

ST.  LOUIS 

!  1968 

l 

!  I 

20C.0!  35.1! 

1.8! 

-  • 

ISTEAP  COILS 

! 

!  1969 

BPI  909 

! 516169 

780 ! 5*70! 

2CC.0!  35.1! 

8.7! 

-  J 

1400! 

22.01DIESEL  PUPP/ 

JPA 

PHILAOEL- 

I 

!  ! 

20C.0!  35.1! 

1.9! 

-  ! 

ISTEAP  COILS 

! 

PHIA 

! 

E  IOC  1 

1009126 

643S5A70! 

195.0!  35. C! 

8.5! 

*  i 

1350! 

21 .0! DIESEL  PUPP 

!P0 

ST.  LOUIS 

*  1958 

! 

t 

! 

! 

195.0!  35. Cl 
!  ! 

1.6! 

! 

-  ! 
! 

; 

i 

I 

i 

t 

(16)  BARSE  RENTAL  t  SALES 

1 

CO.) 

! 

! 

!  ! 

j  j 

• 

i 

! 

i 

!kt 

i  i 

!  1969 

BH  293 

1521703 

6231***0) 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3. ol NONE 

PADUCAH 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

195.0!  35. C! 
!  ! 

!  ! 

1.5! 

i 

i 

i 

* 

-  ! 

j 

| 

i 

j 

! 

! 

i  { 

i 

200 

TABLE  2 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

; 

ENGR! 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT  * 

!  NET  1C0DE!LEN«TH!BRDTH!  1 

JREGIS-! REG.  !  RE6.1L0A0-J 
!  TER  1  SEE l/// ///!/////!  ED  1 
!  TON-  {PAGE !  OVER-! OVER* !/////! 

•  HAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLE*  IS  (OPERATING  ! 

I  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC!  BASE  ! 

Mnnnn  point  i  line-i  •  aoi  line-i  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I////////////////1TD!//////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LZNE-2  !EC!  LINE-2 

t 

! 

YEAR  ! 

BUILT  • 

OR  ! 

♦REBUILT! 

(33)  BARGE  TRANSPORT  CO. 

! 

1 

i 

!  1  1 

!  1  ! 

1  1  1 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

j 

i 

1 

i 

i 

» 

i 

i 

! 

j 

! 

! 

ALVA 

1515853 

i  62*3*36! 

63.0! 

22.1! 

6.8! 

1000! 

-  i 

42 . 0  l"  NONE 

!TX  HOUSTON 

1968  !  • 

! 

1  1  l 

63.0! 

22.1! 

6.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ■ 

SLACK  BAT 

!  207923 

1  4113A36! 

52.9! 

19. C! 

5.5! 

335! 

-  1 

24.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1965  ! 

! 

!  1  1 

55.0! 

19. C! 

5.5! 

! 

-  ! 

J 

! 

! 

C  V  BYRNE  JR 

1286500 

1  3313A36! 

5C.5! 

17.5! 

5.0! 

335  ! 

-  ! 

28.01  NONE 

ITX  HCUSION 

1961  ! 

! 

•  1  1 

54.0! 

17.5! 

5.0! 

i 

-  i 

i 

! 

!  1 

CHRISTINE 

1274605 

1  37I3A36! 

51.2! 

1d.CS 

5.6! 

335! 

-  j 

28.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1957  ! 

t 

!  1  ! 

55.0! 

1  d.C! 

4.5! 

! 

-  | 

j 

! 

! 

CT«J 

1271516 

1  3153A361 

51.7! 

16.5! 

6.0! 

335! 

-  ! 

29  .oi NONE 

ITX  HOUSTON 

1956  ! 

! 

1  !  ! 

55.0! 

16.5! 

5.0! 

! 

.  i 

1 

! 

!  v 

0 ANI  MAYES 

1634102 

1  1241 3  A  3  6 ] 

66.4! 

28.  C! 

9.4! 

1300! 

-  ( 

45.7 l NONE 

ITX  HOUSTON 

1«81  ! 

! 

!  !  1 

72.0! 

28.  C! 

9.4! 

! 

.  j 

1 

! 

! 

DIXON  BAY 

1279776 

!  37 ! 3  A  3  6 1 

51.5! 

18.1! 

5.5! 

220! 

•  i 

28.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1959  ! 

j 

!  1  1 

55.0! 

18.1! 

5.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

C  C  LINSH1ER 

j  286547 

l  3313A361 

50.5! 

17.5! 

5.0! 

200! 

-  i 

28.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1961  ! 

1 

!  1  1 

54.01 

17.5! 

5.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

JEAN  D  EDUARDS 

1625971 

1  5513A35! 

55.0! 

20.  C! 

8.0! 

600! 

-  i 

40.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1980  ! 

1 

1  1  1 

55.0! 

20. C! 

5.0! 

1 

-  i 

1 

! 

! 

JO  ANN  EDUARDS 

1630572 

!  8713A361 

55.8! 

24. C! 

1C. 01 

800! 

-  ! 

44*0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1980  l 

1 

1  1  1 

60.0! 

24.1! 

9.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

L  Z  WALKER 

1287C74 

1  3313A36! 

50.5! 

17.5! 

5.01 

250! 

-  ! 

28.0! NONE 

! T X  HOUSTON 

1961  i 

1 

J  !  1 

54.01 

17.5! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

LCTHA  C  EDUARDS 

1275606 

1  181 1 3 A  36 1 

95.0! 

30. C! 

9.0! 

1800! 

-  ! 

35.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1957  i 

1 

1  1  1 

95.0! 

30. Ct 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NARY  EDWARDS 

1296284 

1  8913A36! 

71.21 

26.1! 

9.0! 

900! 

-  ! 

47 •  6  !  NONE 

ITX  HOUSTON 

1978  ! 

| 

1  1  1 

71.2! 

26.1! 

S  •  0 1 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

TON!  ANN 

1275515 

1  37 1 3 A  36 1 

51.0! 

18. C! 

5.5! 

220! 

-  ! 

30.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1957  ! 

1 

1  1  ! 

51.0! 

18. C! 

4.5! 

! 

-  i 

I 

! 

! 

VOYAGER 

1506327 

1  98 1 3  A  36! 

78.7! 

24.  C! 

9.5! 

900! 

-  i 

30 . 0! NONE 

|TX  HOUSTON 

1967  !  * 

1 

1  1  ! 

85.0! 

24. C! 

9.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

WEST  BAY 

1297924 

1  4U3A36! 

42.9! 

19.0! 

5.5! 

220) 

-  i 

24.0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1965  ! 

1 

1  1  1 

55.0! 

19. C! 

5.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

APACHE 

1000265 

1  48215A711 

165.0! 

36.0! 

10.6! 

-  ! 

1160! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

I960  ! 

1 

1  1  1 

165.0! 

36. Ci 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

CAPE  CHARLES 

1017160 

1  48215A71! 

165.0! 

36.  C! 

9.51 

-  ! 

1160! 

15.01PUMP 

! T X  HOUSTON 

1961  1 

1 

1  1  1 

165.01 

36.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

CAPE  COD 

1002659 

1  51815A71! 

165.0! 

36.0! 

8.5! 

-  ! 

1160! 

17. OlPUMP 

ITX  HOUSTON 

1961  ! 

l 

1  1  1 

165.0! 

36.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

CAPE  HENRY 

1002709 

!  482! 5  A  7 1 ! 

165.01 

36.  C! 

9.5! 

-  1 

1160! 

15.0! PUMP 

ITX  HOUSTON 

1961  ! 

1 

!  1  l 

165.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

CHEROKEE 

1003251 

!  4821SA71I 

165.01 

36. Cl 

10.5! 

-  ! 

1160! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

I960  j 

1 

1  1  1 

165.0! 

36.  Cl 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

CHOCTAU 

1003350 

1  *8215*71! 

165.0! 

36.  C! 

10.5! 

-  ! 

1160! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

! TX  HOUSTON 

I960  ! 

] 

!  1  i 

165-0! 

36. C! 

8.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

( 

COMANCHE 

1008177 

!  .8215*71 ! 

136.0! 

36. C! 

10.5! 

-  ! 

1160! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1960  !  ^ 

1 

!  1  1 

136.0! 

36. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

COURTNEY 

1270190 

1  761 ! 5 A  71 ! 

15C.0! 

50. C! 

12.0! 

-  1 

2700! 

16.0UIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1955  ! 

1 

!  1  1 

15C.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DANIELLE 

1502869 

1  1377 15*71! 

265.0! 

50. C! 

12.0! 

-  1 

2700! 

18.0! DIESEL 

PUN* 

!TX  HOUSTON 

1966  1 

1 

t  1  1 

265.0! 

50. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EV 

1000289 

!  78615A711 

192.0! 

42.  C! 

10.0! 

-  t 

1774! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1956  ! 

1 

!  1  1 

192.0! 

42. C! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

l 

!  ; 

EVAN 

1522860 

!  15S315A71J 

296.0! 

54. C! 

12.0! 

-  1 

3240*1 

18.512  DIESEL  PUMPS# 

!TX  HOUSTON 

1969  ! 

1 

i  !  ! 

298.0! 

54. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

•COILED 

! 

! 

FRIO 

1007880 

1  57415*71! 

165.0! 

38.0! 

9.5! 

-  ! 

1433! 

19.01DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1966  | 

1 

1  2  ! 

185.0! 

38.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

GEORGE  E 

1001339 

!  5Q015A71! 

147.0! 

36.0! 

8.0! 

-  ! 

1411! 

10.0! DIESEL 

PUMP 

!TX  HOUSTON 

1937  !  J 

! 

!  1  1 

147.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  4 

GRAND  BAY 

100C401 

!  151415*71 ! 

295.0! 

50. C! 

10.5! 

! 

3139! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

!TX  HOUSTON 

196*  !  J 

1 

!  !  1 

295.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

HURON 

1003087 

1  56015*71  1 

165.0! 

36. C! 

9.0! 

! 

1092! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1958  i 

1 

!  !  ! 

165.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

JACK 

1272287 

1  78615*71 1 

192.0! 

42.0! 

10.0! 

-  1 

17741 

15.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1956  ! 

1 

!  !  ! 

192.0! 

42. Cl 

2.0! 

! 

-  j 

! 

i 

JOEL 

1274640 

!  1 62615*71 1 

29C.0! 

50.  C! 

12.0! 

1 

1674! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1957  ! 

1 

!  1  ! 

280. 0! 

50. C! 

1.SI 

-  ! 

! 

! 

KEY  LARGO 

1019C67 

1  51S1SA711 

165.0! 

36.0! 

8.5! 

-  1 

1160! 

17 .OlPUMP 

ITX  HOUSTON 

1961  ! 

1 

!  1  1 

165.0! 

36. C! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

KEY  WEST 

1015117 

1  51815*71 1 

165.0! 

36.0! 

8.5! 

1 

1160! 

17. OlPUMP 

!TX  HOUSTON 

1961  ! 

1 

1  !  ! 

165.0! 

36.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

HISS  LOYE 

1029363 

1  1464! 5*71 1 

290.0! 

50. C! 

18.0! 

-  J 

3412! 

18.9! DIESEL 

PUMPS 

ITX  HOUSTON 

1978  ! 

! 

1  1  1 

290.0! 

50. Cl 

11.0! 

! 

-  i 

13000  GPM 

! 

1 

NR.  FRANK 

1029624 

1  1 4561 5A71 1 

290.0! 

50.  C! 

18.0! 

! 

3412! 

18.9IDXESEL 

PUMP  3000ITX  HOUSTON 

1978  l 

! 

1  1  ! 

29C.0! 

50.0! 

11.6! 

! 

-  1 

!GPM 

! 

! 

NAPTHA 

1007849 

1  145015*71! 

253.0! 

SO.C! 

11.0! 

-  ! 

3139! 

17 .0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1958  ! 

! 

1  1  1 

253.0! 

50. C! 

1.51 

! 

-  1 

; 

! 

! 

NAVIDAD 

1007898 

1  56015A711 

165.0! 

36.  C! 

8.51 

-  ! 

1092! 

15 .0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1952  ! 

1 

1  1  ! 

165.0! 

36.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

j 

! 

! 

NUECES 

1002675 

1  57415A71! 

185.0! 

38.C! 

9.5! 

! 

1433! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1966  ! 

1 

1  1  1 

185.0! 

38.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

PANAMA 

1001263 

1  100015*71 1 

240. 0! 

44. C! 

11.0! 

I 

2320! 

18. OlPUMP 

!TX  HOUSTON 

196C  ! 

1 

1  !  1 

240. 0! 

44. CI 

1.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

RAINIER 

1002766 

1  1000ISA71 1 

240.0! 

44.C! 

11.0! 

-  ! 

2320! 

18. OlPUMP 

ITX  HOUSTON 

196C  1 

1 

1  1  1 

240.0! 

44.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SALLY 

150C203 

1  1 359J5A71 ! 

264.1! 

50.1! 

9.0! 

-  ! 

2800! 

16.5! PUMPS 

!TX  HOUSTON 

1965  ! 

1 

1  1  ! 

264.1! 

50.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

SCOTT 

1270686 

!  127515*71! 

24C.0! 

SO.C! 

12.0! 

-  1 

32001 

18.0101 ESEL 

PUMP 

!  TX  HOUSTON 

1955  ! 

1 

1  !  1 

24C.0! 

SO.C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

SHASTA 

1003111 

1  100015*711 

240.0! 

44. C! 

10.6! 

-  i 

2320! 

18. OlPUMP 

ITX  HOUSTON 

196C  ! 

! 

1  1  1 

240.0! 

44.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

SHAVANO 

1017079 

1  84415A71! 

19J.0! 

44. C! 

10.6! 

-  i 

2252! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1967  i 

• 

:  :  : 

44.0! 

1-5* 

i 

! 

! 

SUEZ 

1004358 

1  1000I5A711 

24C.0! 

44. C! 

11.0! 

-  ! 

23201 

18. OlPUMP 

•TX  HCUSION 

I960  ! 

! 

1  !  I 

240.0! 

44. C! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

TRENT 

1522858 

1  159315A71! 

298.0! 

54. C! 

12.0! 

-  ! 

3240! 

18.512  DIESEL  PUMPS/ 

ITX  HOUSTON 

1969  ! 

! 

298.0! 

54.0! 

1.8! 

» 

-  ! 

!  COILED 

! 

TRINITY 

1003798 

1  52015A71 J 

165.0! 

36.  C! 

8.0! 

-  i 

1092! 

10.0! DI ESEL 

PUMP 

!TX  HOUSTON 

1937  ! 

1 

!  1  1 

165-0! 

36.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

WOLVERINE 

1 000C81 

!  74415*711 

192.0! 

42.0! 

10.0! 

-  ! 

1774! 

18.0! DI ESEL 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1956  ! 

! 

1 

!  !  ! 

1  1  1 

192.0! 

42.0! 

1.8! 

i 

! 

i 

-  ! 
j 

! 

■ 

! 

! 

! 

! 

(35)  BARKER/  RICHARD 

* 

1 

!  !  ! 

1  i  1 

j 

i 

i 

i 

! 

i 

» 

i 

! 

i 

! 

! 

CLZPPER  WESTWARD  HO 

1631084 

!  66(1*121 

111.6! 

30.C! 

9.6! 

1200! 

-  i 

35 .6 1  NONE 

! AK  AKUTAM 

1980  ! 

! 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

1  1  ! 

130.0! 

i 

i 

30.  C! 

i 

t 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

« 

12! 

i 

• 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

ZUl  1 

Mtm 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

i CAPACITY ! 

HIGH-  | 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

1  1 

01  ST!  OPERATOR 

NET  ICODElLENCTH! BRDTHl 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HAHOLING 

IS  lOPERATING  1 

i  1 

i 

; 

i 

i 

i 

• 

! 

1 

1 

t 

1 

1 

t 

REGIS-I •  <  ••! 

RES.  1 

REG. ROAD-! 

I 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC! 

5ASE 

YEAR  !  I 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE- 

1 

!  AO! 

LINF-1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME  AMO  NUM3ER 

!  GUARD 

TON-  IPACE 

0VER-1CVER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT)!//////////////// 

ITOI 

////////// 

OR  ! 

!  NUNBER 

NAGE  1  TV 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  I 

(FEET) !  LINE- 

2 

led 

LINE-2 

•REBUILT! 

(11)  BARLEYCORN* S  RIVER8CATS# 

i 

i 

!  INC. 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

CAPTAIN  OAVE 

1229187 

15213A36 

80.01 

23.6! 

3.61 

400! 

-  i 

28 .0 1 NON  E 

t  KY 

LUDLOW 

1929  !  1 

! 

1 

80.0! 

23.6! 

3.8! 

-  i 

! 

1 

JANET  E 

1606195 

37t3*36 

46.01 

19. C! 

6.6! 

400! 

-  j 

25.0! NONE 

!KY 

IU010W 

1979  ! 

! 

l 

46.01 

19. C! 

6.6! 

-  i 

1 

! 

t  * 

WINIFRED 

I 23C1S3 

3213*36 

72.2! 

16. Cl 

4.01 

2101 

-  j 

24 .0 1  NONE 

IKY 

LUDLOW 

1930  ! 

! 

1 

72.2! 

16. C! 

4.0! 

-  i 

1 

! 

! 

PRINCESS 

1264372 

6114*11 

67.01 

28.0! 

2.2! 

-  | 

-  ! 

26.01  NONE 

IKY 

LUDLOW 

1952  l  ? 

I 

1 

67.0! 

28.  Cl 

2.2! 

2  25! 

1 

1 

JUBILEE  QUEEN 

j  - 

9716*11 

95.01 

25.  C! 

2.6! 

-  j 

-  | 

22 .0! NONE 

IKY 

LUDLOW 

1986  ! 

! 

1 

1 

95.0! 

1 

25. Cl 
! 

2.6! 

! 

430! 

! 

1 

1 

i  : 

! 

(32)  6AR0I0  DIVISION 

1 

! 

1 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

i 

! 

! 

N.  L.  INDUSTRIES/  INC. 

! 

1 

| 

! 

I 

I 

! 

! 

9 AROIO  110 

1512635 

5013*36 

52.51 

19.3! 

6.0! 

6001 

-  j 

46.01  NONE 

ILA 

NEW 

1968  ! 

! 

! 

55.0! 

20. C! 

4.8! 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

BAROID  T  111 

1632777 

6313A36 

56.0! 

23.0! 

8.0! 

800! 

- 

56 .0 1  NONE 

IL* 

NEW 

1981  ! 

1 

1 

—  1 

—  ! 

6.0! 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

I 

B  41 

1603446 

376 14*46 

1 

35.  C! 

5.0! 

-  1 

600! 

6.0! NONE 

!LA 

NEW 

1979  I 

1 

1 

14C.0! 

2S.C! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

!  i 

9  42 

1603447 

37614*46 

—  1 

35.  C! 

5.0! 

-  1 

60C! 

6. Cl  NONE 

ILA 

NEW 

1979  l 

1 

! 

1 4  C  •  0 1 

35.  Cl 

2.0! 

-  f 

! 

1 

ORLEANS 

! 

8  136 

1 006494 

21014A43 

12C.0! 

IO.C! 

6.0! 

.  i 

420! 

6.5! MUD  PUMP 

ILA 

BERWICK 

1967  I 

I 

! 

1 2C.01 

JO.  C! 

2.5! 

-  ! 

t 

! 

! 

0  139 

1001354 

21014*43 

120.01 

30. Cl 

6.0! 

-  i 

420! 

8  »  6  !  MUD  PUMP 

ILA 

VENICE 

1967  ! 

1 

1 

120.0! 

30. C! 

2.5! 

-  1 

! 

! 

1  i 

6  15C 

j  - 

76714A43 

196. Cl 

42. C! 

9.0! 

-  i 

15C0! 

28. 5 ! PNEUMATIC 

PUMP 

t  L  A 

INTRACOAS- 

1955  l  1 

! 

1 

196.01 

42. C! 

5.0! 

-  ! 

1 

! 

TAL  CITY 

I 

KPL  160 

1623311 

41714*46 

—  1 

35.  C! 

6.5! 

-  i 

750! 

8.0! NONE 

ILA 

NEW 

198C  1  't 

1 

1 

1  SC.OI 

3S.C! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

kpl  161 

1633197 

41714A46 

—  1 

35.0! 

6.S! 

-  ! 

750! 

8.6! PNEUMATIC 

PUMP 

!  L  A 

NEW 

1981  ! 

! 

! 

15C.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

API  461 

1642299 

41 7 14*46 

—  1 

35. C! 

6.5! 

-  i 

750! 

6.0! PUD  PUMP 

ILA 

VENICE 

1981  ! 

1 

1 

1 SC.OI 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

KPLK  281 

1633198 

417 14*46 

—  1 

35. C! 

6.5! 

-  ! 

750! 

6.0 ! PUD  PUMP 

IL* 

VENICE 

1981  !  * 

1 

! 

1 SC.OI 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NIB  361 

1633198 

41714*46 

—  1 

35. C! 

6.5! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

ILA 

NFW 

1981  !  1 

! 

1 

! 

! 

150.0! 

1 

35.  C! 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

1 

1 

! 

! 

ORLEANS 

!  j 

! 

(32)  BARRIOS/  JAY  J./  BOAT  RENTALS/ 

1 

1 

I 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

INC. 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

NESSA  JAY 

•615510 

5913*36 

57.0! 

22.  C! 

6.0! 

600! 

75! 

20.0 ! NONE 

RA 

0URAS 

198C  ! 

1 

J 

1 

1 

6U.01 

1 

22.  C* 

! 

5.0! 

! 

-  I 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

(21)  eARTLEY/  EUGENE  N. 

H  E  BOWLES 

f 

f 

1228188 

! 

! 

23513A36 

! 

1 

140.0! 

! 

25.  C! 

! 

! 

9.0! 

1800! 

1 

40.91  NONE 

1 

! 

!PA 

GLEN- 

1 

1929  ! 

! 

! 

1 

14C.0! 

1 

25. C! 

! 

7.0! 

! 

“  ! 

1 

! 

! 

I 

WILLARO 

(21)  BARTLEY/  EUSENE/  JR. 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

J 

CONNIE  JACOBS 

1240594 

13813F36 

95.0! 

22.4! 

7.5! 

81 C! 

-  ! 

36 . 0 ! NONE 

!PA 

GLEN- 

1941  1 

1 

! 

1 

« 

95.0! 

22.4! 

! 

7.5! 

-  1 

I 

1 

1 

! 

WILLARO 

j  1 

(23)  BASIC  NARINE 

i 

1 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  t 

L.  £•  BLOCK 

1226374 

696711*03 

604.2! 

64.0! 

22.9! 

4500! 

17100! 

81  •  2  I  NONE 

! 

*  1953  1 

1 

! 

! 

1 

621.01 

! 

64.2! 

1 

16.2! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

s  - 

(32)  BASIN  NARINE/  INC. 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

f 

! 

! 

! 

HISS  BOBBY  NAY 

1587410 

6413*36 

58.9! 

24. C! 

9.2! 

12001 

-  J 

27.0! NONE 

ILA 

BERWICK 

1977  ! 

1 

1 

6C.0! 

24. C! 

7.0! 

-  J 

! 

1 

NISTER  WAYNE 

1565681 

401 3*36 

48.0! 

18.0! 

6.0! 

60  0! 

-  ! 

22.0IN0NE 

RA 

BERWICK 

1975  !  ?• 

J 

! 

48.0! 

18.  C! 

4.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

RXCOKOC 

!  553476 

52 1 3*36 

52.0! 

22.  C! 

6.5! 

900! 

-  j 

32.0! NONE 

ILA 

BERWICK 

1973  ! 

1 

! 

! 

! 

52.0! 

! 

22. C! 

i 

5.0! 

i 

« 

"  I 

1 

! 

! 

! 

j  $ 

(32)  BATENAN  CLEANINS 

1 

! 

! 

! 

320! 5*70 

1 

! 

i 

! 

! 

s 

6.5! 

I 

! 

! 

1 

!  'i 

HELEN  S  2 

1  - 

! 

—  ! 

-  ! 

—  ! 

—  ! DIESEL  ENGINE  t 

ILA 

MORGAN 

1982  ! 

1 

1 

! 

1 

13C.0! 

! 

32.0! 

! 

1.5! 

i 

i 

”  I 

! MAGNUM  PUMP 
! 

! 

1 

CITY 

! 

(31)  BATEY/  CARL  DINK/  INC. 

I 

1 

1 

! 

1613*35 

1 

! 

35.1! 

1 

! 

17.1! 

! 

! 

! 

1 

1 

SCRAP  IRON 

1617991 

5.8! 

•  ! 

-  ! 

15.01MCNE 

RA 

MONROE 

1978  ! 

I 

j 

! 

1 

40.0! 

! 

17.1! 

! 

5.8! 

i 

’  * 

1 

1 

! 

1 

! 

( 

(32)  BATON  ROUSE  PORT  COMMISSION 

1 

! 

! 

! 

45.1! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

TEN 

1277057 

2313*36 

17.0! 

5.0! 

550! 

-  ! 

21 .0 ! NONE 

RA 

DONALDSON- 

1958  ! 

f 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

“  * 

! 

! 

1 

! 

VILLE 

! 

! 

(34)  SAT  t  DELTA  TOWINS  CO. 

J 

! 

1 

! 

! 

1 

80.0! 

! 

! 

24. C! 

! 

! 

13.0! 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  JACK 

1577673 

1 

80!  3A  3< 

4000! 

-  { 

26.0! NONE 

iCA 

SAN 

*  1977  l  j 

1 

85.0! 

24.  C! 

13.0! 

-  1 

( 

! 

FRANCISCO 

1  1 

00**1  COMNANOE* 

!  - 

10213*36 

90.0! 

26.0! 

1C.0! 

1700! 

-  ! 

29.0! 

ICA 

SAN 

*  1984  1  1 

1 

! 

90.0! 

26.0! 

8.0! 

-  j 

1 

1 

FRANCISCO 

NASSIE 

!  - - 

14913*36 

107.0! 

28.0! 

14.0! 

4000! 

-  i 

35.01 

!  CA 

SAN 

*  1988  !  i 

i 

i 

IwitOi 

26. C  { 

tC.GS 

i 

-  1 

! 

J 

FRANCISCO 

SONJA  V. 

6013*36 

! 

23. C! 

10.0! 

2500! 

-  j 

28.01 

ICA 

SAN 

•  1904  ! 

i 

i 

1 

! 

93.0! 

! 

23.0! 

! 

8.6! 

! 

“  I 

! 

! 

1 

! 

FRANCISCO 

j 

EC1)  SAY  LADY  CSUISEJ 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

| 

BAY  LAOY 

1605435 

{ 

61601 

26.81 

10.6! 

5.1! 

SO! 

-  ! 

-  J  NONE 

!ME 

BOOTHBAY 

1979  ! 

1 

44.0! 

10.8! 

5.1! 

15! 

1 

1 

HARBOR 

LADYSHIP 

1633274 

1 

1 

-  J6D1 

1 

1 

26.6! 

10.8! 

5.1! 

SO! 

-  I 

-  (NONE 

1ME 

BOOTHBAY 

1981  ! 

44.0! 

! 

10.8! 

1 

5.1! 

! 

12! 

1 

1 

f 

I 

HARBOR 

(03)  BAY  LINE  TOURS/  INC. 
NOON  CHASER 

1 

! 

1281079 

! 

I 

f 

1 

2 

6411*1 

1 

1 

1 

! 

! 

59.9! 

! 

! 

26.9! 

! 

! 

7.6! 

240! 

20! 

1 

1 

40.01  NONE 

1 

1 

I  NY 

CAPTREE 

1962  ! 

65.0! 

! 

! 

28.  Cl 
! 

! 

5.0! 

! 

! 

2631 

I 

! 

I 

1 

! 

BOAT  BASIN 

! 
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IHCR! 

!  1VTCC! 

DXHFNSXONS  iBKAFTt 

ICAPACITT 

! 

HIGH-  ! 

!  V 

C  S  $  E  L  I 

! 

•1ST!  OPERATOR 

!  NET  ! CODE! LENGTH) BRDTHi 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  | 

! 

CARGO 

YEAR  ! 

l  COAST 

!  TER  f  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!//////// 

| 

POINT  !  LINE-1 

!A0 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AN» 

NURSED 

!  GUARD 

!  TON-  1PAGE! 

0VER-10VER-! /////! 

HORSE! 

PASS- 

i (LIGHT) !/////////////// /!TD J//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

i  NA6E  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT! 

POWER! 

ENGERS 

! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE 

LINE-2  ! 

•REBUILT! 

! 

! 

(03)  OAT  POINT  NAVIGATION  CORIP. 

1  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

POINT  0* WOODS  VI 

! 521A23 

1  4911A121 

60.6! 

17.5! 

4.5! 

1000! 

- 

! 

24.01  NONE 

1  NT 

POINT  ! 

1969  l 

! 

! 

!  i  ! 

1  !  ! 

62.0! 

1 

16.6! 

! 

1 

! 

1 

149! 

! 

! 

! 

! 

1 

0*  WOODS  ! 

! 

! 

! 

l 

(03)  BAY  RIDGE  WATER  t  LICHTfc ! RAGE 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

2 

! 

t 

1 

! 

! 

! 

CO./  INC. 

! 

1  !  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AQUA  II 

{210468 

l  16611A01! 

96.5! 

30.0! 

12.3! 

900! 

244! 

60.01  ST  EAR 

DERRICK 

!  NT 
! 

! 

NEW  YORK  { 
! 
j 

1913  ! 

! 

! 

1  1  1 

1  !  ! 

101.01 

1 

31.0! 

! 

11.0! 

! 

! 

“ 

! 

! 

; 

i 

<23)  BAY  SHIfBUILOINC  CO**. 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

j 

i 

i 

1 

! 

! 

(SUBSIDIARY 

OF  RANITOVOt  CO./ 

1  1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

1 

INC.) 

t 

1  !  ! 

1 

! 

; 

{ 

! 

i 

! 

! 

BAYSHIP 

1244075 

1  1313A36! 

41.6! 

12.4! 

6.0! 

120! 

- 

12.0! NONE 

!VI 

STURGEON  ! 

1943  ! 

{ 

1 

1  !  1 

1  !  1 

45.01 

12.5! 

! 

5.0! 

1 

i 

“ 

! 

! 

! 

! 

BAY  ! 

• 

! 

! 

(Cl)  BAT  STATE-SPRAY  1 

1 

i 

1  1  ! 

1  1  ! 

1 

1 

i 

i 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

• 

I 

PROVINCETOWN 

S.S./  INC 

1  1  ! 

{ 

i 

! 

! 

» 

! 

i 

! 

BAY  STATE 

1572948 

1  74 1 1  All  1 

97.8! 

27. C! 

7.8! 

600! 

- 

50.0 ! NONE 

!HA 

BOSTON  ! 

1976  1 

1 

i  !  ! 

97.8! 

27.1! 

7.6! 

! 

560! 

! 

! 

! 

! 

BOSTONIAN  II 

1604587 

1  33 !  1  All  1 

56.6! 

16.3! 

6.6! 

360! 

- 

! 

17.2! NONE 

IRA 

BOSTON  ! 

1979  ! 

1 

!  1  1 

63.2! 

IB. 8! 

6.4! 

! 

149! 

i 

! 

! 

! 

CONHODORE  HULL 

1652302 

l  1711C111 

4C.3! 

13.3! 

6.5! 

400! 

- 

1 

12. oi NONE 

!PA 

BOSTON  ! 

♦  1987  ! 

! 

!  !  1 

40.3! 

13.31 

5.6! 

! 

241 

1 

! 

1 

! 

CONNONWEALTH 

1547822 

!  64 ! 1  All  1 

122.6! 

28.6! 

8.6! 

1700! 

- 

! 

51 .0! NONE 

!  R  A 

BOSTON  ! 

1973  l 

1 

1  !  1 

t'7.4! 

26.71 

8.6! 

| 

600! 

! 

1 

! 

! 

EDVARD  ROWE  SNOW 

1647704 

1  44  f 1  All ! 

58.6! 

16.0! 

5.8! 

380! 

- 

! 

22.0! NONE 

!RA 

BOSYCN  1 

1982  ! 

ClOltCS  ISLKNO 

! 

1  1  1 

64.5! 

22.01 

4.5! 

1 

190! 

1 

! 

! 

! 

1627481 

1  6  S  1 1 A 1 1 ! 

79.95 

27.0! 

5.8! 

540! 

- 

! 

36.0! NONE 

!RA 

BOSTON  ! 

I960  ! 

ISAAC  ALLCKTON 

! 

!  1  ! 

96.0! 

27.2! 

5.4! 

| 

402! 

i 

! 

1 

! 

! 5  6  8  C  67 

1  1911C11! 

45.0! 

1  5.0! 

6.5! 

600! 

- 

( 

1 5.0! NONE 

IRA 

90ST0N  ! 

*  1987  ! 

PROVINCETOWN  II 

! 

1  !  ! 

45.0! 

15.0! 

5.6! 

1 

46! 

( 

! 

! 

! 

1626239 

1  65 11  All ! 

176.8! 

32. C! 

7.0! 

1900! 

- 

! 

50.0 1  NONE 

!RA 

BOSTON  ! 

1980  ! 

! 

! 

1  !  1 

1  I  ! 

194.0! 

1 

32.  C! 

! 

6.6! 

! 

! 

1127! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

<C3>  BAY  TANKERS? 

INC. 

! 

! 

1  1  1 

1  !  1 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

BAT  RIDGE 

160C128 

1  907431 2A20! 1046.6! 143.5! 

70.3! 

5  0  Q  0  0 ! 

244426! 

162.2115  TON 

BOOH 

1 N  J 

ENGLEWOOD  ! 

1979  ! 

STUYVCSANT 

l 

1  1  11098.91143.5! 

37.3! 

! 

- 

! 

! 

! 

CLIFFS  ! 

! 

1584459 

1  90743 12*2011 046.61 143.5! 

70.3! 

50000! 

224670! 

182.2115  TON 

BOON 

INI 

ENCLFWOOO  ! 

1977  ! 

! 

1 

1  1  11098.9M43.S! 

!  11  1  1 

37.3! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

CLIFFS  ! 

( 

i 

lit)  BAY  TONINC  CC«*. 

1 

1 

!  1  l 

1  !  1 

! 

! 

1 

! 

! 

J 

! 

) 

! 

f 

1 

! 

! 

• 

! 

i 

i 

! 

BAY  BIRD 

1279709 

!  6513*361 

7C.3! 

22. C! 

9.7! 

800! 

- 

! 

31 .0! NONE 

l  V  A 

NORFOLK  1 

•  1975  ! 

BAY  BOYS 

! 

!  !  ! 

7C.31 

22.  C! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

1 

1240855 

1  4313*36! 

64.81 

19.0! 

6.5! 

850! 

- 

I 

31.0! NONE 

!V  A 

NORFOLK  ! 

1941  ! 

BAY  GIRLS 

1 

1  1  ! 

64.8! 

19. C! 

8.0! 

! 

• 

! 

! 

I 

! 

! 

1269C2& 

1  6913A36! 

73.5! 

21.7! 

6.5! 

650! 

- 

! 

35.01N0NE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1955  l 

BAY  RING 

! 

1556927 

1  1  ! 

79.0! 

22.5! 

8.0! 

1 

- 

! 

! 

! 

1 

) 

1  12613*36! 

103.0! 

25.2! 

12.0! 

1560! 

- 

! 

35.0! NONE 

!  V  A 

NORFOLK  ! 

1942  ! 

BAY  PRINCE 

1 

!  !  1 

103.01 

25.2! 

12.0! 

j 

— 

! 

! 

! 

! 

! 

1647773 

1  80 J  3*36) 

72.01 

26.0! 

1C. 7! 

2000! 

- 

! 

40 .0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1982  ! 

BAY  QUEEN 

1 

1251602 

!  !  1 

8C.0! 

26. C! 

9.0! 

1 

- 

! 

| 

! 

• 

! 

1  4613*36! 

68.31 

20.1! 

10.0! 

800! 

- 

! 

30.0! NONE 

IVA 

NONFOLK  1 

1941  ! 

DELILAH 

1 

!  1  ! 

73.0! 

21.01 

8.6! 

! 

• 

! 

I 

l 

‘ 

! 

1244342 

!  9913A34! 

81.11 

24. Cl 

9.6! 

1000! 

- 

! 

40.0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK  1 

1943  ! 

1 

1 

1  1  1 

l  1  1 

85.0! 

i 

24. C! 

! 

9.8! 

! 

1 

! 

“ 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

; 

i 

(15)  BAY  TRANSPORTATION  CORP 

1 

!  !  1 

1  1  1 

1 

« 

1 

! 

i 

1 

! 

! 

I 

0/8/ A  ST.  PHILIP  T OWING  I 

1  !  1 

1 

! 

A  P  ST  PHILIP 

1239778 

1  9013A36! 

88.9! 

24.2! 

13.4! 

3300! 

- 

! 

30.0 ! NONE 

!FL 

TANPA  ! 

1940  ! 

ANNIE  ST.  PHILIP 

1 

1  1  1 

95.0! 

26.01 

13.41 

! 

• 

! 

! 

! 

i 

» 

1621518 

!  67)3*361 

57.4! 

22. C! 

8.3! 

800! 

- 

! 

36 .0 ! NONE 

!  FL 

TARPA  ! 

1965  ! 

AKUII  ST.  PHILIP 

I 

1  1  1 

65.0! 

22. C! 

7.2J 

! 

- 

i 

! 

! 

! 

! 

1621518 

1  6313A361 

89.0! 

28. C! 

10.0! 

3000! 

- 

! 

37 .0 ! NONE 

!FL 

TARPA  ! 

198C  ( 

ANTHONY  ST  PHILIP 

1 

1  1  1 

95.0! 

28.  C! 

10.0! 

1 

- 

! 

! 

! 

! 

! 

1297521 

I  6613A36I 

91.8! 

26. C! 

16.3! 

1600! 

- 

j 

51.0 !  NONE 

!FL 

TARPA  ! 

1965  ! 

AVON 

i 

1115833 

!  1  1 

104.3! 

27.2! 

14.0! 

! 

- 

! 

{ 

! 

! 

! 

1  3913*36* 

57.2! 

IS. 61 

9.1! 

1  225! 

- 

i 

25  *0  j  NONE 

!FL 

TARPA  ! 

1882  ! 

( 

1  !  ! 

68.0! 

17.  C! 

9.1! 

i 

— 

j 

l 

! 

! 

i 

3RA9CNTON 

1273567 

1  17113*361 

98.4! 

26.01 

13.3! 

3300  i 

- 

! 

37 . 0! NONE 

!FL 

TARPA  ! 

1957  *! 

EDNA  ST.  PHILIP 

! 

1287240 

f  1  ! 

105.0! 

26.2! 

13.3! 

! 

- 

! 

i 

! 

! 

i 

1  1  CO  1 3 A  36 1 

91.0! 

26.0! 

12.1! 

4200! 

- 

! 

33.01N0NE 

!  FL 

TARPA  ! 

1966  ! 

GLORIA  ST  PHILIP 

1 

!  !  ! 

95.1! 

27. C! 

12.1! 

! 

- 

! 

! 

! 

• 

! 

1632981 

1  9713AJ61 

94.11 

25. Cl 

8.7! 

3300! 

- 

! 

35.0! NONE 

!FL 

TANPA  ! 

1945  ! 

1 

!  !  ! 

103.0! 

26. C! 

8.7! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

* 

ME9CR  ISLAND 

1506909 

1  5313*36! 

59.4! 

19.5! 

8.9! 

10001 

- 

i 

25 .0! NONE 

!  FL 

TARPA  ! 

1967  j 

1  1  ! 

65.0! 

19.5! 

3.7! 

! 

«• 

| 

! 

! 

i 

! 

KINSPAH  EAGLE 

1  13413*36) 

92.7! 

38.2! 

16. Cl 

4200! 

- 

i 

45 .0! NONE 

I  FL 

TARPA  ! 

1988  ! 

1 

1  !  1 

93.0! 

39. C! 

12.6! 

! 

- 

! 

| 

1 

1 

i 

LAURA 

I21C748 

I  7513A361 

86.7! 

21.5! 

11.4! 

2250! 

- 

! 

21 .0! NONE 

!*L 

NOBILE  ! 

1912  S 

! 

1  !  I 

94.71 

—  ! 

11.4! 

i 

- 

» 

« 

! 

i 

! 

NONTCLAXR 

193378 

1  101 13*36! 

8C.0! 

21.6! 

11.4! 

1600! 

- 

i 

32.0! NONE 

!FL 

TAMPA  i 

1903  ! 

1 

!  1  1 

95.0* 

24.0! 

11.4! 

! 

- 

i 

! 

! 

! 

i 

ORANGE 

1155466 

i  10013*361 

6C.0! 

21.6! 

11.2! 

200C I 

- 

i 

35 .0 ! NONE 

!  FL 

TARPA  ! 

19C3  i 

1 

1274005 

!  1  1 

93.0! 

26. C! 

11.2! 

{ 

- 

i 

! 

! 

i 

! 

PALHETTO 

1  17113*36! 

98.4! 

26. C! 

13.3! 

3300! 

- 

i 

37.0! NONE 

(FL 

TARPA  » 

1957  ! 

! 

1  !  ! 

105.0! 

26.2! 

13.3! 

! 

- 

! 

2 

2 

* 

i 

TARPA 

1O89860 

1 

i  liY!3»56i 

!  !  1 

94.4  * 
10C.0! 

30.01 
30.  C! 

11.91 

11.9! 

6000 ! 
i 

1 

« 

2 

!*L 

l‘ 

TIUOI  1 

i 

192?  * 

t 

TANPA  BAY 

1297136 

1  6413*36! 

59.7! 

22.0! 

8.9! 

1000! 

- 

• 

JO.OSNOHF 

!FL 

TANPA  ! 

1964  ! 

1 

1  !  ! 

65.0! 

22.  C! 

8.7! 

! 

- 

i 

2 

! 

2 

! 

TROOPER 

1294C49 

1  55)3*361 

62.7! 

20. 0! 

8.7! 

650* 

- 

i 

36.0! NONE 

!  FL 

TANPA  *! 

1964  J 

1 

1  !  t 

62.7! 

20. C* 

8.7! 

! 

- 

i 

; 

! 

2 

! 

YVONNE  ST.  PHILIP 

1292208 

!  130)3*361 

93.  SI 

25. C! 

11.1! 

3300! 

- 

i 

35.0JNCNE 

!  FL 

TANPA  ! 

194C  ! 

f 

i  !  ! 

i  !  1 

101.0! 

1 

25.  C! 

i 

11.1! 

« 

1 

- 

i 

! 

I 

! 

! 

i 

1 

! 

(33)  BAY/  INC. 

1 

1 

1  !  ! 

!  !  ! 

j 

f 

{ 

i 

j 

! 

j 

i 

i 

i 

! 

1 

i 

! 

J 

LAURA  0 

153C608 

1  7613*361 

60-5! 

24.0! 

6.6! 

1000! 

- 

! 

42. 0 ! NONE 

!  T  X 

CORPUS  ! 

1971  ! 

! 

1275603 

60.5* 

24. C! 

6.*! 

I 

- 

i 

j 

! 

CHRIST  I  ! 

! 

VALTER  B 

1  7013*36! 

6C.2* 

20.2! 

8.1! 

6000! 

- 

i 

34 . 0 i NONE 

!TX 

CORPUS  • 

«  1962  ! 

AUT  2201 

! 

!  1  1 

6C.2! 

20.2! 

7.1! 

1 

- 

! 

2 

! 

CHRIST!  ! 

! 

1513217 

1  1411 {**43! 

264.0! 

50. C! 

12.0! 

•  j 

260C 

! 

14.0! NONE 

!TX 

CORPUS  ! 

1968  ! 

AHT  2222 

! 

1  !  1 

264.0! 

50.  C! 

1.0! 

! 

- 

» 

i 

! 

CHRIST!  ! 

! 

127CC63 

!  105614*43! 

200.0* 

50. C! 

12.0! 

-  ! 

240C 

i 

14 .0! NONE 

!  T  x 

CORPUS  • 

•  1955  ! 

i 

1 

!  1  1 

!  1  1 

!  !  ! 

20C.0! 

i 

i 

50. C ! 

i 

! 

1.0! 

; 

i 

« 

i 

! 

i 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

CHRXSTI  ! 

! 

! 

; 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


203 


VESSEL  NAME  ANN  NURSE* 


!  COAST 
I  GUARD 
1  RUBBER 


(33)  BAT#  INC. 
D1 ANONDHEAD  1 


(CONTINUED)! 

! 536792 


(33)  EAT-HOUSTON  TOWING  CO. 


BARBARA  GEORGE 

1273945 

! 

13413*36! 

100*1 ! 

27.11 

14.0! 

1/00! 

- 

! 

43.0! NONE 

(TX 

GALVESTON  ! 

1957 

! 

! 

!  ! 

105.0! 

27.1! 

10.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

BARBARA  H.  NCUHAUS 

1617115 

! 

11753*36! 

100.1! 

16.4! 

10.1! 

3070! 

- 

i 

44.6! NONE 

!TX 

GALVESTON  | 

1980 

! 

! 

!  ! 

105.0! 

16.4! 

10.1! 

« 

- 

i 

! 

! 

! 

C.  R.  HAIEN 

1579636 

1 

13413*36! 

87.5! 

32.1! 

12.6! 

3900 ! 

- 

! 

43 .0  5  NONE 

!TX 

GALVESTON  | 

1977 

! 

! 

!  1 

96.01 

32.1! 

12.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

CAPTAIN  W.  1,  KADEN 

1620777 

! 

12753*36! 

106.0! 

34.0! 

17.0! 

4200! 

- 

! 

41 .0 ! NONE 

1TX 

GALVESTON  * 

1980 

! 

! 

!  ! 

106.0! 

34.0! 

17.0! 

! 

- 

( 

! 

! 

i 

FRANCES  E.  HADEN 

1509067 

! 

9(53*361 

82.3! 

26.8! 

10.5! 

1700! 

- 

! 

33.41  NONE 

(TX 

GALVESTON  ! 

196/ 

1 

! 

!  5 

90.0! 

26.8! 

10.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

J.  HARRIS  HASTERSON 

1275236 

! 

13313*36! 

96.0! 

25.2! 

10.8! 

1700! 

- 

I 

42.6 ! NONE 

!  rx 

GALVESTON  1 

*  1976 

1 

! 

!  ! 

103.0! 

25.2! 

10.8! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

LAURA  HAOEN 

1606343 

! 

11713*36! 

88.7! 

32.0! 

16.4! 

3070! 

- 

! 

44.6  5  NONE 

!  TX 

GALVESTON  ! 

1979 

5 

1 

!  ! 

95.0! 

32.0! 

16.4! 

! 

- 

! 

! 

! 

I 

RARK  K 

1620584 

! 

11713*36! 

88.7! 

32.  C! 

16.4! 

2600! 

- 

! 

44.6 ! NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1980 

! 

! 

!  ! 

95.0! 

32.01 

16.4! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

PHILIP  K 

1378557 

! 

134I3A36! 

87.5! 

32.1! 

12.6! 

3900! 

- 

! 

43.0! NONE 

!  TX 

GALVESTON  ! 

1976 

! 

! 

!  ! 

96.0! 

32.1! 

12.6! 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

W.  0.  HADEN  II 

1623709 

1 

17113*36! 

88.7! 

32.  C! 

16.4! 

30701 

- 

I 

44 .6  1  NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1980 

! 

! 

!  ! 

95.0! 

32.0! 

16.4! 

! 

- 

! 

! 

! 

J 

W.  DOUGLAS  HASTERSON 

J  511829 

I 

9413*36! 

82.3! 

26.81 

10.5! 

1950! 

- 

! 

33.4! NONE 

!  T  X 

GALVESTON  ! 

1967 

(33)  BAYOU  CITY  8ARCE  LINES#  fXNC. 


NARY  LOUISE 


(32)  EATOU  FLEET 
BAYOU  SLACK 


BAYOU  PIQUANT 


(32)  BAYOU  NARINE  CORP. 
E  TALEOT  2 


(Cl)  BEAL  l  BUNKER#  INC. 
DOUBLE  B 


(44)  EEANER*S  LANDING 
CAYUSE 


NYRNA  8EA  III 


NYRNA  SEA  VI 


(CD  PEAR  NARINE  SERVICE 
GAY  NADINE* 


(IB)  BEATTY#  IHC. 
SEN  FRANKLIN 


CLARE  £  BEATTY 


(2D  BEAVER  CONCRETE  C  GRAVEL!  CC. 


(23)  BEAVER  ISLAND  SOAT  CO.  ! 
BEAVER  ISLANDER  J2 


SOUTH  SHORE 


!VTCC!  DIPENSIONS 
NET  ! CODE! LENGTH! 8 ROTH 
REGIS-!****!  REG.  !  REG. 
TER  l  SEE!//////!///// 
TON-  IPAGE!  OVER"! OVER” 
NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


169814A40!  320.0! 
!  !  320.0! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 


11421SA70!  263.0! 

!  I  263.0! 

1207! 5A70I  265.01 
!  !  263.0! 

!  I  ! 

I  !  ! 

(  !  ! 

8113*36!  62.01 

!  I  62.0! 

90I3A36!  64.0! 

!  !  64.0! 

!  !  1 

!  !  ! 

!  !  ! 


!  I 

!  ! 

(  ! 

36 ! 3  *36 1 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

11913*36! 
!  ! 

13713*36! 
!  ! 

!  ! 

i  | 

i  i 

2153*35! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


! CAPACITY 
I 

!  CARGO 
!//////// 
HORSE!  PASS- 
POWER!  CNCERS 


1644147 

241 14*46} 

130.0! 

34.  C! 

7.0! 

*  I 

560! 

7.01DIESEL  PUMP 

1  LA 

HOUR*  ! 

1982 

!  ! 

!  ! 

1JC.0I 

l 

34.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1666527 

!  ! 
1111811! 

! 

36.5! 

! 

12.  C! 

! 

4.55 

! 

150! 

! 

-  ! 

! 

9.0! NONE 

! 

!R£ 

CRANBERRY  ! 

1963 

!  1 

38.0! 

13.  C! 

4.0! 

! 

49! 

! 

! 

ISLES  ! 

5627441 

611011! 

35.0! 

9.6! 

4.0! 

80! 

-  ! 

8.0! NONE 

IRE 

CRANBERRY  ! 

1946 

!  ! 

36.0! 

10.0! 

3.7! 

! 

25! 

! 

! 

ISLES  I 

1539513 

2311611! 

35.9! 

17.7! 

5.2! 

150! 

-  ! 

12.01N0NE 

!  PE 

CRANBERRY  ! 

1966 

!  ! 

!  ! 

44.0! 

! 

'  M 
! 

4.9! 

! 

! 

i 

68! 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLES  ! 

! 

!  ! 

5 !  1 C 1 1 1 

! 

26.0! 

s.rj 

1 

1.0! 

I 

300! 

! 

2! 

! 

8.0! NONE 

i 

I WA 

! 

ASOTIN  ! 

1963 

!  ! 

26.0! 

8.  Cl 

-5! 

! 

15! 

! 

1 

! 

S600I1C11 ! 

27.0! 

7.C! 

2.0! 

640! 

-  J 

7 .0 ! NONE 

f  10 

LEWISTON  ! 

1975 

!  ! 

27.0! 

8.C! 

1.0! 

! 

18! 

! 

l 

! 

J93C812 

911C11 ! 

30. 0! 

9. Cl 

2.0! 

840! 

-  ! 

10.5 (NONE 

no 

LEWISTON  ! 

1988 

!  ! 

30. 0! 

11. Cl 

1.0! 

! 

30! 

! 

i 

! 

193C377 

9I1C11! 

3C.0! 

8.0! 

2.0! 

640! 

-  ! 

9.5! NONE 

no 

LEWISTON  ! 

1981 

i 

!  ( 

3  C  .  0 ! 

10. C! 

1.0! 

! 

29! 

! 

! 

! 

1930378 

9I1C11! 

4C.0! 

10. C! 

2.0! 

1000! 

-  ! 

10.5  JNONE 

f  10 

LEWISTON  ! 

1986 

j 

1  ! 

4C.0! 

12. C! 

1.0! 

! 

48! 

! 

i 

! 

i 930379 

1 2I1C11 K 

42.0! 

10. C! 

2.0! 

1000! 

-  ! 

11.0! NONE 

no 

LEWISTON  { 

1988 

!  ! 

42.0! 

12.  C! 

1.05 

5 

48! 

i 

! 

i 

1914842 

1CI1C11! 

41.5! 

11. C! 

2.0! 

600! 

-  ! 

1 5 .ol NONE 

!VA 

ASOTIN  1 

1982 

!  ! 

41.5! 

11. C! 

1.0! 

I 

45! 

! 

! 

! 

NIGH-  !  !  V  I  S  S  E  L 

EST  I  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
FIXED  t  EQUIPMENT  ITCI  BASE 
POINT  !  LINE-1  !A01  LINE-1 

(LIGHT) I ///////////////?! ID! ////////// 
(FEET)!  LIPE-2  ICE!  LINE-2 


14.4! DIESEL  PURP 
! 


1TX  CORPUS 
!  CHRISTI 
! 

! 


17.0IDEEP  WELL  PURP#  !TX  HOUSTON 

! COILS  ! 

16.05  DEEP  WELL  PURP#  !TX  HOUSTON 

! COILS  ! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

26.01  NONE  !LA  NEW 

J  (  ORLEANS 

26.0! NONE  lLA  NEW 

!  !  ORLEANS 

!  ! 

!  I 

!  ! 


18.0! NONE 
! 

! 

! 


36.0! NONE 
! 

! 

! 

i 

19.0  5  HONE 


!HA  FAIRHAVEN 

! 

! 

! 

! 

IKY  WARSAW 
! 

! KY  WARSAW 
! 

! 

! 

! 

!PA  ROCHESTER 


! 285C10 

! 

6451*12! 

87.2! 

27.5! 

6.0!  1350! 

40! 

25.012  LOADERS 

!HI  CHARLEVOIX! 

1962 

t 

j 

!  1 

95.0! 

27.5! 

7.0!  ! 

200! 

! 

i  2 

i 247657 

•« 

74  51*12  5 

6C.0! 

24.0! 

8.5!  500! 

40! 

20.0! NONE 

ini  CHARLEVOIX! 

1945 

! 

! 

i 

! 

5  ! 

!  ! 

6C.0! 

I 

24.  C! 

« 

6.5!  t 

!  ! 

120! 

! 

2 

i 

i  i 

i  i 

! 

INK. 

! 

! 

!  5 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

{ 

i 

i  i 

1656163 

! 

98255*71! 

195.0! 

52.6! 

9.9!  -  ! 

2437! 

IS. 05PUHP 

! FL  MIAMI  ! 

1964 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

52.6! 

1.0!  ! 

-  ! 

! 

!  ! 

1504473 

i 

07715*71 ! 

198.0! 

46.  C! 

12.0!  -  f 

2140! 

16.0! PUMP 

!/L  MAPI  ! 

1966 

! 

i 

!  1 

198.0! 

46. C! 

1.05  ! 

-  ! 

! 

!  ! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


TABLE  2  *  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


204 


ENfiftt 

OISTI  OPERRTOR 

MET 

! VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
)CCDE! LENGTH  1 8ADTM1  J 

RAPACITY! 

!  1 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CAAGO  HANDLING 

I  V  E  S  S  £  L  !  I 

IS  10PEAATING  1  ! 

AEGIS- 

REC.  1  REG.ILORD-I 

1  CAAGO  I 

MIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE  !  TEA*  ! 

VESSEL  NAME  Aht)  NUMBER 

1  COAST 

tea 

!  SEE !//////! /////!  ED  i 

\unun \ 

POINT  ! 

im-i 

1 AOI  LIKE-1  1  BUILT  1 

!  GUARD 

TOM- 

IPASEI  OVES-IOVER-I/////I 

HORSES  PASS-  1 

(LIGHT) I //////////////// ITD! //////////I  OA  ! 

)  NUMBER 

mage 

1  IV  1  ALL  1  ALL  ILISNTI 

POWER!  ENGERS  ! 

(PECO! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  l*AC9UILT J 

!  !  I  !  1  !  II  I 

I  I  I  I  !  I  II  I 


(15)  BELCHER  TOWING 
8CLCHEA  MIAMI 

CO. 

1 

1641333 

!  I 

12213A36! 

! 

79.5! 

! 

33.  C! 

! 

14.9! 

! 

3000! 

I 

I 

45.0! NONE 

! 

|PL 

! 

MAM! 

1 

1901  J 
{ 

! 

!  ! 

79.5! 

33. C! 

12.0! 

1 

-  i 

J 

BELCNEA  PENSACOLA 

S615594 

65 !  3*36 J 

64.7! 

24. C! 

9.1! 

12001 

-  | 

34.1! NONE 

!  PL 

MIAMI 

1979  1 

J 

1  S 

64.7! 

24. C! 

5.0! 

l 

-  i 

! 

! 

BCLCHEA  POAT  EVERGLADE 

1636207 

191I3A36! 

152.3! 

53.C! 

20.0! 

15200! 

15.0! NONE 

If  L 
I 

MIAMI 

1901  { 

! 

1  ! 

167.0! 

53.  Cl 

22.3! 

1 

! 

E.  N.  BELCHER  JA 

1553517 

101I3A36! 

7C.0! 

28.  C! 

6.6! 

1200! 

42 ,01  NOME 

1 FL 

3CCA 

1973  i 

i 

1 

!  1 

7C.0! 

28. Cl 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

GRANDE 

EDWIN  N.  BCLCHEA 

1284957 

130I3A361 

04.5! 

26.0! 

10.6! 

1800! 

40 .0! NONE 

!  PL 
J 

MIAMI 

1961  ! 
1 

! 

1  i 

04.5! 

28.0! 

10.6! 

! 

-  i 

! 

I.  E.  SCHILLING 

1505676 

9013A361 

66.7! 

24.  C! 

8.0! 

1200! 

34.C! NONE 

!FL 

! 

MIAMI 

1966  ! 
! 

I 

I  I 

66.71 

24. C! 

6.0! 

1 

l 

4.  A.  BCLCHEA  SA. 

1569266 

130I3A36! 

1 1 C.O! 

34. C! 

13.5! 

4200! 

70. 0 l NONE 

!  PL 
! 

PCRT 

1977  ! 
! 

! 

1  ! 

11C.0! 

34. C! 

11.0! 

1 

! 

manatee 

MARY  BCLCHEA 

1568354 

103I3A36I 

88.3! 

27.5! 

13.6! 

30001 

-  I 

45.0! NONE 

(PL 

MIAMI 

1975  I 
J 

! 

t  ! 

88.31 

27.5! 

12.0! 

l 

-  j 

| 

MAS.  MAC 

I53C795 

54I3A35I 

54.5! 

20. C! 

5.0! 

800! 

32 .0! NONE 
! 

!FL 

! 

PORT 

1974  ! 
1 

l 

!  1 

54.5! 

20.01 

5.0! 

! 

MANATEE 

VICT0A1A  BCLCHEA 

1522678 

11413F351 

76.0! 

27.61 

10.0! 

1350! 

-  | 

31.61TV0  40  TON  DECK 

1  FL 

CAPE 

1969  1 
1 

1 

1  1 

76.8! 

27.6! 

5.8! 

1 

(WINCHES  PUD. 

! 

CANAVERAL 

W.  C.  SMITH 

1292153 

121 I3A36I 

84.5! 

20.  C! 

10.8! 

1800! 

40.0 !  HONE 

!  f  L 

MIAMI 

1963  1 

l 

1  ! 

84.5! 

28.0! 

10.8! 

1 

-  j 

! 

I 

BELCHEA  101 

1604601 

17634! S  A  70 1 

587.0! 

92.0! 

35.0! 

41268! 

90. OIDUSEL/ ELECTRIC 

!FL 

l 

MIAMI 

1979  ! 
1 

1 

>  ! 

587.4! 

92.5! 

14.0! 

! 

-  | 

1  PUMPS 

NC  1 

I  ------ 

5001 5A71 1 

175.0! 

40. C! 

8.6! 

1400! 

16.611000  BPH  OUSEL 

!PL 

! 

PORT 

1958  ! 
! 

1 

i  1 

175.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  j 

!  PUMP 

MANATEE 

NO  A 

1283805 

S0Q15A71! 

175.0! 

40. C! 

8.6! 

UOO! 

16.611500  BPH  DIESEL 

1  PL 

PORT 

1950  I 

NO  16 

1 

!  1 

175.0! 

40.  C! 

2.0! 

1 

-  | 

(PUMP 

! 

MANATEE 

1 

1  - 

51 4 ! SA  71 ! 

192.0! 

35.  C! 

8.5! 

-  | 

1200! 

7.0HC00  EPH  DIESEL 

IFL 

MIAMI 

1953  ! 

1 

i  1 

192.0! 

35. C! 

2.0! 

I 

-  j 

!  PUMP 

! 

NO  IB 

1521173 

73615A70! 

21C.0! 

40.  C! 

10.5! 

-  | 

2000! 

26.011500  EPH  DIESEL 

1  PL 

PORT 

1969  ! 
! 

NC  2C 

1 

!  t 

2 1 C  •  0 ! 

40.  C! 

1.0! 

» 

-  | 

!  PUMP 

l 

MANATEE 

1521174 

736! 5 A70! 

21C.0! 

40.  Cl 

10.5! 

-  ! 

2000! 

26.0M500  EPH  DIESEL 

IPL 

MIAMI 

1969  ! 

1 

!  ( 

21C.0I 

40. C! 

1.0! 

1 

-  | 

! DEEP  NELL  PUMP 

! 

! 

NO  21 

1521175 

736I5A70! 

21C.01 

40. C! 

1C. 5! 

-  ! 

2000! 

26.012500  EPH  DIESEL 

!  PL 

MIAMI 

1969  ! 

1 

!  ! 

21 C.O! 

40.  Cl 

1.0! 

I 

-  | 

1  PUMP 

! 

NO  23 

1535146 

6231I5A71! 

362.3! 

74.0! 

25.3! 

15000! 

32.012  3300  BPH 

!  PL 

PORT 

1971  l 

NO  24 

I 

1  ! 

362.3! 

74. C! 

5.0! 

1 

IDIESEL  PUMPS 

! 

MANATEE 

! 

! 176592 

620! 5A71 1 

195.0! 

35.01 

11.0! 

1550! 

26.011500  BPH  DIESEL 

IPL 

CAPE 

1945  ! 

NO  25 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

l 

!  PUMP 

1 

CANAVERAL 

! 

1553466 

731 15*71 ! 

21G.0! 

40.0! 

10.0! 

-  ( 

2000! 

16.OIN0NE 

!  PL 

MIAMI 

1973  1 
! 

K0  26 

! 

!  ! 

210.0! 

40. C! 

1.0! 

1 

1 

! 

1553467 

731I5A71! 

21 C.O! 

40. Cl 

9.0! 

-  | 

2000! 

16.0! NONE 

!PL 

MIAMI 

1973  ! 
! 

1 

!  ! 

21C.0! 

40.  C! 

1.0! 

! 

! 

1 

NO  32 

1274649 

1049! 5A701 

24C.0I 

50.01 

9.0! 

-  ! 

2500! 

12.0! DIESEL  PUMP# 

IGA 

SAVANNAH 

1957  l 

NO  34 

! 

(  ! 

24C.2! 

50.1! 

2.0! 

! 

! WINCHES#  COILED 

I 

! 

1298440 

59315A71! 

18C.0! 

40.01 

9.6! 

1449! 

25.0! DEEPWELL  PUMP 

IPL 

MIAMI 

1963  ! 
! 

1 

!  ! 

18C.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

NO  35 

1512365 

1 670! 5A701 

298.0! 

52.6! 

9.0! 

-  i 

3900! 

16.0! DIESEL  PUMP# 

!PL 

MIAMI 

1968  ! 
! 

NO  34 

1 

i  i 

298.0! 

52.6! 

1.5! 

! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

| 

1512902 

12C3I5A70! 

290.0! 

52.6! 

10.6! 

-  J 

3500! 

16.0! DIESEL  PUMP# 

IFL 

CAPE 

I960  ! 
! 

! 

!  ! 

290.01 

52.6! 

1.5! 

! 

ISTEAM  COILS 

! 

CANAVERAL 

NO  37 

1599104 

185215A70! 

36C.0! 

54.  C! 

11.0! 

-  ! 

4450! 

26.412600  BPH  DIESEL 

!  V I 

ST.  CROIX 

U78  ! 

! 

1 

i  i 

360.0! 

54.01 

6.0! 

1 

1  PUMP 

! 

NO.  1C 

1505353 

805! 5A70I 

225.0! 

45. C! 

9.51 

2500! 

20.0! NONE 

IPL 

MIAMI 

1966  ! 

! 

NO.  11 

I 

t  ! 

225.0! 

45. C! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

1505354 

8001 5A7Q ! 

225.01 

45.  Cl 

9.5! 

2500! 

20.011000  b.p.h 

IPL 

MIAMI 

1966  ! 

1 

!  ! 

225.0! 

45.  C! 

1.0! 

! 

IDIESEL  PUMP 

I 

i 

NO.  10 

1279361 

75915*70! 

210.0! 

39. C! 

10.4! 

-  I 

1982! 

20.011500  BPH  DIESEL 

IPL 

MIAMI 

1959  ! 

! 

! 

J 

!  ! 

1  ! 

210*0! 

! 

39.0! 

! 

1.0! 

! 

1 

! 

! 

(DEEP  WELL  PUMP 

I 

! 

1 

CJJ)  BELCHEK  TCV1NS 

COMPANY 

i 

!  1 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

s 

i 

MAMIE  BELCNEA 

1557601 

6013A36! 

51.6! 

20. C! 

7.6! 

800! 

-  ! 

45.0! NONE 

IT* 

CORPUS 

1974  ! 

NO.  22 

1 

!  ! 

51.6! 

20.0! 

7.0! 

! 

I 

1 

CHRIST  I 

! 

I  - 

1031 1 5*71 1 

250.0! 

45.  C! 

11.0! 

-  ! 

2930! 

29.011500  BPH  DIESEL 

IT* 

CORPUS 

197C  l 

NO.  31 

I 

!  ! 

25C.O! 

45. Cf 

1.0! 

1 

-  ! 

! DEEP  WELL  PUMP 

! 

CHRTSTI 

! 

1271543 

1 27915*70! 

264.0! 

50.21 

9.5! 

30291 

15.01  DIESEL  PUMP# 

I TX 

CORPUS 

1956  ! 

! 

! 

1 

1 

i  ! 

!  ! 

264.0! 

1 

! 

! 

50.2! 

! 

1 

I 

1.5! 

I 

! 

1 

! 

(WINCHES#  COILED 
! 

1 

CHRIST  I 

(39)  BELL  MARINE  CO. 

#  INC. 

I 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

| 

MARSHALL 

1204568 

1713835! 

54.7! 

14.0! 

5.3! 

4951 

20.0! NONE 

!  C  A 

REDWOOD 

19C9  t 

YAKIMA 

1 

1  ! 

54.7! 

14.01 

5.3! 

! 

! 

| 

CITY 

| 

1239201 

11213*35! 

90.5! 

25.5! 

6.2) 

2500! 

60. 0 1  HOKE 

I C* 

RFDVCOD 

1939  ! 

BELL  157 

I 

1  ! 

90.5! 

25.5! 

6.2! 

1 

I 

! 

CITY 

1 

1 200702 

94514A40! 

205.7! 

34.  C! 

10.0! 

1300! 

16.0IDIA0LIKE  AND 

(CA 

REDWOOD 

1945  1 

MODOC 

! 

1174948 

!  ! 

205.7! 

34.0! 

4.5! 

! 

ICONVEYOR 

! 

CITY 

! 

57514*40! 

195.1! 

35.1! 

9.9! 

UOO! 

16.0IA0NE 

ICA 

REDWOOD 

me  i 

1 

I 

!  ! 

I  ! 

195.1! 

1 

35.1! 

I 

1.51 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

CITY 

i 

(12)  BELLE  CAROL  OF 

I 

THE  CUMBEt ALAND 

I  ! 

)  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

J 

! 

! 

EXCURSION  CO. 

1 

I  I 

I 

! 

CAPTAIN  ANN 

1527679 

3411  All ! 

60.0! 

21.0! 

3.5! 

200! 

32 .0 1  NONE 

!TN 

NASHVILLE 

197C  ! 

mlSIC  CITT  OUEEN 

1 

1649238 

1  ! 
5911  All  I 

91.0! 

85.01 

28.01 

27.3! 

3.01 

5.6! 

I 

4701 

2431 

! 

45.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1984  ! 

•  AANDX-AUMEY 

! 

1256512 

!  ! 
1513*36! 

125.01 

39.61 

32.6! 

13.01 

5.0! 

4.6! 

1 

420! 

380! 

1 

22.0!,’*0N£ 

! 

itn 

NASHVILLE 

! 

1940  ! 

1 

|  - 

!  ! 
81 14*11 1 

39.61 

77.41 

13.0! 

36.7J 

4.0! 

2.6! 

! 

1 

25.9! NONE 

1 

itn 

NASHVILLE 

! 

1980  ! 

I 

! 

1 

I  1 

I  I 

07.4! 

1 

36.9! 

1 

2.0! 

1 

1 

I 

244! 

1 

! 

! 

1 

1 

(IB)  BELLE  OF  LOUIBVIllE— OPE! BATIKB 

1  ! 

I  | 

I 

1 

170.11 

1 

! 

i 

! 

1 

1 

1 

! 

BELLE  Of  LOUISVILLE 

1212113 

35011  All j 

41. Cl 

5 . 2 1 

400! 

58 .0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE 

•  1968  ! 

1 

!  ! 

!  ! 

191.5! 

1 

46. Cl 

I 

4.0! 

! 

I 

! 

1048! 

1 

! 

1 

1 

! 

(21)  BELMONT  MARINE 
MACK  GAMBLE 

SERVICE 

1 

1 

1511828 

!  1 

!  i 

5013*35! 

! 

I 

54. 5! 

1 

1 

20.0! 

! 

1 

4.2! 

! 

1 

730! 

! 

! 

I 

! 

24.O1N0NE 

1 

I 

I0« 

6ELLAXRC 

1 

1967  ! 

RUSS  MOBLEY 

1567965 

1 

1271365 

!  ! 
8013*36! 

54.51 

51.1! 

20.01 

22.4! 

6.2! 

6.0! 

I 

860! 

! 

22 .0! NONE 

! 

10H 

BELLA  IRE 

1975  I 

STORMY  XI 

1  1 
1613*35 I 

60.0! 

46.0! 

24.0! 

13.51 

4.5! 

5.8! 

1 

600! 

1 

21.0IN0HE 

! 

l  oh 

8ELLAIRE 

1956  ! 

!  ! 

*6-01 

13.5! 

5.8! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 
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ENCP! 

l 

! VTCC I  DIMENSIONS  IDRAFTI 

l capacity! 

HIGH-  ( 

(VESSEL! 

““ 

DISTt 

JPERATOR 

!  NET 

(CODE (LENGTH! 6R0TN]  1 

1  ( 

CST  1 

CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  i 

. . 

!R£GIS-l***M  REG.  !  RCO.IlOAO-J 

!  CARGO  1 

FIXED  ! 

ECUIPXENT 

(TCI  BASE  1 

TEAR 

1  COAST 

!  TER 

t  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1 //////// I 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE -1  ! 

BUILT 

VESSEL  NIKE 

AhD  N*'»BEft 

!  GUARD 

1  TON- 

(PAGE!  OVER-! OVER- ! /////! 

HORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT) !////////////////( TO! //////////! 

OR 

_ 

!  NUMBER 

!  HUE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

POWER!  ENGFRS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

J  EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT ! 

(36)  SENDIKSEN/  E. 

H.  CO. 

!  i  1 

1  1  1 

1  (  1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

; 

i 

! 

l 

! 

1 

DOROTHEA 

J24G559 

1  167(1803! 

37.0! 

2o.6! 

8.5! 

330! 

130! 

40.0! NONE 

t  w 

SEATTLE  ! 

1945 

(  1  1 

87.0! 

26.6! 

6.0! 

I 

2 

ERLXNG  JR 

1239749 

1  89(1403! 

72.8! 

24.11 

3.5! 

230! 

130! 

40.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

194C 

!  1  1 

72.8! 

24.1! 

6.51 

! 

-  I 

! 

! 

UNIMAK 

! 261B03 

1  15311803 1 

36.01 

26.6! 

0.7! 

330! 

100! 

40.0! NONE 

!VA 

SEATTLE  ! 

1945 

!  !  1 

1  1  1 

36.01 

I 

26.6! 

i 

6.2! 

i 

1 

! 

! 

j 

i 

! 

I 

(21)  6ENWOOO  LIMESTONE  CO. 

1  !  ! 

1  !  1 

! 

1 

i 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

i 

BPS  22 

!  32814A401 

175.01 

26.  Cl 

9.0! 

900! 

10. SIMONE 

i 

1954 

1  1  1 

1  1  1 

175.0! 

1 

26. C! 

! 

1.5! 

j 

i 

i 

i 

j 

! 

i 

« 

( C 7 >  BERG  BOAT  COMPANY 

1  1  1 

i  t  1 

1 

2 

! 

! 

i 

t 

i 

i 

■ 

i 

» 

i 

! 

! 

d  22 

1531932 

1  124414443! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

2052! 

21 .0!N0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1971 

i 

1  1  ( 

1  1  ! 

195.0! 

i 

35. 0! 

1.9! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

t 

(36)  PEPC/  CHRIS/ 

INC. 

1  !  1 

1  !  ! 

i 

i 

i 

! 

{ 

i 

! 

; 

i 

i 

j 

i 

i 

SUNRISE 

1647860 

1  3013A36! 

51.9! 

14. C! 

7.0! 

300! 

-  i 

13.0! NONE 

!  AK 

SEWARD  ! 

1955 

!  1  1 

51.9| 

14.  C! 

7.0! 

! 

-  ! 

» 

! 

SUNSET 

1224174 

1  713636! 

43.0! 

12.2! 

6.5! 

275! 

-  j 

9.01  NONE 

!  AK 

SEWARD  1 

1924 

i  1  1 

!  1  1 

43.0! 

i 

12.2! 

1 

6.51 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

(32)  BERGERON/  EARL 

!  1  ! 

1  1  1 

1 

! 

{ 

| 

j 

t 

i 

! 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

2 

LITTLE  TIN 

! 252397 

(  29J3A36! 

47.0! 

17.  C! 

7.0! 

400! 

22. oi 

ILA 

HOUMA  ! 

I960 

!  !  ! 

i  1  t 

—  1 

1 

—  1 
! 

6.0! 

1 

i 

2 

i 

j 

! 

1 

(36)  BERING  NARINE 

COPP. 

!  I  ! 

!  !  ! 

1 

j 

i 

1 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

ARCTIC  SCOUT 

(645701 

1  9713A36I 

69.0! 

26. C! 

9.1! 

1040i 

-  | 

18.01  NONE 

1  AK 

JUNEAU  ! 

1981 

1  !  1 

69.0! 

26. C! 

9.1! 

! 

-  j 

i 

! 

i 

KUSKC  SCOUT 

(671796 

1  1013A36! 

42.0! 

23. C! 

4.0! 

900! 

1 8 .0 ! NONE 

!  AK 

JUNEAU  ! 

1980 

!  1  1 

45.01 

26. C! 

4.C! 

! 

! 

! 

BELUGA 

1 586C36 

>  1774(4446! 

23C.C1 

60.C! 

15.0! 

4000! 

32.0! NONE 

i  AK 

JUNEAU  ! 

1977 

!  !  1 

I  I  1 

23C.0I 

1 

60. C! 

! 

2.5! 

1 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

(C3)  BERMAN  ENTERPRISES/  INC. 

i  J  ! 

(  1  t 

1 

( 

! 

j 

1 

! 

i 

• 

! 

• 

1 

! 

JANE  FRANK 

(236981 

!  156I2A201 

96.01 

26. C! 

9.01 

240! 

344! 

25.0! PUMPS 

1  NY 

NEW  YORK  ! 

1940 

J  1  1 

96.0! 

26.01 

6.0! 

I 

! 

! 

SR  AGON  LADY 

I65C298 

1  61 137  361 

—  1 

—  1 

11.0! 

22001 

J3.0!PUnPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

1982 

!  !  ( 

35.01 

28. Cl 

—  1 

l 

! 

1 

EMILY  S 

*654353 

1  56I3F36I 

81.01 

23. Cl 

11.51 

2200! 

jj.oimone 

!NY 

NEW  YORK  | 

1984 

1  I  1 

31.0! 

26. Cl 

7.0! 

J 

-  ! 

1 

1 

EVELYN 

1244295 

1  99(3436! 

81.1! 

24. Cl 

9.8! 

700! 

-  | 

3S.0IN0NE 

(NY 

NEW  YORK  J 

194J 

1  !  1 

89.0! 

24.0! 

9.31 

! 

-  ! 

! 

KATE 

1664625 

(  135I3AJ6! 

95.0! 

29. Cl 

12.9! 

3000! 

-  ! 

45.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1983 

I  !  1 

95.0! 

29. C! 

9.0! 

! 

l 

! 

PAMELA  IX 

! 244C32 

1  96I3A36! 

SC-01 

24.01 

9.41 

700! 

1  6 .0 1  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1943 

■  i  i 

8C.01 

24.  Cl 

9.4! 

1 

l 

1 

ANNE  LOUISE  IX 

1272218 

1  126215A71I 

23?.ol 

43.41 

15.01 

3016! 

15. 51  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  i 

1956 

i  i  i 

237.6! 

43.*t 

2.6! 

! 

! 

I 

ANNIE  BERMAN 

1 2336SO 

1  30515AM! 

1 6C.21 

25.01 

9.0! 

625! 

35.0! PUMPS/ 

BOILER 

INY 

NEW  YORK  ! 

1913 

1  (  ( 

16C.Z! 

35.  Cl 

2.0i 

! 

! 

I 

BUNKER  NEW  YORK 

1274656 

I  1261(54711 

230.0! 

43.0! 

14.5! 

3250! 

15.012  DIESEL  MUMPS/ 

INY 

NEW  YORK  I 

1957 

1  I  t 

23C.OI 

43. Cl 

2.01 

! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

1 

JONATHAN  8 

117*721 

I  1190! 5A71 ! 

215.11 

42.1) 

12.3! 

1134! 

1U0JPUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

1937 

1  1  1 

215.1! 

42.1! 

3.5! 

! 

1 

I 

LAURIE  B 

(252128 

1  1166(5471! 

219.6! 

42. B! 

14.91 

-  | 

3316! 

1 1 .5 1  PUMPS# 

COILED 

INY 

NEW  YORK  ! 

1947 

!  I  I 

219.6! 

42.8! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

LINDSEY  FRANK  II 

1252977 

I  1495I5A71! 

294.0! 

42.C! 

11.5! 

3763! 

15.C12  PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

*  1965 

1  i  1 

294.0! 

42.11 

3.0! 

I 

1 

! 

MORRIS  J  BERMAN 

156965? 

!  5377(5471! 

302.8! 

90.01 

21.4! 

12909! 

—  ICEEP  WELL  PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

1976 

1  (  1 

302.8! 

90.01 

6.0! 

l 

! 

1 

NATHAN  BERMAN 

1 256681 

!  1052! 5A  71 1 

145.7! 

38. Cl 

16.01 

2210! 

27.010IESEL 

PUMP 

INY 

NEW  YOPK  ! 

1948 

1  1  I 

146.01 

33.  Cl 

4.01 

! 

-  2 

! 

| 

MEN  YORK 

1127165 

1  637I5A/1I 

169.5! 

29.11 

18.0! 

659971 

30.01  PUMPS/ 

STEAM 

INY 

NEW  YORK  ! 

1896 

!  1  I 

169.5! 

29.1! 

4.0! 

1 

1 

! 

NEW  YORK  30 

1287303 

1  16641 5A  71 i 

2SC.8! 

41. 8! 

14.0! 

3863! 

46.012  DIESEL  PUMPS 

!NY 

HOPEULL  1 

1962 

2  !  1 

250.8! 

41.81 

2.8! 

1 

-  ( 

( 

! 

JUNCTION  | 

PETER  M.  FRANK 

1169601 

1  796(5471 | 

15C.1I 

40.2! 

12,51 

646! 

12.0IPUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

1926 

1  1  1 

15C.11 

40.21 

r.oi 

! 

1 

! 

PRINCESS  8 

1569651 

1  5310(5471 ! 

302.3! 

90. C! 

21.0! 

1009! 

30.0) DEEP  WELL  PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

1976 

(  1  t 

302.3! 

90.0! 

6.0! 

1 

-  | 

1 

l 

RICKARD  K 

12947B4 

!  1333  i5A70 ! 

264.0! 

50.C! 

12.0! 

1333! 

15.31  •IJNPS 

Ink 

NEW  YORK  1 

1964 

1  !  1 

264.0! 

50. C! 

6.0! 

1 

-  | 

1 

1 

SARAH  FRANK 

(171686 

1  U6015A71! 

312.7! 

39. C! 

11.8! 

3560! 

27.0! PUMPS/ 

COILED 

INY 

NEW  YORK  | 

*  I960 

!  !  ! 

!  !  1 

312.7! 

! 

39.  C! 

! 

3.0! 

! 

! 

1 

i 

i 

1 

I 

(37)  PCRNERT  BARGE 

LINES 

!  1  1 

!  !  ! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

i 

f 

! 

i 

2 

i 

! 

! 

i 

KATHRYN  8. 

1568536 

1  106I3A36I 

99.2! 

22.1! 

3.01 

1700!* 

-  ! 

52  «  0 1  NONE 

10R 

RAINIER  i 

1975 

1  1  ! 

108. 0! 

22.1! 

8.01 

! 

! 

| 

LORI  B 

J2M466 

(  4713*361 

57.3! 

31. C! 

12.0! 

2000! 

50.01  HOKE 

IOR 

RAINIER  ( 

1987 

1  1  1 

57.31 

31.  Cl 

12.0! 

1 

! 

! 

MARIA 

(  5 1 3  C  36 1 

42.01 

12. C! 

4,0! 

5001 

15.0! NONE 

!0R 

RAINIER  1 

1963 

1  !  1 

42.0! 

1?.C! 

4.0! 

1 

-  j 

! 

! 

RARY  t 

1516C63 

1  54J3A36! 

61.4! 

21.31 

5.6! 

1320! 

-  | 

49.0IC5NE 

!0R 

THE  DALLES! 

1968 

1  1  1 

64.0! 

21.31 

5.6 1 

! 

-  j 

! 

! 

B  1 

1  UOOI4A47! 

17C.0! 

42.  Cl 

3,0! 

-  | 

1300! 

24.01  NOME 

10R 

THE  DALLES! 

1968 

1  1  1 

17C.0! 

42.  Cl 

’.0! 

! 

1 

( 

B  2 

!  1400I4A471 

1 7C.0J 

42. C! 

8.01 

13C0I 

2L.0ISUKE 

1 0  ft 

THE  DALLES! 

1968 

1  1  1 

17C.0! 

42.0! 

2.01 

1 

-  j 

1 

! 

B  3 

!  1000I4A47! 

17C.0! 

36.  C! 

6.3! 

-  J 

9001 

?0,0ik0NE 

lOR 

THE  DALLES! 

1968 

1  1  1 

17C.01 

36. C! 

1.5) 

1 

-  | 

t 

1 

B  4 

j  ----- - 

I  1000I4A47! 

16C.0I 

42.  C! 

8. Cl 

1400! 

2C.0INUNE 

(OR 

THE  DALLES! 

1974 

1  1  1 

1 3C.01 

42.  Cl 

2.0! 

| 

I  5 

1  200(4446 1 

1  SC .01 

48.  C! 

10.0! 

3000! 

24*0! NONE 

10R 

RAINIER  ! 

1978 

I  1  I 

1 60.01 

48. Cl 

2.0! 

! 

-  j 

! 

1 

0  6 

1  10921 4*461 

240.01 

42. Cl 

13.0! 

rcooi 

30*0  J  NONE 

lOR 

RAINIER  1 

1981 

!  1  1 

24C.0! 

42.  C! 

2.0! 

1 

\ 

1 

e  7 

1  72814A46! 

230.0! 

48.C! 

3.0! 

-  j 

2000! 

26.0! NONE 

lOR 

RAINIER  ! 

1981 

1  1  1 

23C.0I 

48. C! 

1.51 

1 

1 

! 

e  8 

j  ----- - 

!  1092MM46I 

262.0! 

49,01 

13.01 

*•  | 

3000! 

30.01  NONE 

!0R 

RAINIER  ! 

•  1978 

1  1  1 

262.01 

49.C! 

3.0! 

! 

•  1 

! 

1 

3  9 

1  109214A46I 

24C.O! 

42. C! 

13.01 

-  ! 

3000S 

30.01  NONE 

1  OR 

RAINIER  ! 

1985 

1  1  1 

I  1  1 

!  I  1 

240.0! 

! 

! 

42. Cl 

1 

I 

2.0! 

I 

S 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

I 
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TABLE  2  “  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


INSfi! 

iVTCCl 

BtRENSIONS  lDRAFT! 

! CAPACITY  I 

RICH-  ! 

!  V  C  S  S  E  L  1 

BZSTt  OPERATOR 

NET  tCOOEILENETHItllTNI 

1 

! 

i 

EST  !  CARSO  HANDl.m 

IS  tOPERATINS  1 

TEAR 

OAl-t 
ED  1 

FIXED  !  CBUIPREIIT 

POINT  I  LINE-1 

!TC!  BASE  t 

1  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

17///////! 

i  a  o  i  im-i  i 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  CUARR 

TON-  (PA6E1 

OVER-! OVER"! /////I 

HORSE! 

PASS-  ! <L ISHT )!////////////////! YD I //// //////! 

OR 

t  RUNBER 

N4SE  !  IV  t 

ALL  t 

ALL  1LI4NT1 

POWER! 

EN4ERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

(EE!  LINE-2 

(37)  BERNERT  BARCC 

LINES 

I 

1 

i  i 

i  i 

i  i 

1 

! 

170.01 

I 

! 

I 

1 

1 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

B  22 

(CONTINUED ! 

1  - 

1  1 

1 Q0014A471 

1 

36. C! 

! 

4.01 

_  | 

900! 

i 

20.0! NONE 

!  ! 
ICR  THE  DALLES! 

1960 

1 

1  1 

17C.0! 

34.0! 

1.5! 

-  | 

1 

!  1 

I  OR  THE  DALLES! 

1987 

S  24 

!  — - 

1000I4A47! 

194.0! 

42.0! 

10.0! 

•  J 

1950! 

20 .0! NONE 

1 

1  1 

196.0! 

42.0! 

2.0! 

-  1 

! 

i  i 

1  OK  THE  DALLES! 

1  1 

•  1984 

B  26 

1  - 

! 

23014A47I 
!  1 

194.0! 

194.0! 

42.C1 

42.0! 

10.0! 

2.0! 

1950! 

20.0 ! NONE 
! 

I0«  THE  DAISES  1 

1  1 

1  1 

1965 

1 

! 

!  1 

1  1 

170.01 

! 

34.01 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

<37>  BERNERT#  JOE/ 

TOWING 

I 

COMPANY/ 

t  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

4.5! 

! 

1  ! 

I  ! 

INC. 

DUCNISS  B 

1515510 

29I3A34I 

37.7! 

20.5! 

soot 

-  | 

22.0 ! NONE 

IOR  WILLARrmi 

1968 

1 

1  1 

4C.0! 

20.5! 

4.0! 

•  | 

! 

!  ! 

1954 

IRIS  • 

I  - 

S13A34I 

34.0! 

9.01 

3.0! 

100! 

-  j 

14.0! NONE 

1  OR  WILLARETTC ! 

1 

1  1 

34.0! 

9.C! 

3.0! 

-  ! 

I 

1  ! 

1949 

LADY  B 

!  - 

S13A341 

34.0! 

9.01 

4.0! 

145! 

-  i 

14.0IN0HE 

IOR  WILLAMETTE! 

t 

1  1 

36.0! 

9.C! 

4.0! 

-  i 

! 

!  1 

1953 

LTC  2 

j  - 

5I3A341 

32.0! 

9.C! 

3.5! 

165! 

w  » 

1 3.0! NONE 

IOR  WILLARETTE! 

! 

!  1 

32.0! 

9. Cl 

3.5! 

-  f 

! 

1  ! 

1947 

PRINCESS  B 

1255125 

91 3  A  34 1 

40.0! 

10. Cl 

3.5! 

150! 

-  t 

24*0! NONE 

!0t  WILLARETTE! 

! 

!  1 

4C.0! 

10.0! 

3.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1957 

RAINBOW  B 

1273772 

•13*36! 

38.8! 

12.  Cl 

3.5! 

330! 

-  i 

10.0! NONE 

! OR  WILLARETTE! 

1 

!  ! 

42.0! 

12.C! 

3.5! 

-  ! 

I 

!  ! 

1952 

RUTH 

1264694 

2213A34! 

51.6! 

16. Cl 

5.9! 

600! 

-  i 

24.0! NONE 

IDA  rOATLAHD  1 

1 

1  1 

54.0! 

16. Cl 

5.91 

-  i 

! 

!  ! 
!0K  WILLARETTE! 

1964 

4BT  3 

!  - 

32114*. 4! 

150.01 

34.  C! 

8.0! 

-  i 

1000! 

10.0! NONE 

I 

1  1 

150. 0! 

36.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOR  WILLARETTE! 

1966 

JBT  4 

!  - 

32814A44! 

ISO.Ot 

150.0! 

1 50. 0! 

36. Cl 
34.C! 
36.51 

8.0! 

1.51 

8.0! 

•  i 

1000! 

10.0! NONE 

JBT  5 

151C75S 

32614*44! 

.  | 

scoot 

10.0! NONE 

1  OK  NILLANETTCI 

1967 

1 

!  1 

150.0! 

36.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOR  WILLARETTE! 

1948 

JBT  4 

1  - 

32114*461 

1SC.01 

36.5! 

s.ot 

•  j 

1000! 

1 0.0 1  NONE 

1 

1  1 

150.0! 

36.5! 

1.5! 

•  | 

( 

!  ! 

! OR  WILLARETTE! 

1968 

JBT  8 

! 515623 

32814*46! 

15C.0! 

36.5! 

8.0! 

-  i 

1000! 

10.0 ! NONE 

» 

1  1 

150.0! 

36.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

IOR  WILLARETTE) 

197C 

JBT  9 

1  - 

38614*46! 

150.0! 

36.5! 

8.01 

-  i 

1000! 

10.0! NONE 

1 

1  1 

150.0! 

36.5! 

1.51 

-  i 

! 

!  ! 

1970 

JBT  10 

1  - 

28414*46 ! 

150.01 

36.5! 

8.0! 

-  i 

1000! 

10.3IN0NE 

IOR  WILSON-  1 

1 

1  1 

15C.0! 

36.5! 

1.51 

■  ( 

1 

1  VILLE  1 

1933 

JBT  12 

1  - 

20014*46! 

134.01 

36.0! 

7.0! 

-  i 

600! 

3. 0 ! NONE 

IOR  WILLARETTE 1 

| 

1  1 

135.01 

36.6! 

1.5! 

-  1 

I 

!  ! 

•  1951 

JBT  13 

1  - 

29514*44! 

134.01 

36. Cl 

6.SI 

-  j 

5C0! 

6 . 0 ) NONE 

IOR  WILSON-  1 

1 

1  ! 

135.3! 

37.11 

1.51 

-  f 

! 

1  VILLE  1 

1979 

JBT  15 

1609959 

42014*46! 

150.0! 

36. C! 

8.0! 

•  * 

1000! 

10. C! NONE 

■OR  RORTIAWD  1 

1 

1  1 

15C.0! 

36.01 

1.5! 

■  I 

! 

1  1 

1974 

WB  3f 

1020339 

3615A71I 

46.0! 

16.0! 

5.51 

-  i 

531 

12.0! FUEL  PURPS 

IOR  PORTLAND  1 

I 

1 

)  1 

1  1 

48.01 

l 

16. C! 

1 

1.0! 

! 

”  » 

I 

! 

!  ! 

!  1 

(37)  BERNERT/  WUHAN 

f 

1 

1  ! 

1  1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

■  ■ 

i  ■ 

IOR  ORECOW  1 

1982 

DIAN  PARIE 

163C247 

1 813*35! 

4C.01 

1  S.C! 

5.0! 

750! 

-  ! 

28.0! NONE 

1 

1  1 

4C.01 

15. Cl 

5.01 

-  j 

! 

1  CUT  I 

1985 

LISA  B 

1697126 

U13A35I 

38.0! 

17.01 

4.61 

95  oi 

-  I 

26. 4 i NONE 

IOR  ORISON  1 

1 

1  1 

38.01 

17.0! 

4.0! 

-  | 

! 

1  CETT  1 

1963 

RANONA  III 

1296185 

1613*36! 

45.01 

1  4  •  C 1 

5.01 

640! 

-  1 

30.0INONE 

IOR  0RE6CM  1 

1 

!  I 

45.0! 

14.0! 

4.51 

-  f 

! 

1  (ITT  1 

1984 

VICKI  B 

1666126 

3813*35! 

46.0! 

22.0! 

5.01 

1320! 

-  ! 

37.0IN0NE 

IOR  ORECON  1 

1 

1 

!  ! 

1  l 

41.0! 

1 

22.  Cl 
! 

5.01 

1 

! 

I 

l  cm  i 

l  i 

(32)  BERNIE  BOAT  RENTAL/ 

1 

INC.  1 

1  1 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

!  ! 

!  1 

1968 

BEANIE 

1512796 

71K021 

—  1 

—  ! 

5.7! 

390! 

-  ! 

1 1 .0 ! NONE 

ila  cut  err  l 

t 

1 

!  1 

1  ! 

31.8! 

! 

10.3! 

! 

5.0! 

1 

5! 

! 

! 

1  ! 

!  I 

(32)  BERRY/  BRIAN 

I 

1  ! 

t  1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

0/0/A  0AI-LI  CO. 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i  i 

1965 

JANA  H 

1 299756 

2413*36! 

47.4! 

17.  C! 

5.0! 

400! 

-  | 

25.0IN0HE 

ILA  LAROSE  ! 

1 

l 

1  1 
1  1 

50.0! 

1 

17. Cl 

1 

4.01 

1 

”  ! 

! 

! 

i  i 

i  i 

(32)  BERTU’CCI/  ANTHONY  J. 

1 

COtNST. 

1  1 

!  1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

CO./  INC. 

1 

!  1 

1 

1 

1 

! 

!  ! 

1978 

6URRNC0D  BUGGY 

1592C09 

1311C02! 

38.6! 

14.  C! 

5.6! 

4801 

-  ! 

20.0! NONE 

ILA  NEW  ■ 

! 

1  ! 

38.8! 

14. C! 

5.6! 

18! 

! 

1  ORLEANS  ! 

CAPT.  ANTHONY 

1562584 

10013*361 

66.4! 

26.01 

9.6! 

1600! 

-  ( 

36.0! NONE 

ILA  NEW  ! 

1974 

1 

1  1 

66.4! 

26.01 

9.6! 

-  i 

l 

1  ORLEANS  1 

CART.  DANNY 

1566281 

13113*36! 

70.5! 

28.1! 

10.5! 

1800! 

-  i 

39.0 ! NONE 

ILA  NEW  1 

1975 

1 

!  t 

7C.51 

28.1! 

10.5! 

-  j 

| 

I  ORLEANS  1 

1982 

HISS  MARGARET 

1646702 

18813*36! 

76.3! 

30.01 

11.6! 

2100! 

-  j 

39.01  NONE 

ILA  NEW  1 

1 

1  ! 

76.31 

30.C1 

11.6! 

-  / 

1 

1  ORLEANS  I 

1961 

HISS  NYDA 

1635747 

11413*36! 

75.0! 

30.0! 

1C. 7! 

1800! 

-  i 

42.0! KOHE 

ILA  NEW  1 

1 

1 

1  1 
1  1 

75.0! 

! 

30.0! 

1 

10.7! 

I 

-  i 

1 

I  ORLEANS  1 

1  ' 

(32)  BERWICK  BAY 

OIL  CO./ 

1 

INC!. 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

ARIES 

1623521 

6713*36! 

68.61 

23. C! 

6.01 

—  1 

-  j 

35.01  NONE 

ILA  RCACAN  1 

1 

1  1 

101.0! 

24.1! 

3.0! 

-  i 

! 

I  cm  1 

1976 

CPPOtY**  ««SOW 

1575704 

3513*36! 

45.9{ 

18. Cl 

8.01 

—  i 

-  j 

22.0! NONE 

ILA  KORCAN  1 

1 

1  1 

46.01 

is.  Cl 

7.0! 

-  j 

1 

!  CITY  I 

1969 

BBTC  101 

1521197 

817I5F71! 

175.11 

50.01 

11.5! 

-  i 

15721 

20.01  NONE 

ILA  KOREAN  1 

1 

1  1 

175.1! 

50.0! 

2.0! 

•  J 

! 

i  cm  i 

1966 

BIS  RAC 

1504382 

439I5F71! 

140.0! 

35.01 

10.2! 

-  i 

614! 

20.0! NONE 

ILA  KOREAN  1 

1 

(  1 

1 40.01 

35. Cl 

2.0! 

-  { 

! 

1  CITT  1 

1979 

LINDA  JO 

1613523 

1153I5F71I 

250. 1! 

50.  C! 

9.0! 

•  j 

297! 

20.0! PURPS 

ILA  KOREAN  1 

1 

!  ! 

250.1! 

50.0! 

2.01 

-  | 

I 

1  CITY  1 

1958 

V  *1C 

1277917 

211 I5F71 1 

105.0! 

30. Cl 

7.1! 

-  j 

600! 

16.0IPUHP 

ILA  BATON  1 

1 

1  1 

105.01 

30.0! 

2.0! 

-  f 

! 

1  AOUEE  1 

V  112 

1504212 

1 

1 

35015*701 

160.0! 

35.  C! 

7.4! 

-  i 

739! 

16.0IPURP 

ILA  BATON  1 

1966 

!  1 

!  1 

16C.0! 

1 

35.  C! 

1 

2.0! 

I 

-  I 

! 

! 

I  ROUEE  1 

1  1 

(32)  BERWICK  8AY 

1 

TRANSPORTATION  CO. 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1  1 

I  i 

ILA  ACRE AN  1 

SEA  AOSE 

! 643146 

11713*36! 

91.0! 

30. C! 

11.0! 

—  i 

-  1 

35 .0 !  HONE 

““ 

1 

!  1 

119.0! 

30. C! 

9.0! 

-  1 

1 

1  cm  1 

tails  2  -  description  of  vessels 
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ENGR! 

! 

IVTCC  *  DIMENSIONS  IDR4FTI 

1CAPACXTY! 

HXCK-  ! 

(VESSEL 

I 

| 

Mill 

OPERATOR 

t  NET 

«| licit* 

! CODE! LENGTH! IRDTH!  I 

i  1  *  A  a  a  §  £  1  1  1  Ai  ha  1 

I 

t  MICA 

I 

• 

EST  | 

F  XX*  1  ! 

CARSO  HANDLING 

IS  I9PCRATXNS 

i*<>i  ■it* 

1 

! 

*ri*  | 

!  COAST 

i p  cvii 

t  TEA 

Hfc*.  1  RII«iLOXSIaI 

1  SEI1 r/////!///// 1  ED  ! 

I////////I 

POINT  ! 

LINE-1 

1 1 1 1  Hit 

IAO!  LXNI-1 

I 

I 

I  CM  H  | 

BUILT  ! 

vessel  name 

AND  NUMBER  1  GUARD 

!  TON- 

IMAGE!  OVER“! OVER*! /////! 

MORSE!  MSS* 

i  (luhtii  ////y /////// ////itm //////////i 

OR  I 

1  NUMBER 

!  NAGE 

I  XV  !  ALL  1  ALL  tLIGHTi 

ROVER!  INSEAS 

! 

(FEET)  | 

LXNE-2 

lEE!  LXNE-? 

IMEIUILT! 

(22)  BETHLEHEM  STEEL  CORP. 

(GlREAT 

!  1 

| 

I 

! 

I 

1 

! 

I 

i 

uu«  smnsMip  uvision 

1  1 

| 

! 

1 

! 

! 

1 

BURNS  HARBOR 

U1I479 

1  3326311AQ*} 

990.01105,01 

27.6! 

14400! 

68540! 

132.3! SINGLE 

BELT  250* 

10H 

CLEVELAND 

1910 

! 

!  1100C.01103.C! 

22.01 

I 

(BOOM 

LEVIS  WILSON  FOT 

! 5*2377 

1  3324311 A06{ 

990.01105.0 

27.6! 

14400! 

68540! 

127.0! SINGLE 

BELT 

250* 

I  OH 

CLEVELAND 

197* 

! 

i  i  nooo. ones. ci 

22.0! 

! 

(BOOM 

SPARROWS  POINT 

1244391 

!  732111*041 

683.0! 

70.21 

26.9| 

7700! 

24800! 

109.01  SINGLE 

BELT 

250* 

1  OH 

CLEVELAND 

* 

1980 

! 

1  t  1 

698.01 

70.2! 

11.5! 

! 

1  BOOM 

STEWART  J.  COAT 

1532272 

1  29918I1A06I 

989.31105.0 

27.9! 

14400! 

64000! 

129.2ISELF-UML0ADCR 

!0H 

CLEVELAND 

1971 

! 

! 

1  11000.01105.0 

1  1111 

19.1! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

(C9>  BETHLEHEM  STEEL  CORPORATIXOR 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

(CORE  OVEN  DIPT.) 

! 

1  1 

1 

1 

| 

I 

1 

» 

ICTHCOAL  l 

! 261534 

236II4A40! 

271.6! 

52.1! 

IS. 3! 

-  | 

5320! 

24 1.01  NONE 

!MD 

SPARROWS 

1962 

! 

! 

1  1 

1  1 

271.8! 

1 

5  2.2! 

1 

4.61 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

POINT 

(3))  BIFHL  OFFSHORE 

BIIHL  TRACER 

! 

! 

1582431 

1  ! 

1  1 

4I411A021 

1 

I 

1 

I 

1 

-  1 

1 

14.81 

( 

1 

7500! 

! 

» 

1000! 

1 

! 

-  !  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1977 

1 

1  i 

209.8! 

42.71 

11.1! 

! 

-  j 

f 

BUHL  TRAVELER 

1534427 

484I1A021 

1 

-  I 

14.8! 

75001 

1C00 ! 

-  1N0NE 

!TX 

HOUSTON 

1977 

! 

! 

1  1 

209.8! 

1 

42.7! 

1 

11.1! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(13)  eiCRVORTH*  PILBERN  DEE  ! 

1  1 

!  1 

1 

i 

l 

! 

1 

I 

! 

! 

1 

1 

MARY  B  Ill 

1589578 

361 1C  11 1 

52.9! 

18.01 

4.2! 

224! 

22. OIL ONE 

INC 

CALABASH 

1978 

1 

! 

1  1 

i  1 

52.9! 

1 

1  fl.CS 

1 

4.01 

! 

! 

48! 

! 

! 

! 

(31)  BIC  RIVER  BARGES*  INC. 

1 

1 

1  I 

1  1 

1 

1 

1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

BR  2 

1422941 

860I4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1503! 

19.1 (NONE 

(MS 

GREENVILLE! 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

! 

BR  3 

1622962 

86614A41I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

15031 

19.1 1  NONE 

IMS 

GRENVILLE! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

CCB  223B 

1 57752C 

73614A40I 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

1667! 

19.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1976 

I 

l 

!  1 

200.0! 

1 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

(33)  BIG  STAR  BARGE  t  BOAT 

1 

CO!. 

1  1 

1  1 

1 

! 

■ 

i 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

19*5 

STAR  2 

1289815 

61613A70! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1340! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1  * 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

I 

1984 

STAR  5 

1295642 

82215A70! 

195.0 

35.01 

9.0! 

1340! 

1 5.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

i  * 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

STAR  6 

1297126 

82215A70! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1340! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

i  • 

1985 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

1 

1988 

STAR  7 

1591*11 

98213*701 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

1600! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

i  « 

! 

|  1 

195.0 

52.5! 

2.01 

! 

-  I 

2 

1988 

STAR  8 

1589690 

98215*701 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

16001 

14.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

j  t 

! 

!  1 

195.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

! 

1985 

STAR  BLUE  JAY 

1006007 

64813*70! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

700! 

14 .0! NONE 

irx 

HOUSTON 

{  • 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

; 

I960 

STAR  DIAMOND 

1576333 

95015A70! 

194.6! 

50.0! 

9.01 

1750! 

1 5 • oi 2  DEEP 

WELL 

ITX 

HOUSTON 

l 

I  1 

194.61 

50.01 

2.0! 

1 

-  f 

! PUMPS 

1988 

STAR  X 

1  - 

725 1 5*701 

119.0! 

52.5! 

9.01 

-  ! 

1450! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

|  0 

1 

l 

1  1 

1  1 

119.01 

! 

52.5! 

I 

2.01 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(26)  G  KANE  VESSEL  FUELING 

! 

CO  IMPART 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

1 

1 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

OF  CHICAGO 

1 

l  1 

! 

1 

1 

! 

1 

; 

1973 

AOS.  f.  BICANE 

1545832 

33411*031 

130.01 

40.  C! 

13.01 

40o: 

551! 

4 .0! HONE 

1  XL 

CHICAGO 

1 

1 

1  1 

1  1 

140.01 

1 

40.01 

1 

6.01 

1 

( 

i 

I 

1 

1 

! 

(16)  BILOXI  PRESTRESS  CONCRET  IE*  INC. 

!  1 

1  1 

1 

i 

l 

1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

PART  £. 

1505822 

4013*351 

44*4! 

20.0 

7.31 

600! 

30. Cl  NONE 

IMS 

8IL0XI 

19  66 

1 

1 

1  1 

!  1 

50.0! 

1 

20. C! 

1 

6.01 

1 

! 

! 

1 

1 

2 

(32)  eZfc*/fC?  BOAT*  INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

■ 

{ 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

2 

I 

MISS  LUCIFER 

157J496 

61 13*361 

56.0! 

19. Cl 

3.01 

400! 

40! 

20.0*12  TON 

JOOM 

1LA 

GURAS 

1976 

! 

1 

l 

!  ! 

I  1 

56.01 

1 

19. Cl 

1 

2.01 

1 

! 

j 

! 

i 

i 

j 

j 

j 

{ 

i 

(27)  eiNSFELO*  RCGIR 

JAMES  BRENNAN  NO.  401 

1 

1 

1513972 

1  ! 

1  ! 

8313*351 

1 

! 

61.51 

1 

! 

25.  Cl 

1 

( 

5.01 

i 

! 

770 

! 

! 

i 

! 

28.0! NONE 

!  w  X 

LA  CROSSE 

j 

1968 

! 

! 

! 

1 

1  1 

61.5! 

! 

25.0! 

* 

5.01 

1 

! 

! 

■  ; 

! 

I 

; 

! 

! 

(11)  eiRSCH*  WILLIAM  L. 
BIRGIT  ANN 

! 

I 

1241201 

1  1 

4113*361 

! 

1 

68.9} 

i 

i 

20.1! 

1 

8.6! 

! 

! 

400! 

( 

1 

i 

1 

35 .0! NONE 

1941 

! 

! 

! 

1 

1 

1  1 

!  ! 

69.9! 

1 

21.11 

1 

8.6! 

1 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

(32)  BISSO  NARINE  CO. 

BEAU  BISSO 

1 

1 

1 26*679 

1  1 

1  1 

66134361 

l 

1 

74.21 

! 

1 

22.31 

1 

1 

8.0! 

! 

1 

1200 

! 

! 

! 

! 

30.0! 

!  L  A 

NEW 

1973 

! 

1 

I 

1 

1  1 

8C.0I 

23.  Cl 

5.01 

1 

! 

ORLEANS 

1 

RIPTIDE 

1270C48 

14113*361 

119.01 

32.0 

7.0! 

12001 

-  J 

35.0! 

!LA 

NEW 

]  * 

1973 

1 

1 

1  1 

119.01 

32. Cl 

4.0 

1 

! 

ORLEANS 

! 

TYLER 

1574676 

6013*351 

60.01 

22.01 

7.0 

6001 

35.0! 

!LA 

NEW 

!  * 

1986 

! 

1 

1 

1  1 

6C.0! 

; 

22.0 

i 

5.0 

i 

1 

* 

i 

! 

i 

• 

ORLEANS 

I 

{ 

1 

(32)  8ISS0  TOWBOAT  CO.*  INC.  1 

i  i 

1  1 

i 

l 

i 

i 

i 

l 

i 

l 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

GEMINI 

!  - 

2511C021 

46.01 

19.0! 

2.51 

400! 

20! 

25.0! NONE 

!LA 

NEW 

1979 

I 

1 

1  1 

50. 01 

20.01 

1.01 

1 

-  | 

! 

ORLEANS 

i 

ALMA  $ 

125C698 

8513*361 

93.31 

22.7! 

10.61 

2400! 

35.0! NONE 

ILA 

NEW 

1946 

i 

1 

1  1 

10C.01 

24.0 

9.01 

! 

1 

2 

ORLEANS 

! 

CAPT.  BILLT  SLAT7EN 

1003314 

6513*361 

115.5! 

23.4! 

1C. 4! 

3600! 

40.0! HONE 

SLA 

NEW 

j  0 

1974 

i 

I 

1  1 

125.0! 

25.C! 

8.61 

I 

! 

ORLEANS 

§ 

i 

CAPT.  JOE  BISSO 

1535888 

12513*36! 

92.81 

28.  C! 

12.01 

32001 

-  | 

40 .0 1  NONE 

!LA 

NEW 

1971 

! 

l 

1  ! 

92.8! 

28.0 

7.5! 

l 

-  ! 

1 

ORLEANS 

I 

CECILIA  6  SLA7TEN 

1504991 

541 3*362 

96.6! 

27.0! 

12.6! 

2750! 

35.0! NONE 

ILA 

NEW 

|  * 

19  j( 

1 

1 

1  1 

105.0! 

23.0 

6.6! 

1 

! 

ORLEANS 

; 

COURTNEY  S 

1209386 

201 ! 3*361 

98.0! 

28.6! 

12.0! 

2400 

-  j 

40.0! PUMPS 

ILA 

NEW 

j  * 

1966 

2 

1 

1  1 

112.0! 

30. C! 

10.0 

1 

•  i 

• 

ORLEANS 

i 

ELIZABETH  S 

1258543 

5213*361 

78.9! 

73.23 

9.5! 

850! 

34.0! NONE 

!LA 

MW 

» 

1944 

; 

1 

f  ! 

85.5! 

23.2! 

7.5! 

1 

! 

j 

ORLEANS 

! 

INDEPENDENT 

110C739 

871 3*361 

96.21 

21.0 

11.0! 

1600! 

-  j 

40.0! NONE 

ILA 

MW 

{  • 

1963 

i 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

!  1 

105.0! 

t 

i 

21. C! 

i 

i 

10.0! 

1 

! 

1 

1 

i 

-  i 

i 

! 

! 

i 

i 

ORLEANS 

i 

! 

i 

*1 

table  2  -  description  or  vessels 
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INGRl 

DtSTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  ANO  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

!  RUBBER 

1VTCC1 
NET  SCOOI t 
REGIS-I t***l 

ter  l  seel 

TON*  IPAGSi 

nage  i  iv  l 

DINENSZCNS  1 
LENGTH! SRDTHl 
REG.  i  RCG.l 
//////*/////! 
OVER*! OVER"! 
ALL  1  ALL  1 

DRAFT! 

1 

LOAD*! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

ROWER! 

CAPACITY! 

CARGO  1 
////////! 
PASS-  I 
CNGERS  ! 

HIGH-  1  !  V  E  S  S  E  L 

EST  1  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING 
FIXED  1  EQUIPMENT  ITCl  BASE 

POINT  l  LINE-1  S AO!  LIKE-1 

(LIGHT) I////////////////ITD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  Hti  UNI-2 

1 

l 

TEAR  1 
BUILT  1 
OR  • 

•REBUILT! 

(32)  mSO  TOWBOAT 

CO.#  INC. 

j 

1  1 

1  1 

1  1 

l 

! 

; 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

i 

1 

1 

1 

(CONTINUED)  l 

1  1 

t 

! 

1 

l 

! 

i 

J.  EDM  SLATTEN 

1531346 

19913A361 

109.01 

24.6! 

12.5! 

2200! 

-  j 

35 .01  NONE 

a* 

NEW 

1934 

1 

! 

1  1 

115.01 

26.  C! 

8.5! 

-  i 

1 

1 

ORLEANS 

1 

AMY  S 

! 645168 

127‘:S36! 

93.6! 

25. C! 

13.6! 

27501 

-  ! 

30.0! NONE 

!LA 

NEW 

1945 

1 

! 

1  1 

101.0! 

26. C! 

12. M 

-  i 

1 

1 

ORLEANS 

1 

$  INDIA  KAY 

1532C06 

10513A  36! 

85.61 

2S.CS 

12.51 

24001 

-  j 

35.01S0NE 

1LA 

NEW 

1972 

I 

i 

1  1 

95.01 

28.0! 

7.5! 

-  j 

1 

! 

ORLEANS 

! 

SCOTT  S 

1236700 

125J3A361 

38.2! 

25. C! 

11. o! 

22401 

-  * 

35 .01  HONE 

1LA 

NEW 

1948 

1 

1 

!  1 

96.0! 

25. Cl 

9.0! 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

i 

STEPHANIE  S 

127C236 

i 31 3*36 l 

104.0! 

26.5! 

12.01 

20001 

-  j 

30.01  NONE 

1LA  Nlw 

• 

1963 

i 

! 

!  1 

112,0! 

27. C! 

8.5! 

-  i 

1 

1 

ORLEANS 

i 

TRIUMPH 

1210643 

19913*36! 

98.2! 

28.6! 

15.0! 

2600! 

-  j 

35.0! NONE 

St  A 

NEW 

* 

1964 

i 

I 

!  1 

11C. 01 

30.  Cl 

11.0! 

-  j 

I 

1 

ORLEANS 

i 

V  A  fclSSO 

1287340 

ICO  1 3  A  361 

91.0! 

26. C! 

12.1! 

25001 

-  ! 

40.01 KONE 

!IA 

NEW 

1961 

! 

! 

!  1 

95.1! 

28.21 

10.5! 

-  j 

1 

i 

Orleans 

1 

B1SSC  1C 

1  - 

1431 4A  431 

1 0C.01 

20.0! 

5.4! 

*  1 

345! 

10.01 PUNRS 

ii* 

NEW 

1958 

1 

| 

1  ! 

IOC. 01 

30.  C! 

1.0! 

-  j 

1 

1 

ORLEANS 

1 

NO.  H 

1  - 

SC014A461 

20C.01 

36. C! 

1C.0! 

-  1 

600! 

8.01H0NE 

SLA 

N(  W 

1919 

1 

! 

1  1 

200. 0! 

36.  C! 

2.0! 

•  ! 

! 

i 

ORLEANS 

1 

9ISSC  11 

J  ----- - 

55013*71! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

65C{ 

15.01  PUMPS 

llA 

NEW 

1951 

! 

J 

!  1 

17S.01 

26. C! 

3.0! 

-  J 

I 

! 

ORLEANS 

1 

0ISSO  12 

1  - 

74815*71! 

175.01 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

15. CSPUMPS 

!LA 

NEW 

1939 

« 

1 

I 

1  1 

1  1 

175.0! 

! 

35.  C! 

! 

3.0! 

! 

■  l 

! 

1 

1 

1 

ORLEANS 

i 

• 

(32)  M5SQ#  E*  M. 

8  SON,  INC. 

I 

! 

!  1 

!  1 

1 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

] 

1 

1 

• 

i 

DEVt«LY  B 

1263176 

1C011A361 

104.0! 

26. C! 

13.5! 

2300! 

-  { 

40.01K0NE 

It* 

NEW 

• 

1984 

! 

1 

!  1 

11C. 01 

26.1! 

11.31 

*  ! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

CAPTAIN  BUD 

1245401 

9913*361 

61.0! 

24. C! 

10.0! 

HOC! 

-  ! 

30.51  NONE 

tLA 

NEW 

« 

198? 

i 

1 

!  ! 

81.1! 

24. C! 

9.3! 

-  J 

! 

l 

ORLEANS 

| 

EDWIN  N  eisso 

1523041 

13513A361 

100.2! 

31.2! 

16.0! 

3400! 

-  | 

0.01  NONE 

St  A 

NEW 

1969 

| 

1 

!  1 

109.0! 

33. C! 

14.0! 

■  i 

1 

1 

ORLEANS 

ELIZABETH  8 

1 272994 

4413*361 

104.5! 

24.6! 

12.9! 

30001 

*  i 

35.0! NONE 

ItA 

NEW 

• 

1982 

» 

1  1 

114.01 

24.6 J 

9.0! 

-  I 

1 

! 

ORLEANS 

CLAOU  B 

1236798 

1 22! 3A36 1 

102.8! 

28. Cl 

14.5! 

30001 

-  i 

40.0 (NONE 

1LA 

NEW 

* 

196C 

1 

1  1 

110.0! 

28.1! 

13.6! 

*  ! 

1 

1 

ORLEANS 

J  A  BISSO  II 

1297603 

7513A36! 

109.61 

29.5! 

12.01 

4600! 

-  | 

40.0 1  NONE 

1LA 

NEW 

1965 

I 

!  1 

109.8! 

29.5! 

12.01 

-  ! 

l 

1 

ORLEANS 

JACKU  0 

1544295 

1 1813*361 

«4. C! 

25.  C! 

12.5! 

23001 

*  ! 

40.01  NONE 

(LA 

NEW 

4 

198C 

i 

1 

1  ! 

94.1! 

25. 11 

9.21 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

HISS  SARAH 

1236798 

12713*361 

102.01 

28. L. 

14,5! 

30001 

-  j 

40.01N0NE 

1  LA 

NEW 

• 

1982 

1 

t  1 

11C. 01 

28.1! 

13.61 

-  | 

1 

i 

ORLEANS 

REGGY  M 

1297837 

11513*36! 

94.0! 

25.0! 

12.51 

2  Q  00 ! 

-  I 

40 . 0 1  NONE 

ILA 

NEW 

* 

1981 

i 

1  ! 

94.1! 

25.1! 

9,2! 

“  I 

I 

1 

ORLEANS 

SAN  LEBLANC 

! 202106 

93 1 3A  36! 

93.71 

24.0! 

13.0! 

2400! 

-  1 

40.01  NONE 

lLA 

NEW 

4 

1982 

1 

i  i 

94.01 

24.  C! 

11.11 

■  J 

! 

i 

ORLEANS 

SUSAN  U 

1505240 

86.01 

26.6! 

12.0! 

23401 

-  i 

40.01  NONE 

a*  Ntw 

• 

I960 

! 

1  1 

97.01 

28.  C! 

8.5! 

•  j 

1 

i 

ORLEANS 

ENB  1C1 

1  - 

23514*43! 

11C. 01 

40.0! 

7.0! 

-  i 

SCO! 

50.0125  TON  CRAWLER 

ILA 

NEW 

1982 

1 

1  1 

11C.0! 

40. Cl 

2.0! 

-  1 

10ECK  CRANE 

! 

ORLEANS 

JCC 

1260407 

78014*431 

155.01 

51. Cl 

11.3! 

*  i 

500! 

65.01100  TON  DECK 

ILA  NEW 

1942 

1 

1  ! 

155.0! 

51. Cl 

3.01 

•  1 

! STEAM  DERRICK 

! 

ORLEANS 

JOSEPHINE 

1296155 

79JU**J! 

155.0! 

51. C! 

.1.3! 

-  i 

5001 

65.01100  TON  DFCK 

ILA 

NEW 

4 

1959 

! 

1  1 

1 5C.0J 

51.  C! 

3.0! 

•  1 

ISTEAM  DERRICK 

1 

ORLEANS 

BSC  201 

1016352 

41915*701 

175.01 

26. C! 

8.0! 

-  ! 

700! 

8.01SATTLE  TANKS# 

ILA 

NEW 

1951 

1 

i  i 

175.0! 

26. C! 

2.5! 

-  I 

1  ELECTRIC  PUNRS 

1 

ORLEANS 

?SC  202 

1002618 

*1915*70! 

175.01 

26. C! 

8.01 

*  1 

7001 

8.01 SATTLE  TANKS# 

ILA 

NEW 

1951 

1 

! 

1  1 

1  ! 

175.01 

! 

26. C! 

1 

1.61 

1 

*  ! 

1  ELECTRIC  RUMPS 

1 

1 

1 

ORLEANS 

I 

(33)  BJ-TITAN  SERVICES  CCMPANtY 

1  1 

1  1 

I 

I 

t 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

JUNE  J 

1649272 

5013*361 

1 

1 

6.0! 

600! 

- 

28.0! NONE 

ILA 

VENICE 

1982 

1 

1  1 

47.0! 

20. C! 

2.5! 

*  i 

1 

1 

OLLU  S. 

1650649 

5013*36 1 

1 

-  t 

4.0! 

600! 

-  * 

26.01  NONE 

ILA  HOUMA 

1982 

1 

1  I 

47.01 

20- Cl 

2.51 

-  t 

1 

1 

8 J  57 

|  - - 

27914A461 

—  1 

—  1 

6.0! 

*  ! 

279! 

8.0 ! NONE 

ILA 

HOUMA 

1974 

l 

1  1 

130.01 

34. C! 

3.0! 

*  1 

I 

1 

8 J  80 

1000111 

10014*46! 

—  1 

—  1 

8.01 

*  1 

300! 

6.01  NOME 

ILA 

HOUMA 

1977 

1 

!  1 

130.0! 

34,0! 

2.1! 

*  ! 

1 

1 

0J  61 

102836$ 

30014*461 

—  ! 

—  1 

8.0! 

*  1 

300! 

6.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1978 

1 

1  1 

13C.01 

34. C! 

2.1! 

*  ! 

1 

! 

BJ  63 

1027623 

30014*461 

—  1 

—  ! 

6.01 

-  i 

3001 

1*01  NONE 

ILA 

VENUE 

1979 

1 

1 

1  1 

1  1 

130.0! 

! 

34. C! 

1 

3.01 

1 

*  * 

1 

1 

1 

1 

1 

(36)  SLACK  BALL  TRANSPORT#  IN  I C* 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

t 

I 

I 

l 

t 

1 

1 

COHO 

1210243 

354611*13! 

SIC. 3! 

68. Cl 

12.6! 

41601 

ICO! 

72.0! NONE 

IW* 

PORT 

1959 

1 

1  1 

!  1 

341.6! 

1 

72. C! 

1 

10.0! 

1 

8751 

1 

1 

1 

l 

ANGELES 

(26)  BLACK  NARINE 

1 

1 

1  1 

t  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

BAYOU  LADY 

1599730 

1513*351 

4C.5! 

16.01 

o.OI 

6001 

-  ! 

28.0! NONE 

1  It 

SENECA 

1977 

1 

1  1 

40.5! 

16.0! 

6.0! 

*  ! 

1 

! 

CHARLES  BLACK  JR 

1634009 

5313*351 

53.5! 

18.01 

8.01 

7001 

*  1 

28.0IN0NE 

lit 

SENECA 

I960 

i  i 

53.51 

18.01 

8.0! 

*  1 

! 

1 

CHARLES  BLACK  SR 

1571258 

5613A33 1 

52.0! 

21.5! 

7.2! 

12001 

-  ! 

29.0! NONE 

!  It 

SENECA 

1976 

1 

1  1 

52.0! 

21.5! 

7.2! 

•  * 

l 

1 

NXSS  KATHY 

1589306 

31 13*351 

6C.0I 

20.0! 

6.01 

9001 

-  ! 

31 .0! KONE 

1IL 

SENECA 

1978 

1 

1 

1  ! 

1  1 

6C.0! 

I 

20.0! 

! 

6.0! 

1 

*  ! 

1 

1 

! 

1 

(38)  BLACK  NAVIGATION  CONPANvi 

1  ! 

1  i 

{ 

I 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

! 

CHEKA 

(514330 

4011*031 

47.0! 

14. C! 

5.0! 

9001 

-  j 

20.01  NONE 

1 AK 

NEUAfcA 

1945 

1  1 

so.ot 

14.01 

2.5! 

*  ! 

! 

1 

ANVIK 

*278711 

3513*351 

46.0! 

28.01 

3.0! 

900! 

-  j 

22.01  NONE 

1  AK 

HENANA 

1959 

1 

!  1 

46.01 

28. Cl 

3.0! 

*  i 

1 

1 

KANTISHNA 

1532268 

2113*35* 

48.5! 

14. C! 

3.5! 

900! 

-  j 

24.0 (NONE 

1AK 

HENANA 

me 

1 

1  1 

55.0! 

22. C! 

3.51 

-  j 

1 

1 

PASTQLIK 

1281159 

8913*35 ! 

73.0! 

22.01 

6.0! 

900! 

-  j 

24 .0! NONE 

{AK 

NENANA 

1982 

l 

t  1 

73.0! 

22.01 

3.7! 

-  j 

1 

1 

RW  7 

1274076 

12914*431 

110.0! 

26.01 

4.71 

-  | 

1001 

5.0! PUMP 

t  AK 

NENANA 

4 

1957 

I 

1  1 

110.01 

26.  Cl 

1.51 

1 

! 

RU  12 

1259840 

61 1 4*43 1 

60.21 

24.61 

4.7! 

*  i 

loot 

5.01  NONE 

!  AK 

NENANA 

1930 

1 

1  1 

60.2! 

24.61 

1.51 

-  1 

! 

1 

RV  6 

1293716 

31915*70! 

150.0! 

40. Cl 

5.71 

-  j 

7001 

5.01  DIESEL  WINCH# 

1  AK 

NENANA 

1964 

1 

1  1 

150.0! 

40.0! 

1.6! 

1  PUMP 

1 

RV  9 

1287746 

31915A701 

150.01 

40.0! 

5.0! 

-  i 

6501 

11*0! PUMP 

UK 

YUKON 

1962 

t 

1  1 

150.01 

40.01 

1.0! 

i 

1 

RIVER 

RH  10 

1176106 

45413*70! 

150.1! 

33.0! 

10.8! 

**  i 

675! 

18,0! PUMPS 

UK 

YUKON 

1946 

1 

1  1 

150.11 

33.01 

1.5! 

! 

1 

RIVER 

I  VEHICLI ES 


! 

I 

I 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(38)  eiACK  NAVIGATION  COMPANY 
(CONTINUED) 

RV  11 


(33)  BLACK  SVAN  MARINE/  INC. 
CHARLIE 


MISS  STAYCE 


(28)  BLACKHAVK  FLEET/  INC. 
JOSHUA 


LADY  LONE  STAR 


rUILOERS  DREDGE  BARGE 


(11)  GLAHA  RIVER  TRANSPORTATI 
CAPT.  FRANK 


CXTTIE  POINT 


(32)  BLANCHARD  TOWING  CO. 

CORPORATION 
NR.  N.  BLANCHARD 


(29)  BLAIKE  NARINE/  INC. 
DAN  C.  BURNETT 


B08ETTE  S  208 


!  1VTCCJ  DIMENSIONS  ! DRAFT!  1CAPACITY!  HIGH-  !  I  V£S  S  El  I 

t  NET  1C0DF1LENG1HIBRDTH!  1  I  !  EST  I  CARGO  HANOLINi  !$  {OPERATING  ! 

-IAEGIS-!****!  REG.  I  REG.ILOAD-!  !  CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

!  TER  )  SEE!//////!/////!  ED  !  I////////!  POINT  !  LINE-1  t AOX  LINE-1  !  BUILT 

!  TON-  IPAGE!  OV£R-!OV£R-l/////l  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I ////////////////ITO! ////////// i  OP 

!  NAGE  !  TV  !  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1EE!  LINE-2  !*RE8UILT 


1  J53J3A70! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  42SJA35! 

!  !  ! 

!  4413A36! 

!  !  ! 

!  6913A35! 

!  !  ! 

1  61J3A35! 

!  !  ( 

I  127915A  70  S 


!  1285ISA70! 

!  !  ! 
!  1096! 5  A  70 1 


!  1126ISA70! 


1  !  ! 

!  !  ! 

I  9013A36! 

!  !  ! 

!  9013A3S! 

!  !  1 

!  C7I3A36! 

!  !  ! 

1  90! 3  A  36 ! 

!  !  ! 

!  8713A36! 

!  !  ! 

!  €72  3 A  36  2 

!  *  ! 

!  90! AAA? ! 

!  !  ! 

!  90! AAA7! 

!  !  1 

!  90! AAA7! 

!  i  ! 

!  90JAAA7! 

!  (  ! 

!  90IAAA7! 

!  !  ! 

!  9014A47! 

!  !  ! 

!  90JAAA7! 

!  !  ! 

!  200! AAA7 ! 

)  !  ! 

*  1A0I6A99! 


!  A0I3A36!  7 

!  !  !  7 

!  6SI3A36!  6 

!  I  !  8 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

I  1  ! 

!  5AI3A35!  A 

!  !  !  - 

!  21 21 AA90!  12 

!  !  I  12 

!  !  ! 

!  !  ! 

f  !  ! 

!  466*3436!  15 

!  !  !  13 

!  97S3A36!  13 

!  !  !  13 

!  986I4A48!  19 

!  I  !  19 

!  <'86!4AA8!  19 

!  !  !  19 

!  V79IAAA8!  20 

!  I  !  20 

!  979UA48!  20 

!  !  !  20 

!  937 ! A A 48 !  20 

I  1  !  20 

I  937I4AASJ  20 

!  i  I  20 

!  105214/48!  20 

•  •  *  20 

!  1052*! 4A48!  2C 

!  I  i  2C 

!  10321 AAA81  2C 

!  I  I  2G 

I  772! AA 48!  19 

I  «  !  19 

!  7721AA48I  19 

1  I  I  19 

i  94614A.8!  ?C 

1  1  t  2C 

!  90714AA8!  19 

*  !  I  19 

!  772IAA46!  19 

!  111? 
f  7361  AAAI !  2C 

1  I  I  2C 

(  736! 4441 !  2C 

I  !  i  2( 

!  !  I 

I  !  I 


50.0! 

4.7! 

-  1 

730! 

50. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

> 

! 

! 

i 

! 

i 

1 

20.01 

6.3! 

800! 

-  i 

20.C! 

5.0! 

! 

•  i 

19. C! 

6.0! 

800! 

-  | 

19. C! 

5.0! 

! 

21.6! 

7.7! 

800! 

22.0! 

7.7! 

! 

•  i 

24.  C! 

8.6! 

200! 

24.0! 

8.61 

! 

SO.C! 

10.0! 

! 

3300! 

50. C! 

1.0! 

! 

-  | 

50.C! 

11.0! 

! 

3500! 

SO.C! 

1.6! 

! 

50.0! 

11.0! 

! 

3C00! 

SO.C! 

1.6! 

! 

SO.C! 

10.0! 

-  i 

3500! 

50.0! 

! 

1.0! 

! 

i 

I 

! 

! 

22.0! 

i 

7.6! 

I 

730! 

i 

22. Cl 

7.o! 

j 

24.01 

S.2! 

760! 

24.  C! 

5.2! 

! 

-  1 

22.0! 

7.6! 

940! 

-  j 

22.0! 

7.6! 

i 

-  1 

22.  C! 

7.6! 

730i 

-  j 

22.  C! 

7.6! 

! 

-  i 

22.  C! 

7.6! 

9401 

22.0! 

7.6! 

i 

-  * 

22.0! 

7.6! 

94  ol 

-  j 

22.  C! 

7.6! 

l 

-  j 

26. C! 

6.5! 

l 

350! 

26.0! 

.5! 

! 

26.C! 

6.5! 

! 

350! 

26. C! 

.5! 

! 

26. C! 

6.5! 

-  i 

350! 

26. C! 

.5! 

! 

-  | 

26. C! 

6.S! 

! 

350! 

26. C! 

.5! 

! 

26. C! 

6.5! 

-  ! 

150! 

26.  C! 

.5! 

! 

26.  C! 

6.5! 

-  ! 

350! 

26. C! 

.5! 

! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

26.0! 

.5! 

I 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

1090! 

32.  C! 

1.6! 

! 

-  | 

26. C! 

6.5! 

-  | 

26.0! 

! 

i 

6.5! 

! 

■ 

! 

j 

! 

i 

17. C! 

i 

! 

8.8! 

i 

700! 

i 

17.  C! 

8.8! 

! 

-  i 

25.0! 

11.2! 

900! 

25.  C! 

! 

! 

11.0! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

19.0! 

! 

j 

7.oi 

! 

I 

600! 

i 

! 

! 

35! 

30. C! 

5.6! 

! 

1 

430! 

30.0! 

1.6! 

1 

■ 

! 

j 

1 

! 

45. C! 

! 

1 

e.oi 

5600! 

! 

j 

45.  C! 

7.0! 

! 

-  i 

34. C! 

S.S! 

1800! 

34«G! 

5.0! 

i 

35.0! 

9.01 

-  1 

14501 

35.0! 

1.6! 

1 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

14501 

35. Cl 

1*M 

! 

35.  C! 

9.01 

1600! 

35.01 

1.6! 

1 

35.0! 

9.0! 

1600! 

35.  Cl 

1.61 

1 

35.0! 

9.0! 

! 

1600! 

35.0! 

1.51 

! 

35.0! 

9.01 

1 

16001 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16001 

«'vi  i  .01 

35. C!  9.0! 
iS.O!  1.6! 
35.C!  9.0! 

35.0!  1.6! 


35. Ci  1.6! 
‘■5.01  9.01 


35.0!  1.6! 

35. C!  9.0! 
35.01  1.6! 

35. C!  9.0! 
s5.C!  1.51 

35.0!  9.0! 

35.01  1.5! 


! 

■ 

i 

■ 

1 2 . 0  j  2  PUMPS  AND 
•WINCHES 

J 

!  ! 

! 

i 

! 

2  !AK  YUKON 

!  RIVER 

j 

1956 

i 

36.01N0NE 

i 

ILA  HCUHA 

1968 

32.0! NONE 

SLA  MOUNA 

1983 

41 .0! NONE 

j  TX  HOUSTON 

1982 

39.0 ! NONE 

! T X  HOUSTON 

1981 

20.0IPUHP 

SLA  HOUNA 

1953 

23.oj  PUNP 

SLA  HOUMA 

1 97  C 

23 .0! PUHP 

ILA  HOUMA 

197C 

21.6IPUMP 

! 

1 

ILA  HOUMA 
! 

! 

1955 

! 

! 

34.0! NONE 

! 

! 

!  X A  DAVENPORT 

1981 

29 . 0 1  NONE 

SIA  davenport 

1967 

34, oi NONE 

!  X A  DAVENPORT 

198C 

34 . 0 ! NONE 

!IA  OAVENPORT 

<982 

34,0! NONE 

!XA  DAVENPORT 

1980 

34 ,0 i NONE 

!  X A  DAVENPORT 

1979 

8.0! NONE 

ilA  OAVENPORT 

195C 

8.0!NONE 

*!IA  DAVENPORT 

195C 

3.0! NONE 

1 

! t A  DAVENPORT 

1950 

8 . 0 ! NONE 

SIA  DAVENPORT 

195C 

5. CRONE 

!  X A  DAVENPORT 

1958 

s.oInone 

£  X A  OAVENPORT 

1955 

8.0! NONE 

ilA  DAVCNPOKT 

1971 

11.0IN0NE 

1 

1966 

37.0! DIESEL  SAND 
! 

! 

PUMP! IA  OAVENPORT 
! 

! 

1961 

! 

! 

40,0! NONE 

! 

! 

!V>  HOPEWELL 

*  1962 

29.0! NONE 

!VA  HOPEWELL 
! 

! 

1953 

i 

i 

36.0! 

i 

j 

ILA  HOUHA 

1979 

37.0IHAN0  CHAIN 

HOIST! 

1959 

II  TRIPLEX  PUMPS  ! 

!  ! 

! 

38 ,0 ! NONE 

; 

ilL  ALTON 

1954 

37.0IN0NE 

!  XL  ALTON 

1953 

16,01  NONE 

! 

1  XL  ALTON 

1979 

16.0IN0NE 

(XL  ALTON 

1979 

16.0! NONE 

!XL  ALTON 

1973 

16.0! NONE 

1  XL  ALTON 

1973 

16,01  NONE 

1IL  ALTON 

1978 

16.0IN0NE 

! XL  ALTON 

1978 

16.01  NONE 

I  XL  ALTON 

1979 

16.01  NONE 

J  XL  ALTON 

1979 

16.0 (NONE 

!  XL  ALTON 

1979 

18.0IN0NE 

IXL  ALTON 

1981 

18,0! NONE 

!  XL  ALTON 

1981 

16.01  NONE 

1IL  ALTON 

1981 

1S.01N0NC 

IXL  ALTON 

1980 

1 

16 .0 1  NONE 

IIL  ALTON 

1981 

19.11  NONE 

IIL  ALTON 

1976 

19*1 ! NONE 

ITL  ALTON 

1976 

CGB  2228 


1667! 


210 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


INCH! 

HSTI  OPERATOR 

t  COAST 

VESSEL  NAME  ADD  NUMBER  t  GUARD 

!  RUBBER 

! 

I 

(29)  BLACHE  PARIPE#  INC.  ! 

(CONTINUED)! 


!  tVTCCl  DIBENSXONS  ) DRAFT! 

!  NET  ! CODE! LEN ST Hi  BROTH!  ! 

! REGIS-!****!  RES.  1  REG.! LOAD-1 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
i  TON-  (PACE I  OVE R“! OVER- !///// i  HORSE 
!  MAGE  !  IV  (  ALL  1  ALL  ILIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
EN6ERS  1  (FEET) 


{VESSEL! 
CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  I 
EQUIPMENT  ! TC I  BASE  ! 
LINE-1  l AO!  LINE-1  ! 
//////////// ////ITD! //////////! 


CGB  223B 

1577311 

1  736 14A41 1 

200.0! 

3  5  >.  0 ! 

9.0! 

- 

! 

16671 

19.11  NONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1976 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

CCB  2308 

1577913 

!  73614A41! 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19.1 {NONE 

IL 

ALTON  ! 

1976 

! 

1  1  I 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

CGB  2311 

1377914 

1  736UA411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19.1!  NONE 

XL 

ALTON  ! 

1976 

! 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

DE  301 

1641840 

1  69S14A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2000! 

16.0! NONE 

1  XL 

ALTON  1 

1981 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DE  302 

1641841 

1  69514A481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

20001 

1 6.0! NONE 

1IL 

ALTON  ! 

1981 

! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

6E  303 

1641642 

1  69S14A461 

195.0! 

35.0) 

9.01 

- 

1 

2000! 

16.0! HONE 

IIL 

ALTON  ! 

1961 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

DC  304 

1641643 

1  69514A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

2000! 

16.0) NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1981 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DE  30S 

! 64164* 

1  69514A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

! 

2C00! 

16.0! NONE 

!  IL 

ALTON  ! 

1961 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

I 

1 

DE  306 

1641643 

!  695 14A4S1 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

i 

2000! 

16.0! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1961 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

IE  307 

1641846 

1  69514A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1450! 

16. 6! NONE 

!  IL 

ALTON  ! 

1981 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

DE  308 

1641847 

1  69514A461 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

! 

1450! 

16.6 ! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1961 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

DE  309 

1641848 

1  69S14A48! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16. 6! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1981 

1 

1  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

| 

DE  310 

1641849 

1  69514A4S! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

1 6. 6 ! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1981 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

( 

DE  8218 

1651906 

1  66714A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16,6 ! NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1962 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

DE  6219 

1651907 

1  66714A48! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16.6! NONE 

!B0 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

DE  6220 

1651908 

1  66714A461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1450! 

16,6! NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

DE  6221 

1 

t  1  1 

195.01 

35. C! 

1.6) 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

1651909 

1  66714A461 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

- 

l 

1450! 

16. 6 i NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  I 

! 

! 

! 

DE  6222 

1651910 

1  68714A46! 

195,0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16.6! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

1  l  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

IE  6223 

1651911 

1  66714A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16.61N0NE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1962 

1 

1651912 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

DC  8224 

1  66714A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16. 6! NONE 

IBO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

1651913 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DE  6223 

1  66714A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16.6! NONE 

(PO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

| 

DE  6226 

1651914 

1  68714A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

1 6 . 6 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

1651915 

!  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DE  8227 

!  66714A481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16.6 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

1651916 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OE  6226 

1  687UA48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1450! 

16.6 ! NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  I 

1782 

1 

1651917 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

DE  8229 

!  66714A48! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

I 

1450! 

16.61NCNE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

! 

1651918 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DE  e230 

1  68714A481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

U50! 

16 .6 ! NONE 

|P0 

ST.  LOUIS  ! 

1982 

1 

1634532 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DEE  J  213 

!  97214A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

18.0! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1981 

ELEANCR  CANNON  216 

1 

1634331 

!  !  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1  97214A461 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

18 . 0! NONE 

!  XL 

ALTON  ! 

1981 

1 

1634823 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

GALE  HOLLY  1078 

1  1033UA48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

16201 

18.0! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1961 

! 

1  1  1 

20C.0! 

35.C! 

1.6! 

! 

-  i 

» 

! 

! 

JAN  ELLEN  207 

1633840 

!  77214A48! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

14501 

18.0! NONE 

IIL 

ALTON  I 

1981 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

! 

i 

! 

! 

JILL  EVELYN  209 

1633841 

1  77214A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

l 

1 8.0! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1981 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

4 

! 

! 

j 

JOE  Ill  213 

(633944 

!  772S4A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

18.0! NONE 

IIL 

ALTON  i 

1981 

1 

1633(36 

!  !  ( 

195.0! 

35.01 

1.6! 

• 

i 

! 

! 

JOHN  III  203 

1  77214A48! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

‘.oihONE 

IIL 

ALTON  ! 

1981 

I 

!  !  1 

195.0! 

35.C) 

1.6! 

j 

! 

! 

KAREN  8  211 

1633942 

1  77214A461 

1/5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

0!  NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1981 

KRISTEN  202 

I 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

j 

i 

! 

1618806 

t  90714A481 

195.  t 

*! 

9.0! 

- 

/.OJNONE 

iil 

ALTON  ! 

1980 

1 

!  1  1 

195  . 

;  • 

1.61 

i 

! 

! 

! 

BAR6E  T  210 

1633842 

1  77214*48! 

195. Jk 

9.0! 

- 

i 

• 

18.0‘NONE 

!  IL 

ALTON  ! 

1961 

l 

1  1  ! 

195., 

5. 

1.6! 

! 

-  I 

i 

! 

» 

RARIA  2C4 

1619096 

1  907 14A  481 

195.01 

.0! 

- 

! 

1450! 

15.0! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

I960 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.  w 

i.6! 

! 

•  | 

! 

! 

! 

N0C  78018 

1597932 

!  91 7 1 4A45! 

200.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

! 

1645! 

1 4 . 0 ! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1976 

H8C  76048 

1 

1  1  1 

20C.1! 

35.  C! 

S.O! 

! 

-  { 

! 

i 

! 

1597935 

1  91714A48! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1645! 

14.0! NONE 

in. 

ALTON  ! 

1976 

1 

1  !  1 

20C.1! 

35.0! 

5.0! 

! 

-  » 

J 

i 

! 

BeC  78038 

1597936 

!  91714A46I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1645 ! 

14 .0 ! NONE 

ia 

ALTON  ! 

1976 

BBC  78108 

1 

!  !  i 

200.1! 

35. Cl 

5.0! 

! 

-  | 

l 

! 

! 

1609258 

!  91 7 14A  481 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1645! 

1 4 • 0 ! NONE 

IL 

ALTON  ! 

1978 

1 

1  1  1 

200.1! 

35. C! 

5.0! 

i 

-  { 

» 

! 

BEGAN  201 

1616605 

!  90714A46! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

15.0! NONE 

IL 

ALTON  ! 

198C 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

i 

-  j 

! 

i 

j 

MT1I  1058 

1613679 

!  105214A48! 

200.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

i 

1600] 

1 6.0 ! NONE 

Iil 

ALTON  ! 

1979 

1 

!  !  1 

20C.0! 

35.C! 

1.6! 

! 

-  i 

l 

! 

i 

RITA  ROSE  1028 

•613675 

!  105214**5! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

{ 

1420! 

1 6 .0! NONE 

!  IL 

ALTON  ! 

1979 

ROSALIE  1068 

1 

!  !  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

i 

* 

* 

1613676 

!  105214*45! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

1 6  .ol NONE 

•IL 

ALTON  ! 

1979 

1 

•  j  i 

20C»0! 

m.cj 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

j 

• 

ROSE  GUD  1035 

1613892 

!  1GS2UA43i 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

UOO! 

16. 0! NONE 

Iil 

ALlif.  ! 

1979 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ; 

i 

! 

i 

RCSEBARY  1010 

1612677 

!  105214*48! 

20C.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

i 

I620i 

16 .ol NONE 

ML 

ALTON  ! 

1979 

1 

!  !  ! 

20C.O* 

35. C! 

1.6! 

! 

-  J 

i 

i 

i 

STERLING  C  212 

1633943 

•  77214A45! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

18. oi NONE 

ia 

ALTON  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  i 

i 

! 

i 

YOLANDA  CLAIRE  1C68 

16J5C92 

!  1 033! 4*45 J 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1620! 

16. OiNCNE 

ML 

ALTON  ! 

1981 

! 

1 

i  j  i 

i  i  i 

200.0! 

t 

35. C! 

i 

1.6! 

i 

! 

■ 

i 

j 

i 

i 

1 

{ 

(32)  SLESSEY  ENTERPRISES# 

1 

INC!. 

!  !  ! 

1  !  ! 

* 

j 

i 

i 

i 

! 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

» 

i 

1 

2 

ANN  8LESSEY 

1622432 

!  1 62*3*36! 

51. oi 

29. ci 

8.0! 

1800! 

-  » 

36.0'NONC 

•LA 

NEW  ! 

198C 

; 

!  !  ! 

51.0! 

29. C! 

7.6! 

i 

-  • 

* 

i 

ORLEANS  ! 

RUTH  BLESSEY 

i 629341 

!  18213*35! 

64.0! 

29. C! 

8.0! 

180Q! 

-  ! 

36.0!N0NE 

1 L  A 

NEW  ! 

1981 

1 

!  !  ! 

81.0! 

29.  C! 

7.6! 

i 

! 

0’LCANS  ! 

WEB  9018 

1615146 

•  109914*46! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 5.01N0NE 

SLA 

NEW  ! 

1979 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  • 

i 

! 

ORLEANS  ! 

Vf 8  103 

1613256 

!  774J5A71! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

- 

; 

1300! 

u.oipuHPs 

!LA 

NEW  ! 

1979 

! 

1  l  l 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

.  j 

{ 

i 

OPLFANS  ! 

! 


! 


TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

or  ve 

SSELS 

A 

« 

EHtft! 

1 VTCCi 

OIHENSZOHS  imapti 

!  CAPACITY ( 

HIGH-  | 

IUSSEL! 

! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  ! CODE (LENGTH! BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

! 

REGIS-!****! 

REG.  1 

1  C0A3T 

TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AOI  LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME 

AND 

RUBBER 

1  GUARD 

TON-  iPAGE! 

0VEK-10VEK-I/////I 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO !//////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

POWER 

ENGERS  ( 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE!  LINE-2  ! ‘REBUILT! 

(32)  BLESSET 

! 

! 

ENTERPRISES#  INC!. 

!  ! 

t  ! 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

IS.Of OIESEL  PUMP 

!  ! 

WEB  111 

|  - 

77415A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1811! 

!LA  NEW  1 

1980  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  112 

i  ...... 

774J5A71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1811! 

15.01  DIESEL  PUHP 

JLA  NEW  ! 

1980  i 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  113 

1629260 

774 !  5A71 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1430! 

18.0! PUMP 

!LA  NEW  ! 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  114 

1629261 

774 ! 5A71 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

le.oiPUNP 

1  LA  NEW  1 

1981  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  IIS 

1631174 

774 !  5A71 i 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1400! 

18 .0! PUMP 

!l A  NEW  ! 

1981  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

J 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  116 

1631175 

7741SA71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

18.0!PUNP 

! L A  NEW  ! 

1981  ! 

1 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  117 

1631176 

774 ! 5A71 | 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1400! 

18.01PUNP 

! L A  NEW  ! 

1981  l 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

NEB  IIS 

1631177 

774 ! 5A71 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1400! 

18.0! PUMP 

!LA  NEW  ! 

1981  1 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  i 

! 

WEB  119 

1637996 

77415A71! 

195.01 

35.  C! 

9.02 

- 

1400! 

18.0! PUMP 

!  LA  NEW  ! 

1981  ! 

l 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  120 

1637997 

774J5A7H 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

18.0! PUMP 

!LA  NEW  ! 

1981  | 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  t 

! 

!  ORLEANS  ! 

( 

WEB  121 

1638788 

77415A71! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1400! 

18.0! PUMP 

!LA  NEW  ! 

1981  ! 

| 

1  ! 

195.0! 

3S.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  160 

I  628503 

859! 3 A? 1 ! 

195.0! 

35. C! 

9.3! 

- 

1400! 

15.01PUMP 

! L A  NEW  ! 

1980  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

1 

WEB  161 

1628504 

85915A71! 

195.0! 

35.  C! 

9.3! 

- 

1400! 

15 .0! PUMP 

!LA  NEW  ! 

198C  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEe  162 

1629342 

85915A71! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

- 

1400! 

15.01PUNP 

! L A  NEW  ! 

1980  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

|  ORLEANS  ! 

! 

WEB  201 

1624209 

1603! 5A71 ! 

297.5! 

54.0! 

10.0! 

- 

3300! 

18.05PUNP 

! L A  NEW  ! 

198C  ! 

1 

!  ! 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  202 

1624210 

1 30315A  71 ! 

297.5! 

54.  C! 

10.0) 

- 

3300! 

18.0! PUMP 

!  L A  NEW  ! 

1980  ! 

! 

!  ! 

297.5! 

54. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  203 

1632C74 

1 803! 5A71 ! 

297.5! 

54. C! 

10.0! 

- 

3300! 

18.0! PUMP 

! L  A  NEW  ! 

1980  ! 

1 

1  ! 

297.5! 

54.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

! 

WEB  204 

1632075 

180315A71! 

297.5! 

54.  Cl 

10.0! 

- 

3300! 

1 8 . 0 !  PUMP 

! L A  NEW  ! 

198C  ! 

1 

!  ! 

!  ! 

297.5! 

! 

54. C! 

! 

2.0! 

! 

-  ( 

1 

! 

! 

1  ORLEANS  ! 

!  I 

! 

! 

(32)  BLESSEY# 

WALTER  E.#  JR. 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

WALTER  BLESSEY 

1643443 

140! 3*36! 

81.0! 

29. C! 

8.0! 

1800 

*  1 

36.0! NONE 

!U  OEILE  1 

1981  1 

! 

!  1 

85.0! 

29. C! 

7.6! 

-  ! 

! 

1  CHAISE  ! 

! 

WEB  101 

1605785 

77415A71! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1400! 

18.011000  BPH  PUMP 

ITX  HOUSTON  1 

1979  | 

l 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

WC9  102 

1606450 

77415A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

18.011000  BPM  PUNP 

ITX  HOUSTON  1 

1979  I 

l 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

( 

!  ! 

! 

1979  ! 

WEB  104 

1613257 

774I5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

18.011000  8PH  PUNP 

ITX  HOUSTON  1 

l 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ! 

I960 

WEB  105 

1617162 

77415A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

18.0!in00  BPH  PUNP 

ITX  HOUSTON  1 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  1 

WEB  1C6 

1617163 

77415A71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

18.011000  BPH  PUNP 

ITX  HOUSTON  1 

198C 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

!  ! 

WEB  107 

1617892 

77415A71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

18.0! PUNP 

ITX  HOUSTON  ! 

1980 

I 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

! 

1  1 

! 

WEB  108 

1617803 

774 1 5 A  71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

18.0! PUNP 

•TX  HOUSTON  1 

1980 

! 

1 

1  ! 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1  ! 

!  1 

(28)  BLOCK# 

W. 

G* 

CO. 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

!  ! 

1  ! 

WGB  1 

1  - 

50014A46! 

! 

—  ! 

9.0! 

- 

1500! 

—  {NONE 

! I A  OAVEAPOAT  1 

1976 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

W(3  2 

1  . 

5C014A46! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

1500! 

—  !NONE 

! I A  OAVEAPOAT  1 

1976 

! 

! 

1  1 

!  ! 

195.0! 

! 

35.  C! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(33)  8LUDC0 

BARGE 

AND  TOWING 

! 

!  INC. 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

2 

i 

!  ! 

!  ! 

ORION 

1251737 

17513A34! 

H5. 0! 

33.2! 

20.0! 

700C 

-  ! 

45.0! NONE 

•TX  HOUSTON  ! 

1943 

! 

2  ! 

145.0! 

33.2! 

14.0! 

-  ! 

! 

i  J 

TEXAN 

1611687 

15613*36! 

93.0! 

35. C! 

17.7! 

500C 

-  i 

40.0! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1979 

1 

1  ! 

93.0! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

! 

j  • 

TORRENT 

1221812 

66J3A36! 

115.4! 

28.2! 

13.5! 

190( 

-  2 

40.0! NONE 

ilX  HOUSTON  I 

*  1958 

1 

1 

!  1 

!  1 

128.0! 

2 

30.  C! 

! 

10.0! 

! 

.  j 

i 

! 

j 

!  ! 

!  1 

(39)  BLUE 

t 

GOLD 

FLEET 

i 

i 

1  1 
1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

GOLDEN  BEAR 

1615355 

6011A16! 

37.0! 

24.0! 

7.5! 

6  8  C 

-  i 

35 .0! NONE 

! C A  SAN  ( 

1979 

j 

!  1 

87.0! 

24.  C! 

6.0! 

396! 

! 

!  FRANCISCO  ! 

(OLDEN  SUNSET 

1912972 

6111D16! 

66.8! 

21.4! 

6.0! 

80( 

-  ! 

25 • 0! NONE 

! C A  SAN  ! 

1987 

1 

!  1 

76.0! 

21.4! 

5.5! 

151! 

! 

•  FRANCISCO  ! 

OLD  BLUE 

1607794 

6051*161 

87.0! 

24.  C! 

7.5! 

68( 

-  ! 

35.0! NONE 

! C A  SAN  ! 

1979 

1 

2  t 

87.0! 

24.  C! 

6.0! 

396! 

! 

!  FRANCISCO  ! 

OSKI 

1603966 

60! 1 A 16! 

87.0! 

24.  C! 

7.5! 

68! 

-  ! 

35 .0! NONE 

!CA  SAN  ! 

1979 

I 

!  1 

87.0! 

24. C! 

6.0! 

396! 

! 

!  FRANCISCO  ! 

PD  2 

;  - 

5014A46! 

6C.0! 

24.  C! 

4.5! 

- 

35! 

6.0! NONE 

! C A  SAN  ! 

I960 

! 

! 

!  1 

!  1 

60.0! 

! 

24.C! 

! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

•  FRANCISCO  ! 

«  2 

(C3>  BLU£ 

CIRCLE- 

ATLANTIC 

t 

i 

!  ! 

!  1 

! 

! 

2 

i 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

i 

!  ! 

ADELAIDE 

! 292097 

851214A48* 

42C.0! 

80.  C! 

24.0! 

- 

17000! 

63.6! ELECTS I C  CEMENT 

•NY  RAVEN  A  ! 

1963 

■ 

1  1 

42C.0! 

80. C! 

5.61 

-  ! 

!PUNPS;  BOONS 

!  I 

•LEXAMPA 

J29C273 

551II4A45I 

4iCtCI 

cC.C ! 

24.  Cl 

- 

17COO! 

o5. 6 ! tltC I R 1 C  CiMthI 

‘NY  NX V ENA 

1963 

! 

i  ■ 

42C.CJ 

80. C! 

5.6! 

-  i 

JPUNPS;  BOONS 

!  ! 

6ECRAFT 

1291491 

357714A48! 

29C.O! 

55. C! 

17.5! 

- 

65CO! 

52.1 {ELECTRIC  CEMENT 

!NY  RAVEN A 

1963 

1 

!  ! 

29C.0! 

55.0! 

3.1! 

-  ! 

ipunp;  goon;  hcsc! 

LEHIGH  II 

!  - 

52114A43! 

13C.0! 

38.  C! 

6.5! 

- 

600! 

24.012  STAGE  BLOWER- 

1PA  PHIlAOEl- 

1961 

i 

1  ! 

13C.0! 

38. C! 

3.0! 

-  j 

!GA$  ENGINE 

!  PHIA 

BARI  A  T 

1449301 

836514A45! 

420. 0! 

80.  C! 

27.6! 

- 

2086 J! 

63.6! ELECTRIC  CEMENT 

! NT  SAVENA 

1982 

! 

1 

!  1 

1  1 

420.0! 

i 

80.  C! 

2 

5.7! 

! 

-  ! 
j 

!PUHPS;  BOONS 
! 

! 

* 

<C3>  BLUE 

LINES# 

INC. 

l 

! 

1  1 
1  1 

! 

! 

» 

i 

! 

! 

2 

i 

i 

; 

! 

! 

PTI  BLEU 

[I 

1645221 

6J11A50! 

74.0! 

26. C! 

6.4! 

700 

80! 

26 .0! NONE 

S V X  CRUZ  BAY# 

1982 

! 

! 

* 

1 

!  1 

!  1 

83.0! 

! 

! 

26.0! 

1 

1 

5.7! 

! 

« 

-  ! 

! 

! 

f 

! 

i 
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EHGRl 

DIST! 

VESSEL  HARE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

I  NUMBER 

1VTCC1 
NET  1  CODE ! 
REGIS-!****! 
TER  1  SEE! 
TON-  1PAGEI 
NACE  1  XV  ! 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 
LENGTH! 3R DTH 1  { 

REG.  1  REG.lLOAO-1 
//////!/////!  CD  1 
OVER-IOVE*-!/////! 
ALL  !  ALL  !LtCHTl 

! CAPACITY! 

i  i 

i  CARGO  i 
{ //////// ! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  1  V  (  n  u  1 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !CP£»ATXNG  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  1TC!  BASE  t 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT)  1  //////////////// !TD! ////////// I 
(FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINC-2  ! 

(16)  (OAT  BARN 

1 

! 

1 

1  ! 

1  ! 

!  1 

1 

1 

! 

i 

{ 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

1 

i 

i 

( 

i 

BEAVER  ISLAND 

! 292898 

8013*36! 

60. 0! 

20.  C! 

5.6! 

730! 

-  ! 

32.o1nOnC 

SIN 

TELL  CITY  ! 

! 

t  ! 

60.0! 

20.0! 

5.6! 

i 

-  i 

! 

i 

i 

NAPL6 

1279698 

4513AJ&! 

50. 0! 

16. C! 

6.0! 

3  3  0  i 

-  ! 

21 .0! NONE 

iiN 

TELL  CITY  i 

1 

!  ! 

50.0! 

16.0! 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

RAH 

1  269381 

11213AJ6! 

70.0! 

20.0! 

6.0! 

850! 

-  j 

26.0! NONE 

!IN 

TELL  CITY  ! 

! 

!  1 

70.0! 

20.0! 

6.01 

1 

-  i 

! 

j 

i 

VIRGIN  RE3  TVA 

499896 

1  - 

5013AJ6! 

5C.0! 

20. C! 

6.0! 

—  1 

.  i 

26.0! SOME 

!  IN 

TELL  CITY  j 

! 

!  1 

50.01 

20. C! 

6.01 

! 

-  i 

i 

! 

! 

K$  351 

,  - 

20914A43! 

120.0! 

30.  C! 

6.3! 

-  5 

464! 

8.oi NONE 

i 

! 

I 

! 

1  1 

!  1 

120. 0! 

! 

30.0! 

i 

1.5! 

1 

i 

1 

-  i 

! 

! 

; 

i 

i 

! 

(33)  BOAT  SERVICE  Of  CALVE  STO ! N 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

1 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

SIC  SQUALL 

1  56CC39 

97 ! 1C  12  1 

100.0! 

22. C! 

5.0! 

1800! 

25*1 

20.1 (NONE 

!TX 

GALVESTON  ! 

l 

1  1 

100.0! 

22. C! 

4.0! 

1 

55! 

i 

i 

• 

NATIVE  DANCER 

1296642 

9311C121 

92.3! 

22.  Cl 

6.0! 

2000! 

5! 

H.oixCKE 

Itx 

GALVESTON  ! 

I 

1 

1  1 

1  ! 

72.3! 

1 

22.0! 

5.5! 

1 

i 

47! 

I 

! 

! 

1 

{ 

! 

! 

(32)  BOAZ  TOWING/  INC. 

! 

1 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

HISS  POLLY 

157(286 

6913A36! 

! 

—  1 

7.01 

800! 

.  ; 

—  IMJNE 

!  LA 

PLAQUEMINES 

! 

1  1 

55.01 

22. C! 

6.U! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

80YD 

1276626 

77415A711 

195.0! 

35. C! 

6.6! 

1 

624! 

24.31G0UL0S  PUMPS  ( 

!LA 

PLAGUE MINE! 

1 

1  1 

195.01 

35.  Ct 

3.6! 

l 

-  1 

{COMPRESSOR 

* 

! 

TED 

1276702 

77  41  5*71  1 

195.0! 

35. Cl 

6.6! 

-  I 

624! 

24.J1C0UI.0S  PUHPS  S 

•LA 

PLAGUCMINE! 

1 

1 

1  1 
1  1 

195.01 

1 

35.0! 

! 

3.6! 

1 

! 

! 

-  ! 
i 

! COMPRESSOR 

1 

i 

! 

! 

! 

(2J>  eos-to  concur 

1 

1 

1  t 

1  1 

l 

! 

! 

i 

1 

! 

1 

l 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

COLUHBIA 

1127665 

$4911*11 ! 

230.0! 

45.  C! 

13.6! 

1217! 

-  ! 

60.01  NONE 

!m: 

DETROIT  i 

1 

1  1 

216.0! 

60. 0! 

12.0! 

1 

2566! 

! 

! 

i 

FRIENDSHIP 

1649026 

7511*111 

71.0! 

23. C! 

3.0! 

471! 

-  i 

22 .0! NONE 

INI 

DETROIT  ! 

1 

1  ! 

71.0! 

23.  Cl 

2.6! 

! 

125! 

! 

{ 

! 

GIBRALTAR 

166(634 

4311*111 

64.  81 

22. C| 

3.0! 

400! 

•  i 

20.0! NONE 

!  MI 

DETROIT  ! 

! 

(  1 

64.9! 

22. C! 

2.6! 

! 

322! 

! 

! 

! 

L.  R.  BEATTIE 

1904161 

63! 1  All ! 

94.2! 

30.1! 

4.5! 

640! 

-  ! 

26 . 0 ! NONE 

!HI 

DETROIT  ! 

1 

!  ! 

100.01 

31. C! 

4.0! 

! 

506 ! 

! 

i 

j 

SAINTE  CLAIRE 

1207582 

507 ! 1 A 1 1 1 

191.01 

50.C ! 

14.0! 

1083! 

-  ! 

60.0 ! NONE 

•HI 

DETROIT  ! 

1 

!  ! 

197.0! 

65.  C! 

12.5! 

! 

2416! 

! 

! 

! 

TECUHSEH 

1668633 

4311*11 ! 

64.6! 

22. C! 

3.0! 

4001 

-  ! 

2C.0) NONE 

!KI 

DETROIT  ! 

I 

1 

!  ! 

!  ! 

64.9! 

! 

22. C! 

! 

2.61 

i 

1 

! 

322! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(20  80GGS/  NERD JE/  t  SONS/ 

! 

I1NC. 

!  ! 

(  ! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ALBERT  f 

1295C17 

3313*35! 

5C.5! 

19.0! 

6.0! 

450! 

-  ! 

23.0! NONE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

! 

1  ! 

52.0! 

19. C! 

4.8! 

! 

-  i 

! 

! 

burg  ! 

CAPTAIN  NERDZE 

1562164 

56! 3A30! 

60.5! 

22. C! 

8.0! 

850! 

-  ! 

28 .0 ! NONE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

! 

1  ! 

60.5! 

22. C! 

6.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

BURG  ! 

CITY  OF  CATLETTS6URC 

1  228317 

1 19! 3A36I 

86.0! 

33. Cl 

6.0! 

1020! 

-  ! 

28. oi NONE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

1 

1  ( 

93.0! 

33.  C! 

4.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG  ! 

FRANKLIN  B 

1286006 

4513*36! 

55.3! 

19.2! 

4.0! 

760! 

-  ! 

24.0! NONE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

1 

!  1 

59.0! 

20.  C! 

3.5! 

! 

-  j 

! 

! 

BURG  ! 

jxll  e 

1509379 

29! 3  A  56 1 

46.5! 

16. C! 

6.21 

400! 

-  i 

23.0! NONE 

!  KY 

CATLETTS-  ! 

! 

1  1 

50.0! 

16.*! 

4.0! 

1 

•  • 

! 

! 

fiURG  ! 

LADY  LOIS 

1227875 

4613*361 

74.0! 

18. C! 

4.2! 

250! 

! 

25.0! NONE 

SKY 

CATLETTS-  ! 

1 

1  1 

10C.0! 

16.0! 

4.2! 

! 

-  ! 

J 

I 

BURG  I 

HARK  N 

1279667 

42(3*36! 

54.0! 

19. C! 

4.0! 

800! 

-  ! 

24 . 0! NONE 

!  KY 

CATLETTS-  ! 

1 

1  1 

55.0! 

20.0! 

3.5! 

! 

-  I 

! 

! 

BURG  ! 

MINNOW 

1  - 

14!3*36l 

42.1! 

12.1! 

6.0! 

300! 

-  ! 

20.0! NONE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

i 

i  I 

42.1! 

12.1! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

BURG  ! 

TRISTAN  G 

1290C79 

79! 3*351 

72.0! 

26. C! 

8.5! 

1050! 

-  ! 

27.0! NONE 

IKY 

CATLETTS-  ! 

1 

!  ! 

72.0! 

26.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

BURG  ! 

MBS  8 

36414A40I 

175.01 

26.0) 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

!KY 

ASHLAND  ! 

I 

1  1 

175.01 

26. C{ 

1.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

i 

MBS  10 

1  - 

364I4A40! 

175.0! 

26. 0! 

9.0! 

! 

1000! 

10.0! NONE 

!  KY 

ASHLAND  I 

1 

1  I 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

HBS  13 

364! 4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

10C01 

1 0.0! NONE 

!KY 

ASHLAND  ( 

1 

1  i 

175.0! 

26. C| 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

! 

HBS  15 

!  - 

36414*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

i 

1000! 

10.01NCNE 

IKY 

ASHLAND  ! 

1 

1  ! 

175.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

HBS  18 

1  - 

364I4A40! 

175.0! 

26.  Cl 

9.0! 

! 

1000) 

10.0! NONE 

!  KY 

ASHLAND  ! 

1 

!  1 

175.01 

25.  Cl 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

HBS  19 

1  - 

364 I4A40I 

175.01 

26.  Cl 

9.0! 

i 

1000! 

10.01  HONE 

IKY 

ASHLAND  1 

! 

!  ! 

175.01 

26. C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

HBS  21 

!  - 

364(4*401 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  ! 

ioooi 

10.0IN0NE 

!KY 

ASHLAND  ! 

1 

1  ! 

175.0! 

26. C| 

1.5! 

| 

-  ! 

I 

i 

1 

H«S  24 

1  . 

364I4A40I 

175.0! 

26.  CJ 

9.0! 

-  1 

1000! 

1 0.0 1  HONE 

IKY 

ASHLAND  ! 

! 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

1 

! 

HIS  28 

,  - 

364UA40I 

175.0! 

26. Cl 

9.0! 

-  ! 

1  COO ! 

10.01HCHE 

Iky 

ASHLAND  ! 

1 

i  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

HIS  96 

1  - 

364 !4A40t 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  1 

1000! 

10.0! NONE 

!KY 

ASHLAND  ! 

1 

!  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

I 

I 

HBS  101 

j  - 

36414*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.01  NONE 

IKY 

ASHLAND  ! 

1 

1  I 

175.0! 

26.0! 

1.51 

1 

“  ! 

| 

! 

! 

KBS  102 

I  - 

36414*401 

175.0! 

26. Cl 

9.0! 

-  I 

10C0! 

10*01  NONE 

IKY 

ASHLAND  1 

1 

I  ! 

175.0! 

26.0 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

HBS  103 

1  - - 

364I4A40I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1C00! 

10.01  NONE 

IKY 

ASHLAND  ! 

1 

I  ! 

175.0! 

26.0 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

HBS  104 

!  - 

36414*40! 

175.01 

26.0 

9.01 

-  j 

1000! 

10.01  NONE 

IKY 

ASHLAND  ! 

1 

I  ! 

175.0! 

26.0 

1.5! 

! 

•  | 

1 

! 

J 

SC  21? 

l 

4JCUU0! 

175.0! 

26/0 

!/7l 

-  i 

go?i 

12.01  NONE 

|KY 

CATLETTS-  j 

I 

1  I 

175.11 

26.1! 

1.51 

i 

-  i 

! 

l 

BURG  ! 

BLOAT  516 

1 00015*70! 

175.01 

35.C! 

9.01 

! 

1200! 

16.0! PUMP  ENGINE 

IKY 

CATLETTS-  ! 

1 

1  1 

175.0! 

35.0 

1.51 

1 

-  ! 

1 

! 

BURG  1 

FLOAT  $42 

1  - - 

210I5A70! 

130.0! 

30.0 

9.0! 

-  I 

8501 

16.0! PUMP  ENGINE 

!KY 

CATLETTS-  ! 

l 

1  I 

130.0! 

30.01 

1.51 

1 

“  ! 

! 

! 

EURS  ! 

FLOAT  $56 

1  - — 

67215*701 

195.0! 

35.0 

9.01 

! 

1350! 

18.0IPUHP  ENGINE 

IKY 

CATLETTS-  ! 

1 

l 

!  1 

!  I 

195.01 

! 

35.0! 

! 

1.51 

1 

! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

I 

BURG  ! 

! 

1 

07)  BOHEMIA  INC*/  UHPIUA  0IVIIS1CN 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

I 

! 

JUNO  IV 

1297229 

2813*361 

50.5! 

17.8! 

6.0! 

600! 

-  1 

27.0 1N0NE 

1  OR 

REEDSPORT  I 

1 

1  ! 

55.0! 

18.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

JUPITER 

1299737 

1613*36! 

59.6! 

21.9! 

9.5! 

1020! 

-  ! 

36.01  NONE 

!  VA 

CAHAS  1 

1 

1  1 

64.01 

22. 0! 

9.5! 

1 

-  ! 

| 

! 

! 

UHPIUA  3 

I  - 

513*361 

30.0! 

10.5! 

2.7! 

80! 

-  ! 

16.31  NONE 

10R 

REEDSPORT  ! 

1 

1  1 

30.0! 

10.51 

2.7! 

| 

-  | 

| 

1 

UHPIUA  1 

1281217 

1 1291 4A401 

204.4! 

52.1! 

12.4! 

-  ! 

2500! 

25.7 ! NONE 

1  OR 

REEDSPORT  ! 

I 

I  f 

208.0! 

52.1! 

2.3! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

YEAR  ! 
SUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


1963  ! 
I 

1958  I 
I 

1955  ! 

i 

19(C  i 
I 

196*  • 

i 

! 

! 

! 

1974  ! 
! 

1964  ! 
t 
1 
! 
! 

1976  J 
t 

195?  ! 
! 

1 95 P  ! 
i 
! 
I 
! 

1902  ! 

i 

1984  I 

j 

1984  i 
J 

1986  < 
I 

1 91 C  J 
! 

1984  ! 
! 
! 
! 
» 

1965  i 

i 

1975  i 
! 

1929  ! 

i 

1961  i 
! 

1967  ! 
! 

1929  ! 
! 

1959  ! 
! 

194C  ! 
! 

1962  I 
! 

1957  ! 
I 

1957  I 
» 

1957  ! 
! 

1957  I 

i 

1957  i 
! 

1957  ! 
! 

1957  ! 
1 

1958  ! 

! 

1957  1 
! 

1959  • 
1 

1957  ! 
! 

1957  1 
! 

1957  ! 
1 

1957  ! 
I 

1954  | 
I 


I960  I 
1949  1 

1964  ( 

1965  I 
1949  I 
I960  ! 
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lACftl 

{  IVTCCl 

DIMENSIONS  'DRAFT! 

1  capacity! 

HIGH-  ! 

i  v 

E  S  S  E  L  1 

t 

OJST!  OPERATOR 

1  NET  ICCDElLENGTHldRDTHl 

! 

! 

! 

EST  1  CARGO  HANOLXNG 

IS  ! 

OPERATING  I 

! 

it*"  s 

1  COAST 

1  TER  !  SEE  1 //////!/////! 

ED  1 

\mmn\ 

POINT  !  LINE-1 

!  *01 

im-i  ! 

BUILT  I 

VESSEL  MAKE  AND 

DUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  ! PAGE! 

OVER-! OVER”! /////I 

HORSE! 

pass-  ! (light) xnumniimii itdi ////////// i 

OR  ! 

)  NUMBER 

!  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE! 

IIM-J  l*»E8UU7l 

<371  rOHtl'X*  INC./ 

I 

I 

UMPQUA  DIVt  IS10N 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  - 
! 

! 

I 

! 

1 

(COKTIKUCC) 1 

!  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

U«PDUA  l 

! 281657 

1  18291AAA01 

204. A! 

52.1! 

12.4! 

-  ! 

2500! 

25 .7! NONE 

t  OR 

REEDSP0R1 

196C  ! 

! 

1  1  1 

208.0! 

52.1! 

2.3! 

-  J 

( 

! 

! 

UKM'itf*  ! 

1282283 

1  1S291AAA01 

204.4! 

52.1! 

12.41 

-  j 

2500! 

25.7 ! NONE 

1  OR 

REEDS*ORT 

1960  t 

! 

I 

1  1  1 

!  1  1 

208.01 

52.11 

! 

2.3! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

(27  L.IaNB  t  CORNELIUS/  INC 

i 

•  I  MGRS 

1  1  1 

1  1  I 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

I 

Af'|>lC*N  MARINER 

1619736 

I  112A511A061 

715.5! 

78.  C! 

30.9! 

7000! 

41800! 

1 19.9 ! BELT/  SELF- 

1NY 

BUFFALO 

198C  1 

! 

1  !  1 

730.0! 

78. C! 

19.0! 

-  J 

1UNL0ADER 

1 

t 

AN?  <t  {PUBLIC 

!  633  579 

»  111C611A06! 

623.3! 

68.  C! 

26.4! 

700C! 

286C0! 

109.0! BELT/  SELF- 

INT 

BUFFALO 

1931  i 

! 

1  1  1 

6  3  A  .  9 1 

68. Cl 

22.0! 

-  ! 

IUNLOADER 

1 

I 

UU  •*»  « 

1585852 

1  3553A11A06! 

99C.0! 103.CI 

34.0! 

1 4000! 

90600! 

1 24.5 1  BELT,  SELF- 

1  NY 

BUFFALO 

1977  I 

! 

1  1  1100C. 01105. Cl 

22.0! 

i 

4! 

IUNLOADER 

! 

! 

euri*  > 

1596352 

!  B03611 A061 

617.0! 

68. C! 

26.0! 

7000  i 

27200! 

105 .8 ! SELT/  SELF- 

•NY 

BUFFALO 

1976  ! 

! 

1  1  1 

634.91 

68.1! 

2C.01 

-  ! 

1  UNLOAD  EP 

! 

1 

CHARLES  f .  WILSON 

155CC5A 

1  97121 1 A  06 1 

666.01 

78. C! 

30.5! 

7000! 

38CCO! 

109.6! BELT/  SELF- 

!NV 

SUFFALO 

1973  ! 

1 

1  1  1 

68C.01 

78. C! 

14.0! 

-  ! 

IUNLOADER 

! 

I 

M.  LEI  WX>E 

1556A60 

1  103A8I1A06! 

69C.0! 

78.  C! 

30. 6! 

7000! 

39800! 

109.6! BELT/  SELF- 

1NY 

BUFFALO 

1974  l 

! 

1  i  i 

704.01 

76. C! 

19.0! 

-  ! 

{UNLOADED 

l 

; 

INDIAN'*  HARBOR 

161CA01 

1  33S3AMA03! 

99C.0I 105.C! 

34.0! 

14000! 

90600! 

124.5I8ELT/  SELF- 

i  NT 

BUFFALO 

1979  i 

I 

1  1  I100G.011CS.C1 

22.01 

j 

-  1 

IUNLOADER 

; 

! 

JOHN  '  POLAND 

1266270 

1  903811A06 

673.0! 

72.  Cl 

26.2! 

770oi 

22500! 

109.0! eELT  AND  BUCKET 

^  i  NT 

8UFFAL0 

1953  l 

1 

i  1 

639.3! 

72.01 

15.4! 

i 

3! 

tSELF-UNLOADER 

! 

! 

NCR  EE  WV* 

12A7A90 

I  109A011A06 

619.0! 

71.5! 

27.4! 

9900! 

22700! 

105.01BELT  AND  BUCKET 

/|NY 

BUFFALO 

1953  I 

1 

1  1 

637.6! 

71.5! 

16.7! 

-  | 

! SELF-UNLOADER 

I 

; 

NICOLET 

12025A2 

l  57C011A06 

513.0! 

60.  C! 

22.2! 

2675! 

13500! 

103.0! RELT/  SELF- 

tNY 

BUFFALO 

*  1965  1 

f 

!  1 

534. 8! 

60.2! 

15.0! 

-  ! 

IUNLOADER 

! 

t 

RICHARD  I .  *EISS 

! 2A3A06 

J  751811A06 

595.0! 

60. C! 

24.6! 

2950! 

17200! 

95 .0! BELT  AND  eUCKET 

/!  *A 

ERIE 

*  1976  ! 

1 

1  1 

62C.6! 

60.3! 

17.5! 

-  j 

! SELF-UNLOADER 

I 

! 

R06EA  M  KYES 

155C520 

!  12A82MA0A 

664. 6! 

78. C! 

29.5! 

7000! 

32500! 

11 8.4 1  BELT/  SELF- 

!NY 

BUFFALO 

1973  1 

! 

1  1 

68C.0! 

78. Cl 

19.0! 

-  ! 

{UNLOADED 

J 

! 

SAN  LAUD 

I56AC02 

1  8036  M  A  06 

617.0! 

68. C! 

28.0! 

7000! 

27200! 

105 . 8 ! BELT/  SELF- 

iNY 

BUFFALO 

1975  I 

1 

!  1 

634.9! 

68.C! 

20.0! 

-  I 

IUNLOADER 

1 

I 

ST.  CLAIR 

1571875 

1  22681 1 1  *06 

76C.0! 

92.  C! 

30.0! 

10500! 

50232! 

11 8. 2! BELT/  SELF- 

!NY 

BUFFALO 

1976  ! 

! 

1 

1  1 

1  1 

77C.0! 

! 

92. C! 

! 

21.0! 

! 

-  ! 

IUNLOADER 

I 

i 

! 

I 

I 

(32)  EOLIINGE*  1  4CHINE  SHOP 

! 

A !  ND 

I  1 

1  1 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

SHIPYARD/  INI 

• 

| 

(  1 

{ 

! 

! 

! 

! 

1 

ANDREA  MARTIN 

1555837 

1  12SI1A02 

166.3! 

38. C! 

14.0! 

2400! 

450! 

70.0! BULK  WEIGHT  AIR 

ILA 

LOCKPORT 

1974  ! 

1 

i  1 

18C.0! 

38.  C! 

9.0! 

10! 

(COMPRESSOR 

! 

1 

DCN  BOLLINGER 

I298C30 

1  202MA02 

146.6! 

36. C! 

10.0! 

1700! 

-  ! 

49.1 ! HYDRAULIC  CRANE 

ILA 

LOCKPORT 

1965  1 

1 

1  1 

15C.0! 

36. C! 

8.0! 

16! 

! 

I 

I 

EDVINA  MARTIN 

1556352 

1  12M1A02 

166.5! 

38. C! 

14.0! 

2400! 

450! 

70.0! BULK  WT  AIR 

ILA 

LOCKPORT 

1974  I 

1 

1  1 

16C.0I 

38.  Cl 

9.6! 

*  10! 

(COMPRESSOR 

! 

i 

T-KIP  III 

1587996 

1  13311A03 

1  56. S! 

33.0! 

11.3! 

1800! 

133! 

70.01  NONE 

ILA 

LOCKPORT 

1977  ! 

1 

1  1 

165.01 

38.  C! 

11.3! 

-  | 

! 

! 

1 

CA9IE 

{  - 

1  1513*36 

65.01 

18. C! 

5.0! 

200! 

-  J 

1  5.01  NONE 

ILA 

LOCKPORT 

—  1 

! 

1  1 

65.0! 

18. C! 

4.0! 

-  i 

! 

I 

1 

DONNIE  S 

1238980 

1  1313*36 

51.8! 

14.7! 

5.9! 

234! 

-  j 

16.0! NONE 

ILA 

LOCKPORT 

1939  I 

1 

1  1 

56.0! 

14.7! 

5.9! 

-  i 

! 

1 

1 

TOP  TROOPER 

1637905 

1  AA13A36 

42.11 

22.01 

6.1! 

600! 

-  j 

16.0! NONE 

ILA 

LAROSE 

1981  ! 

1 

1  1 

44. 0! 

22.0! 

6.1! 

-  i 

! 

I 

1 

3PS  2 

1  - 

t  2C01AAA3 

155.0! 

38.  C! 

9.6! 

-  j 

325! 

10.0! NONE 

ILA 

LOCKPORT 

193C  1 

I 

1  ! 

155.0! 

38.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

BPS  A 

1  - 

1  2C01AAA3 

16C.01 

34.  C! 

6.0! 

-  i 

340! 

8.0! NONE 

ILA 

LOCKPORT 

1973  I 

1 

1  1 

160. 0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

BPS  3C 

1  - 

1  1821AAA3 

100.0! 

28.01 

6.5! 

-  i 

2501 

7.0! NONE 

ILA 

LOCKPORT 

1967  1 

1 

1  1 

10C.0! 

23.  C! 

1.5! 

-  I 

i 

! 

1 

BPS  41 

1  . 

1  2001 AA A3 

1 AC.Ol 

49. Cl 

6.0! 

-  ! 

300! 

7.01  NONE 

ILA 

LOCKPORT 

—  I 

! 

I 

1  ! 

!  ) 

UC.O! 

! 

49.C! 

! 

2.0! 

! 

“  1 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

(32)  BOLLINGER  OFFSHORE  SCATS!/  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

l 

1 

SBA  4C0 

1263813 

1  852! AAAI 

210.0! 

46.  Cl 

9.0! 

-  j 

—  ! 

10.0! NONE 

ILA 

LOCKPORT 

1952  1 

! 

I 

1  1 

1  1 

21C.01 

1 

48.0! 

! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1 

1 

(29)  BONHOHN6  GROUP  LTD. 

I 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

I 

i 

i 

! 

1 

I 

! 

I 

I 

! 

PW  131R 

1  700I4AA8 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

1730! 

19.0! NONE 

1M0 

ST.  LOUIS 

1980  1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1880! 

1 

19.01  NONE 

! 

IPO 

ST.  LOUIS 

1 

1979  1 

PW  92728 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

200*0! 

! 

35.  C! 

! 

1.5! 

1 

"  1 

! 

1 

1 

! 

I 

(16)  BONNIE  9ELLE/ 

INC. 

1 

1 

t  1 

!  1 

1  IBM  All 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

BONNIE  BELLE 

1521612 

65.01 

21.0! 

3.0! 

220! 

-  j 

34.8! NONE 

!  IN 

JEFFERSON- 

1969  I 

1 

1 

1  1 

!  1 

109.0! 

! 

21.0! 

! 

3.0! 

! 

250! 

! 

1 

! 

! 

VZLLE 

1 

(01)  SOOTHSAY  NAVI5ATI0H  CO.»l  LtO. 

1  1 

!  ! 

I  511811 

! 

44.8! 

! 

! 

i 

i 

1 

I 

1 

! 

1 

! 

LXNEKXN  II 

1  255A36 

12.  C! 

5.6! 

100! 

-  I 

9.5|N0»:E 

!PE 

BCOTHBAT 

1946  1 

I 

1 

1  1 

1  1 

45.1! 

1 

12.C! 

! 

5.6! 

! 

74! 

! 

1 

! 

HARBOR 

I 

1 

(12)  BORDEAUX  SALVAGE  AND 

! 

1 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

I 

CONSTRUCTION 
OPT.  JXfY 

CO. 

! 

1275*75 

(  1 
!  A5J1A03 

! 

56.0! 

! 

17,0! 

! 

8.0! 

500! 

45! 

! 

35.01N9ME 

! 

IM/ 

bt) 

l 

1757  t 

! 

1  1 

56.0! 

17.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

i 

I 

CAPT.  TUCK 

1205686 

I  2613*36 

8.6! 

14.5! 

7.9! 

-  ! 

-  * 

30.0! NONE 

INC 

WILMINGTON 

1955  t 

! 

1  1 

8.6! 

14.51 

6.6! 

-  i 

! 

! 

{ 

ELIZABETH 

1277636 

1  9621AAA3 

240.01 

45. C! 

9.0! 

-  ! 

2250! 

1 8. 0 1  NONE 

! 

1940  1 

I 

1  1 

I  73315*70 

240.01 

205.1! 

45.0! 

2.0! 

! 

25.01840  GPN  DIESEL 

1 

! 

1 

1 

1  1 

1  1 

205.1! 

1 

39.4! 

! 

2.0! 

1 

“  1 

1  PUMP 
! 

! 

! 

I 

1 

(32)  BORDELON  BROS 
JIN  BORDELON 

.  NARINE 

! 

CO!. 

1622339 

! 

1  1 

I  1 

(  67 1 1 *03 

1 

» 

83.5! 

! 

! 

24.0! 

! 

! 

11.0! 

8001 

50! 

! 

! 

35 .0! NONE 

I 

! 

ILA 

LOCKPORT 

I 

! 

1900  1 

1  1 

96.0! 

24.0! 

9.01 

20! 

! 

1 

1 

•eaiM  30A0E10H 

1641330 

! 

1  6  7 1 1 C 1 2 

104.9! 

24.  C! 

5.0! 

2700! 

4481 

34.0! NONE 

ILA 

LOCKPORT 

1981  1 

1  ! 

110.0! 

24.C! 

4.0! 

49! 

! 

1 

1 

TERRY  BORDELON 

1611466 

1 

1  6711A0: 

96.0! 

24.01 

8.0! 

9001 

29! 

27.01  NONE 

ILA 

LOCKPORT 

1979  1 

1  1 

101.0! 

24.  C! 

7.01 

36! 

1 

! 

I 

bunny  BOROELON 

1619307 

1 

1  8713A3I 

—  ! 

—  ! 

6.0! 

8001 

-  ! 

40.0! NONE 

ILA 

LOC*PO»T 

1910  1 

!  1 

61.5! 

23.9! 

5.6! 

-  j 

1 

1 

1 

PAPIE  BORDELON 

1631119 

1 

1 

1 

1  97 1 3*36 

--  | 

-  -  ! 

7.0! 

10001 

-  1 

41 .0} NONE 

ILA 

10CKA0HT 

1981  1 

!  1 

1  1 

t  ! 

60.2! 

1 

1 

26. or 
! 
1 

6.0! 

I 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

• 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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mu! 

•  1ST  I  OPERATOR 


VESSEL  MANE  AND  NUMBER 


! 

1 

! 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


1  ! VTCCl  DIMENSIONS  {DRAFT!  ! 
!  NET  I  CODE! LENGTH! BRDTHl  l  ! 
JfESIS-!****!  REG,  t  REG.lLOAD-l  ! 
3  Y£R  !  SEE!//////!/////!  ED  !  ! 
.  7ON-  IPAGEl  OVER-IOVER-!/////!  HORSE! 
|  NaSE  !  XV  \  ALL  1  ALL  1LIGHT*  POWER! 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  !  CARSO  HANDLXN6  !S  JOPERATINC  !  1 

CARSO  !  FIXED  !  EIUIPMENT  ITC !  BASE  !  YEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LISHT) J////////////////JTD! //////////!  OR  ! 
ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  !££!  LXNE-2  {‘REBUILT! 


02)  EODOELOH  exes.  haxine 

! 

! 

CO!. 

1 

1 

1 

1  * 

1  ! 

1  1 

\ 

\ 

\ 

! 

1 

! 

t 

i 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

(CONTINUED) ! 

1 

1  1 
9313F36! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

1981 

RENEE  BORDELON 

! 625820 

1 

—  l 

—  1 

7.0! 

800! 

-  1 

37 ,0 ! NONE 

IL*  LOCKPORT  1 

! 

l 

1  1 

65.0! 

26. C! 

5.0! 

I 

-  1 

1 

!  1 

TINA  BORDELON 

1563572 

1 

7013A361 

—  ! 

—  ! 

8.0! 

800! 

-  1 

37,0 ! NONE 

!IA  10CKP0RT  1 

1975 

! 

1 

1 

!  1 

!  1 

60.0! 

1 

24.0! 

i 

—  ! 

! 

I 

! 

-  1 

1 

! 

! 

!  1 

1  ! 

(20)  BORS-WARNER  CHEMICALS/ 

! 

I  INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  1 

1961 

•WC  101 

1285563 

1 

139415A231 

195.0! 

50. C! 

6.1! 

-  | 

1470! 

19.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

50.  C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

BWC  102 

1285777 

1 

139415A23! 

195.0! 

50. C! 

6.1! 

1470! 

1 9«  0 ! NONE 

!PA  PITTSBURfHl 

1961 

! 

1 

!  1 

195.0! 

SO.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

BNC  103 

! 586781 

1 

13291SA23! 

203.0! 

52. C! 

7.6! 

-  j 

2118! 

19.0! NONE 

ITX  HOUSTON  ! 

1977 

! 

! 

1  1 

203.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

8WC  104 

1509855 

i 

1441 i S A  23 1 

203.0! 

52. C! 

7.0! 

1200! 

23.5! NONE 

!  P  A  Pittsburgh! 

1967 

! 

! 

1 

1 

!  1 

|  j 

203.0! 

; 

52.  C! 

i 

2.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

(01)  BOSTON  LINE  1  SERVICE 

! 

CO!./  INC. 

! 

i 

1  1 

1  1 

} 

! 

i 

i 

! 

t 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i  j 

i  ) 

EILEEN  C 

1907266 

i 

1911  All  1 

43.0! 

16.  C! 

6.0! 

400! 

5! 

18.0! NONE 

!NA  BOSTON  ! 

1986 

! 

! 

l 

l 

1  1 

!  t 

47.0! 

18.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

34! 

1 

! 

!  1 

1  1 

(01)  BOSTON  OCEAN  CARRIERS/ 

! 

I!NC. 

1 

i 

1  ! 

1  ! 

! 

■ 

i 

i 

i 

i 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

OCEAN  CHALLENCER 

•565583 

! 105740! 2A2011060.0I178.C1 

67.2! 

350001 

264073! 

181,412  15  TON  BOOMS 

! A  A  WESTWOOD  ! 

1976 

! 

1 

!  11100. 01178. C! 

34.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

OCEAN  RUNNER 

1564344 

110574012A201106C. 01178.0! 

67.2! 

35000! 

264073! 

181.412  15  TON  BOOMS 

ITX  HOUSTON  1 

1978 

! 

1574906 

! 

!  1110C.01178.C1 

34.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

OCEAN  WIZARD 

11 05740 12A201106C.0! 178.01 

67.2! 

35000! 

264073! 

181,412  15  TON  BOOMS 

ITX  HOUSTON  I 

1976 

! 

! 

! 

1 

1  11100.01178.0! 

1  1  1  1 

34.0! 

t 

! 

! 

-  1 
! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

ton  BOSTON  PARTY  BOAT/  INC 

! 

.  ! 

j 

1 

t  1 

;  j 

! 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

1  ! 

!  1 

MISS  ATLANTIC 

1261502 

! 

loilPII! 

41.4! 

12.6! 

5.0! 

200! 

-  ! 

1 4 . 0 1  NONE 

IRA  BOSTON  ! 

1951 

j 

! 

1 

1 

1  1 

1  1 

41.41 

i 

12.6! 

! 

5.0! 

i 

! 

! 

38! 

! 

| 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

(01)  eOSTON  TOWINS  C  TRAHSPOR IT  AT  ION 

1 

! 

1  1 

1  1 

i 

! 

i 

i 

♦ 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

COMPANY/  INC. 

! 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  ! 

D/B/A  BOSTON  FUEL  TRANJORT. 

1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

BERT  REINAUER  II 

1236989 

1 

119512A22! 

286.5! 

43. C! 

14.2! 

2000! 

3376! 

61 . 8 ! PUMPS 

IHA  BOSTON  1 

*  1961 

1 

1 

1  1 

293.6! 

43.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ( 

IIESELUBE 

1257504 

! 

2912A22! 

47.2! 

1 6.C! 

8.0! 

200! 

51! 

12.0!OI ESEL 

PUNP 

IRA  BOSTON  ! 

1949 

! 

! 

1  ! 

47.2! 

16. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

VINCENT  TI6BETS 

1257217 

1 

85612A22! 

243.6! 

37. C! 

14.0! 

800! 

2391! 

56, 3! PUMPS 

IMA  BOSTON  1 

1944 

! 

1 

1  1 

250.5! 

37. Cl 

10.5! 

1 

-  ! 

! 

!  1 

CORNELL 

1259949 

1 

13313A36! 

10C.0! 

27.4! 

14.0! 

1600! 

-  1 

35,0! NONE 

I  HA  BOSTON  I 

195C 

! 

1 

1  1 

10C.0! 

27.4! 

14.0! 

• 

-  ! 

! 

1  ! 

EVENINS  LIGHT 

1250507 

1 

9313A36! 

81.8! 

23.3! 

10.9! 

1200! 

-  ! 

20,0 !NONE 

•HA  BOSTON  • 

1946 

i 

i 

t  1 

81.8! 

23.31 

10.9! 

! 

-  ! 

! 

1  ( 

H.  J.  REINAUER 

1611109 

1 

13413A36! 

94.4! 

29. C! 

14.0! 

2000! 

-  1 

31.01H0NE 

IHA  BOSTON  I 

1979 

1 

1 

1  1 

102.8! 

31.1! 

14.0! 

1 

-  ! 

! 

1  ! 

HAROLD  A  REINAUER  III 

5537964 

1 

12313A36! 

89.5! 

28. C! 

14.4! 

3000! 

-  ! 

29,5 ! NONE 

IMA  EOSTON  ! 

1972 

! 

1 

1  1 

97.0! 

29.5! 

14.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

HERCULES 

•265167 

1 

16113A36! 

104.2! 

26.1! 

11.0! 

1800! 

-  ! 

32,0! NONE 

IHA  BOSTON  I 

1953 

! 

1 

1  1 

110.0! 

26.1! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

JASON  REINAUER 

1517095 

1 

1  2  3  !  3  A  3  6  ! 

89.5! 

28.0! 

14.4! 

2000! 

-  ! 

29, 5 ( NONE 

!MA  BOSTON  ! 

1968 

! 

1 

i  j 

97.0! 

29.5! 

14.4! 

! 

-  ! 

1 

1  ! 

KAREN  T130ETTS 

•274347 

! 

17613A36! 

10C.Q! 

27.1! 

14.0! 

1500! 

-  ! 

35.0 ! NONE 

!HA  BOSTON  ! 

1957 

! 

1 

i  { 

106.0! 

27.2! 

14.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

MARS 

1266853 

1 

7713A36! 

96.3! 

25.2! 

12.0! 

1200! 

-  I 

29.0! NONE 

IMA  BOSTON  ! 

1953 

! 

1  1 

103.0! 

25.9! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

MATTHEW  TIBBETTS 

1522343 

1 

67! 3  A  36 ! 

91.51 

27.1! 

14.0! 

2000! 

-  ! 

35.0! NONE 

!M A  BOSTON  ! 

1969 

! 

t  t 

91.5! 

27.1! 

14.0! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

MIRIAM 

1271199 

1 

1113A36! 

99.8! 

27.4! 

14.0! 

1600! 

-  ! 

35.0! NONE 

!MA  BOSTON  1 

1956 

1  1 

10C.O! 

27.4! 

14.0! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

VINCENT  D  TIBBITS  JR 

1539033 

i 

1231 3 A  36 ! 

39.5! 

28. C! 

14.4! 

3000! 

-  i 

29.si NONE 

!MA  BOSTON  ! 

197? 

1 

! 

1  1 

97.0! 

29.5! 

14.4! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

B.F,T.  NO.  38 

1641357 

1 

2432I5A70! 

26C.0! 

60. C! 

17.0! 

-  i 

1653! 

40.0! DIESEL 

°UHPS/ 

!RA  BOSTON  1 

1981 

f 

1641358 

1 

1  1 

260.0! 

60. C! 

17.0! 

» 

-  ! 

! COILED 

!  ! 

3.F.T.  NO.  39 

1 

243215A70! 

260. 0! 

60.0! 

17.0! 

•  i 

1657! 

40.0! 01  ESEL 

PUMPS 

|MA  BOSTON  ! 

1981 

1 

l 

i  1 

260.0! 

60. C! 

17.0! 

i 

-  ! 

i 

i  i 

feFT  1? 

1258536 

i 

78815A70! 

178.11 

38.1! 

14.0! 

-  i 

1763! 

40.0! DIESEL 

PUMP 

!MA  BOSTON  ! 

1949 

i  « 

178.1! 

38.1! 

14.0! 

i 

-  i 

j 

j  ! 

EFT  24 

12S8C04 

) 

93715A71! 

209.3' 

38. C! 

12.5! 

-  j 

1915i 

78.5! DIESEL 

PUMPS/ 

IMA  DCSTCN  ! 

1949 

1  • 

21C.0J 

38.1! 

2.5! 

i 

-  j 

{COILED 

!  ! 

6FT  31 

•537C29 

176515F 71! 

263.3! 

48.7! 

14.6! 

-  ; 

3350! 

31.V10IESCL 

PUMPS 

IMA  BOSTON  ! 

1972 

! 

t  i 

263.3! 

43.7! 

3.0! 

i 

-  ! 

i 

I  ! 

BFT  100 

1277625 

604! 5A71 i 

165.0! 

34. C! 

12.6! 

1380! 

21 .0! DIESEL 

PUMP 

!MA  BOSTON  • 

1959 

i 

i  { 

165.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

-  • 

j 

!  ! 

8FT  300 

1257401 

78815A71! 

178.0! 

33. C! 

12.0! 

-  i 

1 76  5  i 

40.0! DIESEL 

PUMP 

!MA  BOSTON  1 

1949 

1 

! 

j 

1  1 

178.0! 

1 

38. C! 

1 

2.0! 

! 

i 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

(18)  BOSWELL  OIL  COMPANY/  THE! 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

ETT  120 

1544813 

750! 5 A  70 1 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

1400! 

U.oiPUNP 

! OH  CINCINNATI! 

1972 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

!  ! 

£71  122 

1545153 

i 

750! 5  A  70 1 

195.0! 

35. C! 

8.9! 

1400! 

13.0IPUMP 

!0W  CINCINNATI! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ETT  123 

1545320 

7  50 ! 5 A  70 1 

195.0! 

35. C! 

3.9! 

-  * 

14C0! 

13.01PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

1973 

i  i 

195.0! 

35- C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

WHALE  1 

1511520 

360! 5 A  70S 

200.0! 

35. C! 

8.9! 

1400! 

12.0! DIESEL 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

19e5 

! 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

2.0! 

t 

-  ! 

! 

!  ! 

WHALE  2 

1518521 

36015A70! 

20C.O! 

35. C! 

8.9! 

1400! 

1 2.0 ! OIESEl 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

1969 

1 

I 

• 

!  1 

!  1 

200.0! 

1 

35. C! 

J 

2.0! 

! 

! 

1 

-  I 
! 

! 

1 

1  ! 

!  ! 

(20)  BOSWORTH/  RCBERT  H. 

1 

1 

1  1 

(  ! 

! 

! 

195.0! 

i 

i 

! 

I 

9.0! 

! 

I 

! 

! 

14001 

! 

! 

16,6! DIESEL 

PUMP 

!  ! 

!  ! 

!KY  ASHLAND  ! 

! 

1  1 
79815A70! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

1.5! 

9.0! 

! 

-  ! 
1400! 

! 

16.6 ! DIESEL 

PUMP 

!  ! 
!KY  ASHLAND  ! 

1 

1 

!  1 

I  1 

195.0! 

! 

35. Ci 
! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1 

f  ! 

! 

(C3)  BOUCHARD  TRANSPORTATION  ICO. 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

* 

!  ! 

!  ! 

BUSTER  BOUCHARD 

1605961 

19613A36I 

127.0! 

37. C! 

15.0! 

5750! 

-  ! 

87.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  ‘ 

1929 

1 

1  ! 

127.0! 

37.  C! 

15.0! 

! 

-  ! 

j 

!  ! 

CAPT.  FRED  BOUCHARD 

1644119 

19513A361 

119.0! 

37. C! 

15.0! 

5750! 

-  i 

67 .0! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

1981 

! 

1 

i 

1  1 

!  1 

1  1 

119.0! 

! 

1 

37. C! 
t 
! 

15.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

•  ! 

!  1 

1  ! 
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EKCft! 

DXSTl  OPERATOR 


1 

VESSEL  NAME  ARI  WRIER  ! 

I 


COAST 

CUARR 

NUMBER 


1VTCC!  DIMENSIONS  ! ORAFTl 
I  NET  ICODEtLENCTH)  HIT  Hi  ! 
PESIS-!****!  RE€.  I  REC.IL0AD-!  I 

TER  !  SEE! //////! /////|  £»  I  ! 

[  TOM-  IPASEJ  OVER-! OVER-! ///// !  HORSE 
!  MACE  !  ZV  !  ALL  !  ALL  ! LXCKT!  POWER 


CAPACITY!  HICH-  !  !  V  E  S  S  6  L 

!  EST  !  CARSO  HAMBLINS  !$  IOPCRATXN6 
CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

////////!  POIMT  !  11NE-1  ! AO!  LXNE-1  ! 

PASS-  ! (LICHT )!////////// F7///7! TO! ////////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LXME-2  !EE!  LINE-2 


I 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


C03)  BOUCHAR*  TRAN 

SPORTA 

rioN 

! 

I 

ICO. 

1  1  1 

1  1  1 

1  !  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUE))  1 

1  1  1 

! 

! 

ELLEN  BOUCHARD 

1644590 

1  19913A36I 

106.fi 

35.0! 

16.0! 

! 

!  !  ! 

106.01 

35.0! 

16.0! 

EVENIN6  TIDE 

1527153 

1  19113A361 

125.0! 

31. C! 

15.0! 

! 

1  !  1 

125.0! 

31.0! 

11.0! 

FREDERICK  E.  BOUCHARD 

1563653 

1  13S13A361 

100.4! 

31.21 

13.4! 

! 

1  1  1 

100.4! 

31.2! 

13.4! 

JANE  A.  BOUCHARD 

1565872 

t  1 3213A36 1 

106.9! 

32.0! 

14.6! 

! 

!  1  1 

106.9! 

32.01 

14.6! 

MARION  C  BOUCHARD 

1615650 

1  13513A361 

127.0! 

37.0! 

15.0! 

! 

1  1  1 

127.0! 

37. C! 

15.0! 

NORTON  S.  BOUCHARD 

JR 

1565304 

1  135I3A36I 

100.4! 

31.2! 

13.4! 

1  . 

1  1  1 

100.41 

31.21 

13.4! 

RALPH  £.  BOUCHARD 

1923248 

1  19913A36! 

127.01 

37.0! 

15.0! 

1 

1  1  1 

127.0! 

37.0! 

15.0! 

RHEA  I.  BOUCHARD 

1649048 

1  19913A361 

106.01 

35.0! 

16.0! 

1 

1  1  ! 

106.0! 

35.0! 

16.0! 

ft  NO  15 

.1  537022 

1  1 522! ?A701 

24C.0! 

44. C! 

15.0! 

f 

1  1  1 

240.01 

44.0! 

3.0! 

s  no  25 

1511169 

1  13311 5A70I 

23C.0! 

52.01 

15.0! 

! 

1  1  t 

23C.0! 

52.0! 

2.5! 

a  NO  35 

1629150 

1  476115A70! 

315.6! 

70.0! 

24.7! 

1 

1  1  1 

315.6! 

70.0! 

3.0! 

B  NO  45 

! 623441 

1  360215A701 

300.0! 

64. C! 

21.6! 

! 

!  1  ! 

30C.0! 

64.0! 

3.0! 

B  NO  55 

1521765 

1  302315A701 

300.0! 

56.0! 

21.61 

! 

1  1  1 

30C.0! 

56. C! 

3.0! 

B  NO  65 

!  5 1 3 3 

1  396515A70! 

32C.0! 

64.0! 

22.0! 

! 

1  1  1 

520.0! 

64.  C! 

3.0! 

B  NO  75 

1529170 

!  352515A70! 

300.0! 

64. C! 

21.5! 

1 

1  1  1 

30C.0! 

64.0! 

3.0! 

B  NO  65 

1534886 

1  403815A70! 

320.0! 

64. C! 

23.0! 

1 

!  1  1 

32C.0! 

64.C! 

4.0! 

B  NO  95 

1544907 

!  556615A701 

340.0! 

70.0! 

27.6! 

1 

1  1  1 

34C.0! 

70.0! 

4.0! 

B  NO  100 

1276104 

1  156215A70! 

231.0! 

50.0! 

16.6! 

1 

1  1  1 

231.0! 

50.0! 

2.51 

8  NO  105 

1535680 

l  557615A70! 

340.0! 

70. C! 

27.6! 

t 

1  1  i 

34C.0! 

70.  C! 

4.0! 

a  NO  115 

1561792 

i  641115A70! 

34C.0! 

74.0! 

30. 0! 

1 

1  1  1 

34C.01 

74.0! 

4.0! 

B  NO  125 

1569522 

1  64111SA70! 

340.0! 

74.01 

30.0! 

1 

1  1  1 

340.0! 

74.0! 

4.0! 

8  NO  135 

1565632 

1  848815A70! 

465.0! 

72.0! 

23.6! 

1 

1  1  1 

465.0! 

72.0! 

12.0! 

8  NO  145 

154CC44 

1  848815A70! 

465.0! 

70.0! 

23.9! 

l 

1  1  ! 

465.0! 

70.0! 

5.01 

6  NO  155 

1603622 

1  926215A70! 

446.0! 

79.0! 

32.0! 

1 

1  1  1 

446.0! 

79.0! 

5.01 

8  NO  165 

1614652 

1  926215A70! 

446.01 

79.0! 

32.0! 

1 

1  1  1 

446.0! 

79. C! 

5.0! 

8  NO  175 

1640436 

1  926215A70! 

446.0! 

79.  C! 

35.0! 

1 

1  !  1 

446.0! 

79. C! 

5.0! 

3  NO  185 

1923246 

1  9262 i SA70! 

446.0! 

75. C! 

32.0! 

! 

1  1  1 

446.0! 

75. C! 

5.0! 

B  *0.  10 

1293935 

l  22401 S  P  71 1 

266.1! 

56.1! 

15.0! 

! 

!  !  1 

1  1  1 

266.11 

! 

56.1! 

! 

3.0! 

! 

(32)  BOUDREAUX*  SUY 

! 

!  !  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

2 

! 

! 

se  III 

1645514 

1  20214A46! 

—  ! 

—  i 

6.0! 

1 

l 

!  1  1 

!  !  ! 

12C.oi 

i 

30. C! 

! 

1*5! 

; 

(32)  60UA6/  EMILY 
flCURS  108 

BARSE 

CO. 

! 

! 

j  * - 

!  !  ! 

1  1  1 

1  2C314A43! 

! 

1 

2 

i 

—  ! 

2 

5.0! 

1 

1 

!  1  1 

!  1  ! 

12C.01 

f 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

(17)  60WATEP/  INC 

.-SOUTHERN 

1 

0 !  (VISION 

(  1  1 

!  1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

195.0! 

3  61 1 

1 

1 

!  1  ! 

!  !  1 

195.0! 

! 

35. C! 
! 

1.5! 

! 

(36)  80YER  ALASKA 

BARGE 

1 

LINES!/  INC. 

!  !  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

j 

HUNTER  BAY 

1655961 

!  219214A46! 

250. C! 

70.  C! 

13.0! 

1 

!  1  1 

250.01 

70. C! 

2.0! 

KLXNJCVAN 

1545C95 

1  276SUA43I 

276.0! 

70. C! 

14.7! 

1 

!  1  i 

276.0! 

70. C! 

3.0! 

KUNTUX 

1636360 

1  1 946 1 4A46 I 

232.0! 

66.  Cl 

11.3! 

1 

1  1  1 

232.0! 

66. Cl 

3.0! 

LITTLE  BOYER 

1582292 

1  1946 J4A43I 

232.01 

66. C! 

11.3! 

1 

1  1  ! 

232.0! 

66. C! 

3.0! 

CALLAPOOYA 

1522224 

1  119215A71! 

20C.0! 

52. C! 

11.0! 

( 

!  1 

20C.0! 

52.  C! 

3.0! 

I  I  !  !  !  !  ! 

!  1  1  I  Ilf 


08)  BOYER  TOVINS/  INC. 

I 

1 

!  ! 

! 

» 

1 

AIR-SNIPE 

1263175 

! 

7313836! 

108.0! 

10.5! 

7.0! 

! 

1 

!  1 

11C.0! 

19.01 

6.01 

BRENDA  H. 

1297556 

1 

61MA36! 

76.9J 

22. C! 

14.0! 

1 

! 

t  1 

82.0! 

23.0! 

12.0! 

DIANE  K 

1637715 

I 

92I3A36! 

73.9! 

25. C! 

10.3! 

! 

! 

!  ! 

79.0! 

25.0! 

10.3! 

EDITH  OLSON 

1524884 

! 

18 ! 3A  36! 

42.0! 

14.11 

6.3! 

! 

! 

I  1 

44.0! 

14.1! 

7.0! 

KIRSTEN  H 

1523473 

! 

671 3A  36! 

73.4! 

20.4! 

13.G! 

! 

! 

i  i 

80.0! 

21. C! 

11.0! 

LOIS  H 

1697524 

! 

6713AJ6! 

80.4! 

25.5! 

14.0! 

! 

! 

!  i 

66.01 

26. C! 

12.0! 

NASA  H 

1545260 

! 

92I3A36! 

53.2! 

26.0! 

14.0! 

| 

! 

!  1 

9C.C1 

28.0! 

12.0! 

MARIE  H 

! 636585 

! 

4513A36! 

71.0! 

20. C! 

10.0! 

! 

! 

!  1 

71.0! 

20. C! 

9.0! 

MARY  CATHERINE  H 

151CC62 

1 

61 ! 3  A  361 

65.1! 

20.5! 

11.0! 

1 

! 

!  1 

70. 0! 

21. C! 

10.0! 

NORMA  K 

1581C41 

1 

6713A36! 

77.7! 

22.7! 

14.0! 

! 

i 

!  1 

62.0! 

23. C! 

12.0! 

SHARON  H 

1254724 

i 

33I3A36! 

6C.2! 

19.7! 

1C.0! 

! 

! 

!  ! 

65.0! 

19.5! 

9.0! 

!  !!!!!! 

!  !!!!!! 


3900! 

-  ! 

77.0! NONE 

2 

!NY  NEW  YORK  ! 

2  j 

1982 

I 

! 

4200! 

-  ! 

67.0! NONE 

2 

!NY  NEW  YORK  ! 

j  j 

1970 

4200! 

-  ! 

77. 0! NONE 

1 

!NY  NEW  YORK  ! 

2  2 

1975 

4500! 

-  ! 

51 .0 ! NONE 

2 

!MY  NEW  YORK  ! 

2  2 

1975 

5750! 

-  ! 

87.0! NONE 

j 

!  NY  NEW  YORK  ! 

2  1 

1979 

! 

4200! 

-  ! 

77.01R0NE 

1 

!NY  NEW  YORK  ! 

j  j 

1975 

! 

6140! 

-  ! 

87.0! NONE 

!NY  NEW  YORK  ! 

t  1 

1987 

! 

3900! 

-  ! 

77.0! NONE 

!NY  NCV  YORK  ! 

2  1 

1982 

! 

2500! 

30.0IPUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

2  2 

1972 

! 

2800! 

30. 0! PUMPS 

!NY  NEW  YORK  ! 

|  { 

1967 

! 

12822! 

40.0! PUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

|  j 

1980 

( 

9000! 

40.0JPUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

2  1 

1980 

! 

8512! 

40.0! PUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

|  j 

1969 

-  i 

11895! 

! 

40.0! PUMPS 

!NY  NEW  YORK  ! 

j  | 

1968 

! 

10471! 

40.0IPUHPS 

■ 

!NY  NEW  YORK  ! 

i  2 

1970 

! 

10764! 

! 

35.0! PUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

2  j 

1971 

! 

12889! 

35.0! PUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

t  2 

1972 

! 

3000! 

! 

28. 6 ! PUMPS 

InY  NEW  YORK  ! 

i  » 

1959 

! 

12889! 

3S.0IPUMPS 

2  NY  NEW  YORK  ! 

2  • 

1971 

! 

18754! 

! 

36.0! PUMPS 

!KY  NEW  YORK  1 
j  2 

1974 

! 

18754! 

38.01PUMPS 

!NY  NEW  YORK  ! 

j  i 

1975 

! 

17000! 

45.014  DIESEL  PUMPS/ 

INY  NEW  YORK  ! 

1975 

! 

-  f 

IHEATZN6  COILS 

!  ! 

-  ! 

16000! 

50.014  PUMPS 

!NY  NEW  YORK  ! 
j  ) 

1972 

! 

.  i 

20882! 

50.0! PUMPS 

•NY  NEW  YORK  I 

2  | 

1979 

! 

20882! 

50.0! PUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

!  ! 

1981 

! 

20882! 

50.0! PUMPS 

InY  NEW  YORK  ! 

8  2 

1981 

! 

208821 

50.0! PUMPS 

INY  NEW  YORK  ! 

j  ; 

1967 

! 

1 

! 

4480! 

! 

32.01DIESEL  PUMPS 
! 

! 

INY  NEW  YORK  ! 

!  ! 

!  ! 

1964 

! 

1 

i 

i 

150! 

! 

! 

—  INONE 

!  ! 

!  ! 

•LA  INTRACOAS-! 

1982 

1 

! 

•  i 

i 

! 

; 

■ 

!  TAL  CITY  ! 

!  I 

i  i 

! 

! 

! 

* 

209! 

i 

« 

7.0! NONE 

1  X 

!  ! 

•LA  HARVEY  ! 

1976 

! 

j 

2 

i 

i 

i 

1  ! 

•  ! 

■  « 

< 

! 

i 

! 

! 

1500! 

•  2 
i 

! 

2 

22 .0 ! HONE 

2 

2 

X  I 

!  • 

1th  CALHOUN  ! 

!  ! 

<  2 

1961 

! 

! 

2 

1 

5000! 

1 

2 

32 .0 ! NONE 

1  ! 

!  I 

!WA  SEATTLE  ! 

2  | 

1963 

! 

5000! 

34.0! NONE 

!WA  SEATTLE  ! 

2  2 

1973 

! 

i 

3000! 

30.0!N0N£ 

! WA  SEATTLE  ! 

i  j 

1981 

i 

4000! 

30.0! NONE 

1 WA  SEATTLE  ! 

2  2 

1977 

1 

! 

! 

21631 
-  ! 

! 

26.0! OIESEL  PUMPS 
! 

1 

•WA  SEATTLE  ! 

!  ! 

!  ! 

1969 

! 

! 

4501 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

34.0! NONE 

i 

!  ! 

!  ! 

!AK  KETCHIKAN  ! 

i  « 

1942 

1800! 

-  1 

40.0! NONE 

UK  KETCHIKAN  1 
i  j 

1965 

1350! 

-  ! 

-  ! 

32.01NCNE 

1 WA  WINSLOW  ! 

j  1 

1981 

350! 

-  ! 

-  ! 

! 

25.0! NONE 
■ 

UK  KETCHIKAN  ! 

2  1 

197C 

1600! 

-  ! 

-  ! 

a 

40.0! NONE 

UK  KETCHIKAN  1 

2  ] 

1969 

1800! 

-  i 

40. ol ACNE 
■ 

UK  KETCHIKAN  ! 

2  j 

1986 

3000! 

-  ! 

-  ! 

a 

40. 0! NONE 

UK  KETCHIKAN  ! 

£  | 

1973 

640! 

—  ! 

-  ! 

32.0! NONE 

U<  KETCHIKAN  ! 

1  2 

1955 

900! 

-  ! 

35.0INONE 

UK  KETCHIKAN  ! 

2  i 

1967 

1600! 

-  1 

4O.OIN0NE 

UK  KETCHIKAN  i 

2  i 

1977 

5ooi 

-  ! 

•  2 

26.0! NONE 

UK  KETCHIKAN  ! 

1961 

•  -  I  i  !  •  ! 

!  !  !  !  I  * 

III  l  ll 
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engri 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  At.fi  NUMBER 

(  COAST 

I  GUARD 

1  NUMBER 

1  IVTCC!  DIMENSIONS  1 

1  NET  1  CODE  1  LENGTH! BROTH! 

!  MGXS-!  **•*!  REG.  1  REG.  1 

1  TER  1  SEC  1 //////! /////! 

1  TON-  I  PAGES  OVEP-1 OVER-! 

1  NAGI  1  IV  1  ALL  1  ALL  1 

DRAFT! 

1 

LOAD-! 
ED  ! 

nun 

LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  1 

nutttn 

PASS-  ! 
ENGERS  1 

HIGH-  !  1  V  E  S  S  E  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANOLING  !$  lOP'PATING  !  ! 

FIXED  1  ECUIPHENT  !TC!  3ASE  l  YEAR  !  , 

POINT  !  LINE-1  IAO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

(LIGHT) !/////////////// /!T0! //////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  JEE!  LINE-2  URfBUXIT!  ; 

(39)  BOYER  TCVING/  INC. 

I 

1 

t 

1  !  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

1 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

(COHimUEfi)! 

1  1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

KCOTZNAHOO 

1532399 

1  31214A901 

132.21 

36. Ci 

6. SI 

*  1 

SCO! 

16.0! OIL  FUN? 

1AK 

KETCHIKAN  ! 

1971  !  * 

1  1  1 

144.1! 

36. C! 

2.0! 

i 

-  * 

! 

! 

! 

I 

THLINGI? 

1303216 

1  85614A421 

206.51 

40.2! 

8.51 

-  I 

1200! 

27.0! NONE 

UK 

KETCHIKAN  ! 

*  197C  ! 

1  !  1 

214.0! 

40.2! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

TSXMSHEAN 

1 286666 

1  S814A46! 

12C.11 

33.1! 

8.0! 

-  1 

5  CO  | 

12.0!N0NE 

!AK 

KETCHIKAN  I 

1943  !  ; 

1  1  ! 

1  1  1 

1 2C.11 

33.1! 

1 

2.0! 

! 

“  1 

i 

! 

! 

1 

t 

! 

!  l 

(32)  BRADFORD  MARINE 

l  !  i 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i  j 

LEOPOLD  Y. 

1524013 

1  8911*12! 

98.0! 

24. C! 

8.0! 

1000! 

42! 

37.0U0NE 

!LA 

JENA  ! 

197C  !  j 

1  1  1 

98.01 

24. C! 

6.0! 

29! 

! 

1 

! 

! 

SEAMARK  1 

I 581766 

1  93MA031 

IOC. 5! 

26. C! 

8.0! 

1000! 

63! 

31 .6! NONE 

!LA 

JENA  ! 

1977  !  / 

1  1  1 

1  !  1 

100.51 

?6.C! 

1 

6.0! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  e*ADY,  TIMOTHY  C. 

1  !  1 

1  1  1 

« 

i 

1 

! 

! 

i 

! 

j 

i 

NARY  ELIZABETH 

1692501 

t  3411C161 

45.0! 

16. C! 

7.5! 

600! 

-  ! 

1 9 • 0 ! NONE 

!NA 

PLYMOUTH  ! 

1986  !  J 

1  1  1 

1  1  1 

45.0! 

16.0! 

1 

7.0! 

j 

49! 

! 

I 

! 

! 

1 

l 

(27)  BRAND/  ERVIN  V. 

1  I  1 

!  !  1 

l 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1  4 

BRAND  MARIE 

1571308 

1  35! 3*36! 

47.5! 

16. Cl 

5.0! 

700! 

21 .0! NONE 

!  MM 

ST.  PAUL  ! 

1976  ! 

I  1  1 

5C.0! 

18.2! 

4.0! 

! 

! 

i 

JULIAN  RAE 

1521499 

!  913*36! 

37.0! 

11. C! 

3.6! 

330! 

23.0IN0NE 

INN 

ST.  FAUL  ! 

1909  ! 

1  1  1 

4C.0! 

11.  C! 

2.0! 

i 

! 

! 

j  ' 

VICKY  V 

1277356 

!  513*361 

32.0! 

9.9! 

2.4! 

165! 

16.0! NONE 

!HN 

ST.  PAUL  ! 

1958  !  - 

1  1  1 

1  1  t 

34.0! 

10.0! 

I 

1.61 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(33)  BRAZOS  PORT  BOAT  LEASING 

1/  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

HOPE 

1 50(454 

1  6711A12! 

59.6! 

19.9! 

7.6! 

6001 

10! 

24.01N0NE 

!  T  X 

FREEPORT  ! 

1966  ! 

1  1  1 

59.6! 

19.9! 

6.21 

16! 

! 

l 

! 

! 

PATRICIA  M 

1641938 

1  6511*031 

11C. 01 

25.0! 

8.0! 

1520! 

190! 

32 .0! NONE 

ITX 

FREEPORT  ! 

1981  ! 

1  !  1 

110*01 

26.0! 

7.5! 

32! 

! 

) 

! 

! 

WILDCAT 

1249517 

1  1 21 M *12 ! 

IOC. 41 

22.2! 

1C.0! 

6001 

32! 

32.C1 NONE 

ITX 

FREEPORT  ! 

1954  !  : 

i  !  1 

100.4! 

22.21 

! 

8.0! 

1 

10! 

! 

1 

l 

l 

! 

! 

J  1 

(32)  BREAK  OF  DAWN/  INC. 

1  1  1 

1  !  1 

1 

I 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

J  J 

BREAK  OF  DAWN 

1651C71 

I  13513*361 

-  j 

-  1 

10.5! 

2400! 

-  1 

43.01  NONE 

!LA 

NEW  ! 

198?  1 

!  1  ! 

1  1  1 

85.4! 

23.5! 

1 

8.5! 

! 

1 

! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

1 

i  i 

(33)  BRCATHVIT  NARINE  COKTAAC 

(TORS 

i  1  I 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

! 

! 

! 

1  \ 

JENNIFER 

1619565 

1  2213*361 

45.0! 

18.0! 

7.01 

400! 

-  J 

29.0! NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1980  1 

1  I  1 

45.0! 

18. Cl 

5.01 

-  | 

i 

! 

1  5 

JENNIFER  ANN 

1641C52 

1  1613*361 

37.0! 

16. C! 

4. 01 

480! 

-  | 

30.0! NONE 

ITX 

DICKINSON  1 

1980  I 

1  1  1 

37.0! 

17. C! 

5.0! 

**  i 

I 

1 

! 

NORMA  IV 

1643526 

1  613C36I 

30.01 

11. C! 

3.5! 

400! 

-  i 

22.0! NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

i 

1  1  1 

3C.0I 

12.0! 

2.51 

-  i 

l 

! 

! 

J  j 

NORMA  V 

I55C321 

1  1613C361 

34.01 

12. C! 

4.0! 

400! 

-  ! 

25.01  NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1973  1 

1  1  1 

34.01 

13.  C! 

3. Cl 

-  j 

! 

1 

! 

SUSAN 

1625407 

1  1413*351 

55.01 

24.0! 

9.01 

800! 

-  | 

48.0! NONE 

ITX 

0 I CKINSON  ! 

1910  1  '■ 

1  1  1 

60.01 

26. Cl 

7.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

DB  3 

1535430 

1  120714A43I 

265.01 

50.01 

9.0! 

-  ! 

3312! 

16.01S0NC 

ITX 

HOUSTON  ! 

1971  ! 

1  1  ! 

265.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  | 

! 

| 

1 

|  'i 

se  7«o 

1281186 

1  111614*431 

267.01 

50.0! 

9.0! 

-  1 

2600! 

15.01K0NE 

ITX 

DICKINSON  1 

I960  !  3 

1  I  1 

267.01 

50. Cl 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

1 

DS  7021 

IOOC364 

1  118614*43! 

267.0! 

50.  C! 

9.01 

-  j 

2600! 

IS .0! NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

I960  l  < 

1  1  1 

267.0! 

50. Cl 

2. Cl 

■  J 

I 

! 

! 

DB  IV 

1  120714*43! 

29C.0! 

50.  C! 

11.0! 

*  ! 

3000! 

1 6.0! NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1  1  1 

29C.0! 

50. C! 

1.51 

■  ! 

1 

! 

! 

DB  1 

1270855 

1  1234154701 

264.01 

50.01 

11.0! 

-  1 

2700! 

18.5! NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1967  1  r 

1  1  I 

264.01 

50. Cl 

1.01 

*  I 

! 

1 

! 

DB  2 

j  ------ 

1  118613*701 

264.0! 

50.0! 

11.0! 

-  ! 

2700! 

18.5IN0NE 

ITX 

DICKINSON  I 

19*7  1  < 

1  1  1 

264.01 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

! 

1 

OB  3 

1571251 

1  110615*701 

244.01 

48. Cl 

11.0! 

-  1 

27001 

15.01 

ITX 

DICKINSON  ! 

—  |  - 

1  1  1 

1  1  1 

264.0! 

48. Cl 

1 

1.01 

1 

—  ! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

!  1 

(27)  BRENNAN  NARINE/  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

I 

! 

» 

I 

UC  10. 

1 644394 

1  12315*711 

100.01 

30.0! 

7.01 

-  1 

380! 

13.0! DIESEL 

PUMP 

1 VI 

LA  CROSSE  1 

1982  1 

1  1  1 

1  I  1 

1QC.01 

30. Cl 
! 

1.01 

1 

—  I 

! 

1 

! 

! 

1 

(27)  SKCMNAM^  J.  f./  (0. 

1  1  ! 

I  1  1 

1 

! 

t 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

ANN  MARIE  NO  U1 

1 4142(6 

1  3713*35 1 

47.1! 

18.1! 

4.41 

7001 

-  ! 

28.0! NONE 

!wx 

LA  CROSSE  l 

1979  !  r 

1  1  1 

47.1! 

18.1! 

«.*! 

-  I 

l 

1 

! 

CHARLES  B.  NO.  402 

1  1213A351 

42.0! 

14.0! 

3.51 

2201 

-  ! 

16.0! NONE 

INI 

LA  CROSSE  1 

1971  !  i 

1  1  1 

42.0! 

14.01 

3.51 

-  ! 

! 

| 

1 

l  i 

JOHN  J.  MANNING  NO.  452 

I 647Q43 

1  3013*35! 

47.11 

18.11 

4.01 

400! 

-  I 

26.0! NONE 

tvx 

LA  CROSSE  1 

1981  1  : 

!  1  1 

47.11 

18.1! 

4.0! 

-  j 

! 

1 

1 

J 

NR.  CHUCK 

1623250 

1  89 1 3 A  35 1 

60.0! 

24. C! 

8.0! 

900! 

-  ! 

30.0) NONE 

!  IL 

SENECA  ! 

I960  l 

1  1  1 

60. 0! 

24.01 

6.01 

-  ! 

! 

J 

! 

}  5 

TONY  e  NO.  403 

1  513*351 

32.01 

10.51 

1.3! 

1651 

-  J 

15.01N0NE 

!V! 

LA  CROSSE  1 

1955  1  ! 

1  1  I 

32.01 

10.51 

1.31 

•  ! 

! 

! 

l 

|  ; 

MHO  21 IK 

1 429204 

t  70  0 1 4  A  41 1 

195.01 

35. Cl 

11.0! 

-  1 

1500! 

11 .0! NONE 

!UI 

LA  CROSSE  1 

198C  ! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

NO.  406 

1  125 14*431 

120.01 

35.0! 

8.0! 

-  1 

700! 

7.01N0NE 

1WI 

LA  CROSSE  1 

1977  ! 

i  i  i 

120.01 

35  .Cl 

•  .» 

■  | 

1 

1 

1 

NO.  407 

1  9014A431 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  I 

5001 

7.0JNONE 

IVI 

LA  CROSSE  ! 

1934  {  l 

1  i  ! 

120.01 

30.0! 

.8! 

-  ! 

1 

1 

i 

|  1 

NO.  408 

I  9014A43 1 

120.01 

30.  C! 

7.0! 

-  1 

500! 

7.01NONE 

IVI 

LA  CROSSE  ! 

1967  ! 

!  1  1 

12C.0! 

30.01 

.8! 

-  1 

1 

I 

! 

NO.  409 

1  2714A43I 

<0.01 

32.0! 

2.0! 

-  j 

751 

4.0! NONE 

IVI 

LA  CROSSE  I 

*  1967  I  : 

1  1  1 

80.0! 

32.01 

.81 

-  1 

1 

! 

1 

!  : 

NO.  411 

1  — — 

1  2714A431 

80.01 

26. C! 

3.5! 

-  J 

75! 

4.0! NONE 

!  VI 

LA  CROSSE  1 

1955  ! 

1  || 

80.0! 

26. Cl 

1.0! 

-  1 

1 

! 

! 

!  : 

NO.  412 

1  27I4A431 

80.01 

32. Cl 

2.0! 

-  j 

75! 

4.01  NONE 

lux 

LA  CROSSE  1 

191?  ! 

1  !  f 

80.01 

32.C! 

.81 

•*  l 

1 

1 

1 

NO.  413 

!  4S14A43I 

75.01 

41. C! 

5.0! 

•  1 

200! 

7.01N0NE 

m 

LA  CROSSE  ! 

1977  1 

1  1  1 

75.0! 

41.01 

1.01 

-  ! 

1 

i 

1 

DO.  427 

1 

I  1 514*43! 

40.0! 

20.01 

3.5! 

“  1 

40! 

4.0! NONE 

!UX 

LA  CROSSE  ! 

1955  ! 

1  I  1 

40.0! 

20.0! 

•  81 

-  I 

1 

l 

1 

NO.  433 

1  ------ 

I  351 4 A  43 1 

75.0! 

30.71 

5.0! 

-  1 

150! 

7.01NONE 

IVI 

LA  CROSSE  1 

1977  ] 

1  1  1 

75.01 

30.71 

1.0! 

*  i 

i 

! 

1 

NO.  437 

1 

1  I0I4A43I 

110.01 

25.01 

4.0! 

•  1 

200! 

7.0! NOME 

lux 

LA  CROSSE  1 

*  1981  ) 

1  1  1 

110.01 

25.  C! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

1 

TASLe  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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INGA! 

DIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NURSE  A 

!  CUARO 

(  NUMBER 

(27)  BRENNAN/  J.  f./  CO. 

! 

) 

! 

(CONTINUED) ! 

NC.  40 

I  - 

NC.  444 

!  - 

NC.  446 

NO.  451 

!  - 

NC.  455 

(  - 

NO.  454 

j 

1 

(31)  eRENT  421 /  INC. 

! 

! 

e  43i 

1515275 

e  3224 

1629231 

I 

(31)  eRENT  BROS.  TOWING  CC./ 

i 

I  INC  • 

BPCNWYNNE  SPENT 

1664963 

9  224 

1527422 

e  2924 

!  629226 

e  3024 

1629229 

3  3124 

1629230 

* 

(31)  BRENT  EQUIPMENT  CORFANT 

« 

i 

CAROLE  9RENT 

(536992 

CHARLTON  9RENT 

(266E81 

/ESSE  SPENT 

(514997 

1 

(31)  SRENT  FIVE  PARTNERSHIP 

1 

I 

3  1900 

(505755 

I 

(31)  SRENT  LIQUID  TRANSPORT/ 

! 

!  INC. 

JESSICA  BRENT 

(567900 

B  113 

(532315 

3  126 

1552314 

3  61 B 

( 553C91 

E  713 

( 533C92 

9  1024 

1558312 

! 

! 

(31)  eRENT  RAPINE  TRANSPORTAT! ION  CO. 

BETTI  BRENT 

1596080 

NELINDA  BRENT 

1629252 

WENDY  BRENT 

1618135 

8  2013 

(521283 

0  2113 

1582284 

8  2213 

1600337 

9  2313 

I60CJ36 

! 

(31)  BRENT  TOWING  CO./  INC. 

! 

! 

ANN  BRENT 

1575624 

CAST.  STOVALL 

($22740 

EDEN  BRENT 

1631076 

JAG 

1220525 

LEVITICUS 

1577329 

LIZ  brent 

I50C399 

LUCY  NINES 

! 632586 

LTD! A  BRENT 

1572716 

MARGARET  BRENT 

1514563 

MARILYN  M  II 

(512043 

NICOLE  BRENT 

I 65(199 

RUTH  BRENT 

1505319 

SENATOR  EASTLAND 

1556667 

e  124 

1527421 

I 

! 

I 


IVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT!  ICAPACITY 

NET  !C0DE!LENGTH(&PDTH|  |  | 

REGIS-!****!  PEG.  !  PEG. I  LOAD-!  !  CARGO  ! 

YEA  I  S££!//////(/////!  ED  !  !//////// 

TOH-  i PAGE!  OVER-! OVER-! ///// !  HORSE!  PASS- 
NAGE  !  ZV  i  ALL  1  ALL  ILIGKT!  ROVER]  ENGERS 

!  !  Ill  ! 

!  1  IS!  ! 

!  !  !  !  !  ! 

!  !  !  (  !  ! 


HIGH-  I  (VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  !  ! 

PXXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  ?A$E  !  TEAR  ! 
POINT  {  LINE-1  ! AO!  LINE-1  l  3UILT  ! 

<L IGMT )*/////// /////////»TD! ////////// !  OR  ! 
(PCET)I  LINE-2  !££!  LINE-2  ! *  REBUILT  1 

!  1  !  ! 

!  1  !  i 

!  !  !  ! 

!  !  ! 


9024A43! 

12C.0! 

30. C! 

7.0! 

! 

500! 

7.0! NONE 

!VI 

LA  CROSSE  ! 

I960 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

.8! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

150(4A4S! 

1 20.01 

50.C! 

7.0! 

-  i 

650! 

7 .0 ! NONE 

1VI 

LA  CROSSE  ! 

I960 

!  ! 

120.0! 

30. C! 

1.0! 

i 

-  | 

! 

! 

i 

90I4A43! 

12C.0! 

30.C! 

7,0! 

-  j 

500! 

7.0! NONE 

!  VI 

LA  CPOSSE  \ 

1980 

(  ! 

120.0! 

30. C! 

.8! 

! 

-  i 

! 

! 

l 

90I4A43! 

12C.0! 

30.C! 

7.01 

500! 

7 .0 ! NONE 

(VI 

LA  CPOSSE  ! 

I960 

!  ! 

120. 0! 

30.0! 

.8! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

21 1 !  4 A43! 

120. 0! 

30.C! 

7.0! 

-  ! 

500! 

7  ■  0 ! NONE 

■VI 

LA  CPOSSE  ! 

1983 

!  ! 

120. 0! 

30. C! 

.8! 

j 

j 

! 

! 

21 1 ! 4A43! 

12C.0! 

50. C! 

8.0! 

850! 

5. oj  NONE 

(VI 

LA  CROSSE  ! 

1963 

!  ! 

!  ! 

{  1 

120.01 

! 

i 

SO.C! 

! 

i 

1.5! 

! 

i 

! 

! 

■ 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

« 

!  ! 
17431SA71! 

i 

1 

290*01 

t 

! 

52.5! 

i 

! 

9.61 

! 

I 

! 

3500! 

! 

! 

18.01PUNP 

X 

(MS 

X 

1 

GREENVILLE! 

1968 

t  1 

290*01 

52.3! 

2.0! 

! 

-  | 

t 

! 

I 

1 863! 5A71 1 

290.0! 

52.6! 

9.6! 

-  J 

32001 

16.0! PUMP 

(NS 

GREENVILLE! 

1980 

!  ( 

!  1 

1  1 

290*0! 

! 

t 

52.6! 

! 

i 

2.0! 

! 

1 

I 

! 

• 

! 

! 

■ 

! 

1 

! 

i 

!  ! 
533I3A36! 

i 

1 4  C  *0  f 

i 

! 

42. C! 

! 

8.6! 

X 

! 

5400! 

! 

! 

i 

1 

43*0! NONE 

1 

! 

(PS 

! 

GREENVILLE! 

1982 

!  I 

1 4  C  •  0 1 

42.0! 

6.6! 

1 

-  j 

| 

I 

! 

1568I5A70! 

29C.0! 

52.51 

9.6! 

3200! 

15.0! PUMPS 

IPS 

GREENVILLE! 

197C 

!  ! 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

! 

1 

1 

19631SA711 

290*01 

52.6! 

9.8! 

3154! 

16.0! PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

I960 

I  ! 

290. 0! 

52.6! 

2.0! 

i 

! 

! 

! 

1963I5A71! 

290.01 

52.6! 

9.6! 

-  ! 

31541 

16.01  PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

198C 

!  ( 

290*01 

52.6! 

2.0! 

! 

! 

( 

! 

1663ISA71 ! 

290. 01 

52.6! 

9.6! 

3154! 

16.0IFUNP 

IPS 

GREENVILLE! 

I960 

!  ! 

(  ! 

1  1 

290. 0! 

t 

• 

52.6! 

! 

2.0! 

I 

! 

! 

*  i 

i 

■ 

! 

! 

■ 

! 

i 

i 

i 

!  ! 
565I3A35! 

i 

! 

140*01 

! 

37. Cf 

! 

1C.0! 

X 

! 

4350! 

i 

! 

! 

! 

42.0} NONE 

ips 

2 

GREENVILLE! 

1971 

!  I 

140.0! 

37.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

| 

14K3A35! 

100*0! 

26.  C! 

6.6! 

1600! 

-  j 

16 .0 ! NONE 

IMS 

greenvilleI 

1961 

!  ! 

100*01 

26.  C! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

j 

365I3A35I 

114.5! 

40.C! 

11.0! 

4300! 

30 .0 ! NONE 

IRS 

GREENVILLE! 

1968 

!  I 

!  ! 

i  i 

114.5! 

■ 

40. C! 

! 

1 

( 

52.5! 

10.5! 

! 

■ 

! 

f 

i 

I 

! 

! 

1 

2 

i 

i 

I  J 

!  ( 

1M715A70! 

l 

! 

165.0! 

i 

! 

9.6! 

X 

! 

! 

! 

1700! 

X 

! 

2S.0IN0NE 

! 

! 

IPS 

1 

J 

GREENVILLE! 

I 

! 

1966 

1  i 

1  J 

165.0! 

! 

52.5! 

! 

i 

2.0! 

! 

■ 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

x  ! 

!  J 

29SI3A36! 

I 

! 

115.5! 

i 

I 

26.0! 

i 

! 

8.6! 

i 

( 

1800! 

! 

! 

! 

! 

15.3 (NONE 

! 

! 

!  PS 

! 

! 

GREENVILLE! 

1975 

(  ! 

115.5! 

28. C! 

6.0! 

! 

! 

1 

! 

922I5A71! 

1  SC*  0 1 

32.5! 

9.6! 

-  J 

1700! 

1 6  <0 ! 0 1 ESEL 

PUNP 

IMS 

GREENVILLE ! 

1974 

!  ! 

1  SC*  0! 

52.5! 

1.51 

! 

1 

! 

| 

1723I5A71! 

29C.0! 

52.5! 

9.6! 

-  | 

3200! 

17.5!  DIESEL 

PUMP 

!RS 

GPCENVXUE! 

1974 

!  ! 

29C.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

| 

! 

! 

127715*71 ! 

220.0! 

52.51 

9.6! 

2400! 

17.5! OIESEL 

PUMP 

!RS 

GREENVILLE! 

1973 

!  ! 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

J 

( 

! 

1277I5A71! 

220.0! 

52.5! 

9.6! 

-  ! 

2400! 

17*51  DIESEL 

PUMP 

IRS 

GREENVILLE! 

1973 

!  ! 

22C.O! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  { 

} 

! 

! 

1 692! 5A71 ! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

3200! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

i 

i 

1974 

!  ! 

1  ! 

i  i 

29C.0! 

! 

i 

52.5! 

! 

i 

1.0! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

J 

I 

>  i 

!  ! 

13613A36! 

1 

I 

135.0! 

i 

! 

32.0! 

i 

! 

2.01 

X 

1 

3000! 

! 

! 

X 

! 

29.6! NONE 

! 

! 

IMS 

! 

2 

GREENVILLE! 

j 

1977 

!  ! 

140.0! 

32*0! 

7.0! 

! 

! 

! 

62I3A36! 

81.1! 

27.3! 

8.0! 

1800! 

-  i 

29. 5 !  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

198C 

!  ! 

*5.6! 

27.4! 

6.5! 

1 

! 

! 

! 

93J3A36! 

6C.7! 

23.0! 

4.5! 

740! 

24.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

! 

5980 

!  ! 

60.7! 

23.  C! 

4.0! 

! 

-  j 

! 

! 

1025 ! 5*71 1 

150.0! 

52.6! 

9.6! 

-  j 

1800! 

16.0! PUMP 

IMS 

! 

GREENVILLE! 

! 

1977 

1  ! 

15C.0I 

52.6! 

1.6! 

I 

! 

10251 5*71 ! 

15C.0J 

52.6! 

9.61 

1600! 

16.0IPUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

!  i 

15C.0! 

52.6! 

1.51 

1 

! 

! 

I 

1 02  5 1 5*71  1 

15C.0J 

52.5! 

9.6! 

1800! 

17.0IPUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

(  1 

15C.0I 

52.5! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

I 

| 

102515*71 ! 

15C.0! 

52.5! 

9.6! 

1800! 

17.0IPUMP 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

(  ! 

!  ! 

i  i 

ISC. 01 
! 

52.5! 

! 

1.5! 

! 

• 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

i  i 

!  ! 

25215*36! 

! 

147.51 

< 

37.01 

i 

1 

8.01 

! 

! 

4330! 

! 

I 

-  ! 

( 

26.01NONE 

I 

1 

IMS 

x 

1 

GREENVILLE! 

1976 

!  ! 

147.5! 

37.0! 

6.5! 

I 

-  1 

! 

1 

! 

35I3A36! 

57.0! 

20.1! 

5.0! 

600! 

-  1 

32.0JN0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

1  ! 

57.0! 

20.11 

6.6! 

I 

-  I 

1 

! 

263I3A36! 

131.3! 

37.11 

1.0! 

50001 

-  ! 

35.0INONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

!  ! 

147.0! 

37.9! 

7.0! 

! 

-  1 

I 

I 

! 

2011 3 A  36 1 

100.0! 

30.  C! 

9.0! 

24001 

-  J 

36.0INCNE 

IMS 

GREENVILLE! 

1961 

»  1 

1GC«0! 

7.9! 

i 

-  I 

i 

I 

i 

4991 3 A  36  J 

138.5! 

38. Oj 

9.51 

*30  0 ! 

-  ! 

35.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1976 

!  ! 

132.51 

38.0! 

7.0! 

-  I 

1 

I 

| 

406!3A36! 

144.0! 

40.0! 

9.0! 

43001 

-  1 

40.01  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1965 

!  ! 

144.0! 

40. C! 

7.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

57I3A36! 

60.5! 

24.0! 

6.6! 

940! 

-  I 

45,0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

!  ! 

64.6! 

24.0! 

4*6! 

1 

-  I 

1 

! 

1 

23513*3*  t 

95.0! 

32.0! 

1.5! 

18001 

-  1 

41 .0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1 

1976 

!  ! 

95.0! 

32.0! 

7.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

453I3A36J 

150.0! 

44.0! 

1.6! 

5600! 

-  1 

42, 5 ! NONE 

IMS 

! 

GREENVILLE! 

i 

•  1972 

1  ! 

150.0! 

44.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

20413*36! 

100.0! 

30.0! 

8.5! 

1600! 

-  ! 

55.0! NONE 

IMS 

! 

GREENVILLE! 

1 

1967 

I  I 

10C.0J 

30.0! 

7.5! 

! 

-  1 

1 

3913436! 

75.01 

26. C! 

9.0! 

651 

-  ! 

3.61N0NC 

IMS 

GREENVILLE! 

1985 

!  1 

75,01 

26.C! 

7,01 

! 

-  ! 

1 

! 

24113*36! 

103.5! 

32. Cl 

8.0! 

3000! 

-  1 

39.0! NONE 
! 

IMS 

1 

GREENVILLE! 

1966 

!  ( 

103.5! 

32.0! 

7.5! 

1 

-  ! 

51613*36! 

147.01 

38.5! 

9.6! 

58001 

-  ! 

42. Si  NONE 

1 

IMS 

1 

GREENVILLE! 

*  1978 

!  ( 

147.01 

38.5! 

8,01 

! 

-  1 

! 

156814*461 

290.01 

52.51 

9.6! 

2000! 

1 8.0IPUNPS 

IMS 

GREENVILLE! 

197C 

1  ! 

29C.0I 

52.5! 

1.5! 

1 

-  1 

I 

1 

III!!!!!  !  I  I 

I  I  t  I  I  !  !  I  !  !  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


1  COAST 

VESSEL  NAPE  AND  PURSER  !  GUARD 


!  IVTCCI  DIRENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  ! CODEtLEHGTH! BRDTH!  ! 
-1REGIS-!****!  NEC*  !  REG. ROAD-! 
!  TER  l  SEE!//////!/////!  ED  ! 


(CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

(  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  lOPERATINC  !  ! 

!  CARGO  I  FIXED  1  EflUIPNENT  !TC!  9ASE  !  YEAR  I 
!////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  [  BUILT  1 


!  TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TDj//////////j  j 

I  MAGE  l  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !Ct!  UMI-? 


(31)  BRENT  TOWING  CO.#  INC.  ! 

(CONTINUED)! 


(31)  BRENT,  HINES#  BRENT 
8  324 


(31)  BRENT#  HOWARD 
B  1324 


NO.  1 

!  - 

HC.  4 

,  - 

NO.  6 

!  - - 

NO.  6 

NO.  7 

fl  213 

1 S5E316 

B  524 

1532170 

B  731 

1515701 

B  618 

1516033 

0  824 

155C413 

3  920 

1550414 

G  17CC 

! 505754 

e  2100 

1505756 

a  23C0 

•504142 

ecc  400 

!  - 

BCC  401 

9CC  402 

i  - 

B(C  404 

j  - 

etc  <05 

i  - 

BCC  408 

!  - 

SCC  A22 

BRENT  CHEN  I 

!510479 

SAENT  CHEK  II 

!  511C44 

VASSCh  2 

1517667 

! 

! 

! 

! 

1 527423 

! 

! 

! 

! 

1572490 

! 

1565960 

! 

!  586354 

! 

1600338 

! 

1566641 

! 

1536643 

! 

1600340 

! 

! 


16014*43! 

120.01 

32.0! 

7.8! 

- 

! 

400! 

6.0! NONE 

!  ! 

1 2  C  •  0 1 

32. C! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

16014*43! 

12C.0! 

32-0! 

7.9! 

- 

l 

440! 

8.0! NONE 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

2.0! 

! 

•  j 

! 

218I4A43! 

15C.0! 

34.  C! 

8.0! 

- 

! 

599*1 

8 .0! NONE 

!  ! 

150.0! 

34.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

I 

28014*43! 

140.0! 

30.0! 

7.5! 

- 

1 

600! 

11 .0! NONE 

!  ! 

140.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

21814*43! 

150.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

! 

599! 

8.0! NONE 

!  ! 

150.0! 

34.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

92215*71! 

150.0! 

52.5! 

9.*! 

- 

! 

1700! 

16.0! PUHPS 

1  ! 

15C.0! 

52.5! 

1  .v  2 

! 

-  ! 

! 

1 69215*71 ! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

3200! 

18.0!PUHP$ 

!  1 

29C.0! 

52.5! 

2.0! 

( 

-  ! 

! 

17431 5A71 I 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

3500! 

18.0! PUHPS 

1  1 

290.0! 

52.51 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1Q77I5A71 l 

180.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

2200! 

18.01 PUHPS 

!  1 

180.01 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

169815*71! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

t 

3200! 

^.■•ipUNPS 

!  ! 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

169815*71 i 

22C.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

2700! 

17.5 (PUHPS 

!  ! 

220.0! 

52.51 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

98415*70! 

145.5! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

1500) 

25 .0'.  NONE 

!  ! 

145.5! 

52.5! 

2.01 

1 

-  1 

t 

1 36415*70! 

220.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

l 

1900! 

25.0! NONE 

!  ! 

220.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

2499  !  5 A 70 ! 

269.0! 

52.7! 

9.6! 

- 

1 

2300! 

25 . 0! NONE 

!  ! 

269.0! 

52.7! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

1172 I5A71 ! 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

1950! 

19.01PUHP 

!  ! 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  * 

! 

117215*70! 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

i 

1950! 

17.5!C0XLS 

!  ! 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1172(5*70! 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

1950! 

1 7.5! COILS 

!  ! 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1128) 5*70! 

195.0! 

52. 5! 

9.6! 

- 

! 

1900! 

17.0! DIESEL 

!  ! 

195.0! 

52.51 

2.0! 

! 

-  ! 

(COILS 

113515*70! 

195.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

1965! 

1 7.9! NONE 

!  ! 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

113515*71 ! 

195.0! 

52. 5! 

9.6! 

- 

1 

1965! 

19.0! NONE 

(  ! 

195.0! 

52. J! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

127015*70! 

239.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

! 

2260! 

19.01  NONE 

!  1 

239.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

242415*71! 

295.0! 

50. C! 

9.0! 

- 

! 

2500! 

25.0IPUHPS# 

!  ! 

295.0! 

50.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  ATING 

242415*71 ! 

295.0! 

50.  C! 

9.0! 

- 

! 

2500! 

25.0! PUHPS# 

!  ! 

295.0! 

50. C! 

1.5! 

! 

-  1 

!ATXNG 

1743! 5*71 ! 

29C.O! 

52.5! 

9.o! 

- 

! 

3500! 

20.01PUHPS 

!  ! 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1 566 ! 5A70!  290.0!  52.5! 
!  !  29C-0!  52.5! 

(  !  !  ! 

!  !  !  t 

!  !  !  ! 

1692 1 5A71 !  290.0!  52.5! 

!  I  29C.0!  52.5! 

1650! 5A71 !  290. 0!  52.51 
I  (  290.0!  52.5! 

2013! SA71 !  290.0!  52.5! 

!  I  290.0!  52.5! 

20131SA71!  290.0!  52.5! 

!  !  290.0!  52.5! 

1 863! SA71 !  290. 0!  52.5! 

!  !  290.0!  52.5! 

186315*71 !  29C.0!  52.5! 

!  !  29C.0!  52.5! 

1 850! 5*71 J  290.01  52.5! 
!  !  290.0!  52.5! 


i  .  * 

IKS  CRECHVILLCI 

1  J 

IKS  CAEEhVILLEI 

!  I 

IKS  CAEEhVILLEI 

I  < 

ILA  LAKE  I 

I  AAOVIAEHCEI 
IKS  CAEEHVILLEI 

I  I 

IKS  CAEEHVILLE j 
IKS  CAEEHVILLEI 

I  I 

IKS  CAEEHVILLEI 

I  I 

IKS  CAEEhVILLEI 
I  1 

IKS  CAEEhVILLEI 
I  I 

IKS  CAEEhVILLEI 

I  I 

IKS  CAEEhVILLEI 

I  I 

IKS  CAEEhVILLEI 
I  1 

IKS  CAEEhVILLEI 
I  I 

IKS  CAEEHVILLEI 
I  I 

IKS  CAEEHVILLEI 
I  I 

IKS  CAEEhVILLEI 
I  I 

IKS  CAEEHVILLEI 
I  I 

IKS  CAEEhVILLEI 
I  I 

IKS  CAEEhVILLEI 
I  ■ 

IKS  CAEEHVILLEI 
I  1 

A-IKS  CAEEhVILLEI 
I  I 

iA-IKS  CAEEhVILLEI 
I  I 

IhS  CAEEhVILLEI 

I  I 

I  ■ 

I  I 

I  I 


- 

i  ** 
o 
o 

16.0IN0NE 

! 

! 

IKS  CAEEAVILLEI 

1  1 

1  I 

197C 

_ 

! 

! 

3000! 

! 

! 

16.01PUHP 

1  1 

1  ! 

IKS  CAEEhVILLEI 

1  | 

1976 

- 

5200! 

! 

IKS  CAEEHVILLEI 

|  j 

1977 

- 

3500! 

! 

16.01PUHP 

IKS  CAEEHVILLEI 

i  | 

1977 

3500! 

1 7.0! PUHP 

IKS  CAEEHVILLEI 

j  | 

1978 

- 

3200! 

16.01PUH® 

IKS  CAEEHVILLEI 

t  1 

1977 

- 

3200! 

u.oipuHp 

IKS  CAEEhVILLEI 

s  | 

1977 

i 

3  2  C  0 ! 

-  ! 

! 

17.01PUHP 

! 

IKS  CAEEhVILLEI 

1  I 

1978 

(31)  BRENT #  LEA 

B  423 

! 

1532497 

!  !  ! 

!  1 78515*71 ! 

! 

29C.0! 

i 

52.5*1 

j 

9.6! 

i 

3SC0j 

2 

is.oIncne 

I  l 

IPS  GREENVILLE! 

1971 

i 

!  !  ! 

29C.0! 

52.5! 

2.0! 

-  ! 

; 

i  ! 

IPS  GREENVILLE  1 

1976 

3  1224 

*1572489 

!  169215*71! 

29C.0! 

52.5! 

10.5! 

- 

3000! 

u.oipuHp 

1 

!  !  ! 

29C.0! 

52.5! 

2.0! 

-  ! 

2 

j  ! 

IPS  6PEENVILLE1 

1976 

0  1424 

1572491 

!  1692)5*71 ! 

29C.0! 

52.5! 

10.5! 

- 

3000! 

16.0jpUHP 

d  2024 

! 

1585912 

!  !  ! 

!  185015*71! 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

2.0! 

9.6! 

. 

-  ! 
3200! 

i 

16.0JPUHP 

!  ! 
IPS  GREENVILLE! 

1977 

i 

!  !  ! 

29C.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

i 

iHS  GREENVILLE i 

1977 

3  202! 

i 566270 

!  201315*71! 

29C.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3500! 

16.0! PUHP 

B  2224 

i 

*1586640 

!  !  ! 

!  166315*71! 

290.0! 

29C.0! 

52.51 

52.5! 

1.5! 

9.6! 

_ 

-  ! 
3200! 

{ 

16.0! PUHP 

!  1 
! PS  GREENVILLE! 

1977 

j 

!  !  ! 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

i 

IMS  GREENVILLE  1 

1577 

3  2424 

i 586642 

•  186315*71! 

29C.01 

52.5! 

9.6! 

- 

3200! 

16.0!PUHP 

! 

!  !  ! 

290. 0! 

52.5! 

1.5! 

-  i 

i 

!  ! 
!PS  GREENVILLE! 

197? 

9  2624 

•60C339 

!  1 35015*71 ! 

290.0! 

52.5! 

9.6! 

- 

3200j 

17 .ol PURR 

8  2624 

! 

! 60C341 

!  !  1 
•  185015*711 

290.0! 

290.0! 

52.5! 

52.5! 

1.5! 

9.6! 

_ 

-  ; 
3200*! 

2 

17.CS PUHP 

•HS  GREENVILLE! 

1978 

i 

!  i  l 

29C.0i 

52.5* 

1.5! 

-  ! 

* 

•  J 

■  i 

(C9)  EAETOh  SAY  VAIEA  YAAhS./l  IAC. 
CAAT.  HEhSY  YHOYI  I5ISC91 

CAPT.  IOK  ! 431 S2E 

hA.  SHEA  103*341 


1351 3*361 
I  I 
7  3 1 3  A  36 ! 

I  I 
37I3AJ6! 
1  I 


30.1! 

1C.0! 

1500! 

-  J 

45.0SN0HE 

30.1! 

1 C  •  0 ! 

i 

-  ! 

; 

26.  CJ 

7.5! 

9ooi 

-  ! 

1 1  .oi NONE 

26.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

2 

24.C! 

7.2* 

700! 

-  ! 

42.0! NONE 

24. C! 

7.2! 

t 

-  ! 

2 

42.5! 

6.0! 

-  • 

1500! 

u.oInone 

42.5! 

2.0! 

! 

2 

42.5! 

8.0! 

1500! 

1 4.0! NONE 

42.5! 

2.0! 

! 

2 

42.5! 

8.0! 

-  * 

1500! 

14.0! NONE 

42.5! 

2.0! 

! 

; 

42.5! 

8.0! 

1500! 

1 4.0INCNE 

I  165.01  *2.51 

I  !  ! 

I  !  I 


I  1 
|HC  HAEYCK  SAY  I 
I  ! 
|X»  BAS’CV  SAY! 
I  ! 

I hA  SAEYCh  SAY! 

I  ! 
!«A  SAEYCh  SAY! 
I  I 
IKO  SAEYCH  SAY) 
I  ! 
!KA  S'cTCh  SAY! 

!  I 
|KA  8»EYCh  SAY! 
I  ! 
I  I 
I  I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  COAST 
I  GUARD 
(  NUMBER 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  ICODElLENGTH! IRDTHl  ! 

-!«6XS-(«***I  RES*  !  RFG.1LOAD-1 
I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  ton-  image!  over*! over**! /////! 

!  KACE  !  ZV  !  ALL  I  ALL  ! LIGHT! 


ZONS  IDRAFT!  ICAPACXTTI  HIGH-  !  (VESSEL! 
BROTH!  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ( 
RFC*! LOAD-!  »  CARGO  !  FIXED  !  EIUIPNENT  !TC!  BASE  ! 
/////!  ED  !  I////////1  POINT  !  LZNE-1  !AO!  LINE-1  1 
OVER-!/////!  HORSE!  PASS"  I (LIGHT) ! ////////// //////(TD( //////////! 


(09)  BRETON  BAT  WATER  TRANS./!  INC. 

(CONTINUED) ! 


SB 

175 

1  - 

! 

350UA43! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

38.5! 

38.5! 

8.0! 

1.5! 

! 

1150! 

-  t 

14.0! NONE 
! 

IMD 

! 

BRETON 

BAT! 

! 

I960 

BP 

195 

! 

41014*431 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

40.C! 

40.0! 

8.0! 

1.5! 

! 

1250! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

IMD 

! 

BRETON 

BAY! 

! 

1940 

IB 

208 

j  - 

1 

4Q0UA46! 

1  ! 

180*0! 

18C.0! 

35. C! 

36.  C! 

8.0! 

2.0! 

! 

1200! 

-  ! 

11 .0! NONE 
( 

!MD 

1 

BRETON 

BAT! 

m? 

SB 

209 

1  - 

400t 4A461 
!  1 

sac-o! 

180.0! 

35.0! 

36.C! 

8.0! 

2.0! 

! 

1200! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

IMD 

1 

BRETON 

BAY! 

! 

1958 

BB 

214 

j  - 

! 

4C0I4A46! 

!  1 

18C.0! 

uc.oi 

35.01 
36. C! 

fl.O! 

2.0! 

I 

1200! 

-  I 

11 .0! NONE 
! 

IMD 

! 

BRETON 

BAY! 

1 

1959 

ee 

220 

j  - 

! 

4C0J4A46! 

!  i 

160.0! 

180.0! 

35. C! 

36.  C! 

8.0! 

2.0! 

! 

1200! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

!MD 

! 

BRETON 

BAY! 

! 

1959 

DS 

1C1 

I 

40014*461 
!  ! 

120- 0! 
12C.0! 

—  ! 
36.0! 

9.0! 

3.0! 

! 

1000! 

-  1 

1 1 .0! NONE 
! 

!md 

I 

BRETON 

BAY! 

I 

1955 

DS 

1C? 

j  - 

I 

400! 4A46 J 
!  ! 

120.0! 

12C.0! 

—  ! 
35.0! 

9.0! 

3.0! 

! 

1000! 

-  ! 

11 .0! NONE 

I 

!MD 

! 

BRETON 

BAY! 

! 

1955 

DS 

107 

!  - 

! 

40014A46! 

!  ! 

120*0! 

120.0! 

—  ! 
38. C! 

9.0! 

3.0! 

! 

1000! 

-  1 

11.0! NONE 
! 

IMD 

! 

BRETON 

BAY! 

! 

1955 

(42)  BREWER  CHEMICAL  CORPORA! ! ION 
€  8  MACNAUCKTON  S 5270 


(18)  BREWER/  WINFORD 
GMT  803 


!  13413*36! 

i  !  i 

!  7067I4A4H 

!  !  ! 

I  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  971I4A41I 


(01)  BRIOGEPORT-PORT-JEFf.  ST ! E ANfiOAT 
CO.  ( 

GRAND  REPUBLIC  1658637 


!  841J1M2! 

1  !  ! 

!  833 I1A12 ! 


(03)  BRIGHT  EQUIPMENT  CORP.  ! 
CAPTAIN  MARK  !S 


CAPTAIN  R08BIE 


(32)  BRILEY  MARINE/  INC. 
ANGELA  BRILEY 


8  C  S  CUPPER 


BCS  MARINER 
DCNKA  8RILET 


JOHN  ERILEY 
MISTY  BRILEY 


ROdalE  BRILEY 


STACEY  BRILEV 


(32)  e«IS-TON/  INC. 
CAPT.  JACK 


!  !  110*0 

6411*03!  10C#0 
!  1  100*0! 

65MA12!  70* 0 

!  !  7C.0 

8811*12!  100.0 
!  !  1CC-0 

6411*12!  10C.0 
I  !  100*0! 

67I1C12!  100*0 
!  !  10C.0 

67I1C12!  100*0 
!  !  1CC.0 

67! lCt2!  100*0 
!  !  100*0 

19MC03!  - 
!  !  42.9 

38I1C12!  65*0 

!  !  7C.0 

6711*031  - 
!  !  100*3 

6SMC0J!  - 
!  !  100.0 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

2  6 ! 1 A  03 !  — 

!  !  50* 0 

1913A36!  — 
l  !  45.0 

!  ! 

!  ! 


ALL  ! LIGHT!  POWER!  CNGERS  !  (FEET)! 


ICC!  LINE-2  I *KE  BUILT ! 


33.0!  15.0! 
34.0!  11.6! 
80.0)  21.2! 
80.0!  6.0! 


55.0! CONVEYORS 

! 

! 

! 

! 

19 .0 ! NONE 


!HI  HILO  ! 

!  ! 

!HI  HILO  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 


HELCNKA  B 

! 564013 

1  5611*03! 

151.3! 

32. C! 

%**> ! 

850! 

30.0! NONE 

!AK 

SEWARD 

1977 

! 

1  !  ! 

177.0! 

32.  C! 

8,'! 

1 

-  | 

! 

I 

DIE  DEE  LORI 

j  - 

!  1013*36! 

25.9! 

10.2! 

3.5! 

130! 

-  | 

14.0! NONE 

!  AK 

SEWARD 

1978 

! 

!  (  ( 

25.9! 

10.2! 

3.5! 

! 

-  f 

! 

! 

HARVEY  B 

1549994 

!  9613*36! 

85.6! 

26.C! 

11.3! 

1700! 

142! 

30.0 ! NONE 

1AK 

SFUAK0 

1973 

I 

!  !  ! 

85.6! 

26.  C! 

9.0! 

! 

! 

! 

KATIE  STONE 

!  - 

!  10! 3*36! 

25.0! 

10.2! 

3.5! 

260! 

-  i 

18.0! NONE 

!  AK 

SEWARD 

1978 

1 

!  !  1 

75.0! 

10.2! 

3.5! 

! 

-  j 

! 

1 

GI  210 

1607886 

!  149114*43! 

HJ.OI 

68. C! 

10.9! 

-  ! 

3*001 

20.01  NONE 

!  AK 

SEWARD 

1979 

! 

1  1  : 

?.SC.  93 

68. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

oes  4000 

1643731 

!  177714*43! 

'SC-01 

72. C! 

1C. 9! 

4000! 

20.01100  TON  CRAWLER 

!AK 

SfWAAO 

1961 

44.0!  11.9! 
44. Cl  11.3! 
47.0!  11.5! 
47. Cl  10. J! 
!  ! 


62.0! NONE 

! 

70.01  NONE 
! 

! 

! 

! 


INY  P£RT  JEFF-! 
I  EPSON  L  X  ! 
!NY  PORI  JEFF-! 
!  EPSON  L  I  ! 
!  I 
!  ! 
!  ! 


diplomat 

1229917 

I 

!  6711A161 

!  !  ! 

124.3! 

124.3! 

22.  C! 
22. C! 

8.0! 

7.0! 

912! 

! 

-  2 
353! 

43.0!N0NE 

! 

!  C  A 

I 

SAN  CIEGO  1 

1930 

INVADER 

1202306 

! 

!  75I1A16J 

!  !  ! 

112.7! 

158.0! 

25.6! 

25.6! 

13.5! 

12.9! 

450! 

• 

-  ! 
267! 

96 .0 !  NONE 
! 

2CA 

! 

SAN  OIEGO  ! 

•  1977 

SHOWBOAT 

1267669 

! 

!  95 11A16! 

!  !  ! 

108.0! 

108.0! 

36. C! 
36. C! 

4.02 

3.0! 

85! 

-  ! 
350! 

50.0! NONE 
! 

iCA 

i 

SAN  DIEGO  ! 

1942 

!59*e41 

!  6613*36! 

72.0! 

26.0! 

11.0! 

18002 

-  ! 

37.5! TOHING 

WINCH 

!H» 

dALTIMORE  ! 

1978 

!  !  ! 

76.0! 

28.  C! 

8.5! 

i 

-  ! 

1 

I 

! 

1642876 

!  31I3A36! 

51.8! 

17.CS 

6.5! 

80  C! 

-  i 

33.O1N0NE 

!NJ 

SEA  BRIGHT! 

1981 

2  !  ! 

54.0! 

18.5! 

6.0! 

j 

-  * 

i 

I 

I 

1981 

1643914 

!  5113*36! 

70.5! 

23.6! 

9.5! 

1800! 

-  ! 

39»o! TOWING 

WINCH 

!NJ 

SEA  BRIGHT ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

75.0! 

! 

i 

25. C! 

! 

7.5! 

i 

i 

« 

-  i 
! 
i 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

2 

i 

*•587607 

i  ii 

!  !  ! 

!  62! 1*12! 

i 

! 

110.0! 

{ 

26.  C! 

{ 

9.0! 

! 

! 

1200! 

i 

! 

140! 

22.0!  .NONE 

! 

SLA 

2 

MORGAN  ! 

1978 

22.0! NONE 
! 

22.0! NONE 


15.5 ! NONE 

! 

13. 5 1K0NE 

! 

15.52KONE 

! 


30.01NCNE 

! 


!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
SLA  MORGAN 
!  CITY 
!IA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
HA  MORGAN 
!  CITY 
! 

I 

!LA  f ORGAN 
!  f  ITT 
! 

! 

! 


!LA  VENICE 
! 

!LA  VENICE 
! 


*  1986  ! 
! 

1977  ! 
! 

1964  ! 


1 

! 


! 

! 

! 
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tajle  2  -  description  or  vessel! 


CKC*  I 

disti 


V3«SCL  NAME  AND 

NURflEA  1  CUARD  1  TON-  IRAGE! 

!  MJNBER  !  NAGE  1  IV  1 

OVER-iovER"! /////! 

ALL  1  ALL  ! LICHT ! 

HORSE! 

ROWER! 

HASS-  1 
ENCERS  ! 

(LICHT) i/////////7//////ITD! //////////!  OR  1 

(FEET) !  LINE-2  ICE!  LXN'-2  l*>|0utlT! 

(32)  BRISTER#  S.  E 

! 

! 

TOWING#  ZINC. 

1  1  1 

!  1  ! 

1  !  1 

t 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

I 

1 

! 

I 

! 

! 

l 

1 

1 

1 

1 

SARNY  D 

1298535 

!  4013*361 

! 

—  1 

6.61 

600! 

-  1 

36.0! NONE 

ILA 

VENICE  ! 

1965  ! 

! 

1 

1  1  1 

t  1  ! 

55.0! 

! 

18.51 

t 

6.M 

! 

! 

! 

“  1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

(17)  8AIST0L  STEEL 

1 

AND  IRON/  ! INC. 

1  l  l 

1  I  1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

I 

1 

! 

OLD  NAN 

1269380 

(  74I3A36I 

6S.5! 

21. C! 

6.21 

58C1 

-  j 

25.0  1  NONE 

|KT 

CARROLLTON! 

1955  I 

i 

!  !  ! 

7C.01 

21. C! 

5.BI 

1 

-  j 

1 

I 

1 

MO  TOW 

1507139 

!  3513*36! 

44.11 

16.3! 

4.5! 

550! 

-  i 

24.01  NONE 

IKY 

CARROLLTON! 

19o6  | 

! 

1  !  I 

48.0! 

17.2! 

4.5! 

I 

-  j 

! 

! 

I 

OS  1 

i  414UA40I 

175.01 

26. C! 

8.6! 

900! 

S.  S  1  NONE 

IKY 

CARROLLTON! 

19$7  ! 

i 

!  !  ! 

175.01 

26.  C! 

1.6! 

! 

-  | 

| 

! 

1 

ML  611 

!  1 049 1 4 A  43 1 

24C.OI 

50.  Cl 

9.0! 

-  | 

1049! 

9*8 ! NONE 

!KY 

CAKRCLLTCNI 

1948  ! 

i 

!  !  i 

24C.0! 

50.0! 

1.8! 

! 

-  j 

1 

! 

! 

NBC  1264 

!  40514*43! 

135.0! 

40.3! 

6.6! 

830! 

8  •  5 (NONE 

IKY 

CARROLLTON! 

1957  1 

i 

I  !  I 

135.0! 

40.0! 

1.3! 

1 

-  j 

1 

! 

1 

NO  2C2 

!  - 

!  116KA43! 

10C.0! 

26.  Cl 

<.9| 

320! 

7.0 !  NONE 

IKY 

CARROLLTON ! 

195C  ! 

1 

i  !  ! 

10C.0! 

26.C! 

1.0! 

I 

-  | 

! 

1 

1 

NC  217 

1  - 

1  116I4A43! 

1 OC.O! 

26. C! 

5.91 

320! 

7.01N0NE 

IKY 

CARROLLTON! 

1951  ! 

! 

!  !  ! 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

I 

«  | 

! 

i 

I 

T  31 9E 

!  403I4A43! 

140.1! 

39.1! 

6.6! 

6C0! 

6.5  1  NONE 

IKY 

CARROLLTON! 

1966  ! 

i 

1  !  ! 

140.11 

39.1! 

1.3! 

1 

-  | 

1 

I 

! 

T  522E 

1  . 

!  4CJ14A43! 

140.1! 

39.1! 

6.6! 

ICO! 

8 • 5 ! NONE 

!KY 

CARROLLTON! 

1966  1 

! 

1 

1  !  ! 

!  !  ! 

14C.1! 

1 

39.1! 

! 

1.3! 

! 

l 

! 

“  ! 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

(20)  PR00K6ANK  R IV£t/  INC.  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

t 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

DONALD  6 

! 227C05 

1  4413*35! 

79.6! 

18. Cl 

2.8! 

160! 

-  i 

22.OIN0NE 

ION 

HIGGINS'  1 

•  1958  ! 

I 

1  !  ! 

95.0! 

18. C! 

2.5! 

! 

-  j 

I 

1 

RCAT  ! 

DECK  BARGE 

1  - 

-  !  37014*40! 

6C.0I 

22. C! 

2.0! 

50! 

20.0! NONE 

!  OH 

HIGGINS-  ! 

•  195!  ! 

I 

!  !  1 

6C.0I 

22. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

RORT  I 

HOPPER  8ARCE 

1  - 

-  !  5014*43! 

6C.C! 

24. Ct 

2.0! 

50! 

1 5 .0! NOME 

!CH 

HIGGINS-  ! 

1958  ! 

1 

1 

!  t  I 

!  !  ! 

60.0! 

1 

24.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

"  ! 

1 

! 

! 

! 

RORT  ! 

! 

! 

(32)  BROUSSARD  BROTHERS#  INC.! 

1  !  ! 

!  !  1 

1 

! 

! 

( 

I 

! 

I 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

ARLENE 

1624605 

!  6713*36! 

62.0! 

22. Cl 

7.0! 

900! 

-  ! 

27.01  NONE 

ILA 

INTRACOAS-I 

198C  ! 

{ 

!  1  ! 

62.01 

22.  Cl 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

TAL  CITY  ! 

BOBBIE 

! 530068 

I  5813*36! 

62.0! 

22.C1 

7.0! 

900! 

-  ! 

27.01  NONE 

!LA 

INTRACOAS-I 

197C  l 

! 

!  !  1 

62.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

JANET 

! 270649 

!  1 S 1 3*35! 

44.9! 

17.7, 

4.0! 

400! 

-  ! 

23.0! NON! 

ILA 

INTRACOAS-! 

1956  1 

1 

!  i  J 

44.9! 

17.7! 

2.7! 

1 

-  ! 

1 

! 

TAL  CITY  ! 

HISS  LOU 

15.2370 

!  15I3A35I 

36.31 

14. C! 

3.7! 

300! 

-  i 

50.01 KOHE 

ILA 

INTRACOAS-! 

1988  ! 

I 

!  !  1 

36.3! 

14.0! 

3.7! 

1 

-  i 

! 

I 

TAL  CITY  l 

SCUAW 

IS01C03 

1  SJIJAJ5I 

53.6! 

20.3! 

7.6! 

900! 

-  ! 

S2.0U0NE 

ILA 

INTRACOAS-! 

1965  ! 

I 

!  !  i 

53.6! 

20.5! 

6.6! 

! 

-  ! 

1 

I 

TAL  CITY  ! 

UNCLE  JOHN 

1292108 

1  3513*35! 

50.0! 

20.  C! 

6.01 

600! 

-  ( 

33.0  INCNC 

ILA 

INTRACOAS- ! 

1963  ! 

IVTCCl  OlMf H5I0MS 
KIT  ICCDCILENGTH10RDTH 
HCGXS^I J  ACC.  I  «£C. 
TCA  I  SCCI//////I ///// 


OMFT! 

! 

LOAD-! 

CD 


CAR*0 

//////// 


MICH-  | 

CST  !  CAACO  HANDLING 
MUD  !  ECUIRMNT 
POINT  !  LXMI-1 


I  V  C  S  5  C  L  I 
IS  ICRERATlNC  i 
t  Tel  base  i 

1  AOl  LIM-1  I 


TEAR  | 
BUILT 


BE  21 
00  24 


80  25 


I  ! 

U0I4A46! 
!  ! 

2C014A46! 

!  I 

110I4A46! 

I  ! 

180I4A46I 
!  ! 

180I4A46! 

I  ! 

110I4A46! 
!  ! 

130I4A46I 
!  ! 

7C014A46I 
(  ! 

202I4A43! 
!  ! 


55.0! 

100.0! 

100.0! 


20. C 
26. C 
26. C 


14C.0! 

—  I 
12C.0! 

—  ! 
12C.0I  30. C 
12C.0!  30.0 
12C.0!  30. C 

I  — 

120. 0! 

—  ! 
12C.0! 

—  ! 
120.0!  36.0 
120.0!  30. C 
120.0!  30. C 


36. C 
30.0 


30.C 

30.0 


5.0! 

4.0! 

1.0! 

9.0! 

2.0! 

6.5! 

1.5! 

6.0! 

2.0! 

6.0! 

2.0! 

6.5! 

1.5! 

6.0! 

1.0! 

7.0! 

1.5! 

9.6! 

1.6! 


290 

600 

350 

350 

350 

350 

400 

370 


! 

6.0! ACNE 
! 

40.0U0NE 

! 

16.0IN0NC 

I 

7.01N0NE 

i 

7.0! HOLE 
! 

16.0! NONE 

16.0! NONE 

6.6! NONE 

! 

7.0! NONE 
i 


!  tal  cm  i 

!LA  INTRACOAS-! 
!  TAL  CITY  ! 
I  LA  AP3EVtLL£  i 
I  I 
ILA  INTRACOAS-! 

!  tal  city  i 

ILA  A89EVILLE  l 
!  ! 
ILA  ABBEVILLE  ! 
!  ! 
ILA  INTRACOAS-! 
I  TAL  CITY  ! 
ILA  INTRACOAS-] 
!  TAL  CITY  ! 
ILA  INTRACOAS-! 
!  TAL  CITY  ! 


! 

1952  » 
! 

1976  ! 
I 

1979  ! 
! 

19?e  ! 

! 

1976  f 

! 

1981  ! 

! 

I960  ( 

! 

I960  ! 
! 

1981  ! 
! 
! 
! 


68  41 

1598520  !  550I4A44! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  { 

500! 

7.0IN0NE 

!  ! 

1978 

!  !  !  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

!  ! 

08  41 

1578452  !  196I4A43! 

12C.0! 

30.  C! 

7.0! 

5001 

10.0! NONE 

!LA  INTRACOAS-! 

198C 

!  !  !  ! 

120.0! 

30.C! 

4.0! 

! 

! 

1  TAL  cm  1 

BB  42 

1603782  !  196I4A43! 

120.0! 

30.  C! 

9.6! 

7 .0 ! NONE 

!  ! 

1979 

1  !  !  ! 

12C.01 

30.C! 

1.6! 

! 

! 

!  ! 

BB  43 

{614278  !  H6I4A43! 

120.0! 

30.0! 

9.6! 

7.0 ! NONE 

1  ! 

1979 

!  !  !  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.6! 

1 

! 

!  ! 

HH  102 

j  -  j  1 20I4A46! 

—  ! 

—  I 

7.0! 

4C0 ! 

7.4*N0NE 

ILA  INTRACOAS-! 

1978 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

11C.0I 

I 

30.01 

! 

2.0! 

! 

i 

i 

1 

t 

! 

!  tal  CITY  ! 

!  ! 

(32)  BROUSSARD#  EO#  TOWING 

!  1  !  ! 

COI.  !  !  I 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

l 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

BRENDA  B 

1513144  !  4013A36! 

60.0! 

23.0! 

4.0! 

300! 

-  | 

20.0IN0NE 

!LA  LORCAU-  ! 

1968 

!  I  !  ! 

6C.0! 

23.  C! 

3.0! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

BRET  9 

!  526092  1  3U3A36! 

5C.0! 

20.  C! 

4.0! 

300! 

25.0! NONE 

!LA  LORfAU-  ! 

1 9  7  C 

!  !  !  ! 

5  C  •  01 

20.0! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

!  VILLE  ! 

CLAY  B 

1529471  !  31!3*36l 

5C.0! 

20. C! 

4.0! 

300! 

25 .0 ! NONE 

!IA  LOREAU-  ! 

1971 

!  lit 

5C.01 

20.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

EDGAR  BROWN  III 

1293319  !  4213*36! 

56.1! 

20. C! 

5.0! 

670! 

30.0 ! NONE 

ILA  LCREAU-  ! 

1963 

!  1  !  ! 

56.1! 

20.0! 

4.0! 

! 

-  j 

! 

!  VILLE  ! 

HENRIETTA  B 

1510708  1  2413*36! 

SC.O! 

20. C! 

4.0! 

30C! 

-  f 

10.0! NONE 

ILA  LOREAU-  ! 

1967 

!  !  !  ! 

SC-01 

20.C! 

3.0! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

JOLLY  JACK 

1503695  !  20(3*36! 

50.0! 

18.0! 

5.0! 

400! 

-  j 

25 .0 ! NONE 

ILA  LOREAU-  ! 

1966 

!  !  !  ! 

5C.0! 

20.C! 

4.0! 

! 

-  i 

! 

!  VILLE  i 

•OBI*  ■ 

!ft?730  *  ! 1 ! 3  A  2  f ! 

20. C! 

4.0! 

290! 

-  i 

30.0! ACNE 

!LA  LCSCAU-  l 

•  r*v 

!  !  !  I 

50.6! 

20.C! 

i.oi 

i 

! 

1  VILLE  1 

ERNS  101 

(628448  !  180I4A43! 

11C. 01 

30.  C! 

6.5! 

-  ! 

85! 

20 .0 ! NONE 

!LA  LOREAU-  ! 

198C 

!  !  !  ! 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

! 

!  VILLE  ! 

ten:  102 

,  -  j  19614*43! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

-  J 

ICO! 

20.0IA0NE 

!LA  LOREAU-  ! 

1977 

!  !  !  ! 

12C.0I 

30. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

EBHS  103 

!  -  !  196I4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

-  J 

100! 

20.01AONE 

!LA  LOREAU-  ! 

1977 

!  !  !  ! 

12C.0! 

30.  C! 

2.0! 

1 

! 

!  VILLE  ! 

EBHS  104 

!  -  1  113I4A43! 

93.0! 

25.0! 

4.0! 

70! 

20.0! NONE 

!LA  LOREAU-  ! 

1952 

I  1  !  ! 

93.0! 

25.  C! 

1.0! 

! 

! 

!  VILLE  ! 

E0HS  105 

!  -  !  19614*43! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

-  I 

100! 

20.0INONE 

ILA  LOREAU-  ! 

1985 

!  1  !  ! 

12C.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

I  VILLE  i 

HEATHER  8 

j  -  j  _  S  4  *  43 ! 

80.01 

26.C! 

5.6! 

-  J 

600! 

32.0! 

ILA  LOAEAU-  1 

1986 

!  !  1  1 

SC.O! 

26. C! 

3.0! 

1 

! 

1  VILLE  I 

BRIDGET  B 

1552023  !  1 195! 5A70! 

264.0! 

50.0! 

10.61 

2650! 

20.01 AIESEL  NUNN 

ILA  LOAEAU-  1 

1973 

!  !  !  ! 

264.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE  1 

SUZANNE  8 

159ES77  i  119215*701 

264.0! 

50.0! 

10.6! 

-  J 

26501 

20.0IDIESEL  NUNP 

ILA  LOREAU-  I 

1978 

!  i  !  ! 

264.01 

50.0! 

1.0! 

1 

•  ! 

! 

1  VILLE  I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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CKGRl 

DISTI  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 


NUMBER 


1VTCC!  DIMENSIONS  IDRAPT!  ! 

NET  KCDElLENSTNIBADTh!  ! 

PCGIS-!**** 1  RES.  I  ACG.lLOAO-! 

TER  I  SCt! //////!/////!  CD  ! 

TON-  IPAfrCt  OVER-IOVER-!/////!  HORSE 
NASE  I  IV  I  ALL  !  ALL  1LISHT!  POWER 


CAPACITY 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  |  (VESSEL 

CST  I  CARGO  HANDLING  (S  (OPERATING 
flXED  I  EGUIPKENT  ITC!  BASE 

POINT  I  LINE-1  (AO!  LINE-1 

(LIGHT)  |////////////////!Tt»| ////////// 
(PIET)!  LINE-2  (IE!  LINE-2 


! 

I 

TEAR  I 
BUILT  I 
OR  l 
•REBUILT ! 


(32)  BROUSSARD/  N* 
BP  11 

I 

1 

R.  LANDING!/  INC. 

1  - 

1 

(33)  BROWN  t  ROOT/ 
BAR  ACL 

( 

INC.  I 

1  . 

BAR  3C6 

(529224 

BAR  32S 

(542316 

BAR  SB  1 

I565C05 

BAR  382 

1581714 

BAR  393 

1597141 

BAR  A16 

1629301 

BAR  A2A 

1*36211 

BAR  A2S 

i 639662 

BAR  A26 

(634104 

HASKELL  TO  AM 

(505141 

110  C. 

(311160 

BAR  3C8 

1  ...... 

BAR  32 2 

!  . 

BAR  327 

1  - 

BAR  337 

1  . 

BAR  377 

1  - 

BAR  376 

l  . 

eAR  J79 

1  - 

BAR  380 

l  - 

BAR  391 

BAR  A03 

I  - 

BAS  A07 

1  - 

BAR  ACS 

1  - 

BAR  409 

!  - 

BAR  A10 

1  - 

e»«  413 

!  - 

BAR  414 

1  - 

BAR  415 

t  - - 

BAR  416 

!  - 

BAR  417 

1  - 

0AR  432 

1  - 

CAR  433 

!  - 

BAR  434 

1  - 

M  93 

1  - 

N  236 

!  - 

K  255 

H  256 

H  330 

!  - 

SANFORD 

1  - 

(16)  e«CUN  NARINE  SERVICE/  INK. 
ACTON  SINKS  1262300 

1 

ANGELENA  B 

(273673 

BARBEE 

1275377 

j 

BUD  S 

1 272634 

CAP'N  ACE 

•507160 

CHICO 

(241142 

1 

ELLIS  0 

1264144 

ERNEST  N.  DOSS 

(266386 

JANET 

(297734 

LITTLE  GEORGE 

(262632 

MISS  DOT 

(262779 

! 

1  1 
12014A46I 

1 

11C.0I 

! 

34. Cl 

( 

7.3! 

! 

! 

409! 

! 

18.0IM0NE 

! 

!IA  INTRKOAS- 

1970 

t  1 

!  ! 

11C.0! 

! 

34.01 

■ 

1.3! 

1 

■ 

! 

! 

1 

! 

■ 

I 

! 

i 

I  t*l  cm 
! 

I 

1  1 

1  ! 

10MC02! 

i 

! 

26.6! 

i 

1 

9. El 

i 

I 

4.01 

! 

1 

110! 

i 

! 

1! 

1 

2 

A.oi NONE 

! 

(TX  ANAHUAC 

1978 

1  1 

26.8! 

9.61 

1.0! 

! 

6! 

I 

! 

19(3*361 

41.5! 

14.3! 

3.0t 

330! 

-  | 

20.0 1  NONE 

JTX  ANAHUAC 

1 97  C 

!  1 

43.0! 

1  6.C  I 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1972 

27 13*36! 

44.1! 

18.  C! 

6.C! 

330! 

-  1 

17.0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

1  l 

44. 1! 

It.C! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

1«77 

2913*36! 

47.8! 

16.01 

7. 61 

19501 

-  | 

32.0! NONE 

ITX  ANAHUAC 

(  ! 

51.0! 

16. Cl 

7.01 

» 

1 

! 

197P 

29(3*361 

47.61 

16.  Cl 

7.6! 

10501 

32.01  NONE 

|TX  ANAHUAC 

(  1 

51.0! 

16.  Cl 

7*0! 

» 

! 

! 

1978 

29(3*361 

(7.6! 

18.0! 

7.61 

1050! 

-  J 

32.0 ! NONE 

ITX  ANAHUAC 

1  1 

31.0! 

U.G1 

7.0! 

1 

! 

1 

198C 

3113*361 

44.41 

18.6! 

5.01 

350! 

30.0! NONE 

ITX  ANAHUAC 

i  1 

47.01 

16.61 

5.01 

! 

-  j 

! 

I 

4913*36! 

6C.6I 

23. Cl 

6.0! 

8001 

32.0! NONE 

ITX  ANAHUAC 

19S1 

(  t 

AC. 6! 

23.0! 

4.9! 

1 

1 

1 

32I3F 361 

44.4( 

18.0! 

4.  e! 

4601 

•  i 

26.0INONE 

ITX  AfANSAS 

1981 

!  ! 

46.6! 

18.01 

4.61 

I 

1 

!  PASS 

3(13*36! 

44. 4( 

18.61 

5. 01 

330! 

30.0! NONE 

ITX  ANAHUAC 

1981 

t  1 

46.61 

16.61 

5.0! 

1 

1 

1 

2613*361 

42.2} 

16.2! 

5.7! 

3401 

-  i 

38.5! NONE 

ITX  ARANSAS 

1946 

!  I 

42.2! 

16.2! 

5.7! 

» 

-  i 

I 

!  PASS 

6(3*36! 

23.11 

1G.C! 

4.0! 

165! 

17.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1967 

(  ! 

32.0! 

10. C! 

4.0! 

1 

-  j 

! 

!  CITY 

1971 

26714*91 ! 

12C.0( 

36. 0! 

5.0! 

-  J 

3 .0 1  NONE 

!TX  ANAHUAC 

t  ! 

12C.3! 

36. C! 

5.0! 

! 

I 

! 

31914*43! 

12C.0! 

40.C! 

7.0! 

700! 

3 .0! NONE 

ITX  ANAHUAC 

1972 

!  ! 

12C.0! 

40.  C! 

2.0! 

1 

•  i 

I 

! 

1975 

319)4*43! 

12C.0I 

40.01 

6.0! 

-  | 

640i 

7 . 5  t  NONE 

ITX  ANAHUAC 

1  ! 

12C.0! 

40.01 

1.5! 

1 

-  ( 

! 

I 

1973 

31914*43! 

12C.01 

40.0! 

7.0! 

-  ( 

769! 

7.0! NONE 

ITX  ARANSAS 

1  1 

1 20*01 

40. Cl 

2.0! 

! 

-  | 

1 

!  PASS 

1976 

2C3I4A43! 

110.0! 

30.C! 

3.5! 

400! 

7. UNO ME 

!TX  ANAHUAC 

!  1 

11C.0! 

30.01 

1.51 

1 

» 

! 

1971 

203(4*43! 

tic.ot 

30.  Cl 

5.5! 

400! 

7.31  NONE 

!TX  ANAHUAC 

!  1 

11C.0I 

30. C! 

1.3! 

! 

! 

I 

1978 

31914*43! 

12C.0I 

40.0! 

6.01 

640! 

7.5  1  NONE 

ITX  ANAHUAC 

1  t 

120.0! 

4C.C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

1978 

319(4*43! 

1 2  C  -  0 1 

40.C! 

4.01 

-  ! 

64CI 

7.  S !  NONE 

JlA  MORGAN 

1  ! 

12C.C! 

40. C! 

1.5! 

! 

I 

\  CITY 

319(4*431 

1 2C.0I 

40. C! 

6.0! 

-  ! 

6*01 

7.5 ! NONE 

ITX  ANAHUAC 

1979 

1  1 

12C.0! 

40. C! 

1.51 

t 

! 

I 

319(4*43! 

12C.0! 

40.0! 

6.0! 

-  | 

7C0! 

7.0 ! RONE 

JTX  ANAHUAC 

1979 

(  ! 

1 2C.0I 

40. C! 

1.5! 

1 

! 

! 

239(4*431 

12C.0! 

30. Ci 

6.0! 

600! 

7.0! NONE 

ITX  ANAHUAC 

1979 

!  ! 

12C.0I 

30. C! 

1.5! 

! 

-  I 

1 

! 

319(4*431 

12C.01 

40.0! 

6.0! 

-  | 

640! 

7.5  l NONE 

ITX  ANAHUAC 

198C 

(  1 

12C.0! 

40.C! 

1.5! 

1 

-  | 

I 

1 

239(4*431 

12C.0! 

30.01 

6.0! 

600! 

6.0! NONE 

!TX  ARANSAS 

198C 

1  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  | 

1 

!  P*SS 

319(4*43! 

125.01 

40.0! 

6.0! 

700! 

6.0! NONE 

SLA  MORGAN 

198C 

!  1 

12C.0! 

40.C! 

1.5! 

! 

! 

!  CITY 

319(4*43! 

12C.01 

40. C! 

6.0! 

-  | 

700! 

6.0! NONE 

ITX  ANAHUAC 

1980 

1  1 

120.0! 

40.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

239(4*43! 

12C.01 

30.C! 

6.01 

-  ! 

600! 

6.0! NONE 

ITX  ANAHUAC 

198C 

(  ! 

12C.0! 

30. Cl 

1.51 

! 

-  J 

! 

! 

239(4*43! 

120.0! 

30.C! 

6.0! 

-  ! 

600! 

6.0! NONE 

!TX  ANAHUAC 

1980 

t  1 

12C.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

! 

31914**3! 

12C.0! 

40.C! 

6.0! 

640! 

7. 5! NONE 

ITX  APANSAS 

1980 

(  ! 

12C.0! 

40. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

!  PASS 

31914A43I 

12C.0I 

40.0! 

6.C! 

7001 

6.0! NONE 

ITX  ANAHUAC 

1980 

!  ! 

120.01 

40.0! 

1.5! 

1 

1 

! 

319(4*431 

12C.0! 

40. C! 

6.0! 

-  | 

640! 

7. 5 ! NONE 

ITX  ANAHUAC 

1982 

!  ! 

120.0! 

40.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

I 

319(4*43! 

12C.0! 

40.  C! 

6.0! 

-  ! 

640! 

7.) (NONE 

ITX  ANAHUAC 

1982 

1  ! 

12C.0I 

40.0! 

1.5! 

! 

-  *. 

! 

1 

1982 

346(4*431 

1 3C.0! 

40.  C! 

6.0! 

1067! 

7.31  NONE 

ITX  ARANSAS 

(  ! 

13C.0! 

40.C! 

1.5! 

» 

! 

!  PASS 

103(4*43! 

8C.01 

24.  Cl 

4.0! 

-  | 

200! 

6.51  NONE 

!LA  MORGAN 

1953 

(  1 

80.0! 

24. C! 

1.0! 

! 

! 

!  CITY 

96)4*43! 

7C.0J 

24. Cl 

5.0! 

-  ( 

174! 

6.5! NONE 

!LA  MORGAN 

1964 

1  1 

7C.0! 

24.0! 

1.5! 

! 

! 

!  CITY 

1965 

166(4*43! 

11C.0! 

30.C! 

5.0! 

-  J 

342! 

5.5!  HONE 

1  LA  MORGAN 

!  1 

11C.0! 

30.  C! 

1.51 

1 

-  ! 

I 

!  CITY 

1946 

16614*43! 

11C.0! 

30.C! 

5.5! 

4C0! 

7.5UCNE 

ITX  ANAHUAC 

!  ( 

11C.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

364(4*43! 

120.0! 

46.0! 

6.5! 

816! 

7.5! NONE 

ITX  ANAHUAC 

1969 

(  ! 

12G.0! 

46.0! 

1.3! 

! 

! 

( 

91(4*991 

8C.0! 

24.  C! 

3.0! 

15.0IN0NE 

(LA  MORGAN 

19SC 

!  ( 

!  1 

80.0! 

1 

24.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

i 

20! 

! 

i 

! 

! 

i 

!  CITY 

! 

| 

1  ! 

(  ( 

184(3*36! 

1 

9C.5! 

j 

! 

30. C! 

i 

! 

8.0! 

i 

1 

2000! 

i 

! 

X 

! 

42 .0 ! NONE 

! 

If L  PENSACOLA 

•  1979 

!  ! 

90.5! 

30.0! 

8.0! 

! 

I 

! 

15513*361 

80. 6! 

28.  C! 

9.0! 

1280! 

-  j 

36.0! NONE 

I FL  PENSACOLA 

1957 

•  • 

70.0! 

«• 

s.ct 

i 

-  i 

i 

l 

8  6  i  3*36i 

65.0! 

32.0! 

7.0! 

1000! 

43.0! NONE 

!FL  PENSACOLA 

1957 

1  ( 

65.01 

32.C! 

7.0! 

1 

-  J 

1 

! 

53(3*36! 

63.8! 

20.1! 

7.7! 

725! 

25.4! NONE 

I FL  PENSACOLA 

*  197C 

!  ! 

63.6! 

20.1! 

7.7! 

1 

! 

! 

112(3*36! 

69.4! 

27.5! 

9.6! 

1100! 

35.01  NONE 

ML  GULF 

1967 

(  1 

69.4! 

27.5! 

9.6! 

1 

-  j 

! 

1  SHORES 

2813*36! 

64.6! 

17.9! 

8.7! 

725! 

26.0! NONE 

•FL  PENSACOLA 

•  1970 

!  1 

64.8! 

17.9! 

8.7! 

! 

-  i 

! 

1 

1945 

97 13A36J 

65.0! 

24.0! 

8.0! 

600! 

-  i 

35.0! NONE 

! PL  PENSACOLA 

1  ( 

85.0! 

24.01 

8.0! 

! 

-  » 

! 

! 

1961 

95I3F36! 

70.0! 

22.0! 

9.0! 

1200! 

-  1 

32.0!NC'N(? 

!FL  PENSACOLA 

1  I 

70. 0! 

32.0! 

8.0! 

! 

-  J 

* 

1 

1976 

97I3F36J 

78.9! 

23. C! 

6.0! 

1425! 

35.01  NONE 

i FL  PENSACOLA 

!  1 

65.0! 

24.0! 

8.0! 

1 

-  1 

1 

i 

*  1969 

91 !  3*36 ! 

69.3! 

20.  C! 

6.0! 

10751 

31.0IN0NE 

! FL  PENSACOLA 

!  ! 

69.31 

20.C! 

6.0! 

! 

—  j 

! 

I 

1951 

3013*36! 

58.9! 

16.2! 

6.9! 

900! 

-  i 

35.O1N0NE 

1AL  MOBILE 

!  ( 

!  ( 

58.9! 

18.2! 

S.O! 

! 

! 

1 

i 

! 

1 

! 

! 

vessil  name  and  mmeEK 


(14>  8RCWW  MARINE  SERVICE#  INlC. 

(CONTINUED)! 


1  IVTCC1  DIMENSIONS  !  DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  !  IVUSU 

I  NET  !C6PE!UN«THUA9THl  I  !  I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  IOPERATING 

•1  REGIS-!****!  REG.  I  REG.lLOAD-1  1  CARGO  I  FIXED  I  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

t  TER  !  SCt!//////!/////!  ED  !  I////////!  POINT  I  LINE-1  I  AO!  LINE-1 

I  TON-  IPAGEI  OV£R-l OVER"! /////!  HORSfl  •***-  !CLI6MT>!////////////////ITO!////////// 
!  NACE  I  XV  I  ALL  !  ALL  ILIGHTI  POWER l  ENGERS  I  (FEET)!  LXNE-2  ICE!  LINE-2 


MISS  LOUISE 
MOONLIGHTER 


BROWN  720  1604606 

I 

8 R OWN  820  5  608150 

! 

BROWN  920  5651320 

5 

BROWN  1020  5620260 

5 
5 
5 

(21)  BROWN#  ROBERT  J./  TOWINGJ 
COMPANY  f 


(CJ)  BROWN/  THOMAS  J./  t  SONS  J  /  INC. 

CATHERINE  K  BROWN  1274507 

5 

THOMAS  J.  BROWN  5209974 

( 

5 

I 

(17)  6RT  TRANSFER  TERMINAL/  Mkt. 
TORE  5268101 


WHIPPOOPWXLL  5274103 

! 

5 

5 

(22)  PRUCE  BOAT  RENTALS/  INC. 5 
PATRICIA  PRUCE  *644319 

5 


(32)  ERUCE  CREbaCATS  ! 

HOFFNUNG  (609332 

) 

1 

5 

(32)  ERUCE  ENTERPRISES/  INC.  5 

XXSNfct  563C561 

! 

SEEKER  I63C174 

I 
I 
t 

02)  BRUCE  INDUSTRIES  I 

MR.  WALTER  56*4964 


(32)  BRUCE  MARINE  TRANSPORT*!!  ION/ 
INC.  5 

A6DQK  i  CALLAIS  5502159 


YEAR  5 
BUILT  5 
OR  5 

♦REBUILT! 


!  1 
9313*36! 

I 

70.3! 

! 

22. C! 

! 

7.5! 

I 

1400! 

i 

i 

40.01  HONE 

1 

IFL 

1 

PENSACOLA  I 

1957 

!  1 

60.01 

22.C! 

7.0| 

! 

! 

! 

1 

1904 

120I3A36! 

107.0! 

23. C! 

5.6! 

1020! 

31. OlNONE 

IFL 

PENSACOLA  ! 

1  ! 

107.0! 

23. C! 

5.0! 

1 

-  j 

i 

I 

! 

1968 

3013A34! 

43.4! 

15. C! 

3.0! 

150! 

18. OlNONE 

IFL 

PENSACOLA  1 

i  ! 

43.41 

15.  C! 

3.0! 

! 

! 

1 

l 

194C 

29JSA36I 

65.5! 

18.0! 

8.5! 

10751 

-  i 

28. OlNONE 

IFL 

PENSACOLA  I 

1  I 

65.5! 

16.C! 

0.5! 

! 

1 

l 

1 

1944 

10713A36! 

66.45 

23. C! 

10.4! 

650! 

-  j 

35. OlNONE 

1  AL 

MOBILE  f 

!  I 

64.4! 

23.0! 

6.01 

! 

! 

I 

I 

1976 

63I3A36! 

59.0! 

20. C! 

7,0! 

1020! 

-  i 

21 .OlNONE 

IAL 

GULF  ! 

!  1 

59.0! 

20.CI 

7.01 

I 

-  i 

1 

I 

SNORES  I 

♦  1969 

152 ! 3*56! 

102.0! 

23. Cl 

7.0! 

14251 

31 .0! NONE 

IFL 

PENSACOLA  I 

!  1 

102.01 

23. Cl 

7.0! 

1 

I 

I 

I 

1971 

690*4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.51 

-  1 

1400! 

13. OlNONE 

IAL 

GULF  I 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

3.0! 

1 

I 

I 

SHORES  I 

1971 

690UA40! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  1 

14001 

13. OlNONE 

IAL 

GULF  1 

!  ! 

195.1! 

35.0! 

3.0! 

I 

-  j 

I 

1 

SHORES  1 

195C 

63815*71 i 

194.1! 

35.1! 

9.6! 

15001 

14. OlNONE 

IAL 

GULF  ! 

!  i 

196.1! 

35.11 

1.6! 

! 

1 

1 

SHORES  1 

1962 

17415A71I 

! 

-  ! 

7.6! 

-  I 

-  1 

IFL 

PENSACOLA  I 

!  ! 

11C.0! 

27.1! 

2.0! 

I 

! 

I 

I 

1963 

1107(5*71 1 

267.0! 

50.  Cl 

10.4! 

2600! 

17.016000  8.P.H. 

!  AL 

GULF  I 

!  ! 

267.0! 

50.0! 

2.5! 

! 

IOIESEL  PUNPS 

I 

SHORES  I 

1 22ISA71 ! 

-  ! 

-  1 

6.0! 

-  i 

-  ! 

1 

1 

- 

5  5  92.0!  26. C!  2.0! 

134755A711  290.05  50. C!  11.3! 

I  5  29C.Q1  SO. Cl  2.55 

134755A71!  290.0!  SO.C!  11.3! 

5  5  29C.0!  50. Ct  2.5! 

2074ISA71!  34C.0!  54. C!  11.0! 

!  1  34C.0!  54. C!  2.5! 

230015A71!  360.0!  54. C!  11.0! 

!  I  36C.01  54. C!  2.51 

U265SA711  264.0!  S4.C(  10.6! 

!  !  264.0!  S4.C{  2.5! 

162615A71!  264.0!  54. Cl  50.6! 

!  t  264.01  54. C!  2.5! 

21 2215A71 t  —  !  —  5  10.5! 

!  1  360. 0!  54. C!  1.5! 

1/1315*71!  297.5!  $4.05  10.0! 
I  !  297.5!  54.0!  2.5! 

1  I  1  !  ! 

5  I  !  I  5 

t  !  Ill 

5  !  !  1  ! 

3513*35!  52.6!  14. Cl  4.0! 

!  1  55.01  16.0!  4.0! 

57534355  53.25  24. C!  5.6! 

]  !  65.0!  24.05  5.6! 

30654A90I  132.0!  35. C!  6.0! 

5  1  132.0!  35.0!  1.3! 

41954A405  175.1!  26.15  6.0! 

5  !  175.1!  24.15  1.3! 

150I4A43!  91.0!  40.0!  6.0! 

!  !  91.0!  40. C!  1.2! 

3C054A471  170.0!  26. C!  0.55 
!  !  175.0!  26.C*  1.5! 

29654A60!  135.0!  26. C!  3.0! 

!  !  135.0!  26.0!  2.0! 

69SI4A40I  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  195.0!  35. C!  2.01 

29654A40!  135.0!  26. C!  8.0! 
5  !  135.0!  26. C!  2.0! 


1313A361  53.6!  17.C! 


17.013000  6.P.H.  ! AL  GULF 

5DIESEL  PUMP  !  SHORES 

17.013000  e.P.N.  1 AL  GULF 

!  DIESEL  PUMP  !  SHORES 

22.054500  8.P.K.  I AL  GULF 

5DIESEL  PUMP  1  SHORES 

22.054500  e.P.H.  5 AL  GULF 

5DIESCL  PUMP  I  SHORES 

22.0*3500  ePH  DIESEL  5 AL  GULF 
IPUMP/  COILS  !  SHORES 

22.053500  6PH  DIESEL  I AL  GULF 
(PUMP/  COILS  5  SHORES 

22.053500  BPH  DIESEL  5 AL  GULF 
{PUMP/  COILS  5  SHORES 

16.6(3500/  BPH  DIESEL! AL  GULF 
(PUMP/  COILS  !  SHORES 

1  I 


!  I 
*2(3436! 


54.7!  17.2! 
6C»6t  18.8! 


16I3A35* 
!  I 

1653A351 
!  5 

5  I 

5  ! 

!  5 


!  63.2!  19. C! 

5  !  5 

!  !  ! 
I  I  ! 
51  28*3!  15.1! 

I  28.31  15.1! 
5!  28.3!  15.1! 

!  28.3!  15.11 

I  1  ! 

!  !  ! 
!  !  I 


l  166-0!  38. C! 


CLIFF  WAYNE  ESERf AN 


!  !  !  I 

!  !  5  ! 

t  !  1  ( 

6611C02!  —  !  —  I 

I  1  125.01*23*9! 

!  I  ll 

II  II 

1  !  II 

59I1C02!  105.0!  20.C! 

!  !  105. C!  24. C! 

67I1C12!  105.0!  24.CJ 
1  t  105.0!  24.C! 

!  !  !  ! 

I  l  I  ! 

!  I  !  ! 

67J1F02!  -  !  -  J 

!  !  90.0!  24. C! 

!  !  !  ! 

!  I  I  ! 

!  I  !  ! 

!  !  !  ! 

6411  AC? 5  93.1  !  24. C! 

!  !  105.0!  24. C! 


6711*02! 
I  I 

!  ! 


135.01  28.0! 
!  ! 

!  t 


4.0! 

300! 

4.0! 

! 

5.6! 

800! 

5.6! 

! 

6.0! 

-  1 

1.3! 

! 

8.0! 

-  ! 

1.3! 

! 

6.0! 

-  1 

1.2! 

! 

8.51 

-  ! 

1.5! 

! 

3.0! 

-  ! 

2.0! 

t 

9.0! 

-  ! 

2.0! 

! 

8.0! 

-  I 

2.0! 

1 

i 

! 

! 

■ 

i 

i 

8.0! 

X 

! 

500! 

6.0! 

i 

0.1! 

10901 

5.1! 

t 

! 

z 

1 

! 

*.5! 

220! 

4.0! 

! 

4.5! 

2901 

4.0! 

i 

t 

! 

1 

a 

i 

11.1! 

i 

l 

22501 

6-9! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

7.0! 

I 

24001 

5.51 

! 

! 

! 

t 

! 

6.0! 

i 

16001 

5.0! 

J 

7.C! 

1650! 

4.0! 

! 

! 

! 

1 

1C. 6! 

i 

900! 

9.0! 

i 

» 

! 

! 

i 

i 

9.0! 

j 

1200! 

7.0! 

! 

12.0* 

1200! 

7.0! 

! 

24.5INCNE 

( 

10.05  NONE 
I 

11.3! NONE 
! 

3?.0!N<)'4E 

5 

11.35NONE 

! 

10.01  NOME 


21 .OlNONE 
I 

22. OlNONE 
! 

! 

! 

I 

16. OlNONE 
\ 

16.0INCNE 

! 

I 

I 

I 

47.OJN0NE 

! 

I 


35.0! NONE 
! 

14.35N0NE 

\ 


12.0INCNE 

! 

-  INONC 
I 
! 

! 


!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 

1PA  PITTSBURGH! 

I  ! 

IPA  PITTSBURGH! 
! 

!PA  PITTSBURGH! 
! 

IPA  PITTSBURGH 
! 

IPA  PITTSBURGH 

l 

IPA  PITTSBURGH 
1 

IPA  AM3RI0GE 
! 

IPA  PITTSBURGH 
I 


!NT  WEST 
!  BRIGHTON 
!NY  WEST 
!  BRIGHTON 
! 

! 

! 

!KY  GRAND 
!  RIVERS 
IKY  GRAND 
!  RIVERS 
! 

! 

1 

!LA  MORGAN 
!  CITY 
! 

! 

1 

!LA  OULAC 
! 

! 

! 

i 

it*  HOUMA 
! 

!L A  MORGAN 
!  CITY 
! 


•LA  MORGAN 
!  CITY 
! 


■LA  GOLDEN 
!  MEA5CW 
!LA  CUT  OFF 


1966  ! 

! 

1967  ! 

I 

1972  | 

! 

1976  I 
! 

1979  J 
! 

1979  ! 
I 

1902  ! 
I 

1900  ! 
1 
I 
! 

! 

! 

•  1953  ! 
! 

194C  I 
! 

1926  I 
5 

1958  ! 
! 

1920  I 
! 

1955  ! 
1 

1924  1 
! 

1971  ! 
I 

1924  ! 
! 
! 
I 
I 

1958  ! 
! 

1962  ! 
I 
! 
! 
! 

1957  5 
! 

1954  ! 
! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS  223 


ENCR! 

IVTCCI 

DIMENSIONS  ) DRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V 

•  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  1  CODE! LENGTH! IRDTHl 

1 

1 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

is 

ICfEEATl.fi  1 

I 

!  COAST 

RE*. ! 

.OAD-! 

! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

:TC!  BASE  ! 

! 

VESSEL  MAKE 

AND  NUMBER 

I  TER  1  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LXNE-1 

! AO!  LXNE-1  ! 

BUILT 

( 

I  SURRD 

TON-  {PAGE! 

OVER-! OVER"! /////! 

HORSE! 

PASS-  t (LIGHT) 1 7/ /////7////////JTD! ////////// ! 

Oft 

! 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  l 

ALL  t 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

!EEI  LIAE-2  !>MtUIETt 

(32)  BRUCE 

I 

! 

NARINE  TRANSPORTATION# 

1  1 
1  1 
1  1 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

i 

\ 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

INC. 

! 

(  1 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

t  ( 

J 

i 

l 

! 

! 

KIN  B 

157*996 

64MA02! 

67.01 

24.C) 

9.0! 

1200! 

401 

1 2. 0 ! NONE 

!LA 

CUT  OFF  ! 

1976 

ross  e 

! 

! 534190 

1  ! 

100.01 

24. C! 

7.9! 

i 

16! 

! 

! 

1 

6611A021 

93.11 

24.  C! 

9.0! 

120oi 

40! 

12.0 1N0NE 

ILA 

CUT  OFF  ! 

2 

1973 

TONT  e 

! 

! 503344 

1  ! 

105.0! 

24.0! 

7.9! 

1 

16! 

| 

38MA021 

96.8! 

24. C! 

9.0! 

1200! 

40! 

12.0! NONE 

SLA 

CUT  OFF  ! 

1966 

! 

! 

I  1 

1  1 

105.0! 

24.0! 

! 

7.0! 

I 

1 

1 

16! 

1 

! 

i 

! 

! 

(32)  BRUCE 

MARINE#  INC. 

! 

j 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

f 

! 

| 

! 

! 

! 

! 

BILLIE  BRUCE 

1634178 

273I1A021 

—  5 

—  ! 

12.0! 

2520! 

715! 

64 .0! NONE 

ILA 

CAMERON  1 

1981 

! 

! 

1  1 

1  1 

180.01 

40. C! 

8.5! 

! 

1 

! 

»  1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

(32)  BRUCE 

OFfSHCRE 

! 

! 

!  1 

!  { 

1 

! 

1 

1 

i 

i 

! 

i 

! 

JILL  BRUCE 

! 625733 

64MC021 

—  { 

6.5! 

2425! 

1101 

34.5 ! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1980 

» 

1  1 

12C.fl* 

23.0! 

5.5! 

1 

50! 

! 

! 

CITY  1 

SHIRLEY  BRUCE 

!  63C1 84 

27311 A021 

—  j 

—  1 

12.0! 

2520! 

715! 

64 .0 ! NONE 

!LA 

CAMERON  ! 

196C 

! 

!  ! 

180.01 

40.01 

8.5! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

THERESA  BRUCE 

1626150 

27311A021 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

25201 

715! 

64 .0 ! NONE 

!  L  A 

CRHERON  ! 

198C 

! 

!  ! 

18C.01 

40. ci 

8.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

J 

TIFFANI  BRUCE 

1629116 

6411C021 

—  J 

—  ! 

6.9! 

2425! 

110! 

34.5 ! NONE 

!  L  A 

MORGAN  ! 

1980 

TRUDY  BRUCE 

! 

1  ! 

120.0! 

23. C! 

5.5! 

1 

51! 

! 

! 

CITY  l 

1623553 

6411C021 

—  1 

—  1 

6.51 

24251 

110! 

26.0 ! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1980 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

120.0! 

23. Cl 

1 

5,V 

i 

l 

i 

-  1 

1 

! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

(32)  BRUCE 

TRANSPORT 

! 

! 

t  1 

1  i 

1 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

« 

! 

1 

! 

DARE 

1642654 

5811C02! 

91.2! 

19.5! 

5.0! 

1575! 

36! 

29. 0 ! NONE 

ILA 

AMELIA  ! 

1982 

FCRTUNA 

! 

!  i 

105.0! 

23.  C! 

2.5! 

1 

49! 

! 

! 

! 

1593495 

4611C02! 

125.0! 

23.9! 

7.0! 

2400! 

51! 

34.5 ! NONE 

•LA 

AMELIA  ! 

1978 

INVESTOR 

! 

i  i 

125.0! 

23.5! 

5.5! 

1 

59! 

! 

! 

! 

1643809 

5611C02! 

91.2! 

19.51 

5.0! 

1575! 

36! 

29,0! NONE 

!LA 

AMELIA  ! 

1982 

! 

! 

!  1 

'  1 

105.0! 

23.0! 

2.5! 

! 

1 

1 

49! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  BRUCE, 

DANIEL#  MARINE# 

i 

X  INC. 

»  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

| 

! 

| 

! 

! 

i 

! 

! 

HISS  TENUE 

1618162 

6516A02! 

116.0! 

26.0! 

! 

12001 

-  ! 

-  ! 

SLA 

CUT  OFF  ! 

198C 

1 

1 

1  1 

1  ! 

116.0! 

20.0! 

! 

10.6! 

! 

I 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

<12)  f AUNSWICK 

T OWING  CO. 

! 

1 

i  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

j 

i 

j 

! 

] 

CNENVCY 

1260969 

9913A35! 

66. S! 

20.5! 

7.0! 

500! 

-  ! 

30. 5 ! NONE 

INC 

WILMXNGTuN! 

195C 

MSS  D 

! 

!  ! 

66.5! 

20.5! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1284993 

3713A351 

47.8! 

18.5! 

6.9! 

600! 

-  i 

35.0! NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1961 

PELICAN 

1 

!  ! 

47.8! 

18.5! 

6.9! 

! 

-  i 

! 

) 

1 

1271667 

4913A351 

57.5! 

20. C! 

7.1! 

770! 

-  i 

45 .0! NONE 

INC 

! 

WILMINGTON! 

! 

1956 

BT  1 

1 

1171576 

1  1 

57.5! 

20.0! 

7.1! 

! 

.  j 

! 

77715A701 

212.1! 

36.1! 

12.1! 

-  ! 

2221! 

32.0IPUHP# 

5 

TON 

INC 

wiim.tro.i 

1933 

1 

1 

1  1 

!  t 

212.1! 

36.1! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! DERRICK 
! 

! 

2 

1 

2 

(37)  BRUSCO 

CORP. 

1 

1 

1  ( 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BATTLE  AXE 

1256991 

2613A36! 

53.3! 

15.7! 

4.0! 

311! 

-  ! 

18.0! NONE 

!WA 

• 

LONGVIEW  ! 

J 

1948 

BELLE  MARIE 

! 

!  ! 

53.3! 

15.7! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

I29C473 

513A361 

36.0! 

9.C! 

2.5! 

300! 

-  ! 

1 2 .0 ! NONE 

•WA 

2 

LONGVIEW  ! 

2 

1949 

BERNICE 

! 

1  ! 

36-0! 

9. Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1280703 

713A361 

35.7! 

11.1! 

3.5! 

200! 

-  ! 

24.0! NONE 

!WA 

LONGVIEW  ! 

198C 

8CCENE 

1 

!  1 

35.7! 

11.1! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

• 

1 

•264751 

613A36! 

31.4! 

10.6! 

5. 01 

275! 

-  ! 

19. 5! NONE 

!WA 

LONGVIEW  ! 

! 

1951 

SOONER 

1 

1  1 

34.0! 

10.6! 

5.0! 

! 

-  « 

i 

1234780 

1313A36! 

47.1! 

11.7! 

4.8! 

330! 

-  i 

38.0! NONE 

!VA 

LONGVIEW  ! 

! 

*  1946 

CHARLES  T 

! 

1  1 

47.1! 

11.7! 

4.8! 

i 

-  ! 

! 

i 

128C442 

S13A36I 

37.8! 

11.0! 

4.5! 

240! 

-  1 

16.01  NONE 

!VA 

LONGVIEW  • 
i 

194C 

CLANCT 

! 

!  1 

37.8! 

11.  C! 

4.5! 

1 

-  1 

! 

1296345 

22! 3 A  36  f 

38.0! 

12.6! 

4.6! 

200! 

-  i 

20.0! NONE 

!  WA 

LONGVIEW  ! 

1954 

DAVID  3 

! 

1  1 

38.0! 

12.6! 

4.8! 

i 

-  i 

i 

l 

i 

124C660 

17 ! 3A  36! 

42.5! 

12.2! 

3.7! 

200! 

.  j 

1 6.0! NONE 

SWA 

CATHLANET  ! 

i 

1941 

! 

1  ! 

42.5! 

12.2! 

3.7! 

! 

-  i 

* 

R«Y  FOSE  BRUSCO 

1506864 

5713A36! 

66.0! 

23.9! 

7.5! 

1350! 

-  ! 

45. r !>ONE 

!  WA 

ABERDEEN  ! 

i 

1966 

NAPOLEON 

! 

!  ! 

72.0! 

24.0! 

7.5! 

! 

.  i 

! 

i 

1  - 

513A36! 

*0.0! 

9.6! 

2.1! 

147! 

-  i 

6.0! NONE 

!WA 

LONGVIEW  ! 

1956 

RECOVERY 

1 

!  ! 

3  C  •  0 ! 

9.6! 

2.1! 

i 

-  i 

! 

> 

1598563 

5I3A361 

-  ! 

! 

3.9! 

sooi 

•  i 

13.0! 

i 

2 

1967 

! 

!  ! 

37.0! 

13.8! 

3.9! 

! 

-  i 

i 

i 

i 

ROLAND  BRUSCO  SR 

1298037 

46! 3A  36! 

6C.0! 

21.5! 

7.3! 

650! 

—  j 

23.oi NONE 

SWA 

L0N6VIEW  ! 

i 

1965 

!  f 

64.0! 

22. C! 

7.3! 

! 

-  i 

2 

i 

d  6 

i  ...... 

14614A43! 

101.0! 

32.  Cl 

6.0! 

-  ; 

300! 

5 .0! NONE 

SWA 

LONGVIEW  • 

1948 

1 

i  ! 

101.0! 

32.  C! 

1.5! 

* 

-  i 

• 

i 

i 

1257154 

69614A43! 

149.5! 

40. C! 

8.0! 

! 

1CC0! 

1 2 . 5 1  NONE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

*  1978 

1  ! 

149.5! 

40. C! 

2.5! 

i 

.  i 

! 

i 

i 

1175506 

252  1 4 A  43 ! 

195.0! 

36.  C! 

6.0! 

-  j 

400! 

10.0! NONE 

SWA 

LONGVIEW  j 

1942 

! 

!  ! 

195.0! 

36. Cl 

3.0! 

j 

-  i 

! 

2 

»* 

1  - 

26414A46! 

11C.0! 

30.C! 

8.0! 

-  i 

40oi 

1 0 .0! NONE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

1945 

BRUSCO  1 

! 

!  ! 

11C.0! 

30.  C! 

3.0! 

i 

-  1 

i 

i 

i 

i  ...... 

1Cv{4A43! 

102.0! 

29.C! 

6.0! 

3C0! 

6.7! NONE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

1944 

BRUSCO  2 

! 

!  ! 

102.0! 

29. C! 

1.3! 

• 

-  i 

! 

! 

t 

1  - 

27214A43! 

110.0! 

34. C! 

8.0! 

i 

300! 

7.0 ! NONE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

i 

1945 

BRUSCO  4 

! 

!  1 

1 1C.0I 

34.  C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

i  ...... 

1C914A4;* 

♦  AS  A 1 

:?.c: 

i.C! 

: 

3C5J 

6.71KNE 

2«A 

LOhbVlfcV  ! 

1944 

BRUSCO  1C2 

! 

1  1  1 

102.0! 

29. C! 

1.3! 

« 

.  i 

i 

i 

i 

i  ...... 

29514A43! 

134.01 

36.  C! 

6.5! 

-  « 

500! 

10. ol NONE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

i 

1935 

BRUSCO  103 

!  !  ! 

135.1! 

36.7! 

2.0! 

j 

.  i 

i 

i 

i  ...... 

295  S4A43J 

134.0! 

36. C! 

6.5! 

-  j 

500! 

10.0 ! NONE 

SWA 

LONGVIEW  • 

1935 

DB  1 

1 

!  ! 

135.1! 

36.7! 

2.0! 

i 

-  t 

! 

! 

i 

!  - 

218J4A43I 

104.0! 

32. C! 

3.5! 

-  ! 

600! 

23.0! CRANE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

1944 

Dfi  2 

1 

104.0! 

32. C! 

3.5! 

j 

-  I 

i 

i 

i 

19014A43! 

101.0! 

31.  C! 

3.0! 

.  f 

300! 

22.5! CRANE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

1945 

DB  3 

! 

!  1 

101.0! 

31. C! 

3.0! 

; 

-  ! 

i 

i 

i 

1  - 

29114A43! 

12C.0! 

35. C! 

5.8! 

.  i 

6C0! 

30. 6l CRANE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

19$C 

DB  5 

! 

!  ! 

12C.0! 

35.  C! 

3.6! 

i 

-  ! 

• 

! 

i 

i  ...... 

17914A43! 

101.0! 

32. C! 

3.6! 

-  j 

3C0! 

26.0! CRANE 

•WA 

LONGVIEW  ! 

1945 

DB  6 

1 

!  ! 

101.0! 

32.0! 

3.6! 

i 

-  ! 

! 

< 

1 

!  . 

14614A431 

112.0! 

29. C! 

7.0! 

-  i 

3C02 

20 .0 ! NONE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

1945 

Of  1C 

1 

1  l 

112.0! 

29. C! 

2.C! 

j 

—  i 

i 

! 

i 

|  - 

643I4A431 

14C.0! 

40. C! 

3.0! 

! 

160oi 

35 .0 ! NONE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

1981 

DB  11 

! 

!  1 

14C.0! 

40.C! 

3.0! 

! 

-  ! 

i 

* 

i 

i  . 

33014A43! 

14C.0! 

36. C! 

3.6! 

! 

900! 

27.0! CRANE 

SWA 

LONGVIEW  ! 

I960 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

!  1 

14C.0! 

36. C! 

! 

! 

3.6! 

! 

i 

j 

i 

-  ! 

! 

! 

j 

; 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

i 

224 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CNSRi 

1VTCC! 

DINENSIONS  1DAAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  1 

! 

oisti 

OPERATOR 

NET  ! CODE! LENGTH! 9RDTH1 

! 

! 

1 

ESY  !  CARGO  HANDLING 

IS  10PERATIN6  J 

! 

AEGIS-!****! 

REG.  ! 

RES.1L0AD-! 

! 

CARGO  ! 

FXXEO  !  ECUIP-ENT 

11 Cl  9ASE  ! 

TEAR  ! 

!  COAST 

TEA  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

I  AO!  LXNt-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAHE 

AND  NUHSER 

!  GUARD 

TON-  iPASE! 

0VER-10VER-1/////I 

HOASE! 

PASS-  ICLICHT) !////////////////! TO! //////////! 

OR  1 

!  NUNBEF 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEED!  LINE-2 

SEE!  LXNE-2  !*»E9UIL1! 

(37)  eiusco  co«p. 

! 

! 

1 

1  i 

!  1 

1  1 

! 

i 

t 

{ 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

i 

i 

! 

1 

i 

!  ' 

FOSS  140 

1252611 

347J4F46! 

130. 0! 

30.  C! 

8.01 

-  | 

750! 

17.0ih0NE 

!VA  LONGVIEW  ! 

*  1945  ! 

! 

1  1 

130.0! 

30.  Cl 

2.0! 

! 

.  t 

! 

t 

FOSS  144 

1254401 

3471 4f 461 

i AC.O! 

30. C! 

8.4! 

-  1 

9Coi 

1  5 • 0  1  NONE 

JWA  LONGVIEW  ! 

194*  ! 

1 

1  1 

130.01 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

!  ! 

i 

SKITM  6 

S  - 

8614A43! 

86.01 

26. C! 

6.0! 

-  J 

150! 

5.0! NONE 

1WA  LONGVIEW  ! 

195C  ! 

1 

! 

1  1 

1  ! 

86.01 

1 

26.0! 

! 

1.51 

1 

! 

! 

*  j 

! 

I 

i  j 

;  i 

i 

(41)  tUCCANEEX 

NARINE/  LTD. 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

t 

! 

! 

1 

! 

1 

■ 

! 

! 

i  ; 

{  i 

t 

i 

eUCCAAECA 

1544148 

55  1 1*02 1 

! 

—  1 

8.5! 

9S0! 

81! 

31 .0! CRANE 

ic*  VENTURA  ! 

*  1915  ! 

1 

1  1 

1 1 C.OI 

26. C! 

4.5! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CAVALIER 

1658C85 

6211*02! 

! 

! 

8.61 

910! 

62! 

32.0ICAANE 

! C A  VENTURA  l 

1982  I 

| 

1  1 

110.01 

28. C! 

5.4! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

COASA1A 

1641727 

6611*02! 

! 

t 

8.5! 

910! 

62! 

32.0  1  NONE 

1 1 X  FREEPORT  ! 

198«  1 

1 

(  l 

1 1C. 01 

26.01 

9.01 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JOLLY  ROGER 

1647578 

6211A021 

1 

-  ! 

8.6! 

910! 

62! 

32.01  CRANE 

1 C A  VENTURA  ! 

1983  1 

1 

1  1 

lie. 01 

26*01 

5.4! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

PIRATCER 

1653784 

6611 *02 I 

-  1 

-  ! 

10.61 

1260! 

821 

32.O1N0NE 

I T X  FREEPORT  ! 

1989  ! 

1 

1  i 

1  1 

112.0! 

t 

28.01 

7.6! 

1 

! 

1 

■  ! 

1 

! 

t  I 

!  ! 

! 

! 

(01)  BUCHANAN 

NARINE/  INC. 

1 

1  1 

1  1 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

! 

B  10 

1509787 

14613*361 

78.81 

24.01 

8.61 

17001 

-  j 

33.0 !  NONE 

1  NY  PORT  ! 

1967  ! 

1 

1  1 

78.8! 

24.01 

8.6! 

I 

-  l 

! 

!  WASHINGTON! 

I 

BUCHANAN  1 

1512111 

13013*36 ! 

89.41 

28.1! 

9.5! 

17001 

-  i 

35.01  NONE 

!NY  PORT  ! 

1969  l 

! 

1  1 

95.0! 

28.1! 

9.5! 

1 

-  j 

i 

!  WASHINGTON! 

! 

BUCHANAN  2 

1280334 

7313*361 

75.5! 

24.0! 

8.6! 

1200! 

-  i 

33. oi NONE 

1NT  PORT  1 

1958  ! 

1 

!  1 

85.61 

24.  C! 

8.6! 

1 

-  i 

! 

1  WASHINGTON! 

I 

BUCHANAN  3 

1280898 

7613*361 

79.2! 

22.0! 

7.2! 

1200! 

-  ! 

33.0! NONE 

!NY  PORT  1 

I960  ! 

| 

!  ( 

79.21 

22.0! 

7.2! 

I 

-  J 

I 

1  WASHINGTON! 

! 

BUCHANAN  11 

1 6CC679 

74I3A36! 

62.01 

24. C! 

9.11 

1500! 

-  i 

30.0! NONE 

!CT  PINE  I 

197*  ! 

1 

1  i 

62.0! 

24. C! 

7.1! 

I 

-  i 

! 

1  ORCHARD  1 

! 

BUCHANAN  12 

1544868 

16213*36! 

91.01 

30.0! 

7.91 

3000! 

-  i 

34.5 ! NONE 

!NY  PORT  1 

1972  l 

1 

1  1 

91.0! 

30. C! 

6.5! 

I 

-  ! 

! 

!  WASHINGTON! 

! 

CHINS 

1561895 

1013*36! 

33.5! 

13.1! 

6.3! 

140! 

-  i 

1 0 .0  !  NONE 

ICT  PINE  ! 

1974  ! 

1 

1  t 

33.5! 

13.1! 

5.3! 

1 

-  i 

! 

!  ORCHARD  1 

! 

m 

1273997 

1013*341 

31.5! 

13.1! 

6.3! 

140! 

-  ! 

1 0.0 1  NONE 

ICT  PINE  1 

1957  ! 

1 

1  1 

31.5! 

13.1! 

5.3! 

! 

-  i 

! 

!  ORCHARD  1 

i 

SHAD 

1269173 

1913*36! 

46.0! 

14.0! 

4.7! 

320! 

-  i 

1 2. 0 1  NONE 

ICT  PINE  1 

1943  j 

! 

1  1 

46.0! 

14*01 

3.7! 

! 

-  f 

! 

!  ORCHARD  i 

! 

TED  V  JONES 

1576243 

313*361 

32.51 

12.2! 

3.0! 

325! 

-  j 

12 .0! NONE 

ICT  PINE  I 

1976  ( 

! 

1  ! 

32.5! 

12.2! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

!  ORCHARD  l 

! 

B  29 

1516389 

51614*47! 

130.1! 

40. C! 

10.7! 

1500! 

8 .7 ! NONE 

!CT  PINE  ! 

196!  1 

1 

1  1 

13C.1! 

40.C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

!  ORCHARD  1 

! 

B  30 

1517215 

51644*47! 

13C.1! 

40.0! 

10.7! 

1500! 

8.7 !  NONE 

ICT  PINE  ! 

1968  | 

! 

!  ! 

130.1! 

40. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

8  31 

1518376 

51614A47! 

130.1! 

40. C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

8. 7 ! NONE 

ICT  PINE  ! 

196!  ! 

l 

1  1 

130.1! 

40. C! 

2.01 

! 

-  I 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

8  37 

1527218 

M 6! 4*471 

1’A.1! 

40. C! 

10.7! 

1500! 

9.7! NONE 

ICT  PINE  ! 

1970  ! 

1 

1  1 

1iU.11 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

B  38 

1528572 

51614*471 

130.11 

40.0! 

10.7! 

-  I 

1500! 

8.7! NONE 

ICT  PINE  ! 

197C  ! 

! 

•  I 

<30.11 

40.0! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

1  ORCHARD  1 

! 

B  50 

1 5*  *105 

51 9 i4*47 l 

130.1! 

40. C! 

10.71 

1500! 

8.71N0NE 

ICT  PINE  ! 

1967  ! 

1 

!  ! 

1  30. 1 1 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

1  ORCMARO  ! 

! 

8  51 

1516106 

51M4A47! 

13C.11 

40.0! 

10.7! 

-  J 

1500! 

8.7! NONE 

! C T  PINE  ! 

1967  ! 

I 

■  i 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

!  ORCHARD  1 

! 

8  52 

1516107 

51914*471 

130.1! 

40.0! 

10.7J 

1500! 

8.71N0NE 

ICT  PINE  ! 

1967  ! 

! 

1  1 

13C.1! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORCHARD  • 

i 

6  53 

1516W8 

51914*47! 

130.11 

40. C! 

10.7! 

1500! 

8.7! NONE 

!CT  PINE  ! 

1968  i 

1 

t  ! 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

B  54 

1 516388 

5UJ4A47! 

13C.1! 

40. C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

$.7! NONE 

ICT  PINE  ! 

1968  ! 

1 

(  1 

130.1! 

O.C! 

:.o! 

! 

-  | 

! 

1  ORCHARO  1 

! 

B  55 

1519412 

51914A47! 

130.11 

40. C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

8.7! NONE 

ICT  PINE  ! 

1968  ! 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

8  56 

1517694 

11914*471 

130.1! 

40. C! 

10.7! 

1500! 

8.7! NONE 

ICT  PINE  1 

1968  J 

! 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

8  63 

1519280 

S1714A47! 

130.1! 

40. Cl 

10.7! 

-  | 

15001 

8.7 ! NONE 

! CT  PINE  l 

1969  ! 

1 

1  ! 

130.1! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORCHARD  1 

! 

B  64 

1519606 

51914A47! 

* 30.11 

40. C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

8.7  JNONE 

ICT  PINE  ! 

1969  ! 

1 

i  ! 

1J0.1! 

40. C  t 

2.0! 

1 

-  I 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

B  65 

152C772 

519!iU7! 

130.1! 

40.C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

8.7!  NONE 

ICT  PINE  ! 

1969  ! 

1 

!  1 

130.1! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

8  66 

1521953 

51914A47! 

13C.1 1 

40.0! 

10.7! 

-  I 

1500! 

8.71N0NE 

ICT  PINE  t 

1969  ! 

1 

1  1 

1!ti»1 ! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

B  67 

1522166 

519I4A47! 

13C.11 

40.0! 

10.7! 

1500! 

8.7 ! NONE 

ICT  PINE  ! 

1969  1 

1 

1  1 

130.1! 

40.  y ; 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORCHARD  ! 

! 

8  68 

1523286 

519J4A47! 

130.11 

40.0! 

10.71 

-  ! 

1500! 

8.7IN0NE 

ICT  PINE  ! 

1969  ! 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

!  ORCHARD  ! 

• 

8  69 

1523427 

51914*47! 

130.1! 

40.C! 

10.7! 

-  J 

1500! 

8.7 1  NONE 

! CT  PINE  ! 

1969  1 

l 

1  ! 

130.1! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

B  70 

1524225 

51914A47! 

130.1! 

40.0! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

8.7 1  NONE 

ICT  PINE  ! 

1970  ! 

1 

1  ! 

130.1! 

40.C! 

c.O! 

! 

-  ’ 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

B  71 

1528378 

51914*47! 

130.11 

40. C! 

10.7* 

1500! 

8 • 7 1  NONE 

ICT  PINE  ! 

197C  ! 

! 

1  1 

130.1! 

40. C! 

2.0) 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

8  72 

1529554 

51914A47! 

130.1! 

40. C! 

10.7! 

-  ! 

1500! 

8. 7! NONE 

ICT  PINE  ! 

1970  ! 

1 

!  1 

130.1! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

1  ORCHARD  1 

! 

8  73 

1530086 

51914*471 

130.1! 

40. C! 

10.7! 

-  J 

1500! 

8.71N0NE 

ICT  PINE  ! 

197C  ! 

1 

1  1 

130.1! 

40.0! 

2.0! 

t 

-  ! 

! 

1  ORCHARD  1 

! 

fi  92 

1276429 

467 14A471 

120.0! 

38. C! 

11.1! 

-  ! 

1500! 

9.1 ! NONE 

ICT  PINE  ! 

1958  ! 

1 

!  1 

120. 0! 

38.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

a  93 

1276765 

46714A47! 

120.0! 

38. C! 

11.1! 

-  | 

1500! 

9*1 ! NONE 

! CT  PINE  1 

1958  ! 

1 

1  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORCHARD  ! 

t 

B  94 

1276930 

46714A47 ! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

1500! 

9.1! NONE 

ICT  PINE  ! 

1958  i 

1 

!  1 

120. 0! 

38.  C! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

1  ORCHARD  ! 

! 

•  95 

1277089 

46714*471 

120.0! 

38.C! 

11.1! 

1500! 

>•1 f NONE 

ICT  PINE  ! 

1958  ! 

! 

1  1 

12C.0! 

38.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORCHARD  1 

! 

8  94 

1277406 

46714*47! 

120.0! 

38. C! 

11.1! 

1500! 

9.1 !  NONE 

! CT  PINE  1 

1958  ! 

1 

1  1 

120.0! 

38.C! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  ORCHARD  ! 

j 

B  97 

1277640 

4671 4A471 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

-  ! 

1500! 

9. 1 1NJNE 

1  CT  PINE  ! 

1958  ! 

1 

1  1 

120.0! 

38.C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

1  ORCHARO  1 

! 

8  98 

1271301 

46814*47! 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

1500! 

9.1!  NONE 

ICT  PINE  ! 

1959  J 

! 

1  1 

120.0! 

38. C! 

2.0! 

! 

-  J 

I 

!  ORCHARD  i 

« 

1  99 

I28C699 

46814*47 1 

120.0! 

38.0! 

11.1! 

1500! 

9.1 {NONE 

ICT  PINE  ! 

I960  ! 

1 

1  ! 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORCHARD  ! 

! 

•  101 

1524101 

513UA47! 

130.0! 

40.0! 

10.81 

1500! 

9. 3  J  NONE 

ICT  PINE  ! 

1970  ! 

1 

1  1 

13C.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  j 

! 

!  ORCHARD  ! 

1 

•  102 

1524102 

S1314A47I 

130.0! 

40.0! 

10.8! 

-  1 

1500! 

9.3! NONE 

ICT  PINE  ! 

1970  ! 

1 

I 

l 

1  ! 

f  1 

1  1 

130.0! 

! 

! 

40.01 

! 

! 

2.0! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1  ORCHARD  ! 

!  I 

1  ! 

! 

! 

! 

TABU  :  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENCftl 

DISTI  OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AND  NUMBER  I 

(01)  EUCHANAN  MARINE*  INC.  ! 

(CONTINUED)! 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  lORAFT!  ! CAPACITY!  MICH-  !  {VESSEL 

NET  ( CODE! LENCTH! BROTH!  f  1  !  E$T  |  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 

AEGIS-!****!  REG.  !  REG.JLOAD-!  !  CARSO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  STC1  BASE 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  |  LlNE-1  IAO!  LXNE-1 

TON-  IPAGEI  OVER-tOVE*-!/////!  HORSE!  PASS"  1 <L XSHT) !//////////// ////! TO! ////////// 
NACE  1  IV  I  ALL  !  ALL  ! LIGHT J  POWER!  EN4ERS  (  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2 


!  i 


! 


1  1 


! 


I 


I 


! 


! 


e 

103 

1 526103  ! 

!  ! 

513I4A47! 

1  1 

13C.0! 

130*0! 

40. C! 
40.  C! 

1C.  7{ 
2.0! 

-  ! 

15001 
-  1 

9.3! NONE 
! 

!CT  PINE 
!  ORCHARD 

6 

104 

1526104 

! 

51314A47! 

I  ! 

13C.0! 

1 3C.01 

40.0! 

40.0! 

1C. 7! 
2.0! 

-  ! 

15C0! 

-  ! 

9.3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

105 

] 526105 
t 

51314A47! 

!  1 

130.0! 

13C.0! 

40. C! 
40.C! 

10.8! 

2.0! 

-  I 

I 

1500! 

-  1 

9.31  NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

106 

1526106 

51314A47! 

1  1 

13C.0! 

13C.0! 

40. C 1 
40. C! 

10.7! 

2.0! 

l 

150C! 

-  ! 

9.3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

107 

2526107 

t 

51314A47! 

!  i 

13C.0! 

130.0! 

40.CI 
40.  C! 

1C. 61 
2.01 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9.3 ! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

10E 

1526108 

! 

51314A47! 

1  1 

1 3C.0! 
13C.0! 

40.  C! 
40.  C! 

10.7! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

9.3 ! NONE 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

o 

109 

1526109 

! 

51314A471 

1  1 

13C.0! 

13C.0! 

40. C! 
40. C! 

10.6! 

2.0! 

! 

j 

1500! 

-  ! 

9. 3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

110 

1526110 

I 

51314A47! 

!  1 

1 3  C  •  0 ! 
130. 0! 

40. C! 
40. C! 

10.7! 

2.01 

a  1 

i 

15001 
-  ! 

9. 31  NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

a 

111 

1526111 

i 

S13HA47! 

1  1 

1 30.01 
13C.0! 

40.C! 
40. C! 

10.7! 

2.0! 

-  i 
! 

15001 
-  ! 

9.3! NONE 
! 

! CT  PINE 
!  ORCHARD 

6 

112 

1526112 

1 

51314A47! 

1  1 

13C.0! 

13C.0! 

40.  C! 
40.  C! 

10.7! 

2.0! 

-  ! 

I 

1SC0! 

-  ! 

9.3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

113 

1526113 

! 

S1314A47! 

!  1 

135.0! 

135.0! 

40.0! 
40. C! 

10.7! 

2.01 

! 

I 

1500! 

-  1 

9.3! NONE 
( 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

B 

114 

1526114 

! 

S1314A47! 

;  i 

13C.0! 

130.01 

40.0* 
40.  C! 

10.71 

2.0! 

! 

15001 
-  ! 

9.3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

a 

115 

1526115 

! 

513*14447! 

!  ! 

13C.0! 

13C.0! 

40. C! 
40. C! 

1C. 7! 
2.0! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

9.3! NONE 
! 

!L A  BERWICK 
! 

B 

116 

1526116 

! 

513I4A47! 

;  i 

13C.0! 

13C.0! 

40. C! 
40.01 

10.81 

2.0! 

I 

1500! 

-  ! 

9. 3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

117 

1526117 

1 

51314A47! 

!  ! 

13C.0! 

130.01 

40. Cl 
40.0! 

10.7! 

2.0! 

! 

1500! 

-  ! 

9.3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

116 

1286510 

1 

45S14A47! 

!  1 

120.0! 

12C.0! 

38.01 

38.0! 

11.1! 

2.0! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 ! NONE 
! 

ICY  PINE 
!  ORCHARD 

& 

129 

1544737 

1 

6J314A42! 

!  i 

16C.2! 

160.2! 

59.5! 

59.9! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

10.3IN0NE 

» 

!NY  PORT 
!  WASHINGTON 

9 

13C 

1505511 

1 

463 !  4  A  47 1 
!  ! 

120.0! 

12C.0! 

38.  C! 
38. C! 

1C. 7! 
2.0! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 {NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

131 

1282783 

1 

46314A47! 

!  • 

12C.0! 

12C.0! 

38.0! 

38.01 

10.71 

2.0! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 ! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

132 

122278* 

1 

463I4A471 
!  ! 

120. 0! 
120.0! 

38.01 

38.0! 

10.7! 

2.0! 

-  i 

i 

1S0C! 

9. 1 {NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

0 

133 

1287748 

! 

469UA47! 

!  ! 

120. 1! 
120.1! 

33.01 
38.  Cl 

11.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

9.1! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

B 

134 

1267950 

! 

46814A47! 

!  ! 

12C..J 

12C.1I 

38.0! 
38. Q! 

11.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

15C0! 

-  ! 

9* 1 1  NONE 

1 

ICT  PINE 
!  ORCHARO 

6 

135 

1286066 

! 

466I4A47! 

!  ! 

120.11 

12C.1! 

38.01 
38. C! 

11.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 {NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARO 

fa 

136 

1288228 

1 

466I4A47! 

!  ! 

120. 1! 
12C.1! 

38. C! 
38. C! 

11.2! 

2.01 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 ! NONE 

I 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

137 

1293407 

1 

538I4A47 1 
!  ! 

13C.1I 

13C.1! 

40.1! 

40.1! 

11.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 (NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

a 

136 

1297' ’9 

1 

S38S4A47! 

!  ! 

13C.1! 

13C.1! 

40.1! 

40.1! 

11.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 ! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

139 

1293530 

i 

53  C  f  4 A  47 ! 

!  ! 

130.11 

13C.1! 

40.1! 

40.1! 

11.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 JNONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

140 

.*519279 

1 

51 6  HA  47! 

!  ! 

130.1! 

13C.1! 

40.0! 
40. C! 

10.7! 

2.0! 

i 

1500! 

-  ! 

9.1 ! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

HI 

1272097 

! 

437! 4A47! 

!  ! 

120.0! 

120.0! 

36. Cl 
36. C! 

11.0! 

2.0! 

-  i 
! 

1500! 

-  ! 

9.1! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

a 

1*2 

1293614 

i 

538J4A47! 

!  ! 

13C.1! 
130.1 ! 

40.1! 

43.1! 

11.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 ! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

a 

143 

*1281341 

i 

45714A47! 

!  * 

12C.O! 

12C.O! 

38.  C! 
38.  C! 

10.8! 

2.0! 

.  j 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 !  NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

a 

1*4 

1284102 

1 

46114A47! 

!  ! 

12C.0! 

12C.0! 

38. CJ 
38. C! 

10.7! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9.1 ! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

a 

145 

1290153 

1 

453I4A47! 

!  1 

120.0! 

120.0! 

38. C! 
38. C! 

10.7! 

2.0! 

-  i 

i 

1500! 

-  ! 

9.1 {NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

a 

146 

1290659 

i 

453I4A47! 

!  ! 

12C.0! 

12C.0! 

3S.C! 
38. C! 

10.7! 

2.0! 

j 

1500! 

-  ! 

9. 1 ! NONE 

i 

ICT  PINE 
*  ORCHARD 

a 

1*7 

*1291274 

! 

45314A47 ! 

!  ! 

120.0! 

12C.0! 

38.0! 
38. C! 

10.7* 

2.0! 

-  i 

i 

1500! 

-  i 

9.1!  NONE 
! 

I CT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

148 

!  292C40 

i 

45314A47! 

!  ! 

12C.0! 

120.0! 

36.0! 
36. C! 

10.7* 

2.0! 

! 

! 

15Coi 
-  1 

9.1  HONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

1*9 

1271196 

1 

437I4A47! 

!  I 

120. 0* 
120.0! 

36. C! 
36. C! 

11.0! 

2.0! 

-  i 

! 

1500! 

-  ! 

9.1! NONE 
« 

ICT  PINE 

J  ORCHARD 

B 

150 

1271125 

i 

437I4A47! 

!  ! 

12C.0! 

12C.0! 

36. C! 
36. C! 

11.0! 

2.0! 

! 

! 

1500! 

-  i 

9. 1 i NONE 
! 

ICT  PINE 

I  ORCHARD 

8 

151 

j  271488 

i 

437HA47! 

!  ! 

12C.0! 

12C.0! 

36. C! 
36. C! 

11.0! 

2.0! 

-  i 

i 

isooi 

•  J 

9.1 (NONE 

ICT  PINE 

I  ORCHARD 

a 

152 

1 27370C 
! 

46314A47! 

!  !  ! 

125.0! 

125.0! 

38. C! 
36. C! 

11.0* 

2.0! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

8.0! NONE 
! 

ICT  PINE 

I  ORCHARO 

e 

153 

1276668 

i 

46314A47! 

i  !  i 

125.0! 

125.0! 

38. C! 
38.0! 

11.0! 

2.0! 

-  j 

! 

1500* 

-  i 

6.0! NONE 
! 

ICT  PINE 

I  ORCHARD 

8 

154 

1 277739 
! 

463HA47! 

!  * 

125.0! 

125.0! 

38.0! 
38. C! 

11.0! 

2.0! 

! 

! 

isooi 
-  » 

8.0! NONE 
! 

ICT  PINE 

I  ORCHARD 

B 

155 

1275490 

! 

463I4A47! 
!  ! 

125.0! 

125.0! 

38.C! 
38.  C! 

11.0! 

2.0! 

-  i 

I 

1  Vft 
o 
o 

8.0! NONE 

1 

ICT  PINE 

I  ORCHARD 

fa 

156 

1280976 

1 

!  463HA47! 

!  1 

125.0! 

125.0! 

38.01 
38. C! 

11.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

6.0! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

300 

1284751 

1 

!  S97HA47! 

!  1  1 

13C.0! 

130.0! 

44. C! 
44. C! 

11.3! 

2.0! 

-  ! 

15001 
-  » 

9.3! NONF 
! 

•CT 

I  ORCHARD 

0 

301 

1284752 

! 

S97I4A47! 
!  I 

130.0! 

130.0! 

44. C! 
44.C! 

11.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

isooi 
-  ! 

9.3! NONE 

i 

I  CT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

303 

•284953 

! 

!  597HA47! 

!  ! 

13C.0! 

130.0! 

44. C! 
44.0! 

11.3! 

2.0! 

1 

! 

1500! 

-  ! 

9.3! NONE 
! 

!CT  PINE 
!  ORCHARO 

B 

304 

1286451 

! 

!  597I4A47! 

!  !  ! 

130.0! 

130.0! 

44.C1 

44.0! 

11.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9. 31  NONE 
! 

1  CT  PINE 
!  ORCHARD 

B 

305 

{287130 

! 

1  59714A47! 

!  1  1 

130.01 

130.0! 

44.01 

44.01 

11.3! 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  ! 

9. 3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

e 

307 

1288292 

t 

!  59714A47! 

!  !  ! 

130.0! 

13C.0! 

44.0! 
44. C! 

11.3* 

2.0! 

! 

! 

o 

o 

1 

9.3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

308 

! 289035 
! 

!  597!4A*7! 

1  !  ! 

130.0! 

130.01 

44. C! 
44.01 

11.31 

2.0! 

-  ! 

! 

1500! 

-  1 

9.3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

a 

309 

1289603 

! 

*  59714A47! 

!  !  ! 

130.0! 

13C.0! 

44.01 

44.01 

11.3! 

2.0! 

! 

! 

1500! 

-  ! 

9.3! NONE 
! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

8 

311 

1288352 

1 

!  597I4A47: 

!  !  ! 

13C.0! 

13C.0! 

44.0! 

44.0! 

11.3! 

2.0! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

9.31N0NE 

! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

B 

312 

1288621 

( 

! 

f  597I4A47! 

!  1  ! 

!  !  ! 

130.0! 

13C.0! 

! 

44.0! 

44.0! 

I 

11.3! 

2.0! 

! 

1 

! 

1500! 

-  ! 

! 

9.3! NONE 
! 

! 

ICT  PINE 
!  ORCHARD 

! 

! 


1 


! 

! 

YEAR  ! 

BUILT  ! 

CR  l 
•REBUILT! 

t 

1 

me  ! 

! 

1970  ! 

! 

197C  ! 

! 

1970  ! 

i 

197C  ! 

1970  ! 

! 

1970  ! 

I 

1970  ! 

I 

1970  I 
! 

1970  ! 

! 

197C  ! 

! 

1970  ! 

! 

1970  ! 

! 

1970  1 
! 

1970  ! 

! 

1962  ' 

I 

1953  ! 

! 

1960  ! 
! 

I960  I 

! 

I960  ! 
i 

1962  1 
I 

1962  ! 

! 

1962  ! 

! 

1962  ! 

! 

1963  ! 
! 

1963  ! 
! 

1963  ! 
! 

1969  I 
! 

1956  ! 
! 

1963  ! 
! 

I960  ! 
! 

I960  I 
! 

1962  ! 
! 

1963  ! 

i 

1963  » 
! 

1963  ! 
! 

1956  ! 
! 

1956  ! 
I 

1956  ! 
! 

1957  ! 
! 

1957  ! 
! 

1957  ! 
I 

1957  ! 

j 

1960  I 

I 

1?£1  ! 
! 

1961  ! 
! 

1961  ! 
! 

1961  ! 
! 

1961  ! 
! 

1962  ! 
! 

1962  ! 
! 

1962  l 
! 

1962  f 
! 

1962  ! 
! 
! 
I 
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EHCRl 

OZSTI  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


IVTCCt  DIMENSIONS  ! DRAFTS  ICAPACITy 

NET  ! CODE! LENGTH! BROTH!  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  PEG. ! LOAD-t  !  CARGO 

TER  !  SEE!//////!/////!  CO  !  !//////// 

TON-  JPAGE!  OVER-JOVER-!/////!  HORSE!  PASS¬ 
AGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT!  POWER!  ENGCAS 


HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

£ST  !  CARGO  HANDLING  !S  !C»E*ATIN5  !  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  RASE  !  TEAR  ! 
POINT  !  LINE-1  ! *0!  LIN'-I  !  BUILT  ! 
(LI6HT) !//////////////// |TD »//////////!  C*  ! 
(FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  ! ‘REBUILT! 


1 

! 

(32)  BUD’S  BOAT  RENTAL/  INC.  ! 


PR.  ecs 

i  ...... 

HR.  BUD 

! 535926 

HR.  GLTNN 

! 6*68*8 

HR.  HALTER 

| 521 577 

HR.  UNITE 

1297092 

RITA  K« 

! 536693 

ROBBIE 

!  - 

RUBY  L 

!  27*278 

SEA  ROBIN 

5596863 

SUE  MARIE 

!299190 

1 

(22)  BUFFALO 
HISS  BUFFALO 

CHARTERS/  INC. 

! 

! 

15214*1 

HISS  BUFFALO 

II 

! 5*1972 
! 

(33)  BUFFALO 
SAH  CARMEN 

KARINE  SERVICE/ 

j 

ilNC. 

1691907 

SAN  MIGUEL 

•612719 

SAN  PATRICIO 

1599310 

SAN  TCNAS 

1626953 

BUFFALO  8* 

1 009926 

BUFFALO  101 

*!  OOCC56 

BUFFALO  102 

1628990 

BUFFALO  285 

•523*70 

BUFFALO  286 

1 523581 

BUFFALO  292 

1512933 

BUFFALO  293 

151277* 

IM16E  52 

1002753 

DC  50 

1 01875* 

OC  90 

10016** 

1 

(16)  BUFFALO 
LILLIAN  B 

TOWING  CO. 

! 

! 

1505699 

BLH  1 

•6383*0 

BLH  2 

16*2261 

BLH  3 

CMS  427 

I58C941 

SKC  134 

!  - 

! 

(33)  8ULKFLEET  MARINE  CORP. 
VALIANT 

! 

! 

! 63*811 

VICTORY 

1637185 

BULKFIEET  PENNSYLVANIA 

I63C267 

BULKFLECT  TEXAS 

163C268 

! 

(29)  BUNGE  CORPORATION 

HART  WEATHERS 

! 

! 

153817* 

TERRY  K 

{566885 

TNONAS  JC 

!6*539* 

VICKI  C 

!648357 

AD  27 

j  - 

AD  121 

j  - 

AD  134 

I  - 

AD  161 

j  - - 

AP  164 

i  - 

AD  451 

{537933 

AO  452 

1537934 

! 

! 

! 


!  ! 

•  i 

i  j 

i  i 

6  !  1  C02  ! 

i 

i 

i 

! 

32.0! 

! 

i 

i 

! 

11.  C! 

i 

1 

! 

! 

3.5! 

! 

1 

! 

300! 

* 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

s.oInone 

! 

! 

! 

j 

it  * 

! 

i 

i 

i 

VENICE  ! 

!  ! 

32.0! 

11. C! 

3.0! 

1 

si 

! 

! 

! 

5351C02! 

72.7! 

17.9! 

4.4! 

1170! 

6! 

17.0! NONE 

1 L 

VENICE  ! 

!  ! 

73.7! 

17.9! 

3.5! 

! 

2d! 

• 

! 

t 

17MC02! 

38.0! 

14.1! 

4.0! 

650! 

21 

u.oInone 

!LA 

VENICE  ! 

!  ! 

*0.0! 

1**1! 

3.5! 

! 

-  * 

2 

! 

i 

6711C02! 

9*. 9* 

23.0! 

7.5! 

1820! 

10? 

19.02N0NE 

!la 

VENICE  1 

!  ! 

100.0! 

23.5! 

6.0! 

! 

-  • 

! 

2 

i 

9MC021 

35.9! 

11.1! 

4.0! 

330! 

2! 

14.02NCNE 

it* 

VENICE  i 

!  1 

36.0! 

11.1* 

3.5! 

! 

-  • 

! 

! 

i 

53MC02! 

73.7! 

17.9! 

5.5! 

12401 

6* 

17.0 !  NONE 

SLA 

VENICE  ! 

i  ! 

73.7! 

17.9! 

*.5! 

! 

-  * 

2 

! 

i 

8S1C02! 

26.0! 

11. C! 

3.5! 

150! 

-  2 

S.OINONE 

!  LA 

VENICE  1 

!  ! 

26.0! 

11.  C! 

3.0! 

! 

5! 

! 

! 

! 

9J1A02! 

35.0! 

12.5! 

3.0! 

330! 

-  J 

S.OINONE 

!  LA 

VENICE  i 

1  • 

25.0! 

12.5! 

2.5! 

! 

1*! 

2 

! 

! 

18I1C02! 

**.6! 

14. C! 

*.0! 

650! 

2! 

U.OINONE 

ILA 

VENICE  ! 

i  ! 

*6.6! 

U.C! 

3.5! 

| 

2*! 

! 

! 

! 

911C02! 

33.5! 

12.2! 

*.0! 

330! 

2! 

U.OINONE 

ILA 

VENICE  ! 

1  i 

!  ! 

35.0! 

12.2! 

! 

■ 

3.5! 

! 

■ 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

!  ! 
66 { 1 A  11 J 

! 

7C.01 

> 

! 

25.0! 

i 

! 

5.0! 

X 

! 

*00! 

! 

X 

1 

21.0! NONE 

!  NT 

i 

BUFFALO  ' 

!  ! 

75.0! 

25. C! 

*.5! 

! 

150! 

! 

! 

2 

59HA11! 

66.0! 

25.01 

6.0! 

730! 

-  ! 

22.0 !  NONE 

!NT 

BUFFALO  1 

!  ! 

!  1 

i  i 

°C.0! 

! 

i 

25.  C! 

! 

1 

5.5! 

i 

• 

! 

! 

1 

230! 

! 

i 

! 

! 

2 

! 

2 

i 

! 

! 

1 

i  i 

l  i 

561 3A  36! 

X 

! 

5*. 3! 

1 

22. C! 

s 

i 

7.6! 

j 

800! 

i 

! 

! 

30.0 1  NONE 

1 

2 

iTX 

i 

HOUSTON  ! 

!  ! 

60.0! 

22. C! 

7.6! 

« 

-  i 

I 

j 

! 

S913AJ6! 

5*. 3! 

22.C1 

7.0! 

eoci 

-  j 

33 . 0! NONE 

UX 

HOUSTON  ! 

!  ! 

6  C  .  0 ! 

22.  C! 

6.0! 

! 

! 

! 

5913A36! 

5*. 3! 

22. C! 

7.6! 

6001 

-  1 

30.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

!  1 

5*.3! 

22.  C! 

7.6! 

! 

! 

2 

i 

5913A36! 

54.3! 

22. C! 

7.6! 

SOD! 

-  ! 

30.0 !  NONE 

!TX 

HOUSTON  1 

!  ! 

54.3! 

22.  C! 

7.6! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

560! S a  70! 

165.0! 

36.0! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

39.01DICSEL 

RUHR 

ITX 

HOUSTON  ! 

!  ! 

165.0! 

36.  C! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

t 

799 1 5A  701 

195.0! 

35.  Cl 

11.0! 

-  ! 

1*00! 

*4.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  • 

l 

! 

! 

79915A70! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  ! 

1*00! 

44. 0! OIESCL 

PUMP 

•TX 

HOUSTON  ! 

!  I 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

i 

! 

! 

! 

1 647 !5  A70! 

290.0! 

54. C! 

12.0! 

-  i 

4300! 

4S.0IDIESEL 

PUMP 

J1X 

HOUSTON  ! 

!  ! 

29C.0! 

84. C! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

16*715*70! 

29C.0! 

54.C! 

11.0! 

-  ! 

3900! 

20.0! OIESEL 

RUMP/ 

!TX 

HOUSTON  ! 

!  ! 

29C.0! 

54. Cl 

2.0! 

! 

1C0ILS 

! 

I 

1 502! 5A701 

275.0! 

54. C! 

10.0! 

-  j 

3*00! 

20.029IESSL 

PUMP/ 

ITX 

HOUSTON  ! 

!  ! 

275.0! 

54. C! 

1.5! 

i 

!  COILS 

! 

! 

1 5C6 ! 5A70 ! 

275.0! 

54.  C! 

1C.0! 

-  ! 

3*001 

20.0! DIESEL 

RUHR/ 

!TX 

HOUSTON  ! 

!  ! 

275.0! 

54. C! 

1.5! 

! 

!  COILS 

! 

l 

356! 5A70J 

135.0! 

33.1! 

9.*! 

-  ! 

950! 

39.012  DIESEL  PUMRS 

!TX 

HOUSTON  ! 

1  1 

135.0! 

33.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

63315A70! 

195.01 

35. C! 

8.3! 

-  ! 

1200! 

39.0! OIESEL 

rump 

!TX 

HOUSTON  ! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

! 

» 

1 

704! SA  701 

195.0! 

40.  C! 

8.5! 

-  1 

1600! 

39.0! 01 ESEL 

©UHP 

ITX 

HOUSTON  t 

!  ( 

!  ! 

i  t 

195.0! 

1 

! 

! 

*2.1! 

40. C! 

! 

1.3! 

1 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

1 

i 

! 

! 

• 

>  i 

!  ! 

20! 3A36! 

X 

! 

15. C! 

X 

! 

6.0! 

i 

330! 

X 

! 

X 

! 

32.0! NONE 

X 

! 

!AL 

X 

I 

MOBILE  1 

(  1 

*2.1! 

15.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

70* i * A  40 1 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

1 

1500! 

U.OINONE 

!  AL 

MC3ILE  ! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

•  • 

1 

! 

! 

704!4A40! 

195.0! 

35. C! 

7.0! 

-  ! 

1500! 

U.OINONE 

I  al 

H03ILE  i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  2 

! 

! 

I 

43914A43! 

160.0! 

40.0! 

7.0! 

i 

9002 

9.5! NONE 

!AL 

MOBILE  f 

!  1 

16C.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

» 

! 

! 

19014A46! 

110.0! 

30.  CJ 

5.0! 

! 

500! 

30.0195  NU 

CRANE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1  1 

11C.0! 

30.0! 

1.0! 

i 

! 

1 

! 

235I4A43! 

105.0! 

32. C! 

6.0! 

i 

4852 

30.0(54  CRANE 

!AL 

MOBILE  ! 

!  ! 

!  ! 

105.0! 

! 

t 

32.0! 

i 

1.4! 

j 

t 

! 

! 

■ 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

j 

i 

<  X 

!  ! 

193! 3A36! 

t 

! 

1*0.0! 

1 

43.0! 

i 

» 

22.0! 

! 

8000! 

i 

: 

i 

82.0! NONE 

X 

! 

ITX 

HOUSTON  1 

!  t 

1*0.0! 

43.  C! 

6.0! 

! 

1 

• 

! 

19313A36! 

1*0.0! 

43.  C! 

22.0! 

8000! 

-  j 

82. OJ  NONE 

Itx 

HOUSTON  ! 

!  1 

1*0.0! 

43. C! 

6.0! 

! 

-  • 

1 

! 

! 

12591 ! 5*70! 

502.0! 

84.0! 

35.0! 

-  ! 

30803! 

70.014  OEEP 

WELL 

ITX 

HOUSTON  ! 

!  ! 

502.0! 

84.0! 

6.0! 

! 

-  J 

2  PUMPS 

t 

! 

1259115A70! 

502.0! 

84. C! 

35.0! 

! 

30603! 

70.0!*  DEER 

WELL 

ITX 

HOUSTON  ! 

!  ! 

!  ! 

i  < 

502.0! 

! 

i 

84.0! 

! 

( 

6.0! 

! 

1 

2 

i 

1 

! 

i 

•PUMPS 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

X  X 

!  ! 

5*9! 3*36! 

i 

1*1.0! 

i 

34. cl 

! 

9.0! 

! 

3200! 

i 

! 

X 

i 

J9.0IN0NE 

X 

! 

IMS 

X 

! 

GREENVILLE! 

!  ! 

1*1.0! 

34.0! 

8.0! 

! 

-  { 

! 

! 

I 

26*13*361 

11C. 01 

34.0! 

9.0! 

2900! 

-  2 

43.01  NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

{  ! 

110.0! 

34.C! 

8.0! 

! 

2 

! 

! 

73*13436! 

168.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

43 .0  5  NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  ! 

{  ! 

168.0! 

42.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

2 

6C013A 36! 

1*8.7! 

46.C! 

10.0! 

61*0! 

-  ! 

45 .0! NONE 

SMS 

GREENVILLE! 

!  1 

1*8.7! 

48. C! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

883! ***1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1384! 

16,5 J  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

608UA41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1505! 

15.7JN0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

76314**1 ! 

195.0! 

35.  CJ 

9. or 

! 

1495! 

U.OINONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

! 

! 

! 

763!*A*1 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

15202 

U.OINONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

1 

! 

! 

7631***1! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ! 

1492! 

15.5! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

{  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

! 

! 

! 

8861*4*1! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1550! 

17.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.81 

! 

-  2 

! 

! 

! 

8861*4*1 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

17. 0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1  1 

1  ( 

1  i 

200.0! 

1 

1 

35.0! 

\ 

\ 

1.8! 

1 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 


1970  ! 
! 

1971  ! 

j 

mi  i 

i 

1969  J 

l 

1964  I 

1972  • 
! 

1972  • 
l 

1957  ! 

t 

i9?j  i 

! 

1965  ( 

i 


! 

196*  ! 

! 

1972  ! 

! 

! 

! 

! 

1965  1 
! 

1979  ! 

! 

1978  ! 

! 

me  ! 

i 

195R  ! 

! 

19flC  ! 
! 

me  ! 
i 

1969  ! 

! 

1969  ! 
! 

1969  { 
! 

196?  ! 
( 

19A1  I 
1 

1945  ! 
! 

1957  ! 
! 
! 
! 
! 

1966  ! 
I 

1981  ! 
! 

1981  ! 
i 

1965  I 
! 

1982  ! 
! 

me  ! 
! 
i 

t 

j 

me  1 
• 

me  i 
! 

me  ! 

j 

me  i 

• 

i 

! 

! 

1972  ! 
! 

1975  ! 
! 

1982  ! 
! 

1982  ! 
! 

1959  ! 

I 

1957  ! 
! 

1958  ! 
I 

1959  ! 
! 

1959  ! 
! 

1972  ! 
! 

1972  ! 
! 
! 
! 
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TABLE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


1 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

“ 

(CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  V  E  $  S  E  l  ! 

; 

DISTJ 

OPERATOR 

J  NET  ICODE5LENGTH19RDTM 

! 

1  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ITERATING  ! 

! 

YEAR  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

! T  C :  BASE  ! 

!  COAST 

\  TER  !  SEE! ////// !///// 5 

EO  ! 

t //////// 1  POINT  !  LXNE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  {PACE!  OVE R-l OVER- !//<// !  HORSE!  PASS-  ! (L2GHT) I////////////////ITD1//////////I 

OR  1 

!  NUMBER 

1  NAGE  5  IV  !  ALL  1  ALL  1LIGHTI  POWER!  EKGERS  !  (FEET) !  LXNE-2 

! EC !  LINE-Z  s  *Re3UXL I ! 

(29)  BUNGE 

CORPORATION 

! 

1 

! 

i 

5 

i 

15  5  5 

5  5  !  5 

5  5  5  5 

I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

j  t 

! 

j 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

; 

1 

(CONTINUED) ! 

5 

!  !  1  i 

! 

!  ! 

! 

!  ■ 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

AO  *53 

5537935 

! 

J 

88654A415  20C.01  35.0! 

9.01 

- 

!  1550! 

17.0! NONE 

! 

5  5  20C.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

1972  ! 

AO  45* 

1537936 

| 

5 

SS6ICA41 !  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1550! 

17.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

5 

5  !  200.0!  35. C! 

1.8! 

!  ! 

1972  i 

AO  455 

5537937 

! 

5 

8861 4A41 5  20C.0!  35.05 

9.0! 

- 

!  1550! 

17 .0! NONE 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

l 

5  5  200.0!  35.0! 

1.8! 

!  ! 

1972  1 

AO  45* 

5537938 

1 

88654A415  200. 0!  35. C! 

9.C! 

- 

!  1550! 

1 7.0! NONE 

! NO  ST.  LCUIS  ! 

I 

i 

5  5  20C.O!  35. C! 

1.8! 

!  "  ! 

! 

1  ! 

1972  1 

AO  457 

5537539 

1 

86654A411  20C.0!  35. Ct 

9.0! 

- 

1  1550! 

17.0! NONE 

! MO  ST.  LCUIS  ! 

J 

5 

5  !  20C.0!  35.01 

1.8! 

1  -  ! 

! 

1  ! 

1972  1 

AO  456 

5  537940 

! 

86654A41!  200.0!  35. C! 

0! 

- 

!  1550! 

17.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  j 

J 

1 

!  1  20C.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

!  ! 

1972  ! 

AD  459 

5  537941 

! 

66654A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1550! 

1 7 . 0 ! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

» 

1 

]  !  200.0!  35.05 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

1972  ! 

AO  46C 

5  537942 

1 

86654A41!  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1550! 

i7.o:none 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

l 

5 

1  1  20C.01  35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

!  ! 

1973  *1 

AD  716 

1544261 

J 

73654A41!  20C.05  35.0! 

9.01 

- 

!  1636! 

17.6 ! NONE 

!H0  ST.  LOUTS  I 

J 

! 

i  5  200.05  25. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

1975  1 

AO  75C 

1630241 

I 

942I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1483! 

16.0! NONE 

!N0  ST.  LCUIS  ! 

1 

! 

5  1  195.05  35. C! 

1.6! 

!  -  1 

! 

i  i 

1975  1 

AO  751 

163C242 

1 

94254A41!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

1  1483! 

1 6.0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  I 

J 

I 

1  5  195.0!  35. Cl 

1.6! 

)  -  ! 

! 

!  1 

1975  1 

AD  752 

563C243 

1 

942 ! 4A41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1463! 

16.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  1 

5 

5 

1  5  195.05  35. Cl 

1.81 

1  -  t 

1 

!  ! 

1975  1 

AO  753 

5630244 

1 

94254A41I  195.05  35.01 

9.0! 

- 

1  1463! 

18.0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  I 

I 

1 

1  l  195.0!  35.0! 

1.8! 

1  -  ! 

! 

1  ! 

1975  ! 

At  754 

I63C245 

1 

94254A41I  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

!  1463! 

1 8.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  1 

5 

1  I  195.01  35. Cl 

1.8! 

!  -  ! 

! 

1  ! 

1975  1 

AO  755 

5630246 

1 

942I4A41I  193.01  35. Cl 

9.01 

- 

1  1463! 

16 .0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1 

1  I  195.0!  35. C! 

1.81 

1  -  I 

! 

1  1 

1 

1975  1 

AO  756 

1 43C247 

1 

94254A41!  195.0!  35. Cl 

9.01 

- 

1  1463! 

18.0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1 

1 

5  5  195.0!  35. Cl 

1.81 

1  -  ! 

! 

!  1 

1975  1 

AO  756 

I63C249 

1 

94254A41!  195.05  35. Cl 

9.01 

- 

1  1463! 

1 A  .0! NONE 

IHO  ST.  LCUIS  ! 

1 

I 

1  |  195.01  35. C! 

1.8! 

I  -  I 

! 

I  ! 

1975  1 

AO  759 

563C2S0 

1 

942I4A41 1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1463! 

18.0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

5 

5 

1  1  195.01  35. Ct 

1.6! 

!  -  ! 

I 

!  ! 

*! 

AO  740 

563C251 

l 

676I4A41J  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

!  1469! 

18. 01  NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1975 

l 

1 

I  1  195.0!  35. Cl 

1.8! 

!  -  ! 

1 

1  i 

1975 

AO  741 

1630252 

1 

676I4A41!  193.01  25.C! 

9.0! 

- 

!  1489! 

18.0U0NE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

I 

I 

I  1  195.01  35. Cl 

1.8! 

i  -  i 

1 

!  ! 

1975 

AO  762 

1430253 

1 

67654A41I  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1469! 

16.0! NONE 

IHO  ST.  LCUIS  1 

5 

l 

{  1  195.0!  35. Cl 

1.81 

!  -  ! 

! 

1  I 

1975 

AO  763 

163C2S4 

I 

1 

67654A415  195.05  35.0! 

9.01 

- 

!  1469! 

1 8. 0 ! NONE 

IHO  ST.  LCUIS  1 

1 

1  !  195.01  35. C! 

1.8! 

i  -  i 

! 

1  1 

1975  ! 

AO  764 

! 630255 

! 

67614A415  195.05  35. C! 

9.0! 

- 

I  1489! 

18.0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1 

5  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  “  ! 

! 

!  ! 

1975 

AO  765 

563C256 

1 

676  5  4 A41  5  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1  1489! 

16.0! NONE 

IHO  ST.  LCUIS  ! 

1 

i 

l  1  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!  I 

1975 

AD  766 

I63C257 

1 

1 

67654A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1469! 

16.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  I 

1 

!  !  195.01  35. C! 

1.8! 

1  -  ! 

1 

i  i 

1975 

AO  767 

5630258 

1 

67654A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1469! 

16.0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

! 

! 

5  5  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

1 

I  I 

IHO  ST.  LOUIS  I 

1975 

AO  766 

563C259 

! 

676 14A41 i  195.9!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1489! 

18.01  NONE 

1 

! 

!  !  195.0!  35. Cl 

1.&! 

!  -  ! 

I 

I  ! 

1975 

AO  769 

5630260 

! 

67614A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1469! 

18.0 1  NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

1  -  ! 

! 

!  ! 

1975 

AO  77C 

563C261 

1 

67614A41!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1  1489! 

18.0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

5 

1 

l  1  195.0!  35. Cl 

1.8t 

!  -  I 

1 

i  ! 

1972 

AO  4018 

1537622 

5 

931I4A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

16.61N0NE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

5 

I 

!  !  20C.01  35. C! 

1.6! 

!  -  1 

! 

i  i 

1972 

AO  4028 

1537623 

5 

931I4A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

16.6 1  NONE 

IHO  ST.  LOUIS  I 

1 

1 

!  1  20C.O!  35.01 

1.6! 

!  -  ! 

1 

!  ! 

AO  4038 

5537624 

I 

93114A41!  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1645! 

1 6. 6 ! NONE 

!N0  ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  ! 

AO  404B 

1537625 

l 

931 ! 4 A 41 !  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1645! 

16.6! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

1 

!  !  20C.0!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  J 

1972 

AO  4058 

1537626 

! 

93114A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

16.6! NONE 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

• 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  l 

! 

!  ! 

AO  4068 

5537627 

! 

93114A41!  200. 0!  35.0! 

9.01 

- 

!  1645! 

16.6IN0NE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

1972 

! 

1 

5  (  200.0!  35.0! 

1.61 

!  -  ! 

I 

!  ! 

1972 

AO  A07B 

5537626 

5 

931 ! 4 A 4 1 !  20C.O!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1645! 

16.6! NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.61 

!  -  l 

! 

! 

1972 

AO  406B 

1537629 

5 

931 ! 4A41 !  200-0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1645! 

16.6IN0NE 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

J 

1  1  200.01  35.01 

1.61 

!  -  ! 

J 

I 

1972 

AO  4098 

1537630 

1 

93114A41I  200.0!  35. Ct 

9.0! 

- 

(  1645! 

16-6! NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

5 

!  5  200.0!  35. C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

1 

1972 

AO  4108 

5537631 

! 

931N.n1!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

16.6! NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

5 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

1972 

AO  4118 

1537901 

5 

95214A41!  20C.O!  35. C! 

9.0! 

- 

!  16411 

16.71  NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

! 

! 

!  !  200.01  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

1 

1972 

AO  4128 

5537902 

f 

9S2I4A41!  20C.0!  35.01 

9.0! 

- 

1  1641! 

16.71N0NE 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1972 

AO  4138 

1537903 

t 

95214A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1641! 

16.7 ! NONE 

1 

5 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

IHO  ST.  LCUIS 

1972 

AO  4148 

1537904 

! 

952I4A41 !  2CC.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  16411 

16.7 1  NONE 

! 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

1  -  1 

! 

i 

IHO  ST.  LOUIS 

1972 

AO  4158 

5537905 

! 

95254A41I  200.0!  35.0! 

9.01 

- 

1  16411 

1 6.7! NONE 

J 

1 

!  1  200.0!  35. Cl 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

i 

1975 

AO  6018 

163C231 

1 

997 { 4A41 J  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.41 

■ 

!  1642! 

1  -  l 

17.6! NONE 

I 

AO  6028 

5630232 

! 

99714A41!  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

!  1642! 

17.6 ! NONE 

ino  st.  Louis 

1975 

! 

! 

!  !  20C.O!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

1975 

AO  603B 

1630233 

1 

997J4A4U  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1642! 

17.8! NONE 

1 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

1975 

AD  6043 

1630234 

1 

997J4A41J  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1642! 

17.8! NONE 

1 

1 

1  1  200.0!  35. C! 

1.6! 

!  -  1 

! 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1975 

AO  6058 

1630235 

f 

99754A41!  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  16421 

17.8! NONE 

1 

! 

!  !  200. 0!  35.0! 

1.6! 

!  -  1 

1 

1 

{HO  ST.  LOUIS 

1975 

AD  6068 

1630236 

1 

997I4A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1642! 

1 7 .8 ! NONE 

I 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!H0  ST.  LOUIS 

1975 

AO  6078 

163C237 

t 

997I4A41!  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1642! 

1 7.8! NONE 

1 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  I 

! 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1975 

AO  6068 

1630236 

J 

997I4A411  200.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1642! 

17*6 J  HONE 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

{HO  ST.  LOUIS 

1975 

AD  6098 

163C239 

1 

997I4A411  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1642! 

17.8! NONE 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1975 

AO  6108 

1630240 

I 

997I4A41!  20C.OJ  35.01 

9.0! 

- 

1  1642! 

17.8 ! NONE 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

!  !  I  ! 

1  !  1  ! 

1.61 

! 

1  -  ! 
!  ! 

!  ( 

! 

! 

1 

1 

I 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENG* ! 

1VTCC1 

OIPENSICNS  1  DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S 

S  E  L  ! 

j 

OIST! 

OPERATOR 

NET  iCODE !  LENGTH!  B°DTM 

1 

i 

EST  (  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING  1 

i 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

EO  ! 

nuun\ 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAPE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1 P AGE  1 

OVER-!OV£t-!/////! 

HO»SE 

PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 

!T D!//////////* 

OR  ! 

!  NUNBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER 

CNCEA5  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!€C! 

LINE-2  I ‘REBUILT ! 

(29)  BUNGE 

CORPORATION 

i 

i 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

i 

(CONTINUED) ! 

1  1 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

BUNGE 

1 

!  277  8  59 

86314A4T1 

195. oi 

35. C! 

9.0! 

- 

1411! 

1 6.5 ! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  i 

1958  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

•  ■ 

! 

! 

1 

i 

GUNGE 

2 

! 277?60 

88314A41! 

1°5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1411! 

16. 51  NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  1 

1958 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

{ 

BUNGE 

4 

! 277905 

75414A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1484! 

15.51NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1958 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.81 

-  ! 

! 

! 

! 

BUNGE 

5 

1279657 

80114A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1427! 

16.3! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1959 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

1 

BUNGE 

7 

! 279332 

8C1J4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1427! 

16.3 !NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  1 

1959 

i 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

.  t 

! 

j 

! 

BUNGE 

8 

i 275344 

8C114A411 

195. C* 

35. C! 

9.0! 

- 

1427j 

16. 3! NONE 

*1  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1959 

1 

!  1 

193. 0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

« 

BUNGE 

9 

!  279  3  78 

3C114A41! 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

- 

1427! 

1 6. 3! HONE 

!  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1959 

! 

!  1 

195.0! 

3S.C! 

1.9! 

-  1 

i 

! 

j 

BUNGE 

10 

1279416 

0C114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1427! 

16.31N0NE 

IHO 

ST. 

LC'JIS  ! 

1959 

1 

1  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.91 

.  * 

! 

l 

i 

eUNGE 

12 

1275466 

80114A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1427! 

1 D. 3 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  i 

1959 

i 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

•  i 

! 

» 

BUNGE 

14 

!  27951  3 

6C1  14A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

* 

1427! 

1 6 .3! NONE 

i  HO 

ST. 

LOUIS  I 

1959 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

BUNGE 

16 

1282598 

87214A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

150C! 

16.7! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  • 

! 

i 

BUNGE 

17 

1282599 

87214A41! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1  SCO! 

16.7IN0NE 

*!ho 

ST. 

LOUIS  1 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

BUNGE 

18 

1282600 

87214A411 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6. 7 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

I960 

l 

1  1 

195.0! 

25. C! 

1.7! 

-  ! 

l 

! 

BUNGE 

19 

1262601 

872 14*41) 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.7! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

I960 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

J 

1 

BUNGE 

21 

1285069 

84CI4A41I 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1465! 

U.71N0NE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1961 

l 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

J 

! 

BUNGE 

22 

1285102 

840I4A41! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1465! 

18.71NO.NE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1961 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

23 

1285152 

640I4A41I 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1465! 

16.7! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  I 

1961 

I 

1  1 

193.01 

35.0! 

1.8! 

-  ) 

I 

I 

BUNGE 

24 

1285218 

34014A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14651 

18.7! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1961 

1 

{  | 

195.01 

35. Cl 

1.8! 

-  1 

| 

! 

GUNGE 

2S 

1265262 

84014A41 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

** 

1465! 

16.7! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1961 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  1 

l 

1 

BUNGE 

26 

1285767 

64014A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1465! 

18.7IN0NE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1961 

j 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

GUNGE 

27 

1289498 

85714A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

150C1 

1  5.5 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1962 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

BUNGE 

29 

1265500 

85714A411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

15.5! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1962 

! 

!  1 

195.0! 

55. Cl 

1.7! 

-  I 

1 

! 

GUNGE 

30 

1  265583 

05714A41 1 

195.01 

3S.C! 

9.0! 

- 

15C0! 

15.5 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1962 

! 

\  t 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  I 

! 

1 

BUNGE 

31 

1285501 

557I4A4U 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15001 

15.5 1  NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1962 

l 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

BUNGE 

32 

1289514 

65714141! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

• 

15C0! 

15.5 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1f62 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.71 

-  I 

I 

! 

BUNGE 

33 

1249662 

857 14*41 1 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1  5.51  NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1962 

1 

!  1 

195.0! 

25. Cl 

1.7! 

-  1 

! 

! 

BUNGE 

34 

1285763 

85714A41  1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

• 

1500! 

1  5.5 (HONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1962 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

BUNGE 

35 

1289764 

85714*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1  5.5 1  NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1962 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

BUNGE 

36 

1289817 

857 14A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

15.5 INONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1962 

I 

1  i 

195. OJ 

35.  C! 

1.7! 

-  J 

! 

| 

BUNGE 

37 

1292938 

994I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1469! 

16. Cl  NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.91 

-  ! 

! 

! 

BUNGE 

38 

1  292939 

95414A411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1469! 

le.oinont 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

.  j 

1 

I 

GUNGE 

39 

1  292940 

99414A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

I469i 

18. 01  NONE 

•HO 

ST. 

LOUIS  1 

1963 

1 

1  1 

193. OJ 

35.  C! 

1.91 

-  ! 

! 

I 

BUNGE 

40 

1292941 

994 ! 4A4T i 

195-01 

35. Cl 

9.  01 

- 

14691 

le.otkOKC 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

.  i 

I 

I 

BUNGE 

41 

1  292942 

99414A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1469! 

18.01  NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  1 

! 

I 

BUNGE 

42 

1  29294J 

99414141! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1469! 

le.OLONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9J 

-  ! 

! 

I 

GUNGE 

43 

•292944 

994 I4A41  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1469! 

18.0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

| 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

GUNGE 

44 

j  292945 

99414A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1469! 

16.0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1963 

! 

1  1 

193.0! 

33. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

BUNGE 

45 

1292546 

99414A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1469! 

18.01  HONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1963 

1 

]  i 

195.01 

35.C! 

1.91 

-  1 

I 

! 

BUNGE 

46 

1292947 

99414A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1469! 

18.0INCNE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

GUNGE 

47 

1292548 

99414A411 

193. C! 

35. Cl 

?,0! 

- 

1469! 

16.0IN0NE 

S.o 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

GUNGE 

48 

1292949 

99414A41! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1469! 

16.0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

1 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

I 

BUNGE 

49 

1292950 

994J4A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1469! 

18.01N0NE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

! 

!  1 

195.0! 

3S.C! 

1.9! 

-  ! 

1 

I 

BUNGE 

5C 

1292551 

99414A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

16.0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

i 

BUNGE 

51 

1292952 

9941 4A41 I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1469! 

18.0! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

BUNGE 

52 

1293979 

86714A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1964 

1 

1  f 

105. 0! 

35.0! 

1.9! 

-  i 

i 

* 

BUNGE 

53 

1293980 

86714A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3 1N0NE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

■  UNGE 

54 

1293981 

86714A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14471 

17. 3 1  NONE 

!n,o 

ST. 

LOUIS  ! 

196-1 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

BUNGE 

55 

j  293982 

067I4A4U 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3! NONE 

ino 

ST. 

LOUIS  1 

1964 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

BUNGE 

56 

1293583 

86714A41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.9! 

-  I 

! 

1 

8UNGE 

57 

1293984 

86714A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3IN0NE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1964 

1 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  I 

! 

I 

BUNGE 

SB 

1293915 

86714A411 

195.0! 

3S.C1 

9.0! 

- 

1447! 

17.3! NONE 

»H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1964 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

8UNGE 

59 

1293986 

S6714A41! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

14471 

1 7. 3 ! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

BUNGE 

60 

1293987 

867J4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3! NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

BUNGE 

61 

1293988 

167 1 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1447! 

17.3L0HE 

IHO 

ST. 

LOUIS  I 

1964 

I 

1 

! 

1  1 

!  ! 

!  1 

195.0! 

! 

! 

35. C! 
i 
! 

1.9! 

-  ! 
I 
! 

! 

! 

! 

I 

I 

1 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGH 

D  1ST  ] 

1 

(VICE!  DIMENSIONS  I  DRAFT! 

"" 

ICAPACITY!  HIGH-  ! 

!  V  C  S  S  E  L  I 

! 

OPERATOR 

1  NET  ICOOEllENETHiONOTKl 

1 

!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

! 

YEAR  ! 

!  CARGO  ! 

! ////////!  P 

IXED  !  EQUIPMENT 

STC1  BASE  1 

!  COAST 

•  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

0IN1  !  LINE-1 

! AO!  LINS-1  ! 

BUILT  • 

VESSEL  NAPE 

AND  NUMBER 

!  GUARO 

1  TON-  IMAGE!  OVER-!  OVER”! /  ////!  HORSE!  PASS"  1  (LIGHT)  !// UIIIIIIUUII  !T0 1  //////////  1 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  ‘LIGHT!  POWER 

•  ENGERS  !  (FEET)!  LIKE-2 

! EE!  LINE— 2  ! 

(29)  eUNCE  CORPORATION 

! 

t 

! 

11  1  ! 

11  1  ! 

!  1  1  ! 

j 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

i 

BUNCF  6! 

(CONTINUED)! 

1293989 

!  !  1  ! 
667 I4A41 1  195.0!  35. C! 

i 

9.0! 

- 

i  1447! 

17,3 ! NONE 

I  • 

!l*0  ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

i 

!  !  195.01  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

•NO  ST.  LOUIS  ! 

1964  j 

BONCE  61 

1293990 

867I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1447! 

17.3 ! NONE 

• 

•  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  “  ! 

! 

!  ! 
!P0  ST.  LOUIS  ! 

1964  j 

BUNGE  64 

•293991 

66714A411  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

•  1447! 

17. J! NONE 

! 

1  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

1964  1 

BUNGE  65 

1293992 

66714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1447! 

17.31N0NE 

i 

•  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

I 

!  1 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

1964  1 

BUNGE  66 

‘1293993 

867I4A41!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

•  1447! 

17.31N0NE 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

1964  | 

BUNGE  67 

j  2°3994 

66714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1447! 

17. 3  1  NONE 

i 

•  i  195.01  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!  ! 
! MO  ST.  LOUIS  ! 

1964  j 

BUNGE  68 

1  293995 

86714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1447! 

17.3! NONE 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

!  ! 
1  MO  ST.  LOUIS 

1964  ! 

OUNCE  69 

1  293996 

66714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1447! 

17.3! NONE 

! 

!  •  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

1964  ! 

OUNCE  70 

•293997 

86714A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1447! 

17. 3! NONE 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

1970  l 

BUNGE  81 

1527896 

10C6! 4A41 l  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

I  1479! 

19.9!  NONE 

!A0  ST.  LOUIS 

• 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

! 

! MO  ST.  LOUIS 

1970  ! 

BUNGE  62 

1  527897 

1 006! 4A41 !  195.0)  35. C! 

9.0! 

- 

•  1479! 

19.9 ! NONE 

1 

!  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

! 

! 

! AO  ST.  LOUIS 

197C  ! 

BUNGE  83 

1527898 

1006J4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9! NONE 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  I 

| 

! 

1970  i 

OUNCE  04 

1527899 

100614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9 ! NONE 

mo  st.  louis 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1970  ! 

BUNGE  85 

1527900 

1006I4A41!  195.0!  35. C! 

9.C! 

- 

!  1479! 

19.9IN0NE 

ino  st.  louis 

1 

1 

t  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

•  -  ! 

! 

1970  ! 

BUNGE  66 

1527901 

10C614A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.91N0NE 

mo  ST.  LOUIS 

1 

!  ]  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

1970 

BUNGE  87 

*1527902 

1 00614*61 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9! NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1 

!  !  193.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

! 

1970 

BUNGE  88 

1527903 

1006 !4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9IN0NE 

!M0  ST.  LOUIS 

j 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

197C 

BUNGE  89 

1527904 

1006 )4A41 (  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1479! 

1 9 • 9  *  NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

197C 

BUNGE  90 

1527905 

1006I4A41 l  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9! NONE 

! MO  ST  LOUIS 

1 

!  !  195.0!  35. Cl 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

1971 

BUNGE  91 

1529819 

100614A41 {  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1479! 

1 9. 9 ! NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

1971 

BUNGE  92 

1529820 

100614A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.91  NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

1971 

BUNGE  93 

1529821 

! 

1006UA61!  195. 01  55.01 

9.0! 

- 

!  1479! 

1 9. 9 !  NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

l  l  195.01  35. C! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

I 

1971 

BUNGE  94 

1529822 

• 

1QC61AA61 1  195.01  55. Cl 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

!  1  1*5.01  55.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

1971 

BUNGE  95 

1529823 

1 0C6! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1479! 

1 9 • 9 1  NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

I 

! 

BUNGE  96 

1529824 

1006! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1971 

! 

1  !  195.0!  55.0! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

BUNGE  97 

1529825 

1 006! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1971 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

I 

! 

OUNCE  90 

1529826 

1006! 4AC1 I  195.0!  55.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9! NOME 

!A0  SI.  LOUIS 

1971 

! 

!  !  195.01  55.0! 

1.9! 

i  -  ! 

! 

! 

BUNGE  99 

1529827 

10C614A41 !  1*5.0!  35. Cl 

9.01 

- 

!  1479! 

19.9  J  NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

1971 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

BUNGE  100 

1 529828 

1006I4A411  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1971 

! 

1  !  1*5.0!  35. Cl 

1.9! 

!  “  ! 

! 

! 

BUNGE  101 

1553165 

1046I4A46!  1*5.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1484! 

19.1 (NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1974 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  I 

! 

! 

BUNGE  102 

1553166 

1046!4A46!  193.0!  35. C! 

9.0! 

!  1484! 

19.1 {NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1974 

• 

1  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

BUNGE  103 

•553167 

104614A46!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  1404! 

19.1 l NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1974 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

I 

! 

BUNGE  104 

1553168 

104614A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1464! 

19.1 INONE 

INO  ST.  LOUIS 

1974 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

BUNGE  105 

1553169 

104614A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1484! 

19. 1 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1974 

! 

!  !  195.0!  35.C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

BUNGE  106 

1553170 

• 

104614A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1464! 

19.1 {NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1974 

! 

!  1  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

1974 

6UN6E  108 

1553172 

1C4614A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1484! 

19.1 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

! 

!  1  195.01  35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

1974 

BUNGE  109 

1553173 

1046I4A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1484! 

19 .1 JNONE 

INO  ST.  LOUIS 

! 

t  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

1974 

BUNGE  110 

1553174 

104614A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1464! 

19.1 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

1974 

BUNGE  111 

1553175 

1046I4A46!  195.01  35.CI 

9.0! 

- 

!  1484! 

19.1! NONE 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

INO  ST.  LOUIS 

3UNGE  112 

1553176 

1046I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I  1484! 

19.1 ! NONE 

1974 

• 

!  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  -  ! 

1 

1974 

BUNGE  113 

1353177 

1046I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1484! 

19.1 (NONE 

INO  ST.  LOUIS 

! 

!  !  193.0!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

INO  ST.  LOUIS 

1974 

BUNGE  114 

1553178 

1 046I4A46!  193.01  35.C! 

9.0! 

- 

!  1484) 

19.1 ! NONE 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

f NO  ST.  LOUIS 

BUNGE  115 

1553179 

104614A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1484! 

19.1 !NONE 

1974 

f 

!  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

!  “  ! 

! 

1 

INO  ST.  LOUIS 

OUNCE  116 

1553180 

104614A461  195.0!  35*01 

9.0! 

- 

!  1484! 

19.1 ! NONE 

1974 

1 

l  1  195.0!  35.01 

1.8! 

!  “  ! 

! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

BUNGE  117 

1553181 

1046I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.8! 

* 

!  1484! 

i  -  i 

19.1 (NONE 

1 

1974 

BUNGE  118 

1553182 

104614A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i  1484! 

19.1! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1974 

1 

1  1  195.0!  35.C! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

! AO  51.  LOUIS 

1974 

BUNGE  119 

1553183 

{ 

1046! 4A46I  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

!  1484! 

19.1 ! NONE 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

INO  ST.  LOUIS 

1974 

BUNGE  120 

1533184 

1046! 4A461  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1484! 

19.1 1N0NE 

!  !  195.0!  35.01 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

INO  ST.  LOUIS 

1975 

BUNGE  121 

1564776 

78314A411  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9IN0NE 

f  t  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  1 

! 

iNO  ST.  LOUIS 

1975 

OUNCE  122 

1564777 

7831 4A41 1  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9 ! NONE 

I  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

!  -  ! 

INO  ST.  LOUIS 

1975 

BUNGE  123 

1564778 

78314A411  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9! NONE 

1  i  195.0!  35.01 

1.9! 

!  -  ! 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

1975 

8UNGE  124 

1564779 

78314A41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  14791 

1 9.9 ! NONE 

f  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

f  -  ! 

! 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

1975 

BUNGE  125 

1364780 

76314A41I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.91N0NE 

J  !  195.0!  3S.C! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

INO  ST.  LOUIS 

1975 

BUNGE  126 

1564781 

1 

f 

! 

783! 4 A 41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1479! 

19.9IN0NE 

!  1  195.0!  55.0! 

1  !  !  ! 

1  1  1  ! 

1.9! 

I  -  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

TAKE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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CAPACITY!  MICH-  !  {VESSEL! 

!  EST  !  CAR60  HANDLING  !$  !0P£AAT INS  ! 
CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC S  BASE  ! 
tttn/m  POINT  I  LINE-1  JAO!  LINE-1  ! 
pass-  ! (light) \uuunu n mmDumuuux 


TABLE  2  -  DESCRIMTION  OF  VESSELS 


232 

ENGR! 

01  ST  J  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  MAKE  AMO  NUMBER  I  GUARD 
t  NUMBER 


BUNGE  357 
BUNGE  356 
SUNGI  401 
BUNGE  402 
BUNGE  403 
eUNGE  404 
BUNGE  405 
GUNGE  406 
GUNGE  407 
GUNGE  409 
BUNGE  410 
GUNGE  411 
GUNGE  412 
GUNGE  413 
BUNGE  414 
BUNGE  415 
BUNGE  416 


! 

1564801 

! 

1564802 

i 

1564803 


! 

1564804 

! 

!  564805 


l 

1564806 

1 

i 564807 
! 

1564809 

1 

1564810 


I 

1574520 

1 

1574522 


1 

1574524 

I 

1 574526 
1 

1574528 


1 

1574530 

» 


BUNGE  417 
BUNGE  418 
BUNGE  419 
BUNGE  420 
BUNGE  451 
BUNGE  452 
BUNGE  453 
BUNGE  454 
BUNGE  455 
BUNGE  456 
BUNGE  457 
BUNGE  458 
BUNGE  459 
BUNGE  460 
BUNGE  461 
BUNGE  462 
BUNGE  463 
BUNGE  464 
BUNGE  465 
BUNGE  466 
BUNGE  467 
BUNGE  468 
BUNGE  469 
SyMCP  470 
BUNGE  471 
BUNGE  472 
BUNGE  461 
BUNGE  482 
BUNGE  463 
BUNGE  484 
BUNGE  465 
BUNGE  466 
BUNGE  487 


1574523 

1 

1574534 

I 

1574536 

1 

1574538 

1 

1612466 

I 

1612469 

1 

1612470 

I 

1612471 

! 

1612472 

! 

1612473 

1 

1612474 

1 

1612475 

1 

1612476 

1 

1612477 

l 

1622456 

1 

1622459 

l 

1 62".  *60 
1 

1622462 

1 

1622464 

I 

1622465 

1 

1620321 

I 

1630507 

I 

163C508 

1 

163CS10 

1 

1632762 

1 

1632674 

1 

1612751 

1 

1612754 

! 

1612757 

! 

1612761 

1 

1612764 

1 

1612765 

! 

1612767 

1 


! 

1 


1  1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  1  1  V  E  S  S  £  L 

1  NET  1C0DE (LENGTH! 3PDTK!  !  1  1  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 

1  REGIS'  1  **** !  REG.  !  RE6.1L0AD-!  1  CAPGO  1  FIXED  1  EOUIPMFNT  ETC!  BASE 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  1  LINE-1  1  AO!  LINE-1 

1  TON-  IPACE!  OVER"! OVER"! /////!  HORSE!  PASS-  1 (LIGHT > 1 //////////////// 1 TDl ////////// 
«  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT1  POVERl  ENGEAS  1  (FEET)!  LXNE-2  ICC !  LINE-2 


1 

! 

VEf  R  1 
PUILT  1 
OR  1 
•REBUILT! 


< 


i 


It  1  1 

88514A41I  20C.0!  25. C! 

! 

9.0! 

_ 

1 

! 

1505! 

! 

19.0! NONE 

! 

J  MO  ST.  LOUIS 

1966 

(  1  20C.0!  35. C! 

1.8! 

j 

•  i 

I 

! 

1966 

885144411  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

i 

1505! 

1 9.0 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  1  20C.0!  35. C! 

1.8! 

! 

m  { 

! 

| 

1966 

C8514A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1  SOS 

19.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1  1  2CC.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

1966 

S85UA41!  20C.O!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1505! 

19.0!  NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

!  !  20C.01  35. C! 

1.8! 

1 

-  i 

! 

! 

1966 

88514A41!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1505! 

19.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1  1  200.01  35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! MO  ST.  LOUIS 

1966 

88514A41!  20C.O!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1505! 

19. 0! NONE 

!  1  2CC.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

1975 

75314A41!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

i 

1514! 

21 .0 ! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

•  x  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

.  i 

! 

! 

1975 

78314A41 1  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

! 

isui 

21 .0! NONE 

(MO  ST.  LOUIS 

!  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

(NO  ST.  LOUIS 

1975 

783I4A41 1  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .ol NONE 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

! 

! MO  ST.  LOUIS 

1975 

783UA41!  195.01  35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .0! NONE 

1  !  195.0!  35. Cl 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

(NO  ST.  LOUIS 

1975 

783 14A41 1  195.0!  25. C! 

9.0! 

- 

! 

15U! 

21 .0 ! NONE 

!  !  193.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

1  MO  ST.  LOUIS 

1975 

78314A41 !  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .0 1  NONE 

1  1  195.0!  35. Cl 

1.8! 

! 

-  ! 

I 

! 

! MO  ST.  LOUIS 

1975 

78314A41 1  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .0! NONE 

1  1  195.01  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! MO  ST.  LOUIS 

1975 

78314A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21.0! NONE 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

( 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

1975 

783 14A41 i  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1514! 

21 .0! NONE 

1  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! NO  ST.  LOUIS 

1976 

78314A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .0! NONE 

1  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

1976 

783I4A48!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

! 

1514! 

21 .0 ! NONE 

1  1  195.0!  3S.C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  NO  ST.  LOUIS 

1976 

78314A48!  195.0!  35.01 

9.0! 

• 

I 

1514) 

2t .0! NONE 

1  1  195.01  35. C! 

1.8! 

I 

-  ! 

! 

! 

i N 0  ST.  LOUIS 

1976 

783I4A45!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1514! 

21.01  NONE 

1  1  195. 0!  35.0! 

1.8! 

I 

-  1 

1 

! 

1974 

78314A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

15141 

21.01NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

1  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

! NO  ST.  LOUIS 

1976 

783I4A48!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .0! NONE 

I  1  195.0!  35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 N 0  ST.  LOUIS 

1974 

783S4A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .01  NONE 

|  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

! 

-  I 

! 

! 

f NO  ST.  LOUIS 

1976 

78314A4S!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

21 .0! NONE 

!  1  195.0!  35.0! 

1.8! 

1 

-  1 

1 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

1976 

76314A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

15141 

21 • 0 ! NONE 

1  !  195.0!  35.01 

1.8! 

! 

-  1 

! 

I 

(HO  ST.  LOUIS 

1976 

78314A45!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

15141 

21.0INCV1 

1  I  195.01  35.01 

1.3! 

! 

-  1 

1 

1 

1975 

67614A48!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

I 

1516! 

30»0l NONE 

1  NO  ST.  LOUZS 

!  1  195.01  35.0* 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

(no  ST.  LOUIS 

1979 

67614A481  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

! 

1516! 

20.0! NONE 

l  !  195.01  25.0! 

1.91 

! 

-  ! 

1 

I 

1979 

676I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

20.0! NONE 

1*0  ST.  LOUIS 

1  1  195.01  35.0! 

1.9! 

1 

-  I 

1 

1 

1975 

67614A48!  195.0!  35. Ct 

9.0! 

- 

! 

15161 

20.0  I  NONE 

1  MO  ST.  LOUIS 

1  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

I 

1979 

67614A48!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1 

1516! 

20.01NONE 

1M0  ST.  LOUIS 

1  1  195.0!  35.0! 

1.91 

! 

-  I 

! 

I 

1979 

67614A48!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

20.0! NONE 

•NO  ST.  LOUJS 

1  1  195.0!  35.01 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

1 

1979 

67614A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1516! 

20. 0! NONE 

ho  ST.  LOUIS 

1  1  195.0!  35.0! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

1979 

67614A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

20.0! NONE 

! NO  ST.  LOUIS 

!  !  195.0!  35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1979 

67614A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

20.0! NONE 

|M0  ST.  LOUIS 

!  1  195.0!  35-C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

67614A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1516! 

20.0 ! NONE 

JMO  ST.  LOUIS 

1979 

!  !  195.0!  35. Cl 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1980 

9C714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1523! 

20.0 ! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

1980 

90714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1523! 

20.01NONE 

•NO  ST.  LOUIS 

!  !  195.0!  3S.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1980 

90714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

I 

1523! 

20.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

!  !  195.0!  3S.C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

198C 

90714A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

15?3S 

20. 0  SNONE 

! NO  ST.  LOUIS 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

•  2 

i 

! 

198C 

9Q7S4A41 !  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1 523  i 

20.01NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  ; 

i 

! 

198C 

90714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1523! 

20.0 ! NONE 

•HO  ST.  LOUIS 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1980 

67614A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

| 

U9«» 

19. JINONE 

(HO  ST.  LOUIS 

!  !  195.0!  3S.C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

t 

i NO  ST.  LOUIS 

me 

711 !  4 A 46 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

19.2 ! NONE 

*  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

2 

-  ! 

i 

! 

198C 

711  !4 A46!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

19.2iN0NE 

(MO  ST.  LOUIS 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

2 

-  i 

! 

! 

JMO  ST.  LOUIS 

1 

1980 

711  !4A46!  195.0!  3S.CS 

9.0! 

“ 

2 

1520! 

19.2! NONE 
» 

!  !  it5.CS  35. C! 

71114A46!  195.0!  3S.C! 

Y.h 

- 

2 

1520! 

19 • 2i NONE 

i*0  ST.  LOUIS 

1980 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

JMO  ST.  LOUIS 

I960 

71114A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

19.21  NONE 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

1980 

90214A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 536 1 

19.4! NONE 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

! 

1M0  ST.  LOUJS 

1980 

90214A41 !  20C.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

19.4! NONE 

!  !  200.01  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

JMO  ST.  LOUIS 

1980 

90214A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1538! 

1 9.4! NONE 

!  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

JMO  ST.  LOUIS 

1980 

90214A41!  200. 0!  35.0! 

9.0! 

- 

I 

1538! 

19.4! NONE 

!  !  20C.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

•MO  ST.  LOUIS 

me 

90214A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

19.4! NONE 

1  !  200.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!H0  ST.  LOUIS 

1980 

90214A41 !  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1538! 

19.4! NONE 

!  1  200.0!  35.0! 

902I4A41 !  200.01  35.C! 

1.6! 

9.0! 

- 

i 

i 

-  ! 
1538! 

! 

19.4 ! NONE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

198C 

!  !  200.0!  35.0! 

>  i  t  l 

1.6! 

1 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN4R! 

1VTCC1 

6INCNSICNS  | DRAFT! 

ICIMCITTl 

HUH-  1 

!  V 

mai 

I1STI 

OPERATOR 

NET  ICOeCllENCTHlOtOTNt 

! 

! 

I 

EST  1  CARSO  MANOLINC 

IS  tOPCRAT INS  J 

CAR60  1 

!  COAST 

TER  1  SEE 1 //////!//// /I 

to  1 

unmm 

POINT  !  LINE-1 

1*0! 

LINE-1  t 

BUILT 

VESSEL  MAKE  AN6  NUNBER 

!  CUARO 

TON-  1PACEI 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE 

PASS"  !  (LISHT) I //////////////// |T*! //////////I 

OR 

1  NUMBED 

N4CE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LICHT! 

POWER 

ENfiCRS  ! 

(FEET)]  LINE-2 

1EE1 

LINE-2  1«*EIUILT! 

(29)  fUKfiE 

CORPORATION 

I 

t 

i 

1  t 

1  I 

1  I 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

J 

(CONTINUE*)! 

1  1 

1 

1 

f 

1 

! 

1 

1 

OUNCE 

ABO 

1*12770 

90214A41! 

20C.01 

35. Cl 

«.01 

- 

1536! 

19.4! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1910 

I 

f  I 

200.01 

35. C! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

I 

OUNCE 

CM 

1631840 

9C214A461 

20C.01 

35.C! 

9.6! 

- 

1400! 

19.41N0NF 

!  NO 

ST.  LCUIS  I 

19S1 

1 

1  1 

20C.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OUNCE 

490 

1431841 

90214A461 

200.01 

35.  C! 

9.6! 

• 

1400! 

1 9 • 4  !  NONE 

JNO 

ST.  LOUIS  ! 

*981 

! 

1  1 

2CC.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

OUNCE 

4ft 

1431843 

9C214A46I 

200.0! 

35. Cl 

9.6! 

- 

1400! 

19.4! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

20C.01 

35.CI 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

OUNCE 

492 

1631847 

9C214A41I 

200.01 

35.  Cl 

9.6! 

- 

1400! 

1 9. 4 { NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

OUNCE 

493 

1*31841 

9C214A461 

20  C • 01 

35. C! 

9.6! 

- 

1400! 

1 9.4 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  { 

1981 

1 

1  1 

200. 0! 

35.C1 

1.61 

-  I 

! 

! 

1 

SUNCE 

494 

1631852 

9C214A461 

20C.01 

35.  Cl 

9.6! 

- 

1400! 

it. incite 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

t  1 

2CC.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

OUNCE 

495 

1431854 

9C214A461 

200.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

1400! 

19.4! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

1 

I 

OUNCE 

49* 

1631857 

9C214A46! 

200.01 

35.  C! 

9.6! 

- 

UCO! 

19.4 {NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  1 

1911 

1 

i  1 

20C.01 

35. Cl 

1.6! 

-  I 

| 

! 

1 

OUNCE 

497 

1631860 

9C214A461 

20C.01 

35.C! 

9.6! 

- 

1400! 

1 9.4! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  | 

1961 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.61 

-  1 

! 

! 

I 

OUNCE 

491 

16318*3 

902I4A46I 

200.01 

35.0! 

9.6! 

- 

1400! 

19.4 (NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1911 

I 

1  I 

20C.O! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OUNCE 

5*0 

1  - 

881 1 4A41 t 

1®3.0I 

3S.CI 

9.0! 

- 

1462! 

16.4! NONE 

|N0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.61 

-  ! 

! 

1 

i 

35.  Cl 

1462 ! 

14.4! NONE 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

i 

OUNCE 

5*2 

!  - 

67614A41 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

• 

1473! 

17*01KONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  | 

1970 

j 

1  1 

195.01 

35.01 

8.91 

-  1 

! 

16.4| NONE 

! 

I  NO 

i 

8T.  LOUIS  1 

| 

I  1 

195.01 

35. Cl 

1.11 

-  1 
14951 

1 

1 4. 4  !  NONE 

1 

!N0 

1 

ST.  LOUIS  I 

1971 

| 

1  1 

195.01 

35.CI 

1.8! 

-  1 

t 

1*. 4! NONE 

1 

i 

St.  LOUIS  1 

1 

I  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  * 

I 

1 

1 

I 

1  I 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  I 

! 

I 

i 

OUNCE 

5*7 

1*27581 

676I4A41 1 

195.01 

35. Cl 

9.01 

• 

1520! 

14.9! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1961 

1 

1  1 

195.01 

35.C1 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

OUNCE 

5*6 

1*275*4 

6761 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9,01 

- 

1520! 

1  * • 9 ! NONE 

JNO 

ST.  LOUIS  I 

1911 

I 

1  1 

195.01 

35.01 

1.61 

-  ! 

! 

I 

1 

OUNCE 

5*9 

1127585 

676I4A411 

195.01 

35.  C! 

9.0t 

- 

1520! 

1 4.9 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  i 

mi 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  I 

I 

i 

! 

OUNCE 

710 

1215998 

78414A411 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1580! 

18.4! NONE 

INO 

ST.  LOUTS  | 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

1 

OUNCE 

730 

IS1JI02 

783 14A41 1 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

16301 

17.0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

•  1948 

1 

i  i 

20C.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ( 

! 

1 

I 

OUNCE 

740 

1294CA1 

784I4A41I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1588! 

IS ! NOME 

INO 

ST.  LOUIS  I 

19*4 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

OUNCE 

750 

1294CC2 

7I414A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1588! 

16.4 (NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1944 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  I 

I 

I 

1 

OUNCE 

7*0 

129*00’ 

784I4A41I 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1586! 

it. (incite 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

19*4 

! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.71 

-  1 

! 

! 

OUNCE 

770 

1294C04 

78414A41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1588! 

1 8  •  6 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1 

19*4 

1 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

OUNCE 

788 

1294C05 

78414A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1586! 

18.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  | 

19*4 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

) 

! 

! 

OUNCE 

790 

!  29400* 

784 I4A41 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1506! 

it. (Mont 

!  NO 

ST.  LOUIS  I 

I 

19*4 

1 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

OUNCE 

801 

163C524 

107214A461 

200.01 

3S.CI 

9.0! 

“ 

1664! 

16.9J  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1960 

1 

1  1 

200. 01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OUNCE 

802 

163C530 

1 0721 4A46 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1664! 

1o.»!«0«E 

INO 

ST.  LOUIS  l 

I 

1980 

1 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OUNCE 

100 

1294C07 

78414A41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1588! 

11.6! NONE 

INO 

ST.  LOUTS  | 

J 

19*4 

1 

J  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  I 

I 

1 

OUNCE 

2010 

1S05C07 

1113144411 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1607! 

22.0! NONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  \ 

I 

19A* 

1 

1  ! 

200.01 

35. Cl 

1.8! 

-  I 

I 

BUNCE 

2020 

!  5  OS  CO  6 

111314A41I 

2C0.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1607! 

22.01  MOKE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1966 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

6UNCE 

2030 

1505009 

111314A41I 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1607! 

22.01H0NE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

| 

19*6 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.8! 

-  1 

! 

OUNCE 

2040 

1505010 

111314*41! 

2  0  C.  0 1 

35. Ct 

9.01 

- 

1607! 

22.01  NONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

| 

me 

1 

1  1 

20C.0I 

35. Cl 

1.81 

-  ! 

! 

OUNCE 

20*0 

1505213 

111  3 14A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

16071 

ZZ.OIMOME 

INO 

! 

ST.  LOUTS  ! 

I 

19*6 

1 

1  1 

200. 0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

| 

BUNCE 

2070 

150521* 

< 

1 11314A41 1 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1607! 

22 .0 ! hOHE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

19*6 

1 

!  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.8! 

-  1 

! 

BUNCE 

2010 

1505215 

111314*41! 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

16071 

22.O1N0NE 

! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  I 

I 

1966 

1 

1  1 

20C.0I 

35. C! 

1.8! 

-  1 

BUNCE 

2090 

1505216 

1 11314A41 1 

20C.0I 

25.  C! 

9.01 

- 

16071 

22.OIN0NE 

! 

INO 

ST.  LOUIS  I 
! 

1946 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

BUNCE 

2100 

1505217 

111314A41 1 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1607! 

22.01M0NE 

INO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1 

1946 

1 

1  1 

20C.OI 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

OUNCE 

2110 

1505218 

111314A41I 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1607! 

22.0IN0NE 

INO 

I 

ST.  LOUIS  1 
! 

1964 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  I 

! 

OUNCE 

2120 

1505219 

111314*41! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1607! 

22 .0! NONE 
! 

INO 

! 

sr,  louzs  I 
! 

1946 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

BUNCE 

2130 

1505220 

j 

111314*411 

200.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1607! 

22.0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

I 

1946 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

OUNCE 

2140 

1505221 

111314*411 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1607! 

22.0IN0HF 

INO 

! 

ST.  LOUIS  | 

19AA 

1 

1  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.81 

-  ! 

! 

OUNCE 

2150 

1505222 

111314*411 

20C.U! 

35.  Cl 

9.01 

- 

1607! 

22.0! NOME 

INO 

J 

ST.  LOUIS  ! 

196* 

I 

1  1 

200*0! 

35. Cl 

1.81 

*  1 

! 

BUNCE 

21*0 

1505223 

111314*411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1607! 

22.01  NONE 

t 

J340 

1 

ST.  LOUZS  1 

19*6 

1 

l  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  I 

1 

OUNCE 

2170 

1505224 

111314*41! 

200.0! 

3S.C1 

9.01 

- 

1607! 

22.0IN0NE 

lift  FT.  LOUIS  1 

1964 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

1 

1 

BUNCE 

2110 

1505225 

111314*41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

16071 

22.O1N0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1944 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.8! 

1 

1 

OUNCE 

2190 

1505226 

111314*411 

20L.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1607! 

2*  •  0  !  NONE 

INO 

ST.  LOUZS  I 

1946 

1505227 

1  ! 

20Ci';.‘ 

35.0! 

1.8! 

-  J 

f 

1 

BUNCE 

2200 

111314*411 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1607! 

22.0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  | 

1946 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ( 

1 

19.3 ! NONE 

j 

! 

BUNCE 

2210 

156*535 

74114*41! 

20C.C! 

35.0! 

9.0J 

- 

1610! 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1566536 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

•  ! 

! 

BUNCE 

2220 

74114*41! 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1610! 

19. 3 ! NONE 

1 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1975 

1 

1566537 

1  1 

200. 

35.01 

1.8! 

! 

! 

OUNCE 

2230 

74114*411 

200.  f 

35. Cl 

9.0! 

- 

1610! 

19.3IN0NE 

! 

! 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1  1 

1  I 

!  ! 

20P  J! 
! 
! 

35. 0! 

1 

! 

1.8! 

! 

1 

-  ! 
! 
! 

1 

! 

! 

1 

1 

234 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESS 

ELS 

IVTCCI  BIMNSIONS  loom  IC» 

MCIITI  MI6H-  I 

{VESSEL! 

! 

DISTl 

OPERATOR 

NET  ICODEllCNCTHlBPDTHl  1  1 

! 

EST  1  CANCO  HANDLING 

1$  (OPERATING  t 

1 

T*4»  1 

»ESIS-I«*»*I  NEC.  1  P  EG» I  LOAD-1  1 

TEN  I  SEE  1 //////! 7//// 1  ED  1  1 // 

CANCO  J  PIXED  1  CCUIPH5N1 

ttmn  point  i  line-1 

MCI  5ASC  ! 

!  COAST 

! AO!  LINE-1  J 

BUILT  ! 

vessel  nane 

AND  NUPSER 

!  GUARD 

ion*  Intel  ovi»-love»-l//*//i  None! 

pass-  ! (light) \iimntimiuiw*\innn.tn 

0*  ! 

!  HUM8E* 

NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LICHT!  P0VEN1  ENGERS  !  (PEED!  llNt-2 

1EEI  LINE-2  MREBUIIT3 

(29)  BUNCE  CORPORATION 

1 

! 

ii  tit  i 

ii  iii  i 

ii  iii  i 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

)  ! 

\  J 

!  I 

I 

I 

1 

•UNGE  2248 

(CONTINUED)! 

1366338 

11  11!  1 
74114A411  200*0!  35*C!  9.0!  -  l 

1610! 

19.3! NONE 

Jp.n  si*  lcuis  * 

1975  I 

1 

1 

1  1  20C.0!  35. C!  1.6!  1 

! 

dUNCE  2 2 SB 

1566339 

74114A41!  200.01  35. C!  9.0!  -  ! 

1610! 

19.3IN0NE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

1975  1 

! 

1  1  2CC.0!  35. C!  1.6!  1 

-  1 

! 

I  ! 

(NO  ST.  LOOtS  ! 

U75  I 

OUNCE  2268 

156654C 

741 14*41 t  2CC.01  35.0!  9.0!  -  ! 

161  CJ 

19. 3! NONE 

! 

1  1  200*0!  35.0!  .*8!  1 

-  1 

! 

1975  l 

BUNCE  2278 

1556541 

741 14441 1  20C.0!  25. C!  9. Cl  -  ! 

161C! 

19*  3 INCNE 

IPO  ST.  LCUIS  i 

I 

!  1  200.0!  35. C!  1.61  1 

-  ! 

1975  I 

OUNCE  2288 

1566342 

741 14441  !  20C.0!  35.01  9.0!  -  ! 

1610! 

19 , 3 ! NONE 

IPO  ST.  LCUIS  ! 

1 

1  !  200.01  35. C!  1.6!  ! 

!  ! 

1975  I 

3UNSC  2298 

1566343 

741MA41!  2QC.Q!  35.0!  9.0!  -  1 

1610! 

19*  3! NONE 

mo  si.  iouis  i 

! 

]  !  200.31  35. U!  1.6!  1 

-  ! 

! 

)  ! 

1975  1 

eUNCE  2308 

1366544 

74114A411  2QC.0!  35. C!  9.01  -  l 

1610! 

19.3IN0NE 

mo  SI.  LOUIS  1 

1 

l  l  200.01  35. C!  1.81  * 

-  ! 

! 

1  1 

1975  1 

BUNCE  2318 

1566543 

741 14*41 !  2CC.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

16101 

19.3IN0H* 

mo  St.  LOUIS  1 

1 

!  !  2CC.0!  35. C!  1.8!  ! 

-  I 

| 

!  1 

1975  I 

BUNCI  2329 

1366346 

741 14A41 I  2C0.01  35. C!  9.C!  -  1 

1610! 

19*3!HCNE 

mo  si.  louis  i 

| 

l  1  2CC.01  35. C!  1.61  l 

-  I 

1 

!  1 

1975  1 

BUNCE  2338 

1566347 

741 ! 4 A 41  1  200*01  35. C!  9.0!  -  ! 

1610! 

19,31  NONE 

mo  si.  louis  i 

1 

1  1  200.0!  33.0!  1.8!  ! 

-  ! 

! 

!  ! 

1975 

6UNCC  2348 

1566548 

741 1 4 A 41 !  20C.01  35. C!  9.0!  -  ! 

1610! 

19.3INCNE 

mo  SI.  LOUIS  1 

{ 

1  1  2CC.0!  35. C!  1.S!  ! 

-  ! 

! 

!  1 

1975 

BUNCE  2338 

1566549 

741UA41!  200.0!  35. C!  9.0!  -  l 

1610! 

19, 3 1  NONE 

mo  si.  iouis  l 

I 

!  !  2CC.0!  35. C!  1.6!  ! 

-  ! 

1 

!  ! 

me 

3UNCE  ten 

1  - 

ooiotii  ioo.oi  ss.ci  ?.oi  -  i 

1634! 

16.7 1  NONE 

mo  si.  louis  l 

1 

1  !  200*01  35. C!  1.6!  ! 

-  ! 

1 

!  ! 

1970 

BUNCE  4028 

1529423 

fC11**41t  200.01  35. Cl  «.0I  -  1 

1636! 

1 5.71  NONE 

mo  si.  louis  l 

1 

1  !  2CC.01  35. Cl  1.61  !■ 

-  ! 

! 

!  ! 

1972 

BUNCE  4038 

1541332 

22  31***1  1  200.01  35.01  4.0I  -  1 

1636! 

16.1 ! NONE 

mo  st.  iouis  i 

1 

1  1  200.01  33. Cl  1.61  1 

-  ! 

! 

!  ! 

198C 

BUNCE  4048 

1419523 

102014441 !  200.0!  35.0!  9.0!  -  1 

1635! 

16.7 ! NONE 

mo  SI.  LOUIS  1 

1 

1  1  20C.0I  35. C!  1.61  ! 

-  ! 

! 

!  ! 

BUNCE  4058 

1619524 

10201***11  20C.01  35. Cl  4.0!  -  1 

1635! 

1 6, 7 1  NONE 

IPO  ST.  LOUIS  ( 

1980 

t 

1  1  20C.01  35. C!  1.61  1 

-  ! 

I 

!  I 

BUNCE  4049 

1419525 

10201***11  200.01  35. Cl  «.CI  -  I 

1635! 

16.71  NONE 

IDO  ST.  LOUIS  1 

198C 

1 

t  !  200.0!  33. Cl  1.6!  ! 

-  ! 

! 

!  1 

BUNCE  4078 

1419528 

10201***11  200.01  35.01  9.01  -  1 

1635! 

16.7! NONE 

mo  si.  iouis  i 

1980 

1 

t  !  20C.01  35.0!  1.6!  ! 

-  ! 

! 

!  1 

BUNCE  4088 

1419329 

9571***11  2QC.01  55. Cl  9.01  -  1 

1635! 

16.7IN0NC 

mo  si.  louis  i 

19IC 

1 

l  i  200*0!  35. C!  1.6!  ! 

-  ! 

! 

!  i 

BUNGE  4098 

1419530 

10201**41 1  200.01  35. Cl  9.01  -  1 

1635! 

16.7! NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1980 

I 

!  1  200.0!  35. Cl  1.6!  ! 

-  ! 

! 

!  1 

BUNCE  61CB 

162C326 

9571***11  200.01  35. C!  9.01  -  1 

1635! 

16.6 (NONE 

mo  ST.  LOUIS  ! 

1980 

! 

!  1  20C.0!  35. C!  1.6!  ! 

-  ! 

! 

!  I 

BUNCE  4118 

1620327 

9571***11  200.01  35. Cl  9.01  -  1 

1635! 

16.6! NONE 

1  NO  ST.  LOUIS 

1»!0 

1  1  200.01  35.01  1.41  I 

-  ! 

! 

1  1 

BUNCE  4120 

1 420328 

9571***11  200.01  35. Cl  9.01  -  1 

1635! 

16.6 (NONE 

mo  si.  louis 

1980 

1 

1  1  20C.OI  35. Cl  l.it  1 

—  ! 

1 

1  ! 

BUNCE  6138 

1660330 

9571***11  200.01  35. Cl  9.01  -  1 

1635! 

16.6! NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1980 

1 

1  1  20C.0I  33. Cl  1.41  1 

-  ! 

! 

1 

BUNCE  6518 

!  - 

9321***11  200.01  33. Cl  9.01  •  1 

1651! 

1 8 .7 1  NONE 

mo  si.  louis 

1965 

! 

1  1  20C.01  35. Cl  1.51  1 

-  ! 

! 

IS. 7! NONE 

1 

mo  SI.  LOUIS 

BUNCE  652? 

,  - 

9521***11  20G.01  33. Cl  9.01  -  1 

1651! 

1965 

! 

I  1  20C.01  35. C!  1.51  1 

-  ! 

! 

1 

mo  si.  louis 

BUNCE  633B 

1  - 

93214441 1  20C.0!  35.0!  9.0!  -  ! 

1651! 

18.7 1N0NE 

1965 

l 

1  1  2OC.0I  35. Cl  1.51  1 

-  I 

! 

! 

IPO  ST.  LOUIS 

BUNCI  6548 

93214441 !  200. 0!  35. C!  9.0!  -  ! 

1651! 

18.7! NONE 

1165 

1 

!  !  20C.0!  35.0!  1.5!  ! 

-  ! 

! 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

BUNCE  6369 

93214**11  200.01  33. Cl  9.01  -  1 

1651! 

1 6.7! NONE 

1965 

1 

!  I  200. 0!  35. C!  1.5!  ! 

-  ! 

! 

! 

IPO  ST.  LCUIS 

BUNCE  6578 

1  - - 

9321***11  200.01  33.01  9.01  -  1 

1651! 

18.7 JNONE 

1965 

1 

!  !  20 C • 0 !  35. C!  1.5!  ! 

-  ! 
1651! 

! 

18.7! NONE 

1 

mo  ST.  LOUIS 

1965 

BUNCE  6586 

l 

!  !  200.0!  35.0!  1.5!  ) 

-  ! 

! 

1 

mo  ST.  LOUIS 

BUNCE  6398 

1651! 

1 8.7 ! NONE 

1965 

1  !  200.01  35. C!  1.5!  ! 

! 

-  ! 

! 

! 

mo  SI.  LOUIS 

BUNCE  6606 

1  - 

932 14441  !  200.0!  35. C!  9.C!  -  ! 

1651! 

18.7! NONE 

1965 

1 

!  !  20C.0!  35. C!  1.5!  ! 

-  ! 
1*16! 

! 

1 8.0! NONE 

I 

IPO  ST.  LOUIS 

1966 

8UNCE  6618 

1 

t  !  200. 0!  3S.C!  1.7!  ! 

94514A41!  200. 0!  35. C!  9.0!  -  ! 

-  ! 
1616! 

! 

18.0! NONE 

! 

!N0  $T.  LOUIS 

1966 

BUNCE' 6628 

1 

1  !  20C.0!  35.0!  1.71  ! 

-  ! 

! 

! 

IPO  ST.  LOUIS 

BUNCE  6638 

I  — - 

1 

94314441 1  200.0!  35.0!  9.0!  -  l 

!  1  200.0!  35.C!  1.7!  ! 

94514441 !  200.0!  35.01  9.01  -  ! 

1616! 

-  ! 
1616! 

18.0! NONE 
! 

14.0! NONE 

1966 

1966 

IPO  ST.  LOUIS 

BUNCE  664B 

t 

1  1  200. 0!  35.0!  1.7!  ! 

94S14A41I  20C.0!  35. C!  9.0!  -  ! 

1616i 

! 

18.0! NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

1966 

BUNCE  6638 

1 

!  !  200. 0!  35. C!  1.7!  ! 

-  ! 
1616! 

! 

18.01  NONE 

(NO  ST.  LOUIS 

1966 

BUNCE  6666 

1 

I  !  200.0!  35. C!  1.7!  ! 

94514441  !  200.0!  35. C!  9.0!  -  ! 

-  ! 
1616! 

! 

18 .0 1  NONE 

!P0  ST.  LOUIS 

1966 

BUN6E  667B 

! 

I  !  200.0!  35. C!  1.7!  ! 

94 5 1 4441  !  200.0!  35.0!  9.0!  -  l 

-  ! 
1616! 

! 

18.0! NONE 

(NO  ST.  LOUIS 

1966 

BUNCE  6688 

! 

!  !  200.0!  35. C!  1.7!  ! 

94514441 1  200. 0!  35. C!  9.0!  -  ! 

-  ! 
1616! 

! 

1 5.01  NONE 

1*0  ST.  LOUIS 

1966 

BUNCE  6696 

I 

1  1  20C.0I  33. Cl  1.71  I 

9451***11  20C.01  35. Cl  9.0!  -  1 

16141 

18.01N0NE 

!P0  ST.  LOUIS 

1966 

OUNCE  6709 

1 

!  !  200.0!  35. C!  1.7!  ! 

945 144 41  1  200.0!  35.C!  1.0!  -  ! 

!  {  200.0!  35.C !  1.7!  ! 

1616! 
-  ! 

! 

1 8. 01  NONE 
t 

!P0  ST.  LOUIS 

1966 

SfSSE  f?15 

\ 

IPO  ST.  LOUIS 

1966 

BUNCE  4728 

1  - 

94514441 1  200.0!  35. C!  9.0!  -  ! 

1616! 

1 8.0) NONE 

1 

I  !  200.0!  35. C!  1.7!  I 

945! 44 41 1  200. 0!  35.0!  1.0!  -  ! 

I  !  200.0!  35.0!  1.7!  ! 

-  ! 
1616! 
-  ! 

! 

18.01  NONE 
! 

iNO  ST.  LOUIS 

I 

1966 

BUNCE  4730 

1 

1966 

BUNCE  6749 

9*514**11  200.01  35.01  9.01  -  1 

1616! 

18.01  NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1 

!  1  200.01  35.0!  1.7!  1 

145 1 4 A 41 !  200.0!  35. Cl  9.0!  -  1 

I  !  200.0!  35.C!  1.7!  ! 

-  ! 
1616! 
-  ! 

! 

18.0 1  NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS 

1 

1966 

BUNCE  4?5e 

! 

1966 

BUNCE  4746 

9451 4441 f  200.0!  35. C!  9.0!  -  ! 

1  !  200.0!  35.0!  1.7!  ! 

1616! 
-  ! 

1 8.0 1  NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS 

1 

i 

1966 

BUNCE  6770 

94514441 1  200.0!  35. C!  9.0!  -  ! 

!  1  200.0!  3S.0!  1.7!  ! 

1616! 
-  ! 

1 8 .0 1  NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS 

I 

I 

1946 

BUNCE  6780 

1616! 

18.0! NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

i 

!  I  200.0!  35.0!  1.7!  ! 

1966 

BUNCE  6790 

1614! 
-  1 

18.01  NONE 

I 

•NO  ST.  LCUIS 
! 

!  !  200.0!  35. 0!  1.7!  ! 

1964 

BUNCE  6806 

1616! 
-  ! 
! 

18.01  NONE 
! 

! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

I 

i 

i 

\  l  200.0!  33. C!  1.7!  1 

!  (  !  !  1  ! 

TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  235 


CNCRl 

IVTCC! 

0IPCNS2CNS  {DRAFT! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

1  V 

m  (i  ! 

! 

0  X  ST  1  OPERATOR 

NET  ICOOElLEKCTHlaROTHl 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 
FIXED  !  !«l 

HANDLING 

JS  !CPE»ATIN6  ! 

i 

YEAR  i 

!  COAST 

!  TER  1  SEC!//////!/////! 

it  ! 

!////////! 

POINT  |  LINE-1 

!  AO] 

LINE-1  \ 

BUILT  ! 

VESSEL  NMt  AND  NUMBER 

1  CUARO 

TON-  JPAfitl 

OVER”! OVER-1 /////I 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !///////////////< 

no !//////////! 

C*  ! 

!  NUMBER 

NACC  1  TV  1 

ALL  1 

ALL  1L1CHT! 

POWER! 

ENCERS  1 

(FEET)!  LINE- 2 

ICE! 

LINE-2  ! 

REBUILT! 

(29)  BUNGE  CORPORATION 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUER)! 

1  1 

! 

1 

! 

! 

OUNCE  611? 

94514A41! 

20C.0I 

35.  C! 

9.0! 

•  l 

1616! 

18.CIN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1«68  ! 

2CC.0! 

35.C1 

1.7! 

! 

i 

|  1 

200.01 

35. Ci 

1.7! 

-  | 

! 

! 

OUNCE  4I3B 

j  ------ 

94S14A41! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

•  | 

1416! 

15.0! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1966  ! 

1  ! 

200.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  I 

! 

! 

OUNCE  CUB 

j  — — 

94514A41! 

70C.0! 

35.  Ct 

9.01 

-  i 

1616! 

1 8.01  NONE 

!"0 

ST.  LOUIS  1 

1966  ! 

|  | 

200*0! 

35.  C! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

OUNCE  CISS 

1506709 

93114A41! 

#00.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

1639! 

18.8! NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1987  { 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

I 

OUNCE  UCO 

93114141! 

20C*0! 

35. Cl 

9.0! 

•  j 

1639! 

18.8! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

a»JNCC  4178 

! 506711 

93114A411 

200*0! 

35. Ct 

9.0! 

-  j 

1639! 

16.6IN0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1967  ! 

1  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  j 

! 

1 

OUNCE  6080 

1506859 

93114A4K 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

■  i 

1639! 

16.5! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1967  l 

1  1 

2CC.0! 

35.C1 

1.5! 

-  | 

! 

! 

OUNCE  609* 

1504840 

93114A41! 

200*01 

35. Cl 

9.01 

-  i 

1639! 

18.8U0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1967  • 

1  1 

200.0! 

3S.C) 

1.51 

-  | 

! 

! 

OUNCE  4908 

1504841 

931 1 4  A  41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

16391 

16.8! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

t  1 

2CC.0! 

35. Ct 

1.5! 

-  j 

! 

i 

BUNCC  4910 

1506686 

93114441! 

200.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  j 

1639! 

18.8 (NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1967  i 

1  1 

200.01 

35. C 1 

1.5! 

-  | 

! 

<94)  1 

OUNCE  4920 

1506887 

931 !  4  A  4 1 1 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1639! 

18.6 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  j 

I 

! 

OUNCE  4939 

1506888 

93114A41! 

200*01 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1639! 

16.91N0NC 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1967  ! 

1  1 

200.01 

35.C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

BUNCC  4948 

1306689 

931 14 A41 1 

200.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  j 

1639! 

18.8!none 

!  NO 

ST.  LOUIS  { 

1967  ! 

1  1 

i  i 

20C.0! 

t 

35. C! 

1 

1.5! 

! 

•  1 

! 

! 

l 

! 

1 

(11)  IUNKF*  NARINE  OF 

! 

VIRCINItA/  INC. 

1  1 

1  1 

1 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JCDtE  K 

1223675 

117615A71! 

259.41 

40.1! 

14.1! 

-  i 

1176! 

11.5 ! PUNPS/ 

COILED 

!  V  A 

NORFOLK  ! 

1924  | 

1  1 

1  1 

259.41 

l 

40.1! 

1 

12.0! 

! 

■  ! 

! 

i 

( 

1 

! 

(32)  BUNAS/  0 AN/  COAT 

RENTAL/ 

1  INC. 

!  1 

1  1 

« 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

•  AVET 

1510729 

1211C021 

1 

1 

-  ! 

240! 

-  ! 

7.0! 

•LA 

BUR AS  ! 

1967  ! 

1  1 

35.01 

12.81 

-  ! 

12! 

! 

t 

RACIN  CAJUN 

1596864 

1311C02! 

1 

-  1 

-  ! 

400! 

-  I 

12. C! 

!LA 

SURAS  ! 

1978  ! 

1  1 

!  1 

4C.0! 

! 

14.  C! 

1 

-  ! 

20! 

! 

! 

! 

! 

(32)  NURAS/  EARL  N. 
FAJS  00  BEAUX 

1637331 

!  ! 

!  1 

5711C01! 

1 

! 

65.01 

1 

1 

20.01 

! 

! 

5.0! 

1050! 

39! 

! 

I 

20.0 ! NONE 

!LA 

dOOTHVILLE! 

! 

! 

1981  ! 

1  1 

!  1 

65.01 

1 

20.  C! 

1 

4.0! 

I 

29! 

I 

! 

! 

! 

(23)  8USCM  NARINE 

!  ! 

!  1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

CtECORY  J.  BUSCH 

1216C71 

16313A36! 

143.0! 

27.6! 

14.7! 

4000! 

•  l 

67  •  0  l  NONE 

!PI 

SAGINAW  ! 

♦  1981  ! 

1  1 

151.0! 

28. Cl 

12.0! 

-  j 

! 

! 

STC  2C04 

1287354 

1 2301 4A43 ! 

24C.01 

50. C! 

9.5! 

•  1 

2600! 

1  8 .0 1 NONE 

INI 

SAGINAW  J 

*  1986  ! 

!  ! 

1  1 

240.01 

I 

50. C! 

1 

1.5! 

! 

“  1 

! 

! 

(32)  OUSINEllf/  JERRY 

TOVINC 

!  1 

1  1 

l 

t 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

SERVICE#  INC* 

!  1 

! 

! 

! 

! 

| 

CANT.  JERRY 

1502643 

1913A36! 

36.1! 

22. C! 

4.3! 

400! 

-  j 

34.01N0NE 

ILA 

MORGAN  ! 

1966  ! 

1  1 

36.11 

22.0! 

3.6! 

-  j 

I 

CITY  1 

! 

NANCY  LYNN 

1296510 

2013A35! 

40.41 

14.91 

4.7! 

300! 

-  j 

20.0! NONE 

!LA 

PCRCAN  ! 

1965  ! 

!  1 

1  1 

40.61 

1 

14.9! 

! 

3.7! 

! 

“  ! 

! 

t 

CITY  ! 

! 

I 

(11)  OUTLER  NARINE 

!  i 

1 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

EUCENE  9 

1504C22 

16SI3A36! 

102.51 

33.8! 

9.6! 

2400! 

-  ! 

42.fr ! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1966  ! 

!  1 

106.01 

33.8! 

8.0! 

-  ! 

! 

1 

PEARL  0 

1272672 

232  1 3  A  36 1 

133.6! 

30.  C! 

10.9! 

4300! 

-  i 

43.3 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1956  ! 

1  1 

!  1 

140.0! 

1 

30.0! 

! 

6.6! 

! 

•  i 

! 

1 

J 

! 

! 

(32)  OUTTE  LA  ROSE  BOAT  CONPAINY 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

CANT.  KYLE 

1503791 

31 !3*35! 

46.3! 

18.2! 

5.2! 

600! 

-  i 

26.0! NONE 

ILA 

WHISKEY  ! 

1966  ! 

!  1 

46.3! 

1 

18.2! 

! 

3.6! 

! 

“  ! 

! 

! 

BAY  I 

1 

j 

(32)  Cta  BOAT  CO..  INC. 

1  1 

!  f 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NR.  EARL 

1613C58 

4813A35! 

48.0! 

20. C! 

7.2! 

900! 

*  j 

35.0! NONE 

!l  A 

HOUMA  I 

1979  * 

1  1 

!  1 

51.0! 

20.3! 

! 

6.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CIC  BOAT  RENTALS/ 

INC. 

1  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

| 

! 

! 

LINBA  R 

1553458 

5111A02! 

94.0! 

25.0! 

6.0! 

1000! 

46! 

20.0! NONE 

•LA 

HOUMA  ! 

1973  ! 

1  ! 

!  1 

94.0! 

1 

25.C! 

! 

6.0! 

! 

20! 

! 

! 

i 

i 

(21)  C  3  C  NARINE  PAINT. 

CO. 

t  1 

t  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

* 

! 

! 

DELTA 

1510637 

8213A36! 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

7601 

-  j 

40.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1967  ! 

!  1 

65.0! 

24.0! 

5.5! 

-  | 

i 

! 

NARILTN  ANN 

1264610 

2713A55! 

38.0! 

19.C! 

3.7! 

110! 

-  f 

24  •  3 1  NONE 

ipa 

EVANS  CITY! 

*  1972  f 

1  1 

4C.0! 

19.2! 

3.5! 

•  ! 

! 

t 

V.  J.  SINPSOM 

1262265 

3113A36! 

50.5! 

20.0! 

4.5! 

430! 

•  } 

16.5! NONE 

iPA 

PITTSBURGH! 

1951  ! 

1  1 

1  1 

54.01 

! 

20.0! 

1 

4.5! 

1 

“  1 

! 

! 

! 

t 

(32)  COE  BOAT  RENTALS/ 

INC. 

t  1 

!  ! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

ANIREV  A.  CHERANIE 

1423480 

6711A031 

ICO. 5! 

28.0! 

8.5! 

1400! 

142! 

12.0IN0NE 

•LA 

HOUNA  ! 

I960  ( 

!  1 

110.0! 

28.0! 

6.0! 

16! 

! 

! 

•AV1I  C  CHEQANZE 

1591C07 

6711F02! 

100.5! 

28.0! 

6.5! 

1400! 

140! 

12.0! NONE 

!LA 

HOUMA  1 

1978  ! 

f  ! 

110.01 

26. C! 

6.0! 

16! 

! 

! 

INAR  J.  EYNARD 

1598839 

67! 1A031 

100.5! 

26.01 

4.0! 

1400! 

1601 

12 .0 ! NONE 

ILA 

HOUMA  J 

1978  ! 

!  ! 

100.5! 

28.0! 

3.0! 

16! 

! 

! 

RUSSELL  A  CHERANIC 

1615420 

6711A03! 

100.5) 

28.0! 

6.5! 

1400! 

140! 

12.0! NONE 

!LA 

o 

c 

198C  ! 

3 

1  1 

110.0! 

28.0! 

6.0! 

16! 

I 

! 

RUSTT  EYNARD 

1591246 

6311A031 

100.5! 

26.  C! 

6.0! 

1200! 

140! 

20.0 ! NONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1978  ! 

!  1 

!  I 

110.0! 

1 

! 

24.  C! 

1 

! 

6.0! 

! 

t 

16! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABU  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSCU 


236 


CXEftt 

MIT!  OPERATOR 


VESSEL  MAKE  AND  NUP8ER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


IVTCC 
MET  ICOOE 
REGIS-!**** 
TEA  !  SEE 
TON-  IMAGE 
NAM  !  XV 


DIMENSIONS 
LENGTH! 6*DTK 
REG.  !  REG. 
//////!/////, 
OVER-IOVER-! 
AIL  1  ALL 


HORSE! 

ROVER: 


CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  CST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 
////////!  POINT  I  IXNE-1 


VESSEL 
IS  (OPERATING 
TC!  9ASE 
AO!  LINE-1 


PASS-  I (LIGHT) !//////////////// 


to  umnnn 


ENGERS  !  ( f GIT)  I  LINE-2 


EE!  LINE-2 


TEAR  1 
GUILT 
OR 

•REBUILT 


(32)  CSC  NARINE  SERVICE?  INK. 


LORRAINE  C  155C322 

MTT  1435298 

i 

NS  DEBORAH  1 647768 

I 

NS  JANE  1593339 

1 

NS  NIA  (447278 

I 

PECCT  C  l 55C444 

I 

RUSS  1563572 

1 

TOOO  1413100 

1 
1 
I 

(32)  CSC  NARINE  TOWING?  INC!. 

SHANE  e  1S44449 

1 
i 
I 

(32)  C  t  H  BARGE  RENTALS  t 

CH  11  I  404  541 

1 

CH  12  1414470 

I 
1 
1 

(32)  C  I  H  BOAT  CO.  1 

NISI  HAZEL  1 545120 

I 

NR*  PET!  1 543775 

I 
I 
I 

(33)  C  I  N  BOAT).  INC.  1 

MSS  FREEPORT  (394177 


(32)  C  A  BOATS?  INC. 
NO  311 


(2«)  C  C  B  NARINE  SERVICES  ( 
ILACKKAWK  (260742 

I 

1LLXNX  LEGEND  1274053 

( 

SPRING  YALLCT  1 261681 

! 

( 

(37)  CNF  LEASING  CO.  ( 

FISHER  (507422 

( 

JAN  f  1 502(34 

1 
I 
I 

(33)  C  R  V?  IT».  I 

SANA  NICOLE  (430390 

l 

NR.  LONNIE  1429139 

( 

I 

t 

(32)  C  S  S  ATLANTA?  INC.  I 

CSS  ATLANTA  1447194 

1 
! 

! 

(44)  C  TONING  I 

(ESTATE  OF  LEE  N.  COVAN! 
VALENTINE  1247035 

I 
I 
I 

(41)  CSC  BOATS?  INC.  ! 

ACE  NIGH  (409446 

I 

ACES  VXLB  1413722 

! 

COLLEEN  1273262 

» 

RCUG  C  (354475 

! 

ufttoit  T  1505390 

i 

IRENE  T  IX  | 529680 

HATTHEV  1546407 

NXSTY  ESERNAN  1504381 

RAVEN  1541913 

I 

I 

(32)  C-CRAFT  NARINE  SERVICES?!  INC. 
BENZS!  C  1610879 

RICKIE  C  1590777 

HANNA  BAIT  1587047 


!  ! 

(  1 

!  i 

51 ! 1652 1 

! 

1 

105.01 

1 

1 

1 

25.  C! 

1 

1 

1 

4. 01 

1000! 

!  ! 

105.0! 

25. C! 

6.01 

66MA12! 

110.0! 

26. Cl 

8.9! 

1130! 

• 

j  i 

lie. 01 

26.  Cl 

7.0! 

4611*12! 

97.2! 

26.C! 

4.61 

1200! 

!  ! 

97.21 

26. C! 

6.0! 

60I1A12! 

122.01 

26. C! 

8.0! 

1200! 

!  I 

122.0! 

26.  C! 

6.01 

46(1412! 

97.2! 

26.  Cl 

8.6! 

1200! 

!  ! 

97.21 

26. C! 

6.01 

51 11*12! 

105.01 

25. Cl 

8.01 

1000! 

1  ! 

105.01 

25. Cl 

6.01 

6011*12! 

122.01 

26.C1 

4.0! 

1200! 

!  1 

122.01 

26. C! 

6.0! 

6011*12 i 

122.0] 

26. Cl 

8.01 

12001 

1  1 

!  I 

122.0! 

1 

26. Cl 

1 

i 

6.0! 

1 

i 

!  i 

!  ( 

6113*36! 

1 

—  1 

i 

! 

—  1 

i 

l 

7.01 

800! 

!  i 

!  i 

i  i 

6C.0I 

i 

22. Cl 

i 

6.0! 

1 

t 

i  i 

!  ! 

193I4A461 

1 

1 

—  1 

i 

! 

—  1 

I 

I 

6.61 

—  1 

!  ! 

110.31 

30. Cl 

1.61 

153144461 

—  i 

—  1 

6.61 

-  ! 

!  1 

!  1 

11C. 01 

1 

1 

30. Cl 

1 

i 

4.61 

1 

i 

1  i 

321 3 A  36 ! 

I 

1 

40.01 

i 

I 

14.  Cl 

> 

l 

5.01 

400! 

t  ! 

4C.01 

18.  Cl 

4.51 

59I3A34! 

32.01 

22. Cl 

8.11 

9001 

1  1 

!  1 

52.01 

1 

22.  C! 

1 

i 

7.5! 

1 

t 

i  i 

!  1 
63MC111 

1 

95.0! 

i 

21.  C! 

i 

1 

5.5! 

2025! 

I  1 

I  1 

■  i 

94.01 

1 

• 

21.01 

■ 

4.0! 

» 

■ 

1  i 

1  ! 

1 64! 4A43I 

i 

1 

12C.0I 

i 

1 

30. C! 

i 

I 

6.0! 

-  ! 

1  I 

!  ! 

■  i 

120.0! 

! 

30. Cl 
l 
■ 

1.0! 

1 

• 

i  i 

!  I 

2913*361 

1 

45. 5! 

i 

1 

15.1! 

i 

1 

5.91 

400! 

I  ! 

45.5! 

15.1! 

5.9! 

4513*36! 

72.01 

24.01 

6.0! 

800! 

!  1 

72.01 

24. Cl 

6.0! 

23 ! 3*36! 

55.4! 

16.6! 

5.8! 

5-0! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

55.4! 

1 

t 

16.61 

1 

■ 

5.8! 

1 

i  * 

!  ! 

99314*46! 

• 

1 

160.01 

i 

1 

60.  Cl 

1 

3.01 

_  * 

!  ! 

160. 0! 

60.01 

3.01 

117514*43! 

170.0! 

65.0! 

5. 01 

-  | 

!  1 

!  ! 

i  ■ 

170.0! 

! 

65.01 

1 

• 

2.4! 

I 

i 

i  i 

!  ! 

2913*361 

I 

47.41 

• 

1 

18.01 

• 

1 

7.6! 

800! 

1  I 

51.01 

18. C! 

6.0! 

2913*361 

47.1! 

18.01 

7.6! 

600! 

1  ! 

!  1 

i  i 

51.0! 

1 

18.01 

1 

i 

4.0! 

! 

i 

i  i 

!  ! 

9713*351 

! 

i 

! 

-  I 

i 

1 

8.0! 

1000! 

!  1 

1  ! 

!  ! 

65.0! 

1 

I 

27.0! 

1 

1 

6.0! 

! 

1 

!  1 

1  1 

713*361 

1 

1 

50.6! 

1 

! 

16.  Cl 

1 

! 

6.6! 

404! 

!  ! 

1  ! 

54.0! 

! 

16.  Cl 

6.6! 

! 

i  * 

1  1 

65I1C02! 

i 

1 

95.9! 

( 

I 

21.5! 

s 

! 

5.0! 

1680! 

!  ! 

100.0! 

2  3. Cl 

4.5 ! 

66I1C02! 

95.91 

21.51 

S.OI 

1680! 

!  1 

10C.0! 

23.0! 

4.5! 

1611*02! 

45. It 

14.0! 

3.5! 

560! 

!  ! 

47.0! 

14.91 

3.0! 

6311C02! 

85.11 

21.01 

4.51 

16801 

!  ! 

90.0! 

22.0! 

4.0! 

3411*021 

61.6! 

17.2! 

4.5! 

1120! 

!  1 

65.01 

16.6! 

3«ui 

30I1A02! 

54.2! 

16.3! 

4.0! 

900! 

!  I 

57.0! 

17.5! 

3.51 

61 f 1C021 

44.4! 

23.01 

5.0! 

1680! 

!  ! 

90.0! 

24.0! 

4.0! 

3CHA02! 

96.61 

24.  C! 

10.01 

12001 

1  ! 

100.01 

26. C! 

8.0! 

5611C02! 

77.5! 

18.5! 

4.5! 

1120! 

1  1 

1  ! 

1  1 

80.0! 

! 

i 

19.5! 

1 

4.0! 

1 

!  ! 
1511C021 

* 

I 

40.0! 

1 

14.0! 

! 

1 

5.6! 

600! 

!  ! 

40.0! 

14.01 

5.0! 

19I1C021 

45.0! 

1S.C1 

5.6! 

8001 

I  I 

45.0! 

15.0! 

5.0! 

1911C02! 

47.0! 

15.0! 

5.6! 

760! 

!  ! 

47.0! 

15.C! 

5.01 

-  I 

-  ! 
( 
I 
1 
! 

-  » 
“  I 
i 
t 
i 

25! 

60! 

25! 

60! 

4! 

22! 

15! 

60! 

6! 

441 

6! 

38J 

36! 

45! 

40! 

16! 

5! 

451 

! 

! 

I 

-  ! 

19! 
-  ( 

29! 
-  ! 

49! 


! 


I 


30.OIN0NI 

! 

!LA 

! 

GOLDEN  !  * 

MEADOW  | 

1973 

2o.0!N0NE 

! 

!LA 

I 

GOLDEN  1 
MEADOW  ! 

19fl1 

26.0IN0NE 

! 

(LA 

! 

GOLDEN  ! 
MEADOW  ! 

1942 

27.01N0NE 

1 

ILA 

! 

GOLDEN  ! 
MEADOW  ! 

1974 

26.01N0NC 

! 

ILA 

! 

GOLDEN  ! 
MEADOW  ! 

1942 

30. Q! HONE 
! 

ILA 

1 

GOLDEN  !  ♦ 

MEADOW  1 

1973 

27.0! NONE 
! 

ILA 

! 

GOLDEN  ! 
NEAOCV  I 

1978 

27.0! NONE 
! 

! 

ILA 

1 

1 

GOLDEN  ! 
MEADOW  1 

1 

■ 

1979 

! 

40.01  NONE 
! 

1 

1 

ILA 

! 

1 

i 

1 

HARVEY  I 

! 

1 

1973 

! 

6.6! NONE 

1 

! 

1 

ILA 

1 

! 

! 

MORGAN  ! 
CITY  I 

1940 

6 .6  f  NONE 

1 

t 

ILA 

1 

1 

MORGAN  ! 

CITY  I 

! 
i 

194C 

1 

! 

22 .0 ! NONE 
.  1 

I 

1 

ILA 

! 

• 

! 

MORGAN  ! 
CITY  1 

1972 

23.0 1  NONE 

! 

i 

ILA 

1 

1 

i 

MORGAN  ! 
CITY  I 

I 

■ 

1974 

i 

! 

26.0! NONE 

I 

! 

I 

1 

1 T  X 
! 

I 

i 

! 

FREEPORT  1 

1 

I 

197! 

1 

! 

6. 0 1  NONE 
( 

! 

1 

! 

ILA 

! 

I 

! 

! 

HOPCDALE  1 

I 

I 

1962 

I 

! 

24.5 !  NONE 

l 

I 

!XL 

i 

1 

I 

HENNEPIN  ! 

i 

1959 

29.0! NONE 

!  XL 

i 

HENNEPIN  J 
| 

1954 

23 .0 1  NONE 
! 

! 

!  XL 
! 

! 

HENNEPIN  !  * 

1 

! 

1941 

I 

12.0! NONE 
| 

1 

! 

(HI 

■ 

1 

! 

HONOLULU  ! 

1967 

24.0 ! NONE 

1 

I 

!  V  A 

1 

! 

SEATTLE  I 
! 

! 

1966 

! 

30.0! NONE 
! 

! 

I 

ILA 

1 

I 

! 

MORGAN  ! 
CITY  1 

1910 

30.01  RONE 

1 

I 

1 

ILA 

! 

1 

1 

MORGAN  ! 

CITY  1 

■ 

198C 

! 

24.01  NONE 

1 

I 

1 

1 

1 

ILA 

! 

I 

1 

I 

I 

BATON  1 

ROUGE  1 

I 

1982 

1 

1 

20.0IN0NE 

! 

I 

I 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

!  * 

1 

I 

1961 

1 

! 

23.0JNONE 

! 

! 

1CA 

I 

1 

ELWOOD  i 

| 

1979 

25.0! NONE 

! 

J  CA 

ELWOOD  ! 

| 

1979 

12.0IN0NE 

i 

I 

ICA 

LONG  BEACH! 

| 

1957 

A 

25.0! NONE 

CA 

LONG  BEACH! 

1 

1974 

! 

20.01  NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

| 

1966 

! 

25.0! NONE 

ic* 

LONG  BEACH! 

J 

1970 

1 

30.01N0NE 

ICA 

i 

LONG  BEACH! 

| 

1973 

( 

30.01  NONE 

ICA 

LONG  8EACH! 

j 

1966 

J 

25 .0! NONE 
! 

J 

ICA 

I 

! 

LONG  BEACH! 

! 

! 

1972 

1 

! 

20.01  NONE 

! 

! 

ILA 

1 

! 

1 

HOUMA  ! 

f 

1979 

20.01N0HE 

!LA 

1 

HOUMA  1 

{ 

1978 

! 

22 .0 1  NONE 

ILA 

HOUMA  1 

t 

1977 

! 


!  1  ! 

!  I  ! 


!  ! 

!  1 
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ENCRI 

DIST1  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  !VTCC!  OIPCNSICNS  ! 

!  NET  !C0DE!LENCTH!6FDTH! 
■!RESIS-!**»*!  RES.  !  PEG.' 

!  TEP  !  SEE!//////!/////! 

!  TON-  ! PACE !  0VEP-10VEP-! 

1  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

i 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

i 

i 

* 

j 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  •  {VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT)  !////////////////» TO! //////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  UNE-2  !E£!  LINE-2  ! 

! 

« 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

C 3 2T  C-CRAFT  PARINC 

SERVICES/ 

! 

! 

!  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

i  i  ! 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

« 

! 

! 

i 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  1  ! 

« 

! 

i 

i 

! 

i 

RICKIE  C 

! 571 277 

!  19MC02! 

*7.0! 

15. C! 

5.6! 

650! 

-  2 

20 .0 !  NONE 

!LA 

HOUMA  j 

1976  ! 

!  !  ! 

47.0! 

15. C! 

5.0! 

! 

30! 

! 

i 

1 

! 

VICKIE  C 

! 538239 

!  1511C02! 

40. 0! 

14. Cl 

5.6! 

600! 

20.0!NCNE 

•LA 

HOUMA  ! 

1974  ! 

!  !  ! 

4C.01 

14.0! 

5.0! 

! 

20! 

i 

! 

1 

! 

YVONNE  C 

1610880 

!  15MC02! 

40. 0! 

14. C! 

5.6! 

600! 

20. oi NONE 

!IA 

HOUMA  ! 

1979  ! 

!  !  ! 

40. 0! 

14. C! 

5.01 

! 

19! 

1 

! 

! 

i 

BETTY  JO 

{648011 

1  531 3A 36 ! 

55.0! 

23.0! 

7.2! 

600! 

•  i 

30.oi NONE 

!  LA 

HOUMA  1 

1902  ! 

I  !  1 

55.0! 

23.0! 

6.5! 

! 

-  { 

; 

i 

! 

! 

NIKKI  JO  C 

! 628*80 

!  6113A35! 

60.0! 

24.0! 

7.5! 

1200! 

-  ; 

35.0‘NCNE 

!LA 

HOUMA  ! 

1960  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

60. 0! 

24.0! 

7.0! 

i 

i 

1 

j 

i 

2 

i 

i 

i 

i 

i 

(32)  C.  F* 

INDUSTRIES/  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

j 

• 

# 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

JAME  A.  BAXTER 

1533310 

!  296  !  3 A  36 ! 

126.8! 

45.  ci 

31.7! 

7200 1 

138 .0! NONE 

»L* 

OOMALDSON-j 

1977  ! 

!  !  ! 

126.8! 

45. C! 

25.0! 

* 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

i 

CF  1 

1587045 

I  1624314A46! 

556.21 

75.3! 

32. C! 

.  i 

27000! 

105. 0 ! o.r  dULK.  SELF 

!L  A 

DONALDSON-! 

1977  j 

!  !  ! 

556.2! 

75.3! 

25.0! 

i 

•UNLOAD** 

! 

VILLC  ! 

! 

CF  201 

1531359 

!  1532  tS A71 ! 

297.0! 

53.0! 

12.0! 

-  i 

3530! 

20.0!PUMPS 

!  LA 

DONALDSON-! 

1977  1 

!  !  ! 

297.0! 

53.  C! 

2.0! 

i 

-  j 

! 

! 

VILLE  ! 

CF  202 

1  331 361 

!  1625J5A71! 

297.0! 

53.^! 

12.0! 

-  ! 

3530! 

20.0! PUMPS 

!LA 

DONALDSON-! 

1977  1 

!  !  ! 

297.0! 

53..*! 

2.0! 

-  2 

! 

! 

VILLE  ! 

i 

CF  204 

1531363 

!  1 61 8! 5A71 ! 

277.0! 

53. C! 

12.0! 

-  i 

3530! 

20. 0 !  PUMPS 

!LA 

DONALDSON-! 

1977  i 

!  !  ! 

297.0! 

53.0! 

2.0! 

-  2 

i 

! 

VILLE  1 

! 

CF  205 

1581360 

!  1 532 ! 5A71 I 

297.0! 

53. C! 

12.0! 

-  ! 

3530! 

JO.OSAUHPS 

!L* 

OCNALOSON-! 

1977  ! 

1  !  ! 

2)7.0! 

53. C! 

2.0! 

1 

VILLE  ! 

! 

CF  206 

•531362 

t  153215A71! 

297.0! 

53.  C! 

12.0! 

-  i 

3530! 

20.0! PUMPS 

!LA 

DONALDSON-! 

1977  ! 

!  !  ! 

297.0! 

S  3  •  C I 

2.0! 

-  j 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

CF  208 

1581364 

!  153215A71! 

297.0! 

53.  C! 

12.0! 

-  i 

3530! 

20.01PUMPS 

!LA 

DONALDSON-] 

1977  1 

!  !  ! 

2<»7.0! 

53. C! 

2.0! 

• 

-  2 

1 

! 

VILLE  ! 

1 

CF  1C1L 

i  502772 

!  2600I3A71! 

298.0! 

54.  C! 

6.6! 

-  ! 

2600! 

26.0IFUF1PS 

!LA 

DONALDSON-! 

196 6  ! 

!  !  ! 

298.0! 

54. C! 

4.0! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

CF  1C2T 

1502773 

!  204015*71 ! 

298.0! 

54.0! 

8.6! 

-  j 

2000! 

26.0! PUMPS 

ILA 

DONALDSON-! 

196 6  I 

1  1  ! 

298.0! 

54.  C! 

4.0! 

i 

-  | 

! 

{ 

VILLE  ! 

J 

CF  1C3L 

1503554 

!  266815*71! 

298.0! 

54.  C! 

8.6! 

-  j 

2  800' 

26.0! PUMPS 

!LA 

DONALDSON-! 

1966  1 

1  1  1 

298.0! 

54. C! 

4.0! 

-  J 

! 

! 

VILLE  ! 

J 

CF  1  CAT 

1503553 

l  284015*71! 

296.0! 

54.  C! 

8.6! 

-  j 

2600! 

26.01PUMPS 

!LA 

DONALDSON-! 

1966  ! 

1  1  1 

296.0! 

54.  C! 

4.0! 

-  | 

! 

! 

VILLE  ! 

J 

CF  1058 

1511473 

1  308415*71! 

298.0! 

54.0! 

8.6! 

-  | 

2674! 

26.0! PUMPS 

!  L  A 

DONALDSON-! 

1967  1 

!  1  1 

298.0! 

54. C! 

4.0! 

-  | 

! 

! 

VILLC  ! 

J 

CF  1C6B 

1312469 

1  308413*711 

298.0! 

54.0! 

8.6! 

-  ! 

2874! 

26.0! PUMPS 

JLA 

DONALDSON-! 

1968  ! 

!  !  1 

!  !  1 

298.0! 

54.0! 

4.0! 

! 

■ 

! 

! 

! 

! 

! 

VILLC  ! 

! 

j 

(21)  C.  J. 

I  SON  TCWINS  CCRP. 

1  1  1 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SHIRLEY  J 

1263378 

!  3313*351 

6C.3! 

15. C! 

$.2! 

400! 

28.0! ACNE 

!PA 

GEORGETOWN! 

•  1983  ! 

1  1  1 

60.3! 

15.0! 

5.2! 

! 

! 

! 

! 

ATC  501 

|  ------ 

!  36414*40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1000! 

1 1 .0! NONE 

! 

! 

1936  ! 

1  1  1 

2  1  ! 

175.0 

26. C! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

(28)  C.  K. 

PR0CESSIN6  CO. 

<  !  1 

I  1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

KELSON  I 

1516170 

!  78015*70! 

200. ii 

35. 1< 

9.8! 

-  i 

1450! 

12.01DIESEL  HYDRAULIC!!* 

MUSCATINE  ! 

1968  ! 

1  !  ! 

1  1  1 

j 

'  { 

*.9! 

i 

!PUHP 

! 

! 

! 

I 

! 

(07)  CABLE 

VENTURES 

/  INC. 

1  !  1 

t  1  1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(DEL 

CORP.) 

!  1  1 

! 

1 

I 

MARION  C 

1585644 

1  19111*12! 

166.0! 

36.1! 

12.0! 

3000! 

224! 

60.0 ! NONE 

*MD 

BALTIMORE  ! 

1977  ! 

1  1  1 

!  1  1 

185.0! 

38.11 

6.0! 

1 

0! 

! 

1 

1 

1 

! 

(42)  CABRAS 

MARINE 

CORP. 

1  1  1 

I  1  I 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

1 

! 

CAJUN 

1926239 

1  2211*02! 

47.1! 

14.2! 

4.2! 

9121 

2! 

16.0! NONE 

!CU 

PITI  1 

•  1988  1 

1  1  1 

53.0! 

14.21 

3.5! 

38! 

I 

| 

LEATHERNECK 

1527681 

1  3311*02! 

59.9! 

16.2! 

3.8! 

1050! 

20.0! NONE 

INI 

SAIPAN  1 

1970  I 

1  1  1 

65.0! 

17.31 

3.0! 

49! 

I 

| 

| 

PACIFIC!) 

1261968 

1  2611*021 

46.0! 

13.9! 

4.0! 

912! 

2! 

16.01  NOME 

!GU 

FIT!  1 

1960  1 

i  I  1 

54.0! 

13.91 

3.5! 

421 

| 

1 

BOXER 

1617748 

1  9913A361 

69.51 

25.  CJ 

10.5! 

1200! 

32.01  NONE 

!€U 

PITI  1 

1945  ! 

1  1  i 

100.0! 

28.0! 

9.0! 

! 

| 

! 

HUSKY 

1563660 

1  99I3A36! 

88.5! 

2S.CS 

10.5! 

1200! 

32.0IAONE 

IGU 

PITI  1 

1945  ! 

1  1  t 

1CC.0! 

28. Cl 

9.01 

I 

( 

! 

NARWHAL 

1921174 

1  9913A361 

86.5! 

25.0! 

10.5! 

12001 

32 .0! NONE 

!GU 

PIT!  ! 

I  1  ! 

100.0! 

28.0! 

9.0! 

I 

! 

1 

PXTI 

1581531 

!  99I3A361 

60.5! 

25.0! 

10.5! 

12001 

32.0! NONE 

IGU 

PITI  1 

1945  ! 

1  1  1 

100.0! 

28.01 

9.0! 

—  1 

! 

1 

SNAPPER 

1921175 

1  9913*361 

86.5! 

25.0! 

10.5! 

1200! 

-  j 

32.0! NONE 

IGU 

PITI  I 

—  1 

!  !  1 

1  1  1 

100.0! 

28.0! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CACTUS 

T0W1NC 

CO. 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

1 

| 

! 

I 

! 

YUCCA 

1264733 

!  2013*36! 

46.5! 

14.09 

5.5! 

3001 

30.0! NONE 

JLA 

HOUMA  ! 

1952  ! 

1  1  1 

!  !  ! 

50.0) 

14.0! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(32)  CADE  1  ON  INS 

!  !  1 

1  1  t 

! 

1 

i 

MASTER  CADE 

1569725 

!  6713A36! 

52.0! 

22.0! 

6.5! 

900! 

27.0! HONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1975  ! 

1  1  1 

!  1  i 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

1 

J 

{ 

(37)  CAFFALL  BROS. 

FOREST  PRO 

itIJCTS/ 

f  !  ! 

1  1  ! 

• 

< 

i 

i 

! 

1 

INC. 

i  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

RAH 

<288702 

1  513*361 

31.1! 

13.0! 

4.6! 

300! 

0.5 J  NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1962  ! 

1  1  1 

1  1  1 

31.1! 

13. C! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

02)  CAJUN 

ELECTRIC 

POWER 

1  !  1 

1  I  ! 

J 

J 

I 

! 

f 

! 

! 

1 

! 

i 

COOPERATIVE/ 

INC. 

1  1  1 

• 

I 

! 

! 

i 

CEPCO  I 

1622930 

1  11513*351 

66.5! 

26.0! 

10.5! 

17001 

40.0! 

ILA 

NEW  ROADS  ! 

1980  I 

cepco  n 

1636C98 

t  11513*35! 

64.5! 

26.0! 

10.5! 

1700! 

-  ! 

48.0! 

!LA 

NEW  ROADS  ! 

1980  I 

CEPCO  III 

1284041 

!  82814*47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  | 

1490! 

31 • 6 ICRANE/  DIESEL 

ILA 

! 

NEW  ROADS  ! 

1960  1 

i  1  1 

1  1  ! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

(ENGINE  t  BUCKET 
! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

430 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESS 

ELS 

!  IVTCC!  DIRE  NS  IONS  10RRFT! 

!  C  A 

PACITT!  HIGH-  1 

1  V  E  S  S  £  L  1 

1 

DISH  OPERATOR 

I  act  !coo£)L£notm! aaoTH*  ! 

1 

1 

EST  1  CARGO  HANDLING 

!  S  1  OPERATING  ! 

1 

YEAR  1 

CARGO  !  FIXED  1  EQUIPHENT 

////// !  POINT  1  LINE-1 

ITCt  BASE  1 

!  AO!  LXNE-1  1 

!  COAST 

1  TER  1  sect //////!/////!  ED  ! 

Iff 

8U1LT  ! 

VESSEL  NAME  AM  NUMBER 

{  GUARD 

1  to*-  t PACE t  OvEE-lO WEA-! ///// 1  HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) ! /7/////////////71TD! /7////f/// 1 

OR  1 

!  NUHeER 

1  HUE  1  IV  !  Ill  !  »ll  ! L 1 SHT 1  ROVER!  ENOERS  !  (FEET) !  LINE-2 

1EE1  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(32)  CAL  0 IVE  INTERNATIONAL# 
CAL  OIVER  1 

I 

! 

!  INC • 
1555055 

!  1  1  1  !  ! 

1  11  It! 

1  !  1  1  1  1 

1  22611A02!  165.1!  38. C!  14.6! 

4000! 

425! 

1 

| 

1 

35.01R0N” 

1 

1 

1 

1LA  MORGAN 

1 

! 

! 

1974  ! 

J 

!  !  1  165.0!  38. C!  10.9! 

-  1 

! 

1  CITY 

! 

1977  ! 

CAL  DIVE*  II 

1582698 

!  11011*02!  155.7!  36. C!  11.0! 

1800! 

336! 

34.0! NONE 

1LA  MORGAN 

J 

!  1  !  146.0!  38. C!  -  ! 

-  ! 

1  CITY 

! 

1978  ! 

CAL  DIVER  HI 

I 59C456 

!  7711  AO?!  115.0!  26. C!  11.0! 

1380! 

115! 

25 .0! NONE 

!LA  MORGAN 

1 

! 

!  !  !  121.0!  26. C!  -  ! 

!  (1  !  !  1 

411 

! 

! 

I  CITY 

! 

! 

CC7)  CALDWELL  DIVING  SERVICE 

! 

! 

1  I  1  1  !  ! 

)  11  111 

1 

! 

! 

1 

1 N J  NEW  GRETNA 

! 

1956  I 

AKELA 

1272304 

!  29!5A34t  47.5!  17. C!  6.8! 

250! 

-  | 

15 .0! NONE 

1 

!  !  1  47.5!  17. C!  4.51 

-  i 

I 

1 

! 

1965  1 

EDNA  C 

1  297435 

!  20I3A02!  40.0!  12.8!  4.0! 

250! 

-  j 

10.01NONE 

IN J  NEW  GRETNA 

1 

!  i  !  40.0!  12. e!  4.0! 

-  ! 

1 

l 

1960  ! 

JERRY  C 

J26C366 

!  91 3 A  02 1  36.3!  13.1!  5.6! 

200! 

-  i 

10.01  NONE 

1NJ  NEW  GRETNA 

J 

!  1  !  36.3!  13.1!  4.0! 

-  j 

I 

1 

! 

1949  ! 

TUffY  II 

•523594 

!  1813A35!  36.2!  15. C!  6.1! 

250! 

-  i 

10.0! NONE 

INJ  NEW  GRETNA 

1 

1  !  t  36.2!  15. C!  1.0! 

-  | 

1 

1 

! 

1955 

COEN  393 

!  - 

!  1 6614*46!  9C.0!  30.0!  6.8! 

-  J 

35C1 

7.0! NONE 

INJ  il£W  GRETNA 

! 

!  !  1  9C.0!  30.0!  2.5! 

j 

•  1 

1 

1 

1954 

NO.  21 

1  . 

!  5014A43!  105.0!  35.0!  8.0! 

-  1 

625! 

17.015  TON  0OOP 

INJ  NEW  GRETNA 

1 

! 

!  !  !  105.0!  35. C!  1.0! 

!  !  1  !  !  ! 

“  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

(XI)  CALIFORNIA  OUSEL  1  EGUI1P.# 

i  ii  iii 

i  ii  iii 

1 

1 

1 

1 

CHER  AM  f  eO  TRUC  16 

1516967 

!  124I1A02!  158.3!  36.0!  12.0! 

1700! 

573! 

43 .0 ! NONE 

1  C A  LOS 

1968 

! 

! 

!  !  !  165.0!  36.0!  6.0! 

!  !  i  !  !  ! 

i 

*  j 

1 

1 

1  ANGELES 

I 

(32)  CALLAIS  (  CALLAIS  BOAT 

I 

RtCNlALS 

i  ii  iii 

i  ii  iii 

1  661  1  --  1—1  8.0! 

1200! 

1 

1 

1 

1 

1981 

LANCE 

I43C995 

-  1 

1 

1 

1 

!  !  !  105.0!  25. Cl  6.0! 

-  i 

1 

1 

ADRIENNE  CALLAIS 

1630052 

!  6611A12 !  110.0!  25.0!  9.0! 

1200! 

66! 

39.01  NONE 

1LA  HOUMA 

1960 

l 

I 

!  !  !  11C.0!  25. C!  7.0! 

!  !  1  !  !  ! 

1 

1 

1 

1 

! 

(32)  CALLAIS  t  LCUMIET  TOWING!/  INC. 

!  !  !  1  1  1 

1  !  !  !  !  ! 

1 

1 

1 

1 

1981 

LCRIDIA  DDF RENE 

•643266 

•  13813*36!  -  !  -  f  1C.0! 

2000! 

-  1 

48. 0! NONE 

1LA  GALLIANO 

I 

! 

!  ;  !  74.0!  26. C!  6.0! 

!  !  !  !  !  ! 

1 

1 

1 

1 

(32)  CALLAIS  AND  SONS/  INC. 

! 

! 

i  it  lit 

i  ii  iii 

1  166136361  69.0!  26. Cl  9.0! 

1350! 

1 

1 

41 .0 1  NONE 

1 

1 

1975 

JINNY  P  LAFONT 

1565667 

1LA  NEW 

1 

1  !  1  72.0!  24. C!  7.0! 

! 

1  ORLEANS 

JOEY  JOHN 

1524417 

I  84I3A36!  60.0!  24.0!  8.9! 

80C! 

36 .0 l NONE 

1LA  NtW 

197C 

{ 

!  !  1  65.0!  24. C!  7.5! 

1 

1  ORLEANS 

JOHNNY  JANES 

1552794 

!  124I3A36!  68.61  30. 0!  10.3! 

1800! 

36 . 0! NONE 

UA  NEW 

1973 

1 

1 

!  !  !  75.0!  30. C!  8.6! 

!  !  !  !  !  ! 

1 

1 

1  ORLEANS 

1 

(32)  CALLAIS  OFFSHORE#  INC. 

I 

! 

i  ii  l  i  i 

i  ii  iii 

2C00! 

301 

1 

! 

35.0 1  NONE 

1 

t 

!LA  HOUMA 

DONNIE  DIRK 

1577543 

!  66! 1A02I  102.0!  25. Cl  10.0! 

1976 

1 

1 

!  !  !  11C.0!  25. C!  7.0! 

!  1  !  !  !  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

(32)  CALLAIS/  ABDGM  BOAT  RENT | ALS# 

!  1  1  11! 

2  !  !  !  !  ! 

1 

1 

1 

1 

ADA  B.  CALLAIS 

1609155 

1 

!  55I1A021  117.0!  —  !  6.5! 

1000! 

55! 

30.0 ! NONE 

1LA  GOLDEN 

1979 

!  1  !  117.0!  26.0!  5.0! 

-  1 

! 

1  NEAOOW 

C.  P.  CALLAIS 

1501528 

1 

1 

!  67I1A02!  60.7!  -  !  8.0! 

800! 

-  1 

30.01 

ILA  (OLDEN 

1965 

1  !  !  80.7!  24.1!  6.0! 

!  1  !  !  !  ! 

'  ! 

1 

! 

1  MEADOW 

1 

! 

(35)  CALLAWAY  COUNTY  SAND  CO. ( 

!  1  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  1 

1 

I 

8. OlNONE 

1 

1 

1 

1  MO  MOKANE 
! 

1  MO  MOKANE 

EDNA  B 

1 

!  I  t  33.0!  9. Cl  3.0! 

-  1 

HELEN  SCOTT 

1249464 

!  25 1 3 A  36 1  42.5!  12. C!  6.0! 

335! 

-  ! 

14.0l.N0nL 

1967 

1 

!  1  !  42.5!  12.0!  4.5! 

-  1 

1 

! 

1M0  MOKANE 

JOHN  THOMAS 

1257071 

!  17J3A36!  42.5!  13. C!  4.5! 

265! 

-  ! 

1 4 .0 ! NONE 

1948 

1 

!  !  1  42.5!  13.CI  4.5! 

-  1 

1 

1 

IMO  MOKANE 

LEW  SIMMS 

1252359 

!  3613*36!  65.0!  18.1!  5.8! 

6001 

-  1 

24.0! NONE 

1947 

! 

!  1  I  65.0!  18.1!  5.8! 

—  1 

1 

1 

PACIFIC 

1237C94 

!  2513A36!  57.51  14. C!  5.0! 

265! 

-  i 

1 5.0! NONE 

(MO  MOKANE 

*  1971 

1 

1  1  1  57.5!  14.C!  4.0! 

-  i 

1 

1 

IMO  MOKANE 

TARKZO 

1272C16 

!  36 1 3  A  36 1  50.2!  18. C!  5.4! 

3301 

-  i 

15 .0! NONE 

1956 

! 

!  !  1  5C.2!  18. Cl  5.4! 

-  i 

I 

1 

LL  15 

1  109I4A43!  100.0!  26. C!  6.5! 

300! 

10.0 ! NONE 

IMO  MOKANE 

1966 

1 

I  !  !  100.0!  26. C!  1.0! 

-  1 

! 

1 

(MO  MOKANE 

LL  16 

!  109! X A X 3 !  10C.0!  26. Ct  6.51 

300! 

1 0.0! NONE 

1967 

I 

!  !  !  100.0!  26. C!  1.0! 

-  1 

1 

1 

IMO  MOKANE 

NO  2 

1  7014AX3!  100.0)  24.C!  5.0! 

-  1 

2001 

8.5! NONE 

1963 

( 

!  !  !  100.01  24.C!  1.01 

-  1 

! 

1 

NO  4 

1  16414A43!  153.0!  34. Cl  6.0! 

535! 

33.0180*  CONVEYOR 

IMO  MOKANE 

1956 

1 

!  !  1  153.0*  34. C!  1.5! 

-  ! 

!  CRANE 

1 

IMO  MOKANE 

1948 

NC  6 

1  10914A43!  10C.OJ  26. Cl  6.5! 

3001 

10.01N0NE 

| 

!  !  !  10C.0!  26. C!  1.0! 

-  1 

1 

I 

IMO  MOKANE 

1939 

NO  164 

1  19514A43!  105.0!  25. C!  5.5! 

2001 

8. OlNONE 

! 

!  1  1  105. 0!  25. Cl  3.6! 

-  1 

1 

IMO  MOKANE 

1937 

NO  315 

1  12714A43!  11C.0!  26. Cl  6.01 

300! 

9.41  NONE 

| 

j  1  1  110.01  26.01  1.0! 

—  ! 

1 

1 

IMO  MOKANE 

1939 

i  ...... 

J  177MAX3I  110.01  26.  C!  6.0! 

-  1 

3001 

5.0! NONE 

1  !  1  110.0!  26.01  1.01 

-  1 

1 

t 

IMO  MOKANE 

1937 

NO  323 

1  12714A43!  11C.01  26. Cl  6.01 

300! 

5. OlNONE 

1 

i  1  1  110.01  26. Cl  1.01 

—  | 

1 

1 

IMO  MOKANE 

1937 

NO  326 

1  12714A43I  11C. 01  26. Cl  6.0! 

3001 

5. OlNONE 

1 

1 

1  1  1  110.0!  26.01  1.0! 

!  11  1  !  ! 

1 

1 

1 

! 

(37)  CALLOWAY-ROSS#  INC. 
ROWDY 

I 

1 

1266961 

1 

1 

1  1  !  Ill 

I  11  111 

f  1313A361  38.3!  14. Cl  5.0! 

400! 

_  * 

I 

11 .SIMONE 

1 

JWA  LONGVIEW 

1954 

1  !  1  38.3!  14.0!  5. 01 

!  1  1  111 

! 

! 

1 

(07)  CALORE  RIGGING  CORP. 
CHRISTINA 

1 

! 

1248160 

(  11  11! 
!  1  !  Ill 

!  7713*36!  96.3!  25.21  12.01 

1200! 

_  i 

50.01  NONE 

1  I 

IDE  WILMINGTON!  1953 

1 

1 

I 

!  !  1  103.0!  26.C!  12.0! 

1  1  1  11! 

i  1  1  1  !  ! 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

ENtt! 

DISTI  OPERATOR 

1  COAST 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

(26)  CALUMET  PAR 1NE  TOWING 

1 

! 

! 

ADRIENNE  B 

1293577 

0ONESEY  0 

f 

1360268 

CINDY  8 

t  236059 

CURLY  8 

1271418 

EDDIE  6 

1276218 

LENNY  B 

1583761 

TIPPY  B 

! 643648 

ERIN  C 

I54C923 

jk  co-411 

1279310 

JR  C 0—41 3 

j 279352 

p-v.a.  no  i 

i  - 

j 

(26)  CALUPET  RIVER  FLEET  INC# 

j 

JINC. 

OES  PLAINES 

1272721 

TCPPY  B 

1258766 

TRINITY 

1236760 

1 

! 

(32)  CAPERON  CONSTR.  CO.#  INC!. 

ALPA-R 

1525432 

VEST  CAPERON 

1272C26 

(38)  CAPPBELL  TOWING  CO. 

ERNEST 

1242565 

H  D  CAPPBELL 

1287211 

LEONARD  P 

1252290 

LYNNE 

1562169 

RAY 

1264634 

RICHARD 

1266490 

CT  140 

1263013 

CT  200 

1606361 

(21)  CAPPBELL  TRANSPORTATION 

ICO. 

A  A  VESTAL 

1561394 

BILL  STILE 

1275817 

D  L  JOHNSON 

1504661 

JOE  T 

1516332 

JOHN  H.  ELLIOTT 

I28C001 

POUNTAIN  STATE 

1501618 

MYRA  H 

1507633 

OLIVER  C.  SHEARER 

J264C04 

RICHARD  C 

1275049 

TON  G 

1514506 

WINNIE  C 

159C109 

C  174 

ClC  501 

CCD  502 

ClD  503 

CCD  5C4 

1  - 

CBL  161 

CBL  265 

CBL  266 

C8L  454 

CBL  456 

CBL  457 

CBL  458 

1  - 

CBL  459 

CBL  460 

! 

! 

I 
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!  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  ! CODE ILENtTH IBM  DTK!  ! 

1 *tSI S- !•*•*!  REG.  !  REG. ! LOAD-! 

!  TER  I  SEE!//////!/////!  It  ! 

!  ION-  IMAGE!  OVER-IOVER-!/'///! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  1 
////////! 
PASS-  ! 
ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  $  £  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  l OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  1*0!  LINE-1  ! 
(LIGHT) J////////////////ITO! //////////! 
(FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YCAP  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•RE3UILT! 

!  1 

1  1 

!  2 

64*3*36! 

i 

i 

! 

81.0! 

! 

! 

21.8! 

« 

i 

! 

10.4! 

1500! 

! 

! 

! 

15 .0! NONE 

! 

! 

! 

ML 

2 

i 

I 

CHICAGO  ! 

J 

! 

! 

1944  ! 

!  1 

85.0! 

25.0! 

8.0! 

•  j 

! 

! 

t 

1 

9113A36! 

95.0! 

30. C! 

6.0! 

2600! 

-  ! 

16.6 ! NONE 

!  IL 

CHICAGO  I 

1974  i 

I  1 

95.0! 

30. C! 

7.5! 

-  • 

! 

i 

i 

2 

2513*36! 

66.6! 

18.5! 

8.5! 

850! 

-  i 

16.02N0NE 

!IL 

CHICAGO  j 

1937  ! 

1  1 

7C.0! 

19. C! 

7.6! 

—  i 

! 

! 

i 

! 

41 ! 3*36! 

9C.0! 

26. C! 

7.5! 

1900! 

-  ! 

1S.0IN0NE 

•IN 

WHITING  ! 

•  1974  ! 

!  ( 

90.0! 

26.  C! 

7.5! 

*  I 

! 

! 

{ 

3913*36! 

63.3! 

17.5! 

10.0! 

2400! 

-  j 

1  5 . 0 ! NONE 

1  IL 

CHICAGO  1 

*  1961  ! 

1  i 

95.0! 

18. C! 

9.0! 

—  i 

! 

! 

| 

l 

9713*36! 

87.0! 

25.8! 

12.0! 

4000! 

-  j 

1 7,9 ! NONE 

ill 

CHICAGO  i 

1945  ! 

!  1 

10C.0! 

29.01 

8.2! 

—  i 

! 

l 

I 

t 

69 ! 3 A  36 1 

IC3.6! 

25.1! 

14.3! 

1000! 

-  ! 

33.4 ! NCNC 

iiL 

CHICAGO  I 

1936  ! 

!  ! 

110.0! 

26. C! 

13.1! 

—  | 

i 

! 

i 

3C01 4*43 ! 

16C.0! 

54.  C! 

10.0! 

•  i 

1800! 

1 0 . 0  j  NONE 

!  IL 

CHICAGO  1 

1972  ! 

!  i 

16C.0! 

54.  C! 

2.0! 

—  » 

! 

i 

i 

246*4*46! 

120. 1! 

30.1! 

7.5! 

-  j 

125! 

9. 5 ! NONE 

!  IN 

WHITING  j 

1959  i 

!  ! 

120.1! 

30.1! 

1.0! 

*  > 

i 

i 

! 

t 

2462***6! 

1 20. 1 ! 

30.1! 

7.5! 

-  i 

125! 

9.5! NONE 

SIN 

WHITING  I 

1959  • 

!  ! 

I2C.1! 

30.1! 

1.0! 

—  i 

! 

i 

! 

t 

3  CO ! 4*43 ! 

100.0! 

40.  C! 

7.0! 

.  i 

300! 

7.0! NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1973  ! 

!  ! 

!  1 

100.0! 

! 

40.C! 

! 

1.0! 

i 

i 

i 

! 

! 

2 

i 

2 

i 

!  1 
143! 3*56! 

1 

92.3! 

! 

28. C! 

! 

8.3! 

1080! 

.  j 

! 

1  2.0! NONE 

j 

Iil 

i 

! 

CHICAGO  ! 

! 

! 

1956  ! 

!  ! 

98.0! 

28.0! 

8.3! 

•  j 

! 

» 

I 

i 

1 1 ! 3*36! 

41.4! 

11.81 

4.9! 

200! 

-  ! 

1 0 .0 1  NONE 

iil 

CHICAGO  I 

♦  1962  ! 

!  ! 

45.0! 

11.8! 

4.9! 

-  * 

! 

1 

i 

J 

1313*36! 

42.51 

11.8! 

5.6! 

230! 

-  • 

12.5! NONE 

•IL 

CHICAGO  ! 

1939  ! 

1  ! 

!  ! 

45.0! 

! 

12.8! 

! 

5.6! 

j 

i 

j 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

!  ! 
1 2!  3*36! 

! 

30.42 

J 

14.1! 

i 

3.7! 

239! 

.  | 

i 

25.012  25-TON  DECK 

j 

!la 

i 

CAMERON  I 

i 

1970  ! 

!  ! 

30. 4! 

14.1! 

3.7 ! 

-  • 

!  WINCHES 

1 

1 

i 

SO  ! 3 A  36 ! 

60.21 

19.9! 

7.4! 

4  SO! 

-  i 

32.0!?  25-ION  DECK 

ILA 

CAMERON  I 

1956  ! 

!  ! 

!  ! 

60.2! 

! 

19.5! 

! 

5.5! 

i 

! 

!  WINCHES 
! 

2 

i 

I 

1 

i 

i 

1  ! 
4813B36! 

1 

62.3! 

i 

21.3! 

! 

14.0! 

1125! 

_  i 

! 

30.0! NONE 

! 

!ak 

i 

WRANGELL  1 

! 

! 

*  1970  ! 

!  ! 

88.0! 

24.  C! 

12.0! 

-  j 

! 

! 

I 

( 

1 CO ! 3 A  36 ! 

7e.9! 

24. C! 

10.0! 

1200! 

-  i 

32.0! NONE 

!  AK 

WRANGELL  ! 

1961  ! 

!  ! 

85.0! 

24. C! 

8.0! 

—  ] 

! 

! 

J 

• 

9613*36! 

93.6! 

25. C! 

15.0! 

1700! 

-  ! 

35. 0! NONE 

UK 

WRANGELL  ! 

1946  ! 

!  ! 

10C.O! 

27. C! 

12.0! 

—  | 

! 

• 

! 

12813*36! 

101.0! 

30.  C! 

15.0! 

2000! 

-  ! 

40. 0 ! NONE 

!AK 

WRANGELL  I 

1955  ! 

!  ! 

107.01 

30. C! 

12.0! 

*  ( 

! 

I 

! 

i 

9913*36! 

80.6! 

23.0! 

10.6! 

1125! 

-  I 

30.0! NONE 

!  AK 

WRANGELL  i 

•  1977  ! 

!  ! 

85.0! 

24. C! 

9.0! 

-  j 

! 

! 

I 

! 

34 !  3D  36 ! 

64.6! 

18.0! 

10.0! 

56CI 

-  | 

32. 0 ! NON  E 

1  AK 

WRANGELL  ! 

•  1969  ! 

!  ! 

7C.0! 

19. Cl 

6.6! 

-  { 

! 

1 

J 

S1824A43 | 

139.5! 

35. C! 

10.0! 

-  j 

1CC0! 

36.0IHYDRAULIC  RAMP 

IAK 

WRANGELL  1 

a  1977  ! 

!  ! 

140.0! 

35. C! 

3.0! 

-  j 

! 

• 

• 

J 

149514**3! 

200.0! 

60.  C! 

11.6! 

-  ! 

3000! 

19.0! NONE 

!  AK 

WRANGELL  I 

1979  ! 

!  ! 

1  1 

200.0! 

1 

60.0! 

! 

2.5! 

! 

'  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

; 

1  ! 
191 ! 3*36! 

1 

loo.oi 

! 

30.0! 

j 

8.3! 

3200! 

_  I 

! 

36.0  !NONE 

! 

!PA 

I 

i 

PITTSBURGH! 

! 

! 

1975  ! 

!  ! 

100*0! 

30. C! 

7.0! 

-  j 

! 

! 

i 

20013*35! 

113.0! 

27.0! 

7.1! 

1260! 

-  ! 

30.2 {NONE  * 

iPA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

!  ! 

120.4! 

27.6! 

6.5! 

t 

—  ( 

! 

! 

I 

11513*36! 

8C.0! 

26.C ! 

6.6! 

102oi 

-  i 

35.0! NONE 

IP* 

PITTSBURGH! 

1966  I 

1  ! 

6C.0! 

26. C! 

6.8! 

—  i 

j 

! 

! 

! 

92 !  3*35 1 

72.8! 

26. C! 

7.0! 

1130! 

-  j 

30.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1969  ! 

!  1 

74.0! 

26. C! 

6.5! 

-  i 

! 

! 

24823*35! 

110.4! 

27.1! 

6.5! 

1066! 

-  j 

28 . 5 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

I960  ! 

1  ! 

118.6! 

27.6! 

5.2! 

•  i 

! 

! 

! 

i 

8313*35 ! 

71.1! 

25.1! 

7.0! 

800! 

-  i 

29. 0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1965  ! 

!  ! 

75.0! 

26. C! 

6.0! 

—  ] 

! 

! 

! 

15013*351 

81.0! 

28.  C! 

6.5! 

113CJ 

-  i 

35.6! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1967  ! 

!  ! 

81.01 

28.0! 

6.0! 

■  f 

! 

! 

| 

7401 3*351 

150.0! 

42.0! 

8.4! 

4400! 

-  i 

37.4 !  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1961  ! 

!  I 

15C.0! 

42.  Ci 

7.2! 

-  j 

! 

! 

! 

20013*  351 

113.0! 

27.C! 

7.1! 

1260! 

-  ! 

30 . 2 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

1  1 

120.4! 

27.4! 

6.5! 

*  I 

! 

! 

| 

8213*361 

65.0! 

24.  C! 

6.0! 

850! 

-  j 

35.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1968  ! 

!  1 

65.0! 

24.  Cl 

6.0! 

-  • 

! 

! 

! 

1331 3 A  36 ! 

9C.0! 

27. C! 

7.3! 

1600! 

-  j 

26.01  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976  ! 

!  ! 

90.0! 

27. Cl 

7.3! 

-  i 

! 

! 

i 

i 

74214*40! 

195.0! 

35.  Ci 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13 .0! NONE 

!PA 

Pittsburgh! 

1964  i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

—  ! 

i 

! 

! 

I 

42214*401 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1CC0! 

11.21N0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

I  1 

175.0! 

26. C! 

1.3! 

*  | 

! 

1 

! 

42214*402 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1000! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

!  1 

175.0! 

26. C! 

1.3! 

-  | 

! 

! 

! 

J 

*2214**0! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

11.2IN0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

—  ! 

! 

1 

$ 

» 

42214A40! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

1 1. 2 ! NONE 

iPA 

Pittsburgh! 

1957  ! 

!  1 

175.01 

26.0! 

1.3! 

-  } 

! 

! 

! 

! 

4221**40! 

175.0! 

26. C! 

9.9! 

-  J 

1000! 

11.2IN0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1959  J 

1  1 

175.0! 

26. Cl 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

*222***01 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

1 1 .2! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1965  ! 

.  1  ! 

175.0! 

26.01 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

*2214*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

*  ! 

1000! 

1 1 • 2 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1965  ! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

50014*46! 

175.0! 

26. C! 

8.7! 

*  1 

966! 

15.3!N0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

f  ! 

175.0! 

26.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

5001**46! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  ! 

968! 

15.3 {NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

!  ! 

175.0! 

26.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

50014*46! 

175.0! 

26. C! 

8.7! 

*  i 

968! 

15.3! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

1  1 

175.0! 

26.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

500! 4**61 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  ! 

968! 

IS . 3 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

5001**46! 

175.0! 

26.  C! 

8.7! 

w  1 

948! 

15.3 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

1  f 

175.1! 

26.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

S0014A46! 

175.01 

26.0! 

8.7! 

-  ! 

968! 

15.3! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956  J 

1  ! 

1  1 

!  1 

175.1! 

1 

I 

26.1! 

! 

1 

1.8! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 
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ENCR! 

OISTJ 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 


*  *VTCC!  DIPENSICNS  IDRAfT!  ICAPACITY!  HIGH*  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

i  NET  icOOE  LEN«TH!a*OTHl  !  !  !  EST  !  C  ARGC  MANOLING  !S  DERATING  ! 

-mSk-«.”“  iw.  I  WC.ILMO-!  I  CARGO  !  FIXED  !  C0UIPRCN1  !TC!  BASE 

*  TER  1  SEe!//////!/f///l  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LlhE"l  ! 

!  TON-  IPACE!  0V6R“!0VER“!f////t  HORSE!  PASS-  !  (L ICHT  )  |  tt/Ut  111111 ltll\ TO! /// t  - , 
I  mage  !  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  f NGESS  !  (FEET)!  LlNC-2  !EE!  JJJJ J • 


! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  i 


<21 )  CAMPBELL 

1 

TRANSPORTATION  ICO. 

!  !  !  1 

!  !  !  ! 

!  !  >  ! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

i 

i 

! 

CBL  461 

(CONTINUED) ! 

!  - 

It  !  ! 

500!4*46!  175. 0!  76. C! 

t.7! 

965! 

15.5'NCNc 

j 

!  !  175.1!  26.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

11. 2! NONE 

CBL  713 

j  - 

371I4UC!  175.0!  26. Ct 

9.0! 

-  ! 

900! 

■  j  175.0!  76. C! 

1.3! 

-  ! 

11.2 ! NONE 

CIL  716 

i  ------ 

]7mmi  175.0!  76.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

!  !  175.0!  26. C« 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

CBL  7521 

! 566C01 

47714*40!  175.0!  76. C! 

9.0! 

1000! 

11.2 !NONE 

•  !  175.0!  26. C! 

1.3! 

! 

ceL  7522 

! 566C02 

47714440!  175.0!  76. Cl 

9.0! 

-  ! 

1C00! 

1 1 • 2 ! NONE 

>  1  175.0!  76.0! 

1.3! 

! 

11.2i NONE 

C8L  7523 

1566003 

67711*40!  175.01  76. C! 

9.0! 

-  ! 

1C0Q! 

!  !  175.0!  26. C! 

1.3! 

! 

11. 2! NONE 
! 

CIL  7524 

I586C04 

42214A401  175.0!  26. Ct 
i  !  175.0!  26. C! 

9.0! 

1.3! 

I 

1000! 

-  I 

CBL  7525 

I566C05 

47714440!  175.0!  76. C! 

9.0! 

10G01 

11.21N0NE 

I  !  175.0!  26. Cl 

1.3! 

! 

CBL  7526 

1566006 

422I4A40!  175.0!  26. C! 

I  !  175.0!  26. C! 

9.0! 

1.3! 

! 

1000! 

_  t 

11.2! NONE 
! 

CEL  7527 

! 566C07 

422I4A40!  175.0!  26. C! 

•  •  175.0!  28. C! 

9.0! 

1.3! 

! 

1  COO 
-  ! 

11. 2 (NONE 

1 

CBL  7528 

! 566C06 

42214A40!  175. 0!  26. C! 

!  !  175-0!  26. C! 

9.0! 

1.3! 

-  t 

i 

1C00! 

-  ! 

11.2! NONE 
! 

CBL  7529 

1566CC? 

422S4A40!  175.0!  26. C! 

!  1  175.0!  26. C! 

9.0! 

1.3! 

! 

1000! 

-  ! 

11.2 ! NONE 
! 

CBL  7530 

1566010 

422I4A40!  175.0!  26. C! 

!  1  175.0!  26. C! 

9.0! 

1.3! 

! 

1000! 

-  ! 

11 . 2! NONE 

1 

CEL  7531 

1566C11 

47714*40!  175.0!  76. C! 

!  !  175.01  76.0! 

9.0! 

1.3! 

I 

1000! 

-  ! 

1 1 • 2  j  NO  Nf 
! 

CEL  7532 

!  566 Cl  2 

47714440!  175.0!  76.0! 

!  !  175.0!  76.0! 

9.0! 

1.3! 

I 

1C0C! 

-  ! 

1 1  • 2  !  NONE 
! 

CEL  7701 

1583341 

48514*40!  145.0!  76. Cl 
!  !  165.01  76.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1120! 

-  ! 

11.0! NONE 
! 

CEL  7702 

1583342 

A83I4A40!  195.0!  26. Ci 
(  !  195.0!  26. Cl 

9.0! 

1.5! 

! 

1120! 

-  ! 

11.0! KONE 
! 

CEL  7703 

1583343 

483I4A40!  195.0!  26. C! 

1  l  195.0!  26. C! 

9.0! 

1.5! 

1 

112C! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

CBL  7704 

1583344 

42514*401  145.01  76.0! 

|  1  145.01  76.0! 

9.01 

1.5! 

! 

1120! 

-  ! 

11.0! SOHE 
! 

CBL  7705 

1563345 

485! 4440!  145.0!  76.01 

1  1  145.0!  76. C! 

9.0! 

1.5! 

1 

1120! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

CEL  7706 

1553346 

42514440!  145.0!  26. Cl 
•  1  145.0!  76. C! 

9.0! 

1.5! 

1 

1120! 

-  1 

1 1  .0 INONE 
! 

CeL  7707 

1583347 

G8JI4AAO!  195.0!  26. C! 

|  !  195.0!  26. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

1120! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

CBL  7708 

1583348 

48514440!  145.01  76. C! 

!  !  145.01  76. Cl 

9.0! 

1.5! 

1 

1120! 

-  ! 

11.01N0NE 

! 

CEL  7709 

1583349 

A83IGA40J  195.0!  26. C! 

!  !  195.0!  26. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

1120! 

11.0! NONE 
! 

CBL  7710 

1583350 

483S4A40!  195.0!  26. Ct 

1  J  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

i 

1120! 

-  ! 

11.0IN0NE 

! 

CBL.  7711 

1583351 

48514*40!  145.01  76. Cl 

9.0! 

1120! 

11.0!NCN£ 

I 

C8L  7712 
CBL  7713 
CIL  7714 
CflL  7713 
CBL  7716 
CBL  7717 
CBL  7719 
CIL  7720 
CBL  7801 
CIL  7802 
CBL  7803 
CBL  7804 
CBL  7803 
CBL  7806 
CBL  7807 
CBL  7808 
CBL  780? 
CBL  7810 
SSL  7811 
CBL  7812 
CBL  8301 
CBL  8303 
CBL  8304 
CBL  8305 
CBL  8306 
CBL  8307 
CBL  8308 
CIL  8309 


! 

1583352 

! 

1383333 

! 

1583354 

I 

1583355 

1 

1583336 

I 

1583337 

I 

1583359 

I 

1383360 

1 

1593639 

1 

1593640 

1 

1593641 

1 

1593642 

1 

1593643 

1 

1593644 

l 

1593645 

1 

1593646 

1 

1593647 

1 

1593648 

1 

K4W19 

V 

1593650 

1 

1659581 

I 

1655583 

1 

1659584 

I 

1659585 

1 

1659586 

1 

1659587 

1659588 

I 

16.9589 

1 

1 

1 


!  !  195.0!  26. C!  1.5! 

4B314A40!  195.0!  26.01  9.0! 

]  1  1 95.01  28. Cl  1.5! 

48314A40!  195.01  26.C1  9.01 

1  1  195.0!  26. C!  1.51 

483J4A401  195.0!  26. C!  9.0! 

1  1  195.01  26. C!  1.51 

48314A40!  19S.0!  26. C!  9.0! 

|  1  195.0!  26. C!  1.51 

483I4A40I  195.0!  26. C!  9.0! 

1  1  195.01  26. Cl  1.5! 

48314A40!  195.01  26. Cl  9.0! 

I  1  195.01  26. C!  1.51 

4E3I4A401  193.01  26. C!  9.01 
1  !  195.01  26.CI  1.3! 

48314A40!  195.0!  26. C!  9.01 
|  1  195.01  26. C I  1.5! 

46414A40!  195.01  26.CI  9.01 

1  1  195.0!  26.0!  1.5! 

484I4A40!  195.0!  26. C!  9.0! 

|  !  195.0!  26. C!  1.51 

484I4A40!  193.0!  26.C!  9.0! 

|  1  195.0!  26. C!  1.5! 

4841 4A40!  195.0!  26. Cl  9.0! 

1  !  195.01  26.CI  1.51 

48414A40!  195.01  26.C!  9.0! 

I  |  195.0!  26. C!  1.5! 

48414A40!  195. 0!  26. C!  9.0! 

|  !  195.01  26.0!  1.5! 

48414A40!  195.01  26. C!  9.0! 

|  !  195.0!  26. C!  1.5! 

48414A40I  195.0!  26. C!  9.01 
|  1  195.0!  26. C!  1.5! 

4B414A401  195.0!  76. C!  9.0! 

|  I  195.0!  26. C!  1.5! 

484I4A40!  195.0!  26. C!  9.0! 

|  |  195.01  26. C!  1.5! 

4A4UA40!  195. C!  26. C!  9.0! 

!  !  195.0!  26.C!  1.5! 

46414A40!  195.0!  26. Cl  9.0! 

!  1  195.0!  26. C!  1.51 

46814A40!  195.0!  26. OJ  9.0! 

|  !  195.0!  26. C!  1.5! 

468I4A4L1  195.0!  26. Cl  9.0! 

!  1  195.0!  26. C!  1.5! 

468UA40I  195.0!  26. C!  9.0! 

|  {  193.0!  26. Cl  1.5! 

46814A40!  195.0!  26. Cl  9.0! 

|  |  195.0!  26.0!  1.5! 

468I4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

f  1  195.0!  26. C!  1.51 

468I4A40!  195.0!  26.0!  9.0! 

|  |  195.0!  26.0!  1.5! 

468UA40!  195.0!  26. C!  9.0! 

|  I  195.0!  26. C!  1.5! 

468I4A401  195.01  26. Cl  9.01 
|  I  195.01  26. Cl  1.51 

I  1  l  1  ; 

II  111 


-  I 


-  1 


-  I 


11201 
-  1 
1120! 

-  1 
1120! 

-  ! 
1120! 

-  1 
1120! 

-  ! 
1120! 

-  I 
1120! 

-  ! 
1120! 

11201 

-  I 
11201 

-  i 
1120! 

-  I 
1120! 

-  ! 
11201 

-  ! 
1120! 
-  ! 
11201 
-  1 
1120! 
-  1 
1120! 
-  1 
1120! 

-  I 
1120! 

-  ! 
1120! 

-  1 
1150! 
-  ! 
11501 
-  1 
1150! 
-  1 
1150! 
-  1 
1150! 

-  I 
11501 

-  1 
1130! 

-  1 
1150! 

I 

1 


1 1 .0! NONE 

11.0IN0NE 

11.01NONE 

1 

11.01  NONE 
! 

11.01NCNE 

I 

11.01  NONE 
1 

1 1 • 0! NONE 
1 

11.0IM0NE 

1 

11.2IN0NC 

I 

11 • 21  NONE 
1 

11.21  NONE 
1 

1 1 .2 1  NONE 
1 

11.2! NONE 
! 

11.21  NONE 
1 

11.21  NONE 
! 

11.2IN0NE 

1 

1 1 .2 ! NONE 
1 

11.2 1  NONE 
1 

11.21  NONE 
1 

11.2! NONE 
! 

11 .2 ihOHE 
! 

11.2! NONE 
! 

11. 2 1N0NE 
! 

11.2! NONE 
! 

1 1 . 2! NONE 
! 

11 .21  NONE 
! 

1 1 .2 ! NONE 
! 

11.2! NONE 
! 

! 

! 


!  i 

!  1 
!  ! 

!  i 

•PA  PITTSBURGH! 
i  ! 

|PA  PITTSBURGH! 

!  1 
•PA  PITTSBURGH! 

•  1 
•PA  PITTSBURGH! 

•  1 
1PA  PITTSBURGH! 

1  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1  1 
1PA  PITTSBURGH! 

1  1 
1  PA  PITTSBURGH! 

1  ! 
!t>A  ®ITTS9U»GMl 
1  ! 
•PA  PITTSBURGH! 

!  I 

•PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

!  1 
•PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

! P A  PITTSBURGH! 

!  ! 

I  PA  PITTSBURGH! 

!  1 
IRA  PITTSBURGH! 

!  1 
!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

!PA  PITTS9UR6H! 

!  1 
!PA  PITTSBURGH! 

!  1 
1PA  PITTSBURGH! 

!  I 

!PA  PITTSBURGH! 

1  i 

1  PA  PITTSBURGH! 

1  1 
IPA  PITTSBURGH! 

1  1 
!PA  PITTSBURGH! 

1  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
!PA  PITTS3UPGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
i P A  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!PA  PITTSBURGH! 

1  I 

IPA  PITTS3U*GH1 
!  1 
IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 
IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

IPA  PITTSBURGH  I 

!  I 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 
IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 
•PA  PITTSBUPGM! 

!  1 
IPA  PITTSBURGH! 

2  i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

IPA  PITTSBURGH! 
I  ! 

iPA  PITTSBURGH! 
!  1 
!PA  PITTSBURGH! 
!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 
1  1 
IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

IPA  PITTSBURGH! 
!  « 
!PA  PITTSBURGH! 

i  i 

IPA  PITTSBURGH! 
!  1 

! 


! 


193!  ! 
! 

1945  • 
; 

1945  i 
! 

1975  ! 

t 

1975  i 
! 

1975  ! 
! 

1«75  ! 
! 

1975  ! 

t 

1975  I 


1975  ! 

! 

1975  ! 

« 

1975  ! 

i 

1975  i 
! 

1975  • 

i 

1977  ! 

1 

1977  ! 

! 

1977  ! 

! 

1977  1 
! 

1977  ! 

! 

1977  I 
! 

1977  ! 

! 

1977  I 
1 

1977  ! 

! 

1977  ! 

! 

1977  ! 

! 

1977  ! 

1977  } 

1 

1977  ! 

1977  ! 

1 

1977  ! 

I 

1977  I 
I 

1977  | 

1977  I 
1 

1978  I 
! 

1978  ! 

I 

1978  I 
! 

1978  l 
1 

1978  ! 

1976  1 
! 

1978  I 
! 

1978  ! 

I 

197P  ! 

! 

197*  1 
! 

1978  l 

1978  ! 

1 

1983  ! 

! 

1983  ! 

! 

1983  1 
I 

1983  1 
! 

1983  ! 
J 

1983  ! 
J 

1983  ! 
! 

1983  1 
! 
! 
! 
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EN«R! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

I  COAST 

I  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  10RAFT1 
NET  ICC0E1LENCTH! BROTH]  1 

1 AECIS-1****!  RFC.  1  RE6.1L0A0-1 
TER  1  SEE! //////! /////I  ED  1 
TON-  1PASEI  OVEP-IOVER- !/////! 
NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT ! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  1  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////// //////! TO !//////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)  I  LINE-2  !€£!  LIKC-2  l* 

) 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ( 
OR  1 

REBUILT! 

cm 

CARP3ELL 

TRANSPORTATION 

(CONTINUED) 

ICO. 

1  1 

1  1 

1  1 

I  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

CEL 

6310 

I  655590 

463  I 4 A  40 1 

1  1 

195.01 

195.01 

26. C! 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1150! 

-  ! 

1 1 .2 ! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1983 

CSL 

6311 

1659591 

46614A40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

26.0! 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1150! 

-  ! 

11 .2 ! NONE 

I 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1983 

CEL 

8312 

1659592 

465 1 4A  401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1150! 

1 1 . 2  !  NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1963 

CEL 

6313 

1 A59593 

465! 4A401 

1  I 

195.0! 

195.0! 

26.0! 
26.  Cl 

9.0! 

1.1! 

- 

1150! 
-  ! 

11.2!  NONE 
! 

1PA 

1 

.PITTSBURGH! 

1983 

CEL 

8314 

1655594 

46614A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26. Cl 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1150! 

-  ! 

11  ■  2  !  NONE 
! 

!PA 

I 

PITTSBURGH! 

1983 

CEL 

8315 

1 655595 

46614A40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.  C! 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

1150! 

-  ! 

1 1  .  2  !  NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1983 

CEL 

6401 

1672406 

4  04  1  4 A  40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

26. Cl 
26.  C! 

9.0! 

1.5! 

1120! 

-  ! 

11.21N0NE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

640? 

1672407 

484 1 4 A  401 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.0 
26. Ct 

9.0! 

1.5! 

- 

1120! 
-  ! 

11.2INCNC 

! 

!  PA 
! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

0403 

I6724C8 

48414A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

1120! 

11.21NQNE 

! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

8404 

1672409 

464I4A401 

1  I 

195.01 

195.0! 

26. Cl 
26. Cl 

9.0! 

1.5! 

11201 
-  ! 

11.2! NONE 
! 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

8403 

1672410 

484I4A40! 

1  1 

195.01 

195.01 

26. C! 
26. C! 

9.01 

1.51 

- 

1120! 

11.2! NONE 

I 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

8406 

1672411 

4641  4  A  4  0 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

26. Cl 
26.  Cl 

9.0! 

1.51 

- 

1120! 

-  1 

11.2!  NONE 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

840? 

1672412 

46  4  1  4  A  40 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.  C! 
26.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

11201 
-  1 

11.2! NONE 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

6406 

1672413 

464I4A40I 

1  1 

195.0! 

195,01 

26.  C! 
26. Cl 

9.0! 

1.51 

- 

1120! 

-  ! 

11.2!  NONE 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

8409 

1672414 

46414A40I 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.0 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

11201 
-  1 

11.21  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

641C 

1672415 

464I4A40I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

26.0 
26. Cl 

9.0! 

1.5! 

- 

1120! 
-  ! 

11.2IN0NE 

I 

IPA 

PITTSBURGH! 

1914 

CSL 

6411 

1672416 

484 1 4 A  401 
t  1 

195.01 

195.0! 

26.0 

26.0 

9.0! 

1.5! 

- 

1120! 

-  1 

11.2 (NONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

641? 

16.2417 

48414A40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.01 

26.0 

9.0! 

1.5! 

- 

1120! 

-  1 

11. 2 {NONE 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

1964 

CEL 

6413 

1672418 

484I4A401 

I  1 

195.0! 

195.0! 

26. Cl 
26.  CJ 

9.0! 

1.5! 

- 

1120! 
-  1 

1 1  •  2  1  NONE 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

3414 

1672419 

404I4A4O! 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.0! 

26.0 

9.01 

1.51 

- 

1120! 

1 1  •  2  !  NONE 

I 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

1964 

CEL 

6415 

1672420 

484I4A40! 

I  1 

195.01 

195.01 

26.0! 

26.0 

9.0! 

1.51 

“ 

11201 
-  1 

11.2! NONE 

I 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

6416 

1672421 

46414A401 

1  1 

193.0! 

195.01 

26.0 

26.0 

9.0! 

1.5! 

- 

11201 
-  ! 

11.2 (NONE 

1 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

6417 

1672422 

46414A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.  Cl 
26.0! 

9.01 

1.5! 

- 

1120! 
-  ! 

11.21  NONE 

1 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

8416 

1672423 

484UA40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0 
26.  C! 

9.0! 

1.51 

“ 

1120! 
-  ! 

11.2!  HONE 
! 

IPA 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

6419 

1672424 

464 1 4  A  40 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

26. C! 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1120! 

-  ! 

11.21  NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

1984 

ceL 

6420 

1672425 

46414A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1120! 
-  ! 

11 .21  NONE 

1 

!PA 

l 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

6421 

1672426 

46414A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.  C! 
26.0! 

9.01 

1.51 

- 

11201 
-  i 

1 1 • 21  NONE 

I 

!PA 

PITTSBURGH ! 

1984 

CEL 

642? 

1672427 

484*4440! 

1  l 

195.0! 

195.0! 

26.0 
26. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1120! 
-  ! 

11.2! NONE 

1 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

6423 

1672426 

48414A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26. C! 

9.01 

1.5! 

- 

1120! 
-  1 

11.21  NONE 

I 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

6424 

1672429 

464 1 4A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0 
26. Ct 

9.0! 

1.5! 

- 

1120! 
-  1 

11*21  NONE 
! 

!PA 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

6425 

1672430 

464I4A40! 

I  1 

195.0! 

195.01 

26.0 

26.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

1120! 
-  I 

11.2!  NONE 

1 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

8426 

1672431 

4E414A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0 

26.0 

9.0! 

1.5! 

- 

11201 
-  1 

11.2! NONE 
! 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

8427 

1672432 

484I4A401 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.01 

26.0! 

9.01 

1.5! 

* 

1120! 
-  1 

11.21  NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

8426 

1672433 

46414A401 
!  1 

195.0! 

195.01 

26.0! 

26.0 

9.0! 

1.5! 

- 

1120! 
-  1 

11.2! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CEL 

8430 

1672435 

484 14A40I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

26.0 

26.0 

9.0! 

1.5! 

- 

1120! 
-  ! 

11.2! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1984 

CTC 

618 

42014A47! 

I  1 

175.11 

175.1! 

26.11 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

“ 

900! 
-  ! 

11.2! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

619 

420 1 4 A  47 1 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

8.2! 

1.7! 

- 

900! 
-  ! 

11.2!  NONE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

197C 

CTC 

820 

42014A471 
!  1 

171.1! 

175.11 

26.1 1 
26.1! 

6.2! 

1.7! 

- 

9001 
-  ! 

11.2! NONE 

I 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

821 

42014147! 

1  l 

175.11 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

“ 

900! 

11 .2 !  NONE 
! 

!PA 

1 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

622 

42014A47! 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.71 

“ 

900! 
-  ! 

11.21  NONE 

I 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

624 

42014A47! 

!  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

8.2! 

1.7! 

- 

900! 
-  ! 

11.21  NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

825 

420 1 4 A  47 1 
!  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

- 

9C0! 
-  1 

11.21  NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

826 

420I4A47I 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

“ 

900! 
-  ! 

11*2! NONE 

I 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

627 

42014A471 
!  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

- 

900! 

11.2IN0NE 

! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

826 

420J4A47! 
i  i 

175.1! 
175. « ! 

26.0! 
26. C! 

8.2! 

I./1 

“ 

900! 
-  1 

1 1  • 2 ! NONE 
! 

IPA 

i 

PITTSBURGH! 

197C 

CTC 

629 

42014A47I 
!  I 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.21 

1.7! 

“ 

900! 
-  ! 

11 .2! NONE 
( 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

830 

1 

42014A47! 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

8.2! 

1.71 

- 

900! 
-  1 

11 .2! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

631 

42014A47! 

1  1 

173.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

“ 

900! 
-  ! 

11.2 ! NONE 
! 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

632 

420UA47I 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

- 

1 

900! 
-  ! 

11.2! NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

833 

42014A47J 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

900! 
-  ! 

11.2!  NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

1970 

CTC 

834 

1  ■ 

42014A47I 
!  1 

175.11 

175.11 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

- 

900! 
-  ! 

11.2! NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

1972 

CTC 

835 

420! 4 A  471 
!  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.2! 

1.7! 

“ 

900! 
-  ! 

11.21N0ME 

I 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

1972 

CTC 

636 

42014A47I 

1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

8.2! 

1.7! 

- 

900! 
-  1 

11 .2! NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

1972 

CTC 

637 

42014A47! 

1  1 

1  1 

1  1 

175.1! 

175.1! 

! 

! 

26.1! 

26.11 

! 

8.2! 

1.7! 

! 

900! 
-  ! 

! 

! 

1 1 .2 ! NONE 
! 

! 

! 

IPA 

I 

I 

1 

PITTSBURGH! 

1972 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


242 


ENGR! 

OIST! 


VESSEL  NAPE  AND  NUP0ER 


(OAST 

EUAAO 

NUMBER 


IVTCC!  DIKCNStCNS  ! DRAFT ! 
NET  !CODE 
AEGIS-!**** 

TEA  !  SEE 
TON-  !PAGE 


NAG E  !  IV 


ICAPACITT 
LENGTH! BROTH!  !  ! 

AEG.  !  AEG.tLOAO-!  !  CAAGO 

//////! /////*  ED  !  XIIUIIII 

OVEA-IOVCA -!/////!  HOASE!  PASS- 


ALL  !  ALL  JLIGHT!  POWER !  ENGEAS 


HIGH¬ 

EST 

FIXED 

POINT 

(LIGHT) 

(FEET) 


{VESSEL!  ! 

CARGO  HANDLING  !$  !  OPERATING  !  ! 

EOUIPNENT  | T C !  BASE  I  TEA*  ! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

////////////// //!TD{ //////////!  CR  ! 


LINE-2 


(EE!  LINE-2  ! *A£3UILT ! 


(21) 

!  ! 

!  i 

CAMPBELL  TRANSPORTATION  ICO.  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

* 

! 

t 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

1 

i 

! 

(CONTINUED)!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

j 

! 

! 

CTC 

?!8 

}  ------ 

*20!*A*7! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

! 

9C0! 

11.25NCNE 

!PA 

PI TTS°UPGH ! 

1972 

! 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.71 

! 

-  i 

j 

! 

! 

! 

CTC 

839 

1  - 

*20! * A*7 ! 

175.1! 

26.1! 

5.2! 

! 

900! 

11.21NCNE 

!PA 

PITTSBURGH ! 

1972 

1 

! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

J 

! 

1 

1 

CTC 

8*0 

j  - 

*20!*A*7l 

175.1! 

26.11 

6.2! 

! 

9C0! 

11 • 2! NONE 

!•* 

Pittsburgh! 

1972 

1 

! 

!  1 

175.1! 

26.11 

1.7! 

! 

a  » 

» 

! 

! 

CTC 

8*1 

!  . 

*20! *A*7 ! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

! 

pcoi 

11.2!*CNE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1°72 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

a  1 

i 

! 

! 

CTC 

6*2 

!  - 

*20! * A*7 ! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

! 

90C! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTS9U»CH! 

1972 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1* 

1.7! 

! 

a  « 

j 

• 

1 

CTC 

8*5 

!  . 

*20! * A*7{ 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  j 

900! 

11.2! NONE 

!*>A 

! 

!PA 

PITTSBURGH ! 

1972 

! 

!  ! 

175.1! 

26.11 

1.7! 

< 

-  ! 

i 

? 

! 

*  ! 

175.1! 

26.11 

1.7! 

l 

a  | 

i 

1 

1 

CTC 

3*5 

!  - 

*20!*A*7! 

175.1! 

26.1! 

J.2! 

-  > 

900! 

11.2! NONE 

•PA 

PITTSBURGH* 

197? 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

i 

-  1 

! 

! 

1 

CTC 

6*6 

!  - - 

*20!*A*7! 

175.1! 

26.1! 

6.2! 

-  ! 

900! 

11.21N0NE 

•PA 

PITTSBURGH! 

197? 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

J 

! 

! 

CTC 

6*7 

,  - 

*20!*A*7! 

175.1! 

26.1! 

5.2! 

-  ! 

900! 

11.2INCNE 

!PA 

1 

PITTSBURGH! 

1 

197? 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

CTC 

6*6 

j  - 

*?0UA*7{ 

175.11 

26.1! 

8.2! 

-  ! 

900! 

11.2 1  NONE 

1 P  A 

PITTSPU*GH! 

1972 

! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

CTC 

8*9 

!  - 

42014*47! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  1 

900! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1972 

! 

\  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  1 

i 

1 

! 

CTC 

650 

j  - 

4  2  0 !  4  A  47 1 

175.11 

26.1! 

8.2! 

! 

90oi 

1 1 . 2  !  NONE 

SPA 

! 

PITTSBURGH! 

1972 

l 

!  I 

175.1! 

26.1! 

1.71 

! 

-  1 

l 

1 

CTC 

851 

42014447! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  ! 

9C0! 

1 1 .2 ! NONE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1972 

! 

!  ! 

175.1! 

26.11 

1.7! 

1 

-  1 

i 

! 

CTC 

852 

1  . 

42014  A  47 ! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  ! 

9Q0i 

11.2! NONE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1972 

! 

!  ! 

175.1! 

25.1! 

1.7! 

j 

-  ! 

! 

CTC 

853 

j  - 

*2014**7! 

175.1! 

26.1! 

3.2! 

! 

900! 

11.2 ! NONE 

!PA 

1 

Pittsburgh! 

1 

1972 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

CTC 

855 

420! 4447! 

175.1! 

26.1! 

8.2! 

-  ! 

900! 

11.2i NONE 

•PA 

! 

PITTSBURGH! 

1972 

! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

CTC 

656 

j  - 

4201*447! 

175.0! 

26.  Cl 

8.2! 

-  ! 

900! 

11. 2! NONE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

J 

1975 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

* 

-  ! 

! 

CTC 

657 

!  . 

420! 4447! 

175. C! 

26. C! 

3.2! 

-  ! 

900! 

11.2! NONE 

!*»A 

PITTSBURGH! 

! 

1975 

! 

!  ! 

175.01 

26.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

CTC 

856 

j  - 

470! 44*7 ! 

175.0! 

26. C! 

5.2! 

! 

900! 

11 .2IN0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1975 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  » 

« 

CTC 

859 

j  - 

420! 4447 1 

175.0! 

26. C! 

6.2! 

-  ! 

900! 

1 1 .2! NONE 

1PA 

! 

PITTSBURGH! 

• 

1975 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

*  ! 

! 

CTC 

860 

42014447! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  ! 

900! 

11.2 {NONE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1975 

! 

!  ! 

175.01 

26.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

CTC 

861 

j  - 

*20! 4**7 ! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  ! 

900! 

11 .2! NONE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

| 

1975 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

CTC 

562 

!  - 

42014447! 

175.01 

26. C! 

8.2! 

-  i 

9C0! 

1 1 .2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

J 

1975 

J 

!  1 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CTC 

863 

42014447! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  ! 

9C0! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1975 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CTC 

86* 

j  - 

A20!4A*7i 

175.0! 

26.  C! 

6.2! 

-  ! 

900! 

11.21KCNC 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1975 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CTC 

865 

1  - 

42024447! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  I 

9C0! 

11.2!N0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1975 

! 

i  i 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

!PA 

1976 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CTC 

697 

j  - 

42014440! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

J 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

I 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

I 

1976 

I 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CTC 

899 

420 ! 4  A40 ! 

175.0! 

26. C! 

6.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

I 

1976 

! 

!  J 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  • 

! 

! 

CTC 

9C6 

420! 4440! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

|PA 

PITTSBURGH! 

1976 

! 

!  i 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

1 

! 

1 

CTC 

907 

j  - 

42014440! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

i 

9C0! 

9. ol NONE 

!PA 

Pittsburgh! 

1976 

! 

!  ( 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

CTC 

508 

!  - 

420 ! *440 ! 

175.0! 

26.0! 

6.2! 

-  i 

900! 

9.ol NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

1976 

I 

!  ! 

173.0! 

26.  C! 

1.7! 

i 

"  ! 

! 

1 

t 

! 

!  ! 

175.01 

26.0! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

CTC 

910 

42014440! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

i 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

J 

! 

! 

CTC 

911 

!  - 

*20!*:.*0! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.oiNONC 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

i 

1 

1 

! 

! 

!  1 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  J 

! 

5 

! 

CTC 

913 

!  - 

420!*  A  40 ! 

175.0! 

26.  C! 

6.2! 

! 

900! 

9 .0! NONE 

!PA 

R1TTSBURGM! 

1976 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

CTC 

91* 

1  - 

*2014440! 

175.0! 

26.0! 

3.2! 

! 

900! 

9.0! NONE 

|PA 

pmsemsH! 

1976 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

CTC 

915 

!  - 

42014440! 

175.0! 

26.  Cl 

6.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  | 

I 

! 

! 

CTC 

916 

,  - 

4201***0! 

175.0! 

26. C! 

9.2! 

! 

9C0! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

I 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

CTC 

917 

j  - 

420 !* A  40 1 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1976 

! 

1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

CTC 

918 

!  - 

420(44401 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.ol HONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

1 

! 

t  ) 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

1 

! 

CTC 

919 

42014440! 

175.0! 

26.C! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSeU«SH! 

1976 

! 

•  • 

173.0! 

26. 0! 

1.7! 

« 

-  • 

1 

1 

f 

CTC 

920 

1  - 

42014440! 

175.0! 

26.  C! 

6.2! 

! 

900! 

9.0 [NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

( 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

CTC 

921 

1  - 

420144401 

175.01 

26.C! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

PA 

PITTSBURGH! 

1977 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

CTC 

922 

42014440! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

j 

1977 

! 

!  ! 

175.0! 

26.  Cl 

1.7! 

! 

-  l 

! 

CTC 

92* 

!  - 

420(4440! 

175.0! 

26. C! 

6.2! 

-  ! 

900! 

9.0IN0NE 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1977 

! 

!  ! 

175.0! 

26.01 

1.7! 

! 

! 

! 

!  ! 

175.0! 

26.C! 

1.7! 

! 

« 

! 

! 

CTC 

926 

4201***0! 

175.0! 

26.  C! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

MTISSUStHI 

1977 

1 

!  ! 

175.0! 

26.C! 

1.7! 

! 

1 

! 

! 

i 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

! 

! 

! 

1 

CTC 

928 

42014440! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

MTTSeUIU'fi 

1977 

! 

!  ! 

175.0! 

26.01 

1.7! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

CTC 

929 

4201 4440! 

173.0! 

26.0! 

1.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977 

1 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

175.0! 

! 

! 

26.  C! 

! 

1 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

ta3le  2  -  description  o t  vessfls 
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IN(R! 

•1ST! 

VEtSEL  NAHC 

OPERATOR 

ARt  NUMBER 

... 

!  !VTCC{  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  t  CODE ! LENGTH! B*DTH!  ! 

COAST  !  TER  i  SSf I /y ////!///// |  CD  ! 
CUARD  !  TON-  {PACE!  OVER-* OVER-! ttlii ! 
NUMBER  t  NA4E  !  IV  !  ALL  !  AU  ILIGHT! 

HCRSC! 

ROVE*! 

CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANOLING  !S  ! CREMATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  2TC1  BASE  ! 

f///////2  POINT  !  LINE-1  2*01  LINE-1  ! 

RASS-  !  (LIGHT) !/////// /////////IT 0! ////////// ! 
CN5ERS  !  (FEET)!  LINE-2  |E£!  LINE-2  !♦ 

j 

! 

TEA*  ! 
BUILT  • 
OR  ! 

REBUILT! 

(21)  CAMPBELL 

TRANSPORTATION 

ICC 

! 

!  ! 

!  ! 

!  I 

! 

! 

! 

; 

i 

j 

« 

i 

i 

j 

■ 

2 

! 

2 

i 

1 

2 

1 

(continued: 

I 

1  ! 

! 

i 

i 

j 

i 

2 

1 

CTC  930 

*20!4A*0! 

175.0! 

26. C! 

4.2! 

-  J 

9C0! 

9.0iK0NE 

i  pa 

PITTSBURGH! 

1«77  ! 

J 

!  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.7! 

-  > 

i 

! 

; 

2 

C7C  931 

-  ! 

42054**0! 

175.0! 

26. C! 

S.2! 

-  * 

900! 

9.0! NONE 

SPA 

P I T  T$*U*GM ! 

1977  * 

1 

!  i 

175.0! 

24. C! 

1.7! 

-  ! 

t 

l 

1 

I 

C7C  932 

-  i 

420! 4*401 

175.0! 

2 6. C ! 

8.2! 

-  ! 

9C0! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

197?  * 

i 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  i 

J 

! 

! 

2 

C7C  933 

-  i 

4  20 1 4 A  *0 1 

175.0! 

26. C! 

9.2! 

-  • 

9ooi 

9.0! NONE 

!PA 

Pittsburgh! 

1977  * 

j 

|  i 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

.  i 

! 

; 

2 

1 

C7C  934 

-  ! 

42014*40! 

175.0! 

26. Cl 

8.2! 

-  J 

9C0! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

197?  i 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  • 

! 

2 

! 

1 

C7C  935 

420! 4*40! 

175.0! 

26.  C! 

8.2! 

-  i 

9C0! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977  *! 

j 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  • 

! 

! 

! 

1 

C7C  136 

1 

-  i 

420! 4*40! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  | 

9C0! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977  ! 

i 

!  i 

175. C! 

26.  C! 

1.7! 

•  i 

! 

! 

j 

l 

C7C  937 

-  j 

*20 ! 4 A  40! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  j 

9C0! 

9.0! NONE 

!PA 

RITISRUAGM! 

197?  • 

i 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  J 

i 

2 

2 

i 

C7C  938 

-  . 

420! 4*40! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  j 

9C0! 

9.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

197?  • 

i 

!  5 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

C7C  939 

420! 4*401 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  j 

9C0! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1077  1 

i 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

•  « 

! 

! 

; 

1 

CTC  9*0 

42014*40! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  j 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

•ITTSeURCHt 

1977  • 

i 

!  ! 

173.01 

26. C! 

1.7! 

-  • 

! 

! 

! 

! 

C7C  9*1 

{ 

- -  ! 

420(4*40! 

175.0! 

26.  C! 

8.2! 

-  j 

900! 

9.0INONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

19??  « 

j 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

2 

2 

C7C  9*2 

— - i 

420! 4*40! 

175. 01 

2  6.C  2 

8.2! 

-  i 

900! 

9.0! NONE 

!»A 

PITTSBURGH! 

1«77  ! 

1 

! 

2  i 

175.0! 

26.  Ct 

1.71 

-  i 

! 

2 

; 

1 

CTC  9*3 

-  j 

420 !4 *40 ! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  • 

9C0! 

9.01N0NE 

!  RA 

PITTSBURGH! 

1977  ! 

! 

<  j 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

.  i 

2 

! 

2 

1 

CTC  94* 

1 

420*4*40! 

175.0! 

26. C! 

4.2! 

-  ! 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977  ! 

2 

t  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

.  i 

i 

1 

2 

2 

CTC  94) 

i 

420! 4*40! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  • 

900! 

9.0!NCNE 

i»A 

PITTSBURGH! 

1977  * 

i 

{ 

!  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.7! 

-  * 

2 

• 

1 

1 

CTC  9*6 

2 

420! 4*40! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

•  ! 

9C0! 

9.0! NON* 

!*A 

PITTSBURGH! 

197?  • 

i 

t 

2  i 

175.0! 

26.  CJ 

1.7! 

! 

-  i 

2 

j 

1 

I 

CTC  9*7 

l 

420! 4*40! 

175.0! 

26.  C! 

8.2! 

-  • 

900! 

9.0SNCNE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977  * 

• 

i 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

.  | 

■ 

2 

2 

! 

CTC  948 

! 

420! 4A40! 

175.01 

26. C! 

8.2! 

-  • 

9  C  0 ! 

9.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1977  ! 

! 

■ 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

•  i 

! 

! 

1 

1 

CTC  9*9 

i 

-  . 

420! 4*  4C ! 

175.01 

26. C! 

8.2! 

-  • 

900! 

9.0! NONE 

!PA 

Pittsburgh! 

1977  * 

! 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

-  j 

2 

! 

1 

| 

CTC  950 

! 

*20! **40! 

175.0! 

26. C! 

8.2! 

-  ! 

9ooi 

9.0! NONE 

!»A 

PITTSBURGH* 

19?7  » 

! 

1 

!  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

CTC  951 

! 

420! 4*40! 

175.01 

26. C! 

8.2! 

-  i 

900! 

9 .0! NONE 

IPA 

P  ITT$nURGH ! 

1977  • 

! 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

2 

• 

1 

! 

CTC  932 

! 

420! 4A40! 

175.01 

26.  C! 

8.2! 

-  ! 

900! 

9.oj  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1977  ! 

! 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

> 

l 

! 

! 

CTC  953 

« 

466 ! 4*47 ! 

195.0! 

26.C! 

8.2! 

•  * 

1C00! 

11.HN0NE 

ipA 

PITTSBURGH! 

1982  ! 

! 

! 

!  ! 

195.01 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

CTC  95* 

! 

466! 4 *47 ! 

195.0! 

26. C! 

8.2! 

-  ! 

1000! 

1 1 .2! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1982  • 

! 

I 

!  ( 

195.0! 

26.  C! 

1.7! 

-  ! 

; 

! 

! 

! 

CTC  955 

! 

466 ! 4*47 ! 

195.0! 

26. C! 

8.2! 

-  J 

1000! 

11.2! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982  ! 

1 

! 

!  I 

195.0! 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

• 

CTC  956 

! 

-  1 

466S4A47! 

195.01 

26.0! 

8.2! 

•  | 

iccoi 

11.2IN0HC 

!PA 

PITTSBURGH! 

1982  • 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CTC  957 

i 

46614*47! 

105.0! 

26.0! 

8.2! 

-  • 

1000! 

11.2! NONE 

!5*A 

PITTSBURGH! 

19*2  J 

! 

i 

!  ! 

105.0! 

26.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

CTC  938 

! 

466! 4*47 ! 

195.0! 

26.  C! 

5.2! 

-  » 

1CC0! 

1 1  • 2  !  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

198?  * 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.7! 

» 

-  i 

! 

! 

• 

• 

CTC  959 

! 

466 ! 4*47! 

195.0! 

26. C! 

8.2! 

-  f 

1000! 

11.2! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1942  | 

! 

j 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.7! 

**  ! 

! 

1 

1 

! 

CTC  960 

i 

46654*47! 

195.0! 

26. C! 

8.2! 

-  ! 

1 CC  0  2 

11.2INCNE 

•PA 

P JTTSOUPOH 1 

198?  ! 

! 

1 

!  ! 

195.01 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

j 

! 

l 

! 

CTC  961 

i 

-  j 

466 ! 4*47! 

195.0! 

26.  C! 

8.2! 

-  ! 

1000! 

11.2i NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

198?  ! 

! 

! 

!  ! 

105.0! 

26.0! 

1.7! 

**  ! 

1 

j 

1 

• 

CTC  962 

J 

466! 4 *47! 

195.0! 

26. C! 

8.2! 

-  ! 

1000! 

1 1  .  2  j  NONE 

SPA 

PITTSBURGH  J 

1982  ! 

! 

i 

;  j 

195.0! 

26. C! 

1.7! 

-  i 

• 

! 

! 

1 

DRAVQ  83 

i 

-  i 

34614*482 

175.01 

26.9! 

10.0! 

-  ! 

1200! 

14.6 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1«5!  • 

{ 

1 

!  ! 

175.0! 

26.9! 

1.3! 

-  i 

1 

» 

I 

1 

DRAVO  87 

; 

346 ! 4*482 

175.0! 

26.9! 

10.0! 

-  » 

1200! 

14.6!  NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1958  *! 

! 

1 

!  ! 

175.01 

26.9! 

1.3! 

•  ■ 

• 

; 

1 

1 

48  307 

i 

-  j 

371 • 4 A40 ! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  J 

1020! 

10.7 ! NONE 

ipA 

PITTSBURGH! 

1957  • 

! 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

-  i 

1 

1 

! 

1 

48  410 

i 

-  j 

371 !4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1C20! 

10.7JN0NE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

i 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.3! 

.  t 

2 

1 

1 

t 

48  501 

i 

-  1 

371  2  4*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  | 

900! 

10.7! NONE 

ipA 

PITTSBURGH! 

1967  ! 

! 

! 

!  ! 

176.0! 

25. C! 

1.5! 

-  i 

1 

! 

j 

• 

H8L  66 

! 

-  j 

346 ( 4  A  40  2 

175.0! 

26. C! 

8.9! 

-  ! 

950! 

10.HN0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1952  i 

! 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

-  ! 

2 

! 

1 

• 

M8L  71 

1 

-  ] 

346  *4*40! 

175.0! 

27.0! 

8.9! 

-  ! 

1000! 

13.6 ! NONE 

•PA 

Pittsburgh! 

1957  ! 

! 

1 

!  ! 

175.0! 

27. C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

1 

1 

HBL  74 

! 

-  j 

34614*401 

175.0! 

27.0! 

8.9! 

-  * 

1000! 

1 3. 6! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957  i 

! 

1 

1  ! 

175.0! 

27. C! 

1.5! 

-  i 

! 

j 

! 

J 

HBL  75 

! 

-  ! 

34624*40! 

175.0! 

27.01 

8.9! 

-  ! 

1  COO! 

13.6 !  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

! 

1 

!  ! 

175.0! 

27. C! 

1.5! 

.  i 

! 

) 

1 

! 

HBL  77 

1 

-  j 

34614*40! 

175. OJ 

77. C! 

8.9! 

-  j 

1000! 

1 3.6! HONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

| 

! 

!  ! 

175.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

i 

! 

HBL  80 

1 

-  ! 

3462  4*40! 

175.0! 

27. C! 

8.9! 

•  f 

1000! 

13.6! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

» 

1 

!  ! 

175.0! 

27. C! 

1.5! 

.  2 

! 

! 

! 

! 

H8L  81 

! 

34624*401 

175.0! 

27.C! 

8.9! 

-  ! 

1000! 

13.6! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

I 

! 

!  1 

175.0! 

27.0! 

1.51 

-  i 

2 

f 

! 

HBL  82 

! 

- — -  J 

34624*40! 

175.0! 

27. C! 

8.9! 

-  ! 

1000! 

1  3 .6 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

i 

1 

!  ! 

175.01 

27. C! 

1.5! 

-  t 

I 

! 

2 

! 

HBL  83 

i 

-  ! 

346  2  4*40  ! 

175.0! 

27.0! 

8.9! 

-  ! 

1000! 

13.6 ! NONE 

!PA 

Pittsburgh! 

1958  ! 

i 

| 

1  ! 

175.0! 

27.0! 

1.5! 

j 

-  i 

j 

! 

! 

! 

HBL  84 

i 

- -- - j 

34624*40! 

175.0! 

27.0! 

8.9! 

-  { 

1000! 

1 3 . 6 !  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

i 

1 

!  ! 

175.0! 

27. C! 

1.5! 

.  i 

! 

I 

! 

! 

H8L  85 

i 

-  2 

34624*401 

175.0! 

27.0! 

8.9! 

-  J 

1000! 

13.6! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958  ! 

l 

1 

!  ! 

175.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

HBL  86 

! 

- -  j 

42624*401 

175.0! 

26. C! 

9.9! 

•  ! 

950! 

11.0!K0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957  ! 

! 

! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

1 

; 

HBL  87 

1 

-  j 

426! 4*40! 

175.0! 

26.0! 

9.9! 

-  ! 

950! 

1 1 .0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

•  1983  i 

1 

l 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

HIL  113 

! 

— -  ! 

41 4 *4*40! 

175.0! 

26.0! 

8.01 

•  ! 

900! 

12.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1955  ! 

! 

t 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

HBL  115 

! 

-  2 

41414A40! 

175.0! 

26. C! 

8.0! 

-  j 

9C0! 

12.0 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1955  ! 

] 

J 

!  ! 

175.0! 

26.  CJ 

1.5! 

-  ! 

< 

! 

! 

i 

HBL  117 

! 

-  j 

414  2  4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.0! 

•  j 

900! 

1  2*0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1955  J 

l 

i 

I 

i 

J 

I 

(  1 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

1 

-  i 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

1 

i 

! 

! 

1 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EL'S*! 

DISTI 

OPERATOR 

VISSCL  NAME 

ARD  HUHflER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

(21)  CAMPBELL 

HBL  198 

1 

1 

TRANSPORTATION  ICO. 
(CONTINUED! 

|  - 

HCL  199 

I  - 

HBL  352 

!  - 

hbl  ses 

,  - 

HBL  7501 

! 562324 

HBL  7502 

1562325 

HBL  7503 

1562326 

KBL  750A 

1562327 

HBL  7505 

1562228 

NIL  7506 

1 56232? 

HBL  7507 

1562330 

HBL  7508 

1562331 

HBL  7509 

1562332 

HBL  7510 

1562333 

NIL  7511 

1562334 

HIL  7512 

1542335 

HBL  7513 

1562337 

HIL  7514 

1562338 

HIL  7515 

1562339 

HIL  7514 

1542340 

HIL  7517 

1542341 

HBL  7518 

1542342 

HBL  7519 

1562343 

HIL  7520 

1562344 

HIL  7901 

!  - 

HBL  7902 

1  - 

HBL  7903 

!  - 

HBL  7904 

1  - 

KBL  7905 

1  - 

NIL  HOT 

1  - 

HIL  8102 

I  - 

NIL  1103 

1295750 

HIL  1104 

1 

HIL  1105 

|  - 

| 

HBL  1104 

1  - 

1 

HBL  8107 

!  - 

I 

KBL  HOI 

!  - 

HBL  8109 

!  - 

1 

KBL  1110 

1  - 

1 

HIL  1111 

!  - 

1 

HBL  1112 

i 

HBL  8113 

i  - 

HIL  8201 

1295757 

HBL  1202 

1295758 

HIL  8203 

1295759 

HIL  8204 

12957*0 

! 

HIL  4205 

I  - 

1 

HIL  1208 

!  - 

1 

HBL  8207 

!  - 

HBL  1208 

| 

HIL  1209 

HBL  8210 

1  - 

HIL  8211 

HIL  1212 

1  - 

I 

I 


1VTCCI  DIPCNSICNS  IDAAFT1 
NET  ICODElLENtTHlBPDTH!  ! 

AEGIS-!****!  AEG.  !  AEG.1LOAO-! 

TEA  !  SEE!//////!/////!  £0  ! 

TON-  (PAGE I  OVEA-IOVEA-I/////!  KOPSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT !  POVE* 


CAPACITT!  HIGH-  I  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  !CPC°ATING  !  ! 

C A*GO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAP  I 

////////!  POINT  !  LINE-!  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  !  (LIGHT) !////////////////! TO! //////////!  0*  ! 

ENGEAS  !  (FEET)!  LINE-/  !££!  LINE-2  !*AE6UILT! 


11  11 
41414A40I  175*0!  26*01 

1  !  175.01  26. C! 

! 

8.0! 

1.5! 

- 

i 

90oi 

-  ! 

i 

1  2 • 0 1 KCNC 

1 

!  ! 

!PA  PITTSBURGH) 

!  ! 

1955 

41414A40!  175*01  26. C! 
t  t  175.01  26.0! 

8.0! 

1.5! 

■ 

900! 

-  i 

1 2.0INONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1955 

41414A40!  175.01  26. Cl 

1  1  175.0!  26.01 

8.0! 

1.5! 

" 

90C! 

-  ! 

12.0IN0HE 

! 

|PA  PITTSBURGH J 
!  ! 

1957 

41214A40!  175.01  26.01 
l  1  175.1!  26.1! 

6.7! 

1.7! 

• 

981! 

-  ! 

11.3 (NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1958 

42914A401  175.1!  26.1! 

1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

900! 

-  ! 

1 2 .0 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1  t 

1975 

42914A40!  175.11  26.1! 

1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

900! 

-  ! 

1 2.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH) 

1  ! 

1975 

42914A401  175.11  26.11 

1  1  175.11  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

900! 

1 2 .0! NCHE 
! 

1  PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1975 

42914A40!  175.11  76.1! 

•  l  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

900! 

-  ! 

12.01NONE 

! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

429I4A401  175.11  26.1! 

1  1  175.11  26.1! 

9.0! 

1.5! 

~ 

900! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

iPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

429I4A40!  175.1!  26.1! 

I  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

900! 

-  ! 

1 2.0! NONE 
! 

IPA  PITTS8URGH! 

!  ! 

1975 

429J4A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

900! 

-  ! 

1 2 .0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1975 

429I4A40!  175.1!  26.1! 

1  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

900! 

-  1 

1 2.0! NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

1975 

42914140!  175.1!  26.11 

J  I  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

900! 

-  ! 

1 2.0! NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1975 

429I4A40!  175.1!  26.1! 

|  |  175.11  26.1! 

9.0! 

1.5! 

• 

9001 
-  1 

1 2 • 0 1  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1975 

42914A40!  175.11  26.1! 

I  1  175.1!  26.11 

9.0! 

1.5! 

900! 

1 2.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

I  t 

1975 

429 ! 4A40I  175.11  26.1! 

1  1  175.11  26.1! 

9.0! 

1.5! 

• 

900! 

-  1 

12 .0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

42914A40I  175.11  26.1! 

1  !  175.1!  26.1! 

9.01 

1.51 

“ 

900! 

-  » 

1 2.01N0NE 
! 

(PA  PITTSBURGH! 

1  J 

1975 

429I4A40!  175.1!  26.1! 

1  1  175.1!  24.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

900! 

-  1 

1 2 .0 ! NONE 

I 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1975 

42914A40I  175.11  26  M 

1  1  175.11  ?' 

9.0! 

1.51 

• 

900! 

-  ! 

1 2 .0 1 NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

429 1 4 A  40 1  175.1 

1  1  175.1. 

9.0! 

1.5! 

“ 

900! 

1 2 .0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

I  ! 

1975 

429I4A40!  175.1!  2w.ll 

1  !  175.1!  26.11 

9.01 

1.5! 

• 

900! 

-  I 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  i 

1975 

42914A40!  175.1!  26.1! 

1  J  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.51 

900! 

-  ! 

12.0! NONE 

I 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1975 

429I4A401  175.11  26.1! 

1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

900! 

-  ! 

1 2 • 0 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

42914A401  175.11  26.1! 

1  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

900! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1975 

42914A40!  175.1!  26.1! 

1  I  175.11  26.1! 

9.0! 

1.5! 

900! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 
t  ! 

1979 

429I4A40!  175.1!  26.1! 

1  1  175.1!  26.11 

9.0! 

1.5! 

** 

900! 

-  t 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1979 

42914A40!  175.11  26.1! 

1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

9001 
-  ! 

12.01N0NE 

! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1979 

429I4A40!  175.11  26.11 

1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

9001 
-  ! 

12.01  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  > 

1979 

42914A40!  175.1!  26.1! 

1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

900! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1979 

48414A47!  195.0!  26.0! 

1  1  195.0!  26.C! 

9.0! 

1.5! 

1000! 

-  ! 

12.01  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1981 

4B4I4A47!  195.0!  26.0! 

1  t  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5* 

” 

1000! 

-  1 

12.01N0NE 

! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1981 

48414A47!  195.0!  26.0! 

1  !  195.0!  26.0! 

9.01 

1.5! 

1C00! 

-  ! 

1 2 .01  NONE 
! 

IP*  PITTSBURGH! 

!  i 

1981 

4B4I4A47!  195.01  26.C! 

1  !  195.01  26.0! 

9.0! 

1.5! 

** 

1000! 

-  ! 

1 2.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH) 

I  ! 

1981 

4I4I4A47!  195.0!  26. C! 

1  !  195.01  26.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1000! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

iPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1981 

4B4I4A471  195.01  26.0! 

1  !  195.0!  26.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1000! 

-  1 

12.0! NONE 
! 

|PA  PITTSBURGH! 

1981 

48414A41 !  195.0!  26.CS 
!  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1670! 

-  i 

1 2.0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1981 

484 14*471  195.0!  26.0! 

!  i  195.01  26.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1000! 

-  1 

12.01  NONE 
i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1981 

4B4I4A47!  193.0!  26. C! 

1  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1C00! 

12. o! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1981 

484I4A47!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1000! 

12.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1981 

!  !  195.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

484I4A47!  195.0!  26.C! 

!  !  195.0!  ? 6. C ! 

9.0! 

1.5! 

- 

1000! 

-  ! 

12.0! NONE 
l 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1981 

4  8414* 47 !  195.0!  26.0! 

!  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

t.S! 

1000! 

-  ! 

12.0! NONE 
i 

SPA  PITTSBURGH! 

•  ! 

1981 

48414A47!  195.0!  26.0! 

I  !  195.0!  26.C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1000! 

-  ! 

12. o! NONE 
! 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1981 

54414*47!  195.0!  26. C! 

!  !  195.0!  26.C! 

9.0! 

1.5! 

1100! 

-  i 

12.0!N0NE 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1987 

54414* 47 i  195.0!  2 6 • Cl 

1  !  195.0!  26.C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1100! 

-  i 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1982 

54414*  47 !  195.01  26.0! 

!  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1100! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1982 

544I4A47!  193.0!  26. C! 

(  !  195.01  26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

110W! 

12-UtNCNt 

! 

f PA  PIHSbUkCh! 

!  1 

1952 

S44I4A47!  195.0!  26.0! 

1  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1100! 

-  ! 

1 2 .0! NONE 
! 

JPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

198/ 

S44I4A47!  195.0!  26.0! 

|  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1100! 

-  1 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1982 

54414A47!  195.0!  26.0! 

!  !  195.01  26.0! 

9.0! 

1.5! 

** 

1100! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1982 

S44I4A47 !  19S.0!  26.0! 

!  1  195.01  26.0! 

9.0! 

1.51 

- 

1100! 

-  ! 

12.01  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  i 

1982 

544I4A47!  195.0!  26.0! 

1  !  19J.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 1  COS 
-  ! 

12.0! NONE 
! 

IP A  PITTSBURGH! 

!  ! 

1982 

54414A47I  195.0!  26.01 
!  !  195.0!  26.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1100! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1982 

54 4 1 4 A 47 1  195.0!  26.0! 

!  !  195.0!  26.C1 

9.0! 

1.5! 

■ 

1100! 

-  ! 

12.0! NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

1982 

5441 4 A 47 1  195.0!  26. Cl 
|  J  195.0!  26.0! 

11  !  * 

11  I  ! 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1100! 

-  ! 

! 

I 

12.01  NONE 

1 

! 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1  ! 

1  ! 

1982 
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EfcCftl 

0 1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMD  NURSED 

!  COAST 

1  CU ARD 

!  NUMBER 

1VTCC!  01  PENSIONS  J  DRAFT! 

!  NET  (CCDE1L£N«TH!BRDTH!  ! 

1  REGIS-! *•**!  RES.  !  REG.lLOAD-I 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  1PAGE!  OVER-IOVER-!/////! 
NAfiE  J  IV  !  ALL  !  ALL  t LIGHT! 

!  CAPACITY!  HUM-  |  'VESSEL! 

!  I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  1 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC !  BASE  ! 

!////////!  POINT  I  LINE-1  ! AO!  LlNf-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TDl ////////// ! 
HOVER!  ENGERS  !  ( f FIT) !  LINE-2  !f£!  LINE-2  ! 

YEAP 

BUILT 

OP 

•REBUILT 

(21)  CAPP9ELL  TRANSPORTATION 

ICO. 

1  ! 

!  i 

!  I 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(continued: 

1  ! 

! 

* 

i 

! 

I 

JtL  1C03 

36414A46! 

2CC.01 

26.  ci 

7  •  5  j 

-  I 

1COO! 

1 1 • 7 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1937 

! 

1  ! 

200.01 

26. C! 

1.3! 

-  ! 

1 

1 

nc  n 

42214*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

•  | 

650! 

11 .OiNCNE 

IPA  PITTSBURGH 

1957 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1-5! 

i 

-  ! 

! 

! 

NC  It 

42  2 1 4 A  401 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

«  1 

650! 

1 1 .OINCNE 

IPA  PITTSBURGH 

1957 

1  1 

175.0! 

2©.C! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

NO  544 

4  2  2  1 4 A  40 1 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

■  j 

1000! 

11.2IN0NE 

IPA  PITTSBURGH 

1957 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  j 

I 

! 

MC  54$ 

i  ----- - 

4?2!4A40t 

17S.0! 

26. C! 

9.0! 

-  j 

1000! 

1 1 • 2! NONE 

! PA  PITTSBURGH 

1957 

j  i 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

( 

NC  552 

j  ...... 

42214*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  J 

ICOO! 

1 1  •  2  !  NON  E 

IPA  PITTSBURGH 

1957 

1  1 

175.01 

26.C! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

NC  553 

41214*40! 

175.0! 

26. C! 

8.7! 

-  1 

986! 

1 1 .3! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1958 

1  ! 

175.0! 

26.1! 

1.6! 

-  j 

! 

1 

NO  537 

42214*40! 

175.0! 

2  6  •  C 1 

9.0! 

-  1 

1CC0! 

11 .2 ! NONE 

IP*  MTTSPUR6H 

1957 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NC  563 

41214*40! 

175.0! 

26. C! 

8.7! 

-  j 

986! 

11 .0! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1958 

!  ! 

175.0! 

26.1! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

RICH  7C3 

40014*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  | 

9C0! 

12.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1958 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

.  i 

! 

ARM  7C4 

4C014A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

9001 

12 .0! MCHE 

!PA  PITTSBURGH 

1958 

1  1 

175.11 

26.1! 

1.5! 

•  j 

! 

! 

ARM  7C5 

4C014A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

9C0i 

1  2.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1958 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

.  j 

! 

I 

RKH  7C6 

4C014A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

■  i 

9001 

12.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1958 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

ARM  7321 

! 544B57 

42914*401 

175.11 

26.1! 

9.0! 

-  j 

9001 

1 2 .0 ! NONE 

(PA  PITTSBURGH 

1973 

t  1 

175. 1! 

26.1! 

1.5! 

-  | 

I 

1 

RRN  7372 

!  544  <  5  3 

42914A40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

900! 

12.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1973 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  | 

I 

! 

RAM  7323 

1544859 

42914A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

900! 

12. OINCNE 

IPA  PITTSBURGH 

1973 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  j 

! 

1 

RKK  7324 

1544860 

42914*401 

175.1! 

26.1! 

9.01 

-  j 

900! 

12 .0! NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1973 

1  ! 

175.1! 

24.1) 

1.5! 

-  | 

! 

1 

RKH  7325 

1544861 

42914*40! 

175.1! 

26.11 

9.0! 

-  j 

900! 

1 2.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH 

197! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  I 

1 

1 

ARM  8705 

1294458 

41414*401 

175.0! 

26.  Cl 

8.0! 

-  i 

9001 

1 2 • 01  NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1954 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

RKH  8707 

1264559 

41414*40! 

175.0! 

26. C! 

3.0! 

.  i 

900! 

1 2.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1952 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  1 

I 

! 

ARM  5720 

1296116 

41714A40! 

173.01 

26.  C! 

9.0! 

-  i 

1000! 

1 2 • 0 1  NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1956 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  | 

I 

1 

ARM  <722 

1296124 

41 4! 4A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  i 

1 QC  0 1 

12.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1957 

i  ! 

!  ! 

175.0! 

! 

26.  Cl 
l 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

(Cl  >  CAMBELL#  ACS  EAT 

t  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

1 

1 

0ALHT  OATS 

1231705 

29118111 

57.8! 

15.7! 

7.6! 

4501 

-  j 

40.0! NONE 

1ME  BOOTHBAT 

1932 

1  1 

60.0! 

15.7! 

7.6! 

85! 

1 

1  HARBOR 

8ALNY  DAYS  II 

1931314 

78I1F11 J 

64.91 

13. Cl 

12.3! 

804! 

-  l 

-  !NONE 

!M£  BOOTHBAT 

1988 

1  1 

65.01 

18. Ci 

12.3! 

154! 

| 

1  HARBOR 

MRANtO  II 

1252726 

S1 1811 1 

44.81 

12. C! 

5.6! 

135! 

-  1 

14.0! NONE 

!P£  BOOTHBAT 

1947 

1  1 

!  1 

46.01 

! 

12.0! 

1 

5.4! 

I 

69) 

! 

! 

1  HARBOR 

1 

(32)  CAN  DO#  INC*  I 

I  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

j 

I 

1 

1 

CAN  00 

1577599 

6711*02! 

-  1 

•  1 

7.8! 

1380! 

76! 

-  !  FUEL  t 

WATER 

ILA  CUT  OFF 

1974 

!  1 

110.0! 

26. C! 

-  1 

16! 

!  PUMP 

1 

CAN  DO  lit 

! 621506 

6311*021 

-  I 

-  ! 

10.0! 

1200! 

68! 

-  1  FUEL  1 

WATER 

ILA  CUT  OFF 

1911 

1  i 

1  ! 

102.6! 

1 

26. C! 

I 

5.01 

1 

14! 

!  PUMP 

1 

1 

1 

(32)  CAN  00/  INC.  II 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

t 

I 

CAN  DO  NO  2 

1594472 

6411*021 

! 

-  ! 

6.5! 

1500! 

781 

-  1  FUEL  8 

WATER 

ILA  CUT  OFF 

1978 

1  I 

97.51 

26. Cl 

5.0! 

14! 

IPUHP 

1 

CAN  10  V 

1600377 

64(1*021 

1 

-  ! 

1.01 

1392! 

90! 

-  IFUfL  1 

WATER 

ILA  CUT  OFF 

1978 

I  1 

I  i 

102.6! 

! 

24. C! 

6.5! 

I 

16! 

!  PUMP 

1 

! 

! 

(32)  CANAL  SAKE  COMPANY#  INC 

1  1 

!  1 

! 

I 

J 

l 

1 

1 

1 

BILL  ANDRE MS 

1566729 

350 1 3 A  35  1 

14C.0I 

42. Cl 

9.0! 

5600! 

-  j 

43*0! NONE 

ILA  NEW 

1975 

1  1 

14C.01 

42. C! 

8.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

CAROLINE 

1261456 

147! 3A3SI 

91.7! 

30.0! 

8.5! 

18001 

-  | 

17 . 0 1  NONE 

(LA  NEW 

1955 

!  1 

104.0! 

30.1! 

8.5! 

-  j 

| 

!  ORLEANS 

CLARKE  SCARY 

1 294459 

13813A36! 

79.41 

28.  C! 

8.0! 

15301 

-  ! 

44.01  NONE 

!LA  NEW 

1944 

1  i 

85.0! 

28.C ! 

6.5! 

-  j 

| 

1  ORLEANS 

CHS  II 

1293258 

3113*361 

43.2! 

16.2! 

4.0! 

300! 

-  | 

24.0! NONE 

ILA  BELLI 

1943 

1  1 

43.2! 

16.2! 

3.5! 

-  | 

! 

!  CHASSE 

CHS  III 

1294105 

2213*36! 

41.7! 

15.81 

4.1! 

300! 

-  j 

25.0IN0HE 

UA  BELLE 

1964 

1  ! 

41.7! 

15.81 

3.5! 

-  j 

! 

1  CHASSE 

DEBORAH  VALENTINE 

! 291C59 

40313*35! 

144.01 

40.0! 

9.0! 

4300! 

-  f 

47.01N0NE 

ILA  NEW 

1943 

1  ! 

154.0! 

40. C! 

7.0! 

-  j 

!  ORLEANS 

ELAINE  JONES 

1504770 

40613*351 

144.0! 

40. Cl 

9.0! 

5000! 

-  J 

46.0! NONE 

!IA  NEW 

1967 

!  f 

144.0! 

40.  C! 

8.0! 

•  j 

I  ORLEANS 

ELIZABETH  HUGER 

1519229 

203  1  3A35 ! 

93.3! 

30.  C! 

8.5! 

1700! 

-  j 

46.0! NONE 

!LA  NEW 

1969 

1  1 

1 0  C  •  0 1 

30. C! 

7.0! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

ELIZABETH  LANE 

156C349 

43413*35! 

14C.0! 

38.  C! 

8.6! 

4200! 

.  j 

46. 0 ! NONE 

ILA  MEW 

1974 

(  i 

140.0! 

38.  C! 

8.6! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

Mi-ato** 

(473144 

211I3A5*) 

131.31 

34.0} 

9-0! 

3800! 

*  i 

17.0!“0*!E 

!l«  wrw 

10*0 

t  1 

131.3! 

34.  C! 

8.0! 

-  { 

1 

!  ORLEANS 

JOSEPH  HERRICK  JONES 

1637539 

40213*36! 

129.5! 

42.0! 

9.6! 

5600! 

-  j 

54.01  NONE 

ILA  NEW 

1911 

1  f 

129.5! 

42. C! 

8.3! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

LAINEY  JONES 

1624871 

472I3A36! 

143.9! 

42. C! 

9.01 

6000! 

-  j 

44.0! NOME 

(LA  NEW 

1987 

1  ! 

154.0! 

42.  C! 

8.0! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

LEONIDAS  POLK 

1284580 

327I3A3S! 

135.6! 

35.  C! 

8.0! 

4000! 

-  1 

16 .0 1  NONE 

ILA  NEW 

1941 

t  ! 

145.01 

35.0! 

8.0! 

.  j 

1 

!  ORLEANS 

LUKE  8UAT0N 

1547881 

31213A3S! 

144.0! 

35. C! 

8.6! 

4200! 

-  ! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1  ! 

144.0! 

35.  C! 

6.0! 

-  j 

I 

1  ORLEANS 

LYDIA  E  CAHP8ELL 

I55C490 

31213*35! 

144.0! 

35.0! 

8.6! 

4200! 

-  j 

17.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1  ! 

144.0! 

35. C! 

6.0! 

-  j 

1 

!  ORLEANS 

NED  HERRICK 

(284059 

32713*35! 

135.6! 

35.0! 

8.0! 

3200! 

-  i 

16.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1940 

t  1 

145.01 

35. C! 

8.0! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

PITCAIRN 

1287518 

1C4V3A35! 

66.5! 

24. C! 

8.0! 

800! 

-  | 

44.0! NONE 

ILA  NEW 

1942 

!  1 

70.0! 

24. C! 

6.5! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

SALLY  POL*. 

1274493 

462I3A3S! 

148.21 

34.4! 

9.0! 

3200! 

-  1 

42.0 !  NONE 

ILA  NEW 

1957 

1  ! 

141.2! 

34.6! 

7.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SININOLE  BRAVE 

(664900 

63113*361 

155.0! 

50.  Cl 

9.0! 

7400! 

-  j 

47. 6 } NONE 

!LA  NEW 

1912 

!  ! 

155.0! 

50.C! 

4.0! 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VI 


!  !  VTCC I  DIMENSIONS  I  DRAFT  I 

!  NET  1  CODE! LENGTH! 8RDTH I  I 


ftttTI  OPERATOR  !  «T  ICOPtlLtHfc  iniop-wini  i 

—!*EtU’!**** I  AEG.  I  REC.lLOAD-1 


VESSEL  HARE  AND  NUMBER 


<32)  CANAL  BARGE  COMPANY#  INC! 

(CONTINUED)! 
SEMINOLE  CHIEF  { 


SEMINOLE  PRINCESS 
SEMINOLE  WARRIOR 
WALTER  MAGESTAD 


CPC 

116 

CIC 

119 

C8C 

121 

CBC 

401 

CBC 

410 

CBL 

554 

CIX 

1 

cex 

2 

C8X 

3 

C8X 

4 

CBX 

5 

cex 

6 

cex 

7 

cex 

8 

CIX 

9 

cex 

10 

CIX 

11 

CIX 

12 

cex 

13 

CIX 

14 

cex 

15 

CBX 

16 

1451447 

I 

I66E998 

! 

! 657443 
1 

1395745 

! 

1526994 

I 

1526995 

1 

1505540 


1615388 

! 

1989125 

! 

1589126 

1 

1589127 

1 

1389128 

1 

1589129 

l 

1589130 

I 

1589131 

1 

1589132 

I 

1589133 

1 

1589134 

1 

1589135 

1 

1589136 

1 

1589137 

1 

1589138 

1 

1589139 

1 

1589140 

1 

1389141 

1 

158914? 

1 

1589143 

1 

1539144 

1 

1589145 

1 

1589146 

1 

1589147 

1 

1589148 

1 

I  - 

I 

1589150 

1 

1589151 

1 

1589152 

1 

1589153 

1 

1569154 

I 

1589155 

1 

*589156 

1 

1589157 

1 

1589158 

1 

! 5*9159 

1589160 

1 

1589161 

1 

1569162 

1 

1569163 

I 

1589164 

1 

1589165 

1 

1589166 

1 

1569167 

I 

1589168 

I 

1 

1 


1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
1  TON-  iPASEl  OVER-! OVER- 1 //// IX  HORSE 
1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LI6HT!  ROWER 


63113A36!  155.01  30.01 
!  1  135.0!  50.01 

519I3A361  14C.0!  44. C! 

1  1  140.0!  44.0! 

631 13A36I  155.01  50.01 
!  1  155.01  50.01 

2S9I3A35!  140.0!  40.0! 

|  |  140.0!  40.0! 

796I4A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

79614A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

53714A46!  12C.0!  30.01 

1  1  120.0!  50.01 

169 14A431  110.0!  30.0! 

I  1  11C. 01  30. C! 

205 14A43 1  110.01  30.01 
1  1  11C.01  30.01 

202 1 4 A 43 1  1 20*0!  30.01 
1  1  120.01  30.01 

77514A46!  195.0!  35.0! 

1  1  195.11  35.11 

775I4A46!  195.01  35.01 
1  1  193.11  35.1! 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

1  1  195.1!  33.11 

77314A46!  195.01  35.0! 

1  1  195.11  35.11 

77514A461  195.0!  35.01 
!  1  195.1!  35.11 

775I4A46!  195.01  35.0! 

1  1  195.1!  35.1! 

7751 4A461  195.0!  35.01 
|  1  195.1!  35.11 

77514A46!  195.0!  35.01 
1  1  195.11  35.11 

77  5 1 4A  461  195.01  35.01 
1  1  195.11  35.1! 

77SI4A461  195.01  35.01 
1  1  193.11  35.11 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

1  1  195.1!  35.1! 

77514A46I  195.01  35.0! 


I  1 

775I4A46! 

I  I 

195.1! 

195.0! 

35.1! 

35.0! 

1.6! 

8.6! 

! 

I 

-  ! 
1450! 

I 

14.SIN0NE 

195.11 

35.1! 

1.6! 

! 

-  1 

I 

14.5! NONE 

775I4A46! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

! 

1450! 

195.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

14.5IN0NE 

77SI4A46! 

I  I 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1450! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

14. SIMONE 

775I4A46I 
|  1 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

! 

14501 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

14.5 ! NONE 

775I4A46! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1 

1450! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

14.5! NONE 

77514A46! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1 

1450! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

I 

14.51  NONE 

775 1 4 A  46 ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

- 

1 

1450! 

I  I 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  1 

I 

14.5 1  NONE 

775I4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

! 

1450! 

!  I 

195.1! 

35.1! 

1.61 

! 

-  ! 

I 

14.5 1  NONE 

775I4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

I 

14501 

I  I 

195.11 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

14.5 1  NONE 

77SI4A46! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

1 

1450! 

I  I 

195.1! 

35.1! 

1.61 

I 

-  I 

I 

1 4. 5 1  NONE 

77514A461 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

I 

14501 

I  ! 

195.1! 

35.11 

1.6! 

I 

-  ! 

I 

14.51  NONE 

77514A46! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

I 

1450! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

I 

-  ! 

I 

14.5IN0NE 

775I4A46! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

I 

14501 

I  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

I 

-  ! 

1 

14.51  NONE 

775I4A46! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

i 

1450! 

I  I 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

I 

14.5 ! NONE 

775!4A46! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1450! 

I  1 

195.1! 

35.1! 

1.61 

I 

-  ! 

I 

14.5 1  NONE 

775I4A46! 

195.01 

35.0! 

8.61 

- 

I 

1450! 

I  I 

195.11 

35.1! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

14.51  NONE 

775 1 4 A  46 1 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

I 

1450! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

I 

-  ! 

I 

14.5IN0NE 

775I4A46! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1450! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  I 

I 

14.51  NONE 

775I4A46! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

I 

1450! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

I 

-  1 

I 

14.5 (NONE 

775I4A46I 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

! 

1450! 

1  1  195.11  35.11 

77S14A46!  195.0!  35.0! 

1  1  195.1!  35.1! 

77514A46!  195.0!  35.01 
I  1  195.1!  35.1! 

775I4A46!  195.01  35.0! 

}  1  195.11  35.11 

77514A461  195.01  35.0! 

1  1  195.1!  35.1! 

77S14A46!  195.0!  35.0! 

1  1  195.1!  35.1! 

77514A46!  195.01  35.01 
I  1  195.1!  35.1! 


1  77514A46! 

1  1  1 

1  77514A46! 

I  1  1 

1  77514A46! 

I  1  ! 

!  77514A46! 

1  1  ! 

1  77514A461 

1  1  1 

1  77514A461 


195.1!  35.1! 
195.01  35.0! 
195.11  35.1! 
195.01  35.0! 
195.11  35.1! 
195.0!  35.0! 
195.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 
195.1!  35.1! 
195.0!  35.0! 
195.11  35.1! 
!  ! 

!  1 


PACITYl  HIGH-  1  I  V  E  *  S  E  L  I 

1  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  IOPERATING  1 
CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  ITCI  BASE  1 

//////!  POINT  1  LINE-1  1A0!  LINE-1 

PASS-  !CLKNT>IJ///////////f//mB!//////////l 
NGERS  1  (FEET)!  LXNE-2  1EE!  LXME-2  1 


47.61  NONE 
! 

47 . 61  NONE 

1 

17.01  NONE 
! 

1 4 .5 1  NONE 
1 

14. SIMONE 
I 

17.0! DIESEL  PUMP 
! 

8.0! NONE 
1 

7.0! NONE 
1 

9.0 ! NONE 
1 

1 4.5 ! NONE 
! 

1 4  •  5 ! NONE 
1 

14.51  NONE 
! 

14.5 1  NONE 
! 

14.5! NONE 
! 

1 4.5! NONE 

! 

1 4.5! NONE 
1 

14.51N0NE 

1 

14.5 1  NONE 
1 

14. SIMONE 
I 

14.51  NONE 
1 

14. SIMONE 


14.5 1N0NE 
1 

14.5 ! NONE 

14.5 ! NONE 
1 

14. 5 ! NONE 

I 

14. SIMONE 
I 

14.51N0NE 

1 

14.5 (NONE 
1 

14.51  NONE 
! 

14.5 t NONE 
1 

14.5 1  NONE 

14.5 (NONE 
I 

14.5! NONE 

! 

I 

I 


ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW  , 

|  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 
1 


1978  1 
I 

1978  I 

! 

1«78  I 
I 

1978  I 
I 

1971  I 

I 

1978  I 

I 

1978  ! 

I 

1978  I 
I 

1978  I 
I 

1971  1 
I 

1978  I 
I 

1978  ! 

I 

1978  I 
! 

1978  ! 

I 

1978  I 
I 

1978  ! 

I 

1978  I 
I 

1978  I 
I 

1978  I 
1 

1978  ! 
I 

1978  I 
I 

1978  I 
! 

1978  t 
! 

1978  1 
! 

1978  I 
! 

1978  I 

I 

1978  I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EkfiM 

(VTCCt  DIMENSIONS  t DRAFT! 

(CAPACITY! 

KICK-  | 

1  V  e  5  S  C  L  * 

1 

BIST! 

OPERATOR 

NET  1C0IE1LEN5TH! IRDTHl 

iff  1  iff  1  1 

t 

! 

i 

! 

CST  |  CARCO  HAN6LIN6 

t  tvtit  1  cnivtiiy? 

IS  lOrCMTIKI  1 

1 Vi 1  ....  1 

1 

VC  it  t 

!  COAST 

llili  Rlli  !  RE««IL 

TER  !  SEE! //////I /////I 

IA  D“! 
II  f 

*  VIMW  l 

\mum\ 

FIXED  1  IVUlrntRl 

POINT  (  LINE-1 

1TC]  BME  I 
IA01  LINE-1  ! 

TEX.  I 

BUILT  1 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  CUARP 

TON-  (PACE!  OVER" 1  OVER"! ///7/ 1 

NORSE! 

PASS-  ! (L1CNT) !//////////////// I TD| ////////// ! 

OR  I 

!  NUMBER 

RACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  lLISKU 

POWER! 

INKERS  ! 

CFEET) 1  LINE-2 

!EE!  LINE-2  1 

♦REBUILT! 

(32)  CANAL 

IARIE  COMPANY# 

I 

! 

mi. 

1  1  1  1 
11  1  I 

11  11 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

(CONTINUED! 

11  11 

! 

1 

! 

! 

cax  as 

1589149 

77514A46!  193.01  35.0! 

8.6! 

- 

14501 

14*5 {NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

1  1  195.1!  35.11 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

Cl*  44 

! 589170 

77514A461  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1450! 

14 • 5 !  NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

I 

1  1  195.1!  35.11 

1.61 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

Cl*  47 

1589171 

77514A46!  193.0!  35-C! 

8*61 

- 

1450! 

14.5IN0NE 

!LA  new 

1978  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.41 

-  » 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  41 

1589172 

77514A461  195.01  35.01 

8.6! 

- 

1450! 

14,5!  NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  1  195.1!  35.1! 

1.61 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

Cl*  49 

1589173 

775I4A441  193.0!  35.0! 

8.6! 

• 

1450! 

14.SIN0NC 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

! 

Cl*  so 

1389174 

77514A461  193.0!  35.01 

8.6! 

- 

1450! 

1 4  »  J  t  NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

!  *  !  195.1!  35.11 

1.61 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

I 

Cl*  SI 

1589175 

775I4A46!  195.0!  35.01 

8.4! 

• 

14501 

14*5! RONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

* 

!  !  195.1!  35.1! 

1.41 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

I 

Cl*  52 

1589174 

773(44461  145.0!  35.0! 

8.4! 

* 

14501 

14. 5 1  NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

!  1  195.11  35. 1! 

1.63 

-  ( 

! 

1  ORLEANS 

! 

Cl*  S3 

1589177 

775I4A46J  195.0!  35.0! 

1.4! 

- 

1450) 

14.51  NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

I 

I  1  195.1!  33.1! 

1.6! 

-  ! 

I 

t  ORLEANS 

! 

Cl*  54 

1589178 

77514A46!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1450! 

14.5 !  NONE 

ILA  NEW 

1798  1 

| 

1  1  195.11  35.11 

1.4! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1 

Cl*  S3 

1389179 

775 S 4*46 !  195.0!  35.0! 

8.41 

- 

14501 

14.5IN0NC 

ILA  NEW 

1978  ! 

i 

1  !  195.11  35.1! 

1.6! 

-  ( 

1 

1  ORLEANS 

! 

Cl*  54 

1 589180 

77514A46!  195.01  35.01 

8.6! 

- 

1430! 

14.31  NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

1  I  195.11  35.1! 

t.4l 

-  ! 

j 

t  ORLEANS 

I 

CBX  57 

1589111 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

6.(1 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  1 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

! 

CIX  SI 

1389182 

77SI4A46!  195.0!  35.0! 

C.4! 

- 

* 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1971  ! 

j 

!  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  39 

1589183 

77514A46!  195.0!  35.01 

1.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.61 

-  ! 

j 

1  ORLEANS 

! 

CBX  40 

1589184 

77514A46!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

!  !  195.11  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

CBX  41 

1589185 

775I4A46!  195.01  35. C! 

8.6! 

- 

14501 

U.SINONE 

ILA  NCW 

1978  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  42 

1589186 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

14501 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

t 

!  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

! 

CBX  43 

1589187 

77514A46I  195.01  35.0! 

8.61 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

( 

!  !  195.1!  33.11 

1.4! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

I 

CBX  44 

1389188 

775I4A46!  t95.0!  33.0! 

8.61 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

| 

I  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CIX  4S 

1589189 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

“  ! 

! 

I  ORLEANS 

I 

CBX  44 

1589190 

77514A46!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  1  195.11  35.11 

1.61 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CIX  47 

1589191 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

i 

1  !  195.11  35.11 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

I 

CBX  68 

1519192 

773I4A46I  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  I 

1 

!  !  193.1!  33.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

I 

CBX  49 

1589193 

7751 4 A 46 X  195.0!  35.01 

6.61 

- 

14501 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  i 

I 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

I 

CBX  70 

1519194 

77514A46!  195.0!  35.01 

8.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  1 

I 

!  i  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

| 

CBX  71 

1519195 

775I4A46I  195.01  35.0! 

1.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

I 

!  !  193.1!  35.1! 

I.ot 

“  ! 

1 

1  ORLEANS 

CBX  72 

1519196 

77514A46!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1*501 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

I 

!  1  195.1!  35.1! 

1.61 

-  ( 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  73 

1519197 

775I4A46!  193.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

1 

CIX  74 

1589198 

775I4A46I  195.0!  35. C! 

6.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  !  195.11  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  75 

1519199 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

CBX  74 

1519200 

77S14A46!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

CBX  77 

1589201 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

8.4! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CIX  71 

1589202 

77SI4A46!  193.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  I 

l 

!  !  195.1!  35.11 

1.61 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

CIX  79 

1589203 

775 1 4 A 46 1  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ( 

! 

1  ORLEANS 

I 

CBX  10 

1589204 

77514A461  195.0!  35.0! 

0.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  I 

1 

!  1  195.1!  35.11 

1.61 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

I 

CIX  61 

1589205 

7751 4A 461  195.0!  35.0! 

1.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

! 

CIX  12 

1589206 

77514A46!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  1 

I 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

“  ! 

I 

1  ORLEANS 

! 

CBX  13 

1589207 

773I4A46J  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  I  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

CIX  84 

(589208 

77514A46!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1450! 

14.5 (NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  IS 

1519209 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  I 

1 

1  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  84 

1589210 

77S14A46J  195.0!  35.0! 

6.6! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  I  195.1!  35.1! 

1.6! 

“  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  87 

1585211 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  !  195.11  35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

CBX  88 

1585212 

775I4A46!  195.0!  35.0! 

6.6! 

- 

1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1978  ! 

1 

!  I  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  201 

1630362 

69614A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1980  1 

I 

!  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

!«C3« 

6U1UU!  155.0!  35.0! 

V.OI 

- 

1430! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CIX  203 

1630364 

696I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

1 

I  I  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

CBX  204 

1630365 

49614*46!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

1 

1  I  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

CIX  205 

1630366 

696I4A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1980  1 

! 

I  1  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  204 

1630367 

696I4A46!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1450! 

14.51  NONE 

ILA  NEW 

1980  I 

1 

!  !  195.01  35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

CIX  207 

1 43C416 

696I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14501 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1980  1 

I 

!  I  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

l 

CBX  208 

163C417 

696I4A46I  195-0!  35. C! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CIX  209 

1630418 

69614A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1961  1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBX  210 

1630419 

696MA46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14501 

U.SINONE 

ILA  NEW 

1981  1 

1 

1 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

11  !  ! 

!  !  !  ! 

2.0! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

1  ORLEANS 

1 

1 

! 

! 
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TABLE  2  -  ICSCR1PTI0N  Of  ¥ 


CNSRI 

l 

tVTCCl  RIMNSXONS  IMAfT! 

1C 

APACITY!  HUN*  1 

!  V  C  S  S  E  L 

1 

! 

BIST! 

1  NET  t  CQIEtLENCTHlIMTHl 

1 

1 

I 

1ST  1  CARIO  MANIL1NC 

IS  lOPERATXNC 

I 

1 

TEAR  1 

1TCI  IASC 

1  AO!  LXNI-1 

! 

1  COAST 

1  T2R  t  SEE1//////1/////I 

Cl  ! 

1/ 

/////// 1  POINT  1  LXNC-1 

I 

tUILT  1 

VESSEL 

MAKE  AM  M/MU 

!  IUAM 

1  TO*-  IMttl  0«C«-10V(ft-l/////t  NIUM 

PASS-  1 (LXCHT) I////////////////1TI1//////////I 

OR  ! 

1  RUMCR 

1  a«st  1  tv  1  ALL  I  ALL  ILHMT!  IOVCA! 

CHICKS  1  (FEET)  1  LXNE-2 

ICE!  LXNE-2 

1 •RIIU1LT 1 

(32)  CANAL 

IARSE  CORf ANY/ 

t 

I 

INC!. 

11  11 

11  !  1 

11  11 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

! 

! 

(CONTINUE!) t 

II  II 

I 

I 

1 

! 

1911  1 

CIX  211 

(43C444 

494144441  195.01  33.01 

9.0! 

• 

14501 

14.5IN0NC 

ILA  NEW 

1 

1  t  193.01  35.01 

2.0! 

-  * ! 

1 

!  OILCANS 

1911  I 

CIX  212 

I43C447 

! 

494144441  195.01  35.01 

9.0! 

• 

14S0I 

14.3 1  NONE 

ILA  NEV 

1  1  1*5.0!  33.0! 

2.0! 

-  1 

1 

!  OILCANS 

1911  1 

CIX  213 

1430441 

4*4144441  193.01  35.01 

9.01 

- 

1450! 

14.5 1  NONE 

ILA  NEW 

1 

1  t  193.0!  35.0! 

2.01 

-  1 

1 

!  OILCANS 

1911  1 

CIX  214 

I43C449 

494144441  195.01  33.01 

9.0! 

- 

14501 

14.3IN0NE 

!LA  NEW 

1 

1  1  193.01  33.01 

2.01 

-  1 

I 

1  OILCANS 

1911  1 

CIX  213 

1430753 

49414444!  193.01  33.01 

9.  J  J 

- 

14501 

14.S1N0NE 

ILA  NEW 

! 

1  1  193.01  33. Cl 

2.01 

-  i 

1 

1  ORLEANS 

1911  t 

CIX  214 

1430754 

49414444!  193.01  33.01 

9.0! 

- 

14301 

14.5 (NONE 

!IA  NEW 

1 

1  1  193.01  33.01 

2.01 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

CIX  217 

1430755 

49414A441  193.0!  33.01 

9.01 

- 

1450! 

14.3 ! NONE 

ILA  NEW 

1911  ! 

1 

1  1  193.01  35. C! 

2.0! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

1911  ! 

CIX  211 

1430754 

49414444!  193.01  33.01 

9.0! 

- 

1450! 

14.3 1  NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  193.01  35.01 

2.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1911  1 

CIX  219 

1430757 

49414A44!  195.01  33.0! 

*•01 

- 

14501 

14. 3 !  NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  193.01  35.01 

2.01 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

1981  I 

CIX  220 

1 430751 

494144441  193.0!  33.01 

9.01 

- 

1450! 

14.3IN0NE 

ILA  NEW 

l 

1  1  193.01  35.0! 

2.01 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1911  I 

CIX  221 

143075* 

49414A46!  193.01  35*0! 

9.0! 

- 

14501 

1 4. 3 1  NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  193.01  33.01 

2.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1911  I 

CIX  222 

1430740 

694144441  195.01  33.01 

9.01 

- 

14S0! 

1 4. 3  1  NONE 

ILA  NEW 

1 

1  (  193.01  33.01 

2.01 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

CIX  223 

1430741 

49 414A44I  195.01  33.01 

9.0! 

• 

14S0I 

14.31  NONE 

ILA  NEW 

1911  1 

1 

1  *1  195.01  35.01 

2.01 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1981  1 

CIX  224 

I43C742 

494144441  195.01  35.01 

9.0! 

• 

1430! 

14.3  INONE 

ILA  NEW 

1 

I  1  195.01  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1911  I 

CIX  223 

1430743 

1 

49414A441  195.01  33.01 

9.0! 

• 

1450! 

14.51  NONE 

ILA  NEW 

I  1  ?»5.0!  33.0! 

2.0! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

1911  ! 

CIX  224 

1433140 

494144441  193.01  33.0! 

9.01 

- 

1450! 

14.5 1  RONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  193.01  35.01 

2.01 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

1981  I 

CIX  227 

1433141 

49614444)  193.0!  35.0! 

9.01 

- 

14501 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.0!  33.0! 

2.01 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

1911  I 

CIX  221 

1433142 

1 

494144441  193.01  33.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5»«J*E 

ILA  NEW 

1  1  195.01  33.01 

2.0! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

1911  i 

CIX  229 

1433143 

1 

49414444!  195.01  33.01 

9.01 

- 

14501 

14.5  J  NONE 

ILA  NEW 

1  1  195.01  33.GI 

2.0! 

-  i 

1 

I  ORLEANS 

1911  1 

CIX  230 

(433144 

494144441  193.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14SC< 

14.5 INONE 

ILA  NEW 

1 

!  t  195.01  35.0! 

2.0! 

-  1 

t 

!  ORLEANS 

1912  ! 

CIX  231 

<443705 

75414444!  -195.0!  35.0! 

9.0) 

- 

13271 

12*  5 1  NONE 

ILA  NEW 

1 

1  !  195.01  35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

1912  ! 

CIX  232 

1443704 

75414444!  195.01  55.01 

9.0! 

- 

1327! 

12.3 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  f  193.01  35.01 

1.7! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

*♦•2  1 

CSX  233 

1043707 

75*1****!  1*5.01  '3.0! 

9.0! 

- 

13271 

12.5 INONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  1*5.01  35.01 

1.7! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1910  1 

CIX  234 

(445701 

1 

75*14*441  1*5.0!  55.01 

9.0! 

- 

1327! 

17. SIKOIIC 

ILA  NEW 

1  1  195.01  35.0! 

1.71 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

1912  1 

Ctx  235 

14(3709 

734144441  195.01  35.0! 

9.0! 

— 

15271 

W.31N0KE 

ILA  NEW 

1 

I  t  195.01  35.01 

1.7! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

1912  1 

CIX  231 

1**5710 

7541***41  1*5.0!  35. Cl 

9.01 

- 

1577) 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

( 

1  1  193.0!  35.01 

1.7! 

-  i 

1 

1  ORLEANS 

1912  ! 

CX?  231 

1**5711 

75*14*4*1  1*5.01  55.01 

9.01 

- 

1327! 

*2.5 INONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.7! 

-  i 

I 

1  ORLEANS 

1*12  1 

CDV  231 

i»«im 

75*14*  *41  1*5.01  55. Cl 

9.0> 

- 

*5*71 

i2.5taoat 

ILA  NEW 

1 

1  1  19S.0!  35. C( 

1.71 

«  1 

1 

I  ORLEANS 

1*12  1 

CIX  23* 

U43713 

I 

75M4A44!  195.0!  35. Cf 

9.0t 

— 

1-T7I 

n.SINOHI 

ILA  NEW 

t  1  5*9.01  55. o; 

1.7! 

-  1 

! 

t  o*Lt«a> 

1912  1 

CIX  240 

U(3714 

73414444!  195.0!  35.01 

9.0! 

— 

f  3X71 

12.3! NONE 

ILA  PEW 

l 

I  1  193.01  39.01 

1.71 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

1912  I 

CIX  241 

1443713 

75414444!  193.01  XS.Ci 

9.0! 

13271 

12.5IR0U! 

ILA  NEW 

1 

■ 

1  1  193.01  33.01 

1.7! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CIX  2U 

1443714 

734144441  193.0!  35.01 

9.0t 

- 

1327! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1982  1 

f 

f  1  193.0!  35.01 

1.7( 

-  1 

1 

1  OILEmAv 

cix  n: 

1 443717 

* 

73414444!  195.01  35.01 

9rJ! 

- 

1527! 

1^*5 INONE 

ILA  NEW 

1912  1 

1 

!  !  195.0!  3S.C! 

1.7! 

-  ! 

I 

I  ORLIA**' 

1912  1 

/“-X  244 

1445711 

754144461  193.0!  3S.fi! 

9.0! 

• 

1i27l 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

7 

1  t  195.01  35.01 

1.7! 

*  i 

! 

1  ORLEANS 

1982  1 

CIX  243 

uim 

73414444!  193.0!  35.0! 

9.01 

- 

152/1 

12.5IN0NC 

ILA  NEW 

! 

1  1  193.0!  35.0! 

1.7* 

-  1 

I 

1  ORLIkKi 

19*2  V 

CIX  244 

1 4(3720 

75*14*4*1  1*5.01  55. Cl 

*.01 

*• 

1327! 

12.5  INONE 

ILA  NEW 

1 

t  1  193.01  35.0! 

1.71 

•  ) 

! 

1  ORLEANS 

n a?  t 

CIX  24? 

14(3721 

73414444!  (95. O'  33.0! 

9,01 

- 

13271 

12.3IN0V* 

ILA  NEW 

l 

1  1  (93.01  35.01 

1  t7J 

-  1 

1 

1  ORITANS 

19l»  I 

CIX  a'I 

1WJ722 

75*154**1  1*5-01  35.01 

9.0! 

- 

1527! 

12.31N0NC 

ILA  N U 

1 

1  1  1*9-01  15,11 

1.7! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

198*  I 

Ct>)  2<» 

1««572J 

T3414444!  193.0!  35-9! 

9.01 

- 

15271 

12.3174  XI 

IU  xtv 

1  1  195.0!  33. C! 

1.71 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1912  1 

CIX  230 

144572* 

754144441  195.0!  35.0! 

9.01 

— 

1527! 

12.51N0HE 

II.*  “«W 

1 

1  1  195.01  33.01 

1.71 

-  1 

! 

1  JRLEAmS 
ILA  NEW 

1912  I 

• 

!  1  195.0!  33.0! 

1.71 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

t 

<445734 

! 

* 

7541***41  1*5.0!  35.01 

9.6/ 

- 

1527! 

u.ji  none 

IU  WEW 

1982  1 

1  1  195.11  35.01 

1.7! 

-  1 

i 

1  ORLEANS 

1912  ! 

Cl. 

1445/27 

734144441  1f5. Of  S5.C1 

9.0! 

- 

1527! 

1  *  /3 1  NONE 

;\a  wr;i 

1 

1  1  193. G>  35.0! 

1,7! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1912  1 

CIX  254 

1**5721 

754144*61  195.01  35.0! 

*.01 

- 

15271 

1 2 .5 (NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  193.0!  35.01 

1.71 

-  1 

1 

;  ONLEANS 

1912  ! 

CIX  25$ 

1445729 

! 

754146461  195.0!  35.0! 

/•O! 

- 

1527! 

12.5!N/.'E 

tl|  NEW 

1  1  193.11  35. Cl 

1.71 

-  1 

l 

1  ORLEANS 

19rZ  1 

Cix  at 

1445730 

754144461  fV3.1l  35-02 

9.0! 

» 

15271 

1L.3IN0XE 

1U  «£» 

I 

1  \  195.1!  35.01 

1.7! 

*  t 

1 

I  ORLEANS 

1982  ! 

CIX  257 

1  *1(5731 

7541***02  1*5.11  S5. Cl 

9.0! 

• 

15/7! 

>2.5!»!0NN 

ILA  NEW 

j 

1  1  (95.1!  35.0! 

1.7! 

-  i 

1 

1  ORLEANS 

1982  / 

CIX  258 

1445732 

754I4A46)  195.11  35.0! 

9.0! 

- 

15271 

12. 3! NONE 

ILA  NEW 

I 

1  1  195.11  35.0! 

1.7! 

-  ! 

I  ORLEANS 

19P*  t 

CIX  259 

1445733 

754144461  195.1!  35.0! 

9.01 

- 

15271 

12.51N0NE 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.11  35.01 

1.71 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

19P*  1 

CIX  240 

1443734 

75414446!  195.1!  35.01 

9.01 

— 

15271 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.1!  35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

!  ORLEP^R 

CIX  261 

137454* 

431144401  195.0!  35.0! 

1.6! 

- 

1443! 

14.SJN0NE 

ILA  NEW 

1974  1 

! 

1  1  195.0!  35.CI 

1.3! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

1979  » 

CIX  401 

1405274 

100914441!  195.01  35.0! 

1.61 

- 

14191 

14.5! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.31 

-  1 

1 

I  ORLEINS 

H>R  ! 

CIX  402 

1405273 

1009(44411  195.0!  35.01 

8.61 

- 

1489! 

14.5 1  NONE 

ILA  NSW 

| 

1  1  193.0!  J5.0! 

1.3! 

-  I 

I 

)  ORLEANS 

19?*  I 

CIX  403 

1403271 

1009144411  193.0!  35.01 

8.6! 

- 

14191 

14.5 1  NONE 

ILA  NEW 

! 

1 

1 

I  1  195.01  35.01 

1  1  1  1 

II  1  1 

1.31 

1 

! 

-  j 

i 

t 

1 

5 

1 

l  ORLCJXS 

I 

TAIL!  2  -  KSCtlPTION  OF  VESSELS 


TABL1  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MARE  AM*  NUMIER 


I  IVTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

t  MET  I CODE! LENGTH! 8RDTH!  ! 
-1REGXS”!****!  REG.  !  REG.ILOAO-! 

1  TER  1  SEE! //////I /////l  E*  ! 

I  TOM-  IMAGE!  OVER"! OVER-! /////!  HORSE 
I  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILXGHT!  MOVER 


02)  CANAL  BARGE 


CIY  602 
CBY  403 
CIY  2141 
CRY  217* 
CIY  21IB 
CBY  21*8 
CBY  2208 
CBY  2211 
CBY  3C1B 
CBY  3C2B 
CBY  3030 
CBY  30*0 
CBY  3038 
CBY  3C6S 
CBY  3078 
CBY  3C8B 
CBY  3C9E 
CBY  3109 
CBY  31 IB 
CIY  312B 
CMS  27 
CMS  110 
CMS  112 
CMS  205 
CMS  204 
CMS  2C7 
CMS  20B 
CMS  209 
CMS  210 
CMS  *11 
CMS  *12 
CMS  *13 
CMS  *1* 
CMS  *15 
CMS  *14 
CMS  *17 
CMS  *18 
CMS  *19 
CMS  *20 
CMS  421 
CMS  422 
CMS  423 
CMS  424 
CMS  425 
CMS  426 
CMS  428 
CMS  429 
CMS  430 
CMS  433 
CMS  *34 
CMS  435 
CMS  436 


1 

1 

1. 

I 

1 

l 

I  1 

1  1 

I  i 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

| 

! 

14*1880 

1 

4161* A*6i 

—  ! 

9.01 

- 

1 

1500! 

13.0! NONE 

1 

1  1 

193*11 

35.0! 

1*6! 

1 

-  1 

! 

14.SINCNE 

1 

1611517 

!  1 020! *A*1 1 

1  1  1 

200*0! 

200.0! 

35. Cl 
35. C! 

8.6! 

1.3! 

“ 

! 

! 

1435! 

-  ! 

1611520 

1  1 0201*A*1 1 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1 

1635! 

1**5 (NONE 

l 

I  1 

200*01 

35. C! 

1.3! 

! 

14.S1N0NE 

1 

1411527 

I  1020t*A*1 l 

1  1  1 

200.01 

200*0! 

35.01 

35.0! 

8.6! 

1.3! 

! 

! 

1635! 

-  1 

1107111 

I 

7131***4! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.5 {NONE 

1 

I  1 

200.11 

35.11 

1*6! 

1 

—  I 

14*5 ! NONE 

1107119 

1 

7131***41 

200*1! 

35.1! 

9.01 

- 

i 

1500! 

| 

I  1 

200*1! 

35.11 

1.6! 

1 

-  ! 

14.5! NONE 

1107120 

1 

7131***61 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

15001 

1 

I  | 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

14*5 (NONE 

1107121 

1 

7131***61 

200.1! 

35.11 

9*0! 

- 

I 

1500 

1 

I  I 

200.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  1 

1 4*  5 1  NONE 

1107122 

1 

7131***6! 

20C.1 ! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

| 

1  I 

200.1! 

35*11 

1.4! 

! 

-  ! 

14.51N0NE 

1107123 

I 

7131***61 

20C.1 ! 

35.1! 

9.0) 

- 

1 

1500! 

| 

!  1 

200.11 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

14.5 ! NONE 

1412771 

I 

1321***1! 

200. 0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1 

14721 

| 

1  1 

200.1! 

35.11 

1.3! 

1 

-  1 

1 4 ■ 5 1  NONE 

1412772 

1 

1321***1! 

200.0! 

35.01 

8.6! 

- 

I 

16721 

| 

1  I 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

14.5 1  NONE 

1412773 

1 

9321***1! 

20C.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

I 

1672! 

| 

1  I 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

14.5 ! NONE 

141277* 

1 

9321***1 1 

20C.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1 

16721 

t 

!  I 

200.0! 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

14*5 1  NONE 

1412775 

1 

9  3  2 1  *  A  *1 1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

- 

I 

1672! 

| 

!  ! 

20C.1 ! 

35.1! 

1.31 

! 

-  ! 

! 

14.5! NONE 

U3C522 

1 

932!*A*1 I 

20C.0I 

35.  C! 

8.6! 

- 

! 

1672! 

1  I 

200*0! 

35.  C! 

1.31 

! 

-  1 

! 

1*.S  t NOME 

I63CS25 

I 

932! *A*1 ! 

200. U! 

35.0! 

8.6! 

- 

I 

1672! 

| 

!  I 

200.1! 

35.11 

1.3! 

1 

-  ! 

14*5 ! NONE 

1630526 

! 

9321***1 1 

200.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

! 

1672! 

! 

!  1 

200.11 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

I63C526 

I 

9321***1! 

200.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

! 

1672! 

14.51  NONE 

| 

1  ! 

20C.11 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

1630531 

I 

9321***1 ! 

20C.0! 

35.C! 

8.6! 

- 

! 

1672! 

14.5IN0NE 

| 

I  ! 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

14.5 ( NONE 

1630533 

! 

9321***1 

20C.0I 

35.  C! 

8.6! 

- 

! 

16721 

I 

I  1 

200.1! 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

14.5! NONE 

1630534 

j 

1 

9321***1! 

200.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

! 

1672! 

l 

1  1 

20C.1 I 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

1 

24.0! NONE 

,  - 

12514A43I 

92.0! 

27.0! 

5.0! 

“ 

! 

3001 

i 

| 

!  ! 

92.0! 

27.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

9.01  NONE 

1554552 

I 

! 

297! 4A43I 

110.0! 

*5.0! 

5.6! 

“ 

1 

663! 

I 

1  1 

11C.0! 

*5.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

1 

9.0! NONE 

I56C279 

| 

1 

3441**43! 

110.0! 

50.0! 

5.6! 

- 

! 

737! 

! 

!  ! 

11C.0! 

50. C! 

1.0! 

I 

-  ! 

9.01N0NE 

1572839 

| 

1 

34*14*43! 

11C.0! 

50.0! 

6.6! 

- 

1 

7371 

I 

!  ! 

110.0! 

50.CI 

1.0! 

I 

-  ! 

7.0IN0HC 

1573566 

| 

1 

34414F43! 

11C.0! 

50.0! 

6.6! 

- 

1 

737! 

t 

!  ! 

110.0! 

S  0  •  C 1 

1.0! 

! 

-  I 

1 

9 .0! NONE 

1571735 

| 

1 

3**14*43! 

11C.0! 

52.0! 

6.6! 

- 

! 

737! 

I 

1  ) 

110.0! 

52.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

9.0! NONE 

1571736 

| 

I 

344I4A43! 

110.0! 

52.0! 

4.0! 

- 

1 

737! 

| 

!  ! 

110.0! 

52. C! 

1.0! 

1 

-  I 

! 

7.0! NONE 

1594975 

| 

I 

3S014F  43! 

11C.0! 

52.0! 

6.5! 

“ 

I 

737! 

1 

1  I 

110.0! 

52. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

7 .0 !  NONE 

1594592 

| 

I 

350I4F43! 

11C.0! 

52.01 

6.5! 

- 

1 

7371 

! 

1  ! 

110.01 

52.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

1547795 

I 

1 

18914*43! 

110.0! 

30.01 

6.6! 

- 

1 

5001 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

1568C39 

| 

! 

189(4*43! 

110.0! 

30. C! 

6.6! 

- 

I 

500! 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

1568460 

| 

! 

1891***3! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

! 

500! 

! 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 568706 
! 

! 

1891***3! 

11C.0! 

30.  C! 

6.6! 

- 

! 

500! 

7. 0! NONE 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

7.01N0NE 

1569019 

| 

! 

189!*A*3! 

t 10.01 

30.0! 

6.6! 

- 

I 

500! 

! 

!  1 

11C.0! 

30. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.01  NONE 

1570997 

| 

! 

1891***3! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

1 

5001 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

1571314 

| 

! 

1891***3! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

! 

500! 

! 

1  ! 

110.0! 

30.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.01  NONE 

1571732 

| 

1 

169!*A*3! 

110.01 

30.0! 

6.6! 

“ 

! 

500! 

! 

f  1 

110.0! 

30.01 

1.6! 

! 

-  I 

1 

7.01  NONE 

1572285 

1 

1 89!*A*3! 

110.01 

30.0! 

6.6! 

- 

I 

500! 

I 

!  I 

110.0! 

30.01 

1.61 

1 

-  I 

! 

7.0! NONE 

1572754 

j 

! 

1891***31 

1*10.01 

30.0! 

6.6! 

- 

! 

500! 

! 

l  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

7.01M0ME 

1575083 

| 

! 

189I*A*3! 

110.01 

30.01 

6.61 

- 

1 

500! 

I 

1  1 

110.0! 

30.01 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

7.01N0NE 

1575365 

| 

! 

189  !*A*3! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

1 

500! 

! 

!  ! 

110.0! 

30.01 

1.6! 

! 

-  1 

! 

7.0! NONE 

1575790 

| 

! 

189! ***31 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

! 

500! 

! 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

1 

-  1 

7.0! NONE 

IS76Q43 

| 

! 

1891***3! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

! 

500! 

1 

1  ! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

7 , 0! NONf 

1576295 

1 

i  5y>*A«*3I 

stc.c: 

tmi* 

- 

• 

500! 

! 

!  i 

110.0! 

s::si 

uli 

i 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

1574876 

| 

1 

189t*A*3! 

110.0! 

30.0! 

6.61 

• 

1 

500! 

I 

I  ! 

110.0! 

30.0! 

1.61 

1 

-  1 

! 

7. 0! NONE 

1580942 

j 

! 

189!*A*3! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

1 

500! 

! 

1  ! 

110.01 

30. C! 

1.61 

! 

-  I 

! 

7 . 0 ! NONE 

I581C72 

| 

i 

1 89!*A*3! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

i 

500! 

j 

! 

110. 01 

30. 01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

! 58 1 073 
| 

1 

1891***3! 

11C.0! 

30.  Cl 

6.6! 

- 

! 

500! 

I 

! 

110.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

1582369 

| 

1 

1891***31 

11C.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

I 

500! 

I 

1 

11C.0! 

30. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

1591488 

| 

1 

1961***31 

110.01 

30.0! 

6.6! 

- 

! 

5*1! 

I 

j  i 

110.01 

30.01 

1.01 

I 

-  ! 

! 

7.01 NONE 

1591556 

| 

I 

1961***3 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

1 

5*1! 

I 

1 

110.01 

30. Cl 

1.01 

! 

-  I 

f 

7.0IN0NE 

1592478 

I 

E 

1 

1961***3 

110.0! 

30. C! 

7.01 

- 

I 

5*1! 

1 

I 

! 

( 

iic.ot 

30.  C! 

! 

1.01 

1 

1 

1 

-  1 

I 

1 

I 

MACZTY!  HIGH-  !  I  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HAMOLIMG  IS  IOMERATIMG 
CARGO  I  FIXED  !  EOUIMHINT  ITCl  BASE 

//////!  POINT  !  LXNI-1  I  AO!  L1NC-1 

MASS-  ! (LIGHT) I///////////////FITDIF/////;/// 
MGERS  !  (FEET)!  LINE-*  ICE!  LXNE-2 


YEAR  ! 

BUILT  ! 

CR  ! 

•REBUILT! 


! L A  MEV 
!  ORLEANS 
!LA  MEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
HA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
HA  NEV 
}  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
!  ORLEANS 
HA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
t  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  1EV 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
1  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
1  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
1  ORLEANS 
ILA  HEW 
|  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
|  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 

I 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  ’  ESSCLS 
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VESSEL  NAME  AND  NURIER 


I  COAST 
t  (UARD 
!  RUBBER 


(32)  CANAL  BARS!  COKPANf#  1NC(. 

(CONTINUER) ( 


tVTCCt  DIMENSIONS 
NET  tCODElLENCTHl BRDTH 
RESIS-I****!  RES.  !  RES. 
TER  t  SEE! //////I///// 
TON-  fPASEl  OVER-ICVER- 
NA6E  1  IV  I  ALL  !  ALL 


I  ! 

t  ! 

I  1 

1  ! 

19014A431  110. 

t  !  11C. 

190I4A43!  110. 

!  I  110. 

190! 4A43I  110. 

!  !  110. 

190I4A43!  110. 

i  !  110. 

19014A43!  110. 

!  t  110. 

190I4A43I  110. 

!  t  110. 

1tO(4A43!  110. 

t  !  11C. 

190UA43!  110. 

!  !  110. 

190I4A43!  110. 

t  I  110. 

19014A43I  110. 

t  I  110. 

190UA431  110. 
!  !  110. 

190I4A43I  110. 

!  I  110. 

203I4A43I  120. 

t  !  120. 

203I4A43!  120. 

!  t  12C. 

2C314A43!  120. 

I  !  120. 

203l4A43t  120. 

I  !  120. 

20314A43!  120. 

!  i  120. 

193I4A431  120. 
!  !  120. 

198I4A43!  120. 
!  1  120. 

19SI4A43!  120. 
!  !  120. 

198I4A43!  120. 

I  I  120, 

20214A46!  12C. 

I  !  120. 

202I4A43!  120. 

!  !  120. 

202! 4 A  46  E  120. 

t  !  12C. 

202UA43!  120. 

t  !  120. 

202!4A43!  120. 

!  !  120. 

202I4A43!  120. 

!  !  120. 

202I4A43I  120. 

t  >  12C. 

202I4A43!  120. 

!  t  120. 

202I4A43!  120. 
!  !  120. 

202I4A43!  120. 
!  !  120. 

204I4A43!  120. 

!  t  120. 

204I4A43!  120. 

t  I  120. 

204I4A43!  120 
t  !  120. 

202I4A43!  120 
!  !  120. 

202 !  4  A  43 1  120. 

!  1  120. 

199I4A43!  120 
1  !  120. 

199I4A43!  120. 

!  I  120, 

202 14A431  120. 

t  t  120 

202I4A43!  120, 
t  J  120, 

20214143!  120 
!  !  120 

202I4A43!  120 
!  !  120 

202I4A43!  120 
t  !  120 

202 ! 4 A43  >  120 

!  !  120 

20214W3!  120 
i  i  120, 

202I4A43!  120 
!  !  120 

202S4A43!  120 
!  >  120 

202I4A43!  120 
!  !  120 

202I4A43!  120 
!  !  120 

202I4A43!  120 
!  !  120 

202!4A43I  120 
!  1  120 

202I4A43!  120 
!  !  120 

202I4A43!  120 
!  I  120 

20214A43!  120 
!  I  12C 

I  ! 

!  ! 


.0!  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30. C 
.0!  30.0 
.0!  30*0 
.0!  30.0 
.01  30.0 
.01  30. C 
.01  30. C 
.01  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.0!  30. C 
.01  30.0 
.0$  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30. C 
•0!  30.0 
.01  30.0 
.0!  30.0 
.0)  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30.0 
•0!  30.0 
.01  30. C 
.01  30.0 
•0!  30. C 
.01  30.0 
.01  30.0 
.0!  30.0 
.01  30.0 
.0!  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
.01  30-0 
.01  30.0 
.01  30. C 
.01  30.0 
.0!  30. C 
.01  30.0 
•01  30.C 
.01  30.0 
•01  30.0 
•01  30.0 
•0!  30. C 
•01  30.0 
.01  30.0 
•01  30.0 
•0!  30. C 
•0!  30.0 
•Ot  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30. C 
.0!  30.0 
.01  30.  C 
•01  30. C 
.01  30.0 
.0!  30.0 
.01  30.0 
.0!  30.0 
•0!  30.0 
•0!  30.0 
•0!  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
•01  30*0 
.01  30.0 
.0!  30. C 
.01  30.0 
•01  30.0 
.01  30.0 
.0!  30. C 
.01  iO.O 
•0 i  30. C 
•01  30.0 
•01  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30.0 
•01  30.0 
.0!  30.0 
.0!  30.0 
•01  30.0 
.01  30* C 
.01  30.0 
.01  30.0 
.0!  30.0 
.01  30.0 
.01  30.0 
•01  30.0 
•01  30.C 
.01  30. C 
.01  30.0 
1 
1 


DRAFT! 

1 

LOAD-! 

:,EI  1 

/////!  HORSE 
LISKT!  POWER 


CAPACITY!  HICH-  I  IVUJEll  1 

1  EST  1  CARSO  HANDLXNS  IS  (OPERATINS  !  ! 

CARSO  1  FIXED  I  ERUIPNENT  ITCl  BASE  1  TEAR  1 
//////// 1  POINT  1  LINE-1  I AO!  LINE-1  !  BUILT  1 

PASS-  I(LISKT)!////////////////ITP!//////////!  OR  1 
ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  1EE!  LINE-2  !*RE0UAT! 


7.0! NONE 
1 

7.01  NONE 
1 

7. 0 1  NONE 

7.0! NONE 
1 

7*01  NONE 
! 

7.01N0NE 

1 

7.0! NONE 
1 

7.01N0NE 

1 

7.0l NONE 
1 

7.0 1  NONE 
1 

7.0! NONE 
1 

7.0! NONE 


7 .0! NONE 
! 

7.01N0NE 

1 

7.01  NONE 
1 

7.0! NONE 
1 

6. 0! NONE 
1 

6 .0! NONE 
I 

6.01  NONE 
1 

6  *01  NONE 
1 

7.01  NONE 
! 

7.0 1  NONE 
1 

7.01  NONE 
1 

7.0! NONE 
1 

7.0! NONE 
1 

7 .0! NONE 
1 

7 .0! NONE 
1 

7.0! NONE 
I 

7 .0! NONE 
1 

7.0! NONE 
1 

7.01N0NE 

1 

7*0! NONE 

7.01N0NE 

1 

7.0! NONE 
I 

7.01N0NE 

1 

7.0t  NONE 

7.0! NONE 
1 

7*01  NONE 
! 

7.0 J  NONE 
1 

7.0! NONE 


S.61N0NE 

1 

6.61N0NE 

8.6! NONE 
1 

8.6 (NONE 
1 

8.6! NONE 
1 

8.61N0NE 

1 

9.0! NONE 
1 

9.0! NONE 
1 

9.0! NONE 
! 

9.0  !NC.1E 
1 

9.0 1  NONE 
1 
1 
* 


1LA  BELLE 
1  CHAISE 
1LA  BELLE 
!  CHAISE 
1LA  BELLI 
1  CHASSE 
1LA  BELLE 
!  CHASSE 
(LA  BELLE 
1  CHASSE 
!LA  SELLE 
!  CHASSE 
!LA  BELLE 
!  CHASSE 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
1LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
1LA  NEW 
1  ORLEANS 
1LA  NEW 
1  ORLEANS 
1LA  NEW 
1  ORLEANS 
1LA  HEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
1LA  NEW 
1  ORLEANS 
1LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
UA  BELLE 
1  CHASSE 
ILA  BELLE 
I  CHASSE 
ILA  BELLE 
1  CHASSE 
ILA  BELLE 
1  CHASSE 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  BELLE 
1  CHASSE 
ILA  BELLE 
1  CHASSE 
ILA  8CLLE 
1  CHASSE 
ILA  BELLE 
I  CHASSC 
ILA  BELLE 
1  CHASSE 
ILA  BELLE 
!  CHASSE 
(LA  QELLC 
!  CHASSE 
ILA  BELLE 
I  CHASSE 
(LA  BELLE 
!  CHASSE 
(LA  NEW 
!  OILCANS 
ILA  NEW 

1  ORLEANS 
ILA  NEW 

!  ORLEANS 
(LA  NEW 

2  ORLEANS 
(LA  NEW 

I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ttLCft?* 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  Orleans 

(LA  NEW 
t  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
t  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
! 
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|  It  CM 

BIST!  OPERATOR 

1  IVTCCI  BIRENSXCNS  I  MATT! 

1  NET  1  COSE  1 L INST HI  BRDTMl  1 

1  CAPACITY! 

!  ! 

MXCH-  1 
EST  ! 

CARSO  MAUDLINS 

!  V  E  S  $  E  L 
IS  lOPEAATXNC 

! 

1 

! 

1 

i 

i 

i 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

i 

t 

i 

t 

i 

i 

i 

t 

-IRESIS-I****! 

AES.  !  RES.! LOAM**! 

!  CARSO  1 

FIXED  ! 

EIU7PHENT 

ITC!  BASE 

1 

YEAR  I 

1  COAST 

1  TEA  1  SEE! 

nntnimix  em  i 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AOl  LINE-1 

1 

BUILT  1 

VESSEL  MARE  AMI  NUMBER 

1  WARD 

!  TOM-  IPAfitl 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE!  MASS-  ! (LISHT) !//////////////// 1TM !//////////! 

OR  1 

1  NUMBER 

I  MACE  1  XV  ! 

ALL  !  ALL  ILXSHTi 

POWER!  CHEERS  ! 

CfEET) I 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

{•REBUILT! 

!  i  !  1  !  I  I  I  I  !  ! 

I  1  !  I  !  i  !  1  I  !  I 


(32) 

CANAL  8AR6E 

COMPANY#  INC!. 

t  1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

I 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

CAS 

362 

1421011 

202 1 4  A  43 1 

120.0! 

30.0! 

6.4! 

- 

500! 

9.0IN0NE 

ILA  NEW 

! 

1980 

! 

t  1 

120.01 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

I 

CAS 

563 

1421012 

202I4A43! 

120.0} 

30.0! 

6.61 

• 

5001 

9*0! NONE 

(LA  NEW 

! 

1980 

! 

1  ( 

120.01 

30.01 

1.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CAS 

566 

1421273 

2021 4 A  43 ! 

120.0! 

30.0! 

4.6! 

• 

5001 

9.0 1  NONE 

ILA  NEW 

1 

1980 

l 

1  ( 

120.0! 

30.01 

1.01 

•  ! 

I 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

565 

1421274 

202(4443! 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

500! 

9.0! NONE 

ILA  MEW 

! 

1980 

! 

!  1 

120.01 

30.0! 

1.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

CAS 

564 

1621275 

202 1 4 A  43 1 

120.01 

30.0! 

4.6! 

- 

5001 

9.0IN0NE 

!LA  DEV 

! 

1910 

1 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.0! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

! 

CAS 

567 

1621865 

202 1 4 A  43 1 

120.0! 

30.0! 

4.6! 

- 

5001 

9.01  NONE 

ILA  NEW 

1 

1980 

1 

(  ( 

120.0! 

30.0! 

1.01 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

I 

CMS 

566 

1621135 

202I4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

5001 

9.0 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1980 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

i 

CAS 

56? 

1621136 

202I4A431 

120.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

3001 

9.0 ! NONE 

(LA  NEW 

! 

1980 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

I 

CAS 

570 

1430034 

202I4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.61 

- 

5001 

9.0! NONE 

ILA  NEW 

1 

1980 

! 

(  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

574 

1584118 

196I4A43! 

120.01 

30.0! 

6.6! 

- 

590! 

4.0 (NONE 

!LA  NEW 

! 

1977 

1 

!  1 

120.01 

30.0! 

1.0! 

-  | 

I 

!  ORLEANS 

! 

CAS 

575 

! 587124 

198I4A43I 

120.0! 

30.0! 

7.01 

- 

5901 

4.0! NONE 

ILA  NEW 

! 

1977 

1 

!  1 

120.01 

30.0! 

1.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

I 

CAS 

576 

1587125 

198I4A431 

120.0) 

30.0! 

6.6! 

- 

3901 

4.0IN0NE 

ILA  NEW 

! 

1977 

! 

1  1 

120.0! 

30*0! 

1.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

CAS 

577 

1561046 

19814A431 

120.01 

30.0! 

6.6! 

- 

5901 

6.0! NONE 

ILA  NEW 

t 

1977 

! 

1  I 

120.0! 

30.0! 

1.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

CAS 

571 

(561336 

19II4A43I 

120.01 

30.0! 

6.6! 

- 

590! 

4.0IM0NE 

ILA  NEW 

! 

1977 

I 

1  1 

T20.0I 

30.0) 

1.0! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

37? 

1)61748 

19K4A43! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

5901 

7.0IN0NE 

ILA  NEW 

I 

1977 

I 

!  ! 

120.01 

30.0! 

1.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

CAS 

510 

151674? 

19614443! 

120.01 

30.0! 

4.6! 

- 

5901 

7.0! NONE 

ILA  NEW 

1 

1977 

t 

!  1 

120.01 

30.0! 

1.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

411 

1571045 

40114A43! 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

Bill 

7.0! NONE 

ILA  NEW 

1 

1977 

! 

1  1 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

I  .ORLEANS 

! 

CAS 

412 

1571046 

401144431 

140.01 

39.0! 

9.0! 

*• 

9411 

7.OIN0NE 

ILA  NEW 

1 

1977 

! 

!  1 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  I 

| 

1  ORLEANS 

I 

CAS 

414 

! 571490 

401(4443! 

140. 01 

39.0! 

9.0! 

- 

948! 

7,0! RONE 

ILA  NEW 

1977 

I 

1  ! 

140.0! 

39.C! 

1.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

413 

1560143 

401(44431 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

941! 

7.0IN0NE 

ILA  NEW 

! 

1977 

! 

t  i 

140.01 

39.0! 

1.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

614 

1580173 

401 I4A43I 

140.01 

39.0! 

9.01 

- 

9681 

7.0IN0NE 

ILA  NEW 

1 

1977 

f 

1  ( 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

616 

1560314 

401(4446! 

140.0! 

39.4! 

7.4! 

- 

9481 

7.01  NONE 

ILA  NEW 

1 

1977 

1 

1  ( 

140.0! 

39.61 

1.0! 

-  1 

1 

1  OLLEANS 

1 

CAS 

41? 

(594144 

401(44431 

140.01 

39.0! 

9.01 

- 

9481 

7.01N0NE 

ILA  NEW 

! 

1977 

( 

1 

(  ! 

14f.0( 

39.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

420 

1 594476 

401(44431 

140. oi 

39.0! 

9.0! 

*• 

941! 

7 .0 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1977 

1 

1  ( 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

421 

1597294 

401(4443! 

140.0! 

39.0! 

9.01 

- 

948! 

7.0! NONE 

ILA  NEW 

1 

1977 

I 

1  ! 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

622 

(597701 

401(4443! 

140.0! 

39.0! 

f.O! 

• 

9681 

7 .0 ! NONE 

ILA  NEW 

I 

1977 

1 

1  1 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

! 

CAS 

423 

(596161 

401(44431 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

9411 

7.0! NONE 

ILA  NEW 

1 

1977 

1 

(  ( 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

424 

1596554 

401(4443! 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

«• 

968! 

7.0| NONE 

ILA  NEW 

1 

1977 

! 

I  ! 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

CAS 

625 

(591696 

40114443! 

140.01 

39.0! 

9.0! 

- 

9681 

7.0! NONE 

ILA  UEW  * 

1 

1977 

I 

t  ! 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

426 

(591897 

401(4443! 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

9481 

7.0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1977 

1 

1'  | 

140.0! 

39.0! 

1.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

I 

CAS 

427 

1615254 

40114443! 

140.01 

39.01 

9.01 

- 

1000! 

1 2*0! HONE 

ILA  NEW 

I 

1979 

1 

!  ( 

140.0! 

39.01 

1.4! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CAS 

426 

1415255 

401(4443! 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

- 

10001 

12.0! NONE 

ILA  NEW 

I 

1979 

( 

I  ! 

140.0! 

39.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CAS 

711 

(546893 

909I4A43! 

160.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

1978! 

10.6! RONE 

ILA  NEW 

! 

1975 

( 

t  ! 

160.0! 

54.0! 

1.6! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

I 

CAS 

712 

!  561590 

909(44431 

16C.01 

54.0! 

12.01 

- 

19781 

10.61  NONE 

ILA  NEW 

1 

1975 

I 

!  ! 

160.0! 

54.0! 

1.6! 

-  * 

! 

1  ORLEANS 

! 

CAS 

713 

1587276 

689(4443! 

160.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

1978! 

10.6! NONE 

ILA  NEW 

! 

1977 

! 

!  1 

160.0! 

54.0! 

1.4! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

I 

CAS 

714 

(587632 

689(4443! 

160.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

1978! 

10.6INCNE 

ILA  NEW 

I 

1977 

( 

(  t 

160.0! 

54.0! 

1.4! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

! 

CAS 

751 

(562409 

1 04714A43! 

180.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

2394! 

10.61N0NC 

ILA  NEW 

! 

1977 

1 

1  1 

180.0! 

54.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

I 

CAS 

752 

(583282 

1047(44431 

160.01 

54.0! 

12.0! 

- 

2394! 

1 0.6! NONE 

ILA  NEW 

! 

1977 

I 

!  ( 

160.0! 

34.0! 

1.6! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

1 

CAS 

753 

1584963 

1047(44431 

180.0! 

54. 0! 

12.0! 

- 

2394! 

10.6! NONE 

ILA  NEW 

1 

1977 

1 

(  ( 

180.0! 

54.01 

1.6! 

-  ) 

1 

1  ORLEANS 

1 

CAS 

754 

(383680 

1047(44431 

180.0! 

54.0! 

12.0! 

- 

2394! 

1 0.6! NONE 

ILA  NEW 

! 

1977 

| 

(  I 

160.01 

34.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

CAS 

755 

(600852 

1047144431 

180.0! 

54.01 

12.0! 

- 

2394! 

10.61N0NE 

ILA  BELLE 

1 

1979 

! 

!  I 

180.0! 

54.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  CHAISE 

I 

CAS 

734 

1602448 

1 047 ! 4443! 

180.0! 

54.01 

12.0! 

- 

2394! 

10.6! NONE 

ILA  BELLE 

! 

1979 

1 

1  1 

180.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  CHAISE 

1 

CAS 

854 

(176643 

762(4443! 

151.01 

40.0! 

10.6! 

- 

2000! 

1.6IN0NE 

ILA  BELLE 

! 

1946 

( 

(  | 

199.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  CKASSC 

1 

CAS 

655 

(176644 

773! 4443 1 

199.0! 

40.0! 

10.6! 

- 

20001 

1 .6 (NONE 

ILA  BELLE 

! 

1946 

I 

I  ! 

199.01 

40.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  CHAISE 

1 

CAS 

1261 

(613322 

2407(4443! 

240.0! 

72.0! 

1 6  v  0  S 

- 

54021 

18.0 ! NONE 

ILA  BELLE 

1 

1979 

( 

(  ( 

260.0! 

72.0! 

2.5! 

-  ! 

1 

!  CHASSE 

1 

CHS 

1262 

(614699 

2407(44431 

260.0! 

72.01 

14.0! 

- 

54011 

18.0IN0NE 

ILA  JEW 

1 

1979 

! 

1  ! 

260.0! 

72.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

t  ORLEANS 

1 

CAS 

1263 

(641485 

2607(44431 

260.0! 

72.0! 

16.01 

- 

54011 

18.01  NONE 

!LA  NEW 

1 

1981 

( 

!  ! 

260.0! 

72.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

1 

CAS 

1264 

(642226 

2607(44431 

260.01 

72.01 

16.0! 

- 

5401 ! 

18.0! NONE 

!LA  NEW  ' 

! 

1981 

I 

1  ( 

260.0! 

72.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

! 

COURTNEY  536 

(625665 

202(4443! 

120.0! 

30.01 

7.0! 

- 

500! 

9.01N0NT 

!LA  NEW 

1 

1980 

( 

(  | 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

! 

COURTNEY  563 

1641724 

20214443! 

1ZC.0! 

30. C! 

5.5! 

- 

500! 

6.5! NONE 

!LA  BELLE 

1 

1981 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.01 

-  ! 

t 

1  CHASSE 

! 

CREOLE  101 

1558253 

39314443! 

150.0! 

40.0! 

9.0! 

- 

1000! 

7.0! NONE 

ILA  NEW 

1 

1974 

! 

!  ( 

150.0! 

40.0! 

1.0! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

! 

DB 

562 

(631314 

213144431 

120.0! 

30.01 

6.01 

- 

590! 

8.6! NONE 

!LA  NEW 

! 

1981 

1 

!  ( 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

-  1 

( 

!  ORLEANS 

! 

»JA 

572 

(631732 

213(4443! 

120.01 

30.01 

7.0! 

- 

590! 

6.6! NONE 

ILA  NEW 

! 

1911 

1 

!  1 

120.0! 

30.01 

1.0! 

-  • 

( 

!  ORLEANS 

! 

XJL 

42 

1002782 

431(4443! 

175.0! 

24.0! 

11.6! 

- 

886! 

19.01  NONE 

ILA  NEW 

! 

1955 

I 

1 

1 

1 

(  ! 

I  ! 

175.0! 

! 

1 

26.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

» 

!  ORLEANS 

! 

! 

I 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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BNCRI 

lVTCCi  AIMENCXONS  IPRAFT! 

! CAPACITY! 

Him-  ! 

I  V  (  S  S  i  t  1 

1 

OUT! 

OMEAATOA 

NET  i  CODE tlENfiTH! BROTH! 

I 

[ 

! 

EST  1  CARSO  HANPLXNS 

IS  IOPCAAUN*  1 

! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

MOXNT  !  LINE-1 

» ao!  iint-i  i 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  ANA  NUMBER  !  SUAAD 

TON-  1PA6E!  OVER-! OVER-! ///// 1 

HORSE! 

<  (LicHT) \nunmnnnm\>\ umunn 

OR  ! 

I  NUMBER 

VASE  I  IV  1  ALL  1  ALL  ILICHT! 

POVER! 

EMwtK.  ! 

(FEET)!  LINE-2 

t EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(32)  CANAL 

! 

1 

BARtE  COMPANY/  INC!. 

11  11 

11  I  1 

11  11 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

(CONTINUER) 1 

!  1  11 

1 

! 

! 

! 

HJL  109 

>540278 

27914A431  110.01  45.01 

6.61 

- 

586! 

9,0 l NONE 

ILA  NEW 

1970  1 

! 

1  1  11C. 01  45.0! 

1.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

I 

MJL  113 

1)54551 

34414A43!  110.01  50.01 

6.6! 

- 

737! 

f • 0! NONE 

ILA  NEW 

1973  1 

I 

1  !  110.01  50.0! 

1.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

HJL  504 

! 542146 

20014A431  120.01  30.0! 

6.6! 

- 

5901 

6.0! NONE 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

!  1  120.0!  30.01 

1.01 

-  | 

1 

!  ORLEANS 

! 

HJL  505 

I S6216S 

20014A43!  120.0!  30.0! 

7.0! 

- 

590! 

4.0! NONE 

! L A  NEW 

1974  ! 

! 

t  1  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

MAR  551 

1412576 

202 I4A431  12C.0I  30.0! 

7.0! 

- 

500! 

9.0! NONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

! 

t  1  120.0!  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

JC  204 

1561588 

34214A43!  110.0!  50.0! 

6.6! 

- 

7371 

9.0! NONE 

ILA  NEV 

1975  ! 

! 

1  1  110.0!  50.01 

1.51 

-  ! 

! 

!  0*LE*NS 

1 

KA  555 

1417794 

20214A431  120.01  30.0! 

6.61 

- 

500! 

9.0! NONE 

ILA  NEV 

1979  ! 

I 

1  1  120.01  30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

LM  571 

1631441 

213I4A43I  120.01  30.01 

7.0! 

- 

5901 

B.61N0NC 

!LA  NEV 

1911  1 

! 

1  1  120.0!  30.01 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

MM  321 

! 432539 

98SI4A461  200.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEV 

1981  ! 

! 

!  I  200.0!  35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

1 

MM  332 

1434445 

48814A46!  195.01  35.01 

12.0! 

- 

1500! 

14.9 (NONE 

! L A  NEV 

1981  ! 

1 

1  (  195.0!  35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

MM  333 

>434446 

888144461  195.01  35.01 

9.0! 

~ 

1500! 

1 4 .9! NONE 

ILA  NEV 

1981  ! 

• 

l  1  195.01  35.01 

1.61 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

NN  334 

434447 

8III4A461  195.0!  35.01 

12.01 

- 

1500! 

1 4 • 9 ! NONE 

!LA  NEV 

1981  ! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

2.01 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

•MM  337 

1434490 

88814A46!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

! L A  NEV 

1961  ! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.61 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

! 

MM  339 

1434492 

4I8I4A46!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1500! 

14 .9 1  NONE 

!IA  NEV 

1981  ! 

! 

I  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

MM  340 

(434493 

44414A461  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEV 

1981  1 

1 

!  !  195.0!  35. CJ 

1.61 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

MM  403 

1634494 

735I4A461  195.0!  35.01 

12.0! 

- 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

!LA  NEV 

1981  f 

! 

1  (  200.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

MM  405 

1434498 

73S14A46!  195.01  35.01 

12.01 

- 

15001 

1 4.9 ! NONE 

!LA  NEV 

1911  ( 

! 

1  1  200.0!  35. Cl 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

MM  419 

1434512 

73514A46!  20C.0!  35.0! 

12.0! 

- 

15001 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1911  ! 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

2.01 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

MR  4271 

!  - 

1045I4A41 1  200.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 INONE 

!LA  NEV 

1981  ! 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

MM  430B 

1434942 

1045MA46!  200.0!  35.01 

9.01 

- 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEV 

1981  ! 

1 

<  1  200.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

MM  4011 

1434494 

73514A461  195. 0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 INONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

MM  4021 

(434495 

73514A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

MM  4041 

1 434497 

73514A461  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9 {NONE 

ILA  NEV 

1981  ! 

! 

■  1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

MM  404« 

1434499 

73514A46!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEV 

1981  1 

! 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

MM  4074 

1434500 

75514*4*1  195.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91  NONE 

!LA  NEW 

1981  1 

! 

1  1  195.0!  35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

MM  4064 

1.34301 

7551***6!  195.0!  55.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 1  NONE 

ILA  NEW 

1981  1 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

MM  4094 

1434502 

75314**61  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9  INONE 

! L A  NEV 

1981  1 

| 

1  1  195.01  35.0! 

1.61 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

«»  *101 

1434503 

73514A441  195.01  33.0! 

9.0! 

13001 

14.9!N0NE 

ILA  NEW 

1981  ! 

l 

1  1  193.01  33.01 

1.6! 

-  I 

i 

!  ORLEANS 

1 

MR  4114 

1434504 

7351***61  193.01  33.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 9! NONE 

ILA  NEW 

1981  1 

1 

1  !  195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

MM  4124 

1434505 

73514A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 INONE 

!LA  NEV 

1981  1 

i 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

MM  4134 

1434504 

73514A46!  195.0!  35.C! 

9.01 

- 

1500! 

14.9! NON! 

ILA  NEV 

1981  1 

I 

1  1  193.0!  35.01 

1.61 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

MM  4144 

1434507 

73514A46!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.9IN0NE 

!LA  NEW 

1981  1 

I 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

MM  4154 

1434508 

73314A44!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

ILA  NEW 

1981  ! 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

MM  4166 

1634509 

73514A46I  195.0!  35.0! 

).0! 

- 

1500! 

14.91M0ME 

!LA  NEV 

1981  ! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

MM  4174 

1634510 

73514A461  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.9 ! NONE 

ILA  NEV 

1981  ! 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

1 

MM  4114 

1434511 

735I4A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1  4.9 1  NONE 

ILA  NEV 

1981  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

MM  4204 

1634513 

75514A46!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9IN0NE 

!LA  NEV 

1981 

1 

!  t  195.0!  35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

MMC  880 

1625495 

574I4A43!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

9.0 ! NONE 

!LA  NEV 

1980 

1 

!  1  195. 0!  35. 0! 

1.0! 

-  ! 

; 

!  ORLEANS 

MMC  882 

1625940 

374 ! 4 A 43 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

9.0 INONE 

!LA  NEV 

1980 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

MMC  884 

1624657 

574I4A431  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15001 

9.0  INONE 

4 L A  NFH 

1980 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

MMC  186 

1627298 

57414A43!  195.0!  35.0! 

7.0! 

- 

15001 

9.01NONE 

!LA  NEW 

1980 

1 

I  1  195.0!  35.0! 

2.1! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

MN(  488 

1627924 

574J4A43!  195.0!  35.0! 

7.0! 

- 

1500! 

9.0 1  NONE 

ILA  NEV 

1980 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

2.1! 

-  ! 

! 

i  ORLEANS 

ABM  101 

1622931 

888!4A40l  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15191 

18.7 {NONE 

!IA  NEV 

1980 

1 

I  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

RIM  102 

1422932 

88814A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7  INONE 

ILA  NEV 

1980 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

I  ORLEANS 

ABM  103 

1622933 

86814A40!  195.0!  35. CS 

9.0! 

- 

1519! 

18.71N0NE 

ILA  NEV 

1980 

t 

i  t  195.0!  35.0! 

(.51 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

ABM  104 

1622934 

88814A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7 ! NONE 

!LA  NEV 

1980 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

ABM  105 

1622935 

IISI4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7  INONE 

ILA  NEV 

1980 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

ABM  104 

1422936 

88814A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.7! NONE 

UA  NEV 

I960 

] 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

IBM  107 

1622937 

888I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

18.71  NONE 

ILA  NEV 

198C 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

AIM  108 

1622938 

804I4A4OI  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1519! 

1 8.7 1  NONE 

ILA  NEV 

1980 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

ABM  109 

1622939 

II8I4A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1519! 

18.7 ! NONE 

ILA  NEV 

1980 

1 

l  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  OALCANS 

*».  110 

1622940 

88814A40I  195.01  35.0! 

9,0! 

- 

1519! 

18.7 1  NONE 

ILA  NEV 

1980 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.51 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

IBM  111 

1622941 

8I8MA40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15191 

18.7 ! NONE 

ILA  NEV 

198C 

1 

!  1  195.01  35.01 

1.51 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

ABM  112 

1622942 

see 1 4 A 401  195.0!  35. Cl 

9.01 

- 

15191 

18.7 ! NONE 

!LA  NEV 

1980 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

!  1  !  ! 

1  1  !  ! 

1.5! 

J 

1 

-  ! 
1 
! 

! 

1 

! 

!  ORLEANS 
! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


!  f VTCCt  DIMENSIONS  1 BRAPTl 

1  NET  1  CODE! LENGTH! BRDTH!  I 
-!A£SIS-!***#!  REE.  !  RES.! LOAD"! 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  l 
!  TON-  (PACE!  OVER-!OVER-!/////!  HORSE 
!  NA6E  !  IV  (  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 
CARSO  !  FIXED  !  EIUIPHENT  iTCl  BASE  ! 

////////!  POINT  J  LINE-1  ! AOl  LINE-1  I 

PASS-  ((LIGHT) (//////////////// lTD( ////////// I 
EN6ERS  1  (FEET) 1  LINE-2  (EE!  LINE-2  ! 


YEAR  ( 
BUILT  ( 
OR  ! 
•  REBUILT  I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


255 


! 

1 

CSSEL 

OPERATOR 

1  COAST 

MANE  AMO  NURSE!  1  CUARS 

1  RUBBER 

-1 

1VTCC1 
NET  ICORE! 
IECXS-1****! 
TER  1  SEE! 
TON-  If ACE! 
NACC  !  XV  1 

RXNENSXONS  ! 
LEN4TH! BRRTH! 
REC.  1  REC.! 

unttumn 

OVER-! OVER-! 
ALL  !  ALL  ! 

IRAFT! 

! 

LOAD-! 
ER  ! 

mu\ 

LIGHT! 

NORSE! 

ROVER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
UlUtU  \ 
PASS-  ! 
ENCERS  ! 

HIGH-  I 

EST  !  CARSO  HANDLING 
FIXED  1  CtUIR RENT 

POINT  !  LINE-1 

(light)  utmumnnn 

(FEET)!  LXNE-2 

I  V  £  S  S  E  L 
!  S  ! OPERATING 
1TC!  BASE 
! AO!  LINE-1 
!TD! ///////*// 
!EE!  LINE-2 

! 

1 

TEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

CANAL 

SARSE  CONf ANT/ 

! 

INC!  • 

t  ! 

1  I 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

(CONTINUER)! 

!  1 

! 

! 

! 

1 

!  - 

137514A46! 

240.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4.7 (NONE 

!IA 

NEV 

1912 

1 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

2 

I  — — 

1375I4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4.7 (NONE 

!  L 

NEV 

1912 

1 

1  1 

260.0! 

32.6! 

1.31 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

3 

1 451 500 

1375I4A44! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4 • 7! NOME 

XL  A 

NEV 

1912 

! 

!  1 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

4 

1431301 

1375I4A46! 

260.0! 

32.4! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4.7 ! NONE 

!  L  A 

NEV 

1982 

! 

!  ! 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  | 

| 

1 

ORLEANS 

5 

1431302 

1 37514*46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

30981 

1 4 . 7  J  NONE 

ILA 

NEV 

1982 

I 

!  ! 

240.0! 

32.6! 

1.5! 

-  f 

! 

ORLEANS 

4 

1451503 

1375  !♦<«! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4.7 ! NONE 

!L  A 

NEV 

1982 

! 

!  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

7 

1431504 

1373MA46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

!LA 

NEV 

1982 

1 

!  ! 

240.0! 

32.6! 

1.5! 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

« 

! 431305 

137SI4A44! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4 . 7 ! NONE 

ILA 

NEV 

1912 

1 

1  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

9 

1451304 

1 375I4A44! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

!LA 

NEV 

1912 

! 

C  t 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  j 

1 

! 

ORLEANS 

0 

1451507 

1373MA44! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4 .7 1  NONE 

!  LA 

NEV 

1912 

! 

!  1 

260.0! 

32.6! 

1.51 

-  I 

1 

! 

ORLEANS 

1 

1451508 

1375I4A44! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4.7! NONE 

ILA 

NEV 

1982 

! 

!  ! 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  l 

| 

I 

ORLEANS 

2 

1431309 

137SI4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4 .7  ! NONE 

ILA 

NEV 

1912 

! 

!  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  l 

! 

! 

ORLEANS 

3 

1415310 

137S14A46! 

240.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

ILA 

NIV 

1982 

I 

!  ! 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

4 

|  - - 

137SI4A46! 

26C.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 ! NONE 

SLA 

NEV 

1913 

! 

!  ! 

240.0! 

32.6! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

3 

137SI4A44! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3096! 

14.7 1  NONE 

ILA 

NCV 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

4 

1  - 

137SI4A46! 

260.0! 

32.6! 

9.01 

- 

3096! 

1 4. 7 ! NOME 

ILA 

NEV 

1913 

! 

!  i 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  | 

i 

! 

ORLEANS 

7 

1 375 I4A46! 

240.C! 

32.6! 

9.0! 

- 

3096! 

14.7IN0NE 

!  LA 

NEV 

1983 

t 

!  t 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

8 

!  - 

1375I4A44! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

-  * 

30981 

14.7  I  NONE 

ILA 

NCV 

1983 

! 

(  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  { 

1 

! 

ORLEANS 

9 

I  - 

1 375 ! 4  A44 1 

240.0! 

32.6! 

9.01 

- 

3098! 

14.7IN0NE 

ILA 

NEV 

1983 

I 

t  1 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

0 

137SI4A46! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.71  NONE 

ILA 

NEV 

1983 

1 

!  ! 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

-  | 

I 

I 

ORLEANS 

1 

1  - 

1 3731 4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 ! NONE 

ILA 

NEV 

1983 

i 

!  ! 

240.0! 

32.4! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

2 

!  - 

1375I4A44! 

26C.0I 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

ILA 

NEV 

1983 

! 

i  i 

260.0! 

52.4! 

1.5! 

-  | 

1 

ORLEANS 

3 

j  - 

1375I4A44! 

260.0! 

52.4! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7IN0NE 

!LA 

MF.V 

1983 

! 

i  i 

240.0! 

32.6! 

1.5! 

-  I 

I 

I 

ORLEANS 

4 

1375!4A44! 

260.0! 

32.6! 

1.0! 

- 

3098* 

i4,7| NONE 

ILA 

NEV 

19*3 

I 

1  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  J 

! 

I 

ORLEANS 

5 

1  - 

1375UA44! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098* 

14 . 7 ! NONE 

ILA 

NEV 

1983 

I 

!  ! 

260.01 

32.6! 

1.5! 

-  ) 

! 

! 

ORLEANS 

4 

1  - 

1375I4A44I 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 ! NONE 

ILA 

NEW 

19*3 

! 

i  i 

260.0! 

52.6! 

1.51 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

7 

j  ------- 

137514A46! 

240.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

30981 

14.7  t  NONE 

ILA 

NCV 

1983 

1 

!  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

•  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

1373I4A46! 

26C.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

30981 

14.7 (NONE 

ILA 

NEV 

1983 

! 

!  i 

240.0! 

52.4! 

1.5! 

-  I 

I 

! 

ORLEANS 

9 

!  - 

1375I4A44I 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

30981 

1 4 . 7 1  NONE 

!LA 

NEV 

1983 

! 

1  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  | 

1 

I 

ORLEANS 

0 

!  ----- 

1 37  5  f  4 A  46 ! 

26C.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4 .7 1  NONE 

ILA 

NEV 

1983 

! 

I  i 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

■  | 

! 

I 

ORLEANS 

1 

j  - 

1375I4A441 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14. 7! NONE 

ILA 

NEV 

1913 

I 

!  ! 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

2 

j  - - 

1375I4A44! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.71N0NE 

!LA 

NEV 

1983 

I 

!  ! 

240.0! 

52.6! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

3 

1  - 

1 373 14A46! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7IN0NE 

ILA 

NEV 

1913 

1 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

4 

1  - 

1  37SI4A44! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.71N0NE 

ILA 

NEV 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

52.4! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

5 

!  — — 

137SI4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14 .7 1  NONE 

ILA 

NEV 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

6 

!  - 

1373I4A44! 

26C.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.71N0NE 

ILA 

NEV 

1983 

1 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  1 

| 

i 

ORLEANS 

7 

j  -— — — 

1 37514A44! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

ILA 

NCV 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  | 

I 

! 

ORLEANS 

e 

I  — — — 

137S14A44! 

260.0! 

52.4! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 ! NONE 

ILA 

NEV 

1983 

! 

1  ! 

260.0! 

32.61 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

» 

1  375  14  A  46 ! 

260.0! 

32.61 

9.0! 

- 

30981 

14.7! NONE 

ILA 

NEW 

1983 

! 

1  t 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

0 

1  - 

1 373 I4A44I 

260. 0! 

32.61 

9.0! 

- 

3098! 

14.71N0NE 

ILA 

NEW 

1983 

! 

!  ! 

260.0) 

32.6! 

1.5! 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

i 

1375I4A46! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 (NONE 

ILA 

NEW 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

32.61 

1.5! 

-  | 

| 

! 

ORLEANS 

2 

!  - 

1 375 !  4  A  44  i 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7!N0NC 

!LA 

NEV 

1983 

1 

1  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  ( 

I 

| 

ORLEANS 

3 

1  - 

1375I4A46! 

260.01 

52.6! 

9.01 

- 

3098! 

14.7 ! NONE 

ILA 

NEV 

1983 

I 

!  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

4 

1  - 

1  37514*46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.75N0NE 

ILA 

NEW 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

32.6! 

1.51 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

5 

1  — — 

1 37SI4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

ILA 

NCV 

1983 

1 

1  ! 

260.0! 

52.61 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

t 

,  - 

1375I4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14. 7! NONE 

ILA 

NEW 

1983 

! 

l  I 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

7 

1  - 

1375I4A46! 

260.0! 

52.61 

9.0! 

- 

3098! 

14.7IN0ME 

!LA 

NEV 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

t 

j  - 

137514446! 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14 • 7! NONE 

ILA 

NEV 

1983 

! 

!  ! 

260.01 

52.6! 

1.5! 

-  f 

1 

! 

ORLEANS 

9 

!  — — 

1375I4A46! 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4 .7! NONE 

ILA 

NCV 

1983 

I 

1  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5J 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

0 

1  - 

1 37 5 1 4  A  4  6 1 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4 • 7 ! NONE 

ILA 

NEV 

1983 

l 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

01 

I  - 

1375UA46I 

260.0! 

52.6! 

9.0! 

- 

3098! 

14. 7 ! NONE 

ILA 

NEV 

1983 

( 

t  1 

260.0! 

32.6! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

02 

1 375 I4A46I 

260.0! 

32.6! 

9.0! 

- 

3098! 

1 4 .7 ! NONE 

ILA 

NEV 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

52.6! 

1.5! 

-  | 

i 

| 

ORLEANS 

03 

S  375 ! 44461 

260.0! 

52.61 

9.0! 

- 

3098! 

14.7 1N0NE 

ILA 

NCV 

1983 

! 

!  ! 

260.0! 

52.4! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

04 

1  - 

1 37514446! 

260.0! 

52.61 

9.01 

- 

3098! 

14.7 !  NONE 

ILA 

NEV 

1983 

!  ! 

260.01 

52.61 

1.5! 

-  ! 

! 

) 

ORLEANS 

256 


TABLE  2  -  BESCRIFTXON  OF  VI 


ENIR! 

1 

1VTCC1  DIMENSIONS  IDRAFTI 

ICA 

FACXTT!  MICH-  ! 

V  E  S  S  E  L 

1 

BIST! 

OFERATOB 

]  NET  ( CQOEl LENCTHl IRITHl 

! 

1 

1 

EST  !  CAR40  HANDLINC 

IS  IOFCRATXNC 

! 

TEAR  t 

ITC I  BASE 

!  COAST 

1  TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  j 

I////////!  FOINT  !  LINE-1 

S  AO 1  LINE-1 

BUILT  1 

VESSEL 

NAME  AND  NUN8ER 

1  4UARB 

1  T0«-  IPASEt  OV£»-IOV£«-t/////l  HOMtl 

FASS-  ! (LXCHT) 1/7///////////// /I TBl //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

I  MtlE  1  IV  1  AIL  1  ALL  ILICKT1  POVEI 

!  EM8ERS  1  (FEET)!  LINE-2 

!EE1  LINE-2 

! "REBUILT ! 

(32)  CANAL 

SAUCE  CONFANY/ 

! 

! 

INC!. 

1  !  !  1 
11  1  ! 

11  I  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

i 

i 

(CONTINUED  1 

11  II 

1 

I 

! 

! 

!LA  NEV 

1983  1 

Si  205 

I 

13751 4A46t  260.01  52.61 

9.01 

- 

30981 

1 4.7 ) NONE 

1 

1  1  260.01  52.6! 

1.51 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

1 

1983  ! 

Si  206 

!  - 

13751 A A 46 S  260.0!  52.41 

9.0! 

- 

3098! 

14.7! NONE 

ILA  NEV 

1 

1  1  260.01  52.6! 

1.5! 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

t 

1913  ! 

Si  207 

!  - 

137514A461  240.01  52.6! 

9.0! 

- 

'  3098! 

1 4. 7 ! NONE 

!LA  NEV 

1 

1  t  260.01  52.41 

1.51 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1983  ! 

Si  208 

I  - 

137514A46I  260.0!  52.41 

9.01 

- 

3098! 

14.7! NONE 

lLA  NEV 

1  1  240.0!  52.61 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1983  ! 

SJ  209 

!  - 

1375I4A46!  260.01  52.61 

9.0! 

- 

3094! 

1 4 .7 ! NONE 

ILA  NEV 

! 

1  1  240.0!  52.61 

1.5! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

t 

1983  ! 

Si  210 

i  - 

137514A46I  260.01  52.41 

9.0! 

- 

30981 

14.7 ! NONE 

ILA  NEV 

1  1  240.0)  52.61 

1.5! 

-  I 

1 

I  ORLEANS 

! 

1983  ! 

Si  211 

!  - 

137S14A46I  260.01  52.61 

9.0! 

- 

30981 

14.7IN0NE 

!LA  NEV 

1 

1  1  260.01  52.61 

1.51 

3098! 

-  1 

! 

14.7IN0NE 

1 

!  ORLEANS 

ILA  NEV 
!  ORLEANS 

1 

1913  ! 

| 

1  1  240.01  52.61 

1.51 

1 

1913  1 

Si  213 

1  - - 

1 375 14A44I  260.0!  52.61 

9.01 

- 

30981 

14.71N0NE 

ILA  NEV 

1  1  260.01  52.41 

1.3! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

1 

1913  1 

Si  214 

\ 

137SI4A46!  240.01  52.41 

9.0! 

- 

30981 

14.7IN0NE 

ILA  NEV 

! 

1  !  240.01  52.41 

1.51 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1913  1 

Si  215 

I  - 

1 37  5 ! 4 A  44 1  240.01  52.41 

9.0! 

- 

3098! 

14.71N0NC 

ILA  NEV 

1 

1  !  240.01  52.61 

1.5! 

-  1 
3098! 

-  1 

1 

14.7 ! NONE 
! 

!  ORLEANS 
ILA  NEV 

1  ORLEANS 

! 

1983  ! 

2 

1  1  240.01  52.4! 

1.5! 

1981  ! 

TIFFT  581 

! 433404 
! 

213I4A43I  120.01  30.CI 

7.01 

- 

390! 

8.41  NONE 

ILA  NEV 

!  1  120.0!  30. C! 

1.0! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

! 

1975  ! 

TAUII  1 

154101 B 

33914A431  120.0!  45. Cl 

7.3! 

- 

6501 

7.01N0NE 

ILA  NIV 

1 

t  1  120.01  45.01 

1.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

I 

1975  ! 

TRUDE  2 

1549114 

! 

33914A43I  1 20. 01  45.01 

7.31 

- 

6501 

7.0! NOME 

ILA  NEV 

1  1  120.0!  45.01 

1.01 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

! 

1979  ! 

TIUIC  552 

1412172 

202I4A43!  120.0!  30.01 

4.61 

- 

500! 

9.01N0NE 

ILA  NEV 

1 

t  !  120.0!  30.01 

1.0! 

-  1 

! 

|  ORLEANS 

mi : 

VK  203 

1 548549 

I 

342I4A431  11 C.OI  50.0! 

4.4! 

- 

7371 

9.0 ! NONE 

ILA  NEV 

1  1  110.01  50.01 

1.51 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

i 

1973  1 

BF  100 

1548158 

549ISA71!  215.01  25.0! 

10.0! 

- 

10401 

14.01  DIESEL  FUNF 

ILA  CONVENT 

!  1  215.0!  25.01 

1.01 

-  I 

1 

I 

! 

1959  1 

CIC  20 

1 280C42 

179015A711  245.01  50.01 

9.0! 

- 

28001 

20.012  BIESEL  FUNFS 

ILA  NEV 

I 

1  !  245.01  50.0! 

1.5! 

-  1 

t 

1  ORLEANS 

1941  I 

CBC  24 

1213929 

1 

2311I1A70I  211.11  52.11 

9.0! 

- 

3414! 

25.012  8XC8CL  FUNFS/ 

ILA  NEV 

1  1  295.11  52.11 

2.3! 

-  I 

1MCATXNC 

COILS 

1  ORLEANS 

i 

CBC  27 

1284578 

1 

212II1A71 1  211.01  12.01 

9.0! 

- 

28281 

25.01  DIESEL 

FUNF 

ILA  NEV 

mi  i 

1  1  295.01  52.01 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

1941  ! 

CBC  28 

1284463 

1 

212SI1A70I  211.11  12.11 

9.0! 

- 

3A16! 

23.012  BIESEL  FUNFS/ 

!LA  NEV 

1  1  295.11  52.11 

2.3! 

-  I 

IHEATXNC 

COILS 

1  ORLEANS 

1 

1941  ! 

CBC  29 

1214144 

1 

170713*701  220.11  52.11 

9.01 

- 

23011 

25.012  BIESEL  FUNFS/ 

ILA  NEV 

1  1  220.1!  52.11 

2.3! 

“  | 

1HEATIN6 

COILS 

!  ORLEANS 

mi  i 

CBC  30 

1284241 

1MII1A71I  220.01  12.01 

1.0! 

- 

21211 

23.QII1I1EL 

FUNF 

ILA  NEV 

1  (  220.01  32.01 

2.01 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

mi  i 

CBC  31 

1290101 

1 

1 11  St 3*71 1  211.01  12.01 

9.0! 

- 

3024! 

17.012  BIESEL  FUNFS/ 

ILA  NEV 

I  1  295.01  52.01 

2.0! 

-  I 

IMEATXNS 

COILS 

!  ORLEANS 

i 

mi  i 

CBC  33 

1290185 

1A1II1A71I  220.01  12.01 

9.0! 

- 

23011 

17.012  BIESEL  FUNFS/ 

ILA  NEV 

1  1  220.0!  32.0! 

2.01 

-  1 

IHEATXNC 

COILS 

!  ORLEANS 

mi  i 

CBC  34 

1290102 

1 

1342I5A71 1  220.01  32.01 

9.0! 

- 

2294! 

17.012  BIESEL  FUNFS/ 

ila  tin 

1  1  220.01  52.01 

2.0! 

-  1 

IHEATXNC 

COILS 

1  ORLEANS 

mi  i 

CBC  35 

1293474 

1 

18181SA71I  295.01  32.01 

9.0! 

- 

30241 

17.012  BIESEL  FUNFS/ 

ILA  NEV 

1  1  293.01  52.01 

2.0! 

-  1 

IHEATXNC 

COILS 

1  ORLEANS 

I 

1963  1 

CBC  36 

1213419 

1 

1IS6I5A71 1  295.0!  52.0! 

9.0! 

- 

32141 

17.012  BIESEL  FUNFS/ 

ILA  NEV 

1  t  293.01  52.0! 

2.0! 

-  I 

IHEATINC 

COILS 

1  ORLEANS 

1965  ! 

CBC  37 

1297588 

1 

1I17ISA71 1  295.01  52.01 

9.0! 

— 

3024! 

17.012  BIESEL  FUNFS/ 

ILA  NtV 

1  1  295.0!  52.0! 

2.01 

-  1 

IHEATINC 

COILS 

1  ORLEANS 

1 

CBC  31 

1297444 

1851 1 5A71 1  295.0!  52.01 

9.01 

- 

3214! 

17.012  BIESEL  *URFS/ 

ILA  NEV 

1943  1 

1  I  293.01  52.0! 

2.0! 

-  I 

t HE AT2NI 

COILS 

!  ORLEANS 

1 

*  1981  I 

CBC  41 

1005403 

1 

1490ISA70I  260.01  52.01 

9.0! 

• 

29001 

19.0IBIESEL 

FUNF/  H0T1LA  TAFT 

1  1  260.01  52.0! 

1.51 

-  1 

! OIL  HEATER/  COIL! 

I 

•  1911  ! 

CBC  42 

1005553 

1490I3A70!  240.01  52.0! 

9.0! 

- 

2900! 

19.0IBIESEL 

FUNF/  HOTILA  TAFT 

! 

!  1  260.0!  52.01 

1.5! 

-  ! 

1  OX L  HEATER/  COIL! 

•  1911  ! 

CBC  43 

1005452 

1 

14901SA701  240.0!  52.0! 

9.0! 

- 

2900! 

19.0! BIESEL 

FUNF/  HOTILA  TAFT 

!  !  240.0!  32.0! 

1.5! 

-  I 

(OIL  HEATER/  COIL! 

! 

1970  ! 

CBC  120 

1521874 

4221SA70!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

11.5! BIESEL 

FUNF 

!LA  NEV 

! 

t  !  195.0!  35.01 

2.0! 

-  2 

1 

!  ORLEANS 

! 

1975  ! 

CIC  111 

1562763 

77313A71 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

18.4! COULD  FUNF/  200 

ILA  NEV 

1 

!  !  195.0!  35.01 

2.0! 

-  I 

!CFN 

!  ORLEANS 

I 

1941  ! 

CBC  122 

1516167 

7801 5a71 1  200.01  33.0! 

9.0! 

- 

14501 

26.01DXESCL 

FUNF/ 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

2.0! 

-  ! 

IHEATXNC 

COILS 

1 

I 

1941  1 

CBC  122 

1514167 

78015A71 !  20C.0!  35.0! 

12.01 

- 

1500! 

18.41BIESEL 

FUNF 

ILA  NEV 

i 

!  !  200.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1948  ! 

CBC  123 

1516165 

V 

780I5A70I  200.01  35.1! 

8.7! 

- 

1400! 

22.01  DIESEL 

FUNF/ 

! 

! 

!  !  200.0!  35.1! 

1.9! 

-  1 

ISTEAN  COILS 

1 

! 

1948  ! 

CBC  123 

151 4165 

780I5A71 !  200.0!  35.C! 

12.0! 

- 

1500! 

18.6! BIESEL 

FUNF 

ILA  NEV 

I 

!  1  200.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1948  1 

CBC  124 

1514166 

71 0! SA70!  200.0!  35.11 

8.7! 

- 

1401! 

28.01 BIESEL 

FUNF/ 

1 

! 

!  !  20C.0I  35.1! 

1.81 

-  ! 

ISTEAN  COILS 

! 

! 

1948  ! 

CBC  124 

1516166 

I081SA71!  20C.0!  35. Cl 

12.0! 

- 

1500! 

18.6IBIESEL 

FUNF 

!LA  NEV 

I 

!  1  200.1!  35.11 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1959 

CBC  125 

1280132 

678ISA71 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1315! 

17.012  BIESEL  FUNFS/ 

ILA  NEV 

I 

!  !  193.01  35.C! 

2.0! 

-  ! 

IHEATXNC  COILS 

!  ORLEANS 

1966  ! 

CBC  127 

1505541 

537I5A71!  120.0!  50.0! 

9.0! 

- 

1200! 

17.0IBIESEL 

FUNFS 

ILA  NEV 

1 

I  !  120.0!  50.0! 

1.51 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1949  ! 

CBC  129 

1521524 

S45I5A71!  120.0!  30.0! 

1.5! 

- 

1330! 

16.91  DIESEL 

FUNF 

ILA  NEV 

1 

!  !  120.0!  30.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

401/  1 

CBC  130 

1  17o7i4 

55SI5A7H  123.2!  50.0! 

9.C! 

- 

1.77  1 

1  7.  C  Stwnr 

SLA  XZii 

! 

1 

!  !  123.2!  50.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1958 

CBC  131 

1277673 

1 

710! 5A71 1  123.0!  50.C! 

9.0: 

- 

1402! 

15.9! DIESEL 

FUNF 

ILA  NEV 

1 

!  !  123.01  50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1959 

CBC  132 

I  27lf'5B 

I10I5A71!  123.01  50.0! 

9.0! 

- 

1402! 

16.0! BIESEL 

FUNF 

!LA  NIV 

| 

!  !  123.0!  50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I960 

CBC  133 

1281442 

59715A71!  120.11  49.9! 

9.0! 

- 

1395! 

14.0! DIESEL 

FUNF 

ILA  NEV 

| 

!  1  120.1!  49.91 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1940 

CBC  134 

1281443 

1 

59615A71 !  120.1!  50.11 

9.0! 

- 

1400! 

1 4.0! BI ESEL 

FUNF 

ILA  NEV 

!  !  120.1!  50.11 

1.51 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

1961 

CBC  135 

1285391 

1 

699! 5A71 !  123.1!  50.11 

9.0! 

- 

14021 

14.0! BIESEL 

FUNF 

!LA  NEV 

!  !  123.11  50.1! 

2.01 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1941 

CBC  136 

1285407 

699! 5A71 !  123.1!  50.1! 

9.0! 

- 

14021 

16 .0 ! DIESEL 

FUNF 

ILA  NEV 

1 

!  !  123.1!  50.1! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1967 

CBC  137 

1511321 

79815A71!  119.9!  50.1! 

9.0! 

- 

1372! 

18.0! BIESEL 

FUNF/ 

ILA  NEW 

i 

!  !  119.9!  50.11 

1.61 

-  ! 

1  COILS 

!  ORLEANS 

1973 

CBC  138 

1548300 

1 

1 

1 

7821 5A71 !  120.0!  50.0! 

8.9! 

- 

1395! 

17.0IBIESEL 

FUNF/ 

ILA  NEV 

!  I  120.0!  50.0! 

I  !  !  I 

!  !  1  ! 

2.0! 

1 

-  ! 
1 

1  COILS 
! 

! 

)  ORLEANS 

1 

! 

TABU  2  -  IESCRIPTXON  Of  VESSELS 
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IN4RI 

1  IVTCC 

I 

IINCNSIONS  i INAPT! 

f  CARACXTY1 

HI4H-  ! 

!  V 

fimi 

•  ISTI 

OPERATOR 

1  NET  (CODE 

JLEN6TH18R0TH1 

! 

I 

I 

CST  !  CARCO 

HANPLXNC  IS  IOPERATINC 

1  COAST 

1  TEJ  I  SEE 

1//7///I /////I 

c*  l 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AOl 

LtHl'1  1 

CUILT 

VESSEL  HAVE  AMI  HUNIER 

1  CUAR* 

!  TON-  1MCE 

0VER-10VER-1///7/1 

NORSE 

PASS-  ! (LXCMT) !//////////////// !TI !//////////  1 

OR 

I  RUBBER 

1  NACE  !  IV 

ALL  ! 

ALL  tLICHTI 

POWER 

ENSERS  I 

(fEET)l  LINE-2 

left 

LXNI'2 

•RCIUXLTI 

(32) 

CANAL 

•ARCE  COMPANY# 

1 

I 

INC!. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

(CONTINUE*)! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

tic 

13* 

154*319 

1  78215A71 

120.0! 

50.01 

8.91 

- 

13951 

17.0(11  ESEL 

PUNr# 

ILA 

NEW 

1*73 

1 

1  I 

120.01 

50.01 

2.0! 

-  ! 

(COILS 

1 

ORLEANS 

cec 

140 

1317055 

1  79213A70 

150.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

1700! 

16.0IIICSCL 

PUNP 

ILA 

NEW  » 

1*48 

1 

I  1 

150.01 

50.0! 

1.8! 

-  J 

1 

I 

ORLEANS 

CIC 

143 

1313848 

l  851I5A71 

131.01 

50.0! 

9.0! 

- 

1430! 

16.4 !  IIESEL 

PUNP 

ILA 

NIV 

1*77 

1 

1  1 

131.0! 

50.0! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

cac 

m 

1513149 

1  851 l SA71 

131.01 

50.0! 

9.0! 

•• 

1450! 

1 6.41 IIESEL 

PUNP 

ILA 

NCV 

1*77 

1 

I  1 

131.0! 

SO.C! 

1.9! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

CSC 

145 

1513870 

1  I5113A71 

131.0! 

50.01 

9.0! 

- 

1450! 

14.61 IIESEL 

PUNP 

(LA 

NEV 

1*77 

! 

1  1 

131.01 

50.01 

1.9! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

141 

1 431131 

1  683I5A71 

131.01 

SO.C! 

9.0! 

- 

1457! 

16.6! IIESEL 

PUNP 

ILA 

NCV 

1981 

! 

1  1 

131.01 

50.0! 

1.9| 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CIC 

147 

1438832 

!  6831SA71 

131.0! 

50.01 

9.0! 

- 

1457! 

14.6! IIESEL 

PUNP 

ILA 

NEW 

1*11 

1 

1  t 

131.01 

30.0! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

141 

1431833 

1  6I315A71 

131.0! 

50.  C| 

9.0! 

- 

1457! 

16.41 IIESEL 

PUNP 

ILA 

NEV 

1911 

! 

1  1 

131.0! 

SO.C! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

14* 

! 431134 

1  6831 3A71 

131.01 

50.0! 

9.01 

- 

1437! 

14.4 I D  IESEL 

PUNP 

ILA 

NEV 

1**1 

I 

t  1 

131.01 

30.0! 

1.91 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

130 

1438135 

1  483ISA71 

131.0! 

30.0! 

9.0! 

- 

1437! 

14.6111 ESEL 

PUNP 

ILA 

NEV 

1*81 

! 

1  t 

131.0! 

30.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

CIC 

131 

1259450 

1  677I5A71 

159.11 

50.01 

*.0! 

- 

1400! 

17.0! IIESEL 

PUNP# 

ILA 

NEV 

1*47 

I 

I  1 

159.8! 

30.01 

1.6! 

-  ! 

1  COILS 

1 

ORLEANS 

CIC 

172 

1548301 

!  752I5A71 

150.01 

30.0! 

9.0! 

- 

1714! 

17.01 IIESEL 

PUNP# 

ILA 

NCV 

1*73 

1 

]  1 

150.01 

SO.C! 

2.01 

-  ! 

1  COILS 

1 

ORLEANS 

CIC  173 

1547815 

1  752I3A71 

150.01 

SO.C! 

9.01 

«• 

17141 

17.01 IIESEL 

PUNP# 

ILA 

NEV 

1*73 

1 

1  1 

150.01 

SO.C! 

2.0! 

-  ! 

! COILS 

1 

ORLEANS 

CIC 

1*1 

1279234 

1  10431 SA71 

1*5.11 

50.1! 

9.0! 

- 

2000! 

14.01 IIESEL 

PUNP 

ILA 

NEV 

1*59 

1 

1  1 

195.11 

30.11 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

192 

1271237 

!  1101 I3A71 

195.1! 

30.11 

9.0! 

- 

20431 

16.01 IXEtIL 

PUNP 

ILA 

NEV 

1959 

I 

1  ! 

195.1! 

30.1! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

1295704 

1  1394I3A71 

195.01 

50.0! 

9.0! 

- 

2015! 

14.01MESEL 

PUMPS 

ILA 

NEV 

1944 

1 

1  1 

195.01 

30.01 

1.1! 

-  I 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

1*5 

1437332 

1  973I5A71 

195.11 

30.C! 

9.01 

- 

19671 

14.01 IIESEL 

PUNP 

ILA 

NCV 

1981 

1 

!  1 

195.11 

SO.C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

194 

1438111 

I  97313A71 

195.1! 

30.01 

9.0! 

• 

1*471 

14.0!  IIESEL 

PUNP 

ILA 

NEV 

1981 

I 

1  1 

195.11 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

201 

1288011 

!  124413A71 

202.71 

30.01 

9.0! 

- 

20001 

16.01 II ESEL 

PUNPS 

ILA 

NEV 

1**2 

1 

1  1 

207.0! 

30.0! 

1.1! 

-  1 

t 

1 

ORLEANS 

CIC 

231 

1303102 

1  147215A71 

235.01 

30.01 

9.0! 

- 

2350! 

11.0! 1 IESEL 

PUNP# 

ILA 

NEV 

IfU 

1 

1  1 

235.0! 

30.01 

1.6! 

-  1 

(COIL 

i 

ORLEANS 

CIC 

234 

1249743 

1  123215A71 

2IC.1I 

30.1! 

9.0! 

- 

3050! 

10. 011  IIESEL  PUNP 

ILA 

NCV 

1935 

1 

1  ! 

210.1! 

30.1! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

CIC 

257 

1241307 

!  128915A71 

30C.11 

50.1! 

9.0! 

- 

2100! 

10.011  tXESCL  *011* 

ILA 

NEV 

1*33 

1 

i  i 

300.1! 

30.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CIC 

212 

1 503141 

1  114*15471 

280.0! 

30.C! 

*•01 

- 

2960! 

16.01 IIESEL 

PUMP# 

ILA 

NCV 

1946 

1 

1  ! 

280.01 

30.0! 

1.3! 

-  ! 

icons 

1 

ORLEANS 

CIC 

321 

12*1647 

1  1319I5A71 

290.0! 

50.0! 

*.01 

- 

3020! 

17.0! IIESEL 

PUMP# 

ILA 

NEV 

1943 

! 

!  1 

290.0! 

50.0! 

1.7! 

-  i 

! COILS 

1 

ORLEANS 

cec 

322 

1298446 

1  1332I5A71 

290.0! 

30.0! 

♦  .01 

- 

32*71 

17.01 IIESEL 

PUMP# 

ILA 

NEV 

1945 

! 

i  i 

290.0! 

50.0! 

1.71 

-  ! 

I  COILS 

1 

ORLEANS 

£IC  323 

1 5*7114 

1  1397I5A71 

295.0! 

50.0! 

*.0I 

- 

30201 

17.0! IIESEL 

PUMP# 

H0T1LA 

NEV 

1*73 

! 

1  ] 

295.0! 

50.01 

2.0! 

-  i 

! OIL  NEATER 

1 

ORLEANS 

CIC 

324 

1547816 

1  1 44615A71 

295.0! 

50.0! 

*.0! 

- 

3220! 

17 .0! IIESEL 

PUMP# 

NOTILA 

NEV 

1972 

! 

i  i 

295.01 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

t OIL  NEATER 

1 

ORLEANS 

CIC 

301 

1521730 

I  171415A71 

291.01 

50.0! 

9.01 

- 

3000! 

17.0! IIESEL 

PUMP# 

HCTlLA 

NEV 

1970 

1 

!  1 

295.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! OIL  NEATER 

1 

ORLEANS 

CIC 

502 

1528970 

1  179I15A71 

295.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

3300! 

17.01IIESCL 

PUMP# 

NOTILA 

NEV 

1V70 

1 

1  1 

295.0! 

50. Cl 

2.0! 

-  ! 

(OIL  NEATER 

1 

ORLEANS 

CIC 

503 

1521971 

1  133315A71 

220.01 

SO.C! 

f.OI 

- 

2470! 

17.0! IIESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1970 

1 

1  ! 

220. 0! 

50.0! 

2.01 

-  1 

10XL  NEATER 

| 

ORLEANS 

CIC 

504 

1521952 

1  1 300 !  5  A  71 

220.0! 

30.0! 

9.01 

- 

2340! 

17.01 IIESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1970 

! 

1  1 

220.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

(OIL  NEATER 

! 

OILCANS 

CIC 

505 

1529003 

1  164415A71 

291.0! 

50.0! 

9.01 

- 

32501 

17.0! IIESEL 

PUMP# 

NOTILA 

NEV 

1970 

! 

1  1 

295.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  I 

! OIL  NEATER 

I 

ORLEANS 

CIC 

504 

1529034 

1  170515A71 

295.0! 

SO.C! 

9.0! 

- 

3500! 

17.01IXESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1970 

1 

1  1 

295.0! 

34.0! 

2.0! 

-  1 

! OIL  NEATER 

1 

ORLEANS 

cec 

507 

1529C29 

1  12271 5A7‘ 

212.0! 

SO.C! 

9.0! 

- 

2540! 

17.0IIZCSEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1970 

1 

!  1 

212.0! 

54. Cl 

2.0! 

-  1 

! OIL  NEATER 

1 

ORLEANS 

CIC 

SOS 

1529035 

1  131415A7 

221.01 

30.0! 

9.0! 

- 

27151 

17.010IESEL 

PUMP# 

NOTILA 

NEV 

1970 

1 

1  1 

221.0! 

54.01 

2.0! 

-  ! 

! OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

CIC 

509 

153CV75 

1  178915A71 

295.0! 

34.0! 

9.0! 

- 

32801 

17.01 IIESEL 

PUMP# 

NOTILA 

NEV 

1971 

1 

1  1 

295.1! 

54.0! 

2.0! 

-  I 

!OIL  NEATER 

! 

ORLEANS 

CIC 

510 

1530111 

1  1830I5A7 

295.0! 

54. C! 

9.0! 

- 

36251 

17.0! DIESEL 

PUMP# 

NOTILA 

NEV 

1970 

I 

1  1 

295.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! OIL  NEATER 

I 

ORLEANS 

CIC 

511 

1530112 

1  132615A71 

215.0! 

34.0! 

9.0! 

- 

2570! 

17.01IIESEL 

PUMP# 

NOTILA 

NEV 

1970 

1 

1  1 

215.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

1  OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

CIC 

512 

1530776 

I  137115A7 

225.0! 

54.0! 

9.01 

- 

27801 

17.0! IIESEL 

PUMP# 

NOTILA 

NEV 

1971 

1 

t  1 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

(OIL  NEATER 

I 

OILCANS 

etc 

513 

1554249 

1  1454I5A7 

295.0! 

34.0! 

1.9! 

- 

31651 

17.0! IIESEL 

PUMP# 

NOTILA 

NEV 

1974 

I 

1  1 

295.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  ! 

! OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

CIC 

514 

1557901 

I  1738!  5A7” 

295.0! 

54. 01 

1.9! 

- 

3510! 

16.0! IIESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1974 

1 

!  1 

295.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  ! 

! OIL  HEATER 

! 

ORLEANS 

CIC 

515 

1557902 

»  124415A7- 

212.0! 

34.0! 

8.9! 

- 

2475! 

16.0! IIESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NCV 

1974 

I 

i  { 

212.0! 

34.0! 

2.0! 

-  1 

1  OIL  NEATER 

! 

ORLEANS 

CIC 

514 

1556994 

1  1111I5A7 

228.0! 

54.0! 

8.9! 

- 

2580! 

16.0IIZESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1974 

I 

1  I 

221.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  ! 

! OIL  NEATER 

1 

ORLEANS 

cec 

517 

1559570 

l  143415A71! 

295.0! 

34.0! 

1.9! 

- 

3165! 

16.0! IIESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1974 

1 

1  1 

I 

295.0! 

34.0! 

2.01 

-  1 

! OIL  NEATER 

1 

OILCANS 

CIC 

511 

1560318 

I  1738I5A7 

1 

295.01 

54.0! 

8.9! 

- 

3510! 

20.01 IIESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1974 

i 

<  j 

i 

^*»«  hi 

34. c: 

2.C* 

-  ! 

IOZL  nEAlEA 

1 

ORLEANS 

CIC 

51* 

j  561 114 

1  1 244 1 SA71 1 

212.0! 

54.0! 

1.9! 

- 

2475! 

20.01  DIESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1974 

f 

1  I 

f 

212.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  1 

1  OIL  HEATER 

I 

ORLEANS 

cec 

520 

1559571 

1  115615A71! 

228.01 

34.0! 

8.9! 

- 

25801 

20.0! IIESEL 

PUNP# 

NOTILA 

NEV 

1974 

1 

!  1 

1 

228.01 

54.  C! 

2.0! 

-  ! 

1  OIL  HEATER 

1 

ORLEANS 

CM 

71 

I  - 

1  135015F 71 1 

23C.O! 

50.0! 

10.0! 

- 

2365! 

21.0(2  IIESEL  PUMPS  ILA 

NEV 

1949 

1 

1  1 

1 

232.0! 

50.0! 

2.3! 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

fC 

1513390 

1  56915A711 

215.0! 

25. C! 

10.01 

- 

10401 

14.0! IIESEL 

PUNP 

ILA 

CONVENT 

1948 

1 

!  1 

I 

215.0! 

25.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

1 

ft 

1513391 

!  56915A71! 

215.0! 

25. C! 

10.0! 

- 

1040! 

14.0! IIESEL 

PUNP 

ILA 

CONVENT 

1968 

1 

1  1 

1 

215.0! 

25.0! 

1.01 

-  1 

1 

! 

MIC 

924 

1242751 

!  68915A711 

131.3! 

50.0! 

9.01 

- 

15001 

16.01 II ESEL 

PUNP 

!LA 

NEV 

1931 

1 

1  1 

1 

131.5! 

50.0! 

1.61 

-  ( 

! 

1 

ORLEANS 

SMC 

152 

1275165 

1  550J5A711 

135.1! 

50.1! 

9.0! 

- 

15001 

16.0! NONE 

ILA 

NCV 

1937 

1 

1  ! 

1 

135.1! 

50.11 

2.01 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

SRC 

153 

1275166 

I  55015A711 

135.1! 

50.11 

9.01 

- 

1500! 

16  .01 IIESEL 

PUNP 

ILA 

NEV 

1957 

t 

1  1 

f 

135.1! 

30.1! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

SRC 

155 

1287552 

1  77SI5A71I 

135.1! 

50.1! 

9.01 

- 

15001 

1*.0!nohe 

ILA 

NEV 

1962 

1 

I 

1  1 

!  ! 

1  1 

I 

I 

! 

135.11 

50.11 

! 

! 

2.01 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

! 

I 

I 

1 

ORLEANS 

258 


ENGRl 

IIST1 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER 

!  CUARO 

!  NUMBER 

! 

(32)  CANAL  BARCF  COMPANY#  INC!. 

(CONTINUED)! 


SPC  156 

!  2876t* 

SMC  157 

1287662 

SPC  251 

127*830 

SPC  25* 

! 27*831 

SPC  278 

1520671 

! 

(32)  CANDIES#  OTTO#  INC. 

ADELE  CANDIES 

! 

! 

1559292 

BESSIE  CANDIES 

! 536823 

BEULAH  CANDIES 

! 5*2117 

BLANCHE  CANDIES 

161532* 

DORIS  CANDIES 

1535663 

HATTY  CANDIES 

16079*2 

IDA  CANDIES 

15*0200 

KATHY  CANDIES 

I60C827 

LENA  CANDIES 

1597276 

NICK!  MARIE  CANDIES 

1517537 

BRETT  CANDIES 

163*01* 

CHRIS  CANDIES 

1636961 

ERIC  CANDIES 

16*1738 

FERD1E  CANDIES 

1532582 

JOHN  CANDIES 

15316*7 

KEVIN  CANDIES 

163958* 

m  r  candies 

1523973 

NICK  CANDIES 

16*0630 

RYAN  CANDIES 

1637601 

OC  253 

5526762 

OC  25* 

1570987 

OC  255 

15717*8 

OC  256 

1603531 

OC  257 

1606522 

OC  256 

1268319 

OC  259 

1632392 

OC  260 

1  . 

OC  261 

1  - 

OC  262 

1  - 

OC  263 

!  - 

OC  26** 

1  - 

OC  265 

16*3272 

OC  3C0 

15*1165 

OC  311 

1648530 

! 

(21)  CANESTRALE#  NATTHEV 
SHEILA 

1 

1 

1267829 

JlL  35* 

1  - 

1 

(23)  CANONIE  CONSTRUCTORS 
CHARLEVOIX 

1 

1 

1205585 

DEFIANCE 

1 S020S7 

8  8 

1573889 

B  15 

15732*8 

NO.  26 

!  - 

1 

(23)  CANONIE  TRANSPORTATION 
KAREN  ANORIE 

1 

CIO. 

166*765 

MUSKEGON 

1546729 

! 

! 

! 
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1 

IVTCC!  DIPENS  IONS  1  DR  AFT! 

iCA 

PACITY!  HIGH-  1 

1  V  E  $  S  C  L  1 

1  NET  !CODElLtNCTHie»OTHl  1 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  {OPERATING  1 

!REGt$-!****l  RCC.  !  REC.UOAO-I 

1 

LARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT 

t  TC 1  BASE  1 

!  TER  !  SEEl 7///// ! /////!  ED  ! 

!// 

mm  1  ROINT  1  LINE-1 

1  AO  1  LINE-1  1 

1  TON*  1PRGEI  0VER-I0VER-I/////1  HORSEI 

»ASS-  1  (LIGHT)  1////////////////ITD1/////7////1 

1  N»tt  !  IV  1  ALL  1  ALL  ILICNTI  ROVER!  ENSERS  1  (FEED!  LINE-2 

1  EE!  LINE-2 

1  I  lit 

!  1  1  !  ! 

(  1  111 

!  !  11! 

7781 SA71 1  135.1!  50.11  9.0! 

1500 

! 

! 

1 

16.0! DIESEL 

PUMP 

1 

1 

! 

1 

1LA  NIU 

1  t  135.1!  50.1!  2.0! 

- 

1 

1  ORLEANS 

77815A71!  135.1!  50.1!  9.0! 

-  i 

1500 

16.0IDIESEL 

PUMP 

1LA  HEW 

!  1  135.1!  50.11  2.0! 

- 

1 

1  ORLEANS 

13U15A71!  2*0.1!  50.1!  9.0! 

-  j 

2500 

16.0! NOME 

1LA  NEW 

!  !  2*0.1!  50.1!  2.0! 

- 

! 

1  ORLEANS 

131t!5R71!  2tC.II  50.1!  9.0! 

-  J 

2500 

16.0! NONE 

1LA  NEW 

!  !  2*0.1!  50.1!  2.0! 

- 

1 

1  ORLEANS 

171415A71!  25C.01  50. Cl  9.0! 

-  j 

2700 

16 .0 !  DIESEL 

PUMP 

1LA  NEW 

!  !  25C.O!  SO.C!  2.0! 

1  !  I  !  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

(  !  !  !  1 
130! 1  AO? J  161.0!  38. Cl  12.0! 

3000! 

*70 

1 

59 .0! NONE 

1 

1 L A  HOUMA 

!  !  180.0!  38. C!  10.0! 

- 

1 

1 

123MA02!  157.0!  38. C!  11.0! 

1700! 

550 

59.01  NONE 

!LA  HARVEY 

!  1  165.0!  38.0!  8.0! 

- 

1 

1 

1 3* ! 1 A02 1  165.0!  38.0!  13.0! 

*200! 

*70 

59.0! NONE 

ILA  NEW 

!  !  1  SC. 0!  38. C!  10.0! 

- 

1 

!  ORLEANS 

135MA02!  168.0!  **.C!  13.0! 

*2C0! 

920 

60.0! NONE 

ILA  NEW 

t  !  180.01  **.C!  10.5! 

- 

1 

1  ORLEANS 

123 ! 1 A02I  155.0!  38.2!  12.5! 

2*00! 

532 

60.0 ! NONE 

ILA  HARVEY 

!  !  177.0!  38.2!  8.6! 

- 

1 

1 

135I1A02!  168.0!  **.C!  13.0! 

*200! 

92< 

60.0 ! NONE 

ILA  NEW 

!  !  180.01  *  *.C!  10.5! 

- 

! 

!  ORLEANS 

198MA02!  19C.0I  *0.C!  1*.0! 

5000! 

571 

—  1  NONE 

ILA  HARVEY 

!  !  19C.0!  * 0 •  C !  il.5! 

3( 

1 

! 

135I1A02!  168.0!  **.C!  13.0! 

*2001 

92C 

60.0 ! NONE 

ILA  NEW 

!  1  16C.0!  **•  C!  10.5! 

- 

j 

1  ORLEANS 

121 !1 A02!  168.0!  **.C!  13.01 

*200! 

91  ( 

60.01  NONE 

ILA  NEW 

!  !  180.0!  **.C!  10.5! 

- 

1 

1  ORLEANS 

13211 A02!  156.0!  38. C!  12.0! 

1200! 

*7( 

59.0 l NONE 

ILA  NEW 

!  1  166.0!  38. C!  8.5! 

- 

1 

!  ORLEANS 

66I3A36!  105.0!  3*.C!  16.0! 

*200! 

- 

58.5! NONE 

ILA  HOUMA 

!  !  105.0!  35. C!  12.0! 

- 

1 

! 

66 ! 3A361  105.0!  34.0!  16.5! 

*2001 

- 

58.5  7  NONE 

ILA  HOUMA 

1  !  105.0!  35. C!  12.0! 

- 

1 

1 

66I3A36!  105.01  3*.0!  16.01 

*200! 

- 

58.51  NONE 

ILA  HOUMA 

!  !  105.01  35. C!  12.0! 

- 

1 

1 

t8t3R36t  51.0!  20. Cl  7.51 

660! 

- 

16.0! NONE 

ILA  DCS 

!  I  51. Cl  20. C!  7.0! 

- 

1 

1  ALLEMANDS 

48I3A36!  51.0!  20. C!  7.5! 

660! 

- 

16.01  NONE 

ILA  HOUMA 

!  1  51.01  20.0!  5.0! 

- 

1 

1 

66!3A36»  105.01  3*.C!  16.0! 

*200! 

- 

58 • S 1  NONE 

ILA  HOUMA 

!  1  105.0!  35. C!  12.0! 

- 

1 

1 

74I3A36!  75.0!  22. C!  7.6! 

1000! 

- 

30.0 ! NONE 

ILA  HOUMA 

!  !  75.0!  22.0!  6.6! 

- 

1 

1 

6613A36!  105.0!  3*.C!  16.0! 

*200! 

- 

58 .5 ! NONE 

ILA  HOUMA 

!  !  105.0!  35. Cl  12.0! 

- 

t 

i 

6613A36!  105.0!  3*.C!  16.0! 

*200! 

- 

56.51  NONE 

ILA  HOUMA 

1  !  105.0!  35,0!  12.0! 

- 

1 

! 

22331AAA5I  250.01  72. Cl  12.01 

-  l 

*80( 

1 A.O! NONE 

ILA  NEW 

I  J  250. 0!  72. C!  2.01 

- 

1 

1  ORLEANS 

2233IAAA31  25C.0I  72. Cl  12.01 

-  1 

*800 

1*»0! NONE 

ILA  NEW 

!  !  250.0!  72.0!  2.0! 

- 

1 

1  ORLEANS 

2233IAAA3I  25C.0I  72. Cl  12.01 

-  1 

*600 

14.0! NONE 

ILA  NEW 

!  !  25C.0!  72. C!  2.0! 

- 

! 

1  ORLEANS 

2198!*A*3!  250.0!  72. C!  12.0! 

-  ! 

*eo( 

1  * . 0 1  NONE 

ILA  DES 

1  !  250.0!  72.0!  2.0! 

- 

! 

1  ALLEMANDS 

2198UA43!  250.0!  72. C!  12.0! 

-  ! 

*800 

14.01  NONE 

ILA  DES 

1  1  250.0!  72.0!  2.0! 

- 

1 

1  ALLEMANDS 

21 98! *A*3 !  250.01  72. C!  12.0! 

-  i 

*80 

U.OINONE 

ILA  DES 

1  !  25C.0)  72. C!  2.0! 

- 

I 

1  ALLEMANDS 

219814A43!  25C.0!  72. C!  12.0! 

-  ! 

*50 

U.OINONE 

ILA  NEW 

I  !  250.0!  72. C!  2.0! 

- 

1 

1  ORLEANS 

219614A43!  2SC.0!  72. C!  12.0! 

-  ! 

*80 

U.OINONE 

ILA  HOUMA 

!  !  250.0!  72.0!  2.0! 

— 

! 

1 

219814A43!  250.0!  72. C!  12.01 

-  ! 

*80 

U.OINONE 

ILA  HOUMA 

!  1  250.0!  72.0!  2.0! 

- 

1 

1 

2198! *A*3!  250.01  72. Cl  12.0! 

-  1 

*500 

U.OINONE 

ILA  HOUMA 

!  !  250. 0!  72.0!  5.0! 

- 

1 

1 

2198!*A*3!  250.0!  72. C!  12.01 

-  ! 

*60 

15.6! NONE 

ILA  HOUMA 

!  !  250. 0!  72. C!  2.0! 

- 

1 

1 

2198UA43!  25C.0!  72.0!  12.0! 

-  ! 

*800 

U.OINONE 

ILA  HOUMA 

!  I  250.0!  72.0!  2.0! 

- 

! 

1 

2198! *A*3!  250. 0!  72. C!  12.0! 

-  1 

*80 

U.OINONE 

!LA  HOUMA 

!  !  250.0!  72.0!  2.0! 

i 

- 

1 

1 

3302!*A*3!  300.0!  72.0!  15.*! 

-  i 

750 

U.OINONE 

ILA  HOUMA 

!  !  300.0!  72. C!  2.0! 

- 

i 

! 

5152!*A*3!  30C.OM00.C!  15.*! 

-  ! 

11*85 

20.0! NONE 

ILA  HOUMA 

!  !  30C.0! 1C0.0!  2.0! 

!  !  11! 

1 

! 

1 

1 

1  !  !  !  ! 

1 1 !  3A36 !  37.7!  12.C!  3.7! 

1131 

m 

1 

16.0 1  NONE 

1 

!PA  MITCHELL 

!  !  37.7!  12. C!  3.7! 

- 

1 

1 

308UA90!  132.01  35.0!  6.0! 

-  1 

6*6 

U.21N0NE 

1PA  MONESSEN 

!  !  132.0!  35. C!  1.3! 

1  !  !  !  1 

i 

1 

1 

1  1  11! 
4013AJ6!  68.5!  15.7!  7.8! 

250! 

\ 

17.0! NONE 

i 

•MI  MUSKEGON 

1  !  68.5!  15.7!  7.0! 

1 

1 

2613A36)  **.8!  18. Cl  6.0! 

800! 

- 

36.0! NONE 

!H1  MUSKEGON 

}  !  44.8!  18.0!  6.0! 

- 

1 

! 

670I4A43!  165.0!  *2.5!  8.*! 

-  i 

1*0 

12 .0! NONE 

•Ml  MUSKEGON 

!  !  165.0!  *2.5!  2.0! 

- 

1 

1 

670!*A(3!  165.0!  *2.5!  8.*! 

•  J 

1*0 

12.01N0NE 

!MI  MUSKEGON 

1 

»  !  165.0!  *2.5!  2.0! 

- 

! 

1 

1*5 !*A*3!  135.0!  *6.C!  8.0! 

-  j 

1200 

9.01NOKE 

1MI  MUSKEGON 

!  !  135.0!  *6.0!  2.5! 

!  !  !  !  ! 

1 

1 

! 

!  !  !  !  ! 
15313A36!  103.6!  25.1!  1*.J! 

1100! 

_ 

l 

S2.01NCME 

! 

IMI  MUSKEGON 

!  !  1 1C.01  25.5!  12.0! 

- 

f 

1C9I3A39I  67* 31  2A.CI  It. 31 

1200! 

- 

** .0 ! NONE 

(HI  MUSKEGON 

I  I  75.01  Jt.Ol  9.01 

II  III 

II  III 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

YEAR  1 
BUILT  1 
OR  ! 
EBUILT1 


i 

! 

1 

1962  ! 

I 

1962  ( 

! 

1957  ! 

! 

1957  I 
! 

1969  ! 

I 

1 

! 

! 

197*  I 
! 

1971  I 
! 

1972  ! 

! 

1979  ! 

! 

1971  I 
! 

1979  ! 

! 

1972  ! 

I 

1978  ! 

! 

1979  ! 

! 

1981  ! 

t 

1981  1 

! 

1981  ! 

! 

1981  ! 

! 

1971  I 
! 

1971  I 
1 

1981  I 
I 

1970  !  * 
! 

1981  ! 

! 

1981  ! 

! 

1970  ! 

! 

1976  I 
! 

1976  ! 

1976  ! 

! 

1979  ! 

! 

I960  ! 

! 

1980  ! 

J 

1981  1 
! 

1981  I 
1 

1981  ! 

1 

1981  ! 

I 

1981  ! 

! 

1981  ! 

! 

1973  ! 

! 

1982  I 
! 

! 

1 

! 

195*  ( 

! 

*  1958  J 

! 

! 

*  195C  i 

! 

1966  ! 

1976  ! 

1 

1976  ! 

1 

*  1968  ! 

! 

! 

I 

! 

1939  1 
! 

1975  1 
i 
! 

! 
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ENG*! 

IVTCC! 

DIRENSICHS  1  DRAFT  1 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

£  S  S  E  L  ! 

»XSTt 

OPERATOR 

NET  UOBElUNGTKlBfDTH! 

t 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

1  COAST 

TER  I  SEEl //////!/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  I  LINI-1 

1 AOI 

LINE-1  t 

BUILT 

VESSEL  MARC  A* 

.  NURSE# 

!  GUARD 

TON-  IPAGEI 

OVER-I OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

(LIGHT) ! /////7//////////1TDI///////J// 1 

OR 

— 

— 

!  NURSE# 

NAGE  I  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

POWER!  INGERS  I 

(FEET)!  LINE-2  (El! 

L  IRE-2  !*IE8UXLT 

- 

! 

(23)  CAhCWc  TRANSPORTATION  CIO. 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUE.)  1 

1  1 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

SOUIM  HAVEN 

J  266  766 

99I3A3C! 

81.11 

24.0! 

0.51 

800! 

- 

*0.0! NONE 

INI 

RUSKEGOH  I 

1943 

! 

1 

1  3 

!  1 

83.01 

1 

24.0! 

9.0! 

! 

1 

! 

| 

! 

I 

1 

1 

(29)  CANTON  NARINE  TOWING 

! 

CO.!/  INC. 

1  1 

1  I 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

SIN  80UCLAS 

!  - 

1013A351 

32.0! 

9. Cl 

3.6! 

1551 

- 

1 2.6! NONE 

!N0 

CANTON  ! 

1955 

! 

1  I 

32-0! 

9.01 

3.0! 

I 

- 

! 

! 

! 

SIR  CARL 

1293*09 

1S13A351 

*2.11 

14.21 

4.7! 

335! 

- 

23 .5 1  NONE 

!IA 

KEOKUK  ! 

1961 

I 

1  I 

*2.11 

14.2! 

4.7! 

1 

- 

! 

1 

1 

SIR  FREDRICK 

J67C575 

*6 1 3 A  36 1 

34.01 

20.0! 

7.7! 

6801 

- 

JO.OtNONt 

!  RO 

CANTON  1 

1984 

! 

!  1 

54.01 

20. Cl 

6.0! 

1 

- 

I 

! 

! 

SIR  J-ETTE 

! **391 8 

48I3F36! 

36.0! 

20.0! 

6.01 

730! 

- 

35.0! NONE 

t  RO 

CANTON  ! 

1962 

! 

1  1 

36.0! 

20.01 

5.31 

t 

- 

! 

| 

! 

SIR  JANES 

1299339 

30I3A35I 

32.0! 

18. C! 

4.61 

440! 

• 

30.0! NONE 

IPO 

CANTON  ! 

1965 

! 

t  ! 

52.0! 

18.01 

4.6! 

! 

- 

! 

! 

I 

i 

SIR  JONATHAN 

131139* 

2413A35! 

56.61 

22,01 

5.61 

700! 

- 

45.01  NONE 

!  RO 

CANTON  ! 

1967 

! 

1  1 

56.61 

22.01 

5.6! 

! 

- 

I 

! 

! 

SIR  JOSEPH 

1262930 

2*1 3F361 

*2.21 

16. f| 

4.3! 

263! 

- 

1 1. 01  NONE 

!M0 

CANTON  ! 

1960 

! 

1  1 

*2.21 

16.9! 

3.61 

! 

- 

! 

! 

! 

SIR  LARRV  J 

1321**8 

3313A361 

5C.0I 

11. C! 

6.01 

4*0! 

- 

28.0! NONE 

!  RO 

CANTON  ! 

1977 

! 

!  1 

30.01 

18.01 

3.51 

! 

- 

! 

! 

! 

SIR  LINWOOD 

127*217 

2913A36! 

**•41 

16.0! 

4.51 

300! 

- 

30.01  NONE 

(NO 

CANTON  ! 

1957 

! 

1  1 

*4.41 

20. C! 

4.01 

I 

- 

! 

t 

1 

SIR  RANBALL 

1535352 

*31 3A361 

56.0! 

21.01 

5.31 

740! 

- 

29.01  NONE 

!A0 

CANTON  ! 

1971 

( 

1  1 

36.0! 

21.0! 

4.7! 

! 

- 

1 

! 

! 

SIR  RANDY  J 

1601936 

7513A36I 

64.91 

26.01 

7.51 

1200! 

- 

35.0! NONE 

ift') 

CANTON  ! 

1979 

! 

1  1 

64.9! 

26.0! 

6.5! 

! 

- 

! 

1 

! 

SIR  ROBERT 

1 6*3*1 1 

9013A36I 

65.01 

24.C! 

8.0! 

1200! 

- 

35.01  NONE 

MO 

CANTON  I 

1912 

t 

!  1 

65.01 

24.01 

6.51 

I 

- 

! 

I 

l 

SIR  KILLIAN 

1562137 

28  1 3 A  36 1 

*9.3! 

18.01 

4.6! 

680! 

- 

30.0! NONE 

1  RO 

CANTON  ! 

1974 

1 

1  1 

54.0! 

18.  Cl 

4.01 

! 

- 

! 

1 

! 

SIR-ENE 

159627* 

72  1  3 A  33 1 

54.01 

24.0! 

6.01 

760! 

- 

34.0! NONE 

(NO 

CANTON  ! 

1978 

1 

!  1 

34.01 

24.C! 

5.51 

! 

- 

I 

I 

1 

CALIUELL  If* 

1  - 

50UAA61 

80.01 

30.01 

4.0! 

200 

6.6! NONE 

INO 

CANTON  ! 

1956 

1 

1  1 

8C.0! 

30.CI 

1.0! 

j 

! 

1 

| 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

- 

! 

i 

1 

V  303 

1251C29 

65t*A*3! 

100.01 

26. Cl 

5.51 

350 

6.5 ! NONE 

INO 

CANTON  ! 

1951 

! 

1 

1  1 

1  1 

100.0! 

1 

26.C1 

1 

1.01 

1 

! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(12)  CAPE  FEAR  TOWING  CO. 

1 

1 

1  ! 

1  ( 

! 

1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

FORT  CASWELL 

1270907 

171J3A361 

91. *( 

26.21 

11.9! 

3100! 

46.8! NONE 

INC 

WILNINGTONI 

*  1973 

1 

1  1 

105.5! 

26.2! 

11.9! 

! 

I 

! 

! 

FORT  FISHER 

127C908 

17113A36! 

98.4! 

26.21 

11.9! 

2400! 

46.8 ! NOPE 

INC 

WILHINGTON! 

*  1979 

! 

!  ! 

10*.*! 

26.21 

11.9! 

! 

! 

I 

1 

FORT  JOHNSTON 

166175* 

131 I3A36I 

93.4! 

25.  C! 

11.5! 

3100! 

46.8! NONE 

INC 

WILHINGTON ! 

1983 

1 

1  1 

101.01 

25.  C! 

11.5! 

! 

| 

1 

! 

FORT  SORTER 

1237*82 

8013A36! 

91.7! 

22.0! 

10.31 

1700! 

39.01  NONE 

INC  WILNINSTONI 

•  1968 

1 

1  1 

95.0! 

22.51 

8.0! 

! 

! 

! 

SHARROCr 

1126*01 

8613A36! 

93.61 

22. Cl 

11.0! 

1800! 

30*01  NONE 

INC 

WILNINGTONI 

*  1950 

1 

1 

1  1 

1  1 

100.0! 

1 

25.0! 

! 

10.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

(2f)  CAPE  GIRARDEAU  FLEETING  1CCRPANY 

!  I 

I  I 

1 

1 

1 

I 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CURTIS  NOORE 

1589258 

31 13*351 

31.1! 

25.1! 

4.5! 

1020! 

- 

26.01  NONE 

INO 

CAPE  I 

1978 

1 

I 

!  1 

1  1 

54.8! 

! 

—  I 

4.5! 

! 

1 

1 

” 

! 

! 

1 

GIRARDEAU  ! 

(2f)  CAPE  GIRARDEAU  SAND 

I 

CO./l  INC. 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

LINBER  OEIRUND 

129353* 

2*13*361 

*5.11 

14.7! 

4.0! 

440! 

- 

27.01  NONE 

!  RO 

CAPE  l 

I960 

l 

1  ! 

32.0! 

15.5! 

4.0! 

1 

- 

! 

1 

GIRARDEAU  ( 

NISS  CATHERINE 

1562531 

79I3A36! 

61.2! 

24.C! 

7.0! 

1000! 

- 

40.0! NONE 

!  NO 

CAPE  ! 

1974 

1 

1  1 

65.0! 

24.01 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

NO  9 

!  - 

109IAA46! 

100.0! 

2S.0I 

6.6! 

300 

9.7! HONE 

INO 

CAPE  1 

1977 

1 

1  1 

100.01 

28.  C! 

2.01 

! 

- 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

NO  f 

1 09 1 4 A*6 1 

too... 

28.0! 

6.6! 

300 

9.71N0NE 

INO 

CAPE  1 

1977 

1 

1  1 

10C.01 

28.0! 

2.0! 

j 

“ 

! 

! 

GIRARDEAU  ! 

1 0  C  .  0 1 

24.C1 

9.7! NONE 

Cape  ! 

1 

1 

1  1 

t  ! 

100.01 

1 

28.01 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

GIRAADEAU  ! 

(01)  CAPE  ISLAND 

EXPRESS 

1 

LINE!/  INC. 

1  1 

!  1 

l 

1 

t 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

SCHAFONCH  I 

1 394912 

*7 | 1 All | 

131.6! 

31.0! 

9.0! 

19201 

- 

43. 0 1  NONE 

IRA 

NEW  1 

1978 

I 

1 

!  1 

1  1 

1*9.51 

I 

32.0! 

1 

8.0! 

I 

! 

I 

658 

I 

! 

! 

! 

BEDFORD  ! 

<32>  cm  SA»m*ST 

I 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

I 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

CAPE  SANBBLAST 

16392*8 

5211 AO?  t 

100.0! 

30. C! 

11.0! 

1200! 

1 6  5 

36.0! NCHE 

1 

1981 

( 

! 

1  1 

1  1 

115*01 

1 

30.01 

1 

6.0! 

1 

! 

! 

“ 

1 

! 

1 

! 

(29)  CAPE  TOVINC 
NISTIR  R 

CCRP. 

1 

12*0139 

1  1 

1  1 

139I3A36I 

1 

1 

94.6! 

1 

1 

24.1! 

1 

! 

9.0! 

! 

! 

1200! 

! 

! 

26 • S 1  NONE 

! 

! 

!N0 

CAPE  ! 

1940 

1 

1 

1  1 

f  1 

105.01 

! 

24.1! 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

) 

I 

! 

GIRARDEAU  I 

I 

(32)  CAPITAL  NARINE  SUPPLY/  I!NC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

GOOD  NEIGHBOR 

160160* 

1 3 ! 1  Cl  1 1 

39.8! 

14.0! 

5.6! 

330! 

- 

18.51N0NE 

(LA 

BATON  1 

1979 

1 

1  I 

*0.0! 

14. Cl 

5.6! 

! 

10 

1 

! 

ROUGE  1 

ADBIS 

1531691 

69I3A36! 

55.5! 

22.0! 

8.4! 

800! 

- 

35.5! NONE 

ILA 

BATON  ! 

1973 

1 

1  1 

55.5! 

22.0! 

7.0! 

! 

- 

! 

! 

ROUGE  1 

PORT  ALLEN 

150313* 

*21 3A  361 

52.1! 

22.0! 

8.2! 

750! 

- 

25.0! NONE 

!L* 

BATON  ! 

1966 

! 

1  1 

52.1! 

22.0! 

8.0! 

1 

- 

! 

1 

ROUGE  ! 

WOODY  OUKAS 

16326*3 

10313*361 

61.5! 

26.0! 

10.51 

1200! 

- 

37.5! NONE 

ILA 

BATON  ! 

1981 

f 

1 

1  i 

1  1 

65.0! 

! 

26.0! 

! 

9.2! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

ROUGE  ! 

(33)  CAPITAL  SAND  CO. 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

1 

i 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

ALLISON  RARIE 

161397* 

90I3A  361 

36.0! 

26.0! 

8.01 

1100! 

- 

28.0! NONE 

INO 

JEFFERSON  ! 

1979 

1 

1  ! 

56.0! 

26.0! 

3.01 

! 

- 

! 

! 

CITY  1 

CLYDE  K 

1283593 

2313*361 

*2.1! 

14.5! 

4.2! 

440! 

- 

21.61N0NE 

INO 

BRUNSWICK  ! 

1960 

1 

1  1 

*2.1! 

14.5! 

4.2! 

1 

- 

1 

1 

KRISTEN  LEIGH 

j  - 

1213*361 

36.9! 

13.0! 

4.21 

200! 

- 

7.0! NCHE 

INO 

GLASGOW  1 

1972 

1 

1  1 

36.9! 

13.0! 

3.C3 

1 

• 

! 

! 

NARGIE  I 

1607011 

53 1 3 A  36 1 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

730! 

- 

25.0IN0NE 

INO 

JEFFERSON  ! 

1979 

1 

1  1 

50.01 

20.0! 

1.0! 

! 

- 

! 

1 

CITY  I 

NARION  CITY 

1521853 

1213*36! 

4C.0! 

18.0! 

4.9! 

600! 

- 

23.0! NONE 

INO 

CEDAR  CITY! 

1965 

1 

1 

I 

1  t 

1  1 

1  1 

*0.01 

! 

! 

18.0! 

! 

! 

4.71 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

260 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  IRRAFTI 

ICAPACITY! 

HZCH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

! 

! 

! 

NET  1C0DEILENCTHURDTHI  1 

i  ! 

EST  ! 

CARCO  HANDLING 

1$  I0PERAT1NG 

1 

1 

* ! RECI $-!**** 1 

REC.  1  REC. 1  LOAD-1 

!  CARGO  1 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE 

I 

YEAR  | 

{ 

TER  !  SEE !////// t /////{  ED  ! 

1 //////// I 

POINT  ! 

LINE-1 

UO!  UkE-1 

! 

BUILT  ! 

1 

TON-  IPACEI 

0VCR-!0VER-1/////1 

HORSE!  PASS-  i 

(L ICHT)J// //////// //////ITDl ////////// ! 

OR  ! 

i 

MACE  !  IV  ! 

ALL  1  ALL  1L1CHT1 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LXNE-2 

MRfBUILTl 

ENGR! 

DIET! 


OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


<35>  CAPITAL  SAND  CO. 

(CONTINUED) 

KOREAN 
K  51 
P  53 
K  55 
K  50 
NO  1 
NO  2 
NO  3 
NO  A 
NO  5 
NO  7 
NO  8 
NO  8 
NO  9 

NO  12025 
NO  12026 
NO  12029 
NO  1 2045 
NO  12046 
NO  12047 
NO  12048 
NO  12049 
NO  12051 
NO  12052 
NO  12053 
PC  150 


(33)  CAPITAL  TOVINC  CO. 
JANICE  CAROL 


JOHN  CLAYTON 
LUCILLE  BROOKS 


(27)  CAPITOL  BARGE  SERVICE/  Z 
HARRY  R»  HARRIS 


LOZS  E 
MIKE  HARRIS 


(17)  CAPZTOL  KARINE 
HTC  106 


(09)  CAPT' N  ED/  INC. 
PC CASUS 


(33)  CAPT.  ELLIOTT'S  PARTY 
INC. 

CAPT.  ELLIOTT 
CLIPPER  HR.  LEE 


(01)  CAPT.  LOU/  INC. 
SEA  KING 


(14)  CAPT.  SAN'S  CRUISES 
CAPT.  SAH 

HARBOR  QUEEN 

HARBOR  QUEEN  II 

KISS  SAVANNAH 

OLE  SUSANNAH 

WAVINC  CTRL 


639580 

541511 

674615 


NC. 

258209 


548C04 

294128 


251674 

ATS/ 

641816 

599349 


635158 

513162 

582589 

501458 

288403 

294423 


1 0713*36! 

66.4! 

24.0! 

7.01 

1350! 

-  1 

30.0! NONE 

!N0 

CEDAR  ClTYl 

1976 

1  1 

66*41 

24.0! 

4.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

7Q0I4A46! 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

-  | 

1100! 

16 .01  NONE 

1  HO 

CEDAR  CITY! 

1960 

1  ! 

195. oi 

25.  C! 

2.01 

! 

1 

| 

1 

700UA46! 

—  1 

—  1 

12.0! 

11001 

18 .0 ! NONE 

!N0 

CEDAR  CITY! 

1960 

!  ! 

195.0! 

35.  Ci 

2.0! 

! 

! 

! 

t 

700I4A46! 

—  1 

—  1 

12.0! 

-  ! 

1 1001 

1 I.01H0NE 

I  MO 

CEDAR  CITY! 

I960 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

! 

-  | 

| 

I 

1 

700I4A46! 

—  ! 

—  ! 

12.0! 

-  1 

1100! 

1 8*  0 ! NONE 

IMO 

CEDAR  ClTYl 

1960 

1  I 

193*0! 

35.01 

2.01 

1 

! 

1 

l 

33I4A43! 

65.0! 

20. C! 

5.01 

-  I 

eot 

7.0! NONE 

IMO 

JEFFERSON  ! 

♦  1951 

!  1 

65.01 

20.  Cl 

1.01 

! 

-  i 

1 

| 

CITY  i 

45UA431 

80.0! 

18.0! 

4.0! 

125! 

4.0! NONE 

IMO 

JEFFERSON  I 

1947 

!  ! 

60.01 

18. C! 

1.0! 

1 

1 

1 

CITY  1 

36I4A43! 

6C.0! 

20.  C! 

4.51 

-  j 

60! 

6 • 01  NONE 

!  MO 

BRUNSWICK  ! 

1956 

!  ! 

80.01 

20.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

1 

1C9MA43! 

100*01 

26.  Cl 

5.0! 

-  | 

270! 

6.0! NONE 

!M0 

JEFFERSON  ! 

1925 

!  ! 

10C.0! 

26. Cl 

1.0! 

! 

•  | 

| 

1 

CITY  ! 

109UA43! 

IOC. 01 

26.  C! 

5. 01 

-  | 

270! 

A  .  0 ! NONE 

IMO 

JEFFERSON  ! 

1935 

!  ! 

100.0! 

26. C! 

1.01 

» 

I 

! 

CITY  ! 

55I4A43! 

85.0! 

20.G! 

4.01 

*  | 

150! 

6.5! NONE 

IMO 

JEFFERSON  ! 

1953 

!  ! 

85.01 

20. C! 

1.0! 

! 

-  f 

! 

1 

CITY  ! 

5514*43! 

85.0! 

20.C! 

4.0! 

130! 

6.5 ! NONE 

!M0 

JEFFERSON  ! 

1955 

!  1 

85.0! 

2C.C! 

1.01 

! 

-  ! 

1 

! 

CITY  I 

471 4 A  43 1 

80.01 

26.  C! 

4.61 

130! 

8.0! NONE 

IMO 

JEFFERSON  ! 

1947 

!  ! 

80.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

! 

1 

CITY  1 

5554*431 

65.01 

20.0! 

4.01 

-  | 

ISO! 

6.5 1  NONE 

IMO 

JEFFERSON  ! 

1955 

1  ! 

65.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

1 

! 

CITY  ! 

17114A43! 

12C.0! 

26.0! 

6.0! 

330! 

8.01  NONE 

IMO 

CLASSOW  t 

1933 

!  1 

120.0! 

26.  Cl 

t.O! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

171(4*43! 

12C.0! 

26. C! 

6.0! 

-  ! 

330! 

8.01  NONE 

5  MO 

GLASGOW  I 

1953 

1  1 

12C.0! 

26. C! 

1.0! 

1 

! 

! 

! 

2C0I4F46S 

13C.0! 

32.0! 

7.0! 

500! 

10.5 ! NONE 

IMO 

GLASGOW  ! 

1947 

1  ! 

13C.0! 

32.  C! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

700I4A46! 

ISC. 01 

32.0! 

6.0! 

-  I 

10001 

10.5! NONE 

!M0 

CEDAR  CITY! 

1969 

!  ! 

150.0! 

32.  C! 

2.0! 

! 

I 

I 

! 

70014*46! 

15C.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

lO.'/lNONE 

IMO 

CEDAR  CITY! 

1964 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

700I4A46! 

15C.0! 

32.0! 

8.0! 

1000! 

lO.SfHONE 

IMO 

CEDAR  CITY! 

1964 

!  ! 

1SC.0! 

32.01 

1.5! 

! 

! 

I 

! 

70014*46! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

1000! 

10.5! HONE 

IMO 

CEDAR  CITY! 

1967 

!  ! 

15C.0! 

32. C! 

1.51 

I 

I 

1 

! 

700(4*46! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

1000! 

10.5 ! NONE 

IMO 

CEDAR  CTTYl 

1969 

!  ! 

15C.0! 

32.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

109I4A43! 

100.0! 

26. C! 

5.0! 

-  ! 

270) 

8.0! NONE 

!M0 

JEFFERSON  ! 

1935 

!  1 

100.0! 

26.  C! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

1 

CITY  1 

3614*431 

80.01 

20.0! 

4.5! 

80! 

6.0! NONE 

!K0 

BRUNSWICK  1 

1962 

!  ! 

80.0! 

20.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

70014A46! 

15C.0! 

32. C! 

8.0! 

-  | 

1000! 

-  INONE 

|M0  CEDAR  CITY! 

1968 

!  t 

150.0! 

32.0! 

-  | 

! 

*  ! 

! 

! 

55I4A46! 

85.0! 

20.  C! 

4.0! 

150! 

6.5! NONE 

IPO 

CEDAR  CITY! 

1955 

!  ! 

!  ! 

85.0! 

! 

i 

20.0! 

! 

1.0! 

! 

I 

! 

1 

i 

! 

i 

• 

! 

1 

X  X 

!  ! 

8913*36! 

X 

! 

60.01 

X 

! 

24.0! 

X 

! 

8.0! 

X 

! 

900! 

X 

! 

X 

! 

39.0! NONE 

X 

! 

ITX 

HOUSTON  1 

1982 

!  ! 

60.0! 

24.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

8913*36! 

60.0! 

24.C! 

8.0! 

900! 

-  1 

36.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1982 

!  ! 

60. 0! 

24.0! 

6.6! 

! 

! 

1 

97J3A36! 

65.0! 

26.  C! 

8.0! 

1300! 

-  ! 

36.01  NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1983 

!  ! 

!  ! 

i  i 

63.0! 

! 

26. C! 

I 

6.6! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

i 

i  i 

!  ! 

4013*36! 

! 

52.0! 

! 

17.6! 

X 

! 

6.0! 

! 

750! 

i 

! 

• 

I 

21 • 0 ! NONE 

X 

! 

!MN 

ST.  PAUL  ! 

1951 

!  ! 

60.0! 

19.5! 

4.8! 

! 

-  ! 

! 

I 

4253*36! 

51.2! 

19.4! 

6.5! 

730! 

-  | 

20.0! NONE 

!HN 

ST.  PAUL  ! 

1973 

!  ! 

53.0! 

20.C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

4753*36! 

56.0! 

19.0! 

5.7! 

913! 

22.5 ! NONE 

!KN 

ST.  PAUL  I 

1964 

!  ! 

!  ! 

58.0! 

! 

19.9! 

! 

5.0! 

1 

l 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

i  i 

!  ! 

894I4A41 ! 

! 

195.0! 

! 

35.0! 

i 

9.5! 

1 

i 

! 

1400! 

! 

1 S.O! NONE 

X 

! 

ITN 

NASHVILLE  1 

1959 

!  ! 

1  ! 

i  i 

195.0! 

! 

35. C! 

1 

! 

1 

18.2! 

1.5! 

! 

i 

! 

1 

I 

i 

! 

! 

i 

! 

1 

i 

X  1 

!  ! 

3213*361 

i 

47,1! 

x 

4.7! 

I 

460! 

i 

! 

i 

! 

35.0! NONE 

X 

! 

(HD 

QUEEHSTOWNl 

1956 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

47.1! 

! 

! 

18.2! 

! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

67I1F12! 

! 

! 

104.0! 

! 

25. Cl 

! 

j 

7.5! 

! 

! 

2000! 

! 

! 

40! 

1 

! 

29.01  NONE 

! 

I 

ITX 

FREEPORT  I 

1981 

!  1 

11C.0! 

25.C! 

6.51 

! 

55! 

! 

! 

66MC12! 

97.0! 

2S.0! 

6.8! 

1530! 

35! 

29 .0! NONE 

!TX 

FREEPORT  ! 

1978 

!  I 

!  I 

100.0! 

! 

! 

! 

42.71 

25.  C! 

! 

i 

5.6! 

! 

! 

1 

55! 

! 

■ 

l 

i 

i 

! 

1 

i 

X  I 

!  ! 

911811 ! 

X 

I 

14. C! 

i 

! 

4.01 

X 

! 

280! 

i 

1 

X 

i 

20.01N0NE 

i 

S 

IMA 

BOSTON  1 

1957 

!  ! 

!  ! 

i  t 

47.5! 

! 

15.5! 

1 

4.01 

1 

! 

! 

49! 

! 

i 

! 

1 

i 

! 

! 

i 

X  X 

!  1 

6611*111 

l 

! 

80.01 

X 

1 

29.6! 

1 

5.2! 

! 

300! 

* 

1 

X 

I 

42.0! NONE 

i 

I 

!«A 

SAVANNAH  ! 

1981 

!  ! 

95.0! 

30.8! 

3.5! 

! 

350! 

) 

! 

2951611! 

70.8! 

17.2! 

4.9! 

330! 

25.8! NONE 

!CA 

SAVANNAH  1 

*  1970 

I  I 

75.01 

20.0! 

3.9! 

! 

130! 

! 

1 

2411B11! 

54.3! 

16.01 

4.5! 

500! 

-  1 

15.51  NONE 

ICA 

SAVANNAH  I 

1952 

1  ! 

37.9! 

16.0! 

3.5! 

! 

105! 

! 

! 

361 1 C 11 1 

62.61 

16. C! 

4.1! 

1060! 

13. C! NONE 

ICA 

SAVANNAH  ! 

1965 

1  l 

63.01 

16. C! 

3.1! 

1 

40! 

| 

! 

401 1  All ! 

10C.0! 

32.  C! 

4.5! 

360! 

27 .0 ! NONE 

ICA 

SAVANNAH  1 

1962 

1  ! 

100.0! 

32.0! 

3.5! 

I 

400! 

I 

1 

62 1 1 All | 

59.9! 

26.9! 

7.71 

2201 

28.0! NONE 

ICA 

SAVANNAH  ! 

1964 

!  1 

!  ! 

!  ! 

64.01 

! 

! 

30.0! 

! 

1 

5.7! 

1 

1 

1 

I 

S17! 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

mu  2  -  description  or  vessels 
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ENGR) 

IVTCC! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

!  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

I  V 

S  S  E  L  ! 

cist!  operator 

NET  I CODEtLENSTKl IRDTHI 

! 

1 

| 

EST  1  CARSO 

HANDLING 

!J  !Cm»TINC  1 

---------- 

REGXS-I****! 

RES.  ! 

REG. ! LOAD- ] 

1 

CARGO  1 

tZXED  !  EQUIPMENT 

nci 

BASE  ! 

YE** 

I  COAST 

TER  1  SECl ////// 1 /////! 

ED  ! 

unmtn 

»OINY  1  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  RARE  ARC  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  JPASEl 

OVCR-tOVER-!/////! 

^ORSE ! 

PASS-  ! (LIGHT) 1 ////////// ///FF/1TD1///// /////! 

OR 

!  NUMIER 

NAGE  !  XV  I 

ALL  ! 

ALL  tLICHT ! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LXNE-2  ( ^REBUILT 

(32)  CART.  TOR#  INC. 

t  1 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

CART.  TON 

1593340 

20I3A36! 

43.4! 

15.21 

5.7! 

210! 

-  1 

8 .0! NONE 

SLA 

SURAS  ! 

1977 

1  1 

!  1 

43.41 

! 

15.2! 

1 

5.0! 

! 

■  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CAPTAIN  MKC  Y# 

INC. 

!  1 

!  1 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

BIRDIE  6 

1521357 

26I3A3S1 

42.2! 

18. C! 

4.7! 

600! 

-  I 

35.0! NONE 

1  LA 

HOUR*  ! 

1969 

i  ! 

i  ! 

42.2! 

( 

18.0! 

I 

4.7! 

I 

—  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

(33)  CAPTAIN  VICK'S 

LANDING 

t  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

•ENNIS  0 

! 255359 

4013A36I 

51.4! 

20.0! 

6.3! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

!TX 

CEHAH  ! 

1946 

1  1 

!  1 

51.4! 

1 

20.0! 

1 

6.3! 

1 

“  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(09)  CAPTAINS  SHIP  CHANDUAT 

ICO.# 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

INC. 

I  ! 

I 

t 

! 

1 

1 

! 

LARK 

1243555 

45! 3*36 I 

68.1) 

20.2! 

8.0! 

750! 

-  ! 

38.0! NONE 

1MD 

BALTIMORE  ! 

1943 

1  1 

68.1! 

20.21 

7.6! 

-  j 

! 

1 

! 

MARION 

1 24C2S2 

6213*36! 

75.5! 

20.1! 

8.6! 

560! 

-  j 

30.0! NONE 

Imd 

BALTIMORE  ! 

194C 

I  I 

75.5! 

20.1! 

7.01 

-  j 

! 

! 

1 

CSC  I 

1257220 

788  l  5*71 1 

178.0! 

38. Ci 

12.51 

-  j 

1534) 

38.512  DIESEL  PUNPS# 

!HD 

BALTIMORE  1 

1949 

I  ! 

178.1! 

38.1! 

2.71 

• 

-  | 

(COILED 

! 

I 

M.  PAYNE 

! 275318 

391 ! 5 A  70 1 

140.0! 

28.1! 

9.2! 

-  | 

1050! 

40.012  6"  DIESEL 

!md 

BALTIMORE  ! 

1957 

i 

I  ! 

1  ! 

14C.0! 

! 

28.1! 

1 

1.9! 

! 

*  1 

! PUNPS 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

(32)  CAR  OffSHORE  SERVICE#  INIC. 

1  1 

i  1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

LADY  ESTHER 

1546055 

9711A02! 

100.0! 

26. C! 

9.0! 

910! 

-  J 

40.0! NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1973 

! 

! 

!  ! 

1  I 

10C.O! 

! 

24.0! 

! 

6.0! 

! 

17! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(CO)  CARANANOS#  PETER 

(  I 

1  1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

CAPRICORN 

! 563014 

1 21 ! 3*36! 

96.0! 

30. C! 

12.61 

3000! 

-  j 

37. 0 ! NONE 

!  VI 

ST.  THOMAS! 

1976 

(  1 

94.0! 

30.0! 

9.0! 

-  i 

! 

1 

! 

6  230 

! 443697 

1458! 5*71 1 

210.0! 

34. C! 

12.5! 

-  1 

4000! 

N 

D 

o 

o 

o 

8PM  PUPPS1VI 

ST.  THOMAS! 

1987 

! 

i 

I  t 

1  i 

230.01 

( 

34.0! 

! 

2.0! 

-  I 

! 

I 

I 

! 

! 

I 

(01)  CAREFREE  CRUISES#  INC. 

1 

)  ! 

!  1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

SANS  SOUCI 

1573124 

6311  C 1 6 1 

72.0) 

22.5! 

6.8! 

1200! 

-  ! 

30.0! NONE 

IMA 

90STCN  ! 

1976 

1 

! 

!  1 

I  I 

72.0! 

I 

22.5! 

! 

6.3! 

! 

1451 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

(11)  CAR6IL#  INC. 

NF  101 

! 

I 

1  1 

!  I 

IOC 014*411 

! 

195.1! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

11.0! 

.  j 

14C0I 

! 

! 

19.6! NONE 

! 

! 

I VA 

1 

1 

NORFOLK  ! 

1976 

! 

1  I 

195.1! 

35.21 

1.9! 

—  | 

! 

! 

NF  102 

1  - 

100014*41! 

195.1! 

35.0! 

11.0! 

-  j 

1400! 

19.6 ! NONE 

1 VA  NORFOLK  1 

1976 

! 

i  i 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

KF  103 

1294626 

82414*41! 

195.0! 

35.01 

9.01 

«  i 

1450! 

14 .0 1  NONE 

!VA 

NORFOLK  1 

1964 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.91 

—  ! 

! 

! 

I 

NF  104 

|  — - 

85714*411 

195.0! 

35.01 

8.51 

-  j 

1250! 

14.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1964 

! 

f  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NF  105 

!  . 

94514*41! 

200. 0! 

35. C! 

10.0! 

-  j 

1600! 

16.0! NONE 

S  VA 

NORFOLK  ! 

1965 

! 

! 

!  ! 

(  i 

200.01 

! 

35. Cl 

1 

2.0! 

1 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(27)  CARGILL  NARINE 

l 

1  TERMINAIL#  INC. 

t  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

ARROWHEAD 

J  271038 

325 ! 3A361 

141.5! 

33.6! 

8.3! 

2480! 

-  ! 

39.3! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1956 

! 

J  l 

150.0! 

35. C! 

7.31 

-  J 

! 

! 

LIS  ! 

AUSTIN  S.  CARC1LL 

1283932 

66613*36! 

182.0! 

55.0! 

9.3! 

6630! 

-  I 

49.0! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  I 

196C 

1 

!  ! 

182.0! 

55.0! 

8.0) 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

BADGER 

1278357 

32613*36! 

141.5! 

33.6! 

9.3! 

3800! 

-  ! 

41 .0! NONE 

!MN 

MINNEAPO-  J 

1959 

! 

!  1 

15C.0! 

35.0! 

7.3! 

•  ! 

! 

! 

US  l 

CARGILL  MACMILLAN 

1630998 

53313*34! 

170.0! 

46.8! 

9.3! 

6140! 

-  ( 

45.0! NONE 

!HH 

MINNEAPO-  l 

1931 

i 

! 

!  1 

170.01 

46.8! 

e.oi 

-  | 

! 

! 

US  ! 

AUPHER  STA7E 

1550C07 

43913AJ6! 

148.0! 

45.0! 

9.0! 

6300! 

-  j 

45.0! NONE 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1973 

! 

!  i 

148.0! 

45.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

US  ! 

KOOSIER  STATE 

1281407 

62513*36! 

150.0! 

48.C! 

8.5! 

4320! 

-  ! 

35. 0! NONE 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1962 

t 

(  ! 

15C.4! 

48.?! 

8.5! 

-  i 

! 

! 

LIS  1 

SHOV-ME-STATC 

1614262 

40213*36! 

14C.0! 

42.0! 

9.0! 

5400! 

-  ! 

43.0! NONE 

IMN 

MINNEAPO-  ! 

1979 

! 

!  1 

14C.0! 

42. C! 

8.0! 

-  1 

! 

( 

US  ! 

VOLUNTEER  STATE 

1289724 

62513*36! 

130.0! 

48. C! 

7.5! 

4320! 

-  ! 

35.0! NONE 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1962 

1 

!  ! 

150. 4i 

48.7! 

8.51 

-  J 

! 

! 

LIS  ! 

0  241 

!  - 

98014*41  ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1615! 

16.01  NONE 

IMN 

MINNEAPO-  ! 

1970 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  | 

! 

! 

US  1 

8  242 

j  - 

980!4*41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1615! 

16.0! NONE 

!N« 

MINNEAPO-  ! 

1970 

I 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

US  1 

B  243 

!  - 

980! 4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1615! 

16.0! NONE 

!NN 

MINNEAPO-  ! 

197C 

f 

i  i 

200. 0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

US  ! 

B  244 

980!  4AM  ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1615! 

16.0! NONE 

INN 

KINHtHPO-  ! 

1970 

! 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

US  ! 

B  245 

!  - 

980)4*411 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1615! 

16.0! NONE 

IKN 

MINNEAPO-  ! 

1970 

! 

t  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

US  ! 

j 

6  240 

1  - 

980)4*41! 

20C.0I 

35.01 

9.0! 

-  i 

1615! 

16.0! NONE 

IMN 

KIKKtKPO-  ! 

1970 

J 

(  ! 

200.01 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

US  I 

B  247 

980! 4*41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1615! 

16.01  NONE 

!MN 

RIMNUPO-  ! 

197C 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

US  ! 

B  240 

!  - 

98014A41J 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1615! 

16.0! NONE 

!KN 

MINNEAPO-  I 

197C 

1 

!  ! 

200.0! 

35. Cl 

1.3! 

! 

1 

US  1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.31 

-  i 

! 

! 

US  I 

n  2/C 

j  — - — 

fioU.tl  i 

23S.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1615! 

16.0! NONE 

IMN 

MlflNEAPO-  t 

1920 

I 

)  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

! 

US  ! 

! 

(  I 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

US  ! 

i 

B  252 

j  ----- - 

69614A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1652! 

18.0! NONE 

1  P.'A 

MINNEAPO-  I 

1971 

! 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.51 

-  | 

i 

1 

LIS  1 

B  253 

1  - 

A9614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1652! 

18.0! NONE 

IMN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

1 

1 

!  ! 

2GC.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

US  ! 

8  254 

!  - 

69614*41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1652! 

18.0! NONE 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

j 

J 

)  ! 

20C.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

US  ! 

8  255 

1  - 

696)4*41  ! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1652! 

18.0! NONE 

!MN 

PUNEAPO-  ! 

1971 

» 

! 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

1 

US  ! 

8  250 

6961***1 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1652! 

1 8.0! NONE 

ii". 

MINNEAPO-  ! 

1971 

1 

!  ! 

200.0) 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

us  ? 

6  257 

696)4*41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1652! 

18.0! NONE 

IMN 

MINNEAPO-  ! 

1971 

! 

:  i 

20C.O! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

5 

US  ! 

a  250 

j  - 

69614*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1652! 

18.0 j  NONE 

INN 

MINNEAPO-  I 

19ft 

! 

! 

t 

(  ! 

J  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

US  J 

1 

i 
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TABLE  2  -  OESCAIPTICP  VESSELS 


1 

>«rcct 

oir<NSXCNS  loiter! 

ICAPACJ7Y! 

HUN-  1 

<  V  C 

L  S  E  *. 

! 

1 

1  NET 

IC0DE!LCNSTH!BADTH!  ! 

!  1 

EST  ! 

tAAEO  M/ HU  INC 

!S  !OPE“ATI*« 

) 

W*  AE6.U0AB-! 

1  CAUO  ! 

fur*  ! 

E^aifNENT 

IT*  f 

BASE 

l 

YEAR 

1  *E» 

!  SEE!//////!////.  .  EO  ! 

!////////! 

PON*  ! 

UNE-1 

1  AO  1 

un*  1 

l 

BUILT  ! 

t  roN- 

iPACEl 

OVtl-IOVE*-!/////! 

NOEiEt  PASS-  !  (LI4HT)  1 /////////////.*// ITPl  /* 

.  ///«*///! 

0* 

!  MACE 

!  IV  ! 

ALL  I  ALL  1LX6HTI 

POWER !  CNCEPS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!E£! 

LlNi-2 

••PT0UILT 

!<!!!!  !  ! 

}!!!!!  !  !  ! 

lit!!!  !  I  ! 

t  !  t  *  !  I  t  I  ! 


1  6^6! AAAI ! 

t  !  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. U 
J5.C! 

9.0! 

1.5! 

- 

I 

1 

1652! 

-  ! 

18.0!fcflN£ 

1 

INN 

! 

N*<NEAP0-  ! 
LIS  ! 

1971 

t  696! AAAI ! 

!  !  ! 

2  GC  *  01 
200*0! 

35. Cl 
35.0! 

9.C 

1.5! 

“ 

1 

1 

1632! 

-  1 

1 3. 0 ! NONE 

1 

!NN 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

19/1 

1  -*18!AAA1! 

!  (  ! 

200.0! 

20C.v! 

35.  Cl 
35. Cl 

9.0! 

1-3! 

“ 

l 

! 

1678! 

-  1 

1 6 .0 ! NONE 

1 

Inn 

» 

? INNEAP/-  ! 
LIS  1 

1971 

1  716IAAAM 

!  !  ! 

20C.0! 

200*01 

35. C! 
'5. Cl 

V.Q! 

1.3! 

“ 

! 

! 

U7Bt 
-  ! 

16- OiNONE 
! 

i*N 

! 

NINkwAPO  *  1 
(  IS  ! 

1971 

t  71 8! AAAI | 

!  !  ! 

20C.0! 
'OC  3! 

35.  *5! 
35.  Cl 

9.0! 

1.3! 

“ 

! 

1 

1678! 

-  ! 

16.0INONC 

1 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
US  1 

i<s;« 

!  711! AAAI ! 

!  !  i 

20C.0! 

200*0! 

75. C! 
35.0! 

9.0! 

1.31 

“ 

! 

! 

!678! 

! 

18.0! Ni\£ 

1 

INN 

( 

NtNNCAPO-  ' 
LIS  ! 

1971 

I  716! AAAI ! 

1  •  ! 

200*0! 

200.0! 

35.0! 
35. U 

9.0! 

1.3! 

“ 

! 

1676) 

-  1 

18.0IVSNE 

I'M 

I 

NINNEAPO-  ! 
LIS  t 

1971 

!  TUiAAAII 

1  !  ! 

200.0! 

20C.O! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3» 

“ 

! 

! 

1678! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  I 

1971 

!  71 8! AAAI ! 

1  !  ! 

200*0! 

2/1*01 

35.0! 

35.0! 

9.  ». 
1.3! 

“ 

! 

I 

1678) 

-  ! 

1 ••01NCNE 
! 

INN 

1 

NINNEAPO-  1 

LIS  1 

1971 

!  718! AAAI ! 

1  I  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.C! 

3>.0! 

9.0! 

1.S! 

“ 

! 

! 

1678! 

-  I 

is.oinori 

! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1971 

1  718! AA»  /! 

'  I  ! 

200.0! 

200.0! 

35.01 

55.CP 

9.0! 

1.3! 

" 

! 

! 

1678! 

-  ! 

1 8 .0! NOLE 
! 

!NN 

! 

NINNEAPO-  I 
LIS  ! 

1971 

1  910! AAAI ! 

!  !  ! 

200.0! 

20C.0I 

;s.ct 

35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1654! 

-  ! 

1 8. 0 ! NONE 
! 

INN 

I 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1970 

!  910! AAAI ! 

!  •  ! 

20C.01 

200.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

1 

16541 
-  1 

18.0! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  1 

197< 

f  '-'0IAA41! 
i  !  ! 

200.0! 
200. 0! 

35.C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1654) 

-  ! 

18.0IN0NS 

! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
US  ! 

1976 

!  910! AAAI ! 

!  t  ! 

200.0! 

200.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

16541 
-  ! 

1 3.0! NONE 
( 

INN 

I 

NINNEAPO-  \ 
LIS  1 

1977 

!  910! AAAI ! 

1  t  ! 

200*0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1654! 

-  1 

18.0! NONE 

1 

INN 

i 

NINNEAPO-  ! 

LIS  ! 

1977 

!  910!  AAAI ! 

!  !  ! 

200. 0! 
200*0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

1654! 

-  ! 

16.01N0NE 

! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 

LIS  ! 

1977 

!  9 1 0 ! AAAI | 

1  !  ! 

200*0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1654) 

-  ! 

1 5.0! NONE 
! 

Inn 

! 

NINNEAPO-  ! 

IS  1 

1977 

1  910! AAAI ! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1654! 

16.01  NONE 

1 

J" 

INCAPO-  1 

.s  i 

1977 

1  91 0! AAAI ! 

!  !  ! 

200.0! 

2CC.O! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1654! 

-  ! 

18.0! NONE 

1 

1 

AtNNCAPO-  ! 

US  ! 

1977 

!  9 1 0 1  AAAI  1 
!  !  ) 

200*0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

! 

! 

1654) 

-  ! 

18.9! NONE 
! 

INN 

P'.NHEAPO-  ! 
US  1 

1977 

!  91 0! AAAI t 

!  !  « 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1654! 

-  ! 

U.OlKeNE 

! 

INN  NINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1977 

!  910!  AAAI  * 

!  !  ! 

20C-0! 

200.0! 

35.01 

35.01 

7.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

1654! 

“  ! 

16.0! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
US  ‘ 

1977 

1  91 0! AAAI ! 

!  !  ! 

200.01 
200. Ul 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

1 

l 

1654! 

-  ! 

16.0iP.0NE 

i 

INN 

! 

NINNEAPO-  J 

US  ! 

19?» 

!  910! AAA! ! 

!  !  ! 

200.0! 

2CC.G! 

35. 0! 
35. C! 

9.0! 

1.2! 

“ 

! 

! 

1660! 

-  ! 

1 6.0! NON! 

! 

!NN 

! 

NINNEAPO-  ! 
US  ! 

1977 

!  9101AA41! 

!  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.f! 
35.  C! 

9.01 

;.?i 

“ 

! 

! 

1660! 

-  ! 

1 8 . 0 ! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
US  ! 

1977 

!  910! AAAI ! 

!  1  ! 

200.0! 

20C.O! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.?! 

- 

! 

! 

1660! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
US  1 

1977 

!  910! AAAI ! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

$5. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.2! 

- 

! 

! 

1660! 

-  ! 

IC.OfNCNC 

I 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1977 

!  9101AAA1! 

!  !  ! 

2CC-0! 

20C.0! 

35.  Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.2! 

- 

! 

I 

1660! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

Ink 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  1 

1^77 

!  833I4A48 l 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

*’ 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18. 5 (NONE 

I 

INN 

! 

NINNEAPO-  l 
US  ! 

1977 

!  8331AAA8! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1524! 

-  1 

18.51N0NC 

! 

INK 

1 

NINNEAPO-  ! 
US  I 

1977 

!  833IAAA8! 

(  l  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18.5 ! NONE 
! 

INN 

1 

NINNEAPO-  l 
LIS  ! 

1978 

!  8331AAA8! 

!  !  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1524! 

“  ! 

1 8 • 5 ! NONE 
! 

!NN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

(  833! AAA6 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0) 

1.6! 

• 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 

I 

INN 

l 

NINNEAPO-  J 
US  ! 

1978 

!  833IAAA8! 

!  I  I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 

3  5  •  C ! 

9.0! 

1.6! 

• 

1 

1 

1524! 

-  ! 

16.5IN0NE 

! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1978 

!  833! AAA8! 

!  !  ( 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

** 

1 

! 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 

1 

INN 

! 

NINNEAPO-  I 
LIS  ! 

1978 

!  833IAAA8! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

!NN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  < 

1978 

!  8331AA43! 

i  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

I 

! 

1524! 

-  1 

18.5! NONE 

I 

INN 

! 

NINNEAPO-  I 
US  ! 

1978 

I  8J3!AA4v. 
!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

i 

! 

1524! 

“  ! 

18.5  t  NONE 

i 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  1 

1978 

!  833! AA46! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18.5  j  NONE 
i 

!nn 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  1 

1978 

!  833JAAA8I 
!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

** 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18.5INCNE 

! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

!  8331AAAS! 

!  1  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1524! 

-  I 

15.5! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

!  8331AAA6! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

I 

i 

1524! 

-  ! 

1 8. 5 (NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

!  8331AAA8! 

!  !  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18. 5 ! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1975 

!  833! AAA8I 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

* 

i 

i 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 

1 

INN 

1 

NINNEAPO-  i 
LIS  ! 

1978 

!  833! AAA8J 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

! 

15241 
-  ! 

16.5IN0NE 

! 

INN 

! 

NINNEAPO-  t 
LIS  1 

1978 

(  8331AAA8! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

” 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

!  833MAA3! 

!  !  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.01 

1 .6! 

• 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

) 

NINNEAPO-  1 
LIS  I 

1978 

1  833IAAA8! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

! 

1524! 

-  1 

16.5! NONE 
! 

INN 

1 

NINNEAPO-  1 
US  ! 

1978 

!  833! AA A3! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

! 

MNNEAPO-  1 
LIS  ! 

1978 

1  8331AAA8! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  I 
US  ! 

1978 

!  8331A1A8! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

I 

! 

152A! 

-  ! 

16.51  NONE 
! 

!RH 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1978 

!  833!4aA3! 

!  !  ! 

195.0J 

195.01 

35-0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

1 

1524! 

16.51N0HE 

! 

1  PH 

I 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

!  83314AA8! 

1  !  ! 

!  !  ! 

1  !  I 

195.0! 

195.0! 

1 

1 

35.  C! 
35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

t 

l 

l 

1 

1524! 

-  ! 

! 

1 

1  8.5! NONE 

1 

! 

! 

!NN 

! 

! 

I 

NINNEAPO-  ! 
US  l 

1 

i 

1978 

TA8L E  2 
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CNf  Rl 
tiff  1 

VESSEL  NAM 

OPERATOR 

1  COAST 

Ah*  HURId  !  GUARD 

I  NUNIER 

1VTCC !  IIMNSIONS  IDRAFTI 
NET  ICODEILENGTHIIRDTH!  1 

REGIS" !••** I  ACC.  1  REG.ILOAD-! 
TER  1  SEE1//////I/////1  Cl  I 
TON-  1PAGE!  OVER**!  OVER- 1 /////! 
NACE  f  IV  1  ALL  !  ALL  ILICNT! 

! CAPACITY  1  HIGH-  !  {VESSEL! 

1  1  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  1  ERUIPNENT  !UI  8*SE  1  YEAP 

!////////!  POINT  1  LINE-1  1  AO!  LIMM  1  BUILT 

HORSE!  PASS-  !(LXGMT)!//////7////7////!TD!/7///////7!  OR 

POWER!  ENCERS  !  (FEET)  I  LINE-2  ICE!  LINE-2  (‘REBUILT 

I 

! 

(27)  CARGILL  NARINE  t  TCININAlL#  INC* 
(CONTINUED)! 

1  1 

1  1 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CC 

7125 

!  - - 

1 

83314*481 
!  1 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

j 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  t 

1978 

CC 

7124 

j  - 

! 

I3314A48! 

1  1 

195.01 

195.01 

35.CI 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

“ 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

!  NN 
! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7127 

!  - 

! 

13314**51 

1  ( 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

15241 
-  ! 

1 8.5 (NONE 

1 

INN 

! 

HINNCANO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7J2I 

j  ...... 

( 

63314*481 

1  I 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 

-  ! 

1 8. 5! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  1 

1978 

CC 

7829 

j  ...... 

! 

83314*481 
1.  1 

195.01 

195.0! 

3S.C1 
35. C  J 

9.0! 

1.6! 

" 

1524! 

-  ! 

1 8  •  5 ! NONE 
! 

!NN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7030 

1  - 

83314*481 
t  I 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 

-  ! 

1 8.51  NONE 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7131 

!  — — — 

I 

13314*481 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

15241 
-  1 

18.5 ! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7132 

1  ... - 

! 

83314*461 

I  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 

-  ! 

1 8. 5 l NONE 

1 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7133 

1  ...... 

13314*481 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.C1 

9.0! 

1.4! 

" 

1524! 

-  ! 

18.5 (NONE 

1 

INN 

» 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7134 

! 

I33I4A46I 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 

-  I 

18.5 ! NONE 

1 

INN 

! 

NINNE*PO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7133 

14015*5 

1 

I68I4A481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1459! 

-  1 

16.0! NONE 
! 

INN  NINNE7P0-  ! 

!  LIS  ! 

1978 

CC 

7134 

1401384 

86814*481 
t  1 

195.01 

195.01 

35.01 
35. C! 

9.01 
t  .5! 

“ 

1459! 

-  1 

16.0! NONE 

1 

INN 

I 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7137 

1517213 

! 

168  14*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.CI 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

1459! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1978 

CC 

7l3i 

1597214 

I 

(811**46! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

" 

1459! 
-  ! 

1 6.3 ! NONE 

I 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1976 

CC 

7101 

! 

13314*481 
i  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 
-  ) 

18.5! NONE 
! 

Inn 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

79C2 

1 

83314*481 
f  I 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 
-  ! 

18.51N0NE 

! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

71C3 

j  - 

I 

83314*46! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.6! 

— 

1524! 

-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7IC4 

1  - - 

! 

83314*481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 
-  1 

T  3.5! NONE 
! 

!NN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7905 

!  - 

! 

8331**431 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

1524! 
-  ! 

18.S1N0NE 

1 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7104 

j  - 

! 

8331***6! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1524! 

1 6.3 1  NONE 
! 

INN 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7tC7 

1  - 

! 

6*8|*A*8! 

!  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1524! 
-  ! 

1 8. S ! NONE 

!NN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1979 

CC 

7fC« 

!  - 

I 

8*8!***? 1 
t  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1524! 
-  ! 

18.5 (NONE 

I 

INN 

NINNEAPO-  1 
LIS  1 

1979 

CC 

7104 

!  - 

! 

8*8  1  ***81 

1  1 

175.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1524! 
-  1 

18.5 ! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

19?9 

CC 

7910 

1 

8*81 4A*E 1 
f  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

1524! 
-  1 

1 8. 5! NONE 
! 

INN 

1 

NINNEAPO-  I 
LIS  ! 

1979 

CC 

7111 

I 

6*614**9! 

1  t 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

15241 
-  1 

1 8.5! NONc 
! 

INN 

! 

NtNNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7112 

! 

8*8  1  ***61 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  Cl 
35. Cl 

9.01 

1.6! 

1524! 
-  ! 

18. 5! NONE 
! 

INN  NINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1979 

CC 

7113 

1  - 

! 

1*814**61 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

1524! 
-  ! 

16.51N0NE 

! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7114 

I  - 

! 

6*61 *A*8I 
(  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1524! 
-  1 

18.5! NONE 
! 

INN 

I 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7115 

1  — - 

1 

8*614*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1524! 
-  ! 

1  A. 5 ! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

197< 

CC 

7914 

! 

84814*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

15241 
-  ! 

18.5 l NONE 

1 

INN 

I 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7117 

f  - 

t 

84814*491 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1524! 
-  1 

18.5! NONE 
! 

!  NN 
! 

NINNEAPO-  ( 
LIS  ! 

1979 

CC 

791* 

,  - 

1 

84814*481 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

15241 
-  t 

1 8,5! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1979 

CC 

7911 

i  - 

f 

84614*461 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 
-  1 

1 8.5 ! NONE 

1 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

7920 

t  - 

i 

84814*431 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

3S.C! 

9.0! 

1.6! 

1524! 
-  ! 

18.5! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1979 

CC 

7921 

i  - 

! 

84814*481 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 
-  I 

18.5! NONE 
! 

INN 

NINNEAPO-  | 
LtS  ! 

1979 

CC 

7922 

1402904 

t 

83314*411 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.11 

8.7! 

1.5! 

" 

1478! 
-  1 

1 8.0! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  i 

1979 

CC 

7923 

*404*42 

! 

67614*411 

1  1 

195.01 

195.01 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1497! 
-  1 

1 8.5! NONE 

INN 

i 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1979 

CC 

7925 

1603961 

I 

67614*411 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1497! 
-  ! 

18.5! NONE 
! 

!NN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LtS  ! 

1979 

CC 

7924 

1402253 

! 

65414*41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1510! 
-  ! 

16.2! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

1979 

CC 

7927 

1603410 

1 

67614*41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.3! 

1498! 

-  j 

14.9! NONE 

1 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

CC 

792* 

! 603610 
! 

67614*41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.3! 

“ 

1498! 
-  ! 

14.9! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  1 

1979 

CC 

7929 

1605752 

1 

47614*41! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

1.3! 

“ 

1498! 
-  ! 

14.9! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  I 

1979 

CC 

7930 

*612503 

* 

69014*46! 

1  ( 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.61 

" 

1500! 
-  ! 

14*91  NONE 
! 

!  NN 

NINNEAPO-  I 
LIS  ! 

1980 

CC 

7931 

*612504 

* 

69014*46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 
-  ! 

14.9 (NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

198C 

CC 

7932 

1612505 

* 

69014*461 

1  1 

195.01 

193.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.61 

“ 

1500! 
-  1 

14.9! NONE 
! 

INN 

I 

NINNEAPO-  ! 
LIS  1 

1980 

CC 

7933 

1612510 

* 

69014*46! 
f  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1500! 
-  I 

14.9IN0NE 

! 

!HN 

1 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

I960 

CC 

7934 

1612309 

1 

69014*46! 

!  1 

19J.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.61 

* 

1500! 
-  ! 

14,9! NONE 

I 

Inn 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

198L 

CC 

7935 

1612501 

1 

69014*46! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.61 

* 

1500! 
-  ! 

1 4 .9 ! NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  1 

1980 

CC 

7936 

1612507 

1 

69014*46! 

1  1 

195.0! 

195.01 

3S.C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1500! 
-  ! 

14 .91  NONE 
! 

INN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

198C 

CC 

7937 

1612508 

1 

69014*46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

* 

1500! 
-  ! 

14.9! NONE 
! 

INN 

! 

NI" 

lx: 

198C 

CC 

7938 

1609252 

1 

688 14*48 1 

1  i 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.5! 

~ 

1459! 
-  ! 

1 6.0! NONE 
! 

INN 

! 

NIN. 

LIS 

1979 

CC 

7939 

1612506 

1 

67614*41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

~ 

1497! 
-  ! 

18.5! NONE 
! 

|NN 

! 

RINNt  PO  J 
LIS  ! 

1979 

CC 

7940 

1612502 

1 

69014*46! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

m 

1500! 
-  ! 

14.9! NONE 
! 

!HN 

! 

NINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1980 

CC 

7941 

1609251 

f 

1 

1 

88814*48! 
1  1 

!  1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.CI 
35. 01 
! 

1 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1459! 
-  ! 
! 

! 

16.0! NONE 
! 

! 

! 

INN 

! 

! 

! 

NINNEAPO-  1 
LIS  ! 

! 

1 

1979 

264 


IA6LI  2 


DESCRIPTION  Of  «E: 


ELS 


ENCNI 

ttSTl  OPIAATOA 


I  COAST 

VESSEL  NANE  AND  NUNOEA  I  (UARD 
I  NLN9EA 


1VTCC1  DIMENSIONS  SDAAFTI  ! 

NET  ICODEILENETHlSADTN!  I  I 

*EttS-l****l  AEC.  !  AEC.ILOAD-I  I 

TEA  I  SEEI//////I/////I  ED  I  I 

TON-  I A  ACE  I  0VEA-10VEA-I/////I  NOASE 

NICE  I  IV  I  ALL  I  ALL  ILISHT!  MOVED 


APACZTTt  NICH-  I  I  V  E  S  S  E  L  I 

I  EST  I  CAACO  MANDLINC  IS  IOMEAAT INC  I 
CAACO  I  FIXED  I  UUIANENT  ITCI  OASC  I 
///////I  POINT  I  LINE-1  IA0I  LINE-1  I 

MASS-  ICLICHT1I///F////////////ITDI//////////I 
ENCEAS  I  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2  !• 


TEAR  I 
IUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT 


I  III! 

(22)  CAACILL  MARINE  (  TEANINA1L.  INC.  I  I  I  i 

(CONTINUED) I  I  II  1 


CO  7942 

(C0NTINUE6) 1 

1609244 

11  11 
6681 4448!  195.0!  35.0! 

! 

9.0! 

_ 

! 

1 

! 

1459! 

! 

16.0! NONE 

CC  7943 

! 

1613658 

1  1  195.01  35. C! 

67614441!  195.0!  35. Cl 

1.5! 

9.0! 

. 

l 

! 

-  1 
1497! 

! 

16.5! NONE 

CC  7944 

i 

1612980 

1  1  195.0!  35.01 

67614441!  195.01  35.01 

1.6! 

9.0! 

- 

1 

1 

-  1 
14981 

! 

18.51N0NE 

CC  7945 

1609243 

1  1  195.01  35. C! 

868144411  195.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

- 

I 

J 

-  ! 
1452! 

18.5! NONE 

CC  7946 

1 

1413856 

!  1  195.01  35.01 

676!£4411  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

1 

! 

-  ! 
1498! 

! 

16  •  5  !  NONE 

CC  7950 

i 

1612511 

1  1  195.0!  35. C! 

69614446!  200.0!  35.C! 

1.6! 

9.0! 

- 

1 

! 

-  ! 
1500! 

! 

14 .9 !  NONE 

CC  7951 

1 

1612513 

1  1  200.01  75.0! 

696144461  200.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
15001 

! 

14.9! NONE 

CC  7952 

» 

1612517 

1  1  200. 0!  35. C! 

69614446!  200.0!  35. Cl 

1.6! 

9.01 

- 

1 

! 

-  ! 
1500! 

! 

14.9! NONE 

CC  7953 

1 

1412519 

I  1  200.01  35.01 

696144461  200.0!  35.01 

1.6! 

9.01 

- 

! 

! 

-  ! 
1500! 

14.9! NOME 

CC  7954 

! 

1612520 

1  1  200.0!  35.01 

69614446!  200.01  35. C! 

1.61 

9.01 

- 

1 

! 

-  ! 
1500! 

! 

14.9! NONE 

CC  7955 

1 

1611095 

!  1  20C.01  35.0! 

74314441!  200.0!  35.01 

1.61 

9.0! 

. 

1 

! 

-  ! 
1662! 

! 

17.0! NONE 

CC  7956 

1 

1601106 

1  1  200.0!  35.01 

696144411  200.01  35.0! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1643! 

! 

16.2 1  NONE 

CC  7957 

1 

1612518 

1  1  200.01  35.CI 

69614446!  200.0!  35.01 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

14 .9 ! NONE 

CC  7956 

1 

1612515 

1  !  200.0!  35.0! 

69614446!  20C.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

( 

! 

-  ! 
1500! 

! 

14.9 ! NONE 

CC  7959 

1 

1612514 

!  |  200. 0!  35.0! 

696144461  20C.01  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

i 

-  ! 
1500! 

! 

14,9 ! NONE 

CC  7960 

1 

1  - 

1  1  200.0!  35.01 

105214448!  20C.OI  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

i 

! 

-  ! 
1629! 

! 

16.01  NONE 

CC  7961 

1 

1617068 

1  1  200.0!  35.01 

918144411  20C.0!  35. C! 

1.51 

9.0! 

- 

I 

! 

-  ! 
16401 

1 

16.5 ! NONE 

CC  7962 

1 

1605769 

1  1  200.0!  35.0! 

1051 (4441 1  20C.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1666! 

1 

1 9.4 !  NONE 

CC  7963 

1 

1600475 

!  !  200.0!  35. C! 

94114441!  200.0!  35. C! 

1.5! 

9.0! 

- 

1 

! 

-  1 
1639! 

! 

17. 3 ! NONE 

CC  7964 

1 

1612512 

1  1  200.0!  35.0! 

69614446!  200.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

- 

1 

! 

-  ! 
1500! 

! 

14.91N0NE 

CC  7965 

1 

1605145 

i  f  20C.O!  35.0! 

105114441!  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

I 

-  ! 
1666! 

! 

19.41N0NE 

CC  7966 

1 

1608C92 

1  1  200.0!  35.0! 

696144461  20C.01  35. C! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

I 

-  ! 
1644! 

i 

16.01  NONE 

CC  7967 

1 

1606093 

1  1  200.0!  35.01 

696144411  200.0!  35.01 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1644! 

l 

18.5 {NONE 

CC  7969 

I 

1614030 

1  1  200.0!  35.0! 

74314441!  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1662! 

! 

18.3! NONE 

CC  7969 

! 

1614028 

1  1  200.0!  35.01 

74314441!  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

I 

-  1 
1650! 

! 

17.01N0NE 

CC  7970 

1 

1614029 

1  i  20C.0!  35. Cl 

74314448!  20C.01  35. C! 

1.5! 

9.01 

- 

! 

! 

-  ! 
1650! 

! 

17.0! NONE 

CC  8CC1 

1 

1  - 

1  1  200.0!  35.01 

64814448!  195.0!  35. Cl 

1.5! 

9.01 

- 

! 

! 

-  ! 
1524! 

! 

16.5 !  NONE 

CC  6002 

1 

1  - 

1  1  195.0!  35.0! 

64814448!  195.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

• 

1 

1 

-  ! 
15241 

! 

18.5! NONE 

CC  8003 

1 

1  - 

!  !  195.0!  35.0! 

84814448!  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1524! 

! 

18.51N0NE 

CC  8CC4 

I 

1  - 

1  !  195.0!  35.0! 

84814448!  195.0!  35.C! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  i 
15241 

! 

18.5 ! NONE 

CC  sees 

1 

1  l  195.0!  35.0! 

84814448!  195.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

1 

-  ! 
1524! 

! 

18.5 ! NONE 

CC  8CC6 

! 

1  - 

!  1  195.01  35. C! 

64814448!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

-  ! 
15241 

! 

16.5 1N0NE 

CC  6007 

1 

1  - 

1  1  195.0!  35.0! 

84814448!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

I 

1524! 

! 

1  6.5! NONE 

CC  8006 

1 

1  - 

!  1  195.0!  35.01 

84814446!  195.01  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

i 

! 

-  ! 
1524! 

! 

18.5IN0NE 

CC  6009 

1 

,  - 

!  !  195.0!  35.0! 

84U?4A*8!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

1 

1524! 

18.5! NONE 

CC  8010 

1 

1  - 

1  1  195.0!  35.0! 

848)4446!  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1524! 

I 

1 8.5 ! NONE 

CC  8011 

!  - 

1  !  195.0!  35.0! 

64614448!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1524! 

18.5! NONE 

CC  8012 

1 

1  - 

1  !  195.0!  35.01 

84614A46!  195.0!  35. Cl 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  I 
1524! 

! 

18.5 ! NONE 

CC  8013 

j 

i  . 

1  i  195.0!  35.01 

84814448!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.01 

- 

! 

! 

-  ! 
1524! 

! 

16.5 ! NONE 

CC  6014 

i 

i  - 

!  1  195.0!  35.0! 

84814448!  195.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

1 

-  ! 
1524! 

! 

16.5! NONE 

CC  8015 

! 

1  - 

I  1  195.0!  35.0! 

846144461  195.0!  3S.C1 

1.6! 

9.0! 

. 

I 

» 

-  ) 
1524! 

1 

18.51  NONE 

CC  ecu 

1 

1  - 

1  1  195.0!  35. C! 

848144481  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1524! 

f 

16.5! NONE 

CC  6017 

1 

1  - 

1  1  195.0!  35.0! 

848244431  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

1524! 

! 

18.3 (NONE 

CC  6016 

1 

,  - 

1  1  195.0!  35. C! 

846UA46!  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1524! 

! 

16.5 ! NONE 

CC  8019 

1 

j  - 

!  1  195.0!  35.0! 

64614448!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

! 

18.5 ! NONE 

CC  8020 

S 

!  - 

84814448!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i 

1524! 

1 8. SlNONt 

CC  6021 

1 

j  - - 

1  1  195.0!  35.0! 

648S4448!  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

1 

-  ! 
1524! 

16. 5! NONE 

CC  6022 

! 

I  - — 

!  1  19S.0)  35. 0! 

84814448!  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

I 

i 

-  ! 
1524! 

( 

18. 5! NONE 

CC  8023 

1 

!  - 

!  1  195.0!  35.0! 

84814448!  195.0!  33.0! 

1.6! 

9.01 

- 

i 

! 

-  ! 
1524! 

! 

18.51N0HE 

CC  8024 

1 

t  ...... 

!  !  195.0!  35. Cl 

64614448!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

-  t 
1524! 

1 

16. S! NOME 

CC  8025 

i 

i  — — 

1  !  193.0!  35.0! 

648144*61  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

1 

I 

-  1 
1524! 

! 

18.5! KONE 

CC  8026 

i 

!  - 

J  1  195.01  35.0! 

84814448!  195.0!  3S.C! 

1.6! 

9.0! 

- 

1 

! 

-  ! 
15241 

! 

13.5 1NGHE 

CC  8027 

i 

l  - 

!  1  195.0!  35.0! 

84814448!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

1 

-  ! 
1524! 

t 

16.51N0NE 

CC  8028 

f 

1  - 

!  !  195.0!  35. C! 

84814445!  1  j.O!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
152*! 

! 

16.5! NONE 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

I  I 

I  I 

I  I 

I  t 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
1  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  1 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAAV-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
1  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  • 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
1  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

I  PH  NINNEAPO-  1 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

1PN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

Ink  NINNEAPO-  l 
I  LIS  I 

INN  NINNEAPO-  I 
I  LIS 
IMN  NINNEAPO 
I  LIS 
INN  NINNEAPO- 
l  Li: 

INK  NINNEAPO' 

I  LIS 
INN  NINNEAPO' 
l  LIS  I 

IAN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

IMN  NINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

I  I 

I  I 


1*2* 
1*2* 
1*2* 
1*2* 
1*2* 
1*10 
1*10 
1*10 
mo 
1*10 
1*2* 
1*2* 
1*10 
1*10 
me 
1*2* 
1*2* 
1*2* 
1*7* 
1*10 
1*7* 
1*7* 
1*7* 
1*7*  ! 
1*7* 
1*7* 
1*80 
1*80 
1980 
1980 

me 

1*80 

1*80 

1*80 

1980 

1*80 

1980 

1*80 

1*80 

1980 

1*80 

1980 

1980 

1*80 

1980 

I960 

1980 

1980 

1980 

1980 

me 

1980 

1980 

1980 
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ENGRl 

IVTCC! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

!CAF ACITYI 

HICK-  ! 

!  V 

USUI 

! 

IZSTI 

OPERATOR 

I  NET  JCODEILENCTM19RDTH! 

1 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

! S  {OPERATING  ! 

! 

p*  fc  ^  •  i  w 

1  COAST 

1  TER  t  SEE!//////!/////t 

ED  ! 

! //////// 1 

POINT  !  LINE-1 

1  *  0 ! 

LUE-1  ; 

BUILT  ! 

VEtSCL  NAME  AND  NUMBER  1  GUARD 

TON-  IPACE! 

OVER-! OVER-! ///// ! 

HORSE 

PASS-  KLUHT) !//////////////// !T0 8 ////////// ! 

OR  ! 

I  NUMBER 

NACE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1  LIGHT  I 

POWER 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  ! ‘REBUILT  1 

(27)  CARCtLL 

1 

1 

NARINE  l  TERNJNAIL*  INC. 

i  I 

1  ! 

!  1 

i 

1 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

\ 

1 

! 

1 

i 

! 

1 

1 

1 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

t 

! 

! 

\ 

! 

1 

cc 

1029 

84814A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

1 8 • 5 ! NONE 

!NN 

ninneapo-  1 

1980  1 

! 

(  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

LIS  1 

1 

cc 

8C30 

I  - 

848I4A4'! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  l 

1980  1 

l 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

LIS  ! 

1 

cc 

1031 

!  - 

84814A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

198C  I 

! 

I  1 

195.01 

35. C! 

1.61 

-  ! 

! 

I 

LIS  I 

! 

cc 

1032 

9*6 14A48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18. 5  1  NONE 

!MN 

NINNEAPO-  1 

1980  1 

! 

!  ! 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

I 

cc 

1033 

1  - 

448I4A*}! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18. 5 ! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1980  I 

» 

J  1 

(95.0! 

35.0! 

1.6! 

“  1 

! 

! 

LIS  1 

I 

cc 

4034 

I  - 

348(4*48! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1*24! 

16. 5  I  NONE 

INN 

NINNEAPO-  J 

1980  } 

t 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  t 

! 

cc 

1035 

(  - 

848 14A481 

193.01 

35.0! 

9.C! 

- 

15241 

18.5! NONE 

INN  NINNEAPO-  I 

1980  I 

1 

!  1 

195.01 

55.CC 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

LIS  I 

! 

cc 

8036 

1418003 

6761  4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9. Cl 

- 

1397! 

16.01  NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

198C  1 

1 

i  l 

195.0! 

33. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

LIS  I 

1 

cc 

8037 

1418004 

67M4A41! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1397! 

16.01  NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

LIS  I 

1 

cc 

6QJI 

I41IC0S 

476(4*41! 

195. Cl 

15. C! 

9.0! 

- 

1501! 

16. :! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1980  ! 

l 

\  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

LIS  ! 

1 

cc 

8039 

I618C06 

67614*41 I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1501! 

U.8IN0NE 

IKK  KINKE6S0-  1 

198C  ! 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

! 

LtS  J 

1 

cc 

8040 

i 61 8CO? 

67o! 4*41 t 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

16.8IN0NE 

IPM 

NINNEAPO-  ! 

I960  I 

1 

1  i 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

LtS  I 

! 

cc 

8041 

1618008 

67614*41  1 

193.0! 

35.CI 

9.0! 

- 

1501! 

16. SHONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1980  t 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  I 

! 

cc 

8042 

1611009 

67614*41  ! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

- 

1501! 

1 6.5  1  NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1980  1 

! 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  I 

1 

cc 

8043 

1618010 

67614*41 1 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1501! 

1  6.1 !  NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  I 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

l;i  i 

1 

cc 

8044 

1627506 

711 14*41 ! 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1520! 

1 6.8! NONE 

INN 

NINNEAPO-  i 

1980  1 

1 

1  1 

195-0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

j 

LIS  I 

I 

cc 

8050 

1616331 

91 214*46 ! 

20C.O! 

35.0! 

9.01 

- 

16621 

15.0INONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  ! 

! 

1  t 

20C.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

1 

! 

LIS  1 

1 

cc 

SCSI 

1624737 

96084*46! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

1633! 

16.5 !  NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  ! 

1 

I  i 

200.0! 

3!.G! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

LIS  ! 

1 

cc 

8052 

1626485 

960(4*46! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

16331 

16.5 1N0NE 

!NN 

NINNEAPO-  ! 

198C  1 

! 

!  ( 

20C.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

LIS  ! 

! 

cc 

8053 

(629186 

1 000(4*48! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

IS. SHONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  ! 

! 

!  ! 

200-0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

LIS  I 

! 

cc 

8054 

1629282 

1 OCO! 4*48 ! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1650! 

1 8 . 0! NONE 

!*»  HINNE6P0-  ! 

198C  1 

t 

1  ! 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

LIS  ! 

! 

cc 

8)01 

,  - 

84384*48 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1981  ! 

! 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

! 

cc 

8102 

85014A48I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5IN0NE 

INN 

NINNEAPO-  ( 

1981  ! 

( 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

cc 

8104 

84814*43! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1524! 

18.51  NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1981  ! 

! 

I  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  l 

! 

1 

LIS  1 

! 

:c 

8105 

34814*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5 ! NONE 

INN 

NUfJKAPO-  ! 

1981  l 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

cc 

8106 

j  - 

848! 4A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

!  NN 

NINNEAPO-  I 

1981  ! 

| 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

1 

84*48! 

l 

!  ( 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

LIS  ! 

! 

cc 

3108 

84814*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

» 

1524! 

16.5!  ^CNE 

INN 

N  INNEAP  ! 

1981  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0* 

1.6! 

-  1 

! 

! 

LIS  1 

! 

cc 

8110 

!  — - 

84884*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

1 8. 5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  l 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

! 

:c 

8111 

!  - - — 

84814**3 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1524! 

'S  «5  !M)NE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

1 

cc 

8112 

84814*48 ! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

1U. 5' YONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

:5.C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

LIS  ! 

1 

cc 

8113 

!  - 

84354*43! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1524! 

1 8. 3 ! NONE 

!NN 

NINNEAPO-  ! 

1981  ‘ 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

1 

LIS  ! 

! 

cc 

8114 

I  . 

84814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1f*24J 

16.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  I 

1981  I 

! 

!  » 

*95.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

I 

LIS  1 

! 

cc 

6115 

1  - 

8488  4*4  " 

595. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.51N0NE 

!M.H 

NINNEAPO-  I 

1981  ! 

1 

i  ! 

193.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  I 

! 

cc 

8116 

,  - 

84814*48 ! 

195.0! 

35. ;i 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! HONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  ! 

J 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

i 

lo.Mxont 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

LIS  ! 

! 

cc 

8118 

848  !  4  A  48 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

2HN 

NINNEAPO-  ! 

1981  ! 

! 

t  l 

193.0! 

35.  C! 

1*6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

i 

Cf 

8119 

1  - - - 

84824*432 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

16.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  i 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

! 

CC  8120 

j  - 

8«8!4A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1524! 

1S.5IN0HE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  1 

( 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  I 

! 

cc 

8121 

84314*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

LIS  I 

! 

cc 

8122 

1  . 

84  814*48  S 

195.0! 

35. C! 

C.O! 

- 

1574! 

18.51N0HE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

I 

LIS  I 

! 

cc 

6125 

j  - 

848)4448! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.51  NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  ! 

( 

!  f 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

US  1 

! 

cc 

8124 

1  - 

84814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5 {NONE 

INN 

HINktHPO-  ! 

1981  ! 

j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

| 

US  ! 

1 

cc 

8125 

i  - 

848 !  4*481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524  f 

10. 5  8  NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1981  1 

! 

!  ! 

195.01 

35.1! 

1.M 

-  ! 

! 

1 

LIS  1 

! 

cc 

8126 

!  - 

94614*48! 

195.6! 

35.  wt 

9.,! 

- 

1524  1 

18.55  NONE 

!NH 

NINNEAPO-  ! 

1981  1 

) 

1  f 

105,0! 

35, r* 

i,*» 

—  4 

i 

• 

US  ! 

* 

cc 

8127 

t 

84814*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.3! 

- 

1524* 

t S . 5 ! HOME 

!M 

NINNEAPO-  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

1*5.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

! 

LIS  1 

I 

cc 

8128 

1  - 

846! 4*48! 

195-01 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5 (NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

55.0! 

1.6* 

-  ! 

! 

1 

LIS  ! 

! 

.c 

8129 

1  - 

84614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1497! 

16.8! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1980  ! 

! 

!  J 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

( 

! 

LIS  ! 

1 

cc 

8110 

j  — - 

84684*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1524! 

18. 5! NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1981  ! 

I 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

LIS  1 

I 

cc 

8131 

i  - 

8*814*481 

193.0! 

35.01 

9.0! 

- 

152*  1 

/ 3! NONE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  1 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

LIS  I 

! 

cc 

81 J? 

,  - 

84814x43! 

195.0! 

35.0! 

9. Cl 

- 

1524! 

18.51  NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1981  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

LIS  ! 

| 

cc 

8133 

346  8  4*481 

19}  01 

35.01 

9.0! 

- 

1324! 

is.siaoNE 

INN 

NINNEAPO-  ! 

1981  1 

1 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.6S 

-  1 

! 

1 

LIS  1 

! 

cc 

•  115 

I  - - 

84814*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

18.5IN0L* 

INN 

NINNEAPO-  1 

1981  ! 

i 

1  f 

195. C! 

35.0! 

1.61 

-  I 

1 

1 

LIS  ! 

1 

u 

1136 

1  - - * 

84814*481 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1524! 

18.51  NONE 

INN 

NINNEAPO-  1 

1981  1 

1 

! 

1 

5  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.3! 

! 

1.6! 

! 

! 

1 

* 

! 

1 

I 

LIS  I 

1 

266 


ENSM 

OUT  |  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAPE  AND  NUA9ER  !  CUARO 

!  NUMBER 

(27)  CAPSZLL 

1 

! 

MAINE  6  TERNINAlL#  INC. 
(CONTINUED! 

CC  1137 

CC  8130 

CC  8 f 39 

!  - 

CC  61  AO 

1  - 

CC  8142 

1  - 

CC  8144 

CC  8143 

,  - 

CC  6146 

1  - 

CC  8147 

1  - 

CC  8148 

!  - 

CC  8149 

,  - 

CC  6150 

1  - 

CC  6151 

CC  8152 

I43C1S9 

CC  6153 

1630161 

CC  8154 

163C163 

CC  8155 

I63C164 

CC  8156 

1630162 

CC  8157 

U3C166 

CC  6158 

(630157 

CC  0250 

CC  8251 

!  - 

CC  8252 

CC  8253 

!  - 

CC  8254 

CC  8255 

CC  8256 

1  - 

CC  8257 

CC  8258 

CC  8259 

1  - 

CC  8260 

CC  8261 

CC  8262 

CC  8263 

CC  8764 

CC  6265 

CC  8266 

!  - 

CC  8267 

CC  8268 

CC  8269 

CC  8270 

CC  8271 

CC  8272 

i  - 

CC  8273 

*■  * 

CC  8275 

CC  8276 

!  - 

CC  8277 

CC  8278 

1  - 

CC  8279 

CC  1301 

CC  8302 

CC  8303 

1  - 

CC  8304 

1 

I 

I 

TABLE  2 


DESCRIPTION  Of  V 


1 

f VTCC I 

DIMENSIONS  IDMFTi 

! capacity! 

HI6H-  1 

!  V  E  S  S  £  L 

!  NET 

lCOOEILCKSIHl e«PTKl  1 

!  t 

EST  ! 

CARSO  HANILIN6 

IS  10PERAT INS 

1RE41S- 

!•••*! 

RES ■  1  *  EC. 1  LOAD-! 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ETC !  BASE 

i  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

!  TON- 

lPAect 

0VER-10VEA-1/////1 

HOASCI  PASS-  !  (LISH T) !//////////////// !TD! ////////// 

!  NA6E 

!  IV  ! 

ALL  1  ALL  ILI6HT! 

POWER!  ENCERS  ! 

(FEET)! 

LXNE-2 

!  EE!  LINE-2 

!*) 

I 

i 

YEAR  1 
BUILT  1 
OR  ! 
REBUILT! 


84814/US! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.S1N0NE 

INN  HINNEAPO- 

1981 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  LIS 

848I4A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

!NN  N1NNCAP0- 

1981 

1  ! 

195.01 

55*01 

1.6! 

! 

*  i 

! 

!  LIS 

1981 

848I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

INN  NINNEAPO- 

i  ! 

195.0! 

55.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS 

1981 

I48I4A48! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5 ! NONE 

INN  KINNCAPO- 

I  | 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

( 

-  1 

1 

!  LIS 

1981 

84814A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

INN  NINNEAPO- 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

) 

-  I 

! 

!  LIS 

1981 

048I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1524! 

16 • 5 1  NONE 

!RN  NINNEAPO- 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

I  LIS 

1981 

848I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1524! 

16.5 (NONE 

INN  HINNEAPO- 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS 

1981 

848 I4A4E ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

15241 

10.5 (NONE 

INN  NINNEAPO- 

|  | 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1961 

84014448! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

I 

1524! 

18.5! NONE 

INN  NINNEAPO- 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1981 

84814448! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5INQNE 

INN  MINNEAPO- 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.61 

! 

-  1 

1 

!  LIS 

1981 

I4814A48! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5! NONE 

INN  NINNEAPO- 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6) 

! 

-  1 

1 

!  LIS 

1981 

848I4A48! 

195.0! 

3S.0I 

9.0! 

- 

! 

1524! 

18.5 !  NONE 

INN  MINNEAPO- 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1981 

69614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1643! 

18.5! NONE 

INN  NINNEAPO- 

1  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.5! 

! 

-  I 

! 

!  LIS 

1961 

696 ! 4 A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

1 4. 9 ! NONE 

INN  NINNEAPO- 

t  5 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

!  LIS 

1981 

696I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16431 

14.9! NONE 

INN  NIHNEAPO- 

I  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  LIS 

1911 

696I4A41I 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

14.91  NONE 

INN  HINNCAPO- 

1  1 

20C.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  1 

! 

!  LIS 

1981 

696I4A41 1 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1 

.643! 

14.91  NONE 

!NN  M1NNEAP0- 

!  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

!  LIS 

1981 

696(4441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1643! 

1 4 . 9  !  NONE 

INN  HINNCt.PO- 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS 

1701 

69614A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1643! 

14.9 ! NONE 

INN  HINNErsPO- 

1  1 

20C.C! 

35. C! 

1.5! 

I 

-  I 

! 

!  LIS 

mi 

69614A41! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1443) 

14.9!  NONE 

INN  NINNEAPO- 

1  ( 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

!  LIS 

1982 

933I4A4U 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18.51N0NE 

INN  NINNEAPO- 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1982 

93314A41 ! 

20C.0! 

35. C! 

9.01 

- 

! 

1666! 

18.5 1  NONE 

INN  NINNEAPO- 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

t 

!  LIS 

1982 

933I4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

1 8.5 !  NONE 

INN  NINNEAPO- 

1  i 

20C.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1902 

933I4A41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

) 

1666! 

18.5! NONE 

!NN  NINNEAPO- 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1982 

933I4A41! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18.SIN0NE 

!NfJ  NINNEAPO- 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

!  LIS 

93  3I4A41  ( 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

16.5 ! NONE 

INN  NINNEAPO- 

1982 

1  ! 

202.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS 

1982 

93314A41 1 

200.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1 

1666! 

18.5  !N0NE 

INN  NINNEAPO- 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

I 

-  ! 

! 

!  LIS 

93314A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18.5! NONE 

INN  NIHNEAPO- 

1982 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.41 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1982 

93314A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18.5 ! NONE 

INN  NINNCAPO- 

f  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

( 

!  LIS 

93314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18.5! NONE 

INN  NINNEAPO- 

1902 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ( 

I 

!  LIS 

1982 

93314A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18.5 ! NONE 

INN  NI.1NEAP0- 

!  I 

700.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

1 

1  LIS 

1982 

933!4A41J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18. 5 ! NONE 

INN  HINNEAPO- 

1  1 

200.0* 

35.0! 

1.4! 

! 

-  I 

t 

!  LIS 

1982 

93314441  ! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

16.5 (NONE 

!NN  H1NNEAP0- 

!  ( 

200.0! 

35.C! 

1.4! 

1 

-  t 

1 

!  LIS 

1982 

933I4A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1666! 

18.5IN0NE 

INN  NXNNEAPO- 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS 

1982 

93314A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

16. 5 ! NONE 

INN  NINNEAPO- 

!  i 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1982 

93314A41! 

20C.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18 .5! NONE 

INN  NINNEAPO- 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1902 

93314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1666! 

16. C ( NONE 

INN  NINNEAPO- 

1  ! 

200*01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1  LIS 

1912 

933I4A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1666! 

16.5 {NONE 

!NN  NINNEAPO- 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

I 

!  LIS 

1982 

93314A41 I 

200*0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18 . 5! NONE 

INN  NINNEAPO- 

!  ! 

200.0! 

35. C* 

1.4! 

I 

-  ! 

! 

1  LIS 

933I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18.5  i  NONE 

INN  NINNEAPO- 

1982 

l  i 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  LIS 

1982 

933I4A41! 

20G.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

18.5 ! NONE 

INN  NINNEAPO- 

!  1 

200.01 

35.C! 

1.4! 

! 

-  » 

! 

i  e  is 

1962 

933144*1! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666*! 

1 8.51  NONE 

INN  NINNEAPO- 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.4! 

I 

-  ! 

! 

1  LIS 

93314A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1666! 

18.5 ! NONE 

INN  NINNEAPO- 

1902 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

l 

-  1 

! 

!  LIS 

1962 

933I4A41 ! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1666! 

18.5 ! NONE 

INN  NINNEAPO- 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ) 

1 

!  LIS 

01TU141I 

20C.0! 

35.  C* 

«.0! 

- 

; 

1/PA  J 

lA.SfNOur 

INN  NIHNCAPO- 

1912 

'T  i 

200.oi 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

!  LIS 

933J4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

1 6. 5 1  NONE 

INN  NINNEAPO- 

1982 

)  | 

200.0! 

35.  C! 

1.41 

! 

-  ! 

! 

!  LIS 

933I4A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1666! 

18.5 1  LONE 

INN  NINNEAPO- 

1982 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

( 

-  ! 

! 

!  LIS 

1982 

933I4A41! 

70C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16661 

11, 5! NONE 

INN  NINKEAPO- 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

!  LIS 

1982 

933!4A41| 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1666! 

16. 5 (NONE 

mr  ninniapo- 

! 

200.0! 

35.  C! 

1.4J 

! 

-  | 

t 

!  'S 

1962 

93314A41 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16661 

16.5 ! NONE 

!R  NJAPO- 

! 

200.0! 

35.  Cl 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

j 

1903 

688)4448! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1495! 

16.9 ! NONE 

i*)  APO- 

j  { 

195.0) 

55.  C! 

1.91 

! 

-  ! 

t 

! 

1903 

60814A48] 

1 9  5  •  0 1 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1495! 

16.9! NONE 

INN  *<APO- 

! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  | 

! 

1 

1983 

68314A46 

w.oi 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1495! 

16.9! NONE 

INN  h  .iEAPO- 

195.0! 

35.0! 

1.91 

! 

-  ( 

! 

1  LIS 

1913 

688] 4A48 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

! 

1495! 

16. 91  NONE 

!NM  NINNSAPO- 

1 

195.0! 

35.01 

1.91 

1 

-  ! 

1 

!  LIS 

! 

I 
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ENGRl 

!  IVTCC!  DIMENSIONS  lDHfT! 

*  ItAPACmi 

HIGH-  1 

I  V  E 

:  S  E  L  ! 

! 

8ISTC 

OPERATOR 

!  NET  IC00E1LEN4TH16ADTK1  ! 

!  1 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  !CP 

STATING  ! 

CAR  ' 

1 

COAST 

I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO! 

E  a  S  E  ! 

LINE-1  ! 

BUILT  i 

VESSEL 

NAME  AN#  NUHRER 

1 

GUAR# 

!  TON-  IMAGE!  OVER-1 OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  !  (L IGHT )!/////// /////////!TD !//////////! 

OR  ! 

1 

NUMBER 

!  HAGE  !  IV  <  ALL  !  ALL  1  LIGHT! 

MOVER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!E£! 

LINE-2  ! ‘REBUILT ! 

lit!!!!!  !  !  1 

I  !  !  I  1  !  !  !  !  !  ! 

!!!<!!!!  !  !  ! 

ill!!!!!  !  ! 


(27}  CAHILL  MARINE  I  TERRINA 
(CONTINUED) 


CC  8305  i  -  !  688I4A48!  195.01  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.91N0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195,01  35.0!  1.9!  I  -  I  I  !  LIS  !  ! 

CC  #306  !  -  !  488I4A48!  195.0!  35.0!  9.01  -  !  1495!  16.9IN0NE  !NN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  i  195.0!  35. Cl  1.9!  1  -  !  !  (  LIS  !  ! 

CC  #307  !  -  !  68#( 4A491  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1495!  16.91N0NE  INN  KINNEAPO-  I  19#3  ! 

I  !  !  !  195.0!  35. Cl  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  83C6  i  -  !  68814A49!  195.0!  35.01  9.0!  -  !  1495!  16.91N0NE  !NN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  2  !  I  195.0!  35. C!  1.9!  !  -  1  !  !  LIS  !  ! 

CC  8309  !  -  !  68814A48! *195.01  35.0!  9.01  -  !  1495!  16.9!N0NE  !NN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.91  1  -  !  !  I  LIS  !  ! 

CC  8310  !  -  !  68814A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  H.91N0NE  ! NN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

I  !  (  I  195.0!  35. Ct  1.9!  !  -  !  !  I  LIS  !  ! 

CC  8311  !  -  !  68814A48!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1495!  16.91N0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  (  !  195.0!  35.0!  1.9!  1  -  !  !  !  US  !  ! 

CC  #312  !  -  !  66814A46!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.9!N0NE  !NN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  1  195.0!  35.0!  1.9!  I  -  !  I  !  LIS  !  ! 

CC  8313  !  -  !  688! 4A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  1  1495!  16.91K0NE  !MN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  i  -  !  1  !  LIS  !  ! 

CC  8314  !  -  I  688MA48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.91N0NE  1KN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.7!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8315  !  — -  !  68814A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.91N0NE  !MN  KINNEAPO-  1  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  i  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8316  !  -  !  48814A45!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.91N0NE  iPN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  It!  195.0!  35.0!  1.9!  »  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8317  !  -  !  688I4A48I  193.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.9IB0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8318  !  -  !  688I4A481  195.0!  35.C!  9.0!  -  !  1495!  16.91N0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  I  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8319  !  -  !  688I4A48!  195.01  35.01  9.0!  -  I  1495!  16.9IN0NE  ! HN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

1  !  !  I  195.0!  35.0!  1.91  I  -  !  !  t  LIS  !  ! 

CC  8320  !  -  !  68814A48!  195.01  35.0!  9.01  -  I  1495!  16.9IN0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.01  1.9!  5  -  !  I  !  LIS  !  ! 

CC  8321  !  -  !  688 I4A48I  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0)  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  I  ! 

CC  8322  I  -  !  668 ! 4A461  195.0!  35.C!  9.0!  -  !  1495!  16.9INCNE  INN  KINNEAPO-  !  1963  ! 

1  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8323  !  -  !  66814A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  ! HN  KINNEAPO-  I  1983  ! 

1  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  I  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8324  !  - -  !  488I4A481  195.0!  35.0!  9.0!  -  I  1495!  16.9IN0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

I  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  I  -  !  I  !  LIS  !  ! 

CC  8325  !  -  !  6S6!4A4e!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  !KN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  832*  !  -  !  488I4A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  ! NN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  I  ! 

CC  8327  !  .  !  68M4A48!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  I 

!  !  !  1  195.0!  35. C!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8328  I  -  !  68814A4S!  195.0!  35. t!  9.0!  -  !  149$!  16.9IN0NE  !PN  KINNEAPO-  I  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  I  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8329  !  -  !  688I4A48!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  !HN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8330  I  -  !  688I4A48!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1495!  1O.9IN0NE  INN  KINNEAPO-  !  1963  I 

I  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8331  I  -  !  48814A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  I  1495!  16.9IH0NE  !KN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  I  !  !  195.0!  35.C!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8332  I  - —  !  688I4A48!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1495!  16.91K0NE  |KN  KINNEAPO-  I  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8333  !  -  I  688! 4A46J  195.0!  35.0!  9.0!  -  l  1495!  16.9IN0KE  !HN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.9!  I  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8334  !  — -  !  688I4A48!  195.01  35.CS  9.0!  -  I  1495!  16.9U0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

I  !  !  !  195.0!  35.0!  1.°!  !  -  I  !  !  LIS  !  ! 

CC  833$  !  -  !  68814A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  14951  16.9IN0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  1  ! 

CC  8336  I  -  1  688I4A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  • 

I  !  !  I  195.0!  35. C!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8337  !  -  !  688!4A48!  195.0!  35.0!  9,0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  !HN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  I  !  195.01  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  I 

CC  8338  !  -  I  688I4A48I  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  I  !  195.0!  35. C!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8339  !  -  !  68814A45!  195.0!  35.C!  9.0!  -  !  1495!  16.9IN0NE  !KN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

I  !  !  I  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8340  !  .  !  668! * A41 !  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1498!  16.8IN0NE  !HN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8341  !  -  !  688I4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1498!  16.81N0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

I  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8342  (  -  !  68814A41!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1498!  16.8!N0NE  INN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

I  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8343  !  -  !  688I4A41!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1490!  16.61N0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1983  ! 

!  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8351  !  -  I  70514A48!  2CS.0!  35.0!  9.0!  -  !  1666!  18.5IN0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1963  ! 

!  !  !  !  200.0!  35. C!  1.4!  1  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  8401  !  -  !  688I4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1507!  16.8IN0NE  !KN  KINNEAPO-  !  1984  ! 

!  Ill  195.0!  35.0!  1.8!  J  -  !  I  !  LIS  !  ! 

CC  8402  I  -  !  C38I4A41 !  195.01  35.0!  9.0!  -  1  1507!  16.8JN0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1984  ! 

!  !  !  f  195.01  35.0!  1.6!  t  -  !  !  !  LIS  !  ! 

CC  0403  !  -  !  68614A41!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1307!  16.8IN0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1984  ! 

!  II!  195.0!  33.0!  1.8!  !  -  I  !  I  LIS  !  ! 

CC  8404  !  -  !  686I4A41!  195.0!  35.0!  9.0!  -  I  1507!  16.6INONE  IKN  KINNEAPO-  !  1984  ! 

!  t  !  I  195.0!  35.0!  1.8!  !  -  !  !  I  LIS  1  ! 

K  100  !  -  I  671I4A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  l  1520!  18.OIN0NC  IKN  KINNEAPO-  I  1974  I 

I  !  !  !  195.0!  35. Cl  1.91  1  -  I  I  !  LIS  !  ! 

K  101  !  .  !  871I4A48!  195.0!  35.0!  9.01  -  !  1320!  18.0IN0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1974  ! 

!  !  !  I  195.0!  35.0!  1.91  I  -  !  !  I  LIS  !  ! 

K  102  i  — -  S  871I4A48!  195. OJ  35.0!  9.0!  -  I  1520!  18.0IN0NE  IKN  KINNEAPO-  !  1974  ! 

I  !  !  !  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

N  103  I  — - *  I  671I4A48!  195.0!  35. f!  9.0!  -  !  1520!  18.0IN0NE  IKN  KINNEAPO-  !  t97<  ! 

!  !  !  !  195.01  35.01  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  !  ! 

K  105  !  -  !  87114A48!  195.01  35.0!  9.0!  -  !  1520!  18.0IKONE  IKN  KINNEAPO-  !  1974  ! 

!  !  !  !  195.01  35. C!  1.9!  !  -  !  !  S  LIS  I  ! 

K  107  !  - —  I  671I4A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1520!  H.OlNONE  'HN  KINNEAPO-  !  1975  ! 

!  !  »  I  195.0!  35.0!  1.9!  !  -  !  I  !  LIS  !  ! 

K  108  I  - -  !  871I4A48!  195.0!  35. Cl  9.0!  -  !  1520!  10.OINONE  ! HN  KINNEAPO-  !  1975  ! 

!  !  !  I  195.01  35. C!  1.9!  I  -  I  !  !  LIS  !  I 

K  109  I  — -  I  871I4A48!  195.0!  35.01  9.0!  -  I  15201  10.OIHONE  IKN  KINNEAPO-  I  1975  I 

1  !  !  I  195.01  35.0!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  I  I 

K  110  !  -  !  671I4A46!  195.0!  35.01  9.0!  -  !  1520!  18.0IN0HE  |KN  KINNS1P0-  !  1975  ! 

!  !  !  !  195.01  35. C!  1.9!  !  -  !  !  I  LIS  I  i 

K  111  !  -  I  87114A48!  195.0!  35.0!  9.0!  -  !  1520!  18.0IN0NE  !HH  KINNEAPO-  I  1975  I 

!  !  I  t  195.0!  35. C!  1.9!  !  -  !  !  !  LIS  I  1 


!  ! 


I 


!  1 


! 


VESSEL  NARE  AND  NUHBER 


1  COAST 
1  4UARD 
I  NUMBER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


I  IVTCCl  DIMENSIONS  JDRAFTI  ICAPACITYl  Hl€H-  I  I  V  £  S  S  £  L  I 

!  NET  *  CODE' LENCTHl BRDTHl  I  !  *  EST  *  CARSO  HANDLING  IS  1CPERATING  ! 

-IUMS-l““i «" I  ""llOAD-l  I  CARSO  !  FIXED  !  UUIPRENT  ITCI  BASE 

I  IF*  !  SEE' //////i /////!  ED  1  | /////// / S  POINT  !  LINE-1  IA01  LINE  1  I 

TOM-  IPAGEI  OVER*! OVER*! ///// J  HORSE!  PASS*  ! <LISH T >!//////////////// [TO I ////////// I 
!  HASE  !  IV  I  ALL  I  ALL  ILISHTI  POWER!  EHSERS  !  (FEET)l  LINE-2  IEE!  LINE  2  I 


! 

I 

TEAR  ! 
BUILT  i 
OR  ! 
•REBUILT! 


{27)  CARSILL  NARINE  l  TERHINAlL,  INC. 

(CONTINUED) 1 

112  j  — - 


N  133 
NWT  7123 


RWT  7127 
NWT  7128 
NWT  7129 
NWT  7130 
NWT  7131 
NWT  7132 


NWT  7236 
NWT  7237 
R  200 
R  201 
R  202 
R  203 
3  204 
R  205 


! 542451 
! 

1542452 

! 

1542453 

! 

1542454 

! 

1542455 

! 

1542456 

! 

1542457 

! 

1542458 

! 

1542459 

! 

{542460 

! 

1542471 

1 

1542472 


1542475 

! 

! 542461 
I 

1542462 

I 

1542463 

1 

1542464 

1 

1542465 

I 

1542466 

I 

1542467 

I 

1542468 

1 

1542469 

t 

1542470 

I 

1  - 

1 


871 14*48! 

I  1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1520! 

16.0IN0NE 

195.01 

35.01 

1.91 

-  ! 

! 

18.OIN0NE 

871 14*481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

1 8.0! NONE 

871 14*481 

I  ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

15201 

195.01 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

18.0! NONE 

671 14*49! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

18.0! HONE 

871 14*43! 

1  I 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1520! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

16.0! NONE 

87114*48! 

!  ! 

195.01 

35. Cl 

9.01 

- 

15201 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

1 8.0! NONE 

871 14*46! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

. 

1520! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

-  ! 

! 

16.0! HONE 

671 14*48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15201 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

16.0! NONE 

671 !  4*46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15201 

I  I 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

16.0! NONE 

871 14*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

_ 

1520! 

I  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

16.0! NONE 

87 114*46! 

|  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

871 14*48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

18.0! NONE 

|  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

1 

18.0! NONE 

871 14*43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1520! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

18.0! NONE 

671 1  4*46! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1520! 

|  i 

195.01 

35.  Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

16.01  NONE 

671 ! 4*48! 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1520! 

!  ! 

195.01 

35.01 

1.9! 

-  ! 

1 

16.0! HONE 

671 ! 4*461 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

1  | 

195.0! 

35.01 

1.91 

-  ! 

! 

18.0! HONE 

871  1  4*48! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1520! 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

18.01  NONE 

671 14*46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

18.0! HONE 

67114*46! 
!  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

195.01 

33.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 6. 01  HONE 

671 1 4*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

| 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 8.01  NONE 

871 ! 4*  48  5 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1520! 

I 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

1 

1 8. 0 l HONE 
■ 

871 14*48 

195.01 

35. Cl 

9.01 

“ 

15201 

I  !  195.01  35. Cl 

71814A48!  200.0!  35. C! 

1  I  200.0!  35. C! 

71M4A41I  20C.0!  35.0! 
1  !  200.01  35. C! 


71814*41 1 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

71814*41 1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.31 

71814*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  ! 

200-0! 

35.0! 

1.3! 

71814*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.3! 

713 !  4*41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  ! 

200. C! 

35. C! 

1.3! 

71814A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

71814*41 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

718! 4*41 ! 

20C.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.3! 

91<*l  4A461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35*0! 

1.6! 

91914*46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

919! 4A46 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

919(4*46! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

91 9! 4*46! 

2C0.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35.01 

1.8! 

9191 4*46  I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

(  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.9! 

91914*48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  I 

200.0! 

35.0! 

1.91 

91914*481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

“ 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

!  91914A48I  200.01  35. C! 

|  I  I  20C.0I  35. Cl 

I  919I4A48!  200.01  35. Cl 
|  |  |  20C.01  35. C! 

1  91914A46!  200.0!  35. C! 

1  I  I  200.0!  35.0! 

t  91914A481  200.0!  35. C! 

§  1  |  200.0!  35.0! 

1  919I4A48I  20C.0I  35. Cl 

1  !  1  20C.0!  35. Cl 

1  919I4A48!  200.01  35.0! 

|  I  I  200.01  35. Ci 

!  919I4A48!  200.0!  35.01 

|  I  1  200.01  35.0! 

1  919 14A481  200.01  35.01 

|  |  I  20C.01  35. Cl 

1  91914*431  200.0!  35.01 

1  1  I  200.0!  35.01 

I  91914*43!  20C.0I  35. Cl 
1  |  1  200.0!  35.01 

1  919I4A48!  200.01  35.01 

|  '  I  20C.0I  35. Cl 

I  919I4A48I  200.01  35. Cl 
1  |  1  200.01  35.01 

|  91914*48!  200. 0!  35.01 

I  ]  I  200.0!  35.01 

1  9191 4*481  200.01  35. Cl 

1  |  1  200.0!  35.01 

t  I  I  II 

I  I  I  J  I 


16.0! NONE 
i 

18.0! NONE 

I 

16.0! NONE 
1 

18.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
I 

18 .0! NONE 
! 

16.0IN0NE 

» 

16.0! NONE 
! 

16.OIN0NE 

! 

16.0 ! NONE 

! 

1 8.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
* 

18.0! NONE 
! 

1 6.0! NONE 
! 

18.01  NONE 

! 

16.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

16.0 (NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

1 8 • 0 1  NONE 
1 

18.01  NONE 
! 

15.01HONE 

I 

18.0! NONE 
! 

18.0! NONE 

16.0UONE 

I 

16.0IN0NC 

I 

18.01NONE 

I 

18.01N0NC 

1 

le.OlNONI 

1 

1 8 .01  NONE 
1 

16.01H0NE 

! 

16.0! NONE 
I 
1 


INN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  I 

INN  HINNEAPO-  ! 

1  LIS  ! 

INN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

1 HN  HINNEAPO-  ! 

I  LIS  I 

INN  HINNEAPO-  ! 

I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

!NN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

! NN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  I 

IHN  NIMEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  I 

(HN  'HINNEAPO-  ! 

!  LIS  1 

INK  HINNEAPO-  1 
!  LIS  1 

IPW  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  1 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  1 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  ! 

IHN  HINNEAPO-  ! 

I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  1 
I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
1  LIS  t 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

INK  HINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
t  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
!  LIS  1 

JPN  HINNEAPO-  I 
!  LIS  ! 

|HN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

lHN  HI JNEAPO-  I 
I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  ! 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  ! 

I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  1 

IHN  HINNEAPO-  1 
1  LZS  ! 

IHN  HINNEAPO-  ! 

I  LIS  i 

IHN  HINNEAPO-  ! 

!  LIS  ! 

IHN  HINNEAPO-  I 
!  LIS  1 

!HN  HINNEAPO-  ! 

I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  1 

IHN  HINNEAPO-  ! 

I  LIS  ! 

IHN  HINNEAPO-  I 

!  us  1 

IHN  HINNEAPO-  1 
I  LIS  I 

IHN  RINNEAHO-  I 
I  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  I 
!  LIS  I 

IHN  HINNEAPO-  1 
I  LIS  1 

IHN  HINNEA*0-  1 
1  LIS  1 

IHN  J1INNEAP0-  I 
1  LIS  1 

IHN  HINNEAPO-  I 
1  LIS  1 

IHN  HINNEAPO-  1 
I  LIS  > 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LIS  1 

IHN  HINNEAPO-  I 
(  LIS  ! 

IHN  HINNEAPO-  I 
I  LtS  I 


TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AND  HUMBER 


(27)  CARGILL  NARINE  l  TERM13A 
(CONTINUED) 


(32)  CARS  CORPORATION 
COURTNEY  IYN  DEVALL 


(01)  CARIBBEAN  BARGE  CORP. 
CARIBBEAN 


(32)  CARLINE  TANK  SERVICE 
B  1 


(32)  CARLXNE*$  GEISNAR  FLEET/ 
CINDY  C7.RLINE 


(32)  CARLINE#  ZANE 
SALLY  CARLINE 


(32)  CARLINES  MARINE  TOWING# 
C.  S.  ATLANTIS 


STELLA  CARLINE 


(18)  CARLISLE#  GRIFFIN 
ANN  MILLER 


CLIFF  WEBSTER 


tVTCCI  DIMENSIONS  ‘DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH”  !  {VESSEL!  I 

NET  lCODEilENGTHlBROTH!  I  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REC* ILOAD-J  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  !  I ////////•  POINT  !  LINE-1  ■ AO!  LINE-1  I  BUILT  I 

TON-  {PAGE!  OVER-IOVEP-J /////!  HORSE!  PASS-  ! (LI GMT )!////////////////! TO !//////////!  OR  ! 
NA«E  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENGERS  *  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  ! ‘REBUILT ! 


91914A48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

.  i 

1550! 

18*0! NONE 

!NN 

MINNEAPO”  ! 

1974 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

i 

US  ! 

919I4A48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  » 

1550! 

1 8»oi NONE 

Imn 

MINNEAPO*  ! 

1974 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

i 

LIS  ! 

91914*48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  ; 

1550! 

18.0! NONE 

!  NN 

MINNEAPO-  ! 

1924 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ; 

I 

! 

LIS  ! 

919I4A48! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

•  « 

1550! 

1 8.o! NONE 

!NN 

MINNEAPO-  ! 

1974 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

i 

-  J 

} 

i 

LIS  ! 

919!4A48! 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1550! 

16.0! NONE 

i*N 

MINNEAPO-  ! 

1974 

!  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

* 

! 

LIS  ! 

919I4A48! 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

1550! 

1 8.0! NONE 

!PN 

MINNEAPO-  ! 

1974 

!  ( 

20C.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

; 

LIS  ! 

919!4A48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1550! 

18.0! NONE 

Inn 

MINNEAPO-  ! 

1974 

1  ! 

200. 0! 

35. C! 

1.9* 

! 

-  i 

! 

! 

LIS  ! 

835I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1422! 

16.0 ! DIESEL  ROTARY 

!MN 

MINNEAPO-  ! 

1966 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

.  i 

! PUMP/KTNG  COILS 

! 

LIS  ! 

835I5A70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1422! 

16.0! DIESEL  ROTARY 

•NN 

MINNEAPO-  ! 

1966 

1  l 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! PUNP/HTNG  COILS 

« 

LIS  ! 

83515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ] 

1422! 

16.0IDIESEL  ROTARY 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1966 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! PUMP/HTN5  COILS 

! 

US  ! 

83515*701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1422! 

16.0! D I ESEL  ROTARY 

!NN 

MINNEAPO-  1 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! PUNP/HTNG  COILS 

! 

LIS  1 

83515*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

u?2i 

16.0IDIESEL  ROTARY 

:mn 

MINNEAPO-  ! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

1PUMP/HTNG  COILS 

! 

LIS  ! 

88415*70! 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

1526! 

17.0ICARG0  PUMP 

!  MN 

MINNEAPO-  ! 

1978 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

.  i 

! 

! 

LIS  ! 

68415*70! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  ! 

1  52si 

17.0! CARGO  PUMP 

!MN 

MINNEAPO-  I 

1974 

(  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

94715*70! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

17.0! CARGO  PUMP 

!PN 

MINNEAPO*  ! 

1978 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

94715*70! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1660! 

17.01CAR60  PUMP 

!MN 

MINNEAPO-  I 

1974 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

LIS  i 

94715*70! 

20C.0I 

35.0! 

9.01 

-  | 

1660! 

17.0! CARGO  PUMP 

I  MN 

MINNEAPO-  ! 

1974 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

78815*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1507! 

17.0! CARGO  PUMP 

!  MN 

MINNEAPO-  1 

1979 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ) 

I 

! 

LIS  ! 

78815*70! 

195.01 

35.0! 

9.01 

1507! 

17.0! CARGO  PUMP 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1979 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

64915*70! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

16601 

17.0! CARGO  PUMP 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1979 

!  1 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

1 

LIS  ! 

94915*70! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1660! 

1 7.01  CARGO  PUMP 

1MNMINNCAP0-  ! 

1979 

!  ! 

20C.O! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

LIS  ! 

849S5A70J 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1660! 

17.0! Cargo  pump 

INN  MINNEAPO-  1 

1979 

1  ! 

20C .0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

LIS  ! 

71615*70! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1465! 

20.4 | CARGO  PUMP 

Inn 

MINNEAPO-  ! 

1983 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

LIS  1 

71615*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1465! 

20.4! CARGO  PUMP 

iMN 

MINNEAPO-  ! 

1983 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

t 

LIS  1 

71615*70! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

14651 

20.4 1  CARGO  PUMP 

INN 

MINNEAPO-  ! 

1983 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  t 

! 

! 

LIS  1 

73515*71! 

20C.OI 

35.0! 

9.0! 

1420! 

19.012  8"  BLACKNCR 

IMN 

MINNEAPO-  ! 

1984 

!  ! 

20C.0I 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

I 

LIS  l 

73515*70! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1420! 

19.012  6"  9LACKMER 

IMN  MINNEAPO-  ! 

1984 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

! PUMPS 

I 

LIS  ! 

73515*71! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

U20! 

19.012  8"  ELACKN6R 

!HN 

MINNEAPO-  ! 

1986 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! PUMPS 

! 

LIS  ! 

44615*70! 

17C.0! 

34.01 

7.5! 

-  1 

150oi 

16.0! PUMPS 

IMN 

MINNEAPO-  ! 

1972 

!  I 

170.0! 

34. C! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

LIS  1 

!  ! 

!  ! 

!  ( 

4313*35! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


!  !  ! 

1  !  ! 

!  !  ! 

45.0!  18.1!  7.4! 


30.0JN0NE 

1 

! 

! 

I 


I  LA  MORGAN 
I  CITY 


1502771 

7934I4A46! 

475.0! 

75.01 

25.0! 

* 

199021 

55.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1966 

!  ! 

!  ! 

475.0! 

i 

75.0! 

! 

6.0! 

; 

! 

» 

' 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1002741 

!  ! 
75915*71  ! 

! 

! 

—  ! 

! 

8.6! 

i 

! 

1840! 

! 

“■  INONE 

! 

ILA 

! 

GC I  SPAR  1 

1960 

!  ! 

!  ! 

220.0! 

! 

40. C! 

2.0! 

! 

i 

; 

“ 

1 

! 

! 

; 

i 

i 

! 

! 

!  INC. 

!  ! 

! 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

2 

! 

! 

1297321 

6553*35! 

-  ; 

-  i 

8.0! 

900! 

- 

i 

24.0! NONE 

SLA 

BATON  ! 

-- 

!  ! 

!  ! 

56. Oi 
j 

22.0! 

i 

6.0! 

! 

i 

i 

' 

i 

! 

! 

! 

! 

ROUGE  ! 

! 

1662929 

i  ! 

4313*36 ! 

i 

48.0! 

! 

18.0! 

i 

5.0! 

i 

4C0! 

! 

60! 

1 

-  INONE 

! 

! 

! 

1983 

!  ! 

!  ! 

48.0! 

! 

18.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

“ 

j 

; 

i 

i 

; 

! 

! 

I  INC. 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

95I3A36! 

! 

! 

8.oi 

1200! 

- 

-  ! 

SLA 

GEISMAR  ! 

1981 

!  i 

65.0! 

26. C! 

-  ! 

! 

- 

! 

! 

! 

1648890 

10513*36! 

-  ! 

! 

9.4! 

1400! 

- 

32.01  NONE 

!LA 

8AY0U  1 

198? 

!  ! 

!  ! 

67.2! 

J 

26.1! 

! 

9.0! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

; 

SORREL  ! 

! 

1511546 

!  ! 
7513*36! 

! 

56.0! 

! 

24.1! 

! 

9.0! 

i 

1200! 

. 

t 

24. 0! NONE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1967 

!  t 

56.0! 

24.1! 

6.0! 

t 

- 

! 

! 

i 

1258778 

21513*36! 

110.0! 

27.5! 

10.7! 

1800! 

- 

t 

24 .0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1949 

!  ! 

110.0! 

27.5! 

10.7! 

i 

- 

! 

! 

I 

1506551 

7413*36! 

6C.0! 

22.0! 

8.5! 

800! 

- 

24 .0! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

60. 0! 

22.01 

8.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

1629795 

8413*36! 

56.1! 

22.1! 

9.6! 

760! 

- 

27 .0! NONE 

•ON 

CINCINNATI! 

1980 

!  ! 

<6.1! 

22.1! 

9.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 649426 

4113*361 

50.0! 

18. C! 

7.0! 

650! 

- 

22.0! NONE 

SON 

CINCINNATI! 

1982 

!  { 

SC.O! 

18.  C! 

7.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

1563054 

100! 3*36! 

67.0! 

24.0! 

9.61 

1500! 

- 

24.0! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1975 

!  ! 

67.0! 

24.  C! 

9.6! 

! 

- 

1 

! 

1636927 

9013*36! 

61.7! 

24.0! 

9.4! 

1200! 

- 

27.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1  1 

!  ! 

1  ! 

61.7! 

1 

! 

24. Cl 

! 

9.4! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

1 
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ENGR! 

1  IVTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT l 

1  CAPACITY ] 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DZST !  OPERATOR 

!  NET  ICQOElLENGTHl BROTH] 

! 

! 

! 

CST  1  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  t 

1 1 

!  COAST 

I  TER  t  SEE  1 /// ///! / / / / / 1 

ED  1 

I //////// 1 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  IPACEl 

OVER-! OVER-1 ////?! 

HORSE! 

PASS-  ] 

light)! /////////s//////!TD!  nnnmn 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  (  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! 

I4HT! 

POWER! 

ENSERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

MCI 

LINE-2  ! 

•REBUILT 

(32)  CAROLINA  OFFSHORE  BOAT, 

I  INC • 

1  I 

1  1 

!  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

» 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

TARHEEL  V 

1633326 

61  MAO?! 

106.9! 

26. C! 

10.61 

1 2C0! 

74! 

30.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981 

1  1 

116.0! 

26.  C! 

8.6! 

-  j 

! 

1 

CITY 

TARHEEL  VI 

1641216 

61MA021 

ICC. 9! 

26.0! 

10.6! 

1200! 

74! 

30.0! NONE 

UA 

MORGAN 

1912 

1  t 

1  ! 

116.0! 

1 

26. C! 

! 

8.6! 

1 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

(31)  CARTER  CONSTRUCTION  CO./ 

!  IHC. 

1  1 

!  1 

! 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

6ETTT  SUE 

1290154 

3613*351 

49.5! 

20.  C! 

6.0! 

460! 

"  j 

23.5 ! NONE 

!  AR 

8ENTCN 

1962 

!  ! 

49.5! 

20. C! 

4.0| 

-  i 

! 

! 

CHARLES  K. 

127)276 

17613*  36 ! 

90.01 

26.  C! 

8.51 

1824] 

-  i 

—  (NONE 

!  AR 

BENTON 

1981 

1  ! 

90.0! 

26.C ! 

6.5! 

-  j 

! 

1 

CHOCTAW 

1549429 

91 3*35 1 

37.21 

11. Cl 

4.0! 

180! 

-  i 

—  INOHE 

!  AR 

BENTON 

I960 

2 

1  1 

37.2! 

11. C! 

3.0! 

-  j 

! 

! 

PEGGY 

1549434 

913*35! 

37.2! 

11. C! 

4.0! 

160! 

-  i 

—  (NONE 

!  AR 

BENTON 

1955 

1  ! 

37.2! 

11.  C! 

3.0! 

-  J 

! 

1 

AYERS  101? 

J  — — 

16414*461 

ISC .0! 

32.0! 

6.0! 

-  f 

7501 

6.0 ! HONE 

1  At 

•ENTON 

1963 

1  1 

150. 0! 

32.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

EKE  6 

15054A461 

10C.01 

45. C! 

S.O! 

-  1 

600! 

9.0! NONE 

!  A  R 

BENTON 

1968 

1  1 

100.01 

45.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

JANES  6452 

164*4*46! 

1SC.0! 

32.0! 

8.0! 

-  J 

7501 

6.0! NONE 

(AR 

BENTON 

196* 

1  1 

15C.01 

32.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

JANES  6453 

i  ...... 

1 64 1 4 A  46  i 

150.0! 

32.0! 

6.0! 

-  | 

750! 

1.0! NONE 

!  AR 

BENTON 

1964 

!  1 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

KC0  274 

1 509089 

19114*46! 

11C.0! 

30.  C! 

7.5! 

-  ! 

600! 

5 • 5 1  NONE 

!  AR 

BENTON 

1940 

1  1 

110.01 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

NV  311 

1901 4A461 

12C.0! 

30. C! 

7.0! 

-  J 

600! 

7 .0! NONE 

!  AR 

BENTON 

— 

1  1 

12C.0! 

30.01 

1.5! 

-  | 

! 

1 

NV  5602 

! 260164 

21014*461 

12;. 0! 

30. C! 

7.5! 

-  J 

600! 

5.5! NONE 

(AR 

BENTON 

1957 

1  1 

1 3G.01 

30.0! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

HO  103 

1174563 

26514*43! 

126.0! 

32.01 

7.0! 

-  l 

400! 

1 1  .0 l NONE 

!  AR 

BENTON 

1939 

1  ! 

126.0! 

32.01 

1.5! 

-  j 

! 

! 

HC  10? 

1174669 

26514A431 

132.01 

32. Cl 

9.01 

-  ! 

4Q0! 

12.0! NONE 

!  AN 

BENTON 

•  I960 

1  1 

132.0! 

32.0! 

1.5! 

-  I 

I 

! 

NC  3C1 

1C914A43! 

10C.01 

26.0! 

5.5! 

-  ! 

3C0! 

5.5! NONE 

f  AR 

BENTON 

19*5 

1  ! 

100.01 

26. C! 

1.0! 

-  f 

! 

! 

NO  30? 

1C914A431 

100.01 

26.0! 

5.5! 

-  ! 

300! 

5 • 5  j  NONE 

!  AR 

BENTON 

1935 

!  ! 

10C.0! 

26. Cl 

1.0! 

-  J 

! 

l 

NC  316 

12714*43! 

lie. 01 

26.01 

6.0! 

•  • 

330! 

S ■ 5 1  NONE 

1  AR 

BENTON 

1937 

1  l 

1 1  C  •  0 1 

26.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

NO  327 

12714*43! 

11C.0! 

26. C! 

6.0! 

-  ! 

350! 

3 • 5 ! NONE 

!  AM 

BENTON 

1949 

!  1 

110.0! 

26.  Cl 

1.01 

-  f 

! 

! 

HO  329 

17714*43! 

110.0! 

26. C! 

6.0! 

-  ! 

330! 

5.5! NONE 

UR 

BENTON 

1949 

1  1 

110.0! 

26.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

HC  10C2 

1531545 

108I4A43! 

112.61 

26. C! 

4.0! 

-  ! 

300! 

—  (NONE 

1AR 

BENTON 

I960 

1  1 

112.6! 

26. Cl 

1.5! 

-  | 

( 

l 

NO  CC  214 

1  — 

36814A43! 

197.01 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

10.0! NONE 

!  AR 

BENTON 

1976 

1  1 

197.0! 

35. C! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

NV  2C1 

1172621 

1  569 1 5*71  1 

290. 2! 

50.1! 

9.0! 

•  1 

2909! 

1 4 . 0 ! NONE 

JAR 

BENTON 

1973 

1  1 

1  1 

290.21 

1 

50.1! 

i 

2.5! 

! 

*  ! 

! 

I 

! 

! 

(31)  CARTER  OIL  CO. 

C  201 

1254356 

!  i 

!  1 

156915*71  1 

1 

1 

29C.0! 

1 

I 

50.0! 

! 

! 

9.5! 

3673! 

! 

! 

14.0! NONE 

! 

1 

1  AR 

BENTON 

1947 

1  1 

290.01 

50.C! 

1.6! 

-  I 

1 

1 

C  202 

1254357 

1 569 l 5*71 1 

29C.0! 

50.  C! 

9.5! 

-  l 

3673! 

1 3. 6! NONE 

!  AR 

BENTON 

1947 

1  1 

1  1 

29C.0! 

1 

50.C1 

! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

! 

I 

(32)  CARTER/  JOHN  H./  JR. 
BRENDA  L 

1266587 

1  1 

1  1 

1513*351 

1 

1 

35.1! 

! 

1 

12.11 

! 

! 

5.4! 

200! 

! 

» 

23 .0 ! NONE 

i 

It  A 

MORGAN 

*  1971 

1  1 

1  ! 

37.0! 

1 

12.1! 

! 

3.5! 

! 

“  ! 

l 

» 

! 

* 

CITY 

(12)  CARTERET  TOWING  CO. 

A.  T.  FINER 

1003955 

1  1 

1  1 

6213*361 

t 

1 

76.01 

! 

! 

20.31 

! 

! 

9.0! 

575! 

! 

! 

32 .0 ! NONE 

! 

1 

INC 

MORCMEAD 

•  1950 

» 

1  ! 

85.0! 

21. C! 

8.0! 

-  I 

I 

! 

CITY 

8c  M  F  ROYAL 

1 244783 

9913*36! 

61.6! 

21. C! 

9.0! 

700! 

1614! 

17.2! NONE 

INC 

NOREHEAD 

1945 

1  1 

85.0! 

24.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

NAN If  L.  PIHEP 

1203762 

12313*361 

91.8! 

23.6! 

12.0! 

900! 

-  i 

29.01  NONE 

INC 

MOPENEAD 

1956 

1  1 

91.fl 

23.6! 

12.0! 

-  ! 

! 

I 

CITY 

SNAPPER 

1155366 

6513*361 

84.3! 

19. C! 

9.2! 

910! 

-  I 

39. 0! NONE 

INC 

MQRENEAD 

1699 

1  1 

1  1 

64.3! 

! 

19.  C! 

! 

9.2! 

1 

~  ! 

! 

! 

! 

I 

CITY 

l 

(30)  CARUTKERSVILLE  NARINE  SEIRVICE/ 

•  ! 

!  1 

i 

1 

! 

! 

j 

! 

1 

! 

! 

1 

INC. 

! 

1  l 

1 

! 

1 

! 

! 

ANGELINE 

1542542 

6913*36! 

6C.0! 

22. Cl 

6.0! 

830! 

-  | 

26.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS- 

1972 

! 

1  1 

60. 0} 

22. C! 

4.7! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

BETSY  DIANE 

1624103 

9213*361 

6C.0I 

22.0! 

6.5! 

800! 

-  j 

24 .0 ! NONE 

!N0 

CARUTHERS- 

1980 

! 

1  1 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

JENNIE  LEE 

1265948 

1613*36! 

4C.0J 

14.0! 

4.6! 

200! 

-  | 

16.0! NONE 

JNO 

CARUTHERS- 

1953 

1 

!  1 

40.0! 

U. C! 

4.6! 

-  j 

! 

1 

VILLE 

MARGARET  K. 

1502626 

47 1 3  A  36 1 

52.0! 

22.  C! 

7.0! 

616! 

-  | 

25 .0! HONE 

!M0 

CARUTHERS- 

1966 

1 

1  1 

52.0! 

22. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

1 

VILLE 

MOGRACO 

•281622 

3213*36! 

5C.0! 

19. C! 

4.0! 

330! 

-  i 

22.0! NONE 

(MO 

CARUTHERS- 

1960 

! 

1  1 

3C.0! 

19. C! 

3.5! 

-  j 

I 

1 

VILLE 

TOMMY  ROSS 

1563676 

9813A36! 

65.  U! 

24.  C! 

7.0! 

1200! 

-  i 

26.O1H0NF 

J  MO 

CARUTHERS- 

1975 

1 

1  1 

65.01 

24. C! 

6.5! 

-  ! 

! 

J 

VILLE 

TONNY  SAYRE 

1626299 

16613*36! 

73.0! 

26. C! 

7.0! 

1200! 

-  1 

27.0! NONE 

(MO 

CARUTHERS- 

I960 

1 

1 

!  ! 

1  1 

73.0! 

1 

26. Ct 
« 

6.5! 

; 

”  ! 

! 

! 

! 

! 

VILLE 

(37)  CASCADE  LOCKS  LURUER  CO 
NT.  ADANS 

l 

•256467 

•  1 

!  t 

1 4 1 3  A  36 1 

! 

• 

47.1! 

1 

• 

u. oi 

i 

i 

5,oi 

i 

450! 

20! 

! 

1 

14. 5 ! NONE 

! 

! 

IOR 

CASCADE 

1949 

1 

1 

1  1 

1  i 

52.01 

! 

15.01 

1 

5.0! 

! 

“  J 

! 

! 

( 

! 

LOCRS 

(01)  CASCO  SAY  TOWBOAT  CO. 
REID  PCALL 1ST ER 

1 

1 

1224C65 

1  1 

1  ! 

9413*36! 

1 

! 

92.4! 

1 

1 

21.1! 

! 

! 

8.9! 

900! 

! 

! 

30.0 1  NOME 

! 

! 

(ME 

PORTLAND 

1924 

1 

1 

1  1 

!  1 

92.4! 

I 

21.1! 

! 

8.9! 

“  1 

! 

! 

1 

1 

(01)  CASCO  BAY  TUC80AT,  INC. 
CAPT.  SILL 

1 

1 

1259281 

1  1 

1  1 

16313*36! 

i 

! 

10C.0! 

! 

1 

27.4! 

! 

! 

14.0! 

1800! 

! 

! 

55.0! NONE 

! 

! 

!MA 

BOSTON 

•  1985 

l 

!  ! 

10C.0! 

27.4! 

14.0! 

-  j 

! 

! 

FOURNIER  BOYS  2 

1537733 

66! JF  36! 

99.9! 

29.6! 

15.0! 

3000! 

-  ! 

51 .0! NONE 

I 

1972 

1 

i  i 

105.0! 

29.6! 

13.1! 

-  I 

! 

! 

PATRICK  MCALLISTER 

1263942 

14613*36! 

94.8! 

27. C! 

14. OJ 

1200! 

-  J 

35 .0 ! NONE 

IMA 

BOSTON 

1953 

1 

1 

1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

<*'..8! 

! 

! 

27. C! 

( 

! 

14.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 
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ENGRI 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

I  COAST 

I  GUARD 

1  NUMBER 

1  IVTCC!  DIMENSIONS  iDPAPT! 

!  NET  1C00E1LCNGTH1BM0TN!  | 

-1REGIS-!****!  REG.  1  RCG.1LOAO-! 

!  TER  I  SEE!//////!/////!  CD  1 

1  TON-  IMAGE!  OVER-! OVER" 1 ///// ! 

1  NA6E  1  IV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT! 

! CAP AC  ITT  !  HIGH"  !  (VESSEL! 

i  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !5  ! OPERAT ING  ! 

1  CARGO  !  fXXEO  !  EQUIPMENT  ! TC !  BASE  ! 

1 ////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  1 

HORSE!  PASS-  !(LI6HT)!////////////////!T0!///// /////! 
POWER!  ENGERS  !  CPEET)!  LINE-2  1  EE!  LINE-2  !• 

i 

i 

YEAR  ! 
BUILT  • 
OR  ! 

REBUILT! 

(07)  CASHO/  A.  J. 

I 

! 

MARINE  TOWIJNG 

1  !  I 

!  !  ! 

1  l  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

j 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

• 

i 

i 

i 

i 

! 

COMM. 

! 

(  !  1 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

i 

! 

KATHLEEN  MARY 

1691321 

!  7613A361 

66.0! 

18. C! 

8.0! 

700! 

-  j 

35.OH.CHE 

!M0 

CHESAPEAKE ! 

1944  { 

! 

!  !  t 

7C.0! 

19. C! 

6.0! 

| 

-  • 

1 

! 

CITY  1 

! 

VENUS 

1203547 

!  7213A36! 

72.5! 

20.1! 

12.0! 

1700! 

-  ! 

3S.oi>iOHe 

IPO 

CMeS»»M<CE! 

*  1952  ! 

1 

I 

!  1  ! 

!  1  ! 

84.0! 

! 

22.0! 

! 

9.5! 

! 

! 

1 

“  ! 

! 

1 

1 

1 

CITY  ! 

1 

! 

! 

(42)  CASTLE  t  COCKE/ 

INC. 

I 

! 

!  !  1 

1  1  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

l 

i 

! 

f 

i 

i 

! 

! 

! 

LANAI  CITT 

1523488 

1  19! 3A 36! 

45.7! 

15.4! 

5.9* 

500! 

-  * 

26.0! NONE 

!Hl 

HONOLULU  1 

1969  • 

I 

!  i  i 

50.01 

15.*! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

I 

» 

! 

KANELE  BAT 

1523460 

1  1913A36! 

45.7! 

15.4! 

5.V! 

500! 

-  | 

26.0! NONE 

•MI 

HONOLULU  ! 

1969  l 

! 

1  !  '  ! 

5C.0! 

15.4! 

5.0! 

» 

-  j 

i 

! 

2 

1 

NANI 

1517969 

1  15J3A36! 

42.4! 

13.5! 

3.8! 

250! 

-  • 

16.0! NONE 

{HI 

HONOLULU  ! 

1969  * 

! 

j  i  i 

45.0! 

13.5! 

3.2! 

i 

-  * 

i 

i 

i 

i 

010 

1516924 

!  130J3A36! 

IOC. 2! 

31.1! 

16.0! 

1700! 

-  ! 

45.0! NONE 

•Ml 

HONOLULU  1 

1968  ! 

* 

!  1  ! 

11C.0! 

31.  t! 

12.0! 

! 

-  • 

! 

2 

2 

! 

PALACA 

J52CJ08 

!  1513A36! 

42.4! 

13.5! 

3.8! 

250! 

•  j 

16.0!  NONE 

SHI 

HONOLULU  ! 

1969  ! 

I 

!  !  1 

45.0! 

13.5! 

3.2! 

! 

-  • 

» 

J 

; 

« 

ISLFVAYS  NO.  1 

1251436 

!  679J4A43! 

180.0! 

44.  C! 

9.3! 

i 

1200! 

21 . 0 ! NONE 

•  H  X 

HONOLULU  ! 

1947  *! 

! 

1  !  ! 

18C.0! 

44.  C! 

2.1! 

i 

«  j 

i 

j 

! 

1 

ISLE  VATS  NO.  ? 

1251519 

1  679J4A43! 

16C.0! 

44.  C! 

9.3! 

i 

1 2C0! 

21 . 0 ! NONE 

SHI 

HONOLULU  ! 

1947  • 

! 

!  !  ! 

18C.0! 

44. C! 

2.1! 

! 

-  J 

i 

1 

! 

! 

I SLCVAY S  NO.  3 

1251682 

!  67  9 1 4 A 43 1 

18C.0! 

44. C! 

9.3! 

! 

1200! 

21 .0! NONE 

•HI 

HONOLULU  1 

1947  • 

1 

1  1  ! 

1  8C.0J 

44. C! 

2.1! 

! 

-  * 

i 

! 

1 

! 

islevays  MO.  4 

1251773 

1  67914A43! 

18C.0! 

44.0! 

9.3! 

-  i 

1200! 

21 .0! NONE 

IHI 

HONOLULU  ! 

1947  ) 

! 

1  1  ! 

19C.0! 

44.0! 

2.1! 

; 

-  J 

i 

! 

! 

! 

ISLE  WAYS  NO.  5 

125U59 

1  679J4A43! 

18C.0! 

44.  C! 

9.3! 

i 

1200! 

21 . 0 ! NONE 

•HI 

HONOLULU  ! 

1947  ! 

1 

!  1  ! 

!  !  ! 

18C.0! 

1 

44. C! 

i 

2.1! 

! 

! 

! 

“  ! 

; 

i 

! 

i 

2 

; 

I 

(41)  CATALINA  CRUISES 

1 

! 

!  !  ! 

!  1  ! 

2 

i 

! 

i 

; 

i 

{ 

! 

i 

i 

i 

i 

j 

2 

CATALINA  COUNTESS 

1582287 

1  66  J1A11 ! 

127.4! 

34.6! 

6.9i 

2240! 

-  j 

41 ,0! NONE 

!  C 

LONG  9EACH! 

-  1977  ! 

! 

I  1  ! 

1 3C.0! 

34.6! 

5.7! 

! 

800! 

l 

» 

i 

i 

CATALINA  EMPRESS 

1557225 

!  6  611*11  1 

127.4! 

34.6! 

6.9! 

22C0! 

-  | 

41.01N0NC 

*!ca 

LONG  BEACH! 

1974  • 

1 

I  1  ! 

13C.0! 

34.6! 

5.7! 

| 

700! 

! 

» 

! 

! 

CATALINA  K INC 

1546119 

1  6611A11! 

127.4! 

34.6! 

6.9! 

2200! 

-  J 

41 . 0  !  NONE 

i(A 

SAN  PEOAO  ! 

1973  ! 

! 

1  1  1 

13C.0! 

34.6! 

5.7! 

! 

700! 

! 

1 

i 

j 

CATALINA  MONARCH 

1572538 

!  66! 1  All ! 

127.4! 

34.6! 

6.9J 

275C! 

-  J 

41.01NCNE 

!  C  A 

SAN  PEORO  ! 

1976  ! 

! 

!  i  ! 

1 JC.O! 

34.6! 

5.7! 

! 

700! 

i 

i 

; 

• 

CATALINA  PRINCE 

1533655 

1  66! 1  A 11  ( 

127.4! 

33.3! 

6.7! 

1920! 

-  * 

32.0! NONE 

icA 

SAN  PEDRO  ! 

1971  ! 

! 

1  !  t 

13C.0! 

33.8! 

5,4! 

! 

700! 

! 

! 

! 

! 

DUCHESS  1 

1921106 

J  1911011! 

36.0! 

16.0! 

3.0! 

62! 

-  ! 

1 2 . 0 ! NONE 

ICA 

LONG  GEACH! 

1987  ! 

1 

!  1  1 

36.0! 

16.5! 

2.8! 

! 

49! 

J 

! 

! 

! 

DUKE 

1921107 

1  19J1D11 ! 

36.0! 

16.  C! 

3.0! 

62! 

-  • 

12.5 ! NONE 

!CA 

LONG  UACh! 

1967  ! 

! 

!  1  1 

36.0! 

16.5! 

2.8! 

1 

49! 

! 

! 

! 

! 

SHORELINE* 

128350A 

1  6311C11! 

58.8! 

18.8! 

4.6! 

1000! 

-  J 

20.0! NONE 

•CA 

LONG  BEACH ! 

I960  ! 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

65.0! 

! 

20. C! 

! 

4.2! 

! 

! 

! 

110! 

i 

i 

l 

i 

! 

! 

! 

i 

(16)  CAUSTIC  TOWING/ 

INC. 

1 

1 

!  1  f 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

j 

j 

i 

! 

i 

1 

i 

QUARTER  HORSE 

1246974 

1  24! 3A  36! 

65.0! 

18.0! 

8.0! 

500! 

-  * 

30.0 ! NONE 

!AL 

CHICKASAW  • 

1944  • 

! 

1 

!  1  1 

!  1  1 

45.0! 

i 

18. C! 

i 

8.0! 

! 

! 

« 

"  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

€32)  CECIL  TRANSPORT 

I 

t  rev  ins t  cc./ 

!  !  ! 

!  1  ! 

i 

! 

i 

! 

! 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

1  i  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

HISS  LEAH 

1568290 

f  10713A36I 

41.4! 

24.  C! 

10.2! 

140C! 

-  J 

40.0! NONE 

1  LA 

NEW  ! 

1975  ! 

1 

! 

1  1  1 

!  !  ! 

66.4! 

f 

24.  C! 

! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

i 

ORLEANS  ! 

! 

l 

i 

(22)  CEMENT  TRANSIT  CO. 

1 

! 

1  1  ! 

!  !  1 

! 

! 

! 

I 

j 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

j 

i 

MEDUSA  CHALLENGES 

1202859 

1  53?4M*03! 

53C.O! 

36. C! 

21.9* 

3000! 

113C0! 

80.0! 48 *  eCOM/  DIESELiCh 

Cleveland  ! 

*  1957  ! 

1 

!  !  ! 

55C.O! 

56. C! 

14.7! 

! 

-  ! 

! CONVEYOR 

! 

I 

i 

MEDUSA  CONQUEST 

1236823 

!  336312*20! 

453.4* 

55.2! 

21.2! 

2600! 

8613! 

87.014  STEAM  PUMPS/ 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1937  ! 

1 

1 

1  !  1 

1  1  ! 

465.4! 

! 

55  21 

12.3! 

! 

1 

! 

“  ! 

1C0ILS/0BL  BOTTOM! 

!  ! 

{ 

! 

! 

j 

(32)  CENAC  TOVINC 

COMPANY/ 

1 

IN  1  C. 

I  !  1 

1  1  1 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

! 

j 

! 

; 

i 

i 

j 

j 

A.  6.  CENAC 

I268C67 

!  31 f  3A  361 

49.7! 

17. C! 

6.0! 

3001 

-  * 

22.0! NONE 

i  L  A 

HOUMA  ! 

1962  ! 

1 

1  1  ! 

50.0! 

17. C! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

A.  J.  CENAC 

1501786 

1  9513AS6! 

72.  U 

23. e! 

9.0! 

1000! 

-  1 

25.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1965  ! 

1 

!  1  1 

78.0! 

24.  C! 

8.0! 

! 

-  • 

1 

! 

] 

i 

A.  R.  CENAC 

1294150 

1  2113*35! 

42.4* 

15.51 

6.0! 

275! 

-  * 

20. 0 ! NON* 

•LA 

HOUMA  • 

1964  ! 

1 

!  1  ! 

45.0! 

17. C! 

5.0! 

! 

-  J 

» 

! 

i 

! 

ALBERT  CENAC 

1291746 

i  9213A  36! 

72.0! 

23.6! 

9.0! 

1000! 

-  f 

25.0! NONE 

!LA 

HOU*A  ! 

17 63  i 

1 

!  1  1 

72.0! 

24. C! 

8.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

i 

• 

BRANDON  J 

! 616342 

J  5013*36! 

5j.9» 

22. C! 

8.0! 

630! 

-  t 

30. OJ  NONE 

!  L  A 

HOUMA  ! 

19JC  ! 

I 

1  !  1 

55.0! 

22.  C! 

6.0! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

2 

CAKIE  CENAC 

165C588 

1  95! 3*36 1 

73.8! 

23.  C! 

10.3! 

890! 

-  1 

23. Of  NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1987  ! 

1 

!  !  I 

76.0! 

23.  C! 

8.0! 

i 

-  • 

j 

j 

i 

i 

CARLY 

1643619 

1  6 1 1 JA  34 ! 

57.8! 

26. C! 

7.2! 

4ooi 

-  I 

22.0! NONE 

1 

HOUMA  ! 

1981  ! 

I 

!  1  1 

6C.01 

26. C! 

5.2! 

i 

-  * 

1 

! 

I 

i 

CASEY  CENAC 

1598426 

1  14J  3*  361 

5C.5! 

18. C! 

7. 2  J 

300! 

*  ! 

1 3 . 0 ! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

197!  ! 

1 

1  1  1 

51.0! 

18. C! 

6.5! 

! 

-  • 

i 

! 

t 

2 

CHANCE  CENAC 

1646593 

!  56! 3A  36! 

57.1! 

26. C! 

6.2! 

4C0! 

-  ! 

22.0! NONE 

JL  * 

HOUMA  ! 

1982  ! 

1 

!  1  f 

6C.0! 

26.  C! 

4.2! 

i 

-  * 

• 

* 

i 

i 

CHRISTINE  CENAC 

1523261 

!  4713*35! 

53.  C! 

20.  C! 

8.0! 

660i 

-  ! 

30.0! NONE 

!  L 

HOUMA  ! 

1969  i 

! 

f  !  ! 

55.0! 

20. C! 

6.0! 

! 

-  * 

! 

! 

! 

i 

CHRISTY  CENAC 

1535590 

!  25J3AJM 

44.31 

16. C! 

6.0! 

335! 

-  ! 

22. oi NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1971  » 

1 

!  1  ! 

47.0! 

16. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

i 

! 

(LINTON  CENAC 

1456371 

!  95! 3*36! 

73.8! 

23. C! 

10.3! 

—  I 

"  1 

48.0'NONE 

!  LA 

HOUMA  I 

1932  ! 

l  jt  fyj'f 

i  25U*ioi 

44.0! 

t/.M 

7.0! 

300! 

-  i 

22 .0! NONE 

*!IA 

MOU"A  ! 

1976  ! 

1 

!  1  ! 

45.5! 

17.  Cl 

5.0! 

j 

-  ! 

! 

• 

j 

CULLEN  CENAC 

1561369 

1  8913*35! 

61.5! 

74. C! 

9.5! 

800! 

-  | 

42.0! NONE 

!  L  A 

HOUMA  ! 

1974  ! 

1 

1  !  ! 

61.5! 

24. C! 

7.5! 

! 

-  • 

1 

1 

! 

2 

DUSTIN  CENAC 

1363449 

1  32I3A36! 

-  j 

.  i 

6.8! 

500! 

-  ! 

1NC<E 

!IA 

HOUMA  ! 

*  1988  i 

1 

1  1  1 

4C.5! 

18. C! 

4.5! 

! 

-  * 

! 

! 

1 

i 

EUGENIC  CCNAC 

1536520 

!  25! 3*351 

44.3! 

16. C! 

6.0! 

335! 

-  j 

22.0JNCNE 

!  L  A 

HOUMA  1 

1971  ! 

! 

!  !  ! 

47.0! 

16. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

J 

I  S  GARRETT 

129)388 

!  34JJA36I 

46.3! 

17.9* 

6.9! 

340! 

-  * 

30.0 1  NONE 

1  LA 

HOUMA  * 

1961  ! 

! 

!  f  ! 

5C.0! 

17.9! 

5.0! 

i 

-  • 

t 

i 

i 

! 

JACKIE 

1561957 

!  7013*36! 

6C.0! 

22.0! 

8.5! 

800! 

-  * 

40.0! NONE 

• 

2 

1974  ! 

1 

!  !  1 

6C.0! 

22. C! 

7.0! 

« 

-  ! 

* 

* 

■ 

i 

JARRED  CCNAC 

1560481 

!  321 3*36 ! 

.  j 

•  i 

4.5! 

500! 

-  • 

-  1  NONE 

!LA 

HOUMA  I 

*  1983  • 

! 

t  1  ! 

4C.5! 

18.  C! 

4.5! 

* 

-  ! 

i 

• 

! 

! 

JOCK  CENAC 

1632798 

!  74*3*35! 

57.0! 

25.1! 

8.6! 

1200! 

-  ! 

24.0! NONE 

! 

i 

1 9{i  • 

1 

!  !  ! 

57.0! 

25.1! 

6.0! 

i 

-  J 

! 

t 

! 

! 

LEAH  CENAC 

160J427 

1  3413*36! 

5C.5! 

18. C! 

7.2! 

300! 

-  ! 

18.0! NONE 

S  LA 

HOUMA  ! 

1979  ! 

1 

1 

!  !  f 

1  1  1 

51.0! 

• 

18. C! 

i 

6.5! 

! 

j 

i 

• 

i 

i 

1 

2 

! 

j 

272 


TABIC  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EN6R1 

DIST! 

OPERATOR 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  COAST 

I  GUARD 

!  NUMBER 

1 

! 

(32)  CCNAC  TOWING  COMPANY*  INlC. 

(CONTINUED)! 

LOUISE  C  ! 503763 

0.  J.  CENAC 

! 29A775 

OVIDE  J  CENAC 

*578277 

PADDY  CCNAC 

1522089 

CENAC  2A 

!  . 

CENAC  ISO 

*1272213 

C'NUt  167 

! 28C801 

CENAC  180 

!  - 

CCNAC  301 

!  - 

CENAC  300-6 

!  - 

CTCO  3 A 

!  - — 

CTCO  1A8 

1  - 

C1C0  1A9 

1  ... - 

CTCO  1 5 A 

!  - 

CTCO  156 

I27A651 

CTCO  162 

1279015 

CTCO  163 

1279016 

CTCO  166 

!  . 

CTCO  168 

!  — — — 

CTCO  169 

1  - 

CTCO  120 

!  . 

CTCO  172 

CTCO  173 

1287770 

CTCO  17A 

1287771 

CTCO  175 

12917A7 

CTCO  178 

1291748 

CTCO  179 

1293723 

CTCO  181 

*501819 

CTCO  182 

! 5022AS 

CTCO  i»: 

1292955 

CTCO  185 

) 507220 

CTCO  197 

1551465 

CTCO  198 

(5S1A66 

CTCO  199 

!  - 

CTCO  200 

1  . 

CTCO  201 

!  . 

CTCO  707 

!  - 

CTCO  2A0 

1 590584 

CTCO  2A1 

! 59C585 

CTCO  2505 

1  . 

CTCO  7601 

*637170 

CTCO  2602 

1 6 A3  370 

CTCO  192-7 

!  - 

CTCO  193-7 

!  . 

CTCO  186-20 

J511C39 

CTCO  127-?« 

! 51*309 

CTCO  188-12 

j  - - 

CTCO  189-12 

!  - 

CTCO  191-26 

*524488 

CTCO  19A-25 

!  — - 

CTCO  195-25 

!  - 

CTCO  196-20 

1  — - 

HBC  1A7 

,  - 

HPC  151 

!  2708  A  A 

1 

1 

1 

!  iVTCCt  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  (CQDCUENtTHtetDTH!  ! 

!ftECIS-l*»»M  NEC.  !  NEC. ! LOAD- ! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  {PAGE!  OVER"! OVER- !/////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILXOHT!  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  !  I  V  C  S  S  E  L 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  ] OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCl  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) |////////////////!TD! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 


! 

! 

TEAR  { 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


i 

i 


i 

i 

{ 

i 


!  ! 

!  ! 

!  * 

!  1 

3A13A35! 

! 

! 

! 

46. 3! 

1 

! 

1 

17.9! 

i 

! 

1 

! 

6.9! 

!  ! 

50.0! 

17.9! 

5.0! 

94J3A36! 

73.5! 

23.6! 

9.0! 

!  ! 

75.0! 

24. C! 

8.0! 

2313A35! 

45.5! 

15.6! 

>.0! 

!  ! 

43.5! 

15.6! 

4.0! 

3013*35! 

47.7! 

18. C! 

7.2! 

!  ! 

50.0! 

18.  C! 

5.0! 

90IAAA3! 

75.0! 

24. C! 

5.0! 

!  ! 

75.0! 

24. C! 

1.0! 

A9515A7H 

155.0! 

AO.C! 

10.0! 

!  ! 

155.0! 

40.0! 

2.0! 

39615A71! 

16C.0! 

36.  C! 

8.0! 

!  ! 

16C.0I 

38. C 1 

2.0! 

450!  5 A  71 ! 

160.0! 

42.0! 

8.0! 

!  i 

16C.0! 

42.0! 

1.5! 

825I5A71! 

21C.0! 

48. C! 

9.0! 

(  ! 

210.0! 

48. C! 

1.6! 

AA51SA71! 

160.0! 

38.0! 

6.0! 

!  ! 

1 6C.0! 

38. C! 

1.0! 

228I5A71! 

13C.0! 

30.  C! 

6.0! 

!  ! 

13C.0! 

30.  C! 

1.0! 

351 1  5 A 71  ! 

15C.0! 

34.  C! 

6.0! 

1  ! 

15C.0! 

34.0! 

1.0! 

3231  5A7H 

14C.0! 

33.  C! 

8.0! 

!  ! 

140.0! 

33.0! 

2.01 

275 ! 5  A  71 ! 

140.0! 

32.0! 

7.0! 

!  ! 

140.0! 

32. C! 

2.0! 

545 1 5  A  71 1 

155.0! 

AO.C! 

1C.  0! 

1  ! 

155.0! 

40.0! 

2.0! 

430I5A71! 

160.0! 

38.0! 

8.0! 

1  ! 

16C.0! 

36. C! 

1.0! 

A3215A71! 

160.0! 

38. Cl 

8.01 

!  ! 

160.0! 

38. C! 

1.0! 

560! 5*71 ! 

18C.0! 

40.0! 

9.0! 

!  ! 

180.0! 

40.0! 

2.01 

916J5A71! 

196.0! 

46. C! 

12.5! 

1  ! 

198.0! 

46.0! 

2.01 

39615A71* 

160.0! 

36.0! 

8.01 

!  ! 

160.01 

38.0! 

2.0! 

39615*711 

160.0! 

38.0! 

8.0! 

1  ! 

160.01 

38.  C! 

2.0! 

1214  1 5  A  71 ! 

199.0! 

52.0! 

15.0! 

I  t 

199.0! 

52. C! 

2.0! 

916 !  5  A  7 1 ! 

196.0! 

46.0! 

12. 5i 

1  ! 

196.0! 

46.0! 

2.0! 

70015*71 1 

195.01 

40. Cl 

11.0! 

!  1 

195.01 

40.0! 

1.51 

1 21  A! 5*71 1 

199.0! 

52.0! 

15.0! 

!  ! 

199.0! 

52.0! 

2.0! 

12131 5*71 ! 

199.0! 

52. C! 

14.0! 

!  ! 

199.01 

52.  C« 

2.0! 

120015*71! 

240. 0! 

50.0! 

11.0! 

!  ! 

240.0! 

50. C! 

1.0! 

1322 ! 5*71 ! 

230. 0! 

52.0! 

14.0! 

!  ! 

230.0! 

52. C! 

2.0! 

594*5*71! 

18C.0! 

40.0! 

9.0! 

1  1 

UC.Ol 

40.0! 

1.0! 

625I5A70! 

203.01 

35. C! 

6.51 

1  ! 

203.0! 

35.0! 

1.7! 

113615*71 ! 

240.0! 

50.0! 

11.0! 

!  ! 

240.01 

50.0! 

1.0! 

1198! 5*70! 

240.0! 

30.G! 

11.7! 

!  1 

24C.O! 

50.0! 

2.0! 

1198! 5*70! 

24C.0! 

50. CJ 

11.7! 

1  ! 

240 .01 

50.0! 

2.0! 

670! 5*71 ! 

192.01 

AO.C! 

11.0! 

!  ! 

192.0! 

40.01 

2.0! 

670! 5*71 1 

192.0! 

40.0* 

11.0! 

I  ! 

192.0! 

40.0! 

2.0! 

450! 5*71 1 

—  1 

—  ! 

6.0! 

!  I 

160.0! 

42.0! 

2.0! 

55515*70! 

158.0! 

40.0! 

8.5! 

!  ! 

158.0! 

40.0! 

2.0! 

136815*71! 

! 

! 

14.0! 

!  ! 

245.0! 

54.  C! 

10.0! 

136815*71  1 

! 

! 

14.0! 

1  ! 

245.0! 

54.0! 

10.0! 

169915*71! 

297.0! 

52.0! 

11.0! 

!  ! 

297.0! 

52.0! 

1.5! 

155515*71! 

-  j 

! 

11.0! 

!  ! 

235.0! 

52.0! 

1.5! 

1555 ! 5*71 ! 

-  ! 

! 

10.0! 

1  I 

235.0! 

52.0! 

2.0! 

450! 5A71 J 

16C.0! 

42.0! 

7.0! 

!  ! 

16C.0! 

42.0! 

1.51 

45015*71! 

160.0! 

42.0! 

7.0! 

!  ! 

160. 0! 

42.0! 

1.5! 

120! 15*71 ! 

24C.O! 

50. C! 

11.0! 

!  !  ZAC. 01  50.0!  1.0! 

1J?3!5471!  236*0!  59. C  1**0' 
'j  'i  236.0!  50.0!  1.0! 

670I5A71!  192.0!  40. C!  11.0! 

!  !  192. CE  AO.C!  2.0! 

67015A71 t  192.01  AO.C!  11.0! 

!  I  192.0!  AO.C!  2.0! 

157615*71!  235.2!  52.1!  1A.5! 

!  !  235.2!  52.1!  2.0! 

1484I5A71!  275.0!  52.C!  11.0! 

I  I  275.0!  52. C!  1.5! 

1A8A15A71!  275.01  52. C!  11.0! 

!  !  275.0!  52.0!  1.5! 

1199I5A71!  2AC.01  50. C!  11.0! 
I  !  2AC.0!  50.0!  10.0! 
228I5A71 1  13C.0!  30.0!  6.0! 

!  !  13C.0!  30. C!  1.01 

57915A71!  16C.0!  AO.C!  8.0! 
!  !  180.0!  AO.C!  1.0! 

!  !  i  !  I 

!  !  !  !  ! 


330 

-  ! 

30.0! NONE 

1 L A  HOUMA 

I 

1966 

1000 

-  ! 

-  ! 

25.0!N0NE 

IL*  HOUMA 
| 

1964 

275 

-  ! 

-  ! 

16. ol NONE 

!LA  HOUMA 

1976 

330 

-  ! 

-  ! 

28 . 0! NONE 

1 

!LA  HOUMA 

1969 

- 

150! 

1 

1 1 .0! NONE 

!LA  HOUMA 

1944 

- 

1232*! 

18.01PUHP 

!LA  HOUMA 

1«56 

- 

942! 

1 6.0! PUMPS 

•LA  HOUMA 
| 

1960 

- 

882! 

1 5.01DI ESEL  PUMP 

ILa  HOUMA 

1979 

_ 

1550! 

18.0IPUMP 

!LA  HOUMA 

1952 

- 

643! 

1 2 .0! PUMP 

ILA  HOUMA 
| 

1960 

- 

450! 

9 • 0 ! PUMP 

ILA  HOUMA 
| 

1950 

- 

750! 

12.0I0IESEL  PUMP 

ILA  HOUMA 

1979 

- 

725! 

16.01100  8.P.H.  PUPP 

ILA  HOUMA 
| 

1955 

- 

58C! 

1 5. 0! PUMPS 

ILA  HOUMA 
| 

1957 

- 

1232! 

1 8. 0! PUMPS 

ILA  HOUMA 
| 

1958 

- 

942! 

15.0IPUMP 

ILA  HOUMA 
j 

1959 

- 

94  2  j 

15.0! PUMP 
■ 

ILA  HOUMA 

1959 

- 

1232! 

I 

17.0! PUMP 

ILA  HOUMA 
| 

1959 

- 

2319! 

1 8.0! PUMPS 

ILA  HOUMA 
| 

1960 

- 

942! 

14.0! PUMPS 

ILA  HOUMA 
| 

I960 

- 

942! 

14.01PUMPS 

ILA  HOUMA 

I960 

- 

2899! 

21.01PUMPS 

| 

ILA  HOUMA 

1961 

- 

2319! 

18.0! PUMPS 

ILA  HOUMA 

1962 

- 

1594! 

16.0!PUHP 

ILA  HOUMA 
| 

1962 

- 

2899! 

21.0JPUMP 

ILA  HOUHA 
| 

1962 

- 

28991 

23.0! PUMP 

ILA  HOUMA 

1963 

2899* 

20.01PUHP#  HEATING 

ILA  HOUMA 

1964 

-  ! 

!  COILS 

I 

- 

3900! 

2J.0JPUMP 

ILA  HOUMA 
| 

1965 

- 

1258! 

16.0! PUMP 

ILA  HOUMA 

i 

1966 

_ 

1500! 

16.0! DIESEL  DEEP  VCLLILA  HOUMA 

1965 

-  ! 

IPUMP 

! 

- 

2594! 

17.0! PUMP 

ILA  HOUMA 

1967 

2700! 

18.013000  B.P.H. 

ILA  HOUMA 

1973 

-  ! 

! DIESEL  PUMPS 

! 

_ 

2700! 

18.013000  B.P.H. 

ILA  HOUMA 

1973 

-  ! 

{DIESEL  PUMPS 

! 

- 

1512! 

18.0! DIESEL  PUMP 

ILA  HOUMA 
| 

1979 

- 

1512! 

18.0! DIESEL  PUMP 

ILA  HOUMA 

1 

198C 

- 

900! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

1981 

- 

957* 

14.0! DIESEL  PUMP 

!*.A  HOUMA 
| 

19c: 

- 

-  1 

-  ! 

ILA  HOUMA 

1978 

- 

-  ! 

-  * 

! 

! 

i 

ILA  HOUMA 

1 

* 

1978 

- 

3200! 

X 

18.0101 ESEL  PUMP 
« 

ILA  HOUMA 
| 

198C 

- 

—  i 

-  ! 

I 

-  i 

ILA  HOUMA 

1981 

- 

-  ! 

-  iTANKS 

1 L A  HOUMA 

1982 

- 

882! 

1 5.0! PUMP 

ILA  HOUHA 

1970 

- 

882! 

15.0! PUMP 

ILA  HOUMA 
| 

1970 

_ 

2594! 

17.0iPUMP/  HEATING 

ILA  HOUMA 

1967 

-  1 

! COILS 

! 

- 

3743! 

70.01PUNP 

ILA  HOUMA 
| 

1967 

- 

1512! 

18.0! DIESEL  PUMP 

ILA  HOUMA 
| 

1968 

- 

1512! 

18.0! DIESEL  PUMP 

ILA  HOUMA 

j 

1968 

- 

4000! 

24.01PUMP 

ILA  HOUMA 
| 

1970 

.. 

3200* 

21.0!PUMP/  HEATING 

ILA  HOUMA 

1972 

-  * 

! COILS#  D8L  SIDES! 

32001 

21 .0! PUMP#  HEATING 

!LA  HOUHA 

197? 

-  ! 

! COILS#  DSL  SIDES! 

- 

2594* 

17 .0! DIESEL  PUMP 

I  LA  HOUMA 

j 

1973 

- 

478! 

12.0!PUMP 

ILA  HOUMA 

j 

1954 

- 

11021 

15.0*PUHP 

ILA  HOUMA 

1956 
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INGRI 

t  i  vTce ! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  | 

1  V 

E  S  S  f  L 

! 

BIST! 

OPERATOR 

I  NET  ICOOElLENGTKlBRDTH] 

] 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  !OPf RATING 

1 

------ 

------------- 

|RECIS-!*««*J 

REG.  1 

CEG.ILOAO-! 

| 

CARGO  ! 

FIXED  1  EGUXPMENT 

1TCI 

BASE 

YEAR  1 

1  COAST 

l  TER  J  SEE!//////!/////! 

ED  t 

!////////! 

POINT  (  LINE- 1 

t  AO! 

LINE-1 

8UILT  1 

VESSEL  MARE  AND 

NURBEI 

!  GUARD 

TON-  JRAGC l 

OVER-! OVER-!/////! 

HORSE  1 

PASS-  I (LIGHT) !//////////// ////ITO  1  ////////// 

OR  1 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT  1 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET) l  LINE-2 

IEE1 

LINE-2 

IMEQUILTI 

(32)  CCNAC  TOWING 

COMPANY 

1 

! 

XNIC. 

!  1 
!  ( 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

I 

1 

1 

(CONTINUED)  1 

1  1 

1 

I 

1 

i 

! 

i 

1 

NBC  161 

f  ------ 

J  3  8 1 5  A  7 1 1 

160.01 

34. C! 

8.0! 

797! 

15 .0! PUMP 

I  LA 

HOUMA 

1958  1 

! 

I  I 

16C.0I 

38.0! 

1.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

KBC  701 

1  - 

450! 5*71 ! 

16C.0! 

42.0! 

8.0! 

-  1 

882. 

1S.0IDXESEL  PUMP 

1  LA 

HOUMA 

1977  I 

I 

|  I 

160.0! 

42. C! 

1.51 

! 

-  I 

! 

! 

! 

HOC  702 

I  - 

44915A711 

160.01 

42.  C! 

7.0! 

-  | 

862! 

6.0! NONE 

SLA 

HOUMA 

1981  1 

I 

! 

1  1 

1  1 

16C.0! 

1 

42.0! 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CENAC/ 

.  A . 

TOWING 

I 

CO.!/  INC. 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

I 

i 

! 

! 

1 

! 

ANDRE  8 

I60C112 

3013AJ6! 

57.5! 

20.0! 

7.0! 

400! 

-  1 

JS.tlikONE 

!LA 

HOUMA 

1978  ! 

! 

! 

1  •  1 

1  1 

60.0! 

! 

21. C! 

! 

5.0! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(21)  CEHTOFANTI  NARINE  SERV1CIE 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

< 

i 

! 

! 

CHEROKEE  II 

I267C41 

1313*361 

40.3! 

10.1! 

3.3! 

185! 

-  ! 

16.6!NQNE 

•PA 

PITTSBURGH! 

I960  ! 

! 

i 

1  ! 

1  1 

42.0! 

! 

13. C! 

! 

3.31 

! 

! 

j 

-  ! 
i 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

(33)  CENTRAL 

I 

AHCRICAN  BARGE  A|ND 

;  | 

i  1 

1 

! 

i 

i 

{ 

i 

! 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

TOWING 

CO. 

1 

1  i 

! 

■ 

j 

! 

i 

) 

i 

! 

PONG  I  AN A 

1336611 

3589! 5*71  f 

391.7! 

56.0! 

20.  ci 

5600! 

65 .0! NONE 

MX 

HOUSTON 

1971  ! 

! 

I 

!  1 

!  ! 

391.7! 

• 

56. C! 

! 

8.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

{ 

i 

\ 

i 

i 

(32)  CENTRAL 

BOAT 

I 

RENTALS/  XNIC. 

!  I 

1  ! 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

i 

i 

! 

■ 

j 

« 

IN  76-4 

!  - 

20S14A43! 

120.0! 

30. C! 

7.0! 

-  I 

400! 

8.0! NCNF 

!  L  A 

NEW 

1978  ! 

I 

!  1 

12C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

i 

GBI  2 

1639324 

16514*46! 

12C.0! 

30. C! 

7.0! 

—  i 

$00! 

10.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1981  i 

1 

( 

1  1 

!  i 

12C.1! 

! 

30.1! 

! 

2.0! 

1 

i 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

CITY 

i 

j 

(29)  CENTRAL 

CONTRACTING 

! 

COMP! ANY/ 

!  1 

1  1 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

i 

1 

INC. 

1 

!  i 

1 

! 

I 

! 

! 

i 

! 

! 

CLAUDIA  FOSTER 

1631327 

8913*35! 

55.8! 

24.1! 

9.2! 

1000! 

-  | 

36.014  40  YON  WINCHCSIPO 

SELMA 

1981  ! 

! 

!  ! 

!  ! 

55.8! 

! 

24.11 

( 

8.51 

! 

1 

» 

-  1 
! 

1 

t 

! 

! 

! 

(32)  CENTRAL 

GULF 

LINES/ 

INC.! 

1  t 

!  1 

1 

! 

I 

1 

i 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

GREEN  HARBOUR 

1561453 

24684 1 1 A031 

797 .3! 100. C! 

40.9! 

32000! 

45831! 

207.0! 1  S00-T0H  CRANE 

;ila 

NEW 

1974  ! 

I 

i  i 

893.3! 100. C! 

17.8! 

; 

-  ! 

(ELECTRIC  WINCHES! 

ORLEANS 

1 

GREEN  ISLAND 

1562594 

246841 1 A03! 

797. 31100. C! 

40.9! 

o 

o 

o 

45831! 

207-0! 1  SOO-TOM  CRANE 

;ila 

NEW 

1975  • 

! 

1  i 

893.31  ICO. 01 

17.8! 

! 

-  ! 

.•ELECTRIC  WINCHES! 

ORLEANS 

! 

GREEN  RIDGE 

1934702 

767411*03! 

453.5! 

69.7! 

26.9! 

10000! 

19015! 

134.1 ! 3  SETS  ELECTR. 

!  LA 

NEW 

1979  ! 

• 

I  1 

507.3! 

69.7! 

14.6! 

! 

-  ! 

!  HYDRAULIC  CRANES! 

ORLEANS 

! 

GREEN  VALLEY 

1559623 

2468411*031 

797.31100.0! 

40.9! 

32000! 

45831! 

207. OM  500-T0N  CRANE 

;  !ia 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

893.JHC0.C! 

17.8! 

! 

-  1 

(ELECTRIC  WINCHES! 

OPLEANS 

! 

GREEN  WAVE 

1677645 

420011*031 

507.01 

70. Of 

35.5! 

10000! 

543! 

134.613  SETS  ELECTRIC 

!L  A 

NEW 

1980  ! 

1 

t  ! 

507.0! 

70. C! 

9.2! 

! 

-  i 

1  HYDRAULIC  CRANES! 

ORLEANS 

! 

ROVER 

1519102 

685011*09! 

602.0! 

91.  C! 

34.1! 

30000! 

379  j 

172.0! SWINGING  BOOMS 

!  L  A 

NEW 

1969  ! 

! 

!  ! 

602.0! 

91. C! 

17.0! 

! 

-  ! 

! AND  WINCHES 

! 

ORLEANS 

! 

CAPT.  D ODD 

!  . 

1413*36! 

35.0! 

14.  C! 

4.6! 

1801 

-  ! 

16.0INONE 

!LA 

NEW 

1964  * 

1 

1  1 

35.0! 

14.0! 

4.6! 

l 

-  ! 

j 

| 

ORLEANS 

! 

SEA  01 

1555604 

7013*35! 

57.2! 

22.2! 

8.2! 

800! 

-  ! 

23 • 6 i NONE 

!  t  A 

NEW 

1974  ! 

! 

!  ! 

57.2! 

2  2.2! 

8.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

j 

SIACAT 

1569153 

5013*36! 

52.2! 

22.21 

8.2! 

800! 

-  ! 

? 3.6 !  NONE 

SLA 

NEW 

1975  1 

! 

1  I 

52.2! 

22.2! 

8.2! 

! 

-  ! 

• 

! 

ORLEANS 

! 

SC  ALIGN 

1357400 

7013*35! 

57.21 

22.2! 

8.2! 

800! 

-  ! 

23.6U0NE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

! 

!  1 

57.2! 

22.2! 

8.2! 

! 

-  ! 

I 

I 

ORLEANS 

i 

SEATIGER 

1563697 

5213*36! 

55.0! 

22. C! 

7.0! 

800! 

-  I 

34 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1975  ! 

I 

!  1 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

BSC  702 

1543702 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12. 5 (NONE 

!  L 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

BSC  760 

1543760 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5 (NONE 

SLA 

NEW 

1974  ! 

1 

!  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

tsc  m 

1543763 

20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 (NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

i 

!  ! 

61-5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

2 

» 

ORLEANS 

! 

BSC  6E5 

1346685 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12. 5 (NONE 

i  L  A 

NEW 

« 

1974  ! 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ; 

I 

! 

ORLEANS 

! 

BSC  942 

1548942 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5 ! NONE 

I  LA 

NEW 

1974  * 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

i 

! 

BSC  936 

I 548956 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5!NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

1 

BSC  969 

1548969 

20614A52I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12«5 (NONE 

1L  A 

NEW 

1974  ! 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

BSC  914 

1546984 

2C6I4 A  52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

tsc  967 

1546987 

2C6 14*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

12.51N0NE 

ILA 

NEW 

1974  | 

1 

1  ! 

61.5! 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

OiC  A  5 

1549C25 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974  J 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

tsc  A  59 

1519322 

206 1 4A  521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5INCNE 

ILA 

NEW 

1965  i 

1 

1  I 

61.  A 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

ORLEANS 

I 

•SC  A  61 

1576651 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  1 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

HA 

NEW 

1976  ! 

I 

|  1 

61.51 

31.21 

2.01 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ISC  A  77 

1576660 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976  ! 

I 

1  ! 

61.51 

31.2! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

• 

1 

esc  t  s 

1576687 

2C614A52! 

61. SI 

31.21 

9.01 

-  | 

414  i 

12.5 1  NONE 

(LA 

NEW 

1976  I 

1 

1  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

1 

tsc  |  26 

1576708 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

12.51NONE 

it* 

NEW 

1976  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

1 

-  I 

! 

i 

ORLEANS 

! 

ISC  »  37 

1574719 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  l 

414! 

1 2.5 1  NONE 

HA 

NEW 

1976  ! 

i 

!  ! 

61.51 

31.21 

2.0i 

1 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

1 

•SC  t  43 

I  - 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

HA 

NEW 

1976  1 

1 

1  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

I 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

1 

C«  2 

1511207 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

4141 

1 2.5 ! NONE 

Ha 

NEW 

1969  | 

( 

I  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

! 

“  1 

! 

1 

ORLEANS 

I 

CC  3 

1516208 

20614*52! 

61.51 

31.21 

9.0! 

414! 

12.5 {NONE 

H* 

NEW 

1969  1 

! 

!  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

1 

-  | 

1 

1 

ORLEANS 

1 

C«  4 

1511209 

20614*52! 

61.51 

31.21 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW 

1969  I 

1 

I  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

1 

-  1 

! 

I 

ORLEANS 

| 

CC  16 

1  518221 

20614*521 

61.51 

31.21 

9.0! 

-  | 

414! 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1969  1 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.01 

1 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

1 

CC  21 

1516226 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  | 

414! 

12.SIN0NE 

ILA 

NEW 

1969  1 

l 

1  1 

61.51 

31.21 

2.01 

l 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

CC  26 

1518231 

20614*521 

61.51 

31.21 

9.01 

4141 

12.5! NONE 

H* 

NEW 

1969  | 

1 

1  ! 

61.5! 

31.21 

2.0! 

1 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

1 

CC  33 

75182X8 

206(4*52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  I 

414! 

12 .5 ! HONE 

ILA 

NEW 

1969  | 

j 

1  1 

I  ! 

1  1 

61.51 

j 

i 

31.21 

1 

1 

2.0! 

! 

1 

1 

) 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1 

! 

274 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


INGA! 

DIITI 

OPERATOR 

1  1 VTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  ! CODE! LENGTH! 8RDTN |  ( 

-1REGXS-!****!  RCG.  !  REG.lLOAO-1 

(CAPACITY! 

!  ! 

!  CARSO  ! 

HICK-  1 
EST  ! 
FIXED  ! 

CARSO  HANDLING 
ERU1PHENT 

!  V  E  S  S  £  L  I 
IS  10PERATIRG  ! 
!TC!  BASE  ! 

*  TEAR 

VESSEL 

NAPE  AMO  RUBBER 

1 

1 

COAST 

GUARD 

!  TER  I  S EE  1 //////I ///// !  ED  I 
I  TOR-  IPAGE!  OVER-IOVER*!/////! 

IF///////! 
HORSE!  PASS-  |i 

POINT  !  LINE-1  IAOI  LINE-1  | 

[LIGHT) !////////////////!TD!//////////! 

BUILT  1 
OR 

I 

NUMBER 

!  RACE  I  IV  I  AU  ]  ALL  f L26HTI 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

! EE!  LINE-2  ( 

•REBUILT 

I  !  I  !  !  !  II  I 

1  t  !  I  I  !  II  I 


02)  CENTRAL  SULF 

LINES#  INC.! 

1 

1  1 

1 

! 

I 

* 

! 

I 

! 

l 

(CONTINUED)! 

1 

1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

CS 

34 

1511241 

1 

20614AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

1 2*  StNONE 

HA 

NEW 

1 

1969 

! 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

i 

I 

ORLEANS 

I 

CG 

4t 

1511794 

1 

20614A521 

61.5) 

31. >! 

9.0! 

-  ! 

4141 

1 2 . 5 ! NONE 

!LN 

NEW 

! 

1969 

! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CS 

51 

1519205 

1 

204UA52! 

61.5! 

31.21 

9.01 

-  ! 

414! 

12.5! HONE 

(LA 

NEW 

1 

1969 

1 

1 

1  ] 

61.5! 

31.2! 

2.01 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

52 

1519206 

1 

2Q6I4AS2! 

61.51 

31.2! 

9.01 

-  | 

4141 

12.51N0NE 

lLA  NEW 

I 

1969 

1 

l 

1  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CS 

54 

1519317 

I 

204! 4AS21 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12.5 ! NOME 

lLA  NEW 

! 

1969 

! 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

CS 

56 

1519319 

1 

206 I4AS21 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. StNCNE 

!L  A 

NEW 

! 

1969 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

CS 

68 

1519621 

! 

206 1 4 A  521 

61.5! 

31.2! 

9.0'. 

-  I 

414! 

12. SIMONE 

lLA 

NEW 

1 

1969 

1 

1 

1  i 

61.51 

31.2! 

2.0! 

I 

! 

! 

ORLEANS 

I 

CC 

70 

1519623 

1 

20614A521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  ! 

4141 

12. SIMONE 

lLA 

NEW 

1 

1969 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

I 

1 

ORLEANS 

1 

CS 

72 

1519625 

1 

206I4A52I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SIMONE 

lLA 

MEW 

! 

1969 

I 

! 

1  ! 

61.5) 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

I 

CC 

73 

1519626 

1 

20614452 1 

61.51 

31.2! 

9.01 

-  1 

414! 

12. SIMONE 

(LA 

NEW 

1 

1969 

! 

1 

1  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CS 

84 

1519637 

1 

20614A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

41*1 

12. SIMONE 

!LA 

NEW 

1 

1969 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

CC 

8* 

1519642 

1 

206 1 4 A  52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.SIN0NE 

lLA 

NEW 

1 

1969 

1 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

CG 

91 

1519644 

1 

204I4A52I 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12. SIMONE 

(LA 

NEW 

! 

1969 

1 

I 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

CC 

98 

1519651 

1 

2061(4521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.SIM0NE 

lLA 

NEW 

! 

1969 

! 

! 

1  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CG 

102 

1519655 

1 

206 1 4 A  52 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

lLA 

NEW 

I 

1969 

! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

108 

1519661 

1 

20614A52I 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

!LA 

NEW 

I 

1969 

! 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

CS 

1C9 

1519662 

I 

2061 4  A  5  2 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

!LA 

NEW 

! 

1969 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

110 

1519663 

1 

20614AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

!LA 

NEW 

! 

1969 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

112 

1519665 

I 

20614AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

!LA 

HEW 

! 

1969 

1 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

113 

1519666 

1 

206(44521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

1L  A 

NEW 

! 

1969 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

( 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

114 

1519667 

1 

206UA52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

•LA 

NEW 

! 

1969 

1 

1 

I  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

CG 

116 

1519669 

1 

20  6 1 4  A  52  S 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

!LA 

NEW 

I 

19*9 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

CG 

118 

1519671 

1 

206I4AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

»  ! 

414! 

12.5 (NOME 

!LA 

NEW 

i 

1969 

1 

1 

1  I 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

i 

CG 

121 

1519674 

1 

206I4A52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

•  | 

414! 

1 2.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1969 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

I 

! 

ORLEANS 

i 

CG 

123 

1519676 

1 

206I4A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ( 

414! 

1 2. 5! NOME 

ILA 

NEW 

i 

1969 

1 

f 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

( 

| 

! 

ORLEANS 

i 

CS 

128 

1519681 

1 

20614552! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

i 

1969 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

! 

! 

! 

ORLEANS 

t 

CC 

134 

1519687 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

sui 

12. SIMONE 

(LA 

NEW 

i 

1969 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

CC 

136 

1519689 

! 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

! 

1969 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

CC 

139 

1519692 

1 

2061 4452! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

414! 

12.51N0NE 

ILA 

NEW 

! 

1969 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

140 

1519693 

1 

2061 4452 ! 

61. 5! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12.51N0NE 

ILA 

NEW 

I 

1969 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

141 

1519694 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

! 

1969 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.01 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

142 

1519695 

1 

206144521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NOME 

ILA 

NEW 

! 

1969 

1 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

144 

1519697 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12.51  flONE 

ILA 

NEW 

! 

1969 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

146 

1519699 

! 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.51M0NE 

ILA 

NEW 

1 

1969 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

157 

1519710 

1 

2C614AS21 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1969 

1 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

159 

1519712 

! 

206144521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SIMONE 

!LA 

NEW 

1 

1969 

1 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

» 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CG 

161 

1519714 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1969 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

CC 

163 

1519716 

i 

20614A52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2.5! NOME 

ILA 

NEW 

! 

1969 

1 

1 

I  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

170 

1519723 

1 

<06144521 

61.51 

31.2! 

9.01 

414! 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1969 

1 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

I 

1 

! 

ORLEANS 

1 

CC 

175 

151972* 

1 

2CG14A52! 

61,5! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

! 

1969 

1 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

177 

1519730 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

1 2.5 INONE 

!LA 

NEW 

! 

1969 

1 

1 

I  ! 

61.5! 

31.21 

2.0! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

113 

1519734 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.51  HOME 

ILA 

MEW 

I 

1969 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

its 

1519737 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

I 

1949 

1 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

119 

1519742 

1 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

1 

1949 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CG 

191 

1519744 

1 

206I4A52I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414S 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

! 

1949 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

CS 

t  »2 

! 5197*5 

1 

706(44521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  t 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1949 

1 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  | 

( 

2 

CSLfSJSS 

I 

CC 

195 

1 519*48 

1 

206144521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NIV 

! 

1949 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CC 

197 

1519*50 

1 

2C6144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

! 

1949 

1 

1 

I  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CS 

199 

1519752 

I 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

1 2.5! MOKE 

ILA 

NEW 

! 

1949 

! 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

CS 

200 

1519753 

1 

20614452! 

61.51 

31.21 

9.0! 

414! 

1 2.5 !  NOME 

ILA 

NEW 

! 

1949 

I 

* 

1  1 

61.51 

31.;! 

2.0! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

CS 

203 

1519756 

! 

20614AS2! 

61.5) 

31.2! 

9.0! 

-  f 

4141 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

! 

1949 

1 

! 

1  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

211 

1519764 

1 

206I4A52! 

61. 5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 INONE 

ILA 

NEW 

! 

1969 

1 

I 

1  ! 

61.5! 

31.21 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

CG 

216 

1519769 

1 

204(44521 

61.51 

31.21 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

1 

1969 

1 

1 

1  1 

61,5! 

31.21 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

CG 

219 

1519772 

1 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

1 

1969 

1 

1 

l 

! 

1  ! 

61.5! 

! 

31.2! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

A/S  5 

EMKI 

IVTCC! 

DZMNS1CNS 

1  CA^AC  UTl 

hiCH-  ! 

!  V  £  S  I  t  L  ! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  IC0DE1LENCTH1 BROTH  1 

! 

! 

! 

EST  (  CARCO  HAHPLINC 

is  I0MM1INC  1 

RECIS"! **** I 

ACC.  I 

RCC.ILOAD-! 

1 

CARtO  ! 

MXC&  1  EQUIPMENT 

1TC!  BASE  1 

TEAR  ! 

1  COAST 

TER  1  SECI//////1/////I 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1*01  LINE-1  1 

2UILT  !  ; 

VESSEL  NRNE  AND  NUMBER 

!  CUA8D 

TON-  IPACEI 

OVER-I OVER-! /////! 

N0R5S! 

PASS-  IUXCHT)! ////////////////! TO! //////////I 

OR  1 

!  NUMBER 

NACE  |  IV  | 

4LL  1LICHT! 

ROVl*  1 

CNCERS  ! 

U«T>!  LINE-2 

ICC !  LINE-2 

*RI8UILT| 

(32)  CENTRAL 

CULF  LINES#  INC. 

I 

! 

I 

!  1 

1  I 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

r 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

E 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

{CONTINUE*)! 

1  I 

1 

! 

! 

t 

1 

f 

CC  224 

1519777 

206I4A52I 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12«  5 1  NONE 

ILA  NEW 

1969  ! 

I 

1  t 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

< 

1  ORLEANS 

I  : 

CC  224 

1519779 

206144521 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

41  4  J 

12.S1K0NE 

!LA  NEW 

1969  1  i 

! 

1  1 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

i  ' 

CC  231 

1519784 

206144521 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1969  !  J 

I 

1  ! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

CC  233 

1523909 

206144521 

.31 

31.2! 

9.01 

-  1 

414! 

12.51  NONE 

! L4  NEW 

197C  I 

! 

t  1 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  OH.EAHS 

1 

CC  237 

1323911 

2C6144S21 

31.21 

9.0{ 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

1  LA  NEW 

1970  l 

I 

1  1 

31.2! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  238 

1523912 

206144521 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

197C  ! 

1 

1  .  t 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

CC  239 

1523913 

20614*521 

3t. 21 

9.0! 

-  J 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

ILA  NEW 

197C  1 

! 

1  1 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

j 

CC  241 

1523915 

206144521 

31.2! 

9.0! 

41M 

1 2. 5 1  NONE 

iLA  NEW 

197C  1 

! 

1  1 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

1 

CC  243 

1523917 

206! 4452 1 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

me  i 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

l 

CC  255 

I52'M9 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12. 5! NONE 

!LA  NEW 

me  ! 

! 

1  1 

31.21 

2.0! 

! 

-  ( 

# 

!  ORLEANS 

( 

CC  267 

1524101 

206144521 

31-2! 

9.0! 

-  J 

4UJ 

12.5! NONE 

! L A  NEW 

me  i 

t 

!  I 

31.2! 

2.0! 

I 

*  ! 

t 

!  ORLEANS 

i 

CC  262 

1524102 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NGNC 

ILA  NEW 

197C  ! 

| 

!  1 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  270 

1524104 

206144521 

31.2! 

9.0! 

-  I 

4U| 

12.5! NOME 

•LA  NEW 

197C  ! 

I 

1  1 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

CC  273 

1524107 

20614452! 

31.21 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

!IA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  CSLFANS 

! 

CC  274 

1524108 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.51N0NE 

!LA  NEW 

1970  !  3 

! 

I  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  278 

1524112 

206144521 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5INONE 

ILA  NEW 

1970  !  '1 

1 

1  1 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

!  ! 

CC  280 

1524114 

206144521 

31.21 

9.01 

-  | 

414! 

12.5 1  NONE 

!LA  NEW 

197C  I 

■i. 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CtLFAKS 

! 

CC  284 

1524118 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

; 

l 

1  1 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

[> 

CC  288 

1524122 

2C614A52! 

31.21 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

! L A  NEW 

1970  ! 

r 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  290 

1524124 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

! 

1  1 

31-2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

-i 

CC  293 

1524127 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

I 

1  1 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

!  OULCANS 

! 

CC  295 

1524129 

206144521 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

! LA  NEW 

1970  ! 

» 

1  1 

31.2! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

-i 

CC  296 

1524130 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

197C  ! 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  304 

1524138 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 ! NONE 

SLA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

31.21 

2.0! 

! 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  305 

1524139 

20614452 1 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NtW 

1970  ! 

' 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

CC  309 

1524143 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2 • 5 ! NONE 

•LA  NEW 

197C  ! 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

CC  310 

1524144 

2C614452! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

•LA  NEW 

me  i 

1 

!  ! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  314 

1524148 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12,5! NON? 

•LA  NEW 

197C  ! 

l 

1  1 

51. X! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  315 

1 524149 

20614A521 

! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  • 

l 

!  1 

.5! 

51.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  323 

1524157 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

1 2.5 ! NONE 

ILA  NEW 

197C  ! 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

! 

: 

CC  324 

1524158 

206144521 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2 .5 ! NONE 

! L A  NEW 

1970  l 

1 

1  1 

.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

*  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  327 

1524161 

2C614A52! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

; 

1  ! 

31.2! 

2.0! 

< 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  328 

i 524162 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•j 

CC  329 

1524163 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5 ! NONE 

iLA  NtU 

me  ! 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  333 

1524167 

206144521 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 

t LA  NEW 

1970  1 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  334 

1524168 

206144521 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA  HEW 

me  ! 

| 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

CC  335 

1524169 

206144521 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.51NONE 

ILA  NCU 

1970  ! 

1 

1  ! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  336 

1524170 

206144521 

31.2! 

9.0! 

-  { 

4ui 

12.51NONE 

! LA  NEW 

1970  !  i 

1 

!  1 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

CC  337 

1524171 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5JN0NE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  343 

1524177 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2,5  J  NONE 

JlA  NEW 

1976  ! 

1 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

CC  344 

1524178 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

31. <! 

2.0! 

» 

-  ! 

« 

!  ORLEANS 

1 

CC  353 

1524187 

206:4452! 

31.2! 

9.0! 

414* 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

I 

1  1 

31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  362 

1524196 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.5JN0NC 

ILA  NEW 

1970  ! 

1 

!  1 

31.2! 

2.0! 

J 

.  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  367 

1524201 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12,5! NONE 

JLA  NEW 

1970  ! 

1 

1  ! 

31.2! 

2.0! 

! 

•  j 

5 

J  ORLEANS 

! 

CC  37* 

1524206 

2 C614452J 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12,5! NONE 

ILA  NEW 

1970  i 

1 

!  1 

31.2! 

2.0! 

! 

.  j 

j 

!  ORLEANS 

t 

CC  387 

1528667 

2061445 2} 

31.2! 

9.0! 

.  i 

414! 

12.5 i NON? 

•LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  J 

31.2! 

2.0! 

i 

-  1 

J 

!  ORLEANS 

l 

CC  3.18 

2SA! ii'2 i 

31.7! 

9. Cl 

-  ! 

%U< 

1 £• 5 ! NONt 

ILA  NEW 

197C  ! 

I 

i  i 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

CC  391 

•528671 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

.  j 

414! 

12.5 {NONE 

!LA  NEW 

1970  ! 

! 

!  1 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

! 

CC  392 

1528672 

2C6I4452! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

! 

1  ! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

I 

I  ORLEANS 

1 

CC  393 

isze.n 

206144521 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

1 2.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

l 

1  1 

31.2! 

2.0! 

-  | 

! 

!  OPLEANS 

« 

CC  397 

1528677 

206144521 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

1 2. 5 ! NON* 

ILA  NEW 

1970  i 

1 

1  I 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

„  i 

!  ORLEANS 

J 

CC  400 

1528660 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

r  1 2. 5 1  NONE 

ILA  NEW 

1970  ! 

J 

1  1 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  OPLEANS 

! 

CC  401 

1526611 

20614A52! 

31.2! 

9.0) 

-  j 

414! 

12.5! NONE 

! LA  NEW 

1970  ! 

1 

1  1 

31.21 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  402 

1528682 

20614452! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1970  1 

t 

1 

! 

1  ! 

5  1 

1  ! 

*1.21 

! 

1 

2.0! 

! 

! 

-  ! 
{ 
! 

! 

! 

j 

1  ORLEANS 

1 

I 

! 

! 

1 
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(32)  CENTRAL  CUlf  LINES/  IRC. 1  lit  f 


(CONTINUER) 1 

1 

1  1 

!  I 

t 

1 

414! 

! 

12.5! NONE 

CC  423 

1543421 

1 

2C6I4A52I 

61.51  31.2! 

9.0! 

” 

! 

I 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

2.01 

! 

-  1 

! 

CS  427 

1543427 

1 

20614*521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

I 

4141 

12.51N0NE 

I 

1 

1  1 

61.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  I 

1 

12.5! NONE 

CC  434 

1343434 

1 

2C614A52! 

41.51  31.21 

9.0! 

- 

1 

414! 

I 

I 

I  1 

61.51  31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  444 

1343444 

1 

2041 4 AS2 1 

61.51  31.21 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5 1  NONE 

i 

1 

1  1 

61.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  448 

1343448 

1 

20614*521 

61.51  31.21 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 ! NONE 

1 

1 

1  ! 

61.5!  31.21 

2.0! 

2 

-  ! 

1 

CC  449 

1343449 

1 

20614*521 

61.51  31.2! 

9.0! 

- 

! 

4U! 

12.5JN0NC 

1 

1 

1  ! 

61.51  31.21 

2.0! 

1 

-  I 

I 

CC  451 

1543451 

1 

2C614A52! 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

1 

1 

!  1 

61.51  31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

12.51N0NE 

CC  452 

1543432 

1 

206I4A52I 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

1 

4141 

i 

i 

1  I 

61.51  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  459 

1543459 

1 

206  1  4 A  52 i 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

1 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

CC  461 

1543461 

1 

2061 4*521 

61.51  31.21 

9.0! 

- 

» 

414! 

12.5 ! NONE 

l 

1 

1  ! 

6!. 5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  462 

1543462 

1 

2C6I4AS2I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 1  NONE 

1 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

CC  463 

1343463 

f 

206I4AS71 

61.51  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

l 

1 

!  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

12.5! NONE 

CC  464 

1343464 

1 

20614*521 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

1 

414! 

1 

! 

1  1 

61.51  31.21 

2.0! 

i 

-  1 

! 

CC  465 

1543463 

I 

20614*521 

61.51  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 (NONE 

i 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

12.51N0NE 

CC  471 

1343471 

1 

2061  4A  52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

l 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

CC  473 

1543473 

1 

1 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

CC  474 

1543474 

1 

2r*14AS2l 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5 ! NONE 

| 

I 

1  1 

41.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  1 

! 

CC  473 

1543475 

1 

20614*521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

1 

1 

I  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

CC  478 

1343478 

1 

206I4A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

1 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

12.5! NONE 

CC  480 

1343480 

1 

2C6I4A52I 

61.51  31.2! 

9.0! 

“ 

! 

414! 

1 

l 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  4)1 

1543461 

I 

20614*52! 

61.5!  31.2! 

9.01 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

1 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  482 

(543442 

! 

1 

2C6I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2 . 5 1  NONE 

1 

S  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

C6  483 

1343483 

1 

20*14*52! 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.51N0NC 

I 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

CC  484 

1543464 

1 

2C6I4A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

4141 

12.5 (NONE 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

CC  483 

1343485 

1 

2C614A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5!  NONE 

1 

1 

t  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

12.51N0NE 

CC  486 

1543466 

1 

20614*52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

“ 

! 

4141 

1 

1 

!  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

I 

-  I 

! 

CC  487 

1543487 

f 

20614*52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.51N0NC 

1 

1 

1  1 

61.5!  31.21 

2. Cl 

i 

-  ! 

I 

1 2. 5 (NONE 

CC  488 

1343468 

1 

20614*52! 

61.5!  31.21 

9.0! 

“ 

1 

414! 

1 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  489 

1543469 

! 

20614*52 ! 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

i 

4141 

12.5! NONE 

1 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

•  ! 

! 

CC  496 

1343490 

1 

2061 4*52 1 

61.51  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12. 5 (NONE 

1 

1 

I  ! 

61.51  31.2! 

2.0! 

! 

•  i 

! 

CC  491 

1543491 

1 

20614*521 

61.51  31.2! 

9.0! 

- 

! 

AIM 

12.5! HOME 

1 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  492 

1543492 

1 

20614*52 1 

61. 5j  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5IN0ME 

1 

1 

1  i 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

12.5 1  NONE 

CC  493 

1543493 

1 

206 14*521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

I 

414! 

| 

1 

1  I 

61.51  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

CC  494 

1543494 

l 

20614*52! 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

I 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  495 

1543495 

1 

206 ! 4*52  I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

• 

1 

414! 

12.5! NONE 

1 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

*  i 

t 

CC  496 

1543496 

I 

2C614A52! 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

1 

41 4  j 

12.5IN0NE 

1 

I 

1  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

CC  498 

1343498 

1 

20614*52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5 !  NONE 

1 

1 

I  ! 

61.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

CC  499 

1543499 

1 

2C6I4AS2I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 (NONE 

| 

1 

1  1 

61.51  31.21 

2.01 

1 

-  ! 

! 

CC  50C 

1343500 

1 

206 14*521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.51N0NE 

1 

1 

1  1 

63.51  31.2! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

CC  501 

1343301 

1 

20614*521 

61.51  31.2! 

9.01 

- 

1 

4141 

12. 5! NONE 

! 

1 

t  1 

61.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  I 

! 

12.51  NONE 

CC  302 

1543302 

1 

20614*521 

61.51  31.21 

9.0! 

“ 

1 

4141 

I 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

CC  503 

1343303 

1 

20614*521 

61.5!  31.21 

9.01 

“ 

1 

414! 

1 2. 5 1  NONE 

1 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.01 

1 

-  ! 

1 

CC  5C4 

1343504 

1 

20614*521 

61.5!  31.21 

9.01 

- 

I 

414! 

12.5 1N0NE 

1 

1 

1  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

12.5! NONE 

CC  505 

1343303 

1 

20614*521 

61.5!  31.21 

9.01 

• 

1 

4141 

1 

1  ( 

61.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  1 

1 

CC  306 

1 54350* 

1 

20614*521 

61.51  31.21 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.51  NONE 

1 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

CC  S07 

1543507 

1 

20614*521 

61.5!  31.2! 

9.01 

- 

J 

4141 

1 2.5!  NONE 

| 

| 

J  J 

2.0! 

t 

.  i 

i 

CC  308 

1543301 

1 

2061 4*521 

61.51  31.2! 

i.oi 

- 

! 

414* 

12.5! NONE 

I 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

12.51  NONE 

4C  509 

1 543509 

1 

20614A52I 

61.5!  31.21 

9.C! 

“ 

1 

4141 

I 

I 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

CC  ?1C 

1343310 

1 

20614*52 l 

61.51  31.9! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5 (NONE 

I 

1 

1  ! 

61.5!  31. 

2.01 

1 

•  1 

! 

CC  $12 

1543512 

1 

2C6! 4*521 

61.51  31.’.* 

fl.Ol 

- 

1 

4141 

12 .5 !  NONE 

1 

1 

1  1 

61.5!  31.2i 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

CC  $13 

1543513 

1 

20614*521 

61.5!  31. 1 

9.01 

- 

1 

4141 

12.  SHONE 

1 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

CC  514 

1543514 

1 

1 

2C6I4A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

I 

414! 

12. 5! NONE 

1 

!  1 

61.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  1 

1 

12.5IN0NE 

Cl  315 

1543513 

1 

20614*52! 

61.51  31.2! 

9.01 

- 

! 

414! 

1 

1  1 

61.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  1 

1 

CC  516 

1543516 

1 

206 14*521 

61.5!  31.21 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5INONE 

1 

1 

I  I 

61.51  31.21 

2.01 

1 

-  1 

1 

ILA  NEV 
1  ORLEANS 
!IA  NEV 
1  ORLEANS 
ILA  K(W 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  vltW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
f  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
1  ORLEANS 
ILA  NEV 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  OR) 

ILA  kt\ 

I  ORJ 
ILA  NE» 

I  t»*l 
ILA  Nf* 

I  OH. 

ILA  NEV 
I  ORLCAS4 

ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
i  ORLEANS 
HA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
1  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
I  ORLEANS 
1LA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEW 
1  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
!  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
|  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
I  ORLEANS 
HA  NEV 
1  ORLEANS 
HA  NEV 
1  ORLEANS 
ILA  NEV 
I  ORLEANS 
I 
I 
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ENCRI 

1 

tVTCC!  DIMENSIONS  IBRAFT1 

! CAP  AC  IT Y ! 

HUM-  | 

mtsui 

1 

BZST1  OPERATOR 

!  NET 

ICOtE!U«(THttlDTHI  1 

!  ! 

CST  I 

CARCO  HANDLING 

it  topmuHS  i 

! 

• 

i 

• 

< 

i 

t 

I 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

* 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

t 

-IRECIS- 

!****!  REC.  !  RES. ! LOAD- | 

!  CARCO  ! 

FIXED  1 

EBUIPNENT 

ITC*  BASE  ! 

YEAR  t 

I  COAST 

1  TER 

1  SEE!//////!/////!  EB  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

(AO!  LIRE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  HARE  ARB  HURIER 

1  CUARB 

l  TOR- 

IM«£!  OVt*-!OV£*-l/////l 

NORSE!  PASS-  ! (L1SHT) 1 ////////// //////ITO! ///»//////! 

OR  t 

t  RUBBER 

t  RACE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

POWER!  ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICC!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(32)  central  GULF 

LINES#  INC* 1 

! 

1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

j 

(CONTINUER)! 

1 

!  1 

! 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

cc 

31! 

1543518 

1 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

1 2.5! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

! 

1 

I  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

S1» 

! 54351 9 

1 

206! 4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.51  NONE 

UA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.3! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

i 

cc 

320 

1543520 

! 

2C6I4A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.51  NONE 

ILA 

REV 

i 

1974 

1 

I 

!  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

521 

1543521 

1 

20614A32! 

61.51 

31.2! 

9.01 

414! 

1 2.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

| 

! 

1  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

! 

cc 

522 

1543522 

! 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 (NONE 

!IA 

NEW 

I 

1974 

1 

1 

1  ■  ! 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

cc 

523 

1543523 

1 

206I4AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 {RONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

t 

! 

!  t 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

1 

ORLEANS 

i 

cc 

524 

1543524 

1 

2C614A52! 

61.3! 

31.21 

9.01 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

!  ! 

61.31 

31.21 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

j 

cc 

525 

1543525 

! 

20614A52! 

61.3! 

31.21 

9.0! 

-  | 

414! 

1 2.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

I 

1 

1  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

526 

1343526 

I 

206I4A52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

1  2. 5 1N0NE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

! 

1 

1  1 

61.5! 

3t  •  2! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

529 

1543529 

! 

204I4AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. S! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

I 

I 

t  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

530 

1543530 

! 

20614*5?! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 5 (NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  I 

i 

1 

ORLEANS 

1 

cc 

531 

1543531 

I 

20614*32 ! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

414! 

1 2. 5  1  NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

! 

1 

)  1 

61.5! 

31.21 

2.01 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

t 

cc 

532 

1543532 

I 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

4141 

1 2. SI  NONE 

IL* 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  I 

61.5! 

31.21 

2.0! 

1 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

! 

cc 

533 

1543533 

1 

20614*32! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12*51  NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

! 

1 

1  ! 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

535 

1543535 

! 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

4141 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

! 

1 

1  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

t 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

I 

cc 

536 

1543536 

1 

20614*52! 

61.3! 

31.21 

9.0! 

414! 

1 2.51  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

I 

1 

1  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

1 

cc 

539 

1543539 

1 

206 14AS2I 

61.5! 

31.2! 

9.01 

4141 

1 2.5! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

| 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

cc 

540 

1543540 

1 

20614*32! 

61.31 

31.21 

9.01 

-  1 

414! 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  I 

1 

1 

ORLEANS 

! 

cc 

541 

1 543541 

1 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  l 

414! 

1 2 . 3 1  NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  t 

61. 5! 

31.21 

2.0! 

1 

-  I 

I 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

542 

1543342 

1 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  ( 

414! 

12.5IN0NF 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  i 

61.5! 

31.2! 

2.01 

1 

-  t 

I 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

544 

1543544 

1 

20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 5 (NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  1 

61.S! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

cc 

546 

1543546 

t 

20614AS2I 

61.51 

31.21 

9.01 

-  I 

414! 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

| 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

I 

cc 

547 

1543547 

1 

206I4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

-  | 

414! 

12*51  NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

I 

cc 

54* 

IS43S4S 

1 

20414*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

I 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

549 

1543549 

1 

20414*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  | 

4141 

12*5! RONE 

ILA 

NEW 

» 

1974 

1 

I 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

cc 

551 

1543551 

1 

20614*321 

61.5! 

31.21 

9.01 

414! 

12.51 RORE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

f  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

i 

cc 

552 

1543552 

1 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.01 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

J 

1974 

1 

! 

1  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

1 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

I 

cc 

553 

1543553 

I 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

12.5! RONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

I 

cc 

555 

1543555 

1 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

) 

1«74 

! 

! 

1  1 

61.31 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

I 

cc 

556 

1543556 

I 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. 3! RONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

1 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

I 

cc 

537 

1543557 

1 

20614432! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

4141 

12*5 (NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

cc 

558 

1543558 

1 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

-  | 

414! 

1 2 .5  I  NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

| 

ORLEANS 

! 

cc 

559 

1543559 

1 

20614*321 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5  1  NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

1 

!  1 

61. S! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

1 

ORLEANS 

1 

cc 

561 

1543561 

I 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

4141 

1 2.5 1  RONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  t 

61.5! 

31.21 

2.0! 

1 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

1 

cc 

562 

1543562 

! 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5] NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

i 

1 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  I 

» 

I 

ORLEANS 

1 

cc 

564 

1543564 

! 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! RONE 

ILA 

NEW 

t 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.01 

l 

-  | 

! 

1 

ORLEANS 

j 

cc 

565 

1543565 

! 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2 ■ 5 1  NONE 

ILA 

NEW 

i 

1974 

1 

! 

1  1 

61.  SJ 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

566 

1543566 

1 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

1 2.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

!  I 

61.51 

31.21 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

567 

1543567 

1 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9.01 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

I 

I 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

568 

1543568 

! 

20614*52 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

I 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

cc 

569 

1543569 

1 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

1 2.5 jNONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

f 

1 

1  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

1 

-  I 

I 

! 

ORLEANS 

1 

cc 

570 

1543570 

1 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

I 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

i 

ORLEANS 

! 

cc 

571 

1543571 

! 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

572 

1543572 

1 

20614*521 

61.51 

31.21 

9.0! 

414! 

1  2.51  NOME 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

cc 

574 

1543574 

1 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

-  ! 

414! 

1 2*5 (NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

i 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

t 

cc 

575 

1543575 

i 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

17. SIMON* 

tofu 

j 

1074 

i 

1 

i 

1  1 

61.51 

31.21 

2.01 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

i 

cc 

576 

1543576 

! 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  { 

414! 

1 2. 5 1  NOME 

ILA 

NEW 

» 

1974 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

cc 

577 

1543577 

1 

20614*52! 

6!. 5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5! ROHE 

ILA 

NEW 

l 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.01 

1 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

! 

cc 

578 

1543578 

1 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  | 

414! 

1 2*5! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

! 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

cc 

579 

1543579 

j 

206(4*32! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2*  5 INONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

i 

!  1 

61.5) 

31.21 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

cc 

58C 

1543580 

i 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

1 

i 

1  I 

61.51 

31.21 

2.01 

1 

-  1 

! 

I 

ORLEANS 

! 

cc 

381 

I543S81 

i 

206I4A521 

61.3! 

31.21 

9.0! 

414! 

12. SiNCRE 

ILA 

NEW 

1 

1974 

1 

! 

I  t 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

cc 

5e2 

1543582 

1 

20614*521 

61.51 

31.21 

9.01 

-  | 

414! 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

cc 

583 

1343513 

1 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

1 2*5 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

i 

1 

1 

I  ! 

1  ! 

1  1 

61.5! 

1 

1 

31.21 

1 

1 

2.0! 

1 

1 

l 

I 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

! 

TAGLI  2  -  DISCRETION  Of  VESSELS 


278 


CNCR! 

•ISTI  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AM*  NURSE R 

1  COAST 

!  CUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCCI  DIMENSIONS  lORAFT! 

1  HET  !COOEUrN6TN!0POTNI  1 

!*ECIS-!*«  •• J  REC.  !  REG. 1  LOAD- 1 
!  TER  !  SCU//////I/////I  ED  1 

1  TON-  IPASE!  0YER-10VER-1/////1 

1  NACE  !  1*  l  ALL  !  ALL  ILICHT! 

j 

I 

! 

HORSE! 

ROWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 

nutun 

PASS-  ! 
CNCCRS  ! 

MICH-  •  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

EST  !  CARCO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  !  TEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  GUILT  ! 

(LIGHT) \umuuuutu  !TD !//////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-?  I  * AE0U1LT ! 

(32)  CENTRAL 

CUU  LINES*  INC. 

1 

l 

1 

1  1 

!  ! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

\ 

1 

1 

! 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

(CONTINUES) J 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

« 

CC  5 2* 

1543564 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

- 

! 

4ui 

12. 5 ! NONE 

!LA 

NEW  i 

1974 

i 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

1 

ORLEANS  ! 

» 

CC  585 

1543565 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414) 

1  2. 5  !  NONE 

!  L  * 

NEW  ! 

1974 

i 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

I 

ORLEANS  ! 

• 

CC  587 

1543587 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 l NONE 

(LA 

NEW  ! 

1974 

i 

i 

1  i 

61.51 

31.2! 

2.01 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  1 

i 

CC  589 

1543569 

2C614A52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

!LA 

NEW  ( 

1974 

• 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  f 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  590 

1543590 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ) 

j 

f 

ORLEANS  l 

! 

CC  591 

1543591 

20614*521 

61.5! 

31.?! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2. 5 i NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  592 

1543592 

2 C614A52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

t 

CC  59? 

1543593 

20614A521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

- 

! 

414! 

12.5  *  NONE 

!LA 

NEW  ( 

1974 

i 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  • 

; 

* 

ORLEANS  ! 

i 

Cf  594 

1543594 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2. 5  j  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

! 

I 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ) 

! 

i 

ORLFANS  ! 

i 

CC  596 

1543596 

206UA52! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

- 

! 

414! 

1 2.5 ! NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1974 

j 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

1 

ORLEANS  ! 

i 

CC  597 

1543597 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5  j  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

1 

!  1 

65.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

l 

QRLE*NS  ! 

! 

CC  598 

1543598 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

t 

414! 

1 2. 5 {NONE 

Ila 

NEW  ! 

1974 

! 

1 

1  1 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

•  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  599 

1543599 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.5! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1974 

! 

! 

1  i 

61.S1 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

■ 

CC  60C 

1543600 

205 14*5? 1 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.5  *  NONE 

!LA 

NEW  • 

1974 

t 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

2 

CC  6C1 

1543601 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

! 

1 

1  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

i 

! 

ORLEANS  2 

i 

CC  6C2 

1543602 

20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1 

!  1  ! 

61.5! 

31. 2! 

2.0! 

! 

-  1 

i 

! 

ORLEANS  ] 

i 

CC  603 

1543603 

1  20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.S (NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

! 

i  i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

• 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

2 

CC  6C4 

1543604 

1  20614A52* 

61.3! 

31.2! 

9.0! 

- 

< 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  l 

1974 

2 

1 

1  !  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

j 

CC  635 

1543605 

!  20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414 ! 

12.5  *  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

; 

l 

i  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

j 

ORLEANS  ! 

i 

CC  6Q( 

1543606 

!  20614*521 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1 

1  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

•  J 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  607 

1543607 

1  20614A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5  t  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

2 

1 

1  !  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  60t 

!  543  603 

!  2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 (NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1 

I  1  1 

61.51 

51.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  6C9 

1543609 

1  2C&! 4A  52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

li.ijKOME 

•LA 

NEW  ! 

1974 

; 

1 

!  1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

•  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

2 

CC  611 

1543611 

!  2C014A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414* 

12.5*hONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

t 

I 

•  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

1 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  612 

1543612 

5  20614*521 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

» 

414! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW  ! 

197* 

! 

1 

‘  1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

I 

ORLEANS  ! 

1 

CC  613 

1543613 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1  2. 5  !  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

! 

! 

*  1  1 

51.51 

31.2! 

2.01 

! 

-  | 

I 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  614 

•543614 

20614*52! 

51.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.51  NONE 

!IA 

NEW  ! 

1974 

! 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

j 

ORLEANS  ! 

! 

CC  615 

1543615 

20614*521 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5JN0NE 

ilA 

HEW  ! 

1974 

! 

! 

•  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS  • 

! 

CC  616 

1543616 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1?.S!»0*£ 

!LA 

NEW  ! 

1974 

! 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.C! 

I 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  • 

! 

CC  617 

1543617 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414* 

1?.5!N0NE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

0»LE»HS  ! 

! 

CC  61  f 

1543618 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

j 

414! 

12.5 ! NONE 

•LA 

NEW  ! 

1974 

! 

! 

!  1 

61.5! 

31. 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS  ! 

! 

CC  619 

1543619 

20614*52! 

81.5! 

31.  . 

9.0! 

- 

i 

414! 

12. 5 ! NONE 

ILA 

NEW  * 

1974 

! 

I 

1  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ; 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  620 

•  543e;'o 

206! 4  A  52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414* 

12. 5 !  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

( 

-  5 

i 

» 

ORLEANS  ! 

! 

CC  621 

1543621 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  i 

1974 

! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ♦ 

1 

! 

ORLEANS  • 

! 

CC  622 

1543622 

20614*52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  : 

1974 

! 

i 

1  ! 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

• 

-  | 

i 

i 

ORLEANS  ! 

1 

CC  674 

1 543624 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5 (NONE 

Ila 

NEW  • 

1974 

! 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  625 

1543625 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.3 !  NONE 

ILA 

NEW  • 

1974 

j 

l 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  { 

2 

CC  626 

1543626 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

1 2 . 5  !  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

i 

! 

1  1 

61.5J 

31.2! 

2.0! 

! 

-  f 

\ 

I 

ORLEANS  • 

; 

CC  627 

1543627 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1974 

< 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

* 

CC  626 

1 543628 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12. 5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

i 

i 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  » 

! 

( 

ORLEANS  ! 

• 

CC  629 

1543629 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2. 51  NONE 

!L& 

NEW  ! 

1974 

! 

1 

!  t 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

•  • 

! 

1 

ORLEANS  ! 

! 

CC  630 

1543630 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.51  NONE 

ILA 

NEW  ( 

1974 

i 

I 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

I 

ORLEANS  ! 

i 

CC  632 

1543632 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

j 

ORLEANS  ! 

j 

CC  633 

1543633 

2C614AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

] 

414* 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

i 

i 

I  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CO 

*543634 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  • 

1974 

! 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  | 

! 

1 

ORLEANS  | 

! 

CC  635 

1 543635 

20614*521 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

i 

! 

f  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  • 

i 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  636 

1543636 

206! 4*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2 ■ 5 ! NONE 

ILA 

NEW  1 

1974 

2 

1 

!  1 

61-5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

i 

CC  637 

•543637 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

1 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

! 

i 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  J 

i 

I 

ORLEANS  ! 

! 

CC  639 

1543639 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12. s'lNOHE 

ILA 

NEW  ( 

1974 

! 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

C6  64C 

1543640 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

12.5  fNONE 

ILA 

NEW  1 

1974 

1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

•  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

CC  641 

1543641 

20614*52! 

61-5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2. 5 1  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974 

1 

1  1 

61.5* 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

CC  64? 

1543642 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1  2.5!  NONE 

!LA 

NEW  i 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

i 

-  • 

j 

! 

ORELANS  ! 

i 

CC  644 

1543644 

20614*5 2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

i 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

197* 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  | 

! 

1 

ORLEANS  • 

CC  645 

1543645 

2C6S4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

! 

414! 

1 2.51NONE 

ILA 

NEW  1 

1974 

1 

1 

1 

1  f 

!  1 

!  1 

61.5! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

( 

J 

i 

I 

1 
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ENGRt 

BIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NURBER 

!  COAST 
!  CUAR9 
!  NUMBER 

IVTCCJ 
NET  1  CODE ( 
REGIS-I****! 
TER  t  SEEI 
TON-  ! PAGE! 
NACE  1  IV  1 

DIPENSIONS  ! 
LENCTH19RDTH! 
RFC.  1  REG.! 
//////! /////! 
OVER-! OVER-1 
ALL  1  ALL  1 

DRAFT! 

! 

LOAD*! 
ED  ! 

nm  i 
LIGHT! 

! CAPACITY! 

1  ! 

1  CARGO  ! 

1  ////////! 
HORSE!  PASS-  I 
POWER!  ENGERS  i 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  lOPE'ATING  !  ! 
FIXED  !  EOUIPNCNT  !TC!  BASE  !  TEAR  ! 
POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  1  BUILT  ! 
(LIGHT)  !/7/////////7////!TD! //////✓///!  OP  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINC-2  ! ‘REBUILT ! 

(32)  CENTRAL  GULF  LINES#  INC. 

t 

] 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

I 

* 

! 

CC  646 

1543646 

206 1  4  A  52 1 

61.51 

31.2! 

9.01 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

ii* 

NEW  > 

1974  I 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  > 

! 

! 

ORLEANS  ! 

» 

CC  647 

1543647 

2C614AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12. 5!  NONE 

!L* 

NEW  ! 

1974  ! 

! 

!  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  6 48 

>543646 

206  1 4 A  52 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SINGLE 

!l  A 

NEW  ! 

1974  { 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

6.  Cl 

! 

-  1 

! 

1 

OCLEAVS  1 

! 

CC  649 

1543649 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414{ 

11,  i!  NON  E 

Ila 

NEW  ( 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

6.0; 

I 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  650 

>543650 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW  t 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

i 

CC  651 

>543651 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  j 

1 

r  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

» 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  652 

1543652 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

4141 

12.5! NONE 

•LA 

NEW  I 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  > 

j 

! 

ORLEANS  i 

! 

CC  653 

(543653 

20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.* 

414; 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.1 

1 

-  1 

I 

! 

ORLEANS  1 

! 

CC  654 

1543654 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.7! 

2.0! 

! 

-  | 

I 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  657 

>543657 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12. 3! NONE 

!  L  * 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 

CC  658 

>543658 

20614*571 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  > 

414! 

12.5IN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1974  i 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  659 

1543659 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.01 

-  > 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  { 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

| 

ORLEANS  ! 

! 

CC  66C 

1543660 

20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  l 

414! 

12.5 ! NONE 

!L* 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

1 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

> 

CC  661 

1543661 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  > 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1 974  ! 

j 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

t 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  662 

>543662 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974  { 

> 

1  1 

61.5! 

51.2! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  663 

>543663 

20614A52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  > 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974  • 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

•  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  664 

1543664 

20o 1 4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

I 

CRLEAW<  ( 

i 

CC  668 

>543668 

206 14*52 1 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  l 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

! 

1  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

CC  669 

>543669 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12*51  NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1974  > 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

•  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

• 

CC  674 

1542674 

20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1976  1 

» 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  676 

1543676 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5!  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  » 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  677 

1543677 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

>2.5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  | 

1 

t  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  67e 

>543678 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

MW  ! 

1974  J 

I 

1  t 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

CC  679 

1543679 

20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 5 (NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.7! 

2.0! 

1 

•  ! 

! 

! 

OPLEANS  ! 

! 

CC  661 

1543681 

20614*52  1 

61.5! 

51.7! 

9.0! 

4141 

12.5! HONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

•  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  662 

1543682 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1  2.5 t NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

OPLEANS  t 

! 

CC  667 

1543687 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.57  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 

CC  688 

>543688 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  • 

414! 

12.51N9NE 

ILA 

NEW  I 

1974  * 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

• 

CC  689 

>543689 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  691 

1543691 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  j 

I 

! 

ORLEANS  ! 

I 

CC  695 

>543695 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 

!la 

NEW  ! 

1974  > 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

> 

! 

ORLEANS  ! 

» 

CC  698 

1543698 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  i 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  7CC 

1543700 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

1 

I 

ORLEANS  • 

! 

CC  701 

>543701 

20614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.51N0NC 

ILA 

NEW  ! 

1974  i 

1 

1  1 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

j 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  7C5 

1543705 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  | 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  707 

1543707 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.51N0NE 

ILA 

NFW  ! 

1974  ! 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

; 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  708 

1543708 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1  2  •  5  j  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  • 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  71C 

1543710 

20614*521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

414! 

12.5IN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1974  • 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

1 

! 

OPLEANS  ! 

i 

CC  711 

>543711 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.51N0NE 

!L  A 

NEW  ! 

1974  * 

> 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

J 

CC  712 

>543712 

20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  i 

> 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

i 

! 

OPLEANS  ! 

! 

CC  714 

>543714 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 5  j  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

J 

1  1 

61.5! 

31.71 

2.0! 

1 

-  I 

! 

i 

OPLEANS  ! 

! 

CC  715 

>543715 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  J 

1974  ! 

1 

1  1 

61. 5i 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

> 

CC  716 

>543716 

20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.51 MONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

> 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

{ 

J 

OPLEANS  ! 

! 

CC  717 

>543717 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.51N0NE 

i  L  A 

NEW  ! 

1974  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

J 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS  ! 

! 

CC  719 

1543719 

206)4*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  J 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

CC  721 

1543721 

20614*521 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.5! NONE 

ila 

NFW  ! 

1974  » 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS  { 

! 

CC  722 

1543722 

206(4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  { 

l 

!  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLFANS  ! 

! 

CC  724 

>543724 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.C! 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

OPLEANS  ! 

! 

CC  726 

1543726 

70614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. 5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  > 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS  ! 

! 

CC  727 

1543727 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW  ! 

1974  J 

> 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

~  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

CC  729 

1543729 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  > 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CC  730 

1543730 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12. 5 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

j 

CC  732 

>543732 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

( 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

> 

CC  733 

>543733 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

414! 

12.5  J  NONE 

•LA 

NEW  ! 

1974  ! 

l 

! 

> 

1  1 

1  1 

1  ! 

61.5! 

! 

! 

31.2! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

t 

ORLEANS  ! 

! 

! 

i 

i 

! 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  CUARD 
!  NUMBER 


1 VTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT !  ICAPACXTY!  HX6H-  I  1  V  £  S  S  E  L  ! 

NET  !COD£!lEN€THl BRDTHl  1  f  !  EST  !  CARSO  HANDLXN6  !S  tCPERATINC 

RECIS-!****!  RES.  !  REC.1L0A0-!  I  CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  l  !////////!  POINT  !  IXNE-1  ! AO!  LXNI-1  ! 

TON-  !PASE!  OVER-l OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  ! CLX6HT) !//////////////// ITDl ////////// ! 
NASE  !  XV  !  ALL  !  ALL  !LISNT!  POWER!  INCERS  !  (FEET)!  LXNE-2  !EE!  LINE-2  ! 


!  !  !  !  !  1  l 

!  I  I  !  II! 

(32)  CENTRAL  SULF  LINES,  INC.!  !  !  !  S  ! 

(CONTINUED)!  !  It  !  ! 


CC  734 

(CONTINUED)! 

1543734 

I 

I 

I  1 

20414  AS? 1 

I  I 

61.5!  31.2! 

l 

9.0! 

1 

! 

414! 

! 

12.5 ! NONE 

1 

1 

I  I 

61.5!  31.21 

2.0! 

! 

-  I 

! 

1 2. S ! NONE 

CC  736 

1543736 

t 

1 

206I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

I 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  738 

1543738 

I 

2C6I4A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

M4! 

12.5! NONE 

I 

l 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

12.5! NONE 

CC  739 

1543739 

I 

206I4AS21 

61.51  31.21 

9.0! 

! 

414! 

| 

I 

1  I 

61.5!  31.2! 

2.01 

! 

~  | 

1 

CC  740 

1543740 

I 

206I4A52I 

61.51  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 

I 

I 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

CC  741 

1543741 

I 

206I4AS2! 

61.5!  31.7! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12.5IN0NE 

! 

! 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

—  ! 

! 

12.5! NONE 

CC  742 

1543742 

t 

1 

2Q614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

I 

I  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

CC  743 

1543743 

! 

20614452! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

4141 

12.5! NONE 

I 

I 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.01 

» 

-  ( 

! 

12.5! NONE 

CC  >  4 

1543744 

1 

2C6I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

! 

414! 

! 

! 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

CC  745 

1543745 

1 

2C6I4A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5 ! NONE 

I 

! 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  74 6 

1543746 

i 

206I4AS2! 

61.51  31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12. 5 ! NONE 

l 

I 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  749 

1543749 

1 

206I4AS2I 

61.5!  31.2! 

S.O! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

I 

l 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

12.5! NONE 

CC  750 

1543750 

! 

206I4A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

! 

414! 

] 

! 

•  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

CC  751 

1543751 

I 

206I4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

1 

1 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

1 2.3 1  NONE 

CC  755 

1543755 

1 

206I4A521 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 

1 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.01 

! 

■  ! 

I 

CC  758 

1543758 

1 

206I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

| 

I 

1  I 

61. 5!  31.2! 

2.01 

! 

-  I 

! 

CC  759 

1543759 

1 

204I4A52! 

61. 5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.3! NONE 

f 

I 

!  t 

61.5!  31.2! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

CC  744 

1543764 

I 

206I4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NONE 

1 

1 

I  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

1 2.5! NONE 

CC  743 

1543765 

1 

206 I4A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

| 

1 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

CC  747 

1543767 

I 

206I4A52I 

61.5!  31.2! 

9.01 

-  ! 

414! 

1 2 .5 1  NONE 

| 

1 

I  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

CC  748 

1543768 

1 

1 

206! 4AS2I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 !  NONE 

1 

I  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 2*5!  NONE 

CC  749 

1543769 

I 

! 

2C6I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

I 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

12.51N0NE 

CC  770 

1543770 

! 

206I4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

| 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

12.51N0NE 

CC  775 

1543775 

1 

! 

206I4AS2! 

61.5!  31.21 

9.0! 

-  1 

414! 

t 

!  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

12.5SN0NE 

CC-774 

1543776 

I 

204I4A32! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

I 

I 

I  t 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

12.5JN0NE 

CC  779 

1543779 

! 

206I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.01 

-  ! 

414! 

! 

I 

t  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  781 

1543761 

1 

! 

206I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NONE 

1 

1  t 

61.51  31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

12.5'NONE 

CC  782 

1543762 

t 

1 

20614AS2I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

i 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0S 

! 

-  ! 

! 

12.3  2  NONE 

CC  785 

1543785 

l 

206I4AS21 

61.51  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

I 

« 

I  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  788 

1543788 

I 

206I4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.51  NONE 

I 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  789 

1543789 

! 

I 

206 1 4  A  52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

12.5 (NONE 

CC  791 

1543791 

I 

206I4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

I 

1 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

12.5! NONE 

CC  793 

1543793 

I 

206I4A52! 

61.51  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

J 

I 

I  I 

61.51  31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  801 

1543601 

i 

206I4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 (NONE 

1 

i 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  804 

IS43804 

i 

20614AS2I 

61.51  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.51  NONE 

! 

» 

1  1 

61.51  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

CC  604 

1 >43606 

« 

2061 4AS21 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5 ! NONE 

1 

i 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

CC  607 

1543807 

t 

20614A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  l 

414! 

12. SIMONE 

i 

I  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  806 

1 543(08 

i 

206I4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5IN0NE 

1 

! 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

CC  811 

1543811 

I 

206 1 4 A  52 1 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. SIMONE 

1 

! 

I  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  815 

1543815 

1 

206I4A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 ! NONE 

1 

1 

1  ! 

61.5!  31.2! 

2.01 

» 

-  1 

! 

12. SIMONE 

CC  818 

1543818 

1 

I 

206I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

1 

1  I 

61. 5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  821 

1543121 

! 

206I4A52I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5 (NOME 

1 

I 

1  I 

61.5!  31.2! 

2.01 

! 

-  ! 

1 

CC  824 

1543824 

! 

1 

206I4A521 

61.5!  31.2! 

9.01 

-  1 

414! 

12.51  NONE 

! 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

» 

-  I 

! 

12.5 (NONE 

CC  825 

1543625 

1 

20614AS2I 

61.5!  31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

I 

I 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

CC  826 

1543626 

I 

20614AS2! 

61.5!  31.2! 

9.01 

*  1 

414! 

12.5 (NONE 

I 

I 

I  I 

61.51  31.21 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

CC  830 

1 543530 

! 

206144521 

Cl. 51  31.2! 

9  At 

-  j 

•114! 

12.5JN9HE 

I 

1 

I  I 

61.51  31.2! 

r.oi 

i 

-  ! 

! 

CC  831 

1543631 

! 

20614A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

414! 

12. SIMONE 

I 

I 

1  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CC  632 

1543832 

1 

206I4AS2! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.51 kONE 

I 

I 

I  1 

41. 51  31.2! 

4.01 

1 

-  ! 

12.5 1N0NE 

CC  833 

1543833 

1 

2061 4 A  32 1 

61. S!  31.2! 

9.01 

414! 

! 

I 

I  I 

61.5!  31.2! 

6.0! 

—  1 

1 

12.S (NONE 

CC  837 

1 543837 

1 

206I4AS2I 

61.5!  31.2! 

9.01 

- 

414! 

I 

I 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

CCf  840 

1543840 

I 

20614AS2I 

61.3!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5IN0NC 

I 

1  1 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

CC  849 

1543849 

1 

206 1 4 A  52 1 

61.5!  31.2! 

9.01 

- 

4141 

12.5! NONE 

1 

I 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

12.51  NONE 

CC  650 

1543850 

1 

206 14AS21 

61.51  31.21 

9.0! 

- 

414! 

1 

I  I 

61.5!  31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

12.5IN0NE 

CC  852 

1543852 

1 

206I4A52! 

61.5!  31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 

I 

I  i 

61.5!  31.21 

2.0! 

-  1 

1 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
(  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLFANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NfV 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
JL'.  Nt'J 
I  ORLEANS 
«LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
i  ORLEANS 
•LA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 


I 

! 

TEAR  I 
BUILT  I 

OR  I 
•REBUILT! 

I 

I 

I 

1974  I 
!  I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  1 
I 

1974  I 
! 

1974  I 
I 

1974  I 

1974  ! 

I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  ! 

I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  ! 

I 

1974  I 
I 

1974  ! 

I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  1 
I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  » 

I 

1r<74  I 
I 

’19 74  I 
I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  I 
! 

V974  I 
! 

1974  I 
I 

1974  I 
l 

1974  I 
I 

<.974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1974  I 
I 

1V74  1 
I 

197*  I 
\ 

1974  I 
I 

1974  ! 
I 

1974  l 
I 

197  #  I 
I 


1974  I 
1974  I 
1974  I 
1974  I 
1974  I 
1974  1 
1974  I 
1974  I 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


INSR 1 

1 

IVTCCl  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HXSH-  ! 

!  V  E  S  S  €  L 

!  I 

DISTi 

OPERATOR 

1  NET 

! COOEl LENGTH! BRDTHt  ! 

1  ! 

EST  ! 

CARSO  HANDLING  !S  IOPERATINS 

!  ! 

-inttn- 

!*•«*!  AES.  !  RES* ! LOAD-1 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT  1TC1  RASE 

!  YEAR  ! 

| 

COAST 

1  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

umtnn 

POINT  1 

LIfE-1  1  AO!  LtKE-1 

!  BUILT  1 

VESSEL  MAKE 

AND  NUMBER  1 

SUARD 

1  TON- 

! PACE!  OVEH-I OVEK-t ///// 1 

HORSE!  MSS-  I 

(L1SHT) !/////// /////////!TO! /////////A 

1  OR  ! 

! 

NUMBER 

1  NASE 

I  IV  1  ALL  I  ALL  1 LZSHTI 

POWER!  ENSERS  ! 

(FEED! 

LINE- 2  ICE!  LINE-2 

IMieUIlTl 

(32)  CENTRAL 

CULF  LINES/  INC.! 

1 

!  1 

I 

l 

1 

i 

I 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1 

1  i 

! 

| 

1 

t 

! 

! 

! 

CS  853 

1543853 

! 

20614A52! 

61.51 

31.21 

9.0! 

-  j 

4141 

12.5 l NONE 

!LA  NEW 

1 

1974 

i 

1 

1  1 

61*5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

CS  654 

1543856 

1 

20614A52! 

61.51 

31.2! 

9.01 

•  i 

4141 

1 2.5 !  NONE 

(LA  NEW 

1 

1974 

! 

I 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.01 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

! 

CS  857 

1543857 

! 

20614A521 

61.51 

31.21 

9.0! 

-  j 

414! 

1 2. 5! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974 

» 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  659 

1543859 

( 

20614A52! 

61.51 

31.21 

9.0! 

•  j 

414! 

12.5 !  MOMS 

!LA  NEW 

1 

1974 

I 

1 

1  1 

61.51 

31.21 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

CS  SAC 

1543860 

I 

20614A52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

•  i 

4141 

12.51N0NE 

!la  new 

I 

1974 

! 

! 

!  I 

61.51 

31.21 

2.0! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

! 

CS  862 

1548862 

1 

20614A57* 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  j 

414! 

1 2.5 !  NONE 

!LA  NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  *  i 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

CS  863 

1548863 

I 

2  0  6 !  4  A  52 1 

61.5! 

31.2! 

9.01 

-  j 

4141 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

I 

1974 

! 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  864 

1548864 

! 

206I4A521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

-  i 

414! 

1 2*  5  !  NONE 

(LA  NEW 

! 

1974 

1 

! 

1  1 

61.51 

31.21 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  867 

1548847 

! 

206 14 A  $2 1 

61.5! 

31.21 

9.01 

i 

414! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

! 

1974 

I 

I 

1  ! 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  1 

( 

!  OPLCANS 

! 

CS  865 

1548868 

I 

206 14A52 1 

61.51 

31.2! 

9.01 

-  i 

4141 

1  2. 5 {NONE 

SLA  NEW 

i 

1974 

1 

! 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  873 

1548873 

1 

20614A52 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974 

! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  875 

1548875 

I 

20614A52! 

61.51 

31.21 

9.01 

-  ) 

414! 

1  2.5 !  NONE 

(LA  NEW 

! 

1974 

1 

I 

!  1 

61.51 

31.21 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  876 

1548876 

1 

20614A521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 (NONE 

!IA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  877 

1548877 

1 

206 ! 4 A  52 ! 

61.51 

31.21 

9.01 

-  ( 

414! 

1 2.5 ! NONE 

! L A  NEW 

! 

1974 

l 

I 

1  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

! 

CS  878 

1548876 

1 

206UA52! 

61.5! 

31.21 

9.01 

-  | 

414! 

1  2  •  5  !  NONE 

!LA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  880 

1546660 

t 

206 ! 4 A  52 1 

61.51 

31.21 

9.01 

-  ) 

4141 

1 2. 5 ! NONE 

!IA  NEW 

! 

1974 

1 

! 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.01 

“  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  889 

1548889 

1 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

!  LA  NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

( 

CS  691 

1548891 

1 

20614A52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  I 

4141 

12.5! NONE 

(LA  NEW 

I 

1974 

1 

1 

!  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  895 

1548895 

1 

206 1 4 A  52 1 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.51N0NE 

!LA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  897 

1546897 

J 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12. 5! NONE 

(LA  NEW 

1 

1974 

1 

l 

!  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  900 

1548900 

1 

20614A521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  j 

414! 

1  2.5! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLFANS 

! 

CS  901 

1548901 

! 

2C614A521 

61.51 

31.2! 

9.0t 

*  1 

414! 

12.5! NONE 

! LA  NEW 

! 

1974 

| 

1 

i 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

“  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  9C2 

1541902 

I 

20614A52! 

61. 5! 

31.21 

9.0! 

-  1 

414! 

12. 5! NONE 

!LA  NFV 

! 

1974 

1 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  906 

1548906 

1 

20614A52 1 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12. 5 (NONE 

!LA  NEW 

! 

1974 

1 

I 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

*'  I 

I 

!  ORLEANS 

! 

CS  907 

1548907 

1 

206 ! 4 A  52 1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5! NONE 

(LA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.01 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

CS  909 

1548909 

1 

206J4AS2! 

61.5! 

31.21 

9.01 

-  j 

414! 

12.5INONE 

! L A  NEW 

I 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  915 

1541915 

1 

20614AS21 

61.5! 

31.21 

9.01 

-  i 

414! 

12.5 ! NONE 

(LA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  I 

61.51 

31.2! 

2.01 

-  1 

( 

!  ORLEANS 

! 

CS  918 

1548918 

I 

2061 4  A  52 1 

61.51 

31.2! 

9.01 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

(LA  NEW 

I 

1974 

1 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

CS  923 

1548923 

1 

206I4AS2I 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5IN0NE 

1LA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  924 

1946924 

I 

20614AS2! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

»  ( 

414! 

12.5 (NONE 

!IA  NEW 

! 

1974 

! 

1 

f  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

(  ORLEANS 

! 

CS  928 

1546926 

! 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1974 

1 

! 

1  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  929 

1548929 

1 

206I4AS21 

61.5! 

3t  .2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 (NONE 

! LA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  934 

1548934 

I 

206I4A52! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12. $ !  NONE 

(LA  NEW 

I 

1974 

1 

! 

I  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLFANS 

I 

CS  935 

1548935 

1 

20614AS2! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12.5! NONE 

!IA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLFANS 

! 

CS  940 

1546940 

1 

206 1 4 A  521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

I 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

I 

CS  946 

1541946 

! 

20614A52I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1 

1974 

1 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CS  955 

1548955 

! 

20614AS2I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1 

1974 

1 

1 

!  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

! 

CC  966 

1546966 

1 

206 ! 4  A  52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5IN0NE 

ILA  NEW 

! 

1974 

1 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

I 

!  ORLEANS 

! 

CS  970 

1548970 

1 

206 ! 4 A  52 ! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12.5IN0NE 

ILA  NEW 

! 

1974 

I 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CC  971 

1548971 

I 

20494A521 

61.51 

31.21 

9.01 

-  i 

414! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

I 

1974 

1 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

CS  976 

1548976 

1 

2061 4 A  52 1 

61.51 

31.21 

9.0! 

■  i 

414! 

12. S (NONE 

! L A  NEW 

I 

1974 

1 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  OALCANS 

1 

CS  979 

1541979 

J 

20614A521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

12.5IN0NF 

ILA  NEW 

1 

1974 

1 

1 

f  I 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLFANS 

1 

CS  985 

1)46985 

1 

20614AS2! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

12.5IN0NE 

ILA  NEW 

1 

1974 

I 

1 

1  1 

61.51 

3  *.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

CC  986 

1)48966 

1 

206I4AS2I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

4141 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1 

1974 

| 

I 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

“  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

CC  969 

1548969 

1 

2061 4A521 

61.51 

31.2! 

9.01 

-  1 

4141 

12.5 {NONE 

ILA  NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

CS  991 

I54J991 

« 

2C6MA52! 

««  . » 

:t.2i 

?.Cl 

*  | 

414! 

!2.5U6fie 

ILA  NEW 

1 

1974 

1 

i 

!  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

•  | 

1 

I  ORLEANS 

I 

CS  993 

154(993 

! 

206I4A52! 

61.5! 

31.21 

9.01 

-  j 

414! 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

CC  994 

(341994 

! 

2C6I4A521 

61.5! 

31.21 

9.0! 

•  i 

414! 

12.5  1  NONE 

ILA  NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

1 

CS  996 

154(996 

I 

20614AS2I 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  j 

414! 

12. 5 ! NONE 

ILA  NFV 

1 

1974 

f 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.01 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

! 

CSA  2 

I549C02 

1 

2061 A  A  52! 

61.51 

31.21 

9.01 

•  j 

4141 

12.51  NONE 

!LA  NFV 

1 

1974 

1 

1 

1  1 

61.51 

31.21 

2.01 

“  ! 

1 

1  ORLEANS 

» 

CSA  4 

1549006 

1 

2061 4  A  52  1 

61.5! 

31.2! 

9.01 

•  i 

414! 

12.5INONE 

ILA  NEW 

1 

1974 

1 

I 

1  1 

41.5! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

CSA  1 

1549009 

1 

206I4AS2I 

61.51 

31.2! 

9.01 

-  j 

414! 

1 2. 5 1  NONE 

ILA  NEW 

1 

1974 

1 

1 

1  1 

61.51 

31.21 

2.0! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

1 

CSA  9 

1549009 

1 

20614A52J 

41.51 

31.2! 

9.0! 

-  j 

4141 

12.SIN0NE 

ILA  NEW 

! 

1974 

| 

I 

1  1 

61.51 

31.21 

2.01 

-  ( 

! 

1  ORLEANS 

1 

CCA  12 

I S49C12 

l 

2061 4A52I 

61.5! 

31.21 

9.01 

-  j 

4141 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1 

1974 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  I 

61.51 

1 

1 

31.2! 

1 

1 

2.0! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

! 

1 

!  ORLEANS 

! 

1 

1 

1 

( 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

BIST! 

VESSfl  MAKE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 

i  CUARD 

1  NUMBER 

meet  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  1  CODE 1LENCTH! BROTH  1  l 

!RECI$-!***M  REC.  1  REC.1L0AD-1 
l  TER  !  SEC!//////! /////I  ED  ! 
TON-  1PACE!  OVER-lOVER- !/////! 
NACE  !  IV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

1 

! 

! 

HORSE! 

POWER! 

:apacxty!  hick-  i  i  v  e  s  s  e  l 

!  EST  !  CARCO  HANDLINC  IS  10FERATXNC 
CARCO  l  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC1  BASE 

unnu\  POINT  1  LINE-1  1  AO  1  LINE“1 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////! TO I ////////// 
EHGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !CEl  LINE-2 

! 

TEAR  I 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT  1 

(32)  CENTRAL  6ULF  LINES/  INC. 

l 

l 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)  1 

!  1 

! 

! 

1 

>! 

1 

! 

CCA  13 

! 549C13 

20614*52! 

61. S! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.51N0NE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

I 

! 

ORLEANS 

CCA  14 

1549C14 

20614A521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

- 

414! 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

CCA  17 

J  549017 

20614*321 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  19 

1549C19 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2,5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

i 

I 

ORLEANS 

CCA  20 

! 549  C  2  0 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  26 

1549C26 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1974 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  33 

1549033 

20614A521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

- 

414! 

1 2 .5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  i 

i 

1 

ORLEANS 

CCA  37 

1549037 

206(4*52! 

61. S! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  AS 

1549046 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1  2. 5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  53 

1545033 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  55 

1549035 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5  I  NON  ' 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

CCA  56 

1549036 

2C614A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2.5 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  58 

1549058 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0' 

-  | 

I 

! 

ORLEANS 

CCA  61 

1576644 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1  2  •  5 1  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

(  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  63 

1576646 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

CCA  6( 

1376647 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

CCA  69 

1576652 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

_  t 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  71 

1576654 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.01 

- 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  * 

! 

I 

ORLEANS 

CCA  72 

1576655 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

5 

41  * 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

4EW 

1976 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

- 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  74 

1576657 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0] 

- 

4Ui 

1 2.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

“  ! 

| 

! 

ORLEANS 

CGA  78 

1576661 

20614A52I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5 (NONE 

ILA 

NEW 

1976 

l 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CCA  81 

1576664 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9.0) 

- 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

CCA  85 

1576668 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

- 

414! 

1 2 .5 1  NONE 

(LA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

“  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CCA  86 

1576669 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

I 

! 

ORLEANS 

CCA  68 

1576671 

2061 4A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2.S! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

(  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  91 

1576674 

20614*52 1 

61.51 

31.21 

9.0! 

- 

414! 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW 

1976 

I 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  92 

1576675 

206 14 A52 1 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2. 5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  94 

1576677 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.01 

- 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  97 

1576680 

20614*52! 

61.51 

31.2! 

9.C! 

- 

414! 

12.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  « 

! 

! 

ORLEANS 

CCA  99 

1576682 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

- 

4^4! 

1 2.5 1N0NE 

ILA 

NEW 

1976 

» 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

C60  1 

1576683 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

C6D  8 

1576690 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.51NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

( 

1 

ORLEANS 

CCB  9 

1 576691 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9-0! 

- 

414! 

1 2. 5 I  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  i 

( 

I 

ORLEANS 

CCB  13 

1576695 

20614*521 

41.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

41 4  i 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW 

19/6 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCD  14 

1576696 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCB  17 

1576699 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2  •  5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

CCO  18 

1576700 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2.5! HONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

CCB  20 

1576702 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2. NONE 

ILA 

NEW 

1976 

I 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCB  22 

1576704 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

J 

( 

ORLEANS 

CCB  25 

1576707 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2.5  JHONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

CCB  27 

1576709 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CCB  3C 

1576712 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2.5 I  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

(  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCB  34 

1576716 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12. 5 IhCHE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCB  35 

1576717 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

UA 

NEW 

1976 

! 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

I 

! 

ORLEANS 

CCB  40 

1576722 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

j 

414! 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

i  i 

61.3! 

31.2! 

2.C! 

• 

-  i 

« 

1 

ORLEANS 

CCB  42 

1576724 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  I 

61.51 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCB  46 

1576728 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

(LA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCB  54 

1576736 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5 ! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCB  58 

1576740 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5 !  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

CCB  60 

1576742 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CCB  61 

1576743 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

1 2. 5! NONE 

SLA 

NEW 

1976 

I 

I  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

CCB  96 

1562904 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

- 

414! 

12. 51  NONE 

!IA 

NEW 

1969 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CCB  98 

1562929 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

- 

414! 

12*5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DSLL  540650 

1540650 

20614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

375! 

1 J .0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

61.5! 

! 

; 

31.1! 

» 

2.0! 

! 

1 

-  1 
! 

! 

V 

\ 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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a 


ENCRI 

!  VTCCI 

DIMENSIONS  *  DRAFT! 

*  CAPACITY! 

HIGH-  2 

2  V 

E  S  S  E  L  ! 

•  ISTI 

OPERATOR 

NET  KODE1LENSTHI6ROTN! 

1 

2 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

1$  20PERATING  ! 

2  COAST 

TER  2  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUPBER 

I  GUARD 

TON-  S PACE  1 

OVER-! OVER-! ///// ! 

MORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  I////////////////2T02//////////2 

2  NUMBER 

NAGE  2  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  2LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  2 

(FEET)!  LINE- 2 

1EE! 

LtNE-2  I 

(32)  CENTRAL  CULP  LINES/  INC. 

! 

! 

2 

2  2 

2  1 

2  2 

2 

2 

! 

2 

1 

2 

! 

i 

1 

2 
! 

I 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

• 

(CONTINUED) 2 

1  1 

2 

2 

2 

! 

2 

1 

1 

DSLL  540661 

254C661 

206  24A52  2 

61. c* 

31.1! 

9.0! 

.  i 

375! 

1 3 .0! NONE 

ILA 

NEW 

J 

2  2 

61.51 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

2 

1 

ORLEANS 

D3LL  556558 

1556558 

20624A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

”  ! 

375! 

1 3.0! NONE 

2LA 

NEW 

! 

1  2 

61.51 

31.1! 

2.0! 

2 

.  j 

1 

2 

ORLEANS 

LB  757 

2560722 

20624A522 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

41 4*! 

12.1 !NONE 

ILA 

NEW 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

LB  795 

256C795 

20624AS2I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

1 

2  2 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

LB  805 

256C775 

20624A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

2 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

HEW 

i 

!  ! 

61.62 

31.2! 

1.9! 

» 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

LB  821 

I  550624 

2C624A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

2 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

2 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  2 

2 

I 

ORLEANS 

LB  822 

255C627 

20624A52! 

61.61 

31.2! 

e.9* 

-  i 

414! 

i2.i Inone 

ILA 

NEW 

1 

t  2 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  2 

! 

2 

ORLEANS 

LB  129 

2555649 

206I4AS21 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  1 

414! 

12.1! NONE 

2LA 

NEW 

! 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  1 

2 

1 

ORLEANS 

LB  830 

1559650 

206I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

1 

414! 

12.12  NONE 

ILA 

NEW 

1 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  | 

I 

1 

ORLEANS 

LB  840 

256C640 

2C624A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

2 

414! 

12.1 2N0NE 

(LA 

NEW 

l 

!  1 

61.6! 

31.22 

1.9! 

I 

-  2 

2 

2 

ORLEANS 

LB  899 

2563899 

20624AS21 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

2 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  I 

2 

1 

ORLFANS 

LB  911 

2562963 

20624A52! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

-  1 

414! 

1 2.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

I 

i  2 

61.6! 

31.22 

1.9! 

2 

-  1 

| 

1 

ORLEANS 

PLI  527 

2564527 

20524A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

1 

3751 

12.52  NONE 

ILA 

NEW 

2 

2  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  2 

! 

1 

ORLEANS 

PLI  528 

1564528 

203  2  4A52 2 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

t 

375! 

1 2.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

2 

!  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

I 

-  | 

j 

1 

ORLEANS 

PLI  529 

2564291 

2C314A521 

61.51 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 INONE 

2LA 

NEW 

! 

1  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  2 

1 

2 

ORLEANS 

PLI  530 

1564530 

203  2  4 A  52 i 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  2 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  2 

! 

2 

ORLEANS 

PLI  531 

2564531 

20314A522 

61.5! 

31.11 

9.01 

2 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

2 

t  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

PLI  533 

2564533 

203I4A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  | 

3751 

12.52NONE 

ILA 

NEW 

2 

2  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  I 

! 

2 

ORLEANS 

PLI  534 

1564534 

2C324A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  2 

375! 

12.5! NONE 

{LA 

NEW 

2 

2  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

1 

-  * 

! 

2 

ORLEANS 

PLI  536 

1564536 

20324A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  2 

375! 

1 2.5  2  NONE 

ILA 

NEW 

1 

2  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  ! 

2 

1 

ORLEANS 

PLI  5)7 

1564537 

20314A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5 INONE 

2LA 

NEW 

1 

!  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

2 

2 

ORLEANS 

PLI  540 

2564540 

203  24A32 2 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

•  i 

375! 

12.5 INONE 

ILA 

NEW 

1 

!  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

“  ! 

1 

1 

ORLEANS 

PLI  549 

1564549 

20524A52J 

61.5! 

31.12 

9.0! 

-  2 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1 

!  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

PLI  5S1 

1564551 

20324A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  2 

375! 

1 2.5! NONE 

2LA 

NEW 

! 

2  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

t 

-  ! 

1 

2 

ORLEANS 

PLI  552 

2564552 

20324*521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  2 

375! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  2 

1 

J 

ORLEANS 

PLI  555 

1564555 

20314A522 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  1 

3751 

12. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

2 

ORLEANS 

PLI  557 

2564557 

20324A52! 

61.5! 

31.11 

9.0! 

-  1 

3752 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

PLI  559 

1564559 

203  2  4A52 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  2 

3751 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

I 

2  2 

61.5! 

31.1! 

2.01 

* 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

PLI  340 

1564560 

203I4A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

3751 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

1 

-  2 

1 

! 

ORLEANS 

PLI  561 

2564561 

203I4A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5! NONE 

2  LA 

NEW 

1 

2  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

« 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

PLI  562 

1564562 

2C3I4A52! 

61.5! 

31.11 

9.0! 

i 

375! 

12.5 !  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  1 

I 

i 

ORLEANS 

PLI  563 

2564563 

203 ! 4 A  52 1 

61.5! 

31.11 

9.0! 

-  l 

375! 

1 2 .5  !  NONE 

iiA 

NEW 

1 

1  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  I 

1 

1 

ORLEANS 

PLI  546 

2564566 

203I4A52I 

61.52 

31.1! 

9.0! 

2 

3751 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2,0! 

1 

-  ! 

i 

1 

ORLEANS 

PH  548 

1564568 

2031 4A322 

61.51 

31.1! 

9.0! 

! 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

2  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

.  j 

1 

| 

ORLEANS 

PLI  569 

2564569 

20324A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

3751 

1  2. 5  2  NONE 

ILA 

NEW 

! 

2  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  2 

I 

1 

ORLEANS 

PLI  572 

2564572 

203  !  4  A  52  ! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

I 

3751 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

; 

-  2 

1 

1 

ORLEANS 

PLI  573 

2564573 

20324A52! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

i 

3752 

12.S2NONE 

ILA 

NEW 

I 

2  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

I 

-  1 

2 

1 

ORLEANS 

PLI  575 

1564575 

20324A52I 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  2 

375! 

12*5! NONE 

ILA 

NEW 

( 

2  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  2 

2 

1 

ORLEANS 

PLI  381 

2564581 

20324A52! 

61.5! 

31.12 

9.0! 

1 

375! 

12.5 !NONE 

ILA 

NEW 

! 

I  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  1 

2 

• 

OPLEANJ 

PLI  386 

2564586 

20324A52I 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

I 

375! 

12.52  NONE 

ILA 

NEW 

2 

1  2 

61.51 

31.1! 

2.0! 

J 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

(*LX  601 

2564601 

20324A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

2 

3751 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

!  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

J 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

PLI  602 

2564602 

2C314A522 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

2 

2  ] 

61.52 

31.11 

2.0! 

i 

-  2 

1 

1 

ORLEANS 

PLI  606 

2564606 

2031 4A522 

61.52 

31.1! 

9.0! 

-  1 

3751 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

| 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

PLI  607 

1564607 

203I4A52! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

1 

3751 

12.52  NONE 

ILA 

NEW 

! 

2  1 

61. S! 

31.11 

2.0! 

! 

-  1 

2 

■ 

PLI  609 

2564609 

20324*522 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  I 

3/5! 

1 2 .5 1  NONE 

I L  A 

NEW 

I 

!  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

PLI  611 

2564671 

2C324AS22 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

2 

3751 

1  2.5 INONE 

ILA 

NEW 

! 

2  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

2 

ORLEANS 

PLI  612 

2564672 

2C324A522 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  i 

3752 

12.5 INONE 

ILA 

NEW 

! 

2  ( 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  2 

1 

I 

ORLEANS 

PLI  416 

2564676 

20324A52! 

61.51 

31.11 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

!  2 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  2 

2 

1 

ORLEANS 

PCX  617 

2564677 

2C324A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  2 

375! 

12. 5! NONE 

ILA 

NEW 

I 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

PLI  411 

2564618 

20324*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  1 

375! 

1 2 .5! NONE 

2LA 

NEW 

I 

2  2 

61.5! 

31.11 

2.0! 

2 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

PLX  619 

2564619 

203! 4A521 

61.5! 

31.1! 

9.01 

2 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

2 

2  2 

61.5! 

31.11 

2.0! 

! 

-  2 

1 

1 

ORLEANS 

PLZ  620 

2564620 

20324*52! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

1 

375! 

12. 5 Inone 

ILA 

NEW 

! 

2  2 

61.51 

31.1! 

2.02 

1 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

PLI  «24 

2564624 

20324A5 2! 

61.51 

31.11 

9.0! 

-  2 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

f 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

2 

-  2 

1 

1 

ORLEANS 

PLI  429 

2564629 

20324*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

2 

i 

1  2 
2  1 

1  1 

61.5! 

I 

1 

31.1! 

2 

2 

2.0! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

I 

! 

1 

2 

ORLEANS 

TEAR  1 
BUILT  ! 
OR  2 
♦REBUILT! 


1973  1 
J 

1973  ! 

I 

1975  ! 
t 

1975  1 
1 

1975  l 
! 

1975  l 
l 

1975  ! 

! 

1975  ! 

! 

1975  ! 

I 

1975  ! 

! 

1975  I 
I 

1975  ! 
! 

1975  1 

1975  ! 
! 

1975  J 
! 

1975  ! 

1975  I 
! 

1975  I 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
1 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  1 
! 

1975  ! 
I 

1975  ! 
! 

1975  J 
! 

1975  I 
I 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  I 
! 

1975  I 
! 

1975  I 

j 

1975  1 

i 

1975  ! 
! 

1975  ! 

i 

1975  i 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
{ 

1975  1 
I 

1975  I 
! 

1975  2 

1 

1975  i 

2 

1975  2 

1975  i 

1 

1975  2 

2 

1975  J 
2 

1975  ! 
2 

1975  2 
! 

1975  ! 
2 

1975  I 
! 

1975  f 
! 
2 
2 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCR1 

l  1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  £  L 

DISTI 

OPERATOR 

1  NET  (CODE {LENGTH! BROTH! 

l 

! 

1 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

RES.  ! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

STC 1  BASE 

TEAR 

1  COAST 

1  TER  1  SEE !////// 1//7//1 

CO  1 

I////7///I 

POINT  !  LINE-1 

1A0!  LINE-1 

BUILT 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

l  TON-  IPASC! 

OVER-l  OVER-!  /, 

:n\ 

Mr<R!5' 

PASS-  l(LXSHT) !//////////////// !TDJ ////////// 

OR 

I  NUMBER 

1  NAfiE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  HUNT! 

rCtftR! 

ensfrs  ! 

(FEET)!  LINE-2 

IEE!  LIRI-2 

•REBUILT ! 

(22)  CENTRAL 

CULf  LINES#  INC. 

! 

! 

I 

1  !  ! 

1  I  1 

1  1  1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

) 

1 

! 

! 

5 

! 

(CONTINUED)! 

I  1  ! 

! 

1 

* 

! 

! 

! 

! 

PLI  633 

1564633 

1  20314A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

*  J 

375! 

12.51  NONE 

1L A  NEW 

1975 

1 

l  !  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

l 

-  ! 

•  ! 

!  ORLEANS 

PLI  638 

1564638 

!  20314A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

•  | 

3751 

1 2.5 (NONE 

!LA  NEW 

1975 

1 

1  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

PH  4*) 

1564641 

1  203UA521 

61.51 

31.1! 

9.0! 

•  | 

3751 

1  2. 5 ! NONE 

It*  NtW 

1975 

! 

1  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

I 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

PLI  643 

1564643 

l  20314A52 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

1  2.5 1  NONE 

!LA  NEW 

1975 

I 

I  !  t 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

PLI  644 

1564644 

!  20314*52 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  J 

375! 

12.5  1  NONE 

!IA  NEW 

1975 

1 

1  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.01 

! 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

PLI  646 

1564646 

1  20314452! 

41.5! 

31.11 

9.0! 

375! 

1 2 . 5 1  NONE 

!LA  NEW 

1975 

! 

1  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

I 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

PLI  449 

1564649 

1  20314A521 

61.51 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2.5! NONE 

(LA  NEW 

1975 

! 

t  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

PLI  653 

1564655 

1  20314AS2 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

1 2  •  5 ! NONE 

1LA  NEW 

1975 

1 

1  !  t 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  668 

1564668 

1  203 1 4AS2 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

1 2. 5 1  NONE 

UA  NEW 

1975 

! 

1  1  t 

61.31 

31.1! 

2.0! 

I 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

PLI  670 

1564670 

1  20314A521 

61.51 

31.11 

9.01 

3751 

12.51N0NE 

RA  NEW 

1975 

! 

1  1  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  660 

*564660 

1  20314A52I 

M.5I 

31.1! 

9.0! 

375! 

12.5  t NONE 

lLA  NEW 

1975 

! 

1  !  1 

61.5! 

31.11 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  685 

1564685 

1  203144521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

1 2.5! NONE 

!LA  NEW 

1975 

1 

1  1  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

PLI  691 

>564691 

1  203144521 

61.3! 

31.11 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1975 

1 

!  t  1 

61.5! 

31.11 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  697 

1564697 

!  2C314A52I 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

1 2. 5! NONE 

(LA  NEV 

1975 

1 

!  1  1 

61.3! 

31.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  698 

>564698 

!  20314AS2! 

61.5! 

31.1! 

9.C! 

-  ! 

3751 

12.5!N0NE 

!LA  KFU 

1975 

1 

1  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

PLI  699 

1564699 

!  203I4A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.51N0NE 

! LA  NEW 

1975 

1 

i  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  7C2 

1564702 

!  20314AS2! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

12.5 !  NONE 

!L A  NEW 

1975 

1 

1  1  1 

61-5! 

31.1! 

2.0! 

» 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

PLI  705 

1564705 

1  2C314AS2! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

1 2.5 1  NONE 

UA  NEW 

1975 

1 

!  !  I 

61.5! 

31.1* 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  7C7 

1564707 

1  203 ! 4 A  52 ! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  I 

375! 

12.51N0NE 

!LA  NEW 

1975 

! 

!  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

PLI  7C9 

1564709 

•  20314*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

12.51N0NE 

! L A  NEW 

1975 

l 

i  i  i 

61.5! 

31. It 

2.0! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

PLI  716 

1564716 

!  203! 4A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

lLA  NEW 

1975 

! 

!  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

PLI  719 

1564719 

1  20314A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1975 

! 

!  1  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

PLI  722 

1564722 

!  2G3I4A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1975 

! 

!  !  I 

61.51 

31.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  723 

1564723 

1  203I4A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1975 

1 

1  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  731 

156473V 

1  20314A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0* 

375! 

12.51N0NE 

!LA  NEW 

1975 

1 

!  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  737 

1564737 

1  20314A52! 

61.5! 

31.1* 

9.0! 

375! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1975 

! 

1  1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

PLI  742 

1564742 

1  2C3I4A52 ! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

12. 5! NONE 

!LA  NEW 

1975 

1 

i  i  i 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

PLI  743 

1564743 

1  20314A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

3751 

1 2.5 (NONE 

!LA  NEW 

1975 

1 

1  1  ! 

61.5! 

31.1* 

2.0* 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  748 

1564748 

!  20314A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1975 

1 

1  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

PLI  751 

1564751 

!  20314A521 

61.5! 

31.1* 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5IN0NE 

!LA  NEU 

1975 

! 

!  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  752 

1564752 

!  2C314A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEU 

1975 

! 

1  !  1 

61.5! 

31.1* 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  754 

1564754 

1  2Q314A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  J 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEU 

1975 

1 

1  1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

PLI  758 

1564758 

!  20314A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

1975 

! 

t  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

PLI  760 

1564760 

1  203! 4A521 

61.5! 

31.1* 

9.0! 

-  J 

375! 

12.5kNONE 

ILA  NEU 

1975 

! 

•  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

PLI  761 

1564761 

1  20314A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  i 

375! 

12.51  NONE 

!LA  NEU 

1975 

! 

!  1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

_ 

PLI  763 

1564763 

1  20314*52 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

U.51N0NC 

!IA  NEW 

1975 

1 

1  !  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  OPLEANS 

UA  1-0030 

1551C30 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1 {NONE 

ILA  NEU 

1974 

! 

!  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  J 

! 

!  ORLEANS 

W*  1-0077 

1 551077 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.C! 

-  j 

414! 

12.1 1  NONE 

ILA  NEW 

1973 

; 

! 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  OPLEANS 

UA  1-0076 

1551078 

1  20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NOME 

!LA  NEW 

1973 

S 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

J 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

UA  1-00*1 

1551091 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1! NONE 

!LA  NEW 

1974 

1 

!  1  t 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

UA  1-0106 

1551106 

i  206 1 4 A  52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.1 {NONE 

ILA  NEU 

1974 

J 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

UA  1-C128 

1551128 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NEU 

1974 

1 

!  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

UA  1-C139 

1551139 

i  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

-  ! 

414! 

12.11N0NE 

f LA  NEU 

1974 

1 

!  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  * 

! 

!  ORLEANS 

UA  1-0149 

1551149 

!  20614452 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1 !NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  !  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  OPLEANS 

UA  1-C159 

1551159 

!  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEU 

1974 

1 

I  I  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  OSLEAKS 

{ 

UA  1-0171 

1551171 

1  20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEU 

1974 

1 

1  !  1 

61.6! 

31,2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  OPLEANS 

UA  1-0192 

1551192 

!  206! 4452! 

61.6! 

31,2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 1N0NE 

ILA  NEW 

1974 

1 

!  !  ! 

61.6! 

31,2! 

1.9* 

! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

UA  1-C198 

1551198 

!  20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NEU 

1974 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31,2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

UA  1-0207 

1551207 

1  20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  f 

4141 

12 .1 (NONE 

ILA  NEU 

1974 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31,2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

VA  1-0236 

1551236 

!  20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 {NONE 

ILA  NEU 

1974 

1 

1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

UA  1-C261 

1551261 

1  20614452! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

-  | 

414! 

1  2. 1 ! NONE 

ILA  NEU 

1974 

1 

1  1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

UA  1-0265 

1551265 

1  20614452! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA  NEV 

1974 

» 

1 

!  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

» 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

UA  1-0266 

1551266 

1  20*14452! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  { 

414! 

12. 11N0NE 

ILA  NEW 

1974 

I 

!  !  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

UA  1-0271 

1551271 

1  206144521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NEU 

1974 

! 

1 

1 

!  !  1 

!  1  ! 

!  !  ! 

61.61 

1 

31.2! 

! 

1 

1.9! 

1 

1 

! 

1 

! 

-  1 
! 
t 

! 

i 

1  OPLEANS 

I 

! 
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VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 


1  COAST 
I  CUARD 
1  NUMBER 


(32)  CENTRiL  GULF  LINES/  INC.! 

(CONTINUED)! 
WA  1-C306  ! 


(32)  CENTRAL  CULP  TOWING 
DESIREE 


ISLANDER  XI 


(15)  CENTRAL  OIL  CO*/  INC* 
CENCO  an 


(30?  CENTRAL  STATES  DREDGING 
LULU  BELLE  II 


(03)  CERTIFIED  CONCRETE  CO* 
JOSEPH  DE  PAOLA 


!  IVTCC 

!  NET  1  CODE 
-JREGIS-!**** 
!  TER  !  SEE 
1  TON-  IPACC 
!  MAGE  !  IV 


DIMENSIONS  'DRAFT! 
LENGTH! BROTH !  ! 

REG.  !  REG. 'LOAD-! 
//////I/////!  ED  !' 
OVER-IOVER-! /////!  HORSE 
ALL  !  ALL  1  LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  IVISiCL 

!  EST  i  CARGO  HANDLING  !$  ! Of ERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  IAO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) J////F////F//////!T0I///F////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EEl  LINE-2 


!  I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

2C6UAS2! 

! 

! 

! 

! 

61.6! 

2 

! 

! 

I 

31.2! 

« 

! 

i 

I 

8.9! 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

414! 

! 

i 

i 

i 

12.1 1  NONE 

1 

2 

! 

! 

!LA  NEW 

! 

j 

i 

1974  ! 

t  ! 

61.6! 

31., 2! 

1.9! 

« 

-  ! 

« 

1  ORLEANS 

! 

206  i  AA52 ! 

61.6! 

11*  2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1 'NONE 

! L A  NEW 

1974  ! 

!  ! 

61.6! 

»M.2! 

1  •  0 ! 

2 

-  • 

» 

2  ORLEANS 

i 

206UAS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

* 

414! 

12.1  !  NONE 

■LA  NEW 

1974  i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

206UAS2! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

i LA  NEW 

1974  ! 

i  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

i 

1  ORLEANS 

! 

20614A52I 

61.6! 

31.2* 

8.9! 

- 

! 

414! 

12. 1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1.V! 

I 

-  • 

j 

!  ORLEANS 

! 

206JAA52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414! 

1 2.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1«>74  ! 

t  •  l 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

i 

!  ORLEANS 

i 

20*! 4*5? t 

61.6! 

31.2! 

6,9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

!  L A  NEW 

1974  ! 

I  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

1 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

206HA52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

( 

414! 

12.1  '.NONE 

! L A  NEW 

1974  ! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

2 

-  ! 

; 

!  ORLEANS 

1 

206KA5Z! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12. 1 ! NONE 

(LA  NEW 

1974  ! 

(  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

! 

20614*52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i 

414! 

12.1! NONE 

•LA  NEW 

1974  • 

!  t 

61.*! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

1  ORLEANS 

! 

206 ! 4*3? ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

i 

!  ORLEANS 

i 

206 ! 4*  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9' 

- 

i 

414! 

12.1 ! NONE 

2LA  NEW 

1974  i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1... 

i 

! 

!  ORLEANS 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

414 ! 

12.11  NONE 

2LA  NEW 

1974  • 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

t 

2  ORLEANS 

2 

20*14*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

4142 

12.1  !  NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

f  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

I 

2  ORLEANS 

1 

206(4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

4142 

1 2.1 !  NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

2 

!  ORLEANS 

! 

20654*52! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

- 

! 

4142 

12.1 {NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

2C6I4A32! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

!  ] 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

1  ORLEANS 

! 

2C6 I4A52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

4142 

12.1! HOME 

ILA  NEW 

1V76  ! 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

i 

-  j 

1 

2  ORLEANS 

I 

206! 4*52 J 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

1  2 . 1 1  NONE 

ILA  NEW 

1976  1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  J 

i 

1  ORLEANS 

1 

20614*52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

I 

414! 

12.11  NONE 

ILA  NEW 

197*?  : 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

1 

!  ORLEANS 

1 

20614*52! 

61.6! 

51.2! 

1.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

2  ORLEANS 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

J 

-  | 

! 

2  ORLEANS 

I 

206I4AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

1 2.1 ! NONE 

ILA  NEW 

1976  ! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

! 

2  ORLEANS 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA  NEW 

1979  I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

! 

t  ORLEANS 

! 

20*14*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

41 4!* 

12.1 ! none 

ILA  NEW 

1979  ( 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

2C6I4A52I 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA  NFW 

1979  ! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  f 

! 

2  ORLEANS 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

6.?! 

- 

I 

414! 

12.1 {NONE 

ILA  NEW 

1979  ! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

2 

!  ORLEANS 

! 

206)4*52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

- 

! 

414! 

12.1 {NONE 

!LA  NEU 

1980  ! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

1 

I  ORLEANS 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 JNONE 

ILA  NEW 

I960  ! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

!  0, LEAKS 

! 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

! 

414! 

12.1 {NONE 

ILA  NEW 

1980  ! 

!  ! 

!  1 

61.6! 

! 

11.2! 

! 

1.9! 

i 

! 

1 

! 

j 

i 

1  ORLEANS 

2 

! 

2 

!  ! 
59! 3A 36! 

! 

54.5! 

! 

20.5! 

i 

7.0! 

l 

600! 

! 

26.0! NONE 

1 

ILA  CUT  OFF 

! 

1970  ! 

!  ! 

38.0! 

21.  C! 

5.5! 

1 

-  i 

2 

! 

! 

65 ! 3*36! 

70.0! 

26. C! 

9.0! 

1500! 

-  j 

32-0 JNONE 

ILA  CUT  OFF 

1981  ! 

1  ! 

7C.O! 

76. C! 

5.5! 

! 

-  [ 

1 

2 

! 

67  f 3*361 

62.7! 

26.0! 

8.0! 

1200! 

-  » 

30.0! NONE 

ILA  CUT  OFF 

1977  ! 

!  ! 

68.0! 

26.0! 

6.6! 

! 

-  j 

I 

2 

! 

2813*361 

48.9! 

16.6! 

6.7! 

300! 

-  j 

25.0! NOME 

ILA  CUT  OFF 

1971  ! 

!  ! 

5C.O! 

17. C! 

5.8! 

1 

2 

! 

! 

3213*36! 

56.1! 

17.1! 

6.8! 

600! 

-  | 

25.0! NONE 

ILA  CUT  OFF 

1951  ! 

!  ! 

58.0! 

16. C! 

5.8! 

! 

-  j 

j 

2 

! 

6113*36! 

61.4! 

21.1! 

8.3! 

SOO! 

-  j 

28. 0! NONE 

2LA  CUT  OFF 

1969  ! 

!  ! 

65.0! 

22. C! 

6.6! 

i 

-  f 

* 

2 

! 

6353*36! 

61.4! 

21.1! 

6.3! 

SOO! 

-  j 

30.0IN0NE 

ILA  CUT  OFF 

1975  ! 

!  ! 

65.0! 

22. C! 

6.6! 

« 

-  j 

! 

! 

2 

20014*46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

i 

440! 

8.02N0NE 

•LA  HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

2.0! 

« 

i 

2 

1 

200! 4*46! 

12C.0! 

30.C! 

7.0! 

- 

i 

440! 

8.OIN0NE 

JLA  HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

! 

30. C! 

! 

2.0! 

i 

t 

i 

! 

2 

• 

! 

2 

* 

2 

!  ! 
73815*70! 

! 

195.0! 

! 

35.0! 

j 

9  •  5  i 

. 

i 

! 

t 

1226! 

i 

22.ol DIESEL  PUMP 

2 

!FL  TAMPA 

i 

1957  I 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

! 

48.01 

35.  C! 

! 

1.5! 

• 

! 

i 

» 

2 

j 

1 

! 

j 

2213*35! 

» 

14.C! 

t 

3.6! 

i 

36  C  i 

i 

i 

20.0! HOKE 

i 

1 TN  MEMPHIS 

195?  \ 

!  ! 

48.0! 

14. C! 

3.0! 

| 

i 

2 

! 

48! 3*  35! 

50. 1! 

22. C! 

6.9! 

760! 

27,0! NONE 

■TN  MEMPHIS 

!  1966  2 

!  2 

5C.1l 

22. C! 

6.9! 

! 

i 

1 

2 

21714*461 

130. 0! 

30.0! 

7.5! 

- 

! 

450! 

10. 9! NONE 

!TN  MEMPHIS 

!  19*9  J 

2  ! 

130.0! 

30.  C! 

1.5! 

! 

! 

2 

I  ! 

130(4*46! 

11C.0! 

28.  C! 

7.0! 

- 

! 

400! 

1 1 .0 ! NONE 

■TN  MEMPHIS 

!  1953  ! 

!  1 

!  ! 

110.0! 

! 

28.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

2 

l 

i 

2 

! 

!  1 
439! 4A46I 

! 

120.0! 

! 

36.  C! 

» 

io.oi 

. 

! 

! 

! 

800! 

2 

16.0! NONE 

2 

!NY  NEW  YORK 

! 

1956  ! 

!  ! 

!  1 

120.0! 

! 

36.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

I 

2 

2 

YEAR  ! 
tUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 
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EfcCft! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1DRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

D 1ST!  OPERATOR 

NET  1  CODE tLENCTHl BRDTKi 

! 

! 

I 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  {OPERATING  ! 

!  COAST 

TER  !  SEE! //////! /////I 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1*0! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

]  GUARD 

TON-  IPAGEl 

OVER-lOVER-l/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !///////////////i 

!T0| ////////// 1 

OR 

1  RUN5ER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

CKCERS  t 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  ! 

"REBUILT 

(32)  CGN  NARINE  SERV.  AT  LA*L 

!  ACE 

I  ! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

i 

1 

! 

! 

KISS  LEE  AftN 

126(765 

1 713*35! 

38.7! 

15. C! 

5.0! 

275! 

-  ! 

20.0! NONE 

1LA 

LAPLACE 

1952 

1  1 

42.0! 

IS. Cl 

4.5! 

-  j 

! 

! 

PACE* 

1520390 

89 1 3 A  35 ! 

75.5! 

26.  Cl 

7.0! 

1350! 

-  j 

34.0! NONE 

(LA 

LAPLACE 

1969 

1  1 

75.5! 

26.C! 

7.0! 

•  j 

! 

I 

ST-  PAUL 

1559879 

69! 3  A  35 1 

57.0! 

22.  C! 

8.6! 

10001 

-  i 

32 .0 ! NONE 

1LA 

LAPLACE 

1974 

1  1 

57.0! 

22.0! 

8.6! 

-  j 

! 

! 

HOLLYWOOD  2702 

1295563 

162615A711 

275.1! 

54. C! 

11.01 

-  I 

4150! 

19 .0! DIESEL 

PUMP/ 

! 

1964 

I  1 

1  1 

275.1! 

54.0! 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

! COILS 
! 

! 

! 

(36)  CHADWICK/  E.  F./  LOG  PAT 

1R0L  CO. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

HANDY 

1257898 

713A36! 

33.5! 

12.71 

3.3! 

165! 

-  ! 

1 6.0 ! NONE 

!WA 

MARYSVILLE 

1949 

1  1 

39.0! 

15.  C! 

3.3! 

-  ! 

! 

! 

PAN 

1 505385 

T013A36I 

37.8! 

14. C! 

4.2! 

165! 

-  | 

21.6! NONE 

JWA 

MARYSVILLE 

1966 

1  ( 

38.0! 

14.0! 

4.2! 

-  j 

{ 

! 

SALVAGE  KING 

1248757 

10! 3836! 

34.7! 

12.7! 

3.6! 

150! 

-  j 

21 . 0! NONE 

rwA 

HARYSVILLF 

1945 

1  1 

41.0! 

12.7! 

3.6! 

-  j 

! 

! 

TIGER 

1508C78 

613A361 

28.51 

11.5! 

3.61 

150! 

-  1 

14.0! NONE 

1WA 

MARYSVILLE 

1967 

1  1 

35.0! 

12. C! 

3.61 

-  j 

! 

! 

TC  AO 

1516365 

1513A36! 

42.8! 

15.91 

4.5! 

375! 

-  j 

21 .6! NONE 

!WA 

MARYSVILLE 

1968 

1  1 

1  t 

48.0! 

1 

16.6! 

! 

4.5! 

1 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

(42)  CHAMORRO  CHIEF  CORP. 
POLYNESIAN  PRINCESS 

1598637 

!  1 

1  ! 

18110111 

1 

! 

65.0! 

! 

! 

28.6! 

1 

! 

5.8! 

420! 

! 

! 

75 .0 ! NONE 

! 

! 

!GU 

APRA 

1978 

1  ! 

65.0! 

28.6! 

5.8! 

149! 

! 

! 

HARBOR 

WIND  JAMMER 

1226191 

76118111 

86.8! 

25.  C! 

10.51 

480! 

-  | 

89.0! NONE 

!  GU 

APRA 

•  1975 

1  ( 

1  1 

136.01 

! 

25.1! 

! 

10.21 

149! 

! 

! 

! 

! 

HARBOR 

(22)  CHAKP/  JOSEPH 

ABS  1450 

1593296 

1  1 

1  1 

909I4A41 1 

I 

1 

195.01 

I 

! 

35.  Cl 

! 

1 

1C.0! 

1450! 

! 

( 

16.0! NONE 

! 

( 

!  IL 

ALTON 

1978 

i  1 

195. C! 

35.  C! 

1.61 

■  ! 

! 

! 

AES  1451 

1593297 

90914A411 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1450! 

1 6.0 ! NONE 

Ill 

ALTON 

1978 

1  1 

1  1 

195.01 

1 

35. C! 

! 

1.6! 

! 

“  i 

! 

I 

1 

I 

(33)  CHAnWLI  LUNKER  SERVICE 

8.  1.  5YNARD 

1524876 

!  1 

1  1 

5813*33! 

1 

1 

55.01 

! 

! 

22.  C! 

! 

! 

7.5! 

800! 

! 

! 

32.0! NONE 

! 

! 

!  TX 

HOUSTON 

197U 

1  1 

55.01 

22.  C! 

7.5! 

-  | 

1 

! 

HAZEL 

1278650 

16613A3S! 

82.0] 

24.  Cl 

7.0! 

1350! 

-  j 

31.0  !  P.ONE 

!TX 

HOUSTON 

1959 

1  1 

9C.01 

24. C! 

6.5! 

-  j 

! 

! 

R  A  HUHKEL 

1271317 

134I3A351 

98.01 

26.8! 

7.5! 

1200! 

-  i 

36. 0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1956 

!  1 

100.0! 

28.0! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

CEC  651 

1275765 

30415A70! 

140.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

650! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1957 

J  1 

14C.01 

35.  C! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

CHANNEL  BUNKER  1  Cl 

1255570 

81215A70! 

218.0! 

40.0! 

10.5! 

-  ! 

1495! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

»TX 

HOUSTON 

194e 

!  1 

218.01 

40. C! 

.6! 

-  | 

1 

! 

CHANNEL  BUNKEA  1C2 

1254058 

54915A70! 

195.11 

35.1! 

9.8! 

-  i 

1092! 

36.01  DIESEL 

PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1947 

i  1 

195.11 

35.1! 

.6! 

-  | 

! 

! 

HP  101 

1256421 

1 32815A70 1 

29C.0! 

SO.C! 

8.5! 

-  i 

2870! 

16.012  DEEP 

WELL 

!TX 

HOUSTON 

1948 

1  1 

29C.0! 

50.0! 

1.5! 

-  1 

!  PUMPS 

! 

NBL  1 

1280558 

80315A701 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

*  ! 

1400! 

18.5)01  ESEL 

PUNP 

!TX 

HOUSTON 

1960 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(33)  CHANNEL  FUELING  SERVICE. 

1  INC. 

!  I 

!  ! 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

ARMSTRONG 

25015*70! 

150.0! 

40.  Cl 

9.0! 

•  j 

-  | 

20.0 !  NONE 

ITX 

HOUSTON 

— 

1  1 

150.0! 

40.C! 

2.01 

-  j 

i 

1 

KIDSTREAK  FUELER  4 

266 !  5*71 1 

137.0! 

30.0! 

6.5! 

-  | 

471! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

!  L  A 

NEW 

1978 

!  1 

137.01 

30. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

KIDSTREAK  FUELER  5 

26615*711 

137.0! 

30. C! 

6.51 

-  ! 

478! 

14.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1979 

1  ! 

137.0! 

3  0.  C 1 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

KIDSTREAK  FUELER  6 

2661 5*  71  1 

137.0! 

30.  C! 

6.5! 

■  l 

478! 

H.OtOIESEL 

PUMP 

!IA 

LAKE 

1980 

!  1 

!  1 

117.0! 

! 

30.0! 

! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CHARLES 

(38)  CHANNEL  LANDFILL/  INC- 

1  ! 

1  ! 

t 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

( 

! 

! 

SKOOKUN  YAROER 

1274810 

1813*36! 

44.01 

18. C! 

3.6! 

610! 

-  i 

25.0 ! NONE 

UK 

JUNEAU 

1957 

t  1 

1  1 

44.0! 

1 

18.  C! 

! 

3.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CKAPKAN/  DON/  INC. 
CREW60AT 

!  1 

!  1 

1011C02! 

I 

1 

26.01 

! 

! 

6.0! 

! 

1.5! 

210! 

! 

! 

9.0! NONE 

! 

! 

!IA 

CHAUVIN 

1973 

!  1 

26.01 

6.0! 

1.0! 

5! 

! 

1 

KISS  LESSIE 

1692237 

2513*351 

42.1! 

18.21 

5.0! 

220! 

-  | 

23.0! NONE 

1LA 

CKAUV1N 

1980 

i  i 

1  1 

42.1! 

1 

18.2! 

! 

5.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

(17)  CHARLESTON  KARINE 

!  1 

!  ! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

BRITTON  KEASLER 

•504517 

6913*361 

56.0! 

20.5! 

6.0! 

730! 

-  i 

28 .0 ! NONE 

!TN 

CHARLESTON 

1967 

!  1 

56.01 

20.5! 

6.0! 

-  ! 

! 

l 

CASEY  KEASLER 

1279595 

13313*361 

83.01 

26.0! 

7.0! 

1300! 

-  ! 

34.O1N0NE 

!TN 

CHARLESTON 

1959 

1  1 

I  ( 

83.0! 

1 

26. C! 

! 

6.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CHARPENTIER  T0WIN6/  INC 

< 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

E.  A.  GONSOULIN 

1530861 

13513A35! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

2400! 

-  J 

43. 0 ! NONE 

1LA 

HOUMA 

1971 

!  ! 

86.01 

1 

30.0! 

! 

..  i 

i 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CKARRIER/  MARK  T. 

i  1 

1  ! 

i 

! 

i 

l 

! 

! 

• 

! 

i 

i 

!  1 

t  1 

40.01 

! 

13.5! 

1 

3.0! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

t 

(CD  CHATHAM  PARTY  BOATS/  INC!. 

)  1 

1  1 

! 

( 

! 

! 

! 

( 

1 

1 

! 

GOLDEN  EAGLE 

1259229 

1011816! 

39.31 

11.5! 

4.5! 

265! 

-  f 

1S.U! NONE 

IMA 

WYNCHMERE 

1942 

1 

! 

1  ! 

t  1 

39.3! 

! 

11.5! 

! 

3.0! 

! 

33! 

i 

! 

! 

1 

I 

HARBOR 

(14)  CHATHAM  TCVJNG  COMPANY# 

! 

1  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHATHAM 

1603066 

6913*352 

60.0! 

22.01 

8.0! 

1500! 

-  ! 

35.51N0NE 

IGA 

SAVANNAH 

1979 

1 

1  ] 

6C.0! 

22.  C! 

6.0! 

-  j 

! 

! 

FRED  E.  ADAMS 

1571318 

3713*351 

65.0! 

24. C! 

6.5! 

800! 

-  j 

35.51  NONE 

!GA 

SAVANNAH 

1976 

) 

1  ! 

65.0! 

24.CI 

6.0! 

-  ! 

| 

! 

GRADY  OVERSTREET 

1518102 

35! 3*35! 

47.5! 

18. Cl 

7.7! 

600! 

-  J 

41 . 0 ! NONE 

IGA 

SAVANNAH 

1969 

I 

1  1 

47.5! 

18.0! 

6.0! 

-  i 

{ 

1 

B  12 

1613363 

83615*701 

210.0! 

39.0! 

12.0! 

-  | 

2100! 

30.01  DIESEL 

PUMPS 

IGA 

SAVANNAH 

1979 

1 

! 

I  ! 

!  1 

1  ! 

210.0! 

! 

1 

39. Cl 

1 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


t  IVTCC !  DIMENSIONS  I 
!  NET  (CODE [LENGTH! BROTH! 
tREGIS-!****!  REG.  !  REG.) 
!  TER  !  SEE!//////!/////! 
!  TON-  (PAGE I  OVER-! OVER-! 
I  NAGE  !  IV  t  ALL  !  ALL  ! 


DRAFT!  ! CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !?  ! OPERATING  !  ! 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

ED  !  ! //////// 1  POINT  !  LlNE-1  !AO!  LINE-1  !  GUILT  ! 

/////!  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !/////// /////////!TO! //////////!  OR  ! 
LIGHT!  ROVER!  ENGERS  !  (FEET)!  HNE-2  ICC!  LINE-2  ! ‘REBUILT! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EMC*  | 

DISTI 

OPERATOR 

t 

1  NET 

IVTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CODE! LENGTH! 8RDTH}  1 

ICAPACITTI  HIGH- 
I  t  1ST 

! 

! 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L  1 
IS  ! OP (RATING  ! 

! 

-1REGIS- 

!****!  NEC.  1  RE6.IL0A0-! 

!  CARGO  !  FIXED 

! 

EfiUFPPENT 

1 T  C 1  BASE  1 

TEAR  ! 

I 

COAST 

i  TER 

1  SEE!//////!/////!  ID  I 

utmnn  point 

! 

UNE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  1 

VESSEL 

NAPE  AND  NUPBER  ! 

GUARD 

i  TON- 

tPAGE!  OVER-IOVEN-I/////! 

HORSE!  PASS’*  !  (LIGHT) 

IFW////////////1TDI//////////I 

OR  1 

1 

NUPBEP 

{  NAfiE 

t  IV  |  ALL  I  ALL  1LIGHTI 

POWER!  INKERS  !  (FEET) 

1 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  ! 

♦REBUILT! 

(32)  CHERAPIE/  GILBERT/  INC. 
ADAH  J 

! 

! 631273 

t  1 

61I1A02! 

1 

106.9! 

1 

26. C! 

1 

8.0! 

» 

1200! 

! 

140! 

35 .0 ! NONE 

! 

!LA  GOLDIN 

1981 

! 

I  t 

106.9! 

26. C! 

6.0! 

! 

-  | 

t 

I  PEADOW 

BRIAN  PAUL 

1606709 

64I1A021 

122.5! 

30.01 

1.6! 

1200! 

103! 

35.01  NONE 

lLA  GOLDEN 

1979 

! 

.  *  1 

122.51 

30.  C! 

6.6! 

I 

-  | 

1 

!  PEADOW 

CECELIA  C 

! 41C658 

6411A02! 

114.4! 

30.01 

8.41 

1200! 

103! 

35.0INONE 

1 L A  GOLDIN 

1979 

I 

!  ! 

114.4! 

30.01 

4.6! 

I 

-  f 

! 

!  PEADOW 

CELESTE 

1571403 

6711A021 

110.0! 

26.01 

7.9! 

1166! 

65! 

20.01N0NE 

(LA  GOLDEN 

1974 

1 

I  1 

110.0! 

26.01 

5.9! 

1 

20! 

1 

!  PEADOW 

CLAY  PARIC 

{643622 

66I1A02! 

108.11 

26.  Cl 

6.2! 

9101 

47! 

32.01  NONE 

!LA  GOLDEN 

1981 

! 

1  I 

108.1! 

26. Cl 

5.0! 

1 

32! 

! 

!  PEADOW 

EPELIE  C 

1569662 

67MA02! 

110.01 

26.0! 

7.9! 

1166! 

65! 

20.0 t NONE 

lLA  GOLDEN 

1974 

i 

1  1 

110*0! 

26. Cl 

5.9! 

I 

18! 

! 

!  PEADOW 

ERIKA  LYNN 

1666616 

41114021 

129.9! 

34.01 

8.6! 

1520! 

200! 

40.0! NONE 

1  LA  GOLDEN 

1985 

! 

1  1 

129.91 

34.0! 

4.61 

! 

-  | 

1 

1  PEADOW 

JOYCE  C 

1552644 

51I1A021 

100.0! 

25.01 

7«*6! 

1000! 

44! 

20.0! NONE 

lL A  GOLDEN 

1973 

1 

1  1 

100.0! 

25.0! 

5.6! 

1 

20! 

1 

!  PEADOW 

PISTER  GIL 

IS89C42 

4411*031 

111.4! 

26.0! 

7.61 

12001 

991 

30.01  NONE 

lLA  GOLDEN 

1978 

! 

1  1 

111.4! 

28.0! 

5.8! 

! 

1 

1  PEADOW 

PR.  DAVID 

! 636291 

671 1 A  02 1 

102.01 

27.8! 

9.6! 

1000! 

99! 

20.0! NONE 

!LA  GOLDEN 

1983 

! 

I  1 

102.0! 

27.8! 

6.4! 

! 

t 

!  PEADOW 

PR.  CARY 

1647620 

46 1 1 A  03 1 

110.0! 

26.0! 

7.51 

1200! 

75! 

20.0 l NONE 

1  LA  GOLDEN 

1912 

! 

1  1 

110.01 

24. Cl 

4.51 

1 

-  ! 

! 

!  PEADOW 

PR.  LIN 

1633451 

4611A0M 

v;.2i 

26.0! 

4.7! 

11301 

165! 

32 .0 ! NONE 

!IA  GOLDIN 

1981 

! 

!  ! 

97.21 

26. C! 

4.7! 

t 

I 

1  PEADOW 

NR.  THOPAS 

I59CC74 

4411*03! 

111.4! 

26.0! 

4.41 

1200! 

160! 

30.0 ! NONE 

!IA  GOLDIN 

1978 

! 

1  1 

111.4! 

26.0! 

6.41 

1 

-  ! 

1 

1  PEADOW 

PHILOCLES 

1453759 

6411*02! 

104.31 

28.  Cl 

10.3! 

1200! 

140! 

35.0! NONE 

(LA  GOLDEN 

1913 

l 

!•  ! 

106.31 

21.0! 

8.3! 

I 

-  ! 

1 

!  PEADOW 

ROBERT  A 

1537635 

6211*011 

100.01 

22.0! 

5.0! 

850! 

101! 

20.01  NONE 

!LA  GOLDIN 

1972 

! 

!  1 

100.0! 

22.  Cl 

4.0! 

1 

! 

!  PEADOW 

RON  PAUL 

1431124 

4411*02! 

110.0! 

24.01 

9.01 

1200! 

68! 

32.01  NONE 

!LA  GOLDEN 

1981 

I 

1  1 

110.0! 

24. C! 

3.0! 

! 

32! 

1 

!  PEADOW 

SOROLTA  PANIC 

! 637392 

4611*021 

110.01 

26*0! 

6.7! 

1130! 

48! 

25. 0? NONE 

1  LA  GOLDIN 

1911 

l 

! 

1  1 

1  1 

110.01 

I 

26. C! 

! 

6.71 

1 

I 

37! 

1 

I 

1 

1  PEADOW 
! 

(32)  CHERAPIE/  HUEY  L./  ?NC. 

! 

i 

1  ! 

1  1 

1 

t 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

\ 

\ 

ANNA  GUIDRY 

!  - 

4313*341 

! 

-  | 

8.0! 

-  ! 

lLA  GALLIANO 

- 

! 

1  1 

65.0! 

24.  C! 

4.0! 

I 

-  i 

! 

! 

HUGER  CHERAPIE 

1533276 

3513*361 

50.41 

20.1! 

5.5! 

400! 

-  i 

40.01  NONE 

!LA  HARVEY 

1971 

! 

!  ! 

50.41 

20.11 

3.5! 

! 

-  i 

! 

1 

EPILY  CHERAPIE 

1606362 

8313*36! 

41.51 

25.9! 

6.51 

6001 

48.01  NONE 

l  LA  LEEVULE 

1979 

1 

!  1 

61.5! 

25.9! 

5.0! 

I 

i 

I 

GLORIA  6.  CHERAPIE 

1422667 

8  4 1 3  AS. 1 

! 

7.0! 

900! 

-  ! 

! 

1910 

1 

1  1 

45.01 

26.0! 

5.0! 

! 

-  | 

i 

! 

KATIE  CHERAPIE 

j  - 

j3 1 3A3.I 

! 

8.0! 

100! 

-  i 

-  1 

lLA  GALLIANO 

1981 

! 

! 

I  ! 

1  I 

47.0! 

1 

24.  C! 

1 

6.0! 

t 

1 

! 

i 

1 

1 

! 

! 

(32)  CHERAPIE/  INC. 

CHER  106 

! 

I 

1646808 

1  1 

1  1 

20914*46! 

1 

1 

—  1 

1 

! 

1 

1 

11.0! 

I 

! 

i 

! 

475! 

! 

! 

5.0! NONE 

I 

! 

!LA  HOUMA 

1912 

! 

!  1 

120.01 

30.0! 

5.01 

1 

1 

1 

PISS  JEAHIE 

2301 4.4.1 

130.01 

30.01 

7.3! 

-  1 

•00! 

5.01N0NE 

ILA  HOUPA 

1962 

! 

t  1 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

I 

-  | 

I 

! 

PR.  DREW 

120144461 

120.0! 

30.0! 

7.31 

-  t 

800! 

5 .0 ! NONE 

ILA  HOUPA 

1942 

! 

! 

1  1 

!  ! 

120.01 

l 

30.0! 

1 

2.0! 

1 

1 

1 

I 

I 

I 

I 

(32)  CHERAPIE/  PANNY 

CMUCKIE  CHERAPIE 

! 

I 

!  570985 

1  1 

1  1 

6713*361 

1 

6C.0! 

1 

1 

24.01 

! 

) 

8.0! 

1 

! 

800! 

! 

! 

1 

1 

35.0! NONE 

1 

1 

ILA  GALLIANO 

1976 

! 

1  ! 

60.01 

24.0! 

4.0! 

1 

-  j 

\ 

I 

Pi.  CHERAPIE 

1521319 

6713*36! 

51.9! 

22.  C| 

8.0! 

600! 

-  | 

48.0! NONE 

(LA  GALLIANO 

1970 

! 

! 

1  1 

1  1 

58.91 

1 

22.0! 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

(32)  CHERAPIE/  PURPHY  HARINE 

1 

t  SERVICE 

1  1 

1  1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

wade  c 

1311C021 

42.01 

18.01 

3.5! 

6001 

2! 

18.0! NONE 

I 

1974 

1 

1 

!  1 

1  1 

42.01 

! 

18.0! 

I 

3.0! 

I 

! 

16! 

! 

! 

1 

1 

! 

(32)  CHERAPIE/  H.  J./  INC. 

! 

! 

!  1 

1  1 

I 

1 

1 

1 

! 

I 

1 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

NORAH  JOHN  CHERAPIE 

!  S 9 47 01 

3913*36! 

50.01 

16.0! 

4.6! 

600! 

34.0! NONE 

ILA  GALLIANO 

1974 

1 

1  1 

56.0! 

20.01 

4.2! 

1 

-  ! 

! 

1 

SUE  CHERAPIE 

1629816 

10113*361 

62.01 

24.0! 

8.5! 

1200! 

38.0! NONE 

ILA  GALLIANO 

1980 

t 

1  I 

1  t 

62.0! 

1 

24.0! 

1 

7.0! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

(32)  CHERAPIE/  RENE  j.  X  SONS!/  INC. 

1  1 

1  1 

I 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

RENE  J.  CHERAPIE 

1 560012 

10713*36! 

96.0! 

—  i 

13.5! 

1950! 

-  | 

69.0 ! NONE 

ILA  CUT  OFF 

1974 

1 

I 

!  1 

!  I 

104.01 

1 

29.0! 

I 

11.5! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

) 

1 

(32)  CHERAPIE/  STEVE  J./  INC 

1 

1 

!  i 

!  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

PR.  LEFTY 

I62C039 

67I3A36! 

61.7! 

26.0! 

7.0! 

800! 

-  | 

43.0IN0NE 

(LA  GOLDEN 

1980 

1 

1 

!  ! 

!  I 

65.01 

1 

26.1! 

1 

5.01 

! 

! 

! 

! 

! 

1  P’iADOV 
! 

! 

(18)  CHEROKEE  BARGE  LINES/  IN!C. 

I  1 

!  ! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

BH  266 

1516038 

62814*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0 ! NONE 

1  DC Y  PADUCAH 

1968 

I 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  f 

! 

i 

CK  268 

1  516040 

62814*40! 

195.01 

35.0] 

9.0! 

-  | 

1500! 

D.UlBOKt 

IKY  PADUCAH 

1 56o 

t 

I  1 

195.01 

35.0) 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

IH  270 

1514042 

62614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1968 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

! 

1 

BH  272 

1516044 

62814*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1  3 .0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1969 

I 

!  ! 

193.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

1 

! 

BH  274 

1  516046 

62814*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1969 

i 

!  ! 

!  ! 

195.01 

1 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

(17)  CHEROKEE  PARINE  TERPINAL) 

!  ! 

!  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

DAVID  K. 

1534110 

19713*351 

93.3! 

30.0! 

7.5! 

1730! 

39.4! NONE 

!TN  NASHVILLE 

1971 

1 

1  1 

IOC. 01 

30.01 

7.0! 

! 

! 

! 

TRACI  K. 

1555252 

6213*36! 

50.0! 

22.  Cl 

7.0! 

760! 

-  j 

31 . 0 1  HONE 

1 TN  NASHVILLE 

1974 

I 

1 

!  ! 

!  ! 

!  1 

50.01 

1 

1 

22.0! 

1 

! 

7.0! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 
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VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 


(07)  CHESAPEAKE  8AR6E 
MARYLAND 


(11)  CHESAPEAKE  CORPORATION  0 1 f 


I  COAST 
I  CUARC 
1  RINSER 


CHESAPEAKE 

111217 

1  52132361 

75.21 

18. C! 

9.0! 

450! 

-  ! 

26.0IN0NE 

IYA  WEST 

POINT! 

18S9 

! 

!  1  I 

12.0! 

16.0! 

7.7! 

-  1 

» 

1 

1 

ELIS 

1628358 

!  109I3A36! 

84.01 

27.  Cl 

11.6! 

1350* 

-  ! 

48.0! NONE 

:va  west 

POXNt! 

1980 

1 

1  i  t 

84.0! 

27.0! 

7.5! 

-  I 

I 

i 

1 

STURI 

1617703 

!  109I3A36I 

84.0! 

27.01 

11.6! 

1350  i 

-  I 

48.01N0NI 

!VA  WEST 

POINT! 

me 

I 

1  !  ! 

84.01 

27. C! 

7.5! 

-  1 

! 

1 

i 

BARCE  20 

I28C302 

(  I83I4A41! 

195.11 

35.1! 

10.01 

-  ! 

15*0! 

22*0! NONE 

! VA  NEXT 

POINT! 

1959 

l 

!  !  1 

195.11 

35.1! 

2.$! 

-  ! 

1 

1 

I 

BARCE  21 

! 650511 

!  1124I4A40! 

20C.0I 

38.  Cl 

8.0! 

•  I 

1500! 

22.0! MONT 

1 VA  WERT 

POINT! 

1982 

1 

1  1  I 

200.0! 

38.C! 

3.0! 

-  | 

1 

! 

! 

BARCE  22 

I65C5B2 

!  1124I4A40! 

200.0! 

Jfl.C! 

8.0! 

-  ! 

15901 

22.0! NONE 

! VA  WEST 

POINT! 

1912 

! 

1  1  ! 

200.01 

38.0 

3.0! 

-  1 

1 

1 

1 

BARCE  23 

I65C5I3 

!  1 1 24 ! 4A40! 

200.0! 

31. C! 

8.0! 

-  | 

1500! 

22.OP.ONE 

1 VA  WES7 

POINT! 

1982 

I 

1  !  1 

20C.0I 

31.0! 

3.0! 

-  ! 

I 

1 

1 

C  C  BARCE  NO  24 

U64C23 

!  10CUI4A40! 

20C.0! 

31. C! 

8.0! 

-  j 

15C0I 

17.5!N0NE 

1 VA  WEST 

POINT! 

1983 

! 

!  !  ! 

200.0! 

38. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

| 

C  C  6ARSE  NO  25 

I644C24 

!  10C0I4A40! 

200.01 

38.0! 

8.0! 

-  ! 

1500! 

17. 5! NON! 

!VA  WEST 

POXNT! 

1983 

! 

1  1  ! 

200.0! 

38. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

I 

NO.  6 

1285913 

!  838I4A46! 

200.1! 

38.1! 

9.01 

«•  j 

12001 

28. 0 ! NONE 

IVA  WEST 

POINT! 

1961 

! 

I  !  ! 

200.11 

38.1! 

3.01 

-  1 

t 

1 

1 

HO.  10 

! 279751 

!  88314A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

14001 

14.0! NONE 

IVA  WIST 

POINT! 

1959 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

I 

NO.  11 

1517915 

!  883I4A40! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  j 

14001 

14.0IN0NE 

IVA  WEST 

POINT! 

194C 

1 

!  !  I 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

-  1 

! 

! 

! 

NO.  12 

1279730 

!  883I4A40I 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

-  ! 

14001 

14.0! NONE 

IVA  WEST 

POINT! 

1959 

! 

!  i  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

| 

1 

1 

no.  n 

1279808 

!  883I4A40! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

%  | 

14001 

14.0IN0NC 

IVA  WEST 

POXNT! 

1959 

! 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

( 

! 

) 

NO.  14 

1501212 

!  1261 I4A401 

200.0! 

40.C! 

17.5! 

-  i 

3350! 

27.0! NONE 

IVA  WEST 

POINT! 

1965 

! 

!  !  ! 

20C.0I 

40. C! 

2.6! 

-  I 

! 

! 

! 

NO.  18 

1297114 

!  1261I4A4M 

200. C! 

40.0! 

17.5! 

-  i 

3350! 

27.01N0NE 

IVA  WEST 

POINT! 

1964 

( 

!  !  ! 

200*0! 

40. Cl 

2.6! 

-  ! 

I 

! 

1 

NO.  19 

1503740 

!  1261I4A46! 

200.0! 

40.  C! 

17.51 

-  i 

3350! 

27.0! NONE 

IVA  VEST 

POINT! 

1966 

1 

!  !  1 

200.0! 

40. C! 

2.6! 

-  ! 

I 

! 

1 

NO.  7 

1286015 

!  41515*70! 

165.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1260! 

16.C! NONE 

IVA  WEST 

POINT!  • 

1961 

1 

!  !  ! 

165.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

(Of)  CHESAPEAKE  MARINE  TOURS/!  INC. 


(39)  CHEVRON  SHIFPXN8  COMPANY! 
CHEVRON  ARI70NA  !5 


CHEVRON  CALIFORNIA 


CHEVRON  COLORADO 
CHEVRON  LOUISIANA 


CHEVRON  MISSISSIPPI 
CHEVRON  ORECON 


CHEVRON  VASHINCTCN 
CHEVRON  RICHMOND 


CMpViON  OIU* 


(32)  CHEVRON  USA/  INC* 
80  TRUC  35 


CAPT.  LOUIS 
CAROLYN  PHILLIS 


IVTCCt  DIMENSIONS  !ORAFT!  j 

NET  ! CO DCtlENCTHl BROTH!  ! 

RECIS-1****!  RES.  I  RtC.llOAO-! 

TER  I  SEE! //////! I  it  tl\  ED  ! 

TON-  IPACEl  0VER-10VER-I/7///I  HORSE 
NA6C  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILXCHT!  POWER 


!  ! 

!  ! 

!  i 

1220214*40! 

!  ( 

I  ! 

I  I 

!  I 


I  !  ! 

I  !  ( 

!  !  ! 
515*31  80*1!  26.0! 
527.5!  80.1!  12*0! 


ANNAPCLITAN  IX 

1522656 

51IK16I 

62.1! 

22.0! 

5.8! 

10501 

26. 4 ! NONE 

!M9 

ANNAPOLIS  ! 

1972 

! 

!  ! 

«*.?i 

22. ei 

4.51 

I 

100! 

I 

1 

1 

HARBOR  9UEEN 

1539448 

5611*16! 

61.9! 

26. C! 

t.OI 

400! 

27.5! NONE 

l  HD 

ANNAPOLIS  i 

1972 

! 

1  ! 

64.9! 

26.4! 

5.5! 

! 

300! 

1 

! 

I 

PROVIDENCE 

1928097 

2211FU! 

65.0! 

21.3! 

3.6! 

500! 

26.C! NONE 

IND 

ANNAPOLIS  1 

1988 

! 

! 

1  ! 

!  1 

65.0! 

I 

21.3! 

! 

3.31 

! 

I 

! 

ISO! 

! 

| 

I 

! 

I 

! 

Cl 1)  CHESAPEAKE  1U6  C 

BARCE/ 

! 

!  INC. 

t  i 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

f 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

AMERICAN  VETERAN 

1249133 

3613*36! 

55.3! 

17.0! 

6.5! 

7001 

21 .0! NONE 

IVA 

MAMMON  ! 

1945 

! 

i  i 

65.0! 

17.5! 

6.5! 

! 

-  j 

1 

! 

ROADS  1 

JUDY  LEE 

1506462 

102! 3F  36! 

70. /I 

24.01 

11.5! 

1200! 

22.0! NONE 

!VA 

HAMPTON  1 

1967 

1 

1 

!  ! 

1  1 

! 

! 

-  ! 

10.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

ROADS  1 

! 

(32)  CHEVCO  SERVICES/ 

INC. 

1 

! 

!  ! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

FB  1 

»  - 

30015*70! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

■  ! 

300! 

9.0! WATER 

TANKS 

!LA 

XNTRACOAS-! 

1982 

I 

!  ! 

120.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

I 

! 

TAL  1 

MF  1 

30015*70! 

! 

—  1 

7.0! 

.  t 

300! 

9.0! WATER 

TANKS 

ILA 

INTRACOAS-! 

1982 

! 

! 

!  1 

!  ! 

12C.0! 

1 

30. C! 

! 

1.5! 

! 

i 

( 

! 

I 

I 

! 

! 

TAL  1 

j 

1588320 

!  1348912*22! 

631.71 

96.0! 

37.11 

12500! 

36391! 

! 

t  !  ! 

651.4! 

96.2! 

15.0! 

| 

-  ! 

1541563 

!  2943812*22! 

790.1(105.0! 

43.5! 

20000! 

73753! 

! 

!  !  ! 

810. 0(105. 2! 

14.0! 

! 

-  ( 

1577358 

!  1348912*22! 

631.7! 

96.  C! 

37.11 

12500! 

36391! 

! 

!  !  ! 

651.4! 

96.2! 

15.9! 

! 

-  ! 

1584696 

!  1369512*22! 

631.7! 

96.0! 

37.1! 

12500! 

42247! 

J 

1  !  ! 

651.4! 

96.2! 

15.9! 

! 

-  ! 

1542850 

1  29437(2*22! 

790.1(105. C! 

43.5! 

20000! 

73753! 

! 

1  !  ! 

810.0(1 CS. 2! 

14.0! 

! 

-  ! 

1566C80 

!  1369512*22! 

631.7! 

96. C! 

36.9! 

12500! 

42241! 

1 

!  !  ! 

651.4! 

96.2! 

15.6! 

! 

-  ! 

1576709 

!  13489! 2*22 ! 

631.71 

96.0! 

37.1! 

12500! 

42241! 

1 

!  !  ! 

651.4! 

96.2! 

15.91 

! 

-  ! 

1940902 

!  12313*36! 

102.5! 

34.0! 

12.7! 

3900! 

-  ! 

! 

!  !  ! 

110.0! 

34.0! 

12.7! 

! 

-  ! 

1243118 

!  8713*361 

93.1! 

25.  C! 

9.6! 

1000! 

-  i 

! 

!  1  1 

100.0! 

25.01 

9.6! 

i 

-  | 

1243309 

1  8713*36! 

93.1! 

25.0! 

9.6! 

ioooi 

-  1 

f 

!  !  ! 

100.0! 

25. Cl 

9.6! 

i 

-  ! 

1276663 

!  8413*36! 

74.4! 

26.2! 

7.5! 

1280! 

-  ! 

! 

!  !  ! 

80.7! 

26.2! 

7.5! 

! 

-  ! 

(51C515 

•  t?v5!5A71I 

2*5.01 

44.  u! 

14. 5i 

.  i 

2755! 

! 

!  1  1 

225.0! 

44. C! 

3.0! 

i 

-  ! 

1631605 

!  104815*71! 

186.0! 

46.0! 

12.9! 

i 

2500! 

1 

!  !  ! 

186.0! 

46.0! 

3.0! 

i 

-  ! 

I281C09 

1  146815*71! 

26C.0! 

50.0! 

10.6! 

-  ! 

2588! 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

260.0! 

! 

! 

1 

166.01 

50.C! 

! 

3.5! 

! 

J 

1 

-  ! 

! 

! 

1624365 

!  1  ! 

!  13411*11! 

! 

36.0! 

! 

12.0! 

1 

1700! 

! 

644! 

! 

1  1  ! 

166.0! 

36.01 

12.0! 

! 

211 

1612656 

!  14MC11J 

40.0! 

13.0! 

3.5! 

450! 

-  ! 

! 

!  1  1 

40. 01 

13.0! 

3.5! 

1 

181 

1596164 

!  65I1C02! 

110.0! 

22.0! 

6.6! 

15751 

63! 

1 

1  1  I 

110.0! 

22.0! 

5.61 

! 

65! 

1530055 

1  11 !  1  All  1 

34.3! 

12.21 

6.61 

5001 

-  ! 

! 

1  !  ! 

34.3! 

12.2! 

6.0! 

! 

13! 

1506371 

1  2411*011 

49.1! 

16. Cl 

4.01 

165! 

-  ! 

! 

!  !  1 

49.1! 

16.0! 

3.5! 

1 

6! 

CAPACITY!  KISH-  I  (VESSEL 

!  EST  !  CARSO  KANDLIN6  IS  (OPERATINS 
CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  (TCI  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  |A0!  LINE-1 

PASS-  1 (LIGHT) !*/////////////// (TP l ////////// 
CNfiERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2 


44.0! NONE 

! 

! 


IMO  BALTIMORE 
I 
1 
! 

! 

I 


128.0! DEEP  WELL  PUHPSMCA  SAN 

ICOILEO;  CRANES  !  FRANCISCO 

122.0(0  JEAN  PUMPS/  ICA  SAN 

(COILED  !  FRANCISCO 

ITB.OIB  DEEP  WELL  ! C A  SAN 

IPUHPS-2  CRANES  !  FRANCISCO 

128.018  DEEP  WELL  !C A  SAN 

IPUHPS-2  CRANES  !  FRANCISCO 

122 .0! STEAM  PUMPS/  I CA  SAN 

! COILED  !  FRANCISCO 

128.0IDEEP  WELL  PUHPSAlCA  SAN 

(COILED;  CRANES  (  FRANCISCO 

128.0IDCEP  WELL  PUMP$;(CA  SAN 

(COILED;  CRANES  !  FRANCISCO 

43.0JN0NE  (CA  SAN 

I  t  FRANCISCO 

36 .0! NONE  ! C A  SAN 

!  I  FRANCISCO 

36.0! NONE  !VA  SEATTLE 

(  ! 

45 .01  NONE  ICA  SAN 

!  !  FRANCISCO 

42.3IDIESEL  PUMPS  ICA  SAN 

!  !  FRANCISCO 

62.OI0IESEL  DEEP  HELLlCA  SAN  PEDRO 
fPUHP;  BOON  I 

50.5 i DX £SEL  PUMPS  !WA  SEATTLE 

I  ! 

!  ! 

I  ! 

!  1 

52.0INONE  !LA  LEEV1LLE 

!  I 

21 .01  NONE  ILA  BUNAS 

I  ! 

25.0! NONE  ILA  LCEVILLE 

!  ! 

16.0! NONE  ILA  8URAS 

1  ! 

25.012  TON  HYDRAULIC  ILA  VENICE 

! WINCH  I 

!  ! 

!  ! 


YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 
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ENGR! 

IISTI  OPERATOR 

VESSEL  RARE  AND  NUMBER 

I  COAST 

1  cuard 

1  NUMBER 

tVTCC 1  DIMENS 
NET  { CODEILENCTH! 
REGIS-!****!  REC.  I 
TER  1  SEE!//////! 
TON-  IPACE!  OVER-I 
NACE  !  IV  I  ALL  1 

IONS  i DRAFT! 
BRDTHJ  l 

RES.1LOA0-! 
/////!  £0  ! 
0VER-1/////1 
ALL  (LIGHT! 

|  CAPACITY ! 

!  ! 

!  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE l  PASS-  ! 
ROWER!  ENCERS  ! 

HIGH-  !  (VESSEL 

EST  !  CARCO  HANDLING  IS  {OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  |TC!  BASE 

POINT  !  LINE-1  1 AOf  LINE-1 

LIGHT) I////////////////JT© !////////// 
(FEET)!  LXNE-2  !E£!  LINE-2 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(32)  CHEVRON  USA/ 

INC. 

I  1 

1  ! 

1  ! 

1 

1 

1 

l 

1 

i 

! 

! 

1 

l 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

Cf ST  LA  VIE 

1530283 

1 5 1 1  Cl  1 1 

44.0! 

14.0! 

3.0! 

330! 

-  !* 

22.0! NONE 

! L A  BUL AS 

1977 

1  1 

44.01 

14.0! 

3.0! 

! 

25! 

! 

I 

CHER  CKER1 

*1650631 

1311C11 1 

40.0! 

14. C! 

3.0! 

300! 

-  ! 

14.0! NONE 

!LA  SURAS 

1982 

!  1 

40.01 

14. Cl 

2.5! 

I 

211 

! 

1 

IAVET 

1510729 

1 2 1 1  All  i 

35.01 

14. Cl 

2.5! 

460! 

-  ! 

12.0! NONE 

t L A  SURAS 

1967 

1  1 

35.01 

14.0! 

2.0! 

! 

12! 

! 

! 

DELTA  SEA 

•512C07 

1 911C02I 

50.0! 

16.0! 

7.5! 

1200! 

28! 

30.0! NONE 

!LA  BURAS 

1967 

!  1 

SC. 01 

16.0! 

6.2! 

1 

42! 

1 

i 

CLOSE 

!  290380 

9I1A02! 

35.01 

11.0! 

3.0! 

2701 

-  ! 

16.0! NONE 

!LA  LEEVILLE 

1964 

!  ! 

35.0! 

11.0! 

3.0! 

! 

6! 

! 

1 

COC  3C32 

4811A431 

6C.0! 

20. Cl 

3.5! 

330! 

90! 

58.0! 10  TON 

HTD. 

!LA  VENICE 

1950 

!  1 

60.01 

20.0! 

1.0! 

| 

5! 

tCRANE 

! 

COC  3210 

4811A43I 

40.0! 

17.0! 

3.5! 

200! 

60! 

33.012  1/2  TON  NYD. 

! L A  VENICE 

1965 

!  1 

40.0) 

17. C! 

1.0! 

! 

4! 

1  CRANE 

! 

CMC  3285 

56J1A43! 

68.0! 

24.0! 

3.51 

330! 

100! 

50.0110  TON 

HTD. 

!L A  VENICE 

1951 

1  1 

66.01 

24. C! 

1.0! 

! 

5! 

1CMANE 

! 

COC  3320 

80! 1 A  43 1 

74.01 

24. Cl 

3.5! 

330! 

120! 

62.0! 10  TON 

HTD. 

! LA  VENICE 

1953 

1  ! 

74.01 

24. C! 

1.0! 

| 

5! 

!  CRANE 

! 

COC  10754 

139MA43! 

90.01 

28.0! 

4.0! 

330! 

200! 

70.0115  TON 

HTD. 

It A  VENICE 

1968 

!  1 

90.0! 

28.  C! 

1.0! 

] 

5! 

(CRANE 

! 

CCC  10753 

13911A43! 

9C.01 

28. C! 

4.0! 

330! 

200! 

SS.OMO  TON 

HYO. 

!LA  VENICE 

1968 

1  ! 

90. 0! 

26.01 

1.0! 

! 

5! 

{CRANE 

! 

COC  11171 

j  ----- 

1 39 I 1 A43 1 

90.0! 

28.  Cl 

4.0! 

330! 

200! 

68.0*15  TON 

HTD. 

!LA  VENICE 

1969 

!  I 

90.01 

26.0! 

1.0! 

1 

5! 

! CRANE 

! 

CCC  12599 

139 11 A431 

90.0! 

28.0! 

4.5! 

330! 

200! 

70.0112  1/2 

TON  HTD.  f LA  VENICE 

1972 

1  1 

90.01 

28. Cl 

1.0! 

! 

5! 

lCRANE 

! 

coc  eic  J!f 

B2I1A431 

7d.O! 

30.0! 

3.51 

390! 

120! 

61.0! 1C  TON 

HTD. 

! L A  VENICE 

1979 

1  1 

76.01 

30.0! 

1.0! 

I 

St 

(CRANE 

! 

COC  JESSIE  P 

6811 A43I 

70.01 

30.0! 

3.5! 

348! 

100! 

61.0M0  TON 

MYD. 

! LA  VENICE 

1978 

i  i 

7C.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

5t 

ICPANE 

! 

JOHN  8 

1632913 

66I1A021 

97.2! 

26. C! 

9.0! 

1130! 

75! 

45.0! NONE 

!LA  LEEVILLE 

1981 

1  1 

110.0) 

26. C! 

7.0! 

I 

36! 

! 

! 

JQLIE  0LONDZE 

1642504 

21I1C111 

44.0! 

14.0! 

6.0! 

600! 

-  ! 

22 .0 ! NONE 

!L A  VENICE 

1981 

t  I 

44.0! 

14.Q! 

6.0! 

! 

1C 

{ 

! 

JCLIE  FEMME 

1601364 

21 MC11 1 

44.0! 

14.0! 

6. Cl 

600! 

-  I 

22.0! NONE 

1  LA  BURAS 

1981 

1  1 

44.0! 

14. CJ 

6.0! 

1 

19! 

! 

! 

HART  DIANE  MCCALL 

1636283 

62 1 1  AO? 1 

78.0! 

25.  C! 

7.0! 

600! 

421 

32.0! NONE 

!LA  CAMERON 

1981 

!  1 

65.0! 

25.01 

6.0! 

i 

22! 

I 

! 

MASCO  III 

1652826 

6611A02! 

98.6! 

26. C! 

10.6! 

1200! 

66! 

30.0 ! NONE 

! LA  VENICE 

1982 

!  1 

110.0! 

76. C! 

7.0! 

! 

36! 

! 

! 

MASCO  I X 

!66'M1 

6611A02) 

98.6! 

26.  U 

10.6! 

1200! 

66! 

30.0! NONE 

! L A  VENICE 

1984 

l 

1  1 

110.0! 

26.  Cl 

7.0! 

! 

36! 

! 

! 

KISS  BE A 

*1529128 

39J1C021 

61.0! 

18.01 

4.5! 

1030! 

5! 

22.0! NONE 

!LA  VENICE 

1970 

I  1 

65.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

38! 

1 

! 

MISS  CATLA 

•934889 

64  11C021 

117.2! 

26.0! 

6.4! 

2040! 

106) 

37.01 

ILA  INTRACQAS- 

1988 

l  1 

13C.0! 

26.  C! 

4.0! 

i 

67! 

! 

!  TAL  CITY 

■»<S  LIZ  MCCALL 

1S69680 

66! 1A02J 

100.0! 

24.  C! 

7.5! 

976! 

99! 

60.0 ! NONE 

!LA  CAMErON 

1975 

• 

!  1 

100.01 

24. C! 

6.0! 

1 

24! 

! 

! 

MISS  SHEILA 

1523994 

1811C07I 

42. 6i 

13*5! 

4.0! 

704! 

31 

1 2.6 ! NONE 

! L A-  VENICE 

1970 

1  1 

42.6! 

13.6! 

3.  Si 

! 

22! 

! 

! 

MR,  SHANE 

1273794 

9I1A11 1 

33.5! 

12.2! 

5.0! 

3001 

-  | 

14.0 J  NONE 

ILA  VENICE 

1957 

1  1 

33.51 

12.2! 

3.0! 

! 

13! 

! 

« 

MR.  STEVE 

1297690 

15I1C02! 

4  C  •  7 1 

16.  C! 

5.0! 

454! 

22! 

17.0! NONE 

1 L A  LEEVILLE 

1965 

!  I 

40.7! 

16.0! 

4.5! 

! 

25! 

! 

I 

MSA 

1517886 

29MA02! 

48.0! 

19.6! 

6.0! 

3001 

20! 

20. Oi NONE 

! L A  VENICE 

1969 

!  ! 

52.0! 

19.61 

4.5! 

! 

-  1 

! 

! 

NICMT  PROWLER 

1911 C  02 1 

46.0! 

15.0! 

5.6! 

800! 

1! 

16.0 ! NONE 

ILA  VENICE 

1978 

1  1 

46.0! 

1S.C! 

4.5! 

! 

32! 

! 

! 

RAJUN  CAJUN 

1596864 

1 51 1C  11 1 

41.0! 

16. Cl 

4.0! 

10C0I 

-  ! 

16.0! NONE 

ILA  VENICE 

197* 

1  1 

41.0! 

16. C! 

3.5! 

! 

18! 

! 

! 

S  83 

36  MAI  21 

44.0! 

16. Cl 

5.01 

931 

-  1 

20.0! NONE 

ILA  HARVEY 

1961 

1  ! 

44.0! 

18. Cl 

5.0! 

I 

-  ! 

! 

l 

S  85 

70MA12! 

60.01 

27.01 

5.0! 

165! 

90! 

30.0! HONE 

(LA  VENICE 

1962 

1  1 

60.0! 

27.0! 

5.0! 

1 

4! 

! 

I 

SALLIC  SCC ALL 

1629684 

62MA02! 

75.0! 

24.0! 

11.5! 

660! 

62! 

32.0! NONE 

! L A  IHTRACOAS- 

1980 

!  I 

85.0! 

26.  C! 

7.0! 

! 

201 

! 

!  TAL  CITY 

SANTA  ROSA 

1602363 

6411C11! 

96.01 

25.0! 

5.0! 

2025! 

261 

34 .0! NOME 

!LA  MORGAN 

1979 

1  1 

102.0! 

25.0! 

3.5! 

! 

58! 

! 

!  CITY 

SASST 

1534085 

1011C02J 

36.51 

14.0! 

2.6! 

330! 

-  ! 

16.0! NONE 

!LA  SURAS 

1971 

!  1 

36.5! 

14.0! 

2.6! 

1 

16! 

! 

! 

SPEEDBOAT  51 

1  licit ! 

19.0! 

5.C! 

8.5! 

140! 

2! 

5 .0! NONE 

ILA  KOKCAK 

1986 

1  1 

19.5! 

6.3! 

1.5! 

! 

6! 

! 

!  CITY 

SPEEDBOAT  32 

1  licit  t 

19.0! 

5.0! 

8.51 

140! 

2! 

5 .0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

1986 

!  1 

19.51 

6.3! 

1.5! 

! 

6! 

! 

!  CITY 

SPEEDBOAT  53 

i  Men  I 

19.01 

5.0! 

8.5! 

1401 

2! 

5.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1986 

1  ! 

19.5! 

6.3! 

1.5! 

! 

6! 

! 

!  CITY 

SPEEDBOAT  132 

mein 

19.01 

5.0! 

1.5! 

140! 

2! 

5.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1988 

i  f 

19.5! 

6.3! 

.5! 

I 

6! 

! 

!  CITY 

SPEEDBOAT  146 

!  - ---- - 

mein 

19.01 

5.0! 

1.5! 

140! 

2! 

5.0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

1986 

1  ! 

19.5! 

6.3! 

.5! 

! 

6i 

! 

I  CITY 

SPEEDBOAT  155 

mem 

19,0! 

5.0! 

1.5! 

140! 

2! 

5.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1986 

i  i 

19.5! 

6.31 

.5! 

! 

6! 

! 

!  CITY 

SUN  DOWNER 

1586277 

16MC021 

46.0! 

24.0! 

3.0! 

600! 

1! 

20.0! NONE 

ILA  VENICE 

1977 

1  1 

47.0! 

24. C! 

1.0! 

! 

27! 

! 

I 

SUN  RAT 

1641238 

3611C02! 

64.0! 

17.0! 

4.5! 

1200! 

3! 

19.01NONE 

!LA  VENICE 

1981 

1  ! 

64.0! 

17.0! 

3.5! 

! 
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! 

! 

SUN  TRAE 

1642874 

3611C02! 

64.0! 

17. C! 

4.5! 

1200! 

3! 

19.0 !  NONE 

ILA  VENICE 

1981 

1  l 

64.0! 

17,0! 

3.S! 

{ 

29! 

! 

! 

THIJMAf  •  fUV 

1621746 

6611C021 

104.91 

24.0! 

7.3! 

1200! 

38! 

23.01  NONE 

!LA  VENICE 

1980 

i  i 

110.01 

24. C! 

6.0! 

1 

59! 

! 

i 

TOM  MCCALL 

1617595 

6611A02! 

110.0! 

28.0! 

8.7! 

11301 

25! 

34 .0! NONE 

ILA  CAMERON 

1980 

1  I 

110.0! 

28,0! 

5.3! 

! 

16! 

! 

! 

TONCIE 

1609022 

15MC11! 

40.0! 

14,0! 

3.5! 

7001 

-  ! 

14.0! NONE 

ILA  VENICE 

1979 

!  1 

40.0! 

14. C! 

3.0! 

! 

18! 

! 

! 

VICKI. 

1523707 

11J1C02J 

34.0! 

14,0! 

6.01 

430! 

2! 

16-01  HOME 

ILA  LEEVILLE 

1969 

i  1 

37.0! 

14,0! 

5.6! 

! 

12! 

! 

! 

WHITE  DOVE 

1547729 

5611*02 1 

77,01 

22.01 

11.0! 

680! 

40! 

35 .0 ! NONE 

!LA  LEEVILLE 

1973 

1  I 

90.01 

22.01 

7.9! 

! 

14! 

1 

! 

COC  12611 

{  ...... 

4512A40J 

36.01 

14.0! 

3.5! 

200! 

20! 

10.0110  TON 

HYO. 

ILA  VENICE 

1974 

!  1 

36.0! 

14.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! CRANE 

! 

BUTCH 

1627237 

30J3A361 

39.21 

17.C! 

5.7! 

300! 

-  ! 

18.0!N0NE 

ILA  VENICE 

1980 

!  1 

39.2! 

17. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

C  C  RIDER 

1523612 

22I3A36! 

47.3! 

16.0! 

5.0! 

300! 

20! 

20.0! NONE 

(LA  VENICE 

1969 

i 

1  ! 

47.3! 

16.0! 

3.5! 

i 

-  ! 

! 

( 

RICHTY  JOE 

1927273 

2713A361 

50.01 

1 6.0! 

6.0! 

400! 

-  ! 

20.0! NONE 

!LA  VENICE 

1965 

1  ! 

5C.0! 

18. C! 

4.5) 

1 

-  ! 

! 

! 

MOA 

1517886 

2713*36! 

46.01 

19.6! 

5.5! 

600! 

25! 

32 .0 ! NONE 

ILA  VENICE 

1969 

1 

!  1 

50.0! 

20.0! 

4.5! 

1 

“  t 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VI 
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IMP  t 

DlSTl  OPERATOR 

!  IVTCC!  DINERS  IONS  J  DRAFT ! 

1  NET  tCODElLENCT Hi  BROTH!  I 

-IRESIS-|****1  RES*  t  RES* I LOAD* ! 

! CAPACITY! 
!  ! 
!  CARSO  ! 

HZCH-  ! 
EST  I 
FIRED  ! 

CARSO  HANDLXN6 
EtUtPNENT 

IVESSCL 
IS  IOPERATINS 
ITC!  BASE 

! 

! 

YEAR  ! 

1 

COAST 

I  TER  1  SEE! ////// ! /////I  ED  I 

I////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LIRE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUNSER 

! 

CUARD 

l  TON-  ! PACE  1  OVER-! OVER-!/////! 

HOAStl  PASS"  1 

(LISHTH//////////F/////ITO! ////////// 

OR  ! 

1 

RUBBER 

1  NASE  t  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT! 

POVER!  EN6ERS  ! 

<  FEET) ! 

LINE-2 

ICC!  line-2 

{•REBUILT! 

< 32)  CHEVRON 

USA/ 

INC.  ( 

(CONTINUED)! 

!  1 

!  1 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

i 

! 

I 

! 

PAPA  HUE 

1590959 

7313*36! 

65.0! 

26.0! 

5.5! 

600! 

39! 

35.0! NONE 

!LA  LEEVILLE 

( 

1978 

1  1 

65.0! 

26.0! 

4.0! 

! 

4! 

! 

1 

! 

ST.  JOHN 

1524044 

4413A361 

48.4! 

18.0! 

6.2! 

300! 

25! 

1 B.OlNONE 

I  LA  VENICE 

I 

1970 

! 

1  ! 

48.4! 

18.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

60C  323 

!  - 

159UA43! 

94.01 

26.0! 

5*5! 

200! 

6 .0! NONE 

1  LA  VENICE 

I 

1945 

! 

!  ! 

94*0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SOC  400 

j  ------ 

159UA46! 

94.0! 

26.01 

6.5! 

350! 

15.0! NONE 

ILA  VENICE 

! 

1950 

j 

!  ! 

94.0! 

26.  C! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

1 

SOC  507 

1  ...... 

185MA46! 

1*0.0! 

28.0! 

6.0! 

-  | 

370! 

7.0! NONE 

! 

1 

1947 

1 

!  ! 

11C.0! 

28.0! 

2.0! 

1 

-  » 

! 

! 

I 

1951 

SOC  418 

I  - 

400 1 4 A  46 1 

110.01 

30.0! 

7.51 

-  I 

1 00  0 

8 • 6 (NONE 

ILA  LEEVILLE 

! 

! 

1  .  1 
13514*461 

110.0! 

30. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SOC  13824 

1  - 

7C.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  ! 

200! 

1 3  *0! NONE 

1 

! 

1978 

! 

!  1 

7C.01 

30.0! 

2.01 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

S  1 

I  - 

28114*46! 

100.0! 

36.01 

1.0! 

550! 

7.01NCNE 

ILA  HARVEY 

t 

1938 

1  ! 

100.0! 

36.C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

S  31 

!  - 

614*46! 

35.0! 

14.0! 

1.5! 

-  | 

5! 

7.0 ! NONE 

ILA  HARVEY 

1 

1951 

1 

!  ! 

35.0! 

14.0! 

.51 

! 

-  1 

! 

! 

I 

S  80 

!  - 

9714*46! 

75.01 

25.C! 

2.0! 

10! 

20.01N0NE 

ILA  VENICE 

1 

1958 

! 

1  ! 

75.0! 

25.01 

1.0! 

I 

-  ! 

( 

i 

! 

SOC  711 

1  - 

12015A70I 

110.0! 

30.0! 

5.6! 

300! 

7.0 1  NONE 

ILA  HARVEY 

i 

1952 

J 

1  ! 

110.01 

3  0.  C 1 

1.0! 

! 

-  ! 

( 

I 

! 

1955 

SOC  920 

j  — - 

96I5A70! 

80.0! 

24.0! 

4.0! 

140! 

5.0! NONE 

ILA  VENICE 

1 

1 

!  ! 

80.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

CAPTAIN  HERBERT 

1652345 

7416*02! 

65.01 

25.0! 

7.5! 

900! 

-  ! 

30.0IN0NE 

ILA  VENICE 

! 

1982 

! 

!  ! 

65.0! 

25.  C! 

6.0! 

I 

-  I 

! 

! 

! 

RALPH  VILLIANSON 

1568299 

S7I6A99I 

! 

-  ! 

-  ! 

350! 

-  I 

70.015  TON  X  50* 

ILA  SABINE 

I 

1972 

! 

! 

i  ! 

!  ! 

53.0! 

22.0! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

4! 

! 

ICRANE 

! 

I 

1 

! 

! 

(33)  CHEVRON 

USA/ 

! 

INC.  ! 

!  ! 

!  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

CALCO  192 

!  - 

11C02! 

20.6! 

! 

4.0! 

165! 

-  1 

6.3! NONE 

|TX  BAYTOWN 

! 

1978 

1 

!  ! 

30.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

6! 

! 

! 

! 

CINDY  J 

I  - 

2000MC02! 

21.0! 

7.6! 

2.6! 

130! 

-  ! 

8.61N0NE 

!TX  BAYTOWN 

I 

1978 

! 

!  ! 

24.6! 

7.6! 

1.0! 

! 

'  4! 

I 

i 

! 

DONNIE  L 

2000! 1C02I 

20.6! 

7.6! 

2.6! 

200! 

-  ! 

6.3! NONE 

!TX  BAYTOWN 

! 

1978 

( 

!  1 

21.0! 

7.6! 

1.01 

! 

4! 

! 

I 

1 

JANICE  R 

!  - 

40C0J1C02! 

26.0! 

7.6! 

3.6! 

1301 

-  ! 

8.7! NONE 

!TX  BAYTOWN 

! 

1978 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

31.9! 

1 

8.0! 

! 

1.5! 

! 

1 

1 

41 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(32)  CHEYNNE 

I 

NARINE/  INC.  ! 

!  I 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

I 

CHEYENNE 

1615465 

7513A35! 

56.4! 

24.1! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

31 .0! NONE 

ILA  BERWICK 

1980 

I 

1 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

! 

24.1! 

! 

5.0! 

I 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(24)  CHICASO 

I 

CRUISES 

!  ! 

!  t 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CHICASO  1 

! 25CC17 

9216*11! 

96.5! 

35.9! 

8.01 

330! 

1011 

21.8IN0NE 

I IL  CHICASO 

1986 

! 

!  I 

96.5! 

35.91 

7.4! 

1 

400! 

! 

I 

! 

CHICASO  II 

1264654 

3416*111 

60.4! 

24.0! 

6.5! 

150! 

50! 

25.3! NONE 

(XL  CHICASO 

! 

1953 

I 

I 

t  i 

i  i 

64.8! 

! 

24.0! 

! 

5.5! 

! 

I 

! 

150! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

(26)  CHICASO 

FROH 

! 

THE  LAKE/  I!HC. 

!  1 

t  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

f 

1 

1 

! 

CALOOSA 

1275663 

26I1A16! 

! 

-  ! 

4.0! 

378! 

-  1 

-  INONE 

IFL  CAPTIVA 

! 

1957 

! 

I  ! 

5C.6! 

11.0! 

3.5! 

! 

68! 

! 

! 

I 

CLUB  LAUNCH 

1267852 

10I1A16! 

48.0! 

14. C! 

4.5! 

360! 

7! 

1 S.O! NONE 

IFL  CAPTIVA 

! 

1957 

1 

!  ! 

48.0! 

14. C! 

4.0! 

I 

421 

1 

1 

! 

FT.  DEARBORN 

1686810 

58! 1A16! 

64.8! 

22.0! 

4.5! 

390! 

-  1 

17.0 ! NONE 

IXL  CHICASO 

I 

1985 

! 

!  ! 

64.8! 

22.C! 

4.31 

1 

213! 

! 

1 

1 

INNISFREE 

1253500 

3211*11 1 

61.7! 

15.8! 

4.5! 

400! 

-  ! 

14.0! NONE 

1  IL  CHICASO 

*1953 

! 

1 

!  ! 

!  1 

61.7! 

! 

16.0! 

! 

4.3! 

! 

1 

! 

1001 

1 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

(33)  CHICO/ 

I.  A# 

! 

TUS/  INC.  1 

!  ! 

i  ! 

1 

! 

t 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  CHICO 

1537286 

55J3A36! 

55.0! 

24.0! 

8.2! 

1000! 

-  ! 

50.0! NONE 

|TX  HOUSTON 

I 

1971 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

55.0! 

! 

24. C! 

1 

8.2! 

! 

1 

1 

-  t 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(16)  CHILDRESS  COHPANY,  INC.  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

BIS  80T 

1 570106 

66I3AJ5! 

55.0! 

22.0! 

6.5! 

1000! 

-  ! 

39.0! NONE 

IAL  81  AMI  NEMAN  1 

1976 

1 

1  1 

55.0! 

22.0! 

6.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

10  PEEP 

1277977 

28(3*36 ! 

41.4! 

15.9! 

5.7! 

600! 

-  | 

34.012  20-TON  VINCHESIAL  8IAN1HSHAN! 

1958 

! 

!  ! 

41.4! 

15.9! 

5.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

BOY 

1257324 

3113*36! 

49.0! 

17.4! 

5-9! 

800! 

-  ! 

34.012  40-TON  WINE  MESIAL  61 AHINCHAN I 

1949 

! 

1  ! 

49.0! 

17.4! 

5.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

FLAPPER 

! 506197 

8413*35! 

59.8! 

23.9! 

7.6! 

1573* 

-  ! 

31  .0! NONE 

IAL  8ISNINSHAN! 

1966 

J 

t  ! 

59.8! 

23.9! 

7.61 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

JAHE  C 

1621619 

9713*36! 

59.1! 

28.0! 

6.0! 

1600! 

-  1 

36.014  40-TON  WINCHES! AL  NOBILE 

! 

1980 

| 

!  ! 

64.0! 

28.5! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

LISA  C 

!  57CC28 

65J3A36! 

52.0! 

22.0! 

6.0! 

1200! 

-  ! 

36.012  20-TON/  2  40- 

IAL  NOBILE 

! 

1976 

! 

!  ! 

52.0! 

22.0! 

5.6! 

! 

-  ! 

1  TON  VXNCHES 

! 

1 

LITTLE  DAVID 

1287945 

2713*36! 

55.3! 

16.4! 

5.2! 

400! 

-  i 

24.0! NONE 

IAL  8IRNINSHAN! 

1962 

I 

!  > 

55.3! 

16.4! 

5.2! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

SANDRA  SUE 

1293923 

51I3A36! 

50.0! 

21.0! 

5.5! 

1425! 

-  ! 

34.014  40  TON  VXNCHES1AL  8IRNJN6HAH! 

1964 

1 

!  I 

50.0! 

21.  C! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VB  2 

1276885 

81414*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1499! 

11.8! NONE 

IAL  NOBILE 

! 

1958 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

WSM  403 

!  - 

109114A47! 

280. 0! 

50.0! 

8.0! 

2504! 

14.3! NONE 

JAL  NOBILE 

i 

1964 

! 

J  ! 

?AOzO! 

50.0! 

1.7! 

j 

.  j 

• 

! 

2 

CT  1 

1581397 

77315*70! 

195.01 

35. OJ 

10.6! 

1811  i 

17.6IDXESEL  PUNP/ 

!AL  NOBILE 

! 

1977 

I 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

ISTEAN  COILED 

! 

1 

CT  2 

1581398 

773! 5A70! 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

1811! 

17.6IDIESEL  PUNP/ 

!AL  NOBILE 

1 

1977 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  1 

ISTEAN  COILED 

! 

1 

1977 

CT  3 

1585C41 

773 1 5*70 J 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

1811! 

1 7.6! DIESEL  PUNP/ 

t AL  NOBILE 

! 

| 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

ISTEAN  COILED 

! 

1 

CT  4 

1585C42 

77315*70! 

195.01 

35.0! 

10.6! 

-  | 

1811! 

17.6IDIESEL  PUNP/ 

IAL  N08ILE 

! 

1977 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

ISTEAN  COILED 

! 

! 

CT  6 

1620183 

774J5A70! 

195.0! 

35.01 

10.5! 

-  ! 

1811! 

17.6! DIESEL  PUNP/ 

! AL  NOBILE 

! 

1*80 

I 

!  I 

195.0! 

35.01 

1.6! 

1 

-  ! 

ISTEAN  COILED 

! 

t 

CT  101 

1629205 

1819! 5*70! 

281.71 

54. Cl 

10.6! 

-  | 

37681 

17.6! DIESEL  PUNP/ 

! AL  NOBILE 

1 

1980 

! 

!  ! 

281.71 

54.0! 

1.6! 

I 

-  ! 

ISTEAN  COILED 

! 

! 

CT  102 

1629206 

1891 J5A70! 

281.71 

54.0! 

10.6! 

4031! 

17.6! DIESEL  PUNP/ 

IAL  NOBILE 

! 

1980 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

281.7! 

! 

! 

54.0! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  1 

1 

! 

ISTEAN  COILED 

i 

t 

! 

! 

! 

I 

1 

! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 


!  COAST 
1  GUARD 
1  NUMBED 


1VTCCI  DIPENSIONS  ! DRAFT! 

NET  KOOE!  LENGTH!  BRDTH!  ! 

REGIS" !**•*!  REG.  !  REG.tLOAD-l 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPACE!  OVER"! OVER"! ///// !  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


(03)  CHILLEMI,  CHARLES 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

!  1 

l  1 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

; 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

1 

CHICKADEE 

!2'  3 

14I3AJ6! 

42.3! 

12.5! 

5.0! 

170! 

- 

1 2.0 ! NONE 

! 

! 

1944 

! 

1 

! 

I 

!  I 

!  ! 

42.3! 

! 

12.5! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

— 

! 

1 

I 

I 

! 

! 

(16)  CHOCOX  BARGES*  INC. 
c.e.  3b 

! 

I55E954 

1 

1 

1 

!  ! 

90M4A41! 

! 

200.0! 

! 

35.0! 

12.0! 

1 

I 

uoo 

! 

1 

17.01N0HE 

I 

! 

IMS 

I 

I 

GREENVILLE! 

1974 

I 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

2.01 

1 

- 

! 

! 

! 

C.B.  48 

1558955 

1 

90t I4A41! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

1600 

12.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1974 

1 

1 

! 

1 

!  ! 

!  1 

200. 0! 

1 

35.01 

2.0! 

1 

! 

! 

— 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

(30)  CHOCTAW  TRANSPORTATION 

! 

CIO. 

I 

! 

t  ! 

!  I 

! 

I 

i 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1984 

C.  0.  FORD 

1678450 

! 

1 79 ! 3F36I 

73.0! 

30.0! 

8.0! 

1400! 

44.5 ! NONE 

ITN 

DYERS8URC  1 

1 

! 

1  1 

73.0! 

30.0! 

—  1 

! 

! 

! 

1 

1970 

GLADYS  FORD 

(528155 

I 

197! 3  A  3  6 ! 

93.3! 

30. C! 

e.O! 

17001 

32.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  I 

I 

1 

!  1 

116.21 

30.01 

7.5! 

1 

! 

I 

1 

JOE  SANDER 

(270995 

1 

71I3A35! 

66.0! 

20.0! 

6.0! 

9001 

19 .0 ! HONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1956 

! 

! 

1  1 

66.01 

20.01 

5.51 

! 

1 

! 

! 

JOHN  PURPHY 

(277551 

1 

199I3AJ6! 

10C.0! 

30.01 

6.0! 

1800! 

- 

32.OIN0NE 

ITN 

MEMPHIS  1 

1958 

1 

t 

1  ! 

100.0! 

30.0! 

7.51 

! 

“ 

1 

! 

1 

nil  HANvT  v 

-  t 
3.5! 

SHARON  GAIL 

1263219 

1 

10! 3 A35 1 

40. 01 

12.  Cl 

300! 

- 

12.3! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1952 

1 

1 

I  1 

40.01 

12.0! 

3.0! 

1 

- 

! 

1 

! 

VIRGINIA  N 

1273375 

1 

40! 3 A  35 1 

48.5! 

18.0! 

4.5! 

600! 

- 

16. 01  NONE 

ITN 

MEMPHIS  1 

1913 

l 

1 

!  ! 

48.51 

16.01 

4.0! 

I 

- 

I 

I 

1 

1973 

V.  K.  FORD 

1553290 

l 

21 813A361 

62.0! 

32.0! 

8.1! 

2400! 

“ 

42 .0 ! NONE 

ITN 

DVERSBURC  ! 

(18)  CHOTIN  TRANSPORTATION* 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


I  !  82.0! 

601I4A46I  195.0! 

!  !  195.0! 

601I4A46!  195.0! 

!  !  195.0! 

601I4A46!  195.0! 

<  I  195.01 
601 1  *  A  4  6 1  195.0! 

1  !  195.0! 

601I4A46I  195.0! 

I  !  195.0! 
601I4A46I  195.0! 

!  1  195.0! 

601 1 4 A  4  6 1  195.01 
!  !  195.UI 

60114A46I  195.0! 

!  !  195.0! 

60114A46!  195.0! 

t  !  195.0! 
43S14A46!  18C.0I 
!  !  180.0! 
55714A431  195.0! 

!  1  195.0! 

557 ! 4 A  43 !  195.0! 

!  !  195.0! 

557I4A431  195.0! 

!  !  195.0! 

557I4A43!  195.0! 

I  !  195.01 
557I4A43!  195.0! 
!  !  195.0! 

!  !  I 

!  1  ! 
!  !  ! 


35. C!  7.0! 
35.0!  2.5! 

35.0!  7.0! 

35. Cl  2.5! 
35.0!  7.0! 

35.C!  2.5! 

35. C!  7.51 
35. C!  2.0! 
35. Cl  7.5! 
35.0!  2.0! 

35.0!  7.5! 

35.0!  2.0! 

35. Cl  7.5! 
35. Cl  2.0! 
35.0!  7.5! 

35. C!  2.0! 
35.0!  7.5! 

35.0!  2.0! 

35.0!  8.0! 

35. C!  2.0! 
35.0!  8.01 

35.0!  1.5! 

35.0!  8.0! 

35.0!  1.5! 

35.0!  8.0! 

35.0!  1.5! 

35.0!  8.0! 

35.0!  1.5! 

35. C!  8.0! 
35.0!  1.5! 


A  P  BOXLEY 

1520785 

! 

341I3A35! 

152.9! 

42.0! 

8.5! 

5500! 

-  I 

4&.5IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1969 

I 

! 

!  ! 

166.0! 

42.1! 

7.5! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

*.rit 

BATON  ROUGE 

1517563 

! 

821 3 A  35 ! 

61.2) 

24.0! 

8.6! 

620! 

■  ! 

38.81  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

! 

1 

!  ! 

65.01 

24.0! 

7.7! 

! 

1 

! 

I 

BUN  CHOTIN 

1500965 

I 

154 13435! 

92.0! 

30.0! 

10.0! 

1700! 

-  1 

47.21N0NE 

IKY 

PADUCAH  5 

1965 

! 

! 

!  ! 

93.0! 

30.C! 

10.0! 

! 

-  j 

! 

1 

1 

J  N  PHILLIPS 

1520414 

1 

341I3A3S! 

152.9! 

42.0! 

8.5! 

5500! 

-  ! 

46.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1969 

! 

1 

!  ! 

166.0! 

42.1! 

7.5! 

1 

1 

! 

I 

J.  B.  KLEINPETER 

1562115 

1 

350! 3A35I 

128. OJ 

42.0! 

9.51 

5500! 

-  I 

45.OIN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

!  ! 

140.0! 

42.0! 

8.3! 

! 

! 

1 

I 

MARGARET  0 

I56C609 

! 

363I3A3S! 

127.7! 

44.0! 

11.0! 

5500! 

44.8! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

! 

1  ! 

138.4! 

45.3! 

8.3! 

I 

-  j 

! 

! 

I 

OLINDA 

CHOTIN 

1511313 

! 

476I3A35! 

154.0! 

46.0! 

11.5! 

5500! 

-  | 

53.4 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1947 

| 

! 

1  ! 

155.0! 

46.0! 

8.6! 

1 

! 

! 

* 

OLMSTEAD 

1624201 

! 

40S ! 3 A  35 ! 

126.0! 

44.C! 

9.51 

5900! 

38.0! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

I960 

! 

! 

!  ! 

138.0! 

44.0! 

8.5! 

! 

-  | 

1 

! 

t 

RALPH 

•  PLA6GE 

1572403 

I 

409I3A35! 

128.0! 

44.0! 

11.0! 

5500! 

-  i 

43.9 1N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

j 

! 

1  ! 

138.0! 

45.8! 

9.0! 

! 

-  j 

! 

J 

\ 

UNIVERSAL  TRADER 

*1511330 

! 

493I3A35I 

140.0! 

50.0! 

9.51 

5500! 

-  j 

43.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

! 

! 

!  ! 

15C.0! 

50.0! 

8.6! 

! 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1310 

1513932 

1 

000*5470! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

14751 

18.2 ! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1968 

! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.2! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1414 

128CC80 

! 

75615A701 

179.0! 

50.0! 

9.01 

-  | 

2073! 

15.9! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1959 

! 

! 

!  ! 

179.9! 

50.1! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1 

! 

CHOTIN 

1451 

1531875 

! 

1262! 5470! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

26871 

1 5.9IDIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1940 

! 

! 

!  ! 

264.1! 

50.1! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1533 

1531876 

1 

699 1 5 A  70 1 

12C.0! 

50.  Cl 

9.0! 

13481 

24.1 ! DIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1942 

! 

( 

!  1 

120.0! 

50.0! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1535 

1266700 

1 

69915A70! 

12C.0! 

50.0! 

9.0! 

1348! 

16. 0! DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1962 

i 

! 

!  J 

170.0! 

50.C! 

1.91 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

CHOTIN 

1565 

*1290419 

! 

553 1 5  A  70 1 

111.1! 

50.0! 

9.0! 

1317! 

17.0 ! DIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1963 

! 

! 

I  ! 

111.1! 

50.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

I 

CHOTIN 

1587 

1291107 

! 

5531 5A70I 

111.1! 

50.0! 

9.0! 

-  I 

1317! 

14.4 {DIESEL 

PUMP 

10H 

CINCINNATI! 

1963 

! 

i 

!  ! 

111.1! 

50.  C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1588 

1291732 

S 

5531 5A701 

111.1! 

50. C! 

9.0! 

-  j 

1317! 

15.7! DIESEL 

PUMP 

f  OK 

CINCINNATI! 

1963 

! 

! 

!  ! 

111.1! 

50. C! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

I 

CHOTIN 

1601 

1291958 

! 

02415*70! 

178.0! 

50. C! 

9.0! 

-  | 

1877! 

17.2! DIESEL 

PUMP 

1  OH 

CINCINNATI! 

1963 

| 

! 

!  ! 

178.1! 

50.1! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

( 

1 

CHOTIN 

1602 

1292707 

! 

T619I5A70! 

290.0! 

50. C! 

9.0! 

2971! 

17.92  DIESEL 

PUMP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1963 

1 

! 

!  ! 

290. 0! 

50.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1607 

1292853 

! 

553 ! 5*70 i 

111.1! 

50. C! 

9.0! 

-  ! 

1317! 

14.4 !  DIESEL 

PUMP 

!0K 

CINCINNATI! 

1963 

! 

! 

1  • 

111.11 

50.0! 

1.6! 

I 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1608 

1535406 

! 

551I5A71! 

111.1! 

50. C! 

9.0! 

1317! 

15.6!  PUMP 

!  0  H 

CINCINNATI! 

196* 

! 

! 

!  ! 

111.1! 

50.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

1 

CHOTIN 

1652 

1531876 

! 

551I5A70! 

111.1! 

50. C ! 

9.0! 

-  ! 

1317! 

15.6! DIESEL 

PUMP 

1  OH 

CINCINNATI! 

1963 

! 

! 

!  ! 

111.1! 

50.C! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

CHOTIN 

1663 

1295125 

! 

1333I5A70! 

264.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  J 

28051 

16.4 !  DIESEL 

PUMP 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

1 

! 

!  ! 

264.1! 

50.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

HIGH-  !  I  V  C  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  lOPERATINC 
FIXED  I  EQUIPMENT  IT C 1  BASE 

POINT  1  LINE-1  1 AO!  LINE-1 

(LIGHT) !////////////////!TD|////////// 
(FEET)!  LINE-2  !£P1  LINE-2 


8.S1N0NE 

! 

8.5 l NONE 
! 

8.5! NONE 

I 

7.0! NONE 
I 

7.0! NONE 
1 

7.0 ! NONE 

7.0! NONE 
! 

7.0 ! NONE 
I 

7.0! NONE 
! 

8.0! NONE 
! 

6.5! NONE 
I 

8.51N0NE 

I 

8.5! NONE 
I 

8.5! NONE 
! 

8*5! NONE 


!TN  DYERS BURG 
I 

!TN  DYERSIURS 
1 

ITN  OYERSBURG 
I 

ITN  MEMPHIS 
! 

ITN  MEMPHIS 

! 

ITN  MEMPHIS 
! 

ITN  MEMPHIS 
I 

ITN  MEMPHIS 

ITN  MEMPHIS 

I 

ITN  MEMPHIS 
! 

ITN  MEMPHIS 
I 

ITN  MEMPHIS 
I 

ITN  MEMPHIS 
I 

ITN  NENPHIS 
I 

ITN  HENPHXS 

I 

I 

I 

I 


YEAR  ! 
BUILT  I 
OR  I 
REBUILTl 


I 


I 
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VESSEL  RARE  AMD  NUMBER 


1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(18)  CHOTIN  TRANSPORT AVION#  2  INC. 

(CONTINUED)! 


(VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  1  CODE ! LENGTH! BRDTH!  ! 

RECIS-f **** !  REG.  !  REG.! LOAD-! 

TCI  J  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPA6EI  OVER"! OVER-! /////!  HORSE 
NASE  !  IV  1  ALL  !  ALL  !LIGHT|  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  I 

!  EST  !  CASCO  HANDLING  !S  lOPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC !  BASE  !  YEAR  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !/////// /////////!TJ!/////////F!  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !C£!  LINE-2  ! ‘REBUILT ! 


CHOTIN 

1665 

1294622 

! 

1  6991SA70! 

1  1  1 

120.01 

12C.1! 

SO.C! 

50.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1348! 

-  ! 

16.91DIESEL 

! 

PUMP 

(OK  CINCINNATI! 

!  ! 

1964 

CHOTIN 

1718 

1297109 

i 

1  69915A70! 

1  !  1 

120.0! 

120.1! 

50. C! 
50.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1348! 

-  ! 

17. 1 ! DIESEL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1964 

CHOTIN 

1850 

1281320 

1 

1  1131 15A70! 

!  1  1 

174.6! 

178.0! 

50.0! 

50.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1881! 

16.6! DIESEL 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1962 

CHOTIN 

1852 

! 288068 
! 

1  1031 S  5 A  70 1 

1  1  1 

178.0! 

178.1! 

50.0! 

50.11 

9.0! 

1.61 

“ 

1852! 

-  ! 

20.91  DIESEL 

1 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

CHOTIN 

2780 

! 562634 
! 

1  1 626! SATO! 

1  1  1 

263.81 

264.01 

54.0! 

54.0! 

9.01 

1.91 

— 

2830! 

-  ! 

19.1  (DIESEL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  i 

1975 

CHOTIN 

2781 

1563952 

! 

1  1714J5A701 

1  1  1 

264.0! 

264.01 

54.0! 

54.01 

9.01 

1.6! 

- 

3088! 

-  ! 

18.5 1  DIESEL 
! 

PUMP 

!CH  CINCINNATI! 

1  1 

1975 

CHOTIN 

2782 

1563651 

1 

1  1402 1 SA70I 

1  1  1 

264.01 

264.0! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.9! 

• 

2830! 

-  ! 

19.91  DIESEL 
! 

PUMPS 

10H  CINCINNATI! 

!  1 

1975 

CHOTIN 

2783 

1 564405 
( 

1  171415A70! 

1  1  1 

264.0! 

264.0! 

54.0! 

54.01 

9.0! 

1.81 

“ 

3088! 

-  1 

19.9! 0IE5EL 

1 

PUMP 

1  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

CHOTIN 

2880 

I501C21 

1  14871 SA70! 

1  1  1 

264.0! 

264.01 

54.0! 

54.0! 

9.01 

1.61 

- 

29641 
-  ! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

CHOTIN 

2881 

IS01C22 

I 

1  14871SA701 

1  1  1 

264.0! 

264.0! 

54.0! 

34.0! 

9.01 

1.61 

“ 

2964! 

-  ! 

17.9IDXESEL 

! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

1  1 

1965 

CHOTIN 

2882 

1504613 

1 

1  14871 5A701 

1  1  1 

264.01 

264.01 

54.  Cl 
54.0! 

9.0! 

1.61 

- 

2964! 

-  ! 

17.01  DIESEL 
! 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1966 

CHOTIN 

2863 

! 504C95 
! 

1  14671SA701 

1  1  1 

264.01 

264.01 

54.0! 

54.01 

7.01 

1.61 

“ 

29641 
-  I 

17.9 1  DIESEL 
( 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

CHOTIN 

2864 

1509595 

! 

1  1 4671 5A70I 

1  1  1 

244.01 

264.01 

54. 0! 
54.0! 

9.01 

1.61 

" 

29641 

-  r 

1 7.41  DIESEL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

CHOTIN 

2865 

1519194 

! 

1  1 5551 5A701 

1  1  1 

244.01 

264.01 

54.0! 

54.0! 

9.01 

1.6! 

** 

2964! 

-  ! 

11.9! DIESEL 

1 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1969 

CHOTIN 

2886 

1519447 

3  1562154701 

1  1  1 

264.0! 

264.0! 

54.  C! 
54.0! 

9.0! 

1.61 

" 

2964) 

-  ! 

16.9! DIESEL 
( 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1969 

CHOTIN 

2960 

1501023 

! 

1  1536I5A70I 

1  1  1 

264.01 

264.0! 

54.  C! 
54.C! 

9.01 

1.6! 

" 

3070! 

17.6 {DIESEL 
! 

PUMP 

tOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

CHOTIN  2981 

1501024 

! 

!  1S4315A70I 

1  !  1 

264.0! 

264.01 

54.0! 
54. C! 

9.0! 

1.61 

- 

3070! 

-  ! 

18.1 (DIESEL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

CHOTIN 

2962 

1504679 

1 

1  1 5431SA70! 

264.0! 

264.01 

54.0! 

S4.C! 

9.01 

1.6! 

" 

3070! 

-  1 

17.8! DIESEL 
! 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

CHOTIN 

2983 

1504096 

1  1S5615A70! 

1.1  1 

264.0! 

264.01 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

3070! 

-  ! 

17.01  DIESEL 

PUMP 

1  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

CHOTIN 

2984 

! 509596 
! 

1  1487! 54701 

1  !  1 

264.0! 

264.01 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

3070! 

-  ( 

18.6 (DIESEL 

1 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1967 

CHOTIN 

3860 

1529332 

I 

1  16751 5A70I 

1  1  1 

264.01 

264.01 

54.0! 

54.01 

9.01 

1.6! 

— 

2954! 

-  ! 

21 .7! DIESEL 
! 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  i 

1970 

CHOTIN 

3980 

1529500 

! 

1  173715A70! 

1  1  1 

264.0! 

264.01 

54. C! 
54.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

3145! 

-  I 

21 .7! DIESEL 

1 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

197C 

CHOTIN 

4470 

1292C72 

! 

!  171715A70! 

1  1  1 

264.01 

264.1! 

50.C! 

50.1! 

9.0! 

1.91 

— 

2696! 

-  ! 

17.9 ( DIESEL 

I 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1963 

CHOTIN 

4471 

1292073 

! 

1  1717! 5A70I 

1  1  1 

264.01 

264.11 

50.0! 

50.1! 

7.0! 

1.9! 

" 

2696! 

-  1 

19.9 1  DIESEL 
! 

PUMP 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

1963 

CHOTIN 

1090X 

( 550937 

1  723I5A70! 

1  1  I 

99.4! 

99.4! 

54.0! 
54. Cl 

9.0! 

1.6! 

" 

1242! 

-  ! 

19.4 !  DIESEL 

1 

PUMP 

(OH  CINCINNATI! 

!  1 

1973 

CHOTIN 

1280X 

1552331 

! 

1  53515A70! 

1  1  1 

99.4! 

99.5! 

54. C! 
54.0! 

9.01 

1,61 

- 

1242! 

-  ! 

17.2  I  DIESEL 
! 

PUMP 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

CHOTIN 

1380X 

1543410 

! 

1  39615A70! 

1  1  1 

99.4! 

99.5! 

54.  C! 
54.0! 

9.01 

1.6! 

— 

1242! 

-  ! 

17.3! DIESEL 
l 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1972 

CHOTIN 

1381X 

1543411 

! 

1  39615A70! 

!  !  1 

99.4! 

99.3! 

54.  C! 
54.0! 

9.0! 

1.61 

- 

1242! 

-  I 

17.3) 0 IESEL 

1 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

CHOTIN 

1382X 

1543412 

! 

1  596 1 5 A  70 1 

1  1  1 

99.4! 

99.5! 

54.0! 
54.  C! 

9.0! 

1.61 

“ 

1242! 

-  ! 

18.31DICSEL 

! 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

CHOTIN 

1383X 

1543413 

1 

1  59615A70I 

1  !  1 

99.41 

99.5! 

54.0! 
54.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1242! 

-  ! 

17.2! DIESEL 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

CHOTIN 

151  OX 

1500318 

! 

!  696 ! 5 A  70 1 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1641! 

-  1 

1 6.8IDIESEL 
! 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

CHOTIN 

1780X 

1501652 

1 

1  10121 5 A  70  £ 

1  !  1 

155.01 

155.0! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.61 

1939! 

-  ! 

18.0! DIESEL 

I 

PUMP 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

CHOTIN 

1781X 

1501853 

1 

1  10121SA70! 

1  !  1 

155.0! 

153.0! 

54.C! 

$4.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1939! 

-  ! 

16.9! DIESEL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  > 

1965 

CHOTIN 

1782X 

1504962 

! 

1  101215A70! 

1  !  1 

155.01 

155.0! 

S4.C! 

54.0! 

9.01 

1.6! 

” 

1939! 

-  ! 

21.0IDIESEL 

! 

PUMP 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

CHOTIN 

1783X 

1506216 

! 

1  102515A70! 

1  1  1 

155.01 

133.0! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.6! 

1939! 

-  ! 

18.6! DIESEL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1966 

CHOTIN 

1784X 

1509599 

! 

1  10121SA70I 

1  1  I 

155.0! 

155.0! 

54.C! 

54.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1939! 

-  ! 

16.9! DIESEL 
! 

PUMP 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

CHOTIN 

1785X 

!  529066 

1 

1  8531SA70! 

1  1  1 

155.0! 

155.0! 

54. 0! 
54.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1939! 

-  ! 

18.7 {DIESEL 

I 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

197P 

CHOTIN 

1794X 

1557745 

! 

1  80715A70! 

1  !  1 

148.11 

149.0! 

54.  C! 
54.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1848! 

-  ! 

19.9IDIESEL 

! 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

CHOTIN 

mix 

1564404 

1 

1  1 036 ISA  708 

1  !  1 

155.0! 

155.0! 

54.0! 

54.C! 

9.0! 

1.7! 

1965! 

-  ! 

1 8.7! DIESEL 
( 

PUMP 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

CHOTIN 

1882X 

1565651 

1 

1  1034 1 5  A  70 1 

!  1  1 

155.0! 

155.0! 

54.  C! 
54. C! 

9.0! 

1.7! 

• 

1965! 

-  ! 

18.7! DIESEL 
! 

PUMP 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

CHOTIN 

2081X 

1563214 

1 

!  116813A70! 

1  !  1 

175.0! 

175.0! 

54.0! 
54. C! 

9.01 

1.7! 

“ 

2188! 

-  ! 

18.4! DIESEL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1975 

CHOTIN 

2082X 

1564403 

1  1 168 15  A  701 

1  !  1 

175.0! 

175.0! 

54. C! 
54.  C! 

9.0! 

1.7! 

• 

2188! 

-  ! 

19.0J0IESEL 

) 

purp 

JOH  CINCINNATI! 

!  1 

1975 

CHOTIN 

208  JX 

1565172 

1 

!  116815A701 

1  1  ! 

175.0! 

175.0! 

54.0! 

54.C! 

9.0! 

1.7! 

• 

2188! 

-  ! 

16.5 (OIESEL 
! 

PUMP 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

CHOTIN 

2064X 

1565652 

1 

1  11681 5A70! 

!  1  1 

173.01 

175.0! 

54. C! 
54.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

2186! 

-  i 

16.6! DIESEL 
! 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1975 

CHOTIN 

2090X 

1532073 

1 

1  159115A70! 

1  1  ! 

185.0! 

185.11 

54.0! 

54r1i 

9.0! 

1.*! 

2000  j 

-  i 

26.9! NONE 

j 

JOH  CINCINNATI! 

1969 

CHOTIN 

2160X 

1 501 CVS 

1 

1  1166!  5  670! 

1  !  1 

175.0! 

173.0! 

54.  C! 
54.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

2231! 

-  ! 

17. 9! D I ESEL 
! 

PUMP 

joH  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

CHOTIN 

2181X 

1501096 

1 

!  11462  5A  70! 

!  !  1 

175.0! 

175.0! 

54.  C! 
54. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

2231! 

-  ! 

19.8! DI ESEL 
! 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

CHOTIN 

2162X 

1501C97 

1  11441SA70! 

!  !  ! 

175.0! 

175.0! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

2231! 

-  ! 

17.8! DIESEL 
! 

PUMP 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

CHOTIN 

2183X 

1501098 

1 

1  114415A70! 

1  !  1 

175.0! 

175.0! 

54.0! 

54.01 

9.01 

1.6! 

“ 

2231! 

-  ! 

17  ■  '.Cl 

! 

PUMP 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

CHOTIN 

2164X 

1504680 

1 

1  114415A70! 

1  !  1 

175.0! 

175.0! 

54.  Cl 
54.01 

9.0! 

1.6! 

” 

2231! 

17.9! DIEScL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

CHOTIN 

2185X 

1504963 

1 

(  11441SA70! 

1  !  1 

175.0! 

175.01 

54. Cl 
54.01 

9.0! 

1.6! 

- 

2231! 

-  ! 

17.0 ! D I ESEL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

CHOTIN 

2186X 

1506214 

1 

1  1 144! 5A70! 

1  1  1 

175.0! 

175.0! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

2231  ! 

-  ! 

1 8.6! DIESEL 
! 

PUMP 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

I960 

CHOTIN 

2187X 

1506215 

1 

1  114415A70! 

1  1  1 

175.0! 

175.01 

54.0! 

54.01 

9.0! 

1.6! 

2231! 

-  ! 

18.9! DIESEL 
! 

PUMP 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

CHOTIN 

2168X 

1509597 

1 

I  11441SA70! 
1  1  1 

175.0! 

175.01 

54.01 
54.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

2231! 

-  ! 

17.4! DIESEL 
! 

PUMP 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

I 


( 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EMCK 1 

1  1VTCCI 

D2HENSI0NS  l  DRAFT  1 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

DlST ! 

OPERATOR 

NET  ICOlEtLENCTHlBRDTHl 

I 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANOLING 

IS  1QPERAT1N6  8 

1  COAST 

1  TER  1  SE€| ////// !/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  (  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUHBER  1  GUARD 

!  TON-  {PAGE! 

OVER-! OVER*! / 

»*///! 

MOUSE ! 

PASS-  ! (LIGHT)  U////S//////////ITD! //////////! 

OR 

t  NUHBER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  i LIGHT ! 

POVER* 

ENGERS  l 

(FEET) t  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  1 ^REBUILT 

1 

1 

(IB)  CHOTIN  TRANSPORTATION/  I1NC. 

1  1  ! 

1  !  1 

1  ‘  l 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

.  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1 

] 

1 

! 

■  ! 

i 

! 

CHOTIN  2189X 

! 509598 

1  M4415A701 

175.0! 

54.  C! 

9.0! 

- 

2231! 

17.9! DIESEL 

PUHP 

!  Oh 

CINCINNATI! 

1967 

1  1  l 

175.0! 

$4.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

CHOTIN  2280X 

! 529582 

1  11C0! SATO! 

175.0! 

54.  C! 

9.0! 

-■ 

22311 

17.0 !  DIESEL 

PUHP 

!  OH 

CINCINNATI! 

1970 

1 

1  1  1 

175.01 

54.0! 

1-6! 

-  ! 

! 

I 

1 

CHOTIN  2281 X 

1529583 

1  1 1008  SA701 

175.0! 

54.  C! 

9.0! 

- 

2231! 

18.0! DIESEL 

PUHP 

!  0  H 

CINCINNATI  1 

1970 

l 

1  1  1 

175.0! 

54. C! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

1 

CHOTIN  2380X 

! 528C95 

1  1 100! SA701 

175.08 

54.  C! 

9.0! 

- 

2210! 

20.4! DIESEL 

PUHP 

10K 

CINCINNATI! 

1970 

1 

1  I  ! 

175.0! 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

! 

CHOTIN  3690X 

1557744 

1  1702 1 SA701 

297.6! 

54.  Cl 

9.0! 

- 

3796! 

19.8! DIESEL 

PUHP 

!  Oh 

CINCINNATI! 

1974 

i 

l 

1  1  1 

297.61 

54.1! 

1.61 

-  ! 

! 

I 

! 

FT  1 

1517C03 

1  79515A701 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

16.2! DIESEL 

PUHP 

t  OH 

CINCINNATI! 

1968 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

FT  2 

1517C04 

1  79515A70! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

14751 

16.2! DIESEL 

PUHP 

!  Oh 

CINCINNATI! 

1968 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

FT  3 

1517C05 

1  79515A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

16.2! DIESEL 

PUHP 

!QH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

1  1  1 

195.11 

35.1! 

1.2! 

-  1 

! 

1 

1 

HE  6 

1516072 

1  80615A70! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

16  •  Ot  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1969 

1 

1  1  1 

200.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

HE  7 

1516073 

1  806! 5A701 

20C.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1469! 

16.01  NONE 

IOK 

CINCINNATI! 

1969 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

.  i 

! 

i 

! 

T  2 

j  - 

I  74315A71! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1450! 

15.013"  DIESEL  ORSVENlOH 

CINCINNATI! 

1941 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

19S.0! 

1 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

IPUNP 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

(32)  CHOTIN/  SCOTT/  INC.  ! 

1  1  ! 

1  1  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

t 

1 

! 

! 

1 

CATERPILLAR 

1258792 

!  66I3A341 

96.01 

25.51 

5.0! 

700 

-  ! 

30. 8 1  NONE 

1  LA 

UAHOEVIUEI 

1949 

| 

1  !  ! 

100.0! 

25.5! 

S.O! 

-  ! 

! 

1 

I 

CHARLOTTE 

1571331 

1  20513A36! 

110.0! 

34.0! 

7.9! 

2800 

-  1 

U.OlNONE 

!IA 

HANDEV1LLE! 

1976 

| 

1  1  1 

110.01 

34.0! 

6.5* 

-  ! 

! 

! 

1 

DAYTONA 

156CC90 

!  46613A36! 

140.0! 

38.0! 

6.61 

4300 

-  ! 

36.0! NONE 

!L  A 

HANDEVILLE! 

1974 

1 

1  I  1 

140.0! 

38.C! 

7.0! 

-  I 

! 

! 

! 

JOSEPH  CHOTIN 

1549164 

1  363  1 3  A  3  6 ! 

140.01 

42.0! 

6.6! 

6000 

-  ! 

44.6! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

1 

1  1  1 

140.0! 

42. C! 

7.0! 

-  ! 

1 

! 

I 

LIHC  ROCK 

1538804 

l  17013A361 

85.0! 

30.C! 

7.5! 

1600 

-  ! 

32.0! NONE 

!L  A 

HANDEVILLE! 

1972 

1 

1  !  1 

85.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

1 

! 

1 

LUNG  BEACH 

1561813 

1  19413A361 

96.5! 

30.0! 

9.4! 

3000 

-  ! 

36.01  NONE 

!  LA 

HANDEVILLE! 

1975 

1 

1  f  1 

96.5! 

30.0! 

6.01 

-  ! 

1 

! 

! 

NOBLE  C.  PARSONAGE  1558334 

1  37113A36I 

131.0! 

44.0! 

9.0! 

6000 

-  ! 

49. 3! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

1974 

1 

1  1  1 

138.0! 

44.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

PEBBLE  BEACH 

1643918 

1  1 7  8 1 3  A  36 1 

105.0! 

30.0! 

0.0! 

3000 

-  ! 

41 .0! NONE 

UA 

HANDEVILLE! 

1981 

1 

1  1  1 

105.0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

POCONO 

1641470 

1  17813A36! 

105.0! 

30.01 

8.0! 

3000 

-  ! 

41 .0 ! NONE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1981 

1 

t  1  1 

105.0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

RIVERSIDE 

1640292 

1  115I3A36! 

70.6! 

28.0! 

7.01 

1350 

-  ! 

34 .0 ) NONE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1983 

1 

i  i  i 

70.6! 

28.0! 

6.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

SUGARIAND 

1515199 

1  37313A361 

138.0! 

42.0! 

8.6! 

3375 

-  ! 

1 5 . 0 { NONE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1968 

! 

1  1  1 

131.0! 

42.0! 

7.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

SC  1950 

!  - 

1  67614A41! 

195.0! 

35. CJ 

9.0! 

- 

1524! 

1 5 .0 ! NONE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1979 

» 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

1 

1 

SC  6446 

156C378 

1  6/6I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

15. 0! NONE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1974 

1 

1  f  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

! 

! 

SC  6447 

1560379 

1  67614A4U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

15.OIN0NE 

ILA 

HANDEVILLE  1 

1974 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  6448 

1560380 

1  676UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

IS.Of NONE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1974 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35*01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

SC  6449 

154C361 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

li.OJ  NONE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1974 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  6450 

1560382 

1  67614A4U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

15.0! NONE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1974 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SC  2436 

1601927 

1  67614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

15.0IN0KE 

!IA 

HANDEVILLE! 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

SC  7437 

1601928 

1  67614A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

15.OJN0NE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

SC  2000X 

1603242 

1  72914A41 1 

200.0! 

35.  C! 

11.8! 

- 

1700! 

21 .0! NONE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1979 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

SC  2C01X 

1603243 

1  72914A41 1 

200.0! 

35.0! 

11.8! 

- 

1700! 

21 .0! NONE 

1  LA 

HANDEVILLE! 

1979 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

SC  1 50X 

1555979 

1  79815A701 

149.0! 

54.0! 

6.5! 

- 

1730! 

19.01PUHPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE! 

1974 

1 

1  1  1 

149.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

!DBL  BTH  S  SIDES 

! 

I 

SC  1 51 X 

! 571637 

1  99515A70! 

149.0! 

54.0! 

8.5! 

- 

17231 

19.01PUNPS/ 

COILS/ 

1  LA 

HANDEVILLE! 

1976 

1 

!  !  I 

145.0! 

54.01 

1.5! 

-  ! 

! DBL  BTH  t  SIDES 

I 

I 

SC  1 9C0 

1552326 

1  77315A70! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1811! 

19.0JPUHPS/ 

DOUBLE 

ILA 

HANDEVILLE! 

1973 

» 

1  1  1 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  ! 

1BOTTOH 

S  SIDES 

! 

! 

SC  1901 

1626913 

!  77415A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

16.5 ! DSL  PUHP/  COILS 

/ILA 

HANDEVILLE! 

1980 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.2! 

-  ! 

!0BL  BTH  S  SIDE 

! 

! 

SC  1902 

1626998 

1  77413A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

16.5 |DSL  PUHP/  COILS/ILA 

HANDEVILLE! 

1980 

1 

1  !  1 

195.01 

35. 0! 

1.2! 

-  ! 

!  DBL  BTH  t  SIDE 

! 

! 

SC  1903  . 

1569779 

I  773I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

16.5! DSL  PUHP/  COILS 

/!LA 

HANDEVILLE! 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

-  ! 

!DBL  BTH  8  SIDE 

! 

! 

SC  1906 

1569782 

1  773J5A70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1489! 

16.S1DSL  PUHP/  COILS/ (LA 

HANDEVILLE! 

1976 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

-  ! 

! DBL  BTH  S  SIDE 

1 

I 

SC  1907 

1569783 

1  773J5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

16.S1DSL  PUHP/  COILS 

/ILA 

HANDEVILLE! 

1976 

l 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

“  ! 

!DBL  BTH  S  SIDE 

! 

1 

SC  19C8 

1569784 

1  77315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

16.5 ! DSL  PUHP/  COILS 

ILA 

HANDEVILLE! 

1976 

1 

!  1  1 

155.0! 

35.0! 

1.2! 

-  1 

IDBL  BTH  S  SIDE 

! 

1 

SC  1909 

1569785 

1  773 1 5  A  701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1489! 

16.5 ! DSL  PUHP/  COILS 

/ILA 

HANDEVILLE! 

1976 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

-  ! 

{DBL  BTH  S  SIDE 

1 

! 

SC  1910 

1528102 

1  795 1 5*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1860! 

16.5 ! PUMPS/ 

COILS/ 

!  L  A 

HANDEVILLE 1 

1970 

1 

1  1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.2! 

-  ! 

! DBL  BTH  S  SIDES 

! 

! 

SC  3CCL 

•555«»1 

!  1 *0?! 5*70} 

297.61 

54. C! 

8.5! 

- 

3070! 

19.0IPUHPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE! 

1974 

i 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! DBL  BTH  S  SIDES 

1 

1 

SC  301X 

1555977 

!  167915A70! 

297.6! 

54.0! 

8.5! 

- 

3500! 

19.0IPUHPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE! 

1974 

1 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! DBL  BTH  S  SIDES 

1 

! 

SC  302S 

1555978 

1  16661SA70! 

297.6! 

54.0! 

8.5! 

- 

3310! 

19.01PUHPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE! 

1974 

1 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! DBL  BTH  S  SIDES 

I 

! 

SC  303L 

1571237 

1  1851 ! 5*70! 

297.6! 

54.0! 

8.5! 

- 

3058! 

19.01PUHPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE! 

1976 

1 

!  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

IDBL  BTH  S  SIDES 

! 

! 

SC  304X 

1571639 

1  188715A70! 

297.6! 

54.0! 

8.5! 

- 

3506! 

19.0IPUHPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE  i 

1976 

1 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

IDBL  BTH  S  SIDES 

! 

! 

SC  305S 

1571638 

1  188215A70! 

297.6! 

54.  C! 

8.51 

- 

33211 

19.0JPUHPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE! 

1976 

1 

!  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! DBL  BTH  S  SIDES 

! 

! 

SC  i06L 

1587740 

1  180315A70! 

297.0! 

54.0! 

8.6! 

- 

3062! 

19.0IPUHPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE! 

1977 

! 

1  1  1 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

!  DBL  BTH  S  SIDES 

1 

! 

SC  30 8 S 

1587741 

I  189715A701 

297.01 

54.0! 

6.6! 

- 

3307! 

19.0IPUHPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE! 

1977 

| 

t  1  ! 

297.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

IDBL  BTH  S  SIDES 

! 

! 

SC  309L 

1604712 

1  19841 5A701 

297.6! 

54.0! 

8.6! 

- 

2909! 

23.0! PUMPS/ 

COILS/ 

ILA 

HANDEVILLE! 

1979 

1 

!  1  I 

297.6! 

54.01 

2.0! 

■  1 

! HEATER 

DBL  BTH 

! 

i 

SC  311S 

1605061 

1  2034I5A70! 

297.6! 

54.0! 

8.6! 

- 

3010! 

23.01PUHP/COIL/HEAT- 

ILA 

HANDEVILLE! 

1979 

1 

1 

t  1  i 

1  1  I 

1  !  1 

297.6! 

I 

! 

54.0! 

1 

! 

2.0! 

-  ! 
1 
! 

! ER/D8L 
I 
! 

BTH-SIDES! 

1 

! 
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ENGRl 

DXSTl 

OPERATOR 

! 

!  NIT 

! VTCCI  DIMENSIONS  {DRAFT! 
!CODE ILENSTH! BRDTH!  ! 

! CAPACITY! 

!  1 

HICK-  ! 
EST  ( 

CARSO  HANPLXNC 

(VESSEL 
IS  (OPERATINC 

!  ! 

!  ! 

VESSEL 

NRRE  AND  NUHIER 

t  COAST 
!  GUARD 
!  NUHIER 

!  TER 
!  TON- 
!  NASE 

t  SEE!//////!/////!  ED  ! 
IPRGE!  OVER-! OVER*! /////! 

!  XV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

!////////!  POINT  (  LINE-1  1 AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TP ! ////////// 
ROVER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

(•REBUILT! 

(32)  CHOTIN/  SCOTT /  INC. 

1 

1  1 

t 

! 

! 

! 

( 

? 

I 

! 

(CONTINUED! 

| 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

SC  312L 

!42e,'<2 

160313A701 

217.4! 

54.01 

10.0! 

3804! 

19. 0! DIESEL 

*UHP/  I  LA 

HANDEVILLE 

198C 

1 

!  ! 

297.4! 

54.  C! 

2.01 

! 

-  | 

! COXLS/DBL 

SIDES  1 

SC  31AS 

1426914 

149715A70I 

297.6! 

54.0! 

10.0! 

4059! 

19*0! DIESEL 

'UHPS/  !LA 

HANPfVXLLE 

1980 

! 

!  ! 

297.4! 

54.  C! 

2.0! 

! 

! COILS/ 

»ai 

BTH  1 

SC  31 S L 

! 650241 

o 

iw 

v\ 

M 

O 

•» 

320.0! 

54.01 

9.0! 

3870! 

26.0! DSL  RUHR/ 

COILS/ I  LA 

HANDEVILLE 

1982 

! 

*  !  1 

320.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

(HEATER/ 

DBL  BTH  ! 

SC  317S 

! 63C249 

1 905! 5A701 

320.0! 

54.0! 

9.0! 

4068! 

26.0IDSL  RUHR/ 

COILS /  !L A 

HANDEVIUE 

1982 

! 

(  ! 

320.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  J 

(HEATER/ 

DBL  ITH  ! 

SC  31IL 

1454721 

1905! 5A701 

320.0! 

54.01 

9.0! 

-  ! 

3870! 

26.01  DSL  RUHR/ 

COILS/ (LA 

HANDEVILLE 

1983 

! 

!  ! 

320.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  | 

(HEATER/ 

DBL  BTH  ! 

SC  320S 

1454720 

,  135 !  5/170! 

!  ! 

320.0! 

54.0! 

9.01 

-  ! 

4068! 

26.01  DSL  RUHR/ 

COILS/ ! L  A 

HANDEVILLE 

1983 

I 

320.0! 

54.0! 

1.61 

! 

-  I 

(HEATER/ 

DBL  BTH  ! 

SR  4 

1541780 

773! 5A70! 

195.0! 

35. 0! 

9.01 

1489! 

14.51  DSL  RUHR/ 

COXIS/lLA 

HANDEVILLE 

1975 

I 

!  ! 

115.0! 

35. 0! 

1.21 

! 

!DBL  BTC 

1 

SIDE  ! 

SR  5 

! 369781 

773I3A70! 

195,0! 

35.0! 

9.0! 

1489! 

16.5! DSL  RU HP/ 

COILS / ! L A 

HANDEVILLE 

1976 

! 

1 

!  ! 

!  t 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.2! 

! 

! 

1 

! 

IDBL  BTH 
! 

8 

SIDE  ! 

! 

(32)  CHOUEST/  DAHON/ 

INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

I 

I 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

ARY  CNOUEST 

1413445 

46I1A01! 

102.41 

25.5! 

6.8! 

1800! 

50! 

33 .01  NONE 

!U 

GALLIANO 

1981 

1 

f  t 

102.81 

26.  Cl 

5.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ELLA  S 

1421113 

43MA01! 

102.41 

26.0! 

6.8! 

1800! 

50! 

33.0! NONE 

!LA 

GALLIANO 

1980 

! 

1  ! 

102.61 

26.0! 

5.0! 

! 

-  J 

! 

» 

LOLITA  CHOUEST 

1434477 

44MA011 

102.6! 

26.0! 

6.8! 

1800! 

45! 

33.01  HONE 

!LA 

GALLIANO 

1981 

1 

(  1 

102.61 

26.01 

5.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

fXDNEY 

1594828 

77I1A01! 

110.61 

26.0! 

7.0! 

1100! 

SO! 

34.0! NONE 

(LA 

GALLIANO 

1981 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

11C. 7! 

! 

28.0! 

! 

6.0! 

! 

« 

1 

( 

( 

! 

! 

1 

(32)  CNOUEST/  EDISON 

! 

OFFSHORE!/  INC. 

!  ! 

!  ! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

CAROLYN  CHOUEST 

1586073 

11011 A03! 

1 

-  ! 

12.0! 

3200! 

500! 

! 

! 

1977 

1 

1 

t  1 

!  1 

166.01 

1 

38.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

( 

! 

(32)  CHOUEST/  EDISON 

! 

OFFSHORE!/  INC. 

!  I 

i  ! 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

DANON  CHOUEST 

1906136 

339I1A03! 

1 

-  ! 

15.0! 

1900! 

1792! 

! 

! 

1936 

! 

!  ! 

217.51 

52. C! 

11.0! 

1 

! 

t 

DIONNE  CHOUEST 

1571581 

181I1A03! 

t 

-  ! 

13.0! 

2250! 

-  ! 

-  ! 

! 

1977 

I 

t  ! 

166.41 

40.0! 

8.0! 

! 

! 

I 

JOSEPH  CHOUEST 

1431109 

63I1A03! 

! 

-  J 

9.0! 

1200! 

200! 

-  ! 

1 

1981 

! 

!  ! 

115.01 

9.01 

6.01 

1 

! 

! 

JOSH  VILSON 

1400455 

202MA03! 

179.0! 

40.0! 

10.0! 

3000! 

460! 

44. 01  NONE 

1LA 

LAROSE 

1978 

! 

! 

!  ! 

!  1 

192.0! 

! 

40.0! 

! 

9.0! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

t 

i 

(32)  CHOUEST/  EDISON 

! 

OFFSHORE!/  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

I 

JULIAN  CHOUEST 

1630555 

4611A03! 

! 

-  ! 

12.0! 

1200! 

200! 

-  ! 

! 

1981 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

110.0! 

! 

26. C! 

6.01 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

(32)  CHOUEST/  EDISON 

! 

OFFSHORE!/  INC. 

!  t 
!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

KELLIE  CHOUEST 

1401447 

67I1A03! 

! 

-  ! 

12.0! 

1200! 

-  ) 

! 

1975 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

110.0! 

! 

26. C! 

! 

6.C! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(31)  CHURCHILL/  FRANK  J. 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

NARHATA 

1251021 

•13836! 

30.0! 

11.2! 

7.0! 

165! 

14.0! HONE 

!AK 

KETCHIKAN 

1953 

! 

I  1 

38.0! 

12.6! 

5.8! 

! 

1 

! 

SEA  PRIDE 

1212241 

20! 3834 ! 

38.8! 

13.4! 

7.0t 

365! 

30. 0! HONE 

!AK 

KETCHIKAH 

1963 

! 

1 

!  1 

!  ! 

40.0! 

! 

14.0! 

I 

6.01 

* 

( 

! 

( 

! 

! 

! 

» 

(12)  C IANS  NO- WILLIAMS  BROS. 

I 

! 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

A  J  PADCETT 

1283547 

1S13A3S! 

42.9! 

14. C! 

4.01 

3301 

22.01  HONE 

INC 

EDENTON 

1960 

! 

!  ! 

43.0! 

14.0! 

3.5! 

! 

( 

2 

SHARON  B 

1270272 

47!JA36! 

55.0! 

20.0! 

7.0! 

660! 

_  i 

33.01  HONE 

INC 

{DENTON 

1955 

) 

!  ! 

55.0) 

20.0! 

5.5! 

I 

( 

! 

UC  35 

!  - 

150! 4443 ! 

112.0! 

32.0! 

9.0! 

475! 

21  .0 1  NONE 

INC 

EDENTON 

1954 

! 

!  ! 

112.0! 

32.0! 

1.61 

! 

! 

! 

UC  34 

1  - 

150I4A431 

112.0! 

32.0! 

9.0! 

-  | 

475! 

21.0IN0HE 

(NC 

EDENTON 

1954 

! 

!  1 

112.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

UC  262 

j  - 

150J4A43! 

110.0! 

34.0! 

12.0! 

475! 

21 . 0 1  HONE 

INC 

EDENTON 

— 

> 

(  ! 

110.01 

34.0! 

1.6! 

1 

1 

! 

UC  34* 

150I4A431 

10C.0I 

34.0! 

9.0! 

475! 

21 .0! NONE 

INC 

EDENTON 

— 

! 

1  ! 

100.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

! 

I 

UC  373 

i  - 

1 SOI4A43! 

100.0! 

34.0! 

9.0! 

475! 

21.0IH0HE 

INC 

EDENTON 

— 

! 

!  1 

100.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

”! 

I 

! 

<i .ui Hunt 

i 

!  ! 

110.0! 

34.  C! 

1.6! 

! 

"  ! 

( 

1 

! 

1 

!  ! 

I  ! 

37.0! 

( 

10.5! 

! 

4.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(03)  CIRCLE  LINE  -  SXCHTSEEXNIS 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

YACHTS/  INC. 

1 

!  ! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

» 

CAPT.  LOG 

(562420 

36! 1420! 

58.7! 

15.1! 

6.61 

147! 

80! 

17 .0 1  HAND  WINCH  HOSE  !MY 

NEW  YORK 

1975 

! 

!  ! 

60.0! 

15.1! 

4.6! 

i 

-  ! 

1  BOON 

I 

CIRCLE  LINE  VII 

1255544 

17311A16I 

151.5! 

23.3! 

6.0! 

1320! 

-  ! 

23.0 ! NONE 

!NY 

NEV  YORK 

1942 

! 

lutJVI 

! 

!  ! 

1*711/ to! 
!  ! 

160.0! 

151.51 

159.0! 

23. 31 
25.5! 
23.3! 

5.0! 

7.0! 

6.0! 

! 

000! 

1 

465! 

479! 

! 

23.01  HONE 
! 

! 

INY 

! 

NEW  YORK 

$942 

CIRCLE  LINE  X 

1242270 

205 !  1416! 

151.5! 

23.3! 

6.6! 

900! 

-  ! 

23.01  NONE 

INY 

NEV  TOPK 

1944 

J 

!  1 

160.0! 

23.3! 

6.01 

! 

492! 

! 

! 

CIRCLE  LINE  XI 

1273359 

192I1A16! 

153.31 

25.4! 

10.0! 

1340! 

23.4 lNONE 

INY 

NEV  YORK 

•  1958 

I 

!  ! 

171.0! 

25.4! 

9.0! 

! 

575! 

! 

! 

CIRCLE  LINE  XXI 

1280591 

197I1A16! 

156.7! 

25.8! 

10.0! 

1320! 

-  | 

22.4 ! HONE 

INY 

NEW  YORK 

1933 

! 

!  ! 

171.0! 

26.3! 

9.0! 

! 

600! 

! 

! 

CIRCLE  LINE  XV 

1287148 

19811416! 

156.7! 

25.81 

10.0! 

1340! 

-  | 

23.41  NONE 

INY 

NEV  YORK 

1963 

1 

1  1 

171.01 

25.8! 

9.01 

I 

582! 

1 

! 

CIRCLE  LINE  XVI 

1514070 

203114161 

156.71 

25.8! 

10.0! 

9001 

-  | 

23.4! NONE 

!NY 

NEV  YORK 

1968 

! 

!  ! 

171.0! 

25.81 

9.01 

! 

585! 

! 

! 

CIRCLE  LINE  XVII 

1537490 

20211416! 

156.7! 

25.8! 

10.0! 

1320! 

23.0 1  HONE 

INY 

NEV  YORK 

*  1974 

! 

1 

1 

!  ! 

1  1 

!  I 

171.0! 

I 

I 

25.8) 

1 

I 

9.0! 

! 

! 

I 

! 

! 

585! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

296 

ENGR! 

6 1  ST!  OPERATOR 


! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  ! 

t 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


IVICC!  DIMENSIONS  ! DRAFT!  I 

NET  t CODE) LENGTH! BRDTH!  1  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  ! 

TON-  (PAGE!  OVER-! OVER- !/////!  HORSE; 
I  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  )S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  (  EQUIPMENT  1TC!  BASE 

nmun  point  !  une-i  jaoi  line-i 

PASS-  ! (LIGHT) I ///////////// ///(TO !////////// 
ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 


YEAR 

GUILT 

OR 

•REBUILT 


1 

! 

(03)  CIRCLE  LINE  -  STATUE  OF  (LIBERTY 
FERRY#  INC.  1 


HISS  CIRCLE  LINE 

1295340 

MISS  FREEDOM 

(592111 

MISS  GATEWAY 

(647816 

MISS  LIBERTY 

1267394 

! 

(31)  CITY  OF  MONROE 

TWIN  CITY  DUEIN 

1 

! 

1276448 

1 

(29)  CJ0  COMPANY 

CJ8  84 

1 

! 

!  — — 

CJB  284 

1521696 

CJB  287 

1521697 

CJB  288 

1521698 

CJB  289 

(521699 

CJB  290 

(521700 

CJB  291 

(521701 

CJB  1006 

CJB  1C11 

CJB  1485 

(294840 

CJB  1601 

(522895 

CJB  8602 

CJB  8603 

CJB  ttOi 

(536084 

CJB  8605 

CJB  8606 

1 

(29)  CLAYTON  TANKERS#  INC. 
CHABLIS 

1 

( 

(283424 

ST.  EMILION 

(272077 

! 

! 

( 


(37)  CLEARWATER  NARINE  WORKS#!  INC. 

CRAWFISH  (  — — 

! 

1 

(22)  CLEVCLAND  TANKERS#  INC.  ( 

GEMINI  (596154 

! 

JUPITER  1 571420 

! 

SATURN  (556139 

! 

PHOENIX  (523C01 

i 
! 

! 

(24)  CLIFFS  FOREST  PRODUCTS  CJONPANY 

TIMBER  GUEEN  (38120B 

( 

SILVICS  ! 619067 

! 

I 

! 

(29)  CLIPPER  CRUISE  LINE  ! 

NANTUCKET  CLIPPER  (677685 

I 

NEWPORT  CLIPPER  (661485 

i 

TORXTOWN  CLIPPER  1928931 

I 
! 

I 

(36)  CLIPPER  FISHERIES  ( 

CLIPPER  ENDEAVOR  (633593 

! 

CLIPPER  SURPRISE  (628555 

! 

( 

I 

(01)  CLIPPER  MARINE#  INC.  ! 

CHALLENGER  (528731 

I 

HOLIDAY  1273788 

I 

SUNDANCE  IX  1521847 

I 
! 

I 


1 

» 

! 

! 

25K1A16 

! 

! 

1 

152.0! 

! 

i 

! 

32.8! 

! 

1 

! 

11.0! 

1 

! 

! 

! 

624! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

46 .0 ! NONE 

!NY 

! 

! 

! 

! 

NEW  YORK  1 

1964 

! 

152.0! 

32.8! 

10.0! 

i 

1035! 

! 

I 

74 1 1 A  16 

121.6! 

27.  C! 

6.0! 

700i 

23.4 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  I 

1976 

! 

121.6! 

27.0! 

5.5! 

450! 

! 

1 

1962 

7211A16 

120.9! 

27.6! 

6.0! 

900! 

—  (NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

! 

120.9! 

27.6! 

6.01 

I 

500! 

! 

I 

1954 

66MA16 

121.5! 

32.1! 

11.0! 

740! 

-  | 

42 .0 ! NONE 

JNY 

NEW  YORK  ! 

( 

! 

130.0! 

1 

35.  C! 

! 

8.0! 

! 

! 

! 

627! 

! 

i 

! 

1 

a 

! 

I 

I 

( 

751 1  All 

! 

1 

83.0! 

! 

! 

46. C! 

1 

6.5! 

i 

! 

220! 

! 

1 

i 

! 

35.0! NONE 

(LA 

! 

MONROE  ! 

1958 

l 

i 

83.0! 

! 

46.0! 

! 

5.0! 

1 

! 

! 

■ 

250! 

1 

i 

! 

i 

! 

! 

1 

i 

! 

1  2  0 1  4  A  43 

! 

128.0! 

I 

( 

32.0! 

I 

! 

6.41 

i 

! 

i 

I 

630! 

X 

! 

9.6! NONE 

!H0 

! 

PCRRYVXLLE! 

1953 

1 

128.0! 

32.0! 

1.6! 

I 

! 

! 

1969 

628UA40 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 

!M0 

PCRRYVXLLE! 

! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

1969 

623I4A40 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1500! 

13.0! NONE 

IMO 

PERRYVILLC! 

1 

195.01 

35. 0! 

1.5! 

1 

-  f 

! 

! 

1969 

4231 4 A40 

195.0! 

35.01 

9.6! 

1500! 

13 .61  NONE 

IMO 

PERRYVILLC! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  | 

1 

1 

1969 

62314A40 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

13.0! NONE 

IMO 

PERRYVILLC! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

1969 

623UA40 

195.0! 

35.01 

9.6! 

-  1 

1500! 

13.6! NONE 

!M0 

PERRYVILLC! 

J 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

1 

1969 

423! 4A40 

195.0! 

3S.C! 

9.6! 

1500! 

13.6! NONE 

IMO 

PERRYVILLC! 

| 

195.0! 

35. C! 

1.61 

1 

-  | 

! 

1 

1913 

1 6014A43 

150.0! 

32.01 

6.8! 

7C0! 

9 .6 !  NONE 

IMO 

PERRYVILLC! 

! 

150.0! 

32.0! 

1.8! 

! 

! 

1 

1963 

16014A43 

150.0! 

32.0! 

6.6! 

7001 

32.2  t  CONVEYOR  LOADINGlMO 

PERRYVILLC! 

1 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  | 

(SYSTEM 

1 

! 

1964 

860I4A40 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  | 

1400! 

1 5 .0 ! NONE 

IMO 

PERRYVXLLC1 

I 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

! 

1 

i 

1971 

606  1 4  A 43 

200.0! 

40.0! 

8.2! 

-  | 

1700! 

10.6! NONE 

IMO  PERRYVILLC! 

1 

200.0! 

40.0! 

2.01 

1 

-  1 

! 

! 

! 

606I4A43 

200.0! 

40.0! 

8.2! 

1700! 

10.6! NONE 

IMO 

PCRRYVXLLE! 

1971 

i 

20(3.0! 

40.0! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

1971 

606I4A43 

20C.0! 

40.0! 

8.2! 

1700! 

10.61N0NE 

IMO 

PERRYVXLLE! 

1 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

( 

-  | 

! 

1 

! 

1971 

60614A43 

200.0! 

40.0! 

8.2! 

-  | 

1700! 

10.6! NONE 

IMO  PERRVVXLLE! 

! 

20C.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ( 

! 

1 

1971 

6C614A43 

200.0! 

4CJ.C ! 

8.2! 

1700! 

10.6  '.NONE 

!H0 

PERRYVILLC! 

! 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

1971 

60614A43 

200.01 

40.0! 

8.2! 

-  J 

17001 

10.61  NONE 

IMO 

PERRYVILLC! 

( 

( 

i 

200.0! 

! 

■ 

40.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

! 

! 

34.6! 

1 

! 

i 

1 

a 

! 

! 

I 

I 

| 

i 

( 

1253412*22 

i 

( 

644.0! 

i 

! 

84.4! 

i 

I 

13600! 

I 

! 

32263! 

! 

113.0] STEAM  PUMPS# 

! 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1960 

I 

644.0! 

84.4! 

9.2! 

! 

-  J 

(HEATING 

COILS 

1 

13025  J2A22 

632.0! 

90.4! 

35.61 

15000! 

36712! 

116.0! STEAM  PUMPS# 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1956 

1 

! 

• 

661.0! 

1 

90.4! 

1 

! 

! 

10.0! 

14.0! 

1 

! 

! 

2.5! 

1 

1 

( 

(HEATING 

1 

a 

COILS 

I 

! 

i 

( 

i 

1 

SI3A36 

! 

30.7! 

l 

671! 

! 

X 

! 

17.5 ! NONE 

!  1 

IMA  LAKE  1 

1959 

( 

( 

30.7! 

! 

10. C! 
t 

2.5! 

! 

! 

! 

( 

■ 

! 

! 

a 

! 

1 

i 

KAPOVSXN 

( 

1 

510812A20 

i 

42C.6! 

! 

! 

65.0! 

I 

! 

22.5! 

! 

! 

5000! 

i 

( 

11340! 

X 

! 

75.0! DIESEL 

PUMPS# 

X 

! 

!0H 

CLEVELAND 

1978 

I 

420.6! 

65.0! 

12.0! 

! 

-  | 

(COILS# 

TANKS 

! 

3764I2A20 

383.9! 

60.0! 

19.0! 

4000! 

9200! 

32.0! DIESEL 

PUMPS# 

!0H 

CLEVELAND 

1976 

( 

383.91 

6C.C! 

10.0! 

! 

-  ! 

! COILS# 

TANKS 

I 

3526 !  2A  20 

364.1! 

54.6! 

19.3! 

2950! 

60001 

32.0! ELECTRIC  PUMPS# 

(OH 

CLEVELAND 

1974 

! 

364.1! 

54.6! 

10.0! 

! 

-  | 

(COILS# 

TANKS 

! 

327515*70 

341.0! 

54. C! 

18.5! 

7137! 

29.513  DIESEL  PUMPS 

!0H 

CLEVELAND 

1969 

I 

! 

• 

341.0! 

! 

54.0! 

! 

3.51 

! 

! 

3.0! 

! 

I 

a 

1 

a 

! 

! 

a 

! 

( 

i 

! 

5I3A3 

! 

! 

36.0! 

! 

1 

10.6! 

» 

( 

135! 

X 

( 

X 

! 

7.0! NONE 

X 

! 

I M  Z 

GRAND 

1933 

! 

36.0! 

10.6! 

3.0! 

! 

! 

! 

ISLAND 

136S4A4 

6C.0! 

30.0! 

2.6! 

136! 

4.9! NONE 

1MX 

GRAND 

1979 

! 

! 

6C.0! 

! 

• 

30.0! 

! 

1.6! 

! 

■ 

( 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

a 

ISLAND 

1 

! 

6S11A1 

X 

! 

172.5! 

( 

i 

37. oi 

i 

! 

8.5! 

x 

( 

1050! 

i 

! 

X 

! 

52.0! NONE 

X 

! 

IMO 

ST.  LOUIS 

1984 

! 

207.0! 

37.0! 

8.0! 

! 

111! 

! 

! 

67! 1 A1 

172.5! 

37.C! 

8.5! 

676! 

-  | 

52.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1983 

! 

207.0! 

37.0! 

8.0! 

! 

111! 

! 

! 

66I1A1 

219.1! 

43. C! 

8.5! 

1810! 

-  ! 

54.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1988 

! 

! 

« 

257.0! 

! 

43.0! 

i 

8.3! 

! 

a 

! 

! 

138! 

! 

a 

! 

! 

■ 

! 

! 

a 

i 

i 

66I1A1 

i 

111.6! 

i 

39.9*! 

X 

1 

9.1! 

1 

1200! 

i 

1 

■ 

I 

35.5! CRANE 

l 

!WA 

SEATTLE 

1981 

i 

r 

13C.0! 

39.9! 

6.0! 

! 

17! 

! 

! 

66I1A1 

111.6! 

30.0! 

9.6! 

1200! 

35.6 ! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1980  ! 

! 

! 

• 

130.0! 

| 

30. C! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

a 

12! 

1 

a 

l 

! 

■ 

! 

! 

a 

i 

! 

i 

i 

! 

311161 

j 

59. 5i 

! 

20.0! 

! 

5.3! 

i 

! 

970! 

X 

! 

i 

! 

18.0! NONE 

! 

IMA 

SALISBURY 

! 

1970  ! 

! 

64.6! 

21.4! 

4.6! 

1 

■)7! 

( 

! 

! 

271181 

55.0! 

15.0! 

4.0! 

165! 

-  f 

21 .0 ! NONE 

IMA 

SALISBURY 

1957  I 

1 

63.0! 

16.C! 

2.0! 

( 

49! 

! 

! 

! 

26I1B1 

55.0! 

17. C! 

4.0! 

470! 

-  i 

17.0! NONE 

IMA 

SALISBURY 

1970  ! 

! 

! 

59.0! 

18. C! 
! 
1 

2.0! 

! 

! 

1 

1 

491 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGRI 

! 

lVTCCt  DIMENSIONS  {DRAFT! 

(CAPACITY 

1  HIGH-  I 

(VESSEL 

DISTI  OPERATOR 

i  NET 

ICODEllENGTHlBRDTH!  { 

! 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

I 

< 

• 

i 

t 

i 

j 

i 

i 

| 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

< 

i 

i 

• 

l 

i 

i 

i 

i 

i 

: 

i 

• 

-l*eeis-l«*»»l  RES.  I  RE6.IL0A0-I 

!  CARGO 

!  FIXED  ( 

EQUIPMENT 

!  TC  S  BASE 

YEAR  i 

t  COAST 

»  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!//////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

PUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

I  TON- 

IPAGE!  OVER-! OVER-! ///// ! 

HORSE!  PASS- 

! (LIGHT) ! /////////////// /!TD! ////////// 

OR 

!  NUMBER 

1  NASE 

I  IV  !  ALL  !  ALL  !LICKT! 

POWER!  ENGERS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

EEC!  llHl-l 

! ‘REBUILT 

!  till!!!  I  1  ! 

I  I  I  !  I  !  I  I  !  !  ! 


(32)  CLOUD  BOAT  RENTAL#  INC. 
BAY  RUEEN 

1530191 

1  1 
2311C11I 

1 

41.71 

1 

-  ! 

1 

3.0! 

1 

400! 

! 

22.0! NONE 

! 

(LA 

SURAS 

1970 

1  1 

!  ! 

! 

1 

14.1! 

! 

3.0! 

! 

1 

! 

28 

! 

! 

! 

! 

(36)  CLOVERLEAF  1915#  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CLOVER  LEAF 

1274142 

135I1A99! 

114.01 

29.6! 

9.0! 

800! 

200 

27.0(4  CRANES 

-10  TON 

!WA 

SEATTLE 

1957 

1  1 

(  1 

12C.01 

1 

30.  C! 

1 

7.0! 

1 

! 

- 

(HYDRAULIC  DRIVE 
! 

! 

! 

(32)  CLYDESDALE  CORP. 

BELGIAN 

14262B7 

i  1 

1  1 

11213A35! 

1 

1 

70.01 

! 

! 

24.0! 

! 

I 

6.6! 

! 

! 

1350! 

! 

! 

40.0 ! NONE 

! 

! 

(LA 

NEW 

me 

|  ! 

7C.0I 

24.  Cl 

7.0! 

I 

- 

! 

! 

ORLEANS 

CLYDESDALE 

1584128 

11S13A3S! 

70.0! 

24.0! 

6.6! 

1350! 

- 

40.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1979 

1  1 

70.01 

24.0! 

7.0! 

1 

- 

! 

1 

ORLEANS 

PERCHERON 

1417C62 

7813A3S! 

65.0! 

25.0! 

7.6! 

1000! 

- 

40. 0 1  NONE 

lLA 

MEW 

I960 

1  I 

65.01 

25.0! 

7.0! 

! 

! 

1 

- 

! 

1 

! 

ORLEANS 

(34)  COAST  LINE  PACIFIC#  INC. 
DAPHNE 

(261547 

t  1 

14213A341 

1 

1 

154.21 

1 

25.4! 

! 

I 

10.0! 

1 

! 

1540! 

! 

50.01  NONE 

1 

! 

(WA 

SEATTLE 

•  1962 

1  1 

1  1 

165.01 

1 

30.0! 

I 

10.0! 

1 

1 

1 

- 

1 

! 

! 

(09)  COASTAL  CARRIERS  CORP. 

1  ! 

1  1 

1 

I 

! 

! 

{ 

I 

1 

1 

) 

! 

I 

PRODUCER 

114641  5  A  7 1 1 

534.01 

66.31 

31.3! 

-  | 

22512 

81 .01  ELECTRIC 

PUMPS 

tlPD 

ANNAPOLIS 

*  1974 

1  1 

1  1 

5S1.1I 

I 

68.3! 

! 

9.0! 

! 

! 

I 

“ 

(CRANE 

! 

! 

! 

(32)  COASTAL  CREVIOAT  CORP. 
CHER  lOf 

1453711 

1  1 

i  1 

20914A43! 

1 

I 

120.01 

1 

1 

30. Cl 

! 

1 

11.0! 

l 

1 

310 

! 

7.0! NONE 

1 

I 

!  L  A 

GOLDEN 

1983 

1  ! 

120. 0! 

! 

30. Ct 
! 

5.0! 

1 

! 

! 

- 

! 

! 

1 

1 

MEADOW 

! 

(IS)  COASTAL  MARINE  CONSTRUCT ! ION# 

1  1 

1  t 

t 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

INC. 

I 

1  ! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

TINNY  SHANE 

! 421C20 

S4I3A361 

1 

-  1 

1.0! 

9001 

- 

38 .0 ! NONE 

!f  L 

TAMPA 

I960 

1  1 

1  t 

55.01 

! 

22.0! 

6.01 

! 

! 

1 

- 

! 

! 

! 

! 

(32)  COASTAL  NARINE#  INC. 

1  1 

1 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

C/RAVAGER 

1411414 

6211A031 

91.3! 

19.6! 

5.0! 

1540! 

300 

25 .0 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

1979 

|  | 

100.0! 

22.0! 

3.01 

I 

45 

1 

1 

CITY 

C/RAVIN 

! 433716 

6311A011 

98.91 

22.11 

6.0! 

2400! 

349 

29 .0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1981 

!  I 

105.01 

24. C! 

s.ot 

! 

• 

i 

1 

CITY 

C/VIOLATOR 

1431712 

5911401 1 

94.01 

21.3! 

6.0! 

1545! 

34 

21 .0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1981 

1  1 

1  1 

105.01 

21.31 

! 

5.0! 

! 

» 

! 

55 

! 

1 

! 

! 

CITY 

I 

(01)  COASTAL  TANKERS  t  PETROL ! EUM 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CORP.#  INC. 

! 

t  i 

* 

1 

] 

! 

! 

I 

WILLIAM  NC  LOON 

1261876 

41124201 

72.0! 

20.5! 

11.0! 

270! 

175 

32.014  PUMPS 

!H£ 

ROCKLAND 

1954 

! 

! 

1  ! 

1  I 

81.0! 

1 

21. C! 

I 

7.0! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

(33)  COASTAL  TAMKSHIPS  U.S.A. 

! 

!#  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

) 

1 

! 

1 

COASTAL  MANATEE 

1287186 

12534124201 

617.71 

84.0! 

34.6! 

13600! 

34503 

102.01  STEAM 

PUMPS# 

ITX 

HOUSTON 

1961 

! 

1  1 

444.71 

84.4! 

20.0! 

! 

- 

INEATIN6 

COILS 

1 

MOBILE  BAY 

1248798 

11 485! 2422 1 

618.1! 

84.0! 

35.6! 

13500! 

36220 

116.0! STEAM 

TURBINE 

ITX 

HOUSTON 

1954 

! 

! 

1  I 

1  1 

641.0! 

84.4! 

1 

7.71 

I 

! 

(PUMPS 

1 

f 

I 

(14)  COASTAL  TOWING#  INC. 
ANNE  B 

! 

1 

1903816 

1  ! 

!  1 

9I3A361 

1 

I 

—  1 

l 

! 

—  ! 

! 

10.8! 

! 

! 

850! 

I 

! 

25 .5 ( NONE 

1 

I 

IGA 

BRUNSWICK 

1961 

! 

I  1 

—  1 

—  I 

10.8! 

1 

- 

! 

I 

BRUNSWICK 

1907272 

1C113A361 

1 

—  ! 

10.0! 

1700! 

- 

20.0 ! NONE 

IGA 

BRUNSWICK 

1986 

I 

1  1 

—  1 

—  ! 

10.0! 

1 

• 

! 

I 

(APT.  DARCY 

1903817 

9I3A36! 

—  1 

—  1 

10.8! 

850! 

- 

25. S (NONE 

IGA 

BRUNSWICK 

1961 

I 

!  ! 

—  ! 

—  ! 

10.6! 

r 

- 

! 

I 

NALUCO  I 

1244394 

2613A361 

59.8! 

16.4! 

7.0! 

400! 

- 

14. OJ  NONE 

IGA 

CRUNSWICK 

1952 

! 

]  ( 

64.01 

17.0! 

6.0! 

! 

• 

I 

1 

SANSON 

1264395 

2613A36! 

59.8! 

16.4{ 

7.0! 

400! 

- 

14 . 0! NONE 

IGA 

BRUNSWICK 

1952 

! 

! 

1  1 

1  1 

64.01 

1 

17.  C! 

! 

6.0! 

1 

1 

“ 

! 

1 

1 

(33)  COASTAL  TOWING#  INC. 

! 

! 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

SPRINCHILL 

! 

!  1 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

193  PRIDE 

1 62CS44 

56I3A36! 

56.0! 

22.0! 

8.5! 

800! 

- 

40.0! NONE 

ILA 

LAKE 

1980 

! 

1  1 

56.0! 

22.  C! 

7.0! 

I 

- 

! 

1 

ARTHUR 

BETTY  HART 

! 632405 

60! 3A  361 

55.01 

24. C! 

6.5! 

700! 

- 

40.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1981 

! 

1  ( 

55.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

- 

! 

1 

CAPT.  J.  B.  RAWLS 

1629784 

19913A36! 

85.01 

30.C! 

9.0! 

1600! 

- 

40.0! NOHE 

ITX 

HOUSTON 

1980 

! 

1  1 

85.0! 

30.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

1 

CLAY  GRIFFIN 

1567911 

27013A36! 

102.0! 

35. C! 

6.5! 

3000! 

- 

42.01N0NE 

I 

1975 

I 

!  ! 

110.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

I 

OOUS  ROBERTS 

1518C37 

15013A36! 

75.6! 

27.3! 

7.51 

1700! 

- 

40.0! NOHE 

ITX 

HOUSTON 

196! 

1 

1  ! 

81.0! 

26.0! 

6.0! 

i 

- 

! 

! 

ELIZABETH  C 

1635602 

25113A361 

10C.0! 

32.0! 

10.5! 

3000! 

- 

54.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1981 

l 

1  1 

100.0! 

32.0! 

8.5! 

! 

- 

! 

1 

FAY  BLACKMAN 

1295974 

8513A36J 

65.9! 

24.C! 

9.0! 

10201 

« 

40.5! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1964 

1 

!  1 

72.0! 

24. C! 

6.0! 

I 

- 

1 

1 

GAYOLYN  ANN  GRIFFIN 

1547300 

164I3A36! 

91.0! 

30.0! 

8.5! 

3000! 

- 

49.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1°  73 

• 

!  i 

91.0! 

Jio.cs 

7.0! 

J 

- 

I 

I 

GINGER  GRIFFIN 

1607008 

13613A36! 

81.5! 

28.0! 

9.0! 

1600! 

- 

49.0IN0KE 

ITX 

HOUSTON 

1979 

! 

1  1 

65.0! 

28.  C! 

6.0! 

( 

- 

! 

! 

JUNE  PICKETT 

1614419 

20213A361 

8C.9J 

29.1! 

9.1! 

1730! 

- 

49.0! NOHE 

ITX 

HOUSTON 

1979 

! 

!  1 

65.0! 

29.1! 

6.0! 

1 

- 

I 

I 

LANEY  BLESSEY 

1641806 

27513A36I 

8C.9! 

30.1! 

11.2! 

1600! 

- 

49.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1981 

! 

1  1 

85.0! 

30.1! 

8.0! 

I 

- 

! 

! 

N.  B.  FREEMAN 

1621736 

1721 3A  36! 

67.51 

26. C! 

6.0! 

1350! 

- 

36.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1982 

1 

1  ! 

67.5! 

26.0! 

6.0! 

! 

- 

; 

I 

MYRTLE  £.  GRIFFIN 

1646598 

25 1 ! 3 A  36 ! 

95.0! 

32.0! 

10.5! 

3000! 

- 

56 .0! NOHE 

ITX 

HOUSTON 

1982 

1 

!  1 

10C.0! 

32.0! 

8.5! 

! 

- 

» 

( 

NORA  PICKETT 

1577877 

165 1 3A36I 

90.01 

32.0! 

9.0! 

30001 

- 

49.61  NON- 

ITX 

HOUSTON 

1978 

! 

1  I 

9C.0I 

32.0! 

6.6! 

1 

- 

! 

1 

0.  0.  GRIFFIN 

I602C95 

196I3A36! 

80.9! 

28.1! 

9.0! 

1730! 

- 

49.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1979 

I 

1  1 

85.0! 

28.1! 

6.0! 

! 

- 

! 

1 

SANDRA  FAY 

1507386 

1 20! 3A36I 

62.0! 

28. C! 

9.0! 

15001 

- 

42.0! NOHE 

ITX 

HOUSTON 

1967 

1 

1  1 

86.0! 

28.C! 

6.0! 

! 

- 

! 

I 

TANIRA  PICKETT 

1436309 

25113A36! 

100.01 

32.01 

10.51 

3000! 

- 

56.0! NOHE 

ITX 

HOUSTON 

1981 

I 

1 

!  ! 

10C.0I 

1 

! 

32.0! 

1 

! 

8.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

i 

I 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  RARE  AND  NUMBER 


(33)  COASTAL  TOWING#  INC. 
SPRXNCMXLL 


I  COAST 
I  GUARD 
I  NUMBER 


(CONTINUED)! 


(33)  COASTAL  TRADING  CORPORATION 


IVTCC 
NET  (CODE 
REGIS-!****! 
TER  J  SEE 
TON-  1PAGE 
NACE  !  XV 


DtNENSXCNS  ! DRAFT! 
LENGTH! 8RDTH!  ! 

RES.  1  REG.! LOAD-! 
//////!/////!  ED  ! 

OVER-1  OVER-! ///// !  HORSE 
ALL  !  ALL  !LX6HT!  POWER 


TONY 

!  289759 
! 

1  74! 3A36! 

1  !  1 

67.0! 

70.01 

24.1! 

24.1! 

7.5! 

5.0! 

10201 

-  ! 

-  ! 

37 . 5 1  NONE  1TX 

I  ! 

HOUSTON 

I 

I 

1962 

COASTAL 

2505 

1596149 

! 

1  173115A70! 

!  f  i 

300.0! 
300. 0! 

54. C! 
54.0! 

10.0! 

1.5! 

*  1 

3825! 

-  . ! 

20.01DIESEL  PUHP#  HOTlTX 

1  OIL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

1 

1978 

COASTAL 

2506 

1597772 

!  173615A70! 

!  !  ! 

292.0! 

292.01 

54. C! 
S4.C! 

11.0! 

2.0! 

—  ! 

3400! 

-  t 

20.0IDIESEL  PUMP/  HOTlTX 
! OIL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

l 

I 

1978 

COASTAL 

2507 

1603024 

! 

!  1731 I5A70I 

!  !  t 

300.01 

300.01 

54. C! 
54.0! 

11.01 

2.0! 

■  ! 

3800! 

-  ! 

20.0! DIESEL  PUHP#  HOTlTX 
! OIL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

I 

1979 

COASTAL 

2508 

1403025 

! 

1  1734! 5A701 

!  !  ! 

292.0! 

292.0! 

5  4.  C 1 
54.0! 

11.0! 

2.0! 

•  ! 

3600! 

-  ! 

20.0IDXESEL  PUMP#  HOTlTX 
(OIL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

1 

1979 

COASTAL 

2509 

1411203 

! 

1  1714I5A701 

!  1  1 

297.0! 

297.0! 

54*0! 
54. C! 

11.01 

2.0! 

■  t 

3800! 

-  ! 

20.0! DIESEL  PUHP*  HOTlTX 
(OIL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

I 

1979 

COASTAL 

2510 

1411208 

1 

!  1803! 5A701 

!  1  1 

297.0! 

297.0! 

54.0! 
54.  C! 

11.0! 

2.0! 

■  ! 

3800! 

-  ! 

20.0! DIESEL  PUHP#  HOTlTX 
!OIL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

I 

1979 

COASTAL  2511 

1413008 

! 

!  171415A70! 

1  1  ! 

297.0! 

297.0! 

54.0! 

54.0! 

11.0! 

2.0! 

“  ! 

3800! 

-  ! 

20.0! DIESEL  PUHP#  HOTlTX 
!OXL  KEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

1 

1979 

COASTAL 

2512 

1613C09 

! 

!  1 803! 5*701 

!  !  1 

297.0! 

297.0! 

54.0! 

54.0! 

11.0! 

2.0! 

■  l 

3800! 

-  ! 

20.0IDIESEL  PUHP#  HOTlTX 
IOXL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

1 

1979 

COASTAL 

2513 

1532C18 

! 

!  187515A701 

!  1  1 

295.01 

295.0! 

54.0! 
54.  C! 

12.0! 

2.0! 

•  1 

4000! 

-  ! 

21.0UIESEL  PUNP#  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1 

1 

1971 

COASTAL 

2514 

1532656 

! 

1  1914! 5A701 

!  1  1 

275.0! 

275.0! 

54.0! 

54.0! 

12.0! 

2.0! 

■  I 

4400! 

21 .OtDIESEL  PUNP#  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1 

1 

1971 

COASTAL 

2515 

1532443 

1  1 47515*70! 

i  y  i 

295.0! 

29S.C! 

54.0! 
54. C! 

12.0! 

2.0! 

—  ! 

4000! 

-  ! 

21 .0! DIESEL  PUNP#  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

I 

1 

1971 

COASTAL 

2516 

1434428 

! 

!  18031SA7O! 

1  !  ! 

297.0! 

297.0! 

54.  C! 
54.0! 

11.0! 

2.0! 

■  ! 

3800! 

-  ! 

20.0! DIESEL  PUNP#  HOTlTX 
IOXL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

I 

1 

1981 

COASTAL 

2518 

1435603 

! 

1  1 803! SATO! 

!  1  1 

297.0! 

297.0! 

S4.C! 

54.0! 

11.0! 

2.0! 

*  ! 

3600! 

-  ! 

20.0! DIESEL  PUHP#  HOTlTX 
! OIL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

1 

1981 

COASTAL 

2519 

1435046 

I 

1  18031SA70! 

1  1  1 

297.0! 

297.0! 

54.0! 

54.0! 

11.0! 

2.0) 

-  ! 

3800! 

-  ! 

20.0! DIESEL  PUHP#  HOTlTX 
! OIL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

I 

1 

1961 

COASTAL 

2521 

1635740 

1 

1  1803ISA70! 

1  1  ! 

297.0! 

297.0! 

54. 0! 
54.  C! 

11.0! 

2.0! 

*  1 

3800! 

! 

20.01  DIESEL  PUHP#  HOTlTX 
10IL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

I 

1961 

COASTAL 

2522 

1644018 

! 

1  142915A70! 

!  1  1 

297.0! 

297.0! 

54.  C! 
54.0! 

10.0! 

1.5! 

■  1 

3800! 

-  ! 

20.01DXESEL  PUMP#  HOTlTX 
IOXL  HEAT1NC  UNIT! 

HOUSTON 

1 

1 

1982 

COASTAL 

2524 

1644986 

1 

!  2029(5470! 

1  1  ! 

282.7! 

282.7! 

54.  C! 
54.0! 

10.0! 

2.0! 

”  ( 

3800! 

-  ! 

20. OtDIESEL  PUNP#  HOTlTX 
!OIL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

* 

1 

1962 

COASTAL 

2525 

1655346 

! 

1  14881  SATO! 

1  1  ! 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

11.0! 

2.0! 

"  ! 

3800! 

-  ! 

18.0! DIESEL  PUNP#  HOTlTX 
IOXL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

1 

1983 

COASTAL 

2527 

1655347 

1 

1  14631 5 A  70  f 

1  1  1 

290.0! 

290.0! 

54.  C! 
54.0! 

11.0! 

2.0! 

“  ! 

3800! 

-  ! 

16. OtDIESEL  PUHP#  HOTlTX 
IOXL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

I 

1 

1963 

COASTAL 

2528 

1643934 

1 

1  201 2 15A701 

1  !  ! 

300.0! 

300.0! 

54.0! 

54.0! 

11.0! 

2.0! 

“  ! 

3900! 

-  ! 

19.6! DIESEL  PUHP#  HOTlTX 
!OXL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

1 

1 

1961 

COASTAL 

2529 

1643935 

1 

!  201215A701 

1  1  1 

30C.0I 

300.0! 

54.0! 

54.0! 

11.0! 

2.0! 

—  ! 

3900! 

-  1 

19.6 ! DIESEL  PUNP#  HOTlTX 
IOXL  HEATING  UNIT! 

HOUSTON 

I 

1 

1981 

COASTAL 

2530 

1643936 

1 

1  201215A70! 

1  !  1 

300.0! 

300.0! 

54.0! 

54.0! 

8.5! 

2.0! 

"  I 

3400! 

-  ! 

20.0IPURPS  !TX 

!  ! 

HOUSTON 

» 

1 

1981 

COASTAL 

2531 

(643937 

1 

1  20121SA701 

1  1  1 

300.0! 

300.0! 

54.0! 
54. C! 

8.5! 

2.0! 

“  I 

3400! 

-  ! 

20.0IPUNPS  1TK 

!  ! 

HOUSTON 

I 

1 

1981 

COASTAL 

3381 

1533652 

1 

1  1881 1SA701 

t  1  1 

297.0! 

297.0! 

54.0! 

54.0! 

11-0! 

2.0! 

-  ! 

4200! 

-  ! 

20. OtDIESEL  PUHP#  !TX 

! COILS  ! 

HOUSTON 

1 

1 

1973 

COASTAL 

3381 

1553699 

1 

1  18S41SA70! 

1  1  1 

297.0! 

297.0! 

54. C! 
54.0! 

11.0! 

2.0! 

—  ! 

4400! 

-  ! 

20. OtDIESEL  PUHP#  (TX 

icons  1 

HOUSTON 

1 

I 

1973 

COASTAL 

200C8 

1520831 

1 

1  13861SA70! 

1  !  ! 

219.0! 

219.0! 

54.0! 

54.0! 

11.0! 

2.0! 

“  ! 

3000! 

-  ! 

20.0! DIESEL  PUHP#  !TX 

icons  I 

HOUSTON 

I 

I 

1969 

COASTAL 

25178 

1434283 

1 

1  2111 1SA701 

1  1  t 

290.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

2.01 

"  ! 

4400! 

19.6 ! DIESEL*  PUHP#  HOTlTX 
(OIL  KEATIHG  UNXTl 

HOUSTON 

1 

1 

1981 

COASTAL 

25208 

1636566 

1 

I  2111 1 5 A  70 1 

1  !  1 

29C.0! 

290.0! 

54.0! 
54. C! 

9.6! 

2.0! 

—  ! 

4400! 

-  ! 

19.6! DIESEL  PUHP#  HOTlTX 
lOIL  HEATXHG  UNIT! 

HOUSTON 

I 

1 

1981 

COASTAL 

25238 

1643487 

! 

1  2111 15A70I 

1  1  1 

29C.0! 

290.0! 

54.0! 

54.01 

10.0! 

2.0! 

*  j 

4400! 

-  ! 

20.01DIESEL  PUHP#  HOTlTX 
IOXL  KEATING  UNXTl 

HOUSTON 

l 

I 

1962 

EUNICE  B 

1505199  1 

9611412! 

84.6! 

22.51 

7.5! 

912! 

17! 

29.0INONE 

!TX 

FREEPORT 

1946 

1  1 

1  I 

!  1 

!  ! 

92.0! 

1 

25.0! 

6.8! 

1 

! 

I 

20! 

! 

! 

! 

! 

! 

(34)  COASTAL  TRANSPORTATION# 

1  1 

! INC.  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

COASTAL  NOMAD 

1684157  I 

4G7I1A03! 

208.4! 

35.0! 

13.0! 

1320! 

600! 

75.015  TON  CARGO 

!WA 

SEATTLE 

•  1985 

1  ! 

1  1 

220.0! 

35.2! 

10.0! 

! 

UOONS-HYDRAI*!  IC 

! 

COASTAL  TRADER 

1285716  | 

349I1A031 

166.51 

32.2! 

11.0! 

1000! 

700! 

65.015  TON  CARGO 

1WA 

SEATTLE 

•  1983 

1  1 

1  1 

180.0! 

32.5! 

6.0! 

t 

!  BOONS- HYDRAULIC 

! 

COASTAL  VOYAGER 

1284906  1 

33711A03! 

168.51 

32.01 

12.0! 

1130! 

500! 

15  TON  BOON 

!WA 

SEATTLE 

1945 

1  1 

1  1 

1  ! 

1  ! 

166.51 

! 

32.01 

1 

9.01 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

l 

(32)  COASTAL  TUGS#  INC. 

1  1 

1  I 

!  ! 

1  ! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

) 

! 

! 

! 

COASTAL  CAPTAIN 

1619821  I 

13SI1A02! 

156.0! 

36.0! 

10.5! 

1800! 

500! 

62.0! NONE 

!LA 

VENICE 

I960 

1  1 

t  1 

!  1 

!  1 

165.0! 

1 

36.01 

! 

5.5! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

(26)  COASTWISE  TRADING  CO. 

1  1 

f  1 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

NX CHI6AN 

1450770  1 

293I3A36! 

109.4! 

34.0! 

16.0! 

3900! 

76.0INONE 

!XN 

WHITING 

1982 

1  1 

!  1 

115.0! 

34.  C! 

14.0! 

1 

-  | 

! 

I 

GREAT  LAKES 

1650771  1  502415A70! 

397.4! 

60.0! 

23.1! 

113681 

50.012  DIESEL  PUNPS# 

1IN 

WHITING 

1982 

!  I 

I  1 

1  I 

1  ! 

414.0! 

1 

60.C! 

! 

13.6! 

! 

1 

1 

! 

1D0UBLE  SKIN 
! 

1 

1 

(29)  COASTWISE  TKAOXnC  CC. 

I  1 

i  * 

1  1 

•  • 

1 

i 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

MISSOURI  RIVER 

1240135  ! 

293i3A3si 

136.71 

35.0! 

7.6! 

3600! 

-  ! 

40. 6! NONE 

in 

WOOD  RIVER 

•  1968 

1  1 

I  1 

1  1 

!  1 

140.0! 

! 

35.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

l 

! 

(33)  COASTWISE  TRADING  CO. 

1  1 

1  1 

1  1 

!  1 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

PENNSYLVANIA  TRADER 

1289972  l  13787I2A22! 

669.0! 

82.5! 

37.0! 

125001 

34000! 

124.0!STEAN  6  ELECT. 

|H0 

BALTIMORE 

1962 

1  1 

!  ! 

669.0! 

82.5! 

12.0! 

1 

1PUNPS 

! 

atlanta**8ay 

1646346  I 

18513A36! 

128.0! 

36.0! 

21.0! 

5800! 

62.0! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

1962 

1  1 

1  1 

126.0! 

36. C! 

20.0! 

1 

-  j 

l 

! 

1 

COLUMBIA-BAY 

(448470  1 

18S13A36! 

128.01 

36.0! 

21.0! 

5800! 

-  I 

62.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1987 

1  1 

!  1 

128.0! 

3  6  •  C I 

20.01 

! 

-  1 

1 

! 

1 

RXCHAOKO  BAY 

1444241  1 

18513A361 

126.0! 

36.0! 

21.0! 

5600! 

-  i 

62.0IN0NE 

IDE 

WILMINGTON! 

1982 

1  i 

1  1 

128.0! 

36.0! 

20.0! 

! 

*:  1 

1 

! 

I 

TALLAHASSEE  BAY 

I64C435  1 

165I3A36! 

126.0! 

36.0! 

21.0! 

5800! 

62.01  NONE 

IDE  WILNIN6T0N! 

1961 

1  1 

1  1 

126.0! 

36.01 

20.0! 

I 

-  1 

1 

1 

1 

FLORIDA  BAY 

164CC14  1  1106315A70! 

471.0! 

64.0! 

32.01 

-  ! 

23000! 

62. OtDIESEL  PUNPS 

IDE 

WILMINGTON! 

1981 

1  1 

1  ! 

471.0! 

84.0! 

17.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

georgia-iav 

1443069  1  954615A70I 

415.01 

84.0! 

32.0! 

-  ! 

20000! 

62. OtDIESEL  PUNPS 

IDE 

WILMINGTON! 

1982 

t  ! 

1  1 

415.01 

84.0! 

17.01 

! 

! 

1 

! 

CAPACITY!  HXGH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
iimuix  point 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  !  (FEET) 


CARGO  HANDLING 
EIUXPNENT 
LXNE-1 

nmnnunm 

LINE-2 


VESSEL 

s  ioperatxng' 

TC!  BASE 
AO!  LINC-1 
TD !////////// 
EE!  LXNE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 
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ENGR! 

IXSTl 

OPERATOR 

!  tVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

I  NET  {CODE ILEN STM! BRDTNl  ! 

! CAPACITY  1 
!  ( 

HXSH-  ! 
EST  ! 

I  V  E  S  S  £  L  ! 
CARSO  HAMBLINS  IS  I0RERATIN6  ! 

•  ■■■■■••■•■■■■Mam 

!  COAST 

! REGIS-!  ***M  RES.  !  RE6.IL0A9-! 

!  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  CARSO  ! 
!////////! 

FIXER  ! 
POINT  ! 

EBUIRHENT  ITC!  BASE  ! 
LINE-1  !AO:  LINE-1  ! 

YEAR 

BUILT 

VESSEL 

MARE  AMR  HUMBER 

!  CUARR 

t  RUBBER 

!  TON-  IMAGE!  OVER-JOVER-!/////! 

!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  t LISHTl 

HORSE!  PASS-  !> 
ROWER!  EN6ERS  ! 

(LISMT)  !< 
(FEET)! 

f///////////////!TB!F/////////! 
L INF-2  ! EE!  LINE-2  1 

OR 

•REBUILT 

(33)  COASTWISE  TRAIINS  CO. 

t  ! 

1  i 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

!  i 

(CONTINUED!  ! 

l  1 

! 

1 

! 

l 

! 

! 

!  1 

SOUTH  CAROLINA  BAY 

! 645759 

11 101! 5A701 

471.0! 

64.0! 

32.0! 

230001 

62*01  DIESEL 

PUMPS 

!BE  WILMINGTON! 

1982 

! 

1  1 

471.0! 

64.0! 

17.01 

! 

-  j 

! 

!  1 

VXRCINIA  BAY 

1442492 

11043! 3A  701 

471.01 

64.0! 

32.0! 

23000! 

42.0! DIESEL 

PUMPS 

IRE  WILMINGTON! 

1982 

! 

! 

!  1 

!  ( 

471.0! 

! 

84.01 

1 

17.0! 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

!  ! 

1  ! 

(21)  COBLE/  JOHN 

! 

! 

!  ( 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

I 

1  ! 

!  I 

CABLES  EBIT 

(  242313 

4413F351 

59.41 

17.C! 

5.2! 

440! 

TO. 0! HONE 

10H  E.  LIVER"  l 

1939 

I 

! 

!  i 

1  ! 

59.4! 

! 

17.0! 

! 

5.2! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  POOL  ! 

!  ! 

(03)  COEN  HARINE  ERUIPHENT, 

! 

me. 

!  ! 

!  .  1 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

!  ! 

!  ! 

CALIFORNIA 

1171140 

40914**6! 

124.5! 

45.  Cl 

6.5! 

-  ( 

1000! 

9 .0 { NONE 

!NJ  JERSEY  1 

193C 

! 

(  1 

125.0! 

45.5! 

6.0! 

1 

-  j 

! 

I  CITY  ! 

COEN  2* 

1269343 

262I4A43! 

101.0! 

36.1! 

7.0! 

-  | 

600! 

11 .0! NONE 

!NJ  SHORT  ! 

1947 

! 

<  1 

108.0! 

36.1! 

2.01 

» 

! 

!  HILLS  ! 

COIN  34 

70014*46! 

128.01 

34.0! 

7.0! 

700! 

15.5 (NONE 

!NJ  JERSEY  1 

1952 

i 

!  1 

128.0! 

34.0! 

1.5! 

I 

-  | 

! 

!  CITY  ! 

COEN  AO 

1523813 

537(4*43! 

130.1! 

40.1! 

10.11 

1200! 

1 8.0IN0NE 

!NJ  SHORT  ! 

1949 

! 

!  ! 

1  SC. 1 1 

40.1! 

2.0! 

l 

! 

!  HILLS  ! 

COEN  30 

1532958 

35314*43! 

92.0! 

49.01 

7.0! 

-  ! 

700! 

15  *0 1  NONE 

!NJ  SHORT  ! 

1955 

! 

1  ( 

92.0! 

49.1! 

2.01 

! 

! 

1  HILLS  ! 

i 

1  ! 

252.0! 

36.0! 

4.4! 

I 

! 

!  ! 

COEN  AO 

700I4F46! 

150.01 

40. C! 

7.6! 

1200! 

9.0! NONE 

!NJ  JERSEY  1 

1931 

i 

!  1 

150.0! 

40.0! 

2.6! 

l 

! 

I  CITY  1 

COEN  41 

!  - 

340I4F46! 

140.01 

40.0! 

7.6! 

-  I 

1100! 

9.0! NONE 

INJ  JERSEY  1 

1951 

1 

!  ( 

140.01 

40. Cl 

2.6! 

1 

! 

!  CITY  1 

COEN  44 

!  - 

349UA43! 

130.0) 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

100! 

11  .0! NONE 

1  NT  STATEN  1 

1945 

I 

!  1 

130.01 

35.01 

2.0! 

J 

-  I 

! 

!  ISLAND  ! 

! 

128.0! 

34.0! 

1.5! 

I 

-  ( 

! 

!  CITY  ! 

! 

!  1 

250.2! 

34.2! 

2.5! 

I 

I 

1  HILLS  ! 

COEN  331 

1  - 

217(4*46! 

9C.01 

30.  C! 

7.3! 

435! 

8.81N0NF 

INJ  SHORT  ! 

1957 

! 

!  ! 

90.0! 

30. C! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

!  HILLS  ! 

COEN  40E 

!  - 

54014F46! 

14C.0! 

40.0! 

7.6! 

-  | 

1100! 

9. 0 ! NONE 

INJ  JERSEY  ! 

1951 

! 

(  ! 

14C.01 

40.0! 

2.6! 

J 

1 

!  CITY  ! 

INJ  JERSEY  ! 

» 

1  ! 

150.0! 

40.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY  1 

BANA 

1513478 

51914*431 

130. 0! 

40.  C! 

10.0! 

-  l 

1200! 

16.5 ! NONE 

INJ  SHORT  ! 

1968 

! 

1  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

!  HILLS  ! 

HELEN  C 

(582618 

43514*43! 

140.0) 

39.0! 

7.0! 

-  ( 

1200! 

9. 0 ! NONE 

INJ  JERSEY  J 

1977 

1 

! 

(  ! 

!  ( 

14C.0I 

I 

39.0! 

! 

2.0! 

i 

! 

! 

! 

! 

!  CITY  ! 

!  ! 

(30)  COFFEY  CONSTRUCTION  CO 

( 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

CITY  OF  HICKHAN 

(532215 

97(3*36! 

68.0! 

24. C! 

7.0! 

1400! 

32 .0 ( NONE 

!TM  MEMPHIS  ! 

•  1983 

! 

!  ( 

!  ! 

68.0! 

! 

24.  C! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i  i 

!  ! 

(14)  COLLE  TOWXNS  COMPANY, 

( 

IN  (C. 

!  1 

(  ( 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

1 

! 

I 

!  1 

!  ! 

ALLISATOR 

1654374 

9413*36! 

66.51 

26.0! 

8.5! 

1400! 

•  ! 

45 .0 ! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

!  ! 

1982 

( 

!  ( 

70.0! 

27.0! 

7.0! 

! 

1 

ARROWHEAB 

(468999 

96(3*36! 

<4.5! 

26.  C! 

6.51 

1400! 

-  j 

45 .0 ! NONE 

INS  PASCACOULA 1 

1982 

! 

1  ( 

01 

27. C! 

7.0! 

t 

! 

!  ! 

C  HCVEA  JR 

1642813 

1413*36! 

./•I! 

22.1! 

8.0! 

900! 

-  | 

38.01N0NE 

IMS  PASCAGOULA! 

1981 

! 

!  t 

*0.01 

22.1! 

6.0! 

! 

1 

!  I 

CART.  M.  COLLE 

(438714 

64(3*36! 

.6.1! 

22.11 

8.01 

900! 

38.0! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1981 

! 

!  ( 

60.0! 

22.1! 

6.0! 

! 

I 

!  ! 

CHIEF  CLOUR 

(651443 

9613*36! 

66.5! 

26.0! 

8.5! 

1400! 

-  I 

39.0 ) NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1982 

I 

1  1 

70.0! 

27.0! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

EASLE 

f  469C02 

9613*36! 

66.5! 

26.  C! 

8.5! 

1400! 

39.0IN0NE 

(MS  PASCAGOULA! 

1982 

!  I 

7C.0! 

27.0! 

7.0! 

I 

! 

i  ! 

HERMAN  COLLE 

1297632 

58(3*361 

61.3! 

19.7! 

7.0! 

900! 

28.0! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1965 

I 

1  ! 

65.0! 

20.0! 

7.0! 

! 

! 

!  ! 

J.  N.  COLLE 

163C334 

5713*36! 

72.7! 

28.0! 

10.6! 

2400! 

39.5! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

I960 

I 

1  1 

78.0! 

28.  Cl 

9.0! 

! 

1 

!  ! 

JANET  COLLE 

(578417 

105(3*361 

11.7! 

32.0! 

13.6! 

4200! 

-  j 

39.51  NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1976 

! 

1  1 

90.0! 

32.0! 

11.1! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

JIM  COLLI 

(502616 

91(3*36! 

71.0! 

27.1! 

11.6! 

2400! 

-  j 

36*0 ! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1966 

! 

!  1 

85.0! 

28.1! 

11.6! 

! 

-  i 

l 

!  ! 

JOHN  COLLE  JR 

(272945 

19113*36! 

111.0! 

30.2! 

12.0! 

3600! 

39.5! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1956 

! 

!  ! 

121.0! 

30.2! 

12.0! 

i 

! 

!  ! 

JUMPER 

1631444 

9613*36! 

66.5! 

26.01 

8.5! 

uooi 

45  •  0 ! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1982 

! 

!  1 

70.0! 

27. C! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

LEO 

(244341 

9913*36! 

fl.K 

24.C! 

9.5! 

1500! 

36.0! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1943 

I 

!  i 

85.0! 

24.0! 

9.5! 

! 

! 

!  1 

MABEL  COLLE 

1671368 

104(3*36! 

80.5! 

32.1! 

13.5! 

4000! 

-  j 

38 . 5 } NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1984 

I 

!  1 

85.0! 

32.1! 

13.5! 

! 

! 

1  ! 

OSCEOLA 

1651445 

9613*36! 

64.5! 

26.0! 

8.5! 

1400! 

39.0! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1982 

! 

!  ! 

70.0! 

27. C! 

7.0! 

! 

-  I 

! 

!  ( 

PAPOOSE 

1669C03 

96(3*36! 

66.5! 

26.0! 

8.5! 

1400! 

39.0 ! NONE 

(MS  PASCAGOULA! 

1982 

! 

(  ! 

70.0! 

27.0! 

7.0! 

( 

-  j 

1 

!  ! 

TOMAHAWK 

(649C01 

96(3*36! 

66.5! 

26.0! 

8.51 

1400! 

-  i 

39.0! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1982 

1 

!  1 

70.0! 

27. C! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

TUSKE6EE 

1651446 

96(3*361 

66.5! 

26.0! 

8.5! 

14001 

-  j 

39.0! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1982 

1 

!  ! 

70.0! 

27. C! 

7.0! 

! 

t 

!  ! 

WILR  CAT 

(657644 

94(3*36! 

56.5! 

26.0! 

8.5! 

14001 

-  j 

39.01  NONE 

(MS  PASCAGOULA! 

1982 

I 

1  ! 

70.01 

27.0! 

7.0! 

! 

! 

!  ! 

CP  42 

i  ----- 

2P3J4P.43! 

120,0! 

50*0! 

6*5! 

.  i 

600! 

1968 

i 

!  ( 

12C.O! 

30. Cl 

1.0! 

i 

! 

i  t 

CB  63 

j  - 

28314*43! 

12C.0! 

30. C! 

4.5! 

-  ! 

600! 

16.0JNONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1968 

i 

!  I 

12C.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

!  ! 

CB  64 

28314*43! 

120.0! 

30. C! 

6.5! 

600! 

16.0 {NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1982 

! 

!  ( 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  I 

! 

1  1 

COLLE  110 

(  - 

28314*431 

1 2C.0! 

30.0! 

6.5! 

600! 

14.0! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

!  ! 

1967 

1 

!  1 

120*0! 

30.C! 

(.01 

1 

! 

COLLE  111 

!  - 

28314*43! 

120.0! 

30.0! 

6.5! 

600! 

14.0! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1967 

| 

I  1 

12C.O! 

30.C! 

1.01 

! 

{ 

!  ! 
IMS  PASCAGOULA! 

6  C  0 ! 

16*0!nCN£ 

I 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

! 

!  ! 

COLLE  121 

1175699 

494(4*43! 

180.1! 

36.01 

8.5! 

-  | 

1200! 

16.0! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1943 

! 

I  1 

160.11 

38.01 

1.3! 

1 

-  | 

( 

!  I 

SE  1 A01 

(434644 

41114*43! 

140.0! 

39.0! 

9.0! 

885! 

16. 0 ! NONE 

IMS  PASCAGOULA! 

1982 

1 

!  1 

14C.0! 

39.0! 

1.0! 

1 

-  | 

1 

1  1 

COLLI  120 

1175647 

494(5*70! 

13C.1! 

36.0! 

8.5! 

-  I 

1200! 

25.018PH  PUMP 

IMS  PASCAGOULA! 

1942 

( 

I 

I  ( 

!  1 

180.1! 

1 

36.0! 

I 

1.31 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

!  i 

t  1 

1 

1 

1  t 

1  1 

( 

I 

! 

! 

l 

! 

! 

I 

RAXLRO!  Al> 

1 

CARS! 

!  ! 

1  I 

1 

t  ( 

! 

1 

! 

U 

CONTAINERS  f 

I  ! 

DESCRIPTION  OF  VESSEtS 


VESSEL  MAKE  AMD  NUF3EA 


I  COAST 
1  GUARD 
t  NUMBER 


(03)  COLUMBIA  CONTAINER  EARGEt 
COLUMBIA  BOSTON  1661704 

1 

COLUMBIA  NEW  YORK  1593407 


! VTCC !  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

NET  iCODElLENGTK! 6RDTH!  I 
REGIS-1****!  NEC.  1  REG.! LOAD-! 

TEA  |  SEE! ////// J / ////l  ED  ! 

TON-  1PACE !  OVER*! OVER" !/////!  HOASE 
NAGE  I  XV  I  ALL  !  ALL  1LIGHT!  POWER 


!  !  !i( 

!  !  !  I  ! 

I  !  !  !  ! 

2322I4A50I  250.0!  72.0!  11.6!  - 

!  !  250.0!  72.0!  2.0! 

25 30 1 4 A 50 1  250.0!  72.0!  11.8!  - 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 
CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

mmn\  point  i  lxne-i  i aoi  line-i 

PASS-  ! (LI6HT) !//7//////7//////lTD!7////7//// 
ENGEAS  !  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


38. 0 1  NONE 
\ 

38.0IN0NE 


!NY  NEW  YORK 
! 

INY  NEW  YORK 


! 

! 

!  ! 

I  i 

250.0! 

1 

72.01 

! 

2.0! 

! 

1 

1 

-  1 
! 

1 

1 

! 

I 

i 

(36)  COLUMBIA  NAVIGATION  CO.  ! 

i  i 

i  i 

! 

i 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

COLUMBIA  PRINCESS 

! 637632 

94 1 1 A 1 3 1 

94.5! 

42.  C! 

4.6! 

4801  # 

16! 

38.0! NONE 

1W A  KETTLE 

1911 

! 

1  I 

120.01 

42.2! 

3.6! 

l 

-  1 

! 

1  FALLS 

•EAT  EDWARDS 

!  - 

5I3A36! 

24.0! 

8.C! 

2.7! 

350! 

-  1 

14.01  NONE 

1VA  KETTLE 

1949 

! 

1  1 

24.01 

8.0! 

2.7! 

! 

-  ! 

! 

I  FALLS 

RIVER  CHIEF 

1511633 

251 3A  36! 

43.3! 

15.31 

5.5! 

240! 

-  1 

25.0! NONE 

!VA  KETTLE 

1967 

l 

! 

1  1 

1  ! 

43.31 

! 

15.3! 

! 

5.5! 

1 

! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

1  FALLS 

I 

(16)  COLUMBUS  LANDING 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

BIGBEE  BELLE 

1 652254 

26I1A16! 

64.01 

-  ! 

3.5! 

180! 

-  1 

24 ■ 5 1  NONE 

IMS  COLUMBUS 

1982 

! 

i  i 

64.01 

24.0! 

2.5! 

1 

147! 

l 

I 

CRICKET 

!  - - 

1513A35! 

I 

10.7! 

4.5! 

200! 

-  1 

20.0 ! NONE 

IMS  COLUMBUS 

1938 

! 

! 

1  1 

1  l 

1 

1 

10.71 

1 

4.51 

! 

! 

1 

-  1 

1 

1 

1 

I 

(32)  COMANCHE  BOAT  RENTAL# 

1 

IMlC. 

i  i 

i  i 

l 

1 

( 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

COMANCHE 

1291722 

14! 1 Cll 1 

40.01 

12.81 

3.6! 

400! 

-  1 

16.0 t NONE 

ILA  LAROSE 

1965 

! 

I 

i  i 

i  i 

42.0! 

1 

12.81 

1 

3.61 

1 

I 

1 

201 

1 

I 

1 

1 

1 

(32)  COMAR  OFFSHORE 

! 

! 

i  i 

i  i 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

I 

1910 

C/ADVINTUAEA 

I628C94 

6211C03I 

1 

-  1 

7.61 

2550! 

911 

-  I 

1 

1 

i  i 

120.01 

25.01 

5.6! 

1 

-  ! 

I 

1 

C/COMMANIER 

1563293 

6611C12I 

—  I 

—  I 

6.0! 

1500! 

24! 

20.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1975 

1 

1  1 

100.0! 

20.01 

6.01 

1 

60! 

I 

1  CITY 

C/CRUSADER 

165C967 

21811  ACS t 

169.2! 

38. Cl 

12.01 

1800! 

629! 

50.0 1  NONE 

ILA  MORGAN 

1912 

! 

■  i 

180.01 

31. Cl 

9.0! 

1 

-  1 

I 

1  CITY 

C/DXCTATOR 

! 560670 

6«t1C17l 

—  I 

—  1 

6.51 

15751 

171 

25 .01  NONE 

ILA  MORGAN 

1974 

! 

1  1 

100.01 

25.01 

4.5! 

1 

501 

I 

1  CITY 

C/ENFORCER 

1605476 

**11*031 

100.0! 

-  I 

7.91 

2300! 

18! 

35.0INONI 

ILA  MORGAN 

1979 

! 

I  1 

12C.0! 

25.91 

5.4! 

! 

-  I 

1 

1  CITY 

C/INVADER 

1594143 

3111*031 

110.0! 

25. Cl 

10.01 

2060! 

23) 

30.0! NONE 

ILA  FOURCHON 

1978 

1  1 

120.0! 

25.0! 

9.5! 

1 

-  I 

1 

1 

C/PLUNDERER 

1624031 

*311(031 

100.0! 

-  I 

7.01 

20001 

181 

35  *0 ! NONE 

ILA  HOUMA 

1910 

! 

1  1 

120.0! 

25.01 

*.5I 

1 

-  1 

! 

1 

C/RENECADE 

1*106* 

*3)1(031 

100.01 

-  I 

7.01 

21001 

381 

35 .01  NONE 

1TX  SABINE 

1910 

t 

1  I 

10.. 01 

25. Cl 

5.01 

-  1 

i 

1  *'ASS 

(/STRIKER 

16*372* 

3.11(031 

9C.01 

-  ! 

7.01 

15*51 

5(1 

30.0 ! NONE 

ILA  VENICE 

1911 

1 

1  1 

105.0! 

21.61 

5.0! 

1 

“  1 

! 

I 

C/VICTOR 

1641745 

5911A02! 

91.2! 

21. Cl 

7.01 

15*51 

50 

50*01  NOME 

ILA  XNDEPEND- 

1911 

i 

i  i 

105.0! 

21.31 

S.6! 

1 

"  I 

! 

1  ENCE  CITY 

C/VIGILANTE 

16**732 

6S11A031 

—  ! 

—  1 

7.3! 

20401 

17! 

35 • 0! NONE 

ILA  MORGAN 

1912 

1 

i  i 

100.01 

24.01 

7.1! 

1 

-  1 

! 

1  CITY 

PBR  237 

I63C027 

(311*121 

102.81 

28. Cl 

10.3! 

1300! 

113! 

35 .0! NONE 

ILA  MORGAN 

1981 

i 

1  1 

116.01 

28.0! 

5.6! 

I 

151 

! 

1  CITY 

VICTOR 

1641765 

8711A03! 

91.2! 

73.01 

6.9! 

1545! 

250! 

30.0 ! NONE 

ILA  XNDEPEND- 

1911 

! 

1 

■  i 

i  i 

105. Ot 

1 

23.01 

I 

5.0! 

! 

1 

1 

-  1 

1 

1 

! 

1  ENCE  CITY 

1 

(22)  COMBINED  1000  ISLAND 

1 

BOAtT 

1  1 

1  ! 

! 

1 

t 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

TOURS#  INC. 

I 

1  t 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

ALEXANDRIA  BELLE 

1931822 

6211A16! 

82.31 

32.01 

7.7! 

700! 

-  1 

40.0! NONE 

INY  ALEXANDRIA 

1988 

! 

I  ! 

104.01 

32.0! 

6.6! 

1 

6001 

! 

I  BAY 

ISLAND  WANDERER 

1533264 

3811A161 

64.8! 

22.6! 

4.0! 

476! 

-  I 

20.6! NONE 

INY  ALEXANDRIA 

1971 

I 

i  i 

64.81 

22.61 

3.8! 

1 

221! 

! 

1  BAY 

HISS  CLAYTON  III 

1295260 

5611(16! 

64.51 

19. Cl 

5.0! 

700! 

-  1 

20.0IN0NE 

INY  CLAYTON 

1964 

! 

i  i 

64.51 

19.01 

4.51 

1 

2451 

1 

1 

MISS  CLAYTON  IV 

1274952 

6211916! 

63.8! 

17.5! 

5.3! 

430! 

-  | 

8.6! NONE 

INY  ALEXANDRIA 

1951 

! 

!  ! 

63.81 

17.31 

5.0! 

! 

134! 

1 

1  BAY 

RIOT  IX 

!  - 

5I1B16J 

27.81 

7.4! 

2.3! 

150! 

-  ! 

4.0! NONE 

INY  ALEXANDRIA 

1934 

1 

!  I 

27.8! 

7.4** 

2.0! 

f 

6! 

1 

!  BAY 

UNCLE  SAM 

) 225521 

15118161 

60.5! 

10.9! 

2.4! 

238! 

-  I 

10.01  NONE 

(NY  ALEXANDRIA 

1926 

1 

i  i 

62.41 

11.0! 

2.0! 

1 

731 

! 

1  BAY 

UNCLE  SAM  7 

1575369 

3I11A16! 

60.2! 

22.61 

4.0! 

310! 

-  ! 

15 .01  NONE 

INY  ALEXANDRIA 

1976 

1 

1  I 

64.8! 

22.61 

3.81 

! 

276! 

1 

1  BAY 

UNCLE  SAM  VI 

1220251 

1911816! 

61.0! 

10.2! 

3.51 

155! 

-  1 

6.1 (NONE 

INY  ALEXANDRIA 

1920 

! 

!  1 

1  1 

64.8! 

1 

10.2! 

! 

3.01 

1 

! 

58! 

1 

1  BAY 

1 

(41)  COMES#  YALE 

1 

! 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

i 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

KW  252 

1174624 

299I5A70! 

140.0! 

34. C! 

7.0! 

681! 

34.0! DIESEL  PUMP 

1CA  SAN  DIEGO 

1940 

I 

i  i 

140.0! 

34.0! 

1.8! 

1 

-  I 

I 

I 

PEN  MAR  NO.  1 

!  - - 

6415A701 

56.01 

16.0! 

8.01 

60! 

75.0! NONE 

ICA  SAN  DIEGO 

1982 

! 

I 

i  i 

1  ! 

56.0! 

! 

1  6.  Cl 

I 

8.01 

1 

1 

I 

-  1 
! 

1 

1 

1 

1 

(32)  COMMERCIAL  BARGE  TRANSPOIRT 

1  1 

!  1 

1 

! 

t 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

LIMITED  PARTNERSHIP 

I  ! 

1  1 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

LC  101 

1643422 

704I4A451 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  1 

1743! 

14.6 1  NONE 

ILA  NEW 

1961 

! 

t  i 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

LC  102 

1643423 

704J4A45! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

-  j 

1743! 

14.61N0NE 

ILA  NEW 

1981 

! 

t  i 

195.0! 

35.01 

1.61 

! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

LC  103 

1643424 

70414A45! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  f 

1743! 

1 4  •  6 1  NONE 

ILA  NEW 

1981 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

LC  1C4 

! 643425 

191.0! 

35. Cl 

*"  A* 

•  *****  • 

-  1 

1743! 

14.41NC.*:: 

« ♦ «  ntu _ 

19*1 

* 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

! 

-  1 

t 

j  ORLEANS 

LC  105 

1643426 

70414A45! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

1743! 

1 4.6 i NONE 

ILA  NEW 

1981 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

LC  106 

1643427 

70414A45! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

-  J 

1743! 

14.6! NONE 

ILA  NEW 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

LC  107 

1643428 

70414A45! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

1743! 

1 4 • 6! NONE 

ILA  NEW 

1981 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

LC  108 

1643429 

70414A45! 

195.0! 

35.  Cl 

1C.0! 

17431 

14 . 6! NONE 

ILA  NEW 

1981 

j 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

i 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

LC  109 

1643430 

70414A45! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  I 

1743! 

1 4 . 6 ! NONE 

ILA  NEW 

1981 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

LC  110 

1643431 

70414A45! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

1743! 

14.6! NONE 

ILA  NEW 

1981 

1 

i  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

LC  120 

1637828 

70614A451 

195.01 

35.  C! 

11.0! 

-  1 

1932! 

*i.6!  NONE 

ILA  NEW 

1981 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

1  ORLEANS 

LC  201 

1643432 

788 14A45 1 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

18921 

16 .u i NONE 

ILA  NEW 

1911 

I 

! 

1  1 
1  1 

200.01 

! 

35. C! 

I 

1.41 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1  ORLEANS 

1 

1 

1 

1  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

It 

VEKKLIES 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  $ 'ME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
I  NUMBER 


IVTCC I  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  (CODE (LENGTH! BROTH!  ! 
REGIS-!****!  REG.  !  REC.lLOAO-1 
TER  J  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPAGE!  0VER-I0VER-1/////1  MORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGHT!  POWER 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  !  !  V  C  S  S  £  L  ! 

EST  1  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 
FIXED  !  ERUIPNENT  1TC !  BASF  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
(LI5HT) !////////// //////!TD! //////////! 
(FEET ) !  LINE-2  ICE!  LINE-2  ! 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


! 

1 

02)  COPHOCJAL  «««S£  )»«« jrolKT 

1  i 

i  ! 

1  1 

1 

1 

1 

j 

5 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

UNITED  PARTNERSHIP  I 

! 

!  ! 

! 

] 

! 

1 

! 

! 

! 

(CONTINlCb)l 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

LC  202 

1643433 

78814A45 ! 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

-  1 

1892! 

16.0! NONE 

! L A  NEW 

1981 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

LC  203 

1643434 

78814A451 

200.0! 

35.01 

10.01 

18921 

16.0IN0NE 

I L A  NEW 

1981 

1 

I  I 

200.0! 

35.CI 

1.4| 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

LC  204 

1643435 

78814A451 

200.01 

35.0! 

10.01 

1892! 

16.0IU0M 

!lA  NEW 

1931 

! 

J  I 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

! 

!  ORLEANS 

LC  205 

1643436 

788I4A45! 

200.0! 

35.01 

1C.C! 

-  ! 

1092! 

16.0! NONE 

!LA  NEW 

1961 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.41 

t 

J 

!  ORLEANS 

LC  20 6 

1643437 

788UA45! 

200.0! 

35. Cl 

10.0! 

1892! 

1 6. 0 ! NONE 

ILA  MU 

1981 

! 

1  ‘  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

1 

!  ORLEANS 

LC  207 

! 443436 

788 14A45 ! 

200.01 

35. C! 

10.01 

-  l 

1592! 

16.0U0NE 

ILA  NEW 

1981 

! 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.41 

! 

! 

!  ORLEANS 

LC  208 

1643439 

788I4A45! 

20C.01 

35.0! 

10.01 

1692! 

lft.,0!  NONE 

!LA  NEW 

1981 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.41 

! 

! 

!  ORLEANS 

LC  20V 

1643440 

78814A451 

200.0! 

35.  C! 

10.01 

1892! 

U.OiKONE 

!LA  NEW 

1981 

I 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.4! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

LC  210 

1643441 

78814A45! 

200.0! 

3S.0! 

10.01 

1892! 

16.0! NONE 

(LA  NEW 

1981 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.41 

1 

! 

!  ORLEANS 

LC  22C 

163783V 

788I4A451 

200.01 

35.0! 

10.01 

1892! 

16.0! NONE 

(LA  NEW 

1981 

! 

I  ! 

i  ! 

200.01 

1 

35.0! 

! 

1.4! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

!  ORLEANS 

I 

(20)  C0PMERC1AL  DIVING 

1 

1  i 

1  ! 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

j 

i 

I 

! 

STEEL  CITY 

1230324 

5413*35 ! 

71.4! 

20.0! 

4.01 

520! 

22. S! NONE 

!WV  CHESAPEAKE 

1940 

1 

1  1 

1  1 

75.5! 

! 

20.CS 

! 

4.0! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

03)  CONNODITIES  TRANSPORT, 

! 

X!NC. 

(  1 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

III  301 

1273743 

121415*70! 

240.01 

50.01 

9.0! 

-  j 

2775! 

16.0IPUHP 

!TX  KINGNOOD 

1957 

1 

1  1 

240.01 

50.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

181  303 

1273745 

1 251 1 5  A  70 ! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

2825! 

16.0IPUNP 

ITX  KINGNOOD 

1957 

j 

1 

1 

I  ! 

•  t 

240.0! 

1 

50.01 

! 

2.0! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(11)  COMMONWEALTH  OF 

! 

VIRGINIA i 

I  ! 

1  ! 

! 

( 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

DIPT.  OF  NVYS. 

S  TRANSPI 

1  1 

1 

| 

1 

! 

1 

! 

! 

JAMEI10VN 

1242176 

38711A13I 

177.4! 

58.  Cl 

9.0! 

9501  # 

44! 

60.0IKCNE 

! 

1942 

1 

1  1 

177.4! 

58.0! 

8.5! 

I 

240! 

! 

1 

SURRY 

1615709 

1 8011A13! 

199.4! 

64.8! 

9.0! 

14501  A 

52! 

52.0IN0NE 

I 

1979 

t 

i  i 

199.4! 

64.8! 

7.0! 

1 

360! 

I 

! 

THE  LANCASTER 

2211*13! 

44.2! 

19.  C! 

2.2! 

67! 

8! 

11 .0! NONE 

IVA  MERRY 

1985 

I 

!  1 

44.2! 

19. C! 

1.8! 

! 

12! 

! 

!  POINT 

THE  NORTHUMBERLAND 

,  - 

•2211*13! 

44.2! 

19. C! 

a. 2! 

67! 

8! 

11.0IN0NE 

IVA  SUNNYBANK 

1985 

i 

!  I 

44.2! 

1».C) 

1.8! 

I 

12! 

! 

1 

VIRGINIA 

1235212 

16811*131 

152.0! 

39. C! 

6.5! 

9001# 

32! 

32.0! NONE 

I 

1936 

! 

1  ! 

168.0! 

40.01 

5.5! 

! 

192! 

! 

! 

VILLIAHSIURG 

I64C546 

54911*13! 

20C.0! 

64.  C! 

9.01 

1450!# 

32! 

S2.01N0NC 

IVA  SCOTICNO 

1963 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

200.0! 

! 

64.0! 

! 

7.0! 

1 

! 

! 

355! 

! 

! 

i 

I 

I 

(32)  COMPASS  DOCKSIDE,  INC. 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

i 

l 

I 

I 

DN  3 

1620145 

70014*48! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  | 

1730! 

19.0! NONE 

ILA  NEW 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

1 

1  ORLEANS 

JN  4 

1620164 

70014*48 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  I 

17501 

h.o!«one 

ILA  NEW 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

I 

!  ORLEANS 

NN  3 

1620163 

70014*48! 

195. 0! 

35.01 

12.0! 

1730! 

19*01 KOHE 

ILA  NEW 

1980 

I 

(  I 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

I 

1  ORLEANS 

RN  2 

1620142 

70014*48! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

1730! 

19.0! NONE- 

ILA  NEW 

I960 

l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

1 

1  ORLEANS 

TN  1 

I42C161 

70014A481 

195.0! 

35. Cl 

12.0! 

-  | 

17301 

19.0INONE 

ILA  NEW 

I960 

1 

! 

!  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.3! 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

!  ORLEANS 

! 

(07)  COMPASS  MARINE 
CECILIA  j  BROWN 

CCRP. 

i 

1 

1 245603 

I  1 

!  1 

V913A36I 

I 

I 

! 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

9.0! 

! 

I 

7C0! 

! 

1 

! 

1 

37.0! 

t 

1 

IPA  PHILAOEL- 

1944 

1 

! 

1  1 

I  ! 

81.71 

! 

24.0! 

! 

9.0! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

!  PHIA 

1 

(32)  COMPASS  MARINE 

1 

SERVICES/ t  INC. 

!  ! 

!  I 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

ASBIC  C 

1621630 

115I3A35! 

64.31 

26.0! 

8.0! 

14001 

42.0!N0**E 

ILA  NEW 

1980 

! 

I  I 

7C.01 

24.0! 

7.6! 

1 

1 

!  ORLEANS 

•0»  LIVINGSTON 

1 6J6V28 

VOI 3*35 1 

6C.0! 

74. Cl 

8.01 

1200: 

40.0! NONE 

ILA  NEW 

1981 

! 

!  1 

6C.0! 

24.01 

7.01 

i 

I 

1  ORLEANS 

CASEY  C 

1650496 

451  3*35 1 

6C.0! 

24.0! 

7.0l 

1*00! 

-  | 

40.0! NONE 

ILA  NEW 

1981 

! 

t  i 

6C.0I 

24.0! 

6.0( 

! 

1 

1  ORLEANS 

COMPASS  COURSE 

1638616 

10413*35! 

60.31 

25. Cl 

3.0! 

600! 

S9.0l»0*f 

1 

1981 

1 

I  1 

60.3! 

75. C! 

7.01 

1 

1 

! 

COMPASS  COVE 

1  5*6326 

58I3A35! 

5  3.2! 

22.0! 

8.6! 

SOC! 

42.0INONF 

ILA  NEW 

1978 

1 

1  ! 

56.0! 

22.11 

7.0! 

I 

1 

1  ORLEANS 

COMPASS  CREST 

1512615 

9013A35I 

78.0! 

76.0! 

8.0! 

10001 

43'*0!N0NE 

ILA  NEW 

1968 

1 

!  1 

78.  C! 

26.0! 

7*.0! 

1 

! 

!  ORLEANS 

COMPASS  ENTERPRISE 

!  549972 

14613*35! 

90. Ul 

30.01 

8.61 

1800! 

-  ! 

16.0INONE 

ILA  NEW 

1973 

j 

i  i 

90,0! 

30.0! 

8.0! 

1 

-  ! 

# 

!  ORLEANS 

COMPASS  FLAG 

1512697 

9013*55! 

78.0! 

26.0! 

8.0! 

1000! 

-  i 

36.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1968 

I 

!  ! 

78.0! 

26.0! 

7.01 

! 

! 

!  ORLEANS 

COMPASS  FREEDOM 

1551557 

16613*351 

90. 0! 

30. C! 

8.6! 

1300! 

-  i 

16.O1N0HE 

ILA  NEW 

1973 

I 

1  1 

90. 0! 

30.0! 

8.01 

1 

-  i 

1 

1  ORLEANS 

COMPASS  GLORY 

15534V9 

16613*35! 

90.0! 

30.  C! 

8.6! 

1600! 

-  j 

16.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

I 

1  ! 

90.0! 

30.01 

8.0) 

I 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

COMPASS  GOAL 

1 S3S5S2 

10813*35! 

75.0! 

24.0! 

4.6 ! 

M  30! 

42.5! NONE 

ILA  NEW 

1972 

! 

t  1 

75.0! 

24. Cl 

8.0! 

! 

•  ! 

1 

!  ORLEANS 

COMPASS  NERO 

1554249 

15013*351 

71.0! 

27.0! 

3.6! 

1130! 

-  j 

44.91N0NE 

!LA  new 

1973 

| 

1  1 

75.0! 

27„C! 

7*0i 

1 

! 

!  ORLEANS 

COMPASS  IDEAL 

1  555V76 

15013*351 

71.0! 

27. C ! 

8.6' 

1130! 

u.moHf 

ILA  NEW 

1974 

! 

!  1 

75.0! 

?7.C! 

7.0! 

! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

COMPASS  JEWEL 

1522760 

74I3A35* 

65.0! 

24. C! 

8.0! 

760! 

<7.0!N0NE 

ILA  NEW 

1969 

I 

f  ! 

65.0! 

24. Cl 

7.0! 

1 

! 

!  ORLEANS 

COMPASS  KNOW-HOW 

1614387 

11013*351 

61.21 

2o.1 ! 

8.6! 

1200! 

45. 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1979 

1 

!  1 

61.2! 

26.1! 

8.6: 

1 

! 

!  ORLEANS 

COMPASS  LEADER 

1623859 

1 101 3*35) 

61.2! 

76.11 

8.6! 

#200 1 

45. OfNONE 

ILA  NEW 

1980 

1 

1  i 

61.21 

26.1! 

8.61 

1 

-  | 

! 

l  09LE4NS 

COMPASS  MISSION 

1624582 

11013*35 1 

61.2! 

S6.11 

8.61 

120v! 

-  ' 

45.0! NOME 

ILA  NEW 

1980 

» 

1  ! 

61.2! 

26.1! 

8.6! 

I 

! 

!  ORLEANS 

COMPASS  NAVIGATOR 

1625777 

11013*35! 

61.2! 

26,1! 

8.6! 

1200! 

-  ! 

45.0! NONE 

ILA  NEW 

198C 

! 

1  1 

61.2! 

26.1! 

8.6! 

! 

1 

!  ORLEANS 

COMPASS  POINT 

1597281 

5813*35! 

53.2! 

22.1! 

7.6! 

8001 

32.0 J  NOME 

ILA  NEW 

1978 

! 

1 

1  1 

1  t 

53.23 

22.1! 

1 

6.61 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

1 

I  1 

!  1 

j 

1 

! 

1 

! 

I 

!# 

! 

VmCLIES 

! 

! 

! 

TABLE  2  "  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


met! 

1 

tVTCCI  IJMENSXONS  IBRAFT! 

1  CAPACITY! 

HZ«H-  I 

1  V  C  S  S  C  L  ! 

1 

BIST! 

OPERATOR 

!  MET 

ICOIEILEMPTMIBRITMI  ! 

1  I 

1ST  ! 

CARSO  MANIL1NS 

IS  I0PER4TXNS  l 

1 

-1RE4IS- 

!«***t  RES.  !  REC.ILOAI-! 

1  C At  SO  ! 

FIXED  ! 

EBUXPMENT 

ITC!  BASE  ! 

TEAR  ! 

1  COAST 

1  TER 

!  SEE  1 //////!/////§  II  ! 

1////////* 

POINT  I 

UNI-1 

1 AO!  LIME-1  1 

BUILT  1 

VESSEL 

NAME  AMI  NUMBER 

1  SUM* 

I  TOM- 

IPA4E!  QVER-lOVtR-!/////! 

MORSE!  PASS-  1  CLIENT) !//////////////// t TO ! ////////// 1 

OR  ! 

I  NUNSEA 

1  NAIE 

1  TV  i  *»/.  l  ALL  lLISMTl 

POWER!  IN6ERS  ! 

(TEETH 

IXNE-2 

IEEI  LIME-2  | 

•REBUILT! 

(32)  COMPASS 

MARINE  SCRVICES/1  INC. 

i  1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

1 

1 

(CONTINUED! 

!  1  1 

1 

1 

| 

1 

i 

1 

1 

COMPASS  PRISE 

I $12691 

!  9013A3S1 

76.0! 

24.01 

s.oi 

1 QO  0 

-  t 

36.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1948 

! 

t  t  1 

71.01 

24.0! 

7.0! 

I 

-  j 

1 

| 

ORLEANS 

COMPASS  WATCH 

14(160? 

1  1C413A35I 

40.31 

23.0! 

8.01 

600! 

-  i 

39 .OlNONE 

1 

1911 

! 

t  1  1 

40.3! 

25.01 

7.0! 

! 

-  j 

t 

I 

El 

! 634447 

1  44I3A351 

55.0! 

22.0! 

7.41 

100! 

«  | 

3/. OlNONE 

!IA 

NEW 

1981 

! 

1  1  1 

55.01 

22. Ot 

6.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

EltTH 

1437903 

1  56134351 

53.01 

22.01 

7.6! 

6001 

-  i 

37. OlNONE 

ILA 

NEW 

1911 

I 

1  !  1 

53.0! 

22.0! 

4.6! 

! 

-  I 

1 

I 

ORLEANS 

PRANCES 

1590791 

1  73I3A35I 

54.01 

22.0! 

1.5! 

800! 

-  1 

40.01  NONE 

!IA 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

54.01 

22.1! 

6.31 

1 

-  j 

I 

1 

ORLEANS 

SZNSER  C 

1441694 

!  10413A35! 

60.3! 

25.0! 

6.01 

8001 

39.01  NOME 

| 

1962 

! 

1  !  1 

20.31 

23. Cl 

7.0! 

1 

-  I 

! 

1 

CROSS  PA  PA 

1432216 

I  9013A35! 

45.0! 

24.  C! 

9.01 

1200! 

40. OlNONE 

ILA 

NEW 

1911 

! 

1  1  1 

4S.0! 

24.C1 

7.0! 

! 

» 

! 

ORLEANS 

LACONIA 

1520332 

1  9513*35! 

44.1! 

26.11 

6.0! 

14001 

48. OlNONE 

ILA 

MEW 

1949 

! 

1  1  1 

70.0! 

24.11 

7.01 

* 

1 

I 

ORLEANS 

MISS  SCORE  IE 

1542533 

I  20913A35I 

90.01 

30.0! 

9.3! 

2400! 

40. OlNONE 

ILA 

NEW 

1975 

| 

1  1  ! 

90.01 

30.0! 

9.0! 

1 

t 

! 

ORLEANS 

MISS  MARI 

1262741 

1  18013A35! 

142.91 

43. C! 

8.0! 

24001 

-  1 

40.0! NONE 

UA 

NEW 

1951 

1 

1  1  1 

142.91 

43. C! 

7.4! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

SANDY  C 

163C902 

1  4213A33! 

55.2! 

23.0! 

6.0! 

1030! 

-  j 

30. OlNONE 

ILA 

BELLE 

1911 

! 

1  1  t 

55.2! 

23.  C! 

5.01 

1 

-  ! 

1 

1 

CHASSE 

SHIPTT  III 

! 274139 

1  40I3A35! 

55.0! 

24.0! 

4.0! 

345! 

-  1 

30. OlNONE 

ILA 

NEW 

1951 

t 

!  t  ! 

55.0! 

24.0! 

5. 5! 

1 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

TERREBONNE 

1643252 

1  1C413A35I 

64.0! 

26. C! 

1.0! 

1200! 

-  j 

40. OlNONE 

ILA 

NEW 

1911 

l 

!  !  1 

44.01 

24.0! 

7.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

CS  172 

1  - 

1  20414A52! 

41.51 

31.21 

9.0! 

414! 

12.3 ! NONE 

ILA 

NEW 

1949 

I 

t  1  I 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

I 

1 

ORLEANS 

LY  A 

1532704 

1  43214A521 

97.5! 

33.0! 

12.0! 

934! 

14.6 1  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

LT  12 

1532712 

1  43214AS2! 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

934! 

14.8IN0NE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

1  1  1 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

LT  31 

1532731 

1  43214*52! 

97.5! 

33. Cl 

12.0! 

-  1 

934! 

14.6! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

!  1  1 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

! 

I 

! 

ORLEANS 

LT  39 

1532739 

1  43214A52! 

97.51 

53.C! 

12.0! 

934! 

1 4 .6 1 NONE 

UA 

NEW 

1972 

! 

1  1  1 

97.51 

35.  C! 

1.0! 

! 

I 

! 

ORLEANS 

LY  1  A3 

1332143 

1  43214*52! 

97.51 

35.01 

12.01 

-  | 

934! 

14.81  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

1  1  1 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

1 

-  I 

1 

1 

OILCANS 

LY  167 

1532(47 

1  43214*52 | 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

9341 

14.61  NONE 

UA 

NEW 

1973 

l 

! 

1  1  ! 

!  1  1 

97.5! 

35.  Cl 

1 

1.0! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

(17)  CONACAA 

I 

FERTILIZER  COMPANY 

i  t  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

CROPNATf  10 

1294158 

1  224715A71! 

295.01 

50.C! 

10.0! 

2200! 

30.0 1  PUMPS 

!TN 

KNOXVILLE 

1945 

I 

1  !  1 

295.01 

30.0! 

2.0! 

I 

1 

! 

CROPMATE  11 

1294159 

I  224715A71! 

It!. 01 

5  0.  C 1 

10.0! 

2200! 

30 .Ot  PUMPS 

ITM 

KNOXVILLE 

1945 

! 

I  1  I 

295.0! 

so.ct 

2.0! 

! 

I 

! 

CROPMATE  12 

1301621 

1  224715*71 ! 

295.0! 

50.  C! 

10.0! 

-  1 

2200! 

30.01  PUMPS 

ITN 

KNOXVILLE 

1943 

1 

1  1  1 

It!. 01 

JO.Ct 

2.0! 

! 

-  f 

1 

l 

CROPMATE  13 

S  50 1 925 

!  224715*71 1 

295.0! 

50.0! 

10.0! 

-  f 

2200! 

30.01  PUMPS 

ITN 

KNOXVILLE 

1945 

! 

i  i  i 

Iti.O! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  | 

| 

! 

CROPMATE  1  A 

!  31 2  062 

1  2340(5*71 1 

295.0! 

30.0! 

9.0! 

-  I 

2500! 

30.0IPUMPS 

ITN 

KNOXVILLE 

1947 

! 

1  !  1 

295.0! 

50.01 

3.0! 

I 

-  ! 

i 

! 

CROPMATE  15 

1312011 

!  23401SA71 1 

It!. 01 

50.0! 

9.0! 

2500! 

30.0! PUMPS 

ITM 

KNOXVILLE 

1948 

! 

I 

!  1  1 

1  !  1 

295.0! 

1 

50.01 

1 

3.0! 

1 

1 

! 

I 

1 

i 

I 

! 

(30  COMCRETE 

! 

TECHNOLOSY  CORPI. 

!  1  1 

1  !  ! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

I 

1 

! 

I 

! 

I 

! 

1 

SARICHEF 

1539536 

!  1P5014A43! 

252.21 

37.5! 

9.5! 

-  J 

1300! 

J.OtXOKE 

IWA 

TACOMA 

1928 

I 

1  !  1 

1  1  I 

256.0! 

! 

37.6! 

! 

3.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(01)  CONN./  STATE 

! 

OP/  DEPT •  0!F 

!  1  1 

1  1  1 

! 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

TRANSP. 

! 

1  1  1 

1 

| 

1 

! 

1 

! 

t 

SELDEN  III 

1257364 

1  5911*13! 

44.6! 

35.0! 

4.4! 

350!  f 

8! 

28.3IU0MC 

ICT 

WETHERS- 

1949 

! 

1  1  ! 

44.6! 

33.0! 

4.4! 

I 

41! 

f 

I 

P1CLI 

CUMBERLAND 

1270671 

!  713A361 

26.4! 

11.0! 

4.9! 

140! 

1 2.1 ! NONE 

JCT 

WETHERS- 

1955 

l 

1  1  1 

28.4! 

11.0! 

4.9! 

I 

-  J 

! 

1 

PIELB 

NOLLI STEM  III 

1270672 

I  2914A46I 

44.0! 

15.1! 

4.3! 

-  If 

3! 

4.91  NONE 

ICT 

WETHIRS- 

1955 

! 

! 

!  1  ! 

1  1  1 

64.0! 

! 

15.1! 

1 

4.3! 

! 

i 

! 

20! 

1 

! 

I 

1 

! 

PIELO 

(32)  CONNIE/ 

INC. 

! 

! 

!  1  1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

1 

! 

CONNIE 

1324593 

1  2813P361 

42.0! 

17.11 

6.0! 

600! 

23.5 1  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1970 

! 

! 

!  1  I 

!  1  i 

44.0! 

! 

16.0! 

! 

5.6! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

! 

(32)  CONOCO/ 

INC. 

1 

t 

!  1  1 

!  1  ! 

t 

I 

1 

! 

1 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

APACHE 

162(613 

1  9413A35! 

45.0! 

26.0! 

9.0! 

1400! 

40. OlNONE 

ILA 

WESTLAKE 

1980 

! 

1  !  1 

65.0! 

26.01 

4.0! 

1 

-  J 

I 

I 

CHEROKEE 

1627050 

!  9413A35! 

65.0! 

26.0! 

9.0! 

1400! 

-  j 

40. OlNONE 

ILA 

WESTLAKE 

I960 

1 

1  1  1 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

1 

! 

! 

LOUISXANAN 

15*7474 

1  6913A35I 

56.0! 

22.0! 

1.5! 

1000! 

38. OlNONE 

ILA 

WESTLAKE 

•  1912 

! 

1  !  1 

54.01 

22.0! 

5.4! 

I 

I 

1 

OSACE 

1425691 

1  9413* 35! 

45.01 

24.0! 

9.0! 

1400! 

-  j 

40. OlNONE 

ILA 

WESTLAKE 

I960 

t 

1  !  1 

65.01 

24.0! 

6.0! 

1 

-  | 

! 

t 

PONCA 

1434071 

1  6213*35! 

56.41 

22.0! 

1.2! 

600! 

-  | 

37. OlNONE 

UA 

WESTLAKE 

1911 

I 

1  1  1 

56.4! 

22.0! 

5.4! 

I 

t 

! 

RAINY  JIN 

1419347 

1  6313A35! 

40.0! 

24.0! 

1.5! 

•001 

40. OlNONE 

UA 

WESTLAKE 

1°80 

1 

1  1  ! 

60.0! 

24.0! 

5.4! 

! 

! 

1 

St'AWNEE 

{414173 

1  6913*35! 

56.0! 

22.C! 

1.5! 

600! 

-  | 

37. OlNONE 

UA 

WESTLAKE 

1980 

1 

1  1  1 

54.01 

22.01 

5.61 

i 

1 

1 

TONKAWA 

1623149 

1  9413A35 I 

65.0! 

26.0! 

9.0! 

14001 

40. OlNONE 

ILA 

WESTLAKE 

1980 

I 

!  1  1 

65.0! 

24.0! 

4.01 

I 

-  f 

I 

! 

WHITE  EASLE 

! S7CIS6 

1  6413*35! 

53.51 

20.0! 

1.0! 

8001 

-  j 

37. OlNONE 

ILA 

WESTLAKE 

1976 

! 

!  !  I 

53.5! 

20.01 

3.4! 

! 

! 

I 

NO  7001 

1500663 

1  73015*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

11901 

20*01  DIESEL 

PUMP 

ILA 

WESTLAKE 

1945 

1 

1  1  ! 

195.01 

35.01 

2.0! 

1 

-  | 

! 

I 

NO  7003 

1590443 

!  143415*711 

264.01 

34.0! 

9.0! 

4468! 

22.0I81ESIL 

PUMP/ 

ILA 

WESTLAKE 

1971 

t 

1  !  ! 

244.01 

54.0! 

2.0! 

! 

IKEATZNC 

COILS 

1 

NO  7CCA 

1411135 

1  1 67415*71 1 

297.01 

34.01 

9.0! 

-  J 

5075! 

22 .01  DIESEL 

PUMP/ 

ILA 

WESTLAKE 

1976 

! 

1  1  1 

297.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  | 

1HCAT1NS 

COILS 

1 

NO  7005 

1620486 

I  147415*71 1 

297.0! 

34.0! 

9.0! 

-  ! 

50751 

22.0! DIESEL 

PUMP/ 

UA 

WESTLAKE 

1978 

! 

1  1  1 

297.0! 

34.0 

2.0! 

! 

1MEAT1N0 

COILS 

1 

NO  7006 

!  62C469 

1  1 67415A71 1 

297.01 

34.0 

9.0! 

50751 

22.01  DIESEL 

PUMP/ 

!LA 

WESTLAKE 

1978 

| 

i  i  i 

297.0! 

34.0 

2.0! 

1 

tHEATXWC 

COILS 

t 

NO  70C7 

1623148 

1  1674I5A71! 

297.0! 

34.0 

9.01 

-  i 

5075! 

22.0 !  DIESEL 

PUMP/ 

ILA 

WESTLAKE 

1978 

1 

1 

1  1  1 

I  1  1 

297.0! 

1 

54.0! 

2.0! 

1 

1 

1 

! 

tKCATINC 

! 

COILS 

! 

1 

1 

I 

1  1  1 

I  1  i 

! 

I 

» 

! 

! 

! 

! 

if 

1 

VEHICL1ES 

! 

! 

I 

! 

CKIKI 

BIST!  OPERATOR 

I  COAST 

VESSEL  MARC  AND 

ftUIBtl  !  CUAII 

1  NUNBCI 

(32)  CONOCO#  INC. 

1 

1 

t 

(CONTINUED  1 

no  root 

1*27594 

no  root 

1*23307 

NO  7010 

1*24435 

NO  7011 

1*24322 

NO  7012 

1*24323 

NO  7013 

1631380 

NO  701 A 

1*31311 

NO  7013 

1631400 

NO  701* 

1*32113 

NO  7017 

1 *33119 

NO  7018 

1635237 

(29)  CONSOLIDATED 

1 

(RAIN  «  BAR  ICE 

COMPANY 

I 

A  101 

1591017 

A  102 

1399018 

A  103 

1599019 

A  1040 

1399018 

AA  18 

,  - 

ABC  707 

] SI  3 (60 

ABC  710 

15138*3 

ABC  719 

1612885 

ADDIE  31 

1331890 

ADS  IB 

1  - 

AAA  101 

1  - 

AAA  102 

1  - 

AIL  101 

1289810 

AIL  102 

1289811 

AIL  1138 

15589** 

AIL  1148 

1538945 

AIL  1158 

1338946 

AIL  1168 

1538947 

AT  6 

1647471 

AT  8 

1647473 

AT  17 

1  - 

at  49 

1  - 

AT  90 

1*47473 

AT  9(6 

I  - 

AT  9908 

1  - 

AT  9910 

1*47477 

AT  9928 

1  - - 

AT  9930 

1  - 

AT  9940 

1647480 

AT  9950 

1647480 

AT  9968 

1  — - 

AT  9970 

1647483 

AT  9990 

1647485 

AM  11 

1544344 

AW  12 

1544343 

AM  13 

(546346 

AM  14 

1546347 

AM  15 

1546348 

8ICKY  29 

1551834 

CB  39 

1568126 

CB  41 

1569587 

t 

i 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

NET 

1VTCC!  DXRENS2CNS  10IAFTI 
ICQIEILENCTH! IIDTNI  | 

(CAPACITY!  HIGH-  1 

i  1  csr  I 

CAR«C  KAN0LXN6 

1  V  E  S  S  C  L 
IS  (OPERATING 

|  | 

IECXS- 

IK.  1  ICC.lLOAb-l 

1  CAICO 

!  FXXCt  ! 

EIUIPACNT 

tTCt  BASE 

1  TEAR  I 

TEI 

1  SEE! //////I /////!  El  1 

!///////.* 

1  POINT  1 

LXNE-1 

1 AO!  LXNt*1 

1  BUILT  ! 

TON- 

(FACE!  OVER-lOVER-!/////! 

HORSE!  PASS* 

!  (LIGHT)  I/////////7///WITDI ////////// 

!  01  1 

NACE 

1  XV  1  ALL  1  ALL  1LICNT1 

POWER!  ENfiCIS 

!  (FCET)I 

LINE- 2 

ItE!  LINE-2 

! *  REBUILT ! 

119515A71! 

220.0! 

54. Ct 

9.0! 

. 

1 

3585! 

2O.OI0IESEL 

PURP# 

!LA 

WESTLAKE  I 

1980  1 

t  1 

220.01 

54. Of 

2.0! 

! 

-  1 

IHEATXN6 

COILS 

1 

I 

1876I5A711 

297.01 

54.0! 

9.0! 

- 

1 

5075! 

22*01  DIESEL 

PURP# 

ILA  WESTLAKE  1 

1980  ! 

1  1 

297.0! 

54,0! 

2.0! 

! 

-  ! 

IHEATINC 

COILS 

! 

! 

K;*1SA711 

297.0! 

54.0! 

9.01 

- 

1 

3075! 

22.0! CIESEL 

PURP# 

fLA 

WESTLAKE  ! 

1980  1 

1  1 

297.0! 

54.01 

2. Or 

1 

*  I 

! HEATING 

COILS 

! 

! 

1I761SA711 

297.01 

34. Ct 

9.0! 

- 

; 

5075! 

22.OI0IESEL 

PURP# 

ILA 

WESTLAKE  ! 

1980  1 

1  1 

297.0! 

34.01 

2.0! 

! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

I 

I 

1 874I3A71 1 

297.0! 

54.01 

9.0! 

- 

! 

5075! 

22.0UIESEL 

PURP# 

ILA 

WESTLAKE  ! 

1980  1 

!  1 

297.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

! 

! 

1027I5A711 

240.01 

42.0! 

9.0! 

- 

I 

3070! 

22.0tCIESEL 

PURP# 

ILA 

WESTLAKE  ! 

1982  ! 

1  ‘  1 

240.01 

42.0! 

2.0! 

! 

*  I 

(HEATING 

COILS 

! 

! 

1027I3A71 1 

240.0! 

42.3! 

9.01 

- 

! 

3070! 

22.01DIESEL 

PURP# 

ILA 

WESTLAKE  1 

1932  ! 

1  1 

240.01 

42.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

(HEATING 

COILS 

! 

! 

1011 SA71 1 

195.01 

33.0! 

9.01 

- 

1 

1938! 

20.0USL  PUMP-HVIIAU-m 

VICTORIA  } 

196!  ! 

t  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

!LU  ACCUMULATOR 

! 

! 

t08t  SA71 1 

195.01 

33.  C! 

9.0! 

- 

! 

1938! 

20.0! DSL  PUHP-HTDMU- 

ITX 

VICTORIA  ! 

1981  ! 

1  I 

195.01 

ss.ct 

2.0! 

! 

-  ! 

S  LI C  ACCUNULATOI 

! 

! 

806 ! 5*71 | 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

! 

1938! 

20.0! CSL  PURP-HYORAU- 

ILA 

WESTLAKE  ! 

1961  ! 

t  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

»  1 

J LI C  ACCUNULATOI 

! 

! 

1 0  6 1 3  A  71 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1938! 

20.01DSL  PUHP-KTDIAU- 

ILA 

WESTLAKE  ! 

1981  ! 

1  1 

1  ! 

1  1 

195.0! 

! 

1 

35.CI 

1 

I 

2.0! 

1 

! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! L I C  ACCUNULATOI 
! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

1  1 

1  1 

67414A41I 

! 

195.0! 

1 

I 

33.0! 

! 

! 

9.0! 

1 

! 

I 

! 

! 

1498! 

! 

1 

1 8 .0 ! NONE 

! 

1 

(HO 

! 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

1 

-  ( 

! 

I 

! 

47414A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1498! 

18.0! NONE 

IRO 

SI.  LOUIS  ! 

1978  1 

1  1 

195.01 

33.0! 

1.91 

i 

-  ! 

1 

I 

! 

47414A41 1 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1 

1498! 

It.OlMONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  I 

1  1 

195.01 

33. Cl 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

91714A41J 

200.01 

33.01 

9.0! 

- 

1 

16451 

1 6.9 1  NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

927I4A411 

200.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

! 

1668! 

19 .6 ( NONE 

IRO 

SI.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1  1 

200.01 

35.01 

1.4! 

1 

-  I 

! 

! 

I 

476I4A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1498! 

17.01N0NE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

f  1 

195.01 

33.01 

1.7! 

! 

*  1 

! 

I 

I 

47414A48I 

195.0! 

33.01 

9.01 

- 

! 

1498! 

17*0 1  NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

!  1 

195.0! 

33.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

47614A4II 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.4 ! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

| 

! 

! 

99614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1528! 

16.91N0NE 

:no 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

1  1 

200.0! 

33.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

i 

I 

730I4A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

16441 

19.1 (NONE 

IRO 

St.  LOUIS  ! 

1981  I 

t  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

“  ! 

( 

! 

I 

1009I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

« 

! 

1530! 

19.61N0NC 

!R0 

ST.  LOUIS  I 

1*79  ! 

I  1 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

1009(4141 1 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t 

1530! 

19.6! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  1 

1979  1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

72414A41I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1460! 

16.4! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1962  ! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

7241 4A41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1460! 

16.41  NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  1 

19*2  I 

1  ! 

193.0! 

3S.C! 

1.8! 

l 

-  | 

! 

8 

J 

93314A41  i 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

16.4! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  1 

1*74  1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

93314A411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1633! 

16.41N0NE 

1.0  II.  LOUIS  1 

1974  ! 

t  t 

200.0! 

35.  Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

93314A41! 

200.01 

33.01 

9.0! 

- 

! 

1633! 

16.4 1'AONE 

IRO 

SI.  LOUIS  ! 

1974  { 

1  I 

200.01 

33.01 

1.6! 

! 

-  ! 

t 

! 

! 

93314A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1633! 

16.4 'NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  J 

1974  ! 

I  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

714I4A41 1 

193.01 

33.01 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 4.7! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

!  1 

193.0! 

33.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

71414A41 | 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1528! 

20.31N0NE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1  ! 

193.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

714I4A41 ! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

14.7 {NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  * 

*981  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

( 

71414A41 t 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

I 

1500! 

14.7IN0NE 

!R0 

ST.  LOUIS  1 

|981  ! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

71414A41 f 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

l 

1500! 

14.7IN0NE 

tRO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

{ 

772I4A41 J 

200.01 

35.01 

9.01 

- 

I 

1688! 

20. 3! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

i98i  i 

t  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

772I4A41 1 

20C.01 

35.0) 

9.0! 

- 

! 

1600! 

14.7! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

( 

772I4A41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

14.7! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

1 

1 

77214A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

! 

1600! 

14.7! NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  1 

1961  ! 

1  i 

200.01 

35.0! 

1.7! 

1 

*  1 

1 

! 

! 

772I4A41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

( 

1600! 

14.7! NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  | 

i  ; 

200.0! 

35.  Cl 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

77214A41 { 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

14.7! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  I 

1981  ! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

) 

1 

j 

77214A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

14.7 {NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  j 

1981  ! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

J 

-  ! 

I 

J 

I 

77214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

14.7 ! NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

I  1 

200.0! 

3S.C! 

1.7! 

! 

•  i 

! 

! 

1 

77214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1600! 

14.7IN0NE 

IRO 

ST.  LOUIS  I 

1981  ! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

77214A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

16001 

14.71  NONE 

IRO 

st.  tours  t 

19A1  ! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

993I4A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

1 *• 9 ! NONE 

!  RO 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

•  | 

! 

1 

! 

99314A41 1 

200.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

I 

1550! 

16. VJNONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

99314A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

16.9! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

1  1 

20C.0! 

3S.CI 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

99314A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

1550! 

16.9 JNCNE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1  1 

200.0! 

35.C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

99314A41 1 

20C.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

! 

1550! 

16.9! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  1 

1973  J 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  { 

| 

1 

! 

100S14A41! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1636! 

18.6 (NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  l 

1973  ! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

1 

I 

84914A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1522! 

19.21N0NE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

1  1 

195. C! 

35.01 

1.7! 

l 

-  | 

I 

! 

! 

849I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1522! 

19.2 ! NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  l 

1975  ! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


INCH! 

»I$rt  OPERATOR 


VESSEL  HARE  AND  NUHflt* 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


tVTCC!  DIHEKStOHS  ! DRAFT! 

NET  {CODE! LENGTH! IRDTH!  t 

REGIS-!****!  NEC.  !  REG.ILOAO-! 

TEN  1  *515!  //////!  /////I  ED  ! 

TON*  JPAGE!  OVEN*! OVEN-! // / / / 1  HORSE! 
MACE  !  IV  !  AU  !  ALL  1LICHT!  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  IOPERATINC 
CARGO  !  FIXED  I  EGUIPHENT  ITCI  BASE 

Illltim  POINT  !  LINE-1  IAO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT  >!////////////////! TO I ////////// 
ENGENS  !  CfEET) !  LINE-2  !EE!  LINE-2 


! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•  REBUILT  I 


(29)  CONSOLIDATED 
COMPANY 

CP  42 

GRAIN  4  QAR!Ct 
! 

(CONt INUCO) ! 

IS6S58B 

CB  43 

1569389 

CP  44 

1569590 

CB  378 

Cl  348 

1558956 

CCC  6C7 

,  - 

cca  ici 

1578953 

CCS  1 C  2 

1578952 

cca  103 

!  — - 

CC8  104 

1587950 

CCB  103 

1587951 

CCS  1C6 

1587952 

CCO  107 

1587953 

CCB  108 

1588242 

C6B  109 

I59CC89 

CCS  110 

1559072 

CCB  111 

16075U 

CCS  112 

1603043 

cca  m 

1604952 

CCB  115 

l  - 

CGD  117 

1608358 

CCB  119 

1604995 

CCB  120 

1  - 

cce  121 

1604996 

CCB  122 

1604953 

C68  123 

1604954 

CCB  124 

1604955 

CCB  125 

1604936 

CGB  126 

1604997 

CCB  131 

CCB  132 

!  - 

CCB  134 

!  - - 

CCB  *33 

I  — — 

CCB  136 

I  — - 

CC8  137 

1  - - - 

CCB  139 

CGB  141 

CGB  142 

CCB  143 

I  - 

CCB  144 

1609790 

CGB  145 

1609791 

CGB  146 

1601792 

CGB  147 

1609793 

CCB  148 

1605794 

CGB  149 

1609795 

CGB  ISO 

1601796 

C68  151 

1609797 

CCS  152 

I60979S 

CGB  153 

1609799 

UB  154 

1609800 

CGB  155 

1609801 

CCB  156 

1609002 

CGD  *57 

1609803 

CGB  158 

1609803 

1  !  !  I 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 


I4?!4A41!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

84914AM!  195.0!  35.C! 

t  !  195.0!  35.0! 

849!4AM !  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35. Cl 

724UA41!  200.0!  35.C! 

!  !  200.0!  35. C! 

94514441!  200.0!  35. C! 

!  !  200. 0!  35. C! 

91714A461  —  !  —  ! 

!  !  200.0!  35.0! 

902 ! AA41 I  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

90214AM!  195.01  35. C! 

1  !  195.0!  35.C! 

705 14 A41 !  195.0!  35. Cl 
1  1  195.0!  35. C! 

705UA41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  3S.01 

70514AM!  195.0!  35.0! 

!  !  195.01  35. C! 

70514AM!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

70514A41!  195.0!  35.0! 

!  I  195.0!  35.01 

88314441 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

I71J4A41!  195.0!  35. C! 

!  I  195.0!  35.0! 

633 I4A41 I  195.0!  35. C! 

I  !  195.0!  35. C! 

939 14A41 I  195.0!  35. Cl 
I  !  195.01  3S.C1 

93914A41!  193.01  35. C! 

!  !  193.01  35.0! 

939J4A41!  195.0!  35,C! 

!  I  195.01  35.0! 

939I4A41!  I'i.O!  35.01 
!  1  195.0!  35.01 

939I4A41!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35.0! 

939I4A41J  195.0!  33.0! 

!  I  195.0!  35. C! 

939UA411  195.0!  35. C! 

!  !  193. 0!  35.0! 

93914A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

939I4A41 I  193.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

93914A41!  195.0!  35.0! 

!  !  H„.0!  35. C! 

939I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

939I4A411  195.0!  35.0! 

!  !  195.01  35.C! 

939I4A41 1  195.0!  35-C! 

!  !  195.0!  33.C! 

10C914A41 !  193.01  35.0! 

!  !  195.01  33. C! 

1009I4A41!  195.0!  35.C! 

•  !  195.0!  35.0! 

838I4A41!  193.01  35. C! 

!  !  195.01  35.C! 

I3SI4A41 I  195.0!  35.C! 

I  !  195.0!  35.01 

63G14A41 !  195.01  35.0! 

!  1  193.0!  35. C! 

838I4A41 I  193.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

I38I4A41!  195.0!  35.0! 

t  !  193.01  35.0! 

I38MA41!  195.0!  33. Cl 
f  I  195.01  35.0! 

I38I4A41!  193.0!  35.0! 

I  !  195.0!  33.01 

I38I4A41!  193.0!  35. 0! 

!  1  193.0!  35. C! 

895I4A48!  195.0!  35.0! 

!  I  195.01  35.0! 

89SI4A48I  195.01  35.0! 

1  1  193.01  35. C! 

895I4A48!  195.0!  35. C! 

!  I  195.0!  35.0! 

89S14A481  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

895I4A46!  195.01  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

895J4A48!  195.01  35-C! 

893I4A48!  iislSi  3sIoi 
!  !  195.01  35. C! 

895I4A48I  195.01  35.Q! 

1  !  193.0!  35.01 

895I4A48I  195.0!  35. 0! 

!  !  193.0!  35-C! 

893!4A461  195.0!  35.01 
!  1  195.0!  35.0! 

895I4A481  195.0!  35.C! 

!  1  195.0!  35.01 

895I4A48!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. Cl 

69S14A4B!  195.0!  35. C! 

?  I  195.0!  35. C! 

89514448!  195.0!  35. C! 

!  I  195.01  35. C! 

89514A48!  195.0!  35.0! 

I  !  195.0!  35. C! 

II  !  1 

11  !  i 


9.0! 

1.71 

- 

! 

! 

15221 
-  1 

19.21  NONE 
! 

! NO  ST.  LOUIS 

1975 

9.0! 

1.7! 

” 

1 

! 

1522! 

-  ! 

19.2JN0NE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1975 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1522! 

-  ! 

19.2! NONE 
l 

‘HO  ST.  LOUIS 

1 

1975 

9.0! 

1.3! 

- 

! 

! 

1677! 

-  ! 

19.31N0NE 

! 

1  NO  ST.  LOUTS 
! 

1974 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

t 

1644! 

1 7.9! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1974 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

—  1 
-  ! 

—  SHONE 
! 

I NO  ST.  LOUIS 
! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1497i 
-  ! 

17-1 • HOME 

1 

! NO  ST.  LOUTS 
! 

1976 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

! 

1497! 

-  ! 

17.1 1  NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1976 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

I 

1521! 

-  I 

19.1 1  NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1977 

9.01 

1.3! 

- 

! 

1 

1521! 

-  » 

19. 1 1  NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1977 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1521! 

-  ! 

19.1 l NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1977 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

15211 
-  1 

19.1 1  NOME 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1977 

9.0! 

1.5! 

- 

I 

I 

1521! 

-  ! 

19—1 (NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1977 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1523! 

-  1 

19.6! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 

1977 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

! 

13001 
-  ! 

19.6! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1978 

9.0! 

1.6! 

- 

< 

i 

1524! 

-  ! 

19.2! NONE 
! 

JHO  ST.  LOUIS 

1 

1977 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

1 

1491! 

-  ( 

1 7. 8 ! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1491! 

-  1 

17.6IN0NE 

( 

IHO  ST.  LOUIS 

I 

1979 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

1 

1491! 

-  t 

17.6  1  NONE 

I 

JHO  S7.  LOUIS 
! 

1979 

9.01 

2.01 

* 

! 

! 

1491! 

-  ! 

17.8 {NONE 

1 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1979 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

! 

1491! 

-  1 

1 7-61  NOME 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1979 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

1491! 

17.8! NONE 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

2.0! 

I 

! 

1491! 

-  1 

17.8! NONE 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1979 

9.0! 

2.0! 

i 

» 

1491! 

-  ! 

17.8IN0NE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

I 

1979 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

1491! 

-  ! 

17.6! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1979 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

1491! 

-  ! 

17.8IN0NE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

I 

1979 

9.0! 

2.0! 

! 

I 

1491! 

-  ! 

17.8! NONE , 

! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1979 

9.0! 

2.0! 

1 

1 

1491! 

-  1 

17.8IN0NE 

! 

!H0  ST.  LOUIS 
( 

1979 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

14911 
-  ! 

17.8! NONE 

I 

IHO  ST.  LOUIS 

I 

1979 

9.0! 

2.0! 

1 

1491! 

-  1 

18.6! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

2.0! 

* 

14911 
-  ! 

18.6! NONE 

J 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

1.8! 

* 

i 

l 

1500! 

-  1 

18.6IN0YE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1974 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

1 

15001 
-  ! 

18.6INCNE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

I 

1974 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

I 

1500! 

-  1 

18.6 {NONE 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1974 

9.01 

1.8! 

* 

1 

1 

15001 
-  1 

18.6IN0NE 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1974 

9.01 

1.81 

* 

1 

1 

1500! 

-  ! 

18.6! NONE 

I 

IHO  IT.  LOUIS 

1974 

9.0! 

1.81 

“ 

1 

1 

1500! 

-  1 

18.6IN0NC 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

1 

1974 

1.01 

1.8! 

I 

1 

1500! 

-  1 

18.6! NONE 

1 

IHO  ST.  LOUIS 
l 

1974 

9.0! 

1.8! 

" 

1 

! 

15001 
-  I 

18.6IN0HE 

I 

IHO  ST.  LOUIS 

I 

1974 

9.0! 

2.0! 

- 

I 

! 

14991 
-  ! 

18.6! NONE 

I 

IHO  ST.  LOUIS 
l 

1979 

9.0! 

2.01 

” 

» 

! 

1499! 

-  ! 

18.6IN0HE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

1499! 

18.61  NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 

I 

1979 

9.0! 

2.0! 

* 

I 

! 

14991 
-  1 

18.6! NONE 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

2.0! 

* 

I 

! 

1499! 

-  ! 

18.6! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

.  *». 
.*«■ 

* 

! 

i 

1499! 

.  * 

18.6IN0NE 

!K0  <T.  LOUIS 
i 

1979 

9.0! 

2.01 

1 

! 

1499! 

-  ! 

18.6 ! NONE 

1 

ino  st.  louis 
! 

1979 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

! 

1499! 

-  ! 

18.61N0NE 

I 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1979 

9.01 

2.0! 

* 

! 

! 

14991 
-  i 

18.6! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1979 

9.0! 

2.0! 

- 

I 

! 

1499! 

18.61N0NE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1499! 

-  ! 

18.61N0NE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 
t 

1979 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

1 

1499! 

-  I 

18.61N0NE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

I 

1979 

9.0! 

2.01 

” 

! 

! 

1499! 

-  ! 

18.61N0NE 

! 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

2.0* 

! 

! 

1499! 

-  ! 

18.6! NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1979 

9.0! 

2.01 

1 

1 

I 

! 

1479! 

-  ! 

! 

18.6 ! NONE 
! 

! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

! 

1979 
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ENCRI 

BIST! 

OPERATOR 

t  1VTCC1  DIMENSIONS  (DRAFT! 

I  NET  (CORE HEN <*THJ BROTH!  ! 

1  CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

!  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  IS  ! CREMATING 

! 

! 

t 

j 

VESSEL  MARC 

t 

ANB  MURBER  1 

1 

C0AS7 

GUARD 

MURBER 

1  TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  (RASE!  OVER-lOVER-l/7/7/l 
!  MACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILXCHT! 

\unmn  point  \  lxne-i  i aoi  line-i 

NORSE!  BASS-  ! (LIGHT)! //////////F/////ITD! ////////// 
ROVER!  INCERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

(♦REBUILT! 

(21) 

CONSOLIDATE! 

GRAIN  8  1  Aft  ICE 

1  1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

) 

CORRANT 

1 

(CONTINUED) 1 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

CGB 

3  U 

1637420 

I88I4A41 t 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

! 

15191 

20.6 1  NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

1  1 

115.01 

35. Cl 

I.St 

! 

-  I 

1 

! 

CCf 

343 

!  - 

4I814A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

151*1 

20. 6 ! NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

!  1 

115.01 

35.01 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

CGB 

346 

1  ...... 

88814A41 1 

195.01 

35.01 

1.01 

- 

1 

151 91 

20.6 I  NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

l 

CGI 

347 

1437432 

I8814A411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

15191 

20. 6  r  HONE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

!  i 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

CEB 

34B 

)  ...... 

86814A41 1 

115.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20*6 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

115.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

CGB 

341 

|  - 

I8814A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20. SHONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CCf 

330 

1637426 

88814A411 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

I 

1519! 

20.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.M 

! 

-  ! 

! 

! 

CCI 

331 

1637427 

IB8I4A41! 

195.01 

3S.C1 

9.0! 

- 

! 

15191 

20.6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

* 

3  ! 

195.01 

35. Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

CCB 

332 

1  - 

I8814A41! 

195.0! 

35. C! 

f.OI 

- 

! 

1519! 

20.6  HONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

CCI 

353 

1  — - 

88I14A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20 .6 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1911 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

i 

CCB 

354 

!  - 

88814441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20.6 ! NOME 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1911 

| 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

1 

I 

CCB 

355 

1437431 

I8814A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20.6 !  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

CCB 

334 

1637432 

I 8614A41 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

l 

1519! 

20.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1911 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.5  J 

! 

-  ! 

! 

! 

CCB 

357 

1437433 

I8814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20.6 ! LONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

I 

-  ! 

! 

! 

CCB 

358 

j  - 

16814441 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20. 6 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

:ca 

359 

j  - - 

I8814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20.6! NONE 

IMO 

ST.  LCUXC  1 

1981 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

I 

! 

CB 

340 

1437436 

88614441 ! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20. 6 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

1 

CB 

361 

1  - 

886I4A41 ! 

115.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20.6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1911 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

Cl 

342 

!  - 

88814A41 | 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20.6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

! 

* 

SB  363 

1437431 

88814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1519! 

20.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

3S.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

I 

466 

1530246 

17314441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1606! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1971 

1 

f  ! 

200.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

I 

2C1B 

|  ****** 

94514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

i 

1640! 

17.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

1  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.51 

I 

-  ! 

! 

! 

2C2B 

1558958 

94514441  l 

200.0! 

35. Cl 

9.01 

! 

1640! 

17 .0) NONE 

IKO 

ST.  LOUIS  l 

1974 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

2C38 

!  - 

94514441! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1640! 

17.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

197* 

1 

!  1 

200.01 

35.01 

1.51 

! 

-  ! 

1 

i 

204B 

1558940 

945144411 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

1 

1644! 

17.91N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1974 

I 

!  ! 

200.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

2046 

1558162 

94514441 ! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1444! 

17.9IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

2C7B 

1558943 

14514441! 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

I 

1644! 

17.9 J  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1974 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

208B 

1558944 

94514A41 1 

200. 0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1644! 

17.9IN0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1974 

1 

!  ! 

200.01 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

2106 

1571677 

97714441! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1437! 

1 8 .6! HONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

! 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

i 

2118 

1571478 

97714441! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1637! 

18.61N0HE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1976 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

• 

! 

1 

1 

2128 

1571679 

97714441! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

'! 

18.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1976 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

! 

213B 

1571680 

177144411 

2CC.01 

3S.C! 

9.0! 

* 

t 

1 8 .6 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1976 

I 

!  i 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

• 

! 

! 

214B 

1571681 

17714A411 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

1 8 • 6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

i  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

* 

! 

I 

2158 

1571482 

177I4A41 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

18.6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1976 

1 

1  1 

2 

35.0! 

1.6! 

1 

1 

2148 

1571683 

97714441! 

x  ' . 

1  0! 

9.0! 

- 

1  8*6 !  NONC 

I  MO 

ST.  LOUIS  I 

1976 

! 

!  ! 

*0. 

0! 

1.6! 

l 

*  ! 

! 

I 

2178 

1571484 

97714A41! 

:  i 

-  .  'j 

9.01 

- 

! 

16371 

18.6 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  l 

1976 

f 

!  1 

200. 

'  ' 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

2188 

1571685 

17714A41! 

200.0) 

-  .A 

9.0! 

- 

! 

1437! 

11.6 1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

1 

1  1 

200*01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

2248 

1577527 

73614441! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

t 

1667! 

19.1 (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

! 

1  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

) 

2246 

1577852 

736144411 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1667! 

19.1 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1974 

1 

1  ! 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

2278 

1577853 

73414448  1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1667! 

19.1 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1976 

1 

1  1 

200.0! 

35.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

2358 

1578320 

73614441! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19.1 (NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

I 

!  ! 

20C.01 

3S.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

2348 

1578121 

73614441! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19. DRONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1976 

I 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

2378 

1574322 

736144411 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1664! 

19.1 (NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.51 

t 

-  | 

1 

1 

23IB 

1571323 

736(4441! 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19. DRONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

!  i 

200.0) 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

2!!! 

157*324 

?H!4.**T ! 

200.0! 

35*0! 

9*0! 

- 

i 

1AA4! 

19,  UNO** 

!"9 

$1.  LOUTS  f 

1976 

1 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

2401 

1578325 

73614A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

! 

1664! 

19.1 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

2416 

1578324 

73614A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

1664! 

19. DRONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1976 

! 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

I 

242B 

1541327 

73614A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1664! 

19. DRONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1976 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

; 

2438 

(571321 

736! 4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19.1! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

!  ! 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

2448 

1571329 

734! 4441 ! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19.1 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

; 

2458 

1571330 

73614A41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1664! 

19.1  HONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1976 

! 

!  1 

:oc.oi 

35*01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

; 

2448 

1578331 

73614441] 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

! 

1664! 

19. DRONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

2478 

1578332 

73414441! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19. DRONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

|  | 

200.0! 

35.  Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

2418 

1571333 

73414441 | 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

19.1 (NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1976 

1 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

20C.01 

! 

1 

35. C! 

! 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

! 

-  1 
! 

( 

! 

! 

1 

1 

! 

1 
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EMGRl 

•1ST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  1  GUARD 
!  NUMBER 


! VTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT!  ! 

NET  (CODE (LENGTH! BRDTHl  !  j 

REGIS-t  **•*!  REG.  !  REG. (LOAD-! 

TER  (  SEE!//////!/////!  ED  !  ! 

TON-  (PAGE!  OVER"! OVER"! ///// !  HORSE! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER; 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TCf  BASE  !  YEAP  ! 
////////!  POINT  !  L.TNE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (L IGHT )!////////// //////!T0! //////////!  OR  ! 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC !  LINE-2  (‘REBUILT! 


(?9> 

CONSOLIDATED 

COMPANY 

1 

! 

GRAIN  1  SAR(GE 
! 

(CONTINUED)] 

1  1  1 

1  1  ! 

1  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

CGB 

250B 

! 594239 
i 

!  93714A48! 

1  1  ! 

200.01 

20C.01 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

1639! 

-  ( 

17.3!NCNE 

! 

!  NO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1978  ! 

! 

CCS 

2516 

1594240 

i 

1  93714A481 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

17. 3! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

! 

CGB 

2528 

1594241 

! 

1  93714A481 

!  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

1639! 

-  ! 

17.3 ! NONE 
! 

!  MO 
! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1978  ! 

! 

CGB 

2536 

1594242 

! 

1  937I4A48! 

1  1  1 

20C.0! 

200.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.61 

— 

1639! 

-  ! 

17.3 ! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  l 

I 

1978  ! 

! 

CGB 

254B 

1594053 

! 

1  93714A48! 

1  1  •  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

*  i 

17.3 !  NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

1 

CGB 

255B 

1394054 

1 

!  93714A48! 

1  i  1 

200.0! 

20C.0! 

35. 0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

1 7. 3! NONE 
! 

ino 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

2366 

1594505 

1 

!  937UA48! 

1  1  1 

200.01 

20C.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

1  MO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

23/6 

1594506 

! 

1  937  J4A48 1 

1  1  1 

200. C! 
200.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

1 

CGB 

2566 

1595017 

1 

1  93714A481 

1  t  1 

200. 0! 
20C.01 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

17.31N0NE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1978  ! 

! 

CG8 

2596 

1595018 

1  93714A481 

1  1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

16391 
-  ! 

17.3! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

2606 

1594588 

1 

1  9371 4A46I 

1  1  1 

200.0! 

20C.01 

35.  C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

17.3! hOHE 
l 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

! 

CGB 

2418 

1595118 

1 

1  93714A481 

!  1  t 

200.01 

200.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.G! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

17.31N0NE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

i 

CGB 

2626 

1595501 

! 

1  937I4A48! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

17.31N0NE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  i 

1 

1976  ! 

! 

CGB 

2636 

1595502 

1 

1  937I4A48! 

!  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

1639! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1978  ! 

! 

CGB 

26GB 

1595503 

1 

1  93714A481 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

197*  ! 

! 

CGB 

265B 

1593504 

1 

1  93714A48 1 

1  1  1 

200.0! 

200.01 

33.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

*  i 

17.3 ! NONE 

I 

!  MO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

266P 

1595505 

! 

!  93714A48! 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

17.3 (NONE 

i 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

i 

CGB 

2676 

1595506 

l 

I  93714A48! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

li'.sj  NONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

! 

CGB 

270B 

1598423 

! 

1  104314A41 1 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  ! 

1 9.0IHONE 

1 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

2716 

1598524 

!  1043 14A41 1 

200.01 

200.01 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

2726 

1598525 

!  1 04314A41 1 

1  1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

16441 
-  ! 

1 9. 0 ! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1978  ! 

! 

CGB 

2736 

1598526 

! 

1  104314A41! 

1  1  I 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1644! 

-  ! 

19.01N0NE 

! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1976  ! 

! 

CGB 

2746 

1596527 

1 

1  1 04314A41 1 

1  1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

! 

CGB 

2738 

1598549 

l 

1  104314A411 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1644! 

-  ( 

19.0 ! NONE 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CCS 

2766 

! 598550 

!  1 04314A41 1 

t  1  1 

200.01 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

! 

CGB 

2776 

1598551 

! 

1  1 04314A41 1 

1  !  1 

20C.0J 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  ! 

19.0! NONE 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

! 

CGB 

27B6 

1598552 

1 

1  104314A41! 

1  1  1 

20C.01 

200.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1644! 

-  ( 

19.0! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

279e 

1598553 

1 

1  104314A41 1 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  ! 

19.0! HONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

2606 

1597584 

1 

1  104314A41! 

1  S  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1644! 

-  » 

19.0! NONE 
! 

INO 

( 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

2816 

1597753 

I 

1  1043I4A411 

1  1  1 

20C.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  1 

19.0 !  NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

( 

1978  I 
! 

CGB 

2636 

1597755 

1 

1  1043I4A41 | 

t  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

1.51 

- 

1644! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1978  ! 

I 

CGB 

2846 

1597756 

1 

!  1043I4A41I 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1976  ! 

! 

CGB 

265B 

1597615 

1 

(  104314A41 ! 

!  1  1 

200.01 

2CO.O! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.5! 

1644! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  i 
| 

1978  ! 

! 

CGB 

2868 

1597816 

1 

!  104314A41 ! 

1  !  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1644! 

-  ! 

19.01NONE 

j 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

CGB 

2920 

1598154 

! 

!  1043I4A41 1 

!  1  1 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  ! 

1 9.oj  NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1778  ! 

! 

CGB 

2958 

1570031 

1 

1  917J4A4M 

!  1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1635! 

-  ! 

17.31N0NE 

j 

INO 

! 

ST.  LOUIS  *! 

! 

1975  ! 

! 

CGB 

296B 

1570C32 

l 

1  91 7 1 4A41 1 

1  !  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 

-  ! 

17.3!N0NE 

i 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

! 

CGB 

2976 

1570033 

1 

1  917f4A<1! 

1  !  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 

-  ! 

1 7 ■ 3 1  NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

! 

CGB 

298B 

! $70034 

1 

!  91714A41 1 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 

-  ! 

17.3JN0NE 

! 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

! 

CGB 

2998 

1570035 

1 

1  91714A41! 

I  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1635! 

-  ( 

17.3! NONE 
! 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1975  J 
! 

CGB 

4028 

1637440 

1 

1  946I4A41 1 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1667! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981  ! 

! 

CGB 

4036 

1637441 

1 

(  94614A411 

1  1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

- 

1667! 

-  ! 

19,6 ! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  l 
! 

1981  ! 

! 

CGB 

4046 

1637442 

1 

t  94614A41I 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

1667! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 

! 

CGB 

405B 

1637443 

1 

!  94614A41 1 

1  f  1 

200.0! 

20C.O! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1667! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

I 

1981  ! 

I 

CGB 

4C6B 

1637444 

1 

1  946UA41I 

1  1  ! 

200.01 
200. 0! 

3$.C( 

35.0! 

9.0» 

1.3! 

- 

1667! 

-  I 

lO.AINQWr 

! 

!!*0 

! 

*7.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 

! 

CGB 

4076 

1637445 

1 

1  93314A41! 

!  1  1 

200*0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

- 

1667! 

-  ! 

1 9  •  61  NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 
i 

CGB 

4066 

1637446 

1 

!  946I4A41! 

1  1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.3* 

- 

1667! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!N0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 

! 

CGB 

4106 

1637448 

1 

1  94614A41! 

1  1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

1667! 

-  ! 

19. 6! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1981  ! 

! 

CGB 

4116 

1 

!  94614A41 1 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1667! 

-  1 

19.6! NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 

! 

CGB 

4126 

1  - 

1 

!  94614A41! 

1  1  1 

200. 0! 
200. 0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

- 

1667! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981  ! 

! 

ccs  cm 

1  - 

I 

!  94614A41! 

!  1  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

- 

1667! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 

! 

CGB 

4146 

1337452 

1 

!  9A614A41! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

1667! 

-  ! 

19.6 (NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 
! 

CGB 

415B 

1637453 

1 

!  94614A41I 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

— 

1667! 

19.6 ! NONE 
! 

INO 

( 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 

! 

CCS 

4146 

1637454 

1 

!  94614A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

— 

1667! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

JNO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

! 

! 


! 


( 


! 


VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 


i  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


I  lVTCCl  DIMENSIONS  t  DRAFT!  (CAPACITY!  HIGH-  J  (VESSEL!  ! 
I  NET  ! CODE (LENGTH! BA DTH!  t  !  !  CST  I  CARSO  HAN01INC  (S  (OPERATING  1  ! 
!  REGIS-  !  ““  I  REG.  1  RES. I  LOAD-!  !  CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  (TC!  BASE  !  YEAR  ( 
(  TER  !  SEE ! //////! /////(  ED  (  ! //////// I  POINT  !  LZNE-1  (AO!  LINE-1  !  BUILT  I 
!  TON-  (PACE!  OVER-IOVEP-!/////!  HORSE!  PASS-  ! <LI6HT) !//////////////// !TD! 1111111111 !  OR  ! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  i LIGHT !  POWER!  CN6EAS  !  (FEET) l  LINE-2  (EE!  LINE-2  (‘REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

i  OP  VESSELS 

309 

lUCftt 

OX\Tl  OPERATOR 

! 

!  NET 

1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
ICODElLENCTHl BROTH!  ! 

! CAPACITY ! 

1  ! 

HICK-  I 
EST  ! 

CARSO  NANDLIN6 

!  V  E  S  S  E  L 
!  S  IOPERATIN6 

1 

! 

-1RE6IS- 

!•**•!  RES.  1  RES. ! LOAD- ! 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EIUIPMENT 

!TCI  BASE 

!  TEAR 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUNIER  1 

COAST 

!  TER 

1  SEEJ//////1/////!  ED  t 

! ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

t  AO!  LINE-1 

!  BUILT 

CUARD 

i  TON- 

!f»«E!  OVIK-IOVE*-!/////! 

KOKSEI  MSS-  HLISHT) !///////////// ///1TD! //////////I  OK 

I 

NUMBER 

!  RASE 

i  IV  !  ALL  ]  ALL  iLISHTI 

POWER!  EKSERS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

!EEl  LINE-2 

!  *RE8UXLT 

("9V  CONSOLIDATED 
fOPrANY 

SPAIN  1  SARI SE 
! 

(CONTINUED)! 

1  ! 

t  1 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

j 

! 

! 

cic  no: 

1574345 

! 

99414A41! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

1 

1AA0! 

-  1 

20.1 {NONE 

1 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976 

SJC  1406 

1574346 

1 

994I4A41! 

!  I 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

I 

I 

1AA0! 

-  ! 

20. KRONE 

i 

1  NO 
! 

ST.  LOUIS  i 
! 

1976 

•■r  140? 

1574347 

! 

99414A41 1 
i  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1AA0! 

-  ! 

20.1 i NONE 

!N0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1974 

. «  to* 

1574348 

! 

99414A41 ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

33.01 

35.0! 

9.0! 

2.01 

- 

! 

! 

1AA0! 

-  ! 

20.1 (NONE 
! 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1976 

*«C  !Vt 

1574349 

! 

994K4A41 1 
!  *  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

i 

! 

1AA0! 

-  ! 

20.11N0NE 

! 

l  MO 
| 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976 

0  2* 

1552725 

! 

99614A41 | 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.01 

35.01 

9.01 

1.7! 

- 

! 

! 

1532! 

-  ! 

1 7 .0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  I 
l 

1973 

D  •  , 

!  - 

! 

81 1 ! 4A41 1 
!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

1 

! 

1510! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1968 

tr 

!  - 

! 

811 J4A41 1 

I  ! 

200.0! 

20C.01 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

• 

! 

! 

1510! 

-  ! 

16.9IN0NE 

1 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1968 

•p  tv; 

1  - 

! 

811I4A411 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

6.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1510! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1968 

DP  ‘7/ 

!  - 

1 

81114A41! 

!  t 

200.0! 

20C.0I 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

• 

! 

! 

15101 
-  ! 

16.9! NONE 

I 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1968 

DP  U) 

j  - 

I 

811I4A411 

1  I 

20C.0I 

200.0! 

35.C! 

35.0! 

9.01 

1.7! 

“ 

I 

! 

1510! 

-  f 

16.9! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1968 

DP  -1.10 

1  - 

! 

811I4A41I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Ct 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1510! 

-  ( 

19.1 (NONE 

1 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

| 

197C 

DP  Zr 

!  - 

! 

81114A411 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

i 

1510! 

-  ! 

19.1 {NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

167C 

DP  30* 

j  - 

! 

•11I4A41I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1510! 

-  ! 

19.1 (NONE 

1 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

t 

1970 

tr  3C3 

j  - 

S1114A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

I 

! 

1552! 

-  ! 

19.1 (NONE 

1 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1970 

DP  304 

!  - 

I 

<11144411 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

I 

1 

1552! 

-  ! 

19.1 (NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1670 

DP  305 

j  - 

! 

I1K4A4K 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

33.CI 
35.  Cl 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1552! 

-  ! 

19.1 INONE 

1 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

197C 

DP  306B 

!  - 

1 

94314A41! 

1  I 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.3! 

“ 

1 

! 

1691! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 
l 

1970 

DP  3078 

!  - 

! 

94S14A41! 

1  1 

20C.0! 
200. 0! 

3S.C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.31 

- 

! 

! 

1491! 

19.3 J  NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

( 

1670 

DP  3088 

1  - 

1 

94SI4A41I 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

! 

! 

1691! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

| 

1670 

DP  31C8 

1  - 

1 

9451  AAAI ! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

- 

1 

! 

1691! 

-  ! 

^9. 3 INONE 
! 

INO 

| 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1970 

»*  3111 

1  - 

! 

1541961 

! 

9A5IAAA1 I 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

! 

1691! 

-  ! 

16.31N0NE 

! 

JNO 

| 

ST.  LOUIS  1 
! 

1970 

DS  1 

971 1  AAA1 1 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

! 

1629! 

-  ! 

17.01N0NE 

! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1 

1972 

OS  4 

1541964 

1 

971 1  AAAI  1 
t  1 

200.0! 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1629! 

17.0 ! NONE 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1972 

DS  6 

1551856 

I 

994IAAA11 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1528! 

-  ! 

16.9 ! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1973 

DS  8 

1551858 

! 

9961  AAAI  1 

I  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

I 

! 

1528! 

-  ! 

16.9 ! NONE 

1 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1973 

01  9 

1551859 

I 

9961  AAAI  1 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1528! 

-  I 

16.9! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1973 

•  s  12a 

1 

7241  AAAI  | 

1  ! 

ZOC.O! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1678! 

-  ( 

16.3 ! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

| 

1974 

DS  14B 

I  — - 

1 

72AI AAAI  1 

I  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.A! 

• 

! 

! 

1677! 

-  ! 

19.31  NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  I 

I 

1974 

as  nt 

1378314 

1 

7361  AAAI ! 
t  1 

200*01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1464  J 
-  ! 

19.3IN0NE 

I 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

8LX2AIETH  30 

! $51835 

1 

1001! AAAI  | 

1  1 

20C.0I 

200.0! 

35.01 

3S.C! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1636! 

-  1 

18.61 KONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1973 

EIJ  3018 

1404057 

1 

994IAAA1I 

I  1 

20C.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

- 

1 

! 

16A6! 

-  1 

16.8IN0NE 

! 

INO 

| 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976 

IS  1 

1424742 

1 

1901  AAAI  1 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.71 

“ 

! 

! 

1501! 

-  I 

18.9! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

| 

1610 

IS  2 

1430590 

1 

890IAAA6I 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.01 

9.01 

1.5! 

- 

! 

1 

15001 
-  I 

16.9! NONE 
! 

INO 

| 

ST.  LOUIS  1 
| 

1911 

IS  3 

1435144 

1 

I901AAA61 

I  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

6.0! 

1.5! 

• 

1 

! 

1500! 

-  ! 

16.91  NONE 

1 

INO 

| 

ST.  LOUIS  1 
| 

1981 

IT  4J1 

1543041 

1 

701 1 4 A  41 1 

1  1 

195.01 

195.01 

35.01 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1525! 

-  1 

16.11  NONE 

1 

INO 

| 

ST.  LOUIS  ! 

| 

1*73 

IT  *52 

1543042 

1 

701 1  AAAI  1 

I  1 

195.01 

195.0! 

3S.C! 
35. C! 

9.01 

1.61 

“ 

I 

1 

15251 
-  I 

16.1 INONE 
! 

INO 

| 

ST.  LOUIS  1 
j 

1975 

IT  453 

1S43C43 

1 

701 1  AAAI  1 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

• 

1 

1 

15251 
-  ! 

16.1  INONE 
! 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

| 

1675 

IT  *3* 

1563044 

7011AAA1I 

1  I 

195.01 

193.01 

35.0! 

35.0! 

6.01 

1.61 

- 

1 

! 

1525! 

-  ! 

16.1 ! NONE 

1 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

IT  455 

1543065 

1 

701 1  AAAI  I 

1  1 

195.01 

165.01 

35. C! 
35.  Cl 

9.01 

1.4! 

- 

! 

I 

1525! 

-  1 

19.1  INONE 

1 

INO 

| 

ST.  LOUIS  I 

I 

1675 

IT  4J4 

1563044 

1 

701 1  AAAI ! 

1  1 

193.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

6.0! 

1.6! 

” 

! 

! 

15251 
-  ! 

16.1 | NONE 

1 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1675 

IT  457 

1563067 

1 

70114AA1I 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

3S.CI 

6.0! 

1.6! 

“ 

I 

1 

15251 
-  1 

16.1 INONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 
| 

1975 

IT  459 

1543061 

1 

701 1 AAAI  I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

1525! 

-  ! 

it. moat 

INO 

| 

ST.  LOUIS  I 
! 

1975 

IT  459 

1563069 

1 

701I4A41I 

1  1 

195.01 

195.01 

35.C! 

35.01 

6.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1525! 

-  ! 

19.1 INONE 

I 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1975 

IT  440 

1563070 

1 

701I4AA1! 

i  ; 

195.0! 

192.2! 

35.  C! 

9.01 

1.4! 

- 

I 

« 

1525! 

*  i 

19.1 INONE 
• 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

{ 

1975 

IT  461 

1543C71 

1 

7C1 i AAAI i 
t  1 

165.0! 

165.01 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1525! 

-  ! 

19.  KRONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1975 

IT  *42 

1 563072 

1 

7011  AAAI! 

1  1 

163.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

! 

1 

1525! 

-  ! 

19.1 INONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975 

IT  *43 

1S63C73 

1 

701 IAAA1 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

1 

! 

1525! 

-  ! 

19.1 1  NONE 

I 

INO 

| 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1975 

IT  444 

1343074 

1 

701 1  AAAI  | 

1  1 

165.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1525! 

-  ! 

19. KRONE 
! 

INO 

| 

ST.  LOUIS  I 

I 

1975 

ET  465 

1563075 

! 

701 1  AAAI  1 

1  1 

165.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

I 

! 

1525! 

-  1 

19. KRONE 
! 

INO 

f 

ST.  LOUIS  I 

I 

1975 

IT  4018 

1541570 

1 

9331  AAAI ! 

1  1 

20C.0I 

200.0! 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

16A3! 

-  1 

16.7 JNONE 

1 

JNO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1974 

IT  *02B 

1561571 

! 

933I4A41 1 

1  f 

200.01 

200.0! 

35.01 

3S.0! 

9.01 

1.6! 

" 

! 

! 

1643! 

-  t 

16.71  NONE 
! 

INO 

) 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

IT  4038 

1561572 

» 

9331  AAAI  I 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

I 

1643! 

-  I 

1 6.7 1  NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  I 
| 

1974 

IT  4048 

! 541 573 
! 

93314A41 1 
!  1 

20C.0! 

200.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1643! 

-  I 

16.7! NONE 

1 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1974 

310 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF 

VESS 

ELS 

(NCR! 

•  1ST! 

OPERATOR 

1  WCC!  DIMENSIONS  [DRAFT! 

1  NET  ICOOE  [LENGTH  !BADTH!  ! 

— I NECIS-I •*** 1  RES.  !  RES.ltOAD-l 

1CA 

! 

t 

PACXTY!  HIGH-  1 

!  EST  1  CAR60  HANDLINC 
CARCO  !  FIXED  !  EGUIPKINT 

!  V  E  S  S  E  L  ! 
IS  ! OPERATING  1 
1TC 1  BASE  ! 

! 

1 

YEAR  1 

VESSEL  NAME 

AND  NURSE  A 

!  COAST 

!  CU»'N2 

1  TER  1  SEE!////'/!/////!  ED  1  !// 

1  TON-  1PACF 1  OVCR-10VER-1/////1  HORSE! 

//////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 1 

PUILT  ! 
OR  ! 

!  Nur:*-n 

I  N 

->CE  !  IV  !  ALL  1  ALL  1LI6HT!  POWER!  CN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2 

1  EE I  LINE-2  !*REUUILT I 

(29)  CONSOLIDATED  CRAIN  1 

I 

! 

BARICE 

i 

1 

1 

\  l  1  1 

!  1  1  1 

11  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

CCHPANY 

ET  4058 

! 

(CONTINUED)! 

1561574 

! 

1 

1 

!  i  11 

1  1  1  1 

93314A411  200*0!  35. C! 

! 

1 

9.0! 

. 

I 

! 

! 

1 

! 

1643! 

! 

16.7! NONE 

1 

!H0  ST.  LOUIS 

1974  ! 

ET  4008 

1 

1561575 

1 

l 

!  1  200.0!  35.0! 

933J4A411  200.01  35.01 

1.6! 

9.0! 

_ 

i 

! 

-  ! 
1643! 

t 

16.71N0NE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

I 

1974  ! 

ET  4076 

! 

1561576 

l 

1 

!  1  200.01  35.0! 

93314A41 1  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1643! 

! 

16.71  NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1974  ! 

IT  4068 

! 

1561577 

! 

1 

1  1  20C.01  35.0! 

93314A41!  200.01  35.01 

1.6! 

9.0! 

! 

! 

-  I 
1643! 

! 

16.7 ! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1 

1974  ! 

ET  4096 

! 

J  561578 

1 

1 

!  1  200.0!  35. Cl 

93314A41!  200.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1643! 

! 

16.7! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1974  ! 

ET  4108 

1 

1561579 

1 

1 

1  1  200.0!  35.0) 

93314A41 1  2QC.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

* 

! 

! 

-  I 
1643! 

! 

1 6. 7 { NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1974  ! 

ET  4118 

1 

! 561 580 

1 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

93314A41!  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

1 

1643! 

! 

16.7! NONE 

! 

!R0  ST.  LOUIS 

! 

1974  ! 

ET  4128 

! 

1561581 

1 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

93314A41!  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

1 

-  ! 
1643! 

! 

1 6.7 ! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

! 

1974  ! 

ET  4138 

1 

! 561582 

1 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

93314A41 !  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

1 

-  ! 
1643! 

! 

16.7! NONE 

! 

! NO  ST.  LOUIS 

1974  ! 

ET  4148 

! 

( 561583 

1 

! 

!  I  200.0!  35.0! 

93314A41!  200.0!  35. Cl 

1.6! 

9.0! 

* 

! 

1 

-  ! 
1643! 

! 

16.71  NONE 

! 

mo  st.  louis 

1974  ! 

ET  4158 

! 

1561584 

1 

1 

!  !  200.01  35. Cl 

93314A41!  200.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

. 

I 

1 

-  ! 
1643! 

! 

16.7 ! NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1974  ! 

ET  4168 

1 

1561565 

! 

1 

!  1  200.01  35.0! 

93314A41 1  200.01  35.01 

1.6! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1643! 

! 

1 6.7 ( NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1974  I 

ET  4178 

1 

1561586 

! 

1 

!  1  200.01  35.01 

93314A41 1  200.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1643! 

! 

16.7! NONE 

! 

!R0  ST.  LOUIS 

1974  1 

ET  4188 

! 

1561587 

1 

1 

1  !  200.0!  35.0! 

93314A41 1  200. 0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1643! 

! 

16.7 ! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

! 

1974  ! 

ET  4198 

1 

1561588 

1 

1 

1  1  200.01  35.0! 

93314A41!  200.0!  35. Cl 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1643! 

! 

1 6.7 ! NONE 

! 

!H0  ST.  LOUIS 

! 

1974 

ET  4208 

1 

1561589 

1 

1 

1  !  200*0!  35.0! 

93314A41 1  200.01  35.0! 

1.6! 

9.0! 

* 

! 

! 

-  ! 
1643! 

! 

16.7! NONE 

! 

!R0  ST.  LOUIS 

! 

1974 

ET  4218 

1 

1561590 

1 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

93314A411  200. 0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1643! 

! 

16.7 ! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

! 

1974 

ET  4228 

1 

1561591 

1 

1 

1  1  200.0!  35. C! 

93314A41!  200.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1643! 

! 

16.7! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1974 

ET  4238 

1 

1561592 

1 

1 

!  1  200.0!  35.01 

93314A41 !  200.0!  3S.C! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1643! 

! 

16.7! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1974 

ET  4248 

l 

1561593 

1 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

9331 4A 41  1  200. 0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1643! 

! 

16.7! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1974  ! 

ET  5038 

! 

1  - 

1 

1  1  200.0!  35.0! 

86514A41 !  200.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1637! 

! 

17.9! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1971 

ET  6018 

1 

1563076 

1 

1 

!  !  20C.0!  35. 0! 

766!4A41 !  200.0!  35.C! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1668! 

1 

19.1 ! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8028 

! 

1563077 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

766 ! 4A41 (  20C.0!  35.0! 

1.4! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1668! 

I 

19 .1 ! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8038 

1 

1563078 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

76614A41!  200.0!  35. C! 

1.4! 

9.0! 

. 

! 

1 

-  ! 
1668! 

! 

19.1 ! NONE 

1 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8048 

1 

1563079 

1 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

76614A41!  200.01  35. C! 

1.4! 

9.0! 

_ 

! 

1 

-  ! 
1666! 

! 

19.1 INONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975- 

ET  8058 

l 

1563060 

1 

1 

!  !  20C.0!  35.0! 

766I4A41 !  200.0!  35.0! 

1.4! 

9.0! 

. 

1 

! 

1668! 

! 

19.1 INONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8068 

1 

1563081 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

76614A41 !  200.0!  35.0! 

1.4! 

9.0! 

. 

! 

I 

-  ! 
1666! 

! 

19.1! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8078 

1 

1563082 

1 

I 

!  !  200.0!  35.0! 

766I4A41!  200. 0!  35. Cl 

1.4! 

9.01 

• 

1 

l 

1666! 

! 

19.1 INONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8088 

1 

I563C63 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

766I4A41 !  200.01  35.0! 

1.4! 

9.0! 

• 

l 

! 

■  -  ! 
1668! 

! 

19.1! NONE 

I 

1N0  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8098 

1 

1563064 

1 

1 

!  !  20C.0!  35.0! 

76614A41 !  200.0!  35.01 

1.4! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  I 
1668! 

I 

19*1 INONE 

I 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  61CB 

1 

1563085 

1 

1 

!  !  200.0!  35. 0! 

766S4A41 !  200.0!  35.0! 

1.4! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1666! 

! 

19.1 ! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8118 

1 

1563086 

! 

1 

!  •  200.0!  35.0! 

76614A41!  200.0!  35.0! 

1.4! 

9.01 

_ 

! 

I 

-  ! 
1668! 

! 

19 .1 ! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8128 

1 

1563087 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

76614A41!  200.0!  35.0! 

1.4! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1668! 

! 

19.1 ! NONE 

I 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8138 

I 

1 563088 

1 

I 

!  !  2C0.0!  35.0! 

766I4A41 1  200.0!  35.0! 

1.4! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1668! 

! 

19.11  NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8148 

1563089 

1 

! 

1  !  200.0!  35.0! 

76614A41 !  200.0!  35.0! 

1.4! 

9.0! 

* 

f 

! 

-  ! 
1666! 

! 

19.1  INONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

ET  8158 

1563090 

1 

! 

!  !  200.01  35.0! 

766I4A41 !  20C.0!  35. C! 

1.4! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1668! 

! 

19.1 ! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

f  FA  16 

1 

1614509 

1 

1 

!  1  200.0!  35.0! 

10S214A41 !  200.0!  35.0! 

1.4! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1664! 

! 

19.1 INONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1980 

FIC  151 

1 

1549611 

1 

1 

{  !  200.0!  35.0! 

1 00S14A46!  195.0!  35.0! 

1.4! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1483! 

! 

17.4!  NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FXC  152 

I 

1549612 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

100514A48!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

* 

! 

! 

-  1 
1463! 

! 

17.4 ! NONE 

1 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FXC  153 

1 

1549613 

1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1005I4A48!  195.0!  35.0! 

1.71 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1483! 

! 

17.4 {NONE 

1 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FIC  154 

1 

1549614 

1 

1 

I  1  195.0!  35.0! 

1005I4A48!  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1483! 

I 

17.4  INONE 

! 

!H0  ST.  LOUIS 

1973 

FIC  155 

1549615 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1005I4A48!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

1483! 

! 

17.4 ! NONE 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FIC  156 

1 

1549616 

1 

1 

1  I  195.0!  35. C! 

100514A481  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1463! 

! 

17. 4  INONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FXC  157 

1 

1549617 

1 

1 

!  !  195.01  35.0! 

1005I4A48!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

I 

! 

-  » 
1463! 

! 

17.4! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FIC  158 

1 

1549618 

1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

10OSI4A48!  195.0!  35*01 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1483! 

! 

17.4  I  NONE 

1 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FXC  159 

t 

1549619 

1 

1 

!  »  195.0!  35.0! 

100514A48!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

I 

-  ! 
1483! 

! 

17.4! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FIC  160 

1 

1549620 

1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1005I4A48!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1463! 

! 

17.4! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FXC  SOI 

1 

1  . - 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

88414A41!  195.0!  35.0! 

1.7! 

12.0! 

_ 

1 

! 

-  1 
1500! 

! 

IS  *01  NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

I960 

FXC  502 

1 

1  - 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

884I4A41 1  195.0!  35.0! 

2.0! 

12.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1500! 

1 

15 .0! NONE 

1 

1R0  ST.  LOUIS 

1975 

FIC  504 

I 

l  - 

! 

!  !  195.01  35.0! 

88414A41!  195.0!  35. C! 

2.01 

12.0! 

_ 

1 

I 

-  ! 
1500! 

! 

15.OIN0NE 

mo  ST.  LOUIS 

1910 

FIC  506 

I 

1  - 

t 

!  1  195.01  35.0! 

684UA41!  195.0!  35.CI 

2.0! 

9.01 

_ 

! 

! 

-  ! 
1511! 

! 

15.0! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1975 

FIC  4578 

I 

(583540 

1 

1 

!  1  195.0!  35.01 

91714A41!  200.01  35. C! 

1.9! 

9.0! 

- 

! 

I 

-  ! 
1600! 

! 

15.0IN0NE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1978 

FR  16 

I 

1546349 

1 

! 

1  1  200.0!  35.0! 

993I4A41 1  200.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
15501 

! 

16.9! NONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

FR  17 

1 

1546664 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

993I4A41!  200.0!  35.0! 

1.7! 

9.01 

. 

! 

! 

-  ! 
1550! 

! 

16.9 INONE 

! 

mo  ST.  LOUIS 

1973 

1 

1 

1 

!  !  200.0!  35.0! 

!  1  It 

1.7! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

VESSEL  MAKE  AMO  NUMBER 


f  COAST 
!  GUARD 
I  NUMBER 


(29)  CONSOLIDATE A 
COMPANY 


CRAIN  t  BAR  I 6E 
! 

(CONTINUER)! 


fVTCC!  DIMENSIONS  1 DRAFT! 

NET  (CODEiLENGTHlBRDTH!  ! 
REGIS-!****!  RES.  I  RE6.JL0AD-!' 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  l 
TON-  1PAGE!  OVER-fOVER-!/////!  HORSE 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  ROVER 


PR  18 

1546665 

99314A41 1 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

1 

1550! 

-  ! 

16.9! NONE 
! 

|M0 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

1973 

PR  19 

1546666 

! 

99314A41! 

200.0! 

200.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1550! 

-  1 

16.9! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

PR  20 

1546667 

l 

99314A41 1 
t  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1550! 

-  i 

16.9! NONE 
! 

JNO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

PRED  26 

1552726 

! 

99614A411 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

153  2! 

-  ! 

17 .0 } HONE 
! 

!  HO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

GMT  513 

!  - 

I 

936I4A41! 

1  ’  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1487! 

-  ! 

16.6 !HQNE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1973 

GMT  514 

!  . 

! 

93614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

" 

! 

! 

1487! 

-  ( 

16.6! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ( 

I 

1973 

GMT  515 

! 

93614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

i 

1400! 

-  ! 

15. 5! HONE 
! 

!  MO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

GMT  517 

!  - 

1 

93614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1487! 

-  ! 

16.6! NONE 
! 

|M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

l 

1973 

GMT  518 

1544852 

! 

93614A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

I 

1487! 

-  ! 

16.6! HONE 
( 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

t 

1973 

GMT  519 

1544853 

! 

93614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

l 

! 

1487! 

-  ! 

16.6! HONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

GMT  520 

1544854 

! 

93614A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1487! 

-  ! 

16.61N0NE 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

GMT  521 

1544855 

1 

93614A411 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

1 

1487! 

*  | 

16.6) HONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

GMT  522 

1544856 

! 

93614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.  C! 

9.0! 

1,4! 

- 

! 

! 

14071 
-  ! 

16.6! HONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

GMT  I33B 

1565196 

! 

73414A41! 

1  1 

200.0! 

20C.O! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

1 

1667! 

-  ! 

19.1! HONE 
! 

(MO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975 

GVG  403 

!  - 

I 

87B14A41! 

1  1 

200.0) 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1627! 

-  ! 

19.0! HONE 
! 

!M0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

CVG  4018 

1551844 

! 

87814A41! 

!  1 

200.01 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.6! 

1.61 

“ 

! 

! 

1627! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

(MO 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

1973 

GVG  4C2B 

1551845 

1 

87814A41! 

1  1 

200.01 

200,0! 

35.0! 
35.  C! 

9.6! 

1.6! 

* 

! 

! 

1627! 

-  ( 

19 .0 ! HONE 
! 

(HO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

H  115 

I 

93414A41! 

1  1 

20C.0! 
200. 0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1645! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

N  1158 

1574380 

1 

93414A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

I 

1645! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1977 

MUM  133 

1613541  * 

1 

100914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  S! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

I 

! 

1520! 

-  ! 

20.0! NONE  . 

! 

!M0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

ITEL  101 

1603119 

1 

67614A471 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

( 

1498! 

-  ! 

16.0! HONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

ITIL  114 

1605792 

1 

67614A471 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1498! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!M0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

ITEL  121 

1604707 

1 

67614A47! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1498! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

ITEL  12* 

1605751 

1 

67614A47! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1498! 

*  | 

16.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

ITIL  205 

1607C36 

1 

69614A41 1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1643! 

-  ! 

14.7! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

ITEL  2100 

1607953 

1 

69614A47! 
t  1 

20C.0! 

20C.O! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1643! 

-  ! 

16.0! NONE 
( 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

J8J  101 

1  - 

l 

68814A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

I 

! 

1519! 

-  i 

20.6! HONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

( 

1980 

JBJ  102 

I  - 

1 

68B14A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5* 

” 

! 

! 

15191 
-  ! 

20.6! HONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

198C 

JR  518 

1617676 

1 

72414A41! 

1  1 

20C.01 

200.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

— 

! 

1 

1601 ! 

-  ( 

19.0! NONE 
! 

!  MO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

i 

198C 

KENT  28 

1552728 

1 

99614A41! 

1  1 

200.01 

20C.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1532! 

1 7 .0 ! HOHE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1973 

KNZ  46 

1570133 

84914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1522 1 
-  ! 

19.2 ! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975 

KHZ  47 

1570134 

1 

849 1 4 A  41 { 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

» 

1522! 

-  ! 

19.2IM0NE 

! 

•MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975 

KNZ  48 

1570148 

1 

84914A41! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1522! 

-  ! 

19.2 ! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975 

KNZ  49 

1570149 

84914A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

• 

! 

! 

1522! 

-  i 

19.2JN0NE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975 

KNZ  51 

1570166 

1 

84914441! 

1  1 

193.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1522! 

-  ! 

19.21N0NE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975 

KNZ  $2 

157C167 

1 

649(4441 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

; 

1522! 

*  i 

19.2 ! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975 

KNZ  53 

1570168 

1 

84914A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

i 

! 

1522! 

-  ! 

19. 2 (NONE 

j 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1975 

NBC  7701 

1585842 

1 

90214446! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

1 

1497! 

-  ! 

14. oj NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1977 

NBC  7704 

1585845 

1 

902(4446! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

( 

! 

1497! 

-  ! 

14.01NONE 

1 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  1 

I 

1977 

NBC  78086 

1609256 

I 

91714446! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

3S.CI 

35.0! 

9.0! 

5.0! 

! 

! 

1645! 

-  ! 

14.01  NONE 
! 

(MO 

( 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

NBC  7809 B 

1609257 

1 

91714A46! 

1  1 

200.1! 

200.1! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

5.0! 

- 

! 

! 

1645! 

-  ! 

14.0 ! NONE 

1 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978 

NCR  201 B 

1  - 

1 

964! 4441 1 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

12.0! 

1.4* 

" 

! 

! 

2344! 

-  ! 

15.0! DOUBLE  BOTTOM 
(DRY  CARGO 

!mn 

! 

WINONA  ! 

! 

1982 

NCR  2026 

1  - 

1 

96414A41! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

12.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

2344! 

-  ! 

1S.OIDOU0LE  BOTTOM 
(DRY  CARGO 

IKK  WINONA  ! 

!  I 

1982 

NCR  2036 

1  - 

! 

96414A411 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

12.0! 

1.4! 

“ 

! 

I 

2344! 

-  I 

15.01D0UBLE  BOTTOM 
(DRY  CARGO 

|MN  WINONA  ! 

!  ! 

1982 

NCR  2Q4B 

1  - 

I 

96414441! 
1  1 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

12.0! 

1.41 

- 

1 

1 

23441 
-  ( 

1 S.O! D0U9LE  BOTTOM 
!6RY  CARGO 

!MH 

! 

WINONA  t 

! 

1982 

NCR  205B 

!  - 

1 

i  i 

2CC.C! 

2ooloi 

ci 

35.0! 

At 

1.4! 

- 

• 

i 

2244 ! 

-  ! 

■S.GSwOUSLE  eOTfOn 
(DRY  CARGO 

!«*  vinoma  ! 

!  i 

1982 

NCR  204B 

1 

964(4441 1 

1  1 

20C.O! 

200.0! 

35.  CJ 
35.C! 

12.0! 

1.4! 

— 

i 

! 

2344! 

-  ! 

15.O1D0U8LE  BOTTOM 
!  DRY  CARGO 

!  MN 
1 

WINONA  ! 

I 

1982 

NCR  2071 

1  - 

I 

964(4441 1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

12.0! 

1.4! 

— 

1 

l 

2344! 

-  I 

15.O1D0U8LC  BOTTOM 
1DRY  CAR60 

(MN  VINONA  1 
!  1 

1982 

NCR  2011 

1  - 

1 

964144411 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.4! 

— 

! 

1 

2344! 

-  ! 

15.0! DOUBLE  BOTTOM 
IORY  CARGO 

INK 

1 

WINONA  ! 

1982 

NCR  209B 

1  - 

1 

96414A41! 
1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

2344! 

-  ( 

1 5. 01  DOUBLE  BOTTOM 
!DRY  CARGO 

INN 

! 

WINONA  ! 

1982 

NCR  2101 

! 

96414441! 
1  ( 

200*0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

12.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

23441 
-  1 

15.O1D0U8LE  BOTTOM 
(DRY  CARGO 

INN 

! 

WINONA  1 

1982 

MIC  101 

1560383 

1 

679I4A41 1 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

! 

1495! 

-  f 

18.0IN0NE 

(NO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

NGC  102 

1 560314 

1 

67914441 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

I 

14951 
-  ! 

1 8 .0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST  .LOUIS  ! 

1979 

NGC  103 

1560385 

1 

67914A41I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

' 

1 

t 

1495! 

-  ! 

1 8.0! NONE 
! 

!M0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

CAPACITY!  HICH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARCO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  !  PIKED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE 
////////l  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 1TD! ////////// 
ENGERS  !  CPEET)!  LIJlE-2  HE!  LINE-2 
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ENCRl 

DIST! 

OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAKE 

AND  HUN8ER 

1  CUARD 

t  NUMBER 

! 

! 


(29)  CONSOLIDATED  CRAIN  t  8AR1CE 
COMPANY  ! 

(CONTINUED)! 


NCC  10% 

1 560386 

NSC  108 

1573635 

NSC  109 

1573636 

NCC  110 

1573637 

NCC  111 

! 573638 

NCC  115 

1573640 

NCC  IIS 

1573642 

NLN  3 

1  - 

NLN  ie 

!  - - 

NLN  28 

1  - 

NPS  79018 

1611393 

NWO  141 

1  - 

PC0L  171 

1553755 

PCBL  172 

1553756 

PC8L  173 

1553757 

PCBL  174 

1553758 

PCBL  175 

1553759 

PC)L  176 

1553760 

PCBL  177 

1553761 

PCBL  178 

! 

PCBL  179 

1553763 

PCOL  180 

1553764 

PL  55 

1571036 

PL  56 

1571037 

PL  57 

1571038 

PL  58 

1571039 

PL  59 

1571040 

PL  60 

I571C41 

PL  61 

I571C42 

PL  62 

1571043 

PL  63 

I571C44 

PL  64 

1571045 

R  102 

1  — - 

R  103 

1  - - 

RAY  34 

1551191 

RX  308 

1622953 

RL  2CIB 

1  - - 

RN  35 

1554712 

RN  36 

1554733 

RNU  10 

1  - - - 

RNU  11 

RNU  13 

1  - 

RNU  11 

ROSE  NARXE  23 

1  - - 

RTKS  1 

!  - 

SAN  32 

1551892 

SCF  111 

1629496 

SCF  119 

1629467 

SCF  120 

1629466 

Kf  121 

1629469 

SCF  122 

1629470 

SCF  123 

1629471 

SCF  124 

1629472 

SCF  125 

1629473 

1 

! 

» 


TABLE  2  *  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

1 

1  NET 

1VTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 
1C0DE1 LENCTM! 8*DTH!  1 

{CAPACITY! 

!  1 

HICH-  ! 
EST  ! 

CARSO  HANDLING 

I  V  £  S  S  E  L 
!  S  10PEPATINC 

! 

! 

1RECIS- 

!»**»!  «£«.  1  PC6.1L0AC-! 

!  CARCO  1 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

YEAR  ! 

1  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  l 

J/////7//1 

POINT  ! 

LINE-1 

l AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

!  TON* 

IPPCEl  OVSP-IOVEP-I/////I 

HORSE!  PASS-  1 (LICHT) ! //////////////// 1 TO 1 ////////// 

OR  ! 

1  NACC 

1  IV  !  ALL  1  ALL  ! LICHT! 

POWER!  EM6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

!*! 

REBUILT ! 

i  i  i 

!  679I4A4K 

i  !  i 

195.01 

195.01 

3S.C! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

1495! 

16.0! NONE 

1 

•  !N0 
! 

ST.  LOUIS 

1979 

I  479UA41! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.CI 

35.01 

1.8! 
—  ! 

- 

! 

! 

1495! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LPUIS 

1979 

!  47914A41 1 

!  !  1 

193.0! 

193.0! 

3S.Q! 

35.0! 

1.6! 
—  ! 

“ 

I 

! 

1495! 

-  1 

18.01  NONE 
! 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1979 

i  479I4A41! 

!  1  t 

195.0! 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 
—  ! 

- 

1 

! 

1495! 

18.0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS 

1979 

!  479 1  4 A  41 1 
!  !  ! 

195.0! 

191.0! 

35.0! 

35.01 

1.6! 
—  ! 

* 

1 

! 

1495! 

-  ! 

18.0! NONE 

!  NO 

1 

ST.  LOUIS 

1979 

1  479J4A41 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

14951 
-  ! 

18.G1N0NE 

! 

!H0 

1 

ST.  LOUIS 

1979 

!  47914A41! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.8! 

- 

! 

! 

1495! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS 

1979 

1  49  S ! 4  A  41 ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.61 

- 

! 

! 

1520! 

-  1 

20.0! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1981 

!  1052 !4A4l 1 

1  !  ! 

20Q.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1664! 

-  ( 

19.1 {NONE 

I 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1980 

!  1052I4A41! 

!  1  1 

20C.O! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

16641 
-  ! 

19.1 ( NONE 
! 

INO 

) 

ST.  LOUIS 

1980 

1  917 {4A46! 

200.1! 

200.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.0! 

“ 

! 

1 

1645! 

•  i 

14.0! NONE 
! 

INO 

ST.  LOUIS 

1979 

!  679J4A41 ( 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

( 

! 

151li 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS 

1980 

1  638 1 4A41 ! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0!- 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 

! 

1500! 

-  ! 

1 8.4 ! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1974 

)  838I4A41! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.7! 

- 

1 

! 

1500! 

-  1 

18. A! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1974 

!  83814A41 ! 

1  !  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1500! 

18. A! NONE 

1 

INO 

t 

ST.  LOUIS 

1974 

1  136! AAAI J 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

i 

1500! 

-  ! 

11.4! NONE 

1 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1974 

1  436! AAAI ! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.71 

- 

i 

! 

1500! 

-  ! 

18.4! NONE 

1 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1974 

{  636 !  AAAI ! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 

! 

15C0* 

-  1 

11.41  NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS 

1974 

1  138!  AAAI  1 

1  1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

18.4! NONE 

INO 

! 

ST*  LOUIS 

1974 

1  83SI4A41I 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.71 

- 

! 

I 

1500! 

-  ! 

18 .4! NONE 

I 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1974 

I  838! AAAI! 

•  !  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  I 

1 8. A ! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1974 

!  838 1  AAAI ! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

• 

1 

! 

1500! 

-  ! 

18. AlNONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1974 

!  71 2 !  AAAI  1 
•  !  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.9! 

- 

! 

! 

1436! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1975 

!  712 ! AAAI ! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

— 

1 

! 

1436! 

-  i 

16.0INONE 

! 

INO 

I 

ST.  LOUIS 

1975 

!  71 2  S  44  41 ! 

!  !  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1 436  i 
-  ! 

16.0! NONE 

I 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1975 

!  71214A41J 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

- 

! 

! 

1436! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1975 

!  67I14A41! 

t  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1469! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1975 

{  67614A41 1 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.7! 

” 

! 

! 

1469! 

■  -  ! 

If .3 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1975 

!  67814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1469! 

19.3! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1975 

!  !  ! 

195.0! 

33.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

I 

I 

!  678J4A41 ! 

t  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.02 

1.7! 

! 

! 

1469! 

-  ! 

19.3! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1975 

!  67II4A41 ! 

1  !  ! 

195.0! 

195.01 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 

1 

1469! 

-  ! 

1 9.3 ! NONE 
! 

INO 

I 

ST.  LOUIS 

1975 

(  471! AAAI ! 

1  !  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.71 

- 

1 

l 

1469! 

-  ! 

19.3 (NONE 

t 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1975 

1  If l!4841 1 
!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.71 

! 

! 

1500! 

•  » 

14.7! NONE 

I 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1978 

I  881148411 
1  !  ! 

195.0! 

195.01 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1445! 

-  ! 

14.7 t NONE 

1 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1978 

!  996148411 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1521! 

-  ! 

14.9 INONE 
! 

INO 

! 

ST*  LOUIS 

1973 

1  8(114841 ! 

1  !  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.51 

- 

! 

! 

15291 
-  1 

14.O1N0NE 

1 

!N0 

! 

ST.  LOUIS 

1910 

1  91714841 1 

!  !  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.01 

1.6! 

“ 

! 

! 

1647! 

16.6 (NONE 

1 

INO 

I 

ST.  LOUIS 

19IC 

1  675148411 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

! 

! 

1509! 

-  ! 

19.1 INONE 

I 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1974 

1  67514841 ! 

!  !  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.61 

— 

1 

1 

1509! 

-  1 

19.1 INONE 

1 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1974 

!  8I214F46! 

1  !  ! 

—  ! 
195.0! 

—  1 
35.  C! 

9.01 

2.0! 

— 

! 

! 

-  1 

—  INONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1  II214F461 

!  !  ! 

—  ! 
195.0! 

—  I 
35. Cl 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

—  1 
-  » 

—  INONE 

1 

INO 

ST.  LOUIS 

!  Silt  4A41 ! 
1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.01 

9.01 

1.6! 

“ 

1 

! 

15521 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

INO 

I 

ST.  LOUIS 

1979 

1  188148411 

I  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

I 

1552! 

-  I 

16.0 ! NONE 

1 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

197* 

1  996148411 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

t 

1534! 

-  ! 

14.9 JNONE 

1 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1973 

1  69514841! 

1  1  I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1520! 

-  1 

20.0INONE 

! 

INO 

1 

ST.  LOUIS 

1911 

1  99614841! 

I  !  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

— 

I 

t 

15281 
-  1 

1 6.9 ! NONE 
! 

fHO 

! 

ST.  LOUIS 

1973 

1  88814F46! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0* 

“ 

! 

! 

1500! 

-  I 

14.7JN0NE 

1 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1911 

1  66814A461 

I  !  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

1 

1500! 

14.71N0NE 

1 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

1  881 14846! 

!  I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
55. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

1 

1500! 

-  ! 

14.7IN0NE 

1 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1981 

1  18814846! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

2.0! 

• 

1 

1 

1500! 

-  1 

14.7IN0NE 

! 

INO 

I 

ST.  LOUIS 

1981 

1  I88I4446! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

1 

15001 
-  t 

1 4.7 ! NONE 
! 

INO 

I 

ST.  LOUIS 

1981 

1  88814846! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

1 

I 

15001 
-  1 

1 4.7! NONE 
! 

!H0 

1 

ST.  LOUIS 

1981 

(  I8814A46! 

!  I 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

! 

1500! 

-  1 

14.7! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS 

1911 

1  88814846! 

1  1 

193.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

1 

1 

15001 
-  1 

14.7! NONE 
! 

INO 

ST.  LOUIS 

1981 
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ENCftl 

1 

tVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

I  CAPACITY! 

HUH-  1 

!  V  E  S  S  E  L 

DISTI  OPERATOR 

1  NET 

ICODEILENCTHIBRDTK!  1 

(  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

-IRC4IS- 

■!****!  A EC.  (  REC.lLOAD-l 

i  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE 

!  YEAR 

I 

COAST 

1  TER 

(  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

!  BUILT 

VESSEL  MARE  AND  NUMBER  ! 

CUAR9 

1  TON- 

IMCE!  OVER-! OVER-!/////! 

MORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  !//////////////// !TO! ////////// 

!  OR 

1 

NUMBER 

1  RACE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ILIfiKT! 

ROVER!  ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICC!  LINE-2 

2 ‘REBUILT ! 

i 

) 


(29)  CONSOLIDATED 

CRAIN  S  BAR  ICE 

COMPANY 

! 

(CONTINUED)! 

SCF  126 

1629474 

SCF  127 

1629475 

SCF  128 

1621476 

SCF  129 

1629477 

SCF  130 

1429478 

SCF  132 

1633399 

SCF  201 

164C919 

SCF  2C2 

J64C920 

SCF  203 

1640921 

SCF  209 

I64C927 

SCF  211 

! 562831 

SCF  212 

1362832 

SCF  224 

1639462 

SCF  225 

1639463 

SCF  226 

1639414 

SCF  300 

1443325 

! 

SCF  301 

1643324 

SCF  302 

1643327 

SCF  320 

!  - 

SCF  330 

SCF  340 

I  - 

SCF  380 

!  - 

SCF  360 

!  - 

SCF  370 

SCF  380 

i  - 

SCF  390 

SCF  400 

,  - 

SCF  1010 

1429479 

SCF  1020 

1629460 

SCF  1030 

1629461 

SCF  1C40 

! 429462 

SCF  1050 

1429463 

SCF  1066 

1629464 

SCF  1070 

1629465 

SCF  1010 

1629486 

SCF  1090 

1629467 

SCF  1100 

1629406 

SCF  1110 

1629409 

SCF  1120 

1629490 

SCF  1130 

1429491 

SCF  1140 

1429492 

SCF  1150 

1629493 

SC?  1160 

1429494 

SCF  1178 

1429*95 

SCF  1310 

1633398 

SNARQN  ROSE  24 

1  - 

SN  10 

1  - 

TIN  27 

1552727 

VEB  902 

I  - 

UTC  109 

1281296 

YUTTEVE  33 

1551893 

i 

i 

i 


1  1 

I  1 

1  1 

I  t 

!  1 

886I4A41! 

1 

1 

1 

1 

195.01 

! 

1 

1 

1 

! 

35.0! 

1 

l 

1 

1 

9.0! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

888I4A41! 

195.0! 

35.01 

9.01 

!  t 

195.0! 

35.01 

1.61 

888! AAAI ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

i  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

188)4446! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

888! AAAI ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

!  .  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1O031AAA6! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

2.01 

695IAAA61 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

695 ! AAAI ! 

195.0! 

35.01 

9.01 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

693IAAA6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

!  t 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

49SIAAA6! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

!  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

88 A 1  AAAI ( 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

88AIAAA4! 

195.0! 

35.C1 

9.0! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

68AIAAA1I 

195.01 

35. Cl 

9.01 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.61 

I84I4AA1 ! 

195.01 

35.C! 

9.0! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1  «6t 

8I41AA41 ! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.81 

495IAA41 ! 

195.01 

35.  Cl 

9.01 

1  l« 

195.0! 

35.CI 

1.61 

493IAAA6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1  ! 

195.0! 

.35*01 

2.01 

493I4AA6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

95014AA1! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

950! AAAI  1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

950! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

1  ! 

200.0! 

35.  Cl 

1.7! 

95014441 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

‘  1  ! 

200.01 

35.0! 

1.7! 

95014A41I 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

I  1 

200.01 

35.0! 

1.7! 

950! AAAI ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.71 

9501  AAAI ! 

200.0! 

35.  C! 

9.01 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

950! AAAI ! 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.7! 

950! AAAI! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1003I4AA6! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

2.01 

1 0  0  3 1 A  A  46  ! 

200. 0! 

35. Cl 

9.0! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

10031AAA6! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

!  1 

20C.O! 

35.0! 

2.01 

1 003 1 AA46 1 

20C.O! 

35.  Cl 

9.01 

1  I 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

100314446! 

200.01 

35.  Cl 

9.01 

1  i 

200.0! 

35. Cl 

2.0! 

1003144461 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1  I 

20C.O! 

35.0! 

2.0! 

100314446! 

200.0! 

35.  Cl 

9.0! 

1  1 

200*01 

35.0! 

2.01 

100314446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1  1 

20C.0I 

35.0! 

2.0! 

1003144461 

200.01 

35. C! 

9.0! 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.01 

1003! AA461 

200*01 

35.01 

9.0! 

1  1 

20C.0! 

35.01 

2.0! 

100314446! 

200*01 

35.0! 

9.0! 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

100314AA4! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

!  1 

200.01 

35.  C! 

2.0! 

1003144461 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

1  1 

200*0! 

35.01 

2.0! 

100314A461 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

1003144461 

200.0! 

35.01 

9.0! 

1  1 

200.01 

35.0! 

2.0! 

100314446! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

<8814446! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

1003144461 

200*0! 

35. C! 

9.0! 

(  I 

cCC.Ci 

35.01 

2.01 

996144411 

20C.O! 

35.01 

9.0! 

1  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.71 

917144411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

1  1 

20C.O! 

35.01 

1.2! 

996144411 

200.0! 

35.0! 

9.01 

1  1 

20C.O! 

35.0! 

1.71 

91 0! AAAI t 

200.0! 

35.01 

9.0! 

i  1 

200*01 

35. C! 

1.5! 

89A1AAA8! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

9961AA41I 

200.01 

35. Cl 

9.01 

1  1 

20C.0S 

35. Cl 

1.7! 

1  1 

t  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15291 

14.71N0NE 

1529! 

14*7 !  HONE 

1529! 

_  | 

1 A .7 ! NONE 

15001 

_  j 

14.7U0NE 

1 

1529! 

.  | 

1 6,0! NONE 
| 

15301 

1A.7IN0NE 

_  | 
15301 

14.7!  NONE 
| 

1520! 

.  I 

16.01NONE 

j 

15301 

14.7! NONE 

1 

.  1 
1530! 

14. 7 !  NONE 

.  | 
15001 

16.A1N0NE 

m  | 
1S00I 

| 

11.9! NONE 
| 

_  1 
1A901 

19.01  NONE 

14901 

| 

19.0! NONE 
■ 

—  1 
1490! 

19.0! NONE 

15201 

_  j 

| 

21 .0 !  NONE 
j 

1S00I 

16.9! NONE 

15001 

| 

18*91  NOME 

1600! 

15.0! NONE 
| 

•  1 
16001 

13.0! NONE 

1400! 

| 

1 5.01NONE 

1600! 

—  1 

15.0! NONE 
| 

16001 
.  j 

1 5.0 JNCNE 

1600! 

15 .0! NONE 

1600! 

15.0INCNE 

| 

1600! 

1 5.0! NONE 

j 

1600! 

15.0JN0NE 

I 

1500! 

—  ! 

14. 7 !  NONE 

j 

1500! 

14.7 l NONE 

1500! 

14.7 {NONE 

15001 

14.7! NONE 
| 

1500! 

14.7! NONE 
| 

1500! 

1A.7IN0NE 

15301 

•  j 

14.7 t NONE 

1530! 

14.7! NONE 

1 

1530! 

14.7IN0NE 

| 

1530! 

14.7! NONE 

1530! 

.  | 

14.7IN0NE 

j 

15301 

14.7! NONE 

I 

15301 

14.7! NONE 

I 

1550! 

14.7! NONE 
| 

1530) 

14 .7 ! NONE 

j 

1500! 

14.71  NONE 

j 

15001 

14.7 !  NONE 

1530! 

14.7! NONE 

1334! 

17.0! NONE 

j 

1645! 

16.9 ! NONE 

1532! 

17.0! NONE 

1664! 

15 .0! NONE 

14651 

17.0IN0NE 

1526! 

16.9! NONE 

-  !  ! 

I  I 

f  ! 


!M0 

l 

ST. 

LOUIS 

!M0 

| 

ST. 

LOUIS 

!  MO 
| 

ST. 

LOUIS 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

!M0 

i 

ST. 

LOUIS 

!M0 

ST. 

LOUIS 

!N0 

| 

ST. 

LOUIS 

J  MO 
| 

ST. 

LOUIS 

!M0 

ST. 

LOUIS 

J  NO 

ST. 

LOUIS 

!N0 

i 

ST. 

LOUIS 

1  NO 

1 

ST. 

LOUIS 

!N0 

ST. 

LOUIS 

INO 

| 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

INO 

l 

ST. 

LOUIS 

!M0 

i 

ST. 

LOUIS 

!M0 

ST. 

LOUIS 

!M0 

■ 

ST. 

LOUIS 

INO 

l 

ST. 

LOUIS 

INO 

i 

ST. 

LOUIS 

INO 

1 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

!N0 

• 

ST. 

LOUIS 

INO 

* 

ST. 

LOUIS 

INO 

t 

ST. 

LOUIS 

INO 

| 

ST. 

LOUIS 

!N0 

ST. 

LOUIS 

INO 

I 

ST. 

L0UI5 

INO 

i 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

Ino 

ST. 

LOUIS 

INO 

t 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

JNO 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

!H0 

ST. 

LOUIS 

INO 

I 

ST. 

LOUIS 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

INO 

• 

ST. 

LOUIS 

1 

!N0 

| 

ST. 

LOUIS 

!N0 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

!po 

1 

ST. 

LOUIS 

INO 

• 

ST. 

LOUIS 

INO 

1 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

!N0 

1 

ST. 

LOUIS 

INO 

ST. 

LOUIS 

! 

I 

I 


me  ! 

! 

me  i 

I960  ! 

! 

1981  1 

i 

1981  ! 

I 

1981  ! 

! 

1981  t 
1 

1981  I 
i 

1981  l 
i 

1981  ! 

I 

1981  ! 

I 

1981  I 
I 

1981  I 
! 

1981  I 

1981  I 
I 

1981  ! 

I 

1981  ! 

1981  I 
! 

1982  ! 

I 

1982  | 

I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  I 
I 

1982  ! 
! 

1982  ! 
1 

1982  ! 
1 

1982  J 
I 

1981  ! 
I 

1981  I 
! 

1981  ! 
I 

1981  J 

1981  l 
I 

1981  ! 
! 

1981  ! 
! 

1981  1 
l 

1981  I 
l 

1981  I 
J 

1981  1 
! 

1981  | 
! 

1981  ! 
! 

1981  I 
J 

1981  ! 
! 

1981  I 
I 

1981  I 
! 

1981  J 
t 

1973  ! 
! 

1976  I 
! 

1973  I 
! 

198C  I 
! 

1980  1 


1973 
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ENSRl 

t  tVTCCl  OIRENSIONS  1  DRAFT  1 

itAfACtir! 

HXSH-  1 

'VESSEL! 

1 

BIST!  OPERATOR 

I  NET  lCODEILENCTHlBROTHt  ! 

1  1 

EST  ! 

CARSO  HANDLING 

IS  ! OPERAT INS  1 

! 

t  RE6IS-! **•* 1  REE.  1  RE6.JL0AD-! 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EIUXPNENT 

!TC 1  BASE  1 

YEAR 

1 

i  COAST 

!  TER  !  SECI//////1/////I  ED  ! 

i ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

IAO!  LtAt-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  HARE  AND  NUHBEA 

!  SUARD 

i  TON-  !PAf E!  OVER-! OVER" I  7////! 

HORSE1  PASS"  !  CLISHT) !//////////// ////!TD !///// /////! 

OR 

1 

1  RUBBER 

!  NAfiE  !  XV  t  ALL  1  ALL  1LISHT! 

ROVER!  EN6ERS  1 

(FEET) ! 

LINE-2 

1EEI  LXNE-2  1 

*REIUILT 1 

(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO. 

1 

1  !  1 

1 

! 

1 

! 

! 

*  t 

1 

I 

(RIVER  DIVISION) 

1 

1  '  1 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

ELIZABETH 

•25IC79 

1  2s  13*361 

36.5! 

16. C! 

2.0! 

113! 

-  ! 

16.7IN0NE 

IP* 

ELIZABETH  1 

1949 

1 

1  1  1 

40.01 

16. C! 

2.01 

! 

-  I 

! 

1 

1 

C 

(61 

1580356 

1  4291 4A401 

175.0! 

26. Cl 

8.51 

■  | 

925! 

11 .8) NONE 

!PA 

ELIZABETH  I 

1977 

l 

1  1  1 

175.01 

26.  C! 

1.3! 

! 

-  ! 

j 

1 

I 

C 

462 

I58C357 

1  429t4A401 

175.01 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11.81  NONE 

1  PA 

ELIZABETH  1 

1977 

1 

1  1  i 

175.0! 

26.01 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

c 

463 

1580358 

I  42914A401 

175.01 

26.0! 

8.5! 

-  1 

925! 

11.8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1977 

1 

1  I  1 

175.0! 

26. C! 

1.51 

I 

-  ! 

I 

I 

1 

c 

464 

1580359 

1  429I4A40! 

175.0! 

26.C ! 

8. St 

925! 

11 .81  NONE 

IPA 

ELIZABETH  I 

1977 

1 

1  1  1 

175.01 

26. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

I 

C 

465 

158C360 

1  429 ! 4  A  40 1 

175.01 

26.0! 

8.5! 

925! 

11 .8IN0NE 

1  PA 

ELIZABETH  ! 

1977 

1 

1  1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

c 

466 

1580361 

1  42914A40! 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

925! 

1 t .8! NONE 

!RA 

ELIZABETH  ! 

1977 

! 

1  !  1 

175.0! 

26. Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

» 

1 

c 

467 

!S?C36? 

1  42914*40! 

175.01 

26.0! 

8.5! 

925! 

11.3 ! NONE 

PA 

ELIZABETH  1 

1977 

! 

!  1  1 

175. 0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

c 

468 

1580363 

!  42914A40I 

175.01 

26.0! 

8.51 

925! 

11.8IN0NF 

IPA 

ELIZABETH  1 

1977 

! 

1  1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

c 

465 

! 58C364 

1  42914*401 

175.01 

26.  C! 

8.5! 

925! 

11.61N0NE 

IPA 

ELI ZAPETH  ! 

1977 

1 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  } 

! 

! 

! 

c 

470 

1580365 

1  429 14A401 

175.0! 

26.  C! 

8.5! 

925! 

11. 8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1177 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

c 

471 

1580366 

1  42914A401 

175.01 

26.0! 

8.3! 

-  | 

925! 

11.81N0NE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1977 

! 

!  !  1 

175.0! 

26. Cl 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

c 

472 

!  58C367 

1  42914A40! 

175.01 

26.0! 

8.5! 

925! 

11 .6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1977 

! 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

1 

c 

473 

1580368 

1  42914A401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  | 

925! 

1 1 .8! NONE 

.  IPA 

ELIZABETH  ! 

1977 

1 

1  I  ! 

175.01 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

c 

474 

1580369 

{  429! 4A401 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

-  f 

925! 

11.8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1977 

I 

t  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

! 

1 

c 

475 

1  42  9 1 4  A  40 1 

175.0! 

26.  C! 

I.S! 

925! 

1 1 .6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

c 

476 

|  - 

1  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.51 

925! 

11 .8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1978 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

) 

! 

! 

c 

477 

1  - 

1  42914*401 

175.01 

26.0! 

8.S! 

925! 

1 1 . 8 1  NONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1978 

I 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

c 

478 

1  - 

1  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

d.St 

-  | 

925! 

1 1  .8 1  NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1971 

1 

1  I  f 

175. OT 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

t 

c 

479 

!  - 

(  42914*401 

175.0! 

26. 0! 

8.51 

925! 

11.81  NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1971 

1 

i  t  i 

173.01 

26.01 

1.5! 

I 

-  I 

! 

! 

1 

c 

480 

1  42914*401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

1 1  •  8 ! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1978 

! 

!  !  1 

175.01 

26.01 

1.5! 

1 

“  ! 

! 

! 

! 

c 

481 

1  - 

1  429 ! 4*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  J 

925! 

11.81  NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1978 

1 

1  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

i 

c 

482 

1  - 

1  42914*401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11.6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

!  !  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

! 

! 

( 

I 

c 

483 

!  - 

!  42914*401 

175.0! 

26.01 

8.5! 

925! 

1 1 • 6 ! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

1 

!  1  1 

175.01 

26.01 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

! 

c 

484 

!  . 

1  42914*40! 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

-  ! 

925! 

1 1 . 8 ! NONE 

IPA 

ELXZAPETH  | 

! 

1978 

1 

!  !  ! 

175.0! 

26. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

c 

485 

1  - 

1  42914*40! 

175.01 

26.0! 

8.5! 

-  J 

925! 

1 1 .6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1978 

1 

1  I  1 

175.01 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

1 

c 

486 

1  - 

1  A29IAAA0I 

175.0! 

26.0! 

8.51 

925! 

11. SIMONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

i 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

c 

487 

488 

| 

!  42914*401 

1  !  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

26.0! 

8. SI 
1.5! 
I.S! 

! 

.925! 

-  i 

925! 

11.8IN0NE 

! 

11.81N0NE 

IPA 

1 

IPA 

ELIZABETH  1 
! 

ELIZABETH  I 

1978 

1978 

1 

!  1  ! 

175.0! 

26. Cl 

1.5! 

! 

-  I 

I 

I 

I 

c 

489 

1  - 

!  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  | 

725.' 

11  •  6  1  NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1978 

I 

1  t  1 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

i 

c 

490 

1  - 

1  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

•  | 

925! 

1 1 • 6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

! 

1  I  1 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  1 
925! 

! 

11. 8!  NONE 

I 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

1978 

8.51 

1 

!  1  I 

175.0! 

26*0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

c 

492 

I  - 

1  42914*401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

9251 

11 . 6! NOME 

IPA 

ELIZABETH  1 

1978 

1 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

c 

493 

1  - 

t  42914*401 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

-  j 

925! 

11.8 1  NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

1 

1  1  1 

175.0J 

26. Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

t 

! 

c 

494 

1  - 

1  42914*401* 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11.8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

1 

1  1  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

X 

c 

495 

1  - 

1  42914*401 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

925! 

11 .6! NOME 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1978 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.01 

1.51 

! 

-  t 

1 

1 

» 

c 

496 

1  - 

1  42914*401 

175.0! 

26. C! 

6.5! 

-  I 

925! 

11 .6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1970 

1 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

c 

501 

1604268 

1  42914*40! 

175.0! 

26.01 

8.5! 

925! 

1 1 . 6 1  NONE 

IPA 

ELIZABETH  I 

1979 

1 

1  1  1 

173.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

c 

502 

1604269 

1  42914*40! 

175.0! 

26.01 

8.5! 

-  I 

925! 

11 .6 1  NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1979 

1 

1  !  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

c 

503 

1604270 

!  42914*401 

175.0! 

26.0! 

8.51 

9251 

11.8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1979 

1 

!  !  1 

175.0! 

26.01 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

c 

504 

1604271 

1  42914*401 

175.0! 

26.0! 

6.51 

925! 

11 .6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1979 

1 

1  1  1 

175.0! 

26. Cl 

1.5! 

I 

-  1 

! 

1 

1 

c 

505 

1  - 

1  42914*401 

175.0! 

28.0! 

8.5! 

925! 

11.8!  KONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1979 

! 

1  1  1 

175. C! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

c 

506 

1  - 

1  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

9251 

1 1 • 6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1979 

1 

!  t  l 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

c 

507 

1  - 

1  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11. SIMONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1979 

1 

I  I  i 

175.0! 

26.0! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

c 

509 

1  - 

t  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11 .SIMONE 

IPA 

ELIZABETH  t 

1979 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

I 

1  1  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

I 

-  1 

I 

1 

1 

c 

511 

1604278 

1  42914*401 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  J 

925! 

1 1 • 6! NONE 

!PA 

ELIZABETH  1 

1979 

1 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

! 

I 

c 

512 

1604279 

1  42914*401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  | 

925! 

11 .8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1979 

1 

1  1  ! 

175.0! 

26.01 

1.51 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

£ 

513 

1604280 

1  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11. SIMONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1979 

1 

!  1  ! 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

c 

514 

1604281 

!  42914*401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  J 

925! 

11.81 KONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1979 

1 

1  1  1 

175.0! 

26.0! 

1,51 

! 

-  I 

{ 

! 

! 

c 

515 

1604262 

1  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  J 

925! 

11. SIMONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1979 

1 

1  (  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

c 

516 

1604283 

1  42914*401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11 .6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1979 

! 

!  1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

1 

! 

c 

517 

1604264 

1  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  J 

925! 

11 . 6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1979 

1 

1  1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

1 

1 

c 

518 

1604285 

1  42914*40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  1 

925! 

11 .6! NONE 

1  PA 

ELIZABETH  ! 

1979 

1 

1 

I 

1  !  1 

1  1  1 

1  1  1 

175.01 

1 

1 

26.01 

l 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

I 

1 

I 

! 

1 

1 

mic  J  -  description  or  vessels 
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IVTCC!  DXPENSIONS  lDRA*T! 

! 

CAPACITY! 

! 

HZCH-  1 

NET  !CODE!LEN(TH!lRDTHl 

! 

1 

EST  !  CAREO  HARDLINE  IS  {OPERATING  1 

I 

I  HC6.JI.0AD-! 

! 

CARSO  I 

FIXED  ! 

CCUIPNENT 

!TC!  BASE  ! 

TtH  <  att*//////i/f///i 

ED  ! 

! 

////////! 

POINT  ( 

UNE-1 

1401  LINE-1  1 

JOK-  [PAGE!  OVER-JOVE A” !/////! 

HORSE! 

PASS-  i(LICHT) !////////// //////! TO !//////////! 

OR  ! 

N»tE  1  TV  !  ALL  !  ALL  ILIEHTI 

POWER! 

ENCCAS  ! 

CFECTJ! 

LINE-2 

!£E!  LINE-2  ! 

♦REBUILT! 

It  II 

II  II 

II  II 

II  II 

II  II 

G2914R401  ITS. 01  J6.CI 
1  1  ITS. 01  24.01 

! 

! 

! 

! 

«. 5! 
1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

9251 
-  ! 

! 

! 

! 

! 

11  •  6 !  NONE 
| 

!  t 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  1 

!PA  ELIZABETH  1 

! 

! 

1 

1 

1979  ! 

4J9I4A40I  175.01  24.01 

1  1  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

9251 
-  ! 

11.8IN0NE 

I 

!PA  ELIZABETH  ! 

1979  ! 

429 ! 4A40!  175*0!  26.01 

1  i  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  | 

1 1  •  6! NONE 
! 

!»A  ELIZABETH  1 

196C  ! 

42914440!  175.01  24.01 

1  1  175.01  26.01 

6.5! 

1.5! 

“ 

9251 
-  ! 

11 .8 ! NONE 
! 

!PA  ELIZABETH  ! 

me  ! 

429UA40!  175.0!  26.0! 

!  1  175.0!  26. Ci 

8.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  J 

n.eiNONE 

!PA  ELIZABETH  ! 

1980  I 

429IAA60I  175.01  26.0! 

I  1  175.01  24.01 

1.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  I 

1 1 .8 !  NONE 
! 

! PA  ELIZABETH  ! 

198C  ! 

429UA40!  175.01  24.01 

1  1  175.0!  26.01 

6.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  J 

11.8! NONE 

I 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

629UASO!  175.01  26.0! 

1  !  175.01  26.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  ! 

11 .6! NONE 
! 

!PA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

429J4A40!  175.0!  26.0! 

!  1  175.0!  7 i . 0 ! 

6.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  ! 

11.61  NONE 
| 

IPA  ELIZABETH  ! 

I960  ! 

42V ! 6  4  40!  175.0!  S  6.0! 

!  !  175.01  76. C! 

6.5! 

1.5! 

925 ! 

-  ! 

11.6! NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

42914A40!  175.0!  26.C! 

!  !  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

925! 

-  | 

11.8 (NONE 
| 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

429UA40I  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  | 

11.6IN0NE 

1 

IPA  ELIZABETH  1 

1960  1 

429I4A40I  175.0!  26.0! 

1  1  175.01  26.0! 

8.5! 

1.5! 

• 

925! 

-  | 

11*8 ! NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

I960  ! 

42914440!  173.07  26.0! 

!  !  26.0! 

8.5! 

1.5! 

925! 

-  ! 

11.6! NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

198C  ! 

42914440!  1  26. C! 

1  !  175. 'J!*  26. C! 

8.51 

1.5! 

i 

925! 

-  ! 

1 1 • 8 ! NONE 
i 

!PA  ELIZABETH  ( 

198C  ! 

42914440!  i7"  ■  !  26.0! 

1  1  171  1  26.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  f 

11.6! NONE 

1 

!PA  ELIZABETH  ! 

I960  ! 

429J4440!  17*. <!  26.0! 

!  t  175.  !  26. C! 

6.51 

1.5! 

• 

925! 

-  J 

11. 8! NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

42914AAO!  175.01  26.01 

1  !  175.0!  26.0! 

6.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  J 

11.81  NONE 
| 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

1  !  175.0!  26.0! 

6.S! 

1.51 

” 

925! 

-  ( 

1 1 . 8 1  NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

me  ! 

42914440!  17S.0!  26.0! 

!  1  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  ! 

11.  "(NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

.29(4440!  175.0!  26.0! 

I  1  175.0!  26.01 

8.5! 

1.5! 

925! 

-  ! 

1 1 • 6 ! NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  I 

42914140!  175.0!  26.0! 

1  (  175.0!  26. C! 

8.5! 

1.5! 

925! 

-  ! 

11 .6 ! NONE 
( 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

(29I4A40!  175.0!  26.0! 

1  1  175.0!  26.01 

6.5! 

1.5! 

925! 

-  ! 

11 .8 !  NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

429I4A40I  175.0!  26.  ,} 

1  1  175.0!  26.  < 

8.5! 

.5! 

925! 

-  | 

11  aS  !  NONE 

IPA  ELIZABETH  t 

198C  ! 

42914*401  175.01  24.01 

1  1  175.01  26.0! 

6.5! 

1.5! 

925! 

-  ! 

11.81N0NE 

| 

IPA  ELIZABETH  I 

198C  ! 

429J4A40!  175.0!  24.01 
!  1  175.01  26.01 

8.5! 

1.5! 

9251 

11 .8 ! NONE 
| 

IPA  ELIZABETH  ! 

198C  1 

429144401  175.01  24.0! 

!  1  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

925! 

-  ! 

11.8! NONE 
| 

IPA  ELIZABETH  ! 

198C  ! 

42914440!  175.0!  26. C! 

!  !  175. A!  26. C! 

6.5! 

1.5! 

925! 

1 1 .6 ! NONE 

!H4  ELIZABETH  1 

me  i 

429I4A401  175.0!  26.0! 

1  I  175.0!  26. Cl 

8.5! 

1.5! 

925! 

-  ! 

11.8! NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  l 

1980  ! 

429! 4440!  175.0!  26.0! 

!  i  175.0!  26. C! 

8.51 

1.5! 

“ 

9251 
-  ! 

11.8! NONE 
| 

IPA  ELIZABETH  1 

1980  I 

429144401  175.0!  26.01 
!  1  175.01  26.0! 

8.5! 

1.5! 

• 

925! 

-  ! 

11.61  NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  I 

1980  ! 

429! 44401  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

925! 

-  | 

11 .8 1  NONE 
! 

!PA  ELIZABETH  ! 

198C  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

!  1  175.0!  26. C! 

6.5! 

1.5! 

“ 

9251 
•«  ! 

11.8! NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

429I4A40!  175.0!  24.0! 

I  !  175.01  26. Cl 

6.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  ! 

11 .81  NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

198C  ! 

42914440!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. C! 

8.5! 

1.5! 

* 

925! 

-  ! 

11.8IN0NE 

I 

IPA  ELIZABETH  1 

198C  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

6.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  I 

1 1 .6 {NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  { 

1980  ! 

42914440!  175.0!  24.C! 

!  !  175.0!  26.0! 

6.5! 

1.5! 

- 

•'25! 

.  * 

11 .81  NONE 
( 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

I  !  175.0!  26. Cl 

8.5! 

1.5! 

925  i 
-  ! 

11.6IN0NE 

(PA  ELIZABETH  t 

1980  ! 

42914440!  175.0!  26. Cl 
!  !  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  ! 

1 1 • 6! NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  I 

1980  ! 

429144401  175.0!  26. C! 

1  !  175.01  26. 01 

6.5! 

1.5! 

“ 

925! 

11.6! NONE 
| 

IPA  ELIZABETH  ! 

1980  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

J  i  175.0!  26. Cl 

8.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  ) 

11 • 8! NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

198C  ! 

429J4440!  175.0!  26. C! 

!  !  175.0!  26. C! 

8.5! 

1.5! 

925! 

-  ! 

11 • 8! NONE 

I 

IPA  ELIZABETH  1 

1980  1 

42914440!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

925! 

-  ! 

11 .8! NONE 
| 

IPA  ELIZABETH  1 

1980  1 

42914440!  175.0!  26.0! 

1  1  175.0!  26.01 

8.5! 

1.5! 

" 

925! 

-  ! 

11.6! NONE 
! 

!PA  ELIZABETH  ! 

1960  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

42914440!  175.01  74. Of 

8.5! 

1.5! 

8.5! 

‘ 

t 

925! 

-  ! 

11 .8 ! NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  | 

!  ! 

198C  ! 

* 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

1  !  175.0!  26. C! 

8.5! 

1.5! 

925! 

-  I 

11 .8 ! NONE 

IPA  ELIZABETH  ! 

1981  1 

42914440!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

6.5! 

1.5! 

“ 

9251 
-  ! 

11 .8 ! NONE 
! 

!PA  ELIZABETH  ! 

1981  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

1  !  175.0!  26.0! 

6.5! 

1.5! 

“ 

9251 
-  ! 

11.81  NONE 
| 

IPA  ELIZABETH  J 

1981  I 

<2914440!  175.0!  26.0! 

I  !  175.0!  26.0! 

6.5! 

1.5! 

- 

925! 

-  ! 

11 .6  f  NONE 
! 

IPA  ELIZABETH  ! 

1981  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

!  !  175.01  26.C! 

8.5! 

1.5! 

• 

925! 

-  ! 

11 .6! NONE 

1 

IPA  ELIZABETH  J 

1981  l 

42914440!  175.0!  26. C! 

1  !  175.0!  26.0! 

6.5! 

1.5! 

” 

925! 

-  1 

11 .6! NONE 

1 

IPA  ELIZABETH  ! 

1981  1 

42914440!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

9251 
-  ! 

1 1 .6! NONE 
| 

)PA  ELIZABETH  i 

1981  ! 

42914440!  175.0!  26.0! 

!  !  175.0!  26. C! 

8.5! 

1.51 

“ 

925! 

-  ! 

11 . 81N0NE 
! 

!PA  ELIZABETH  ] 

!  ! 

1981  ] 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VC: 
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ELS 


ENCA ! 

DISTl 

OPERATOR 

t  tVTCC!  0IHCNS1CNS  IDNAFt! 

t  NET  1  CODE  1  LENGTH IfiftfiTH!  1 

It* 

i 

i 

PACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  1  CARGO  HANDLING 
CARSO  1  FIXED  !  EtUXPRENT 

I  V  E  S  S  C  L  1 
IS  lOPMATENt  1 

1 TC I  CASE  1 

! 

! 

YEAR  ! 

VESSEL  MANE  AND  NURSE* 

COAST 

fiUARD 

NURSE* 

1  HI  1  SEEI//////I/////I  El  1 

1  TON-  IHttl  OVEH-IOVEH-!  /////!  HONSC 
1  NAtC  1  IV  1  HI  1  ALL  ILItHTI  PONE* 

17///////!  POINT  1  LINE-1  1*01  LINC-1  1  BUILT  I 

1  PASS-  1 ILItHTI I //////////// ////I TO!/// /tfftftl  OP  1 

I  CNCCPS  I  (FEET)!  LINE-2  If  El  LINE-2  l>MtUUTI 

(21)  CONSOLIDATION  COAL  CO* 
(RIVE*  DIVISION) 

(CONTINUED) 

i  !  t  !  1 

II  1  1  1 

t  1  III 

I  1  III 

II  III 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

*- 

I 

! 

!PA  ELIZABETH 

! 

I 

! 

! 

mi  ! 

C  576 

— 

I  I  175.0!  26.C!  1.5! 

429I4A40!  175.01  26. C!  8.51  - 

!  1  175.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 
925! 

1 

11 «8!N0NE 
! 

! 

!PA  ELIZABETH 
! 

1PA  ELIZABETH 

i 

19B1  ! 

! 

1981  ! 

C  577 

1  1  175.01  26.0!  1.5! 

-  ! 

! 

IPA  ELIZABETH 

! 

1911  ! 

C  578 

1  1  175*0!  24.0!  1*5! 

-  ! 

1 

IPA  ELIZABETH 

! 

1981  1 

!  !  175.01  26*0!  1.5! 

-  ! 

! 

i 

(PA  ELIZABETH 

1 

1981  S 

c  sec 

!  1  175.0!  26.0!  1.5! 

-  1 

! 

i 

IPA  ELIZABETH 

1 

1981  I 

C  581 

!  I  175.01  24.0!  1.5! 

-  ! 

i 

IPA  ELIZABETH 

1 

1981  1 

C  582 

I  !  175.01  24.0!  1.51 

! 

IPA  ELIZABETH 

1 

1981  1 

C  583 

1  1  175.01  74.CI  1.51 

-  I 

! 

i 

IPA  ELIZABETH 

1 

1981  1 

1  1  ITS. 01  20. Cl  1.SI 

-  I 

1 

i 

IPA  ELIZABETH 

1 

1981  ! 

C  586 

1  !  175.01  24. Cl  1.5! 

1 

! 

IPA  ELIZABETH 

1 

1981  1 

C  381 

I  !  173.01  26.01  1.S! 

42914A40!  175.01  26.CI  6.51  - 

1  1  175.0!  26.0!  1.3! 

-  ! 
925! 

-  ! 

1 

11 • 8 1  NONE 

1 

11 .8IN0NE 

! 

IPA  ELIZABETH 
t 

!PA  ELIZABETH 

1 

1981  ! 
1 

1981  1 

"  j  i  175. Oi  24.01  1.31 

-  I 

978! 

1 

1 

IPA  ELIZABETH 

1981 

!  1  175.0-  26.0!  1.5! 

-  ! 

i 

i 

IPA  2LXZA6EYH 

! 

1976 

C  689 

!  1  175.01  26.CI  1.5! 

-  1 

! 

! 

IPA  ELUABETM 

1976  : 

'  i  1  175.0!  24.0!  1.3! 

-  1 

! 

i 

JPA  ELIZABETH 

1976 

!  I  175.0!  26.0!  1.51 

i 

I 

IPA  ELIZABETH 

1976 

1  1  17). 01  26. Cl  -1.51 

-  ! 

! 

1 

IPA  ELIZABETH 

1976 

'  !  !  175.01  26. Oi  1.5! 

-  ! 

1 

! 

{PA  CLZZABETH 

1974 

I  1  173.0!  26. Cl  1.5! 

-  ! 

i 

! 

IPA  ELIZABETH 

1977 

1  1  175.01  26. Cl  1.51 

-  ! 

! 

! 

!PA  ELIZABETH 

1977 

C  697 

— 

1  1  175.01  21. Cl  1.51 

A29IAAA0I  175.01  26.01  «.5I  - 

1  1  175.01  26. Cl  1.51 

-  ! 
925! 

-  ! 

! 

11 .8! NONE 
! 

1 

IPA  ELIZABETH 

!PA  ELIZABETH 

1977 

1977 

C  698 

1  1  175.01  26.01  1.51 

-  ! 

! 

1 

JPA  ELIZABETH 

1982 

C  902 

t  1  195.01  26.01  1.51 

S161AAA01  195.01  26. Cl  9.01  - 

1  1  195.01  26.01  1.51 

-  ! 
1100! 

-  ! 

! 

10.0! NONE 

I 

! 

IPA  ELIZABETH 

I 

IPA  ELIZABETH 

1982 

1982 

1  I  195.0!  26.01  1.5! 

-  1 

I 

! 

IPA  ELIZABETH 

1982 

(  1  195.0!  26.0!  1.5! 

_  j 

i 

! 

IPA  ELIZABETH 

1982 

!  !  195.0!  24,0!  1.5! 

-  ! 

.  ! 

! 

IPA  ELIZABETH 

1912 

!  !  195.0!  26.0!  1.5! 

-  ( 

! 

! 

JPA  ELIZABETH 

1982 

C  908 

- — 

!  (  195.0!  26.0!  1.5! 

516I4A40!  195.0!  26.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 
1100! 

-  ! 

! 

10.0 ! NONE 
! 

! 

IPA  ELIZABETH 
! 

IPA  ELIZABETH 

1982 

1982 

C  910 

— 

!  !  195.0!  26.01  1.5! 

516 14A40!  195.0!  26.0!  9.0!  - 

!  !  195.01  26.0!  1.5! 

-  ! 
1100! 

-  ! 

I 

10.01NONE 

! 

!PA  ELIZABETH 

I 

IPA  ELIZABETH 

1912 

1982 

!  I  195.0!  26.0!  1.5! 

-  - 

! 

! 

!PA  ELIZABETH 

1982 

C  915 

— 

1  !  195.0!  26. Cl  1.3! 

S1614A40!  195.0!  26.CI  9.0!  - 

!  1  195.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 
1100! 
-  ! 

! 

10.0! NONE 
( 

! 

IPA  ELIZABETH 
! 

IKY  PADUCAH 

1982 

1982 

!  !  195.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 

1 

SPA  ELIZABETH 

1982 

C  916 

!  !  195.0!  26.0!  1.5! 

S16MA40!  195.0!  26.0!  9.0!  - 

!  !  195.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 
1100! 
-  ! 

1 

1 0.0 ! NONE 
! 

! 

IPA  ELIZABETH 
! 

!PA  ELIZABETH 

1982 

1982 

!  !  195.0!  26. C!  1.5! 

-  ! 

! 

! 

IPA  ELIZABETH 

1982 

C  918 

!  !  195.0!  26.0!  1.5! 

-  i 

! 

i 

!PA  ELIZABETH 

1982 

!  !  195.0!  26.0!  1.5! 

-  i 

! 

1962 

V  >»v 

i 

!  1  195.0!  26.C!  1.5! 

-  ! 

i 

! 

1982 

C  921 

1  !  195.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 

! 

! 

SPA  ELIZABETH 

1982 

!  1  195.0!  26.0!  1.51 

-  ! 

! 

!PA  ELIZABETH 

1982 

!  1  195.0!  26.0!  1.5! 

-  i 

! 

! 

1982 

!  !  195.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 

! 

i 

IPA  ELIZABETH 

1902 

!  !  195.0!  26.0!  1.5! 

-  i 

I 

! 

IPA  ELIZABETH 

1964 

PC  *41 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 

! 

1 

1964 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

-  I 

! 

! 

1964 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 

! 

! 

IPA  ELIZABETH 

1964 

PC  444 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 


! 


tme  2  -  OE5CRIPTI0R  OF  VESSELS 


Kill 

RUT! 


OPERATOR 
VEttiL  «m  m  mirier 


! 

COAST 

-I 

] 

(UANN 

! 

1 

NIHBEN 

! 

ivtcci  rmensions  urafti 

NIT  ICOOEllENijTHl  BROTH!  I 
«ES1*-!**»*I  REG.  I  REd.ltOAD-! 
TER  I  BEE!//////!/////!  £0  ! 


ICAFACZTT t  NISH-  !  I  V  E  B  B  t  L 

I  !  EST  !  CAREO  HRNUJHS  !B  IOFERAT THE 

I  CARSO  !  FIXER  !  MUIPflENT  ETC  I  BASE 
_  .  I////////!  POINT  »  IINE-1  IAO!  LINE-1 

I!!!  '!S£!  #''«*!°M«-I'////I  HORSE!  PASS-  I  <LUMT> !//////////////// !TO! ////////// 

NASE  1  IV  !  ALL  I  ALL  ILISMT!  POHERI  ENSCRS  !  (FEET)!  LIHE-I  IEEI  LINE-2 


317 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  1 
OP  ! 
•PEBUILT ! 


(21)  CONSOLIIATXCN  COAL  CO.  ! 

(NIVEN  •XVXSZON)  | 

(CONTINUED 

PC  445 
PC  444 
PC  447 
PC  441 
PC  449 
PC  450 
PC  451 
PC  452 
PC  453 
PC  454 
PC  455 
PC  451 
PC  455 
PC  440 
PC  4C4 
PC  401 
PC  401 
PC  410 
PC  411 
PC  412 
PC  413 
PC  414 
PC  615 
PC  414 
PC  417 
PC  411 
PC  419 
PC  420 
PC  421 
PC  422 
PC  423 
PC  424 
PC  425 
PC  424 
PC  427 
PC  426 
PC  429 
PC  430 
PC  431 
PC  432 
PC  434 
PC  435 
PC  434 
PC  437 
PC  438 
PC  439 
PC  440 
PC  441 
PC  442 
PC  443 
PC  444 
PC  445 
PC  446 
PC  647 


!  1 
423 I4A40I 

! 

175.0! 

! 

26.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

925! 

! 

11.8! NONE 

I 

!PA 

{ 

ELIZABETH  ! 

1964 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

423I4A40! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

925! 

11 • 8 ( NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1964 

!  i 

175.01 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

i 

42314A40) 

175.0! 

26.0! 

8.51 

•  i 

925! 

11.8IN0NE 

jPA 

! 

ELIZABETH  ! 

1964 

I  I 

175.0! 

26.0! 

1.51 

i 

-  1 

1 

42314A40I 

175.01 

26. Q! 

6.5! 

-  ! 

925! 

1 1 .0! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1964 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.51 

i 

-  ! 

! 

! 

423MA40! 

175.01 

26.0! 

8.5! 

•  i 

923! 

11 .8! NONE 

!PA 

! 

CLZIA8ETH  1 

1944 

t  .  1 

175.01 

26. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

42314A40I 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  I 

925! 

11.8IN0NC 

1PA 

ELIZABETH  I 

1964 

!  ! 

173.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  1 

I 

I 

42314A40! 

175.01 

24.C! 

8.51 

-  I 

925! 

If  *8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1944 

!  ! 

175.0! 

24. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

| 

423I4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

•  1 

925! 

11 • 6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1964 

i  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

423 { 4  A  40 1 

175.0! 

24.0! 

6.5! 

925! 

1 1 • 9! NONE 

IPA 

1 

ELIZAe'-N  1 

1964 

!  1 

175.0! 

24.C! 

1.51 

1 

-  ! 

I 

42314440! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11 • 8 (NONE 

IPA 

f 

ELIZABETH  ! 

1964 

I  1 

175.0! 

24.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

{ 

423I4A40! 

175.0! 

26.0! 

6.51 

-  1 

9251 

11 • a  1  HONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1964 

I  1 

175.0! 

24.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

42314A40! 

175.01 

24.01 

6.51 

-  1 

925! 

1 1 • 61  NONE 

IPA 

i 

ELIZABETH  ! 

1964 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.51 

! 

-  ! 

I 

423I4A401 

175.0! 

26. C! 

6.5! 

-  ! 

925! 

11 .BlNONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1964 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

"  ! 

! 

1 

42314440! 

175.01 

24.0! 

8.5! 

925! 

11 *8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1964 

t  1 

175.0! 

26.  Cl 

1.SI 

! 

-  ) 

! 

! 

428(4A40> 

175.01 

26.C! 

8.5! 

-  ! 

925! 

1 1 «  8 ( NONE 

IPA 

1 

ELIZABETH  ] 

1967 

i  1 

175.0! 

24.  C! 

1.5! 

( 

•  1 

| 

429I4A40I 

175.0! 

24.0! 

6.5! 

925! 

1 1 • 8 1  HOME 

IPA 

ELIZABETH  1 

1970 

I  ! 

175.0! 

24.0! 

1.5! 

I 

-  1 

! 

42914A40! 

175.0! 

24.01 

6.5! 

925! 

11.8 ! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1970 

1  ! 

173.0! 

24.  Gl 

1.51 

l 

-  ! 

f 

! 

42914A401 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

9251 

11 .8 ( NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1970 

1  ! 

175.01 

26.0! 

1.51 

! 

-  ! 

i 

j 

42914A40I 

175.0! 

26.0! 

I.j( 

-  ! 

«25! 

11.8! NONE 

IPA 

| 

ELIZABETH  ! 

197C 

1  ! 

175.0! 

26.01 

1.51 

! 

-  ! 

! 

429X4A40! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

24.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

-  1 

1 

925! 

-  ! 

11 .6 {NONE 

1 

IPA 

! 

ELIZABETH  ! 

1970 

429!4A40I 
!  t 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

6.5! 

1.5! 

-  ! 

1 

925! 

-  1 

11. BlNONE 
| 

IPA 

l 

ELIZABETH  1 

1970 

429I4A40I 
!  I 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

24.0! 

8.5! 

1.5! 

-  ! 

1 

925! 

-  ! 

11 .8 ! NONE 
! 

IPA 

| 

CLIZAOETH  ! 

1970 

429144401 
!  ! 

175.0! 

175.0! 

24.0! 

24.0! 

8.5! 

1.51 

-  I 
! 

925! 

-  ! 

11.81N0NC 

!PA 

| 

ELIZABETH  1 

1970 

429I4A40! 

175.0! 

26. C! 

I.S! 

-  ! 

925! 

11 .8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1970 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

t 

42914A40I 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11 .BlNONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1970 

I  1 

429! 4A401 
t  ! 

175.0! 

24.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

| 

175.0! 

175.0! 

24.0! 
26.  Cl 

8.5! 

1.5! 

-  I 
! 

925! 

-  ! 

11. BlNONE 
! 

IPA 

| 

ELIZABETH  ! 

1970 

429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11.8! NONE 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

1970 

!  ! 

429I4A40! 

(  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

8.5! 

1.5! 

-  ! 

1 

925! 

-  ! 

11. BlNONE 
{ 

IPA 

! 

ELIZABETH  ! 

1970 

429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  1 

925! 

11 .81  NONE 

IPA 

ELtlatfCTH  ! 

1970 

!  ! 

175.0! 

24.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

X 

429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11. BlNONE 

IPA 

ELIZABETH  I 

197C 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

42914440! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  » 

925! 

11 .8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1970 

!  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

925! 

11. BlNONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1970 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11 .BlNONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1970 

X  ! 

175.0! 

24.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

925! 

11. BlNONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

197C 

!  ! 

175.0! 

26.  C ! 

1.5! 

! 

■  i 

I 

! 

429X4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

! 

925! 

II.eiNONE 

IPA 

{ 

ELIZABETH  I 

1970 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

42914A40! 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

-  ! 

925! 

1 1 . U! NONE 

!PA 

I 

ELIZABETH  ! 

1971 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

42914A40! 

175.0! 

26. C! 

6.5! 

i 

925! 

1 1 .BlNONE 

(PA 

ELIZABETH  ! 

1971 

*  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

.  I 

925! 

1 1 .8! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1971 

!  I 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

| 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

925! 

11. BlNONE 

!f*A 

ELIZABETH  ! 

1971 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

| 

« 

42914440! 

175.0! 

26. C! 

6.5! 

-  ! 

925! 

11 .61  NONE 

iPA 

ELIZABETH  ! 

1971 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

( 

•  j 

1 

{ 

42954440! 
f  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

6.5! 

7.5! 

! 

! 

925! 

-  ! 

11. BlNONE 

1 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

1971 

429I4A40! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

.  « 

925! 

11 .6! NONE 

IPA 

ELIZABETH  1 

1972 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  j 

! 

! 

429J4440! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

“  ! 

925i 

11 .BlNONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1972 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

{ 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

! 

925! 

11. BlNONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1972 

!  5 

175.0! 

26. Cl 

1.5! 

> 

-  ! 

| 

! 

42954440! 

175.02 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11. BlNONE 

IPA 

ELIZABETH  ) 

197? 

i  f 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

J 

429(4440! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

925! 

11. BlNONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1972 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

J 

J 

42914A40! 

175.0! 

26.0! 

8r  5 ! 

-  ! 

925! 

1 1 . 8 {NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1972 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

| 

42914440! 

175.0! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

925! 

11 .8! NONE 

IPA 

I 

ELIZABETH  1 

197? 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

•  i 

! 

42914440! 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11 .BlNONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1972 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

J 

! 

429! 4440! 

175.0! 

26.0! 

6.S! 

-  ! 

925! 

11. BlNONE 

IPA 

| 

ELIZABETH  ! 

1972 

1  ( 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

■ 

4293  4A40I 

175.0! 

26.01 

8.5! 

•  ; 

925! 

11. BlNONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1972 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

J 

! 

42914440! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

•  i 

925! 

11. BlNONE 

IPA 

! 

ELIZABETH  1 

1972 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1*5! 

i 

-  1 

! 

42914440! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  ] 

925 1 

11.6JN0NE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1972 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ( 

! 

! 

42914440! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  ! 

925! 

11. BlNONE 

IPA 

I 

ELIZABETH  ! 

1972 

!  1 

i  t 

175.0! 

i 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

tVTCCI  DIRIKSKXS  (DRAFT! 

NIT  !t06£ILE«etNll»6TM!  I 
REGIS-!"**!  REG.  !  REG.U.DAD-! 

TE*  1  SEE!//////!/////!  EH  ! 

TON-  IPFGI!  OVlR-!OVCR-(///i  *:  .:-.SC 
XACC  I  IV  I  ALL  I  ALL  tllENTI  TOWER 


CAPACITY!  HI6N-  I  1  V  E  S  J  E  l 

I  ESI  I  CARGO  NAN0L1N6  IS  IOPERAT1NC 
CARGO  I  FIXED  I  CGUIMENT  ITCl  BASE 

nmun  point  i  line-t  iaoi  line-t 

PASS-  ! (LIGHT >1 ////////// //////ITO !//////£/// 
ENGERS  !  ( FEET) I  LINE-2  ICE!  LINE-2 


I 

TEAR  1 
BUILT  I 
OR  I 
'REBUILT  I 


If  !  ! 

42914*40!  175*0!  26.0! 

I 

8.5! 

_ 

! 

925! 

! 

It .SIMONE 

I 

{PA  ELIZABETH 

1972  I 

!  !  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1972  1 

42914*401  175.0!  26. Cl 

6.5! 

- 

925! 

It •SIMONE 

(PA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26. C! 

1.51 

-  ! 

1 

! 

1 

1972  ! 

42914*401  175.0!  26. C! 

8.5! 

- 

925! 

11 .SIMONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1972  1 

429)4*40!  175.0!  26.0! 

6.5! 

- 

925! 

t 1 .SIMONE 

IPA  ELIZABETH 

!  t  175.01  26. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

1972  I 

42914*40!  175.0!  26.01 

6.5! 

- 

925! 

tt •SIMONE 

!PA  ELIZABETH 

1  !  175.0!  26.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1972  ! 

42914*40!  175.0!  26. C! 

6.5! 

- 

925! 

11.8U0NE 

!P*  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

i 

! 

1972  1 

42914*40!  175.01  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11. 8! NONE 

!PA  ELIZABETH 

1  !  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

1972  ! 

42914*40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

1 1 .8 1  NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1972  1 

42914*40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

Vi.SlNONL 

IPA  ELIZABETH 

t  !  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ) 

) 

! 

! 

1972  1 

429!4*40!  175.0!  26.0! 

8.S! 

- 

925! 

11 .SIMONE 

|Pi  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

1972  ! 

429KA40!  175.0!  26.01 

8*5! 

- 

925! 

11 .SI  NOME 

!PA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  76.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

1972  ! 

42914*40!  175.0!  26.0! 

8.3! 

- 

925! 

11 .SIMONE 

!PA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

1972  1 

42914*40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .SIMONE 

!PA  ELIZABETH 

1  1  175.0!  24.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1972  ! 

42914*40!  175.0!  26.0! 

8.5| 

■* 

925! 

11 .SIMONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

1972  ! 

42914*40!  175.0!  26. C! 

8.5! 

- 

925! 

11.8! NONE 

!PA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

1972  ! 

42914*401  175.0!  26.0! 

8.3! 

■* 

925! 

11 .8 1N0NE 

IPA  ELIZABETH 

1  !  175.0!  26.0! 

1.51 

-  I 

1 

I 

! 

1972  ! 

42914*40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

• 

925! 

11 .6! NONE 

IP*  ELIZAPETH 

!  t  175.01  26. C! 

1.3! 

-  ! 

I 

! 

1 

1972  1 

42914*40!  175.01  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

1 1 .8! NOME 

!PA  ELIZABETH 

1  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

1972  ! 

429*4*401  175.0!  26. C! 

8.5! 

- 

925! 

11 .8! NONE 

!PA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

1986  ! 

42914*40!  175kO!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 . 61  NONE 

!PA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.01 

8.S! 

- 

925! 

11.81N0NE 

!PA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

1984  1 

42914*401  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

923! 

11 .6! NONE 

!PA  ELIZABETH 

1  !  575.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.01 

8.5! 

- 

925! 

11 .8! NONE 

IP*  ELIZABETH 

!  t  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1986  ! 

429U6401  175.0!  26.0! 

6.5! 

- 

923! 

11 . 6 1  NONE 

!PA  ELIZABETH 

!  I  175.0!  26.0! 

1.3! 

-  ! 

9 

! 

I 

1916  1 

429t 4*401  175.0!  26.0! 

8.5! 

• 

925! 

11 • 8 ! NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.01 

1.5* 

-  ) 

1 

! 

! 

1986  ! 

42914*401  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .8! NONE 

IP*  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.0( 

6.5! 

• 

925! 

It  .8! NONE 

IPA  ELIZABETH 

1  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

t 

1 

1964  ! 

42914*40!  175.31  26.0! 

6.5! 

- 

925! 

11 .8! NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  76. C5 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.01 

8.5! 

- 

925! 

1 1 .8  1  NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  1  175.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.01 

8.5! 

- 

925! 

It .8! NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175. 0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26. Q! 

8.5! 

- 

925! 

11.8 ! NONE 

!PA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 . S! NONE 

IPA  ELIZABETH 

1  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

1986  ! 

429!4A40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .SIMONE 

!PA  ELIZABETH 

!  I  175.0!  26.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1986  ! 

429)4*40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .SIMONE 

!PA  ELIZABETH 

I  !  175.01  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

1 1 .8! NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.0! 

6.5! 

- 

925! 

11.61N0NE 

IPA  ELIZABETH 

!  1  175.0!  26. C! 

1.5! 

-  i 

1 

1 

1 

1986  i 

42914*40!  175.0!  26.0! 

9.5! 

- 

9251 

11 . S1N0NE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

1986  ! 

429UA4U!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11 .SIMONE 

IPA  ELIZABETH 

!  1  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1906  i 

42914*40!  175.0!  26.0! 

6.5! 

- 

9251 

11  .SIMONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

42914*40!  175.01  26.0! 

8.5! 

- 

9251 

11.8JN0NE 

!fA  ELIZABETH 

1986  2 

!  !  175.01  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

1 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  24.0! 

6.5! 

- 

9251 

1 1 . 8 ! NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

« 

925! 

1 1  .8 l NONE 

IPA  ELIZABETH 

1  1  175.01  26.0! 

1.51 

-  1 

! 

! 

! 

1986  I 

429)4*40!  175.0!  26.0! 

8.5! 

- 

925! 

11. SIMONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.51 

-  1 

! 

i 

I 

1986  ! 

42914*40!  175.0!  26.0! 

6.5! 

- 

925! 

11 .SIMONE 

JPA  ELIZABETH 

!  !  175.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

1983  ! 

51614*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1100! 

10.0 (NONE 

!PA  ELIZABETH 

1.51 

.  i 

» 

! 

! 

51614*40!  195.0!  26. Cl 

9.0! 

• 

1100! 

10. o! NONE 

IPA  ELTZA9ETH 

1983  ! 

1  !  195.0!  26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

( 

1983  ! 

51614*40!  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1100! 

10.0INONE 

!PA  ELIZABETH 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  f 

1 

! 

! 

1983  ! 

51614*40!  195.01  26.0! 

9.0! 

- 

1100! 

10.0! NONE 

!PA  ELIZABETH 

!  1  195,01  26. G! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

1983  ! 

51614*40!  195.0!  26.01 

9.0! 

- 

1100! 

10.0! NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  1  195.0!  26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1983  1 

51614*401  19S.0!  26. C! 

9.0! 

- 

1100! 

10.01N0NE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  195.0!  26. Cl 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

51614*40!  195.0!  26. C! 

9.0! 

- 

1100! 

1 0.0 1  NONE 

|PA  ELIZABETH 

1983  ! 

!  1  195.01  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983  ! 

51614*40!  195.0!  26.0! 

9.01 

- 

11001 

10.0! NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  !  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

! 

1983  ! 

51614*40!  195.0!  26.C! 

9.0! 

- 

1100! 

10.0! NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  1  195.0!  26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1983  1 

51614*40!  195.0!  26.0! 

9.0! 

- 

1100! 

10. C! NONE 

IPA  ELIZABETH 

!  1  195.0!  26.0! 

!  f  !  ! 

11  !  1 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

TABLE  2 


DESCRIPTION  OF  VC 


319 


ENGRl 

I 1ST!  OPERATOR 


VESSEL  Nm  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


1 

JVTCC1 

DIMENSIONS  !  DRAFT! 

•CAPACITY! 

HIGH-  I 

(VESSEL 

1 

1  NET 

! CODE (LENGTH] 8RDTK!  ! 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

! 

•1REGIS- 

■!••••! 

*ES.  I  K£6. ! LOAD-1 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

t  T  C I  BASE 

YEAR  l 

!  TER 

!  SEE1 /// ///!/////!  ED  i 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO  t  LINE-1 

BUILT  ! 

1  TON- 

IMAGE  1 

r''ER-!  OVER-! /  ////! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// !TD ! ////////// 

OR  ( 

1  NWE 

!  IV  l 

'LL  !  ALL  RIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

(EE!  LINE-2 

1 ‘REBUILT! 

(21)  CONSOLIDATION  COAL 

! 

! 

CO.  ! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

5 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(RIVER  DIVISION) 

1 

!  1 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

(CONTINUED)! 

!  i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PC  *36 

1  - 

S16I4A40! 

195.0! 

26.01 

9.0! 

1100! 

10.0! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1983 

! 

1  ! 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PC  *37 

!  - 

516J4A40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  l 

1100! 

10.0INONE 

IPA 

EU!»8£TH  ! 

1983 

! 

!  ! 

195.01 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PC  938 

!  - 

?  1 614A40! 

195.0! 

26.C! 

9.0! 

-  ! 

11001 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1983 

! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.51 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

PC  939 

!  - 

51  6! 4  A  4  0 1 

195.0! 

26.  C! 

9.0) 

1100! 

10.0 ! NONE 

IPA 

ELIZABETH  l 

1983 

! 

t  ! 

195.0! 

26.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

PC  9(0 

|  ------ 

51 6 ! 4A  40 1 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1983 

1 

I  '  l 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

PC  941 

!  - 

516I4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

1100! 

10.0 ! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1983 

! 

!  I 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

PC  942 

1  - 

516I4A401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1983 

! 

!  I 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

PC  943 

!  - 

S16UA40! 

m.oi 

26.0! 

9,0! 

1100! 

10.0!N0HE 

IPA 

ELZZABETH  1 

1983 

l 

!  ( 

IVj.O! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

PC  944 

I  - - 

51 6 ! 4 A  40 ! 

195.0! 

26. C! 

9.01 

-  J 

1100! 

10.0! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1983 

! 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

•  | 

) 

1 

! 

PC  94S 

!  - 

516I4A40! 

195.0! 

26.C! 

9.0! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1983 

! 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PC  946 

!  - 

316I4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1100! 

10.0! NONE 

!PA 

ELIZABETH  ! 

1983 

» 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.S! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PC  947 

!  - 

51614A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  | 

1100! 

1 0 . 0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1983 

i 

1  ! 

195.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PC  94B 

1  - 

516I4A40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1983 

! 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

PC  949 

!  - 

51614A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1100! 

10.0! NONE 

IPA 

ELIZABETH  ! 

1983 

! 

!  ( 

195.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

t 

PC  950 

1  - 

516!4A40t 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

1 1  coi 

10. Ol NONE 

IPA 

ELIZABETH  ( 

1983 

! 

! 

!  ! 

!  J 

195.0! 

26.0! 

! 

1.5! 

i 

! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

(21)  CONSOLIDATION  COAL 

! 

SO.  1 

!  ! 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

1 

I 

! 

l 

l 

EASTERN  DIVISION 

! 

I 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

harkar 

I261C60 

31!3*3> 

61.0! 

18.0! 

5.5! 

550! 

-  ! 

14.5 !  DiONE 

IPA 

HARMAR-  1 

1951 

! 

! 

!  I 

!  ! 

.4.0! 

1 

1 8.0! 

! 

5.5! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

( 

I 

! 

» 

VILLE  ! 

I 

(21)  CONSOLIDATION  COAL 

1 

CO.  t 

I  ! 

!  ( 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

NORTHERN  V.  VA.  REGION  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

| 

! 

! 

i 

DONNA  LEE  II 

1907691 

5713A36! 

56.0! 

22.0! 

6.0! 

700! 

-  ! 

35.0! NONE 

SUV 

morga**t:««! 

1986 

1 

1  ! 

56.0! 

22.  C! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

i 

PC  607 

i  - 

428I4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

925! 

11.8! NONE 

!WV 

MORGANTOWN! 

1967 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PC  748 

,  - 

413UA40! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  i 

925! 

1 1 . 3  !  NONE 

IUV  AO«6»K?OWH1 

1955 

! 

! 

!  ! 

(  ! 

175.0! 

! 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(21)  CONSOLIDATION  COAL 

! 

CO.  ({EASTERN 

!  ! 

!  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

1 

! 

! 

! 

REGION- MOUNDSVILLE  OPERITIONS) 

1  ! 

1 

! 

! 

I 

! 

( 

! 

PARKERSBURG 

!  271238 

30J3A35! 

48.5! 

16.5! 

5.0! 

630! 

-  ! 

24 .01  NONE 

iwv 

BENWOOD 

1956 

I 

1 

!  I 

1  ! 

53.0! 

! 

17.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

-  1 
! 

I 

! 

! 

1 

(26)  CONTICARRIERS  AND 

1 

TERMINI ALSs 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

INC* 

! 

!  ! 

! 

] 

! 

! 

! 

! 

! 

CONTI  AFTON 

!  - 

516I3F36! 

140.0! 

44.0! 

9.2! 

4200! 

-  ! 

43.0t  NONE 

Ill 

EAST  CA- 

198C 

! 

!  I 

140.0! 

44. C! 

7.2! 

! 

-  ! 

I 

! 

RONDELET 

CONTI  ARLIE 

1  - 

634! 3F36! 

145.0! 

48.0! 

9.2! 

6000! 

-  ! 

48.0! NONE 

I  XL 

EAST  CA- 

198C 

1 

!  ! 

145.0! 

48. C! 

7.2! 

1 

-  ! 

! 

I 

MONOELET 

8  A 

l 

!  1 

16C.0! 

46.0! 

7.2! 

! 

-  ! 

1 

! 

RONDELET 

CONTI  BONNIE 

! 61 5 1 43 

634J3F36! 

145.0! 

48.0! 

9„2! 

6000! 

-  I 

48 .0! NONE 

XL 

EAST  CA- 

1979 

! 

i  ! 

145.0! 

48.0! 

7.2! 

! 

-  ! 

1 

! 

RONDELET 

CONTI  JUDI 

!  - 

1043J3F36! 

168.0! 

42.0! 

9.2! 

4500! 

-  ! 

58 .0! NONE 

Ill 

EAST  CA- 

1980 

I 

!  ! 

16E.0! 

42.0! 

7.2! 

! 

-  | 

I 

I 

RONDELET 

CONTI  KARLA 

i  ...... 

340I3F 36J 

114.0! 

34.6! 

8.9! 

2800! 

-  ! 

27.0! NONE 

III 

EAST  CA- 

1980 

i 

!  t 

114.0! 

34.6! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

CONTI  .TART  ANN 

1614212 

634! 3F  36! 

145.0! 

48.0! 

9.2! 

6000! 

-  ! 

46*0! NONE 

Ill 

EAST  CA- 

1979 

! 

1  l 

145.0! 

48. C! 

7.2! 

! 

-  ! 

1 

! 

RONDELET 

CO«?I  NAN 

1  - 

51 6! 3F  36 1 

UC.O! 

44.0! 

9.2! 

4200! 

-  ! 

43 .0 ! NONE 

!XL 

EAST  CA- 

I960 

! 

!  ! 

140.0! 

44.0! 

7.2! 

I 

-  ! 

< 

( 

RONDELET 

CONTI  SUSAN 

1  - 

8E3I3F36! 

16C.0! 

46.0! 

9.2! 

4500! 

-  ! 

40. si  NONE 

III 

EAST  CA- 

1980 

! 

!  ! 

160.0! 

46.0! 

7.2! 

! 

-  * 

! 

! 

RONDELET 

CREOLE  BELLE 

|  - 

470! 3F  36! 

13C.0I 

37.0! 

9.0! 

3900! 

-  i 

46.0! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1967 

1 

!  ! 

130.0! 

37. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

NANCY  JEAN 

|531<*94 

98I3F36! 

65.0! 

24.0! 

8.8! 

850! 

-  ! 

35.0! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1971 

! 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

AGS  952 

1615266 

952I4D41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1450! 

19.01N0NE 

!  1 L 

CAST  CA- 

1980 

! 

!  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

RONOELET 

AGS  953 

1615268 

95214D41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1450! 

1 9 . 0 ! NONE 

!  IL 

EAST  CA- 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

i 

I 

RONDELET 

ACS  954 

1615271 

952I4D41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1450! 

19.0! NONE 

I  XL 

EAST  CA- 

1980 

! 

!  ! 

195. C! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

RONDELET 

AGS  955 

1615272 

952I4D41 ) 

195. J! 

35.0! 

9.0! 

14501 

19. oi NONE 

Ill 

EAST  CA- 

1930 

! 

i  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

RONDELET 

AGS  956 

1615273 

95254041 ! 

155.0! 

35.0! 

9.0! 

1450! 

19.0IN0NE 

!  XL 

EAST  CA- 

1980 

1 

(  ! 

195.0! 

35. C! 

2.U! 

! 

-  I 

i 

i 

•ONDH  ET 

AGS  957 

1615274 

95214091 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

19.01NONE 

in 

EAST  CA- 

1980 

! 

1  ! 

195.0! 

3S.CS 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

RONDELET 

AGS  958 

1615275 

95214D41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

19.0! NONE 

1  XL 

EAST  CA- 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

AGS  959 

1615276 

95214D41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1450! 

19.0INONE 

!  I L 

EAST  CA- 

1980 

l 

i  t 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

RONDELET 

AGS  961 

1615279 

952UD41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1450! 

19.0! NONE 

1  XL 

EAST  CA- 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35. c; 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

AGS  962 

1615260 

95114041 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

19.0! NONE 

!  XL 

EAST  CA- 

1980 

! 

!  ! 

193.0! 

35.0' 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

AGS  963 

1615281 

95214041 ! 

195.0! 

35. Ci 

9.0! 

1450! 

19.0! NONE 

S  XL 

EAST  CA- 

1980 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

i 

I 

RONDELET 

AGS  964 

1615282 

95214041 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

1 9. ol NONE 

ilL 

EAST  CA* 

1980 

J 

!  1 

195.0! 

35’.  0! 

2.G! 

! 

.  i 

i 

! 

RONDELET 

AGS  965 

1597758 

900 I4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1498i 

16.5 i NONE 

!»0 

ST.  LOUIS 

me 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  t 

! 

! 

AGS  966 

1597759 

90OI4A41! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

H9ai 

16.5! NONF 

IMO 

ST.  LOUIS 

1978 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

AGS  967 

1597760 

900J4A41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

1498! 

16.5 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1970 

J 

! 

! 

!  1 

1  1 

t  ! 

195.0! 

! 

35.  C! 

! 

! 

1.7! 

! 

! 

! 

! 

1 

-  ! 
f 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VE: 


VESSEL  NAME  AkR  NUMBER 


I  COAST 
1  CU Akl 
]  RUBBER 


(24)  CONTICARRICRS  AND  TERMINI ALS# 

INC.  1 

(CONTINUED! 

ACS  068  ! 507761 

! 

ACS  969  1595369 

! 

ACS  970  !  - 

! 

CCT  1  1571591 

! 

CCT  2  1571592 

1 

CCT  3  1571593 

I 

CCT  4  1571594 

1 

CCT  5  1571595 

I 

CCT  6  1571596 

1 

CCT  7  1571597 

1 

CCT  I  1571598 

I 

CCT  9  1571599 

1 

CCT  1C  1571400 

1 

CCT  11  1571401 

1 

CCT  12  1571602 

1 

CCT  13  1571403 

I 

CCT  14  1571404 

1 

CCT  15  1571405 


lVTCCl  DIMENSIONS  1  DRAFT) 

NET  IC08E1LENCTN18RDTH!  1 

E6IS-!****!  ACC.  1  REC.1L0AI-! 

TER  1  SEE!/////’!/////!  El  l 
TON-  IMAGE 1  OVER  I0VER-1/////1  HORSE 
NACE  1  TV  1  ALL  I  ALL  ILICKT1  MOWER 


1  !  200.01  35. C! 

67514A41 l  195.01  35.01 
I  1  195.01  35. Cl 


675UA4U  195.01  35. Cl 
1  1  195.01  35. C! 

675144411  195.01  35.01 
I  1  195.0!  35.01 


675 I4A41 1  195.01  35.01 
1  1  195.01  35.01 


I  1  195.0!  35.01 

47514A41!  195.0!  35.0! 
I  1  195.01  35.0! 


67  5 1 4 A  41  1  195.01  35.01 
!  1  195.01  35. C! 


67514A41I  195.0!  35.0! 
1  1  195.0!  35.0! 


67614A41!  195.01  35.0! 
1  •  191.01  35.0! 


I  195.0)  35. Cl 


67614A41!  195.0!  35.0! 
!  2  195.0!  35.0! 


1  !  195.0!  33. C! 

95214A41 1  195.0!  35.C! 
1  !  195.0!  35.01 


!  f  195.0!  35.0! 

95214A41!  195.0!  35.C1 
(  1  195.0!  35. C! 

95214A41 I  195.0!  35.0! 
t  I  195.0!  35. C! 


!  !  195.0!  35. C!  2.0! 

9S214A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  I  195.0!  35.C!  2.0! 

95214A41 I  195.0!  35.0!  9.01 

1  !  195.0!  35.0!  2.0! 

9S2I4A41!  195.0!  35. C!  9.0! 

1  !  195.0!  35. C!  2.0! 

95214A41 I  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.C!  2.0! 

95214A41I  195.0!  35.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.0!  2.0! 

952 I 4 *41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  2.0! 

952UA41!  195.0!  35. C!  9.0J 
!  195.01  35. C!  2.0! 

95214A41 t  ,95.0!  35.0!  9.0! 

!  2  195.0!  35.0!  2.0! 

95214A41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  I  195.0!  35.0  2.0! 

!  1  !  !  ! 

!  !  !  !  1 


AMACXTTI  HIGH-  (  (VESSEL 

!  EST  !  CARCO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  CRUIPNENT  ITC!  BASE 

///////!  POINT  !  LINE-1  I A 0 1  LIHI-1 

PASS-  ! (LIGHT) !///////////////mo! ////////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 


9.0! 

1.7! 

1 

! 

1498! 

-  ! 

16.5 ! NONE 

! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

! 

1 

1978 

10.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1450! 

-  ! 

17.6 ! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

I 

1980 

10.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1650! 

-  I 

17.6IN0HE 

! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1980 

9.0! 

1.8! 

l 

l 

1474) 

-  ! 

16.6 ! NONE 
! 

(XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1976 

9.0! 

1.8! 

“ 

I 

! 

1474! 

-  ! 

16.6 1  NONE 
! 

!  XL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

! 

1 

1974 

9.0! 

1.81 

! 

! 

1474! 

16.6! NONE 
! 

1  XU  EAST  <A- 
1  RONDELET 

1 

! 

1974 

9.0! 

1.8! 

“ 

I 

* 

14741 
-  ! 

16.6 ! NONE 
! 

1  XU  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

! 

1976 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

i 

1474! 

-  1 

1 6. 6 l NONE 
! 

I  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

1 

1976 

9.01 

1.8! 

! 

! 

14741 
-  ! 

16.6! NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

1 

1976 

9.0! 

1.8! 

1 

I 

1474! 

-  I 

1 6 .6 ! NONE 
) 

I  XU  CAST  CA- 
1  RONDELET 

! 

1 

1574 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

1474! 

-  ! 

16.6IN0NE 

! 

IXL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

I 

1974 

9.0! 

1.41 

- 

1 

1 

1474! 

-  1 

16.6! NONE 

I 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

1 

1976 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

! 

1474! 

-  1 

16*6 (NONE 
! 

I  XL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

! 

1 

1976 

9.0! 

1.8! 

- 

i 

! 

1474! 

-  ! 

16.6! NONE 
! 

IXL  (AST  CA- 
!  RONDELET 

! 

1 

1976 

9.0! 

1.8! 

“ 

! 

! 

14741 
-  1 

16.6! NONE 

1 

1  XU  EAST  CA- 
1  RONDELET 

! 

! 

19/6 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

I 

14741 
-  ! 

16.61  NONE 
! 

!  XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

1 

1976 

9.0! 

1.81 

- 

! 

! 

1474! 

16.6! NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

I 

1 

1976 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

! 

1474! 

-  ! 

16.6! NONE 

I 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

1 

1976 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

! 

1474! 

-  ! 

16.61  NOME 
t 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

i 

i 

1976 

9.0! 

1.81 

“ 

! 

I 

1474! 

-  ! 

16.6! NONE 

1 

! XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

1 

1976 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1474! 

-  1 

16.6! NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

! 

1974 

9.0! 

1.1! 

* 

1 

! 

1474! 

-  ! 

16.4 ! NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1974 

9.0! 

1.8! 

“ 

e 

! 

1474! 

-  1 

16.6! NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

! 

1974 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1503! 

17.8 (NONE 
! 

lIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1971 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

I 

1503! 

-  ! 

17.81  NONE 

I 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

I 

1978 

9*0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

15031 
-  ! 

16.4 1N0NE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

I 

1978 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1503! 

-  ! 

17.6! NONE 
! 

IXL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1978 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

15031 
-  1 

16.6! NONE 
! 

1  XU  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

1 

1976 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1503! 

-  ! 

16.61  NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

! 

1 

1978 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1503! 

-  ! 

16.6 ) NONE 
! 

1  XU  EAST  CA- 
1  RONDELET 

! 

! 

1978 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1503! 

-  ! 

17. 8 ! NONE 
! 

! XU  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

1 

1978 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1503! 

-  ( 

17.8! NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1978 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

n 
o 
w  1 

17.6! NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

* 

1979 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1503! 

-  ! 

17.81N0HE 

! 

IXL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1979 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1503! 

-  ! 

1 7 . 8i NONE 
! 

(XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1978 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1503! 

-  ! 

16.6! NONE 
( 

!IL  EAST  CA- 
I  RONDELET 

! 

! 

1978 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1503! 

-  ! 

16.6 ! NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1978 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1450! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

!IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

i 

! 

1979 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 

-  ! 

16.5 (NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

I 

! 

1979 

9.01 

2.0! 

- 

! 

! 

1450! 

-  ! 

16.5! NGN* 

! 

t  XU  EAST  CA- 
!  RONDELET 

( 

1 

1979 

9.0! 

2,0! 

“ 

! 

! 

14)0! 

-  ! 

1 6r  5 ! NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1979 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1450! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
I  RONDELET 

! 

( 

1979 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

14501 
-  ! 

1 6.5 ! NONE 
! 

IXL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

! 

> 

1979 

9.0! 
2'  0! 

“ 

! 

! 

1450! 

-  ! 

16«?!N0NE 

! 

IXL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

l 

I 

1979 

v.O! 

- 

1 

14*01 

•  6. 3  l«G5»E 

IXL  CAST  CA* 

: 

157? 

16.5 (NONE 
! 

16.5JN0NE 

! 

16.52  NONE 
! 

16.5 'NONE 
( 

16.51  NONE 
! 

16.5! NONE 
! 

16.5 (NONE 
! 

16.5  I  NONE 
! 

16.5 ! NONE 


(  RONDELET 
! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
I  XU  EAST  CA- 
!  RONDELET 
(XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 
!1L  EAST  CA- 
!  RONDELET 
!XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 
!XL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
(XL  EAST  CA- 
(  RONDELET 
I  XL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
! 

( 


TEAR  ( 

BUILT  1 
OR  ! 
REBUILT! 


TABLE  2  -  ».5SCRlPTI0h  OF  VESSELS 
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ENfiK! 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  RARE  AMD  NURBEA 

I  COAST 

I  CUARD 

I  NUMBER 

1VTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1CODE1LEN4TH18RDTH!  1 

RE5IS-!****!  RE4.  1  REC.1L0AD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1PACE !  OVER"! OVER- I/////! 
NACE  (  IV  1  ALL  1  ALL  (LICHTl 

ICAPuClTT!  HICM-  !  !  V  £  S  S  £  L 

!  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  lOPERATING 

!  CARSO  !  FIXED  !  EIUIPNENT  !TC!  BASE 

! ////////!  POINT  !  LXNE-1  ! *02  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !(LISHT)  !////////// //////ITD! ////////// 
POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LlNE-2  ICC !  LINE-2 

1  ! 

!  ! 

!  TEAR  ! 

!  BUILT  1 

!  OR  ! 

!*RF8UILT| 

1 

1 

(26)  CONTI  CARRIERS  AND  TCRMNl  ALS# 

1  1 

1  1 

1  1 

!  1 

1  1 

1  1 

J 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

INC. 

! 

(CONTINUED) l 

1  2 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

I 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

CCT  53 

] 606740 
! 

952 14A41 1 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDCLCr 

1979  ! 

! 

CCT  54 

1606741 

95214A41! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 

-  1 

16.5 1NONE 

ML  CAST  CA* 

!  RONDELCT 

1979  ! 

! 

CCT  55 

1606742 

1 

9S2UA41! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.01 

14501 
-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

IIL  EAST  CA* 

!  RONDELCT 

1979  ! 

! 

CCT  56 

1606743 

1 

95214A41! 

1  1 

195.01  3J.0I 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

• 

1450! 

-  1 

1 6 . 3  I  NONE 

1 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  ! 

CCT  57 

1607851 

1 

95214A411 

1  1 

195.0!  35.C1 
195.01  35. C! 

9.0! 

2.0! 

1450! 

-  ! 

1 6 . 5  I  NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  ! 

! 

CCT  51 

1607852 

1 

9S214A41! 

1  I 

195.0!  35.0! 
195.01  35.0! 

9,0! 

2.01 

- 

1450! 

-  ! 

16.5 (NONE 

1 

t XL  EAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  I 

I 

CCT  59 

1607853 

9S2I4A41! 

1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0| 

2.0! 

- 

1450! 

-  1 

U.SIKCNC 

I 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  1 

1 

CCT  60 

1607854 

1 

95214A41I 

1  1 

195.01  35. C! 
193.01  35. C! 

9.01 

2.01 

“ 

1450! 

-  I 

1 6.5 ! NONE 
! 

f XL  CAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  1 
! 

CCT  61 

1607855 

1 

93  2  I  4  A  41 1 

1  1 

195.01  35. Cl 
195.01  35.01 

9.0! 

2.01 

1450! 

-  ! 

16.5 ! NONE 
! 

IIL  CAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  1 

1 

CCT  62 

1607156 

952I4A411 

1  1 

193.01  35.01 
193.0!  35. Cl 

9.0! 

2.01 

- 

14501 
-  1 

16.5  f  NONE 

1 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  ! 

CCT  63 

1607857 

1 

952I4A41I 

1  1 

1 95.01  35.01 
193.01  35. Cl 

9.01 

2.01 

— 

14501 
-  1 

1 6 . 5  1  NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  1 

1 

CCT  64 

1607158 

1 

952I4A41 t 
t  1 

193.0!  35. Cl 
195.01  35.01 

9.01 

2.01 

— 

1450! 

1 6. 5 1  NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  1 
! 

CCT  C5 

1607859 

1 

95214A41 1 

1  1 

195.0!  35.01 
195.01  35.01 

9.01 

2.01 

“ 

1  4* 
W 
O 

16.5 ! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  ! 

1 

CCT  66 

1610624 

1 

952I4A41 1 

I  I 

195. 01  35.01 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

— 

1450! 

-  1 

16.5 ! NONE 

t XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  1 
! 

CCT  67 

I61C625 

1 

95214  A  41 1 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35. Cl 

9.0! 

2.01 

— 

1450! 

-  1 

16.5 ! NONE 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  ! 

! 

CCT  66 

I 61C626 

I 

95214*41 1 

1  1 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35.01 

9.01 

2.0! 

— 

1450! 

-  1 

16.5IN0NE 

IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1979  | 

CCT  69 

1 61C6?  ■* 

952I4A41 1 

1  1 

195.01  33.01 
195.0!  35.01 

9.0! 

2.0! 

• 

1450! 
-  ! 

1 6 . 5  1  NONE 
! 

1  XL  CAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  ! 

! 

CCT  70 

J61C628 

1 

95214A41 1 

1  1 

195.0!  33.01 
195.01  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

1 6 • 5  J  NONE 

1 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  ! 

CCT  71 

1610629 

1 

9S214A411 

1  1 

195.0!  35.0! 
193.01  35.01 

9.0! 

2.0! 

— 

14301 
-  ! 

1 6 •  5  t  NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  ! 

I 

CCT  72 

I61C630 

1 

95214*411 

1  1 

195.0!  35.01 
195.0!  33.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

1450! 
-  ! 

1 6. 5  !  NONE 
! 

IIL  CAST  CA- 
1  RONDELET 

1979  ! 

I 

CCT  73 

1610631 

1 

95214*41  ! 

1  1 

195.0!  33.01 
195.01  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
“  1 

16.5! NONE 
! 

1  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  1 

1 

CCT  74 

1610632 

1 

9521 4*4*1 1 

1  1 

195.0!  35.01 
195.01  35.0! 

9.01 

2.0! 

1450! 
-  ! 

16.5 1  NONE 

1 

IIL  EAST  CA- 
1  RONDELCT 

1979  ! 

! 

CCT  75 

I61C633 

I 

95214*41 ! 

1  1 

195.0!  35. Cl 
195.01  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

16. 5 ! NONE 

1 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  t 
! 

CCT  76 

1610624 

1 

95214*41 1 

1  ! 

195.01  35.0! 
195.01  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

1 6  •  5 1  NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  l 
! 

CCT  77 

161C625 

952  f  4 A  41 1 

1  I 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

16. 5! NONE 
! 

IIL  CAST  CA- 
!  RONDELCT 

1979  1 

1 

CCT  76 

1610626 

1 

952I4A411 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

16.5!  NONE 
! 

IIL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  I 
! 

CCT  79 

1610627 

1 

952I4A41 1 

1  1 

195.01  35.01 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

1450! 
-  ! 

16.5! NONE 

1 

ML  CAST  CA- 
1  RONDELET 

1979  ! 
t 

CCT  80 

I61C626 

1 

95  2 1 4 A  41 1 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35. C! 

9.0! 

2.01 

14501 
-  1 

16.51  NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1979  l 
! 

CCT  11 

1610629 

1 

95214*41 ! 

!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

* 

1450! 
-  ! 

16.5! NONE 

I 

)  IL  EAST  CA- 
I  RONDELCT 

1979  ! 

! 

CCT  82 

1610640 

1 

95214441 1 

1  1 

195.0!  35. OJ 
193.0!  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

o 

tty 

1 

16.5! NONE 
! 

! XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  ! 

! 

CCT  83 

161C641 

1 

95214*41 ! 

1  I 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

16.5 ! NONE 

1 

IIL  EAST  CA- 
I  RONDELCT 

1979  ! 

! 

CCT  84 

1610642 

1 

952 1 4*41 1 

1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

1450! 
-  I 

16.5! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1979  ! 

! 

CCT  85 

I61G643 

1 

95214*41 1 

1  1 

195.0!  55.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

* 

14501 
-  1 

16.51  NONE 

1 

IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1979  ! 

! 

CCT  16 

1610644 

1 

95214*41 ! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

1450! 
-  ! 

15.5! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1979  ! 

I 

CCT  87 

1410645 

J 

95214*41 1 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

1450! 
-  I 

16.5 (NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1979  1 
! 

CCT  88 

1610646 

1 

95214*41 ! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 
-  ! 

16.51  NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  t 

1 

CCT  89 

1410647 

1 

95214*41 f 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  1 

1 6. 5 ! NONE 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  ! 

! 

CCT  90 

1 61C646 

I 

95214*41 1 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1979  ! 

! 

CCT  91 

1619349 

1 

95214*41 t 
1  I 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

14501 
-  ! 

19. 0! NONE 

1 

! IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

198C  t 
! 

CCT  92 

1619370 

1 

95214A4M 
!  1 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

** 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

IIL  CAST  CA- 
1  RONDELET 

1980  I 
! 

CCT  93 

1619371 

1 

95214A41 | 
1  1 

195.0!  35,0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

* 

1450! 
-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

t  XL  EAST  CA- 
!  RONDELCT 

1980  ! 

! 

CCT  94 

1619372 

! 

95214*41 ! 

1  1 

195.01  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1980  ! 

! 

CCT  95 

1619373 

1 

95214*41 1 
1  1 

195.01  35. Cl 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

” 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1910  1 

1 

CCT  96 

1619374 

1 

95214*41 ! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

I960  ! 

J 

CCT  97 

1619375 

1 

957! ***1 1 
1  ! 

195.0!  35.0! 

?.C! 

2.0! 

“ 

14301 
-  ! 

19.Cff.0H5 

IIL  EAST  ca- 
1  RONDELCT 

1980  J 
! 

CCT  98 

1619376 

1 

95214*41! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

1  XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1980  ! 

! 

CCT  99 

1619377 

1 

95214*41! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

1450! 
-  ! 

19.0 JNCNE 
! 

1  XL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1980  ! 

1 

CCT  100 

1  - 

1 

1051 14*41 1 
1  1 

20C.01  35. C! 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.0! 

- 

1650! 
-  ! 

1 6.6 1  NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1977  ! 

I 

CCT  101 

1  - 

1 

105114*41! 
1  1 

2CC.01  35.0! 
200.01  35.01 

9.0! 

1.0! 

m 

1650! 
-  ! 

16.6! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1977  ! 

! 

CCT  103 

1  - 

1 

105114*41! 
1  1 

200.0!  35.0! 
20C.01  35. C! 

9.0! 

1,0! 

~ 

1650! 
-  ! 

16.6 ! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
J  RONDELCT 

1977  1 
! 

CCT  106 

1  - 

I 

105114*41! 
1  1 

20C.0!  35. C! 
200.0!  35.0! 

9,0! 

1.0! 

” 

1650! 
-  ! 

14.6! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1977  ! 

! 

CCT  109 

1  - 

1 

105114*411 
(  1 

200.0!  35.0! 
ZOC.O!  3S.C! 

9.0! 

1.0! 

1650! 
*  ! 

16.6! NONE 

I 

1  XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1977  ! 

! 

CCT  110 

I588C58 

1 

105114*41! 
1  1 

20C.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.0! 

1630! 

16.6! NONE 

1 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1977  ! 

! 

CCT  111 

1588059 

I 

1 

I 

105116*41! 

1 

1 

! 

20C.0!  35. C! 
20C.0!  35.0! 

!  ! 

!  ! 

9.0! 

1.0! 

! 

1 

1650! 
-  ! 
! 
! 

16.6! NONE 
! 

1 

! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

1 

1977  ( 

I 

! 

1 

322 _ 

mm 

DISTl  OPERATOR 


VESSEL  HARE  ADD  NUMBER 


1  COAST 
I  SUARD 
I  NUMBER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  V 


!  JVTCM  DIMENSIONS  !0RAFT! 

!  NET  JCODEILENCTHJBROTH!  ! 

! RE6IS-!****!  AES.  1  RES. 5 LOAD-! 

I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  IPAGE!  OVER-lOVER-!/////!  HORSE 
1  NACE  !  IV  I  ALL  !  ALL  lLISHT!  POWER 


ICAPACITTI 

j  i 

HUH-  I 
EST  ! 

CARSO  HANDLING 

1  V  E  S  S  E  L 
IS  1  OP  Eff AT  I  NS 

I  1 

l  l 

I  CARSO  i 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

ITC 1  BASE 

I  TEAR  i 

I////////I 

POINT  1 

L7NE-1 

1  AO!  LIKE-1 

1  GUILT  I 

1  PASS-  I  (LI6HTI 1 //////////// ///HID  I ////////// 

I  OR  I 

1  CNCCRS  I 

(FEET)  I 

LINE-2 

(EE  I  LINC-2 

(•REBUILT! 

(26)  CONTI  CARRIERS 

AND  TERMINI ALS* 

ii  ii 

ii  ii 

ii  i  i 

! 

1 

! 

! 

INC* 

(CONTINUED)! 

1 

! 

1 

! 

! 

1650! 

-  ! 

i 

16.6 i NONE 
! 

CCT  112 

1588060 

1 

1051 ! 4A41 I  200.01  35.0! 

I  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

— 

1 

1 

CCT  113 

!  - 

! 

91714A41!  200.0!  35. C! 

I  I  200.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

i 

1645! 

-  ! 

16.6 !NONE 

j 

CCT  114 

I  - 

I 

917I4A41!  200.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

! 

1645! 

-  ! 

16.6 {NONE 
! 

CCT  113 

I  - 

I 

917 !4A41  1  200. 01  35. Cl 
!  I  200. 0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

I 

! 

1645! 

-  1 

16.6! NONE 
! 

CCT  116 

1598584 

I 

696I4A41 I  200.01  35. C! 

I  I  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1627! 

-  ! 

1 7. 8 ! NONE 
! 

CCT  117 

1598383 

I 

696 1 4A41  1  200.0!  35. 0! 

I  I  2 0 C. 0 1  35.0! 

9.0! 

1.51 

— 

! 

1 

1627! 

-  j 

17 .8 ! NONE 
» 

CCT  118 

1598586 

! 

696I4A411  200.0!  3S.C! 

I  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1627! 

-  ! 

17.si NONE 
! 

CCT  119 

1598587 

I 

696I4A41!  20C.OJ  35. C! 

I  I  200.0!  35.01 

9.01 

1.5! 

— 

1 

! 

1627! 

-  ! 

1 7.8 ! NONE 
! 

CCT  120 

1598588 

I 

696I4A41 I  200.0!  35.0! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1627! 

-  ! 

17.81  NONE 
! 

CCT  121 

1598589 

I 

696I4A41!  200.0!  35.0! 

I  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1627! 

1 7. 81  NONE 
! 

CCT  122 

1605325 

1 

945I4A41 I  200. 0!  35.C! 

!  !  20C.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19 .0 ! NONE 
! 

CCT  123 

1603326 

1 

945I4A41!  200.0!  35.0! 

!  I  200. 0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  124 

1605327 

945I4A41 I  200.0!  35. C! 

!  |  200.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19,0! NONE 
! 

CCT  125 

1605328 

I 

945I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1500! 

-  1 

19.0 l NONE 

1 

CCT  126 

1605329 

94514A41!  200.01  35.0! 

1  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  127 

1605330 

I 

94SI4A41!  20C.0I  35.0! 

I  I  200.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19.0 (NONE 
! 

CCT  128 

1605331 

I 

94514A41 I  200. 0!  35.01 

I  I  200.01  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

! 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  129 

1605332 

1 

945I4A41!  200.0!  35.0! 

1  I  200.01  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  130 

1605333 

I 

945I4A41!  200.0!  35.0! 

!  !  200. 0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

1 

1500! 

-  ! 

1 9.0 1  NONE 
! 

CCT  131 

1605334 

! 

945I4A41 (  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

I 

! 

1500! 

-  1 

19.0! NONE 
! 

CCT  132 

1606744 

I 

945I4A41!  200. 0!  35.0! 

!  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

1 

1 

1500! 

-  ! 

19.0IH0NE 

! 

CCT  133 

1606745 

945I4A41!  200. 0!  33.0! 

!  I  20C.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

1 

1 5001 

19.0! NONE 

1 

CCT  134 

1606746 

I 

94S14A41!  200.0!  35.0! 

!  !  20C.2!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

** 

! 

! 

1500! 

-  ( 

19.0! NONE 
! 

CCT  135 

1606747 

1 

945I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195*0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

I 

! 

1450! 

-  1 

19.0! NONE 
! 

CCT  136 

1606748 

! 

94S14A411  m.O!  35.0! 

!  !  195.01  35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  137 

1606749 

! 

9A51AAA1 1  195.01  35.01 

1  1  195.01  35.01 

9.01 

2.0! 

* 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  138 

1606750 

I 

9A5IAAA1 1  195.01  35. Cl 

1  I  195.0!  35.01 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  139 

1606751 

! 

945UA41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1450: 

-  ! 

19.0 ! NONE 
! 

CCT  140 

1606752 

! 

945I4A41!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.01 

• 

! 

I 

1450! 

-  ! 

19 ,0 ! NONE 
! 

CCT  141 

1606753 

I 

94514A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

I 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  142 

1613649 

952I4D41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

14501 
-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

CCT  143 

1613650 

I 

952140 41  !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  144 

1613651 

I 

95214041!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  145 

1613652 

I 

952S4D41 !  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

1450! 

-  ( 

19.0SN0NE 

! 

CCT  146 

1613653 

I 

95214041!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.01 

9.0! 

2.0! 

* 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  147 

1613654 

I 

952! 4041 !  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  148 

1613655 

1 

95214D41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

m 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  149 

1613656 

I 

952I4D41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0INONE 

! 

CCT  150 

1613657 

I 

95214D41 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  151 

(613658 

1 

95214041 1  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 

CCT  152 

1613659 

1 

952 ! 4041 !  195.0!  35.0! 

!  t  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  153 

1613660 

I 

952 ! 4041 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  154 

1613661 

I 

952(4041!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

1 

1450! 

-  ! 

19. C! NONE 
! 

CCT  155 

1613662 

95214041 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  156 

>013663 

I 

952I4D41!  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

7. Cl 
2.0! 

” 

! 

1450! 

-  ! 

ntuAur 

j 

CCT  157 

I  - 

I 

95214041 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  158 

95214041 !  195.0!  35.0! 
J  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  159 

i  - - 

! 

95214D41!  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  U 0 

I  - 

! 

952I4D41!  195.0!  35. C! 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  161 

1619394 

1 

952I4D41!  195.01  35.01 
!  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

! 

1450! 
-  ! 

19.0 ! NONE 
! 

CCT  162 

1619395 

1 

95214041 I  195.0!  35.0! 
!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.01 

- 

! 

! 

1450! 
-  1 

19.0 ! NONE 
! 

CCT  163 

1619396 

1 

9521 4041 !  195.0!  35. C! 
!  !  195.0!  35.0! 

9.01 

2.0! 

“ 

! 

! 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

CCT  164 

1619397 

I 

95214D41 !  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35. C! 

9.01 

2.0! 

— 

! 

! 

1450! 
-  ! 

19.0! NONE 

1 

CCT  163 

1619398 

! 

I 

1 

952 14041 !  195.0!  35. C! 
!  !  195.0!  35. C! 

!  !  !  i 

!  1  ! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1450! 
-  1 
! 

! 

19*0 ! NONE 
! 

1 

! 

IIL  EAST  CA-  ! 
!  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  ! 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONOELET 
IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONOELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
UL  CAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  CAST  CA- 
1  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
]  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 

1  RONOELET 
IIL  EAST  CA- 

2  RONDELET 

IIL  CAST  CA- 
!  SONDELCT 
IIL  CAST  CA- 
|  ' RONDELET 

IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONOELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 
IIL  CAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  CAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
!1L  C*- 

!  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONOELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
I  RONDELET 
IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 


I 

I 

! 

1 

1977  I 
I 

1978  I 
I 

1978  1 

1978  I 
I 

1978  t 
I 

1978  ! 

I 

1978  l 
1 

1978  I 
I 

1978  I 
I 

1978  I 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  ! 

I 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
1 

1979  t 
t 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  | 

I 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
! 

1979  I 
! 

1979  | 

I 

1979  | 

! 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  t 
i 

1979  1 
! 

1979  | 

! 

1979  I 
l 

1979  I 

1979  I 

1979  I 
I 

1979  I 

1979  | 

1979  j 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
1 

1979  | 
I 

1979  I 
I 

1979  I 
I 

1979  l 
1 

1980  I 
I 

1980  I 

1980  I 
I 

1980  I 

1980  I 
I 
I 
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ENCR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

1CAPACITY! 

HX6M-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  1 

I 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  IC0DE1LEN6TH1BRDTK1 

1 

! 

! 

ESI  1  CAKCO  HANDLING 

IS  IONCMTING  1 

i 

RE51S-!****! 

RES.  t 

CAH60  1 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC! 

BASE  ! 

YEAR  ! 

1  COAST 

TER  l  SEE! //////!/////! 

EO  ! 

I ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AOI 

LINE-1  1 

BUILT  ( 

VESSEL  NAME 

AND  MUNBER 

1  CUARD 

TON-  lPACEi 

OVER-! OVER-1 /////! 

HORSE 

PASS-  !  <L XSHT >!////////// //////! TO !////////// 1 

OR  1 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1LI6HT1 

POWER 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

!EEf 

LXNE-2  ! 

‘REBUILT! 

(24) 

! 

! 

CONT1CARRIERS  AND  TCRHINf  ALS* 

1  1 

1  1 

1  1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

INC* 

! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED) t 

1  1 

1 

» 

! 

! 

! 

I 

CCT 

144 

1419399 

95214D411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1450! 

1 9.0 ! NONE 

ML 

EAST  CA- 

198C  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

147 

1619400 

95214D411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1910  I 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

•  1 

I 

! 

RONDELET 

1 

CCT 

141 

1619401 

95214D41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

*45  0! 

1 9.0 ! NONE 

ML 

EAST  CA- 

198C  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

’  I 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

169 

1619402 

95214D411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

ml 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

I  1 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

170 

1619403 

95214D41 1 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1450! 

1 9.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  '  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

1 

CCT 

171 

1419404 

95214D411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

UUi 

19.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

~  I 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

172 

1419405 

95214041  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 9.0 ! NONE 

ML 

EAST  CA- 

I960  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

173 

1619406 

95214041! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19 .0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

198C  1 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

174 

1419407 

952 ! 4041 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

19.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

{  1 

195.01 

35.01 

2.0! 

-  1 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

173 

1419406 

95214041 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1450! 

19.0 !  NONE 

ML 

EAST  CA- 

198C  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

174 

1624109 

95214041  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 9 .0  J  NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  i 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

177 

1624110 

952144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5 !  NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

174 

1624111 

952I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1450! 

16.5!  NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

! 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

179 

1624112 

9S214A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

| 

CCT 

1B0 

1624113 

952144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1450! 

1 6 , 5 ! NONE 

ML 

EAST  CA- 

I960  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

161 

1424114 

952144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450i 

16.51  NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

f  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

112 

1421115 

952144411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1450! 

1  4. 5 ! NONE 

ML 

EAST  CA- 

I960  ! 

1 

<  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

113 

1624116 

952144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 6.5 ! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

114 

1624117 

952144411 

19S.C1 

3  5  *  C ! 

9.0! 

- 

1450! 

14.5! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  { 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

i 

RONDELET 

! 

CCT 

165 

1624118 

952144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

198C  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

i 

RONDELET 

! 

CCT 

186 

1421681 

952144411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5 {NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

t 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

RONDELET 

! 

CCT 

117 

162168? 

952 1 4 *41 1 

195.01 

35.0! 

9.01 

« 

1450! 

16.5IK0KE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

166 

1621463 

952144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5  JNONE 

ML 

CACT  CA- 

1980  ( 

1 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

i 

RONDELET 

! 

CCT 

189 

1621664 

95214441! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14501 

16.51  NONE 

ML 

EAST  CA- 

mo  i 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

RONDELET 

I 

CCT 

190 

1421685 

95214441! 

195.0! 

35.CI 

9.0! 

- 

1450! 

1  6. 5  !  NONE 

ML 

EAST  CA- 

mo  i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

191 

1621616 

95214441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5 ! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  I 

! 

» 

RONDELET 

! 

CCT 

192 

1621487 

952144411 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1450! 

16.S1&0NE 

ML 

EAST  CA- 

19IC  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

* 

1 

RONDELET 

1 

CCT 

193 

1621488 

95214441! 

195.0! 

35.  Cf 

9.0! 

- 

1450! 

16.5JV0ME 

ML 

EAST  CA- 

I960  ! 

1 

I  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

RONDELET 

! 

CCT 

194 

1621689 

952144411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1450! 

It.SINONC 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

I 

!  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

I 

RONDELET 

! 

CCT 

195 

J  621490 

95214441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*30! 

14.5 (NONE 

ML 

CAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35- C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

1 

CCT 

194 

1627011 

952144411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1  6 . 5  1  NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

RONDELET 

! 

CCT 

197 

1627C12 

95214441! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1450! 

16.5  fNONE 

ML 

EAST  CA- 

I960  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

RONDELET 

1 

CCT 

158 

1627013 

952144411 

195.0! 

35.C! 

9.01 

- 

1450! 

14.5! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

RONDELET 

] 

CCT 

199 

1627014 

95214441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

16. 5 ! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

3S.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

264 

1427C15 

901  14041  1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1631! 

19.01N0NE 

iil 

EAST  CA- 

1980  I 

1 

1  t 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

267 

1627016 

901 ! 4041 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0 1N0NE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

RONDELET 

1 

CCT 

246 

I627C17 

9  C 1  14041  1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0JN0NE 

!IL 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

!  1 

20C.0I 

35.0! 

1.6! 

-  I 

( 

! 

RONDELET 

I 

CCT 

249 

1627018 

901 14041 1 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1631! 

19.01N0NE 

ML 

EAST  CA- 

19IC  1 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

I 

CCT 

270 

1627019 

90114D41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0 J  NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  1 

! 

1  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

1 

CCT 

271 

1627020 

901  14041 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19.01N0NE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  1 

20C.0I 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

1 

CCT 

272 

1 627C21 

90114041! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1631! 

19.01N0NE 

!IL 

EAST  CA- 

1980  1 

1 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

1 

CCT 

273 

1 627022 

90114041! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0! NONE 

!1L 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

274 

1627023 

901  1 4041 ! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

275 

1627C24 

90114041! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19.01NONE 

IIL 

EAST  CA- 

1980  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  • 

i 

• 

! 

CCT 

276 

1627025 

90114041! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631  i 

19.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  1 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

1 

CCT 

277 

1627026 

901140411 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

I960  1 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

278 

1627027 

90114041! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  1 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

RONDELET 

1 

CCT 

279 

1627028 

90114041! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0! NONE 

!IL 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RONDELET 

! 

CCT 

280 

1627029 

90114041! 

20C.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1631! 

t9.0!N0NE 

!IL 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

RONDELET 

1 

CCT 

281 

1627030 

90114041! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1631! 

19.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1980  ! 

1 

1  ! 

200*01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

RONDELET 

1 

CCT 

282 

1641692 

70014A411 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

19.0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1981  : 

I 

1  f 

200.01 

35.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

RONDELET 

! 

CCT 

283 

1641693 

70014A41! 

200*08 

35.  C! 

9.0! 

- 

1664! 

19.01N0NE 

ML 

EAST  CA- 

1981  1 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

RONDELET 

! 

CCT 

264 

1641694 

70014A41! 

200*01 

35.0! 

9.0! 

- 

1664! 

1 9. 0! NONE 

ML 

EAST  CA- 

1981  ] 

1 

1  ! 

200.01 

35. C! 

1.51 

-  ( 

1 

f 

RONDELET 

! 

CCT 

265 

1641695 

70014A41! 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

1664! 

19.0 ! NONE 

ilL 

EAST  CA- 

1981  ! 

1 

1 

1 

1  I 

!  1 

1  ! 

20C.O! 

1 

1 

35.  C! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 
! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

RONDELET 

ENCRl 

OXSTt 

OPERATOR 

1  COAST 

VESSEL  NAME 

ANO  NUMBER 

1  6UAR0 

t  NUMBER 

! 

(24)  CONTXCAARIERS  AND  TERMINI ALS# 

INC. 

1 

(CONTINUER) 1 

CC7  286 

1441494 

j 

CCT  300 

1419378 

| 

CCT  301 

1419379 

| 

CCT  302 

1419380 

CCT  303 

1419381 

j 

CCT  304 

1419382 

1 

CCT  305 

1419383 

1 

CCT  304 

1611384 

| 

CCT  307 

1419385 

| 

CCT  30* 

1619386 

CCT  309 

1619387 

j 

CCT  310 

1619388 

| 

CCT  311 

1419389 

CCT  312 

1619390 

| 

CCT  313 

1619391 

1 

CCT  314 

1619392 

j 

CCT  315 

1619393 

| 

CCT  314 

1424119 

| 

CCT  317 

1624120 

CCT  31* 

1424121 

| 

CCT  319 

1624122 

1 

CCT  320 

1624123 

j 

CCT  321 

1624124 

j 

CCT  322 

1624125 

| 

CCT  323 

1624126 

| 

CCT  324 

1624127 

| 

CCT  325 

1624128 

1 

CCT  324 

1624129 

| 

CCT  327 

1624130 

\ 

CCT  328 

1624131 

| 

CCT  329 

1624132 

| 

CCT  330 

1624133 

| 

CCT  331 

1562201 

1 

CCT  332 

1562202 

CCT  333 

1562203 

| 

CCT  334 

1562204 

| 

CCT  335 

1562205 

j 

CCT  334 

1562206 

CCT  337 

1562207 

| 

CCT  338 

1562208 

j 

CCT  339 

1562209 

1 

CCT  340 

1562210 

1 

CCT  341 

1562211 

CCT  342 

1562212 

j 

CCT  343 

1562213 

j 

CCT  344 

1562214 

1 

CCT  345 

1562215 

1 

CCT  344 

1562216 

1 

CCT  347 

1552217 

1 

CCT  348 

1562215 

1 

CCT  549 

1562219 

j 

CCT  350 

1562220 

1 

CCT  351 

1562221 

j 

CCT  352 

1562222 

I 

! 


7 ABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


i . !VTtti"Btiei(sioHs"io*»fTj  ic*PAcn»|  high-  j  i*V|0K»MiM  i  ! 

I  NET  !CODEILeN«TH!0*OTHl  f”  cmPKENT  TC  OASE  I  YEAR  1 

. m . mtm 


952140411  195.01  35.01  9.01  - 

I  I  195.01  35. Cl  2.01 

95214041 1  193.01  35.01  9.01  - 

I  I  193.01  35.01  2.01 

952140411  195.01  35.01  9.01  - 

I  I  195.01  35.01  2.01 

95214041 1  193.01  35.01  9.01  - 

I  I  195.01  35.01  2.01 

9521 4041 1  195.01  35.01  9.01  - 

I  1  195.01  35.01  2.01 

9521*9*11  195.01  35.01  9.01  - 

I  I  195.01  33.01  2.01 

9521*9*11  195.01  35.01  9.01  - 

I  I  195.01  35.01  2.01 

9521*9*11  195.01  35.01  9.01  - 

I  I  195.01  35.01  2.0! 

9521*9*11  195.0!  35.01  9.01  - 

I  I  195.01  35. Cl  2.01 

9521*0*11  195.01  35.01  9.01  - 

I  I  193.01  35.0!  2.0! 

9321*0*11  195.01  35.01  9.01  - 

1  I  195.01  35.01  2.01 

9521*9*11  195.01  35.01  9.0!  - 

I  !  195.0!  35.0!  2.01 

9521*0*1!  193.01  35.01  9.01  - 

1  I  195.01  35.01  2.01 

932149*1!  193.0!  35.01  9.01  - 

I  I  193.01  35.01  2.01 

9521*9*11  195.01  35. Cl  9.0!  - 

1  !  195.01  35.01  2.0! 

9521*0*1!  195.01  35.0!  9.01  - 

1  !  195.0!  35. Cl  1.91 

I  9521*9*11  195.0!  35. Cl  9.01  - 

|  1  I  193.0!  33.01  1.91 

9521*9*1!  195.01  35.01  9.01  - 

j  1  I  195.01  33.01  1.91 

9521*0*1!  193.0!  35.0!  9.01  - 

1  I  195.01  35.01  1.91 

9521*9*1!  195.01  35.01  9.0!  - 

1  I  595.01  35. Cl  1.91 

9521*9*1!  195.0!  35.01  9.0!  ■ 

I  I  195.0!  35.0!  1.9! 

9521*0*1!  193.01  35.0!  9.0!  ■ 

!  !  195.01  35.01  1.91 

9521*9*11  193.0!  35.0!  9.01  ■ 

1  !  195.0!  35.0!  1.9! 

9521*0*11  195.0!  35.01  9.0!  ■ 

I  I  195.01  35.0!  1.9! 

9521(9*1!  195.01  35.01  9.0! 

1  |  195.01  35.0!  1.91 

9521*9*11  195.01  35.0!  9.0! 

1  !  195.0!  35.01  1.9! 

9521(9*1!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  1  195.0!  35.0!  1.9! 

9521*0*1!  195.01  35.0!  9.01 

1  !  193.0!  35.0!  1.9! 

9521*0*1!  195.01  35.01  9.0! 

!  !  195.01  35.01  1.9! 

9521*9*1!  195.0!  35.0!  9.01 

!  1  195.0!  35.01  1.9! 

9521*9*1 1  195.01  35.0!  9.0! 

1  I  195.0!  35.0!  1.91 

1012! *A *11  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

1 01 2 1  * A*1 1  195.0!  35.0!  9.0! 

1  I  195.0!  35.0!  1.7! 

101214*41 !  195.01  35.0!  9.0! 

!  I  193.0!  35.0!  1.7! 

101214*411  195.0!  35.0!  9.0! 

!  1  193.01  35.01  1.71 

10121***11  195.0!  35.0!  9.0! 

1  I  195.0!  35.0!  1.7! 

10  294*41 !  195.0!  35.0!  9.0! 

I  !  195.01  35.01  1.7! 

10121***1!  195.0!  35.0!  9.01 

1  I  195.01  35.01  1.7! 

10121***11  195.0!  35.01  9.0! 

I  1  195  01  35.0!  1.7! 

10121***1!  193.0!  35.01  9.0! 

!  !  195.01  35.0!  1.7! 

10121***1!  195.01  35. C!  9.0! 

I  I  195.0!  35.0!  1.7! 

101214*41!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.01  1.7! 

101214**1 1  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

10121***11  195. v!  35.0!  9.0! 

*  !  195.0!  35.0!  1.7! 

10121***1!  195.0!  35.0!  9.0! 

1  1  195.01  35.01  1.7! 

1 01 214**1 !  195.01  35.01  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

101 214*41 1  195.0!  35.0!  9.01 

•  I  195.0!  35.0!  1.7! 

101214*41 1  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

1 01 2! 4*41 !  195.0!  35.01  9.0! 

1  ■  !  195.01  55.0!  1.7! 

1012!***!!  195.0!  35.0!  9.0! 

'  !  !  195.0!  55.0!  1.71 

10121**41!  195.01  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.7! 

1 01 2 ! 4*41 1  195.01  35.01  9.0! 

1  1  195.0!  35.0!  1.7! 

101214**11  175.0!  35.0!  9.01 

I  !  195.01  35.01  1.7! 

II  !  1  I 

!  1  !  !  !  ! 


9.01 

.  1 

1664! 

1 9.01  NONE 

1.5! 

1 

-  1 

1 

9.0! 

14501 

19.0! NONE 

2.0! 

1 

-  1 

1 

9.01 

1450! 

19.01  NONE 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

9.0! 

14501 

19.0! NONE 

2.01 

I 

-  1 

1 

9.0! 

1450! 

19.0! NONE 

2.01 

1 

-  1 

1 

9.0! 

-  | 

14501 

19.01  NONE 

2.0! 

1 

-  1 

1 

9.01 

14501 

19.01  NONE 

2.01 

1 

-  I 

! 

9.01 

-  1 

14501 

19.0! NONE 

2.01 

1 

-  1 

1 

9.01 

14501 

19.01  NONE 

2.01 

l 

-  1 

! 

9.01 

14501 

19.0! NONE 

2.01 

1 

-  1 

I 

9.01 

14501 

19.01  NONE 

2.01 

1 

-  1 

1 

9.0! 

14501 

1 9.0 1  NONE 

2.01 

1 

-  1 

1 

9.0! 

14501 

19 .0  1  NONE 

2.0! 

1 

-  1 

t 

9.01 

-  1 

14501 

19.01  NONE 

2.01 

1 

-  1 

1 

9.01 

14501 

19 .01  NONE 

2.0! 

I 

-  1 

1 

9.0! 

14501 

19.01  NONE 

2.0! 

i 

-  I 

1 

9.01 

14501 

19 .01  NONE 

1 9.0! NONE 
I 

19.0! (ONE 
! 

19.OIS0NE 

I 

19.0! NONE 

19.01MONE 

! 

19.0INONE 

! 

19.01  NONE 
t 

19.0IN0NE 

! 

19.OIN0NE 

I 

19.0! NOME 
1 

19.01NOME 

I 

19.O1M0NE 

! 

19,01  NONE 
! 

19.0IN0NE 

17.9! KOHE 
! 

17.9IM0HE 

! 

17.9IM0HE 

I 

17.9IM0NE 


1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  1 
1496! 

1 

17.91N0NE 

1.7! 

9.0! 

_ 

* 

i 

-  ! 
14961 

! 

17.91N0NE 

1.7! 

9.0! 

i 

1 

-  1 
1496! 

1 

17.9 1  NONE 

1.7! 

9.01 

_ 

1 

! 

-  1 
1496! 

1 

17.91  NONE 

1.7! 

9.0! 

1 

l 

-  1 
1496! 

t 

17.9! NONE 

1.7! 

9.0! 

_ 

1 

I 

-  ! 
1496! 

! 

1 7.91  NONE 

1.7! 

9.0! 

m 

i 

-  j 

1496*1 

17.91N0NE 

1.7! 

9.0! 

i 

i 

-  1 
1496! 

1 

17.91  NONE 

1.7! 

*.w! 

1.7! 

9.0! 

i 

« 

» 

i 

-  1 

1 496 ! 

\ 

1496! 

*?*P*  NQliF 

i 

1 7.9! NONE 

1.7! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1496! 

1 

17.9! NONE 

1.7! 

9.01 

! 

1 

-  ! 
1496! 

1 

17 .9! NONE 

1.7! 

9.0! 

1 

! 

-  ! 
1496! 

1 

17.91N0NE 

1.7! 

9.0! 

1 

! 

-  ! 
1496! 

! 

17.9! NONE 

1.7! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1496! 

1 

17.91  NONE 

1.7! 

9.0! 

! 

1 

-  1 
1496! 

1 

17.91N0HE 

1.7! 

9.0! 

„ 

1 

-  1 
14961 

1 

1 7.9 1  NONE 

1.7! 

9.0! 

1 

1 

-  ! 
1496! 

1 

1 7.91  NONE 

1.7! 

1 

I 

! 

-  ! 

1 

I 

1 

I1L  EAST  C»-  I 
I  ROND  El  5T  ! 
tlL  EAST  0*-  I 
I  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  ! 
t  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  I 
I  RONDELET  t 
IIL  E*ST  C»-  I 
I  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  I 
I  RONDELET  t 
IIL  E*ST  C»-  I 
I  RONDELET  I 
t IL  E*ST  C*-  I 
!  RONDELET  I 
IIL  E*ST  CA-  1 
I  RONDELET  I 
IIL  CAST  CA-  I 
I  RONDELET  l 
IIL  EAST  CA-  I 
I  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  1 
!  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  ! 

I  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  I 
I  KONOILCT  I 
IIL  EAST  CA-  I 
!  RONDELET  I 
!IL  CAST  CA-  ! 

1  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  I 
!  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  I 
1  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  I 
!  RONDELET  I 
IIL  E7ST  CA-  I 
I  RONDELET  1 
IIL  EAST  CA-  ! 

I  RONDELET  I 
IIL  EAST  CA-  ! 

I  RONDELET  1 
IIL  CAST  CA-  I 
1  RONDELET  I 
IIL  CAST  CA-  ! 

1  RONDELET  ! 
IIL  EAST  CA-  I 
!  RONDELET  I 
ML  EAST  CA-  I 
!  RONDELET  ! 
IIL  EAST  CA-  I 
!  ROMLLET  ! 
IIL  EAS^»>-  I 
!  RONDIlCT  I 
1 IL  EAST  CA-  I 
I  RONDELET  ! 
! IL  EAST  CA-  I 
!  RONDELET  ! 
IIL  EAST  CA-  I 
!  RONDELET  ! 
IIL  CAST  CA-  I 
I  RONDELET  ! 
IIL  CAST  CA-  1 
!  RONDILCT  I 
IIL  EAST  CA-  ! 
I  RONDELET  1 
ML  EAST  CA-  ! 


l 

RONDELET 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

1 

ronoelet 

IIL 

CAST  CA- 

1975 

! 

IONDELET 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

! 

rondelet 

1  XL 

EAST  CA- 

1975 

i 

RONDELET 

iiL 

EAST  CA- 

1975 

1 

AONDELCT 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

1 

RONDELET 

!  XL 

EAST  CA- 

1975 

1 

rondelet 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

1 

RONDCLET 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

1 

RONDELET 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

i 

rondelet 

iiL 

EAST  CA- 

1975 

1 

RONDELET 

IIL 

EAST  CA- 

1 9  7  5 

1 

RONDELET 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

1 

RONDELET 

IIL 

BAST  CA- 

1975 

1 

RONDELET 

1XL 

EAST  CA- 

1975 

! 

RONDELET 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

1 

RONDELET 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

1 

RONDELET 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

1 

RONDELET 

IIL 

EAST  CA- 

1975 

1 

flONOCLET 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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CNCK! 

lISTi  OPERATOR 

! 

1  NET 

tVTCCl  9 {PENSIONS  I  DRAFT! 
ICODElLENGTHlBRDTM!  ! 

I  CAPACITY ! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(VESSEL 
IS  (OPERATING 

! 

! 

• 1  RESTS- 

!****!  AEG  •  1  REG.1LOAD-! 

1  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EGUIPMENT 

ITC!  BASE 

TEAR  ! 

!  COAST 

!  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

t ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

(AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

I  GUARD 

!  TON- 

{PAGE !  OVEP-!OVER-!/////l 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !//////////// ////!TD ! ////////// 

OR  ! 

1  NUMBER 

1  NASE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

pouem  enscrs  i 

(FEET) ! 

LINE-2 

!E£!  LINE-2 

{•REBUILT! 

I  I  !  !  1  !  !  I  I  I  t  II 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II 


(26) 

CONTICARRIERS 

INC. 

AND  TERNINIAU, 

! 

(CONTINUED)  l 

!  1 

1  1 

1  1 

I 

( 

l 

1 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

! 

( 

1 

1 

! 

! 

CCT 

333 

1362223 

! 

101214A41! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1496! 

-  ! 

1 7.9! NONE 

1 

J I L  CAST  CA- 
!  RONOELCT 

1975 

CCT 

354 

1542224 

! 

101214A411 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.7! 

- 

1496! 

-  ! 

17.9IN0NE 

! 

! IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT 

355 

!  S6222S 
! 

101214A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.7! 

" 

1496! 

-  ! 

17.9! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT 

354 

1562226 

! 

1  01  2 !  4  A  41 1 
!  1 

195.0! 

145.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.7! 

“ 

1496! 

-  I 

17.91N0NE 

! 

! IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT 

357 

1562227 

! 

101 2 1 4A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.7! 

- 

1496! 

-  ! 

17.9! NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT 

358 

!  362226 
! 

1012I4A411 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.71 

1496! 

-  ! 

17.91N0NE 

1 

!  IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT 

359 

1562229 

! 

101214A411 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.7! 

“ 

1496! 

-  ! 

17.9! NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT 

360 

1362230 

! 

101 2! 4A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.7! 

- 

1496! 

-  ! 

17.9! NONE 

! IL  EAST  CA- 
t  RONDELET 

1975 

CCT 

361 

1638606 

I 

70014A41I 
!  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

2.0! 

1931! 

-  ! 

-  (NONE 
! 

1  IL  LCHONT 

I 

1981 

CCT 

362 

1638607 

! 

7C014A411 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.  Cl 
35.01 

9.0! 

2.0! 

- 

1931! 

-  ! 

IXONE 

1 

III  LEM0NT 
! 

1981 

CCT 

363 

1438608 

r 

70014A411 
!  1 

195. Ql 
145.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

2.01 

- 

1931! 

-  ! 

-  1  NONE 

! 

! XL  IEHONT 

1 

1981 

CCT 

364 

1638609 

70014A41I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

2.01 

“ 

19311 
-  1 

INONE 

1 

!  IL  LCHONT 

1 

1981 

CCT 

365 

1638610 

1 

7CC14A41! 

(  ! 

195.01 

195.01 

35.01 
35. C! 

9.0! 

2.01 

“ 

1931! 

-  1 

-  (NONE 
! 

1  IL  LEMONT 

1 

1981 

CCT 

400 

1562489 

! 

679141411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.01 

1.7! 

“ 

1501! 

-  ! 

16.6!  NONE 

1 

1  XL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1975 

CCT 

401 

!54’  .90 

I 

67914A411 
(  1 

145.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.01 

1.71 

” 

1501! 

-  ! 

14.61  NONE 
! 

!  IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT 

402 

1562491 

! 

67914A41I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.7! 

— 

1501! 

-  1 

16.6! NONE 
! 

I  IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT 

403 

1562492 

! 

67914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.71 

- 

1501! 

-  ! 

16 .6 !  NONE 
! 

I  XL  EAST  CA- 
1  RONOELET 

1975 

CCT 

404 

1562493 

I 

70014»41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.01 

1.81 

- 

14001 
-  ! 

19. 6 1  NONE 
! 

1  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1963 

CCT 

4C5 

1562494 

! 

679 I 4 A  41  l 

1  ! 

20C.OI 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.01 

1.7! 

- 

1501! 

16.6!  NONE 

1 

1  XL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1975 

CCT 

406 

1562495 

! 

67914A41! 

I  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1501! 

-  ! 

16.61NCNE 

! 

! IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1975 

CCT 

2038 

1  - 

1 

700I4A411 

1  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.01 
35.  C! 

10.0! 

1.61 

” 

1600! 

-  1 

16. 6  I  NONE 
! 

1  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1971 

CCT 

2058 

1  - 

! 

93514A41! 

20C.O! 

200.01 

J5.CI 

35.01 

10.0! 

1.6! 

— 

1600! 

-  ! 

16.6! NONE 

1 

1  IL  CAST  CA- 
1  RONDELET 

1971 

CCT 

2068 

1553526 

1 

993I4A41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

’5.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

— 

1643! 

-  1 

17.01  NONE 
! 

I  XL.  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1973 

CCT 

2078 

1553527 

1 

993!4»m 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

10.0! 

1.6! 

” 

1643! 

-  1 

17.0IN0NC 

! 

I  IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1973 

CCT 

2088 

1553528 

1 

993I4AO! 

!  ! 

200.01 

20C.0! 

3S.CI 
35. Cl 

10.0! 

1.6! 

1643! 

-  ! 

17.OIN0NE 

! 

!ZL  EAST  CA- 
1  RONOELET 

1973 

CCT 

2093 

1553529 

1 

99314A41 1 
!  t 

20C.01 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.61 

i 

1643! 

-  ! 

17.0! NONE 

I 

IIL  ERST  CA- 
!  ACNOUET 

1973 

CCT 

2108 

1553530 

1 

99314 A41 1 
!  1 

20C.01 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

— 

1643! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1973 

CCT 

2118 

1553531 

! 

99314A41! 

1  1 

200. 01 
200.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

1643! 

-  ! 

17.0! NONE 

I 

IIL  EA5T  CA- 
!  RONDELET 

1973 

CCT 

21 20 

1553532 

! 

99314A41! 

1  ! 

200.0! 

20C.C! 

35.01 
35. C! 

10.01 

1.6! 

* 

1643! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1973 

CCT 

2138 

1553533 

1 

99314A41! 

1  1 

2C0.0! 
200. 0» 

35.01 
35. C! 

10.01 

1.6! 

- 

16431 

.  i 

17.0 ! NONE 
! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONOELET 

1973 

CCT 

2148 

1553534 

1 

99314A41! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.01 

35.01 

10.0! 

1.6! 

— 

1643! 

-  ! 

17.01  NONE 
! 

! IL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1973 

CCT 

2150 

1553535 

i 

993UA41! 

!  1 

20C.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1643! 

.  j 

17.5 ! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONOELET 

1974 

CCT 

2t68 

i  5S3336 

1 

99S;;«i4l! 

1  ! 

20G.0! 

2CC.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1643! 

-  i 

17.5 ! NONE 

1 

1  XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2178 

1553537 

1 

99314A41! 

1  1 

2QC.0! 

200.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1643! 

-  1 

17. 5! NONE 

I 

S XL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1974 

CCT 

2188 

1553538 

1 

99314A41! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1643! 

-  ! 

17.5IN0KE 

1 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

219h 

1553539 

! 

99314R41! 
!  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1643! 

-  ! 

17.3IN0NE 

! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2206 

f  S3  5540 

1 

99314A41! 

!  1 

200.0! 

29C.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1643! 

-  ! 

17.51NONE 

! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2210 

155,541 

j 

99314A41! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1643! 

.  i 

17.5 ! NONE 

j 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2228 

1 553542 

1 

99314A41! 
1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1643! 

-  i 

17»siN0NE 

! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2230 

1553543 

1 

993!4A41! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1643! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2248 

1553544 

1 

99314A41! 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

10.0! 

1.6! 

1643! 

-  ! 

17.5 ! NONE 
; 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2258 

1553545 

! 

99314A41! 
1  1 

20C.01 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1643! 

-  1 

17. si  NONE 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

226* 

1553546 

99314A41! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

** 

1643! 

-  ! 

17.5 [NONE 
! 

! IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2278 

1553547 

1 

99314A41 ! 
1  t 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

” 

1643! 

.  -  1 

17.5! NONE 

IIL  EAST  CA- 
1  RONDELET 

1974 

CCT 

2288 

1553548 

( 

99314A41 1 
1  i 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

10.0! 

1.6! 

1643! 

-  ! 

17.5 ! NONE 

1 

! X L  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2298 

1553549 

1 

99314A41 ! 
j  i 

200.0! 

200.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1643! 

-  ! 

17.5 ! NONE 

I 

I XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

230B 

1553550 

1 

99314A41 1 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. CJ 
35.  CJ 

9.0! 

1.6! 

- 

1643! 

-  ! 

1 7 . 5  f NONE 
! 

2 XL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2310 

1553551 

! 

99314A41 1 
t  l 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1643! 

-  I 

1 7*5 ! NONE 
! 

!IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

232B 

1S53552 

1 

9931 4A41 1 

1  1 

20C.0! 

20C-0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

- 

16431 
-  ! 

17.SIN0NE 

! 

! XL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2338 

1553553 

! 

99314A411 
1  1 

200.0! 

20C.O! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

16431 
-  ! 

17.5 INONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

234B 

1553554 

! 

993 14A41 1 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

10.0! 

1.6! 

“ 

16431 
-  ! 

17.5 ! NONE 
! 

2 XL  EAST  CA~ 

!  RONDELET 

1974 

CCT 

235e 

1553555 

1 

993! 4A41 ( 
1  ! 

200. 01 
200.0! 

IS. Cl 
35.  Cf 

9.0! 

1.6! 

1643! 

-  ! 

17. 5 {NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2368 

1553556 

! 

993! 4A41 1 
(  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1643! 

17. S! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1974 

CCT 

2370 

1553557 

1 

! 

1 

993I4A41! 
1  1 

!  1 

1  I 

200.01 

200.0! 

! 

1 

35. C! 
35.0! 

i 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1643! 

-  ! 
i 
! 

17.5 ! NONE 
! 

1 

! 

IIL  EAST  CA- 
!  RONDELET 
! 

! 

1974 

326 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CNCRI 

D1STI 


VESSEL  NAME  AND 

NUNBER 

1  COAST 

1  GUARD 

1  NUNBER 

(26)  CONTICARRIERS 

! 

! 

AND  TERNIN! ALS# 

INC. 

! 

(COKTIkUCOI 

CCT  2388 

1553558 

CCT  2398 

*553559 

CCT  2408 

1553560 

CCT  2418 

1553561 

CCT  2428 

! 553562 

CCT  2438 

! 553563 

CCT  244B 

1553564 

CCT  2A5B 

1553565 

CCT  2468 

1553566 

CCT  2478 

1553367 

CCT  2488 

1553568 

CCT  2498 

1553569 

CCT  2508 

1553570 

CCT  251B 

1553571 

CCT  2520 

1553572 

CCT  2538 

15535/3 

CCT  25AB 

! 553574 

CCT  2558 

1553575 

CCT  2568 

1563306 

CCT  2578 

1563307 

CCT  2588 

1563308 

CCT  2598 

1563309 

CCT  2608 

1563310 

CCT  2618 

1563311 

CCT  2628 

1563312 

CCT  2638 

1563313 

CCT  2648 

! 563314 

CCT  2658 

1563315 

EPIC  A 

1626731 

F8L  2562 

1277360 

FBI  2565 

! 277440 

F0L  2570 

1277519 

HJW  1C1 

1627201 

MJW  102 

1627202 

HJV  103 

!631164 

H4V  104 

1631185 

NSC  13 

1615278 

NEC  18 

1615283 

NEC  19 

1615284 

NBC  20 

1615265 

nee  21 

1615286 

NBC  23 

1615288 

NEC  24 

1615289 

NBC  25 

1615290 

NEC  26 

1615291 

NEC  27 

1615292 

N8C  28 

1615293 

NIC  29 

1615294 

NEC  30 

1615295 

nee  Ji 

1615296 

NBC  32 

1615297 

NIC  33 

*630186 

V  8012 

1630247 

IVTCCl  DIMENSIONS  lDRAFT!  1CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  SC  L  ! 

NET  ICODElLENGTHl BRDTHl  1  I  !  CST  I  CAASO  HANDLING  IS  10PERATING 

Sm.  I  «ti.lLO*»-!  I  CAA60  I  FIXED  !  CRUIPHENT  ITC!  BASE 

TEA  l  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINC-1  !AO!  LINE-1 

TON-  {PAGE!  OVER-! OVEN"! /////!  MORSE!  PASS-  ! (LIGHT)!///////// /////// ITD !///// ///// 
NAfiE  !  IV  !  ALL  !  ALL  MIGHT!  POUER!  ENGERS  !  (fEET)l  LINE-2  !E£!  LINE-2-  - 


! 

! 

YEAR  1 
8UILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


! 


!  !  !  !  ! 

!  !  t  !  ! 

!  !  t  !  ! 

!  !  !  !  ! 

993! AAAI l  20Q.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  33.0!  1.6! 

993! AAAI !  200.0!  35. C! 

!  i  200.0!  35.0! 

993! AAAI !  20C.0!  35. G! 

I  !  200.0!  35.0! 

993! AAAI !  20C.0!  35.C!  10.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

993! AAAI !  200.0!  35.0!  10.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

993! AAAI !  200.0!  35.0!  10.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

993UAA1!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

993! AAAI !  200.0)  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

993! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

993! AAAI !  20C.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.0! 

993! AAAI !  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.0! 

993! AAAI !  20C.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

993! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  !  20C.0!  35.0! 

9931AAA1!  20C.0!  35.01 
I  !  20C.O!  35.0! 

993! AAAI !  200.0!  35.0! 

]  !  200.0!  35.0! 

993! AAAI {  200. 0!  35.0! 

!  !  200.0!  35. C! 

993! AAAI !  200.01  3S.C! 

!  !  200.0!  35. C! 

993! AAAI !  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.0! 

9331AAA1!  200.0!  35.0! 

I  !  200.0!  35.0! 

93MAAA1!  200.0!  35. G! 

!  1  200.0!  35.0! 

933! AaAI !  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35. C! 

9331AAA1 !  20C.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

933! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  1  200.0!  35.0! 

933! AAAI  I  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.0! 

933IAAA1!  200. 0!  35.01 
!  !  200.0!  35.0! 

901 ! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

901 JAAA1 !  200.0!  35.0! 

•  !  200.0!  35.0! 

901 ! AAAI {  200.0!  35. C! 

I  !  200.0!  35. C! 

952! AAAI !  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.C! 

794 ! ADAS !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

794140481  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35.0! 

794(4043!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

65654A48!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

656J4A48!  195.0!  35.0! 

!  I  195.0!  35. C! 

95SIAAA8!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

95SIAAA8!  200.0!  35.0! 

!  !  200.0!  35.0! 

952! A0A1 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

952 ! 4D41 !  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35.0! 

952IADA1!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

952 ! ADA! 1  195.0!  35. C! 

!  I  195.0!  35.0! 

95 2 ! AD 41 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

952! ADA! !  195.0!  35.0! 

!  (  195.01  35.0! 

952 ! 4D41 !  195.01  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

95214041 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

952 ! ADA! !  195.0!  35. C! 

!  i  195.0!  35.0! 

952I4D41!  195.0!  35.C! 

t  !  195.0!  35.0! 

95214041 !  195.0!  35.0! 

!  I  195.0!  35.0! 

952! 4041 !  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

95214041 !  195.0!  15.0! 

(  I  195.0!  35.0! 

95214041!  195.0!  35.01 
!  !  195.0!  35.0! 

95214941!  195.0!  35.0! 

*!  !  195.0!  35.0! 

952! A0A1 !  200. OJ  35. C! 

(  !  200.0!  35.0! 


9.0! 

1.6! 

9.01 

1.6! 


9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9. os 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.01 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.6! 
9.0! 
1.4! 
9.0! 
1.5! 
9.0! 
1.5! 
9.0! 
1.5! 


1 


!  195.0!  35. C! 
I  !  ! 

1  !  ! 


8.6! 

-  ! 

1396! 

14.0 1  NONE 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

8.6! 

i 

1396! 

14.0! NONE 

1.6! 

! 

-  i 

! 

9.0! 

! 

i55ei 

14.0! NONE 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

9.0! 

! 

1558! 

14.0 ! NONE 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

9.0! 

•  i 

1450! 

19.0! NONE 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

9.0! 

! 

1450! 

19.01N0NE 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

9.0! 

-  i 

1450! 

19.0! NONE 

2.0! 

1 

-  ! 

i 

9.0! 

i 

1450! 

19  .ol NONE 

2.01 

! 

-  ! 

! 

9.0! 

! 

1450! 

19.0! NONE 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19 ,0 ! NONE 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19.0! NONE 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

9.0! 

-  i 

14501 

19.0! NONE 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

9.0! 

! 

i  #* 
VA 
O 

19 .0! NONE 

i 

2.0! 

9.0! 

! 

! 

1450! 

19.ol NONE 

2.01 

1 

-  ! 

! 

9.0! 

•  t 

1450! 

19.01  NONE 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

9.0! 

! 

1450! 

19.0! NONE 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

9.0! 

! 

1450! 

19.0! NONE 

2.0! 

! 

-  1 

! 

9.C! 

-  I 

14501 

19.01  NONE 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

9.0! 

-  ! 

1450! 

19,0! NONE 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

9.0! 

-  1 

1650! 

19.0! NONE 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

12.0! 

-  i 

1600! 

la.ouoNE 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! It  EAST  CA- 
!  RONDELET 
2  XL  EAST  CA- 
!  ronoelet 
! IL  EAST  CA- 
!  RON0ELET 


- 

! 

1643! 

-  ! 

! 

17.5! NONE 
! 

! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

1 

! 

1974 

- 

1643! 

-  ! 

17.5! NONE 

1 

!IL  CAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1974 

- 

1643! 

-  ! 

1 7 .5 {NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

1 

! 

1974 

- 

1643! 

-  ! 

1 7 .5 ! NONE 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1973 

- 

1643! 

-  ! 

17.51N0NE 

! 

ML  EAST  CA- 
!  RONOELET 

! 

! 

1973 

- 

1643! 

17.5! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1973 

- 

1643! 

-  ! 

17.5INONE 

! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1974 

- 

1643! 

-  ! 

1 7 • 5 l NONE 
! 

ML  ERST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1974 

- 

1643! 

-  ! 

1 7.5! NONE 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1974 

- 

1643! 

-  ! 

17.51N0NE 

! 

!IL  EAST  CA- 
1  RONDcLET 

! 

! 

1974 

- 

16431 
-  ! 

17.5! NONE 
( 

!IL  EAST  CA- 
I  RONDELET 

! 

1 

1974 

- 

1643! 

_  » 

17.5! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1974 

- 

*-> 

■«# 

•O  1 

17.5! NONE 
! 

!IL  EAST  CA- 
2  RONDELET 

! 

! 

1974 

“ 

1643! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

i 

1974 

1643! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
1  RONDCLET 

! 

1 

1974 

- 

1643! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

1 

! 

1974 

- 

1643! 

-  ! 

17.5! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

! 

! 

1974 

- 

1643! 

-  ! 

1 7. 5 ! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

i 

1974 

- 

1631! 

-  ! 

18.3! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

I 

! 

1975 

1631! 

-  i 

18.3! NONE 

1 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1975 

- 

1631! 

-  ! 

1 8.3! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONOELET 

! 

! 

1975 

“ 

1631! 

-  ! 

1 8.3! NONE 
! 

IIL  EAST  CA- 
(  RONOELET 

I 

! 

1975 

" 

1631! 

-  ! 

18.3! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1975 

- 

1631! 

-  i 

1 8. 3! NONE 
! 

ML  CAST  CA- 
!  RONDELET 

! 

! 

1975 

- 

1631 1 
-  ! 

18.3! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

! 

! 

1975 

- 

1631! 

-  ! 

18.3! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

! 

! 

1975 

- 

1631! 

-  ! 

14.3! NONE 
! 

ML  EAST  CA- 
!  RONDCLET 

! 

! 

1975 

“ 

1631! 

-  ! 

1 8.3 ! NONE 

2 

ML  CAST  CA- 
!  PONDILCT 

! 

1 

1975 

- 

1664! 

-  ! 

20.0 } NONE 
! 

ML  DES 
!  PLAINES 

! 

! 

198C 

- 

14C0! 

15.0! NONE 

!N0  CANTON 

I 

1 

1958 

- 

1400*! 

1 

1 5. 0! NONE 

!H0  CANTON 
| 

! 

{ 

1958 

- 

1400! 

15.01N0NE 

! NO  CANTON 

i 

1958 

! 
! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
! 

1980  ! 
1 


! 

RONDELET 

ML 

CAST  CA- 

1980 

! 

RONDCLET 

!IL 

CAST  CA“ 

I960 

| 

rondelet 

ML 

EAST  CA- 

I960 

i 

RONDELET 

i  il 

EAST  CA- 

I960 

! 

RONDCLET 

ML 

EAST  CA- 

198C 

1 

RONDCLET 

ML 

EAST  CA- 

1980 

! 

rondelct 

ML 

EAST  CA- 

me 

! 

rondelet 

ML 

EAST  CA- 

198C 

! 

rondelet 

!IL 

EAST  CA- 

1960 

i 

»9ND!lfT 

in 

EAST  CA- 

I960 

! 

ROHOELtT 

!IL 

EAST  CA- 

me 

! 

ROHDELCT 

ML 

EAST  CA- 

198C 

RONDELET 

!  IL 

EAST  CA- 

1980 

! 

RONDELET 

ML 

EAST  CA- 

1980 

!' 

RONDELET 

!IL 

EAST  CA- 

I960 

! 

RONDELET 

ML 

EAST  CA- 

1960 

i 

RONOClCT 

!IL 

EAST  CA- 

me 

! 

RONOEICT 
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ENGR! 

BIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  ARB  NUMBER 

... 

1  COAST 

t  GUARD 

1  NUMBER 

!  1VTCC] 

!  NET  ! CODE! 
1REGIS-!****! 
1  TER  !  SEE] 

I  TON-  tPAGEl 
!  NAGE  !  tV  ! 

DIMENSIONS  I 
LENGTNIBRDTH! 
REG.  I  REG.  1 
//////I/////! 
OVER-J  OVER-! 
ALL  i  ALL  ! 

DRAFT!  1  CAPACITY! 

!  !  ! 
LOAD-1  !  CARGO  ! 

ed  i  uumux 

Uttn  MORSE!  PASS-  ! 
LIGHT!  POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  1  ! 

EST  f  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  1  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  |TC!  BASE  !  YEAR  t 
POINT  !  LINE-1  £  AO I  LINE-1  !  BUILT  l 
(LIGHT) !////////////////!T0! //////////!  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  iMEBUtlTl 

(11)  CONTINENTAL  CRAIN  CO* 

!  !  I 

1  !  t 

i  !  i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

t  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

NEC  2 

1615267 

!  9S214A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

!  1450! 

16. 5( NOME 

!VA 

NORFOLK  ! 

1980 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

NBC  A 

1615269 

!  95214A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

!  1450! 

16. S  t  NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1980 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1  -  ! 

I 

1 

NBC  5 

1615270 

1  9S214A41! 

195.01 

35.  C! 

9.0!  - 

!  1450! 

16.5! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1980 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  “  | 

! 

! 

NEC  12 

1615277 

J  952t  4A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

!  1450! 

16.5 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK  1 

I960 

1  1  1 

1  !  ! 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

2.0! 

!  ! 

! 

! 

! 

(26)  CONTINENTAL  MARINE/  INC. 

1  !  ! 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

DAVID  E 

1237368 

!  1413A361 

42.1! 

12.8! 

5.2!  150!  -  ! 

1 6 .0! NONE 

(XL 

LEMONT  ! 

1945 

I  !  1 

t  1  ! 

42.1! 

1 

12.8! 

i 

5.2! 

! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

(32)  CONVENT  MARINE  COMPANIES 

1/  INC. 

!  1  1 

1  (  I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

)  I 

!  1 

! 

! 

! 

! 

CMC  101 

1273347 

1  70515A70I 

195.1! 

35.11 

10.7!  - 

!  700! 

30 .0 ! PUMPS 

!  LA 

CONVENT  ! 

1956 

!  f  1 

195.1! 

35.1! 

9.01 

! 

! 

CPC  1301 

1287984 

1  946 1 5 A  70 1 

189.01 

50.0! 

13.7!  - 

!  1500! 

13.0IPUNP 

!LA 

CONVENT  ! 

1962 

I  1  1 

t  I  1 

189.0! 

! 

50. C! 

! 

10.0! 

! 

!  ! 

1 

l 

! 

! 

(17)  (ONVEYOKS/  INC. 

!  I  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

CHARLOTTE  LYNN 

! 638 8 50 

1  17513A36! 

65.0! 

26. C! 

8.0!  1130!  -  1 

23.0! NONE 

! 

1981 

1  1  1 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

!  -  I 

| 

1 

ATC  1301 

1  71114A41! 

195.01 

35. C! 

9.0!  - 

I  1489! 

1 5.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

ATC  1302 

!  71 1 !  4A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0!  - 

!  1489! 

15.0! MONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  (  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ATC  1303 

i  71U4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1489! 

1 3 • 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1  -  ! 

I 

! 

ATC  1304 

i  71114A41! 

195.0! 

35.C! 

9.0!  - 

!  1469! 

15 .0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

ATC  1305 

1  711I4A4.1I 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1  1489! 

tS.OtHONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

1  -  I 

j 

1 

ATC  1308 

1  71114A41J 

195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

!  1489! 

1 5 . 0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I  -  ! 

1 

! 

ATC  1309 

i  71114A41! 

195.01 

35.C! 

9.0!  - 

!  1489! 

15.01H0HE 

!  CH 

CINCINNATI! 

1979 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ATC  1310 

i  711 ! 4A41 1 

195.0! 

3S.C! 

9.0!  - 

!  1489! 

1  5.0 ! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1  1  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

ATC  1311 

1  71 1 ! 4A41 J 

195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

!  1489! 

15.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

ATC  1312 

1  71 1 !  4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

!  1489! 

15.0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  !  1 

f  !  1 

195.0! 

! 

35.  CJ 
! 

1.6! 

! 

1  -  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

(38)  COOK  INLET  TUC  AND  8 A ACE 

1  CO. 

(  !  1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

PACIFIC  WIND 

1538858 

1  58I3A36) 

65.0! 

22. C! 

7.6!  1200!  -  ! 

55.0! NONE 

!  AK 

ANCHOPAGE  ! 

1972 

1  1  I 

55. 0! 

22. C! 

6.0! 

!  -  ! 

!  * 

! 

SUNNER  HIND 

1249814 

!  1 71 3A36 1 

40.0! 

12. C! 

5.4!  300!  -  ! 

25.0! NONE 

!  AK 

ANCHORAGE  ! 

1946 

1  1  t 

40.0! 

12.0! 

5.4! 

! 

! 

CARRETT 

1519582 

!  205UA43! 

12C.0! 

30.0! 

5.0!  - 

!  250! 

14.01  NONE 

!  AK 

ANCHORAGE  ! 

1969 

1  !  I 

1  1  1 

120.0! 

! 

30. C! 

! 

1.4! 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

(37)  COON.  HAUL  l.  80AT  ACUTA 

!L/  INC. 

i  1  ! 

i  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

! 

I 

1 

! 

COLTIE  SUE 

1525447 

1  1511C021 

42.0! 

13.0! 

4.0!  500!  -  ! 

1 5.0! NONE 

ILA 

BURAS  i 

1966 

1  1  1 

!  I  ! 

42.0! 

! 

13.0! 

! 

3.5! 

! 

1  22! 

!  ( 

! 

I 

! 

1 

(37)  COOfEN  STEVE  DONE  S 

1  !  1 

1  !  1 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

SAINT  301 

i  94014A45I 

195. Oi 

35.0! 

10.0!  - 

1  1696! 

1 9.0! NONE 

!LA 

OARROM  ! 

1979 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

) 

! 

TtOE  101 

!  940I4A48! 

195.0! 

35.0! 

10.0!  - 

*  1696! 

19.0IH0HE 

!LA 

DARPOW  ! 

1979 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

!  -  I 

! 

! 

HAVE  201 

i  9401 4 A  48  f 

195.0! 

35.  Cl 

10.0!  - 

!  1696! 

19.0! NONE 

ILA 

DARPOW  i 

1979 

1  !  ! 

1  1  1 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.7! 

! 

!  1 

! 

1 

! 

1 

(37)  C0N1NNC  DEE.  INC. 

1  1  ! 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

CCRINNE  0 

1604393 

1  34I3A36! 

45.51 

16. C! 

6.0!  600!  -  ! 

33 .0! NONE 

!LA 

DES  ALLE-  ! 

1979 

!  1  ! 

!  !  1 

48.0! 

i 

16.8! 

! 

5.0! 

! 

!  ! 

! 

( 

MANDS  ! 

1 

(73)  CONINTH! NN  COAT  CONNONAT 

1  ION 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

I 

! 

1 

! 

L.  HADE  CHILDRESS 

1256COO 

1  498I3A35! 

166.3! 

39.6! 

1.2!  - 

45.6! NONE 

3  WX 

PRAIRIE  ! 

1946 

!  t  1 

!  1  1 

176.0! 

! 

40.C! 

1 

7.6! 

! 

!  ! 

! 

! 

DU  CHIEM  ! 

! 

(37)  COANENN  aOAT  NENTALS. 

IN 

1C. 

!  1  ! 

!  !  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

PAULINE  C 

1529526 

J  1711C021 

42.0! 

14.0! 

3.5!  4701  -  1 

16.0! 

ILA 

PONCHA-  ! 

1970 

I  1  ! 

!  1  1 

42.0! 

! 

1 4.C! 

! 

3.5! 

! 

!  30! 

!  ! 

! 

! 

TOULA  ! 

! 

• 

(33)  COPPUS  CHRISTI  NARINE 

SE 

IRVICES 

!  1  i 

S  1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

CO. 

I  !  1 

! 

! 

! 

!  ! 

! 

! 

KAREN  ANN 

1631602 

1  151 1 3  A  3  6 1 

78.8! 

32. C! 

10.1!  2400!  -  ! 

60.0 J  NONE 

ITX 

CORPUS  ! 

1981 

i  1  I 

78.8) 

32.  C! 

7.6! 

1  -  1 

! 

CHRISTI  ! 

CCNS  2001 

1635889 

!  1 992 ! 5A70I 

180.0! 

54. Cl 

9.01  “ 

!  2890! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

CORPUS  ! 

1981 

1  t  ! 

18C.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

CHRISTI  ! 

CCNS  2101 

I00C113 

!  1143! 5A70I 

264.2! 

50.0! 

9.6J  - 

!  3250! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

CORPUS  ! 

1949 

!  !  1 

264.2! 

50.0! 

2.0! 

I 

CHRISTI  1 

CCNS  3001 

163C037 

!  2264 1  5A70I 

297.0! 

54.0! 

10.0!  - 

!  4269! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

CORPUS  1 

1980 

!  !  1 

297.0! 

54.  C! 

2.0! 

! 

CHRISTI  ! 

CCNS  3002 

1633289 

!  2264! 5  A  70 ! 

297.0! 

54.0! 

9.0!  - 

!  4249! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

!TX 

CORPUS  ! 

1981 

!  !  1 

!  !  1 

297.0! 

! 

54. C! 

! 

2.0! 

! 

!  ! 

! 

! 

CHRISTI  ! 

! 

(24)  COULEE  REGION  TOWING/ 

IN 

1C. 

1  i  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

ASA 

1273583 

!  72I3A361 

—  ! 

—  1 

7.0!  900!  -  ! 

35.01N0NE 

HA 

CLAYTON  J 

1957 

1  1  1 

71.0! 

22.01 

6.0! 

1  -  ! 

I 

! 

GENESIS 

1 605056 

!  7013A35J 

—  1 

—  ! 

7.0!  600!  -  1 

35 • 0 ! NONE 

!  XA 

CLAYTON  1 

1979 

1  !  1 

!  (  1 

1  1  1 

60.0! 

! 

! 

22.0! 

! 

6.01 

!  -  ! 

!  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 
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ENGRl 

DISTI  OPERATOR 

t 

1  NET 
-1RCGIS- 

1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT1 
ICODElLENCT'M  BRDTH!  I 

REG.  1  RES* ! LOAD- ! 

ICAPACXTY! 

!  ! 

!  CARGO  1 

HX6H-  ! 

EST  ! 
FIXED  ! 

CARGO  HANDLING 
EIUIPNEH1 

1  V  E  S  S  E  L  ! 
IS  (OPERATING  ! 
IT  C I  BASE  ! 

TEAR 

1 

COAST 

1  TER 

1  SEE t ////// 1 /////I  ED  l 

xntnun 

POINT  ! 

LINE-1 

i AOl  LINE-1  t 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  HUME  A 

1 

GUARD 

1  TON- 

IPAGEl  OVER-IOVER-I/////I 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITDl ////////// 1 

OR 

! 

RUBBER 

1  BASE 

I  XV  1  ALL  t  ALL  (LIGHT! 

POWER!  INGERS  ! 

( FEET) I 

LINE-2 

(ECl  LINE-2  1 

•REBUILT 

I  I  I  1  I  I  II  I 

I  I  I  I  I  I  II  I 


(03)  COVE  SKIPPING/  INC. 

! 

!  1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

! 

! 

COVE  LEABER 

! 279938 

275401 2A  20 1 

?9C. 51104. C! 

47. n 

250001 

80000! 

144.015  STEAN 

PUNPS  1  NT 

NEW  YORK  1 

1959 

1 

1  1 

810. 0! 104*0! 

18.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

COVE  LIBERTY 

16(4295 

25Q97 I2A20 1 

796.911C5.7! 

43.2! 

220001 

77622! 

148.011  OEEP 

WELL  t  4  ! NT 

NEW  YORK  !  • 

1981 

t 

!  1 

825.811C5.7I 

18.0! 

I 

-  1 

1 STEAN  PUHPS  ! 

I 

COVE  TRADER 

1279438 

18955! 2  A  20 { 

70S. 0110?. C! 

39.8! 

150001 

57250! 

124.014  STEAN 

PUHPS  INY 

NEW  YORK  1 

1959 

! 

! 

1  ( 

l  1 

736.3MC2.C! 

!  1 

9.1! 

1 

! 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(32)  COX  OXACLZMC/  MC. 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

HUTTON  2 

!  - - 

11131361 

37.3! 

12.6! 

4.0! 

165! 

-  ! 

24.0! HONE 

!IA 

HOUHA  1 

1956 

! 

1  ! 

37.3! 

12.6! 

3.2! 

! 

-  1 

I 

1 

1 

BCD  277 

!  - 

197I4A46! 

10C.0! 

28.  Cl 

5.0! 

- 

1 

400! 

6.0 ! NONE 

(LA 

HOUNA  1 

I960 

! 

! 

1  1 

1  1 

100.0! 

1 

28. C! 

1 

1.6! 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

(31)  COX  NARINE  CQRP. 

1 

1 

i  1 

1  1 

1 

1 

I 

1 

! 

i 

! 

I 

I 

i 

! 

! 

1 

1 

RF  4118 

!  543104 

971 14A48I 

20C.01 

35.01 

10.7| 

- 

1 

1630! 

1S.2IH0HE 

INS 

GREENVILLE! 

1973 

I 

1  1 

200.1! 

15.11 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

RF  4138 

1543106 

971 14A481 

200.0! 

35.  Cl 

10.71 

- 

! 

16301 

1 5.2 ! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

!973 

i 

1  I 

20C.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

RF  4KB 

1543107 

971 I4A481 

200.0! 

33. Cl 

10.7! 

- 

! 

1630! 

13.2! NONE 

ms 

GREENVILLE! 

1973 

! 

1  ! 

200.11 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

RF  41EB 

1543111 

97114*481 

200.0! 

35.01 

10.71 

- 

1 

1630! 

13. 2! NONE 

Ins 

GREENVILLE! 

1973 

1 

1 

1  1 

1  1 

200.1! 

1 

35.11 

! 

1.6! 

1 

! 

1 

-  1 

I 

I 

! 

1 

l 

1 

1 

(30)  CPI  BARGE  LINE 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

I 

1 

CPO  1101 

1637872 

88814*461 

195.0! 

35. Cl 

10.51 

- 

! 

16501 

10.81  NONE 

INS 

FRIARS  ! 

1941 

1 

1  1 

195.1! 

35.01 

2.3! 

! 

-  1 

I 

I 

POINT  1 

CPD  1102 

1631271 

88814*461 

195.0! 

35.  C| 

10.51 

- 

! 

16501 

10.8H.0KE 

Ins 

FRIARS  1 

1911 

1 

1 

I  1 

1  1 

195.1! 

1 

35. 0! 

1 

2.31 

1 

i 

1 

-  1 
) 

1 

! 

! 

I 

POINT  ! 

1 

(21)  CRAIN  BROS./  INC. 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

I 

I 

1 

l 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

I 

I 

AUNT  POLLY 

1221484 

2413*351 

45.0! 

16.  C| 

2.7! 

83! 

-  ! 

12 .0! NONE 

IP* 

PITTSBURGH! 

1921 

! 

1  ! 

60.0! 

16.3! 

2.31 

! 

-  ! 

1 

1 

BILLION 

1512471 

14413*35! 

75.81 

27.3! 

8.61 

1130! 

-  i 

35 .0! NONE 

I  PA 

PITTSBURGH! 

196E 

I 

1  ! 

75.8! 

27.31 

8.6! 

I 

-  ! 

! 

I 

1 

NEUTER 

1279678 

1913*351 

33.6! 

18.0! 

3.6! 

165! 

-  ! 

1 e .01  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1959 

! 

t  1 

34.6! 

19. Cl 

3.6! 

( 

-  1 

1 

! 

1 

ROY  L. 

1241247 

5013*351 

61.0! 

16.1! 

A. 51 

4251 

-  1 

27 .3 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1945 

I 

!  1 

61.01 

1C..1! 

4.31 

I 

-  ! 

! 

1 

1 

Cl  35 

j  - 

12714*431 

110.0! 

26. C! 

5.51 

- 

! 

330! 

6.5 (NONE 

»PA 

PITTSBURGH! 

1924 

! 

!  1 

110.0! 

26. Cl 

1.21 

J 

-  1 

1 

1 

i 

CB  37 

1  - 

16114*471 

lie. 01 

26. C! 

5.51 

- 

! 

330! 

6.5IN0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1939 

1 

1  1 

11C.0! 

26. C! 

l.*l 

1 

“  1 

! 

1 

i 

CB  1B4 

j  ----- - 

42014*401 

175.0! 

26.  et 

9.01 

- 

! 

1000! 

11.0INQNE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1984 

! 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

CB  284 

!  — - 

42014*401 

175.01 

26. C| 

9  -  0 ! 

- 

! 

1COO! 

11 .0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1984 

! 

1  1 

175.01 

26.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

CB  650 

|  - 

42914*401 

175-0! 

26.  Cl 

9.0! 

- 

! 

9001 

11.01N0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1959 

1 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.51 

! 

-  ! 

| 

1 

1 

CB  1C01 

1271724 

60214*401 

200.01 

26.  Cl 

9.01 

- 

! 

1130! 

U.01NCNE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

! 

1  1 

20C.OJ 

29.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

1 

CB  1 C02 

1271268 

60214*401 

200.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

I 

11501 

12.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

! 

1  1 

200.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

“  I 

! 

! 

! 

CB  1003 

1271288 

60214*401 

20C.0! 

26.  Cl 

9.0! 

- 

1 

1150! 

1 2.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

! 

1  1 

200.01 

28. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

CB  1004 

1271324 

60214*40! 

20C.01 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

1150! 

1 2.0IHONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1956 

1 

1  1 

20C.01 

28. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

C0  1005 

1271354 

60214*49! 

200.01 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1130! 

12.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1958 

! 

1  1 

20C.0! 

23. Cl 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

CB  1006 

1271389 

60214*401 

200.01 

26. Cl 

9.0! 

- 

! 

1150! 

12.0IKM 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

i 

1  1 

200.01 

28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

Cfi  1007 

1271436 

60214*401 

200.01 

26. Cl 

9.0! 

- 

! 

1150! 

12.0! NOh* 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

1 

!  1 

200.0! 

28.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

1 

! 

CB  1008 

1271455 

60214*401 

200.01 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1150! 

1 2 .0  !  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

! 

1  ! 

20C.0! 

28.0! 

1.5! 

! 

-  i 

2 

1 

1 

CB  1009 

1271476 

60714*401 

20C.01 

26.CJ 

9.0! 

- 

! 

1150! 

12.0 !HONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

! 

1  1 

20C.01 

28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CB  1011 

1271521 

60214*40! 

20C.0! 

26. Cl 

9.0! 

- 

! 

1150! 

12.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1936 

1 

1  1 

200.01 

28. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

CB  1  Cl  2 

1271549 

60214*401 

20C.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

j 

1150! 

12.0! HOKE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

1 

i  1 

200.0! 

28. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

CB  1900 

j  - 

46614*401 

195.0! 

26.0! 

9,0! 

- 

» 

1100! 

11.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1964 

1 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  • 

1 

1 

( 

CB  1901 

j  - 

46614*401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

! 

1100! 

11.01N0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

( 

! 

CB  1902 

1  - - 

46614*40! 

195.0! 

26. Cl 

9,0! 

- 

i 

1100! 

II.OIhONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

1 

! 

CB  1903 

1  - 

46614*401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

2 

1100! 

II.OIHONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

26. Cl 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

1 

1 

CB  1904 

1  - 

46614*401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

i 

11001 

11 .0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

; 

-  ! 

i 

! 

! 

CB  1905 

1  - 

46614*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

1100! 

11.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

I 

OSCO  18 

1  - 

18214*431 

135.0! 

27.  C! 

7.0! 

- 

2 

500! 

12.0tl.0HE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1933 

1 

1  1 

135.0! 

27. C! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

GB  901 

1  - 

37114A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

i 

850! 

1 1 .0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1951 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

n I LL  *  v v 

i  ...... 

47214*40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

i 

900! 

10. 7 | HONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1951 

i 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

i 

I 

t 

NV  536 

i  - 

42514*40! 

175.0! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

902! 

12.6IH0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1949 

l 

!  ! 

175.0! 

26.1! 

1.8! 

! 

“  ! 

| 

! 

! 

*0  «7 

1  295865 

422 ! 4*40! 

175.0! 

26,  C! 

9.0! 

- 

I 

900! 

11-5 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1953 

! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  106 

1  - 

364(4*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

9$0! 

11.5! HONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

1  I 

175.0! 

26.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NO  107 

|  - 

36414*401 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

- 

! 

9C0! 

II.OIHONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1951 

1 

j  ■ 

175.0! 

26, C! 

1.2! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  110 

j  ...... 

36414*40! 

175.0! 

26,0! 

9.0! 

- 

\ 

950! 

11.51H0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

195C 

i 

r  i 

175.0! 

26. C! 

7.5! 

l 

-  ! 

2 

! 

! 

NO  112 

I  ...... 

23314*46! 

175.0! 

26.1! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11 . 5 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1949 

i 

1  ! 

175.0! 

26.1! 

1.3! 

! 

-  1 

i 

1 

! 

NO  161 

i  - 

42214*40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

j 

900! 

1 1 . 5 i NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1953 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  221 

i  - 

15014*431 

145.0! 

27.0! 

6.51 

- 

! 

360! 

10.0 1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

195C 

t 

1  1 

145.01 

27. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

HO  222 

i  - 

15014*43! 

145.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

2 

360! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1950 

f 

i 

i 

1  1 

!  ! 

t  ! 

145.0! 

1 

! 

27.0! 

! 

1 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 
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cm! 

•  1ST! 

OPERATOR 

!  IVTCC !  DIMENSIONS  IDRAFT! 

1  NET  (CODE (LENGTH I  BROTH!  ! 

-1RECIS-!****!  RES.  1  REG. 1 LOAD-l 

1  CAPACITY!  HIGH-  I 

1  I  CST  ! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

CARGO  HANDLING 
EGUIPRCNT 

(VESSEL  ! 
IS  (OPERATING  ! 
1TC!  CASE  ! 

YEAR 

VESSEL 

RARE  AMD  MURIIR 

i 

COAST 

GUARD 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  EP  ! 

1  TOR-  IPAGE1  OVE R-! OVER- !///// ! 

I////////I  POINT  |  LINE-1  IAO)  LlNt-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! CLICHT) I////////////////ITPI//////////I 

BUILT  1 
OR 

! 

NUMBER 

1  RACE  !  IV  !  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

POWER!  CNCCRS  1  (FEET)! 

LXNE-2 

!IEI  LINE-2  1 

•  REBUILT1 

(21)  CRAIN  BROS.* 

INC 

. 

! 

t  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED)! 

t  1 

1 

1 

1 

l 

1 

! 

1 

1 

NO  304 

1  - 

321 1 4A401 

173.01 

26.  Cl 

9.0! 

-  1 

900! 

1 2.2 1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1943 

! 

!  ! 

175.01 

26. Cl 

1.51 

1 

! 

1 

1 

NO  307 

328 ! 4A40I 

173.01 

26. C! 

9.01 

9001 

12.2 1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1943 

! 

1  ! 

173.01 

26. Cl 

1.51 

1 

-  | 

1 

1 

I 

NO  309 

323 1 4A401 

173.01 

26.01 

9.0! 

900! 

12.2IH0ME 

IPA 

PITTSBURGH 

1943 

!  1 

175.01 

24. Cl 

1.5! 

1 

-  | 

I 

1 

1 

NO  321 

1  - 

3C8I4A401 

132.0! 

35. Cl 

8.0! 

1441 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

(948 

1  ! 

132.0! 

35.01 

1.4! 

1 

-  I 

1 

1 

| 

NO  322 

3081 4A401 

132.01 

35.01 

8.0! 

-  1 

844! 

10.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1948 

1  ! 

132.01 

3S.C! 

1.4! 

1 

-  | 

| 

1 

1 

NO  323 

1  - 

3CI14A40! 

132.01 

35*0! 

8.0! 

644! 

10.01  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948 

! 

!  ! 

132.0! 

35. C! 

1.4! 

1 

-  I 

! 

! 

| 

NO  411 

36414*40! 

175.0! 

26.01 

9.0! 

900! 

12.01  HOME 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957 

1 

1  ! 

173.0! 

26.01 

1.51 

1 

-  | 

1 

1 

I 

NO  431 

1  - 

344  1  4*40 1 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

“  1 

900! 

12.01  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957 

! 

!  ! 

173.01 

26.0! 

1.5! 

1 

-  | 

1 

1 

1 

NO  141 

41314*40! 

173.01 

26.  Cl 

9.0! 

9001 

11  .OLONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1953 

1  1 

173.01 

26.01 

1.51 

1 

•  | 

1 

1 

! 

NO  A79 

41314*401 

173.0! 

26. Cl 

9.0! 

9001 

11.01NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1933 

t 

1  1 

175.0! 

24.  Cl 

1.5! 

1 

-  | 

1 

1 

| 

NO  921 

1  ... — 

36414*401 

175.01 

26.01 

9.01 

9001 

12.01  NONE 

IP*  PITTSBURGH! 

1956 

|  I 

1/5.0! 

26.01 

1.51 

! 

-  | 

1 

I 

I 

NO  931 

1  - 

364KA40I 

173.01 

24. Cl 

9.01 

-  | 

900! 

1  2.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1956 

1 

l  1 

175.01 

26.01 

1.51 

1 

-  J 

1 

1 

I 

OR  431 

42214*401 

173.01 

26.01 

8.5! 

-  1 

900! 

1 1  •  5 1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

!  1 

175.01 

26.01 

1.51 

1 

1 

1 

1 

PC  S42 

»  - 

41314*40! 

175.01 

26.01 

9.0! 

-  | 

900! 

11 .01  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1954 

! 

1  I 

175.01 

26.01 

1.5! 

1 

! 

1 

| 

PC  C43 

41314*401 

173.01 

26.  C! 

9.0! 

-  | 

900! 

11.0JN0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1954 

1 

1  1 

173.01 

24. Cl 

1.51 

1 

1 

1 

1 

PC  873 

1 

41314*40! 

175.01 

26. Ct 

9.0! 

-  \ 

9001 

1 1  .0  1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1955 

1 

1 

1  1 

!  1 

175.01 

l 

26. Cl 

1 

1.5! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

(32)  CRAIN  BROS.# 

INC 

1 

! 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

I 

! 

I 

1 

1 

! 

1 

1 

DtLGIME 

1311334 

3213*361 

44.01 

18.  C! 

5.71 

600! 

-  1 

-  ! 

!LA 

GRAND 

1 

1967 

1 

1  ! 

1 

-  1 

-  1 

! 

-  1 

! 

I 

CHENIER 

1 

UNCLE  NED 

1289410 

6413*361 

60.31 

22.01 

9.5! 

456! 

-  1 

35.0! 

!L  A 

GRAND 

1 

1962 

1 

i  i 

65.01 

22.01 

7.01 

» 

-  ! 

! 

! 

CHENIER 

! 

UNCLE  NEO  II 

1632*27 

5413*361 

6C.3I 

22.01 

9.3! 

1200! 

-  ! 

-  1 

(LA  GRAND 

I 

1981 

! 

1 

1  I 

t  ! 

1 

1 

-  I 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

-  ! 

1 

i 

t 

1 

! 

CHENIER 

1 

1 

(32)  CRAIN#  FRANK 

M. 

ce 

! 

* 

1  1 

I  1 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

CRESCENT 

123)587 

4313*35! 

73.8! 

21.3! 

5.2! 

*801 

-  i 

20. 0 ( NONE 

! L A  NEW 

I  * 

1966 

! 

!  1 

73.8! 

21.31 

5.2! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SUNSHINE 

1242991 

1313*351 

43.51 

13.5! 

3.51 

600! 

-  ! 

15.0! NONE 

!LA 

NEW 

1  t 

1965 

! 

I  1 

43.51 

13.5! 

3.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

I 

S  7 

1  - 

20014*43! 

152.0! 

34. Cl 

5.0! 

550! 

4.8 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1930 

I 

! 

!  1 

l  1 

152.0! 

1 

34. C! 

1 

1.3! 

! 

1 

-  1 

I 

! 

I 

I 

! 

ORLEANS 

1 

! 

(21)  CRAIN#  G.  H. 

RIVER 

1 

TOWINJG#  INC. 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

PUSHBUTTON 

1243789 

2913*35! 

54.01 

15. C! 

5.3! 

400! 

-  ! 

-  ’NONE 

IRA 

GLEN- 

|  « 

1986 

! 

1  1 

54.01 

15. Cl 

5.31 

! 

-  ! 

I 

1 

WILLARD 

! 

CB  ICS 

!  - 

42514*401 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

-  | 

900! 

1 2.5 1  NOME 

!PA 

PITTSBURGH! 

1954 

! 

! 

!  ! 

1  1 

175.0! 

1 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

1 

1 

! 

l 

! 

I 

! 

1 

1 

(33)  CRAWFORD#  JANES 

p. 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

l 

! 

1 

» 

! 

) 

1 

! 

1 

i 

SHORELINE  VI 

1626734 

7511*991 

57.2! 

24.0! 

7.0! 

700! 

.  i 

60.01 

!  T  X 

HOUSTON 

! 

1981 

1 

1  1 

6C.0I 

40. Cl 

3.5! 

! 

1 

! 

1 

SHORELINE  VII 

1628315 

10711*99! 

63.0! 

25.0! 

7.0! 

700! 

80.0115  TON 

HYPRAULIClTX 

HOUSTON 

1 

1980 

1 

'  1 

85.0! 

40.  C! 

7.0! 

1 

-  j 

(CRAKE 

! 

1 

SHORELINE  XI 

164C197 

6111*991 

57.2! 

24.  C! 

7.0! 

700! 

-  | 

*5.015  TON 

HVORAULIC 

!TX 

HOUSTON 

1 

1981 

I 

l  1 

60.0! 

40.  C! 

3.5! 

! 

(CRANE 

! 

1 

SHORELINE  XII 

1640675 

6111*991 

57.2! 

24. C! 

7.0! 

700! 

-  j 

45.0! 

!TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

1  1 

6C.0! 

40.  C! 

3.5! 

! 

! 

! 

1 

SHORELINE  XIV 

164C676 

6111*991 

57.2! 

24.0! 

7.0! 

700! 

-  j 

45.01 

!  TX 

HOUSTON 

! 

1981 

! 

1  ! 

6C.0! 

40.0! 

3.5! 

I 

-  i 

1 

! 

! 

SHORELINE  XIX 

1647329 

8011*991 

62.0! 

26.0! 

7.3! 

800! 

-  j 

86.015  TON 

HYDRAULIC 

1  TX 

HOUSTON 

1 

1981 

i 

1  1 

65.0! 

4Q.C1 

3.5! 

I 

-  i 

1  CRANE 

! 

i 

SHORELINE  XX 

1647330 

8011*991 

62.0! 

26. C! 

7.3! 

800! 

45.0112  TON 

HYDRAULICJTX 

HOUSTON 

J 

1981 

! 

I 

1  1 

!  I 

65.0! 

1 

40.  C! 

i 

3.5! 

! 

! 

! 

1CRANE 

j 

i 

! 

1 

(03)  CREEK  TOWING 

CORP. 

1 

! 

1  1 

!  1 

! 

1 

i 

! 

i 

! 

» 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

BARKER  GIRLS 

1357507 

8713*361 

64.0! 

24.0! 

9.6! 

1330! 

-  j 

30.0! NONE 

1  NY 

ROSIYH 

1 

1974 

! 

1  1 

64.0! 

24. C! 

8.0! 

! 

-  j 

! 

! 

1 

PORT  e 

1559714 

8713*361 

64.01 

24.0! 

9.6! 

1350! 

-  i 

30.0JNONE 

!NY 

ROSLYN 

1 

1974 

! 

1  ! 

64.0! 

24. C! 

8.01 

! 

-  | 

I 

! 

1 

FRANK  C,  BARKER  III 

! 249 117 

24613*361 

104.9! 

30.11 

11.1! 

3200! 

-  | 

65 .0! NONE 

!NY 

ROSLYN 

1 

1945 

I 

!  1 

104.8! 

30.1! 

9.1! 

i 

-  j 

1 

1 

1 

JAHIS  8 

! 276C1 3 

7513*361 

54.0! 

26.0! 

9.9! 

2200! 

-  j 

58 • 2  !  NONE 

1NY 

BOSLYN 

l 

1958 

! 

1  I 

84.0! 

26. C! 

8.3! 

! 

! 

I 

! 

MARGARET  C 

1291793 

6713*361 

5C.0! 

20.1! 

6.6! 

3000! 

-  i 

46.0 ! NONE 

! 

1 

1978 

! 

!  ! 

5  C  -  0 ! 

20.1! 

5.5! 

! 

! 

! 

! 

STEPHEN  BARKER 

1238833 

10513*36! 

69. 5! 

25.5! 

8.0! 

1500! 

-  t 

40.01  NONE 

!NY 

ROSLYN 

1 

1962 

! 

i  i 

oe.Si 

25.5! 

?.u« 

! 

-  | 

| 

! 

STEPHEN  BARKER 

!2S9v*S 

4813*36! 

60.8! 

19.6! 

6.5! 

900! 

36.0! NON? 

1  NY 

ROSLYN 

1 

1962 

! 

!  1 

65.0! 

19.61 

5.8! 

! 

-  j 

I 

! 

1 

CHARLIE 

1292785 

46314*46! 

12C.0! 

38. Cl 

10.7! 

*  12501 

27.0! NONE 

! 

1 

I960 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

12C.0! 

I 

38.0! 

1 

2.0! 

! 

i 

! 

( 

1 

! 

! 

1 

l 

(32)  CRESCENT  TOWIWC 

t 

! 

SALVAGIE 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

COHPANT 

! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

ADMIRAL  JACKSON 

1272237 

7713*56! 

96.3! 

25.2! 

10.6! 

2563! 

-  ! 

36.0! NONE 

IAL 

MOBILE 

! 

1954 

1 

!  f 

103. C! 

25.2! 

7.5! 

\ 

-  j 

1 

! 

1 

BETTY  SMITH 

129)230 

7013*361 

85.2! 

24.7! 

11.6! 

1650! 

-  j 

28.OIN0NE 

!  L  A 

NEW 

l 

1963 

! 

1  1 

85.2! 

24.7! 

11.0! 

! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

CRAIG  SMITH 

1266683 

16913*361 

87.6! 

25. Cl 

11.6! 

1800! 

*  j 

32.01  NONE 

1LA 

NEW 

! 

1953 

1 

!  1 

87.6! 

25. C! 

8.01 

! 

1 

! 

ORLEANS 

1 

ELIZABETH  SMITH 

1280262 

16513*3*'! 

105.6! 

26.3! 

13.5! 

1800! 

23.0! NONE 

!l* 

NEW 

1 

1959 

1 

1 

105.61 

26.31 

13.5! 

! 

I 

! 

ORLEANS 

1 

FALL  RIVER 

1264578 

15813*3/ 

104.2! 

26.1! 

12.9! 

1800! 

-  l 

36 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1952 

! 

1  i 

104.2! 

26.11 

12.8! 

1 

1 

i 

ORLEANS 

1 

FORT  CONPE 

1252892 

78!  J*j<»! 

95.2! 

24.1! 

10.5! 

1000! 

-  j 

32.0! NONE 

!LA 

NEW 

1 

1947 

! 

! 

! 

1  I 

!  ! 

1  1 

95.2! 

1 

1 

24.1! 

! 

1 

10.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

! 

! 

TAIL!  2  •  lEUimXON  OF  VESSELS 
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ENCRt 

I  tVTCC!  t  IRENS  ICRS  IRRAFT! 

! CAPACITY  1 

HUH-  ! 

1  V  (  S  S  t  L  1 

HIT! 

OMUTOI 

!  NET  tCOIElLEHCTH!  HIT  Hi  I 

i  i 

1ST  1 

CARSO  HANIUNC 

!S  IOPERATJNC  ! 

— »■ 

-1RECIS-I***M  AES*  I  REC.lLOAI-l 

!  CARSC  ! 

FIXE®  l 

ERUIPHENT 

ETC  1  BASE  ! 

YEAR 

! 

COAST 

(  TER  I  SEE! //////! /////I  El  1 

\mnun 

POINT  ) 

LINE-1 

l«Ol  I.IHS-1  I 

EUILT 

VESSEL 

NAME  AMI  NUMII R 

! 

CUARI 

!  TON-  IPACE!  OVER-! OVER-! //// / 1 

HOHStl  mss-  ! (It SHT )!//////////////// It ^1 ////////// I 

OR 

1 

HUMBER 

1  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT! 

POWER!  ENSERS  ! 

(FEET)! 

UNE-2 

IEE!  LINE-2  1 

•REBUILT 

i  i  i  i  i  t  i  i  ii  i 

i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i 

■f  i  *  * 


(32)  CRESCENT  TOWINC 

1  SALVACtC 

!  1 

1 

! 

1 

» 

1 

I 

* 

COMPANY 

! 

!  1 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED! 

1  1 

» 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

SEN*  CSELTHORPE 

!  445787 

100134341 

110.0! 

26.3! 

14.1! 

40001 

-  | 

36.01N0NE 

tCA 

SAVANNAH  I 

1943 

! 

1  1 

110.01 

26.3! 

14.11 

! 

-  1 

1 

1 

CLENN  SMITH 

1210439 

14513A361 

103.4! 

24.3! 

13.3! 

16001 

12.0INCNE 

It  A 

NIV  ! 

1959 

! 

1  1 

103.4! 

26.3! 

12.0! 

! 

I 

i 

ORLEANS  1 

i  K  MCLEAN 

! 242114 

14413A34! 

104.2! 

24.1! 

12.S! 

2000! 

—  (NONE 

1AL 

MCB7\E  ( 

1953 

! 

1  1 

104.21 

c6.11 

12.11 

| 

* 

! 

JAMES  t.  SMITH 

1274423 

17113434! 

103.41 

26.2! 

13.4! 

1800! 

26.01  NONE 

ILA 

NEW  1 

1958 

! 

1  1 

103.41 

24.:: 

13.4! 

1 

-  j 

1 

I 

ORLEANS  1 

JASON  SMITH 

1274923 

C113A341 

103.01 

26.2! 

11.01 

1430! 

•  1 

36 • 01  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1958 

I 

1  1 

101. *3! 

24.2! 

11.0! 

| 

! 

! 

ORLEANS  ! 

JEANNE 

! 280383 

1*313*361 

105.6! 

26.1! 

13.5! 

1800! 

28*0! ACME 

ILA 

NEW  1 

1960 

! 

1  1 

103.41 

26.31 

12.0! 

! 

I 

I 

ORLEANS  ! 

KEVIN  SMITH 

I2BCC97 

14313*341 

103.6! 

26.3! 

13.3! 

•  800! 

-  j 

28.O1N0NE 

ILA 

NEW  ! 

1959 

I 

1  1 

103.61 

26.3! 

12.0! 

| 

-  i 

1 

! 

ORLEANS  ! 

KYLE  SMITH 

1280243 

14313*361 

101.41 

24.0! 

12.0! 

1630! 

31*5!  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1959 

1 

1  1 

103.4! 

24.0! 

9.0! 

! 

t 

! 

ORLEANS  1 

LOUISE 

! 210310 

171 f  3  A  3  4 1 

103.4! 

24.2! 

11.4! 

1200! 

-  j 

36.01NQNE 

ILA 

NEW  ! 

I960 

! 

1  1 

105.41 

26.2! 

11.6! 

I 

-  j 

1 

! 

ORLEANS  ! 

MOBILE  SAY 

1243703 

77I3A34I 

94.3! 

25.2! 

10.8! 

2543* 

-  j 

36.01N0NE 

!AL 

MOBILE  ! 

1958 

! 

!  I 

103.01 

23.2! 

7.3! 

! 

-  i 

I 

1 

PORT  ALLEN 

1594300 

1331 3A34I 

94.01 

23.0! 

11.3! 

2200! 

-  ! 

38.0! NONE 

IU  NEW  1 

1945 

1 

1  t 

94.01 

25.0! 

11.3! 

| 

-  J 

! 

1 

ORLEANS 

PORT  NUISON 

1243308 

1713*341 

IOC. 01 

23. C! 

11.6! 

2400! 

26  *01  NONE 

ILA 

NEW 

1943 

| 

1  ! 

10C.0! 

25. C! 

10.0! 

! 

-  t 

1 

1 

ORLEANS 

PR0V1IENCE 

1244020 

4I3A36I 

99.81 

27.1! 

12.1! 

24001 

-  | 

36.0! NONE 

fCA 

SAVANNAH 

1933 

1 

1  1 

99.8! 

27.1! 

12.1! 

| 

1 

I 

REBECCA  SMITH 

1280095 

143(3*361 

105.5! 

26.3! 

12.0! 

1800! 

31.51N0NC 

ILA 

NEW 

1960 

! 

1  1 

105.51 

24.3! 

12.01 

1 

! 

1 

ORLEANS 

SPARTA 

1231341 

14913*36! 

107.4! 

23.0! 

12.6! 

17401 

38.0! NONE 

ILA 

NEW 

1943 

1 

!  1 

107.4! 

23.0! 

12.4! 

1 

-  | 

I 

! 

ORLEANS 

TERENCE  J  SMITH 

1393389 

13513  A  34 1 

113. It 

25.9! 

12.2! 

40001 

-  ! 

31.0! NONE 

!LA 

NEV 

1943 

1 

1  1 

115.1! 

25.91 

12.2! 

! 

! 

1 

OALEANS 

VIRCINIA 

1244314 

13113*341 

103.8! 

23.7! 

11.4! 

2400! 

32.0INQNE 

!6A 

SAVANNAH 

1952 

! 

I 

1  ! 

1  ! 

103.6! 

25.7! 

! 

11.6! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

1 

! 

(29)  CREST  TANKERS/ 

INC. 

I 

! 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

t 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

MONTIACMIT 

1279334 

1253412*221 

444.0! 

84. C! 

34.6! 

13400! 

32263! 

113.01STEAN 

PURRS/ 

tHO 

ST.  LOUIS 

1959 

! 

1  1 

444.01 

84. C! 

9.2! 

1 

IHEATINC 

COILS 

I 

POMEROL 

1274911 

1199512*22 1 

413.0! 

84.0! 

35.6! 

14850! 

33440! 

1 24.0! STEAN 

PUMPS/ 

1  NO 

ST.  LCUI5 

1958 

! 

t 

1  1 

!  ! 

441.0! 

! 

84.0! 

8.6! 

!' 

! 

1 

I 

IHEATINC 

1 

COILS 

1 

1 

(32)  CREW  TRANSPORT 

SCRV. 

! 

! 

!  t 

I  t 

! 

i 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

1 

I 

! 

1 

SANIRA 

f  591373 

4411*031 

95. 9'l 

21.5! 

6.01 

1500! 

151 

6.01 

ILA 

(OLDEN 

1978 

! 

1  1 

1  1 

100.01 

! 

27.0! 

t 

4.0! 

1 

! 

1 

! 

I 

» 

1 

1 

MEADOW 

(32)  CREVBOATS/  INC. 

! 

I 

I  1 
!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

CAJUN  RUNNER 

1440381 

1911C021 

47.01 

13.0! 

3.0! 

630! 

-  | 

1S.01NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1983 

! 

!  1 

47.0! 

15.0! 

3.01 

| 

31! 

t 

1 

CAPT.  JIN  IHOKCS 

1453331 

$911(02! 

43.0! 

17.0! 

5.0! 

1000! 

1 3.0 ! NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1982 

I 

1  ! 

43.0! 

17.01 

5.0! 

1 

37! 

1 

1 

CAPT.  MILTON 

143393$ 

1I11C021 

44.01 

15. C! 

3.0! 

600! 

-  ! 

15.01  NONE 

ILA 

HOPEDALC 

1981 

! 

!  ! 

44.0! 

15.01 

3.0! 

1 

471 

I 

l 

CAPT.  PAT 

1434133 

18I1C021 

46.0! 

15.0! 

3.0! 

600! 

-  | 

13 .0! NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1983 

! 

!  1 

44.0! 

15. Cl 

3.0! 

! 

251 

! 

! 

CAPT.  SHANE  XI 

1394330 

15I1C02I 

4C.0I 

14.CI 

3.01 

400! 

IS .01  NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1978 

1 

!  1 

40.0! 

14.01 

3.01 

1 

16! 

! 

! 

CHANNEL  RUNNER 

1579744 

1511C021 

4C.0! 

15.0! 

3.0! 

400! 

-  | 

15.01  NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1977 

! 

!  1 

40.01 

15.0! 

3.0! 

! 

33! 

I 

! 

COALXNSA 

1347401 

5011C12I 

74.4! 

16.8! 

5.61 

11601 

15! 

26  *0 ! NONE 

! 

1975 

! 

1  ! 

74.4! 

18.8! 

4.61 

! 

.151 

1 

! 

CREW  RUNNER 

1398222 

3II1CC2! 

65.01 

17. C! 

3.01 

800! 

15.OIN0NE 

ILA 

HOPEOALE 

1978 

! 

1  1 

65.0! 

17. C! 

3.0! 

I 

$9! 

1 

! 

CULF  RUNNER 

1541971 

1411C02! 

45.0! 

14.0! 

3.0! 

600! 

15.0JNCNE 

!LA 

HOPEOALE 

1972 

! 

!  ! 

45.0! 

14.01 

3.0! 

1 

32! 

1 

! 

CULF  RUNNER  II 

1434195 

4211CQ2! 

100.0! 

22.0! 

4.01 

1530! 

15.0! NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1981 

! 

1  1 

100.0! 

22.0! 

4.0! 

! 

56! 

! 

! 

ISLANI  RUNNER 

1422313 

39! 1 C  02 ! 

63.01 

17.0! 

5.01 

800! 

15.0! NONE 

ILA 

HOPEOALE 

198C 

1 

1  1 

65.01 

17. C! 

5.0! 

! 

34! 

! 

! 

LAIY  CLAIRE 

1332442 

1611C02! 

43.01 

14. C! 

3.0! 

600! 

15.0! NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1971 

1 

!  ! 

45.01 

14.0! 

3.0! 

I 

32! 

! 

! 

LITTLE  ftAVXI 

1511C38 

14MC02I 

40.0! 

14.01 

3.0! 

400! 

-  | 

1 5.01  NONE 

!LA 

HOPEOALE 

1967 

1 

1  I 

40.0! 

14.0! 

3.0! 

! 

31! 

1 

! 

MARK  TWAIN 

1541085 

3911C02! 

65.01 

11.01 

3.01 

800! 

-  | 

15.0! NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1972 

I 

1  1 

45.01 

16.01 

5.01 

! 

35! 

! 

! 

NIONICHT  RUNNER 

1414942 

18I1C02! 

44.01 

14. C! 

3.0! 

70001 

-  ! 

1 5 .0 ! NONE 

!LA 

HOPEOALE 

1979 

1 

1  ! 

44.0! 

14.0! 

3.0! 

1 

261 

1 

! 

MORNirS  SUN 

1333272 

4011C12! 

60.21 

16.61 

8.0! 

680! 

65.0! NONE 

ILA 

VENICE 

1971 

1 

1  i 

65.0! 

16.6! 

4.31 

1 

-  | 

1 

I 

SIUALL  RUKNER 

14S9C17 

1811C021 

44.0! 

14.01 

3.01 

6001 

15.0! NONE 

!LA 

HOPEOALE 

1983 

1 

1  1 

44.01 

14.0! 

3.0! 

l 

24! 

! 

! 

SUN  RUNNER 

1440582 

19I1C021 

43.01 

15.01 

3.0! 

650! 

15 .0! NONE 

ILA 

HOPEOALE 

1983 

I 

!  1 

*5.0! 

1  S.C! 

3.01 

1 

31! 

I 

! 

SURF  RUNNER 

1593735 

1511C02! 

4C.0! 

14.0! 

3.01 

4001 

-  | 

15.0! NONE 

!LA 

HOPEOALE 

1978 

1 

!  t 

40.0! 

14. C! 

3.0! 

1 

19! 

! 

! 

WAVF  RUNNER 

1641542 

13MC02! 

38.0! 

14.C! 

3.0! 

320! 

-  | 

15.01 hOME 

ILA 

HOPEOALE 

1982 

1 

! 

1  1 

1  ! 

38.0! 

1 

14.C! 

1 

3.01 

1 

1 

! 

221 

I 

I 

! 

i 

(32)  CROCHET  BOAT  CQ 

•/  INC. 

1 

! 

1  I 

!  ! 

1 

! 

1 

I 

I 

! 

! 

! 

1 

I 

i 

! 

! 

! 

LANCE  P.  CROCHET 

1600831 

8413*36! 

54.0! 

22.01 

9.31 

900! 

42.01  NONE 

ILA 

HONTECUT 

1978 

I 

1 

1  1 

1  ! 

36.6! 

1 

22.1! 

! 

9.0! 

! 

! 

1 

1 

! 

» 

! 

! 

(32)  CROCHET/  LLOYP 

! 

J.  TOWINC!  CO./ 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

INC. 

I 

!  1 

1 

l 

! 

I 

! 

i 

! 

CAPT.  R0L1NS 

1566484 

3813*361 

46.8! 

20.0! 

6.3! 

600! 

30.0 ! NONE 

ILA 

HOUPA 

1975 

1 

1 

1  1 

1  1 

46.81 

1 

20.01 

1 

5.01 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

(32)  CROSBY  S  SONS  TOWXNfi/ 

1 

IN!  C. 

1  ! 

1  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

SUSAN  CROSBY 

1595130 

5  31  3*  351 

52.1! 

22.  C! 

7.0! 

800! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

ILA 

COLDEN 

1978 

1 

!  ! 

53.0! 

22. C! 

3.01 

1 

I 

! 

MEAOOW 

VINTON  CROSBY 

1624933 

3813*36! 

47.1! 

20.01 

6.0! 

800! 

-  | 

35.0! NONE 

ILA 

GALLIANO 

1980 

1 

1 

1 

1  ! 

1  1 

I  1 

47.1! 

1 

! 

20.11 

1 

1 

5.0! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

331 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENGRt 

DISTI 

OPERATOR 

I  (VTCCf  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  NET  ! CODE iLENSTNl BROTH!  1 

1 CAPAC ITT  1 

I  1 

MICH"  ! 
1ST  t 

CARSO  HANftLIMS 

(VESSEL 
IS  (OPERATING 

!  ! 

!  ! 

-tREGIS-!#***!  RES.  !  REG.llOAD-! 

I  CARSO  1 

pixeo  l 

EtUIPMENT 

ITCJ  BASE 

!  TEAR  ! 

i 

COAST 

1  TER  1  SEEI//////J/////I  10  1 

\nnnn\ 

POINT  1 

LINE-1 

! *01  LINE-1 

!  BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  MURDER  ! 

GUARD 

1  TON*  IRAGEl  OVER-IOVCR-I/////I 

HORSE!  PASS"  1 CLXCMTO !///// //////^ //// 1 TO 1 //// ////// 

!  OR  ! 

1 

NUMBER 

1  HAST  |  IV  |  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

POWER!  INSERS  ! 

CPEITM 

LINE-2 

ICE!  LINE-2 

IMOBUILT! 

I  i  II  II!  I  II  I 

1  I  I  I  !  I  1  t  I  I  I 


(32)  CROSBY  BOAT  CO. 

! 

t  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

SILVER  NAVX 

! 432941 

3I13A36! 

50. 0! 

20.0! 

7.01 

800! 

-  | 

43 .0 1  HONE 

It  A 

GOLDEN 

1981 

! 

1  1 

50.0! 

20. C! 

6.0! 

1 

-  | 

J 

NEAD9W 

SVOONIA  CROSBY 

1531(05 

60J3A  36 1 

40. 0! 

22.C! 

6.3! 

900! 

-  {NONE 

GOLDEN 

-- 

! 

I 

1  1 

1  1 

60.0! 

1 

22.0! 

! 

4.0! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

HEAOCW 

(32)  CROSBT  NARINE  SERVICES 

! 

t 

1  1 

1  i 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

CR  103 

203I4A46! 

! 

—  ! 

5.0! 

-  | 

250! 

4.5 1  NONE 

NEW 

1971 

t  1 

10C.0! 

28. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

ORLEANS 

CR  1C7 

2*.  3 14A461 

—  1 

—  ! 

7.0! 

-  | 

4201 

7.0! NONE 

HARVIT 

-- 

I  ! 

110.0! 

30. 0! 

2.01 

1 

! 

E  ST  404 

17214A461 

1 1C.01 

30.0! 

6.0! 

-  { 

2751 

7.01  NONE 

NEW 

1953 

1  1 

11C.0! 

30.  Cl 

1.0! 

! 

! 

ORLEANS 

NICO  101 

If I14A461 

110.01 

30.01 

7.0! 

350! 

7.01  NONE 

HARVEY 

1965 

! 

t  1 

1  1 

lie. 01 

1 

30.C! 

2.01 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

(01)  CROSBY  TOWBOAT  CO./ 

INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

1 

| 

C  *  A.  CROSBT 

1263019 

9713A361 

96.3! 

25.2! 

10.6! 

-  | 

21 . 0 1  NONE 

NEW 

1951 

1  1 

99.01 

25.2! 

9.81 

1 

( 

BEDFORD 

CHICOPEE 

(362367 

15913*36! 

101.01 

26.7! 

13.5! 

22001 

-  | 

3l.0lNC#r- 
!  ‘ 

NEW 

1452 

I  1 

107.01 

26.7! 

11.5! 

1 

-  j 

BEDFORD 

OAUNTLCSS 

1233710 

99I3A36I 

84.01 

24.0! 

10.0! 

1750! 

-  f 

14. 8! NONE 

NEW 

*  197C 

1  1 

84.0! 

24.0! 

9.0! 

1 

*  i 

! 

BEDFORD 

FLUSHING 

1234068 

E713A34! 

63.0! 

22.5! 

12.5! 

20001 

26.O1N0NE 

NEW 

1937 

1  1 

91.0! 

22.5! 

10.5! 

I 

! 

BEDFORD 

GRAN!  ISLAND 

1299669 

1013A34I 

35.61 

13.0! 

5.0! 

400! 

•  j 

1  $ • 01  NONE 

OSTCIVILLI 

1961 

1  1 

31.0! 

13.  C! 

4.51 

! 

! 

THE  CHIEF 

1 264912 

15613A361 

93.0! 

26.1! 

15.0! 

2175! 

30.01  NONE 

NEW 

1961 

1  1 

100.0! 

26.1! 

11.0! 

I 

! 

BEDFORD 

WAUKEGAN 

! 571 C90 

1  59 1 3 A  341 

101.01 

26.7! 

13.5! 

22001 

-  | 

32.01  NONE 

NEW 

1953 

t  1 

!  1 

107.01 

1 

26.7! 

! 

11.51 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

BEDFORD 

(32)  CROSBT/  KURT/  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

KURT  CROSBY 

1632941 

3111*03! 

50. 0! 

20.0! 

6.0! 

6001 

-  ! 

43.0! NONE 

GOLDEN 

1981 

i  i 

5C.01 

20.01 

5.0! 

! 

! 

MEADOW 

TARA  CROSBY 

1304147 

33I3A36! 

49.0! 

20.3! 

6.0! 

600! 

25.0! NONE 

GOLDEN 

1966 

!  1 

1  1 

49.01 

1 

20.3! 

I 

5.0! 

! 

( 

I 

I 

I 

! 

MEADOW 

(32)  CROSBY/  PAOOY/  INC. 

1  1 

!  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

! 

RADIY  CROSBY 

! 33! 146 

5113*36! 

54.01 

22.01 

7.5! 

600! 

■  I 

22 .0  1  NONE 

GALLIANO 

1972 

1  1 

1  I 

60.0! 

1 

22.0! 

1 

5.0! 

! 

! 

I 

I 

! 

(39)  CROSS  LINK 
PROVIDER 

/  INC. 

1504704 

1  1 

1  1 

3111*021 

1 

61.61 

! 

1 

17.2! 

! 

4.01 

! 

1 

1006! 

I 

I 

! 

! 

19.01  NONE 

SAN 

1946 

!  1 

65.0! 

12.2! 

J.st 

I 

42! 

! 

FRANCISCO 

IEARCAT 

1294912 

7313*36! 

69.0! 

23.0! 

2.51 

1000! 

-  I 

33.0! NONE 

SAM 

1965 

1  1 

72.0! 

24.0! 

5.5! 

! 

! 

FRANCISCO 

BETTY  L 

1283732 

4313A35! 

56.2! 

19.9! 

8.2! 

1000! 

-  ! 

35 .0! NONE 

SAN 

1956 

i  i 

60.01 

20. C! 

1.2! 

! 

-  | 

1 

FRANCISCO 

PANTHER 

1252263 

36 1 3 A  34 1 

61.1! 

17.0! 

9.0! 

1000! 

•  I 

31  .0 1  NONE 

SAN 

*  1965 

1  1 

65.0! 

17. C! 

9.0! 

1 

! 

FRANCISCO 

WARRIOR 

1254291 

73I3A36! 

65.01 

19.5! 

7.?! 

10001 

-  j 

33.0! NONE 

SAN 

1947 

1  1 

!  1 

65.0! 

! 

19.5! 

! 

7.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

FRANCISCO 

(32)  CROSS  NARINE/  INC. 

1  1 

1  f 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

SOUTHERN  CROSS 

FIVE 

(63CC49 

12011*03! 

72.9! 

36.0! 

6.0! 

900! 

75! 

35.0! CRANE 

NEW 

1980 

1  ( 

67.5! 

36.0! 

5.0! 

I 

22! 

! 

ORLEANS 

SOUTHERN  CROSS 

FOUR 

! 623835 

6411*031 

67.7! 

36.1! 

4.5! 

900! 

75! 

35.0! NAUTILUS 

CRANE 

NEW 

1980 

1  1 

67.0! 

36.1! 

5.0! 

1 

30! 

1 

ORLEANS 

SOUTHERN  CROSS 

ONE 

1  634C22 

1  44 1 1 A  03 1 

76.0! 

38.  C! 

7.5! 

900! 

751 

33.0! NAUTILUS 

CRANE 

NEW 

1981 

1  1 

9C.0! 

38.0! 

6.5! 

! 

28! 

! 

ORLEANS 

SOUTHERN  CROSS 

THREE 

1653353 

14411*03! 

79.0! 

36.0! 

7.5! 

900! 

75! 

35 .0! NAUTILUS 

CRANE 

(LA 

NEW 

1982 

1  ! 

94.0! 

36. C! 

6.3! 

1 

26! 

! 

ORLEANS 

SOUTHERN  CROSS 

TWO 

1642926 

144MA03! 

79.0! 

36. Cl 

7.5! 

900! 

751 

35.01CRANE 

!LA 

NEW 

1981 

1  1 

1  I 

94.0! 

! 

36.0! 

6.5! 

! 

! 

I 

28! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

(01)  CROSS  SOUND  PERRY  SERVIClE/  INC. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

1 

I 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

CAPE  HENLOPEN 

1261371 

799MA13! 

307.6! 

43. C! 

9.5! 

2880! 

70.0! NONE 

!  C  T 

NEW  LONDON 

1944 

! 

1  1 

307.6! 

52.0! 

8.5! 

1 

600! 

! 

C ARIBEAN  FERRY 

1537026 

6411A13! 

116.0! 

37.6! 

7.0! 

1340! 

-  f 

35.0JN0NE 

ICT 

NEW  LONDON 

1971 

1 

1  1 

132.0! 

37.6! 

5.9! 

! 

158! 

! 

NEW  LONDON 

160(076 

6311*131 

203.0! 

42.0! 

10.3! 

19201 

307! 

57 .0! NONE 

ICT 

NEW  LONDON 

1979 

1 

!  1 

211.0! 

42.0! 

9.5! 

I 

300! 

! 

NORTH  STAR 

1515290 

14211*13! 

157.9! 

38.0! 

9.5! 

1300! 

40.01  NONE 

:cr 

NEW  LONDON 

1968 

1 

1 

1  I 

!  1 

158.0! 

! 

41.0! 

! 

8.0! 

1 

! 

! 

314! 

! 

! 

! 

MS)  CROSS-STATE  TOWING 

CO./ 

!  INC. 

1  i 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

CAPT.  HACK 

1274368 

4213*361 

56.0! 

17. C! 

7.1! 

800! 

35.01N0NE 

1FL 

JACKSON- 

1958 

1 

!  1 

58.01 

17.0! 

7.1! 

! 

! 

VILLI 

CART.  MARLON 

1  268030 

5713A36! 

53.0! 

20.1! 

7.01 

8001 

40.0! NONE 

1  FL 

JACKSON- 

1962 

! 

1  1 

53.01 

20.1! 

6.0! 

1 

! 

VILLE 

KTHBO 

(224455 

11213A36! 

67.0! 

23.2! 

7.0! 

1300! 

34.01N0NE 

!  F 

JACKSON- 

1925 

1 

!  1 

67.01 

23.2! 

6.0! 

! 

■  j 

! 

VILLE 

MARLENE 

1501741 

2813*36! 

47.0! 

1  $.C! 

5.0! 

610! 

20.0! NONE 

!  FL 

JACKSON- 

1965 

! 

47. c: 

>  l«u! 

4.01 

1 

-  I 

I 

VILLE 

NISS  OCIE 

1270662 

4913*36! 

57.31 

20.3! 

7.0! 

6701 

-  j 

36.01  NONE 

!FL 

JACKSON- 

1955 

! 

1  1 

65.0! 

20.3! 

6.0! 

! 

! 

VILLE 

» 

RACHEL 

1517377 

5813*36! 

72.0! 

22.0! 

8.0! 

12001 

34.0 1  NONE 

!ft 

JACKSON- 

1969 

1 

1  ! 

72.0! 

22. C! 

7.0! 

1 

-  j 

1 

VILLE 

BIN  1C01 

1503214 

63314*46! 

156.1! 

50.1! 

8.51 

12051 

17.01M0NE 

!FL 

JACKSCN- 

1966 

! 

1  1 

156.1! 

50.1! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

mu 

?3A  200 

1176303 

51214*43! 

160.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

16.0! NONE 

f  FL 

J.C  kioo- 

1964 

f 

1  1 

1 6C.01 

35. C! 

2.0! 

! 

! 

VILLE 

BIN  1C52DS 

|  - 

67115*71! 

119.0! 

50.1! 

8.5! 

-  | 

1205! 

1 7. 61  NONE 

!  FL 

JACKSON- 

1V66 

1 

1  1 

119.0! 

50.1! 

1.0! 

! 

-  f 

! 

VILLI 

BOLLINGER  IX 

|  - 

59615 A71 1 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

1400! 

16.01DIESEL 

PUNP 

!  FL 

JACKSON- 

1958 

I 

!  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

I 

VILLE 

MS  101 

1290545 

59415*70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1400! 

1 6.0! 0 IESEL 

PUNR 

JFL 

JACKSON- 

1963 

1 

I  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

i 

-  | 

! 

VILLE 

HNS  102 

1290749 

5941 5*70! 

195.1! 

25.1! 

9.0! 

5941 

16.01  DIESEL 

PUNP 

IFL 

JACKSON- 

1963 

1 

I  1 

195.1! 

35.1! 

2.01 

l 

! 

VILLE 

POT  103 

154(333 

78515*71! 

175.01 

44.0! 

12.0! 

-  { 

2080! 

18.012  DIESEL 

PUNRS 

IFL 

JACKSON- 

1972 

1 

1 

I 

1  ! 

1  1 

1  1 

175.0! 

! 

44.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

VILLE 

332  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CUM! 

■*  . 

. . 

1VTCC! 

91RENSICNS  t  CRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

►  1ST  1 

OPERATOR 

NET  1  CODE ! LENGTH! BROTH 1 

1 

! 

i 

CST  !  CARGO  HANDLING 

IS  1CPERAT1HG  i 

I  COAST 

TER  1  SEC  1 //////! /////I 

ED  1 

!////////! 

point  1  tiNt-1 

1  AO! 

LXNE-1  1 

BUILT 

VCi 

SCL  HARE  ARC  NURSE* 

1  GUARD 

TON-  IRACEl 

OVER**!  OVER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  MLXSHT)!//////////////// 

ITO! /?//////// 1 

OR 

1  NUNBER 

NACE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT  1 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET ) 1  LINE-2 

1 E  El 

LIRC-2  1 

♦REBUILT 

(IS)  CtOUNSE  CORPORATION 

t 

1 

1 

!  ! 

!  1 

!  1 

I 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

I 

I 

i 

! 

! 

! 

1 

ALICE 

1514016 

92I3A3S! 

72.61 

26.0! 

7.0! 

10501 

»  1 

30.0 | HONE 

|XY 

RAYSVILLE 

196? 

1 

1  t 

74.0! 

26.01 

6.51 

•  1 

I 

| 

BARBARA 

1363110 

161 13A33! 

102.01 

24. C! 

8.0! 

18001 

-  1 

34 .0 1  NONE 

IKY 

raysville 

1973 

| 

1  ! 

102.01 

26. C! 

7.5! 

-  | 

! 

! 

37  TTY 

FEAGIM 

! 901819 

9313A35! 

72.8! 

24. C! 

7.01 

1050! 

-  J 

30.0! NONE 

IKY 

CALHOUN 

1965 

] 

1  1 

74.0! 

26.01 

6.5! 

-  i 

! 

1 

CHRIS 

1614765 

16113A35I 

102.0! 

26. C! 

8.01 

1800! 

-  j 

34.01  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1979 

1 

1  ! 

102.0! 

26. Cl 

7. SI 

-  j 

! 

1 

OCNHA 

YORK 

1563108 

14113A351 

102.01 

26. Cl 

8.01 

18001 

-  i 

34 .0 1  NONE 

IKY 

RAYSVILLE 

1975 

1 

!  I 

102.0! 

26.  C! 

7.5! 

-  j 

! 

I 

EDITH 

TRIPP 

1573C20 

14113A35! 

102.01 

26. C! 

8.01 

1800! 

-  i 

34 .01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1976 

1 

t  ! 

102.01 

26. C! 

7.51 

-  i 

1 

| 

ELEANOR 

1612019 

16113AJ51 

102.01 

26. Cl 

8.01 

1800! 

-  i 

34.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1979 

1 

!  ! 

102.01 

26.01 

7.5! 

-  j 

1 

1 

ELLEN 

STONE 

1290574 

U113A351 

102.01 

26.0! 

8.0! 

1800! 

-  i 

34 .0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1963 

1 

!  1 

102.0! 

26. Ct 

7.5! 

-  i 

I 

l 

EVA  KELLEY 

1562C18 

141I3A35I 

102.01 

26.  Cl 

8.0! 

1800! 

-  i 

34 .0! NONE 

!  KY 

PADUCAH 

1975 

1 

l  i 

102.01 

26. C! 

7.51 

-  i 

l 

I 

H02EL 

1562268 

16113A35! 

102.01 

26.C1 

8.0! 

1800! 

-  i 

34  .0  J  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1975 

! 

1  1 

102.01 

26.01 

7.51 

“  ! 

! 

1 

JEAN  AKIN 

1562676 

16113A35! 

102.0! 

26.  Cl 

8.0! 

1800! 

-  i 

34 .0! NONE 

IKY 

RAYSVILLE 

1975 

1 

!  1 

102.0! 

26. Cl 

7.5! 

-  [ 

! 

1 

JIMCY 

1 614258 

16113A351 

102.0! 

26. C! 

8.0! 

1800! 

-  i 

34.0! NONE 

IKY 

RAYSVILLE 

1979 

1 

1  ! 

102.0! 

26.01 

7.51 

-  i 

! 

i 

KAY  TCHPLITON 

1295345 

16513AJ5! 

102.0! 

26. Cl 

8.0! 

1800! 

-  ! 

34 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1964 

1 

1  1 

102.0! 

26. C! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

RASY  ALICE  BAKER 

1S04479 

7913A35! 

72.81 

26.0! 

7.0! 

1050! 

-  i 

30.01  HONE 

IKY 

RAYSVILLE 

1966 

1 

1  1 

74.0! 

26.01 

6.5! 

-  j 

1 

! 

NADINE 

BAKER 

1  299166 

9213A35! 

72.8! 

26.  Cl 

7.0! 

1050! 

-  j 

30.0! NONE 

IKY 

CALHOUN 

1965 

I 

!  1 

74.0! 

26.01 

6.51 

-  t 

1 

! 

NANCY 

STURCIS 

1  573977 

161 1 3  A  35 1 

102.0! 

26.01 

8.0! 

1800! 

-  i 

34 .01  NONE 

IKY 

RAYSVILLE 

1976 

1 

1  1 

102.0! 

26.01 

7.51 

-  j 

1 

! 

SANDY 

CRAKE 

1374155 

16113A35! 

102.0! 

26.01 

8.01 

1800! 

-  l 

34.01  HONE 

IKY 

RAYSVILLE 

1976 

! 

1  1 

102.01 

26.0! 

7.5! 

-  » 

! 

! 

SAVA  RACE 

1504868 

1S913A55I 

102.0! 

26.0! 

8.0! 

18001 

-  i 

34 . 0 1  NONE 

!KY 

RAYSVILLE 

1966 

1 

!  1 

102.01 

26.01 

7,5! 

-  i 

1 

| 

SUE  COPPELL 

1563109 

16113A331 

102.0! 

26.0! 

8.01 

18001 

-  i 

34.0! HONE 

IKY 

PAOUCAH 

1975 

| 

1  1 

102.01 

26.0! 

7.51 

-  i 

I 

! 

ZELDA 

HURRHREY 

1508550 

9213AJ51 

72.8! 

26.01 

7.01 

10501 

-  j 

30.0! NONE 

IKY 

CALHOUN 

1967 

1 

1  1 

74.0! 

26.01 

6.5! 

-  t 

! 

I 

C  31? 

1 529597 

6231 4A401 

193.01 

35.0! 

9.QI 

-  j 

1500! 

1 3.0 1  HONE 

IKY 

PADUCAH 

197C 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

•  ! 

1 

1 

C  318 

1529598 

42  3 ! 4 A  40 1 

195.01 

33. Cl 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3.01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

197C 

i 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  | 

! 

i 

C  319 

1529599 

62314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.01N0NE 

IKY 

PADUCAH 

1970 

i 

1  1 

195.01 

35.01 

1.51 

-  ! 

1 

1 

C  320 

1529600 

42314A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13 .0 1  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

1 

i  i 

195.01 

35.01 

1.51 

-  I 

1 

1 

C  321 

1529601 

62314A401 

195.01 

35.CI 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0INOHE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

C  312 

1529402 

623144440! 

195.0! 

35.01 

9.01 

•  j 

1500! 

13.01NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

i 

1 

C  323 

1529603 

4  2  3 1 4 A  40 1 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  ! 

1500! 

1 3.01  NONE 

IKY 

PAOUCAm 

1971 

| 

i  i 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

c  m 

1529604 

825148401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1500! 

1 3 . 01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

| 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  I 

! 

1 

C  323 

1529605 

42314A40I 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  i 

1500! 

13.01  RONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

C  324 

1329606 

6231 4 A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

•  ! 

15001 

13.01  NONE 

\n 

PADUCAH 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  | 

1 

l 

C  327 

1529607 

623 1 4A40I 

195.01 

35.  Cl 

9.01 

-  { 

15001 

13 .01  HONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.51 

-  | 

1 

I 

C  328 

1529608 

423I4A40! 

195.0! 

35.  Cl 

9.01 

-  j 

T5001 

13.0 ! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

| 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

C  329 

1529409 

62314A401 

195.01 

35.01 

9.01 

-  1 

15001 

13.01  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

C  330 

1  529610 

623 1 4A40I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  I 

1500! 

1  3.01  NONE 

JKY 

PADUCAH 

1971 

| 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  | 

1 

! 

C  331 

1529611 

6231 4A401 

195.01 

35.01 

9.01 

-  | 

15001 

1  3.0 1  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  | 

| 

I 

C  332 

1529612 

42314A40I 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  1 

1500! 

13 .0  1  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

J 

1  1 

193.01 

35. Cl 

1.51 

■  ! 

1 

» 

C  33J 

1529413 

62314A40I 

193.0! 

35. Cl 

9.01 

-  1 

15001 

13.0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

C  334 

1529614 

4231 4 A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.01  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  | 

! 

1 

C  335 

1525615 

623 I4A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

I 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

C  334 

1529616 

62314AC0I 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

-  j 

15001 

13.01  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

1 

t  1 

195.01 

35.  Ct 

1.5! 

■  | 

1 

I 

C  337 

1  52561  7 

62  3 1 4  A40 1 

1 V5.01 

35. Cl 

9.01 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.51 

-  ! 

I 

1 

C  338 

1529418 

62314 A401 

195.01 

35. Cl 

9.01 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.51 

-  t 

1 

1 

C  339 

1529619 

623UA401 

195.0! 

35. Ct 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.01  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

| 

1  I 

195.01 

35.  Cl 

1.5! 

-  1 

1 

1 

C  340 

1529620 

62  3 1 4 A  40 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

1 

I  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

C  341 

1525421 

62314A401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

15001 

13.01  NONE 

Iky 

PADUCAH 

1971 

I 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.3! 

-  | 

) 

! 

C  342 

1529622 

623 1 4 A  40 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

1 

«  < 

19S-.Q* 

U  fll 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

C  343 

1529623 

62314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.01H0NE 

IKY 

PAOUCAH 

1  v71 

1 

1  ! 

195.01 

35.0] 

1.5! 

-  | 

1 

1 

C  344 

1529624 

623UA401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0 ! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl* 

1.5! 

-  J 

| 

! 

C  345 

1529625 

62314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13 .01  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

I 

I  1 

195.01 

35.0! 

!.$! 

-  i 

1 

! 

C  344 

1529626 

623 1 4 A  401 

145.0! 

35.01 

9.01 

-  j 

isooi 

13 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  I 

1 

1 

C  347 

1529427 

623I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

15001 

1 3.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

! 

i  ) 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  i 

I 

I 

C  348 

*1  529628 

623I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

15001 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

1 

!•  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  | 

1 

1 

C  349 

1529629 

62314A40I 

195.01 

35.01 

9.01 

-  j 

1500! 

13.01KONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.5! 

-  f 

! 

! 

C  350 

1529630 

62  3 14A40 1 

195.0! 

35.0! 

9,01 

-  i 

1500! 

13.0INONE 

IKY 

PAOUCAH 

1971 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  I 

1 

1 

C  351 

1529631 

623I4A40I 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1971 

! 

i 

i 

I  ! 

1  1 

1  1 

195.01 

f 

35.01 

l 

1 

1.5! 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

i 

TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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E  NCR  t 

DIST! 

VESSEL 

oremoa 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

IVTCC!  DIMENSIONS  | DRAFT ! 
NET  1C0DE1LENCTH13RDTH!  1 

R£GIS“!****l  REC.  1  RE6.1L0AD-! 
TER  l  SEE  1 ////// 1 /////I  ED  1 
TON-  SPACE  1  OVER-! OVER-! /////! 
NACC  1  IV  1  ALL  1  ALL  iLIGMTl 

! CAPACITY!  HIGH-  {  !  V  E  S  S  C  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

I  CARGO  !  FIXED  !  E6UIPNENT  t TC!  3ASE  ! 

! ////////!  POINT  |  LlHE-1  ! AO!  LINt-1  1 

HORSE!  PASS-  t <LI«HT> 1 //////////////// 1 TO! ////////// ! 
POWER!  EHSERS  !  (FEET)!  LINE-2  SEES  LINE-2  ! 

TEAR 

BUILT 

0« 

•REBUILT 

1 

! 

(18)  CROUNSE  CORPORATION  | 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  ! 

1  1 

1  1 

1  1 

!  1 

1  1 

1  ! 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

C 

352 

1329632 

! 

6231 *A*Oi 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  15001 

!  -  ! 

13.0! NONE 

Sky  paoucah  ! 
!  ! 

1971 

c 

353 

!  529633 
! 

623t*A*Q( 

1  1 

195.0!  35. Cl 
195.01  35.0! 

9.01 

1-5! 

!  tSOO! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH  1 

!  ! 

1971 

c 

35* 

152963* 

! 

62314A401 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.51 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1971 

c 

355 

J529635 

! 

623i*A*0! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
l 

!ky  paoucah  ! 
!  ! 

1971 

c 

356 

1529636 

J 

623 1 *A*0! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  55. Cl 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

1  -  ! 

1 3.0{ NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1972 

c 

357 

!  529637 
! 

623 !*A*OJ 

1  ! 

195. O',  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1972 

c 

358 

1529638 

! 

623! *A*0! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1972 

c 

35$ 

1  529639 

1 

6231**40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

(  -  l 

13.0! NONE 

1 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1^72 

c 

360 

15296*0 

1 

62314A40! 

1  1 

195.01  35.01 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  1 

13.0 ! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1972 

c 

361 

15296*1 

62314A401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.S! 

i  15001 

1  -  ! 

13-0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1972 

c 

362 

! S296*2 

1 

62314A40I 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

! KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1972 

c 

363 

15296*3 

1 

62314A40! 

1  1 

195.01  35. Cl 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  15001 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 

i 

IKY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1972 

c 

36* 

15296** 

1 

62314A401 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 

i 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1972 

c 

365 

1  5296*5 
i 

6231***0! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

!  1500! 

!  -  ! 

1  3 . 0 ! NONE 
; 

!ky  paoucah 
! 

1972 

c 

366 

1  5296*6 

1 

62  3  1  * A*01 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

•KY  PADUCAH 
! 

1972 

c 

367 

15296*7 

1 

62314A40! 

!  1 

195.01  35. C! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

SKY  PAOUCAH  ! 

I 

197? 

c 

366 

15296*8 

1 

6  2  3 1 4 A  *0 1 

1  1 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

!  1500$ 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 

t 

!KY  PADUCAH 
! 

1972 

c 

36$ 

*5**069 

62314A40! 

1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

1  -  ! 

13 .0! NONE 
! 

! KY  PADUCAH 
! 

1972 

c 

37C 

1 5**C70 

1 

623I4A40! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1  3 .01  NONE 

1 

J  KY  PADUCAH 
! 

1972 

c 

371 

15**071 

1 

623I4A40I 

1  1 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

!  1500! 

I  -  I 

1 3.0! NONE 

I 

IKY  PADUCAH 
! 

1972 

c 

372 

15**072 

I 

623 1  * A*01 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

I  -  ! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1 

1073 

c 

373 

15**073 

1 

623  t* A*0! 

I  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

37* 

15**07* 

1 

623 1  *  A  40  S 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

9.01 

1.5! 

I  1500! 

!  -  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1975 

c 

375 

15**075 

I 

62314A401 
t  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Of 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 

I 

1973 

c 

376 

15**076 

l 

6231 *A*OI 
i  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

*  3.01N0NE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

377 

( 5**C77 

I 

6231 4  A  40 1 

1  1 

193.0!  35.C! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 

1 

1973 

c 

378 

15**078 

1 

623! *A*Ol 

1  t 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

1  -  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1973 

c 

37? 

15**079 

1 

62  3  1  *  A  *01 

1  1 

195.0!  35. Cl 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1  1500! 

1  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

! KY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

380 

( 5**C80 

1 

6231***01 

1  1 

195.0!  35. Cl 
195.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

I  1500! 

1  -  ! 

1 3. 01  NONE 
! 

KY  PAOUCAH 
! 

1973 

c 

381 

15**081 

! 

6231***01 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  55. C! 

9.0! 

1.5! 

1  1500! 

!  -  1 

1 3.0! NONE 

1 

IKY  PAOUCAH 

1 

1973 

c 

382 

15**082 

1 

623! *A*Of 

1  1 

195.01  35. C! 
195. Ot  35. C! 

9.01 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

1 

SKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

383 

15**083 

1 

623!*A*0I 

1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35. Cl 

9.0} 

1.5! 

" 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PaDUCAM 
! 

1973 

c 

38* 

! 5**084 

1 

623!*A*0! 

!  1 

195.0!  35.C1 
195.0!  35. C! 

9.01 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.01N0NE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

385 

15**085 

1 

6231***01 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

I 

1973 

c 

386 

15**086 

1 

6231***01 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

!  1500! 

!  -  ! 

13.01N0NE 

! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1973 

c 

387 

•5**087 

1 

6231***01 
!  i 

193.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 J.O! NON  E 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1973 

c 

388 

15**088 

I 

6231***0! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

1  -  ! 

13.0! NONE 
i 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

389 

15**089 

! 

6231***0! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

I 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

390 

!5**C90 

1 

6231***0! 

1  1 

195.0!  35. Cl 
195.01  35. C! 

9.0! 

1  5! 

!  1500! 

!  -  I 

1 3.0! NONE 

1 

SKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

391 

1 5*4091 

1 

6231***0! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1,5! 

!  1500! 

I  *  ! 

1  3.01N0NE 
! 

!KY  PADUCAH 

1 

1973 

c 

392 

15*4092 

1 

6231***01 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

” 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

393 

15**093 

! 

6231***0! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

i 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

39* 

15**09* 

! 

6231***01 
!  1 

195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0* 

1.6 

“ 

!  1500! 

!  -  1 

1 3  .oj  NONE 
! 

Iky  paoucah 
! 

1973 

c 

395 

15**095 

1 

6231***01 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Ct 

9.C! 

1.6! 

“ 

!  1500! 

1  ,  -  ! 

1J.01N0NE 

! 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

396 

15**096 

f 

6231***0! 

1  1 

195.01  35. C! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  15001 

l  -  ! 

1  3.01  NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

397 

15**097 

* 

6231***0! 
1  1 

195,0!  35. Cl 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0IN0NE 

! 

! KY  PADUCAH 

1 

1973 

c 

398 

15**098 

1 

6231***01 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 

1 

! KY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

399 

1  S**C99 

1 

6231***01 
i  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3. 0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

*00 

15**100 

1 

6231***0! 
!  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0SNONP 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

*01 

•5**101 

1 

6231***0! 
1  1 

195.0!  35. Cl 
195. OJ  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

1 

IKY  PAOUCAH 

1 

1973 

c 

*02 

15**102 

! 

6231***0! 
!  1 

195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

~ 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1973 

c 

*03 

15**103 

6231***01 
1  ! 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35. CJ 

9.0! 

1.5! 

~ 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

'K^PAOUCAH 

!KY  PADUCAH 

1 

1973 

c 

*0* 

15**10* 

! 

6231***01 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

m 

i  1500! 

I  -  ! 

13.01N0NE 

! 

1973 

c 

*05 

15**105 

1 

1 

1 

6231***01 
1  1 

!  1 

!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

1  I 

1  1 

9.0! 

1.5! 

! 

!  1500! 

1  -  1 
!  1 

!  ! 

1 3.0! NONE 

1 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1 

! 

1973 
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EACH! 

t 

IVTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

I  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

I 

OUT!  OPERATOR 

!  MET 

lCODElLENSTHlBRDTH!  ! 

!  ! 

EST  ! 

CARSO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

! 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

< 

i 

i 

i 

-mtll-lMul  *c«.  1  «£G.!L0»6-! 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

t  T  C !  BASE  1 

YEAR  ! 

I  COAST 

!  TER 

I  SEEl //////! /////I  ED  ! 

\umm\ 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AQ1  LINE-1  1 

8UILT  ! 

VESSEL  NAPE  AMO  NUMBER 

!  GUARD 

I  TON- 

(PAGE!  OVER-! OVER-! ///// ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////// F////////! TO! ////////// ! 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NASE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

(EE!  LINE-2  1 

•REBUILT! 

!  III!!!!  !  I  !  !  ! 

1  !  It  II!  !  I  !  !  1  ! 


(18)  CROUNSE 

CORPORATION  ! 

(CONTINUED)! 

1 

! 

1  1 

1  1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

406 

1544104 

! 

1 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.51 

•  1 

1500! 

-  ! 

13 .0 ! NONE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1973 

407 

1544107 

1 

1 

1 

42314A40I 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

—  ! 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1973 

401 

1544108 

1 

! 

1 

623 1 4A40I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1500! 

-  ♦ 

1 3.0! NONE 
! 

t  K  Y 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

409 

1544109 

I 

1 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35.  Cl 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

1  ICY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

410 

1344110 

! 

1 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

-  1 

1500! 

1 3.01  NONE 
! 

!RY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

411 

1544111 

l 

1 

i 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

"  1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

412 

1544112 

1 

I 

l 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

—  1 

1500! 

-  ! 

1 3.01  NONE 

1 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

413 

1544113 

! 

! 

! 

6231 4A401 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

9.01 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  1 

13.0 ! NONE 
! 

IKY 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

414 

1544114 

! 

! 

! 

62314A401 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

—  ! 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

t  K  Y 
! 

PADUCAH 

I 

! 

1973 

413 

1544115 

1 

I 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.01 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUC1H 

1 

! 

1973 

416 

1544116 

1 

! 

1 

623I4A40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13 .0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

417 

1544117 

1 

! 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

—  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

1 

I 

1973 

418 

1544118 

! 

1 

1 

62314A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1973 

41* 

1562349 

1 

1 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35.  Ci 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  ! 

13 .0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1975 

420 

1562550 

! 

l 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

i 

PAOUCAH 

! 

! 

1975 

421 

1562531 

! 

1 

! 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
33.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

UY 

1 

PA1UCAH 

! 

I 

1975 

422 

1562552 

1 

1 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

193.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

! 

1975 

423 

1 562553 

1 

1 

! 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

424 

(562354 

! 

! 

1 

62314A401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.C! 

9.01 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.O1N0NE 

! 

IKY 

l 

PAOUCAH 

! 

! 

1975 

423 

1562555 

1 

! 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

—  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY 

PADUCAH 

I 

! 

1975 

426 

1562356 

I 

1 

1 

623I4A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 

I 

IKY 

i 

PADUCAH 

1 

! 

1975 

427 

1562557 

! 

1 

1 

623 14A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

•  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

iky 

! 

PADUCAH 

I 

1 

1«75 

426 

1 562538 
! 

1 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

-  ! 

15001 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

421 

156255? 

! 

1 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

430 

1562560 

t 

1 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

•  t 

15001 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

431 

! 562561 

i 

1 

1 

62314A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

I 

1975 

432 

i 562562 
! 

1 

1 

62314A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

-  1 

15001 
-  1 

1 3  .0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

433 

1562363 

! 

1 

! 

623I4A40! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0: NONE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

434 

1362564 

! 

1 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  1 

13. OJ  NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

1 

1075 

433 

1562565 

! 

1 

1 

623 1 4 A  40 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.51 

-  i 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1975 

436 

1562566 

! 

1 

! 

62314A401 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

I 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

437 

1562367 

! 

! 

1 

623 14A401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1500! 

-  1 

13 -0 ! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

438 

1562568 

* 

1 

1 

6231 4 A  40 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1500! 

-  ! 

13 .0 ! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

! 

1975 

439 

!  562569 

! 

1 

62  3 1 4 A  401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

~  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

440 

1562570 

1 

1 

623 ! 4 A  401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1500! 

-  ( 

13.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

1 

1975 

441 

1562571 

1 

1 

! 

62314A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1S001 
-  1 

13.0IN0NE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

442 

1362572 

! 

1 

1 

62314A40! 
i  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NOME 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

! 

1975 

443 

1362573 

1 

1 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“  1 

1500! 

-  1 

13.01  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

I 

l 

1975 

444 

1562574 

! 

1 

1 

62  3 1 4 A  40 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

■  ! 

1500! 

-  ! 

13.0 ! NONE 
{ 

!ky 

I 

PADUCAH 

! 

1 

1975 

443 

1562575 

1 

1 

1 

62314A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  ! 

13.01N0NE 

i 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

! 

1975 

446 

1562576 

1 

1 

1 

62314A40! 

!  1 

1?5.0! 

195.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13. oj  NONE 
! 

Iky 

! 

PAOUCAH 

! 

! 

1975 

447 

1562577 

1 

1 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  ! 

•3.0! NONE 

i 

!KY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1975 

448 

1562578 

1 

1 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  j 

1 3.oi NONE 
! 

!ky 

! 

PADUCAH 

1 

I 

1975 

449 

1368880 

! 

1 

! 

623 14 A  40 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

isooi 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

! 

1975 

430 

1568881 

1 

1 

1 

623 1 4A401 

1  1 

195.0! 

195.3! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

1 3.0! NONE 

!kv 

PADUCAH 

! 

i 

1975 

451 

1568882 

1 

1 

1 

62314A401 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

“  1 

13.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

i 

! 

1975 

432 

1568883 

1 

1 

1 

623! 4A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

15001 
-  ! 

13 .0! NONE 
! 

!KY 

! 

PAOUCAH 

I 

! 

1975 

453 

1568884 

! 

1 

1 

62314A401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.51 

“  ! 

1500! 

1 3 .0! NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

t 

! 

1975 

454 

1568885 

1 

1 

1 

62314A401 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

! 

t 

1975 

455 

1568886 

1 

1 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“  1 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

!KY 

!• 

PADUCAH 

i 

! 

1976 

456 

1568887 

! 

1 

1 

62314A40! 
.1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

o 

o 

1 

13.01  NONE 
! 

IKY 

l 

PAOUCAH 

! 

! 

1976 

457 

1568868 

1 

1 

62  3I4A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

! 

1976 

C 

458 

1568889 

1 

1 

1 

623! 4A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500* 

13.01  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

J 

! 

1976 

c 

459 

1568890 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

6231 4A401 

1  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

35. C! 
35.01 
; 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

J 

1500! 

! 

! 

13.0 ! NONE 
! 

! 

! 

IKY 

! 

! 

! 

PADUCAH 

I 

! 

! 

I 

1976 
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EN6XI 

01  ST  I  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

1  NET  ICCDEtLENCTHlBRDTNl  1 

“ 1  REGIS” !••**!  RES.  1  RE6.1L0AD-! 

1  TER  l  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  1PASC!  OVER-J OVER-! /////! 

1  NACE  1  IV  !  ALL  1  ALL  1  LIGHT i 

! CAPACITY!  HICH-  !  (VESSEL! 

I  !  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  I TC !  BASE  ! 

!////////!  POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) I /////////////// /!TD! ////////// 1 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1  EE!  LINE-2  1 

1 

! 

TEAR  | 
BUILT  1 
OR  ! 

•REBUILT! 

(IS)  CROUHSE 

! 

1 

CORPORATION  ! 

(CONTINUED)! 

1  ! 

!  1 

1  ! 

1  1 

1  ! 

!  ! 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

C  400 

1  568  891 
! 

623! 4A401 

1  1 

195.01  35. C! 
195.01  35.01 

9.01 

1.5! 

- 

!  1500! 

1  -  1 

13.01  NONE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

1976  ! 

1 

C  461 

1568892 

! 

62314A401 

1  1 

195.01  35. Cl 
195.0!  35. Ct 

9.01 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  I 

1 3.0! NONE 
! 

1 KY  PADUCAH 
! 

1976  ! 

! 

C  462 

1566893 

1 

62314A401 
!  I 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.01 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 

1 

1976  1 
! 

C  463 

1566894 

1 

62314A401 

1  1 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

!  1500! 

1  -  1 

13.0! NONE 
! 

Ur  PAOUCAH 
! 

1976  ! 

! 

C  464 

1566895 

1 

623UA40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

19/6  1 
! 

C  465 

1 566896 
! 

62314A40! 

1  1 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

!  1SC0I 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

Ur  PAOUCAH 

1976  ! 

! 

C  446 

1568197 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

— 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3. 0! NONE 

I 

Ur  PADUCAH 

1 

1976  ! 

! 

C  467 

1568898 

1 

62314A40I 

I  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

1976  ! 

1 

C  468 

1566899 

i 

6231 4A401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

!  1500! 

(  -  ! 

13.0! NONE 
l 

UT  PADUCAH 

1 

1976  ! 

! 

C  469 

1577119 

1 

62114A40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

UT  PADUCAH 

1 

1976  ! 

! 

C  47C 

1577120 

1 

621 ! 4A4P1 
!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

1  -  1 

1 3.0! NONE 
! 

Ur  PADUCAH 

1 

1976  ! 

i 

C  471 

1577121 

1 

621 1 4A401 
!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3 . 0 1  NONE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

1976  ! 

1 

C  472 

1577122 

1 

62114A40! 

!  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

I  1500! 

I  -  ! 

13.C!N0NE 

t 

UT  PADUCAH 
! 

1976  ! 

1 

C  473 

1577123 

1 

621 14A401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3  •  0 1  NONE 
! 

UT  PADUCAH 
i 

1976  ! 
j 

C  474 

1577124 

1 

621 1 4  A  40 1 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

o 

o 

t 

13 .0! NONE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

1976  1 

i 

C  475 

1577125 

! 

621 14A401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

t  -  I 

1 3 .0 ! NONE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

1976  j 

1 

C  476 

1577126 

62114A401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

o 

o 

•A  1 

1 3 . 01  NONE 

I 

UT  PADUCAH 

I 

1976  ! 

! 

C  477 

1577127 

I 

621 I4A401 

1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

15! 

— 

O 

o 

1 

1 3 .0  !  NONE 

1 

UT  PAOUCAH 
! 

1976  1 

1 

C  478 

1577128 

1 

621 1 4  A  40 1 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

'.0! 

<.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

13.01  NONE 
! 

UT  PADUCAH 

1976  1 

C  479 

1577129 

1 

62314  A  40  2 
!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

»5! 

— 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1976  ! 

! 

C  480 

1577130 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 

1 

UT  PADUCAH 
! 

1976  ! 
! 

C  481 

1577131 

1 

62314A401 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.51 

- 

•  1500! 

1  -  ! 

13. 0! NONE 
l 

IKY  PADUCAH 

1 

1976  1 
1 

C  462 

1577132 

1 

62314A401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1  SCO! 

!  -  ! 

1 3 • 0 ! NONE 

I 

Ur  PAOUCAH 
! 

1976  ! 
! 

C  463 

1577133 

1 

62314A401 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

1 

Ur  PAOUCAH 
! 

1976  1 
! 

C  484 

1577134 

1 

62314A40! 

1  1 

195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

1  -  ! 

13.01N0NE 

! 

UT  PADUCAH 
! 

1976  1 
! 

C  485 

1577135 

62314A40! 

!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

I  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

tier  PADUCAH 
! 

1976  1 
! 

C  486 

1577136 

I 

62314A40! 

1  1 

195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1  3 . 0 ! NONE 

1 

Ur  PADUCAH 
! 

1976  ! 
! 

C  487 

1577137 

1 

62  3 1 4 A  401 

1  i 

195.0*  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

1  3  •  0 ! NONE 

I 

UT  PADUCAH 

1 

1976  ! 

C  488 

1577138 

1 

623I4A401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

I  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

Ur  PADUCAH 
! 

1976  1 
! 

C  489 

1577139 

1 

623I4A401 

1  ) 

195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

Ur  PAOUCAH 
! 

1976  ! 
! 

C  490 

1577140 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0!  35.C! 
195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

!  1500! 

!  -  I 

13.0! NONE 

I 

Ur  PADUCAH 
! 

1977  ! 
i 

C  495 

1577145 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

UT  PADUCAH 

1 

1977 

C  496 

1577146 

1 

62314A40! 

1  ! 

195.0!  35.C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

1 J.OlNCNE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

1977 

! 

C  497 

1577147 

1 

623I4A401 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

(  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

UT  PADUCAH 
! 

1977 

] 

C  498 

1577148 

! 

62314A401 

1  1 

195.01  35.C1 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

o 

o 

1 

13.0! NONE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

1977 

C  499 

1577149 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3 . 0! NONE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

1977 

C  SOC 

1577150 

i 

62314A401 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

Uf  PADUCAH 
! 

1977 

! 

C  501 

1 577151 

I 

62314A401 

I  ! 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

(  1500! 

!  -  ! 

13.OU0ME 

! 

UT  PADUCAH 

1 

1977 

! 

C  502 

1577152 

; 

6231 4A40I 
!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 
! 

UT  PADUCAH 
! 

1977 

C  503 

i 577153 

1 

623! 4A40I 
!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1977 

C  500 

1577154 

1 

62314A40! 

i  t 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1977 

C  505 

1577155 

1 

623  1  4A40i' 

1  i 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

!  1500! 

!  -  ( 

1 3 .0! NONE 
! 

UT  PADUCAH 

1977 

] 

C  506 

1577156 

1 

623144401 
t  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

UT  PAOUCAH 

i 

1977 

C  507 

1577157 

1 

62314440! 
1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3 .0 1  NONE 

1 

IKY  PADUCAH 

t 

1977 

C  508 

1577158 

! 

62314A40! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

I 

UT  PADUCAH 

j 

1977 

C  509 

1577159 

l 

62314A40! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1  V* 

o 

o 

1 3. 0! NONE 
! 

ixr  PADUCAH 

1 

1977 

C  SIC 

1577160 

62314A40! 
1  i 

195.0!  35. CJ 
195. OJ  35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!Rr  PADUCAH 

1 

1977 

C  511 

1577161 

! 

62314A40! 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

I  -  ! 

13 • 0 1  NONE 

2 

UT  PADUCAH 

1 

1977 

C  512 

1577162 

! 

62314A40! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0!N0NE 

1 

UT  PADUCAH 
! 

1977 

C  513 

1577163 

! 

623144401 
1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

!  1500! 

!  -  ! 

13.01  NONE 

l 

Ur  PAOUCAH 
! 

1977 

C  514 

1577164 

( 

62  31  4  A  40 1 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1  1500! 

!  -  ! 

13.0! NONE 

Ur  PAOUCAH 
! 

1977 

C  515 

1577165 

1 

62314440! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  1500! 

!  -  ! 

13.0! HONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1977 

C  SU 

1577166 

1 

6231 4A40! 
!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

!  15C0! 

!  -  ! 

1 3.0! NONE 
; 

UT  PADUCAH 

1 

1977 

C  517 

1577167 

1 

1 

! 

62314440! 

! 

J  ! 

1  ! 

195.01  35. Cl 
1<»5.0!  35. C! 

!  ! 

!  ! 

9.0! 

1.5* 

i 

i 

!  1500! 

!  -  ! 
1  ; 

1  i 

1 3  >0! NONE 
! 
j 

i 

UT  PADUCAH 

1 

! 

j 

1977 
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ENGR! 

NIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

IVTCC1  DIMENSIONS  1DRAFTI 
NET  ICODEILEKCTHlfiRDTH!  1 

1REGIS-U***!  REG.  1  REO.lLOAD-1 
TER  !  SEE !//////!/////!  ED  ! 
TON-  { PACE  1  OVER*! OVER-J /////! 
NA6E  1  IV  1  ALL  !  ALL  RIGHT! 

RAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  !  EST  I  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING 

)  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

! ////////I  POINT  I  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TDj//////////i 
POWER!  ENGCRS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  1 
OR  ! 

•REBUILT! 

(19)  CROUNSE 

! 

! 

CORPORATION  ! 

(CONTINUED) 1 

!  1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

1 

5ie 

J  577 1 66 
! 

623! *A*01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.oi 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

UY 

PADUCAH 

1977 

519 

1577169 

62  3  !*A*01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

uy 

! 

PADUCAH 

1977 

520 

1577170 

I 

623  UAAO! 

1  1 

195.0! 

193.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 

-  1 

1 3.0! NONE 
! 

UY 

! 

PADUCAH 

1977 

521 

1577171 

1 

623!*A*0! 

!  I 

195.01 

195.0! 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 

-  ! 

1 3.0IN0NE 

UY 

! 

PADUCAH 

1977 

522 

1577172 

1 

6231*A*0t 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

UY 

! 

PADUCAH 

1977 

523 

1577173 

1 

623 1* A 101 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

*• 

1500! 

-  ! 

1 3 . 0 ! NONE 
! 

UY 

! 

PADUCAH 

1977 

52* 

1577174 

1 

623UA401 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

Uy 

! 

PADUCAH 

1977 

525 

1577175 

1 

623!*A*01 
!  1 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  t 

1 3.01  NONE 
! 

UY 

PADUCAH 

1977 

526 

1577176 

6231 *A*01 
!  1 

195.01 

195.01 

35. Cl 
35.0! 

9.01 

1.5! 

• 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

UY 

1 

PADUCAH 

1977 

52? 

1577177 

1 

6  2  3 1  * A  *01 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  Cl 

9.0! 

1.5! 

~ 

15001 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

UY 

! 

PADUCAH 

197? 

529 

1577178 

! 

623!*A*01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  I 

13.0! NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH 

1977 

529 

1582730 

623!*A*01 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  1 

1 3.01  NONE 

1 

UY 

! 

PADUCAH 

1977 

530 

1582731 

1 

6231 *A*01 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. Ct 
35.  C! 

9.01 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

UY 

! 

PADUCAH 

1977 

531 

1582732 

1 

6231 *A*01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.01 

1.5! 

- 

15C0! 

-  ! 

1  3.0!  NONE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

1977 

532 

1582733 

1 

623!*A*0t 

1  1 

195.01 

*95.0! 

3  5  •  C I 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  i 

13.0! NONE 
! 

UY 

! 

PAOUCAH 

1977 

533 

158273* 

1 

623 1 *A*0! 

1  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.51 

- 

1500! 
-  1 

1 3.0! NONE 

UY 

! 

PADUCAH 

1977 

53* 

1582735 

1 

6231***01 

1  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 

1 3 .01  NONE 
! 

UY 

! 

PADUCAH 

1977 

535 

1582736 

1 

623! *A*01 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.51 

* 

1500! 
-  ! 

13.CIN0NE 

! 

UY 

! 

PADUCAH 

1977 

536 

1582737 

1 

623 !*A*0! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

1  3.01  NONE 
! 

Iky 

I 

PADUCAH 

1977 

53? 

1582738 

6231 *A*0I 

1  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.51 

1500! 
-  1 

13.0! NONE 
! 

IKY 

PAOUCAH 

1977 

539 

1582739 

I 

6231*A*0! 

!  1 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.51 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

Uy 

! 

PADUCAH 

1977 

539 

15827*0 

1 

62  3 ! * A  *0 1 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

13.01  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1977 

5*0 

15827*1 

! 

62314A401 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15001 
-  I 

13.0! NONE 
! 

Uy 

! 

PADUCAH 

1977 

5*1 

15827*2 

1 

62314*401 

I  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

13.01  NONE 

I 

Uy 

! 

PADUCAH 

1977 

5*2 

1  5827*3 

1 

62314*401 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

1500! 
-  1 

1  3.01  NONE 
! 

IKY 

PAOUCAH 

1977 

5*3 

15827** 

1 

62314A40I 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

15001 
-  ! 

1 3.0 ! NONE 

I 

IKY 

1 

PADUCAH 

1977 

5** 

15827*5 

1 

62314**01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

13.0 ! NONE 

I 

Ur 

! 

PADUCAH 

1977 

5*5 

15827*6 

1 

62314**01 

1  1 

1 95.0! 
195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH 

1977 

5*6 

15827*7 

1 

6231***0! 

1  i 

195.0! 

173.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15001 
-  1 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

PADUCAH 

1977 

5*7 

15827*8 

1 

6231***0! 

1  t 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 
-  ! 

13.0!  NONE 
! 

UY 

! 

PAOUCAH 

1977 

5*9 

15827*9 

623t*A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  1 

1  3.0! NONE 

I 

Uy 

! 

PADUCAH 

1977 

5*9 

1582750 

1 

6231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 

I 

Uy 

! 

PADUCAH 

1977 

550 

1552751 

1 

6231**401 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

UY 

! 

PADUCAH 

197? 

551 

1582752 

1 

62314A40I 
f  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ! 

1  3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

197? 

552 

1582753 

1 

62314*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1500! 
-  1 

13.0! NOSE 
! 

IKY 

i 

PADUCAH 

1977 

553 

158275* 

1 

62314*40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1,5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 

I 

Ur 

! 

PADUCAH 

1977 

55* 

1502755 

1 

6231***01 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

!ky 

I 

PADUCAH 

1977 

555 

! 582756 

1 

6231***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

UY 

i 

PADUCAH 

1977 

556 

1  582757 
! 

6231***0! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.5! 

” 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

UY 

! 

PADUCAH 

197? 

557 

1582758 

1 

6231***0! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

1 

PAOUCAH 

1977 

558 

1580*68 

1 

8231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35,01 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 
-  ! 

1 3*0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

1978 

559 

1588*69 

! 

8231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

I 

PADUCAH 

1978 

560 

1588*70 

1 

8231***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
» 

IKY 

! 

PADUCAH 

1978 

561 

1588*71 

I 

9231***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35,0! 

35*01 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13tG!N0N£ 

! 

Iky 

! 

PADUCAH 

1978 

562 

1588472 

l 

*23**840* 

'i 

«  0  C  At 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9,0! 

1.5! 

- 

-  ! 

IS. Of  NONE 
! 

UY 

I 

PADUCAH 

1978 

563 

1588*73 

1 

8231***01 

1  1 

195.0! 

193.0! 

35,0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1978 

56* 

1588*7* 

1 

9231***0! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

UY 

i 

PAOUCAH 

1978 

565 

1508*75 

t 

8231***0! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.  Cl 
35.01 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  1 

1 3.0! NONE 
! 

Ur 

1 

PADUCAH 

1970 

566 

1568*76 

1 

9231***01 

1  1 

195.0! 

193.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

1978 

567 

1588*77 

I 

8231***0! 

!  1 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

15001 
-  1 

13.0! NONE 
! 

UY 

! 

PADUCAH 

1978 

569 

1588*78 

1  ■ 

9231***0! 

1  f 

*95.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

1  3 .0! NONE 
! 

!ky 

I 

PADUCAH 

1978 

569 

1588*79 

1 

8231***0! 

!  I 

19.5.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.01 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

UY 

! 

PAOUCAH 

1978 

570 

1588*80 

1 

9231***0! 
!  ! 

193.01 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15C0I 

1 3 .0 ! NONE 

1 

IKY 

I 

PAOUCAH 

1978 

571 

1588*81 

1 

1 

1 

8231***0! 

!  1 

!  1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

35. Cl 
35.01 

1 

! 

9.01 

1.5! 

! 

1500! 
-  ! 

1 

13.0  t  NONE 
! 

! 

!  KY 
! 
i 
l 

PADUCAH 

1978 

337 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  Vi 


EPtG»l 

DIET! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  HUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  NET  1C0DE|LENGTHIBRDTH|  1 

-!REStS-l***M  RES.  1  PE*. ROAD-! 

1  TER  l  SEE1//////1/////J  ED  l 

1  TON-  iFAGE 1  0VER-10VER-1/////I 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

RAPACITY!  HUH-  !  1  V  E  S  S  E  L  i 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  (S  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  l  EQUIPMENT  ETC!  BASE  ! 

Mlllinn  POINT  1  LINE-1  1  AO!  LINI-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (L IGHT) !/////////////// f ! TO! ////////// ! 
POWER!  ENSEPS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2  1 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

i 

I 

(18)  CROUNSC  CORPORATION  ! 

(CONTINUED)! 

1  i 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

C 

572 

1584482 

! 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.51 

- 

13001 
-  ! 

13.0IN0NE 

! 

!KY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

57  J 

<588483 

1 

62  3 1 4 A  40 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.01 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13 .0 1  NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1*7* 

c 

574 

1586484 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

575 

1588485 

1 

62314A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

— 

15001 
-  1 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1978 

c 

576 

1588486 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500J 
-  ! 

13 .0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 

1978 

c 

577 

1518487 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

15001 
-  1 

13*0 1  NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1976 

c 

578 

1588468 

1 

62314A40I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 

-  i 

1 3 • 0 ! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

579 

1588489 

1 

62314A40! 

!  ! 

195.0! 

193.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

15C0! 

-  1 

13.0IN0NE 

! 

IKY  PADUCAH 

I 

1978 

c 

580 

1538490 

! 

623 1 4A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
55. Cl 

*.Q! 

1.51 

“ 

1500! 

13.0! NONE 
! 

|KY  PAOUCAH 
( 

1978 

c 

581 

1588491 

1 

62314A401 

1  f 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.51 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

(KY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

582 

1588492 

1 

62314A40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

3S.C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

197! 

c 

583 

1553493 

1 

62314A401 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 

I 

1978 

c 

584 

1588494 

! 

62314A40! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.  Cl 

9.0! 

1*5! 

“ 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 

1 

iwe 

c 

585 

1588495 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
33. Cl 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 

-  I 

1 3 . 0 ! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

586 

1588496 

1 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

15C0I 
-  ! 

13 .01  NONE 

1 

!KY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

587 

1586497 

623I4A40I 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3.01  NONE 
! 

UY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

588 

t  566498 

1 

62314*401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1  SCO! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 

1978 

c 

589 

1586499 

62314A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3 . 0 ! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

59C 

1588500 

1 

62314*401 
!  1 

195.01 

195.0! 

33.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15001 
-  I 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 

I 

1978 

c 

591 

1566501 

1 

62314*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

** 

1600! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

292 

1588502 

1 

6231**401 

1  1 

195.01 

195.01 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  I 

1  * .0 ! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

I 

1978 

c 

593 

(586503 

1 

62314*401 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  I 

1 3. 0! NONE 

!KY  PAOUCAH 
! 

1978 

c 

594 

1586504 

1 

62314*40! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

5.01 

1.5! 

— 

1500! 
“  ! 

13.0!NCNr 

IKY  PAOUCAH 
! 

1978 

c 

595 

1 586505 

1 

62314*401 

I  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

I 

1*78 

c 

596 

1588506 

1 

62314*40! 
f  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15001 
-  ! 

1  3.0! NONE 
! 

! K Y  PADUCAH 

1 

1*78 

c 

597 

1586507 

! 

62314*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

55.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

13.0! NONE 

I 

IKY  PADUCAH 
! 

1978 

c 

598 

1599635 

! 

62214*40! 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

1 3.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

c 

599 

1599636 

l 

622I4A40I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 
-  1 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

I 

1979 

c 

600 

1599637 

I 

62214*40! 

1  1 

195.01 

195.01 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.5* 

— 

1500! 
-  1 

1 3.01  HONE 

!KY  PADUCAH 

I 

1979 

c 

601 

1599638 

I 

62214*40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

1 3 • 0 ! NONE 

1 

Ur  MOUCUH 

1979 

c 

602 

1519639 

! 

62214*40! 

!  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 3 .0 ! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1*79 

c 

603 

1599640 

I 

62214*40! 

1  t 

193.0! 

195.01 

35.  Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.51 

* 

1500! 
-  ! 

1 3 .0 ! NONE 

1 

IKY  PAOUCAH 

1 

1979 

c 

604 

1599641 

62214*40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.  C! 

9.01 

1.5! 

15001 
-  1 

1 3 • 0 ! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1979 

c 

405 

1599642 

! 

62214*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

1 3.0! hONE 

IKY  PADUCAH 

1979 

c 

606 

1599643 

1 

62214*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  I 

1 3. 0! NONE 

1 

! KV  PADUCAH 

1979 

c 

607 

1599644 

1 

62214*40! 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
55.  C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  1 

1 3 .0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 

1979 

c 

608 

1599645 

1 

62214*40! 

1  1 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

15001 
-  I 

13.0IN0NE 

1 

IKY  PADUCAH 

1 

1979 

c 

609 

1599646 

1 

62214*40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

" 

15001 
-  ! 

13.0 1  NONE 

IKY  PAOUCAH 
! 

1979 

c 

610 

1599647 

62214*40! 

1  1 

193.0! 

195.01 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13.OIN0NC 

1 

IKY  PAOUCAH 
! 

1979 

c 

611 

1599648 

62214*401 
i  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9*01 

1.51 

- 

1500! 
-  1 

1 3 • 0 ! NONE 

1 

IKY  PAOUCAH 

I 

1979 

c 

612 

1599649 

1 

62214*40! 

!  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

1 3.01  NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1979 

c 

613 

IS99650 

I 

62214*40! 

I  1 

195.01 

195.0! 

35.  Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  1 

1 3 . 0 1  NONE 

1 

IKY  PADUCAH 

1 

1979 

c 

614 

1599651 

! 

62214*40! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  1 

1 3 . 0  1  NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

c 

615 

1599652 

62214*401 
!  ! 

1*5.0! 

195.01 

3S.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

o 

o 

V\  I 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1979 

c 

616 

1599653 

; 

62214*40! 
;  1 

1*5.01 

35. C! 

9.0! 

“ 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1979 

c 

617 

*1599654 

1 

6 2214*40! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

i.oi 

1.5! 

- 

1 500  J 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

c 

618 

1599655 

1 

62214*40! 
!  ! 

195.01 

195.01 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  i 

1 3.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

c 

619 

1599656 

1 

62214*401 
!  ! 

1*5.0! 

1*5.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

13 ■ 0! NONE 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1979 

c 

620 

1599657 

! 

62214A40I 
1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1 

o 

o 

13.01N0NE 

1 

IKY  PADUCAH 

I 

1979 

c 

621 

1599658 

1 

62214*401 
i  i 

195.0! 
195. OJ 

33. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.51 

1500! 
-  1 

13.0! NONE 

1 

IKY  PAOUCAH 

1 

1979 

c 

622 

1599659 

1 

62214*401 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.51 

“ 

1500! 
-  1 

13.01  NONE 

I 

IKY  PAOUCAH 

1 

1979 

c 

623 

1599660 

1 

62224*40! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 

13.0! HONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

c 

624 

1599661 

1 

62214A40! 
1  ! 

19S.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

150CI 
-  1 

13.0IN0NE 

! 

IKY  PAOUCAH 

1 

197* 

c 

625 

1599662 

1 

1 

I 

62214*40! 
1  1 

t  1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

» 

35. C! 
35. Cl 
! 

1 

9.0! 

1.51 

I 

1 5CC! 

1 

! 

13.0! NOME 
! 

1 

1 

IKY  PAOUCAH 
! 

I 

1 

1979 
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fcKGRl 

BISTl  OPERATOR 

VESSEL  NAHE  ABB  NUMEt 

!  COAST 
t  GUARB 
!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

1  NET  1  CODE! LENGTH 1 8RDTHI  I 

-1BUIS-1****!  RES.  1  RES.1L0A0-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  (PACE  1  OVER-I OVER-* /////!  NORSE 
1  NACE  1  IV  1  ALL  I  ALL  RIGHT!  POWER 

RAPACITY!  HIGH-  !  t  V  E  S  S  €  L 

!  !  EST  !  CARGO  HAN0L1NG  IS  ! OPERATING 

1  CARGO  !  FIXED  !  ECUIPNENT  ITC!  BASE 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  240!  LXNE-1 

!  PASS-  !(LXGMT)1////////////////!T0!////////// 
!  (NGCRS  (  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 

!  ! 

!  ! 

!  YEAR  ! 

1  BUILT  1 

I  OR  ! 

! ^REBUILT! 

(11)  CROUNSE 

CORPORATION 

(CONTINUED) 

1 

! 

I 

1 

l 

1 

1 

it  ii 

it  it 

ii  ii 

ii  ii 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1979 

C  42* 

1399443 

! 

1 

1 

62214A40!  195.0!  35. Cl 

1  1  195.0!  35. C! 

9.01 

1.5! 

- 

1SC0! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

C  427 

1399664 

1 

1 

1 

62214A40!  195. 01  33.C1 

1  1  195.01  33.01 

9.01 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0RCNE 

! 

!KT  PADUCAH 
! 

198C 

C  421 

1399643 

1 

1 

62214A40!  193.01  35. Cl 

1  1  195.01  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! NOHE 
! 

!XY  PADUCAH 
! 

198C 

C  429 

1399466 

I 

1 

1 

62214A401  195.01  33. Ci 

1  1  195.01  33. Cl 

9.0! 

1.51 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

IKY  PADUCAH 
! 

198C 

C  430 

1599230 

! 

1 

1 

36U4A401  193.0!  33.0! 

1  1  193.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  431 

1599231 

! 

1 

1 

361 14A40I  195.01  33. Cl 

1  1  195.0!  35. Ci 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

13.01N0NE 

! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  432 

1599232 

! 

1 

t 

561 14A401  193.0!  33. Ci 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

■ 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  433 

1599233 

I 

1 

561 1 4  A  40 1  193.01  35.01 

I  1  193.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3-0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  434 

1599234 

1 

1 

1 

56114A40!  193.01  35. C! 

1  1  193.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 

2 

1979 

C  43S 

1399235 

1 

1 

561I4A401  195.0!  35. Cl 

1  1  193.01  35. Ct 

9.0! 

1.5! 

■ 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

jxY  PADUCAH 

1979 

C  434 

1399236 

1 

1 

1 

561 i 4A401  195.0!  35.01 
t  I  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3 .0! HONE 
! 

IKY  PADUCAH 

1 

1979 

C  437 

1599237 

1 

1 

561 I4A40I  195.01  35. Cl 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 

-  ! 

1  J.O! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  431 

1599238 

! 

1 

1 

561 I4A40I  193.0!  35.0! 

1  1  193.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

! KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  43f 

1599239 

1 

1 

1 

561 14A401  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.C1 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 

l 

1979 

C  440 

1399240 

1 

1 

! 

541 1 4  A  40 1  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  441 

1399241 

1 

! 

1 

561 14A401  195.01  35. Cl 

1  |  195.0!  35.0! 

9.01 

1.51 

- 

1500! 

-  ! 

1 3.01N0NE 

!KY  PADUCAH 

1979 

C  442 

1599242 

1 

! 

1 

S6114A40!  195.01  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

15001 
-  ( 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  443 

1599243 

1 

! 

1 

56114A401  193.0!  35.C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3. 0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  444 

1599244 

1 

! 

! 

34114A401  195.01  35.01 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3.0! HONE 

IKY  PADUCAH 

1979 

C  443 

1599245 

1 

1 

! 

561I4A40!  193.0!  35.0! 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  444 

1399244 

! 

! 

! 

56114A40!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 

-  ! 

13.0! HONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  447 

1599247 

l 

I 

! 

561 14A40I  195.0!  35.01 

1  1  113.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

■ 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  448 

1599248 

1 

1 

1 

S6114A40!  195.0!  35.01 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  449 

1599249 

1 

1 

1 

561 14A40I  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

13.0! HONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  430 

1599250 

1 

! 

1 

S6114A40!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1979 

C  451 

1399251 

l 

1 

1 

S6114A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

15C0! 

-  ! 

13.0! HONE 
! 

! XY  PADUCAH 

j 

1979 

C  652 

1599252 

1 

1 

1 

S6114A401  195.0!  35.01 
!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13 .0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1979 

C  433 

1399253 

I 

1 

1 

S6114A401  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3.0! HONE 
! 

IKY  PADUCAH 
! 

1979 

C  454 

1599254 

l 

1 

1 

561 1 4 A 40 1  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1979 

C  653 

1599255 

I 

1 

1 

56114A40!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! HONE 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1979 

C  636 

1599236 

1 

! 

1 

S6114A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY  PAOUCAH 
! 

1979 

C  657 

1599257 

1 

l 

1 

561 14A40 1  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

! KY  PADUCAH 
! 

1979 

C  658 

1399258 

1 

1 

! 

S6114A40!  195.0!  35.0! 

!  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
« 

IKY  PAOUCAH 
! 

1979 

C  659 

1599259 

1 

1 

! 

56114A401  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1500*! 

-  ! 

13.0 ! HONE 
! 

!KY  PAOUCAH 
! 

1979 

C  660 

1644179 

1 

1 

l 

749  I  4 A 40  J  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 

-  ! 

13.0! HONE 
! 

JKY  PADUCAH 
; 

1982 

C  661 

1644180 

l 

l 

1 

749I4A40!  195.0!  35.C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 

-  ! 

13.0IH0NE 

j 

IkY  PADUCAH 

i 

1982 

C  662 

(644181 

1 

1 

1 

74914A40!  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
; 

•KY  PADUCAH 
; 

1982 

C  663 

1644182 

1 

1 

I 

749I4A40!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! HONE 
; 

Iky  PADUCAH 
; 

1982 

C  664 

1644183 

1 

1 

1 

74914 A 40 1  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 

-  ! 

13.0! HONE 
; 

•KY  PADUCAH 
( 

1982 

C  665 

1444184 

1 

1 

1 

74914A40!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 

! 

13.0! NONE 
! 

•KY  PADUCAH 
! 

« 

1982 

C  664 

1644185 

1 

! 

1 

74914A40!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 
-  ! 

13.0! HONE 
! 

•KY  PADUCAH 
! 

1982 

C  467 

1644186 

1 

1 

1 

74914A40!  195.0!  35.C! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

o 

o 

■A  1 

1 3.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
j 

1982 

C  668 

1644187 

1 

1 

l 

7491 4* 40 !  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  2 

1 3.0 ! HONE 
! 

i  K Y  PADUCAH 
! 

1982 

C  669 

(644188 

1 

1 

1 

74914A40!  195.0!  35.C1 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.51 

- 

1 500! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

JKY  PADUCAH 
! 

1982 

C  670 

1644189 

1 

1 

I 

74914A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

•  *3! 

— 

1500! 

13.0! HONE 

•KY  PADUCAH 

i 

1982 

C  671 

1644190 

1 

I 

1 

74924440!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1500! 
-  ! 

1 3. 0! NONE 

i 

IKY  PAOUCAH 
! 

1982 

C  672 

1644191 

1 

1 

1 

749I4A40I  195.0!  35. C! 

I  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1500! 
-  ! 

1 3  •  0 1  NONE 
! 

!KY  PADUCAH 
! 

1982 

C  673 

1644192 

1 

1 

1 

749244401  195.0!  3S.C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

15C0! 
-  ! 

1  3.0 ! HONE 
! 

•KY  PAOUCAH 
j 

1982 

C  674 

1644193 

1 

1 

1 

749I4A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

» 

1500! 

-  i 

1 3 .0! NONE 
! 

! KY  PADUCAH 
! 

t 

1982 

C  675 

1644194 

1 

1 

1 

749 144402  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

2 

o 

o 

•A  | 

13.0! NONE 
! 

! K Y  PADUCAH 

i 

1982 

C  676 

1644195 

1 

1 

1 

74914440!  195.0!  35. C! 

!  i  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

~ 

1500! 

•  i 

13.0! NONE 
! 

Iky  paoucah 
! 

1982 

C  677 

1644196 

1 

’  1 

749I4440S  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

1 500  i 

-  2 

1  3.0! HONE 
! 

•KY  PADUCAH 

i 

1982 

C  678 

1644197 

1 

1 

1 

749 ! 4440!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

1500! 
-  2 

13.0 !HON£ 

! 

i KY  PADUCAH 

j 

1982 

C  679 

1644198 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

749 14440!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

!  !  !  ! 

1  !  !  ! 

9.0! 

1.5! 

j 

i 

1500i 
-  ! 

! 

i 

1  3  •  0 !  HONE 
! 

! 

1 

i KY  PADUCAH 

2 

2 

i 

1982 

TABIC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


339 


EN4R! 

l 

IVTCCI  DIPENSIONS  J  DRAFTI 

ICAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V  E  S  S  £  L  ! 

! 

GIST  i 

OPERATOR 

!  NET 

UCDE1LEN6THI6ADTNJ  ! 

!  ( 

EST  ! 

CARCO  HANDLING 

!  S  (OPERATING  ! 

! 

-!*ECIS- 

(••«*]  REC.  J  PE0.5L0AD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

f TCI  BASE  ! 

TtAI  1 

!  COAST 

t  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT  ! 

LlHE-1 

IAO!  LINE-1  l 

BUILT  1 

VESSEL 

HARE  AND  MUP8ER 

!  GUARD 

i  TON- 

!PAGE !  OVER-lOVER-!/////! 

MORSE!  PASS-  ! 

(LIGHT) ! 

////////////////! TO! //////////! 

CR  l 

t  NUH3ER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER!  ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

i  EE!  L1NC-2  1‘HEBUIUI 

!  !  !  t  !  !  !  I  !  !  I  I  ! 

!  !  I  I  !  !  !  !  !  !  !  !  I 


(IB)  CROUNSC 

CORPORATION 

J 

1 

!  1 

! 

! 

1 

t 

! 

! 

(CONTINUED)! 

{ 

!  1 

I 

! 

1 

! 

! 

I 

C 

680 

1646869 

! 

630! 4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1500! 

1 3 .0 {NONE 

UY 

PADUCAH 

1982 

J 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C 

681 

i  646870 

1 

630UA40! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

!XT 

PADUCAH 

1982 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

C 

682 

!  644071 

! 

630MA40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1902 

! 

I 

|  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

C 

683 

1644872 

1 

63014A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

ur 

PADUCAH  ! 

1902 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

» 

l 

c 

684 

!  646073 

1 

6  30 ! 4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3  .0 ! NONE 

UY 

PADUCAH 

1982 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

683 

1644074 

1 

6  30 ! 4 A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 ,0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1902 

1 

i 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

c 

686 

1646873 

1 

63014A40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 . 0 ! NONE 

Ur 

PADUCAH 

1932 

! 

t 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

c 

687 

1644876 

1 

63014*400 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1500! 

13.0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1902 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

c 

688 

1646077 

! 

630I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0! NONE 

UY 

PAOUCAH 

1902 

! 

; 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

689 

1646078 

1 

630*4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1902 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. Ct 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

690 

1646079 

1 

630! 4A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

UY 

PAOUCAH 

1982 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

c 

691 

1646080 

1 

630! 4440! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1982 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

692 

1646881 

! 

630144401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

* 

1500! 

1 3.0! NONE 

UY 

PAOUCAH 

1982 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.52 

-  ! 

! 

I 

c 

693 

1646082 

! 

630144401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

Ur 

PADUCAH 

1982 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

c 

694 

1646883 

l 

63014440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1983 

! 

1 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

695 

1646884 

1 

63014440! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

1 3  •  0 ! NONE 

UY 

PAOUCAH 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

I 

c 

696 

1646885 

! 

63014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1500! 

1 3 .01  NONE 

UY 

PADUCAH 

1983 

! 

1 

2  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

697 

1  640  086 

! 

630 ! 4440! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1500! 

13.01  NONE 

ur 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

c 

698 

1646087 

1 

63014440! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1500! 

13.0! NONE 

ur 

PADUCAH 

1983 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

697 

1646088 

1 

630! 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.01N0NE 

UY 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

c 

700 

1653156 

i 

63014440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0INONE 

UY 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

i  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

701 

1653157 

1 

63014440! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1500! 

1 3. 0! NONE 

UY 

PAOUCAH 

1983 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

c 

702 

1653158 

» 

63014A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

1500! 

1 3. 0! NONE 

!KY 

PAOUCAH 

1983 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

c 

703 

1653159 

1 

63014440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

c 

704 

1653160 

1 

630144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15C0! 

13.0INONE 

UY 

PADUCAH 

1903 

f 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

705 

1653161 

1 

630144401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

I 

! 

c 

706 

1653162 

1 

630! 44401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

UY 

PAOUCAH 

1983 

I 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

t 

707 

1653163 

1 

63014AA0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1983 

1 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

c 

700 

1653164 

1 

63014440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1903 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

709 

1653165 

1 

630! 4 A AO l 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

( 

c 

710 

1656394 

1 

63014440! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

1 3 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

c 

711 

1656395 

! 

630144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

Iky 

PADUCAH 

1983 

1 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

712 

1656396 

J 

63014AA0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.C1 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

713 

1656397 

1 

63014A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.01N0NE 

UY 

PAOUCAH 

1983 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

c 

714 

1656398 

! 

630! 4440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1903 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

715 

1656399 

1 

630*4440! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1903 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  i 

! 

i 

c 

716 

1656400 

i 

630! 4440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

nooi 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1903 

1 

l 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

c 

717 

1656401 

i 

6301 44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1933 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

c 

710 

1656402 

1 

63014AA01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15C0! 

13.0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

719 

!u56403 

1 

630! 4440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1983 

1 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

720 

1666189 

! 

630! 4440! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

UY 

PADUCAH 

1964 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35, C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

721 

1666190 

1 

630*44401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

UY 

PADUCAH 

1984 

1 

! 

i  i 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  I 

! 

! 

c 

722 

1666191 

! 

630144401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

• 

150C! 

13*0! NONE 

UY 

PAOUCAH 

1984 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

723 

1666192 

1 

630*  44401 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 J.OlNQNE 

UY 

PAOUCAH 

1984 

i 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

c 

724 

j  666193 

! 

63014440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.oj  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1904 

r 

I 

1  I 

35.C* 

.  r  * 

■  • 

• 

i 

c 

725 

1666194 

j 

630*4440! 

195.0! 

35, C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 J.oi NONE 

Iky 

PADUCAH 

1904 

1 

1 

i  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

c 

726 

1666195 

f 

630*4440! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1984 

1 

i 

1  ! 

195.0! 

35,0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

c 

727 

1046196 

i 

63014440! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1984 

! 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

c 

728 

1666197 

1 

6 J054A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.0!NONE 

UY 

PADUCAH 

1904 

| 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

729 

1666198 

! 

63014440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

UY 

PADUCAH 

1984 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

c 

730 

1666199 

1 

630! 4440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1984 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

731 

1646200 

1 

63014A40! 

195.0! 

15.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! SOME 

IKY 

PAOUCAH 

1984 

1 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

732 

1666201 

I 

63014A40! 

195.0! 

35, C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

UY 

PADUCAH 

1984 

1 

1 

1  ! 

195.02 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

c 

733 

1666202 

! 

630! 4440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13,0! NONE 

UY 

PAOUCAH 

1904 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 


1 


! 


J 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


!  IVTCC!  DIPENSIONS  IMAFT! 

l  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

!  ! 

OPERATOR 

1  NET  ICCOEIt-ENSTHl  BPOTHl  1 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

! S  ! OPERATING 

!  ! 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

1  COAST 

-1 RESIS- !*••*!  NEC.  1  RCS.ILONO-! 

1  TCI  1  SEES //////!///// !  ED  1 

!  CARGO  1 
!////////! 

FIXED  ! 
POINT  ! 

EOUIPMENT 
t INI“1 

!  T  C 1  BASE 

1  AO!  LINE-1 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

t  NUMBER 

1  TON-  ] PAGE  1  OVEP-IOVCK-!/////! 

1  N»SC  1  IV  1  AIL  !  ALL  1  LIGHT I 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT >!//////////////// I  TP ! 

POWER!  ENGCRS  !  (FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-2 

!  OR  ! 

J ‘REBUILT! 

(IB)  CRCUNSE 

CORPORATION 

1 

! 

1 

1 

li  i  * 

1  !  11 
11  i  1 

630t*A*0!  195.0!  35.01 

i 

! 

i 

! 

-  i 

i 

\ 

! 

1 

! 

i 

l 

C  73* 

(CONTINUED)! 

! 666203 

1 

! 

9.oj 

1 

1500! 

! 

13.0! NONE 

! 

|KY  PADUCAH 

I 

! 

196*  ! 

I 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

198*  1 

C  735 

*66620* 

; 

6301 *A*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  TADUCAH 

! 

! 

i 

!  !  193.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

I 

1 

198*  ! 

C  736 

1666205 

! 

6301 *A*0!  195.01  35. Cl 

9.0! 

! 

1500! 

1 3.0! NONE 

|KY  PADUCAH 

! 

! 

i 

1  l  195.0!  35. Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

198*  1 

C  737 

1666206 

i 

6301***0!  195.0!  35.CI 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

|KY  PADUCAH 

! 

! 

i 

1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

198*  1 

C  738 

1666207 

! 

630 1  *  A  *0 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

_  i 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

] 

1 

!  1  195.0!  35. Cl 

1.5! 

1 

—  1 

! 

! 

IKY  PADUCAH 

! 

198*  ! 

C  739 

!  666208 

! 

6301***0 !  195.0!  35. C! 

9.0) 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

! 

! 

1 

!  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

i 

-  2 

! 

! 

I 

198* 

C  74C 

1671288 

1 

630!*A*0I  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

15001 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

! 

! 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

! 

! 

198* 

C  7*1 

1671289 

! 

630! 4 A 40 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

.  i 

1500! 

13. JlhCNE 

!KY  PADUCAH 

i 

! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

198* 

C  7*2 

1671290 

1 

630 ! *  A  40 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

15001 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1 

! 

! 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

198* 

C  7*3 

1671291 

1 

630! *A*0l  195.01  35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

| 

1 

1  t  195.01  35. C! 

1.51 

I 

-  ! 

i 

! 

! 

198* 

C  7** 

1671292 

1 

6301***0!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1 

1500! 

1 3 .0! NONE 

|r,Y  PADUCAH 

1 

t 

1 

1  1  195.01  35.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

IKY  PADUCAH 

1 

1985 

C  7*5 

!'71293 

1 

6301***0!  195.0!  35.C! 

9.0! 

.  i 

1500! 

13.0! NONE 

1 

1 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1985 

C  7*6 

567129* 

! 

6301***01  195.0!  35. C! 

9.01 

i 

1500! 

13.0! NONE 

1 K Y  PADUCAH 

1 

t 

I 

1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1985 

C  7*7 

1671295 

! 

6301***01  195.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3 .0! NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

J 

! 

!  1  195.0!  35.01 

1.5! 

1 

-  i 

! 

! 

1 

1985 

C  7*8 

1671296 

1 

6301***01  195.01  35. C! 

9.0! 

-  ! 

150oi 

13 .0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

| 

I 

1  1  195.01  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1985 

C  7*9 

1671297 

1 

6301***01  195.01  35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

! K Y  PADUCAH 

! 

| 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.51 

1 

-  I 

! 

! 

! 

1985 

C  750 

1671296 

! 

6301***9!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1 

1 

! 

1  1  195.0!  35. C! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

I 

!KY  PADUCAH 

1 

1985 

C  751 

1671299 

! 

630!*A*0!  195.0!  35.0! 

9.01 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

! 

| 

! 

|  1  195.0)  35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1985 

C  752 

1671300 

1 

6301***0'  '95.01  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3.0! NONE 

JKY  PADUCAH 

1 

1 

! 

1  *»S.0!  35. C! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1985 

C  753 

1671301 

I 

6301'  1.0!  35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1 

1 

1  « i.OI  35. C! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

1985 

C  75* 

1671302 

1 

630! *A*Oi  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

! 

| 

1 

1  1  195.0!  35, C! 

1.5! 

| 

-  I 

! 

i 

! 

1985 

C  75$ 

168*925 

! 

1 

6301  * A 40 !  195.0!  35.0! 

9.01 

-  1 

15001 

1 3.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

I 

1 

1  !  195.01  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1985 

C  756 

168*926 

! 

630MA40I  195.01  35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1  SCO! 

1 3 .0 1  NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

I 

! 

!  !  195.0!  35.CI 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

IKY  PADUCAH 

! 

1985 

C  757 

168*927 

1 

6301***01  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

! 

1 

1 

!  1  195.01  35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

1985 

C  758 

165*928 

1 

6301***0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.01  NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

{ 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.51 

! 

-  1 

I 

1 

1 

1985 

C  759 

168*929 

! 

1 

6301***01  195.01  35.0! 

9.01 

-  1 

15001 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

* 

1 

(  1  195.0!  35.01 

1.5! 

1 

—  | 

1 

! 

! 

1985 

C  760 

168*930 

1 

! 

630!*A*OI  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

I 

1 

1  I  193.01  35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

1985 

C  761 

166*931 

1 

6301**60!  195.0!  35.01 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.01  NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

| 

1 

!  I  195.01  35. C! 

1.51 

l 

-  1 

! 

! 

! 

1985 

C  762 

168*932 

1 

6301***0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.01  NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

I 

1 

1  (  195.01  3  5 • C ! 

1.51 

1 

-  ! 

1 

IKY  PADUCAH 

! 

1985 

C  763 

168*933 

I 

6301***01  195.01  35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

13.0! NONE 

1 

1 

I 

I  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

! 

1 

198$ 

C  76* 

166*93* 

1 

6301***01  195.0!  35.01 

9.0! 

-  1 

15001 

13. 0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.51 

I 

-  1 

! 

! 

1 

1985 

C  765 

166*935 

1 

630!*A*0!  195.01  35.01 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0 ! NONE 

1KT  PADUCAH 

1 

I 

1 

1  I  193.0!  35. Cl 

1.5! 

1 

-  1 

! 

1 

IKY  PADUCAH 

! 

1985 

C  766 

168*936 

1 

6301***0!  195.0!  35. 0! 

9.01 

-  1 

1500! 

13.01  NONE 

1 

I 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

1986 

C  767 

168*937 

I 

6301***0!  195.0!  33. Cl 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1 

! 

1 

!  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

1 

1 

1986 

C  768 

160*936 

1 

6301***01  193.01  35. 0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

I 

-  1 

! 

1 

1 

1966 

C  769 

169*939 

1 

6301***01  195.01  35. G! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0IN0NE 

IKY  PADUCAH 

I 

1 

1 

1  I  193.01  35.0! 

1.51 

! 

-  1 

! 

! 

1 

1986 

C  770 

168*9*0 

1 

6301***0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0IKONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

1986 

C  771 

168*9*1 

1 

6301***01  195.0!  35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3 . 0! NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1 

1 

!  1  195.0!  35.C1 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

I 

1986 

C  772 

168*9*2 

! 

6301***0!  195.01  35. C! 

9.01 

! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

I 

! 

!  !  195.01  35. Cl 

1.51 

1 

-  ! 

I 

1 

1 

1966 

C  773 

169*9*3 

1 

6301***01  195.01  35. C! 

9.0! 

-  ! 

15001 

13.0INONE 

IKY  PAOUCAH 

! 

1 

1  1  193.01  35. C! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

! 

1 

1906 

C  77* 

168*9** 

6301***0!  195.01  35.01 

9.0! 

I 

15001 

13.0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

I 

1 

1  !  195.0!  33.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

1986 

C  775 

168*945 

1 

630!*A*0!  193.0!  35.01 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.01  NONE 

IKY  PAOUCAH 

1 

I 

1 

1  |  195.0!  35.0! 

1.51 

l 

-  ! 

! 

! 

1 

1986 

C  776 

168*9*6 

1 

6301***01  195.0!  35.01 

9.0! 

1 

1500! 

1 3.0IN0NE 

IKY  PAOUCAH 

1 

I 

I 

!  I  195.0!  35.C! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

1 

! 

1986 

C  777 

168*9*7 

1 

630I*A*0!  195.01  35.0! 

9.0! 

! 

15001 

1 3.01NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1 

1 

!  1  195.0!  3S.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

i 

1986 

C  778 

166*9*8 

! 

6301***0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

13.0INONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1 

1 

!  I  195.0!  35. C! 

1.51 

! 

-  ! 

1 

! 

! XT  r ADUCAn 

! 

C  779 

168*949 

I 

! 

630!***0!  195.0!  33.C! 

9.01 

-  1 

1 50u! 

1  i.ui  hO*« 

• 

•906 

( 

!  !  195.0!  35. p* 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

I 

1986 

C  780 

168*950 

! 

6301***0!  195.0!  35. C! 

9.01 

I 

1500! 

13.01NONE 

IKY  PADUCAh 

! 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

I 

1 

1986 

C  781 

168*951 

I 

6301***0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

! 

15001 

13.01N0NE 

IKY  PADUCAH 

1 

I 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

1966 

C  782 

168*952 

1 

6301***0!  195.0!  35. Cl 

9.01 

-  ! 

1500! 

13.01N0NE 

IKY  PADUCAH 

1 

1 

1 

I  1  195.0!  35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1986 

C  783 

1684953 

1 

6301***01  195.01  35.0! 

9.01 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1 

1 

! 

I  1  195.01  35. Cl 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

1906 

C  78* 

168*95* 

! 

6301***01  195.01  35.01 

9.0! 

! 

15001 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

I 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

1986 

C  785 

16966*9 

1 

6301***01  195.0!  35.01 

9.01 

-  1 

1500! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

I 

I 

!  I  195.01  35. Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

1986 

C  786 

1696650 

1 

6301***01  195.0!  35.01 

9.0! 

! 

1500! 

1 3 .0 ( NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.51 

! 

-  1 

1 

! 

1 

1986 

C  787 

1696651 

1 

6301***0!  195.0!  35. C! 

9.01 

1 

1500! 

13.01  NONE 

IKY  PAOUCAH 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

!  I  195.0!  35.01 

1  !  1  ! 

!  !  !  ! 

1.51 

! 

! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 
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CNCftl 

•1ST!  OPERATOR 

1  fVTCCl  DIRENSIONS  jDRAfT! 

!  NET  !CODE!LEN4Th!8ROTH!  ! 

1  CAPACITY! 

!  ! 

HUH-  J 
EST  ! 

I  H  SHI  1 
C»»<C  HANDLING  !S  lOPCAATINt  1 

VESSEL  NAPE  ARP  NUN6ER 

I  COAST 

!  SUARD 

I  NUMBER 

1  TER  !  SEEI//////I/////I  ED  ! 

I  TON*  {PACE!  OVEP-IOVER-1/////I 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

I //////// 1  POINT  ! 
HORSE)  PASS*  f  (LIGHT)  | 
POWER!  ENCERS  !  (FEET)! 

LINE-1  ! AO!  LINE-1  ) 

nmmunnn  \  tdi  uumnn 

LINE-2  ICC!  LINE-2  ! 

BUILT 

Of 

♦REBUILT 

I  I  I  I  I  I  I  I  !  !  t 

I  I  I  I  I  !  1  I  !  I  I 


(IS)  CRCUNSE 

CORPORATION  I 

(CONTINUED)! 

) 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

788 

1696652 

I 

1 

! 

430!*A*0! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

15CC! 

-  ! 

13.01N0NE 

1 

IKT 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1986 

789 

! 694653 

I 

I 

1 

630!*A*Ct 

1  ! 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

iky 

! 

PADUCAH 

! 

! 

(986 

79  C 

169465* 

1 

1 

630! *A*0! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

Iky 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1986 

7*1 

I6966SS 

! 

l 

I 

6301 *A*0! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1SC0! 

-  I 

1 3.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1984 

792 

1696656 

! 

1 

i 

630l*A*0t 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
3$. Cl 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0IN0NE 

! 

IKY 

PADUCAH 

! 

! 

1936 

793 

i 496657 
! 

i 

i 

630|*A*0! 

1  I 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

PADUCAH 

( 

1 

1986 

79* 

1696658 

! 

i 

i 

6301 *A*OI 

I  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  t 

1500! 

-  ! 

13.01N0NF 

! 

licr 

! 

PADUCAH 

( 

! 

1986 

795 

! 696659 
! 

i 

! 

63014 A  *01 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NOME 
! 

iky 

! 

PADUCAH 

1 

1986 

796 

1696660 

t 

1 

1 

6  30 ! *  A  *0 1 
i  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  1 

1 3.0! NONE 
! 

tKY 

! 

PADUCAH 

i 

i 

1986 

797 

1696661 

! 

! 

1 

630f*A*01 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

i 

! 

1986 

798 

1696662 

! 

I 

I 

630t*A*0t 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  I 

13.0! HONE 
! 

!KY 

PADUt^H 

! 

! 

1986 

799 

1696665 

! 

1 

6301 *A*0I 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

"  ! 

15C0! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!KT 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1986 

800 

169666* 

! 

1 

I 

630I*A*0I 

1  1 

195. C! 
195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.5! 

"  ! 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

!KT 

! 

PADUCAH 

i 

i 

1986 

801 

1696665 

1 

1 

1 

63QMA40J 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

*  ! 

15001 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

i 

! 

1986 

802 

1696666 

1 

! 

I 

630! * A  *0 1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

I 

!Kt 

1 

PADUCAH 

! 

1 

1986 

803 

1696667 

I 

1 

1 

630l*A*0t 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

”  ! 

15C0! 

-  ! 

1  3 .0 ! NONE 

I 

IKT 

1 

PADUCAH 

! 

1 

1986 

80* 

1696468 

! 

1 

1 

63014A401 

1  1 

195. 0! 
195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.51 

-  ! 

1500! 

“  I 

13.0! NONE 

1 

!KT 

I 

PADUCAH 

I 

l 

1984 

405 

1696669 

! 

! 

I 

6301* A*0! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

1 

1986 

804 

1696670 

1 

1 

I 

630I4AA0! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.51 

-  1 

1500! 

-  I 

13.01  NONE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1986 

<07 

1696671 

1 

! 

1 

630I*A*0I 
i  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

» 

1986 

•01 

1696672 

1 

1 

! 

630!*A*0! 

I  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

"  ! 

1500* 

-  ! 

13.0! NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1986 

809 

1696673 

1 

1 

! 

630) *A*0! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

-  ! 

15C0! 

-  1 

13.0IH0NE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

) 

1986 

810 

169667* 

I 

1 

I 

630]*A*01 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.51 

-  I 

15C0! 

-  ! 

13.O1N0NE 

I 

!KY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1986 

811 

1696675 

1 

! 

1 

630J4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.51 

“  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
) 

!KY 

1 

PAOUCAH 

1 

! 

1984 

812 

1696676 

I 

! 

! 

630I4AA0I 

I  ! 

195.01 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.01 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

I 

I 

1946 

813 

1696677 

f 

1 

! 

6301***0! 

!  1 

193.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

—  ! 

15001 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

I 

PADUCAH 

I 

1 

1984 

11* 

1696678 

t 

I 

1 

6301  *  A  *  0 1 
(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.51 

-  ! 

15001 
-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1966 

815 

190653* 

1 

1 

1 

6301***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0! 

9.01 

1.SI 

-  I 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

I 

I 

1986 

616 

1906535 

I 

1 

1 

6301***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0! 

9.0! 

1.51 

-  1 

1500! 

1 3.0 1  NONE 

1 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1987 

817 

1906536 

! 

1 

1 

6301***01 

1  1 

195.0! 

192.0! 

35.0 

35.0 

V.O! 

1.5! 

-  1 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

I 

1987 

818 

1906537 

1 

1 

630 1 *A*0I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  1 

1 3 .0 { NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

I 

! 

1987 

819 

1906538 

! 

1 

6301*A*0t 
!  1 

195.0! 

195.01 

15.C! 

35.0 

9.0! 

1.51 

*  ! 

15001 
-  ! 

13.0 ! NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1987 

820 

1906539 

I 

! 

1 

630! *A*C 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

IKY 

PADUCAH 

1 

! 

1987 

821 

19063*0 

1 

1 

1 

630!*A*0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0 

9.0! 

1.5! 

"  I 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

! 

1987 

822 

19065*1 

1 

! 

1 

4301***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

150C! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

PADUCAH 

! 

1 

1987 

823 

19065*2 

1 

1 

1 

6301*A*0( 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

t.5! 

”  ! 

1500! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1987 

82* 

19065*3 

1 

1 

6301***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

1 

! 

1987 

825 

19065** 

I 

! 

6301***01 
!  t 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0 

9.0! 

1.5! 

*  I 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY 

1 

PAOUCAH 

! 

1 

1987 

826 

19065*5 

t 

1 

1 

6301***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

■  I 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1987 

827 

(9065*6 

! 

! 

1 

6301**40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

13.OIN0HE 

! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

! 

1987 

824 

19065*7 

1 

1 

1 

6301***01 

1  1 

19S.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.5! 

—  ! 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1987 

829 

19065*8 

1 

1 

! 

6301***01 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1500! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1987 

63C 

19065*9 

1 

I 

I 

6301***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

15C0! 

-  1 

1 3.0?  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1987 

831 

1906550 

1 

I 

1 

63014**0! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3;.o 

9.01 

1.5! 

•  I 

1500! 

-  J 

13.0IK0NC 

! 

IKY 

! 

PAOUCAH 

! 

! 

1987 

832 

(90*551 

! 

! 

! 

1  1 

19?. 0* 
195.0! 

15. 0! 
35.0! 

°.0‘ 

1.51* 

-  i 

! 

Is? 

! 

r **VL*n 

! 

I 

1?t» 

833 

1906552 

1 

1 

I 

6301***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  I 

13.01NONE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

! 

1 

1987 

63* 

1906553 

1 

1 

! 

6301***0! 

1  1 

195,01 

195.0! 

35.0 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

*  1 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1987 

835 

190655* 

I 

1 

! 

6301***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.5! 

”  1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1987 

836 

1906555 

I 

! 

6301***01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  ! 

1 3 ■ 0! NONE 
! 

!KY 

! 

PADUCAH 

! 

! 

1987 

437 

)  906556 

I 

I 

1 

6301***0! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0 

35.0 

9.01 

1.5! 

”  1 

1500! 

-  ! 

13*0! NONE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1987 

138 

1906557 

I 

1 

6301***0) 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

15.0 

9.01 

1.51 

”  ! 

1500! 

-  ! 

13.0IN0NE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH 

1 

! 

1987 

839 

1906558 

1 

I 

1 

6301***01 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.51 

•  ! 

1500! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

IKY 

1 

PADUCAH 

! 

I 

1987 

4*0 

1906559 

1 

1 

1 

6301***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.51 

“  1 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IKY 

PAOUCAH 

! 

! 

1987 

8*1 

1906560 

I 

1 

1 

6301***0! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0 
35. C! 

9.01 

1.51 

*  ! 

15001 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

IKY 

! 

PADUCAH 

J 

1 

1987 
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f*6M 

1VTCCI 

DIRENS1CNS  (DRAFT! 

CAPACmi 

MICH-  ! 

!  V 

USUI 

HSTI 

OPERATOR 

l  NET  ICODElLENCTMlBRDTHl 

! 

1 

EST  I  CARCO  NANDLXNC 

IS  10PERATIKC 

-* 

............... 

[RE6IS-!****! 

REC,  1 

PEC.! LOAD-! 

! 

CARCO  ! 

FIXED  !  CAUIPRENT 

ITC 

BASE 

YEAR 

1  COAST 

!  TER  l  SEEl 1  It  It l\t 1 1 1 11 

ED  ! 

uu  tun 

POINT  1  LINE-1 

!  A  0 ! 

LIHC-1 

BUILT 

VESSEL  HARE  AND  RUBBER 

t  CUARD 

TON-  IPACE1 

OVER-! OVER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LICHT) !//////////////// !TD !////////// 

OR 

I  NUMBER 

NACE  I  IV  1 

ALL  1 

ALL  IL1CHT! 

POWER! 

ENCERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!C£! 

LINE-2 

•REBUILT 

(11)  CROUNSE 

CORPORATION 

1 

! 

I 

1  1 

!  1 

1  1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

( 

! 

! 

! 

4 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

l  1 

1 

! 

! 

! 

! 

•42 

1906561 

63014AA01 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 3 .0 1  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

! 

1  1 

195.0! 

55. Cl 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

•  43 

1906502 

630 1 4  A  40] 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  | 

1 

I 

BAA 

1906563 

6301 4A AO! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

15001 

1 3.01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

1 

1  t 

195.01 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

IAS 

192C220 

63014AA01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1  3-0! NOME 

IKY 

PADUCAH 

1907 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

! 

IA4 

1 92C221 

6301AAA01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

1 

1  I 

195.0! 

55.  C! 

1.5! 

-  ! 

) 

! 

IA7 

! 92C222 

63014AA01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

SAI 

! 92C223 

63014A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 3.01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

! 

t  t 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

049 

1920224 

63014AA01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1  3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

! 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

S50 

1920225 

6301 4A40I 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

15001 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

051 

192C226 

63014A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

1500! 

1  3 • 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

19»7 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

852 

192C227 

6301AA401 

195.0! 

55. C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

453 

192C228 

63014A40! 

195.01 

35.01 

9.01 

-  | 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

| 

ISA 

I92C229 

6S014A40I 

195.0! 

35,  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

! 

15$ 

1920230 

63014A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

t 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

•  54 

1920231 

63014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.01  NONE 

!KY 

PADUCAH 

19*7 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.SI 

-  ! 

1 

1 

457 

1920232 

63014A601 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

-  ! 

! 

! 

650 

192C233 

6301 4A40I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

1500! 

1  3 . 0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

I 

059 

1920234 

6301 AA401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

| 

660 

1920235 

63014A40 I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

15001 

1 3. 0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1907 

1 

1  1 

195.01 

35.C! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

161 

1920236 

6701 AAAOI 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1500! 

1 3.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

662 

1920237 

6301 4 A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.0! HONE 

IKY  PADUCAH 

1900 

1 

t  1 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

( 

1 

143 

1920238 

630 1 4 A (0 1 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  i 

15CO! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1910 

1 

1  l 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

064 

1920239 

4301 4A401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

465 

1920240 

63014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

19*0 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

066 

1 920241 

630144401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

15001 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1961 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

I 

147 

1920242 

65014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

15C0! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  i 

! 

1 

•46 

1920243 

6301 4A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

15001 

13.01N0NE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

669 

1920244 

43014A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

070 

! 910245 

6301 4 A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  j 

1500! 

1 3 . 0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

| 

471 

1920246 

63014A40! 

195.0! 

55.01 

9.01 

-  i 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1918 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

072 

1920247 

63014*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  1 

! 

1 

073 

1920240 

63014A401 

195.0! 

35. C! 

9,0! 

-  j 

15001 

1 3 . 0! NON  E 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

07A 

1920249 

63014A40* 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1908 

! 

1  ! 

195.01 

33.0! 

1,51 

-  ! 

! 

1 

075 

1920250 

63014A401 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! HONE 

IKY 

PAOUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

•74 

1920251 

63014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

JKY 

PADUCAH 

1900 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

I 

077 

1920252 

63014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

19*0 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

070 

1920253 

630! 4  A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0IN0NE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

679 

1920254 

63014A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  { 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

| 

000 

! 920255 

63014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

JKY 

PADUCAH 

I960 

j 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

•  01 

i 920256 

63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1988 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

682 

1920257 

630! 4 A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.01  NONE 

!KY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

003 

1920258 

630J4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3. 0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

193.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

88A 

1920259 

630I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3.01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

665 

1929945 

63Q14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

666 

1929946 

63014 A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

t  ! 

175. C! 

»  «  r  » 

1.5! 

■ 

-  i 

I 

I 

097 

1929947 

63014 A40J 

195. OJ 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1900 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

) 

1 

666 

1929940 

630 1 4 A  40 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  f 

1500! 

13.01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

•  69 

1929949 

63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13.0 1  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

•  90 

1929950 

630! 4A  401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

15C0! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

55.01 

1.5! 

-  1 

! 

1 

091 

1929951 

630 1 4 A  40 1 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

-  j 

15001 

13.01  NONE 

IKY 

PAOUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

092 

1929952 

63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.UJ 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ) 

1 

1 

093 

1929953 

630! 4A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

694 

1929954 

630I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3 .0  1  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1900 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

1 

095 

1929955 

630 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  | 

1500! 

13.0! HONE 

IKY 

PADUCAH 

1906 

1 

I 

J 

!  1 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

I 

i 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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INGRI 

•1ST! 

VESSEL  NAPE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  NET  1C0DE1LENCTHI6RDTH]  1 

!  REGIS-!**** !  REG.  1  REG* 1  LOAD-! 

1  TEH  i  SEE! //////! ?////l  ED  ! 

1  TON-  IP AGE  1  OVER- IGVER- !/////! 

1  NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  lLIGHl! 

(CAPACITY!  HICK-  !  !  V  £  S  S  I  L  ! 

(  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  1 

i  CARSO  I  FIXED  (  EQUIPMENT  ]TCl  BASE  ! 

MtnttUX  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINI-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  !  1111111111111111 \ TDl ////////// ! 
POVER!  CHCERS  (  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(19)  CROUNSE 

CORPORATION 

! 

1 

1 

1  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

l 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

c  m 

! 929956 

43014A40! 

1V5.Q! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  SCO ! 

13.0! NONE 

(NT  PAOUCAH 

1988  J 

! 

1  ! 

1 95*Qt 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

C  «*7 

1929957 

6501 4A40J 

195.01 

35. Cl 

9.C! 

- 

1500! 

13.01  NONE 

(XT  PADUCAH 

1988  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ) 

! 

1 

! 

C  991 

1929959 

63014A40! 

195.0! 

3  5. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1  3 . 0 ! NONE 

|KT  PADUCAH 

1988  ! 

! 

!  t 

195.0! 

33. C! 

t.5! 

-  | 

! 

* 

! 

C  999 

1929959 

63014A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

(KY  PADUCAH 

1988  * 

! 

1  i 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

C  900 

1929960 

630*4440! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1988  I 

l 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  j 

I 

i 

« 

C  901 

1921961 

43014A40! 

195.0! 

35, C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONF 

|KY  PADUCAH 

1988  ! 

• 

!  ! 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  | 

1 

! 

! 

C  902 

1929962 

430144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0INCNE 

(KT  PAOUCAH 

198*  ! 

1 

!  1 

195.01 

35. C! 

1*5! 

-  I 

* 

( 

! 

C  903 

1929963 

630I4A40* 

195.0! 

?5,0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

(KT  PADUCAH 

19*8  ! 

! 

£  I 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  f 

! 

! 

! 

C  904 

1929164 

63014A40S 

195.0! 

35.0! 

9.01 

• 

1500! 

13. 0! NONE 

(XY  PADUCAH 

1988  ! 

! 

1  f 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

C  905 

1929965 

630UA40! 

195.01 

35.0 

9*0* 

- 

i 

1300! 

13. 0 l NONE 

!KY  PADUCAH 

1988  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

j 

I 

1 

C  904 

1929966 

430!4Ai0l 

19S.01 

35.0! 

9.0! 

1500 ! 

13.31  NONE 

!XY  PADUCAH 

1988  ! 

1 

!  ! 

1V5.01 

35. Cl 

1.5! 

-  | 

t 

j 

; 

C  907 

1929967 

630I4A401 

195*0! 

35. C! 

9*0! 

- 

1500! 

13  * 0 JNONE 

! XY  PADUCAH 

198*  i 

1 

1  1 

193.01 

35.0 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

C  909 

1929148 

63014A401 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

- 

15001 

13.0! NONE 

JXY  PADUCAH 

19!!  • 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  J 

! 

i 

j 

C  909 

1929961 

630I4A40I 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

1SC0! 

1 3 .0 ! NONE 

Jrr  PADUCAH 

1928  ! 

* 

1  1 

195.05 

35.  C! 

1.5! 

-  j 

( 

} 

! 

C  910 

1929970 

430UA4O! 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

ixY  PADUCAH 

1988  ! 

! 

!  1 

193.0! 

35.CI 

1.5! 

•»  j 

! 

! 

i 

C  911 

1929971 

63014A4P! 

193.0! 

35.C! 

9.0! 

V* 

1500! 

13.0IN0NE 

•XT  PADUCAH 

1988  1 

! 

!  1 

195.01 

35.0 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

C  912 

1921172 

63014 A4Q 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1988  ! 

| 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

C  913 

1929973 

63014A40! 

195.0! 

35. C! 

f.C! 

- 

1500! 

1 3 .0! NONE 

!XT  PADUCAH 

1988  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

C  914 

1929974 

43014A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13 .0 ! NONE 

!KY  PAOUCAH 

1988  ! 

1 

t  1 

195.01 

35.0 

1.51 

-  | 

! 

1 

! 

C  915 

1929975 

610I4A40I 

193.01 

35.0 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1988  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

C  914 

1929976 

630 1 4 A  401 

195.0! 

35.C! 

9.01 

- 

1500! 

13.0! NONE 

! XY  PADUCAH 

1988  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

C  917 

1929977 

6301 4A40I 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

! XY  PADUCAH 

1988  ! 

1 

1  ! 

193.01 

35.0 

1.5! 

\ 

1 

! 

C  911 

1121978 

630! 4A40I 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

15C0! 

13.01N0NC 

!KY  PADUCAH 

1988  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  | 

( 

I 

! 

C  919 

1929179 

63014A40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

! XY  PADUCAH 

198*  ! 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

! 

C  920 

1929980 

63014A40! 

195. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

(KY  PADUCAH 

1«88  ! 

1 

!  t 

195.0! 

35.C! 

1.51 

-  ! 

( 

! 

1 

C  921 

I 929911 

63014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15C0I 

1 3.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1988  ! 

1 

!  I 

195.0! 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

J 

C  922 

43014A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

J  KY  PAOUCAH 

1988  1 

I 

1  I 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

! 

C  923 

1929983 

43014A40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1988  i 

! 

1  1 

195.0! 

35.0 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

! 

C  924 

1929984 

63014A40! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

15C0! 

13.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1988  ! 

! 

1 

1  1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1 

1.5! 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(15)  CRCVLEY 

1 

MARITIME  CORPORA  1 TICN 

1  1 

1  ! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ATLANTIC 

DIVISION  (CUT!  TNT  ) 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

APOLLO 

1  51045 

13I3A36! 

37.6! 

13.4! 

6.5! 

365! 

-  f 

-  INONE 

IFL  JACKSON- 

1967  ! 

1 

!  I 

4C.01 

13.4! 

6.5! 

! 

-  j 

! 

!  V1LLE 

! 

BEAR 

1252550 

15I3A36! 

46.7! 

13.7! 

5.4! 

270! 

-  ! 

8. 0! NONE 

JPR  SAN  JUAN 

1947  ! 

1 

t  1 

5C.0I 

13.7! 

5.4! 

* 

-  ! 

( 

! 

! 

•(FENDER 

1576314 

15513*36! 

127.21 

36.5! 

2C.0! 

9000! 

-  | 

60.0! NONE 

!FL  JACKSON- 

1976  ! 

1 

1  1 

134.2! 

34.6! 

15.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

! 

CNSICN 

1581177 

13513*361 

127.2! 

36.5! 

20.0! 

90001 

-  f 

60. 0 ! NONE 

JLA  LAKE 

1977  ! 

1 

!  1 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

( 

-  j 

! 

!  CHARLES 

! 

GAUNTLET 

1575769 

13513A36! 

127.21 

36.51 

20.0! 

9000! 

-  1 

60.0! NONE 

!PA  PHILADEL" 

1976  l 

1 

1  1 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

! 

-  i 

( 

!  PHIA 

{ 

MARINER 

1582112 

13513*361 

127.21 

36.51 

20.0! 

9000! 

-  i 

75 .0! NONE 

IFL  JACKSOH- 

1977  ! 

1 

1  ! 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

! 

-  i 

! 

!  VILLE 

! 

MONITOR 

1567988 

13513*36! 

127.21 

36.5! 

20.0! 

9000! 

-  j 

60. 0 ! NONE 

SLA  LAKE 

1975  ! 

1 

1  1 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

1 

-  i 

! 

!  CHAPLES 

! 

PATRIARCH 

1578312 

13513*36! 

127.2! 

36.51 

20.0! 

9000! 

.  i 

60.0! NONE 

!LA  LAKE 

1976  | 

! 

I  ! 

136.2! 

36.5! 

15.0! 

! 

-  | 

! 

!  CHARLES 

1 

PILOT 

158C326 

135(3*36! 

127.3! 

36.5! 

20.0! 

9000! 

-  | 

60.0! NONE 

IFL  JACKSOH- 

1977  ! 

! 

1  1 

136.21 

36.5! 

15.0! 

I 

-  j 

! 

!  VILLE 

! 

SANSON 

1505922 

881 3 A  36 ! 

115.2! 

31.1! 

17.0! 

3500! 

-  { 

60.0! NONE 

IFL  JACKSOH- 

1966  ! 

! 

1  1 

121.6! 

32. C! 

11.0! 

! 

-  | 

( 

!  VILLE 

! 

SENTRY 

1579188 

135! 3 A  36 ! 

127.2! 

36.5! 

20.0! 

9000! 

-  j 

60.0! NONE 

!PA  PMILADEL- 

197?  • 

I 

!  1 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

! 

-  j 

j 

!  PHIA 

! 

SNIP 

1301431 

1013*36! 

31.4! 

11.01 

3.6! 

180! 

-  j 

6.o! NONE 

IFL  JACKSON- 

1956  ! 

1 

1  1 

34.0! 

11.0 

3.5! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

t 

BARGE  415 

1563470 

6642I4A461 

400.01 

99.6! 

14.0! 

- 

12500! 

26 .0 ! NON  E 

IFL  JACKSON- 

1975  ! 

1 

1  ( 

400.0! 

99.6! 

4.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

! 

BARGE  400-7 

1  . 

-  ! 4A46! 

1 

! 

! 

- 

-  j 

! 

|PA  PHILADEL- 

! 

I 

1  I 

1 

-  i 

-  I 

I 

-  j 

! 

i  *MIA 

! 

BARGE  PS  201 

1503461 

114314A46! 

20C.0! 

54. C! 

10.5! 

- 

2500! 

30.0!NCN£ 

JFL  JACKSON- 

1966  ! 

1 

!  1 

200. 0! 

54.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

! 

CEOAA 

1278867 

5290! 4A46 1 

272.11 

68.1! 

16.1! 

- 

6232! 

50.0! NONE 

(FL  JACKSON- 

1959  ! 

1 

!  1 

272.1! 

68.1! 

3.3! 

-  | 

! 

!  VILLE 

! 

CPC  450-10 

1581764 

7815J4A46! 

396.0MC0.il 

19.71 

- 

16400! 

-  | 

l? A  PHILADEL- 

197?  ! 

! 

!  1 

396.0! 1  CO. 1 ! 

4.3! 

-  J 

! 

!  PHIA 

! 

CPC  450-11 

1501761 

781514*461 

396.0MC0.1! 

19.7! 

- 

164001 

-  ( 

! LA  LAKE 

1977  ! 

! 

!  ! 

396.01100.1! 

4.31 

-  f 

! 

!  CHARLES 

! 

CPC  450-12 

j  ------ 

7815J4A46! 

396.01100.1! 

19.7! 

- 

16400! 

! 

!FL  JACKSON- 

f 

1 

i  ! 

396.01100.1! 

4.3! 

-  ) 

( 

!  VILLE 

! 

EL  CONQUISTADOR 

1597404 

785614A46! 

59C. 01105. C! 

12.0! 

- 

17C00! 

70.0! NONE 

!IA  LAKE 

1978  ! 

1 

!  1 

58C. 01105. C! 

5.0! 

-  | 

! 

!  CHARLES 

! 

UREY 

1614512 

785614A46! 

56C.0I1C5.C! 

12.0! 

- 

17000! 

70.0! NONE 

! EL  JACKSON- 

1979  ! 

1 

f  1 

58C.01105.C! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

! 

FALCON 

1652354 

5290! 4A461 

420.0MC5.C1 

13.0! 

- 

9554! 

70.0 ! NONE 

! FL  JACKSON- 

*  1976  ! 

1 

1  ! 

42C.0MGS.C! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  VILLE 

! 

FORTALEZA 

1526147 

9865I4A46! 

730.01 

99.6! 

10.1! 

- 

12500! 

60 .0 ! NONE 

(LA  LAKE 

1970  ! 

1 

1  ! 

73C.0! 

99.6! 

4.0! 

-  ! 

! 

!  CHARLES 

! 

1  !!!!!(!  f  !  !  !  ! 


! 


! 
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met! 

ftlST! 

VESSEL  MAKE 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  MUH8CR  !  GUARD 

1  RUBBER 

1  1VTCC!  RIPENS 

!  NET  tCODElLENGTHt 

1  REGIS-1 !  REG.  1 

1  TER  !  SEE! //////! 

1  TON-  IRACE l  OVER-! 

!  NA6E  t  IV  {  ALL  ! 

ICNS  18RAET1 
IRDTH!  l 
REG. 1  LOAD-! 
/////!  ER  1 
OVER-!/////! 
ALL  !  LIGHT! 

! 

HORSE! 

ROWER! 

CARACtTTI 

CARGO  ! 
!///////! 
PASS-  t 
ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

EST  1  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  E4UIRNENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LtNE-2 

(VESSEL! 
IS  ! OPERATING  ! 

1 T  C !  RASE  ! 
1*0!  LINE-1  t 
!T0!//////////! 
ICC!  LINE-2  ! 

TEAR 

BUILT 

OR 

‘REBUILT 

1 

! 

(IS)  CtO VIET  RAtITIRE  CCRRORAITICN 

!  1  ! 

!  t  ! 

1  l  ! 

! 

! 

! 

I 

I 

{ 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

ATLANTIC 

DIVISION  (CUTITNT) 

!  1  ! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED! 

1  1  ! 

! 

I 

1 

! 

HAWK 

! 641967 

1  529014A46! 

47C.0! 

103. C! 

13.0! 

-  J 

9554! 

70.0! NONE 

!RR 

SAN  JUAN  l 

1976 

! 

!  !  ! 

42C.0! 

IC5.C1 

5.0! 

-  j 

! 

I 

JACKSONVILLE 

! 524(36 

!  986514A46! 

73C.0! 

99.6! 

10.1) 

-  ! 

12500! 

60.0! NONE 

t  LA 

LAKE  1 

197C 

1 

!  1  ! 

73C.0I 

99.6! 

4.0! 

-  | 

l 

CHARLES  l 

LA  ROINCESA 

1607364 

!  74541 4 A  46! 

580.0! 

103. C! 

12.0! 

-  f 

170C0! 

70.0! NONE 

!FL 

JACKSON-  | 

1979 

» 

!  !  1 

58C.0! 

ICS.O! 

5.0* 

-  j 

! 

VILLI  1 

LA  REINA 

! 591449 

!  76S4I4A46! 

S6C.0! 

ICS*,  C! 

12.0! 

-  j 

17000! 

70.0! NONE 

JFL 

JACKSON-  ! 

1976 

1 

t  !  ! 

560. 0! 

IOS.C! 

5.01 

-  | 

! 

VILLC  ! 

LUQUILLO 

1 299  90 A 

1  91714446! 

160.0! 

48. C! 

9.9! 

-  f 

17001 

-  ! 

!LA 

lake  t 

1965 

i 

!  !  ! 

160. 0! 

43.01 

2.0! 

-  I 

1 

CHARLES  ! 

MAN! 

! 57*541 

!  966514A46! 

730. 0! 

99.6! 

1C.1 ! 

-  ! 

12500! 

60 .0! NONE 

IFL 

JACKSON-  I 

1976 

! 

!  !  ! 

730.0! 

99.6! 

4.0! 

-  J 

1 

VILLI  1 

HO  25C-21 

1 575451 

t  2650! 4  A  4  6 ! 

25C.1t 

76. It 

13.5! 

-  t 

5970! 

40.0! NONE 

1FL 

JACKSON-  ! 

1976 

! 

!  !  ! 

25C.1! 

76.1! 

4.0! 

-  j 

! 

VILLE  I 

HC  25C-22 

1  - - 

!  2650! 44461 

25C:i! 

7-5.1! 

13.5! 

-  | 

3970! 

40.0! NONE 

IFL 

JACKSON-  ! 

1976 

J 

!  !  1 

250.11 

76.11 

4.0! 

-  j 

! 

VILLI  ! 

TOHCE 

! 56(952 

!  986514A461 

730.0! 

99.6! 

10.11 

-  ! 

12500! 

60.0! NONE 

IRA 

RHXLADCL-  1 

1975 

! 

!  1  1 

730.01 

99.6! 

4.01 

-  j 

t 

RHIA  1 

rs  2C4 

1505432 

(  114314*461 

200. C! 

54.CI 

10.5! 

-  j 

2500! 

30.0! NONE 

IAL 

NOBILE  ! 

1966 

I 

)  !  ! 

20C  0! 

54.  Cl 

2.0! 

-  j 

j 

! 

SAN  JUAN 

! 577*73 

!  964514*46! 

73C.O! 

99.6! 

10.1! 

-  j 

12500! 

60. 0! NONE 

!RA 

RH1LADEL-  I 

1976 

! 

!  !  i 

730.0! 

99.6! 

4.0! 

-  ! 

I 

RHIA  ! 

SANTO  OCNXNCO 

I57CC0A 

t  2626J4AC6! 

250. 0! 

76.0) 

13.4! 

■  l 

5970! 

30.0! NONE 

IRA 

rhxlaoel-  ! 

1974 

| 

!  !  ! 

250.0! 

76. C! 

1.6! 

-  | 

l 

RHIA  t 

ST.  CROIX 

1507216 

!  1  20  3 1 *  A  46 1 

200.0! 

S6.C! 

8.0! 

-  ! 

2100! 

-  t 

IFL 

JACKSON-  ! 

1967 

t 

!  !  ! 

200.0! 

54.  C! 

4.5! 

-  I 

1 

VILLE  ! 

ST.  JOHN 

1 57SC53 

!  2424UA46! 

25C.0! 

76. C! 

13.4! 

-  t 

5970! 

3.0! NONE 

If  A 

RNILADEL-  ! 

1976 

I 

!  !  ! 

250.0! 

74. C! 

t.6t 

-  | 

! 

RHIA  1 

ST.  KITTS 

1569102 

!  1  372UA46! 

260.0! 

74.C1 

9.4! 

-  | 

3750! 

23.011  CARGO  RUHR 

IRA 

SAN  JUAN  ! 

1975 

! 

1  !  ! 

260. 0! 

74. C! 

3.6! 

-  I 

! 

! 

ST.  MARTEN 

1373(18 

!  262414A46! 

25C.0! 

76. C! 

13.4! 

-  j 

5970! 

30.0) NONE 

IRR 

SAN  JUAN  ! 

1976 

1 

(  !  ! 

250.0! 

74. C! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

ST.  TM0HAS  II 

IS7CE07 

!  262414A46! 

250.01 

74. C! 

13.4! 

-  j 

5970! 

30 .0! NONE 

IRA 

SAN  JUAN  ! 

1974 

i 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

250.0! 

76.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

J 

(AT)  CRCVtET  TOWING  A  ) RAN  If 0 ! STATION 

!  !  ! 

t  !  1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

SKILAK 

I292C12 

!  264I2A03! 

113.5! 

36. Cl 

15.0! 

600! 

400! 

27 • 0! NONE 

1 C  A 

LONG  BEACH! 

1963 

t 

1  !  ! 

125.0! 

37. C! 

1.0! 

•  I 

I 

1 

ALERT 

! 253674 

!  3413A36! 

61.3! 

17.11 

1.0! 

600! 

-  j 

1 9. 01  NONE 

!  C  A 

LONG  BEACH! 

1945 

1 

t  I  ! 

43.0! 

18.0! 

7.1! 

-  j 

! 

! 

ARTHUR  S 

I50COW 

1  1 3  5 1 3  A  36 1 

94.6! 

30.9! 

11.0! 

2  SCO  1 

•  j 

43. Ot  NONE 

!  C  A 

LONG  BEACH! 

1965 

! 

!  1  f 

■*4.6! 

30.0! 

9.7! 

-  j 

! 

! 

DEFIANCE 

12(2931 

J  21 ! 3 A  36 1 

61.3! 

17.1! 

1.0! 

600! 

.  i 

1 9.0! NONE 

!CA 

LONG  BEACH! 

1931 

! 

!  1  1 

63.0! 

18. Cl 

7.8! 

-  ! 

! 

1 

ENVOY 

151(571 

!  125I3A36! 

95.6! 

24. C! 

10.8! 

1700! 

•  f 

33 .0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1961 

! 

i  i  ■ 

105.0! 

75.41 

10.6! 

« 

-  i 

! 

I 

GEORSf  S 

J  262206 

!  12S53A36! 

94.2! 

23.  C! 

11.51 

1650! 

-  | 

43.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1942 

! 

!  !  ! 

102.01 

25.1! 

11.3! 

-  j 

! 

1 

ALOST 

15527(7 

1  13111*561 

94.01 

23.  C! 

12.5! 

1300! 

.  | 

35 .0! NONE 

!  CA 

LONG  BEACH! 

1945 

1  1  1 

96.01 

26. C! 

11.5! 

•  { 

( 

t 

tom 

1515111 

1  13413A36! 

94.0! 

25.  Cl 

12.6! 

1700! 

•  j 

35.0JNCNE 

ICA 

LONG  BEACH! 

•  1968 

l 

i  i  i 

98.0! 

26. Ct 

11.5! 

I 

5 

! 

VC  1C61 

1269913 

J  1913A36! 

31.?! 

H.tl 

6.1! 

7001 

-  ! 

2O.01N0NE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1943 

l 

!  !  ! 

M.7I 

17.C! 

6.H 

-  f 

1 

i 

NO  1C62 

» 51C330 

!  2  7 1 3A36I 

61.71 

20. C! 

6.S! 

805! 

•  j 

?5.0!*ONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1967 

l 

1  !  ! 

61.71 

20.0! 

6.34 

-  ! 

1 

1 

Mouse*  c;tt 

3244415 

!  3313A35! 

62.0! 

19. C! 

4. Cl 

610 

"  I 

33.0IN0NE 

!CA 

LONG  BEACH! 

1952 

! 

i  i  i 

*>4.91 

19.0! 

6.0!. 

-  j 

t 

1 

«tStM f 

1 251345 

!  34«3A36! 

61.3! 

17. 1! 

0.01 

400! 

.  | 

1 9.0! RONE 

ICA 

LUNG  BEACH! 

1945 

! 

!  !  J 

(3.0! 

16.0! 

7.1! 

-  • 

5 

1 

S  M  MEGAN 

utir’j 

!  I813A36! 

100.11 

24.  M 

11.0! 

20001 

-  ! 

40. C! NONE 

It 

U1C  BEACH! 

1953 

! 

i  1  1 

104.01 

24,*! 

9.ei 

-  j 

! 

1 

fitrUAN 

!3'«*70 

!  99J3A361 

83.41 

2C.6! 

9.2! 

£900! 

-  j 

40.0! NOME 

ICA 

LONG  BEACH! 

1969 

! 

!  !  ! 

91.0! 

29.01 

A.2! 

•»  | 

! 

! 

SEA  CLQl'J 

•M5M4 

(  433! 3*361 

ne. 7i 

34.0! 

17,0) 

50D0! 

-  ! 

40*0 ! NOSE 

ICn 

iOnG  BEACH! 

1974 

1 

!  !  ! 

124.01 

34.  C! 

12.4! 

-  j 

I 

1 

SEA  HAWK 

I563C24 

!  131 1 3  A  36 1 

94.01 

23.0! 

12.5! 

2500! 

.  j 

33 .0! NONE 

!Ca 

LONG  BEACH! 

1968 

! 

i  i  i 

98.0! 

26.  C. 

11.5! 

-  j 

i 

• 

'EA  YOUKR 

12717M 

!  6913*361 

91.5! 

24.7! 

ii.  ej 

1700! 

-  i 

?5>0!%\ME 

‘CA 

LONG  8EA?.'.: 

1°56 

l 

!  !  ! 

17.5! 

24.91 

11.81 

•  j 

1 

1 

Sf A  OTTER 

1271740 

I  8913*  3(1 

91.5! 

U*7l 

11.61 

2500! 

-  I 

sr  .oiHPit 

i'A 

LONG  BEACui 

193o 

I 

i  t  j 

97.3! 

24.1! 

11.8! 

-  I 

! 

! 

SEA  FRXNCC 

1555271 

J  135!3Aiol 

♦19-71 

34.0! 

17.0! 

50001 

-  j 

40.0! NONE 

l  r  a 

LONG  REACH.' 

197# 

! 

!  I  i 

124.01 

34.  Ct 

12.6! 

-  i 

! 

1 

SEA  ROBIN 

MSJC42 

!  13513*361 

114.71 

34.0! 

17.0! 

5000! 

-  i 

40.0!v0  IE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1973 

1 

!  !  ! 

124.0! 

34.  C! 

12.6! 

-  j 

! 

1 

SRACTAN 

1514215 

!  9913*36! 

05.41 

25.6! 

14.0! 

2000! 

-  ! 

40  t  lAONC 

ICt 

LONG  !<f3CH! 

1<>69 

! 

!  2  I 

91.0! 

28.6! 

14.0! 

-  j 

! 

! 

126C420 

!  6f  ”*J4A43! 

133.0! 

50.0! 

If. 55 

-  j 

6*1 

1**0! HONE 

ICA 

-CNG  BEACH! 

1943 

! 

!  !  ! 

m.oi 

lO./'l 

3.0! 

- 

! 

! 

33 

1542*61 

!  327 ! 4*43 1 

137.0! 

34.  C! 

7.5! 

•  j 

60ut 

12.0! NON* 

UA 

LONv  BEACH! 

1943 

! 

!  :  i 

137.01 

34.  C! 

3.0! 

-  I 

1 

1 

ATB  96 

U0?J»1 

I  259915*701 

290.0! 

5C.1t 

17.1! 

-  i 

40U! 

38.LM0HE 

ICA 

( 3NG  BEACH! 

195^ 

l 

1  !  1 

290.01 

50.11 

3.0! 

-  I 

1 

1 

BARGE  U 

1 27(346 

1  117615*10) 

272.1! 

51.0! 

22.0! 

-  j 

85SM 

40*  V  J  3  Dll, EL 

FNC/ 

ICA 

LCHC  BEACH! 

1959 

! 

!  !  1 

272.1! 

r  T.C1 

4.0! 

-  1 

! i  auf  c:nca;;*i* 

1 

BARGE  19 

1270(45 

2  25(915*70! 

290. 0! 

50.0! 

20.01 

-  | 

>3801 

4>.0!,.  DIESEL 

EN%/ 

ICA 

LONG  EACH! 

1955 

\ 

29C.0! 

346! 

-  f 

; '  MIX  GENERATOR 

! 

BARGE  25 

1264146 

!  16JV15A/0! 

235.0! 

45. Ct 

16.0! 

-  1 

3636! 

28.012  DIESEL 

ENG./ 

ICA 

LtNG  BEACH! 

1952 

1 

i  t  i 

253.0! 

45.0! 

2.6! 

-  j 

!1  AUG.  GENERATOR! 

! 

BARGE  30 

1523804 

!  Z1G6I5A70! 

260.0! 

55.01 

15.0! 

-  1 

35>21 

3'  057  DIESEL 

EHG./ 

ICA 

LONG  BEACH! 

1969 

! 

1  1  ! 

26C.0I 

55.CI 

2.6! 

-  1 

12  AUG.  GENERATOR! 

I 

BARGE  25A 

1519818 

1  M7115*70l 

25C.C! 

74. C! 

17.0! 

-  1 

62721 

40.013  DIESEL 

ENG/ 

ICA 

LONG  BEACH! 

1969 

! 

!  J  ! 

2SC.0! 

76.0! 

3.0! 

-  ! 

11  AUK  GENERATOR 

! 

1 

BARGE  RL  25 

1281932 

i  1Z15I5A70! 

26C.0! 

46. C! 

12.01 

-  J 

3511! 

40.012  DIESEL 

ENG/ 

ICA 

LONG  R'lCVi 

196L 

! 

1  !  ! 

26C.0! 

48.  C! 

3.01 

-  | 

!1  AUX  GENERATOR 

I 

1 

110  11 

1234354 

!  92615*701 

195.0! 

40. C! 

12.0! 

-  j 

.  2069! 

29.013  DIESEL 

ENGINE! 

ICA 

LONG  BEAC/.i 

1*47 

! 

!  1  1 

195.0! 

40.0! 

3.2! 

•  | 

! 

! 

1 

NO  1 A 

1274677 

!  317415*701 

272.11 

58.C! 

22.0! 

-  ] 

6551! 

40.013  DIESEL 

ENG/ 

UA 

LONG  BEACH! 

H57 

1 

!  !  ! 

272.1! 

58.0! 

4.0! 

-  | 

! 1  AUX  GENERATOR 

1 

! 

HO  15 

1262394 

1  1777 15*701 

250.01 

46. Cl 

18.0! 

•  j 

4398! 

34.012  DIES**. 

ENGINES 

ICA 

LONG  ''EACH! 

1951 

| 

!  !  ! 

25C.0I 

46. C! 

3.5! 

-  1 

( 

! 

1 

NO  23 

1256(63 

1  142615*701 

'3j.11 

45.11 

15.0! 

•  1 

3397! 

35.0*’  DIESEL 

ICA 

ions  smxi 

1949 

! 

!  !  ! 

233.11 

45.1! 

2.5! 

-  | 

I 

! 

\ 

ho  a 

I269C40 

!  121610*701 

26C.0! 

41.11 

12. 2t 

-  | 

3113! 

40.012  DIISCL 

•  VG/ 

ICA 

LJN4  B(ACH1 

1955 

1 

!  1  ! 

26C.01 

48.1! 

2.0! 

“  1 

1  AUX  (£N/R4T0* 

! 

I 

1*11!  t  !  !  ! 
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ENGRI 

JVTCC! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY! 

NIGH-  I 

!  Y 

C  S  S  E  L  1 

DISTI  OPERATOR 

NET  {CODE!  LENGTH! 6RDT Hi 

! 

I 

1 

EST  1  CARGO 

HANDLING 

!S  IOPERATINC  i 

t  COAST 

ter  1  sect //////I ///// 1 

ED  1 

uunun 

►OINT  1  LINE-1 

t  AO] 

LINE-1  1 

PUILT 

VESSEL  RARE  A AD  NUMBER 

I  GUARD 

TON-  JPAGE 1 

0VCR-1CVEP-W///M 

NORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !///7//////////7/!TD!//////////l 

OP 

!  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LIGNT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EEI 

lini-2  mrcbuiu 

1 

1 

(A1)  CROULET  TOWING  1  TR AN S*0 1 RTA T ION 

!  1 

i  i 

1  f 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

1 

! 

( 

I 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

(CONTINUED) 1 

1  I 

1 

1 

| 

1 

1 

I 

NO*  21 

1267135 

1 224! 3  A  70 1 

260.01 

46. Cl 

12.01 

31131 

40.013  DIESEL  ENG*# 

1C* 

LONG  BEACH 

1954 

! 

1  1 

26C.01 

46.0! 

3.0! 

1 

•  ! 

M  AUG. 

IENGRATOR! 

PS  203 

! 504669 

11531  $ A  70  K 

2CC.0I 

S4.CI 

13.0! 

2770! 

35.012  OICJEL  ENG/ 

!  C  A 

LONG  eCACH 

1964 

} 

!  t 

20C.01 

54.  C! 

2.6! 

! 

-  I 

11  AUX  GENERATOR 

I 

PS  205 

1506672 

1 1531 5A70I 

200.01 

54.  C! 

13.01 

2770! 

35.012  DIESEL  ENG/ 

»CA 

LONG  BEACH 

1966 

I 

l  i 

i  t 

200.01 

1 

54. C! 

! 

2.6! 

! 

1 

! 

-  1 

! 1  AUX  GENERATOR 

I 

! 

1 

1 

(08)  CROWLET  TOWING  AND  TRANS1PORTA- 

1  l 

i  i 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

T  ION 

! 

]  l 

1 

1 

| 

t 

1 

! 

APACHE 

1513045 

11U3AJ6! 

112.1! 

34. C! 

15.0! 

3000! 

•  j 

66 .0 ! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

1966 

1 

*  i  1 

122.01 

34.0! 

12.51 

! 

-  i 

| 

! 

0ORIRCUEN 

1504947 

1 01 1  3 A 36 1 

69.41 

26.1! 

12.0! 

170C! 

-  j 

49. 0 1  NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

1966 

I 

1  I 

9J.6! 

29. Ci 

6.01 

! 

-  | 

! 

1 

CABO  ROJO 

1297392 

101I3A36! 

69.4! 

26.1! 

12.0! 

1530! 

-  j 

49 .0 ! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

196$ 

1 

!  1 

95.41 

29.01 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

DORADO 

1297474 

7013A  36 1 

65.01 

24.  C! 

6.01 

1530! 

-  i 

49.01  NONE 

!  PR 

SAN  JUAN 

1965 

1 

!  1 

93.01 

24. C! 

7.0! 

I 

-  i 

! 

1 

EL  HORRO 

1503562 

101 J3AJ6! 

69.4! 

26.11 

12.01 

1530! 

-  i 

49.01N0NE 

!p  A 

SAN  JUAN 

1966 

I 

1  1 

95.61 

29.0! 

6.01 

! 

-  j 

! 

1 

7AJARD0 

1503563 

1C113A36I 

69.41 

26.11 

12.0! 

1530! 

-  | 

49.0! NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

1966 

1 

1  1 

95.61 

29. C! 

6.01 

1 

-  i 

! 

I 

PAWNEE 

1 526C75 

67I3A36! 

93.0! 

29.61 

12.0! 

3200! 

2C0! 

66.0IN0NE 

IPR 

SAN  JUAN 

1973 

I 

1  ! 

93.0! 

29.61 

6.0! 

! 

-  I 

I 

! 

SEA  MONARCH 

1504597 

6613A361 

115.2! 

31.1! 

15.61 

3300! 

-  i 

45.0! NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

1966 

1 

1  1 

121.6! 

32. C! 

11.0! 

I 

-  j 

! 

! 

SCNINCLE 

1514243 

1111 3A361 

112.11 

34.  :i 

15.0! 

3000! 

-  | 

66.01N0NE 

IPR 

SAN  JUAN 

me 

l 

|  | 

12C. 0! 

34. Cl 

12.5! 

! 

-  1 

! 

) 

SENTINEL 

1573426 

13517*361 

127.2! 

36.5! 

12.61 

9000! 

-  i 

66.0! NONE 

1FL 

JACKSON- 

1976 

1 

1  I 

136.2! 

36.6! 

15.0! 

I 

-  i 

! 

! 

VILLE 

BARGE  180 

1  556764 

i 

1164J4/461 

179.6' 

00.01 

11.51 

2500! 

1 1 .5 l NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

1974 

| 

t  ! 

179. Cl 

60. C! 

2. 0! 

! 

_  • 

• 

! 

CL  COCUI 

1627688 

i 

A172I5ATI  ! 

—  ! 

—  1 

19*6! 

12677! 

52.012  6-71 

CM  DIESELIPR 

SAN  JUAN 

I960 

1 

!  1 

3A.01 

70. Cl 

3.6! 

! 

-  | 

! (  12”  SCREW  PUMP! 

NO  250-4 

1562132 

263015*201 

250.01 

76. C! 

12.01 

•  | 

4172! 

16.812  PUMPS 

IPR 

SAN  JUAN 

197* 

J 

1 

i  1 

1  1 

25C.O! 

1 

76.  Cl 

i 

3.01 

I 

! 

! 

-  I 

i 

! 

1 

! 

(ID  CRUISE  INTERNATIONAL 
NEW  SPIRIT 

1 

i 

(656966 

1  1 

1  1 
72MA16J 

1 

! 

! 

1 

-  1 

i 

6.6! 

! 

I 

480! 

I 

! 

28.0! NONE 

! 

! 

!  VA 

NORFOLK 

1963 

i 

1  i 

136.0! 

31. C! 

5.5! 

\ 

570! 

1 

! 

SPIRIT  OF  BOSTON 

1697365 

6°  1 1 A 161 

I 

-  ! 

6.6! 

460} 

-  1 

28 .0! NONE 

IMA 

BOSTON 

1986 

1 

1  t 

143  )! 

'2.0! 

5.6! 

I 

575! 

! 

! 

SPIRIT  OF  CHICAGO 

1926254 

62MA16I 

1 

«•  1 

7.6! 

10.01 

•  | 

39.0! NONE 

i  IL 

CHICAGO 

1966 

l 

1  1 

192.0! 

35.01 

6.6! 

! 

6  0  C ! 

! 

! 

SPIRIT  OF  MOUNT  VERNON 

1697509 

461 1C  161 

-  ! 

-  ! 

7.0! 

;oo( 

-  ! 

22 .0! NONE 

!  DC 

WASHINGTON 

1966 

1 

1  1 

101.4! 

24,  ' ! 

6.0! 

1 

3671 

1 

! 

SPIRIT  OF  NEW  YORK 

1909956 

6711*161 

-  ! 

-  ! 

7.6! 

1020! 

-  | 

3t.0!N0NE 

!NT 

NFW  YORK 

1987 

1 

1  1 

192.0! 

ss.ei 

6.6! 

1 

600! 

1 

1 

SPIRIT  OF  PHILADELPHIA 

1668194 

66 1 1 A 1 6 1 

1 

-  1 

6.6! 

480! 

-  ! 

23. 01  NONE 

IPA 

PHILAOEL- 

1984 

I 

1  1 

145.0! 

32.  C! 

5.6! 

! 

s;«i 

1 

1 

PH  1 A 

SPIRIT  Of  WASHINGTON 

1681492 

2311*161 

-  1 

-  ! 

6.6! 

480! 

-  | 

28 .01  NONE 

1  DC 

WASHINGTON 

1985 

1 

1 

1  1 

I  1 

145.0! 

1 

31.01 

! 

5.6! 

1 

1 

1 

574! 

! 

! 

! 

! 

(36)  CRUISES.  INC. 

1 

1 

1  1 

f  i 

1 

1 

1 

l 

| 

• 

i 

! 

! 

1 

1 

SILVER  SWAN 

1 222«79 

33 1 1?  11 1 

59.31 

20.01 

5.5! 

1501 

-  i 

21.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

•  1983 

l 

1 

1  ! 

1  1 

59.31 

! 

20. Cl 

1 

5.5! 

i 

I 

1 

125! 

1 

! 

! 

! 

(33)  CRUHPLER  SHIPBUILDING 

1 

COI. 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

1 

! 

! 

CC  103 

1564941 

587I4A461 

—  1 

--  1 

6.61 

-  | 

1260! 

17.0IN0NE 

ITX 

ORANGE 

194! 

1 

1 

1  1 

1  t 

195.1! 

35.1! 

! 

1.0! 

I 

I 

! 

-  1 

! 

1 

1 

1 

(23)  CSX  TRANSPORTATION 

C  8  0  452 

1 

1 

1275111 

!  1 

!  ! 

234  13*361 

1 

! 

96.61 

! 

! 

30.1! 

1 

! 

11.7! 

1 

! 

25501 

1 

I 

S5.0IN0NE 

1 

! 

INI 

PORT  NUROH 

*  1974 

l 

!  1 

96.4! 

30.1! 

11.7! 

1 

-  j 

! 

! 

FERE  NAROUETTE  1C 

I249C91 

276214*421 

366.01 

33.2! 

16.01 

-  1  ♦ 

241 

56.0IN0NE 

!«I 

PORT  HURON 

*  1974 

I 

1  1 

I  1 

400.0! 

1 

54.2! 

1 

11.6! 

1 

I 

1 

“  ! 

! 

1 

! 

1 

(36)  CULBERTSON.  ROLAND 
QUAIL 

! 

1 

1249564 

!  1 

1  1 

<1 S  30361 

1 

1 

79.51 

! 

! 

17.01 

! 

7.3! 

! 

I 

2001 

1 

1 

30.0! NONE 

! 

f 

!  VA 

anacortes 

194C 

1 

1  1 

I  1 

79.51 

1 

17. C! 

1 

7.31 

! 

1 

1 

-  1 

1 

I 

1 

! 

(30)  CUNNINGS.  THONAS 

UN 

I 

1646199 

1  1 

1  1 

6013*351 

1 

64.5! 

1 

16. Cl 

1 

4.0! 

1 

1 

2051 

! 

1 

18.0! NONE 

1 

1 

ITN 

MEMPHIS 

1936 

1 

1  1 

64.51 

16.  Cf 

3.61 

1 

-  | 

1 

! 

SUNFISH 

J60C393 

1713*361 

41.5! 

13. C! 

5.0! 

3001 

-  i 

12.01  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1954 

! 

I  1 

!  1 

41.3! 

J 

13.  C! 

4.6! 

1 

1 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

(AS)  CUNN1NS.  JANES 
CHEMICAL  TRADER 

1 

1 

1515599 

1  1 

1  1 

11913*35! 

1 

1 

—  ! 

! 

! 

—  I 

1 

t 

6.5! 

! 

I 

17001 

I 

36.01  NONE 

1 

1 

!  AR 

VAN  8UREN 

1972 

! 

1 

1  1 

1  1 

60.01 

1 

23.0! 

! 

6.5! 

1 

! 

! 

-  ! 

J 

! 

1 

(2D  CURLEY  LAND  CO. 
t  1*50 

I 

J 

!  1 

1  1 

v* J |>»IVI 

! 

! 

•34.0! 

! 

1 

53. C! 

1 

B.oi 

1 

1 

1500! 

! 

15.0IDIESEL 

PUMP 

! 

! 

IPA 

FREEDOM 

19ft7 

j 

1  I 

1  1 

136.0! 

! 

53. C! 

! 

1.5! 

! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

(32)  CUSTON  FUEL  SERVICE. 

l 

inc  :  • 

1  1 

1  ! 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

CUSTOM  FUEL  NO  5 

1625592 

2441 4 A46I 

93.21 

36.0! 

8.5! 

-  | 

535! 

18.0! Dl CSEL 

PUMP 

!LA 

ST.  ROSE 

196C 

1 

1  1 

?3.21 

36.0! 

1.5! 

I 

{  -  1 

1 

! 

CUSTOM  FUEL  NO  6 

1625593 

244 1 4 A  46 i 

93.2! 

36.01 

8.5! 

535! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!la 

ST.  ROSE 

I960 

| 

1  1 

93.2! 

36.01 

1.5! 

1 

-  1 

! 

1 

*t  1JC2 

1016014 

SCO! 5A70! 

220.01 

45.0! 

9.9! 

-  1 

22001 

20.01  DIESEL 

PUMP 

f  LA 

ST.  ROSE 

1969 

1 

1  1 

220.01 

45. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

CUSTOM  FUEL  i* 0  3 

1558292 

415 1 5  A  70 1 

15C.0I 

36.C! 

9.0! 

-  | 

1080! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

JL  A 

ST.  ROSE 

1967 

t 

1  | 

150.41 

36. Ci 

9.0! 

1 

-  I 

1 

I 

CUSTOM  FUEL  NO  6 

157C772 

51415*701 

150.01 

40. C! 

6.51 

-  | 

1310! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

IL  A 

ST.  ROSE 

1962 

I 

1  1 

15C.0I 

40. Cl 

2.0! 

! 

-  I 

I 

! 

FT  24 

1513930 

6601 5A70I 

195.01 

35. C! 

9.95 

1740! 

20.0ID*  ESEL 

PUMP 

!IA 

ST.  ROSE 

1V68 

! 

!  1 

195.01 

35.  Cl 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

IB  940 

t 503G96 

73015*71! 

195.01 

35.  Cl 

9.91 

16001 

20. 0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

ST.  ROSE 

1966 

1 

1 

1  f 

1  1 

195.01 

1 

35. Cl 
1 

1.5! 

! 

1 

! 

-  1 

I 

! 

! 

1 

1 

1  1 

I  1 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

f4 

fiAILROI 

! 

AD  CARS! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


3.46 _ 


VESSEL  KANE  AND  NUMBER 


(32)  CUSTOM  FUEL  SERVICE#  INC 
(CONTINUED) 

it  is; 


(01)  CUTTYHUNK  BOAT  LINES#  IN 
ALERT  It 


(32)  CVITANOVIC  COAT  SVC.#  IN 
SHANNON  C. 


(32)  CVITANOVIC  BROTHERS#  INC 
KRISTINA  C 


(32)  DtB  BOAT  RENTALS#  INC. 
CART.  ACE 


(32)  DID  NARINE 
BARBARA  ANN 


(32)  D  (  E  TOWING#  INC. 
MISS  ENOLA 


(32)  ML  BARGES#  INC. 
OIL  103 


(32)  0  I  n  NARINE  SERVICES#  I 
CO  PRO  II 


(C?)  OIL  CORPORATION 
DL  4 


(32)  0.  L.  0.  BOAT  AND  CO.#  I 
KENNETH  L 


(32)  DAIGLE  BOAT  RENTALS#  INC 
DBA  1 


(32)  DAIGLE  TONING 
HR.  ALBERT 


(32)  DAIGLE#  FRANK 
AJAX 


(34)  DAILY#  JEFF 
FAYVILLE 


1VTCC 
NET  tCODC 
REGIS-!**** 
TER  1  SEE 
ION-  (RACE 
NACE  I  IV 


DIRENSIONS  IDRAFT! 
LENGTH! BROTH!  ! 

REG.  !  REC.iLOAD-I 
//////!/////!  ED  ! 

OVER-! OVER- !///// !  HORSE 
ALL  !  ALL  (LIGHT!  ROWER 


(021666  1 

761(5*71 

195.01 

35.0! 

9.9! 

-  j 

1740 

(  ! 

I 

195.01 

35.0! 

1.51 

I 

- 

1522535  1 

66615470 

132.0! 

5  0  •  C ! 

9.2! 

1400 

t  ! 

( 

132.01 

SO. Cl 

1.5! 

! 

- 

1522620  ( 

66615470 

132.01 

50.0! 

9.2! 

-  | 

1400 

1  ! 

( 

132.01 

50.0! 

1.51 

I 

- 

(506139  ! 

960(5471 

175.01 

SO.CI 

9.0! 

-  | 

1810 

1  1 

1 

175.01 

30. Cl 

1.5! 

I 

- 

(514372  l 

960(5471 

175.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

1610 

!  1 

l 

175.01 

SO.CI 

1.5! 

! 

- 

(513931  1 

600(5471 

195.0! 

35.0! 

9.91 

•  ! 

t?40 

(  1 

I  1 

( 

! 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

1.51 

! 

! 

1C.  ! 

(543999  I 

J 

45MC03 

( 

61.6! 

! 

17.0! 

! 

6.6! 

! 

1050! 

6 

(  ) 

1  ! 

1 

61.6! 

( 

17.  C! 

5.6! 

! 

! 

t 

35 

1C.  ( 

1631579  1 

l 

7113436 

( 

—  1 

( 

—  ! 

! 

7.0! 

! 

6001 

100 

1  ! 

(  I 

I 

65.01 

I 

25. Cl 

1 

5.0! 

! 

! 

! 

1 .  ( 

(68C730  l 

J 

2513436 

I 

—  1 

! 

—  ! 

! 

5.5! 

! 

25 

1  ! 

1  ( 

( 

i 

o" 

o 

16.0! 

! 

3.9! 

! 

! 

! 

** 

(  1 

J 

( 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1505702  l 

65(1402 

93.11 

24. C! 

e.o! 

1060! 

87 

1  ( 

l 

99.0! 

24. C! 

6.0! 

1 

21 

1293306  t 

67(1402 

62.01 

24. C! 

6.3! 

1060! 

118 

!  ! 

1 

87.0! 

24.  Cl 

7.3! 

1 

12 

1638903  ( 

60(1402 

83.51 

24. C! 

6.3! 

1060! 

230 

!  ! 

(  ( 

1 

96.0! 

1 

24.  Cl 
! 

7.0! 

! 

! 

! 

36 

1  ( 

1629969  ! 

( 

87(3436 

( 

62.0! 

! 

26.0! 

! 

7.6! 

! 

1095! 

m 

J  ! 

1 

62.0( 

26.0! 

7.6! 

1 

“ 

!  1 

1 

( 

t 

! 

I 

(534273  1 

50(3436 

54.0! 

20. C( 

6.0! 

600! 

- 

1  1 

I  1 

1 

! 

54.0! 

( 

20.0! 

8.01 

I 

1 

1 

(  ! 

t  -  I 

! 

164(4443 

! 

1 1C.0J 

i 

30.0! 

1 

7.5! 

! 

430 

1  ! 

) 

110.0! 

30.C1 

1.0! 

1 

- 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

INC.  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

1177325  1 

14I1F02 

35.0! 

12.  Cl 

3.0! 

300! 

- 

1  ! 

t 

-  1 

-  ! 

-  ! 

! 

12 

16(6264  ( 

14I1F02 

35.0! 

12.0! 

3.0! 

300! 

- 

!  ! 

l 

I 

-  ! 

-  I 

! 

12 

1642792  ! 

92(1401 

56.5! 

22.0! 

9.0! 

600! 

- 

(  ! 

1 

6C.0! 

24.0! 

4.5! 

1 

- 

1 621  COB  ! 

1411 r02 

40. 0! 

13.0! 

3.0! 

400! 

- 

1  I 

( 

! 

-  1 

-  ! 

! 

28 

I  -  ! 

1211F02 

32.01 

10. C! 

S.O! 

3001 

- 

!  ! 

1 

1 

! 

-  ! 

! 

6 

I  .  1 

1 4  •  1 F  02 

35.0! 

12.  Cl 

3.0! 

3001 

- 

(  ( 

t  ( 

J 

1 

1 

J 

! 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

12 

t  ! 

1279975  I 

( 

1064(5470 

l 

215.01 

! 

39. C! 

( 

10.7! 

1 

2000 

!  ( 

1 

215.01 

39.0! 

3.31 

! 

“ 

1  ( 

1 

1 

1 

! 

1 

!MC.  I 

( 

! 

J 

1 

! 

!  517  J  70  ! 

4413AJ5 

5C.0( 

20. C! 

5.5! 

900! 

- 

(  ( 

1  ( 

) 

1 

50.0! 

1 

20. C! 

! 

3.0! 

! 

I 

1 

t.  1 

1613674  ( 

j 

1  96  j  444  6 

I 

—  I 

I 

! 

6.7! 

! 

340 

!  ! 

( 

lie. 01 

30. C! 

1.4! 

! 

- 

!  -  ! 

200(4446 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

400 

(  ! 

(  1 

1 

! 

120.01 

! 

30.0! 

2.0! 

! 

I 

! 

1  ! 

(627204  ( 

( 

3513436 

! 

55.0! 

( 

20.  C! 

! 

4.0! 

! 

600! 

!  ( 

1  ( 

) 

1 

55.01 

I 

20.C! 

! 

4.0! 

! 

i 

i 

' 

1593263  ( 

35(3436 

♦ 

52*01 

« 

19. 61 

i 

6.01 

i 

400! 

1  ( 

1  1 

l 

( 

55.01 

J 

20.0! 

! 

5.0! 

1 

I 

! 

(  ! 

1 266607  1 

1 

26(3435 

53.0! 

! 

14.0! 

l 

4.4! 

! 

440! 

1  ! 

! 

53.0! 

14. C! 

4.4! 

1 

1264695  ! 

30(3435 

55.0! 

17.01 

5.0! 

760! 

1  1 

! 

55.0! 

17.0! 

5.0! 

1 

1277214  1 

16(3435 

46.11 

16.1! 

4.4} 

4001 

!  ( 

t 

46.1! 

16.1! 

4.4! 

i 

1566325  ! 

25(3435 

4C.0! 

16.C! 

5.5! 

400! 

1  ( 

! 

4C.0! 

16. C! 

5.0! 

! 

CARGO 

11111111 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  (  ERUIRNCNT 
POINT  t  LINE-1 

(LIGHT )|//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


ZO.OIDIESEL  RUHR 
! 

20.0! DIESEL  RUHR# 
(HEATING  COILS 

20.01DIESEL  RUHR# 
(HEATING  COILS 

27.0!DXESEL  RUHR# 
(HEATING  COILS 

27.0IDIESEL  RUHR# 
(HEATING  COILS 

20.0(01 ESEL  RUHR 
I 
i 
! 

I 

3.6! NONE 
I 
! 

( 

( 

40.01  NONE 
I 
I 
( 

35.0! NONE 
! 

! 

( 

! 

17.0! NONE 
1 

19.0! NONE 
! 

23.0 ! NONE 
( 

! 

i 

( 

35 .0 ! NONE 


30.0IN0NE 

! 

I 

( 

! 

20.0 ( NONE 
I 
I 
I 
I 

14.0! 

I 

14.0! 

! 

30.0! NONE 
( 

14.0! 

I 

12.0! 

1 

14.01 

( 

I 

( 

I 

26.0) DIESEL  PUHR# 
(COMPRESSOR 
I 
I 
( 

31.0! NCNL 
( 

( 

! 

( 

5.6) NONE 
1 

7.6 ! NONE 
( 

I 

! 

! 

33.0IN0NE 

1 

1 


33.0! NONE 
( 

( 

I 

I 

20.01N0NC 

( 

20.0! NONE 
( 

20.0! NONE 
( 

20.0! NONE 
! 

! 

! 


VESSEL 
S  (OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
to! ////////// 
EE!  LINC-2 


LA  ST.  ROSE 
LA  ST.  ROSE 


LA  ST.  ROSE 
LA  ST.  ROSE 


LA  ST.  ROSE 


HA  NEW 

BEOfO  p 


LA  NEW  IBERIA 
LA  NEW  IBERIA 


LA  NEW  IBERIA 


LA  NEW 

ORLEANS 


LA  MORGAN 
CITY 


LA  MORGAN 
CITY 

LA  MORGAN 
CITY 


AR  VAN  BUREN 


AR  VAN  BUREN 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TAMMY  WALKER 


AR  VAN  BUREN 


1975 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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CNGRl 

BIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  AN!  NURSE  A  I  GUARD 

I  NURSE* 


I 

(27)  DAIRYLAND  ROUE*  I 

SLACK  HANK  1523338 

1 

COLEE  X  1277527 

! 
i 

i 

(27)  DAKOTA  BASSE  SERVICE#  INlC. 

1562394 
I 

1629724 
1 

1293245 
1 

1589433 
I 

I58C267 
1 

(266592 
1 

1531860 
1 

1531684 
1 

1286439 
1 

1296599 
1 

1289632 
1 

1269634 
1 

1269636 
I 

1531887 
1 

129CC59 
1 

1  - 


1 
1 
1 

(15)  BALT'S  TOWING  CORPORATION 


HR.  HILTON 

1569066 

PATRICIA 

1519309 

1 

(35)  BAH  REB-C-MIX,  INC. 

SB  101 

f 

1 

1  - 

SB  >03 

1  . 

1 

(16)  DANA  MARINE  SERVICE# 
BANA  DAUNTLESS 

1 

INC!. 

1506270 

VICTORIA 

1586765 

1 

(36)  DANIEL#  CHARLES  B.  t 
RALASPXNA  EXPRESS 

I 

ROOIERTA  K. 
1624321 

1 

(IS)  BANN  T0VXN6  CO. 
CAPTAIN  BANK 

1 

1 

1576930 

NEPTUNE 

1 5  AC  2  90 

STEPHANIE  BANN 

1662C39 

1 

(09)  BANN#  ROBERT#  COMPANY 
SULF  COAST 

1 

1653705 

MORANXA  18 

1515695 

SEA  COAST 

1625680 

SUN  COAST 

1299565 

ZEUS 

153*761 

t 

(32)  BANOS  t  CURELL 

ALYCE  BANOS 

! 

1 

1671967 

ERIC  OANOS 

1902606 

PAUL  BANOS 

(683249 

RENE*  BANOS 

1623932 

JAMES  BANOS 

1559768 

BSC  9 

1  - 

HARK  BANOS 

1656872 

) 

1 

1 


B0MNI9UE  YOU 
ELMO  E 
MART  R 
S ABIE  MAE 
SOPHIE  ROSE 
BBS  100 
BBS  6121 
oes  6125 
IIS  6128 
BPS  6130 
BBS  6204 
BPS  6206 
DBS  4208 
ISS  4223 
BIS  6226 
BP  233 
TCS  20 


1  1VTCC 1  DIMENSIONS  (DRAFT) 

1  NET  1C0DEILENSTH16RDTKI  1 

iRESIS-!****!  RES.  1  RES.  1  LOAD**! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  1PASE!  OV?R“! OVER-1 /////! 

!  NASE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LISHT! 

(CAPACITY!  HI6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

1  (  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  BASE  ! 

I ////////!  POINT  !  LXNE-1  1  AO!  LXNE-1  ! 

HORSE!  PASS*  ((LIGHT) !////////// //////tTD! //////////! 
POWER!  ENSERS  !  (FEET)!  LtNE-2  ! EE!  LINE-2  1 

! 

! 

YEAR  ! 
8UILT  i 
OR  ! 

•REBUILT! 

1  1 

1  1 

1  1 

12113A361 

1 

1 

1 

61.21 

! 

1 

l 

24. C! 

7.7! 

850! 

! 

! 

! 

32.0! NONE 

1 

\ 

! 

1 VI 

GENOA 

1969 

1  1 

61.2! 

24.0! 

7.0! 

-  j 

! 

! 

3513*35! 

47.61 

17.9! 

4.6! 

3001 

-  i 

—  (NONE 

twx 

ALMA 

1958 

1  1 

1  1 

47.81 

1 

17.9! 

1 

4.0! 

! 

! 

i 

! 

! 

1  1 

I  1 

18913A36! 

1 

75.9! 

I 

! 

34. C! 

10.0! 

2700! 

.  ; 

i 

! 

45 .0! NONE 

! 

!PN 

ST.  PAUL 

1975 

1  1 

75.9! 

34. C! 

10.0! 

-  i 

! 

! 

51 13*361 

49.6! 

20.1! 

6.5! 

670! 

-  ! 

—  (NONE 

(NN 

ST.  PAUL 

1980 

1  1 

49.61 

20.1! 

6.5! 

-  J 

! 

! 

271 3A  36! 

55.21 

16.  Cl 

5.5! 

670! 

-  1 

15.1  (NONE 

!NN 

ST.  PAUL 

1964 

1  1 

55.21 

16. C! 

5.01 

•  i 

i 

! 

61 1 3 A  36 1 

57.71 

22.  Cl 

6.0! 

960! 

-  i 

30.o! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1976 

1  1 

57.7! 

22.0! 

6.01 

-  ! 

! 

! 

741 3  A  36 1 

66.2! 

19.0! 

5.7! 

1200! 

-  J 

17.0! NONE 

!HN 

ST.  PAUL 

1977 

1  1 

70.01 

19. C! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

628I4A47! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

1 1 • 0 ! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1953 

1  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

84414A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

14.0! NONE 

!MN 

ST.  PAUL 

1961 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

64414*41 | 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.0! NONE 

(NN 

ST.  PAUL 

1961 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  I 

! 

! 

844 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

14 .0! NONE 

|HN 

ST.  PAUL 

1961 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

64414A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14 .oi NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1961 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

891J4A411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1400! 

14 .0! NONE 

!  NN 

ST.  PAUL 

1962 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

.  i 

! 

! 

637I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

n.OINONE 

!MN 

ST.  PAUL 

1962 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

l 

69114*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1400! 

14.0! NSNE 

INN 

ST.  PAUL 

1962 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

89114A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1962 

!  1 

195.01 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

891 I4A41 | 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1400! 

14.0!  NONE 

!  NN 

ST.  PAUL 

1962 

1  1 

19S.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

83014*41 1 

! 

! 

9.0! 

-  f 

1473! 

14.9!NCNE 

1 

1962 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

12514*431 

100.0! 

24.  Cl 

5.5! 

-  ! 

300! 

6.0! NONE 

!NN 

ST.  PAUL 

I960 

1  1 

t  1 

100.0! 

! 

• 

24.01 

! 

i 

1.0! 

! 

1 

! 

I 

! 

i 

!  l 

!  1 

7  2 1 3 A  361 

i 

! 

6C.0! 

i 

l 

22. C! 

m  . 

715! 

_  • 

i 

1 8.0! NONE 

i 

1 

!  FL 

JACKSON¬ 

1977 

!  1 

1 

-  ! 

9.1! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

S613A36! 

56.0! 

20.0! 

-  I 

690! 

-  ! 

17.0! NONE 

!EL 

JACKSON¬ 

1969 

1  1 

!  1 

! 

! 

-  ! 

! 

9.3! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

VILLE 

1  1 

1  1 

28114*46! 

! 

! 

13C.0! 

! 

! 

30. C! 

7.61 

{ 

500! 

X 

! 

7.3! NONE 

i 

1 

(NO 

LAKE  OZARK 

1946 

!  1 

13C.0! 

30.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

281 1 4A461 

13C.0! 

30. C! 

7.6! 

-  | 

500! 

7 • 3! NONE 

INO 

LAKE  OZARK 

1946 

1  1 

13C.0! 

! 

• 

30.0! 

! 

i 

2.0! 

! 

! 

i 

! 

i 

■ 

I  < 

1  1 

6713*36! 

i 

! 

77.5! 

i 

! 

19.1! 

6.5! 

800! 

_  1 

i 

42.5! NONE 

X 

I 

!AL 

MOQHC 

•  1977 

1  ! 

77.5! 

19.1! 

6.5! 

-  ! 

! 

! 

70 1 3A  361 

64.5! 

24.3! 

6.5! 

1200! 

-  ! 

44.61N0NE 

!  AL 

HCaUC 

1977 

1  1 

)  1 

64.5! 

24.5! 

! 

i 

.5! 

! 

! 

i 

I 

! 

!  I 

1  1 

131 ! 1 A  02 1 

146.5! 

X 

! 

38.  C! 

11.6! 

1800! 

.  1 

i 

! 

40.0! NONE 

i 

! 

I 

1980 

1  1 

1  1 

156.0! 

! 

i 

39.0! 

! 

6.0! 

10! 

! 

! 

i 

I 

! 

i 

I  l 

1  1 

6713*361 

i 

! 

! 

X 

! 

-  ! 

14.6! 

3000! 

.  J 

! 

-  INONE 

X 

! 

!  FL 

TAMPA 

1976 

1  1 

115.0! 

32. C! 

1C.0! 

-  1 

! 

! 

10313*361 

10C.21 

31. C! 

14.0! 

2250! 

-  ! 

36 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1972 

1  1 

11C.0! 

31.2! 

12.0! 

-  J 

! 

! 

l 

49  J  3*  36 1 

! 

! 

13.6! 

230C! 

-  ! 

INONE 

!FL 

TAMPA 

1983 

1  1 

1  1 

105.0! 

! 

34.  C! 

! 

10.0! 

! 

j 

! 

! 

i 

I  1 

1  1 

3013*361 

J 

! 

95.8! 

X 

! 

32. Cl 

13.0! 

240C! 

„  i 

! 

cO.C ! NONE 

i 

! 

toe 

WILMINGTON 

1982 

1  1 

100.0! 

32.  C! 

-  j 

-  J 

! 

l 

101 1 3 A  36! 

82.5! 

27.1! 

12.0! 

1800! 

-  ! 

65 .OtNQNC 

INO 

CHESAPEAKE 

1968 

j 

1  1 

82.5! 

27.1! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

73I3A36! 

65.0! 

24. C! 

6.0! 

10001 

-  ! 

38 .01  NONE 

(PD 

CHESAPEAKE 

1980 

1  1 

65.0? 

24.0! 

6.0! 

-  j 

! 

I 

CITY 

96I3A36! 

78.0! 

27. C! 

9.5! 

1500! 

-  ! 

38 .OjNOLi 

!MD 

CHESAPEAKE 

1965 

1  1 

95.0! 

28.  C! 

7.5! 

-  i 

t 

! 

CITY 

67I3A36I 

96.0! 

29. C! 

14.0! 

2250! 

-  ! 

-  INONE 

!HD 

CHESAPEAKE 

1974 

1  1 

1  1 

99.3! 

! 

29.0! 

! 

2.0! 

1 

! 

! 

I 

j 

! 

! 

i 

CITY 

• 

1  l 

17211*03! 

1 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

7.6! 

900! 

75! 

i 

! 

130. OMO  %  40 

TON 

■ 

! 

! 

1983 

i 

1  1 

61.0! 

36.  t! 

6.6! 

-  ! 

(DIESEL 

cranes 

! 

17211*03! 

! 

1 

6.6! 

9001 

-  j 

130.0! tO  S  40 

TON 

!  L  A 

LAAOSC 

1986 

1  1 

61.0! 

38.  C! 

6.6! 

-  i 

(DIESEL 

CRANE* 

1 

7011*03! 

! 

-  ! 

6.0! 

600! 

401 

100.0110  C  IS 

TON 

f 

1985 

1  1 

62.0! 

30. C! 

4.6! 

-  ! 

iDIESEL 

CRANES 

! 

18511*031 

! 

-  ! 

7.8! 

90C! 

75! 

«• 

o 

o 

o 

TON 

1 

*  1968 

1  1 

78.0! 

38.  C! 

6.6! 

-  ! 

(DIESEL 

CRANES 

! 

12813*361 

-  1 

! 

11.31 

2200! 

-  ! 

! 

! 

1574 

1  ! 

9C.7! 

26. C! 

11.3! 

-  ! 

! 

! 

16514*43! 

! 

-  1 

7.0! 

-  J 

100! 

7.0! NONE 

HA 

LAROSC 

1976 

!  I 

12C.0! 

30. C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

17216*99! 

-  ] 

! 

7.8! 

900! 

75! 

130.0110  4  40 

TON 

HA 

LAROSE 

1982 

1  1 
1  1 
1  1 

79.0! 

1 

! 

38.  C! 

1 

! 

6.6! 

(DIESEL 

i 

i 

CRANES 

! 

! 

! 
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ENGRI 

0 1ST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUH8ER 

!  GUARD 

!  NUH3FR 

(32)  DANOS/  TIHMY/  INC, 

I 

! 

! 

TIHNY  DANOS 

1546937 

1 

(32)  DANTIN  NARINE/  INC. 

! 

! 

LADY  APRIL 

1  331  297 

LADY  OCTOBER 

1527206 

THREE  RUEEN 

i 272465 
i 

(16)  DANTZLER  BOAT  t  BARGE 

! 

CO!. 

BIG  CHIP 

1607C50 

CHIP  0 

1651342 

CHIP  V 

1643744 

CHIP  VI 

1675621 

HARLIN  128 

!  — - 

! 

(30)  DAUITON/  GLENN  £./  INC 

1 

.  1 

CC  213 

!  . 

EHB  2 

1  - 

GD  1C2 

I  — - 

GD  124 

I  - 

GO  126 

1274933 

GD  128 

1274934 

GD  140 

1288739 

CD  142 

1288740 

GD  144 

1536469 

GD  146 

1536470 

GD  147 

1369891 

GD  148 

,  - 

GD  153 

1294967 

CP  155 

1294968 

GD  157 

1294969 

GD  191 

•572472 

GD  192 

1572473 

GD  194 

1572864 

GD  201 

1683202 

GD  202 

1683203 

GD  2C3 

1683204 

GD  204 

} 6*3205 

GD  205 

1699752 

GD  206 

•699753 

GD  207 

1699754 

GD  208 

1699755 

GD  209 

1 905935 

6D  210 

1905936 

GD  211 

1905937 

CD  212 

1905438 

GD  213 

1914223 

GD  214 

1914224 

GD  215 

1914225 

GD  216 

! 914226 

CD  217 

•914227 

GD  218 

1914228 

CD  502 

1502720 

CD  503 

1502721 

CD  504 

1502722 

CD  516 

!  . 

5S  650 

1299230 

! 

! 

! 


!  JVTCC1  OIRSNS IONS  t  DRAFT  I  (CAPACITY!  HICH-  !  (VESSEL  1  I 
i  NET  ICODI ! LENGTH  1  BROTH!  I  (  1  EST  J  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  1  1 
IREGIS-U***!  REE.  I  REG.lLOAO-1  I  CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  1TC(  BASE  1  TEAR  I 
!  TER  I  SECl //////l /////!  ED  I  I ////////I  POINT  I  LINE-1  (AO(  LINE-1  1  BUILT  I 
l  TON-  (PAGE I  OVEP-lOVER-l/////!  HORSEI  PASS-  I (LIGHT) (//////////////// (TDl ////////// 1  OR  I 
!  NAGC  1  IV  l  ALL  I  ALL  (LIEHTl  POWER!  ENGERS  I  (FEET)!  LINE-2  (EEI  LINE-2  UAEBUXLTI 


!  1  ! 

1  l  1 

t  1  1 

!  62MA03I 

! 

1 

1 

94.01 

! 

1 

l 

-  1 

I 

! 

8.01 

I 

1 

10001 

j; 

ISO! 

1 

1 

1 

22 .0 ! NONE 

!  1  1 

1  1  1 

110.0! 

26.0! 

6.7! 

! 

l 

1 

•  ! 

I 

! 

j 

1  !  i 

1  SO  1 3 A  36 1 

1 

54.5! 

1 

20. Cl 

! 

5.51 

! 

600! 

1 

-  1 

34 ,0 !  NONE 

t  !  1 

6C.0! 

20.C! 

5.0! 

! 

-  ! 

1  33I3A36! 

47.61 

19. C! 

6.0! 

600! 

-  I 

34.01  NONE 

!  t  1 

55.0! 

19. Cl 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

!  4013*361 

59.0! 

19.01 

6.6! 

600! 

-  1 

30.0 ! NONE 

!  I  t 

(  1  l 

59.0! 

19.01 

( 

6.0! 

! 

1 

1 

-  1 

1 

! 

I  I  i 

!  197I1A031 

! 

! 

! 

12.01 

1 

3000! 

2061 

! 

50.0! NONE 

!  1  1 

166.0! 

38.0! 

10.0! 

1 

81 

1 

1  192 1 1 A 1 2 ! 

166.0! 

40.0! 

11.91 

22301 

SSO! 

60.0IKONC 

!  1  ! 

18C.01 

40.0! 

8.6! 

! 

8! 

1 

1  65 11 C  02 1 

95.31 

19.71 

5.9! 

15301 

96! 

50.0  I  NONE 

!  1  1 

101.31 

21.3! 

5.0! 

1 

451 

! 

1  6SI1C02! 

95.31 

19.7! 

3.91 

1530! 

961 

30.0! NONE 

1  1  1 

101.3! 

21.3! 

5. 01 

I 

55! 

1 

!  5C0I4A461 

-  1 

1 

7.0! 

6001 

20.01  NONE 

1  !  ! 

!  !  1 

120.0! 

1 

30.0! 

1 

2.0! 

1 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  !  t 

!  534I4A46! 

1 

195.0! 

I 

35. Cl 

9.0! 

1 

1 

14001 

! 

lO.OiNONE 

!  1  ! 

195.01 

35. Cl 

1.0! 

l 

-  1 

j 

1  300 1 4A  43 ! 

100.0! 

45.0! 

6.6! 

3001 

6.6 !  NOME 

!  1  ! 

10C.0! 

45.0! 

1.01 

1 

-  1 

! 

!  261 ! 4A46I 

1 30.0! 

30.CI 

7.6! 

300! 

7.3! NONE 

1  !  ! 

15C.0! 

30. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  14014A46! 

12C.0! 

30.0! 

7.3! 

600! 

7.3IN0KE 

!  I  1 

12C.0! 

30.  C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  U0I4A46! 

12C.0! 

30.0! 

7.3! 

6C0! 

7.5 (NONE 

!  !  1 

120.01 

30.  Cl 

1.01 

! 

-  ! 

i 

!  U014A46! 

120.01 

30.0! 

7.31 

600! 

7  •  5  1  NONE 

!  1  I 

12C.0! 

30.  C! 

1.0! 

! 

-  t 

! 

!  21 8 1 4  A  46 ! 

UC.OI 

35. Cl 

9.0! 

650! 

9.0! NONE 

!  !  ! 

UO.O! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  21 814A46! 

UC.OI 

35. C! 

9.0! 

650! 

9.0! NONE 

!  !  ! 

uc.ot 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  218I4A46! 

14C.0! 

35. C! 

6.0! 

650! 

8.0! NONE 

!  !  ! 

1  AC*  01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  216UA46! 

14C.0! 

35. C! 

8.0! 

-  1 

650! 

6 .0 { NONE 

!  !  I  14C.O!  35. C!  2.01  l  -  !  ! 

!  218!4A4i'  UC.OI  35.0!  8.01  -  I  6501  8.0IN0NL 

!  I  I  UC.OI  35.0!  2.0!  !  -  !  ! 

!  218I4A46!  UO.O!  35.CI  8.0!  -  l  700!  6.0!N0NE 

!  !  !  UO.O!  35. C!  1.0!  !  -  !  ! 

!  164UA46!  150*0!  32.0!  4.0!  -  !  700!  8.0!N0NE 

!  !  I  150.01  32. Cl  1.6!  !  -  !  ! 

!  164UA46!  15C.0!  32. C!  8.0!  -  !  700!  8.0INONE 

!  !  !  15C.0!  32.0!  1.6!  !  -  !  ! 

!  27314A46!  135.0!  35.0!  7.0!  -  l  740!  11.0IN0NE 

!  !  !  135.0!  35.0!  2.0!  !  -  !  ! 

!  539UA46!  195.0!  35.0!  9.6!  -  !  1200!  9.6IN0NE 

!  !  !  195.0!  3S.C!  1.6!  i  -  !  ! 

!  539UA46!  195.0!  35.0!  9.6!  -  !  1200!  9.5IN0NE 

!  !  !  195.0!  35.0!  1.6!  !  -  !  ! 

!  539UA46!  195.0!  35.0!  9.6!  -  !  1200!  9.0!N0MC 

!  !  I  195.0!  35.0!  1.6!  !  -  I  ! 

!  672 ! 4A46!  200.0!  40.0!  10.0!  -  !  1500!  10.0INONE 

!  !  !  20C.0!  40.0!  2.0!  !  -  !  ! 

!  672I4A46!  200.0!  40.C!  10.0!  -  <  1500!  lO.OiNONE 

•  !  !  200.0!  40.0!  2.0!  !  -  !  ! 

!  672J4A46!  200.0!  40. C!  10.0!  -  !  1500!  10.05N0NE 

!  !  !  200.0!  40.0!  2.0!  !  -  !  ! 

!  672UA46!  200.0!  40. C!  1C.0!  -  !  1500!  lO.OiNONE 

!  !  !  200. 0!  40. C!  2.0!  !  -  !  ! 

!  67 2 ! 4 A 46!  200.0!  40. C!  10.0!  -  !  1500!  10.0IN0NE 

!  !  !  200.0!  40. C!  2.0!  !  -  !  ! 

!  672UA46!  200.0!  40. C!  10.0!  -  !  1500!  10.0!NONE 

!  !  !  200.0!  40.0!  2.0!  !  -  !  ! 

!  672I4A46!  200. 0!  40. C!  10.0!  -  !  1500!  10.0INONE 

!  !  !  20C.0!  40. C!  2.0!  !  -  !  ! 

!  672UA46!  200.0!  40.01  10.0!  -  !  1500!  10.0‘NONE 

!  !  !  200. 0!  40.0!  2.0!  !  -  !  ! 

!  672I4A46!  20C.0!  40. C!  10.0!  -  !  1500!  10.0IN0NE 

!  !  !  20C.O!  40.0!  2.0!  !  -  !  ! 

!  672I4A46!  20C.0!  40. Cl  10.0!  -  !  1500!  lO.OiNONE 

!  !  !  20C.O!  40.0  2.0!  !  -  !  I 

!  672UA46!  200.0!  40.0  10.0!  -  !  15C0!  lO.OiNONE 

!  !  !  20C.0!  40.0  2.0!  !  -  !  ! 

!  672UA46!  20C.0!  40.0!  10.0!  -  !  1500!  lO.OiNONE 

!  !  !  2OC.0!  40.0  2.0!  I  -  !  ! 

!  672UA46!  20C.0!  40.0!  10.0!  -  !  1500!  lO.OiNONE 

!  t  !  20C.0!  40.0  2.0!  !  -  !  ! 

!  672UA46!  20C.0!  40.0  10.0!  -  !  150C!  lO.OiNONE 

!  !  !  20C.0!  40.0  2.0!  !  -  !  ! 

•  6/2UA46*  200.0!  40. C!  iC.uf  -  f  1500!  5C.OIf.ONF 

!  !  !  200.0!  40.0!  2.0!  !  -  !  ! 

!  67214A46!  200.01  40. O  10.0!  -  !  1500!  lO.OiNONE 

!  !  !  200.0!  40.0!  2.0!  !  -  !  ! 

1  672I4A46!  20C.0!  40.0!  10.0!  -  !  15001  lO.OiNONE 

!  !  !  200. 0!  40.C!  2.0!  !  -  !  ! 

!  672I4A46!  20C.0!  40. C!  10.0!  -  !  1500!  IC.O'NONE 

!  !  !  200.0!  40.0!  2.0!  !  -  !  » 

!  379! 4A 46!  15C.0!  35. C!  7.0!  -  !  1300!  8.0IN0NE 

!  !  !  150.0!  35.0!  1.7!  !  -  !  ! 

!  379UA46!  150.0!  35.0!  7.0!  -  !  1300!  8.0IN0NE 

!  !  !  15C.0!  35. C!  1.7!  !  -  !  ! 

!  37914A46!  150.0!  35. C!  7.0!  -  !  1300!  8.0JN0HE 

!  !  !  15C.0J  35. C!  1.7!  !  -  !  ! 

!  379UA46!  15C.0!  35. C!  7.0!  -  !  1300!  4.0IN0NC 

!  !  !  15C.0!  35. C!  1.7!  !  -  !  ! 

!  164(4446!  15C.0!  32. C!  8.0!  -  !  ’501  8.0IN0HE 

!  !  !  150.0!  32.C!  1.6!  !  •  !  ! 

!!!!!!!  !  1 

!!!!!!!  !  ! 


! L A  CUT  OFF 
I 
I 
! 

I 

1LA  VENICE 
! 


1_  VILLE  _  ! 
InG  CAfiUTh£R$- 5 
!  VILLE  ) 
!H0  CARUTHERS-! 
!  VILLE  ! 
IHO  CAPUTHERS-! 
!  VILLE  ! 
IHO  CARUTHCRS-! 
!  VILLE  ! 
!K0  CARUTHERS-! 
!  VILLE  ! 
IHO  CARUTHERS-! 
!  VILLE  ! 
IHO  CARUTHERS-! 
!  VILLE  I 
IHO  CARUTHERS-! 
!  VILLE  ! 
IHO  CARUTKERS-J 
!  VILLE  ! 
!  ! 
!  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


.349 

EMM  !  IVTCC !  DIMENSIONS  1DRAFT!  ICAPACITYI  WISH-  !  !  V  E  S  S  €  L  1  l 
DISTI  OPERATOR  I  NET  (CODE! LENGTH! BROTH!  !  !  I  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  !  ! 
- - - - ]  REGIS-)**** !  REG.  !  REG. ! LOAD**!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCI  BASE  l  YEAR  ! 


VESSEL  NAME 

AND 

NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  HUMBER 

i 

! 

! 

TER  1  SEE1//////1/////1  ED  ! 
TON-  1PACE 1  OVER-lOVER-!/////! 
NA6E  1  IV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

1////////I  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)!////////*/////// 
POVP*»  «NGEAS  1  (FEET)!  LINE-2 

1 AO!  LINE-1  1  BUILT  1 
1TD1//////////1  OR  1 

!EE!  HNE-2  !*R£BUILT1 

(30)  OAULTON/ 

GLENN  1./  INC 

! 

! 

•  ! 

! 

1 

! 

1  1 

1  i 

1  ! 

! 

1 

1 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

• 

i 

i 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

; 

• 

! 

1 

GD  451 

J  299231 

1 

16414*461 

1SC.0! 

32. C! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0IN0NE 

IPO 

CARUTHERS-! 

1965  l 

! 

! 

!  I 

150.0! 

32. Q! 

1.6! 

! 

-  I 

« 

i 

VILLE  I 

i 

Gl  452 

1299232 

« 

164 14A461 

150.0! 

32. C! 

8.0! 

-  1 

750! 

8.0! NONE 

IPO 

CARUTWERS-! 

1965  ! 

! 

a 

1  1 

1SC.0! 

32.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

i 

VILLE  ! 

! 

GD  453 

! 299233 

• 

16414A46! 

1 50.01 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

750! 

a.oiNONE 

!N0 

CARUTHERS-! 

1965  ! 

! 

i 

1  1 

150.0! 

32. C! 

1.6! 

i 

.  i 

• 

1 

VILLE  ! 

i 

GD  654 

1299234 

164I4A461 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

i 

750! 

8.0! NONE 

1N0 

CARUTHERS-! 

1965  ! 

! 

1  1 

150.0! 

32.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1 

VILLE  ! 

! 

GD  455 

1299745 

i 

1 44 14*461 

150.0! 

32.  Ci 

8.0! 

-  1 

750! 

8.0 ! NONE 

1R0 

CARUTHERS-l 

1965  ! 

! 

1  1 

150.01 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

i 

VILLE  ! 

1 

GD  456 

1299746 

16414*46! 

150.01 

32.01 

8.0! 

! 

700! 

8.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS-l 

1*65  ! 

I 

1  1 

15C.0! 

32. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

J 

i 

VILLE  ! 

J 

GD  657 

1295747 

16414*461 

150.01 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS-l 

1965  1 

! 

• 

1  1 

1 SC.01 

32.0! 

1.5! 

! 

-  1 

t 

1 

VILLE  1 

! 

GD  656 

1299748 

16414*46! 

15C.0! 

32. C! 

8.0! 

! 

750! 

4.0! NONE 

•NO 

CARUTHERS-l 

1965  ! 

! 

1  ! 

150.0! 

32.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

1 

GD  659 

1299749 

• 

16414*461 

15C.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS-l 

1965  ! 

I 

1  1 

150.01 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ) 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

GD  660 

1500639 

16414*461 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

.  j 

750! 

3.0! NONE 

1N0 

CARUTHERS-! 

1965  ! 

1 

1  1 

150.01 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

• 

1 

VILLE  ! 

! 

CD  661 

150C840 

j 

16414*46! 

15C.0! 

32.0! 

8.0! 

! 

750! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS- ! 

1965  ! 

! 

1  1 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

VILLE  ! 

I 

GD  662 

150C841 

16414*461 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

! 

750! 

8.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS-! 

1965  1 

1 

1  1 

150.0! 

32.  C! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

1 

VILLE  l 

! 

GD  643 

1506110 

16414*46! 

1SC.01 

32.0! 

8.0! 

-  i 

750! 

4.0! NONE 

1  NO 

CARUTHERS-! 

1967  1 

1 

1  1 

1 50.01 

32.0! 

1.6! 

1 

-  1 

j 

1 

VILLE  ! 

! 

GD  644 

15CI111 

16414*46! 

150.0! 

32.01 

6.0! 

! 

750! 

e.oihCNE 

INO 

CARUTHERS-l 

1967  ! 

1 

!  ! 

150.0! 

32.  C! 

1.6! 

! 

.  i 

1 

1 

VILLC  1 

! 

CD  643 

1506112 

16414*461 

1  SC*  0! 

32.0! 

8.01 

-  1 

7  50 ! 

8.01  NONE 

IPO 

CARUTHERS-l 

1967  1 

I 

1  ! 

150.01 

32.0! 

1.6! 

l 

-  1 

! 

1 

VILLE  1 

1 

GD  666 

1506443 

16414*46! 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

-  1 

750! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1067  l 

| 

!  ! 

15C.0! 

32.  C! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

I 

Vlll!  1 

! 

GD  667 

1501444 

16414*46! 

ISC. 01 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1967  1 

1 

1  I 

15C.0! 

32.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

1 

VILLE  ! 

! 

GD  666 

1511216 

16414*461 

150.01 

32.  C! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0INONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1967  1 

1 

1  1 

150.01 

32.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

1 

VILLE  1 

1 

GD  469 

1511219 

16414*461 

15C.0! 

32.01 

8.0! 

-  1 

750! 

a.oiNONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1967  ! 

1 

1  ! 

1SC.0! 

32.01 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

VILLE  1 

1 

60  670 

1511220 

16414*46! 

1  5C.0I 

32.0! 

8.0) 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS-l 

1967  ! 

i 

1  1 

150.01 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

VILLE  1 

! 

GD  671 

1511221 

16414*46! 

15C.0! 

32.  C! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8*0! NONE 

INO 

CARUTHCRS-! 

1967  ! 

1 

1  1 

150.01 

32.0! 

1.6! 

! 

•  » 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

GD  672 

1511222 

164)4*461 

150.0! 

32.01 

8.0! 

-  1 

750! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1967  1 

1 

1  ( 

150.01 

32.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1 

VILLC  ! 

l 

GD  673 

1511223 

16414*461 

150.01 

32.  C! 

8.0! 

-  1 

750! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1967  ! 

1 

!  1 

150.01 

32.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

1 

VILLE  I 

! 

GD  674 

1511963 

16414*46! 

150.0! 

32.01 

8.0! 

-  i 

750! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTMCRS-1 

1967  1 

! 

1  1 

150.01 

32. Cl 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1 

VILLE  * 

! 

GO  675 

1511964 

16414*46! 

150.01 

32. Cl 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS-l 

1967  ! 

! 

!  ! 

150.01 

3>.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

! 

GD  676 

1511965 

16414*461 

150.0! 

32.  C! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1967  ! 

! 

1  ! 

ISC. 01 

32.0! 

1.61 

1 

-  ! 

1 

1 

VILLE  1 

2 

GD  691 

1524277 

16414*461 

1 sc.ot 

32. Cl 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

INO  CARUTHERS-! 

1967  1 

1 

1  1 

1SC.0! 

32. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

VILLI  ! 

! 

GD  692 

1524278 

16414*461 

ISO. 01 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

750! 

8.0'NCNc 

IPO 

CARUTHERS-l 

1970  1 

! 

1  1 

15C.0! 

32.  C! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1 

VILLI  ! 

! 

GD  693 

1524279 

16414*46! 

15C.0! 

32.  C! 

8.0! 

*  « 

750! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-! 

197C  ! 

! 

1  ! 

150.0! 

32.0! 

1.6! 

i 

-  ( 

! 

1 

VILLC  ! 

1 

GD  694 

1524280 

16414*46! 

ISC. 0! 

32.  C! 

8.0! 

-  i 

750! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-! 

1970  ! 

; 

!  1 

1SC.0! 

32. C! 

1.6! 

( 

-  ! 

i 

1 

VILLE  1 

! 

GD  611 

i  . 

56014*43! 

195.01 

35.  C! 

7.0! 

-  i 

1300! 

s.oInone 

INO 

CARUTHERS-l 

1981  1 

i 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

• 

GD  612 

i  - 

56014*43! 

195.0! 

35. C! 

7.0! 

-  I 

1300! 

8.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS-l 

1981  1 

i 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLI  1 

1 

GD  813 

i  - 

56014*43! 

195.0! 

35. C! 

7.0! 

-  ! 

1300! 

8.0! NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1981  ! 

i 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

1 

VILLE  1 

i 

CD  814 

i  - 

56014*43! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  1 

13C0! 

3.0! NONE 

IPO 

CARUTHERS-l 

1981  ! 

i 

1  ! 

195.0! 

33.  C! 

1.7! 

I 

-  1 

f 

! 

VILLE  ! 

! 

GD  815 

!  - 

56014*43! 

195.0! 

35.0! 

7.0! 

-  1 

1300! 

4. 0 ! NONE 

INO 

CARUTHERS-! 

1981  1 

! 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.7! 

1 

-  1 

a 

1 

VILLC  ! 

» 

GD  816 

j  - 

560! 4*43 ! 

195.0! 

35. C! 

7.0! 

•  j 

1300! 

a.oihONf 

1  NO 

C»«UTHE»S-! 

1981  t 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

i 

.  j 

i 

( 

VILLE  1 

2 

GD  817 

1  - 

140014*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1400! 

10.0 1  NONE 

INO 

CARUTHERS-l 

1975  1 

! 

!  ! 

195.01 

35.01 

1.01 

! 

-  a 

2 

I 

VILLE  1 

i 

gd  eie 

1  - 

140014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

uooi 

IOwINONE 

IPO 

CARUTHERS-l 

1975  ! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLC  1 

i 

V  101 

1296793 

14014*46! 

12C.01 

30.  C! 

7.3! 

! 

600! 

7.51N0NE 

1  NO 

CARUTHERS-! 

1965  ! 

! 

!  ! 

12C.01 

30. Cl 

1.0! 

« 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

1 

V  102 

1299404 

14014A46! 

12C.0! 

30.0! 

7.31 

i 

600! 

7.3INCNI 

IPO 

CARUTHERS-l 

1965  1 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

1 2C.0J 

1 

30.  CJ 

i 

1.0! 

! 

! 

! 

•  j 

i 

! 

I 

i 

j 

VILLE  ! 

! 

; 

i 

(32)  DAVID  NARINE 

SERVICE/ 

! 

IN!  C. 

!  ! 

1  ! 

J 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

• 

i 

i 

i 

! 

1 

i 

1 

1 

SEA  RAMBLER 

1561375 

98J1C02! 

11C.0J 

27.C! 

8.0! 

1400! 

40! 

18.0! FUEL  C  WATER 

1LA 

INTRACOAS-! 

1975  ! 

! 

1 

!  ! 

■  ! 

11C.0! 

1 

27. C! 

! 

6.0! 

! 

! 

15! 

! 

{TRANSFER  PUN* 

! 

1 

i 

TAL  CITY  ! 

1 

! 

(37)  DAVIDSON 

IND. 

/  INC. 

! 

! 

!  1 

1  ! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

j 

i 

• 

a 

i 

J 

t 

j 

i 

i 

j 

HAR1ANN 

1510753 

513*361 

3C.01 

10.5! 

3.6! 

180! 

-  i 

10.3 ! NONE 

!0A 

PAPLETOH  ! 

1967  ! 

• 

!  1 

3C.0! 

10.5! 

3.3! 

1 

.  | 

* 

2 

i 

1 

0R-39-DU 

i  — — — 

! 

24.3! 

2.9! 

J.?! 

Ml 

_  t 

7.  nxcnt 

iofi 

*ArUTOfl  i 

1955 

1 

1 

i  1 
!  ! 

24.3! 

1 

8.9! 

! 

2.7! 

1 

1 

! 

l 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

* 

(30)  DAVIS  CONSTRUCTION  CC 

1 

/  1INC. 

!  ! 

!  ! 

1 

1 

i 

i 

1 

! 

1 

1 

j 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

DAVID  HC 

1262433 

913*36! 

36.7! 

14. C! 

4.0! 

200! 

-  1 

16.0! NONE 

1TN 

(!IKPHIS  1 

1951 

1 

!  1 

4C.0! 

14. C! 

3.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

1 

E  D  WATTLES 

1593990 

10913*36! 

64.6! 

26. C! 

6.0! 

1200! 

-  ! 

38.C 1  NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1978  ! 

1 

1  ( 

64.6! 

?6.C! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

f 

1 

! 

EDVARD  PERRY 

1295401 

5513*36! 

55.5! 

21.  C! 

5.0J 

600! 

-  ! 

25 .0! NONE 

1TN 

MEMPHIS  1 

1964  ; 

1 

1  1 

6C.0I 

21.0! 

5.0! 

j 

•  i 

1 

! 

1 

! 

P.  R.  CASEY 

151C286 

4113*361 

53.01 

18.  C! 

5.01 

380! 

-  i 

23.0! NONE 

1TN 

MEMPHIS  1 

1967 

! 

1  t 

57.0! 

18.  C! 

5.0! 

f 

-  i 

1 

! 

1 

! 

H.  $.  DAVIS 

1505141 

16613*36! 

95.0! 

28. C! 

7.0! 

1700! 

-  ! 

40. C! NONE 

!  Th 

MEMPHIS  1 

1967 

1 

!  1 

95.0! 

28.0! 

6.5! 

! 

-  I 

! 

1 

1 

SUE 

1266107 

1613*36! 

4C.0! 

14. C! 

5.C! 

200! 

-  ! 

16.0! NONE 

1TN 

MEMPHIS  1 

1953 

! 

1  1 

4C.0! 

14. C! 

4.51 

1 

-  1 

1 

i 

! 

! 

BROWN 

1  ...M. 

54214*43! 

195.0! 

35.C! 

8.0! 

-  1 

1200! 

9.5 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1955  1 

i 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

1 

1 

!  !  !  !  195.0!  55. Cl  1.5!  I  -  !  !  !  I  ! 

!  I!!!!!!!!  !  !  ! 

!  £111111  1  I  !  I  I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.3.50 


ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

!  (1UH9ER 

!  IVTCC !  DINENSIONS  {DRAFT! 

!  NET  ICODElLENCTHMADTH!  ! 

! RECIS”! *•** |  REG.  !  REG.ILOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  {PAGE!  OVER-JOVER*!/////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  'LIGHT! 

HORSE 

POWER 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  l  CARGO  HANDLING  IS  !0»ERATINC  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR 

!////////!  POINT  !  LINE-1  MO!  UNI-1  !  BUILT 

!  PASS-  I  (LIGHT)  !////////////////!T0! ////////// !  OR 

!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC  1  LINE-2  ! ^REBUILT 

(30)  DAVIS  CONSTRUCTION  CO. 

1 

/  !  INC  • 

!  !  ! 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

; 

i 

! 

I 

* 

*! 

! 

I 

! 

! 

I 

(CONTINUED)! 

!  !  ! 

! 

1 

J 

! 

i 

! 

j 

0  6116 

j  - 

t  562! 6A63 ! 

195.0! 

35. C! 

8.01 

- 

12001 

9.5 {NONE 

!TN 

MEMPHIS  i 

1961 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

0  6117 

1  - 

!  562! 6A63! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

1200! 

9 .5! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1961 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  i 

i 

! 

! 

0  611* 

!  - 

!  56216A63I 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

i20f;* 

9.5 1  NONE 

ITN 

MEMPHIS  I 

1961 

! 

I  i  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  \ 

! 

1 

! 

D  6119 

!  . 

!  562 ! 6A43! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

- 

1200! 

9.5) NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1961 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

I 

D  6622 

l  . 

!  S4214A631 

195.0! 

35. G! 

8.01 

- 

1200! 

9 . 3 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  1 

1966 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

1 

D  6623 

!  . 

!  542! 4A43! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

1200! 

9. 5! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1966 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

1 

D  6626 

!  - 

!  542I4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

- 

12C0! 

9. 5! NONE 

ITN 

MFMPHIS  I 

1966 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

D  6623 

!  . . 

!  542I4A43! 

195.0! 

3  5.0! 

8.0! 

- 

1200! 

9.5 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1966 

I 

1  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

D  6626 

1  - 

!  542I4A43! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

1200! 

9 . 5 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1966 

! 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5* 

-  ! 

I 

I 

! 

D  6927 

!  54214A43I 

195.0! 

35. Cl 

8.0! 

- 

1000! 

10 .8! NONE 

ITN 

MEMPHIS  I 

1969 

l 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

I 

1 

0  692e 

!  - 

!  54214A43! 

195. C! 

35. C! 

8.0! 

- 

10001 

10.81K0NE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1965 

! 

!  !  I 

195.01 

35.C! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

! 

KIRK 

!  . 

!  510J4A43! 

195.0! 

35. Cl 

8.0! 

- 

1200! 

9*5 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1955 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

NO  5601 

1  - 

!  542! 4A431 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

- 

1200! 

9.5 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1958 

! 

!  f  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

NO  56C2 

!  - 

!  54  2  ! 4 A  43  1 

195.0! 

35.  C! 

6.0! 

- 

1200! 

9.5! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1958 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

\ 

NO  56C3 

!  . 

!  542! 4A43! 

195.0! 

35.  Ct 

8.0! 

- 

1200! 

9.5 1  NONE 

ITN 

MEMPHIS  1 

1958 

! 

1  !  ) 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

i 

NO  5606 

!  - 

!  542 ! 4 A  43  ! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

- 

1200! 

9.51N0NE 

ITN 

MEMPHIS  I 

1958 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

I 

NO  56C5 

t  . 

!  542I4A43! 

195.0! 

35.01 

8.0! 

- 

1200! 

9.5! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1958 

! 

!  !  ! 

195.0! 

3S.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

NO  56C6 

1  - 

!  54214A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0* 

- 

1200! 

9.3! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1958 

I 

!  !  ( 

195.0! 

35.0! 

1  5! 

-  ! 

! 

I 

! 

OK 

!  - 

!  51 0! 4A43I 

195.0! 

35.0! 

f.O! 

- 

1200! 

9.S1N0NE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1955 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

V. 5! 

-  ! 

! 

I 

! 

A  6010 

j  - 

!  54214A43! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

120C! 

9.S1N0NE 

ITN 

MEMPHIS  I 

I960 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

I 

1 

R  6011 

!  . 

!  S42I4A43! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

- 

1200! 

9*5! NONE 

ITN  NENRHIS  1 

I960 

1 

I 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

! 

3S.C! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

I 

(11)  DAVIS  CRAIN  CORN. 

1 

! 

!  !  ! 

!  t  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

1 

! 

DCC  I  1 

1271031 

!  79014A4S! 

195. Ot 

35.0! 

9.2! 

- 

1456! 

17.51N0NE 

IVA 

CHESAPEAKE! 

1956 

! 

! 

!  !  t 

!  !  ! 

195.0! 

1 

35. Cl 
! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

(03)  DAVIS  PARK  f E ART  CO., 

i 

INK. 

1  !  ! 

!  !  ! 

t 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

BAT8ERRT  NIST 

1269656 

!  911B1H 

58.31 

15.8! 

4.5! 

700! 

-  ! 

16.0! NONE 

I  NT 

PATCHOGUE  I 

1941 

! 

!  !  ! 

60.4! 

15.8! 

4.5! 

! 

137! 

1 

HICHLAMDER 

1262369 

1  911011! 

58.3! 

16.6! 

4.5! 

1050! 

-  ! 

16.0! NONE 

INT 

PATCHOGUE  ! 

1951 

1 

!  !  ! 

64.0! 

16.6! 

4.5! 

1 

211! 

I 

1 

KIKI 

1656375 

I  35! 1 A 11 ! 

75.0! 

18.5! 

5.5! 

1600! 

-  ! 

6.6 ! NONE 

INT 

PATCHOGUE  I 

1982 

! 

!  !  ! 

75.0! 

18.5! 

4.61 

I 

298! 

! 

! 

LI JA  6EACK 

1266196 

1  1011813! 

43.6! 

12.9! 

3.51 

566! 

-  ! 

12.0IKONE 

INT 

PATCHOGUE  ! 

1945 

1 

!  !  ! 

47.0! 

12.91 

3.51 

! 

62! 

! 

1 

NECMONAC 

1555363 

!  2811*11 J 

40.8! 

12.9! 

5.8! 

566! 

-  I 

1 5.0 (NONE 

INT 

PATCHOGUE  ! 

1973 

! 

!  1  1 

41.0! 

12.9! 

5.8! 

( 

47! 

! 

1 

OCEAN  RIDGE 

1272967 

I  9 !  1 A 1 3! 

48.0! 

12.8! 

4.9! 

400! 

-  ! 

14.01  NONE 

INT 

PATCHOGUE  ! 

1956 

! 

!  !  ! 

53.01 

12.8! 

3.0! 

1 

49! 

! 

! 

CUAIAREN 

1509568 

!  641 1  All ! 

63.7! 

20.3! 

4.5! 

1050! 

-  ! 

16.0! NONE 

INY 

PATCHOGUE  1 

1967 

I 

i 

!  !  ! 

1  !  ! 

64.9! 

! 

20.3! 

1 

4.5! 

! 

250! 

i 

! 

! 

! 

1 

C?1>  BRVISON  S» NC  t  GRAVEL 

I 

CO!. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

j 

! 

j 

1 

1 

A0  600 

I  . 

!  55014A43 ! 

18C.0! 

50. C! 

10.0! 

- 

2200! 

1 2 .0  j  NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1979 

! 

i  !  ! 

16C.0! 

50. C! 

2.01 

-  ! 

! 

I 

INGTCN  ! 

IC  1 C  3 

!  . 

!  18214F43! 

10C.0! 

27.0! 

7.5! 

- 

500! 

7.51NONE 

IPA 

NEW  KINS-  ! 

1937 

1 

!  !  ! 

10C.0! 

27.0! 

1.5! 

-  I 

! 

I 

INGTON  l 

i  t  L  177 

!  - 

!  328UA40J 

175.0! 

27. C! 

9.0! 

- 

900! 

1 3.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  1 

1951 

! 

!  !  ! 

175.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ( 

I 

1 

INGTON  ! 

J  t  L  201 

1  . 

!  364  !  4  A40! 

20C.0! 

26. C! 

9.3! 

- 

1000! 

11.71N0NE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1937 

! 

!  !  ! 

20C.O! 

26.  Cl 

1.5! 

.  i 

! 

! 

INGTON  ! 

J  t  L  666 

J  . 

!  328! 4A40! 

175.1! 

27. C! 

9.0! 

- 

9001 

13.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1951 

! 

!  !  ! 

175.1! 

27. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

2 

INGTON  ! 

NO.  3 

!  . 

!  218! 4A47! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

600! 

10.0! NONE 

5  PA 

NEW  KENS-  ! 

1928 

! 

!  !  ! 

135.0! 

27.0! 

1.6! 

-  j 

! 

1 

INGTON  ! 

NC.  12 

!  - 

!  21814A47! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

600i 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1928 

j 

!  !  1 

135.0! 

27. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  16 

i  - 

!  21 8! 4A  ! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

i 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

KtV  KENS*  ! 

1928 

! 

!  !  ! 

135.0! 

27. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

INGTON  ! 

NO.  31 

j  - 

!  2  C  0 ! 4A43! 

135.0! 

27.01 

5.0! 

- 

500! 

10.5 ! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  1 

1930 

! 

(  I  ! 

135.01 

27. C! 

2.5! 

-  ! 

! 

I 

INGTON  ! 

NC.  32 

!  . 

!  200! 4A43! 

135.0! 

27.  Ci 

5.01 

- 

500! 

10.5! NOME 

IPA 

NEW  KENS-  I 

1930 

! 

1  !  1 

135.0! 

27.  C! 

2.5! 

-  ! 

I 

1 

INGTON  ! 

NO.  33 

1  . 

!  200I4A43I 

135.0! 

27. C! 

5.0! 

- 

500! 

10.5 1  NONE 

IPA 

NEW  KENS-  I 

1930 

J 

!  !  ! 

135.0! 

27. C! 

2.5! 

-  ! 

! 

« 

INGTON  ! 

NO.  35 

!  . 

!  200! 4A43! 

135.0! 

27.0! 

5,0! 

- 

500! 

10.5 ! NONE 

ipA 

NEW  KENS-  I 

1930 

i 

i  i  | 

i 35,0* 

?7,0! 

7.5! 

< 

.  i 

i 

! 

fUCtOH  ! 

NC.  36 

!  . 

1  20oi 4A43 j 

135.0! 

27.  C! 

5.0! 

- 

500! 

10.5 ! N( HE 

!pa 

NEW  KENS-  I 

1 9  3  C 

! 

!  !  ! 

135.0! 

27.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

i 

INGTON  ! 

NO.  37 

!  . 

!  200 ! 4 A  4  3 ! 

135.0! 

27.  C! 

5.0! 

- 

> 

500! 

10.5 ! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

! 

!  !  1 

135.0! 

27.  C! 

2.5! 

-  ! 

! 

I 

INGTON  ! 

NO.  36 

!  - - 

!  2C0S4A43! 

135.0! 

27.  C! 

5.0! 

- 

SCO* 

10.5 {NONE 

IPA 

NEW  KENS-  J 

1930 

! 

!  !  ! 

135.0! 

27.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

I 

INGTCN  ! 

NC.  39 

!  55C653 

!  2C0KA43! 

135.0! 

27. C! 

5.0! 

- 

500! 

10.5M0NE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

1 

i  !  ! 

135.0! 

27. C! 

2.5! 

-  ! 

i 

I 

INGTCN  ! 

NC.  60 

!  . 

!  200! 4A43! 

135.0! 

27.  C! 

6.0! 

- 

500! 

10.5! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

193C 

! 

!  !  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

INGTON  ! 

NO.  61 

j  - 

(  2C0I4A43. 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

- 

h 

500! 

10.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

193C 

! 

!  !  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NC.  62 

j  - - 

!  200J4A43 i 

135.0! 

27.  C! 

6.0! 

- 

500! 

10.5M3NE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

! 

1  !  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

INGTON  ! 

NO.  63 

!  . 

1  2C0J4A43! 

135. 0! 

27.  C! 

6.0! 

- 

500! 

10.5 ! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

! 

!  !  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  66 

!  . 

!  200S4A43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

10. 5  SHONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

! 

! 

! 

|  i  j 

!  i  ! 

!  !  ! 

135.0! 

! 

! 

27.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

I 

-  ! 
i 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INGTON  ! 
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E  M  6ft !  ! 

D1ST1  OPERATOR  1 

!  COAST  { 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER  J  GUARD  ! 

1  NUMBER  1 

1 VTCCl  DIMENSIONS  (DRAFT! 
NET  (CODEtLENCTHlORDTH!  ! 

AEGIS-!****!  REG.  !  REG. (LOAD-! 
TER  t  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  IMAGE!  OVER-IOVER-!/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL  !  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  1  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC !  BASE  !  YEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !  ////////////////!TD| ////.'/////!  OR  ! 

POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LXNE-2  !ECl  LINE-2  ! •REBUILT ! 

(21)  DAVISON 

SAND  8  (RAVIL  COI. 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

t 

! 

; 

| 

i 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

J 

(CONTINUED)  ! 

!  ! 

] 

! 

! 

i 

! 

NO.  AS 

20OUA43! 

135.0! 

2  7. Cl 

6.0! 

- 

500! 

lO.sj  NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1930 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  46 

200! 4A431 

135.0! 

27. C! 

6.01 

- 

5001 

10.5 (NONE 

!PA 

NEW  KENS-  1 

193C 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INCTCN  ! 

NO.  47 

2C0I4A43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

10.5 (NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1 93  C 

!  1 

135.0! 

27.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

INGTON  1 

NO.  48 

2C0I4A43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

10.5 ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  1 

193C 

!  ! 

135.0! 

27.  C! 

1.51 

-  t 

! 

! 

INSTOH  ! 

NO.  49 

200! 4A43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

10.5 ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1947 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

INGTON  ! 

NO.  50 

2C0I4A43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

10. 5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1947 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

INGTON  ! 

NO.  51 

182I4A43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

10. ol NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1950 

!  1 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

_  i 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  52 

1P2I4A43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

iu.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1 9  5  C 

1  i 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  33 

1 62 !4 A43 ! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

10.01N0NE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1951 

!  1 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

INGTON  ! 

NO.  54 

1 82 ! 4A43! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1951 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  55 

1 62! 4A43! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1956 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

INCTCN  ! 

NO.  16 

162 !4 A43! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

scoi 

10.0! HOLE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1956 

)  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  57 

...... 

162UA43! 

135.01 

27. C! 

6.0! 

- 

• 

50C! 

10.0!N0NE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1956 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

INGTON  ! 

NO.  58 

182HA43! 

135.0! 

77. C! 

6.0! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!  P  A 

NEW  KENS-  ! 

1956 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

! 

•  i 

i 

! 

INGTON  ! 

NO.  9C 

162 ! 4A43I 

135.0! 

27.  C* 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1959 

!  ! 

135.0! 

27. Cl 

1.5! 

_  j 

i 

! 

INGTON  1 

NO.  91 

162I4A43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

SCO! 

1 0.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1959 

!  ! 

135. C! 

27. C! 

1.5! 

_  j 

i 

! 

INGTON  ! 

NO.  92 

162I4A43! 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

- 

500! 

1 0.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1959 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

f 

i 

INGTON  ! 

NO.  93 

18214*43! 

135.01 

27. Cl 

6.3! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!pa 

NEW  KENS-  i 

1959 

>  ! 

135.0! 

27. Cl 

1.5! 

.  i 

i 

! 

INGTON  I 

NO.  94 

182I4A43! 

135.0! 

27.  C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

iPA 

NEW  KENS-  ! 

196? 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

• 

! 

INGTON  ! 

NO.  95 

16214*43! 

135.0! 

27.  C! 

6.5! 

- 

SCO! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1962 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  96 

16214*43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1962 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.S! 

-  ! 

i 

! 

INGTON  ! 

NO.  1C5 

1C914A43! 

10C.0! 

26.  C! 

5.0! 

- 

300! 

9.5 (NONE 

!PA 

NEW  KENS-  l 

1937 

!  ! 

1 0  C  •  0 ! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

t 

INGTON  ! 

NO.  110 

1 82! 4*43! 

135.0! 

27.  C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1964 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  I 

NO.  Ill 

16214*43! 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  l 

1964 

!  t 

135.01 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  112 

15214*43! 

135.01 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0) NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1964 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  113 

182(4*43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0  JNCNE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1964 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

INGTON  1 

NO.  114 

----- - 

18214*43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1967 

(  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

t 

INGTON  ! 

NO.  115 

18214*431 

135. C! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

1 0 .0 ! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1967 

!  1 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  116 

18214*43! 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!  pA 

NEW  KENS-  ! 

1967 

!  ! 

135.0! 

27.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NC.  11- 

18214*431 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0INONE 

!PA 

NEW  KENS-  1 

1967 

l  < 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  l 

NO.  118 

16214*43! 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

- 

500! 

10.0‘NONE 

!PA 

NEW  KENS-  I 

1967 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INCTCN  ! 

NO.  119 

18214*43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

1O.0t.CNE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1967 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

» 

INGTON  ! 

NO.  120 

182J4A43! 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NFU  KENS-  I 

1976 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  121 

16214*43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0‘NCNE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

INGTON  ! 

NO.  122 

1 8  2  !  4*43  ! 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  123 

16214*43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! HONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

; 

; 

INGTON  ! 

NO.  124 

18214*43 ! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0 j  HONE 

iPA 

NEW  KENS-  1 

1976 

!  1 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

INGTON  ! 

NC.  125 

i 

18214*43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  126 

18214*43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

!  ! 

135.0! 

27.  C! 

1.5! 

! 

-  * 

! 

t 

INGTON  ! 

j 

NO.  127 

16214*431 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10. 3! NONE 

•.PA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

l  ! 

135.0! 

27.  C! 

1.5! 

•  i 

! 

! 

INGTON  I 

NO.  128 

16214*43! 

135.0! 

27. C! 

6.5! 

- 

500! 

10*0! NONE 

IPA 

fcCJ  KENS-  ! 

1976 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  129 

18214*431 

135.0! 

27.0! 

6.5! 

- 

500! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  170 

32614*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

900J 

1 3.0!  NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1948 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  j 

i 

! 

INGTON  ! 

NO.  171 

32614*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

900! 

1 3.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1946 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

_  i 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  2C6 

162! 4A43! 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

- 

son 

7.5! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1927 

!  ! 

135.0! 

27.  C! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

INGTON  I 

f»0.  2JS 

1 £2! 4A43i 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

500! 

7.5! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1927 

• 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

; 

NO.  232 

182J4A99! 

135.0! 

27.0! 

7.5! 

- 

SCO! 

38.0! NONE 

SPA 

DEW  KENS-  ! 

1951 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  j 

i 

i 

INGTON  ! 

NO.  303 

218(4*47! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

- 

£ 

60C! 

10. oj  NONE 

|pa 

NEW  KENS-  I 

1928 

!  ! 

135.0! 

27.  C! 

1.6! 

—  i 

i 

1 

INGTON  ! 

i 

NO.  325 

30614*43! 

135.0! 

35. C! 

8.0! 

- 

700! 

14 .2 ! NONE 

ipA 

NEW  KENS-  ! 

1941 

!  J 

135.0! 

35. C! 

1.8! 

.  ; 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  501 

641599 

16514*43! 

12C.0! 

30.0! 

5.5! 

- 

450! 

10.0! NONE 

•PA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

i 

!  ! 

1 20. 0! 

30. C! 

1.5! 

• 

.  i 

i 

! 

INGTON  ! 

NO.  502 

16514*43! 

12C.0! 

30. C! 

5.5! 

- 

450! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  i 

1976 

!  I 

1 20- 0! 

30.  C! 

1.5! 

•  ■ 

! 

! 

INGTON  ! 

NO.  503 

643527 

1 6514*43! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

- 

450! 

10. C ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  1 

1977 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.5! 

• 

-  ! 

! 

j 

INCTCN  1 

NO.  504 

15014*43! 

11C.0! 

30. C! 

5.5! 

- 

410! 

10.0! None 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1977 

!  ! 

11C.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

INGTON  ! 

NO.  505 

65C563 

1 65 !4A43! 

12C.0! 

30. C! 

5.5! 

- 

450! 

10.0! NONE 

! 

1976 

!  1 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

! 

! 

30. C! 

! 

! 

1.5! 

-  ! 
! 
! 

I 

9 

! 

! 

! 

1 
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ENGRl 

--------- 

““* — ** “ 

1  lVTCCl  tlHEKSlONS  1  OKA  FT  1 

1  CAPACITY 

1  HUM-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

... 

! 

BIST! 

OPERATOR 

!  NET  |  CODE! LENGTH! IRDTHT  1 

1 

1  EST  | 

CARGO  HANDLING 

!$  tOPEAAMNfi 

! 

**** 

......... 

-!«EtIJ-l»»«*l  «Et.  1  «ES.H.O»»-! 

!  CARGO 

!  FIXE J  ! 

EBUIPRENT 

!TC!  BASE 

TEAR  ! 

! 

COAST 

1  TE«  1  SEE! //////! /////I  EC  1 

!//////// 

I  POINT  ! 

LINE-1 

1  AO  1  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  HARE 

MB  WHU  1 

GUARD 

!  TON*  IMSEI  OVEE-IOVEH-I/E///I 

HO  AS  E !  PASS- 

! (LIGHT >!//////////////// ITD! ////////// 

OR  ! 

1 

NUMBER 

1  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  1LIGHT1 

POWER!  ENfiCRS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

1  EC  1  LINE-2 

{•REBUILT! 

! 

! 


(21)  BAVISON  SANB  1  (RAVEL  CO! • 
(CONTINUED ! 

NO.  3C6  1  - - 

NO.  507 

!  - 

NO.  SOB 

1*29841 

NO.  510 

{*33895 

NO.  511 

!  - 

NO.  512 

1642514 

NO.  513 

1*34121 

NO.  5U 

NO.  515 

1644149 

NO.  SI. 

1444488 

NO.  517 

1644979 

NO.  516 

1  - 

NO.  705 

1  - 

NO.  70* 

1  - 

NO.  727 

1  - 

NO.  726 

1  - 

NO.  729 

1  - 

NO.  731 

1  - 

NO.  732 

|  - 

SK  ID 

I  - 

SK  16? 

1  - 

SK  163 

SK  166 

1  - 

SK  165 

SK  166 

1  - 

F  1 

,  - 

1 

(38)  DAYTON#  DARIO 

CAPE  DOUGLAS 

1 

1 

1251821 

1 

(32)  BBSS  NARINE  TOWING# 
WARREN  BUFRENE 

1 

INC.! 

1630262 

1 

(3?)  BE  VALL  T0WIN6 
AL/RED  A  DEVAIL  II 

1 

1 

1549187 

ALLEN  B 

1515731 

CAPT.  AL  DEVALL 

1613854 

CAPT.  LEROY  DEVALL 

157C729 

CHARLES  ALFRED 

1561255 

DAVID  C.  DEVALL 

1591491 

FRANCIS  N.  DEVALL 

1558691 

OUT  VICK  IX 

1600216 

JANIE  DEVALL 

1612327 

JOEY  DEVALL 

1599385 

HAA-RAY 

1264177 

NARY  DEVALL 

1569520 

T  CLAUDE  DEVALL 

1561254 

WOOD  RIVER  EXPRESS 

1  5878 >0 

1 

(33)  DEAN#  DANOM  R. 

SAN  ANTONIO 

1 

<239617 

I 

( 

(03)  DECKER  OIL  TRANSPORTATIO ! N  CO.# 
INC.  1 

RONDE  JOYCE  II  1240355 

ARLENE 

1173672 

! 

I 

! 


150I4A431 

11C.0! 

30.  Cl 

5.51 

.  | 

!  1 

11C.0! 

30. Cl 

1.5! 

1 S0I4A431 

110.01 

30.0! 

5.5! 

-  1 

1  1 

11C.01 

30. Cl 

1.5! 

16514A431 

12C.0! 

30.C  1 

5.5! 

-  i 

I  1 

12C.0! 

30. C! 

1*51 

16514A431 

120.0! 

30.01 

5. SI 

-  ! 

t  1 

120.01 

30.0! 

1.5! 

163I4A43 1 

120.0! 

30*01 

5*51 

-  1 

1  1 

120.01 

30. C! 

1.51 

16514A431 

120*01 

30.0! 

5. 5! 

-  { 

]  l 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

16514A43! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  I 

1  1 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

150J4A431 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

-  1 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.51 

165 14A431 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

16514A431 

12C.0! 

30.0! 

S.Sl 

-  | 

1  1 

120. 0! 

30.0! 

1.5! 

1651 4 A  43 1 

120.0! 

30.0! 

5.51 

-  ! 

!  1 

120.0! 

30.C! 

1.5! 

15014A43 ! 

11C.0! 

30.0! 

5.51 

-  1 

1  1 

110.01 

30.  C! 

1.5! 

1 82 I4A43! 

135.0! 

27.0! 

6.01 

-  1 

I  1 

135.01 

27.CI 

2.01 

18214A431 

135.0! 

27.  C! 

6.01 

-  | 

1  1 

135.01 

27.  Cl 

2.01 

16214A43I 

133.01 

27. C! 

6.01 

-  | 

1  1 

135.0! 

27.01 

2.01 

18214A43I 

133.01 

27.01 

*•01 

-  | 

1  I 

133.01 

27.01 

2.0! 

162I4A431 

135.01 

27.0! 

4.01 

-  | 

1  1 

135.01 

27.0! 

2.0! 

18214A431 

133.01 

27. C! 

6.0! 

-  i 

1  1 

155.01 

27.CI 

2.0! 

1 8214A43! 

135.01 

27.01 

6.01 

1  1 

135.01 

27.01 

2.01 

2301 4A43I 

132.01 

32.01 

7.01 

1  1 

132*0! 

32. Cl 

1.01 

2S0I4A43I 

132.0! 

32. C! 

7.0! 

1  1 

132.01 

32. C! 

1.0! 

2S014A431 

132.01 

32.01 

7.0! 

1  1 

132.0! 

32.  Cl 

1.01 

25014A43! 

132.01 

32. Cl 

7.01 

1  1 

132.01 

32.0! 

1.01 

25014A43I 

132.0! 

32.0! 

7.0! 

!  1 

132.0! 

32.01 

1.0! 

25014A43I 

132.0! 

32.  Cl 

7.01 

-  ! 

!  1 

132.0! 

32. C! 

1.01 

11415A70! 

100.01 

16. Cl 

6.71 

-  i 

1  1 

1  1 

i  i 

IOC. 01 

1 

1 

16. C! 

1 

i 

1.5! 

1 

i  i 

1  1 

11111A09! 

1 

1 

IOC. 2! 

i 

l 

32. C! 

i 

1 

5.5! 

675! 

1  1 

1  1 

i  i 

115.0! 

1 

i 

32.0! 

1 

2-5! 

1 

• 

l  1 

1  1 

9713A36! 

i 

1 

62.61 

! 

26.0! 

i 

! 

9.0! 

800! 

1  1 

1  ! 

65.0! 

1 

26.  Cl 

1 

7.01 

! 

■ 

!  1 

1  1 

4313A361 

! 

I 

54,01 

X 

1 

20. Cl 

X 

6.5! 

800! 

1  1 

54.0! 

20.  C! 

6.01 

1013A36! 

45.0! 

1 6.C! 

3.0! 

300! 

1  1 

45.0! 

16. Cl 

3.0! 

7313A36I 

54.0! 

22.0! 

6.6! 

1000! 

1  1 

54.0! 

22.0! 

7.0! 

4313A361 

SC.O! 

20.0! 

6.5! 

600! 

1  ! 

50.01 

20.01 

6.0! 

S613A36! 

51.0! 

20.0! 

8.5! 

9001 

1  1 

54.0! 

20.0! 

4.7! 

6613A36! 

58.01 

22.0! 

8.5! 

900! 

1  1 

58.01 

22.0! 

6.7! 

10113A36! 

70.0! 

26.0! 

10.0! 

1400! 

1  1 

7C.0! 

26.01 

10.0! 

4713A36! 

60.7! 

23. C! 

6.5! 

800! 

1  1 

60.7! 

23. C! 

5.0! 

601 3 A  36 1 

51.8! 

22.1! 

8.3! 

800! 

1  1 

55.0! 

22.1! 

6.0! 

471 3A  36! 

65.0! 

24.0! 

6.5! 

1000! 

!  ! 

65.01 

24.0! 

5.0! 

29I3A36! 

51.3! 

16.61 

6.3! 

600! 

!  1 

51.3! 

16.61 

6.3! 

9613A36! 

64,0! 

24.0! 

10.0! 

1275! 

!  ! 

64.0! 

24.C! 

10.0! 

30I3A36! 

55.0! 

20.01 

6.0! 

800! 

!  1 

55.0! 

20.0! 

6.0! 

6213A361 

52.11 

20. C! 

7.3! 

600! 

*  ! 

1  ! 

52.1! 

1 

i 

20. OJ 

1 

7.3! 

! 

i 

1  1 

1  ! 

3413A36! 

! 

! 

67.3! 

X 

1 

19. C! 

X 

! 

7.0! 

600! 

!  1 

!  ! 

!  1 

72.0! 

1 

1 

19.0! 

1 

1 

6.9! 

! 

! 

!  1 

t  1 

2613A36! 

1 

1 

62.4! 

l 

! 

16.8! 

! 

8.0! 

300! 

!  ! 

62.41 

16.81 

8.0! 

i 

2071SA71! 

97.0! 

25.5! 

8.0! 

•  | 

!  ! 

97.0! 

25.5! 

2.0! 

410! 

10.0! NONE 

t  PA 

NEW  KENS-  1 

1977 

-  ! 

1 

! 

INGTON  ! 

410! 

10,0 ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

450! 

10.0! NONE 
| 

! 

1976 

450! 

10. 0 ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

-  ! 

| 

! 

INGTON  1 

450! 

10.0! NONE 

!  PA 

NEW  KENS-  ! 

1974 

-  ! 

l 

! 

INGTON  ! 

450! 

10.0 ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  1 

1977 

-  ! 

| 

! 

INGTON  ! 

450! 

10.01  NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1977 

-  i 

! 

1 

INGTON  1 

410! 

10.0! NONE 

1  PA 

NEW  KENS-  ! 

1974 

-  | 

1 

! 

INGTON  1 

450! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1976 

-  ! 

! 

1 

IN (TIM  ! 

450! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1972 

-  1 

! 

! 

INGTON  ! 

450! 

10.01  HONE 

1  PA 

NEW  KENS-  1 

1979 

-  ! 

! 

! 

INGTON  1 

410! 

10.0! NOHE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1977 

-  ! 

! 

1 

INGTON  ! 

500! 

tO.O! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1933 

-  1 

! 

! 

INGTON  ! 

500! 

10*0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1933 

-  1 

1 

1 

INGTON  I 

5001 

10.01  NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1933 

-  1 

! 

1 

INGTON  ! 

5001 

1 0.0 ! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  1 

1933 

-  1 

1 

! 

INGTON  ! 

500! 

IOcO! NONE 

IPA 

NEW  KINS-  ! 

1933 

-  1 

! 

! 

INGTON  ! 

500! 

10.0 ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  I 

1933 

-  1 

1 

1 

INGTON  ! 

500! 

10.0! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1933 

-  ! 

! 

I 

INGTON  ! 

7551 

10,0 ! NONE 

!PA 

NEW  KENS-  ! 

1974 

-  ! 

! 

1 

INGTON  i 

755! 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  | 

1974 

-  1 

! 

I 

INGTON.  ! 

755! 

10.0 ! NONE 

IPA 

NEW  KINS  -! 

1974 

-  « 

! 

! 

INGTON  ! 

7551 

10.01NCNE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1974 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

7551 

10.0! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  ! 

1974 

-  1 

1 

! 

INGTON  1 

755! 

10. 0 !  NONE 

!  PA 

NEW  KENS-  ! 

1974 

-  ! 

! 

! 

INGTON  ! 

2321 

10.5 ! NONE 

IPA 

NEW  KENS-  1 

1955 

-  I 

I 

I 

! 

i 

I 

! 

INGTON  ! 

1  A# 

O 

o 

X 

I 

26.0120  TON  SOON 
! 

! 

X 

I 

!AK 

! 

! 

KODIAK  ! 

*  1964 

! 

! 

1 

! 

! 

42.01N0ME 

1 

! 

! 

! 

ILA 

! 

! 

CUT  OFF  ! 

1980 

! 

! 

! 

! 

23.0! NONE 

1 

! 

JLA 

HACKfiERRY  ! 

1973 

23.01NONE 

ILA 

HACK8ERRV  ! 

1969 

•  ! 

50.0! NONE 

!IA 

HACK8ERRY  ! 

1979 

\  ! 

23-0! NONE 

t  LA 

HACKBERRY  ! 

1975 

23.0INQNE 

!LA 

hackberry  ! 

1977 

\  ! 

23.O1N0NE 

1 

ILA 

HACKBERRY  ! 

1978 

-  I 

32.0! NONE 

!LA 

HACKBERRY  ! 

- 

34 .ol NONE 

ILA 

LAKE  ! 

1978 

! 

1 

CHARLES  ! 

“  ! 

25.0INONC 

I 

!LA 

HACKBERRY  ! 

1979 

-  ' 

34.0! NONE 

JLA 

HACKBERRY  ! 

1978 

-  ! 

24.0IN0NE 

ILA 

HACKBERRY  ! 

1953 

-  ! 

40.0! NONE 

ILA 

HACKBERRY  ! 

1974 

-  ! 

27.0! NONE 

!LA 

HACKBERRY  ! 

1974 

! 

X 

26.0!  nCrit 
! 

! 

! 

! 

197? 

; 

i 

! 

1 

! 

32.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

!  TX 
! 

! 

HOUSTON  ! 

1940 

! 

• 

i 

! 

! 

35.OSN0NE 

! 

1 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1941 

550! 

18.01PUNPS 

!HY 

NEW  YORK  1 

1937 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGRi 

DISTI  OPERATOR 

VESSEL  WARE  AND  XUHBEA 

I  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1  IVYCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

t  NET  1  CODE  1  LENGTH 1 8RDTN!  1 

IREGIS-l"**!  REG.  1  REG.  1L0AD-1 

I  TER  1  SEE1//////I /////!  ED  1 

1  TON-  IMAGE!  OVER-! OVER-1 /////! 

I  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  1  (VESSEL! 

!  f  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  I 

I  CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  ITC!  ERSE  1 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AOt  LINE-1  1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  I////////////////ITD! ////////// 1 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  |EE!  LINE-2  1 

YEAR 

BUILT 

OR 

‘REBUILT 

(03)  DECKER/  JAMES 

1 

I 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

JAMES  D 

1262494 

1  713*361 

83.31 

23.71 

9.81 

1200! 

-  1 

26.01  NONE 

INY 

NEW  YORK 

1950 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

83.31 

1 

24.3! 

8.51 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

I 

(01)  DEEP  RIVER  NAVIGATION 

1 

COI. 

1  I  1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

) 

! 

I 

1 

! 

I 

AUNT  POLLY 

1259863 

1  25 1 1A16 1 

56.41 

19.8! 

5.0! 

175! 

-  1 

M.OlhONE 

ICT 

DEEP  RIVER 

1949 

1 

!  1  ! 

60.01 

19.3! 

4.81 

| 

1441 

1 

1 

BECKY  THATCHER 

1287272 

!  4111*161 

61.7! 

23.9! 

6.0! 

480! 

-  I 

36.0  1  NONE 

ICT 

DEEP  RIVER 

1961 

1 

1  1  1 

75.01 

27.91 

5.5! 

! 

2671 

| 

1 

LADY  fENUICK 

1622223 

1  1 91 1A  t6! 

71.91 

13.6! 

4.8! 

175! 

-  1 

32 .0! NONE 

ICT 

DEEP  RIVER 

I960 

1 

|  11 

71.9! 

15.91 

3.5! 

! 

134! 

! 

I 

SEVEN  SEAS 

1270936 

1  38110161 

61.41 

16.8! 

7.2! 

220! 

-  1 

18.0! NONE 

ICT 

DEEP  RIVER 

1943 

1 

1  1  1 

65.01 

17.51 

6.51 

I 

931 

| 

1 

SILVER  STAR 

1265598 

1  611A16! 

60.81 

21.1! 

6.5! 

240! 

6! 

20. 4 ! NONE 

ICT 

DEEP  RIVER 

1953 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

64.5! 

23.4! 

! 

5.5! 

I 

! 

2301 

I 

I 

! 

I 

1 

(32)  PEEP  SOUTH  10WING 

1 

I 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

1 

t 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

JOLLY  ROGER 

1525901 

1  78I3A351 

55.51 

24.  C! 

7,51 

12001 

-  ! 

32 .0 ! NONE 

HA 

PLAGUEMINE 

197C 

1 

l 

1  1  1 

1  1  1 

60.0! 

1 

24.CI 

7.0! 

! 

j 

-  ! 

! 

! 

1 

t 

(03)  DEEPWATER  CONTRACTING 

I 

CO!./  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

I 

1 

1 

I 

I 

I 

1 

1 

1 

I 

C/0  WEEKS  MARINE/  INC.  1 

1  !  1 

| 

! 

1 

! 

1 

| 

1 

WEEKS  247 

,  - 

1  2637 14A46 ! 

27C.01 

60.0! 

14.8! 

-  | 

2000! 

14.0! 

INT 

NEW  YORK 

1961 

I 

1  1  1 

220.01 

60. Cl 

3.0! 

| 

-  ! 

I 

1 

WEEKS  237 

IV31C79 

1  -  14A461 

286.01 

62.0! 

23.5! 

-  1 

-  1 

33.0! 

INT 

NEW  TORK 

1987 

l 

t  1  ! 

286.01 

62.0! 

4.61 

I 

-  1 

1 

I 

WEEKS  268 

1  -  I4A46 1 

250.01 

34.0 

6.5! 

-  | 

-  ! 

! 

INY 

NEW  TORK 

- 

1 

1  1  1 

250.0! 

34.0 

3.0! 

j 

-  ! 

! 

I 

WEEKS  272 

1  - 

1  69914A46! 

33C.01 

40.0 

6.0! 

-  1 

1000! 

1 J. OINONE 

INY 

NEW  YORK 

194C 

1 

1  1  1 

33C.01 

40.0 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

WEEKS  ?,76 

I  - 

1  10001 4  A  4  6 1 

29C.0! 

40. C! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

12,01  NONE 

INY 

NEW  YORK 

•• 

! 

1  1  I 

290.01 

40.0 

3.0! 

! 

-  I 

1 

1 

WEEKS  27) 

1  - 

1  100014A46 1 

29C.0! 

40.0! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

12.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

— 

! 

1  1  1 

290.01 

40.0 

3.01 

! 

-  ! 

! 

1 

WEEKS  293 

1  - 

1  -  15A711 

104.01 

4  0  •  C  i 

6.01 

-  1 

-  ! 

-  I 

1 

1963 

1 

!  1  1 

104.01 

40.0 

3.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

WEEKS  294 

1  - 

l  -  I5A71! 

135.01 

50.0 

6.01 

-  ! 

-  ! 

-  | 

1 

1944 

1 

1  1  t 

135.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

WEEKS  293 

1289442 

1  -  15A711 

250.0! 

60.0 

12.0! 

-  1 

-  ! 

-  ! 

! 

1962 

1 

1  i  1 

250.01 

60.0 

4.01 

I 

-  ! 

! 

I 

WEEKS  296 

I595C81 

1  -  I5A71! 

21C.0! 

60.0! 

9.4! 

-  ! 

-  I 

-  ! 

1 

1978 

1 

1  1  1 

21C.0! 

60.0! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

WEEKS  297 

1645C99 

I  -  I5A71I 

25C.0! 

75.01 

12.0! 

-  ! 

-  ! 

-  I 

1 

1912 

1 

1  1  1 

250.01 

75.0 

4.01 

! 

-  ! 

1 

1 

WEEKS  298 

1637626 

1  -  15A711 

25C.0! 

72.0! 

12.0! 

-  ! 

-  ! 

! 

! 

1981 

I 

1 

!  1  1 

!  1  1 

25C.O! 

1 

72.0 

l 

3.4! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

1 

(31)  DEER  CREEK 

I 

1 

1  1  ! 

!  1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

8R  la 

1637395 

1  72414A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1664! 

1 C . 8 1  NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1981 

1 

1 

!  !  1 

!  1  1 

20C.0! 

! 

35.0! 

I 

1.4! 

! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

I 

! 

(03)  DEGULIS/  BRIAN 

t 

! 

!  1  1 

I  1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PRIDE  Of  NORWICH 

1514398 

!  5511A16! 

59.9! 

26.0! 

5.1! 

700! 

-  ! 

24. OINONE 

INY 

SEAfORD 

1968 

I 

I 

1  1  1 

!  1  1 

64.9! 

1 

26.0! 

! 

4.9! 

! 

I 

! 

91! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(15)  DEL-MAR  NARINE  ENTCRPRIS ! ES/ 

1  1  1 

!  !  1 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

INC. 

1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

DEL-MAR 

1372106 

1  66J1C11 ! 

97.0! 

19*C! 

7.6! 

1500! 

-  ! 

28 .0 ! NONE 

!  FL 

FT. 

1976 

1 

1 

I  1  1 

1  !  1 

100.0! 

1 

22.0 

! 

5.0! 

t 

! 

! 

150! 

! 

1 

! 

1 

I 

LAUDERDALE 

(07)  DELAWARE  RIVER  t  BAY 

1 

AUTHORITY 

!  1  1 

f  1  1 

1 

1 

! 

! 

i 

j 

1 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

t 

CAPE  HENLOPEN 

1637807 

1  146311*131 

284.0! 

67.6! 

7.0! 

4000! 

14631 

72.0! NONE 

!NJ 

N.  CAPE 

1981 

1 

1  i  j 

320.0! 

67.6! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

MAY 

CAPE  MAY 

1676257 

l  141711*131 

284.0! 

67.6! 

7.01 

4000! 

1417! 

72. OINONE 

!NJ 

N.  CAPE 

1 9B5 

1 

1  !  1 

32C.01 

67.61 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

MAY 

DELAWARE 

1555834 

1  1454MA131 

284.0! 

67.6! 

7.0! 

4000! 

1454! 

62. OINONE 

!NJ 

N.  CAPE 

1974 

1 

1  !  ! 

32C.0I 

67.8! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

! 

MAY 

NEW  JERSEY 

1560370 

1  145411A13I 

284.0! 

67.6! 

7.0! 

4000! 

1454! 

62. OINONE 

!MJ 

N.  CAPE 

1974 

I 

1  !  ! 

320.0! 

67.6! 

6.5! 

! 

-  ! 

{ 

! 

MAY 

TWIN  CAPES 

1563906 

1  145411*131 

284.0! 

67.61 

7.0! 

4000! 

1454! 

62. OINONE 

INJ 

N.  CAPE 

1975 

1 

! 

1  1  1 

!  1  1 

320.0! 

! 

67.6! 

! 

6.6! 

j 

! 

! 

-  j 

i 

i 

i 

I 

i 

MAY 

(28)  DELMAR  MARINE/  INC. 

1 

1 

!  !  1 

1  1  1 

i 

! 

! 

! 

\ 

! 

! 

! 

i 

i 

2 

i 

i 

! 

ANNE  HOLLY 

•521053 

1  J0913AJ6! 

123.51 

34.0 

9.8! 

36001 

.  2 

39. OINONE 

!!L 

PEKIN 

1989 

i 

!  i  1 

133-0! 

34.3! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

6RYANT  T 

i 541 546 

i  36! JA 36! 

47.2! 

18.0 

5.4! 

4401 

.  2 

29. OINONE 

!  I 

PEKIN 

1°72 

2 

! 

i  (  1 

47.2! 

18.0 

4.6! 

! 

-  i 

I 

! 

PAUL  8 

1636317 

1  3013*36! 

47.2! 

19.0 

6.0! 

650! 

-  ! 

33. OINONE 

(IL 

PEKIN 

1«82 

( 

i 

!  !  1 

!  !  1 

47.2! 

! 

19.0 

! 

4.0! 

j 

J 

! 

•  1 
i 

! 

! 

! 

1 

(32)  DELMAR  SYSTEMS/  INC. 

i 

! 

!  1  1 

1  !  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

2 

! 

! 

! 

SEA  LEADER 

157468? 

•  127*1*02! 

162.0! 

39.  C! 

14.6! 

4200! 

*  2 

50. OINONE 

(LA 

NEW 

1976 

2 

1 

i  i  i 

1 A  7 . 1  • 

10.1  1 

.  t 

i 

-  i 

» 

i 

*•** 

J 

ENTERPRISE 

1566412 

!  11413*36! 

! 

—  ! 

12.5! 

4200! 

-  ! 

45.0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

1975 

! 

!  1  1 

110.0! 

32.0! 

10.0! 

! 

*  ; 

; 

! 

PHI  A 

OCEAN  COMMERCE 

1574481 

J  2454! 4  A  4  3 ! 

—  1 

—  ! 

13.0! 

! 

61601 

1 3.5  j  NONE 

HA 

NEW 

1976 

! 

1 

1  !  1 

!  1*  ! 

250.01 

i 

72. C! 

! 

2.5! 

! 

I 

i 

*  ! 

j 

j 

! 

I 

ORLEANS 

i 

(32)  DELOACH  TOWING  CO. 

i 

i 

1  !  ! 

1  1  1 

i 

• 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

< 

t 

! 

! 

FRANXLIN  L.  DELOACH 

1632942 

1  12013A351 

-  j 

26.0 

9.9! 

1350! 

-  | 

40. OINONE 

HA 

BATON 

1981 

l 

1 

1  1  1 

!  1  1 

70.0! 

! 

26.0 

7.0! 

! 

! 

I 

■*  ! 

i 

i 

! 

! 

ROUGE 

; 

(33)  DTLTA  BARGE  LINES 

1 

! 

!  !  ( 

!  1  1 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

BETTY 

1006395 

!  56415*71 ! 

165.0! 

36.0 

8.0! 

! 

1C?2! 

15.0!  OUSEL 

PUMP 

!TX 

HOUSTON 

1940 

1 

1  !  1 

165.0! 

36.0 

1.3! 

« 

-  ! 

; 

1 

j 

BUTANE 

1 002006 

!  141215*71! 

269.0! 

50.  C! 

12.0! 

-  i 

3139! 

14. oi DIESEL 

PUMP 

1TX 

HOUSTON 

1952 

1 

1  i  1 

269.0! 

50.0 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

DELTA 

1019158 

1  230J5A71! 

120.0! 

30.0 

7.0! 

-  ! 

609! 

8.51  DIESEL 

PUMP 

!  TX 

HOUSTON 

1951 

1 

1 

I 

1  (  1 

!  1  ! 

!  !  1 

120.0! 

! 

I 

30.01 

! 

2.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NURSE  A 


(33)  DELTA  SAME  LINES 

(CONTINUED) 

J XMNIE  T 


(32)  DELTA  CAEVBOAT 
DINA  LYNN 


(12)  DELTA  NARINE/  INC. 
CONET 


N.  0.  VEATKERBEE 


(18)  DELTA  MATERIALS/  INC. 
JIN  SNILCY 


01 8C68 

t 

56*1 5A71 1 

165.01 

36.01 

8.0! 

i 

1092! 

15.0! DIESEL  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

19*0 

! 

(  ! 

165.0! 

36.0! 

1.3! 

! 

1 

! 

1 

(011528 

1 

*60! 5A71 ! 

155.0! 

36.0! 

8.0! 

-  | 

1092! 

10.0 1 D I ES CL  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1936 

! 

I  ! 

155.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

1016*1* 

( 

5601SA711 

165.0! 

36.0! 

6.51 

-  ! 

1092! 

1  5.0! DIESEL  PUMP 

!TX 

HOUSTON  ! 

1959 

! 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

165.0! 

1 

36. Ct 

1 

i 

1.51 

1 

i 

! 

1 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

■ 

1 

! 

■ 

1516318 

• 

* 

! 

i  i 

1  ! 

1111C02! 

i 

l 

39.0! 

i 

! 

13.5! 

i 

l 

4.0! 

i 

1 

330! 

i 

I 

2! 

! 

12.0) NONE 

* 

I 

(LA 

! 

VENICE  ! 

1966 

)  ! 

*2.0! 

14. C! 

3.5! 

! 

211 

! 

! 

! 

!  62C159 

! 

1911C02! 

*6.51 

15. C! 

4.5! 

700! 

1! 

17-0 1  MOKE 

ILA 

VENICE  I 

1980 

» 

!  ! 

*6.5! 

15.01 

3.51 

! 

31! 

! 

! 

I 

59*030 

! 

1911C02! 

*6.0! 

15.0! 

*.$! 

700! 

1! 

16.0! NONE 

ILA 

VENICE  ! 

1976 

; 

! 

1 

i 

1  ! 

I  ! 

*6.0! 

a 

15. G! 

! 

i 

3.5! 

1 

1 

1 

• 

301 

! 

i 

! 

t 

■ 

1 

1 

i 

1 

1 

i 

! 

1135958 

i 

1 

1 

l  X 

!  ! 

6*1 3A36! 

I 

t 

95.6! 

i 

! 

20.5! 

! 

11.0! 

i 

! 

1050! 

I 

1 

i 

! 

*1.0!NONE 

i 

! 

INC 

I 

WILMINGTON! 

•  1950 

1 

!  ! 

102.0! 

20.51 

10.0! 

! 

-  j 

! 

t 

1 

2529*6 

! 

*9! 3A36! 

76.91 

23.  C! 

9.2! 

15001 

*0.0! NONE 

!GA 

BRUNSWICK  ! 

19*5 

• 

1  ! 

86.01 

2*. 6! 

7.6! 

! 

! 

1 

t 

129FC31 

i 

1S3I3A36! 

102.01 

25.  Cl 

14.01 

1350! 

*0.0 ! NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1953 

! 

i  ! 

105.0! 

27. C! 

14.0! 

1 

! 

! 

I 

1296791 

! 

7313A36! 

66.4! 

22.3! 

9.1! 

16001 

32.0IN0NE 

IGA 

BRUNSWICK  ! 

1944 

! 

t  ! 

70-0! 

22.3! 

7.6] 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

(31)  DELTA  PACIFIC  TRSNSPORTA 
DRY  101 


(32)  DELTA  QUEEN  STEAMBOAT  CO 
DELTA  QUEEN 


MISSISSIPPI  QUEEN 


(32)  DEMOLLE/  PATRICK  A. 
CANDICE  D 


(32)  DENET  TOVINfi  SERVICE/  IN 
DCJEAKNE  MARIA 


LADY  MELINDA 


(37)  DEPARTMENT  Of  THE  JNTERI 
U.  S.  FISH  AND  VXLOLIFE 
BACHELOR  ISLAND  FERRY 


(Cl)  DEPT.  OF  TRANSPORTATION 
SERVICE 

MARGARET  CHASE  SMITH 


IVTCC!  DIPEN 
NET  ICODEtLCMGTH 
REGIS-!****!  RES. 
TER  I  SEE!////// 
TON-  IMAGE!  OVER- 
NACE  !  IV  1  ALL 


ORAFT! 

I 

LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HORSE 
LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  ! OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  I  AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) ! ////////// //////!TD! ////////// 
(MGERS  !  (FEET) I  LINE-2  ICE!  LINE-2 


31 1 3  f  3  6 1 

40. 0! 

1S.C! 

5.0! 

200! 

14. 0! NONE 

!1L 

SHAWNEE- 

*  1969 

1  ! 

*0.0! 

15. Cl 

5.0! 

1 

! 

! 

TOWN 

34I3F36! 

55.0! 

16.0! 

5.0! 

600! 

16.0! NONE 

ML 

SHAWNCE- 

1959 

!  ! 

55.0! 

16.C! 

5.01 

1 

1 

! 

TOWN 

1 6* ! *A*6 ! 

150.0] 

32.0! 

6.0! 

750! 

6 . 0! NONE 

IMO 

CARUTHERS- 

1963 

I  1 

1SC.0! 

32.0! 

1.61 

I 

! 

1 

VILLC 

125I4A46! 

IOC. 01 

26.0! 

6.0! 

200! 

7 .01  NONE 

ML 

SHAWNCE- 

1949 

!  ! 

100.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

! 

! 

TOWN 

21SI4F46! 

12C.0! 

32.0! 

7.5! 

600! 

6 . 0! NONE 

ML 

SMAWHEE- 

1966 

1  1 

120.0! 

32.  C! 

1.5! 

! 

! 

1 

TOWM 

215I4F46! 

120.0! 

32.C! 

7.5! 

600! 

8.0! NONE 

ML 

SHAWNEE- 

1946 

!  ! 

12C.0! 

32.0! 

1.5! 

I 

! 

1 

TCWN 

215I4F46! 

12C.0I 

32.0! 

7.5! 

-  | 

600! 

8 . 0! NONE 

ML 

SMAVNEE- 

1966 

!  1 

12C.0! 

32.0! 

1.51 

! 

! 

! 

TOWN 

21SI4F46! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

6C0! 

6.0! NONE 

ML 

SHAWNEE- 

1966 

!  ! 

12C.01 

32.0! 

1.5! 

! 

! 

i 

TOWN 

21SI4F46! 

12C.0! 

32. Cl 

7.5! 

600! 

8 .0 1  NONE 

ia 

SHAWNEC- 

1966 

!  ! 

12C.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

TOWN 

215 (*F*6! 

120.0! 

32.Q! 

7.5! 

600! 

6.0! NONE 

ML 

SHAWNEE- 

1965 

I  I 

!  ! 

i  i 

120.01 

! 

■ 

32. Cl 
j 

1.5! 

• 

1 

I 

■ 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

■ 

TOWN 

i  i 

!  ! 

842I4A41! 

i 

! 

195.0! 

i 

35. G! 

i 

I 

9.0! 

i 

! 

i 

! 

1450! 

! 

! 

1 7.0! NONE 

i 

! 

IMS 

GREENVILLE 

I960 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

! 

! 

64214AG1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1450! 

17.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

I960 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

! 

! 

! 

966 ! *A*1 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1669! 

19.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  | 

! 

1 

966UA41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

1669! 

19.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1981 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

I 

! 

96614A41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1669! 

19.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1981 

!  ! 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

» 

! 

966I4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1669! 

19. 6! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1981 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

! 

966I4A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

1669! 

19.61N0NE 

IMS 

GREENVILLE 

1981 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

• 

! 

( 

i 

!  I 

56911A16! 

! 

2SC.0! 

! 

52. C! 

7.5! 

! 

2000! 

X 

! 

i 

1 

55.0! NONE 

i 

! 

ILA 

NEW 

1926 

!  ! 

295.0! 

56.2! 

7.0! 

! 

267! 

1 

1 

ORLEANS 

1664I1A16! 

382.0! 

67.0! 

8.9! 

2000! 

-  ! 

70.0! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1  ! 

!  ! 

i  i 

382.0! 

! 

i 

67.0! 

! 

■ 

6.5! 

! 

i 

! 

! 

i 

635! 

! 

{ 

! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

!  ! 
23MC02! 

i 

60.0! 

I 

14. C! 

I 

! 

5.0! 

X 

I 

10601 

! 

l 

! 

15 .0! NONE 

! 

!LA 

VENICE 

1964 

!  ! 

60.0! 

14.0! 

4.0! 

1 

30! 

! 

1 

39I1C12J 

61.4! 

16.1! 

6.0! 

10*0! 

45! 

20.0! NONE 

ILA 

NEW 

1968 

!  ! 

61.4! 

16.11 

4.0! 

1 

351 

! 

! 

ORLEANS 

39 J 1C  12! 

61.4! 

16.1! 

6.01 

10*0! 

45! 

20 .0! NONE 

ILA 

NEW 

1969 

!  1 

!  ! 

61.4! 

! 

16.1! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

35! 

! 

! 

! 

■ 

1 

1 

i 

ORLEANS 

!  ! 
5013A36! 

1 

55.0! 

1 

23. C! 

7.2! 

1 

400! 

X 

l 

i 

! 

36 .0! NONE 

i 

! 

ILA 

VENICE 

1982 

!  ! 

55.0! 

23.0! 

7.2! 

! 

-  J 

! 

! 

3613A36J 

*9.61 

16.0! 

7.0! 

600! 

31  .0! NONE 

ILA 

VENICE 

1965 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

*9.41 

! 

1 

1 8.C! 

! 

1 

7.0! 

! 

3 

1 

J 

! 

* 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

36! 1Af 2! 

! 

! 

65.0! 

! 

19.9!* 

! 

! 

4.0! 

i 

i 

260! 

i 

! 

50! 

i 

* 

14.51N0HE 

! 

! 

!WA 

RIDGEFIELD 

1953 

!  ! 

65.0! 

19.9! 

5.0! 

! 

4! 

) 

! 

5!1Alt. 

26.0! 

9. Cl 

3.0! 

1*0! 

10.01  NONE 

!  WA 

RIDGEFIELD 

1955 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

26.0! 

! 

1 

9.0! 

1 

! 

2.4! 

! 

! 

! 

! 

! 

30! 

! 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

67! 1 A 13! 

! 

152.81 

1 

1 

*0.0! 

! 

! 

9.9! 

! 

! 

1200! 

t 

J 

IPO! 

! 

! 

57 .5! NONE 

! 

! 

!ME 

ROCKtAHO 

1987 

!  ! 

166.5! 

*0.1! 

9.0! 

! 

222! 

! 

! 

TABLl  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSEL* 


355 


ENGRI 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

ICARACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

•1ST!  OPERATOR 

NET  ICODEILENCTHIBRDTH! 

1 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 
FIXED  I  EQUIPMENT 

IS  (OPERATING  ! 

CARGO  t 

I  COAST 

TER  t  SEE1//////I/////I 

ED  ! 

I////////! 

POINT  ! 

LINt-1 

)  AO! 

LIHE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  guard 

TON-  IPASEI 

OVER-1  OVER-! /////I 

HORSE! 

PASS-  ((LIGHT) I/7//////S///////! TO!////////// 1 

OR 

1  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1 LIGHT! 

POWER! 

CNGCRS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

1EE! 

LINE-2  1 

•REBUILT! 

(33)  lEKR’CKS  BOATS/  INC. 

1  1 

1  1 

1  1 

; 

i 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

1 

! 

•  tiui'lCE  T 

1272549 

2013*361 

45.91 

14.9! 

6.0 

300! 

-  ! 

30.0! NONE 

ITX 

R0CKP0S7 

I960 

!  1 

46.01 

1 

15.0! 

5.0! 

! 

*  ! 

! 

I 

! 

! 

(01)  SESNOND  YACHT  YARD 

JINNY  LIRETTE 

1676144 

1  1 

1  1 
661 1  cm 

1 

1 

100.01 

1 

! 

24.01 

! 

! 

4.5! 

2025! 

26! 

1 

) 

36.0! NONE 

1 

1 

IMA 

BEVERLY 

1980 

1  1 

IOC. 01 

24.01 

4.6! 

ISO! 

! 

1 

HISS  BEVERLY 

1269249 

911611! 

57.01 

1  S.C! 

4.0! 

450! 

•  f 

1 7 . 0 ! NONE 

IMA 

BEVERLY 

1955 

!  > 

63.0! 

1 

17.0! 

! 

4.0! 

! 

49! 

! 

! 

! 

I 

(33)  DETHLEFSEN#  H.  L. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

JOANN  B 

1509657 

4S13A36! 

55.01 

20. Cl 

6.0! 

600 

•  j 

27.0! NONE 

!TX 

KENAN 

•  1985 

!  1 

1  1 

55.0! 

1 

20.0! 

1 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

(32)  DEVALL/  ALLEN/NR.  KERNAN 

!  DEI 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

CARISS A  BROOK  DEVALL 

1631C12 

13213AJ6! 

1 

1 

8.0! 

1000! 

-  j 

36.0! NONE 

(LA 

HACKSERRY 

1981 

1  1 

1  1 

63.41 

1 

24.01 

1 

6.61 

! 

-  I 

! 

I 

! 

I 

(32)  DEVALL/  DEBRA/  INC. 

DEBRA  DEVALL 

1536501 

1  1 

1  1 

3213A36! 

1 

1 

! 

! 

—  1 

! 

! 

5.9! 

600) 

t 

! 

28.0! NONE 

! 

1 

1  LA 

HACKBERRY 

1971 

1  1 

1  1 

42.21 

1 

18.11 

1 

4.0! 

1 

-  ! 

i 

i 

I 

! 

(32)  DEVELOPMENT  NARINE/  INC. 

1  1 

1  1 

1 

! 

l 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

ANNA  N  BOUDREAUX 

1426665 

6713A56! 

70.51 

26.1! 

1C.0! 

1800! 

•  | 

45. 0 ! NONE 

(LA 

HOUMA 

19IC 

!  1 

75.01 

26.1! 

8.6! 

•  f 

! 

1 

TINNY  B 

1595C37 

83I3A36! 

61.51 

25.9! 

6.0! 

800 

-  | 

35.0! NONE 

!  LA 

HOUMA 

1981 

1  1 

65.0! 

26.0! 

4.6! 

-  1 

! 

1 

TRACEY  CANBARELLA 

1642846 

5613A35! 

48.61 

20.1! 

7.5! 

800! 

•  j 

33.01  NONE 

!  LA 

HOUMA 

1901 

1  1 

1  1 

52.01 

! 

20.1! 

I 

6.0 

! 

-  i 

! 

1 

! 

(32)  DIAMOND  BARGES 
»B  172 

1541550 

I  1 

1  ! 

14515A901 

1 

1 

* OC.O! 

1 

1 

30.0! 

6.0! 

350! 

1 

i 

6.0 ! NONE 

! 

! 

(LA 

VENICE 

1971 

1  1 

100.0! 

1 

30.C! 

t 

5.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

1 

! 

(14)  DIAMOND  MANUFACTURE NC  CC 

1./  INC. 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

( 

! 

! 

CAPT.  TON 

1523746 

43 1 3A  361 

59.9! 

20.0! 

8.9! 

760 

-  ! 

39.61  NONE 

IGA 

savannah 

1969 

1  1 

1  1 

65.0! 

! 

20.01 

1 

8.9! 

! 

■  I 

1 

! 

1 

! 

(32)  DIAMOND  SERVICES  CORP. 

1  1 

1  1 

1 

1 

l 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

MELISA 

162C579 

30I1C02! 

50.9! 

15.01 

4.5! 

900! 

1 5.0 1  NONE 

!LA 

MORGAN 

I960 

1  1 

53.0! 

15. C! 

4.0] 

! 

! 

CITY 

BENCAL  BAB E 

1264654 

2013A36! 

46.0! 

15. C! 

5.0! 

300! 

23 .0 1  NONE 

1 

«  1901 

1  1 

46.01 

15.01 

5.0! 

! 

! 

LADY  LA  PON 

1644C58 

°0! 3A36! 

66.01 

24. Cl 

7.6! 

900! 

35 .0! NONE 

1  LA 

MORGAN 

1981 

(  1 

7C.01 

24.01 

7.01 

! 

I 

CITY 

NR.  KEN 

1641766 

90I3A361 

66.01 

24.0! 

7.6! 

900! 

35.0IN0NC 

ILA 

MORGAN 

1981 

!  1 

7C.0! 

24.0! 

7.0 

| 

1 

CITY 

NR.  SCOTT 

1648916 

7913A361 

70.01 

25. Cl 

1.6! 

1800! 

33 .01  NONE 

ILA 

MORGAN 

1981 

!  ! 

70.0! 

25.01 

7.6! 

| 

! 

CITY 

TENAN 

1531995 

1 56 13A361 

87.0! 

29. Cl 

6.6! 

600! 

30.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1971 

1  1 

87.0! 

29. C! 

3.01 

! 

I 

CITY 

NN  II 

1579740 

196 14 4431 

12C.01 

30. Cl 

7.0! 

•  i 

3001 

10.0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1980 

!  1 

1  2  C  •  0 1 

30.0! 

4.0! 

! 

! 

CITY 

SP  22CO 

153C306 

204  3 14A461 

220.01 

72.  C! 

12.0! 

-  i 

19041 

44 .0 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

1966 

1  1 

220.0! 

72.  C! 

6.0! 

! 

1 

CITY 

US  2 

1005207 

7621SA71! 

220.0! 

40.5! 

6.2! 

-  ! 

1120! 

26.0! TURBINE  OIESEL 

ITX 

BEAUMONT 

1952 

1  1 

!  1 

22C.01 

1 

40.S! 

1 

1.11 

! 

-  ! 

! PUMPS/  COILS 
! 

! 

! 

(14)  DIAMOND/  B.  7./  CONSTRUC 

IT  ION 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

CO./  INC. 

!  1 

1 

1 

I 

1 

I 

CAPT.  DEYOUNG 

1271301 

26 ! 3*3- i 

53.3! 

15.51 

6.3! 

270! 

-  | 

14.01  NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1956 

i  1 

56.3! 

15.5! 

6.3! 

•  j 

I 

! 

CAPT.  JIN 

1292996 

47134361 

59.7! 

20. Cl 

8.0! 

6001 

-  J 

38.0! NONE 

I  VA 

NORFOLK 

1962 

!  1 

59.71 

20.  C! 

8.0! 

-  i 

! 

! 

CAPT.  SHARPE 

7I3A36! 

35.0! 

11. Cl 

4.6! 

80! 

-  j 

9.0! NONE 

!GA 

SAVANNAH 

1954 

i  | 

36.4) 

11.3! 

4.6! 

-  j 

( 

! 

CAPTAIN  TOBY  II 

1255290 

12’!3A36| 

42.11 

12.6! 

6.0! 

115! 

-  j 

15. 5 ! NONE 

IGA 

SAVANNAH 

1948 

!  1 

45.01 

12.6! 

6.0! 

-  ( 

1 

1 

PRODUCER 

1259659 

1013A361 

43.31 

16. C! 

6.0! 

290! 

-  j 

1 5.51  NONE 

IGA 

SAVANNAH 

1950 

!  1 

49.6! 

16.0! 

6.0! 

-  j 

! 

! 

TRUDGEN 

1256371 

1213A36J 

42.1! 

12.6! 

6.0! 

115! 

-  ! 

13.5! NONE 

!GA 

SAVANNAH 

1948 

1  1 

45.01 

12.6! 

6.0! 

-  i 

! 

! 

D  34 

6014446! 

65.01 

16.0! 

5.3! 

-  1 

60! 

4.0! NONE 

1  VA 

NORFOLK 

-- 

1  1 

65.0! 

16.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

D  36 

60*4446! 

65.0! 

16. C! 

5.3! 

•  i 

60! 

4.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

-- 

i 

i  1 

65.0! 

16.0! 

1.3! 

-  I 

! 

! 

NO  VC-16040 

473144461 

160.01 

40.0 

7.61 

-  i 

1000! 

10.9IN0NC 

!  VA 

NORFOLK 

1968 

!  1 

160.0! 

40. C! 

2.2! 

-  1 

1 

! 

NO.  1E6 

30014446! 

128.0) 

32.0! 

6.31 

-  ! 

300! 

8 • 0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK 

— 

!  ! 

128.0! 

32.0 

1.4! 

-  I 

! 

! 

NO.  191 

37014443! 

110.0! 

34.0 

7.6! 

-  ! 

370! 

9.  9  !“**?,£ 

!  VA 

NORFOLK 

— 

1  1 

110.0! 

34.0 

1.9! 

-  | 

! 

1 

NO.  192 

35714443* 

45. 0! 

16,  C! 

9.0* 

—  * 

357* 

!VA 

*!?sr£*.K 

1924 

J 

i  1 

65.01 

16.0 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

NO.  193 

371144431 

136.0! 

35. C! 

7.0! 

-  | 

371! 

4. 9 !  NONE 

1  VA 

NORFOLK 

1924 

!  1 

136.0! 

35.0 

2.3! 

» 

-  I 

! 

! 

NO.  14-6516 

!  -■ 

39144461 

65.0! 

16.0 

5.0! 

-  f 

106! 

6.4!  NONE 

I  VA 

NORFOLK 

1954 

1  1 

65.0! 

16.0 

1.3! 

•  1 

! 

! 

NO.  36-6516 

3914446! 

65.01 

16.0 

5.0! 

-  ! 

106! 

6.4! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1955 

1  1 

65.0! 

16.0 

1.3! 

-  I 

! 

! 

NO.  42-6516 

3914446! 

65.0! 

16.0! 

5.0! 

-  ! 

106! 

6. 4 !  NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1955 

!  1 

65.0! 

16.0 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

NO.  43-6516 

1  ...... 

3914446! 

65.0! 

16.0 

5.0! 

-  J 

1061 

6.4!  NONE 

!VA 

NORFOLK 

1955 

1  1 

65.0! 

16.0! 

1.3! 

-  J 

! 

! 

NO.  44-7538 

13514446! 

75.0! 

38.0 

6.01 

•  j 

350! 

7.4 !  NONE 

1  VA 

NORFOLK 

1942 

1  1 

75.0! 

38.0 

1.31 

-  ! 

! 

! 

!  1 

150.0! 

40.0 

2.0! 

-  | 

! 

! 

NO.  51-13634 

485144401 

136.0! 

34.0 

1C.0! 

-  J 

1200! 

1 2. 2 !NONE 

1VA 

NORFOLK 

1957 

1  1 

136.0! 

34.0 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

1  1 

!  i 

1  1 

150.0! 

1 

! 

55.0 

! 

! 

1.0! 

; 

! 

! 

I 

! 

) 

! 

,356. _ 


TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


INC*! 

DIST! 


VESSEL  NAME  AND  NURSE* 


1  COAST 
!  GUARD 
!  HUNGER 


!VT CUt  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

NET  KCDEILENCTHlBROT*!  ! 
CIS“I***M  DEC-  !  REG.JLOAO-! 

E*  !  SCE!//////»/////!  ED  J 
ON-  JPA6E!  OVCP-lOVEt-!/////!  HORSE 
RACE  1  IV  I  ALL  !  ALL  RIGHT!  MOVE* 


! CAPACITY  I  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  I  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  I  FIXED  I  E8UXPHENT  !TC!  BASE 

numn  point  t  linc-i  iaoi  line-i 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD!////////// 
ENGERS  !  (FEET) !  LINI-2  !EE1  LINE-2 


TEAR  ! 
BUILT  I 
0*  ! 
REBUILT! 


! 

(14)  DXARONDs  B.  F •  /  CCNSTRUC ! TICK 


! 


! 


! 


RP-8 

to./  in*.  i  ... 

uonmucoi  t  l  i 

?  1  -  J  3C0I4A46! 

130.51 

1 

30. C! 

! 

6.0! 

_ 

! 

! 

240! 

1 

6. 0 ! SOME 

! 

!CA 

SAVANNAH 

I 

I  * 

1972 

I  III 

130.51 

30. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

IGA 

1 

1972 

RN-B 

3 

I  -  f  3C014A46! 

13C.SI 

30. C! 

£.0! 

- 

I 

240! 

6.0! NONE 

SAVANNAH 

|  * 

I  It! 

13C.5! 

30. Cl 

2.0! 

1 

-  1 

I 

! 

IGA 

I 

1972 

RM-B 

4 

1  .  !  30014*4*! 

130.5! 

30.0! 

6.0! 

- 

I 

240! 

6.0! NONE 

SAVANNAH 

I  * 

1  III 

130.5! 

30.0! 

2.01 

! 

-  I 

! 

I 

IGA 

SAVANNAH 

1 

1972 

RP-B 

5 

I  -  !  3C0I4A46! 

ISO. 5! 

30.0! 

6.01 

- 

! 

240! 

6 • 0 ! NONE 

1  * 

1  III 

130.5! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

I 

IGA 

SAVANNAH 

I 

1972 

RM-B 

6 

1  - -  1  24014*46 1 

104.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

1 

190! 

6.01  NONE 

|  * 

I  II! 

120.01 

30.0! 

1.51 

1 

-  I 

! 

! 

IGA 

SAVANNAH 

1 

1972 

*M-B 

7 

,  -  j  15014*46! 

98.0! 

30.Ci 

6.0! 

- 

! 

1201 

5.0! NONE 

|  * 

I  !  I  ! 

1 1C. 01 

30. C! 

1.5! 

1 

-  I 

1 

1 

IGA 

! 

1940 

•  P-f 

e 

1  -  I  13SUA4M 

*7.5! 

29.  C! 

5.0! 

- 

! 

105! 

S.OINOHE 

SAVANNAH 

I 

I  II! 

92.01 

29.C! 

1.5: 

! 

-  I 

I 

1 

1 

1940 

RP-B 

9 

,  .  |  12014*46' 

P7.5I 

26. C! 

5.0! 

- 

1 

951 

5 .0 !  NONE 

IGA 

SAVANNAH 

I 

t  111 

92.0! 

?6.C! 

1.5! 

i 

-  I 

! 

1 

IGA 

1 

1940 

AP-9 

10 

1  -  1  16014*46! 

71.0! 

30. Ct 

7.0! 

- 

i 

130! 

7.0! NONE 

SAVANNAH 

I 

RP-B 

11 

!  II! 

j  ......  j  16014*46! 

8C.0! 

78.0! 

30. C! 
30. C! 

2.0! 

7.0! 

- 

! 

I 

130! 

! 

7.01NCNE 

1 

1 6  A 

SNVANNAH 

t 

1 

1940 

1  !  !  1 

8C.0! 

30. C 1 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

IGA 

1 

1940 

RN-B 

12 

i  ......  |  160*4*46! 

76.01 

30.C! 

7.0! 

- 

! 

130! 

7.0!  NONE 

SAVANNAH 

1 

!  II! 

9C.0I 

30.  C» 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

I 

IGA 

1 

1940 

RP-B 

13 

j  - -  j  16014*46! 

76.0! 

30. C! 

7.0! 

- 

! 

130! 

7.0  I  NONE 

SAVANNAH 

1 

I  I  !  I 

8C.0! 

30. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

1 

IGA 

! 

1940 

RP-B 

14 

j  -  .  U014A46! 

78.0! 

30.C! 

7.0! 

- 

I 

1301 

7.0! NONE 

SAVANNAH 

1 

1  III 

8C.0! 

30. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

IGA 

I 

1975 

RP-B 

15 

|  -  j  37014*461 

U5.5! 

32.C* 

8.0! 

- 

! 

295! 

7.0 ! NONE 

SAVANNAH 

t  * 

1  It! 

1*5.01 

32.C* 

2.0! 

1 

-  ! 

t 

I 

IGA 

SAVANNAH 

I 

1958 

he  13-6516 

!  - -  !  4715*701 

*5.01 

18. C! 

5.0! 

- 

I 

1041 

16.7I6AS0LINE  PUMP 

1  i 

I  III 

1  »  !  I 

65.0! 

! 

16. C! 

t 

1.3! 

i 

I 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

(32)  DIANA  TOWING/  INC.  \ 

DOUGLAS  1511117 

I 
t 
! 

(21)  DIETZ  HARBOR  SERVICE/  INK. 


GENESIS 


(32)  DILL/  C.  L.  CO./  INC. 
dG  JOHN 


1603383 

! 

! 

I 

! 

1275337 

! 

! 


(39)  DILLINGHAK  CONSTRUCTION  KO. 
PTtS  41  1509480 

! 

! 

! 

(07)  DIRECT  LINE  CORHUTIR  SERlVICE 
JACK  V  1625644 

! 


501 3A '5 1 
t  ! 

1  ! 

!  ! 

f  I 

1713*351 
!  I 

1  ! 

I  ! 

I  ! 

63I3AJ8! 
1  I 

!  ! 

I  t 

f  1 


!  ! 

52.'!  20.C* 

62.*!  24.0! 
!  ! 

! 

! 

37.3! 

37.3! 

! 

! 

! 

1 


1 3.tl 

1S.E! 


>3.0!  20.0! 
1  ! 

!  ! 

1  ! 


2024I4A4D  24C.0!  60.C! 


6.61 

7.1! 

! 

I 

4.2! 

4.2! 

! 

! 

! 

6.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

13.2! 


450! 


700 


! 
I 

! 

! 

t 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

4000! 


(CD  OIRICO  CRUISES 
KARVET  CAMAGE 

KARYLEICH 

(03)  DISCH  CONSTRUCTION 
JfRSCY  COAST 

LITTLE  BEAR 

CAPE  HELEN 

CAPE  NARCY 

OCEAN  TRANSPORTER 

S  101 

S  102 

ZB  1C00 

ZB  1CC1 


(16)  DISPOSAL  SYSTEMS/  INC- 
8  12 


C22)  DZSSEN  t  JUHN  CORP. 
CONSTRUCTOR 

FAIRFAX 

JANES  V  RICKEY 
SEAK7H6 


! 

I552C82 

! 

1276688 

! 

! 

! 

I 

1267737 

j 

! 264464 
! 


! 

!  53C005 

i 

i  270883 
! 

!271245 

! 

1501987 

! 

! 501588 
! 


1255673 

! 

1278455 

! 

! 246304 
i 

i 258721 
! 

! 


(C?)  DISTRICT  OF  COLUMBIA  DEP! AATPENT 
OF  RECREATION  ! 

CAPT.  JIN  PURCE  1546747 

i 
1 
! 


! 

f 

24C.0! 

! 

■ 

60. C! 

! 

■ 

2.0! 

! 

t 

! 

! 

-  t 

I 

} 

! 

! 

67I1C13 

! 

• 

11C.0! 

i 

25. C! 

i 

» 

6.6! 

! 

2020! 

I 

55! 

I 

110.0! 

t 

I 

25.1! 

! 

i 

5.0! 

I 

1 

1 

2 

155! 

I 

j 

( 

! 

91*1116 

! 

*9.4! 

i 

2*.C! 

! 

2.7! 

I 

125! 

! 

-  ! 

! 

120.0! 

24. C! 

9.5! 

I 

34! 

611816 

33.5! 

11.7* 

4.3! 

12! 

-  I 

I 

! 

46.0* 

11.7* 

! 

1 

4.3! 

i 

! 

! 

« 

6! 

! 

1 

! 

! 

73*3*38 

75.5! 

• 

24.  C! 

i 

! 

1C.0! 

2 

leoos 

1 

-  ! 

i 

83.01 

24. C! 

8.6! 

-  ! 

tii 3*38 

48.8! 

15.0! 

6.0! 

300! 

-  1 

• 

4?. 8* 

15. C! 

5.0! 

i 

-  ! 

685***40 

145.7! 

38. C! 

16.0! 

-  « 

2100! 

i 

146.0* 

3*.Cf 

3.0! 

2 

-  I 

885!4A4C 

145.7* 

38. Cl 

16.0! 

i 

2100! 

t 

1*8.0! 

38.  C! 

3.0! 

2 

-  ! 

1298I4A43 

200.1! 

56.1! 

10.6! 

i 

4500! 

! 

20C.1! 

56.1! 

3.0! 

! 

-  I 

1034  J4A47 

171.1* 

43.2! 

14.0! 

! 

2300! 

! 

171.1* 

43.2! 

4.0! 

! 

•  i 

103414A47 

171.1! 

43.  >1 

14.0! 

-  ! 

2300! 

i 

171.1! 

43.2! 

4.0! 

t 

-  ! 

1306*4*47 

25C.O! 

55.C1 

J2.2! 

i 

3000! 

! 

25C.0! 

55. C! 

4.6! 

i 

-  ! 

1296*4*47 

25C.O* 

55. C! 

12.2! 

-  ! 

3000! 

! 

j 

25C.O! 

i 

55. C! 

! 

4.6! 

2 

f 

! 

i 

i 

.  i 

i 

) 

1 

i 

65015*71 

208.0! 

! 

35.8! 

i 

9.0! 

* 

! 

1594! 

« 

i 

208.0* 

I 

35.4! 

! 

2.0! 

! 

j 

i 

» 

-  f 

i 

• 

• 

7  i  3*34 

i 

36.0! 

{ 

ii.  ci 

! 

5.0! 

i 

16si 

2 

-  ! 

» 

34.0! 

11.C! 

4.5! 

-  ! 

9!  j*  34 

36.2! 

12.3! 

4.5! 

ISO! 

-  ! 

! 

38.2! 

12.31 

4.5! 

i 

-  * 

16*3338 

42.0! 

14. C! 

7.0! 

320! 

-  i 

i 

42.0! 

14.  C! 

7.0! 

I 

-  ! 

10113*36 

36.2! 

12.7! 

2.51 

140* 

10! 

• 

i 

i 

42.0! 

i 

* 

12.7! 

! 

! 

2.5! 

! 

i 

f 

! 

! 

-  ! 

; 

i 

{ 

! 

3113*3 

i 

* 

42.6! 

i 

; 

i6.ci 

i 

6.7! 

I 

! 

460! 

2 

i 

-  i 

I  ! 

45.0! 

16.1! 

6.3! 

« 

-  i 

30.01  NONE 
! 

! 


30.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

30.0! NONE 
! 

I 

l 

1 

20. 0 ! NONE 
! 

! 

I 

! 

25 .0! NONE 
! 

! 

! 

! 

91 .0! NONE 
I 

40.0 ! NONE 
! 

J 


26.01N0ME 

! 

16.0! NONE 
! 

22.0! NONE 
! 

22 .0! NONE 
! 

15.0'NONE 

i 

20. oj ACNE 
! 

20 . 0 ! NONE 
| 

18.6! AONE 
! 

16. 6! NONE 
! 

! 

! 


K.OtOIESEl  PUNP 


12  •  0 ! NONE 

i 

A.ol NONE 

I 

IS.OiNOHC 

! 

8.0! NONE 
; 
i 
1 
! 
i 

15. 5! NOME 
I 


ILA  HARVEY 
I 

I 

! 

!0H  WELLSVILLE 
I 
I 
! 

! 

ILA  EMPIRE 
1 
! 

! 

! 

1CA  SAN 
!  FRANCISCO 
1 
! 

I 

!NJ  PORT 
1  NONNCUTH 
1 

! 

IRA  BOSTON 
! 

!NA  GLOUCESTER 
1 
I 
! 

! 

1NJ  KEARNY 
! 

INJ  KEARNY 
! 

! K J  KEARNY 
! 

INJ  KEARNY 
! 

INJ  KEARNY 
I 

INJ  KEARNY 

i 

Iwj  KEARNY 
! 

INJ  KEARNY 
I 

INJ  KEARNY 

I 

I 

I 

1 

INS  BILOXI 
! 

I 

I 

I 

1NY  VEEDSPQRT 
! 

IMD  KENT 
I  ISLAND 
INY  VEEDSPORT 

IND  KENT 
I  ISLAND 
I 

i 

i 

i 

IDC  WASHINGTON 


I 
1 

1968  I 
I 
! 

I 

! 

19/9  I 
I 
! 

I 

I 

1956  I 
I 
I 
I 
I 

1967  I 
! 

! 

I 

I 

1987  I 
I 
i 
I 
! 

1973  I 
I 

1952  I 
I 
I 
I 
! 

1962  I 
I 

1979  ! 

I 

1947  ! 

I 

1947  I 
J 

mo  i 
i 

1956  ! 

I 

1956  ! 

I 

1956  ! 

! 

1956  ! 
1 
! 

I 

! 

1945  1 
! 
1 
j 

i 

195C  ! 
! 

1959  I 
! 

1935  I 
! 

1949  ! 
I 
I 
I 
I 
I 

1973  1 
! 
! 
! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


. .3.5.7 


VESSEL  MAKE  AND  HUME* 


!  COAST 
!  GUARD 
I  NUMBER 


03)  NIXIE  CARRIERS#  INC. 
NIXIE  BUCCANEER 


NIXIE  CHALLENGE 


NIXIE  COUNAGE 
NIXIE  EXPRESS 


NIXIE  INVADER 
NIXIE  LEADER 


NIXIE  MARAUDER 
DIXIE  PATRIOT 


NIXIE  PRINCE 
NIXIE  RAIDER 


NIXIE  RENEGADE 
DIXIE  TRADER 


DIXIE  TRAVELER 
DIXIE  TRIUMPH 


NIXIE  VALOUR 
NIXIE  VANDAL 


DIXIE  VANGUARD 
DIXIE  VENGEANCE 


DIXIE  VOLUNTEER 
NIXIE  VOYAGER 


IVTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT! 

NET  ICO  DC  I  LENGTH! BRDT HI  1 
REGIS-!****!  REG.  !  REG.ILOAD-I 
TER  I  SEC!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IMAGE  1  OVER-! OVER-! /A/// !  HORSE 
MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT  1  POWER 


CARGO 

mum 

PASS¬ 

ENGERS 


1 

1  /  INC. 

1  1 

1  1 

t  1 

t 

f 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

|  - 

I3A361 

21.9! 

-  ! 

3.01 

150! 

12.4! 

in  TA.M 

1985 

1 

1  i 

21.9! 

10.1! 

2.9! 

! 

-  j 

! 

! 

!  - 

23134361 

49.2! 

15.01 

6.4! 

500! 

-  j 

17.0! 

!FL  TAMP* 

1*56 

! 

!  1 

54.91 

15.21 

6.2! 

! 

-  j 

1 

I 

(265166 

131915A70! 

230.01 

43.2! 

14.0! 

2730! 

22.0)2  ROTARY  PUMPS 

!FL  TAMPA 

1953 

! 

i 

1  1 

1  1 

230.0! 

43.2! 

3.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

l 

ilc. 

1272149 

1  1 
1001(4431 

1 

90.0! 

1 

26. Cl 

i 

6.01 

I 

I 

250! 

! 

6.0! NONE 

! 

!FL  POMPANO 

1955 

! 

1  I 

90.01 

26. Cl 

1.5! 

1 

-  I 

! 

!  BEACH 

1  - 

10014*431 

9C.0! 

28.01 

6.0! 

.  | 

2501 

6.OIN0NE 

!FL  POMPANO 

1955 

1 

1 

!  I 

t  1 

90.0! 

I 

28.  Cl 
t 

1.5! 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

!  BEACH 

I 

1 

1 301101 

1  1 
7213*361 

68.7! 

1 

22.  Cl 

! 

9.0! 

1 

10001 

I 

! 

38.0 !  NONE 

1 

!LA  HARVEY 

1967 

1 

1  1 

75.01 

22. Cl 

7.01 

! 

1 

! 

137(341 

19313*361 

100.51 

34.1! 

8.(1 

2900! 

42.3 !  NONE 

!LA  HARVEY 

1976 

I 

1  I 

100.51 

74.11 

4.6! 

1 

*  I 

! 

| 

1314701 

9713*35! 

71.2! 

24. Cl 

9.51 

1800! 

-  J 

38 • 0 l NONE 

It  A  HARVEY 

1968 

1 

1  1 

75.0! 

24. Cl 

7.0! 

! 

-  | 

1 

! 

1274471 

15613*36! 

10C.0! 

28.01 

9.01 

18001 

33.01 MOME 

I  LA  HARVEY 

1962 

! 

!  1 

100*01 

28.01 

1.5! 

1 

! 

1 

! 462CI3 

25313*351 

lie. 01 

34.0! 

8.6! 

3000! 

45.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1963 

| 

1  1 

110.01 

34.0! 

8.6! 

! 

-  j 

! 

I 

!536!1t 

39313*351 

133.01 

35. Cl 

10.5! 

3200! 

(5.0! NONE 

I  LA  HARVEY 

1971 

! 

1  1 

133.0! 

35.  C! 

10.5! 

! 

! 

! 

1503924 

7313*351 

60.3! 

24.  C! 

8.5! 

700! 

38.0! NONE 

!LA  HARVEY 

1966 

| 

1  1 

65.0! 

24. Cl 

7.0! 

1 

! 

! 

16(3344 

25513*351 

11C.G! 

34.01 

6.6! 

3000! 

*  ! 

*5.0 (NONE 

!LA  HARVEY 

1962 

I 

!  1 

110.0! 

34.0! 

8.61 

I 

-  | 

1 

! 

132C317 

9213*361 

60.01 

20.01 

7.0! 

1000! 

-  j 

27.0! NONE 

1  LA  HARVEY 

1969 

! 

1  1 

6C.01 

20.C! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

! S03C92 

73 1 3*35 1 

60.31 

24.0! 

8.5! 

700! 

38.0! NONE 

JLA  HARVEY 

1966 

1 

1  1 

65.0! 

24. Cl 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1  S1 1010 

7313*35! 

60.3! 

24.  C! 

8.6! 

660! 

38.0! NONE 

! L A  HARVEY 

1967 

! 

I  ! 

65.01 

24. C! 

7.01 

I 

! 

! 

16(7616 

12513*35! 

71.9! 

28. C! 

10.0! 

1800! 

38 .0 ! NONE 

(LA  HARVEY 

1982 

! 

1  1 

78.01 

28. C! 

6.0! 

! 

! 

! 

1  308422 

7313*351 

60.21 

24.01 

8.5! 

660! 

*  ! 

38.0! NONE 

! LA  HARVEY 

1967 

! 

1  ! 

65.01 

24.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

14(3993 

25513A34! 

110.01 

34.01 

8.6! 

3000! 

-  j 

45 .0  f  NONE 

1LA  HARVEY 

1982 

1 

1  1 

110.0! 

34.01 

8.6! 

! 

1 

! 

1506100 

9713*35! 

71.2! 

24.21 

8.5! 

1000! 

-  ! 

36.01  NONE 

!LA  HARVEY 

1966 

1 

!  ! 

75.0! 

24.2! 

6.5! 

! 

•  j 

! 

! 

1512557 

9713*351 

71.2! 

24. Cl 

9.5! 

1000! 

36.C! NOME 

!L*  HARVEY 

1968 

! 

!  I 

75.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

! 

! 

1263C33 

22513*35! 

116.0! 

30. C! 

9.0! 

1800! 

-  I 

36.0! NONE 

!L*  HARVEY 

•  1962 

! 

1  1 

116.0! 

30.  C! 

9.01 

! 

! 

! 

1966 

1  5065(3 

5713A35! 

71.2! 

24.2! 

8.5! 

1000! 

-  | 

36. 0 ! NONE 

!LA  HARVEY 

I 

1  1 

75.01 

24.2! 

6.5! 

1 

I 

! 

151(772 

9713*35! 

71.2! 

24.0! 

9.51 

1000! 

-  ! 

36.0! NONE 

!LA  HARVEY 

1968 

t 

1  1 

75.01 

24. Cl 

7.0! 

! 

! 

I 

1  632194 

7113*36! 

59.81 

25.0! 

9.6! 

1000! 

-  | 

46.0! NONE 

I 

198C 

1 

I  1 

65,01 

25.11 

8.0! 

! 

-  I 

! 

! 

1523224 

91215*71 | 

200.01 

50.0! 

9.0! 

-  | 

2075! 

13.0111“  PUMP 

!  TX  HOUSTON 

1969 

! 

!  1 

200.01 

50.C1 

2.5! 

I 

•  ! 

! 

! 

1532701 

114615*711 

175.0! 

50.0! 

12.0! 

2(60! 

16.0! D IESEL  MUMP#  DBLIL*  HARVEY 

1973 

1 

1  1 

175.01 

50. C! 

2.0! 

! 

1  SKIN#  BOX  COILS 

! 

1  553787 

114615*71! 

175.0! 

50. C! 

12.0! 

2(60! 

16.0! DIESEL  PUMP/  D6L1LA  NARVIT 

1973 

1 

1  ! 

175.0! 

50. Cl 

2.0! 

! 

•  ! 

!  SKIN#  BOX  COILS 

! 

1519177 

97415*71! 

210.01 

48.0! 

10.5! 

-  J 

2000! 

14.01  DIESEL  MUMP 

!LA  HARVEY 

1969 

! 

1  1 

210.01 

46. Cl 

1.5! 

! 

-  I 

I 

! 

1523780 

7921 5*71 1 

195.01 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1738! 

16.01DIESEL  PUMP# 

! L A  HARVEY 

1969 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

l  DOUBLE  SKIN 

I 

1523731 

79215*71 1 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  i 

1738! 

18.0! DIESEL  PUMP/ 

! LA  HARVEY 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

( 

-  J 

IDOUBLE  SKIN 

! 

1527830 

79215*71! 

195.0! 

35. Cl 

11.0! 

1750! 

19.0! DIESEL  PUMP/ 

1 L A  HAPVEY 

197C 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

! 

IDOUBLE  SKIN 

! 

1527831 

79215*71! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

1750! 

19.01DIESEL  PUMP/ 

JLA  HARVEY 

1970 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! DOUBLE  SKIN 

1 

1527832 

79215*71! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  J 

1750! 

19.0IDIESEL  PUMP/ 

JLA  HARVEY 

1970 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  J 

IDOUBLE  SKIN 

{ 

1527833 

79215*71! 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

-  ! 

1750! 

19.0IDIESEL  PUMP/ 

j L A  HARVEY 

1970 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

•  t 

IDOUBLE  SKIN 

! 

1574653 

79215*71 1 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

-  J 

1750! 

19.014  DIESEL  PUMPS 

•LA  HARVEY 

1971 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

! 

I 

1574654 

79215*71! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

-  i 

1750! 

19.0! DIESEL  PUMP 

JLA  HARVEY 

197? 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1574655 

79215*71! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  J 

1750! 

19.01  DIESEL  PUMP 

!LA  HAKVEY 

1972 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

*  i 

t 

! 

1642685 

77415*711 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  } 

1(65! 

28. oi DIESEL  PUMP 

!LA  HARVEY 

1981 

1 

!  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

i 

.  t 

! 

J 

1642686 

7741 5*71 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1(65! 

28. 01DIESEL  PUMP 

•LA  HARVEY 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0) 

I 

-  ! 

j 

i 

1641597 

96315*71! 

147.6! 

52.6! 

9.6! 

-  ! 

2217! 

19.0)2100  G.P.M.  OEEPILA  HARVEY 

1982 

! 

!  1 

147.6! 

52.6! 

2.0! 

! 

*  » 

! WELL  PUMP 

! 

1643664 

96315*71! 

147.6! 

52.6! 

9.6! 

2217! 

19.012100  G.P.M.  DEEPILA  HARVEY 

1982 

i 

1  1 

147.6! 

52.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

! WELL  PUMP 

! 

i 552444 

1 221 ! 5*71 1 

200.0! 

54.  C! 

12. 0! 

2000! 

18.6! DIESEL  PUMPS/ 

!LA  HARVEY 

1973 

1 

!  1 

200.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  • 

IDOUBLE  SKINS 

1 

1631131 

153515*71! 

258.6! 

52.6! 

9.61 

-  | 

39(6! 

20.0112“  DEEP  WELL 

•LA  HARVEY 

1981 

i 

i  t 

258.6! 

52.6! 

1.6! 

! 

-  ! 

! PUMP-3500  B.P.H 

1571655 

121615*711 

272.0! 

50.C! 

10.5! 

3524! 

17.5 ! DIESEL  PUMP 

•LA  HARVEY 

1968 

1 

1  1 

272.0! 

50. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1571656 

121615*71! 

272.0! 

50.C! 

10.5! 

3524! 

17.5 ! DIESEL  PUMP 

JLA  HARVEY 

1968 

1 

!  1 

272.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1518174 

121615*711 

272.0! 

50.0! 

10.5! 

3809! 

17.5IDIESEL  PUMP 

JLA  HARVEY 

1970 

l 

!  1 

272.0! 

50.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1518175 

121615*71! 

272.0! 

50.C! 

10.5! 

•  ! 

3809! 

1 7.5! DIESEL  PUMP 

•LA  HARVEY 

1970 

1 

!  ! 

272.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

t 

1521734 

121615*711 

272.0! 

50. C! 

10.5! 

3609! 

17.5! DIESEL  PUMP 

JLA  HARVEY 

1969 

i 

1  1 

272.0! 

5C.C! 

2.0) 

1 

-  ! 

! 

! 

1522676 

121615*711 

272.0! 

50.0! 

10.5! 

3809! 

17.5 ! DIESEL  PUMP 

1 L A  HARVEY 

1969 

1 

!  I 

272.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

! 

1524331 

121615*71! 

272.0! 

50.0! 

10.5! 

3630! 

17.5 ! D I ESEL  PUMP/  80X!LA  HARVEY 

1970 

1 

1  1 

272.0! 

50. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

1524332 

121615*71! 

272.0! 

50.  C! 

10.5! 

3830! 

17.5! DIESEL  PUMP/  80XIL*  HARVEY 

1970 

1 

1  ! 

272.0! 

50. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

HIGH-  !  I  V  E  S  S  £  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  10PEPATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  ITC1  EASE 

POINT  I  LIME-1  I AO |  LINE-1 

(LIGHT) !  ////////// ////A  AUDI ////////// 
(FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 


I 


358  TABLE  L  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENCRI 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  RARE  AND  NUMBER 

1  CLaST 

1  GUARD 

I  iUNBIR 

1 

1 

-! 

1 

1 

1 

IVTCCI  DIMENSIONS  | DRAFT! 
NET  4CODE I  LENGTH* ?Rv,rtJ  ! 

CClS-i««**!  REG.  ,  REC.UOAO-I 
TER  1  ME)//////!//'//!  ED  1 
TO*’  lP~GC 1  <*'1R-!0V»  A- !/////! 
NACC  1  IV  1  ALL  !  ALL  KJGHT! 

» 

HORSE! 

POWER! 

APACSTY! 

1 

CARGO  ! 

mint*  1 
PASS-  1 
INC. RS  1 

H7S*>  !  (VESSEL 

L.T  !  «ARGf  HANDLING  !S  lOMM^NG 
FIXED  '  ItUlPMLNT  1  TCI  BASE 

POINT  *  LINE-1  1*0!  \IM-1 

(L2GH1# !///////./////// M?o| /////// # 
(r«cm  LINE-2  (EE!  LINE-2 

Yc  A® 
BUllT 
*R 

•REBUILT 

(33)  DIXIE  CARRIERS'  INC. 

! 

! 

1 

! 

\ 

I  1 

1  1 

t 

l 

l 

! 

! 

! 

I 

l 

1 

! 

! 

! 

.  ! 
t 
! 

I 

1 

,C'nt;wued>! 

1 

1  1 

1 

! 

1 

I 

! 

i 

DXE  2350 

1552**3 

1 

177*  *5*71 1 

295.01 

5*.C! 

12.0' 

.  | 

30001 

li'.^iOIESEL  PUMPS# 

U* 

HARVEY 

1973 

1 

1 

1  1 

;>s.oi 

34.C7 

2.01 

-  1 

llVVBLf  SKINS 

! 

AXE  2501 

16**357 

1 

171813A711 

240.0! 

52.61 

9.6! 

-  | 

4178* 

16.412*50  6.P*H  DEiPlLP. 

HARVEY 

1982 

l 

! 

l  1 

260.0! 

52.61 

2.0! 

! WELL  PUMP 

i 

DXE  2502 

!6*$12* 

1 

1718I5A71! 

26C.01 

i'2.61 

9.6! 

-  | 

*178i 

13.412*52  G.P.M.  DCEPlLA  NARVEY 

1962 

1 

1 

!  1 

260.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

(WELL  PU,'.; 

! 

•  XC  *801 

16311)7 

1 

1956|<A711 

297.61 

52.6! 

9.0! 

-  | 

33P0! 

20.0UIERTL  PUMP 

11  . 

HARVEY 

1961 

1 

1 

1  ! 

297. ^ 

32.61 

2.0! 

-  t 

! 

! 

DXE  2202 

*.632735 

1 

195815A71! 

297.6! 

52.6! 

9.01 

.  j 

1300! 

10.0! DIESEL  PUMP 

!U 

HARVEY 

1981 

1 

1 

t  1 

297.61 

52.6! 

2.01 

-  I 

! 

! 

*XE  2803 

1632829 

1 

*195815*71 1 

297.0! 

52.6! 

9.61 

-  j 

4*20! 

16.012  12"  DEEP  WELL 

JLA 

HARVEY 

1981 

1 

! 

i  | 

297.01 

52.6! 

1.61 

'  1 

!PU**PS-60C0 

! 

AXE  280* 

1633667 

t 

195815*7'  ) 

297.0! 

32.61 

9.6! 

.  j 

**;r« 

1o.0!2  12"  DEEP  WELL 

!LA 

GARVEY 

1981 

1 

; 

1  1 

297.01 

52.61 

1.6! 

-  i 

! PUMPS-G^CO  BPH 

! 

DXE  3001 

1372233 

1 

161715*711 

296.0! 

52.6! 

i;.m 

.  j 

*V6f 

17.0!  DUAL  OUSEL 

!L* 

HARVEY 

1966 

1 

1 

1  1 

298.01 

52.6! 

1.3! 

-  ! 

IPUHM 

! 

DXE  3002 

1372071 

1 

161715*711 

296.0! 

32.6! 

11. SI 

-  i 

*9oM 

17.01  DUAL  DIESEL 

H* 

HARVEY 

1966 

! 

1 

!  1 

296. Ot 

'>2.6! 

1.5! 

-  1 

•PUMPS 

! 

DXE  3003 

1 371657 

1 

161*15*711 

296.01 

52.6! 

11.5! 

-  | 

4966! 

«7.0ltUl  DIESEL 

(LA  HARVEY 

1966 

1 

1 

1  1 

298.01 

52.6! 

1.S! 

-  1 

1  PUMPS 

1 

DXE  3C0* 

1571658 

1 

161715*71'. 

296.01 

32.6! 

11.51 

-  ! 

*9681 

17.C! OUAL  DIESEL 

!LA  HARVEY 

1966 

1 

* 

1  l 

296.01 

52.61 

1.5! 

-  ! 

(PUMPS 

! 

DXE  3005 

157223* 

j 

161715*71 1 

296.0! 

32.6! 

11.5! 

.  j 

*968! 

17.OI0UAL  DIESEL 

1L* 

HARVEY 

1966 

h 

1 

1  1 

2  *  J.  0 ! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

(PUMPS 

! 

DXE  3006 

1572C72 

! 

161715*71 t 

298.01 

52.6! 

11.51 

-  i 

*968! 

17.0! DUAL  DIESEL 

ILA 

HARVEY 

1946 

1 

1 

!  ! 

298.01 

52.6! 

1  •  M 

-  ! 

(PUMPS 

1 

AXE  3101 

16*2086 

1 

212815*71! 

297.61 

52,41 

9.6! 

.  i 

5213! 

16.312*50  G.P.M.  .DEEPiLA 

HARVEY 

1962 

1 

l 

1  1 

297.6! 

52.6! 

1.9! 

-  ! 

1  WELL  PUMP 

! 

DXE  3102 

K  >37?* 

J 

212615*711 

297.61 

52.6! 

9.6! 

-  j 

5213! 

18.312*50  G.P.M.  DEEPiL* 

HARVEY 

1982 

! 

1 

1  1 

297.61 

32.6! 

!  .9! 

-  I 

(WELL  PUMP 

| 

DXE  23 1  DC 

15336*1 

1 

1**015*71! 

272.5! 

50. C! 

12.0! 

.  j 

3523! 

li.OlCIESCL  rtJHP*  IIUU  NAKVfY 

1971 

1 

1 

!  1 

272.31 

50,0! 

2.01 

-  ! 

(SKIN/  COILS 

! 

DXE  232?t* 

15359*7 

! 

1*2*15*71 1 

272.5! 

50. C! 

10.5! 

.  j 

3397! 

16.0112"  B-J  PUMP# 

HA  HARVEY 

1971 

1 

1 

1  1 

272.51 

50,0! 

1.6! 

-  ! 

! DSL  SKIN#  COILS 

* 

DXE  233DC 

1336266 

1 

1*2*15*711 

272.5! 

50. C! 

10.5! 

.  i 

3397! 

18.0112"  B-J  PUMP# 

HA 

HARVEY 

1971 

1 

1 

1  1 

272.5! 

50.0! 

1.6! 

.  i 

!DBL  SKIN#  COILS 

! 

DXE  23*DC 

1536**2 

1 

1*2*15*711 

272.5! 

50.01 

10.5! 

.  j 

1397! 

18.0*12"  0-J  PUMP# 

ILA 

HARVEY 

1971 

1 

1 

1  1 

272.51 

50.0! 

1.61 

-  ! 

iDBL  SKIN#  NILS 

! 

DXE  235DC 

13367*2 

1 

1*2*15*71! 

272.51 

50.C! 

9.51 

-  ! 

139/! 

18.01  DIESEL 

!LA 

MARVIY 

1971 

1 

1 

1  1 

272.5! 

50.0! 

1.61 

-  1 

1 D6L  S*.  .OILS 

! 

DXE  236DC 

1536875 

! 

1*2*15*71! 

772.51 

50.0! 

9.51 

-  | 

3397! 

ic.oiricsEL  pl  p# 

ILA 

HARVEY 

1977 

I 

1 

!  1 

272.5! 

50.0! 

1.6{ 

-  ! 

iOBL  SKIN#  COILS 

! 

DXE  271  DC 

1555695 

1 

168915*71! 

297.0! 

S*.C! 

12.0! 

-  1 

'?0C! 

18.0!’;IL»EL  PUN'  DELlLA 

HARVEY 

197* 

I 

1 

1  1 

297.01 

54.01 

2.u! 

-  1 

isriN#  coils#  eoxi 

DXE  272DC 

1555696 

1 

170615*711 

297.6! 

54.01 

15. Ct 

-  ! 

4  2  CjO  1 

te.oimsEi  pump:# 

ILA 

HARVEY 

1971 

t 

! 

t  1 

297.6! 

54.0! 

2.0] 

-  1 

10BL  SKIN#  COILS 

1 

DXE  3007B 

15*2278 

! 

17(013*71 ! 

26C.01 

52.5! 

12.01 

-  i 

3*90! 

22.91DIESEL  PUMP#  80XIL* 

HARVEY 

1972 

1 

1 

1  1 

28C.0! 

52.5! 

2.01 

-  f 

! 

i 

DXE  1 J40DC 

153569* 

1 

8061**711 

1*7.41 

5*.C! 

12.01 

-  ! 

22901 

n.ClDIESLL  PI  IP#  DBLIlA 

HARVEY 

197* 

! 

1 

1  1 

1*7.6! 

54.01 

2. Cl 

-  1 

liKIN#  COILS#  80X1 

DXE  237BDC 

15367*3 

1 

17621 5*71 ! 

252.41 

50. Cl 

9.5! 

-  1 

33971 

18.0! DIESEL  PUMP#  DBLILA 

HARVEY 

1972 

1 

1 

1  1 

232.6! 

30. C! 

1.8! 

-  ! 

!SXIN#  COILS#  60X1 

DXE  2386DC 

I539C23 

1 

169215*71! 

252.41 

50.0! 

9.M 

-  | 

3397! 

10.0! DIESEL  PUMP#  OflLlLA 

HARVEY 

1972 

I 

1 

1  1 

252.6! 

50. C! 

1.6! 

•'  ! 

ISKIN#  COILS#  POX! 

DXE  2916DC 

1555697 

i 

175215*71 1 

297.61 

5*. Cl 

12.0! 

-  | 

*510! 

16*01  DIESEL  7UMPS/D0L5L* 

HARVEY 

197* 

I 

1 

1  1 

297.4! 

3*. Cl 

2.01 

-  ! 

isxxx#  COILS#  BOX! 

ETT  106 

1513658 

1 

05515*711 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

-  I 

1*00! 

17.0IPUMP#  HEATING 

ILA 

HARVEY 

1967 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

.  j 

(COILS 

l 

ETT  110 

1318613 

! 

81215*71! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

•  I 

1 490  j 

17.0IPUMP#  HEATING 

HA 

HARVEY 

1969 

! 

l 

1  1 

195.01 

33. Cl 

2.01 

-  1 

(COILS 

l 

ETT  112 

I53C992 

i 

79815*711 

195.01 

35. C! 

10.6! 

-  i 

1791! 

19.618  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1971 

1 

l 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1,61 

-  ! 

1 

1 

ETT  1U 

I53C993 

t 

79815*71! 

195.0! 

35. Cl 

12.01 

-  j 

17*8! 

18.0! DIESEL  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1971 

1 

i 

1  1 

193.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ITT  11* 

I53C99* 

l 

79615*71! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  i 

1395! 

16.01  DIESEL  PUMP 

HA 

HARVEY 

1971 

1 

l 

1  ! 

193.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

l 

1 

PTT  115 

S53C995 

i 

79815*71! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

.  i 

1395! 

17.5! DIESEL  PUMP 

ILA 

HARVEY 

1971 

l 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ETT  118 

1338203 

! 

75015*71! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1*90! 

17.01PUMP#  HEATING 

ILA 

HARVEY 

1972 

1 

1 

1  1 

195.0! 

3S.C! 

2.0! 

-  ! 

!  COILS 

! 

ETT  119 

1538217 

1 

75015*71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1*90! 

17.0! PUMP#  HEATING 

HA 

HARVEY 

1972 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  I 

(COILS 

! 

ITT  121 

15*5078 

l 

79815*711 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  1 

17*8! 

le.OlDIESCL  PUMP#  DBLILA 

HARVEY 

1972 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  I 

!  SKIN#  COILS 

! 

ETT  12* 

( 5*6622 

1 

79815*71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1*90! 

17.0! PUMP#  KEATING 

HA 

HARVEY 

1973 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

!  COILS 

1 

OrrSMORE  2*02 

1502620 

I 

137215*71! 

236.0! 

50.C! 

14.0! 

-  j 

35*51 

24.012  DIESEL  PUMPS 

ILA 

HARVEY 

1966 

1 

t 

1  1 

236.0! 

30. C! 

2.01 

-  I 

! 

1 

OFFSHORE  2*04 

1505899 

1 

137215*71! 

236.0! 

50*01 

13.6! 

-  | 

15*5! 

24.012  DIESEL  PUMPS 

HA 

HARVEY 

1967 

1 

1 

I 

1 

1  i 

f  1 

236.0! 

! 

50. C! 

! 

2.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

I 

(33)  DIXIE  CARRIERS,  INC. 

1 

1 

1 

1 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

} 

! 

I 

! 

DIXIE  AVENCER 

1586202 

1 

13515*36! 

130.61 

34.1! 

15.0! 

*000! 

-  ! 

80.0! NONE 

ILA 

NEW 

1977 

l 

1 

1  1 

139.6! 

34.31 

12.0! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

DIXIE  PROGRESS 

1317333 

1 

11113*361 

103.5! 

30.0! 

15.6! 

3000! 

-  ! 

*0.01  NONE 

HA 

NEW 

1966 

1 

t 

!  ! 

111.3! 

30.  C! 

10.0! 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

BARGE  103 

1533*13 

1 

60881**90! 

430.0! 

80.C! 

24.01 

.  J 

20264! 

*2.313  DIESEL  PUMPS 

ILA 

NEW 

1971 

! 

1 

!  1 

430.0! 

60.0! 

4.0! 

-  j 

! 

1 

ORLEANS 

DIE  1600 

1502C87 

1 

98151***6! 

*30.0! 

80.  C! 

22.0! 

-  J 

17800*! 

50.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1966 

1 

1 

I 

l 

1  1 

1  ! 

*30.0! 

t 

80.  C! 

5.5! 

I 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

ORLEANS 

(33)  DIX1F  FUELS 

LIMITED 

1 

! 

1 

1  1 

!  1 

! 

! 

i 

« 

! 

! 

i 

• 

i 

! 

i 

i 

COURAGEOUS 

1653305 

1 

10913*36! 

127.*! 

*0.C! 

18.0! 

*600! 

-  i 

67. 21  NONE 

HA 

NEW 

1962 

! 

1 

1  1 

136.6! 

*0.C! 

14.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DIXIE  REOEL 

1299033 

1 

5513*36! 

62.71 

20.0! 

6.0! 

670! 

-  ! 

38.01  NONE 

»FL 

CRYSTAL 

1965 

I 

1 

1  1 

62.7! 

20.  C! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

RIVER 

RELIANCE 

1226713 

1 

10913*361 

127.*! 

*0.C! 

18.0! 

5600! 

-  ! 

67.21  NONE 

ILA 

NEW 

1979 

1 

1 

!  ! 

136.6! 

*0.C! 

14.0! 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS 

RESOLUTE 

16*828* 

1 

10913*361 

127.*! 

*0.0! 

16.0! 

*600! 

-  ! 

67.21  NONE 

HA 

NEW 

1982 

1 

1 

1  ! 

136.6! 

*0.0! 

14.0! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

VIGILANT 

1599311 

i 

10913*36! 

127.*! 

*0-0! 

16.0! 

5600! 

-  I 

67  •  2  j  NONE 

ILA 

NEW 

1978 

1 

i 

1  1 

136.6! 

*  0  .  C 1 

14.0! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

APT  THOMPSON 

!  0*8119 

l 

72661***6! 

*62.0! 

62.0! 

22.0! 

*  j 

1730oi 

59.*! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

1 

! 

!  1 

*62.0! 

82.0! 

5.0! 

.  1 

J 

! 

ORLEANS 

LOUISE  HOWLAND 

1598023 

1 

100711***61 

*62.0! 

82.  C! 

22.0! 

-  j 

17*00! 

59 . *  INONE 

ILA 

NFW 

197? 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

*62.0! 

! 

62. C! 

4.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

ORLEANS 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


35.9 


IKlftl 

•1ST!  OPERATOR 

I  COAST 

VESSEL  MARE  AND  NUMBER  !  CUARD 
i  NURDIA 


tVTCCl  DIFtKSICNS  lORAFT! 

NET  ICODEIlENCTHUADTHl  1 

AECXS-!«***I  AEC.  !  REC.UOAD-! 

TEA  J  SECI//////S/////I  ED  I 
!  TON-  IPACE!  OVCX-!OVER-!//f//l  MOASC 
RACE  !  IV  t  ALL  !  ALL  ILICHT!  FOVEA 


CAPACITY  l  K2CH-  I  IVl  J  J  ft  !  ! 

!  EST  !  CAACO  HANDLING  IS  I QPERAT INC  !  ! 

CAACO  1  FIXED  !  ECUIPRENT  ITCI  PASt  I  YEA A  I 
////////!  FOINT  I  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  I 

i  FASS-  I  (LIGHT) I///////F////////ITD! ////////// l  OA  ! 
!  INCERS  I  (FEET)  I  UNE-2  !EE1  LINE-2  !»AE8UILT| 


!  lift!! 

I  III!!! 


(33)  MIZE  FUELS 

LIMITED  ! 

I  | 

t 

! 

! 

(CONTINUED)! 

t  1 

I 

1 

! 

RICKIE  CmSALL 

1452493 

7241 14A44I 

462.0! 

92. C! 

22.0! 

- 

1 

1  1 

462.01 

82. C! 

5.0! 

RZSS  DOTT-Q 

1411311 

10071 14A44I 

462.0! 

82. C! 

22.0! 

- 

! 

! 

!  1 

1  1 

462.01 

! 

82. C! 

! 

4.8! 

1 

I 

(14)  HUE  NARINE  SUPPLY  CO.  ! 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

NAABOA  RASTER 

1513551 

2013*35! 

35.61 

12. C! 

3.2! 

183 

1 

I 

1  ! 

I  1 

33.4! 

! 

12. C! 

! 

3.2! 

1 

(17)  DIXIE  SARD 

1 

AND  (RAVEL  CO!* 

I  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

IEVEALY 

154945? 

50I3A33I 

50.0! 

18.  C! 

3.0! 

730 

1 

t  t 

3C.0! 

11. C! 

5.0! 

DCNNT  N 

1590044 

12113735! 

74.0! 

24.C! 

6.0! 

1500 

! 

1  1 

74.01 

24.  C! 

4.0! 

FRANK  M 

1249794 

22! 3A  341 

52.31 

13.91 

5.01 

400 

1 

!  ! 

32.3! 

13.91 

4.5! 

LITTLE  BULL 

1250731 

1313A35I 

37.91 

13.4! 

2.71 

165 

1 

1  1 

37.9! 

13.4! 

2.71 

RACKET 

1514345 

15I3A35! 

30.61 

14. C! 

3.0! 

250 

1 

t  1 

30*41 

14.  C! 

3.01 

RI4HTY  RITE 

1543941 

413*35! 

32.0! 

9.3! 

2.01 

153 

1 

!  1 

32.0! 

9.3! 

7.0! 

D  157 

f  - - 

7421 4A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1  ! 

195.01 

35.CI 

1.3! 

DS  1 

1524015 

491 14*401 

195.01 

35.  C! 

10.01 

- 

1 

1  1 

195.0! 

S5.CI 

1.5! 

DS  2 

|  **m*> 

42214A40! 

195.01 

33.  C! 

8.31 

- 

1 

!  t 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

DS  4 

!  - - 

42214A40! 

195.0! 

35.  C! 

8.3! 

- 

1 

!  1 

193*0! 

35. C! 

1.3! 

DS  B 

|  - 

42214A40! 

195.0! 

35.0! 

8.3! 

- 

! 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.3! 

DS  14 

1  - - 

422 14A401 

195.0! 

35. C! 

8.51 

- 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

DS  24 

j  ...... 

111  14A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

DS  28 

1  -  -  - — - 

42214A40! 

195.0! 

33.0! 

8.5! 

- 

! 

1  1 

195.01 

33.0! 

1.51 

OS  31 

!  - 

422 1 4 A  401 

195.0! 

33.0! 

8.51 

- 

1 

1  1 

195.0*. 

35.  C! 

1.51 

DS  34 

I 

4221 4A401 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

DS  111 

1524355 

49114A40! 

195.0! 

35. C! 

1C.0! 

- 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

DS  115 

1214348 

422I4A40I 

193.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

DS  SIS 

I  - 

74214A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

DS  317 

j  - 

74214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

DS  31  C 

I - 

74214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

DS  319 

!  - 

74214A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

DS  351 

1505947 

18114*48! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

DS  352 

1303951 

18114*481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

DS  405 

1  - 

933I4A441 

195.0! 

33.  C! 

9.0! 

- 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

DS  1390 

I  - 

11314*441 

195.0! 

33.0! 

9.01 

- 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.01 

DS  1441 

1  - - 

79214A41! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

DS  7334 

1553916 

93314*40! 

200.0! 

35.0! 

10.7! 

- 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.61 

DX  5 

(249202 

42314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

H  43 

I29C672 

93414*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

H  57 

1293194 

840! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

3.3! 

- 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

NO  1240 

!  . 

29714A40! 

135.0! 

33.0! 

7.5! 

- 

! 

1  1 

133.0! 

35. C! 

1.5! 

NO  1241 

i  . 

29714*401 

135.0! 

35.0! 

7.5! 

- 

! 

1  1 

135.0! 

35. C! 

1.5! 

NO  1242 

j  ------ 

29714A40! 

135.0! 

33. C! 

7.51 

- 

! 

1  1 

135.0! 

35.0! 

1.5! 

NO  1 41T 

1  - 

2991 4A48I 

140.0! 

25.  C! 

7.5! 

- 

I 

1  1 

14C.0! 

25. C! 

1.7! 

NO  5138 

1 202039 

74214 A40I 

193.0i 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1  1 

195. OJ 

35.0! 

1.51 

NO  5146 

1292353 

74214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

NO  5154 

1292317 

74214A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

I  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

NO  5136 

!  - 

742! 4A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

NO  5173 

AOAjAAfft; 

1 *5.0! 

- 

l 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

NO  5216 

j  - 

747J4A40! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

! 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

l.S! 

NO  5217 

t  — - 

74214*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

TCB  32 

1219978 

74214A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

TCB  34 

1290037 

74214*40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

TCB  35 

129C038 

74214*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

TCB  36 

! 290  C  39 

74214*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

TCI  37 

1290190 

74214A401 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1 

1  1 

195.0! 

33.  C! 

1.5! 

TCB  40 

1290192 

742I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1  I  !  I  !  I  I 

I  111!!! 


1 


173001 

-  I 
17400! 

-  I 


! 

I 

I 

I 

S9.4IN0NE 

39*4| NONE 
I 


I 

! 

! 

I 

!LA  NEV 
!  ORLEANS 
lL A  NEW 
!  ORLEANS 


1992  ! 
I 

1979  ! 
1 
! 
! 
! 


-  ! 

-  ! 

1 

8.5IN0NE 

! 

! 

1AL 

! 

! 

NOBILE  ! 

1948 

1 

! 

-  ! 

( 

I 

23.0INONC 

! 

1 

ITN 

CHATTANOO-1 

1*75 

-  ! 

! 

! 

(A  ! 

-  1 

38.01  NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1978 

-  ! 

1 

1 

(A  ! 

-  ! 

21 .0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1955 

-  ! 

1 

I 

(A  ! 

-  I 

13.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1946 

-  ! 

| 

! 

(A  ! 

-  ! 

17.8  lNONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1977 

-  1 

1 

1 

(A  ! 

-  ! 

9.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-t 

1956 

-  1 

I 

! 

(A  ! 

1500! 

1 7.0 !  NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1963 

-  t 

1 

! 

(A  ! 

1500! 

14.0! NONE 

1 

* 

1961 

13001 

14.0! NONE 

ITN 

CHAT1ANOO-! 

1966 

-  ! 

! 

! 

(A  l 

1500! 

14.01  NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1966 

-  ! 

» 

1 

(A  ! 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1966 

-  ! 

! 

! 

(A  ! 

1500! 

14.01N0NE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1966 

-  ! 

! 

! 

(A  ! 

1455! 

13 ■ 0 ! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1967 

-  1 

1 

! 

(A  ! 

1500! 

14.0 ! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1967 

-  ! 

I 

( 

(A  ! 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1967 

-  ! 

! 

CA  ! 

1300! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1967 

-  I 

! 

I 

(A  ! 

1500! 

14 .01  NONE 

i 

1962 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1966 

-  ! 

1 

I 

CA  ! 

1740! 

14.01  NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1959 

-  ! 

( 

1 

(A  ! 

1740! 

14 . 0 ) NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1959 

-  ! 

! 

| 

(A  1 

1740! 

14.01N0NE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1959 

-  I 

! 

1 

(A  ! 

1740! 

1 4. 0 ! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1959 

-  I 

! 

! 

CA  ! 

14391 

14.01  NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1966 

-  ! 

! 

! 

CA  ! 

1439! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATIANOO-! 

1966 

-  ! 

! 

! 

CA  ! 

1435! 

13.0IN0NE 

ITN 

CHATTANOO-1 

196C 

-  ! 

! 

! 

CA  ! 

1400! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1959 

-  1 

! 

! 

CA  I 

1415! 

15.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

•  196C 

-  1 

1 

! 

CA  ! 

1740! 

14.0! NONE 

1 

■ 

1974 

1500! 

12 .0 (NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1955 

-  ! 

! 

! 

CA  ! 

1300) 

14.0! NONE 

ITN 

1 

CLIFTON  J 

1963 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

■ 

CLIFTON  ! 

1964 

500! 

16.5! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1935 

-  ! 

] 

I 

CA  ! 

500! 

16 .5  lNONE 

ITN 

CHAITANOO- ! 

1935 

-  ! 

* 

! 

CA  • 

500! 

16.5 (NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1935 

-  ( 

i 

! 

CA  ! 

5851 

14.3! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1954 

-  ! 

1 

! 

CA  ! 

1500! 

i j.oikone 

ITN 

CHATTANOO-1 

1962 

-  ! 

! 

1 

C*  1 

15C0! 

15.0'ncnE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1962 

-  ! 

i 

! 

CA  ! 

15001 

13.0IN0NE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1962 

-  ! 

! 

! 

CA  ! 

1500! 

13.0U0ME 

ITN 

CH4TTAN00-! 

1962 

-  ! 

! 

! 

CA  ! 

!2.!*SiS# 

i«u 

1744 

-  ! 

! 

i’ ' 

CA  ! 

1500! 

1 3 .0 ! NONE 

ITN 

CMATTANOO-! 

1963 

-  ! 

1 

! 

CA  1 

1500! 

13.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1963 

-  ! 

! 

! 

CA  ! 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTAN90-! 

1964 

-  ! 

I 

! 

CA  1 

1500! 

14  .OifiONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964 

•  j 

i 

CA  { 

1500! 

14.0! NONE 

'HATTANOO-! 

1964 

1500! 

14.0!NCNC 

.  .WTANCO-! 

196* 

1500! 

14 .0! NONE 

CHATTANOO-! 

1964 

-  1 

! 

} 

C*  ! 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964 

-  I 
I 
I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


3.60. 


ENCR 1 

1  1VTCC! 

DIRENSICNS  ) DRAFT  1 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

ItlEll 

0 1 5T  f  Of EKATOR 

1  NET  IC0DE1LENCTH1BRDTHJ 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  1  Of ERATINS  1 

RCC.  ! 

1  COAST 

1  TER  1  SEC  1 //////!///// 1 

CD  ! 

! ////////! 

POINT  1  LINE-1 

!  AOi 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NANI  AND  NUMBER 

1  CUARD 

1  TON-  (PAGE! 

OVER-! OVER- )///// l 

HORSE! 

PASS-  I 

LIGHT)  I////////////////ITM  tun  turn 

OR 

I  NUMBER 

1  NACE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT ! 

POVER! 

ENGERS  ! 

(FEET) 1  LINE-2 

1  EC  1 

LXNC-2  ! ‘REBUILT 

(17)  DIXIE  SAND  ANO  GRAVEL  CO 

1  . 

1  i  1 

i  i  i 

i  i  i 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED! 

1  !  t 

) 

I 

) 

I 

TC0  42 

1 290193 

1  74214A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

14.01  NONE 

!  T  N 

CHATTAKOO-1 

1964 

1  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

5  A  1 

TC8  44 

1290706 

1  74214A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1500! 

14.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1964 

!  !  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

CA  1 

TC8  45 

I27C708 

1  7421 4A405 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.0! NONE 

!TM 

CHATTANOO" I 

1964 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  l 

! 

! 

CA  ! 

TCB  4« 

1  297C87 

1  742I4A4Q] 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1740! 

1 4 . 0 1  NONE 

1TN 

CHATTANOO-! 

1964 

I  I  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

CA  1 

VGH  71 

1  61614A401 

195.0) 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

15001 

14 .0  l  NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1933 

1  t  1 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

CA  ! 

VCH  5161 

1  622! 4A40I 

195.0) 

35.0! 

6.5! 

-  j 

1500! 

14 .0! NONE 

!TN 

CHATTAHOO-I 

1964 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

CA  t 

VCH  5163 

1  62214A40I 

195.0) 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO*! 

1964 

1  t  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

CA  I 

wCH  5165 

!  622I4A401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  j 

1500! 

14 .0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964 

i  1  1 

195.0) 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

G  A  i 

VCH  5166 

1  622I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

-  i 

15001 

1 4 ,0 1  NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964 

I  t  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

CA  1 

VCH  5167 

!  62214A401 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1500! 

14.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964 

I  1  I 

195.0! 

55.01 

1.5! 

-  | 

! 

I 

6A  1 

VCH  5172 

1  62214A40I 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

-  j 

15001 

1 4 . 0 1  NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1964 

1  t  1 

!  I  1 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

* 

6A  ! 

(15)  PIXIE  TOVINC  CORP. 

i  1  1 

1  I  1 

! 

! 

1 

l 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

ATLANTIC  ENDEAVOR 

1621564 

!  1 3 1 3 A  36 1 

1 

—  ! 

5.5! 

4201 

26.0 ! NONE 

t  FL 

JACKSON-  4 

I960 

1  !  ! 

40. 0! 

14.0! 

4.5! 

! 

! 

VILLE  1 

NELAN1E 

16274W 

1  53! JA36I 

46.0! 

20.0! 

6.0! 

600! 

32.0! NONE 

!  FL 

JACKSON-  I 

I960 

!  1  1 

5C.0) 

20.0! 

5.5! 

i 

1 

VILLE  ! 

DIXIE  NO  1 

1642273 

1  39314A431 

! 

—  ! 

6.5! 

-  ! 

800! 

6.0! NONE 

!fL 

JACKSON-  ! 

1911 

(  !  ! 

140.0! 

40.01 

1.5! 

t 

1 

VILLE  ! 

DIXIE  NO  2 

1641739 

!  21314A43! 

! 

1 

5.5! 

-  1 

3501 

6.0! NONE 

IFL 

JACKSON-  1 

1981 

1  I  I 

i  1  1 

120.0! 

30. G! 

! 

1.0! 

1 

! 

! 

1 

! 

VILLE  1 

(321  DIXIE  WELL  SERVICE 

CHRIS  R 

1526752 

1  1  1 

!  i  ( 

1  1411A021 

! 

! 

59.4! 

! 

! 

13.0! 

! 

! 

6.9! 

330! 

1 

! 

1 0.0! NONE 

t 

! 

It  A 

HOPCDALE  I 

1970 

!  t  1 

40.0! 

13.1! 

6.6! 

6! 

! 

1 

EDVARD  E 

15*7662 

1  811C021 

34.5! 

11.81 

3.5! 

3301 

-  ! 

10.0  I  NONE 

!  L 

HOPEDALE  ! 

1973 

1  !  1 

34.5! 

11.8! 

3.0! 

-  l 

1 

I 

ELSIE  SMITH 

1534725 

1  4311*021 

41.0! 

19.4! 

5.6! 

3301 

*  1 

45.012  TON  BOOR 

ILA 

KOPEDALE  I 

1971 

1  t  1 

41.0! 

19.4! 

4.5! 

12! 

! 

! 

WIRELINE  ELEVATOR 

1293556 

!  291U021 

38.1! 

18.01 

4.2! 

140! 

-  ! 

43.012  TON  BOON 

ILA 

HOPEDALE  1 

1943 

!  1  1 

'  !  1 

4C.0! 

! 

18. C! 

! 

4.0! 

! 

H! 

! 

! 

! 

! 

(16)  DIXON  NARINE*  INC. 
CAPTAIN  KOOK 

1252961 

t  1  t 

!  !  1 

1  3613A361 

! 

! 

65.0! 

I 

! 

22.0! 

! 

! 

7.0! 

600! 

t 

1 

23 .0 ! NONE 

! 

! 

!AL 

FATRHOPE  ! 

1»*7 

I  !  1 

1  1  1 

65.0! 

I 

22.  C! 

! 

7.0! 

! 

“  ! 

! 

1 

! 

! 

(33)  DOLPHIN  TOVINC  LTD. 

DT  27C1 

! 51 3783 

!  t  ! 

!  !  ! 

1  163415*711 

1 

! 

290.0! 

! 

I 

52.6! 

! 

! 

6.0! 

3597! 

! 

! 

16 .0! NONE 

! 

1 

!TX 

PORT  1 

1966 

1  1  1 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ARTHUR  ! 

DT  2702 

1514271 

1  16341 5*71 1 

290.0! 

52.6! 

6.0! 

-  • 

3597! 

16.0! NONE  . 

1TX 

PORT  ! 

1968 

1  t  1 

1  1  ! 

29C.0! 

! 

52.6! 

» 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

I 

ARTHUR  ! 

(51)  COLPHIN  7US  SCfVICt 

!  i  1 

!  !  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

KIR 

1607594 

1  2013*35 1 

34.01 

15. C! 

4.6! 

300! 

-  ) 

19.01N0NE 

!TX 

GALVESTON  ! 

1979 

t  !  ! 

t  I  1 

36.0! 

! 

15. C! 

! 

4.0! 

i 

•  ! 

! 

! 

! 

1 

(32)  \>OU>mK  WOfA  BOATS 

1  I  t 

t  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CHARITY  0 

1629926 

!  6611*02! 

98.81 

26.0! 

6.01 

12001 

100! 

31 .0 ! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1980 

1  I  1 

11C.0! 

26.0! 

6.0! 

32! 

! 

1 

CITY  ! 

HOPE  D 

1635181 

1  98 !  1 A02 1 

11C.0! 

26.0! 

8.0! 

1200! 

100! 

31 .0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1981 

!  !  1 

1  t  i 

110.0! 

! 

26. Cl 
« 

6.01 

! 

351 

! 

! 

! 

I 

CITY  1 

I 

(IB)  DONALDSON*  2.  L.*  CCNPANlY 

!  1  1 

f  !  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SAN  DRETER 

154492ft 

1  44!3A35i 

42.0) 

26.0! 

5.0! 

7301 

.  • 

29.0! NONE 

!KV 

FRANKFORT  ! 

1972 

! 

!  !  1 

42.0! 

26.0! 

3.0! 

-  ( 

! 

t 

D  110 

!  . . 

!  21814A43J 

100.0! 

35.0! 

'  .0! 

-  1 

600! 

10.01  NONE 

IKY 

FRANKFORT  ! 

1969 

1 

1  !  1 

100.0! 

35. C' 

» . 0! 

-  1 

! 

! 

0  111 

!  - 

!  21614*43) 

10C.0! 

35.0! 

7.0! 

-  | 

600! 

10.0! NONE 

UY 

FRANKFORT  ! 

1969 

1 

!  t  I 

10C.O! 

35.0! 

1.0! 

-  I 

I  / 

! 

D  112 

1  - 

!  209l4f  43! 

90.0! 

35. C! 

7.0! 

-  ! 

575! 

lO.OiNONE 

!KY 

FRANKFORT  1 

1973 

l 

» 

!  1  1 

!  !  1 

90. 0! 

! 

35.  C! 

; 

1.0! 

! 

’  I 

1 

! 

1 

! 

(32)  DONALDSONVILLE  LEASINC 

I 

!0.* 

1  !  1 

!  1  1 

1 

l 

j 

i 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

INC. 

1 

i  1  1 

! 

1 

! 

! 

I 

GLORIA  A 

1251432 

1  209  J  3 A 35 1 

110.2! 

32.  Cl 

9.3! 

2440! 

-  j 

32 . 0 1  HONE 

ILA 

DONALDSON-! 

1947 

1 

1 

t  1  ! 

1  !  ( 

115.0! 

! 

3 2«  ! 

j 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

( 

1 

! 

VILLE  ! 

(03)  DONJON  NARINE  CO.*  INC. 
OS  44 

! 

! 

!  - 

!  !  i 

t  !  ! 

!  621I4A40! 

! 

! 

150.0! 

« 

i 

37. C! 

i 

! 

8.0! 

1000! 

I 

! 

14.5! NONE 

! 

! 

!NY 

NFV  YORK  ! 

1954 

1 

!  !  ! 

150.0! 

37.  C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

»»  i « 

i  ...... 

t  671UA40! 

15C-01 

37.0! 

8.0! 

-  | 

1000! 

14.5 INONE 

IKY 

NEW  YORK  1 

1954 

i 

I  1  i 

150.0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

« 

i 

DS  46 

i  - 

1  621J4A40! 

J5C.0! 

37.0! 

6.0! 

-  J 

1000! 

14*5 INONE 

!NY 

KEV  YORK  1 

1954 

i 

1  !  ! 

150.0! 

37. C! 

4.0! 

-  • 

! 

1 

DS  50 

i  - 

1  621)4*40! 

150.01 

37. Cl 

8.0! 

-  J 

1000! 

14.51N0NE 

!HY 

NEW  YORK  1 

1954 

i 

!  1  ! 

150.0! 

3/.C! 

4.0! 

-  • 

! 

( 

DS  60 

i  - 

1  62114*40) 

15C.0* 

37.  Cl 

8.0! 

•  | 

1000! 

14.51N0HE 

!NY 

NEV  YORK  ! 

1956 

t 

!  1  1 

1 50. 0! 

37.0  i 

4.01 

-  i 

i 

! 

DS  61 

2  ...... 

1  621 14*40! 

1 50.01 

37. C» 

8.0! 

-  i 

1000! 

14.51N0NE 

1HY 

NEV  YORK  J 

1956 

i 

i  !  ! 

150.0) 

37.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

DS  63 

i  - 

1  62114A40! 

150. 0! 

37. C! 

8.0! 

•  ! 

1000! 

14.5IN0NE 

!NY 

NEU  YORK  1 

1958 

! 

!  !  ) 

150.0! 

37.01 

4.0! 

•  ! 

! 

1 

1 

!  1  1 

1 50. 0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

1 

DS  66 

2  ...... 

)  621 14*40! 

150.0! 

37.0! 

8.0! 

-  J 

1000! 

14 . 51N0NE 

!Nf 

NfV  YORK  ! 

1958 

I 

!  1  ! 

15C.0! 

37.  Cl 

4.01 

i 

-  I 

! 

1 

DS  71 

j  ...... 

1  62114A40! 

150.01 

37.0! 

6.0! 

-  j 

1000! 

14.5 ! NONE 

1NY 

NCV  YORK  ! 

1958 

I 

1 

! 

i  l  ! 

!  !  ) 

!  )  • 

1 50. 0! 

1 

! 

37.  C! 

! 

4.0! 

1 

! 

.  i 

! 

• 

! 

1 

! 

1 

TAGLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSEL: 


VESSEL  DANE  AND  HUMBER 


!  COAST 
1  GUARD 
I  NUMBER 


(03)  DONJON  NARINE  CO.,  INC.  ! 

(CONTINUED)! 


I  - 

! 

IS2C456 

I 

1521303 

! 

1522416 


IVTCCI  DIMENSIONS  JDRAfT!  tCAPACHTl  HIGH-  !  {VESSEL! 

NET  SCCDEJLENCTHJBRDTH!  !  fc  1  ESI  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 

REuIS-l****!  REG,  !  RE6.1L0AD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCl  BASE  I 

TER  !  SEEI //////I /////!  £0  J  J/'//////!  POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  ! 

TON-  IPAGE!  0VER-10VER-J/////I  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !// */////////////! TO! ///////,// ! 
NA6E  I  IV  !  ALL  !  ALL  I  LIGHT !  POWER!  ENGERS  !  (EEET) !  LINE-2  ICC!  LINE-2  ! 


621I4A40! 
!  ! 

2740I4A43! 
f  ! 

8f 61 4A46! 

!  I 

602I4A46! 
!  ! 

602*4A46t 
i  ! 

60214A44! 
!  ! 

602I4A46! 

I  ! 

6C2! 4A46I 

!  ! 

48314*43! 
!  ! 

706I4A43! 

!  ! 

i  24I4A43! 

!  I 

70614A43! 

I  t 

393(4446! 

!  ! 

393I4A46! 

!  I 

39314*461 

f  ! 

09UA46! 

!  i 

43914A46! 
1  ! 

425  UA46! 

1  I 

494! 4 A  46! 

t  ! 

49M4A46! 

I  ! 

494UA46! 
1  ! 

521 1 4 A46 1 

I  ! 

521 ! 4  A  4  6 1 

!  I 

521 ! 4A46 ! 
!  ! 

521 1 4  A  4  6 ! 
*  ! 

1276! 5  A  7 1 ! 
!  ! 

!  ! 

I  ! 


(32)  DOUUT  BROS.  YJAKSPCR7AT I  SON/ 
INC.  ! 

CART.  DANNY  (262253 

I 

RCSEANNA  DOUCET  !<?43403 


(  YEAR  ! 
!  BUILT  ! 
!  OR  ! 
l*R£QUILTi 


37. Cl 

8.0! 

-  i 

1C00! 

14.5 !  NONE 

INY 

NEW  YORK 

1956 

37.  C! 

4.0! 

-  ! 

! 

1 

60.  C! 

17.0! 

-  J 

4000! 

29.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1961 

40.0! 

4.5! 

-  ! 

! 

( 

38.  C! 

17.6! 

-  I 

2500! 

31.0IN0NE 

!NY 

NEW  YORK 

1955 

38.  C! 

3.0! 

-  ! 

i 

I 

40.  C! 

11.0! 

-  ! 

1432! 

16. 2 IhONE 

!  NY 

NEW  YORK 

i 

1969 

40.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

40. C! 

11.0! 

-  ! 

143*! 

1 8 .2 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1969 

40. C! 

1.8! 

-  ! 

i 

! 

40.0! 

11.0! 

-  ! 

1432! 

18. 2  j  NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1969 

40. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

40. C! 

11.0! 

-  i 

1432! 

18. 2 1  NONE 

INY 

NEW  YORK 

1965 

40.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

40.  C! 

11.01 

-  i 

1432) 

18 .2 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1769 

40.0! 

1.8' 

-  ! 

! 

! 

40. C! 

14.01 

-  j 

150C! 

14.0IN0NE 

INY 

NEW  YORK 

• 

1968 

40. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

40.2! 

9.0! 

-  ! 

1215! 

9. 51  NONE 

INJ 

HILLS IOE 

• 

197C 

40.2! 

3.5! 

-  ! 

! 

i 

40.2! 

9.0! 

-  ! 

1245! 

9.3! NONE 

INJ 

HILLSIDE 

* 

197C 

40.2! 

3.5! 

-  ! 

i 

i 

40.2! 

9.0! 

-  i 

1215! 

9,  IE 

Inj 

HILLSIDE 

« 

197C 

40.21 

3.5! 

.  t 

l 

! 

36. Cl 

10.0! 

-  ! 

COO! 

19.0! -tJNf 

INJ 

HILLSIDE 

! 

1948 

36. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

-  ! 

10.  Q! 

-  1 

aooi 

19.0INONE 

! 

1948 

36. C! 

4.0! 

-  ! 

i 

! 

36.  C! 

10,0! 

-  j 

800! 

19.0! NONE 

INJ 

HILLSIDE 

! 

1948 

36.  C! 

4.0! 

i 

.  i 

! 

! 

36.  C! 

11.0! 

—  j 

800! 

18.01NCNE 

! 

j 

195? 

36.  Cl 

3.0! 

■ 

.  i 

! 

! 

i 

36.  C! 

11.0! 

! 

cool 

18.0! NONE 

* 

i 

1953 

36.  C! 

3.0! 

! 

-  ) 

i 

2 

i 

36. C! 

1C.0! 

-  * 

aoo! 

18. Of  NONE 

Inj 

HILLSIDE 

i 

1956 

36. C! 

4.0* 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

3I.C! 

10.0! 

! 

900! 

19.05KONE 

INY 

NEW  YORK 

i 

1961 

38.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

38. C! 

10.0! 

.  j 

900! 

19.0SN0NE 

INJ 

HILLSIDE 

! 

1961 

38. C! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

l 

! 

38.0! 

10.0! 

-  ! 

9001 

19.0! NONE 

INJ 

HILLSIDE 

! 

1961 

38. C! 

3.01 

! 

-  i 

! 

i 

! 

3P.C! 

11.0! 

-  ! 

1CC0! 

19.CSN0NE 

(NY 

NEW  YORK 

! 

1962 

38. G! 

2.C! 

j 

-  ! 

i 

! 

! 

38. C! 

11.0! 

-  ! 

1CC0! 

19.0'NONE 

!HJ 

HILLSIDE 

! 

1962 

38. C! 

3.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

38.0! 

11.0! 

-  ! 

1000! 

19.0! NONE 

INJ 

HILLSIDE 

j 

1962 

38.  C! 

3.0! 

j 

-  ! 

t 

! 

i 

56. C! 

11.0! 

i 

UOO! 

19.0iN0NE 

It.'J 

HILLSIDE 

i 

1062 

17.CJPUMPS 

! 


18*3436! 
1  ! 

59I3A36! 
!  ( 

!  ! 

!  ! 


JB.C'NONE 

! 

42.0!NvNF 


!NY  nEW  YORK 


SONIC A  LEE  III 

1 564427 

! 

5413*36! 

49.6! 

18.6! 

6.6! 

600! 

-  ! 

3G.0JN0NF 

!  L  A 

NEW 

1975 

I 

! 

j 

j 

!  ! 

!  ! 

51.6! 

! 

20.0! 

« 

5.2! 

! 

! 

1 

-  i 

» 

i 

i 

i 

j 

ORLEANS 

(32)  DOUBLE  EAGLE  MARINE 
BAY  EAGLE 

! 

! 

1614866 

! 

! 

!  ! 

62I3A36! 

j 

s9.si 

i 

22. C! 

! 

! 

8.6! 

! 

i 

1200! 

i 

-  ! 

i 

i 

33 .0! NONE 

i 

l 

SLA 

MORGAN 

1979 

1 

! 

»  i 

55.0! 

22.6! 

6.0! 

i 

-  1 

! 

! 

CITY 

i 

BOLD  EAGLE 

1583720 

! 

5  © ! 3*36! 

51.5! 

22. C! 

8.6! 

1000! 

-  ! 

33.05N0HC 

SLA 

MORGAN 

1979 

! 

1 

!  ! 

55.0! 

2?.6! 

6.0! 

i 

-  j 

• 

j 

CITY 

BRAVE  EAGLE 

1570)52 

! 

56! 3*36: 

51.5! 

22.C! 

6.6! 

1200! 

-  i 

33 .0! NONE 

!LA 

NORCAN 

1975 

! 

! 

!  ( 

55.0! 

22. t! 

6.0! 

I 

-  ! 

i 

j 

CITY 

DALLAS 

I62C780 

1 

661 *  l 

56.8! 

21.4! 

7.5! 

900! 

-  i 

35.0!*0NE 

it* 

MORGAN 

1980 

1 

1 

!  1 

65.0! 

22. C! 

5.5! 

! 

.  i 

! 

! 

CITY 

GRAND  EAGLE 

( 593148 

1 

5613*36! 

51.5! 

22.0! 

6.6! 

1200! 

-  i 

33. 0! NONE 

SLA 

MORGAN 

1978 

! 

I 

!  ! 

55.0! 

.'2.6! 

6.0! 

» 

-  ! 

! 

1 

CITY 

IVANHCC 

1307367 

! 

6313*36! 

59.2! 

22.1! 

7.5! 

900! 

-  i 

30.0! NONE 

«LA 

MORGAN 

1967 

I 

» 

1  ! 

65.0! 

24.0! 

6.5! 

« 

-  i 

» 

! 

c:u 

MARSH  EAGLE 

1625299 

! 

6213*36! 

51.5! 

22.0! 

8.6! 

1200! 

-  ! 

33. oi NONE 

!L* 

MORGAN 

198C 

1 

! 

!  ! 

55.0! 

22.6! 

6.0! 

! 

-  1 

t 

! 

CITY 

MSS  ELAT 

!6240*V 

! 

7*13*36! 

56.4! 

24. C! 

7.0! 

1200! 

-  J 

35.0INCNE 

SLA 

MORGAN 

1980 

! 

1 

!  I 

6C.0! 

24.1! 

6.5! 

! 

-  i 

! 

j 

CITY 

MISS  LOIS 

1638521 

1 

4013*36! 

58.5! 

20.1! 

5.7! 

400! 

-  ! 

30.0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1982 

t 

! 

i  i 

58.5! 

20.1! 

4.0! 

! 

-  1 

! 

! 

CITY 

MISS  SXARLCE 

1638349 

! 

501 3 A  3&i 

—  ! 

—  j 

6.0! 

900! 

-  j 

30.0INONP 

I L  A 

MORGAN 

-- 

! 

I 

!  ! 

5C.0! 

20. C! 

5.0! 

j 

-  i 

! 

i 

CITY 

MISS  TINA 

I65C35C 

1 

39S3A36! 

56.5! 

20.1! 

5.7! 

40oi 

-  j 

30.0! NONE 

it* 

MORGAN 

1982 

! 

i 

!  ! 

58.5! 

20.:: 

4.0! 

i 

-  i 

« 

! 

CITY 

MR.  BRENT 

1639487 

i 

44I3A36! 

1 

—  ! 

6.5! 

9ooi 

-  i 

35 .0! NONE 

!U 

MORGAN 

mm 

! 

! 

!  ! 

*8.0! 

1  A.6! 

6.0! 

! 

-  i 

1 

i 

CITY 

MR.  BRYAN 

1509856 

! 

84 } 3*36! 

--  ! 

--  i 

6.0! 

900! 

-  i 

35.0SNCNE 

!LA 

MORGAN 

! 

! 

!  ! 

62.0! 

26. C! 

5.0! 

I 

.  i 

! 

; 

CITY 

MR.  SKANE 

1607912 

1 

6913*36! 

58.9! 

24.  C! 

9.2! 

900! 

-  j 

35.01N0NE 

!LA 

MORGAN 

1975 

1 

! 

1  ! 

65.0! 

*4*C! 

7.0! 

! 

-  j 

I 

i 

CITY 

MR.  SHAWN 

!6454v8 

! 

4013*36! 

56. M 

3.:i 

5.2! 

400! 

«  i 

70.0JNCNE 

it.  a 

MORGAN 

1982 

! 

i 

!  ! 

58.5! 

.0.1* 

.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

CITY 

ROYAL  EAGLE 

1580946 

1 

5653*36! 

51.5! 

32. C! 

8.61 

1.00! 

.  > 

n.niNONr 

II  * 

MORGAN 

1977 

I 

I 

1  ! 

55.0! 

22.6! 

6..1! 

| 

i 

i 

* 

CITY 

TRACE!  MARK 

1627680 

! 

8513*361 

45,5! 

1  8  .Cl 

7.7! 

900! 

-  j 

35.01NCNS 

!  LA 

MORGAN 

I960 

! 

i 

!  ! 

48.0! 

18.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

i 

CITY 

NILP  CAGLE 

! 577042 

i 

5613*36! 

51.5! 

72. C! 

8.61 

12CC! 

*-  « 

33.0! NONE 

ii* 

MORGAN 

1976 

! 

! 

!  ! 

55. C! 

22.6! 

6.0! 

i 

-  : 

1 

! 

CITY 

362. 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENSR! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

ICAPACITY! 

HUM-  I 

!  V 

E  S  S  €  L  I 

! 

DXST! 

OPERATOR 

NET  ! CODE ILEN ST Hi  BROTH! 

! 

1 

! 

EST  t  CARSO 

HAND  LINS 

IS  ! OPERAT INS  ! 

1 

!  COAST 

TER  l  SEE! //////I /////! 

ED  ! 

\mmn\ 

POINT  !  LINE-1 

!  AOl 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 

!  SUARD 

TON-  tPASE! 

OVE*-!OVE*-!/////l 

HORSE 

PASS-  KLISMTJI////////////////1TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NASE  1  XV  1 

ALL  ! 

ALL  1LISHT! 

POWER 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LXNE-2 

!EE! 

LINE-2  ! *RE0UILT 1 

(22)  DOUSLAS 

MARINE  SERVICE* 

! 

1 

IIIIC* 

1  1 

1  t 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

6RXOSET  ANN 

1539582 

2313AJ6! 

38.81 

18.0! 

3.11 

165 

-  ! 

1 4 . 5 I  NONE 

tlA 

BALDWIN  ! 

1972 

! 

! 

1  1 

1  1 

(0.0! 

1 

18. C! 

! 

3.1! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  DOUSLAS 
DIANA 

TOWINC,  INC. 

1 

1 

1573599 

1  ! 

1  1 

8313A351 

1 

1 

52.91 

! 

! 

20.01 

! 

! 

6.6! 

800 

! 

) 

-  ! 

! 

! 

26.0! NONE 

! 

I 

ILA 

1 

! 

HARVEY  1 

1976 

1 

t 

1  t 

1  1 

62.4! 

1 

24.  C! 

! 

7.1! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

i 

l 

I 

(32)  DOUSLAS 
WAD  303 

WILLIAM  A. 

1 

! 

16(6820 

1  i 

i  1 

241MA43! 

! 

1 

! 

! 

I 

—  ! 

! 

! 

7.0! 

! 

! 

570! 

! 

! 

--  INONE 

i 

! 

ILA 

! 

! 

INTRACOAS-! 

1910 

1 

1  1 

130.0! 

34.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

WAD  201 N 

1628954 

2(1 1 SA22! 

! 

—  ! 

7.0! 

- 

572! 

1t).0!  DIESEL 

PUMP 

!IA 

NEW  ! 

198C 

1 

l 

1  1 

1  1 

130.01 

1 

34.0! 

! 

—  ! 

! 

-  ! 

I 

! 

I 

I 

ORLEANS  ! 

t 

(32)  DOW  CHEMICAL  CO. 

1 

l 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

(LA.  DIVISION) 

1 

1  1 

1 

1 

) 

! 

1 

! 

! 

LEVITICUS 

1577329 

1 8  9 1 .3  A  3  6 1 

138.5! 

36.0! 

9.5! 

4200 

-  ! 

36.0IN0NE 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1976 

! 

1  1 

138.5! 

36.0! 

9.5! 

-  1 

! 

1 

1 

DC  4 

I  283519 

91515C701 

195.0! 

35.  Cl 

8.6! 

- 

1250! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAOUEMINE 1 

1960 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

! 

DC  302 

1026864 

163715A70! 

297.51 

54.0! 

9.0! 

- 

3350! 

17.0IPUNPS 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1976 

! 

1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

« 

1 

1 

DC  3C3 

107*914 

78515A70! 

1(7.5! 

34.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.01PUHPS 

ILA 

PLAOUEMINE! 

197* 

1 

1  1 

1(7.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

I 

DC  3C6 

1*2(447 

20821 SA70I 

297.51 

54.01 

10.6! 

- 

5386! 

19.7! DIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1980 

1 

(  1 

297.51 

54. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

DC  31C 

1*28113 

20121 SA70I 

297.51 

54. 0! 

10.8! 

- 

5366! 

19.7! DX  ESEL 

PUMP 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1980 

1 

1  1 

297.5! 

54.  Cl 

2.0! 

-  t 

1 

! 

! 

DC  3(0 

1023866 

77315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

!LA 

PLAOUEMINE! 

1975 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

DC  3(1 

1026260 

773I5A70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

!LA 

PLAOUEMINE! 

1975 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

DC  3(2 

1026C13 

773! 5A701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

!LA 

PLAOUEMINE! 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC  3(3 

1025965 

773! 5A701 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1350! 

1 7 .0 ! PUMPS 

ILA 

•LAOUf NINE ! 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC  3(( 

102*112 

77315A70! 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

1350! 

17 .0! PUMPS 

ILA  ''lAOUEKIHE! 

1975 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

I 

DC  3(3 

! OOOC97 

77115*701 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC  3(6 

1024211 

77315A701 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1350! 

17.01PUMPS 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

1 

I 

DC  3(7 

1026369 

773! 5  A  70 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1350! 

1 7.0IPUMPS 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1975 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

DC  348 

1026567 

77315*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1350! 

17.0! PUMPS 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1975 

l 

t  I 

19>.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC  3(9 

1026518 

77395*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1350! 

17.01PUMPS 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1975 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

| 

! 

DC  370 

1601217 

77415A701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*85! 

17.01PUMP 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1979 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

! 

OC  371 

1  609218 

77415A70* 

195.0! 

15. C! 

9.0! 

• 

14851 

17.0! PUMP 

!LA 

PLAOUEMINE! 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

| 

1 

OC  372 

1  609  219 

774 1 5*701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1465! 

ir.oiPUMi; 

! 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

DC  373 

1609220 

774 15*701 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1485! 

17.0! PUMP 

1  LA 

PLAOUEMINE! 

1979 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.81 

-  ! 

1 

! 

! 

DC  37( 

1609221 

77415*70! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1485! 

17.0IPUHP 

!LA 

PLAOUEMINE! 

1979 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.81 

-  ! 

( 

! 

I 

OC  386 

1513019 

902 1 5A70I 

195.01 

35.  C! 

8.7! 

- 

1385! 

20.0! NONE 

!IA 

PLAOUEMINE! 

*  1968 

! 

1  1 

195.1! 

35.11 

2.0! 

-  ( 

1 

! 

! 

DC  387 

1516238 

902 ! 5*70! 

195.0! 

35.0! 

8.71 

- 

1385! 

20.0! NONE 

ILA 

PLAOUEMINE! 

*  1968 

1 

1  1 

195.0! 

35.11 

2.01 

-  I 

1 

! 

! 

DC  389 

1513184 

9C215A70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

• 

13P5! 

20.01  DIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAOUEMINE! 

*  1968 

t 

1  ! 

195.0! 

35.1! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

! 

DC  39C 

151(491 

90215A70I 

195.0! 

35. C! 

6.7! 

- 

1385! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

HA 

PLAOUEMINE! 

*  1968 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

2.0) 

-  ! 

! 

! 

! 

DC  391 

1622502 

774 ! 5*70! 

195.0! 

35. C! 

i.9i 

- 

1423! 

16.6101 ESEL 

CARSO 

ILA  PLARlJf MINE ! 

1910 

l 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

I 

OC  392 

1622503 

77495*70! 

195.0! 

35. Cl 

8.9! 

- 

1423! 

16.6! PUMPS 

ILA  HA8UEAIKE! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

1 

DC  393 

1622504 

77415*70! 

195.01 

35. C! 

8.9! 

- 

1423! 

16.6!ruKFS 

!  LA 

PLAOUEMINE! 

1980 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

OC  39( 

1622505 

77415*70! 

195.0! 

35.0! 

8.91 

- 

1423! 

16.61PUMPS 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1980 

I 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

1 

DC  395 

1623556 

774 1 5  A  70! 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

- 

1423! 

16.61PUHPS 

ILA 

PLAOUEMINE 1 

1980 

1 

1  f 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

1 

DC  396 

•623557 

774 1 3 A  ^0 ! 

195.01 

35.0! 

8.9! 

- 

1423! 

16.6 JPUMPS 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1980 

I 

J  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1 

DC  397 

1623558 

77415*70! 

195.0! 

35.  C! 

8.9! 

- 

1423! 

16.6 ! PUMPS 

HA 

PLAOUEMINE! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

DC  398 

1625974 

774! 5*701 

195.0! 

35.  C! 

8.9! 

- 

1423! 

16.6 ! PUMPS 

HA 

PLAOUEMINE! 

1980 

! 

!  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC  (01 

1019(55 

1 1 4.0 !  5*70! 

2(6.0! 

50. C! 

8.9! 

- 

2500! 

17.0 JPUMPS 

HA  PLAOUEMINE! 

1974 

1 

f  1 

2(6.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DC  (02 

1019802 

11(01 5*701 

2(6.0! 

50.0! 

6.9! 

- 

2500! 

17.0! PUMPS 

ILA  PLABUEMXNf! 

1974 

I 

1  1 

2(6.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

DC  (03 

102(455 

1K015A70! 

222.0) 

50. C! 

8.9! 

- 

2500! 

17.01PUMPS 

!LA  PIAOUEMINCJ 

1974 

1 

i  1 

222.01 

SO.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

SC  (C4 

773*5*70} 

193. p: 

35. C! 

6.6! 

- 

1300! 

16.6 ! DIESEL 

PUMP 

HA 

PLAOUEMINE! 

1977 

1 

!  J 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  I 

! 

1 

1 

OC  (C7 

1022566 

77315*70! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1300! 

16.6) DIESEL 

PUMP 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1977 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

DC  (08 

1022616 

77315A701 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1300! 

16.6 1 DI ESEL 

PUMP 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1977 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

DC  (09 

1028712 

77315*701 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1300* 

16.61  DIESEL 

PUMP 

HA 

PLAOUEMINE! 

1977 

! 

1  I 

195.0! 

35.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

OC  411 

1Q0C110 

77315*70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1300! 

16.6 ! DI ESEL 

PUNP 

HA 

PLAOUEMINE! 

1977 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

DC  (12 

1028621 

77315*70! 

195.0! 

35. C! 

0.6! 

- 

1300! 

16.61  DIESEL 

PUMP 

LA 

PLAOUEMINE! 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

DC  (55 

10028(6 

<6515*701 

22C.0! 

40.C1 

6.5! 

- 

1800! 

15.01  DIESEL 

PUMP 

PLAOUEMINE! 

1969 

1 

f  1 

220.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

DC  470 

|  - 

75913*70! 

220.0! 

40.01 

6.6! 

- 

1600! 

1 3 .0! PUMP 

’»  . 

PLAOUEMINE! 

19*0 

1 

1  1 

22C.0! 

40.CI 

1.61 

-  ! 

I 

! 

DC  (80 

j  ...... 

8651 5*70! 

220.0! 

40.  C! 

6.5! 

- 

1800! 

15.01  PUMP 

A 

PLAOUEMINE! 

196E 

1 

1  ! 

22C.OI 

40. C! 

2.01 

-  1 

I 

* 

1 

DC  (97 

1607889 

88515A70I 

195.01 

54.01 

6.61 

- 

2200! 

17.0! PUMP 

ILA 

PLAOUEMINE! 

1977 

1 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

I  1 

195.0! 

! 

54.0! 

! 

! 

2.C! 

! 

-  1 
! 
1 

! 

! 

I 

t 

! 

! 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


363. 


EMM 

BIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AM  NUMBER 

!  COAST 
t  GUARD 
!  NUMBER 

1  IVTCC1  DIMENSIONS  IDRAFT!. 

!  NET  ICODEILENCTHIBRRTM  *  1 

!RECXS-!»»**1  NEC.  !  REG.tLOAD-! 

1  TER  1  SEE  I //////! /////I  ED  ! 

I  TON-  f PACE !  OVER-lOVER- !/////! 

1  NA6E  1  IV  1  ALL  !  ALL  ILIGHT! 

MORSE! 

MOWER! 

CAPACITY!  HIGH-  !  !  V 

1  EST  !  CARGO  HANDLING  IS 
CA*SO  !  FIXED  !  E0U1MNENT  ! T C i 

tnnmx  moint  i  line-i  iaoi 

MASS-  !  (LIGHT) !//////////M/////!TD| 
ENGCRS  !  (FEET)!  LINE-2  1  EE! 

E  S  S  E  L  ! 
OPERATING  1 
BASE  ! 

LINE-1  ! 
////////// ! 
L 1NE-2  ! 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT ! 

(32)  ROW  CHEMICAL 

CO. 

1 

! 

1 

1  t  t 

1  !  1 

1  !  ! 

1 

1 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(LA.  DIVISION) 

1 

1  1  1 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

i 

(CONTINUER)! 

1  !  1 

1 

i 

! 

I 

! 

! 

RC  496 

1026217 

!  165  ISA  70 ! 

195.0! 

54. Cl 

8.6! 

-  J 

2200! 

17.0IMUMM 

!LA 

MLAOUEMINE ! 

1977 

! 

1  1  1 

195.0! 

54. 0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RC  315 

! 607169 

1  20641 SA701 

240.0! 

50. C! 

7.9! 

-  ! 

1470! 

26 .0! NONE 

!IA 

PLA9UEMINE! 

1976 

! 

!  1  I 

24C.0! 

50.01 

4.3! 

-  ! 

! 

! 

RC  520 

1607690 

1  206415*70! 

24C.01 

SO. Cl 

7.9! 

-  I 

1470! 

26.01N0NE 

I  LA 

MLAOUEMINE ! 

1978 

! 

!  1  1 

240.0! 

50. Cl 

4.3! 

-  ! 

1 

1 

RC  325 

16375*0 

1  206415*70! 

24C.0I 

54.  Cl 

7.9! 

-  j 

1470! 

26.01  NONE 

1  LA 

MLAOUEMINE! 

1980 

1 

1  1  1 

24C.O! 

54. C! 

4.3! 

-  ! 

! 

! 

RC  530 

1614000 

1  180715A70! 

245.0! 

SO.C! 

6.0! 

-  I 

1250! 

26.01ELECTMIC  MUNMS 

!LA 

MLAOUEMINE! 

1979 

! 

!  1  ! 

245.0! 

50. Cl 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

RC  535 

1615245 

1  180715A70! 

245.0! 

50.0! 

6.0! 

-  1 

1250! 

26.0! ELECTRIC  MUNMS 

!  L  A 

MLAOUEMINE! 

1979 

! 

!  1  1 

245.0! 

50.0! 

3.0! 

-  ! 

1 

! 

DC  540 

1614326 

1  1 8071 5A  70! 

245.0! 

50.0! 

6.0! 

-  ! 

1250! 

26.0! ELECT* IC  MUNMS 

1  LA 

MLAOUEMINE! 

1979 

1 

1  1  ! 

245. 0! 

50.01 

2.6! 

-  1 

! 

! 

DC  610 

1003095 

1  130015A70! 

25C.0! 

50.01 

8.3! 

-  j 

2400! 

16.9( NONE 

lLA 

MLAOUEMINE! 

1966 

1 

1  1  1 

25C.O! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RC  620 

1019109 

!  130015*70! 

250.0! 

50.0! 

8.3! 

-  j 

2400! 

16 .9  1  NONE 

!IA 

PLAOUEMINE! 

1966 

1 

1  1  1 

250.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

DC  630 

1016283 

!  155015*70! 

250.0! 

50.0! 

8.6! 

-  i 

2400! 

16.9! NONE 

!LA 

MLAOUEMINE! 

*  1987 

| 

>  1  1 

25C.01 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

DC  640 

1624454 

1  101015*701 

213.0! 

40.01 

8.0! 

-  j 

1665! 

20.01  NONE 

!lA 

MLAOUEMINE! 

me 

1 

I 

1  I  i 

1  1  ! 

213.0! 

1 

40.C! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  ROW  CHEMICAL 

CO.#  THE 

1 

1  1  ! 

1  1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(TEXAS  DIVISION) 

1 

1  1  ! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

DELTA  DIAMOND  9 

1633306 

1  5513*36! 

48.11 

22.3! 

6.9! 

600! 

-  I 

37.0! NONE 

!TX 

FREEPORT  ! 

1981 

1 

1  1  1 

51.0! 

22.31 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

DELTA  DIAMOND  10 

1643804 

1  5513*36! 

48.8! 

22.3! 

6.9! 

600! 

-  ! 

37.0 ! NONE 

!TX 

FREEPORT  1 

1981 

1 

1  1  ! 

51.0! 

22.3! 

6.0! 

-  I 

! 

! 

ROW  HUSTLER 

1506267 

1  2113*361 

30.0! 

16.5! 

6.9! 

480! 

-  ! 

1 3. 0 l NONE 

(TX 

FREEPORT  ! 

1966 

1 

1  1  1 

38.0! 

16.5! 

6.9! 

-  ! 

1 

! 

OLD  MUSK 

1554544 

1  3713*36! 

52.0! 

20.0! 

7.5! 

t  COO ! 

-  i 

11.0! NONE 

!TX 

FREEPORT  ! 

1974 

! 

1  1  1 

52.0! 

20.0! 

7.5  J 

-  i 

! 

! 

RC  97 

1009159 

1  3021 S  C  70 1 

97.6! 

35.01 

8.6! 

-  | 

800! 

17.0! DIESEL  MUMM 

!TX 

FREEMOAT  ! 

1962 

1 

1  1  1 

97.6! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

RC  230 

1011825 

1  S961SA70! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  j 

1100! 

17.01  NONE 

ITX 

FREEPORT  ! 

•  1969 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

RC  240 

1011874 

1  59615*701 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  | 

1100! 

17.0! NONE 

ITX 

FREEPORT  ! 

*  1969 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

RC  301 

1026615 

1  1 63715*701 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  j 

3300! 

17,01 MUNMS 

ITX 

FREEPORT  i 

1976 

1 

1  1  ! 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

! 

DC  304 

1024963 

1  163715*70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

3300! 

17.0! *UNMS 

ITX 

FREEPORT  ! 

1976 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

DC  305 

1423298 

1  208215*701 

297.5! 

54.0! 

10.8! 

-  ! 

330CI 

19.71DIESEI  MUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

1900 

1 

1  1  1 

297.3! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

DC  307 

1625973 

1  208215*70! 

297.5! 

54.0! 

1C. 61 

-  ! 

3300! 

19.7! DIESEL  MUMM 

ITX 

FREEPORT  1 

198C 

1 

!  1  ! 

297.5! 

54. C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

DC  306 

1626694 

1  208215*70! 

297.5! 

54.01 

10.8! 

-  i 

33001 

19. 7 ! DIESEL  MUMM 

!TX 

FREEPORT  ! 

1980 

1 

1  1  1 

297.5! 

54. C! 

2.0! 

-  ( 

I 

! 

DC  309 

1628112 

1  206215*701 

297.5! 

54. C! 

10.8! 

-  ! 

3300! 

19.7IRIESEL  PUMP 

!TX 

FREEMOPT  ! 

1950 

1 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

OC  315 

1001990 

1  90015*70! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

-  J 

1350! 

17.01MUMM 

!  TX 

FREEPORT  ! 

1971 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

| 

RC  320 

1002048 

1  90015*701 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

-  ! 

13501 

17.0IMUMP 

ITX 

FRCEPCRT  ! 

1971 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

DC  325 

1002097 

1  90015*70! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  J 

1350! 

17. CHUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

DC  330 

1002147 

!  90015*70! 

195. 0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

13501 

17.0! MUMM 

!  T  X 

FREEPORT  ! 

1971 

I 

!  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

DC  335 

1002196 

1  90015*70! 

195.0! 

35. C! 

6. At 

-  I 

1350! 

17.0IPUMM 

ITX 

FMEEMORT  I 

1972 

l 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

I 

! 

DC  350 

1576871 

1  77315*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  f 

1350! 

16.616“  MUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

1976 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

RC  351 

1576672 

1  77315*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

1 6.6! MUMP 

!TX 

FREEPORT  l 

1976 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RC  352 

1578073 

1  77315*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1350! 

16. « !fU*f 

ITX 

FREEPORT  ! 

1976 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

j 

RC  353 

1576874 

1  77315*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1350! 

16.6 ! PUMP 

ITX 

FREEPORT  j 

1976 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RC  354 

1028688 

1  78815*701 

195.0! 

35. Cl 

9.1! 

-  j 

1350! 

20.01DIESEL  PUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

1V79 

I 

1  1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.0! 

-  1 

1 

! 

DC  353 

1616802 

1  79915*70! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  j 

1854! 

1 6. 6 1  DIESEL  MUMM 

!TX 

FREEPORT  l 

1980 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RC  356 

1616603 

!  79915*70! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  J 

1854! 

16.6] DIESEL  MUMM 

ITX 

FREEPORT  ! 

1980 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

*  ! 

! 

! 

DC  357 

1621171 

!  799J5A701 

195.01 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1854i 

16.6 ! DIESEL  MUMM 

ITX 

FREEPORT  ! 

I960 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

DC  356 

1621172 

!  79915*70! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ; 

1854! 

16. 6  10IESEL  MUMM 

ITX 

FREEPORT  ! 

I960 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RC  359 

1623559 

1  799! 5*70! 

195.0! 

3>.C! 

10.0* 

-  J 

1654! 

1 6.6! DIESEL  MUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

1980 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  I 

I 

! 

RC  360 

1614468 

!  799J5A701 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  j 

1854! 

16.6IDIESEL  PUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

me 

1 

I  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RC  361 

1625982 

1  799J5A70! 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

-  j 

18S4! 

16.6 {DIESEL  MUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

190C 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

DC  362 

1626910 

1  79915*701 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  J 

1854! 

16.6! DIESEL  PUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

198C 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

i 

RC  365 

1513706 

l  90215*70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  1 

1206! 

17.01 PIESCl  7UHP 

ITX 

FREEPORT  ! 

1968 

i 

1  i  t 

195.0! 

55. Ci 

2.0! 

-  i 

1 

1 

DC  405 

1022467 

!  77315A70! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

-  ! 

1300! 

16.6(DI£SEL  PUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

1977 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

RC  420 

JC02345 

1  86515A70! 

22C.01 

40. C! 

8.5! 

-  | 

1800! 

15.018"  PUMP 

!TX 

FREEPORT  ! 

1966 

1 

1  1  1 

220.0! 

40. C! 

2.0! 

*  i 

1 

! 

DC  425 

1002394 

1  86515*70! 

22C.O! 

40.0! 

6.S! 

-  ! 

laooi 

15.018"  PUMP 

ITX 

PPEEPCRT  ! 

I960 

1 

1  1  1 

22C.01 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

! 

RC  430 

1002444 

1  86515*70! 

220.01 

40.C! 

8.5! 

-  | 

1800! 

15.016“  PUMP 

!TX 

FRfEMORT  ! 

1968 

} 

1 

1  1  ! 

220.01 

40.C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

DC  435 

1002493 

‘  86515*701 

2  2  C  .  0 ! 

40.0! 

8.5! 

•  I 

1800! 

1 5.0! DIESEL  PUMP 

f  LA 

MLAOUEMINE! 

1932 

1 

!  !  1 

22C.O! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

RC  445 

1002592 

1  86515*701 

22C.0! 

40.0! 

8.5! 

-  J 

1800! 

15*01 6"  MUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

1966 

! 

I  1  1 

22C.0I 

40*01 

2.0! 

*  i 

! 

! 

Rf  495 

1003046 

1  82015*701 

22C.0! 

40.0! 

6.6! 

-  ! 

1800! 

13.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

FREEPORT  ! 

1964 

! 

! 

1 

1  1  ! 

1  !  1 

!  i  i 

220.01 

! 

! 

40.0! 

! 

1.5! 

! 

-  * 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


364. 


ENCM 

MS?  1  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  AMD  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

I  1VTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  ! CODE 1  LENGTH! GRDTHt  ! 

-IR£GXS-!**<**1  REG.  !  REG.  1  LOAD-1 

1  TER  1  S EC  1  //////! /// / / i  ED  ! 

1  TON-  1PAGEI  OVER-IOVER-I7///71 

I  NAGE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1LI6KTI 

1CAPACZTT!  HIGH-  !  1  V  t  $  S  E  L  !  1 

•  1  1ST  |  CARGO  HANDLING  IS  iOPIRATXNC  !  1 

!  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  tTC 1  BASE  !  YEAR  ! 

!////////!  POINT  I  LINE-1  f A 0 1  LINI-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) 1 ////// //////////1T01//////////1  OR  1 

POWER!  ENGERS  t  (FEET)!  LINE-2  lEEl  LINE-2  ^REBUILT! 

<A0)  DOW  CHEMICAL  COMPANY/ 

1 

J 

THU 

t  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

0CV  1 

1287336 

1  1  5571 4A  401 

250. 0! 

54.0! 

11.0! 

-  I 

3500! 

32.8 1  DRY  CONVEYOR  VETlCA 

PITTSBURG  1 

1961 

l 

1 

1  1  1 

1  1  1 

25C.0I 

54. Ct 

I 

1.8! 

! 

*  ! 

1  SLURRY  SYSTEM 

1 

! 

1 

1 

1 

(1?)  DOWDY  S  LACKER/  INC. 

l 

1 

1  I  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

1 

DOT 

1239463 

1  6613A361 

86.0! 

20.51 

7.4! 

8501 

•  j 

26 .0! NONE 

1TN 

CLIMON  1 

*  196? 

I 

1  1  1 

66.0! 

20.51 

7.4! 

-  1 

1 

I 

! 

JEAN  LYNN 

1  . 

1  1613A36I 

44.0! 

18. C! 

1.5! 

150! 

-  ! 

22 .0! NONE 

ITN 

CLIFTON  l 

1961 

I 

1  1  1 

44.01 

18.0! 

1.51 

-  j 

! 

! 

I 

LEE  E 

1260736 

1  3513A36! 

56.0! 

13.0! 

6.01 

270! 

-  j 

26.01  NONE 

ITN 

CLIFTON  1 

1950 

1 

!  1  1 

56.0! 

15. C! 

6.01 

-  1 

! 

! 

1 

ASL  2522 

1273565 

1  62314A461 

195.01 

35. C! 

8.0! 

-  1 

13001 

11 .0! NONE 

!  TN 

CLIFTON  ! 

1957 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1*51 

-  | 

1 

1 

1 

AeL  2524 

1273556 

1  623t  4A46I 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

-  | 

1300! 

1 1 .0} NONE 

ITN 

CLIFTON  1 

1957 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

1 

APL  2526 

1273614 

1  62314A46! 

195. C! 

3S.C! 

8.0! 

-  ! 

1300! 

11 .0! NONE 

!TN 

CLIFTON  I 

1957 

J 

1  i  l 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  | 

I 

! 

1 

AeL  2527 

1273615 

!  62314A461 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  1 

1300! 

1 1 • 0 ! NONE 

ITN 

CLIFTON  I 

1957 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

X  90C 

1  - - 

!  66114A40! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  | 

13141 

1 J  .  7 1  NONE 

!TN 

(LIFTON  I 

1933 

l 

1  !  1 

195.0! 

35. c: 

1.5! 

-  | 

l 

! 

! 

X  901 

,  - 

!  6MI4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  1 

1314! 

1 3*7! NONE 

ITN 

CLIFTON  ! 

1953 

l 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

X  910 

1 267685 

1  69614A40! 

195.1! 

35.0! 

8.0! 

-  J 

1400! 

12.OIN0NE 

!TN 

CLIFTON  1 

1953 

j 

1 

!  1  1 

1  1  t 

195.1! 

! 

35. C! 

1 

1.M 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

(32)  POWELL  SCHLIH0CR4ER 

1 

1 

1  1  ! 

1  1  1 

! 

! 

i 

! 

1 

; 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CREOLE  DIAMOND 

1645365 

1  1 33 1 1  A03 ! 

132.0! 

36. C! 

6.0! 

9001 

274i 

44.012  588-6. p.M.  OSltlA 

INTRACOAS-1 

1981 

! 

1  )  1 

132.0! 

36.  C! 

4.6! 

-  | 

1  TRIPLEX  PUMPS 

! 

TAL  CITY  ! 

DC  19-14 

1  - 

i  44914*90! 

1 2C.0! 

30.0! 

4.0! 

-  j 

260! 

53.5 1  HAND  CHAIN  HOJSTIU 

VENICE  I 

1965 

! 

1  !  ! 

120.0! 

30. CJ 

2.5! 

-  1 

It  TRIPLEX  PURPS 

! 

1 

PC  19-16 

!  44914A90! 

130.0! 

35. C! 

6.0! 

-  i 

375! 

42.012  588-6. P.P.  DSLlLA 

VENUE  1 

1980 

! 

1 

!  !  ! 

1  !  ! 

1 3C.0! 

j 

35.  C! 

! 

3.0! 

« 

-  ! 

ITRXPLEX  PUMPS 

1 

! 

! 

1 

1 

(20)  DRAVO  BASIC  MATERIALS 

1 

coi. 

1  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

CAPTAIN  ELIA 

15S9C19 

1  7013A36! 

6C.0! 

21. C! 

2.9* 

730! 

-  ! 

29.0! NONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1974 

1 

1  !  ! 

6C.0! 

21. C! 

2.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

CARL  POTTS 

1571099 

1  56J3A36! 

6C.5! 

22.0! 

6.01 

850! 

-  ! 

35 .0! NONE 

I  PA 

PITTSBURGH! 

1976 

1 

1  !  ! 

60.6! 

?  2.0! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

GEORGE  6 

1260450 

1  32I3A35! 

48.9! 

14.5! 

4.5! 

400! 

-  i 

27.0! NONE 

1WV 

NEW  MAR-  I 

1950 

! 

'  1  1 

52.0! 

14.51 

4.51 

-  J 

! 

1 

TINSVILLE  1 

HELEN  ft 

: 266240 

1  2813A36! 

48.2! 

13.01 

4.6! 

440! 

-  ! 

23.01  NONE 

!VV 

CHARLESTON! 

1961 

1 

!  !  ! 

50.0! 

18. C! 

4.61 

-  ! 

! 

! 

I 

PAUL  b 

1502706 

1  5713*351 

56.2! 

21.0! 

6.6! 

760! 

-  J 

27.1 1  NONE 

!VV 

NEW  MAR-  ! 

1966 

1 

!  *  1 

58.2! 

21.  C! 

5.6! 

-  I 

! 

! 

TINSVILLE  ! 

VIENNA 

127231$ 

!  3113A35! 

48.5! 

16.9! 

4.0! 

450! 

-  ! 

21.8! NONE 

1PA 

PITTSBURGH! 

1958 

l 

1  !  1 

53.0! 

17.3! 

4.0! 

-  J 

! 

I 

! 

NO  25 

I  - 

!  1 36! 4A43 1 

100.0! 

26.2! 

6.2! 

-  ! 

350! 

8.0! NONE 

!VV 

NEW  RAR-  » 

1931 

! 

!  !  ! 

10C.0! 

26.2! 

1.5! 

i 

-  1 

I 

! 

TINSVILLE  ! 

NO  27 

!  - 

!  13614A43! 

1 OC.OJ 

26.2! 

6.2! 

-  j 

350! 

8.0! NONE 

!VV 

ST.  MARTS  | 

1931 

I 

1  !  ! 

10C.0! 

26.2! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

1 

NO  34 

I  . 

!  1 45 ! 4 A43 1 

10C.O! 

26.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

3 .0 !  NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1947 

1 

!  !  1 

10C.0! 

26.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  42 

!  . 

!  22514A40! 

125.0! 

26. C! 

7.5! 

-  ! 

400! 

7.5 1  NONE 

1VV 

APPLE  ! 

1938 

1 

!  !  1 

125.0! 

26. C! 

1.5! 

-  j 

1 

1 

GROVE  ! 

NO  120 

•  ...... 

!  425I4A401 

175.0! 

26.1! 

8.5! 

-  1 

1030! 

11*5! NONE 

IWV 

APPLE  I 

1952 

i 

i  i  i 

175.1! 

26.11 

1.5! 

-  x 

1 

! 

GROVE  ! 

NO  132 

l  . 

!  364 ! 4A40! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

•  t 

1C00! 

1 1 .0 l NONE 

1  PA 

PITTSBURGH! 

1947 

! 

!  !  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  133 

J  . 

!  36414A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

11.01NCNE 

IWV 

HUNTINGTON! 

1947 

1 

!  1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  134 

i  ...... 

!  36414A40! 

175.01 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

10001 

1 1  .0 (NONE 

IWV 

PARKERS-  ! 

1947 

i 

1  1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG  I 

NO  143 

■  ...... 

!  413J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  f 

10001 

10, 0! NONE 

IWV 

APPLE  l 

1954 

i 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

*  ! 

I 

I 

GROVE  I 

NC  146 

i  . 

!  41314A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  J 

1000! 

10.0! NONE 

!VV 

PARKERS-  1 

1956 

i 

!  !  1 

175.0! 

16.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BURG  1 

NO  151 

!  . 

!  328J4A40! 

175.0! 

26. C! 

8.0! 

-  f 

900! 

1 1 .0! NONE 

IWV 

APPLE  1 

*  1949 

1 

!  !  ! 

175.0! 

26. C! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

GROVE  1 

NO  152 

1  . 

1  364J4A40! 

1)5.0! 

26.  C! 

8.0! 

-  ! 

1100! 

1 • .0! NONE 

IWV 

PARKERS-  1 

1950 

1 

1  !  ! 

175.0! 

26.  C! 

2.0! 

-  | 

| 

I 

GURG  1 

NO  160 

1  . - 

!  32S14A40! 

175.0! 

26. C! 

8.0! 

-  i 

900! 

1 0.01  NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1946 

1 

1  !  I 

175.0! 

26. C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

1 

NC  161 

1  . 

J  41214A40! 

175.1! 

26.1! 

8.7! 

-  J 

1000! 

11 .4 | NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1955 

i 

i  1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

1 

NO  162 

i  - 

!  41214A40! 

175.1! 

26.i ! 

8.7! 

-  | 

998! 

11.41  NONE 

IWV 

PARKERS-  | 

195? 

! 

!  (  ! 

175.11 

26.1! 

1.5! 

-  1 

! 

| 

BUNG  | 

NO  163 

1  - 

I  5C0I4A40! 

175.1! 

26.1! 

8.7! 

-  | 

9841 

14.8INCNE 

IWV 

CHARLESTON! 

1950 

1 

1  !  ! 

175.1! 

23.1! 

1.6! 

-  | 

1 

1 

1 

KC  14* 

1  . 

!  500! 4A40I 

175.1! 

26.1! 

8.7! 

-  ! 

10C9! 

14. 81  NONE 

IMV 

CHARLESTON! 

1953 

1 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  J 

1 

! 

1 

NO  165 

!  . 

I  S  CO 1 4A401 

17S.11 

26.1! 

8.7! 

-  J 

1009* 

14.8! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1954 

1 

(  1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  i 

1 

1 

1 

HC  170 

1  . 

!  4*  2 ! 4A40! 

175*0! 

26. C! 

8.7! 

-  ! 

1001! 

11.4! NONE 

IWV 

ST.  MARYS  | 

1958 

1 

1  !  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

I 

! 

HC  171 

1  . 

!  5C0! 4A40! 

175.0! 

26.01 

8.7! 

-  j 

984! 

14 .8 (NONE 

IWV 

CMARUSTCiM 

1950 

1 

!  1  t 

175.0! 

26. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

i 

HO  177 

1  - 

!  500I4A40* 

175.0! 

26. C! 

8.7! 

-  J 

1009! 

14.8! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1955 

! 

I  J  ! 

175.01 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

t 

I 

1 

NO  173 

1  . 

!  512J4A40! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  i 

945! 

1 4. 2! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1955 

1 

1  1  i 

i r  S. vi 

26.  vt 

• » • ! 

J 

1 

1 

NO  174 

1  . 

1  51 2 1 4A40I 

175.0! 

26. C! 

8.7! 

-  | 

945  j 

14.2 ! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1955 

! 

!  !  ! 

175.0! 

26. C! 

*.7! 

« 

-  ! 

! 

1 

1 

NO  175 

1  ...... 

1  493 ! 4A40! 

175.0! 

26.  C! 

8.7! 

»  | 

990! 

13.9! NONE 

IWV 

HEW  RAR-  1 

1957 

! 

!  !  ! 

175.0! 

26.0! 

1.51 

-  ! 

! 

* 

TINSVILLE  J 

NO  176 

1  . 

1  506J4A40J 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

-  | 

965! 

15.2 ! NONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1957 

1 

!  t  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  177 

1  . 

!  500I4A40! 

175.1! 

26.1! 

8.7! 

-  ! 

9C4I 

15.6! KOnE 

IWV 

PARKERS-  J 

1953 

1 

!  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

BURG  1 

NO  17? 

1  . 

!  50014A40! 

175.1! 

26.1! 

8.7! 

-  ! 

984! 

1 5.6! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1954 

! 

i  !  ! 

175.1! 

26.*! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

HC  *79 

j  - 

1  486 1 4A40! 

175.1! 

26.1! 

8.7! 

•  « 

981! 

15.6(N0H£ 

IWV 

CHARLESTON! 

1955 

1 

1  !  ! 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

HO  uc 

|  ...... 

!  412! 4A40! 

175.1! 

26.1! 

8.7! 

-  1 

10061 

11.5INQHS 

IPA 

PITTSBURGH! 

1953 

1 

!  1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

1 

NO  181 

1  . 

1  41 2 1 4A40! 

173.1! 

26.11 

8.7! 

-  ! 

1001! 

11 .4! NONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1957 

i 

\ 

1 

!  !  1 

1  1  I 

1  !  1 

173.11 

! 

I 

26.1! 

I 

! 

1.5! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DTSTI  OPERATOR 


VESSEL  RARE  AND  NUMBER 


1 

COAST 

“l » 

! 

CUARI 

! 

! 

RUBBER 

! 

JVTCCl  DIPENSICNS  IDRAFT! 

NET  IC0DEllCN(TH!8»0TM!  ! 

E6IS-!****!  REG.  I  REC.ilOAO-} 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  !PA6Cl  OVEP-lOVEP*!/////!  HORSE: 
NA6E  1  IV  I  ALL  1  ALL  ILICHT!  POWER 


CAPACITY*  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

CARGO  l  FIXED  !  EOUIPPENT  I TC !  BASE  !  YEAR  ! 

//////// !  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LXNE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////(/////// !TD! ////////// 2  OR  ! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  !*REaUILT! 


! 

! 

(20)  DRAVO  BASIC  MATERIALS  CO!. 

(CONTINUED! 

! 

1 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

I 

t 

! 

1 

2 
i 

! 

i 

i 

! 

!  ! 

i  i 

i  ! 

!  ! 

NO 

1(2 

! 

1 

! 

412  !  A  A  A0 1 
i  J 

175.11 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.71 

1.5! 

“  ! 

996! 

-  ! 

11.* !  NONE 
! 

!VV  CHARLESTON! 
j  ; 

195? 

NC 

1(3 

! 

! 

I 

50014A40! 

!  t 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.7! 

1.5! 

■  J 

1009! 

-  ! 

1 *•#! NONE 
! 

iwV  CHARLESTON! 

!  ! 

195C 

NO 

ISA 

1  - 

! 

1 

1 

5001*440! 

!  i 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

8.7! 

1.5! 

“  ! 

10091 
-  ! 

1 *• 8! NONE 
! 

! WV  APPLE  ! 

!  GROVE  ! 

1951 

NO 

115 

1  - 

1 

! 

I 

500I4A40! 

!  ! 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

8.7| 

1.5! 

“  ! 

1009! 

.  i 

1*»6 ! NONE 
! 

! WV  CHARLESTON! 

!  ! 

1955 

NO 

1(6 

! 

i 

i 

5001 AAAOJ 
!  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

8.7! 

1.5! 

“  ! 

•3009! 

-  ! 

1 *• 6! NONE 
! 

! WV  CHARLESTON! 

!  ! 

1955 

NO 

187 

! 

i 

i 

50014 A40! 

!  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

(.7! 

1.6! 

“  1 

98*0! 

-  ! 

U.6IN0NE 

1 

! W V  CHARLESTON! 

!  ! 

1950 

NO 

188 

! 

! 

1 

500I4A4Q! 

!  J 

175.1! 

175.1! 

26.1! 
26*.  S ! 

8.7! 

7.5! 

”  ! 

1009! 

-  X 

1 4 . 8 ! NONE 
! 

!WV  CHARLESTON! 

!  ! 

1953 

NO 

189 

1  - 

! 

1 

! 

5C0I4A40I 
!  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

8.7! 

)  .6! 

“  1 

99  J! 

-  ! 

15.1!  NONE 
! 

! U V  CHARLESTON! 

!  ! 

1957 

NO 

190 

! 

i 

i 

51714A40! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.  Ci 
26.  C! 

(.6! 

1.5! 

•  ! 

900! 

-  ! 

14.91  NONE 
! 

! WV  CHARLESTON! 

!  ! 

195? 

NO 

191 

! 

i 

i 

517I4A40! 

!  I 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.0! 

8.61 

1.5! 

“  ! 

900! 

-  ! 

1*.9!NCNE 

! 

IWV  CHARLESTON! 

!  i 

i95e 

NO 

192 

! 

! 

! 

51714A40! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

8.6! 

1.5! 

“  ! 

900! 

-  ) 

14.91  NOME 

!VV  CHARLESTON! 

!  ! 

1938 

NO 

225 

1  - - 

I 

! 

! 

364I4A40! 

!  ! 

175.0! 

175.01 

26. C! 
26.0! 

9.5! 

1.51 

“  ! 

1000! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

!WV  PARKEPS-  ! 

!  BURG  ! 

1957 

NO 

AGO 

I  - - 

! 

t 

! 

291 ! 4  A  A3 1 
!  1 

150.01 

15C.0I 

30.  C! 
30.01 

7.5! 

1.0! 

*  ! 

800! 

-  ! 

10.0 ! NONE 
! 

1 wv  $t.  parts  ! 

!  2 

196C 

NO 

A0 1 

1 

1 

! 

291I4A43! 

!  I 

15C.01 

150.0) 

30.0! 
30.  C! 

7.5! 

1.01 

“  ! 

600! 

-  ! 

10.0 ! NONE 
! 

IWV  SY.  PARYS  1 
!  1 

1960 

NO 

AC2 

1  - 

1 

1 

1 

291I4A43I 
!  ! 

150.0! 

15C.0! 

27. C! 
27.0! 

7.5! 

1.0! 

—  ! 

700! 

-  ! 

1 0.0! NONE 
! 

IWV  PARKEPS-  I 
!  BURG  ! 

196C 

NC 

AQ3 

|  - 

! 

! 

! 

29114A43! 

!  I 

15C.01 

15C.0! 

27.0! 
27. C! 

7.5! 

1.0! 

“  ! 

7001 
-  ! 

10. 0! NONE 
! 

IWV  NEW  FAR-  ! 

!  TINSVILLE  ! 

I960 

NC 

AOA 

1  - - 

! 

J 

! 

29114443! 

!  ! 

1  SC. 01 
15C.0! 

27.  C! 
27. C! 

7.5! 

1.0! 

“  ! 

700! 

-  i 

10.0! NONE 
! 

IWV  PARKERS-  ! 

!  8URG  ! 

I960 

NO 

ACS 

1 

1 

I 

29K4A43I 
!  ! 

15C.01 

15C.0! 

27.0! 
27. C! 

?.St 

1.0! 

”  ! 

700! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IWV  NEW  PAR-  ! 

!  TINSVILLE  ! 

196C 

NO 

A06 

! 

! 

1 

291  •  4  A  A 3 1 
!  ( 

15C.0! 

15C.01 

27. C! 
27. Cl 

7.5! 

1.0! 

“  ! 

I  -g 
o 
o 

10.0IN0NE 

( 

IWV  NEW  FAR-  ! 

!  TINSVILLE  ! 

196C 

NO 

A07 

! 

1 

! 

291I4A43! 

!  ! 

150.0! 

15C.0! 

27.0! 
27. C! 

7.5! 

1.0! 

“  ! 

700! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IWV  NEW  PAP-  I 

1  TINSVILLE  ! 

me 

NO 

408 

! 

! 

1 

291 1 A  A  43  3 

J  ! 

15C.0! 

15C.0! 

27.0! 
27. C! 

7.5! 

1.0! 

*  ! 

700! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IWV  ST.  PARYS  I 
!  I 

I960 

NO 

409 

!  - 

! 

1 

! 

291J4A43! 
i  ! 

15C.0! 

15C.0! 

27. C! 
27.  Ci 

7.5! 

1.0! 

”  ! 

i 

o 

o 

10.0! NONE 

i 

!UV  NEW  MS-  ! 

!  TINSVILLE  1 

1 96C 

NO 

A1C 

1  - 

! 

1 

1 

31 2 ! A A  46  J 

I  ! 

15C.0! 

15C.0! 

30.  C! 
30.0! 

8.0! 

1.5! 

"  ! 

800! 

“  ! 

8 . 0 ! NONE 
! 

IWV  NEW  PAR-  ! 

!  TINSVILLE  ! 

1965 

NC 

All 

1  - 

1 

! 

1 

31214A46! 

!  i 

ISC*  0! 
150.0! 

30.  C! 
30. C! 

8.0! 

1.5! 

■  ! 

800! 

-  ! 

6.0! NONE 

!WV  PARKERS-  ! 

!  BURG  ! 

1965 

NO 

412 

1 

1 

1 

312I4A46! 

!  ! 

150.0! 

15C.0! 

30.0! 

30.0! 

8.0! 

1.5! 

“  ! 

800! 

-  ! 

8.0! NONE 

I  WV  NEV  MR-  1 

1  TINSVILLE  I 

1965 

NO 

A13 

!  - 

1 

! 

1 

31 2! 4A46! 

!  I 

1  SC*  OS 
15C.0! 

30. C! 
30.0! 

8.0! 

1.5! 

“  ! 

600! 

-  ! 

8.0! NONE 
! 

IWV  ST.  PARTS  ! 

!  ! 

1965 

NO 

A 1 A 

I  - 

! 

1 

! 

29114443 1 
!  J 

15C.0! 

15C.01 

30. C! 
?0.C! 

7.5! 

1.01 

•  ! 

800! 

-  ! 

10.0 ! NONE 
! 

! WV  NEW  PAR-  ! 

!  TINSVILLE  ! 

1965 

NO 

A 1 3 

1  - 

I 

1 

l 

291J4A43! 

1  1 

15C.0! 

15C.0! 

30. C! 
30.  C! 

7.5! 

1.0! 

”  ! 

SCO! 

-  ! 

10.0! NONE 

1 

ivv  new  mi-  ! 

1  TINSVILLE  ! 

1965 

NO 

A16 

! 

1 

! 

312144*3 ! 
t  ! 

150.0! 

15C.0! 

30. C! 
30. C! 

7.5! 

1.0! 

**  ! 

800! 

-  ! 

10.0! NONE 

1 

IVV  NEV  MS-  1 

1  TINSVILLE  ! 

1966 

NC 

A 1 7 

I  - 

! 

I 

! 

31214443! 

1  ! 

15C.0! 

1  SC*  0! 

30. C! 
30. C! 

7.5! 

1.0! 

“  ! 

eco! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IVV  NEV  MS-  1 
!  TINSVILLE  1 

1966 

NO 

424 

1  - - 

! 

I 

! 

32814440! 

1  I 

175.0! 

175.0! 

25.0! 
25, C! 

9.3! 

2.0! 

■  ! 

800! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IWV  APPLE  J 

!  GROVE  ! 

1957 

NO 

425 

1273435 

! 

! 

1 

36414440! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.  C! 
26.  C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

10C0! 

-  ! 

1 1 . 0 ! NONE 
! 

IWV  APPLE  I 

!  GROVE  ! 

1957 

NO 

426 

1  - 

! 

! 

1 

218144*31 
!  i 

135.0! 

135.0! 

26.0! 

26.0! 

6.5! 

1.5! 

-  ! 

500! 

-  ! 

8.0! NONE 
! 

IVV  NEV  MS-  1 
!  TINSVILLE  1 

1958 

go 

427 

|  - 

! 

1 

! 

2181***3! 

1  ( 

135.0! 

135.0! 

26.0! 

26.0! 

6.3! 

1.5! 

"  ! 

500! 

-  ! 

8 .0 ! NONE 
! 

IWV  NEW  PAR-  I 
!  TINSVILLE  1 

1958 

NO 

428 

1  - 

1 

1 

1 

2911***3! 

!  1 

1SC.0! 

150.0! 

30.0! 

30.0! 

7.5! 

1.01 

”  1 

700! 

-  1 

10.0! NONE 
! 

! WV  PARKERS-  ! 

1  BURG  t 

I960 

NO 

429 

1 

! 

I 

2911***3! 

I  I 

150.01 

15C.0I 

30.0! 
30.  C! 

7.51 

1.0! 

“  1 

7001 
-  ! 

10.01  NONE 

I 

IWV  NEW  PAR-  ! 

!  TINSVILLE  1 

I960 

NO 

430 

!  - 

i 

1 

1 

2911***3! 
t  ! 

15C.0I 

15C.0! 

30.  C! 
30.0! 

7.*! 

1.0! 

—  ! 

7001 
-  ! 

10.0! NONE 

1 

IVV  NEV  MS-  1 

1  TINSVILLE  1 

I960 

NO 

431 

i  - 

! 

1 

! 

364  f  4  f 46  J 

1  1 

175.0! 

175.01 

26. C! 
26.  C! 

9.0! 

1.5! 

“  1 

1000! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IVV  SPILE  1 

1  (IOVE  1 

1958 

NO 

435 

1  2734  2  A 
! 

1 

1 

331  !*F461 

1  t 

1*0.0! 

1*0.0! 

26.0! 
26. C! 

9.0! 

1.0! 

—  1 

6001 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

!WV  PARKERS-  ! 

!  BURG  1 

1957 

NO 

441 

1  275358 
! 

1 

! 

3311***61 
!  ! 

t  AC  *0  8 
1*0.0! 

26. C! 
26. C! 

9.01 

1.0! 

—  ! 

600! 

-  ! 

1 0.0 ! NONE 
! 

!WV  NEW  PAR-  ! 

!  TINSVILLE  1 

1958 

NO 

442 

1274703 

I 

I 

1 

36* 1 A A  AO 1 
!  ! 

1 

175. C! 

-  ! 
26.0! 

9.51 

1.51 

•  ! 

1000! 

-  ! 

11.0! 

! 

IWV  CHARLESTON! 

!  ! 

1957 

NO 

446 

1275356 

! 

1 

1 

3311***6! 

!  ! 

14C.0! 

1*0.0! 

25.0! 
25.  C! 

8.51 

1.6! 

•  1 

673! 

-  ! 

12.4 ! NONE 
! 

!WV  A*PLE  ! 

!  GROVE  ! 

1958 

NO 

438 

128519*? 

! 

I 

I 

1641*440! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26.  C! 
26. C! 

9.5! 

1.5! 

”  1 

1000! 

*  ; 

11 .0! NONE 

i 

! WV  CHARLESTON! 

!  ! 

I960 

NO 

445 

1285206 

! 

! 

! 

36 A ! A  A40  J 

I  ! 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26. Cl 

9.5! 

1.5! 

i 

1000! 

*  i 

1 1 . 0 ! NONE 
! 

iVV  NEW  PAR-  I 
!  TINSVILLE  I 

196C 

NO 

481 

j  - 

! 

i 

! 

146*4443! 
!  1 

10C.0! 

10C.0! 

26. C! 
26.  C! 

6.2! 

1.1! 

t 

*00! 

-  ! 

9.1IN0NE 

! 

IWV  PARKERS-  ! 

I  9U»G  l 

19J7 

NO 

482 

! 

! 

! 

1461*443! 

!  t 

100.0! 

10C.G! 

26.0! 
26. Cl 

6.2! 

1.1! 

“  ! 

*00! 

9.1 1  NONE 
! 

IWV  CHARLESTON! 

)  ! 

1937 

NC 

483 

I 

! 

1 

1*61*4431 

1  1 

100.0! 

100.0! 

26.0! 
26. C! 

6.2! 

1.1! 

“  i 

4C0! 

9.1  (NONE 

IWV  PARKERS-  I 
t  feUPS  ! 

1937 

NO 

487 

I  - 

1 

! 

1 

1*61*443! 

1  1 

1 0C  *01 
IOC. 01 

26.  Cl 
26.0! 

6.2! 

1.51 

-  ! 

*00! 

9.1  (NONE 
! 

IWV  PARKERS-  1 

I  BURG  ! 

1937 

NO 

491 

1  — - 

! 

! 

1 

1461*4*31 

1  1 

100.0! 

100.0! 

26. C! 
26.0! 

6.2! 

1.1! 

-  1 

*00! 

9.  1 ! NONE 

1 

!VV  P* RKERS-  I 

I  SUIG  ! 

1937 

NO 

494 

( 

I 

1 

1*61*4*3! 
1  1 

100.0! 

1CC.0! 

26.  C! 
2d.O! 

6.2! 

1.1! 

“  ! 

*00! 

9.1!  RONE 
! 

IWV  PARKERS-  1 
!  BURG  ! 

1937 

NO 

495 

1  - - 

1 

! 

1 

182 1  *.'.*31 
1  1 

135.0! 

135.0! 

26. Cl 
26. CJ 

6.2! 

1-1! 

“  ! 

500! 

9.0 ! NONE 

I 

IWV  PARKERS-  ! 

!  BURG  ! 

1957 

NO 

494 

1 

I 

1 

1821***31 
1  1 

135.01 

135.01 

26. C! 
26. Cl 

6.2! 

1.1! 

“  I 

5001 

9.0! NONE 

I 

IWV  PARKERS-  J 

I  SURG  ! 

1957 

NO 

417 

1 

1 

1 

1821*4*31 
!  1 

1SS.0! 

135.01 

26. C! 
26. C! 

6.2! 

1.11 

“  1 

500! 

9 . 0 ! NONE 
! 

IVV  PASSESS-  I 

1  3USC  1 

1957 

OPS  A3 5 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

36*1*4*01 
1  1 

1  J 

1  1 

173.0! 

173.0! 

! 

26. C! 
26.  C! 

1 

! 

9.5! 

1.51 

! 

! 

10CDI 

! 

! 

11.0! NONE 
i 

1 

IWV  CHARLESTON! 

!  ! 

I  I 

!  1 

196C 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGA! 

OIST1  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  HUMBER 

!  COAST 
!  CUARD 
!  NUP8ER 

IVTCC1  DIPENS! CHS  (DRAFT! 
NET  lCCDEILENCTHieRDTNl  ! 

REGIS- !**•*!  REG.  *  PEG.ILOAD-! 
TER  t  SEC!//////!/////!  ED  ! 
TON-  SPACE !  OVER-IOVER* !/////! 
NACE  !  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHTS 

ICARACXTY!  HICK-  1  (VESSEL!  ! 

!  1  EST  !  CARSO  HARDLINE  !S  tORERATINS  !  ! 

1  CARSO  !  FIXED  !  CRUIRNENT  lie!  BASE  !  TEAR  ! 

!////////!  R01NT  !  LINE-1  i AO t  LINE-1  I  BUILT  1 

HORSE!  RASS-  1ELISHT1 I////////////////ITD1//////////1  OR  ! 

ROWER!  CHEERS  !  (RCET)I  LIHE-2  ! EE!  LINE-1  (•REBUILT! 

(20)  DRAVO  BASIC 

PATE  RIALS 

! 

! 

COI. 

!  ! 

1  1 

i  i 

l 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

OR  47? 

j  - 

32814F 46! 

1 

-  i 

9.0! 

-  ^ 

1CC0! 

-  ! 

I 

- 

1  1 

1 

i 

1.5! 

-  f 

! 

! 

TSPC  30 

,  - 

14514*43! 

100.0! 

26. Cl 

6.5! 

-  | 

350! 

6 .0! NONE 

!VV 

CHARLESTON! 

1947 

! 

1 

!  ! 

1  i 

10C.O! 

1 

26.  C! 

! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

(16)  CRAVO  BASIC 

MATERIALS 

I 

CO!.#  INC. 

1  1 

•  1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

BESStC  LEE 

J  271893 

2713A361 

49.8! 

18.8! 

5.7! 

680! 

-  l 

25.0! NONE 

!FL 

CHATTAHOO-! 

1956 

(  1 

58.0! 

18.8! 

5.7! 

-  J 

! 

! 

CHEE  I 

PART  C. 

*254744 

2613*361 

46.1! 

13.3! 

5.5! 

600! 

-  j 

25.0! NONE 

I  PL 

CHATTAMOO-I 

1943 

! 

•  ! 

50.0! 

14. C! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

CHEE  ! 

AC  5 

!  - 

25014A43! 

11C.01 

30.  C! 

7.0! 

-  1 

4C0! 

9.0 ! NONE 

!FL 

CHATTAHOO-l 

1957 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.2! 

-  J 

! 

1 

CHEE  I 

PO.  4C1 

1201351 

43414*43! 

HC.O! 

40. C! 

7.0! 

-  ! 

9001 

9.5 ! NONE 

1FL 

CHATTAHOO-! 

1963 

1 

I  I 

16C.01 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CHEE  ! 

NC.  402 

1291286 

43414*431 

16C.0! 

40.  C! 

7.0! 

-  1 

900! 

9 .5! NONE 

!FL 

CHATTAMOO-I 

1963 

! 

1  ! 

160.0! 

40. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

CHEE  I 

NO.  4C3 

1291387 

43914A431 

160.01 

40.C! 

8.0! 

-  I 

1000! 

9.0! NONE 

!FL 

CHATTAHOC-! 

1965 

1 

1  1 

HC.O! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

CHEE  I 

NO.  404 

1291461 

43914A4J! 

HC.O! 

40. C! 

8.0! 

-  ! 

1000! 

9.0! NO. IE 

!  FL 

CHATTAMOO-! 

1965 

1  1 

HO.O! 

40. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

CHEE  ! 

NC.  415 

!  - 

43914*43! 

HC.O! 

40.  C! 

8.0! 

-  J 

1000! 

9.0! NONE 

!  FL 

CHATTAHOO-! 

1965 

! 

1  ! 

HC.Ot 

40.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

CHEE  ! 

NO.  417 

150CC09 

43914*431 

HC.O! 

40. Cl 

8.0! 

-  ! 

1000! 

9.0! NONE 

!Fl 

CHATTAHOO-! 

1965 

! 

1  ! 

160.0! 

40. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

CHEE  I 

NO.  41 S 

1500010 

43914*43! 

HC.O! 

40. C! 

8.0! 

-  j 

1000! 

9.0! NONE 

!  FL 

CHATTAHOO* I 

1959 

1 

1  ! 

HC.O! 

40. Cl 

1.5! 

-  | 

» 

! 

CHEE  ! 

NC.  421 

!  . 

439I4A43I 

HC.O! 

40. C! 

8.0! 

-  i 

1000! 

9.0  1  NONE 

!FL 

CHATTAHOO-! 

1965 

! 

!  ! 

HC.O! 

40.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

CHEE  I 

NC.  472 

1  - 

43914A43! 

HC.O! 

40.0! 

6.0! 

-  j 

1000! 

9.0! NONE 

1  FL 

CHATTANOO-l 

1965 

! 

1  t 

160.0! 

40.0! 

1.51 

-  1 

! 

1 

CHEE  i 

SB  304 

I  - 

25014A43! 

11C.Q! 

30.C! 

7.0! 

-  j 

400! 

9.0! NONE 

!  FL 

CHATTAHOO-! 

1959 

1 

1  1 

110.0! 

30.  C! 

1.2! 

-  1 

! 

! 

CHEE  ! 

SB  305 

1  — - 

250! 4A43! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

4001 

9.0! NONE 

!FL 

CHATTAHOO-! 

1«59 

1 

!  1 

1 1C. OS 

30.0! 

1.2! 

-  ! 

I 

1 

CHEE  ! 

SB  306 

1  - 

25014A43! 

HO.O! 

30.0! 

7.0! 

-  i 

400! 

9.0! NONE 

1FL 

CHATTAHOO-! 

1959 

1 

1 

1  1 

!  1 

HC.O! 

! 

30.0! 

! 

1.2! 

! 

“  ! 

! 

! 

I 

! 

CHEE  ! 

(16)  ORAVO  BASIC 

NATERIALS 

! 

COI.#  INC. 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

a 

! 

! 

! 

! 

SCOTER 

155C393 

1611*02! 

35.3! 

13.0! 

3.5! 

5401 

-  ! 

14. 0! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1973 

1 

t  ! 

39.3! 

tJ.C! 

3.0! 

16! 

! 

! 

CITY  ! 

CATHERINE  P 

1251787 

2513*35! 

49.3! 

15.  C! 

4.9! 

550! 

-  ! 

25. 0! NONE 

!AL 

POHTSOPERY ! 

«  1978 

! 

1  1 

49.1! 

15. C! 

4.9! 

-  s 

! 

! 

EACLE 

1251338 

2613*36! 

5C.0! 

17.  C! 

6.0! 

441! 

-  ! 

14 .5! NONE 

UL 

NOBILE  1 

1946 

1 

f  1 

5C.0! 

17.  C! 

6.0! 

-  | 

! 

! 

COBBLER 

•573751 

19313A35! 

87.3! 

38.2! 

6.01 

1700! 

-  i 

34.0! NONE 

!AL 

NOBILE  ! 

1969 

1 

I  I 

38.0! 

38.6! 

3.0! 

-  i 

I 

! 

SCAUP 

! 523C32 

19313A351 

82.3! 

36.2! 

6.0! 

1700! 

-  j 

34. C! NONE 

!LA 

PO AG AN  1 

1969 

! 

1  t 

8C.0! 

38.6! 

5.0! 

-  i 

! 

! 

CITY  I 

smtTT  1 

1289677 

3613*36! 

56.9! 

18.0! 

6.5! 

800! 

-  » 

28.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1942 

! 

1  1 

6C.0! 

18. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

SWAN 

127A486 

38*3*35! 

58. OJ 

23.0! 

8.4! 

cool 

-  i 

37 .0 1  NONE 

a/. 

MORGAN  1 

1957 

! 

!  1 

67.5! 

23. C! 

8.4! 

-  ! 

! 

! 

CITY  1 

TEAL 

17H886 

10513A35! 

85.5! 

26.71 

8.5! 

1200! 

_  1 

44.0! HONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1954 

1 

1  ! 

85.3! 

26.7! 

6.5! 

-  t 

1 

! 

TOPCAT 

2259379 

121 3*331 

42.8! 

13.9! 

5.2! 

140! 

*  5 

20.01  NONE 

1AL 

MOBILE  I 

1950 

! 

1  l 

45.0! 

14. C! 

5.2! 

-  J 

! 

! 

W.  N.  AYE*S 

129CP61 

3113335! 

56.0! 

14.1! 

5.1! 

340! 

-  i 

22.0! NONE 

f  AL 

MONTGOMERY! 

1965 

! 

1  1 

56.0! 

14.1! 

3.2! 

-  ! 

1 

! 

BARGE  316 

25014A46 1 

1 

! 

7.0! 

-  ! 

400! 

-  INONE 

f  FL 

CHATTAHOO-! 

1959 

! 

1  1 

HC.O! 

30. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CHEE  ! 

HeC  1602 

1503795 

SC014A43! 

1V5.0! 

35. C! 

10.51 

-  | 

1825! 

H .0! NONE 

UY 

SPITHLAND  J 

1966 

* 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

i 

1 

MIC  1604 

1 503797 

50014*431 

195.0! 

33. C« 

10.51 

-  ! 

1825! 

11 .0! NON£ 

UY 

SRITHLAND  ! 

1966 

» 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  « 

! 

» 

HEC  160* 

1  503  79? 

5001**43! 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

-  ! 

1«2si 

11 .0! NONE 

SKY 

SPITHLAND  ! 

1 96f 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

c 

-  ! 

! 

1 

HpC  HOC 

1  503799 

5C0UA43! 

195.01 

35,0! 

10.5! 

-  ! 

1625! 

11 .0! NONE 

UY 

SPITHLAHD  I 

1966 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.S* 

-  ! 

! 

! 

H?C  1608 

I503R01 

50014*43! 

195.01 

35. C! 

10.5! 

-  ! 

1825! 

11 .0! NONE 

ur 

SPITHLAND  l 

1966 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

HBC  1612 

1503805 

SC014A431 

195.0! 

35. C! 

10.5! 

-  ! 

1825! 

11.0!  NOE 

UY 

SPITHLAHD  t 

1966 

( 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  1 

1 

! 

HPC  1617 

1  503810 

50014A43! 

195.0! 

35.  C! 

10.5! 

-  ! 

1S25! 

11.0 ! NONE 

UY 

SPITHLAHD  t 

1966 

! 

t  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

wee  161C 

1  50361  2 

50014*431 

195.01 

35.  C! 

10.5! 

-  ! 

1825! 

11.0! NONE 

UY 

SPITHLAHD  ! 

1966 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HPC  1620 

1503813 

500! *A  431 

195.0! 

35.  C! 

10. 5! 

-  j 

1825! 

11. 0 {NONE 

ur 

SPITHLAND  ( 

1966 

1 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

i 

HPC  1621 

1  503814 

50024*431 

195.0! 

35. C! 

10.5! 

-  ! 

182M 

11 .0! NONE 

UY 

SPITHLAND  1 

1966 

1 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

HBC  1622 

•503815 

50014*431 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

-  j 

1825! 

H.oipCKt 

Hr 

SPITHLAHD  I 

1966 

i 

t 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

j 

HPC  1623 

1503816 

50014*43! 

193.0! 

35. Cl 

10.5! 

-  } 

1825! 

H ,ol NONE 

HY 

S*57HLANC  I 

1966 

i 

t  j 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

HOC  H24 

1503817 

500! 4A43t 

195.0! 

35. C! 

10.5! 

-  t 

1825! 

11.0UONE 

UY 

SPITHLAND  1 

1966 

i 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

HBC  *625 

1503818 

5C0I4A43! 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

-  j 

1825! 

II.OINONt 

UY 

SPITHLAND  ( 

1966 

1 

!  1 

195. C! 

15.05 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

*«r 

5503819 

5PCI4A43! 

195.0! 

35. C! 

10.51 

-  « 

1325! 

11.0UCCE 

UY 

SPITHLAND  1 

1966 

1 

1  ! 

195.01 

35.  Cl 

1.3! 

t 

-  1 

t 

s 

! 

HPC  1627 

1503620 

50014*43! 

195.0! 

35. Cl 

1C. 5! 

-  1 

1625! 

11.0JN0NE 

IKY 

SPITstLAND  I 

1966 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C* 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

HBC  1 628 

1503821 

50014*43 J 

195.0! 

35.C* 

1C.5I 

-  j 

1625! 

H .0 INONE 

UY 

SPITHLAND  | 

1966 

1 

1  < 

193.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HBC  16719 

1503622 

50014  A 43  f 

195.0! 

35. C! 

10.51 

-  j 

182$! 

11 *0! NONE 

IX? 

SPITHLAND  1 

1966 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  | 

1 

t 

H9C  H3C 

1303823 

50014A43 1 

195.02 

33.C1 

10.5! 

-  | 

1625! 

11.0U3NC 

in 

SBXTrtLANP  1 

1966 

i 

J 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.51 

-  ! 

1 

i 

MBC  7731 

I579C74 

45014*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

*  ! 

1525! 

11.CIN0KE 

UY 

SPITHLAND  1 

1977 

1 

1  ! 

155.0! 

35.  CJ 

1.0! 

-  | 

1 

! 

HPC  773? 

157SC75 

45014A431 

'♦95,01 

35.CS 

9.0! 

-  ! 

15251 

11 .0 ! NONE 

IXY 

SPITHLAND  1 

1977 

! 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

HBC  T7J3 

1579076 

45014*43! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  a 

1575! 

1 1 *0! NONE 

IKY 

SPITHLnND  1 

1977 

! 

1  1 

155.0! 

J5.CI 

1.0! 

*•  ( 

! 

! 

?734 

1574C77 

410!  4A.43J 

195.0! 

55. Cl 

9.0! 

-  j 

3525 ! 

11.OIN0NC 

UY 

SPITHLAND  ! 

1977 

i 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

1 

1  !  ill  i  1  !  !  I  ! 

1  I  1  !  !  !  1  f  !  !  I 


! 

I 
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EN6R  J 

DISTl 

VESSEL 

OPERATOR 

HARE  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

I  HUHBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

1  NET  ICODEILENCTHIBRDTH!  ! 

IREGIS-!****!  RES.  !  REC.1L0AD-! 

I  TER  1  SEE! //////! 1 1 1 ! I\  ED  1 

I  TON-  I PAGE  1  0VIP-10VEP-1/////1 
!  HAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  MIGHT! 

{CAPACITY*  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  1 

!  CARGO  !  FIXED  !  EOUIPRENT  !TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !CC!  LIHF-2  ! 

! 

! 

YEAP  * 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT* 

(16)  DRAVO 

BASIC  RATERIALS 

1 

1 

CO!.#  INC. 

1  !  1 

1  1  ! 

t  1  ! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

| 

! 

! 

i 

I 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

; 

(C0HT1HUED) J 

1  !  ! 

1 

1 

! 

i 

2 

! 

! 

HPC  7733 

1579C78 

!  4S014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

1 1 »oj  NONE 

IKY 

I INLAND  ! 

1977  • 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.01 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HE C  7736 

1 579079 

1  4S014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

11.0! HONE 

IKY 

SRITHIAND  ! 

1977  ! 

J 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

j 

! 

i 

M  942 

,  - 

1  SCO! 4A46] 

200.0! 

40.0! 

11.0! 

. 

22  30! 

1 1 • 0! HONE 

E  LA 

NFU  j 

1978  • 

! 

1  1  1 

20C.01 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

R  946 

1  - 

1  S0014A46! 

20C.0! 

40.0! 

11.0! 

- 

2250! 

1 1 .01  NONE 

I  LA 

HEW  ! 

1976  i 

1 

1  1  I 

200.0! 

40.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

HO  406 

1291513 

!  43414A43! 

160.0! 

40.01 

7.0! 

- 

9C0* 

9.5 ! NONE 

1 L  A 

NEW  ! 

1963  l 

! 

1  1  l 

16C.0! 

40.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

HO  416 

1299931 

1  4  34 1 4  A  43 ! 

16C.0! 

40. C! 

7.0! 

- 

900! 

9.5SN0NE 

!  AL 

ROOILE  ! 

1963  ! 

1 

!  1  1 

16C.0! 

40. C! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

1 

! 

NO  419 

150C011 

1  43914A431 

16C.0! 

40.  C! 

7.0! 

- 

900! 

9.51  NONE 

SLA 

NEW  1 

1965  ! 

i 

1  <  1 

160.0! 

40.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

i 

HO  560 

1544541 

1  118014A461 

2*0.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700* 

13.0! NONE 

!  L  A 

aCRGAN  ! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

24C.O! 

50.01 

1.0! 

.  i 

j 

I 

CITY  ! 

i 

NO  561 

*.544542 

1  11 6014A46! 

240.01 

50. C! 

9.0! 

- 

2700! 

1  3.0!  NONE 

HA 

NOR  GAN  • 

1972  ! 

1 

1  1  1 

240.01 

50.0! 

1.0! 

•  j 

! 

* 

CITY  1 

; 

HO  542 

1544543 

(  118014646! 

24C.O! 

50.  C! 

9.0! 

- 

2700* 

13.0! NONE 

!  LA 

PORGAN  1 

1972  j 

l 

1  !  1 

240. 0! 

50.  C! 

1.0! 

-  i 

; 

! 

CITY  ! 

i 

HO  563 

1544544 

1  116014A46! 

240. 0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700* 

13.0! NONE 

!  LA 

RORGAN  ! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

24C.01 

50.0! 

1.0! 

-  I 

; 

! 

CITY  ! 

• 

HO  564 

1544545 

1  1 180I4A46! 

2*0.01 

50. C! 

9.0! 

- 

2700! 

1 3 .0 ! NONE 

!LA 

RORGAN  ] 

1972  ! 

1 

1  t  1 

2*0.01 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

CITY  ! 

! 

HC  565 

1544546 

1  116014A46! 

2*0.01 

50.0! 

9.0! 

- 

2700! 

13.0! HONE 

HA 

RORGAN  1 

1972  ! 

! 

1  1  1 

240. 0! 

50.01 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

1 

HC  566 

1544547 

1  11 6014A46! 

24C.0! 

50.  Cl 

9.01 

- 

2700! 

1 3.0*  HONE 

Ha 

RORGAN  1 

1972  ! 

1 

1  1  1 

240.0! 

50.01 

1.0! 

-  ! 

t 

! 

CITY  ! 

{ 

HO  567 

1544548 

1  1 1 8014A46! 

240. 0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700! 

13.0! NONE 

SLA 

RORGAN  I 

1972  • 

1 

1  1  1 

24C.C1 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

HO  566 

1544549 

1  118014A461 

24C.01 

50. C! 

9.0! 

- 

2700! 

t  3.0! HONE 

HA 

RORGAN  ! 

1972  ! 

1 

1  I  1 

240. 0! 

5  0  •  0 ! 

1.0! 

-  j 

; 

! 

CITY  1 

! 

HO  569 

1544550 

1  116014A46! 

24C-0! 

50. Cl 

9.0! 

“ 

27CO! 

1 3.0! HONE 

HA 

RORGAN  • 

1972  ( 

1 

!  1  ! 

240. 0! 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

t 

! 

CITY  1 

1 

ao  57C 

1544551 

!  118014A46! 

240.01 

50. C! 

9.0! 

- 

2700! 

1 3.0! NONE 

Ha 

RORGAN  ! 

1972  ! 

1 

1  !  i 

240.0! 

50.C! 

1.0! 

-  ! 

j 

i 

CITY  ! 

i 

HO  571 

1544552 

1  1180I4A46I 

24C.0! 

50.  C! 

9.0! 

- 

2700! 

1  3 .0  I  NONE 

1  LA 

RORGAN  ! 

1972  ! 

1 

1  !  1 

240.0! 

50.C! 

1.0! 

-  ! 

« 

! 

CITY  ! 

! 

HO  572 

1544553 

1  1 1 60! 4A46 1 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700* 

13.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN  • 

197?  • 

1 

1  1  1 

2*0.0! 

50. C! 

1.0! 

.  i 

! 

2 

CITY  1 

! 

HC  573 

1544554 

1  11BOIU46! 

240.0! 

5C.C* 

9.0! 

- 

2700! 

1 3.0! HONE 

!  LA 

RORGAN  • 

1972  ! 

! 

•  1  1 

24C»0! 

50. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

2 

CITY  • 

! 

NO  574 

1544555 

1  118014A46! 

24C.O! 

50. C! 

9.0! 

- 

2700* 

1  3.0! NONE 

Ila 

MORGAN 

197?  ! 

! 

•  1  1 

240. 0! 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

CITY  ! 

• 

NO  575 

1544556 

1  1 1 60 ! 4 A  46 1 

24C.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700* 

13.0!HCi»E 

!  L  a 

RORGAN  ! 

1972  ! 

1 

!  1  1 

24C.O! 

50. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

CITY  ! 

i 

HO  576 

•544557 

!  116014*46! 

>;c.o! 

5C.C! 

9.0! 

• 

2700! 

13.0! HONE 

ILA 

RORGAN  ! 

1972  J 

1 

1  •  1 

240. 0! 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

CITY 

j 

HO  576 

1544559 

f  118014A46! 

240.0! 

50.  C! 

9.0! 

- 

2700! 

13.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1972  i 

! 

!  f  1 

240.0! 

5  0.  C ! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

i 

HC  579 

•544560 

1  1 1 6014A46 1 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700! 

1 3 . 0 !  NO‘fL 

ILA 

MORGAN  1 

1972  • 

i 

1  1  1 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

HO  560 

j  573774 

J  118014A43! 

24C.O! 

50.0! 

9.0! 

• 

2700! 

13.0! HONE 

!  AL 

MOBILE 

1976  ! 

1 

1  •  ( 

240.1! 

5C.11 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

• 

HC  561 

1573775 

1  118014A43! 

240.01 

50.  C! 

9.0! 

- 

2700! 

13.0! HONE 

SAL 

MOBILE  1 

1976  • 

1 

!  1  1 

24C-1! 

CO.  1 ! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HO  562 

3573776 

1  1180UA4W 

240. 0! 

50. C! 

9.0! 

- 

2700! 

1 3.0! NONE 

!AL 

ROOILE 

1976  ! 

1 

!  •  1 

240. 1! 

50.11 

1.C! 

-  ! 

i 

| 

! 

i 

VO  563 

1573777 

!  11B014A43! 

240.0! 

50.0! 

9,0! 

- 

2700! 

1 3.0! HONE 

SAL 

MOBILE  1 

1976  ! 

! 

•  1  1 

240.1! 

50.11 

1.01 

-  ! 

! 

! 

! 

HC  564 

157J77J? 

•  1 18014A43 J 

24C.0! 

50. C! 

9.0! 

~ 

2700! 

1 3. OlHONE 

!AL 

MOBILE 

1776  * 

1 

!  !  1 

2*C# 1 ! 

50.1* 

1.0! 

•  i 

! 

i 

; 

HO  565 

*573779 

!  1 1 6014A43 ! 

24C.0! 

50. C 1 

9.0! 

- 

2700! 

1 3.0IH0NE 

Sal 

MOBILE 

1976  * 

1 

!  1  1 

240. 1! 

50.1! 

1.0! 

-  ! 

2 

l 

! 

HO  566 

•573750 

!  116014A43! 

2*0.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700! 

IS.oisiONE 

1  LA 

MORGAN 

1976  ! 

I 

1  !  1 

Z4C.1! 

50.1! 

1.0! 

-  ! 

1 

i 

CITY 

! 

HO  567 

1573781 

!  1T6014A43! 

240. C! 

50. C! 

9.0! 

- 

2700! 

13.0! NONE 

Ila 

MORGAN 

1976  ! 

I 

!  1  1 

24C.1! 

50.1! 

1.0! 

.  i 

* 

! 

CITY 

2 

NO  588 

! 573752 

!  116014A431 

2*0.0! 

50. C! 

9.0! 

- 

2700! 

1  3 .0 ! NONE 

!U 

RORGAN 

1976  ! 

! 

1  !  • 

240.1! 

50.1! 

1.0! 

-  i 

! 

2 

CITY 

! 

HO  589 

1573783 

1  1 18014*43! 

240. 0! 

50.0! 

9.0* 

- 

27CO! 

1 3 .0! HONE 

HA 

RORGAN 

1976  ! 

1 

!  !  1 

240.1! 

50.1! 

1.0! 

-  ! 

1 

2 

CITY 

! 

HO  59C 

1573)64 

!  1180MA43! 

2*0.0! 

50.  C! 

9.0! 

- 

2700! 

1 J.OihONt 

SLA 

RORGAN 

1976  J 

1 

1  I  1 

24C-1I 

50.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

■ 

HO  591 

1573765 

1  1 180! 4A  431 

2*0.0! 

50.C! 

9.0! 

- 

2700! 

13.0! HONE 

HA 

RORGAN 

*976  ! 

i 

1  1  1 

2*0.1* 

50.1! 

1-0! 

-  • 

! 

i 

CITY  ! 

! 

HO  592 

1573786 

!  118P14A43! 

2*0.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700! 

(S.OlhON' 

!  L  A 

RORGAN 

1«76  1 

l 

1  1  i 

2*0.1! 

50,1! 

1.0! 

-  ! 

I 

; 

CITY 

1 

HO  593 

1573767 

1  118014A43! 

2*0.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2700! 

1 3 .0 1  NONE 

ILA 

RORGAN 

1976  ! 

1 

1  1  1 

2*0.1! 

50.1! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

cm 

i 

HO  594 

1 573788 

1  116014A43! 

2*0.01 

50* C! 

9.0! 

- 

27CO ! 

13.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1976  ! 

! 

!  1  1 

2*0.1! 

50.1 1 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

CITY 

! 

HO  598 

1573789 

1  H6014AO! 

2*0.0! 

50. C! 

9.0! 

- 

2700! 

n.oihONE 

ILA 

MORGAN 

1976  ! 

t 

!  !  ! 

2*0 . 1 1 

50.1! 

1.0! 

-  S 

) 

i 

cirr 

i 

HO  606 

1272704 

1  588  1  4 A  43 1 

2UC .0! 

50. C! 

9.0! 

- 

1300! 

13.3INONE 

!AL 

MOBILE 

1956  ! 

1 

1  !  1 

20C.0! 

50.0* 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

i 

P.R  720 

1627751 

!  75914A43! 

20C.1! 

*0.1! 

10.0! 

- 

1669! 

1 1 . 0! mONE 

SAL 

MOBIL? 

I960  ! 

« 

!  !  ! 

2C0.1! 

40.1! 

1.5! 

-  ! 

; 

* 

i 

RR  721 

•427752 

1  75914A43 1 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

- 

1689! 

11.0!NCNE 

ML 

*cauc 

me  i 

j 

1  1  1 

200.  11 

40.1! 

1.5* 

-  J 

i 

• 

! 

?:? 

U777ZZ 

I  757NA43I 

ice.* i 

40.1 1 

«  V  .  V  I 

- 

I  jf.iC.Lt 

Ml 

me  ! 

* 

!  1  1 

20C.11 

40.1! 

1.5! 

-  1 

i 

! 

! 

RR  723 

1627754 

1  75914A43J 

200.1! 

40.1 ! 

10. Cl 

- 

1669! 

11.0!NCNf 

!  AL 

MOBILE 

193C  • 

1 

!  !  1 

200. 1! 

40.1! 

1.S! 

-  ! 

! 

! 

I 

HR  724 

1627755 

1  75914A451 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

- 

1689! 

.I.OUONT 

I  AL 

ROOILE 

I960  ! 

1 

1  1  i 

200.1! 

40.1! 

1.51 

-  1 

1 

! 

; 

RR  725 

1627756 

1  759J4A43! 

20C.1t 

40.1! 

10,  C! 

- 

105©! 

11.0! NONE 

Sal 

MOBILE 

1960  i 

! 

1  1  1 

200. 1! 

40.11 

1.51 

!  -  ) 

! 

! 

! 

RJ»  726 

1627757 

1  75914A4JI 

20m.  1 1 

4C.U 

10.0! 

- 

!  1624! 

II.OlHCKC 

ML 

MOBILE 

1981  i 

| 

i  i  t 

200.11 

40.11 

1.5! 

-  1 

l 

! 

1 

1*  727 

1627758 

1  759J4A43I 

20C.11 

40.1! 

10.0! 

- 

!  1624! 

1 1 .0! NONE 

ml 

MOLILC 

1981  ! 

1 

1  1  f 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

!  -  f 

I 

* 

! 

«R  726 

1627759 

1  75914A43! 

20C.1* 

40,1! 

10.0! 

- 

1324! 

11.0MCKE 

SAL 

mobile 

1931  1 

1 

1  !  1 

200.1! 

40.11 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

! 

OH  729 

1627760 

1  75914A43! 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

- 

1824! 

11  .01  HONE 

I  AL 

MOBILE 

1981  ! 

1 

1  1  ! 

2CC.1t 

40.1! 

1*5! 

1  ”  ! 

j 

! 

! 

AM  73C 

*627761 

!  759J4A43J 

20C.  IS 

40.11 

tC.O! 

- 

!  1824! 

It.olnONf 

Ml. 

MOBILE 

1981  1 

1 

1 

! 

!  1  J 

!  1  ! 

!  !  t 

200.1 ! 

! 

i 

40.1! 

! 

1 

1.51 

-  1 
i 

[  j 

i 

i 

1 

1 

2 

! 

j 

j 
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ENCRJ 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V 

E  S  $  E  L  ! 

D  1ST  J 

OPERATOR 

I  NET  1C0DE1LENGTH1BRDTH! 

1 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

OAD-! 

*  1 1 

1  COAST 

TER  l  SEE  1 //////I /////! 

ED  1 

!////////{ 

POINT  !  LINE-1 

1  AO] 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NPRE  AND  NUMBER 

l  GUARD 

TON-  SPACE! 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE l 

PASS-  {(LIGHT) !//////////////// 110! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ( LIGHT  1 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE- 2 

(EE! 

LINE-2  I ‘REBUILT ! 

(16)  DRAVO  OASIC 

MATERIALS 

1 

! 

CO!.,  INC. 

!  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

!• 

I 

I 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1 

! 

] 

! 

! 

! 

! 

RK  731 

1627762 

75914A431 

20C.11 

40.1! 

10.0! 

-  | 

1824! 

11.0IN0NC 

!  At 

MOBILE  I 

1981 

! 

1  1 

20C.1! 

40.1! 

1.5! 

! 

-  5 

! 

1 

1 

RM  732 

1627763 

75914A431 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

1624! 

11 .01  NONE 

!AL 

MOBILE  1 

1981 

! 

!  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

I 

RH  733 

1627764 

7591 4A431 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  I 

1824! 

11.0IN0NE 

1 AL 

MOBILE  1 

1981 

! 

1  1 

20C.11 

40.1! 

1.5! 

! 

.  | 

! 

! 

! 

NN  734 

1627765 

75914A43! 

200.1! 

40.1! 

10.01 

1624! 

11 .0! NONE 

1  AL 

MOBILE  ! 

1981 

1 

1  1 

20C.1 1 

40.1! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

t 

I 

RN  735 

1627766 

75914A43! 

200.1] 

40.1! 

10.0! 

-  1 

1824! 

1 1 .0! NONE 

1  AL 

MOBILE  ! 

1981 

J 

1  ! 

200.11 

40.1! 

1.5! 

i 

-  j 

I 

! 

1 

RM  736 

1627767 

75914A431 

20C.1 1 

40.1! 

10.0! 

-  i 

1824! 

1 1 .0 1  NONE 

1  AL 

MOBILE  I 

1981 

! 

!  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

! 

-  { 

! 

1 

I 

RM  737 

1627768 

75914A431 

200.11 

40.1! 

10.0! 

-  | 

1824! 

11.0! NONE 

1  *L 

MOBILE  I 

1981 

! 

1  1 

200.11 

40.11 

1.5! 

! 

-  { 

! 

! 

1 

RR  738 

1627769 

75914A431 

200.11 

40.1! 

10.0! 

-  | 

1824! 

1 1 .01  NONE 

(AL 

MOBILE  1 

1981 

1 

1  1 

200.1] 

40.1! 

1.5! 

! 

-  { 

! 

! 

1 

AN  739 

1627770 

7S914A43! 

200.1! 

40.1! 

10. C! 

-  { 

1824! 

ii.O!  none; 

1  *L 

MOBILE  1 

1981 

1 

1 

1  1 

l  l 

200.11 

40.1! 

! 

1.5! 

! 

I 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

(32)  DRAVO  BASIC 

MATERIALS 

1 

CO}.,  INC. 

1  1 

1  1 

t 

! 

! 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

CHRIST  IE  LEIGH 

1584C92 

6913A36! 

60.0! 

22.0! 

7.9! 

1000! 

-  j 

-  1  NONE 

SLA 

KENNER  1 

197? 

1 

1  1 

6C.01 

22.0! 

7.0! 

1 

-  j 

I 

! 

1 

JENNIFER 

1567431 

7613A361 

--  | 

—  ! 

9.0! 

1000! 

-  j 

33.01  NONE 

!LA 

NEW  1 

1975 

1 

1  I 

60.01 

24.0! 

8.5! 

1 

-  t 

! 

1 

ORLEANS  I 

LES  LIMESTONE 

1608212 

7413A361 

56.51 

22.0! 

8.5! 

600! 

-  j 

37 • 0! NONE 

1LA 

NEW  I 

1979 

1 

t  1 

65.01 

22.0! 

7.5! 

1 

-  j 

i 

! 

ORLEANS  1 

NOLAN 

1523974 

631 3  A  36 i 

56.61 

22.0! 

8.5! 

6001 

-  j 

36.0! NONE 

HA 

NEW  1 

1969 

1 

1  1 

60.01 

22. Ct 

6.5! 

1 

-  i 

I 

! 

ORLEANS  1 

racing  cajun 

’  507C45 

3713A36! 

46.0! 

17.0! 

7.0! 

600! 

-  i 

23.2! NONE 

!KY 

SMITHLAND  ! 

1968 

V 

1  i 

49.01 

17.0! 

6.0) 

1 

-  j 

! 

1 

! 

LATCO 

1310883 

6413A361 

56.51 

22.0! 

8.0! 

600! 

-  j 

33 .0! NON  E 

!LA 

NEW  1 

1967 

1 

1  1 

60.01 

22.0! 

7.5! 

I 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS  I 

RIP-RAP 

1296612 

29 1 3 A  36 i 

51.1! 

20.2! 

4.4! 

670! 

-  j 

26.0! NONE 

(LA 

NEW  I 

1943 

1 

1  ! 

54.01 

20.21 

3.6! 

1 

-  j 

• 

1 

ORLEANS  I 

TRIPPLE  R 

1253982 

2013A361 

40.01 

14.0! 

4.71 

400! 

-  i 

20.21  NONE 

IKY 

SMITHLAND  1 

1945 

1 

I 

!  1 

1  ! 

45.0! 

15. C! 

! 

4.0! 

1 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

i 

(21)  ORAVO  CORPORATION  (ACCREICATE 

1  1 

I  1 

! 

! 

I 

! 

1 

I 

1 

I 

! 

1 

1 

1 

DIVISION) 

! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

ELIZABETH  0 

1614957 

13913A36! 

93.8! 

27.2! 

8.01 

2000! 

-  j 

32 .0) NONE 

!PA 

PITTSBURGH] 

1979 

I 

1  1 

93.8! 

27.2! 

8.01 

1 

-  j 

! 

1 

I 

» 

DC  67 

!  - 

346UA40! 

175.0! 

26. C! 

8.9! 

-  J 

950! 

10.1 1  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1925 

! 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.3! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

DC  68 

1  - 

346UA401 

175,0! 

26. Cl 

8.9| 

950! 

10.1 ! NONE 

1  PA 

PITTSBURGH! 

1925 

1 

1  ! 

175.01 

26. C! 

1.3! 

1 

-  | 

! 

I 

i 

DC  69 

1  - 

346 1 4 A  401 

175.0! 

26.0! 

8.9! 

-  I 

9501 

10.1 ! NONE 

:pa 

PITTSBURGH  1 

1925 

1 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.3! 

! 

-  j 

! 

! 

1 

NO  36 

j  — - 

182I4A43I 

135.01 

27. C! 

7.6! 

-  1 

400! 

9.01  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1936 

1 

1  i 

135.0! 

27.  C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

I 

NO  37 

,  - 

18214A43I 

13'.  0! 

27.0! 

7.61 

400! 

9.0 1  NONE 

1  PA 

PITTSBURGH! 

1936 

1 

i  1 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

! 

.  | 

! 

1 

* 

NO  119 

!  . 

24014A43! 

135.0! 

27.01 

7.7! 

600! 

1 0 .01  NONE 

1  PA 

PITTSBURGH! 

1941 

! 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

1 

-  | 

I 

1 

1 

NC  120 

1  - 

240! 4A43! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

600! 

10.01  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1941 

! 

1  i 

135.0! 

27.  C! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

NO  121 

1  ... - 

! 

24014A43! 

1  ! 
2401 4A431 

135.0! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 
27. C! 
27.0! 

7.7! 

1.9! 

7.71 

| 

600! 

600! 

10.0! NONE 

1 

10.0! NOME 

(PA 

! 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

PITTSBURGH! 

1941 

1941 

! 

1  1 

135.01 

27.0! 

1.9! 

1 

-  t 

I 

! 

1 

NO  123 

1  - 

2401 4A43I 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

-  f 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1941 

1 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

I 

! 

1 

NO  124 

»  ------ 

24014A431 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  | 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1941 

i 

1  1 

135.01 

27.0! 

1.9! 

1 

-  I 

! 

1 

! 

NO  125 

i  . 

2401 4 A431 

135.0! 

27.0! 

7.71 

-  | 

600! 

10.0|(«0ME 

(PA 

PITTSBURGH! 

1941 

I 

t  ! 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

1 

-  | 

( 

1 

1 

NO  127 

I  - 

240! 4 A  431 

135.01 

27.0! 

7-7! 

-  | 

600! 

10.01  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1941 

l 

1  l 

135.01 

27. Cl 

1.9! 

1 

-  | 

! 

1 

! 

NO  128 

!  - 

240UA431 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

-  | 

600! 

1 O.OlHONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1941 

S 

1  < 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

—  , 

I 

| 

1 

NO  129 

I  ------ 

2401 4A43I 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

600i 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1941 

1 

f  1 

135.0! 

27. Cl 

1.9! 

I 

-  { 

! 

1 

» 

NO  130 

1  - 

240 1 4 A  43 1 

135. OJ 

27.01 

7.71 

-  | 

600! 

10.01  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1941 

1 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  | 

1 

1 

1 

NO  131 

1  - 

2401 4 A  AT  1 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

600! 

1 0 .0 1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

!  1 

135.01 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ( 

1 

I 

! 

NO  132 

1  - 

24014A47  1 

135.0! 

27.01 

7.7! 

600! 

10.01N0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

1  » 

135.01 

27.01 

1.9! 

1 

-  | 

| 

| 

1 

NC  133 

1  - 

24014*471 

135.0! 

27.01 

7.7! 

600! 

10.01  NONE 

1  PA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

I 

-  I 

! 

! 

1 

NC  134 

1  - 

240! 4*47 | 

135.0! 

27.01 

7.7! 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946 

I 

I  1 

135.01 

27.  C! 

1.9! 

» 

-  f 

! 

1 

1 

NC  135 

1  - 

24014*471 

135.0! 

27. C! 

7.71 

-  i 

6001 

10. 0 1  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1946 

! 

t  i 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

NO  136 

1  . 

24014*47 ! 

135.0! 

27.01 

7.7! 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

!  ( 

135.0! 

27.  C! 

1.9! 

! 

-  l 

i 

! 

I 

NO  137 

I  - 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.71 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  138 

!  . 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

-  { 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946 

2 

!  1 

ITS. 01 

77.0! 

1-91 

! 

-  | 

! 

1 

1 

NO  139 

!  . 

24014*47! 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

600! 

10.0 1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH? 

1Y46 

1 

1  I 

135.0! 

27.0! 

1.9! 

I 

-  | 

1 

1 

1 

NO  140 

1  - 

24014*47 ! 

135.01 

27. C! 

7.7! 

6001 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

f  1 

135.01 

27.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

NS  141 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.71 

-  ! 

600! 

10.0 1  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

1  1 

135.0! 

27.01 

1.9! 

1 

-  I 

1 

1 

1 

HO  142 

1  - - 

24014*471 

135.0! 

27. C! 

7.71 

600! 

1 0.0 l NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

I  ! 

133.01 

27.0! 

1.91 

I 

-  J 

! 

1 

i 

NO  143 

j  . 

24014*47! 

133.01 

27. Cl 

7.7! 

6001 

10.01  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

I  1 

133.0! 

27. Cl 

1.9! 

1 

•  | 

I 

! 

I 

NO  144 

j  - 

24014*47! 

133.01 

27. Cl 

7.7! 

-  | 

6001 

10.0INONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

i  i 

133.0! 

27.01 

1.9! 

l 

-  { 

! 

K 

! 

NO  143 

1  - 

24014*47! 

133.01 

27.01 

7.7J 

6001 

10 .0 1  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

!  1 

133.01 

77. C! 

1.9! 

I 

-  | 

! 

1 

1 

NO  144 

1  - 

24024*47! 

133.0! 

21.01 

7.7! 

600! 

10.01  NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1947 

1 

!  ! 

133.0! 

27-01 

1.9! 

1 

-  | 

j 

1 

1 

NC  147 

!  - 

24014*47! 

133-0! 

27. Cf 

7.7! 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948 

1 

! 

i 

E  1 

i  t 

!  1 

153,0! 

27. Ci 
! 

! 

1.91 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

I 

1 

1 

! 

1 

1 

TABLE  2  -  INSCRIPTION  OP  VESSELS 
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M(KI 
•  1ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAHE  AND  NUN6EA  ! 

I 

COAST  ! 
GUARD  ! 
NUMBER  1 

IVTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  ICODE! LENGTH! BROTH!  ! 

REGIS-!****!  REE.  »  *E»>.!L0A0-1 
TEA  !  SEE  1 //////!/////!  ED  ! 
TON-  JPACEl  OVER-!OV£t-l/////i 
NACE  !  IV  1  ALL  !  ALL  I LIGHT! 

HORSE 

POWER 

1  CAPACITY! 

!  t 

1  CARCO  ! 
!////////! 

1  PASS-  !( 
!  INSERT  ! 

HIGH-  1 

CST  !  CARCO  HANDLING 
rxm  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

fcXGHT) iltttttttt/tlttt/ 
(FEET) !  LIME-2 

1  V  t  1  5  £  l  1 
IS  10PERATING  ! 
JTC !  BASE  ! 

! A  0 1  LINf-1  1 
:TO!/m//////i 

tees  LXNE-2  l 

I 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 

REBUILT! 

(21)  IRAVO 

! 

!  ! 

CORPORATION  (ACGNEtGAlt  ! 

I  1 

1  1 

l  ! 

! 

J 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

i 

I 

i 

! 

1 

1 

DIVISION)  1 

I  ! 

I 

! 

I 

1 

! 

I 

(CONTINUED)  1 

!  i 

1 

1 

| 

! 

I 

I 

ho  ue 

1 

740I4A47! 

135.0! 

27.  C! 

7.7! 

- 

600! 

10.C1H0HE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1948 

1 

!  ! 

135.0! 

27.  C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1 

KO  149 

I 

2401 4*47 1 

135.01 

27.01 

7.7! 

- 

6001 

10.0INCHE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1948 

i 

!  ! 

135.  t" 

27, Cl 

1.9! 

-  ! 

i 

i 

1 

HO  150 

1 

240MA47! 

135.0! 

27.01 

7.7! 

- 

6001 

10.0! HONE 

Ipa 

PITTSBURGH! 

1946 

1 

I  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

NO  151 

1 

240UA47! 

135.0! 

27.  C! 

7.7! 

- 

6001 

10.0 IHONC 

IPA 

PITTSBURGH ! 

1949 

1 

!  ! 

135.0! 

27.C! 

1.9! 

-  1 

* 

! 

! 

HO  153 

I 

240UA47! 

135.0! 

27. C! 

7.7} 

- 

600! 

10.  CHOKE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1949 

! 

I  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

-  ! 

■ 

1 

! 

NO  154 

1 

24C14A47 ! 

135.0! 

27.C ! 

7.7! 

- 

tee 

10.ON0NC 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

! 

(  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

* 

! 

* 

HO  1SS 

1 

240UA47! 

135.0! 

77.CI 

7.7* 

- 

600 

10.0’NCNC 

*  Pa 

PITTSBURGH* 

1949 

! 

!  ! 

135.0’ 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

r 

! 

i 

NO  136 

1 

24014A47! 

135.0! 

2/.C! 

7.7* 

- 

<00* 

10. f  'HONE 

|PA 

PITTSBURGH! 

1949 

! 

1  1 

135.0! 

2/.C! 

1.9! 

-  * 

* 

! 

! 

HO  1 57 

! 

24014A47! 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

- 

<00! 

10.C‘*i0HE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

! 

{  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

-  i 

! 

J 

! 

HC  158 

! 

24054A47! 

135.0* 

27.0 

7.7! 

- 

6C0! 

IO.lISOHE 

!pA 

PITTSBURGH  J 

1949 

1 

i  i 

135.0! 

77.  C! 

1.5! 

.  1 

' 

1 

* 

HO  159 

l 

24014*47! 

1*5.0! 

/I.ri 

7.7* 

- 

» 

•L.COS 

lO.ONONf 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

* 

1 

1  ! 

135.01 

27. C* 

1.9* 

-  ! 

! 

! 

1 

HO  160 

1 

24014*47! 

135.0! 

27. Cl 

7.7! 

- 

60C! 

10.0 ! NOSE 

fPA 

PITTSBURGH! 

1949 

! 

!  ! 

*35.0! 

27.  C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

1 

HO  U1 

1 

240I4A47! 

135.01 

27.C* 

7.7* 

- 

600! 

10.0! HONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

me 

* 

I 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

-  i 

i 

i 

! 

NO  t« 

! 

240*4*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

- 

i 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

I 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.5* 

j 

-  i 

! 

I 

1 

HO  163 

I 

240I4A47! 

135. OJ 

27.  C! 

7.7* 

- 

600! 

10.0!  NON*- 

IPA 

PITTSBURGH! 

195C 

i 

! 

I  ! 

135.0! 

27.  C! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

i 

i 

HO  164 

! 

240! 4A47I 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

- 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

195C 

I 

5  ! 

135.0! 

27. Cl 

1.9* 

-  ! 

* 

! 

i 

NO  105 

! 

240I4A47! 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

- 

i 

6C0* 

10.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1950 

! 

!  ! 

135.0! 

77.0! 

1.9.' 

-  i 

* 

! 

! 

| 

NO  HO 

1 

240I4A47! 

135.01 

27.0! 

7.7! 

- 

<C0! 

1O.01NONE 

JPA 

PITTSBURGH! 

1 93C 

i 

!  t 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

-  i 

! 

j 

J 

! 

NO  167 

! 

240! 4A47 ! 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

- 

« 

too* 

)0.0!NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1 95C 

i 

1 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

* 

! 

i 

NO  HS 

! 

240! 4A47! 

135.0! 

27. C! 

7,7* 

- 

ACC! 

10.0JN0HE 

IPA 

PITTSBURGH! 

195C 

I 

!  ( 

131.0! 

27. C* 

1.9* 

-  i 

! 

! 

! 

HO  169 

1 

240I4A47I 

135. C! 

27. C! 

7.7! 

- 

600! 

10.0IN0NC 

SPA 

PITTSBURGH! 

1950 

1 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

-  » 

! 

1 

1 

HC  17C 

I 

----- 

240I4A47! 

135.0! 

77. C! 

7.7! 

- 

6C0t 

10.0,'NOHt 

•P* 

PITTSBURGH* 

195C 

1 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  171 

l 

------ 

240I4A471 

135.0! 

27. C! 

7.7! 

- 

60C! 

10.0SNOHE 

JPA 

PITTSBURGH! 

me 

J 

!  I 

135.0! 

77. C! 

I.v* 

-  ! 

! 

! 

! 

HC  172 

f 

24014*47! 

135.0! 

27.C! 

7.7! 

- 

i 

600! 

10.0SN0NE 

•PA 

PITTSPURGKl 

1 95C 

! 

!  1 

135.0* 

27. C! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

I 

HO  173 

1 

240J4A47! 

135.0! 

27.0 

7.7! 

- 

too* 

10. 0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

19SC 

1 

!  ! 

135.0* 

27.0* 

1.5! 

i 

.  t 

I 

! 

! 

NC  174 

! 

240J4A47! 

135.0! 

27.  C! 

7.7! 

- 

4C0! 

10.0! NONE 

SPA 

PITTSBURGH! 

1950 

J 

!  ! 

135.0! 

27. C> 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

HO  175 

» 

------ 

240I4A47! 

135.0! 

77.  C! 

7.7* 

- 

600! 

10.0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH* 

1950 

S 

!  ! 

135.0! 

27.  C! 

1.9* 

-  « 

* 

I 

i 

HC  176 

! 

240! 4 A47 ! 

135.0! 

27.  C! 

7.7* 

- 

6C0! 

10.0SN0HE 

JPA 

PITTSBURGH! 

me 

! 

1  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

HC  177 

; 

240! 4*47 ! 

135.0! 

27. C! 

/.  7! 

- 

600! 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1950 

l 

!  J 

135.0* 

27. C! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

; 

HO  178 

! 

2*014*47! 

135.0! 

77.  C* 

7.7! 

- 

tCO* 

1O.0INOHE 

IPA 

PITTSBURGH  j 

me 

1 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9* 

-  i 

! 

! 

I 

HC  179 

I 

24014*47! 

135.0! 

27. C! 

7.7* 

- 

6C0* 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH* 

1950 

! 

!  ! 

135.0! 

77.  C! 

1.9! 

i 

-  1 

I 

1 

! 

f 

HO  180 

! 

240*4*47! 

135. C! 

27.0 

7.7! 

- 

; 

too* 

10.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

195C 

! 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9* 

-  ! 

! 

J 

j 

i 

HO  181 

J 

24014*47! 

135.0! 

27.0* 

7.7! 

- 

600! 

10.0! NONE 

!PA 

Pittsburgh} 

195C 

( 

i 

1  ( 

135.0! 

27.  C! 

1.9* 

-  ! 

* 

i 

! 

NO  187 

i 

24014*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7! 

- 

600! 

10.0IA0HE 

•PA 

PITTSBURGH J 

195C 

i 

i  i 

135.0! 

27.  C! 

1.9} 

-  ; 

! 

! 

! 

NO  1  83 

i 

240*4*47! 

135.0! 

27.0! 

7.7* 

- 

6C0! 

10.0! NONE 

!P* 

PITTSBURGH! 

1953 

* 

I 

!  i 

135.0! 

27. C! 

1.5! 

-  i 

i 

! 

1 

HO  184 

! 

—  ....... 

240*4*47! 

135.0* 

27. C* 

7.7* 

- 

i 

600! 

1C.0JN0HE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1953 

i 

1 

!  ! 

135.0! 

77. C! 

1.5* 

-  * 

i 

1 

J 

NO  105 

1 

26514*471 

148.0! 

77. C! 

7.7! 

- 

j 

650! 

10.0*  NONE 

IP* 

PITTSBURGH* 

1953 

! 

!  1 

148.0! 

27. C! 

1.5! 

-  \ 

i 

1 

I 

NO  186 

! 

26514*47! 

148.0! 

27.*'? 

7.7! 

- 

i 

630 

10.0*  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

I 

!  ! 

148.0! 

27.0* 

1.9* 

-  i 

• 

! 

! 

HO  187 

! 

265 !4*47! 

148.0! 

27. C* 

7.7* 

- 

650! 

n.OfNON? 

•PA 

PITTSBURGH! 

1953 

! 

!  ! 

148.0! 

27. C! 

1.5! 

« 

-  • 

1 

1 

! 

HO  188 

! 

26514*47! 

148.0! 

27. C! 

7.7! 

- 

650! 

10.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

1 

!  ! 

148.0! 

27. C! 

1.5* 

-  ! 

! 

! 

! 

HO  189 

l 

26*  *  4  A4'/| 

148.0! 

27. C! 

?.?• 

- 

j 

650! 

10.0*  NONf 

IPA 

PITTSBURGH! 

1953 

1 

i  < 

148.0! 

27. C! 

1.9* 

-  1 

• 

! 

! 

NO  190 

I 

26514*47! 

145.0! 

27. C! 

7.7! 

- 

650* 

10.0! NONE 

•PA 

PITTSBURGH! 

1953 

1 

!  ! 

148.0! 

27. C* 

1.9! 

-  » 

i 

; 

I 

NC  191 

! 

26514*47! 

14... O! 

77.  C! 

7.7* 

- 

650  * 

10.0! *ONE 

IP* 

PITTSBURGH* 

1953 

! 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

l.v* 

-  ; 

i 

» 

! 

HO  192 

! 

265 ! 4*47 ! 

148.0! 

27.0! 

7.7* 

- 

650! 

16.0! NONE 

ip* 

PITTSBURGH! 

1953 

1 

!  ! 

148.0! 

27. C! 

1.9* 

-  ; 

* 

1 

» 

NO  193 

1 

26514*47* 

148.0* 

27.0* 

7.7! 

- 

i 

650* 

io.ono-.e 

IP* 

PITTSBURGH* 

1953 

1 

!  ! 

143.0! 

77.0* 

1.9* 

-  j 

* 

J 

j 

HO  194 

1 

265! 4*47! 

14P.0* 

71.  C- 

7.7* 

- 

ACM 

10  ftlirwf 

lot 

0Ttr«6M«^Ul 

«0«* 

1 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9} 

-  ! 

« 

i 

1 

HC  195 

1 

265*4*47! 

148.0! 

27.0* 

7.7! 

- 

650! 

10.0  *  NONE 

•P* 

PITTSBURGH! 

1957 

! 

!  ! 

148.0! 

27.0* 

1.9! 

-  ; 

i 

i 

! 

NC  HO 

! 

26514*47! 

148.0! 

27. C! 

7.7* 

- 

! 

65C! 

lO.C'HCNE 

‘PA 

PITTSBURGH* 

1957 

1 

!  ! 

148.0* 

17.  C! 

1-5* 

-  * 

i 

f 

f 

NC  197 

1 

26514*47! 

148.0! 

27.0! 

7.7* 

- 

45C  * 

io.o'no  ; 

*  PA 

PITTSBURGH! 

1957 

! 

!  ! 

148.0* 

27.0! 

1.9! 

-  * 

! 

( 

j 

HO  158 

! 

26514*47! 

148.0! 

27. r  ! 

?.?« 

- 

45C! 

10.C 'NONE 

IPA 

PITTSBURGH* 

195? 

1 

!  ! 

1 48.0! 

27.0! 

1.5* 

•  * 

i 

J 

i 

NO  199 

i 

26514*47! 

146.0! 

27. C! 

7.?! 

- 

650! 

10.CIN0NF 

!  PA 

PITTSBURGH* 

1957 

! 

1  ! 

148.0! 

27.  C! 

1.5! 

-  j 

i 

! 

! 

« 

HO  2C0 

1 

265J4A47! 

148.01 

27.0! 

7.7} 

- 

650* 

10.CIN0NE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957 

! 

!  1 

148.0! 

27. C! 

1.5! 

-  ! 

* 

I 

! 

NO  201 

! 

265 ! 4*47 ! 

148. 0! 

27. C! 

7.7! 

- 

650* 

10. CACHE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957 

I 

!  ! 

148.0! 

27.0! 

1.9! 

« 

-  * 

< 

i 

! 

NO  202 

J 

26514*47! 

148.0! 

27.  C! 

7.7* 

- 

450* 

1O.0*NCNC 

JPA 

PITTSBURGH! 

1957 

1 

f 

1 

*  ! 

!  ! 

!  ( 

148.0* 

27.  | 

! 

! 

1.5! 

i 

-  * 

! 

i 

• 

! 

i 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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EkCt! 

•  I  ST  I 

VESSEL  HARE 

OPERATOR 

! 

ANR  NUNBER  ! 

! 

COAST  ! 
4UAAD  ! 
NUNBER  ! 

IVTCCI  OINENSICNS  ! DRAFT ! 
NET  IC06EILEN4TMI8RDTH!  ! 

REGIS-!****!  RES.  I  REG. JLOAD- ! 
TER  l  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  ! PA6E !  OVER-! OVER-! /////! 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

! CAPACITY  I  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  ESI  !  CARSO  HANDLING  IS  10PERATIN6  1  1 

!  CARSO  !  FIXED  !  CSUIPNCNT  !TC !  BASE  !  TEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! A0|  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LISHT) I /////// /////////JTD! //////////!  OR  ! 

POWER!  ENSERS  !  (FEED!  LIME-2  ICE!  LINE-2  !*«BUILT| 

!  1 

(21)  »RAVO  CORPORATION  (AGGREGATE  1 

DIVISION)  1  ! 

(CONTINUER)!  1 

!  ! 

t  ! 

1  ! 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

1. 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

NO 

2C3 

1 

245I4A47! 
t  1 

141.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

1 

650! 

-  ! 

10. 0 1  NONE 
! 

!PA 

I 

PITTSBURGH! 

1 

1957 

NO 

204 

i 

i 

26514*47 i 
!  ! 

141.01 
141. 0) 

27. Cl 
27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

650! 

1  ! 

1 0.01  NONE 
i 

(PA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1957 

NC 

205 

! 

! 

265I4A47! 

!  ! 

148.0! 

148.0! 

27.0! 

27.01 

7.7! 

1.9! 

) 

6501 
-  1 

10. o! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1957 

NO 

206 

t 

! 

265I4A47! 

!  t 

148.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

1 

650! 

-  ! 

1 U. 0 ! NONE 
! 

!PA 

1 

PITTSBURGH ! 

! 

1957 

NO 

207 

! 

! 

26514*471 
!  ! 

148.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.91 

! 

650! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1957 

NO 

2CE 

! 

! 

26514*47! 

!  i 

141.0! 

146.0* 

27.C! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

I 

650! 

-  ! 

1 0 .0 ! NONE 
! 

!PA 

1 

PITTSBURGH! 

! 

1957 

NO 

209 

1 

! 

26514*47! 

!  i 

148.0! 

148.0! 

27.0! 
27. C! 

7.7! 

1.9! 

i 

650! 

-  ! 

1 0  .Cl  NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1957 

NO 

210 

1 

1 

26514*47! 

t  ! 

146.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

650! 

-  ! 

10.0! NONE 

i 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1960 

HC 

211 

! 

1 

265I4A47! 

(  ! 

148.0! 

146.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

1 

6501 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1960 

NO 

212 

1 

! 

26514*47! 

!  i 

148.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

7.7! 

1.9! 

! 

650! 

-  ! 

1 0.0 ! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1960 

NC 

213 

1 

I 

26514*471 
!  ! 

148.0! 

148.0! 

27.0! 
27. C! 

7.7! 

1.9J 

! 

650! 
-  ! 

1 0. 0 1  NONE 

2 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

I 

I960 

NC 

214 

! 

! 

26514*47! 

!  ! 

148.0! 

148.0! 

27.  C! 
27. C! 

7.7! 

1.9! 

! 

650! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

I960 

NO 

215 

! 

! 

26514*47! 

!  ! 

148.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

8.0! 

1.6! 

! 

700) 
-  ! 

1 1 .4 (NONE 
! 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

! 

1966 

NO 

216 

! 

I 

...... 

26514*471 

1  I 

149.0! 
14c. 0! 

27.0! 

27.0! 

8.0! 

1.6! 

! 

700! 

1 1  •  41N0NE 

i 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1966 

NO 

217 

! 

! 

“““““  ■ 

26514*47! 

!  ! 

146.0! 

146.0! 

27.0! 

27.0! 

8.0! 

1.6! 

1 

700! 

-  ! 

1 1 .4 (NONE 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

! 

1966 

NO 

218 

1 

1 

26514*47! 

!  ! 

146.0! 

146.0! 

27.0! 

27.0! 

6.01 

1.6! 

! 

700! 
-  ! 

11.41  NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1966 

NO 

219 

1 

1 

26514*47! 

I  1 

146.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.6! 

! 

700! 
-  1 

1 1  .41  NONE 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1966 

NO 

220 

I 

! 

26514*47! 

!  ! 

141.0! 

148.0! 

27. C! 
27.0) 

8.0! 

1.6! 

! 

! 

7C0 1 
-  ! 

11.4! NONE 
» 

IPA 

! 

PITTSBURGH) 

) 

1966 

NO 

221 

I 

! 

26514*47! 

!  ! 

146.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0) 

1.6! 

! 

! 

700! 
-  ! 

1 1 .4 1  NONE 

1 

!PA 

PITTSBURGH! 

1 

1966 

NO 

222 

1 

1 

26514*47! 

!  ! 

146*0! 

148.0! 

27. C! 
27.0! 

8.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

700! 
-  ! 

It  .41  NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

) 

1966 

NO 

223 

I 

I 

26314*471 
!  ! 

146.0! 

146.01 

2  7.01 
27. C! 

8.01 

1.6! 

-  ! 

1 

700! 
-  ! 

1 1 . 4! NONE 

1 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

I 

1966 

NO 

224 

I 

! 

26514*47! 

!  ! 

146.0! 

148.01 

27.0! 

27.0! 

8.0! 

1.6! 

-  I 
l 

700! 
-  ! 

11.4! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

I 

1966 

NC 

223 

I 

! 

26514*47! 

1  ! 

148.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

8.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

700! 
-  1 

11  .4 ! NONE 
! 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

! 

1966 

NO 

226 

! 

1 

26514*47! 

!  ! 

149.0) 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

700! 
-  ! 

11 .4 {NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSOURGHI 

! 

1966 

NO 

221 

l 

I 

26514*471 
!  ! 

148.0! 

148.0! 

27.0! 
27. C! 

8.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

7001 
-  ! 

1 1 .4! NONE 

I 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

! 

1966 

NO 

22? 

! 

! 

26514*47! 

!  ! 

14?. 0! 
148.0! 

27.  Cl 
27.  C! 

8.0! 

1.6! 

•  1 

I 

700! 
-  ! 

1 1 .4! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

I 

1966 

NO 

229 

! 

! 

245(4*47! 

1  ! 

148.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

8.0! 

1.6! 

-  1 

1 

700! 
-  ! 

11.4! NONE 

I 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

! 

1966 

NO 

230 

! 

! 

“ 

26514*47! 

!  I 

148.0! 

141.0! 

27.0! 
27. C! 

8.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

639! 
-  ! 

9.9! NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NC 

231 

! 

! 

26514*47! 

!  ! 

148.0! 

148.0! 

27.0! 

27.01 

8.01 

1.6! 

-  ! 

! 

639! 
-  ! 

9.9! NONE 
! 

IPA 

1 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NO 

232 

I 

1 

26514*47! 

!  ! 

148.0! 

146.0! 

27. C! 
27. C! 

8.0! 

1.6! 

-  ( 

2 

639! 
-  ! 

9.9! NONE 

I 

IPA 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NO 

233 

! 

1 

26514*47! 

1  I 

148.0! 

148.0! 

27.01 

27.0! 

8.0! 

1.6! 

-  i 
! 

6391 

9.91  NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NO 

234 

1 

! 

26514*47! 

1  ! 

148.0! 

149.0! 

27.0! 
27. C! 

8.0! 

1.6! 

-  I 
! 

639! 
-  1 

9.9! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

I 

1976 

NC 

235 

1 

1 

24514*47! 

!  ! 

141.0! 

148.0! 

27.0! 
27. C! 

u.O! 

1.6! 

I 

I 

639! 
-  ! 

9.9! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NO 

236 

1 

! 

26514*47! 

1  1 

148.0) 

148.0! 

27.0! 

27.0 

8.0! 

1.6! 

! 

639! 
-  ! 

9.9! NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NO 

237 

1 

! 

26514*47! 

!  ! 

148.0! 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

8.0! 

1.6! 

( 

639! 
-  ! 

9.9! NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NC 

238 

! 

( 

26514*47! 

!  ! 

148. o; 
148.0! 

27. C! 
27.0! 

8.0! 

1.6! 

1 

639! 
-  ! 

9 .9  1  NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1976 

NO 

235 

! 

1 

26514*47! 

!  ! 

148.0! 

146.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.6! 

1 

639! 
-  ! 

9.9 1  NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

! 

1976 

NO 

240 

1 

f 

26514*47! 

!  ! 

146.0! 

148.0! 

27.01 

27.0! 

7.6! 

1.6! 

1 

630! 
-  ! 

10.01  NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

197S 

NO 

241 

! 

! 

26514*47! 

!  ! 

148.0! 

148.0! 

27.C! 

27.0! 

7.6! 

1.6! 

! 

630! 
-  1 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1 97  9 

NO 

242 

! 

! 

26514*47! 

!  ! 

146.0! 

149.0! 

27.0! 

27.0! 

7.6! 

1.6! 

! 

6301 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1979 

NO 

243 

! 

! 

24514*47! 

!  ! 

146.0! 

148.0! 

27. C! 
27.0! 

7.6! 

1.6! 

I 

630! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1979 

NO 

244 

! 

! 

265(4*471 
!  ! 

148.01 

148.0! 

27.0! 

27.0! 

7.6! 

1.6! 

! 

6301 

-  i 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1979 

NO 

301 

! 

1 

22514*47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 
27.  C! 

6.0! 

1.5! 

! 

5  0  C ! 
-  ! 

9.5 ! NONE 

2 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1945 

NO 

302 

! 

1 

22514*47! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

500! 
-  ! 

9*5i NONE 
! 

!PA 

1 

PITTSBURGH! 

! 

1947 

NO 

30* 

1 

! 

21914*47! 
!  ( 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.3! 

! 

50oi 
-  ! 

9.5! NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1948 

NO 

Su6 

I 

! 

235UA43: 

!  ! 

135. 5i 

2  7 1 0  5 

* m  ai 

1 1  ! 

i 

<  r  n  i 

-’i 

*f\ut 

i 

JOA 

i 

! 

1949 

NO 

309 

i 

1 

235I4A43! 

!  ! 

135.01 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

500! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1949 

NO 

310 

! 

t 

23514*43! 
!  ( 

135.0! 

135.0! 

27.0! 
27. Ci 

6.0! 

1.5! 

! 

500! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1949 

NO 

311 

i 

! 

261(4*43! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

500! 
-  ! 

10.0 1  NONE 
! 

!PA 

1 

PITTSBURGH! 

1 

1958 

NC 

312 

! 

! 

261 14*43! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27. C! 
27.0! 

6.01 

1.5! 

! 

500! 
-  ! 

1 0.0 1  NONE 

!PA 

I 

PITTSBURGH! 

! 

1958 

NC 

313 

I 

1 

26114*43! 

!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

500! 
-  ! 

lO.oi NONE 
! 

!PA 

! 

PITTSBURGH! 

1 

1958 

NO 

315 

! 

! 

261(4*431 
!  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

500! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IPA 

! 

PITTSBURGH! 

! 

1958 

NO 

316 

1 

! 

26114*43! 

1  ! 

135.0! 

135.0! 

27.0! 

27.0! 

6.0! 

1.5! 

! 

500! 
-  ! 

10.0 1  NONE 
! 

IPA 

I 

PITTSBURGH! 

I 

1958 

NO 

320 

! 

! 

f 

! 

15414*43! 
1  I 

!  ! 

I  ! 

100.0! 

10C.O! 

I 

! 

26-01 

26.0! 

1 

! 

5.6! 

1.6! 

1 

! 

! 

! 

! 

300! 
-  1 
! 

! 

9.HN0NE 

! 

! 

! 

!P* 

! 

! 

! 

PITTSBURGH! 

I 

! 

1 

1950 

TABLE  2  -  OCSCIIPTIO*  OF  VCI1EL5 


VESSEL  iRAHE  *AP  NUBBEI 


(21)  PAAVO  COAPOAATION  (ACCAE 
RIVtSIOA) 

(COATIAUCR) 

AC  321 


(21)  PAAVO  LEASIAC 
ATT  1 


(21)  PAAVO  I’AE  CO. 
SHIALET  s 


(39)  CAEICC  AASTEA  COAP. 
CUTAAaCA 


(33)  BAIVCR/  AATAOAP#  SAAO  CO 
AAAV  PATE 


1VTCCI  PtAENSSONS  'PAAFTI  ICAPACITT!  MICH-  |  I  V  E  S  S  E  L  I  I 

ACT  JCOPEILEACTH18APTH1  I  I  1  ESI  I  CAASO  HANDLING  IS  10PEAA1IHC  I  I 

AEGIS-!****!  AES.  !  PF.O.ILOAP-I  I  CAACO  !  FIXES  I  EQUIP  HEAT  1TCI  BASE  I  TEA)  ! 

TEA  I  SEEI//////I/////I  EP  I  !////////!  POINT  I  LIAE-1  |AO!  L1AE-1  I  BUILT  I 

TOA-  IPACE1  OVCR-IOVE*-!/////!  HOASE!  PASS-  !CLUHT)l////////////////!TR!/////7////l  C)  ! 
AACE  I  IV  t  ALL  !  ALL  ILUHTt  POVEI)  EAtCAS  I  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  IpAEBUILT! 


!!!!!!!!  !  >1 

I  I  I  !  I  !  I  I  !  'I 

I  I  I  1  I  !  !  !  I  >1 

III!!!!!  I  II 

!!!!!!  I  !  I  I 

15414*431  10C.O!  26.C!  5.0!  -  !  300!  9.1IACNE  !PA  PITTSBURGH!  195C  ! 

!  !  103.0!  26.0!  1.6!  !  -  I  1  !  II 

15A1AAA3!  100.0!  26.0!  3.6!  -  !  300!  9.1IK0NE  IPA  PIITSBUPtH!  1950  ! 

!  I  100.0!  26.0!  1.6!  !  -  !  !  !  I  ! 

15A14AA3I  100.0!  26.01  3.6!  -  I  300!  6 . t ! SONC  IPA  PITTSBURGH !  1950  I 

!  !  100.0!  26.C!  1.61  !  -  !  !  I  I  I 

13AI4AA3!  100.0!  26.01  5.6!  -  !  3001  9.1IA0HC  IPA  PITTSBURGH!  195A  I 

I  1  100.01  26. Cl  1.6!  I  -  I  I  I  !' 

134!4*431  100.0!  26.0!  3.6!  -  !  300!  9.1IA0HE  IPA  PITTSBURGH!  1954  ! 

I  !  100.0!  26.0!  1.6!  !  -  I  !  I  I  I 

1 54 ! 4 A43 !  100.0!  26.01  5.6!  -  !  500!  9.1IH0AC  IPA  PITTSBURGH!  1954  ! 

!  1  100.0!  26.01  1.6!  I  -  !  !  !  I  > 

15414A43!  100.0!  26.0!  5.6!  -  !  300!  9.1IA0HE  |PA  PITTSBURGH!  1954  ! 

!  !  100.0!  26. Cl  1.6!  !  -  !  !  !  I  I 

15414A43!  100.0!  26.0!  5.61  -  I  )C0!  9.1IACNE  |PA  PITTSBURGH!  1934  ! 

!  !  100.0!  26. C!  1.6!  !  -  !  !  !  II 

1S4I4A43!  100.0!  26.0!  3.6!  -  I  300!  R.1IA0NC  IPA  PITTSBURGH!  1954  I 

!  !  100.0!  26. C!  1.6!  I  -  !  !  !  I  I 

13414)43!  100.0!  26.01  5.6!  -  I  300!  9.1IH0HE  IPA  PITTSBURGH!  1954  ! 

!  !  100.0!  26. C!  1.6!  I  -  !  !  !  I  I 

15414445!  100.0!  26. C!  5.6!  -  I  300!  9.1IA0NE  IPA  PITTSBURGH!  1954  ! 

!  I  100.0!  26.0!  1.6!  !  -  !  I  !  I  I 

2401 4A431  113.0!  22.0!  2.0!  -  !  4001  9.11A0HE  !PA  PITTSBURGH!  1951  ! 

1  I  115.0!  22.01  1.6!  I  -  !  !  !  I  I 

240I4A43I  115.0!  22. C!  2.0!  -  !  400!  9.1IN0NI  IPA  PITTSBURGH!  1953  ! 

!  I  113.01  22.01  1.6!  !  -  !  1  I  I  I 

412I4A40!  125.0!  2d. 0!  8.2!  -  !  1001!  11.4IA0AC  IPA  PITTSBURGH!  195!  ! 

!  !  125.1!  26.11  t.SI  !  -  I  I  !  I  I 

41214*40!  125.0!  26.0!  6.5!  -  !  922!  12.3IA0AE  l»A  PITTSBURGH!  1950  ! 

!  !  175.0!  26.0!  1.3!  !  -  !  !  !  I  I 

41214*40!  125.0!  26.0!  8.5!  -  I  922!  12.3IA0AE  !PA  PITTSBURGH!  193!  I 

1  I  175.01  26.0!  1.5!  !  -  !  !  !  I  I 

412I4A40!  175.01  26.0!  8. 5!  -  I  972!  12.31A0HC  !PA  PITTSBURGH!  1953  ! 

I  I  175.0!  26.0!  1.3!  !  -  !  !  1  I  I 

I  !  I  I  !  !  I  !  I  I  I 

111!!!  I  1  !  I  I 

!!!!!!  I  !  !  II 

676I4A48!  195.0!  33.01  8.3!  '  !  1460!  16.0U0NE  ICE  VILPINGTON!  1981  ! 

!  1  195.0!  35.0!  1.01  !  -  !  !  !  I  I 

67614A48I  195.01  35.0!  6.3!  -  1  1460!  16.CIN0HE  ICE  VILHIAGTON!  1961  ! 

!  I  195.0!  35.0!  1.0!  !  -  !  !  !  I  1 

67614*46!  195.0!  35.0!  8.3!  -  !  1460!  16.0IN0NE  ICE  VILHIAGTON!  1981  ! 

!  I  195.0!  35.0!  1.0!  !  -  !  !  !  I  I 

67614A481  195.0!  35.0!  8.51  -  !  1460!  16.0!hOAC  I OC  VIL»IAGTOA!  1961  1 

I  !  195.01  53. 0!  1.0!  !  -  I  !  I  I  ! 

676I4A48!  195.0!  55.0!  8.31  -  1  1460!  16.0SA0AE  IRC  VILHIAGTON!  1981  ! 

!  I  195.0!  33. C!  1.0!  !  -  !  !  !  I  1 

67614*48!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1460!  16.01AONE  IDE  VIL«INGTON!  1981  ! 

!  I  195.0!  35.0!  1.01  I  -  I  !  !  I  ! 

676I4A48!  195.0!  33.01  6.5!  -  !  1460!  16.0U0AC  !RE  VILHIAGTON!  1981  ! 

!  !  195.0!  35. C!  1.0!  !  -  !  !  !  I  I 

676I4A46!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1460!  16.0IA0AE  IRE  VILHIAGTON!  1961  ! 

I  !  195.0!  35. C!  1.0!  !  -  !  !  !  I  ! 

67614)46!  195.0!  35.0!  8.31  -  I  1460!  16.01ACNE  ICC  VILHIAGTON!  1961  ! 

!  1  195.0!  35. C!  1.0!  !  -  I  I  !  !  I 

676S4A4S!  195.0!  35.01  8.5!  -  !  1460!  16.01A0HC  IRC  VILHIAGTON!  1981  I 

!  I  195.01  35. C!  1.0!  I  -  !  !  !  I  I 

67614*481  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1460!  16.0IA0NE  IRE  VIIHIAGTOA!  1981  ! 

!  !  193.0!  35.01  1.01  !  -  I  I  !  I  I 

67614*46!  195.0!  35.0!  8.5!  -  !  1460!  16.0IA0HC  IRE  VILHIAGTON!  1981  ! 

I  !  195.0!  35. C!  1.0!  !  -  !  !  !  I  1 

67614)48!  193.0!  35.0!  8.5!  -  !  1460!  I6.01AOAC  106  VILHIAGTON!  1981  ! 

!  !  195.0!  35. Cl  1.0!  !  -  !  !  !  I  I 

67614*48!  195.0!  35.0!  8.5!  -  !  1460!  16.01A0AC  IRE  VILHIAGTOH!  1911  ! 

I  I  195.0!  35.0!  1.0!  !  -  !  I  !  !  I 

67614*48!  195.01  35.0!  6.5!  -  !  14601  16.0IA0HE  IRE  VILHIAGTON!  1981  ! 

I  I  195.01  35.0!  1.0!  I  -  !  !  !  !  I 

67614*48!  195.01  35.0!  6.51  -  !  1460!  1R.OIAOHE  IRE  VILHIAGTON!  1981  ! 

!  I  195.0!  35.0!  1.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

67614*48!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1460!  16.0SA0NC  IRC  VILHIAGTON!  1981  ! 

!  I  195.01  35.0!  1.0!  !  -  !  !  !  '■  ! 

67614A48!  195.01  35.0!  8.5!  -  !  1460!  16.01N0AE  IRE  VILHIAGTON!  1981  ! 

!  !  195.0!  35. C!  1.0!  !  -  1  !  !  !  I 

67614*48!  195.0!  33.0!  8.3!  -  I  1460!  16.0!nOHC  !RE  VILHIAGTON!  1961  • 

I  I  195.0!  55. C!  1.0!  I  -  !  !  I  I  ! 

6T6I4A4SJ  195.01  55.0!  8.5!  -  !  1460!  Ir.OSAOHE  !RE  VILHIAGTOH!  1981  ! 

!  !  195.0!  35.0!  1.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

676!4»46!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1460!  16.0!N0AE  !RC  VILHIAGTOH!  1981  i 

!  I  195.0!  35. C!  1.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

67614*48!  195.0!  35.0!  8.5!  -  !  1460!  16.0SA0AI  SRC  VILHIACTOA!  1981  3 

!  !  195.01  35. C!  1.C!  !  -  !  !  !  !  ! 

67614*48!  195.0!  35.0!  8.5!  -  !  1460!  16.0IAOHE  !R£  V1L»IA3T0N!  1981  ! 

!  I  195.0!  35. C!  1.0!  !  -  !  !  !  I  ! 

676!4*48!  195.0!  35. C!  8.3!  -  !  1*60!  1R.01A0HE  !RE  VIL»IAGTON!  1981  ! 

!  !  195.0!  35.0!  1.0!  !  -  !  !  !  I  I 

67614*48!  195.0!  35. C!  8.5!  '  !  1460!  I6.01A0NE  IRC  VILHIAGTOH!  10(1  ! 

!  !  105.0!  35. C!  1.0!  !  -  I  !  !  !  ! 

!!!!!!!!  !  !  ! 

!!!!!!!!  !  !  ! 

118  111  E  •  !  !  ! 

84114*99!  195.01  35.0!  9.0!  -  !  14C0!  28.51RICSEL  POVERCR  !PA  PITTSBURGH!  1969  ! 

!  I  195.0!  35. C!  2.0!  I  -  !  !PAEUA»TIC  PUHP  !  !  I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

2613*36! 

!  ! 


1213*36! 

!  ! 

5314140! 

!  ! 

!  1 

!  ! 


64.9!  17. C! 
71.0!  17.0! 
I  ! 
!  ! 
!  ! 
38.0!  9.C! 

38.0!  9.0! 

9C.0!  72. C! 
90. 0!  22.0! 
!  ! 
!  ! 


SCO ! 

9.1INCNE 

IPA  PITTSBURGH! 

1  | 

195C 

SCO  1 

9.HN0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1  1 

1950 

300! 

„  j 

9 . 1 j  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  i 

195C 

SCO! 

9.1 1  NONE 

|PA  PITTSBURGH  J 

1  i 

1954 

300! 

_  1 

9.1 (NONE 

!PA  PITTSBURGH*! 

1  | 

1954 

300! 

9.1 ! KOfct 

IPA  PITTSBURGH! 

1954 

3G0j 

9.1 i NONE 

1  | 

I  PA  PITTSBURGH! 

1954 

)coi 

9.1 ikCME 

1  j 

JPA  PITTSBURGH* 

!  i 

1934 

300! 

9.1JK0NE 

!  PA  PITTSBURGH! 
j  i 

1954 

I  V*  1 

o 

o 

9.1IMCNC 

IPA  Pittsburgh*! 

1954 

300! 

9.1 ! NONE 

JPA  PITTSBURGH* 

1  1 

1954 

400! 

9. 1 ! HONE 

JPA  PITTS8UPGHI 

1  | 

1951 

400! 

i.moNt 

IPA  PITTSBURGH! 

j  | 

1953 

1001! 

1 1 *4{ NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

|  | 

1958 

972! 

1 2 .3 ! NONE 

JPA  PITTSBURGH! 

1  j 

195C 

972! 

12. 31  NOME 

IPA  PITTSBURGH! 

1  | 

1953 

972! 

-  ( 

! 

12.3IN0NE 

! 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  i 

!  ! 

1953 

! 

! 

14*0! 

! 

! 

16.0'KONE 

!  ! 

!  ! 

IDE  WILMINGTON! 

1  i 

19«t 

1460! 

16.0ih0NE 

IDE  WILMINGTON! 

1  | 

1981 

1460! 

16. oi HONE 

IDE  WILMINGTON! 

|  | 

1981 

1460! 

16.0! NONE 

! DC  W!L"INGTCN! 

1  ! 

1981 

1460! 

—  ■ 

16*0! NONE 

IDE  WILMINGTON! 

I  | 

1981 

A 

1460! 

16.0*  NONE 

IDE  WILMINGTON* 

1981 

1460! 

1 6 • 0! NOME 

•DC  WILMINGTON! 

!  ! 

1981 

1460! 

16.0! NONE 

IDE  WILHINCTCH! 

1  | 

1981 

_  | 
1460! 

.  | 

16.oj  NONE 
■ 

IDE  WILHINGTOH! 
i  j 

1981 

1460! 

I 

16.0! HONE 

i DC  WILMINGTON! 

{  | 

1981 

1460! 

#  | 

16.0! NONE 

t 

IDE  WILHINGTOH! 

1  j 

1981 

1460! 

_  | 

• 

1 6 . 0{ NONE 

IDE  WILMINGTON! 

t  { 

1981 

1460! 

16.0! NONE 

!0E  WILHINGTOH! 
j  I 

1981 

1460! 

16.0IN0NC 

IDE  WILHINGTOH! 

|  | 

1911 

1460! 

1 6 .0! NONE 

! Dc  WILHINGTOH! 

•  i 

1981 

1 4  6  0 1 
_  a 

16.0! NONE 

!  1 

IDS  WILHINGTOH! 

1  2 

1981 

• 

1460! 

16.0! NONE 

IDE  WILHINGICH! 

2  2 

1981 

1460! 

16 .0! NONE 

JOE  WILHINGTOH* 
j  2 

1981 

1460! 

16. O'NOME 
• 

IDE  WILHING70K* 

1  | 

1961 

1460! 

• 

1 6.01  NONE 

•DE  WILHINGTOH! 

2  2 

mi 

1460! 

1 6  •  0 ! NONE 

IDE  WILHINGTOH! 

i  2 

1981 

1460! 

16.0! NONE 

!0E  WILHINGTOH! 

2  ( 

1981 

1460! 

16.0! NONE 

!t£  WILHINGTOH* 

i  2 

1981 

H60! 

1 6.0! NONE 

jot  WILPINGTOH! 

i  | 

1981 

1460! 

-  ! 

! 

16.0*!  NONE 
» 
i 

!DE  WILMINGTON! 

!  ! 

1  ( 

1981 

t 

! 

14C0! 

i 

i 

i 

* 

28. sjoi ESEl  POWERED 
SPNEUMT ic  pupp 

!  ! 

!  ! 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

t  * 

2  1 

1969 

i 

_  i 

.  « 

; 

i 

23.0In0NE 

! 

I  ! 

! C A  PICHPCND  ! 

!  ! 

*  ! 

1961 

i 

i 

_  i 

,  i 

i 

8.0! NONE 
■ 

i  2 

i  « 

IPO  LEXINGTON  ! 

1  2 

1937 

150! 

• 

6.0! NONE 

!P0  LEXINGTON  ! 

1958 

TABU  2  -  DESCRIPTION  Of  VCSS els 


IVTCC1  DIMENSIONS 
NET  ICCDEJLENGTHJBFDTH 
REG.  !  REG. 
TEA  l  SEC!//////!///// 


VESSEL  NARE  AND  NURSE  * 

I  GUARD 

TON-  IPAGE! 

OVER-iovER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  1 

I  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  I 

ALL  1LICHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(32)  DUBOIS  BOAT  RENTAL/  INC. 
BERNICE  D 

1613180 

t  I 

!  1 

1  1 

23I3A36I 

1 

I 

1 

52.5! 

! 

! 

1 

20.0! 

1 

! 

( 

6.21 

! 

1 

I 

600! 

I  I 

1  I 

55.01 

1 

70.0! 

1 

3.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

(14)  lUt  SOUTH  fllMlHS  CLUB. 

lINC. 

1  I 

!  1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

DUE  SOUTH  III 

1538826 

67I1C021 

96.21 

22.21 

7.3! 

15301 

-  i 

1  1 

I  I 

96.21 

1 

22.2! 

6.6! 

I 

1 

1 

29! 

(32)  DUET  BOAT  CO*#  INC. 

CAPT.  RUSSEL 

I270C02 

1  1 

1  I 

23! 3A 36! 

I 

1 

46.4! 

I 

l 

14.9! 

l 

I 

7.0! 

1 

1 

300! 

I  1 

I  1 

5C.0I 

l 

15. C! 

1 

3.0! 

I 

S 

I 

-  ! 

(36)  DUff  TONPOAT  CO. 

KERXLTN 

1224940 

t  1 

t  1 

35!  30  36! 

1 

65.31 

1 

I 

15.91 

! 

! 

11.0! 

1 

1 

4001 

1  I 

!  ! 

69.01 

I 

15.9! 

i 

11.0! 

1 

1 

1 

-  ! 

(33)  DUCAT/  RAYHCND  COHPANY 

1  1 

1  ! 

1 

I 

! 

! 

I 

i 

1 

1 

ARANDA 

1633850 

23I3A36I 

44.6! 

16.4! 

5  *  7  i 

600! 

-  { 

I  1 

50.01 

16.4! 

5.7! 

1 

-  ! 

BONN  IC 

1513555 

1513A36! 

'9.0! 

16. C! 

5.0! 

300! 

-  ! 

!  ! 

43.0! 

16.4! 

4.0! 

1 

-  ! 

CODY 

1623449 

2913A36! 

47.8! 

16.0) 

7.2! 

1000! 

-  i 

1  I 

47.61 

18.  Cl 

7.2! 

! 

-  ! 

COPANO 

126C636 

813A36I 

33.01 

10.3! 

4.5! 

165! 

-  l 

1  I 

36.01 

10.6) 

4.0! 

I 

-  ! 

JANES 

1669822 

3  2 1 3  A  36 1 

44.6! 

16.4! 

7.0! 

600! 

-  i 

1  I 

30.0! 

17.6! 

7.0! 

! 

-  ! 

JOHN  VESLEY 

1267556 

12I3A36! 

39.7! 

12.51 

5.0! 

275! 

-  I 

I  ! 

39.71 

12.51 

5.01 

! 

-  | 

PATRICIA 

1624948 

2413A36! 

43.0! 

16.4! 

5.7! 

600! 

-  ! 

!  1 

48.41 

17.0! 

5.7! 

! 

-  i 

CONCORDE  101 

1603716 

199I4A43! 

110.01 

30.0! 

6.0! 

400! 

1  ! 

11G.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  1 

CONCORDE  10? 

1603717 

199J4A43! 

lie. 01 

30.  C! 

6.0! 

400! 

I  I 

110.01 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

CONCORDE  103 

1603718 

199J4A43I 

11C.0! 

30.  C! 

6.0! 

400! 

I  ! 

S1C-0! 

30. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

RD  19 

—  14A431 

—  ! 

—  ! 

5.5! 

300! 

I  1 

IOC. 01 

30. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

RD  33 

1571313 

192I4A43! 

110.21 

30.3! 

1.5! 

400! 

!  ! 

lie. 2! 

30.3! 

1.0! 

1 

-  1 

RD  36 

1625321 

1C2I4A43I 

110.0! 

30.  C! 

6.0! 

400! 

!  I 

lie. 01 

30.0! 

1.0! 

! 

-  J 

CC  37 

1625322 

102I4A43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

400! 

I  1 

110.0! 

30.  C! 

1.0! 

! 

-  | 

as  « 

1625323 

1 89| 4A43I 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

400! 

1  1 

11C.0! 

30.0! 

1.01 

1 

-  ! 

RD  41 

1627366 

209I4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

!  I 

12C.0I 

30.0! 

1.0! 

I 

-  | 

RD  42 

1627367 

209I4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

400! 

1  1 

1  i 

12C.0! 

1 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

“  1 

1 

(24)  DULUTH-SUPERIOR  EXCURSIONS 

I  1 

I  i 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

VISTA  QUEEN 

1549650 

J9I1A111 

65.5! 

23.0! 

5.2! 

456! 

-  ! 

I 

1 

I  I 

!  ! 

75.0! 

I 

23.0! 

! 

4.6! 

! 

! 

! 

260! 

! 

(22)  DUNBAR  t  SULLIVAN  DREDGIING  CO. 

!  1 

!  i 

» 

1 

l 

! 

! 

j 

i 

DUNBAR  II 

1506962 

953I4A43! 

180.0! 

50.  C! 

12.0! 

1S0C! 

!  ! 

18C.0! 

50.01 

6.0! 

! 

-  | 

NC  120 

632I4A46! 

188.0! 

40.  C! 

14.0! 

-  | 

2000! 

1  I 

168.0! 

40. Cl 

4.0! 

! 

-  | 

HC  121 

63214A46! 

188.0! 

40.0! 

14.0! 

-  ! 

2000! 

I  ! 

1  ! 

168.0! 

! 

40.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

-  i 

1 

(22)  DUNBAR  t  SULLIVAN  DREDGIING  CO. 

1  1 

I  1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

CAPT.  ED 

! 268997 

11I3A36! 

34.9! 

12.C! 

3.5! 

150! 

-  i 

j 

!  t 

4C.01 

12.0! 

3.5! 

! 

-  | 

SPALPEEN  IX 

! 235617 

1 1 1 3  A  36 1 

45.0! 

12.0! 

4.7! 

100! 

-  i 

! 

l  I 

45.41 

12.4! 

4.7! 

1 

-  ! 

THONAS  G.  GOODE 

1521533 

27I3A35! 

48.3! 

18.1! 

3.5! 

660! 

-  ! 

1 

!  I 

49.0! 

18.7! 

3.5! 

! 

-  i 

OK  1778 

1256673 

21414A43! 

104.0! 

29.  Cl 

6.0! 

-  J 

420i 

I 

!  I 

104.0! 

29.0! 

1.7! 

! 

-  « 

NO  1C 

1171920 

246I4A43I 

11C. 4! 

32.  C! 

6.0! 

150! 

1 

1 

I  I 

1  I 

111*0! 

I 

32.0! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

”  1 

(73)  DUNDEE  (CHEAT  CO. 

JOHN  L  A  CALSTER 

I 

! 

1  - 

1  I 

1  I 

1401I4A48! 

1 

! 

250. 0! 

I 

! 

43.0! 

! 

! 

18.5! 

I 

! 

270C! 

i 

I  I 

250.0! 

43.  Cl 

10.0! 

! 

-  ! 

HR  williah  silvick 

1116495 

1412I4A48! 

293.01 

40.4! 

24.6! 

-  I 

3200! 

1 

! 

!  1 

!  ! 

308.0! 

I 

40.4! 

« 

20.6! 

! 

! 

! 

“  1 

(29)  OUNDEE  CEHENT  CO. 

DUNDEE 

I 

I 

1571246 

!  I 

1  1 

65I3A35I 

I 

I 

61.01 

i 

! 

24.0! 

! 

1 

6.6! 

1 

! 

910! 

i 

!  ! 

64.51 

2-  .C  l 

6.6! 

i 

-  i 

HANS  CYGI 

! 290978 

2413A35! 

49.4! 

18.8! 

6.0! 

650  i 

-  ! 

1 

I  I 

5C.0! 

16.6! 

6.0! 

1 

-  ! 

DSC  1 

1505903 

9C9I4A48I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1500! 

I 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

DDC  2 

1505904 

9C914A48* 

"S.O! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

1 

i  i 

194.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  | 

DDC  3 

1505905 

9C9I4A4SI 

/-O! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 

1  I 

'  '5-1 ! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

DDC  C 

1505906 

909I4A481 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1500! 

1 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

DDC  5 

1505907 

90914A48I 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  | 

1500! 

I 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

J 

-  J 

DDC  6 

1505906 

90914A48I 

195.0! 

35. C! 

9.01 

1500! 

1 

1  1 

195. 1! 

35.11 

1.71 

i 

-  ! 

DDC  7 

1507188 

909I4A48I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

1500! 

1 

1  1 

195.11 

35.11 

1.71 

! 

-  ! 

CARSO 

//////// 


hum-  !  I  V  £  $  J  C  l 

1ST  !  CARGO  HANDLING  IS  | OP (NAT INC 
riXEB  !  tauiFNEHT  ITC!  BAS* 

POINT  I  LINE-1  MOI  Ufct*t 

(light)  i //////////////// not  tuunnf 
CfECT)!  UHC-2  ICE!  LJKC-f 


1 C  *  0! NONE 
I 
1 
I 
I 

34.01H0HC 

! 


30.01  NONE 
1 
I 
! 

I 

23- 01  NONE 
! 

15.2'NCNT 

l 

23-0! NONE 
! 

12. 51N0NE 
! 

23.0! NONE 
I 

U.21N0NT 

! 

22.01K0NC 

! 

7 .0 l NONE 

i 

7.0‘NCNE 

! 

7 .OINONE 

6 • 0 ! NONE 
I 

6. OINONE 
I 

30. OINONE 
I 

30. 0! NONE 
! 

7. OINONE 
I 

7. OINONE 
! 

7. OINONE 
I 
I 


52. OINONE  !«Y 

t  I 

17. OINONE  INY 

I  I 

17. OINONE  INY  I 

I  I 

I  1 

I  I 

1  I 

12. OINONE  IKY 

!  I 

9.9IN0NE  IKY  i 

I  I 

16. OINONE  IKY 

I  ! 

6. OINONE  IKY 

!  I 

7.0! NONE  IKY 

I  I 

!  I 

1  ! 

I  I 

43.512  6-  ELECTRIC  IPS 

I  POWERED  CEN  PRPS! 

100.0110"  DIA  ELECTRIC!"!  I 
ICEHENT  PUHPS  1 

1  I 

I  I 

I  I 

35. OINONE  IHO 

«  l 

28. ol NONE  IHO 

1  I 

20.71  PADS*  PIPING/  t  IHO 
I VALVES  ! 

20.71 PAOSs  PIPING/  8  IHO 
I  VALVES  1 

20.7IPAOS/  PIPING/  t  IHO 
I VALVE  S  I 

20.7IPABS/  PIPING/  t  l NO 
(VALVES  I 

20.71  PADS/  PIPING/  4  IHO 
1  VALVES  t 

20.7 If AOS/  PIPING/  l  IHO 
(VALVES  I 

20.7 ! P AOS/  PIPING/  t  IHO 
(VALVES  1 

I  I 

I  ! 


ILA  LAROSC 
t 
I 
I 


ILA  HARVEY 

I 

I 

I 

I 

IVA  SEATTLE 
! 

I 

I 

1 

1TX  XNGLESIDE 


!  « X  XNGLESIDE 
I 

ITX  XNGLESIDE 


ITX  XNGLESIDE 
! 

ITX  INGLES  IDE 
I 

ITX  INGLESID? 
I 

ITX  XNGLESIDE 
I 

ITX  INC'  A. 

I 

ITX  IN* 

I 

ITX  INGL 
I 

ITX  INbUSIDE 
I 

ITX  XNGLESIDE 
I 

’X  jr*6t 


TEAR 

BUILT 

CR 

♦MSUILT 


-MttoO 


t ABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(29)  DUNDEE  CEMENT  CO. 


(3D)  DUNLAP  TOWING  CO. 
CAMANO 


PORT  CAtDNER 


PUIL-ANR-0E-DANNED 


SKAGIT  CHIEF 


! VTCC 1  DIMENSIONS  I  DRAFT  I 
NET  ICODERENSTHIBRDTNI  I 
RCGIS-I****!  AES.  !  RES.tLOAD-l 
TEA  I  SEEI//////I/////1  ED  I 


!  GUARD 

TON-  (PAGE! 

OVCR-IOVCR-I/////1 

HORSE  I 

PASS-  ! ( 

I  RUBBER 

NAGI  1  TV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

INGERS  ! 

1 

I 

1 

1507119 

I  1 

1  1 

t  I 

!  1 

9091***8! 

I 

I 

1 

1 

195.01 

! 

1 

35.0! 

! 

! 

1 

! 

9.0! 

! 

1 

! 

! 

1300! 

I 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1507190 

909IGA48I 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

I 

I  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  ! 

1507191 

•C9!*A*8I 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  I 

1507192 

909I4A48I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

15001 

1 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.71 

-  I 

150719* 

909UAA6I 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1507195 

909MA43! 

195.01 

35.  C! 

9.01 

-  1 

1503! 

l 

I  I 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  1 

150)196 

9C9:*A*8I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

I 

i  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1507197 

909]*A*8! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1900! 

I 

1  I 

195.11 

35.11 

1.7! 

-  ! 

1507194 

909!*A«t8l 

1 9  J  •  0 1 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

I 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.71 

-  ! 

1507199 

9C9|4A *8! 

195.01 

35.  C! 

9.01 

-  j 

1500! 

I 

I  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

1507200 

909|*A*8! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

I 

i  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  1 

! 507201 

9O9I*A*0| 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 

I  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  1 

1507202 

f 091 *A*8l 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

| 

I  ! 

195.1! 

35.11 

1.71 

-  ! 

1507203 

9C9I *A*8I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

13001 

1 

I  I 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  1 

1 507204 

9091***8! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  j 

I50720S 

9091*1*81 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  i 

1500! 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1507204 

♦O9!***0| 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 

i  t 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  ! 

1507207 

9091***81 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

15001 

I 

I  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1507208 

9091***8! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 

I  1 

195.11 

35.11 

1.7! 

-  ! 

1507209 

9091***8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

1 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  ! 

I5C7210 

9091***01 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  ! 

1507211 

9C9UA44I 

195.0! 

35. Ct 

9.0! 

-  | 

15C0! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

1507212 

909I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

! 

I  I 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1507213 

♦  09 1 4**5 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  l 

1500! 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

150721* 

9C9I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1500! 

1 

!  I 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  ! 

1507215 

♦09I4A48J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500) 

1 

t  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 5  A  C  COO 

8361***8! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

-  j 

1500! 

I 

i  1 

195.0! 

35.  C! 

1.71 

-  ! 

I5GCC01 

6361***8! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 

1  I 

1*5.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

I54C002 

0361***51 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  I 

1500! 

I 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

15*0003 

6361***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 

1  I 

195.01 

35.0! 

1.71 

-  ! 

15*000* 

6361***8! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  1 

1500! 

1 

I  t 

195.0! 

35.01 

1.7! 

-  ! 

1  SACCOS 

4361***81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1500! 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

15*0006 

8361***8! 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  i 

15001 

1 

1  1 

19J.0! 

35.01 

1.71 

-  1 

I  5 *  C C07 

4361***81 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  { 

1500! 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

15*0008 

8361***8! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

I 

I  I 

195.01 

35.01 

1.71 

-  i 

15*0009 

4361***8! 

195.01 

33.01 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.71 

-  1 

1574155 

10701***8! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1500! 

! 

!  I 

195.0! 

3  S  •  0 ! 

1.71 

-  1 

157*156 

10701***81 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

I 

I  I 

195.01 

35.0! 

1.71 

-  i 

157*157 

10701***8! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  j 

iscoi 

1 

I  I 

195.0! 

35.01 

1.71 

-  ! 

157*158 

10701***81 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  1 

1S0C! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

157*159 

1070! 4 A  49 ! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

1574160 

10701***8! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  | 

1300! 

| 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  1 

157*161 

10701***8! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 

1 

■ 

!  I 

1  1 

195.0! 

! 

! 

I 

27.21 

35. C! 

1 

1.71 

! 

-  i 

! 

* 

1 

1 

1280*93 

i 

I  1 

I  1 

1*13*36! 

! 

I 

11.3! 

j  • 

i 

! 

*•6! 

•  -I 

19oi 

i 

-  ! 

1335**9 

3113A36! 

61.8! 

1/.C! 

...  i 

S.O! 

725! 

-  I 

I 

f  | 

65.0! 

17. C! 

5.0! 

-  ! 

1569517 

1 3513*36! 

105.01 

31.0! 

13.5! 

23201 

-  I 

I 

I  ! 

105.0! 

31.  C! 

10.0! 

-  J 

1572*63 

713*361 

36.0! 

10.9! 

4.0! 

306! 

-  I 

I 

1  1 

38.3! 

11.3! 

4.01 

-  1 

1924453 

2*13*361 

*2.0! 

16.01 

5.5! 

36)1 

-  j 

I 

1  1 

*2.0! 

16. C! 

5.3! 

-  I 

1530428 

613*361 

24.3! 

12. C! 

3.7! 

2*0! 

-  ! 

I 

I  1 

28.3! 

12. Cl 

3.71 

i 

-  ! 

1263515 

15 13*36 J 

*9.1! 

11.9! 

*.71 

330! 

-  ! 

1 

I  1 

*9.11 

11.9! 

4.71 

-  I 

1571032 

<913*341 

46.01 

17. C! 

6.0! 

563! 

-  ! 

1 

!  1 

71.01 

17.2J 

6.0! 

-  ! 

12923*4 

2613*361 

59.5! 

18.01 

*.1l 

920! 

.  * 

1 

I  I 

35.51 

11.  Cl 

6.11 

-  ! 

1558*0' 

99I3A36! 

IGC.wl 

23, 11 

11.02 

1123! 

-  i 

f 

1 

! 

1  ! 

I  1 

I  1 

loo.oi 

{ 

25*1! 

1 

9.0! 

1 

t 

! 

-  ! 

I 

CAPACITY !  KUH-  1  I  V  E  S  S  E  L 

I  EST  !  CARSO  NANDLIN6  JS  (OPERATING 
CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC I  BASE 
mum  I  POINT  I  LINE-1  1  AO!  LINE-1 


20.7 IPADS/  PIPING*  I 
J VALVES 

20.7! PADS/  PIPING/  « 

I  VALVES 

20.7IPADS/  PIPING/  4 
! VALVES 

20.7! PADS/  PIPING/  I 
!  VALVES 

20.7IPADS/  PIPING/  t 
I  VALVES 

20. 7! PADS/  PIPING/  t 
I VALVES 

20.7IPADS/  PIPING/  4 
IVALVCS 

20.7  IPADS/  PIPING/  4 
I  VALVES 

20.7IPADS/  PIPING/  S 
IVALVCS 

20.7! PADS/  PIPING/  t 
IVALVCS 

20.7IAERATSCN  PADS/ 
IPIPINC  4  VALVES 

20.7IPADS/  PIPING/  S 
IVALVCS 

20.7 IPADS/  PIPING/  t 
IVALVCS 

20.7! PADS/  PIPING/  4 
IVALVCS 

20.7! PADS/  PIPING/  I 
IVALVCS 

20.7IPA9S/  PIPING/  ( 
(VALVES 

20.7 | PADS/  PIPING/  4 
IVALVCS 

20. 7| PADS/  PIPING/  I 
IVALVCS 

20.7! PADS/  PIPING/  l 
IVALVCS 

20.71  PADS/  PIPING/  t 
IVALVCS 

20.7IPADS/  PIPING/  I 
IVALVCS 

20.7! PADS/  PIPING/  t 
IVALVCS 

20.7 | PADS/  PIPING/  C 
(VALVES 

20.71  PADS/  PIPING/  t 
IVALVCS 

20.7IPADS/  PIPING/  4 
IVALVCS 

20.7IPADS/  PIPING/  4 
(VALVES 

1B.2IPA0S/  PIPING/  t 
I VALVES 

18.2IPAOS/  PIPING/  I 
I  VALVES 

1 8. 2 IPADS/  PIPING/  I 
I  VALVES 

1B.2IPADS/  PIPING/  4 
I VALVES 

10.2IPADS/  PIPING/  I 
I  VALVES 

19.2 1  PADS/  PIPING/  l 
IVALVCS 

10.2IPADS/  PIPING/  I 
(VALVES 

IS. 2  IPADS/  PIPING/  t 
IVALVCS 

1S.2IPA0S/  PIPING/  I 
(VALVES 

15. 21  PADS/  PIPING/  4 
IVALVCS 

18.21PADS/  PIPING/  4 
IVALVCS 

18.2! PADS/  PIPING/  t 
IVALVCS 

1S.2IPA0S/  PIPING/  I 
IVALVCS 

1S.2IPA0S/  PIPING/  4 
I  VALVES 

1S.2IPADS/  MPIN6/  4 
IVALVCS 

1 6. 21  PADS/  PIPING/  4 
IVALVCS 

18.2JPADS/  PIPING/  t 
IVALVCS 
I 
I 
! 

1 0.01  NONE 

30.01  NONE 

! 

(0 .0 1  NONE 
I 

20.0! NONE 
I 

20.5INCNE 

I 

12.CIN0.ie 

I 

30.01  NONE 
I 

25.0IN0NC 


30.0INCNE 

I 


IPO  CLARXS- 
!  VILLI 
INO  ClAPKS- 
I  VILLE 
INO  Clark s- 
(  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARXS- 
(  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARXS- 
!  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARXS- 
!  VILLE 
INO  CLARXS- 
I  VILLE 
INO  CIARKI- 
I  VILLE 
INO  CLARXS- 
I  VILLE 
INO  ClARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CURrS- 
!  VILLE 
INO  ClARKS- 
l  YXl.Lt 
INO  CLARKS" 

1  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARKS" 

I  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
IPO  CLARRS- 
I  VILLI 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  UARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARKS" 

I  VILLE 
INO  CLARXS- 
!  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
(NO  CLARKS" 

I  VILLE 
INO  CLARKS- 
1  VlLLC 
INO  CLAPKS- 
I  VILLE 
IPO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  CURKS- 
I  VILLE 
INO  ClARKS- 
I  VILLE 
INO  CLARK1- 
I  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  ClARKS- 
I  VILLE 
INO  ClARXS- 
I  VILLE 
INO  CLARXS- 
I  VILLE 
INO  CLARKS- 
I  VILLE 
INO  ClARKS- 
:  VILLE 

I 
t 
I 

IVA  EVERETT 

Ida  sv inopish 
1  CHANNEL 
IrA  EVERETT 
l 

!VA  CVCRETT 

I 

IVA  EVERETT 
I 

)«4  SV1NCNISH 
I  CHANNEL 
IVA  EVERETT 
I 

IVA  LA  CONNER 
I 

IVA  EVERETT 
I 

IVA  SVSNCNISH 
I  CHANKtL 

I 


TCAP  I 
0UILT  I 
OR  I 
•REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


m _ 


ENCR! 

HIT!  OPERATOR 

VESSEL  MARE  AMO  NUMBER 

... 

1  COAST 

!  tUARO 

I  NUMBER 

lit)  «UNl«f  TOUI US  CO. 

(CONTINUE#! 

SNCE-OOSM 

1527071 

SWINOMISH 

!  256629 

TAURUS 

1571411 

UFFDA 

VULCAN 

1237283 

WNXDIEY 

1281080 

(32)  BUNN/  DU* WOC D 

NONA  LEE 

1265191 

BAROlO  111 

cec  11 

LSCC  IB 

i  - 

LSCC  19 

M<  3 

1263430 

FS  16 

j  - - 

(33)  DUPONT  H  NEMOURS/  1. 

I. 

1/  <  CO. 

CHEN  702 

1003103 

CHEN  703 

1003152 

E1DC  56 

1507418 

EIOC  57 

1307469 

EIOC  64 

156C559 

HOC  65 

1560560 

EIOC  401 

1019059 

<33>  oiironT  cincpoups.  c. 

I 

i 

•  i  :o. 

C/0  CONOCO  PONESTIC 

H>> 

•  «XV. 

CAUCNC 

**54 

CHEN  701 

1003053 

CHEN  704 

1003202 

EO(C  MOOR  2 

1011924 

HOC  2 

1005175 

EIOC  4 

1011973 

EIOC  5 

10Q9274 

EIOC  6 

1005324 

EIOC  7 

1012C21 

HOC  t 

1005926 

EIOC  9 

(02CI91 

HOC  31 

1533435 

HOC  32 

1553436 

HOC  35 

1533436 

HOC  34 

100SU9 

EIOC  51 

1009373 

HOC  52 

1012C70 

HOC  33 

1C0942J 

HOC  54 

1005472 

HOC  55 

1012120 

«o:  « 

(IOC  62 

1560537 

HOC  66 

1 36CS61 

HOC  47 

1C20792 

I 

HOC  61 

I503«97 

HOC  69 

1000138 

HOC  70 

100C332 

HOC  71 

1  - 

HOC  90 

1523665 

i 

t 

i 


1  1VTCC! 

DIMENSIONS  1 

»R**T! 

1  RET  lCCtClLE^STHlBRPTH! 

! 

mesit-!****! 

NEC.  1 

RE4.1 

LOAD-! 

!  TER  l  SEE! 

//////!/////! 

tl  1 

t  TON*  IPASE! 

OVER"! OVER"! 

/////! 

1  MACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1 

LIGHT! 

t  1  1 

1  1  i 

i  1  l 

1  1  1 

!  1213*3*! 

1 

1 

( 

34.3! 

1 

1 

1 

13.6! 

! 

1 

! 

! 

6.0! 

1  1  1 

36-0! 

13.6! 

6.0! 

!  6913*36* 

66.01 

20. C! 

1C.0! 

!  1  1 

74.0! 

20.C1 

10.0! 

I  13313A361 

89.5! 

27. Cl 

14.0! 

!  !  1 

89.5! 

27. C! 

14.0! 

!  513*36! 

30.01 

9.51 

4.0! 

!  1  1 

30.0! 

9.51 

4.0! 

1  5113*361 

72.1! 

17.9! 

7.1! 

1  1  1 

73.01 

16. C! 

7.1! 

1  11 1 3 A  36 ! 

43.0! 

12.5! 

9.5! 

!  !  1 

1  1  1 

43.0! 

1 

12.5! 

! 

■ 

5.5! 

1  1  1 

1  261 3A)6l 

1 

46.61 

i 

! 

16. C! 

I 

! 

5.0! 

1  1  1 

30.01 

16. C! 

3.0! 

1  17714A43! 

110.01 

30. C! 

5.5! 

!  !  1 

110.0! 

30.  C! 

1.0! 

!  21514*461 

110.0! 

30.0! 

5.5! 

i  1  1 

110.0! 

30.  C! 

1.0! 

1  6C414A46! 

180. 0! 

40. Cl 

6.0! 

i  1  1 

16C.01 

40.C1 

1.4! 

1  6C414A46! 

18C.0! 

40.  C! 

8.0: 

!  !  1 

160.0! 

40.0! 

1.4! 

1  23814*431 

10C.0! 

26. C! 

5.5! 

t  1  ! 

100.01 

26.0! 

.S! 

1  23215*701 

150.0! 

33. Cl 

6.5! 

1  1  1 

!  1  1 

i  i  i 

150.0! 

33. C! 

1 

2.0! 

! 

I  .  J 

1  !  ! 

1  216615*701 

1 

230.01 

I 

53.  Cl 

i 

8.6! 

1  1  1 

250.0! 

53.0! 

4.0! 

1  218815*701 

23C.0! 

S3.C! 

6.6! 

1  !  i 

250. 0! 

53.0! 

4.0! 

1  291715*701 

295.01 

52.3! 

6.6! 

!  !  1 

295.0! 

52.5! 

1.6! 

I  2691 (5*701 

282.0! 

52.5! 

8.6! 

I  1  1 

282.01 

32.5! 

1.6! 

1  69915*701 

195.01 

35.  C! 

a.O! 

I  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1  69913*70! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

1  !  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

1  69915*70! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

!  e  i 

i  i  i 

!  !  1 

200*01 

» 

i 

35. Cl 

1 

i 

2.01 

! 

1 

1  1  1 

1  l  1 

t  16413*361 

« 

i 

92.5! 

1 

1 

35.  C! 

1 

! 

16.5! 

!  1  1 

92.5! 

35. C! 

12.0! 

1  160015*701 

225.0! 

52. Cl 

8.5! 

1  1  ! 

225.01 

52. C! 

3.3! 

1  318015*701 

346.0! 

53.0! 

8.5! 

1  !  1 

346.0! 

53.  C! 

4.0! 

!  293715*70! 

27C.0! 

60. C! 

15.5! 

1  1  1 

270.0! 

60. C! 

2.7! 

1  69915*70! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

1  1  1 

195.0! 

35.CI 

2.3! 

I  107615*701 

730.0! 

42.0! 

9.5! 

1  1  1 

r.O! 

42. C! 

2.0! 

1  110915*20! 

wi  0! 

42.0! 

9.51 

1  1  ! 

230.9! 

42.0! 

2.0! 

1  173615*701 

298.0! 

52.0! 

9.0! 

1  2  ! 

296.01 

52.01 

1.5! 

1  143315*70! 

230.0! 

52.5! 

9-5! 

1  1  1 

230.0! 

52.5! 

2.0! 

J  103815*711 

245.91 

42. C! 

8.9! 

!  1  t 

249.0! 

42. Cl 

2.C! 

!  106315*71! 

230.01 

50.0! 

9.0! 

!  1  1 

23C.U! 

50.C! 

2.0! 

»  164015*711 

297.0! 

54. C! 

9.0! 

1  1  1 

297.0! 

54. C! 

1.5! 

•  169113A711 

297.0! 

54. Cl 

9.0! 

1  I  1 

297.01 

54.01 

1.5! 

1  53415*711 

147.0! 

54. C! 

9. Of 

1  1  1 

147.0! 

54.01 

1.51 

!  172915*71 ! 

297. C! 

54. C! 

b.b: 

1  1  1 

297.0! 

54.  Cl 

1.5! 

l  1500! 5A70! 

255.0! 

50.01 

8.6! 

1  1  1 

255.01 

50.0! 

3.6! 

1  150015*70! 

255.0! 

50.C! 

6.6! 

1  1  1 

255.01 

50.0! 

3.6! 

1  232615*701 

296.0! 

53.C! 

8.51 

1  1  ! 

296.01 

53. C! 

3.0! 

!  232615*70! 

296.0! 

5J.CI 

?.5! 

!  1  1 

296.0! 

53. C! 

3.0) 

!  220015*701 

270.0! 

53.C! 

2.5! 

1  1  I 

270.0! 

*3.01 

2.0! 

•  ?*«'**»• 

1*5.0! 

35/Cl 

9.01 

I  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1  74613*71 t 

195.0! 

35.0! 

9. 01 

1  1  1 

195.01 

35/Cl 

2.01 

1  76615*711 

195.0! 

35. Cl 

9.C! 

1  1  I 

195.01 

35. C! 

2.0! 

1  79115*71! 

19S.0I 

35.0! 

9. SI 

1  1  I 

195.0! 

35/C! 

1,51 

I  66715*71 1 

207.01 

35. C! 

6,6! 

I  !  1 

207.01 

33.n 

1.5! 

1  77*13*71 1 

193,0! 

35  * 

9,0! 

!  1  ! 

195.01 

35* 

2.0! 

1  77415*71! 

195.0! 

35.  U 

9.0! 

1  1  I 

195.01 

;s.o! 

2.0! 

4  77415*71! 

195.01 

35.0! 

9,01 

1  1  i 

195.0! 

35.CS 

2.0! 

1  1^315*70! 

215.01 

;:.ci 

10.9! 

I  1  1 

1  F  1 

!  1  » 

216.01 

! 

i 

40.C! 

! 

1 

2.0! 

1 

! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

1  t  EST  !  CARCC  MAUDLINS  IS  lORCRATlNC  ! 

!  CARSO  (  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCt  BASE  ! 

1////////C  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LISHT) 1////////////////JT0 !////////// ! 
POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC  1  LINE-2  ! 

TEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 

! 

! 

i 

365! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

14 ,0! NONE 

! 

1 

! 

!UA 

SWINOMISH  ! 

1970 

1 

7  ! 

! 

I 

CHANNEL  ! 

850! 

-  1 

40.0 ! NONE 

IV* 

SWINOMISH  1 

•  1975 

! 

-  j 

! 

1 

CHANNEL  ! 

2400! 

50.0! NONE 

i  W  A 

EVERETT  ! 

1975 

90! 

9 ,0 ! NONE 
| 

!VA 

LA  CONNER  ! 

1951 

525! 

25.0 ! NONE 

IWA 

SWINOMISH  ! 

*  1960 

I 

-  ! 

! 

1 

CHANNEL  ! 

202! 

! 

! 

! 

1 9. 0 1  NONE 
! 

1 

IUA 

! 

! 

EVERETT  ! 

1950 

I 

! 

300! 

! 

! 

16. oj  NONE 

! 

! 

!LA 

PORT  ! 

1953 

! 

! 

! 

SULPHUR  ! 

- 

! 

350! 

6.5 ! NONE 

I  LA 

PORT  ! 

1956 

! 

-  ! 

1 

! 

SULPHUR  ! 

- 

! 

550! 

15.5 ! DIESEL  CONMESS-ILA 

PORT  I 

1952 

! 

-  f 

IOR 

1 

SULPHUR  I 

- 

! 

1200! 

12.0! NONE 

!LA 

PORT  ! 

1947 

! 

-  ! 

! 

! 

SULPHUR  ! 

- 

! 

1200! 

1 2.0! NONE 

!IA 

PORT  ! 

1947 

! 

-  ! 

! 

! 

SULPHUR  1 

- 

! 

400! 

7.5! NONE 

!IA 

PORT  I 

1956 

! 

-  | 

! 

1 

SULPHUR  ! 

- 

! 

700! 

20.51  SULPHUR  PUMP 

!LA 

PORT  I 

1954 

i 

! 

1 

i 

» 

! 

! 

! 

• 

SULPHUR  ! 

- 

! 

1 

I 

1 

1600! 

! 

32.0! DIESEL  PUMPS 

i 

1 

IT* 

BIAUPONT  ! 

1967 

- 

! 

i 

1600! 
*  i 

32.0! DIESEL  PUMPS 

j 

I T  X 

BEAUMONT  ! 

1967 

- 

! 

1 

2350! 

3C.0!DIESEl  PUMPS 
| 

!TX 

BEAUMONT  ! 

1967 

- 

! 

i 

2350! 

30.0! DIESEL  PUMPS 

ITX 

BEAUMONT  ! 

1967 

- 

i 

* 

15501 

17.0! DIESEL  PUMP 

j 

ITX 

a 

BEAUMONT  I 

1975 

- 

i 

! 

j 

1350! 

17.01DIESEL  PUMP 
( 

ITX 

i 

BEAUMONT  I 

1975 

“ 

« 

i 

! 

• 

1100! 

! 

i 

17.0IDXCSEL  SHED 
! 

! 

i 

ITX 

I 

! 

OEAUMQNT  ! 

1972 

! 

! 

4600 ! 

i 

z 

! 

i 

z 

! 

! 

40.0! NONE 
■ 

i 

I 

! 

!NJ 

DEEPWATER  I 

1976 

- 

! 

1 

1400! 

22. oi NONE 
| 

ITX 

a 

BEAUMONT  ! 

1965 

- 

! 

i 

3250! 

32.01  DIESEL  PUMPS 

j 

ITX 

l 

BEAUMONT  ! 

1967 

- 

z 

1 

5950! 

36.7! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1966 

. 

z 

1 

1450! 

18.012  DIESEL  AND  2 

!LA 

BURNSIDE  1 

1959 

! 

(ELECTRIC  PUMPS 

! 

1 

i 

2000! 

19.616  ELECTRIC  PUMPS'LA 

j  I 

BURNSIDE  1 

1963 

- 

i 

2000! 

18.916  ELECTRIC  PUMPSllA 
|  | 

BURNSIDE  ! 

1963 

- 

! 

■ 

3000! 

15.713  ELECTRIC  PUMPSllA 

BURNSIDE  1 

1965 

- 

i 

! 

2300! 

16.215  ELECTRIC  PUMPSll* 

|  1 

BURNSIDE  ! 

1970 

- 

1 

2200! 

15.9*5  ELECTRIC  PUMPSllA 

AURHSIOE  ! 

1972 

- 

! 

2227! 

•  i 

11.916  ELECTRIC  PUMPSUY 

t  i 

WURTLAND  ! 

1973 

- 

! 

i 

3374! 

17.0! DIESEL  PUMP 

i 

ITX 

BEAUMONT  J 

1975 

- 

z 

! 

i 

3599! 

17.0! DIE3E*  PUMP 

ITX 

BEAUMONT  ! 

1975 

- 

i 

i 

1834! 

*  i 

17.01DIESEL  PUMP 

i 

ITX 

I 

BEAUMONT  1 

1975 

- 

• 

! 

I 

3666!* 

*  i 

17.0! DIESEL  PUMP 

I 

ITX 

a 

BEAUMONT  ! 

i 

1975 

- 

i 

! 

« 

17001 

20.6! NONE 

ITX 

BEAUMONT  ! 

1964 

- 

< 

i 

1700! 

*  i 

20.6! NONE 

I 

ITX 

a 

BEAUMONT  ! 

1964 

- 

i 

1 

i 

o 
o 
*p»  i 
«M 

31.212  DIESEL  PUMPS 

i 

ITX 

a 

eCAUMCNT  ! 

1967 

- 

s 

f 

t 

2500! 
*  1 

31.2*2  DIESEL  PUMPS 

t 

ITX 

BEAUMONT  ! 

1967 

- 

I 

1 

1 

2500! 

30.0*2  DIESEL  PUMPS 

!TX 

6EAUMCHT  ! 

i9ee 

- 

1 

! 

1 

I470i 
*  1 

22.21N0NE 

I 

ITX 

ORANGE  ! 

1974 

- 

X 

1 

1 

1470! 
,  1 

22.210ICSEL  PUMP 

ITX 

VICTORIA  ! 

1975 

- 

I 

1 

i 

1470! 
,  1 

22.2 {DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANCE  1 

1975 

. 

i 

i 

1604! 

18.0! OIESEL  PUMP 

ITX 

CORPUS  ! 

1973 

1 

-  ! 

! 

1 

CHRIST  I  l 

1 

t 

1068! 
—  ! 

1S.41D1ESEL  PUMP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1966 

. 

i 

! 

1485! 

26.7(1600  GPU  DEEP 

ILA 

LAPCPTE  ! 

1981 

( 

-  ! 

(WELL  DIESEL  PUMP! 

■* 

! 

■ 

1465! 
.  j 

22.0ID1ESEL  PUMP 

j 

ITX 

1 

VICTORIA  ! 

1911 

- 

i 

! 

c 

1465! 

22.01  DIESEL  PUMP 

ITX 

VICT0U4  I 

1961 

- 

i 

1 

2000! 

52.CUIESEL  PUMP 

!MJ 

GI88STCVK  ! 

1970 

I  -  !  ! 

t  I  f 
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ENGRt 

" 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! ' 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

•  XSTI 

OPERATOR 

NET  ICODE! LENGTH! 8RDTH! 
REGIS-1****!  REG.  1  REG. 1L 
TER  !  SEE!//////!/////! 

AD  ! 

J 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

!  COAST 

ED  ! 

!////////! 

POINT  I  LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

IND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IPAGE! 

OVER-! OVER-! ///// ! 

40RSC! 

PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!TD! //////////I 

OR 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  1 

ALL  I 

ALL  1LXGKT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  1* REBUILT 

(33)  DUPONT  DENEROURS/ 

£•  X./ 

! 

]  4  CO. 

1  i 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

C/O  CONOCO  DOMESTIC  MARINE  OIV. 

1  ! 

1 

) 

! 

! 

! 

[CONTINUED] 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

EIBC  2 0 1 

1293728 

76515A701 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  j 

1106! 

16.0! NONE 

!  TX 

CORPUS  I 

1960 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

CHRIST!  ! 

CIRC  203 

! 292C45 

73815*701 

195.0! 

35. C! 

8.8! 

-  | 

1 1  CO! 

16.0! NONE 

!TX 

CORPUS  ! 

196? 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

CHRIST!  ! 

CIOC  302 

1575742 

20613*71 ! 

61.5! 

31.1! 

8.7! 

-  j 

310! 

12.2! ELECTRIC  PUMP 

!  C  A 

SAN  1 

1976 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  I 

j 

! 

FRANCISCO  ( 

EIDC  304 

1575784 

2061SA71! 

61.5! 

31.1! 

8.7! 

-  j 

3101 

12.2IELEC  oRXC  PUMP 

ITX 

ORANGE  ! 

1976 

t  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

PANPA 

I571C09 

30931SA70! 

385.0! 

56. C! 

18.0! 

-  J 

5900! 

39.01  HYDRAULIC  DIESEL! NJ 

DEEPWATER  ! 

1976 

1  1 

385.0! 

56. C! 

7.0! 

-  ! 

IPUNPS 

! 

REP  ACID 

!  284GS3 

124915*701 

219.0! 

44. Cl 

9.0! 

-  i 

2000! 

25.5IDIESEL  PUMP 

!NJ 

GIBBS70VN  ! 

1961 

1  1 

1  I 

219.0! 

1 

44.01 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

I 

! 

! 

! 

(32)  DUPRE  BROS 

•  CONST. 

CO. 

1  t 

1  1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

MARIE  C 

1505442 

3613*351 

46.3! 

17.9! 

6.9! 

40u. 

-  ! 

30.0INONE 

!  LA 

DULAC  ! 

1966 

1  1 

48.3! 

18.9! 

6.9] 

-  I 

! 

! 

CN  f  f 

5614*43 ! 

75.0! 

24. C! 

6.0! 

-  j 

168! 

4.6 ! DRAGLINE 

(LA 

DULAC  ! 

1967 

!  1 

75.0! 

24.  Cl 

3.0! 

-  ! 

! 

I 

DB  •  A 

100UA431 

IOC. 01 

32.0! 

6.0! 

-  J 

300! 

4.6! DRAGLINE 

!  LA 

DULAC  ! 

1979 

1  ! 

IOC. 01 

32.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

DR  70-1 

10214*431 

110.01 

30.  C! 

4.0! 

-  ! 

308! 

4.0! NARSHCRAKE 

1  LA 

DULAC  ! 

197C 

1  ! 

110.0! 

30.01 

1.0! 

2! 

! 

! 

p|f|  j 

1  i 

i  i 

11C.0! 

! 

32.0! 

! 

3 1 0 ! 

! 

! 

! 

! 

(23)  IUROCNER  DOCK 

AND 

1 

DREDGE!/  INC. 

i  ( 

i  i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BETTY  D. 

1264301 

1 1 !  3*36! 

34.9! 

12. C! 

4.7! 

180! 

-  | 

12.0INONE 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1953 

! 

1  t 

4C.01 

13.0! 

4.7! 

-  ! 

! 

! 

GENERAL 

1907159 

9513*36! 

71.0! 

19.5! 

9.0! 

600! 

-  i 

30.0! NONE 

!MX 

CHEBOYGAN  ! 

1954 

| 

1  1 

71.0! 

19.51 

9.0! 

-  i 

i 

! 

JOE  VAN 

1201991 

2213*361 

49.2! 

15. C! 

7.0! 

331! 

-  i 

17. 0! NONE 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1955 

1 

1  1 

57.8! 

16.5! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

NANCY  ANNE 

1523039 

4913*36 1 

54.01 

20.  C! 

8.0! 

600! 

-  i 

31 .0! NONE 

!HX 

CHEBOYGAN  ! 

1969 

! 

1  1 

60.01 

20.C! 

6.5! 

-  ! 

! 

1 

RAY  DUROCHEP 

1284428 

141 3*361 

42.41 

12.5! 

5.8! 

230! 

-  ! 

1 6 .0 ! NONE 

!HI 

CHEBOYGAN  ! 

1943 

I 

1  1 

45.5! 

12.5! 

5.8! 

-  ! 

! 

! 

WITCH 

1262929 

10(3*361 

3C.81 

9.4! 

5.0! 

1651 

-  i 

12.0!NONE 

!MX 

CHEBOYGAN  ! 

1934 

1 

1  1 

42.01 

9.4! 

5.0! 

-  i 

! 

1 

ACBL  1401 

1503794 

65514*43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  J 

2500! 

U.OINONE 

!MI 

CHEBOYGAN  ! 

1966 

I 

i  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

ACIL  1403 

1503794 

65514*431 

195.1! 

35.1! 

8.3! 

-  j 

2500! 

U.OINONE 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1966 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

ACIL  1407 

1503800 

65514*43! 

195.1! 

15.1! 

8.3! 

-  j 

2500! 

U.OINONE 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1966 

1 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.0! 

•  ! 

! 

! 

ACBL  1413 

1 303806 

655  14*43 1 

195.1! 

35.1! 

5.3! 

-  ! 

2500! 

U.OINONE 

(Ml 

CHEBOYGAN  ! 

1966 

I 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ACBL  1414 

1503807 

65514*431 

195.1! 

35.1! 

8.3! 

-  1 

2500! 

U.OINONE 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1966 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

ACBL  1416 

1503809 

65514*431 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

2500! 

U.OINONE 

(HI 

CHEBOYGAN  1 

1966 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

H  1 

1550126 

121 1 4*431 

IOC. 01 

24.9! 

4.9! 

-  J 

121! 

U.OINONE 

!HI 

CHEBOYGAN  ! 

1924 

! 

1  1 

100.0! 

24.9! 

1.0! 

-  * 

! 

! 

R  2 

1548113 

2414*43! 

47.1! 

16.9! 

3.1! 

-  1 

*  , 

12.0! NONE 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1954 

f 

!  1 

47.1! 

16.9! 

.8! 

-  ! 

! 

! 

HP  141 

1625672 

42014*  43 1 

140.0! 

39.0! 

7.0! 

-  | 

750! 

10.0! NONE 

!PI 

CHEBOYGAN  1 

1980 

f 

1  1 

14C.0! 

39.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

HR  142 

1627503 

42014*43! 

140.0! 

39.  C! 

7.0! 

-  1 

750! 

10.0! NONE 

!MX 

CHEBOYGAN  ! 

1980 

! 

1  ! 

14C.0! 

39. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

NO  1C 

1256805 

39614*43 ! 

13C.0! 

39.9! 

6.5! 

-  I 

1000! 

11 .0! DIESEL  OERRICK 

!MI 

CHEBOYGAN  l 

1946 

I 

1  ! 

130.0! 

39.9! 

1.0! 

-  I 

! 

! 

NO  347 

1665584 

27914*43! 

14C.0I 

34. C! 

6.0! 

-  j 

550! 

10.0 ! NONE 

!HI 

CHEBOYGAN  ! 

1936 

1 

1  1 

14C.0! 

34. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

NO  5C4 

1292246 

25814*43! 

120.0! 

33. C! 

5.11 

-  i 

550! 

25 .0! DIESEL  DERRICK 

!Pt 

CHEBOYGAN  ! 

1925 

! 

1  ! 

12C.C! 

33.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

NO.  509 

I5C8984 

1214*441 

32.0! 

16. C! 

4.0! 

-  j 

16! 

4.0! NONE 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1956 

1 

1  1 

32.0! 

16.  C! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

SCOW  NO.  2B1 

1271307 

1 93 1 4*46 1 

96.0! 

28.1! 

7.5! 

-  J 

450! 

10.0! DUMP  GATES 

!NI 

CHEBOYGAN  ! 

1956 

1 

1  1 

96.0! 

28.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

SCOW  NO.  2B2 

1271306 

19314*46! 

96.0! 

28.1! 

7.5! 

-  i 

450! 

10.0! DUMP  GATES 

INI 

CHEBOYGAN  ! 

1956 

1 

1  1 

96.0! 

28.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

VULCAN 

1665583 

25514*43 ! 

10C.O! 

32.0! 

8.0! 

-  f 

650! 

1O.0IN0NE 

!HX 

CHEBOYGAN  ! 

1938 

1 

1  1 
1  1 

10C.0! 

! 

32.CJ 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

(40)  DUTRA  CONST. 

CO./ 

INC. 

| 

1  1 
1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

SEA  QUEST 

1522584 

12611*01! 

103.9! 

29. C! 

7.6! 

675! 

300! 

3S.0UELP  HARVESTER 

icA 

SAN  ! 

*  1970 

l 

1  1 

115.0! 

29. C! 

4.0! 

-  f 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

HARRY  B 

1627286 

65 ! 3*361 

60.0! 

22.0! 

6.6! 

700! 

-  ! 

37.0U0NE 

ICA 

RIO  VISTA  ! 

1980 

1 

1  1 

6C.0! 

22. C! 

6.0! 

-  J 

1 

i 

PINTO 

1279820 

1913*36! 

50.01 

14. C! 

4.01 

450! 

-  ! 

16.0! NONE 

icA 

RIO  VISTA  ! 

1980 

1 

!  1 

50.0! 

14. C! 

3.0! 

-  i 

! 

! 

SARAH  REED 

1641534 

9313*361 

65.0! 

24.0! 

6.0! 

1280! 

-  J 

40.0! HONE 

ICA 

RIO  VISTA  I 

1981 

l 

1  ! 

65.0! 

24.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

AIRI  DUTM 

1639907 

150014*46! 

200.0! 

45.0! 

10.0! 

•  J 

4300! 

U.OINONE 

!CA 

RIO  VISTA  I 

1982 

{ 

1  1 

200.0! 

45.0! 

2.5! 

-  | 

! 

( 

BASALT  14 

|  - 

35014*43! 

130.0! 

40.0! 

6.0! 

*  i 

600! 

7.0! NONE 

!  CA 

SAN  I 

1955 

!  • 

4C.C! 

Z.  C! 

•  | 

! 

i 

FRANCISCO  ! 

DENISE  DUTRA 

*1639908 

1 5001 4*46! 

200.0! 

45.0! 

10.0! 

-  ! 

4300! 

U.OINONE 

icA 

RIO  VISTA  ! 

1982 

I 

1  1 

20C.O! 

45.0! 

2.5! 

-  1 

1 

! 

DUTRA  BARS E 

NO 

1 

1579393 

40014*461 

122.0! 

32. C! 

8.01 

-  j 

900! 

U.OINONE 

!CA 

NAPA  ! 

*  1966 

i 

1  1 

122.0! 

40.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

2 

i  - 

55014*461 

17C.0! 

36.  C! 

9.0! 

-  I 

1498! 

12.5IN0NE 

ICA 

NAPA  ! 

194C 

l 

1  1 

170.0! 

36. Cl 

2.5! 

-  ( 

I 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

3 

i  - - 

55014*46! 

170.0! 

36.  C! 

9.01 

-  1 

1250! 

U.OINONE 

ICA 

NAPA  ! 

1940 

! 

1  ! 

17C.0! 

36. C! 

2.51 

-  1 

! 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

3 

1  - 

55014*46! 

172.01 

36.  Cf 

10.0! 

-  ! 

1400! 

U.OINONE 

!CA 

NAPA  1 

»  1957 

1 

!  1 

172.0! 

36. C! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

9 

1  - 

55014*43 ! 

172.0! 

36. C! 

10.0! 

-  j 

1400! 

U.OINONE 

!CA 

NAPA  ! 

«  1957 

1 

1  1 

172.0! 

36. C! 

3.5! 

-  ! 

! 

1 

DUTRA  BARGE 

NO 

15 

1286835 

60014*461 

175.0! 

36*3! 

11.0! 

-  j 

1400! 

8.01N0NE 

ICA 

NAPA  ! 

1956 

1 

1  1 

175.0! 

36.31 

4.0! 

-  1 

f 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

14 

1  286810 

60014*46! 

175.01 

36.3! 

11.0! 

-  i 

14001 

e.OIxoNE 

JC  A 

NAPA  ! 

1956 

1 

I  1 

175. OJ 

36.3! 

4.0! 

-  I 

1 

! 

DUTRA  BARGE 

NO 

17 

1286811 

6001 4A46! 

175.0! 

36.3! 

11.0! 

-  i 

1400! 

8.0! NONE 

!  CA 

NAPA  ! 

1956 

1 

! 

1 

1  ! 

!  1 

!  ! 

175.0! 

! 

1 

36.3! 

i 

i 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGR  1 

1VTCCI 

D IRENS  IONS  1  DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

BIST!  OPERATOR 

NET  1  CODE l LENGTH ! 8RDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

1 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  f 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

I  AO  i 

LtNE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  MAKE  AND 

NUNBER 

!  GUARD 

TON-  ! PAGE! 

0VER-10VER-1/////I 

HORSE! 

PASS-  I (LIGHT) ! //////////////// !TD! ////////// ! 

OR  ! 

!  NUNBER 

NAGE  l  IV  t 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE! 

LINE- 2  1 *RC8UILT ! 

(AO)  OUTAA  CONST. 

CO./  INC. 

! 

! 

i 

1  1 

1  i 

1  t 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

* ! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)  ! 

1  l 

! 

•  1 

! 

! 

140  0! 

! 

! 

1 

OUTRA  BARGE  NO  U 

1  246436 

60014A461 

175.0! 

36.3! 

11.0! 

-  ! 

8 .0 ! NONE 

!CA 

NAPA  ! 

1956  ! 

, 

! 

1  ! 

175.0! 

36.3! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OUTRA  BARGE  HO  19 

1579394 

75014A461 

175.01 

40.1! 

11.0! 

1700!- 

1 5 .0 ! NONE 

1 C  A 

NAPA  1 

1965  ! 

! 

t  1 

175.01 

40.1! 

4.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

« 

OUTRA  BARGE  NO  20 

1579395 

7501 4A461 

175.0! 

40.1! 

11.0! 

-  ! 

1700! 

15.0! NONE 

!  C  A 

NAPA  ! 

1965  * 

1 

1  1 

175.01 

40.1! 

4.0! 

i 

-  i 

! 

! 

i 

! 

DUTRA  BARGE  NO  22 

1579396 

7S014A461 

1*5.0! 

40.1! 

11.0! 

-  i 

1700! 

15.0! NONE 

!C  A 

NAPA  ! 

I960  ! 

! 

1  ( 

175.01 

40.1! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

J’ENEC 

800I4A46! 

14C.0! 

40.C! 

9.0! 

.  j 

2000! 

14 .0! NONE 

1CA 

RIO  VISTA  ! 

1929  ! 

I 

1  1 

1 4  C  •  0 1 

40. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

KSC  220 

150C906 

551 I4A461 

132.0! 

40*0! 

7.5! 

1275! 

10.0! NONE 

!CA 

RIO  VISTA  ! 

1965  ! 

! 

1  1 

160.01 

40.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

KSC  221 

150C907 

55114A461 

132.0! 

40. C! 

7.1! 

.  j 

1275! 

10.0 1  NONE 

1C  A 

RIO  VISTA  ! 

1965  • 

t 

1  1 

16C.0! 

40.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

( 

1 

! 

PATRICIA 

1 

IQ014A46! 

140.0! 

40.C! 

9.0! 

2000! 

14.01N0NE 

1 C  A 

RIO  VISTA  ! 

1929  ! 

! 

1  i 

140.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

PATTY  DUTRA 

1635391 

1775I4A46! 

230.0! 

60.0! 

12.1! 

-  ! 

3300! 

1 6.0 ! NONE 

SCA 

RIO  VISTA  I 

1981  ! 

! 

1 

1  1 

t  1 

230.01 

i 

60.0! 

! 

2.5! 

I 

• 

! 

—  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  DUVAL/  ERNEST 

! 

BOAT  RENTAILS/ 

1  1 

1  I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

t 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

INC. 

l 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

CAJUN  III 

8313A35! 

—  J 

—  ! 

7.0! 

900! 

-  ! 

32.O1N0NE 

!LA 

CUT  OFF  ! 

1980  ! 

l 

1  1 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

1 

! 

! 

CAJUN  POWER 

1625663 

83I3A351 

—  1 

—  ! 

7.0! 

900! 

•  J 

33.0 !  NONE 

ILA 

CUT  OFF  1 

1980  ! 

1 

1 

l  1 

1  ( 

53. 0! 

! 

22.0! 

5.0! 

I 

! 

1 

“  l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(14)  DYER/  NARY 

! 

! 

1  I 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

D/B/A  DYER  TRANSPORT  ATX! N 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

HBL  601 

1255206 

1 23214A431 

240.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  !■ 

2400! 

1 2 . 0 1  NONE 

!KY 

PADUCAH  1 

1948  ! 

1 

1  1 

240.0! 

50.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

N8L  6C2 

1255207 

12321 4A43I 

240.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  ! 

2400! 

12.01  NONE 

!KY 

PADUCAH  1 

1948  ! 

! 

1 

1  ! 

1  1 

240.0! 

1 

50.0! 

! 

1.51 

! 

! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

(16)  E  1  S  TOWING 

f 

! 

1  1 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

» 

! 

CAPT.  DEAN 

!  - 

73 1 3  A  35 1 

—  ■ ! 

—  ! 

8.0! 

1600! 

-  ! 

40. 0 1  NONE 

ILA 

NEW  ! 

—  ! 

1 

!  ! 

70.0! 

28.0! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 

DIANE  OEAN 

1  - 

7913A35! 

! 

-  ! 

7.6! 

1200! 

-  | 

40.01N0NE 

ILA 

NEW  ! 

1981  ! 

f 

1  1 

65.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

DUANE  OEAN 

1626308 

5913AJ6! 

-  ! 

-  ! 

9.0! 

1000! 

-  ! 

36. 0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1980  ! 

t 

!  1 

51.7! 

22.1! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

TANPA 

1270839 

4341 5A71 | 

155.5! 

50.C! 

9.0! 

-  ! 

1  SCO! 

15. S 1  DIESEL 

PUMPS 

!LA 

NEW  1 

1956  ! 

! 

1 

1  1 

!  1 

155.5! 

1 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

ORLEANS  ! 

I 

! 

! 

02)  !1II  BOAT'  KINTALS 

1 

1 

1  ! 

1  I 

1 

1 

! 

f 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

JOLIE  BRUNE 

1544573 

17 11 C11 1 

38.0! 

14. C! 

6.0! 

530! 

-  j 

19.0 ! NONE 

ILA 

VENICE  I 

1981  l 

i 

i 

!  1 

1  1 

38.0! 

1 

14.01 

! 

6.0! 

! 

! 

11! 

! 

1 

I 

I 

! 

! 

1 

! 

02)  f  V  I  KISHLANO  BUNA  CO. 

1 

! 

t  i 

i  i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

1 

1 

I 

EUGENE  FULLER 

1612400 

1111C031 

AO. 01 

12.0! 

4.9! 

400! 

15! 

12 .0! NONE 

!  LA 

NEW  IBERIA! 

1979  ! 

I 

1 

!  1 

1  1 

40.11 

1 

12.0! 

! 

2.9! 

! 

! 

! 

18! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

I 

02)  I.  B.  B.  CO./ 

INC. 

! 

1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

LADY  BECKY 

1595870 

5311  CO? 1 

73.31 

18.11 

5.0! 

1050! 

81! 

19.0! NONE 

ILA 

GOLDEN  1 

1978  ! 

1 

1  ! 

77.0! 

18.1! 

4.0! 

! 

40! 

( 

! 

HEADOW  ! 

! 

LADY  JUNE 

1603126 

4411A02! 

86.0! 

26.0! 

7.6! 

960! 

99! 

22.0 1  NONE 

ILA 

GOLDEN  1 

1979  ! 

1 

1 

f  1 
t  1 

87.0! 

1 

26.01 

1 

4.0! 

! 

! 

! 

*  * 

! 

! 

! 

! 

HEADOW  l 

1 

1 

I 

(33)  EAGLE  FLEET/ 

INC. 

1 

1 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

! 

! 

1 

! 

f 

AMERICAN  EAGLE 

1635215 

70I1C02! 

100.01 

1 

4.6! 

1530! 

35! 

24.01NONE 

i 

I 

1981  I 

1 

1  1 

100.01 

24.0! 

3.61 

! 

-  f 

! 

! 

! 

! 

NORTHERN  EAGLE 

1 63C2I3 

6711(02! 

100.01 

1 

6.0! 

1530! 

52! 

24.01N0NE 

ILA 

N0R6AN  ! 

1911  ! 

I 

1  1 

100.01 

24.0! 

4.0! 

! 

-  f 

! 

! 

CITY  ! 

! 

SOUTHERN  EAGLE 

58MA031 

IOC. 0! 

-  ! 

5.0! 

1530! 

55! 

24. 0 1  NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1978  ! 

I 

1  1 

100.0! 

24.0! 

4.01 

! 

47! 

! 

! 

1 

1 

TANPA  EAGLE 

1429930 

98(1(03! 

100.01 

-  ! 

5.0! 

15301 

200! 

24.01N0NE 

HA 

MORGAN  ! 

-  ! 

1 

!  ! 

100*01 

22.  C! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

1 

WESTERN  EAGLE 

(405362 

S2I1C021 

100.01 

-  I 

5.0! 

1875! 

24! 

24.0INONE 

! 

1 

1979  I 

1 

! 

1  I 

1  ! 

100.0! 

1 

22.0! 

1 

4.0! 

1 

1 

! 

r  i 

I 

1 

! 

! 

1 

» 

! 

1 

(29)  CAGLE  NARINE 

TRANSPORT 

1 

CIO. 

I  I 

1  ! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

1 

l 

! 

G.  R.  PACKET 

1644546 

237I3A36I 

131*41 

37.1! 

9.6! 

5200! 

-  j 

48.OIH0NE 

t  no 

ST.  LOUIS  I 

1982  ! 

1 

1  ! 

138.41 

37.8! 

8,0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

JOHN  H.  NACNILLAN 

JR. 

1294692 

721I3AJ61 

182.01 

55.0! 

9.3! 

1000! 

-  j 

49.01  NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  1 

1964  ! 

! 

!  1 

182.01 

55.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

I 

NARY  BURKE 

1571758 

11513A36! 

65.0! 

26.01 

10.61 

1350! 

-  | 

28.OIN0NE 

1  no 

ST.  LOUIS  ! 

1976  I 

! 

!  1 

70.0! 

26. Cl 

7.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

NANCY  ALLEN 

1575327 

115I3A361 

65.0) 

26.01 

10.6! 

1350! 

-  j 

28.0IN0NE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1976  1 

!  ! 

70.0! 

26.01 

7.0! 

1 

-  i 

! 

! 

1 

! 

ABS  lU3 

1593226 

94914A41J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1488! 

16.0IN0NE 

(NO 

ST.  LOUIS  1 

1970  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

1 

! 

! 

ABS  14468 

1596060 

979I4A411 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1636! 

16.01  NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  ( 

1973  1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

APS  1447B 

1596C61 

97914A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16361 

16.0U0NC 

I  HO 

ST.  LOUIS  S 

|9#3  1 

1 

1  1 

2C0.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

1 

202 

1668352 

98614A41 ! 

200.0) 

35.0! 

9.0! 

1624! 

17.01NONE 

!H0 

ST.  ,.0UIS  ! 

1964  ! 

1  1 

20C.OI 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

1 

1 

! 

,  203 

1668353 

90  6 1 4  A  41 1 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

1624! 

17.01N0NE 

!H0 

ST.  LO'JIS  ! 

1964  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

1 

fl  20S 

1668354 

986I4A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.01 

1624! 

1 7 .0 1  NONE 

!N0 

ST.  cLUIS  ! 

1964  ! 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.51 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

a  206 

1664355 

9I614A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

16241 

17.0INONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

1 

1  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

! 

J 

»  2oe 

1641354 

9I614A41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

16241 

17*01  NONE 

1H0 

ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

1 

!  1 

200.01 

33.01 

1.5! 

1 

-  J 

! 

1 

! 

! 

a  2io 

1441357 

9I6I4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1624! 

17. 0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1965  ! 

1 

1  t 

200.0! 

35.01 

1.51 

! 

“  ! 

! 

1 

! 

! 

a  211 

, 

1641358 

9I414A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

•  1 

1624! 

17.01  NONE 

1H0 

ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

1 

1  t 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

e  212 

1668359 

9I414A41I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1624! 

17*0! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1961  ! 

! 

1 

t 

1  ! 

1  1 

1  I 

200.01 

! 

I 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

i 

! 

1 

! 

! 

! 
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EhfiKi 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT l 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

!  SS  EL  1 

DIST!  OPERATOR 

1  NET  1CODE1LENGTH2BRDTH! 

S 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

! S  {OPERATING  ! 

.OAD-! 

1  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////!’ 

POINT  1  LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

{  GUARD 

1  TON-  i PAGE ! 

OVER-! OVER*! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)  !//////////////// !TD1 //////////! 

Ok 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  1  LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LIKE-?  1 

•REBUILT ! 

1 

1 

CCS)  EAST  COAST  TENDER  SERVICU/  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

!  1  1 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

i 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

^CONTINUED)  ! 

!  !  1 

» 

! 

1 

! 

1 

HUNTRESS 

!26?963 

1  2913A361 

59.0! 

17.7! 

8.8! 

325! 

-  1 

19.0IN0HC 

!NY 

STONY 

1955 

! 

1  1  ! 

59.01 

17.7! 

7.6! 

-  j 

! 

! 

ePooK 

RADRALA  II 

1523961 

1  1413A36! 

43.6! 

is.ct 

6.0! 

375! 

-  J 

21 • 0! NONE 

!NJ 

SEA  BRIGHT 

1969 

1 

1  1  1 

45.0! 

16.51 

4.7! 

! 

-  1 

1 

! 

ROBERT  J.  CASHO 

1503059 

!  3713A361 

61.6! 

17.6! 

9.5! 

750! 

-  i 

25.01  NONE 

1RI 

SAUNDERS- 

1940 

! 

I 

t  l  1 

1  1  1 

63.0! 

! 

19.0! 

7.2! 

! 

! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

TOWN 

(17)  EAST  KENTUCKY 

1 

MOVER  COOP! ERATIVE 

1  1  1 

1  !  1 

1 

1 

1 

I 

! 

i 

1 

! 

I 

I 

EAST  KENTUCKY 

1528936 

1  4713A36! 

58.7! 

20.0! 

7.6! 

760! 

-  1 

27.0! NONE 

IKY 

BURNSIDE 

1970 

NO.  1 

1  1  1 

1  1 80014A40! 

58.71 

20.0! 

35.0! 

6.9! 

11.5! 

1 

! 

! 

BURNSIDE’ 

NC.  2 

1  1  1 
t  1 800 1 4 A  401 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

! 

! 

I 

IKY 

NO.  3 

1  1  1 

195.0! 

35  .Cl 

1.0! 

) 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

195.0! 

! 

35. C! 

1.0! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

I 

! 

(11)  EASTERN  NARINE  EQUIPMENT!/  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

AUSTILL  PHARR 

1259370 

1  4213A36! 

78.7! 

20.6! 

10.0! 

900! 

-  I 

35 .0! NONE 

IVA 

NEWPORT 

1950 

t 

1  1  1 

78.71 

21.6! 

8.0! 

! 

-  1 

I 

! 

NEWS 

CHARLESTON 

1285298 

•  3313A36! 

67.2! 

19.4! 

9.6! 

1090! 

-  i 

37.O1N0NE 

!VA 

NEWPORT 

1951 

l 

1  !  1 

75.0! 

20. C! 

7.0! 

! 

-  i 

j 

! 

NEWS 

DAWN 

1249968 

1  4113A 36! 

7C.0! 

20.1! 

12.1! 

850! 

-  f 

23.5! NONE 

!  V  A 

NEWPORT 

1942 

! 

1  1  1 

70.01 

20.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

NEWS 

OSCEOLA 

! 244726 

1  9913A36! 

81.1! 

24.01 

9.81 

120C* 

-  | 

33 .0 ! NONE 

IVA 

NEWPORT 

1943 

! 

1  !  ! 

81.1! 

24.0! 

7.0! 

i 

-  j 

! 

! 

NEWS 

ETC  563 

1252588 

!  88U5A711 

235.0! 

45.1! 

10.0! 

-  » 

236! 

18.018"  PUMPS 

IVA 

NEWPORT 

1947 

! 

!  !  1 

235.0! 

45.11 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

NEWS 

ETC  564 

1297393 

!  76015A71! 

225.01 

38.0! 

9.51 

-  l 

1500! 

1 3.0! DIESEL 

PUMP 

IVA 

NEWPORT 

1951 

1 

!  1  ! 

225.0! 

38.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

news 

EtC  565 

1 297C07 

1  1360! 5A71 ! 

24C.0! 

52.6! 

12.0! 

-  | 

2899! 

16.0! PUMP 

!VA 

NEWPORT 

1951 

I 

! 

1  1  ( 

!  1  ! 

240.01 

I 

52.6! 

1.6! 

! 

1 

1 

—  ! 

! 

j 

! 

! 

NEWS 

(09)  EASTERN  SHORE 

1 

MARINE/  INK. 

!  !  1 

!  !  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

MUSTANG 

1514259 

i  6SI3A36! 

6C.91 

23.  C! 

7.51 

750! 

-  i 

4  >  (NONE 

!MD 

ST. 

- 

1 

!  !  ! 

60. -9! 

23.0! 

7.0! 

! 

*  i 

! 

! 

MICHAELS 

QUAKER  * 

1130958 

!  80I3A36! 

80.8! 

20.5! 

9.5! 

615! 

-  i 

40.  IHOIST 

!AD 

ST. 

*  1954 

I 

!  !  ! 

62.0! 

20.5! 

9.0! 

! 

-  i 

! 

I 

MICHAELS 

SBI  518 

1277314 

!  867 ! 4 A  41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

1323! 

17.51N0NE 

IMD 

ST. 

1957 

! 

1  !  I 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

1 

! 

! 

MICHAELS 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0! 

! 

35. Cl 

2.0! 

! 

I 

! 

*  1 

! 

! 

1 

! 

MICHAELS 

(11)  EASTERN  SHORE 

RAILROAD/ 

! 

!  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1  l  1 

334.6! 

41.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BEACH 

NANOUA 

1257150 

1  210514A42! 

407.5! 

51.1! 

12.0! 

-»  i  ♦ 

32! 

38.0! NONE 

!  VA 

VIRGINIA 

1949 

! 

1 

!  !  ! 

!  1  \ 

410.6! 

1 

54.2! 

7.0! 

1 

! 

! 

“  ! 

! 

1 

! 

! 

BEACH 

(23)  EASTERN  UPPER 

PENINSULA 

1 

(TRANSIT 

!  !  ! 

1  !  ! 

1 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

AUTHORITY 

l 

1  i  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

ORUHPOND  ISLANDER 

1253170 

1  67I1A13I 

78.9! 

30. C! 

7.7! 

365! 

40! 

21 .0 { NONE 

!  HI 

DRUMMOND 

•  1975 

1 

1  !  1 

84.9! 

30.  C! 

7.0! 

! 

142! 

t 

! 

ISLAND 

DfUHROND  ISLANDER 

II 

1287007 

1  6681A13! 

6C.8! 

35.0! 

7.9! 

730! 

40! 

29.5  J  NONE 

!HI 

DRUMMOND 

1961 

1 

1  !  ! 

65.0! 

36.  C! 

7.3! 

! 

118! 

! 

! 

ISLAND 

NEE0ISH  ISLANDER 

J  260633 

1  4211A13! 

54.61 

20. M 

4.6! 

200! 

20! 

19.01N0NE 

INI 

NEEBISH 

1951 

! 

!  I  1 

54.6! 

20.7! 

4.6! 

! 

261 

! 

! 

ISLAND 

SUGAR  ISLANDER 

125C723 

!  61 ! 1 f 1 3 ! 

89.0! 

29.6! 

5.5! 

440!  * 

40! 

24 .01  NONE 

INI 

SUGAR 

*  1970 

| 

i 

!  !  ! 

!  !  ! 

89.0! 

! 

29.6! 

5.0! 

! 

i 

! 

114! 

! 

! 

I 

! 

ISLAND 

(Cl)  CASTHAN/  CHARLES  V.#  JR. 

i 

!  !  ! 

!  !  1 

1 

I 

! 

! 

i 

; 

; 

! 

! 

! 

! 

LADY  ANNE  II 

1585338 

1  9MD11! 

56.8! 

18.3! 

4.0! 

700! 

-  ! 

22.0! NONE 

1NH 

SEABROOK 

1977 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  1 

58.0! 

i 

18.3! 

3.6! 

! 

! 

i 

67! 

! 

! 

! 

! 

(41)  EATON  TUG80AT 
CLEO  J  TOUPS 

/  INC. 

! 

1 

1294666 

!  1  ! 

!  !  ! 

!  741JA36! 

! 

1 

61.71 

22.0! 

! 

i 

9.9! 

i 

! 

760! 

! 

! 

34.0! NONE 

! 

! 

!  CA 

LOS 

*  1913 

! 

1  1  1 

61.7! 

22.0! 

9.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ANGELES 

GOLDEN  EAGLE 

1569110 

!  10213A35 1 

65.4! 

24.1! 

9.4! 

1400! 

-  ! 

38.0! NONE 

!CA 

LOS 

19B8 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

70.0! 

1 

24.1! 

9.4! 

! 

! 

» 

*  » 

i 

! 

! 

ANGELES 

; 

(33)  ECHO  TONING 
NITA  E 

! 

! 

1500893 

!  !  t 

!  !  1 

!  4313A361 

i 

f 

53.1! 

19.0! 

1 

! 

5.5! 

j 

i 

700! 

! 

! 

34 ■ 0*  NONE 

! 

! 

!  T  X 

HOUSTON 

1963 

I 

i 

!  !  1 

!  !  ! 

56.0! 

! 

20.C! 

5.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

t 

! 

1 

! 

(32)  ECKSTEIN  MARINE  SERVICES! 

!  !  ! 

!  !  1 

1 

! 

i 

! 

,* 

i 

! 

! 

1 

! 

KRISTIN  ALEXIS 

1596468 

I  9913*36! 

61.8! 

24.1! 

9.7! 

1200! 

-  | 

40.0! NONE 

!LA 

HEW 

1978 

1 

!  !  1 

61.6! 

24.1! 

7.5! 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

LAUREN  ELIZABETH 

1609371 

!  1C8 ! 3A36! 

61.2! 

26.1! 

9.6! 

1500! 

-  ! 

43*0) NONE 

!  L  A 

NEW 

1979 

1 

!  1  1 

61.2! 

26.1! 

7.5! 

! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

MISS  ROSLYN 

1605366 

!  9713*361 

65.01 

24.  Cl 

9.01 

1200! 

-  ! 

40.01  NONE 

ILA 

NEW 

1979 

I 

t 

!  !  ! 

!  *  1 

65.0! 

( 

24. C! 

7.5! 

I 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(15)  ECKSTEIN/  KATHRYN  A. 

! 

1 

!  i  i 

!  !  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

; 

! 

I 

1 

! 

CC  332B 

1594433 

!  102014A48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 4 . 9 • NONE 

(FL 

MIAMI 

1978 

! 

I  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

DG  201 

1506258 

1  96014*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1637! 

1 8.5! NONE 

!FL 

MIAMI 

1966 

l 

!  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

! 

DG  202 

1506259 

1  960! 4*41 1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1637! 

1 8. 5 ! NONE 

!FL 

MIAMI 

1966 

I 

1  1  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

PV  176 

1534921 

1  68514A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

14.9 ! NONE 

1  FL 

MIAMI 

1971 

1 

1  1  ! 

200. 0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

PV  177 

1534922 

1  885  14*41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4. 9 ! NONE 

1  FL 

MIAMI 

1971 

1 

1  !  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

! 

PV  178 

1534923 

1  68514*41 1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

14.9! NONE 

1  FL 

MIAMI 

1971 

| 

!  !  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

l 

PV  179 

1534924 

!  88514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 4.9 ! NONE 

!FL 

MIAMI 

1971 

I 

!  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

( 

-  J 

1 

! 

P»  1318 

1  530756 

!  931 14*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

1  FL 

MIAMI 

1971 

1 

1 

!  !  ! 

1  !  ! 

20C.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

j 

! 

1 

1 

!♦ 

RAILROl 

! 

ID  CARS! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  MAKE  AMD  NUMBER 


(IS)  ECKSTEIN#  KATHRYN  A. 

(CONTINUED) 

PV  1328 


(20)  ECONOMY  BARGE  REPAIR#  IN 
KATHY  K 


(29)  ECONOMY  BOAT  STORE 
BIG  IRON 


(30)  ECONOMY  BOAT  STORE  OF  RE 
BAR  388 


MIDSTREAM  FUELER  NO*  1 


(01)  EOGARTOWN  FERRY#  INC. 
OK  TIME  XI 


ON  TIME  III 


!  VTCC 
NET  ) CODE 
REGIS-!**** 
TER  I  SEE 
TON-  JPA5E 
MACE  !  IV 


DIMENSIONS  IORAFT 
LENGTH! BROTH! 

REG.  !  REC.tLOAO- 
//////!/////!  ED 
OVER-IOVER-!///// 
ALL  !  ALL  (LIGHT 


93K4A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

931UA41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

(  ( 

20C.0! 

35.0! 

3.6. 

! 

-  ! 

931  !4A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

931 !4A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

isooi 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.61 

| 

-  ! 

93K4A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

931J4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

93U4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

!  ! 

200. 0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

931 ! 4  A  41 ! 

20C.0! 

3S.C! 

9.0! 

! 

1500! 

1  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

93114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

696 ( 4  A  4  S ! 

200. 0! 

35.0! 

9.C! 

-  I 

1500! 

!  ! 

!  ( 

i  * 

200.0! 

! 

35.1! 

! 

i 

1.6! 

i 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

I  i 

!  ! 

6813A36! 

! 

76.5! 

X 

! 

19. C! 

X 

! 

5.6! 

X 

! 

850! 

! 

-  ! 

!  ! 

82.1! 

19.3! 

4.9! 

! 

-  ! 

61 ! 3 A  36 ! 

61.5! 

24.0! 

6.0! 

1320! 

-  ! 

!  ! 

61.5! 

24.  C! 

5.0! 

! 

-  ! 

69SI4A40! 

19S.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  j 

1700! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

428  J4A40J 

175.0! 

26.C! 

9.0! 

! 

1000! 

1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

695J4A40! 

195.0! 

35.C! 

10.0! 

-  ! 

1700! 

i  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

695J4A40! 

195. 0! 

35.  C! 

10.0! 

-  i 

1700! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

738! 5A70 J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

!  ( 

195.0! 

55.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

738! SA71 ! 

1 50. 0! 

50.0! 

8.5! 

-  I 

1300! 

!  1 

150.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

736 ! 5*71 ! 

150.0! 

50.0! 

8.5! 

-  ! 

1300! 

1  ! 

(  ! 

15C.0! 

! 

i 

50. C! 

( 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

X  X 

!  ! 

35 ! 3  A  3  6 ! 

X 

46.0! 

i 

17.9! 

! 

I 

4.6! 

i 

700! 

I 

! 

-  I 

!  I 

46.0! 

17.9! 

4.3! 

! 

-  | 

3313A36! 

53.0! 

20.0! 

4.5! 

450! 

-  ! 

!  1 

53.0! 

20.C! 

4.0! 

! 

-  ! 

34I3A36! 

47.2! 

16.1! 

6.0! 

330! 

-  ! 

!  ! 

47.2! 

18.1! 

5.5! 

! 

-  ! 

8513*36! 

60.5! 

26.0! 

7.4! 

1020! 

*  | 

(  ( 

60.5! 

26.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

36015*71! 

120.0! 

36.0! 

9.0! 

-  ! 

—  ! 

I  ( 

12C.0! 

36.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

360(5*71! 

1 20. 0! 

36.0! 

9.0! 

-  ! 

—  ! 

!  ! 

12C.0! 

36. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

818(5*70! 

195.0! 

35. C( 

9.0! 

-  ! 

1400! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

822I5A71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1422! 

I  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

.  i 

838(5*71! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1*33*! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

10015*71 | 

10C.0! 

26.  C! 

6.0! 

-  ! 

—  ! 

(  ! 

10C.0! 

26.0! 

1.0! 

{ 

-  ! 

210(5*71! 

115.0! 

30. C! 

6.0! 

-  i 

—  ! 

!  ! 

!  ( 

115.0! 

! 

i 

30. C! 

( 

1.0! 

! 

! 

! 

i 

-  ! 
j 

1  X 

!  1 
14MA02! 

i 

j 

39. oi 

i 

12.9! 

i 

2.5! 

X 

! 

330! 

! 

! 

ti 

!  1 

40.01 

12.9! 

2.5! 

! 

6! 

1411*021 

39.0! 

12.9! 

2.5! 

330! 

1! 

!  ( 

40.01 

12.9! 

2.5! 

! 

6! 

4013*351 

48.0! 

20.0! 

6.0! 

450! 

-  ! 

(  ! 

48.0! 

20.0! 

5.5! 

{ 

-  ! 

4013*35! 

56.0! 

20.  Cf 

6.0! 

sooi 

-  ! 

!  1 

56.0! 

20.0! 

5.5! 

-  1 

86(3*35! 

60.5! 

26.0! 

7.4! 

10201 

•*  ! 

1  ! 

60.5! 

26.C! 

6.4! 

! 

-  ! 

898(4*401 

195.0! 

35. Oi 

11.0! 

-  ! 

1640! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

898(4*40! 

195.0! 

35.01 

11.0! 

1 

1640! 

1  t 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

! 

-  ! 

896(4*40! 

195. c: 

35.  C! 

11.0! 

! 

1640! 

!  ( 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

! 

-  ! 

89814*40! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

! 

1640! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

! 

-  ! 

54214*43! 

195.01 

35.  C! 

8.0! 

-  ! 

1200! 

!  ( 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

t 

-  j 

117715*71! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

2400! 

!  1 

240.0! 

50.0! 

1.0! 

j 

-  j 

36015*71! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

-  i 

900i 

(  ( 

12C.0! 

32. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

36015*71! 

120. 0! 

32.0! 

6.0! 

-  i 

9C0! 

(  ( 

12C.0! 

32.0! 

1.0! 

i 

.  i 

450(5*71! 

150.0! 

34.0! 

a.o! 

! 

450! 

!  ! 

15C.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  | 

19215*71! 

115.0! 

30.0! 

6.0! 

! 

497! 

t  1 

!  ! 

1  j 

115.0! 

! 

i 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

i 

! 

! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 
2211613! 

X 

1 

52.5! 

! 

17.0! 

x 

! 

4.6! 

i 

135! 

! 

22! 

!  i 

55.0! 

17. C! 

4.0! 

! 

49! 

25! 16131 

64.5* 

18.0! 

4.6! 

135! 

25! 

!  ! 

65.6! 

16.0! 

4.0! 

! 

49! 

(CAPACITY!  HIGH-  l 
!  1  EST  |  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  I  FIXED  I  EQUIPMENT 
I////////I  POINT  I  LINE-1 

HORSE  1  PASS-  !  (LIGHT)  !  Y////// ///////// 
POWER!  ENGERS  l  (FEET)!  LINE-2 


14.9IN0NE 

! 

U.9!N0NE 

! 

14.9 ! NONE 


14*9 ! NONE 
( 

14*9 (NONE 
1 

14.9 {NONE 

14.9! NONE 
! 

14.9! NONE 

i 

1 4. 9! NONE 
( 

1 4. 9  J  NONE 
! 

I 

! 

! 

26 .0 ! NONE 
! 

36.0IN0NE 

! 

12.9! NONE 
! 

10.8 (NONE 
! 

12.9 ! NONE 
! 

1 2.9 ! NONE 
! 

21 .0! NONE 
! 

16.0! PUMPS#  COILEO 
! 

16*0! PUMPS#  COILEO 
( 

! 

( 

! 

27.9 ! NONE 
! 

27.9! NONE 
! 

—  (NONE 
! 

—  (NONE 
! 

—  (OIESEL  PUMP 
( 

—  (DIESEL  PUMP 
! 

2S«0!4M  DIESEL  PUMP 

17.0(N0NE 

! 

14 .0 ! NONE 
! 

—  (DIESEL  PUMP 
( 

—  (DIESEL  PUMP 
! 


18.0! NONE 
( 

18*0! NONE 
( 

25 .0 { NONE 
( 

32 . 0 ! NONE 
( 

36. 0! NONE 
( 

16. 81  NONE 
( 

1 6. SIMONE 
! 

16.8 (NONE 
! 

1 6. 6! NONE 
! 

9*  S (NONE 
! 

20.0! NONE 
I 

u.oInone 

! 

18.0! NONE 
! 

1 2 .0! PUMP 
! 

16.01N0NE 

! 


12.0 ! NONE 
! 

1 1  • 5 (NONE 
! 

! 

! 


VESSEL 
S  (OPERATING 
TC!  8ASE 
AO!  LINE-1 
TO !////////// 
EE!  LINE-2 


OH  PROCTOR- 
VILLE 

OH  PROCTOR- 
VILLE 

OH  PROCTOA- 
VILLE 

OH  PROCTOR- 
VILLE 

OH  PROCTOR- 
VILLE 

OH  PROCTOR- 
VILLE 

OH  PROCTOR- 
VILLE 

OH  PROCTOR- 
VILLE 

OH  PROCTOR- 
VILLE 


IL  WOOD  RIVER 
IL  WOOD  RIVER 


IL  WOOD  RIVER 
IL  WOOD  RIVER 


IL  WOOD  RIVER 
IL  WOOD  RIVER 


IL  WOOO  RIVER 
IL  WOOD  RIVER 


IL  WOOD  RIVER 
IL  WOOD  RIVER 


IL  WOOO  RIVER 


MA  EOCARTOWN 
MA  EOGARTOWN 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


380 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


£NCR( 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

1  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L 

! 

DIST!  OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LENGTH18R0TH! 

! 

1 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 

! 

1  COAST 

1  TER  1  SEEI //////!/////! 

ED  ! 

I  utnnn 

POINT  !  LINE 

-1  (AO! 

LIME-1 

1 

BUILT 

VESSEL  HAKE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

1  TON-  1PAGE1 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  I  (LIGHT)  I////////////////ITDI //////////! 

OR 

1  NUHBER 

1  IUC€  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  !LIGHT! 

POWER! 

'NCER«  • 

f:ET>»  LINE 

-2  (EE! 

LINE-2 

(♦REBUILT 

(32)  EOHOMD  NARINE/  INC* 

l 

1 

! 

!  1  1 

l  1  ! 

!  1  I 

i 

1 

1 

! 

\ 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

'  i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

ANNETTE 

1566166 

!  69 13A35 1 

55.51 

22.0! 

0.0! 

800! 

-  | 

!NONE 

it  A 

HARVEY 

1 

1975 

1 

1 

!  1  1 

1  1  1 

60.0! 

1 

22.  Cl 
! 

5.0! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

(26)  EGAN  NARINE’  CORN. 

RV  366 

1 

1537326 

!  1  1 

!  !  1 

1  8631***0! 

l 

1 

195.0! 

t 

! 

35. Cl 

i 

i 

9.0! 

1 

! 

-  ! 

1 

1<00! 

! 

! 

15  «C (NONE 

1 

! 

(XL 

LEHONT 

1 

i 

! 

1958 

! 

i  1  l 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  I 

2 

! 

I 

ENC  306 

129713* 

1  83315*70 1 

195.01 

35.C! 

9.0! 

-  ! 

1*00! 

15.0  !  8"  OUSEL 

PUMP  (IL 

LENOMT 

I 

196* 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

! 

-  I 

! 

1 

1 

ENC  30V 

1293119 

1  83815A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1*00! 

15.018"  DIESEL 

PURR  (IL 

LEMONT 

l 

1963 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

ENC  310 

1293290 

1  838 15*701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1*00! 

15.01C"  DIESEL 

PUPP  (IL 

LEHONT 

! 

1963 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  I 

j 

! 

! 

ENC  321 

1289665 

!  81 81 5*70! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

! 

1*00! 

is.oie"  DIESEL 

PUPP  (XL 

LEMONT 

! 

1962 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

ENC  323 

129316* 

!  83815A70! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

1*00! 

15.0*8"  DIESEL 

PUPP  (IL 

LEMONT 

! 

1963 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

ENC  332 

1289C15 

!  81815*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

noo! 

15.0*8"  DIESEL 

PUPP  (IL 

LEMONT 

! 

1963 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

ENC  33* 

1269250 

1  81815A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1*00! 

15.018"  DIESEL 

PUPP  1  IL 

LEHONT 

1 

1962 

1 

•  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

1 

! 

ENC  600 

12799*2 

S  786! 5A701 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1*00! 

is.oie"  DIESEL 

PUPP  (IL 

LEMONT 

I 

1959 

! 

1  !  1 

195.01 

35. Cl 

2.0! 

l 

-  ! 

! 

( 

! 

ENC  603 

1285939 

!  7*3! 5A70! 

195.0! 

35. C! 

9,0! 

! 

1*00! 

15.018"  DIESEL 

PUPP  (IL 

LEHONT 

| 

1961 

l 

1 

|  i  | 

1  !  1 

195.0! 

1 

35.0! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

( 

( 

1 

(C3)  EKLOF  NARINE  CORP. 

1 

! 

!  1  1 

t  !  ! 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

CHEN  TRADER 

1230916 

1  25 J! 2*20! 

m.si 

26.0! 

9.5! 

SOO! 

725! 

26.512  DIESEL 

PUMPS  (NY 

STATEN 

i 

•  1937 

1 

1  1  1 

1*9.01 

26. C! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

ISLAND 

I 

CREAT  LAKES 

12909*3 

1  205312A20! 

321.0! 

50.1! 

16.8! 

3200! 

5676! 

23.9!*  DIESEL 

PUMP*S/  !NY 

NEW  TORK 

1 

1963 

1 

1  1  ! 

33C.01 

50.2! 

4.2! 

1 

-  ! 

!2  COILED 

! 

1 

HUDSON 

122367* 

1  7*4 ! 2A20! 

252.91 

*0.1! 

13.0! 

1200! 

2*00! 

2S.0!2  DIESEL 

PUMPS/  (NY 

STATEN 

1 

192* 

j 

1  1  ! 

260. 0! 

*1.0! 

7.6! 

! 

-  1 

(COILS 

! 

ISLAND 

( 

JET  TRADER 

'1  297901 

1  37112A201 

15C.0! 

30.1! 

13.0! 

SOO! 

797! 

30.012  DIESEL 

PUPPS/  S NY 

STATEN 

( 

194* 

1 

1  1  ! 

150.71 

30.1! 

4.0! 

1 

-  f 

(COILS 

I 

ISLAND 

1 

JOHN  J.  T  REELING 

12*7205 

!  50712A201 

180.0! 

30.1! 

13.2! 

525! 

1159! 

35.012  DIESEL 

PUPPS  (NY 

STATEN 

1 

*  1967 

1 

1  1  1 

180.7! 

30.1! 

10.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

1 

NARY  A.  WHALEN 

1237782 

1  *9912*20! 

165.0! 

32.0! 

12.0! 

525! 

1159! 

35.0(2  DIESEL 

PUNPS  l  NY 

STATEN 

t 

1938 

1 

1  1  ! 

170.0! 

32.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

! 

RELIABLE  II 

12*1390 

!  79212*06! 

213.6! 

37.0! 

13.6! 

8051 

1812! 

*5.0(2  PUNPS 

INY 

NEW  YORK 

| 

19*2 

! 

!  1  1 

213.7! 

37.1! 

10.0! 

! 

-  ! 

t 

1 

! 

ALGONQUIN 

1629705 

1  7913F36! 

72.0! 

26. C! 

11.0! 

1650! 

.  * 

26.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

! 

1980 

! 

1  !  1 

72.0! 

26. C! 

2.0! 

| 

-  ! 

1 

1 

! 

FALCON 

1598501 

!  6413F36! 

80.0! 

25.  C! 

11.51 

1800! 

-  ! 

30.0! NONE 

INY 

STATEN 

J 

1978 

1 

1  1  1 

80.0! 

25. C! 

9.0! 

1 

-  ! 

( 

1 

ISLAND 

! 

NARTLAND 

1267*** 

!  19113*36! 

9*. 8! 

28.0! 

13.7! 

2160! 

-  ! 

56. 3! NONE 

INY 

STATEN 

1 

1962 

! 

1  1  1 

94.8! 

28.6! 

13.7! 

! 

-  I 

! 

I 

ISLAND 

1 

NORSENAN 

1568138 

•  15313A36! 

101.0! 

26.6! 

12.6! 

12001 

-  ! 

50. 0 ! NONE 

•NT 

STATEN 

1 

1953 

1 

!  !  i 

101.0! 

26.6! 

12.6! 

! 

-  ! 

( 

I 

ISLAND 

( 

ODIN 

16*7313 

!  67J3F36! 

76.0! 

27.0! 

10.0! 

1800! 

-  ( 

16.01  NONE 

(NY 

STATEN 

J 

1982 

l 

!  !  1 

76.0! 

27.0! 

8  6! 

! 

-  1 

1 

1 

ISLAND 

1 

RED  WING 

1275731 

1  5713*36! 

78.3! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

-  1 

14.0! NOME 

(NY 

NEW  YORK 

1 

195C 

1 

1  1  1 

84.0! 

24.0! 

8.0! 

) 

-  ! 

1 

i 

1 

RISING  SUN 

1261102 

!  16813*35! 

9C.5! 

33.0! 

8.5! 

1800! 

-  ! 

53.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

! 

1951 

1 

1  !  1 

9C.51 

33.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

( 

1 

i 

SCANDlA 

1517785 

!  13613A36! 

106.3! 

30.0! 

17.0! 

*000! 

-  ! 

3* -0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

( 

1969 

I 

1  1  1 

115.5! 

30.0! 

10.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

TAURUS 

1602379 

!  6613*362 

78.5! 

25.0! 

11.7! 

1800! 

-  ! 

25 .0! NONE 

(NY 

STATEN 

i 

1979 

l 

!  1  ! 

78.5! 

25. C! 

9.0! 

! 

-  ! 

( 

1 

ISLAND 

! 

THOR 

1517185 

!  135S3A36! 

106.3! 

30.0! 

16.6! 

3600! 

-  ! 

50.01N0NE 

!NY 

STATIN 

1 

1968 

1 

!  !  1 

120.0! 

30.0! 

16.6! 

i 

-  i 

( 

! 

ISLAND 

i 

VIKING 

123779* 

1  6213*36! 

89.4! 

25.2! 

1C.0! 

icooi 

.  i 

16.0 ! NONE 

(NY 

NEW  YORK 

! 

1938 

1 

1  1  1 

94.3! 

?5.2! 

10.0! 

1 

-  i 

{ 

! 

I 

YANKEE 

1237816 

1  6213*36! 

90*4! 

25.21 

12.0! 

1350! 

-  ! 

IS.oiNONE 

INY 

NEW  YORK 

1 

1938 

1 

!  1  ! 

94.3! 

25.2! 

10.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

( 

CAYUGA 

127*557 

•  78115*71! 

194.0! 

*0.0! 

10.5! 

! 

2223! 

20.0  !  DIESEL  PUNPS  (NY 

NEW  YORK 

i 

1957 

1 

!  !  ! 

194.0! 

*0.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

i 

C  6 

1258270 

1  78815*70! 

178.0! 

38.  C! 

12.5! 

-  ; 

153*1 

25.012  DIESEL 

PU.1PS/  !NY 

STATEN 

i 

19*9 

1 

!  !  1 

178.1! 

38.1! 

2.7! 

i 

-  ! 

!  COILED 

I 

ISLAND 

• 

E  9 

1279606 

1  112*15*71! 

226.1! 

*2.1! 

13.5! 

-  i 

2895! 

23.012  DIESEL 

PUNPS  (NY 

NEl*  YORK 

i 

1959 

1 

!  1  ! 

226.1! 

*2.1! 

2.2! 

2 

-  ! 

! 

I 

! 

E  10 

1282769 

1  1077 ! 5  A  70  f 

217.8! 

*2.1! 

13.5! 

-  i 

2726! 

22.012  DIESEL 

PUNPS  (NY 

NEW  YORK 

! 

I960 

1 

1  1  1 

217.8! 

*2.1! 

2.3! 

i 

-  ! 

t 

j 

I 

E  11 

1282770 

1  1077 15A701 

217.8! 

*2.1! 

13.5! 

-  j 

2724! 

22. ol 2  DIESEL 

PUNPS/  JNY 

STATEN 

I 

I960 

1 

!  !  1 

217.8! 

*2.1! 

2.3! 

! 

-  « 

!  COILED 

1 

ISLAND 

i 

£  12 

12623*8 

!  78815*70! 

178.0! 

38.0! 

12.5! 

! 

153*i 

25.0*3  DIESEL 

PUPPS/  INY 

HEW  YORK 

i 

1951 

1 

1  !  1 

176.1! 

38.1! 

2.7! 

! 

■  -  ! 

!  COILED 

( 

i 

E  13 

125/868 

1  78815*70! 

178.0! 

38.1! 

12.6! 

! 

1534! 

25.012  DIESEL 

PUPPS/  (NY 

STATEN 

i 

19*9 

1 

1  1  ! 

178.0! 

38.1! 

2.8! 

! 

-  ! 

1  COILS 

f 

ISLAND 

i 

E  H 

1257771 

1  78815*70! 

178.1! 

38.1! 

12.5! 

-  ! 

1 534  i 

25.012  DIESEL 

PUMPS/  (NY 

STATEN 

1 

19*9 

1 

1  1  ! 

176.1! 

38.1! 

2.7! 

! 

-  j 

!COILED 

! 

ISLAND 

i 

C  15 

1259162 

1  78815A70! 

178.1! 

38.1! 

12.5! 

! 

153*! 

26.012  DIESEL 

PUMPS/  INY 

STATEN 

i 

19*9 

1 

1  1  ! 

178.1! 

38.1! 

2.7! 

! 

-  j 

!  COILED 

I 

ISLAND 

i 

E  16 

128*071 

!  96215A70! 

205.0! 

42.C! 

11.0! 

! 

2501  i 

15.0(2  DIESEL 

PUNPS  (NT 

STATEN 

1 

1960 

1 

1  1  1 

205.0! 

*2.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

1 

ISLAND 

! 

E  17 

127796* 

!  1 123I5A70! 

226.1! 

*2.1! 

13.5! 

-  i 

2800! 

23.0(2  DIESEL 

PUNPS  JNY 

STATEN 

1 

1959 

1 

!  !  ! 

226.1! 

*2.1! 

2.2! 

! 

-  t 

( 

! 

ISLAND 

I 

C  IB 

1256720 

1  76815*70! 

178.0! 

38.1! 

12.6! 

-  ! 

153*1 

25.0(2  DIESEL 

PUNPS/  (NT 

NEW  YORK 

! 

19*9 

1 

1  !  1 

178.1! 

38.1! 

2.8! 

i 

-  ! 

(COILED 

! 

1 

? 

12624*4 

!  1 27815*70! 

230.0! 

*3.0! 

11.31 

-  ! 

2677! 

17.612  DIESEL 

PUMPS  INY 

NEW  YORK 

1 

1951 

« 

1  1  1 

230.0! 

*3.0! 

2.61 

| 

-  ! 

| 

• 

1 

E  20 

i 2705*6 

1  128315*70! 

230.0! 

*3.0! 

14.5! 

-  ! 

2896! 

16.0(2  DIESEL 

PUMPS/  (NY 

STATEN 

( 

1955 

! 

1  1  1 

23C.0! 

*3.01 

2.6! 

! 

-  ! 

(COILED 

! 

ISLAND 

! 

E  21 

1262115 

1  1 531 1 5*70! 

23C.O! 

*3.0! 

14.01 

-  I 

3200! 

22.0(2  DIESEL 

PUMPS/  (MY 

NEW  YORK 

1 

1951 

1 

!  1  i 

230.01 

*3.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

(COILED 

1 

1 

£  22 

1261965 

1  127815*70! 

226.0! 

*3.C! 

12.6! 

•  i 

3000! 

22.0(2  DIESEL 

PUMPS/  INY 

NEW  YORK 

1 

1951 

1 

!  1  1 

226.0! 

*3.0! 

3.0! 

j 

-  1 

(COILED 

I 

I 

£  23 

12569*4 

1  119*15*70! 

23C.O! 

*3.C! 

14.0! 

-  ! 

3100! 

22.0(2  DIESEL 

PUMPS/  !NV 

MEW  YORK 

! 

19*9 

I 

1  !  ! 

230.0! 

*3.C1 

3.0! 

! 

-  ) 

(COILED 

1 

1 

E  25 

1520*33 

1  159515*70! 

2*5.0! 

50. C! 

15.0! 

-  ! 

3*00! 

30.012  DIESEL 

PUMPS/  (NY 

STATEN 

1 

1969 

1 

1  !  1 

2*5.0! 

50. Cl 

3.0! 

! 

-  1 

'.COILED 

! 

ISLAND 

1 

E  33 

1273508 

1  1 672! 5*71 1 

326.7! 

39. C! 

12.5! 

-  1 

4*19! 

16.61 PUNPS 

(MY 

NEW  YORK 

! 

*  1963 

1 

I  1  1 

!  303*1 3*70 J 

326.7! 

39.0! 

2.6! 

! 

-  1 

J 

! 

! 

E  57 

1617*75 

30C.G! 

56.0! 

21.6! 

-  ! 

70001 

35.0(2  DIESEL 

PUMPS/  INY 

STATEN 

I 

1980 

! 

1  1  1 

300.01 

56. Cl 

3.0! 

! 

-  ! 

(COILED 

I 

ISLAND 

1 

E  60 

1527210 

1  350&I5A71J 

300.1! 

64.0! 

21.6! 

1 

80001 

35.0(2  DIESEL 

PUMPS/  (NT 

STATEH 

1 

1970 

1 

1  1  1 

300.1! 

64.CJ 

3.0! 

| 

-  ! 

(COILED 

1 

ISLAND 

I 

1  67 

1632577 

1  39*615*701 

320.0! 

64.0! 

19.0! 

-  ! 

8500! 

36.0(2  DIESEL 

PUMPS/  (NY 

STATEN 

I 

1981 

1 

f 

1 

1  1  i 

1  1  ! 

1  i  1 

320*01 

! 

64.01 

! 

1 

4.0! 

! 

! 

i 

! 

! 

-  I 
! 

! 

1COILEO 

1 

1 

! 

! 

! 

ISLAND 

1 

j 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EH6R! 

DXST!  OPERATOR 

VESSEL  RARE  AND  NUMBER 

l  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

tVTCCl  DIMENSIONS  l DRAFT! 
NET  1  CODE  1  LENGTH! BRDTHi  1. 

SIGIS-!**«*t  REG.  !  REG.lLOAO-l 
TER  1  SEE !//////!// 7// !  ED  1 
TON-  IMAGE!  OVER-! OVER-! /////! 
NA6E  !  XV  1  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  I  (VESSEL! 

i  1  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 

!  CARGO  !  FIXES  !  EQUIPMENT  ITC !  BASE 

I////////!  POINT  !  LINE-1  1*0!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////7//////////!TDl ////////// 
POWER!  ENGEP.S  !  (FEET)!  LtNE-2  (EE!  LINE-2 

I 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(C3)  EKLOF  NARINE  CORN. 

! 

1 

! 

1  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUER) i 

i  ! 

! 

( 

! 

! 

! 

NANOLEINE 

1254990 

98715*71 ! 

170.0! 

*0.0! 

10.0! 

-  j 

1774! 

14.01PUHPS 

!NY 

NEW  YORK 

19*8  1 

! 

1  1 

1 7C.0I 

*0.C! 

3.0! 

l 

-  J 

! 

! 

RANTANK 

1259598 

99715*71 1 

224.11 

38.1! 

13.4! 

1987! 

36.0IPURPS 

1NY 

NEW  YORK 

195C  ! 

1 

1  1 

2*2.1! 

36.1! 

2.4! 

! 

-  ! 

I 

! 

NIAGARA 

1275C57 

81 9 } 5*71 1 

20C.0! 

*0.0! 

9*31 

19711 

22.0! DIESEL 

PUMPS 

!  NY 

NEW  YORK 

1957  ! 

1 

1 

!  1 

!  ! 

20C.0I 

1 

*0.0! 

1 

2.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  EL  LOU  BOAT  RENTAL#  INC.] 

!  ! 

I  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

IESXREE 

162587* 

15I1C11 f 

*6.01 

1 4.C! 

4.0! 

1000! 

2! 

16.0IN0NE 

!LA 

VENICE 

I960  ! 

! 

(  ! 

*6.61 

15.  C! 

3.3! 

1 

?*! 

! 

! 

VEST  EAT 

1 210282 

51 IlCll  1 

62.0! 

16.2! 

4.0! 

*75! 

-  ! 

18.0 1 NCNE 

!LA 

VENICE 

1959  { 

t 

1 

(  ! 

1  ! 

65.0! 

! 

16.2! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

69! 

! 

! 

t 

i 

1 

(33)  ELPRIR6E#  R.  L.  CONSTAUCITICN# 

!  ! 

!  ! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

1 

INC. 

!  ! 

l 

1 

! 

I 

! 

! 

FREEDOM 

1537621 

1 3 I 3*36! 

3C.0I 

14.0! 

2.0! 

163! 

•  j 

23.0! NONE 

!TX 

SABINE 

1972  ! 

1 

1  ! 

3C.01 

14.0! 

2,0! 

! 

-  | 

I 

PASS 

! 

LESACY 

1562*76 

2413*35  I 

36.7! 

16. C! 

5.2! 

300! 

-  ( 

27.0! NONE 

1 TX 

SABINE 

1975  ! 

1 

1  1 

36.7! 

16.C! 

5.2! 

! 

-  j 

I 

PASS 

! 

FOSTI  123 

1 

1831**461 

104.01 

31.  C! 

5.0! 

•  J 

*55! 

1 3.0! NONE 

!  T 

SABINE 

1952  I 

1 

1 

!  1 

!  ! 

104.01 

! 

31. C! 

! 

1.0! 

! 

I 

! 

-  I 

! 

1 

PASS 

l 

! 

(32)  ELECTRO  COAL  TRANSFER 

1 

COlRP. 

!  1 

I  i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

ELECTRO  FUEL  26 

<  1251965 

727  J  5*201 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1*77! 

20.01PUMP  *71  GH  DSL 

ILA 

OAVANT 

19*7  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  I 

(SINGLE 

SKIN 

! 

FUELER  25A 

128739* 

1230 J  5*71 1 

24C.01 

50.0! 

9.0! 

1230! 

18.0! DIESEL 

PUHP 

JRO 

CARUTHERS- 

1962  ! 

1 

! 

1  ! 

1  1 

2*0.01 

1 

50.0! 

t 

1.5! 

! 

! 

! 

-  I 

! 

! 

VILLE 

! 

! 

(32)  ELITE  TOWING#  INC. 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

SONNY  COOK 

1  5370* 

10313*351 

61.0! 

24.0! 

9.6! 

1200! 

•  j 

40.0 ! NONE 

ILA 

PRAIRIE- 

1972  1 

t 

1 

!  ! 

(  1 

61.01 

24.0! 

J 

7.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

VILLE 

i 

i 

(20)  ELlllUXP  CORPORATION 

1 

! 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

| 

! 

! 

SK  130 

1  - 

45014*461 

15C.0! 

35. C! 

7.oi 

900! 

ZO.oiKOME 

!0H 

HARIETTA 

1973  \ 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

15C.0! 

35.0! 

! 

1.0! 

1 

! 

-  I 

! 

1 

! 

! 

! 

(35)  ELLIS#  V.  A.  CONSTRUCTION  CO. 

!  1 

1  ! 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

•AISY  BELL 

16*7711 

3713*36! 

39.8! 

22.6! 

7.0! 

730! 

-  i 

30.0! NONE 

!H0 

KANSAS 

1982  ! 

1 

i  i 

39.81 

22.6! 

6.51 

! 

-  j 

! 

CITY 

! 

DAKOTA 

129162* 

3813*36! 

54.7! 

20.  C! 

6.0! 

773! 

-  j 

30.0! NONE 

(NO 

KANSAS 

1963  ! 

! 

1  1 

54.7! 

20.0! 

5.3! 

! 

-  i 

I 

CITY 

! 

JOHANNA 

1510*71 

51 ! 3*36! 

56.4! 

21. C! 

6.1! 

1100! 

-  i 

30.0 ! NONE 

|M0 

KANSAS 

1966  1 

I 

!  ! 

56.4! 

21.0! 

5.6! 

! 

-  2 

I 

CITY 

! 

*rt«s  1010 

I 

164(4*461 

150.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ) 

750! 

6 .0 ! NONE 

!N0 

KANSAS 

1963  ! 

1 

i  i 

150.01 

32.01 

1.6! 

! 

-  | 

I 

CITY 

1 

m«s  ion 

1641**461 

15C.0! 

32.0! 

8.01 

750! 

a.onoNt 

!ho 

KANSAS 

1963  ! 

! 

!  1 

150.01 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

CITY 

! 

8ARCE  19 

1  - 

146(4*461 

1*0.01 

20.0! 

7,0! 

500! 

9.0 ! NONE 

!H0 

KANSAS 

1964  ! 

1 

1  ! 

1*0.0! 

20.0! 

2.0! 

I 

-  I 

! 

CITY 

! 

CD  136 

12913*8 

16414*46! 

15C.0! 

32.0! 

6.0! 

7001 

8.0! NONE 

!  HO 

KANSAS 

1963  ! 

1 

1  1 

150.01 

32.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

CITY 

! 

CD  159 

!  - 

1641**461 

155.01 

35.0! 

7.0! 

700! 

7.01K0NE 

J  MO 

KANSAS 

1950  ! 

1 

!  1 

155.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ( 

! 

CITY 

! 

HV  3*5 

I  - 

1631***6] 

12C.0! 

30. C! 

7.0! 

-  | 

*50! 

It.OlhONE 

JHO 

KANSAS 

196*  I 

! 

!  1 

12C.01 

30.0! 

1.5! 

» 

-  | 

! 

CITY 

! 

RV  3*6 

!  - 

16314*461 

12C.0! 

30.0! 

7.0! 

*50! 

11.0IN0NE 

!H0 

KANSAS 

196*  ! 

! 

1  ! 

120.01 

30.  C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

CITY 

! 

HV  3*7 

1  - 

1631***6! 

12C.0! 

30.0! 

7.0! 

*50! 

11 .0! NONE 

!  HO 

KANSAS 

196*  I 

1 

1  1 

12C.01 

30.0! 

1.5! 

! 

-  | 

1 

CITY 

! 

HV  348 

1631***61 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

*50! 

11 • 0 ! NONE 

!H0 

KANSAS 

196*  ! 

I 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

CITY 

! 

NO  106 

1  - 

2731***6! 

135.01 

30.0! 

7.0! 

*50! 

11 .OINONE 

!K0 

INDEPIND- 

•  1965  ! 

1 

!  1 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

« 

-  f 

! 

l 

CNCE 

I 

NO  130 

1  - 

1531*4461 

13C.0! 

30.0! 

7.01 

780! 

11. OINONE 

ino 

KANSAS 

1970  ! 

! 

!  1 

13C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

CITY 

! 

NO  131 

16314*461 

130.0! 

30.C! 

7.0! 

780! 

11. OINONE 

!H0 

KANSAS 

197C  ! 

1 

!  1 

130.0! 

30. C! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

CITY 

i 

NO  132 

!  - 

16314*461 

13C.0! 

30.0! 

7.0! 

750! 

11 .OINONE 

!H0 

KANSAS 

1970  ! 

l 

i  1 

13C.0! 

30.0! 

1.5! 

I 

-  J 

! 

CITY 

I 

NO  133 

j  - 

16314446! 

1 3C.01 

30.0! 

7.0! 

750! 

11 .OINONE 

!  HO 

KANSAS 

1970  ! 

1 

1  1 

13C.0! 

30.01 

1.S! 

! 

-  J 

! 

CITY 

! 

NO  134 

I  - 

163144461 

1 3C.0I 

30.0! 

7.0! 

780! 

11. OINONE 

!  HO 

KANSAS 

1970  ! 

1 

!  1 

13C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

CITY 

! 

NO  135 

I  - 

16314*46! 

13C.0! 

30.0! 

7.01 

760! 

11. OINONE 

JHO 

KANSAS 

1970  ! 

1 

t  ! 

130.0! 

30.  C! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

CITY 

1 

NO  136 

!  - 

27314*46! 

135.0! 

35.0! 

7.0! 

760! 

11.01  NONE 

!mo 

KANSAS 

197C  ! 

l 

!  1 

135.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

CITY 

! 

NO  137 

!  - 

2731***6! 

135.0! 

35. C! 

7.0! 

•  ! 

780! 

11. OINONE 

!ro 

KANSAS 

197C  ! 

1 

1 

!  ! 

(  1 

135.0! 

! 

35.  C! 

) 

2.0! 

! 

! 

1 

*  ! 

! 

! 

CITY 

! 

! 

(30)  ELLIS#  HR.  (,#  S  SONS 

1 

! 

!  I 
!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ALA9ARA 

122818* 

20413*36! 

1*0.0! 

25.0! 

6.6! 

1100! 

-  j 

*0. OINONE 

!  YN 

HEHPHIS 

1928  ! 

! 

1  ! 

1*0.0! 

25.01 

6.6! 

! 

-  j 

! 

! 

3ULL  CALF 

I23c67* 

69134361 

68. Oi 

21.5! 

i.i  i 

7501 

-  | 

21 .OINONE 

!  TN 

HEHPHIS 

1939  1 

! 

1  1 

88.0! 

21.5! 

7.5! 

! 

-  J 

! 

I 

CMAS.  V.  SNYDER 

12*19*3 

19813*361 

106.3! 

30.0! 

7.8! 

1575! 

-  j 

25. OINONE 

!TN  HER/HIS 

19*2  1 

! 

!  1 

108.3! 

30.0! 

6.0! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

COAL  KIKC 

1228181 

20413*36! 

1*0.0! 

25.0! 

6.6! 

1100! 

-  | 

*0.0! NONE 

ITN 

HFHPHIS 

1928  ! 

I 

!  ! 

1*0.0! 

25.0! 

8.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

CXNCER  H 

1268126 

3013*35! 

6C.0! 

19.6! 

5.0! 

2*0! 

-  j 

19. OINONE 

ITN 

HEHPHIS 

1951  1 

! 

1  ! 

60.01 

19.6! 

4.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

IRA  VAUGHN 

12*1259 

7413*361 

97.8! 

82.31 

8.1! 

800! 

-  j 

—  INOHE 

ITN 

HEHPHIS 

19*1  ! 

! 

!  1 

97.6! 

82.5! 

—  1 

! 

-  i 

! 

! 

! 

HARTHA  S 

12*0913 

51 13*361 

87.7! 

20.3! 

6.3! 

*00! 

-  ! 

—  INONE 

ITN 

HEHPHIS 

*  1970  1 

1 

1  ! 

87.7! 

20.3! 

6.3! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

HRC  2* 

!  - 

813*36! 

39.6! 

10.4! 

3.5! 

80! 

-  i 

n.OIHOKE 

ITN 

HEHPHIS 

19*6  I 

1 

1  1 

39.6! 

10.4! 

3.5! 

! 

-  i 

I 

! 

! 

ELLIS  101 

!  - 

15414*461 

1*0.0! 

26.0! 

6.0! 

350! 

6.5 ! NONE 

ITN 

HEHPHIS 

195C  1 

* 

!  1 

1*0.0! 

26. C! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

ELLIS  103 

1  - 

501***61 

90.0! 

17.0! 

3.5! 

60! 

7.0! NONE 

ITN 

HEHPHIS 

19*1  1 

! 

1 

! 

1  ! 

!  1 

!  ! 

9C.0! 

1 

17. C! 

1 

f 

1.5! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

I 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

1 

1VTCC1  DIMENSIONS  {DRAFT } 

{CAPACITY ! 

HIGH- 

! 

i  y  m  e  l  i 

DISTl  OPERATOR 

1  NET 

{CODE {LENGTHS  BROTH!  ! 

!  I 

EST 

!  CARGO  HANDLING 

IS  10PEAATINS  l 

I 

........... 

-IPECXC-l****!  NEC.  !  REG. {LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED 

!  EQUIPMENT 

ltd  ba«  i 

YEAR 

!  COM! 

!  TEA 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

! ////////! 

POINT 

!  LINE-1 

! AO!  LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  HURBFR 

I  GUARD 

i  TON- 

! RAGE !  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  !<LI6MT> 

!/////// /////////!TD! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET) 

!  LINE- 2 

!Et!  LINE-2  1 

•REBUILT 

!  !!!!!!!  !  !  ! 
!  I  I  i  !  !  !  I  !  .  !  i 


(30)  ELLIS/  VR.  C./  G  SONS 

! 

1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

i 

! 

» 

! 

!  • 

! 

1 

NNC  106 

1  - 

7214A46! 

85.5! 

25.  C! 

3.21 

-  1 

75! 

5 .0! NONE 

1TN 

MEMPHIS 

! 

1913 

! 

1  1 

85.5! 

25.  C! 

1.3! 

l 

-■  ! 

! 

! 

! 

E  554 

1253303 

90415A7U 

24C.O! 

45.01 

8.0! 

-  j 

20001 

16.5 (NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1947 

! 

1  1 

24C.O! 

45.  Cl 

1.5! 

! 

*“  , ! 

! 

! 

! 

E  555 

•252979 

904! 5  A  7 1 1 

240*01 

45.0! 

8.0! 

2000! 

16.5! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1947 

! 

!  ! 

240.0! 

45.01 

1.5! 

1 

-  j 

! 

! 

1 

C  1006 

1296568 

853! 5 A  71 ! 

125.0! 

50.01 

9.0! 

-  ! 

1200! 

14.5IPUHPS 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1964 

! 

!  1 

125.0! 

50.01 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

E  1007 

1296569 

85315A71! 

125.0! 

50.0! 

9.0! 

-  | 

12001 

14.5 ! PUMPS 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1964 

l 

1  ! 

125.0! 

50.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

E  1253 

1526626 

60015A711 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  | 

1650! 

14.5 ! PUMPS 

!TN 

MEMPHIS 

1 

1943 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

l 

E  1256 

1264514 

686J5A711 

205.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1884! 

14.01PUHP 

!  T  N 

MEMPHIS 

! 

1952 

! 

!  1 

205.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

) 

! 

1 

E  13C1 

1526994 

79615A71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1350! 

1 4.5! DIESEL 

PUMPS 

ITH 

MEMPHIS 

! 

1955 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

E  1 3  C  2 

1526995 

79615A711 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1350! 

14.51DIESCL 

PUMPS 

!TN 

MEMPHIS 

! 

1955 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

E  13C3 

1526996 

79615A71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1350! 

14. SIDIESEI 

PUMPS 

ITH 

MEMPHIS 

! 

1955 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

E  2007 

1547976 

1Q7615A71 1 

24C.0! 

50. C! 

9.0! 

-  | 

2500! 

15.0! DEEP  NELL 

PUMP 

!TM 

MEMPHIS 

! 

1948 

! 

1  ! 

240.0! 

50.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

E  2121 

1263278 

1 779! 5A7t  1 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

2600! 

1S.01DCEP  NELL 

PUMP 

ITH 

MEMPHIS 

I 

1952 

! 

!  ! 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

£  2123 

1263279 

125015A71 1 

264.0! 

50.2! 

10.6! 

-  j 

3563! 

—  INONE 

ITH 

MEMPHIS 

! 

1952 

1 

1  1 

264.0! 

50.2! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

is  in 

1279909 

102315A7U 

26C.0! 

50.0! 

8.5! 

-  | 

2600! 

1 4.6! PUMPS 

!TH 

MEMPHIS 

! 

1 9  59 

! 

! 

!  1 

<  ! 

260.0! 

! 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

I 

1 

! 

(22)  rnPIRE  CRUISE 

‘.IKES/ 

! 

INC!. 

1  1 

!  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

1/0/A  EMPIRE 

BOAT  TOURS! 

1  1 

! 

< 

] 

1 

! 

! 

! 

! 

ISLAND  COUNTESS 

{927277 

5011A161 

90.3! 

27.7! 

5.0! 

600! 

-  ! 

39 .0 1 NONE 

!NY 

ALEXANDRIA) 

1988 

! 

1  1 

101.0! 

27.7! 

4.5! 

! 

523! 

! 

! 

BAY 

1 

ISLAND  OUCHESS 

1927275 

5011A16! 

9C.3! 

27.7! 

5.0! 

600! 

-  | 

39.01  NONE 

!  NY 

ALEXANDRIA) 

1988 

! 

1  ! 

101.0! 

27.7! 

4.51 

» 

523! 

! 

! 

BAY 

! 

ISLAND  PRINCESS 

1911518 

65  1 1 A 1 6 1 

84.5! 

25.0! 

4.5! 

600! 

-  ! 

39.0lNC.iE 

!NY 

ALEXANDRIA) 

1917 

1 

i  1 

91.0! 

25.0! 

4.0! 

t 

350! 

I 

! 

BAY 

! 

PAUL 

1257547 

611816! 

49.5! 

8.5! 

2.5! 

I55i 

-  ! 

8.0! NOHE 

!  NY 

ALEXANDRIA) 

1921 

I 

1  ! 

50.0! 

8.5! 

2.0! 

I 

39! 

! 

! 

BAY 

I 

PAUL  III 

1214222 

2011816! 

49.4! 

10.0! 

4.0! 

153! 

-  I 

6.3 (NONE 

!NY 

ALEXANDRIA!  • 

1958 

1 

!  i 

50.0! 

10.01 

3.0! 

! 

54! 

1 

! 

BAY 

! 

SPRAY  VI 

1224707 

10119161 

48.3! 

10.5! 

3,5! 

2151 

-  | 

9 .0! NONE 

INY 

ALEXANDRIA! 

1925 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

50.0! 

! 

10.5! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

47! 

! 

! 

! 

! 

1 

BAY 

! 

! 

(18)  ENEIX/  LLOYD 
LE  1 

H. 

! 

! 

1627968 

!  ! 

1  1 

676 ( 4A461 

! 

! 

195.0! 

1 

! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

1 

! 

! 

! 

1493! 

I 

1 

23.0! NONE 

! 

I 

IMO 

ST.  LOUIS 

I 

! 

! 

198C 

! 

! 

1  i 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

I 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  ENERGETIC  ENTERPRISES 

! 

/  I!NC. 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

» 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

1 

! 

! 

CERIIYN  DEBBIE 

1  273C69 

4911A02! 

6C.2! 

20. C! 

9,5! 

600! 

-  ! 

20. 0 ! NONE 

!LA 

LCCRPORT 

I 

1957 

! 

!  1 

6C.2! 

20. C! 

—  ! 

! 

16! 

! 

! 

! 

MIKE  LYTAL 

1578168 

6  2 1 1 A  02  1 

104.5! 

26. C! 

9.7! 

1200! 

-  ! 

36.0! NONE  • 

1LA 

LOCKPORT 

1 

1976 

{ 

1  1 

104.5! 

26.  C! 

7.7! 

1 

32! 

! 

! 

! 

NOELIE  LYTAL 

! 581662 

9  9 ! 1 A  02  1 

100.5! 

26. C! 

6.6! 

1000! 

-  ! 

36.0! NONE 

!LA 

LOCKPOAT 

! 

1977 

! 

! 

1  ! 

1  1 

IOC. 5! 

! 

26.0! 

i 

6.6! 

! 

! 

! 

14! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ENERGY  CORPORATION  OF 

! 

AKURICA/ 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

MARVIN 

1566494 

711C11! 

31.2! 

10.0! 

4.7! 

225! 

-  ! 

9.5 • NONE 

!LA  LAFITTE 

! 

1975 

1 

! 

1  1 

1  ! 

32.0! 

! 

10.0! 

1 

3.0! 

! 

! 

I 

6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ENSCO  MARINE 

COMPANY 

i 

i 

!  ! 

!  1 

! 

i 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ENSCO  ATLAS 

1654906 

290! 1 A  02 1 

i9c.oi 

40.0! 

16.0! 

6140! 

650! 

50.0 ! NONE 

1  LA 

MORGAN 

1 

1983 

1 

!  ! 

195.0! 

40.0! 

14.0! 

I 

22! 

! 

! 

CITY 

! 

ENSCO  CARRIER 

1615719 

197MA02! 

167.4! 

38.0! 

12.0! 

1800! 

476! 

63.0! NONE 

:la 

MORGAN 

! 

1979 

! 

!  1 

18C.0! 

38.  C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

1 

ENSCO  CLIPPER 

1641961 

19911A02! 

156.2! 

40.0! 

11.0! 

3000! 

550! 

47.0! NONE 

(LA 

MORGAN 

1 

1981 

{ 

1  t 

173.2!  40.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

ENSCO  COASTER 

1643472 

295MA02! 

167.0! 

40.0! 

13.0! 

2000! 

550! 

47.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

! 

1982 

« 

!  1 

18C.0! 

40. Ct 

11.0! 

! 

14! 

! 

! 

CITY 

1 

ENSCO  CUTTER 

1643910 

29411A02! 

173.0! 

40.0! 

14.0! 

18001 

550! 

47.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

! 

1981 

! 

I  ! 

18C.0! 

40.0! 

12.0! 

! 

16! 

! 

I 

CITY 

! 

ENSCO  GIANT 

157CC64 

281 !  1 A  02 ! 

176.0! 

38.0! 

16.0! 

5850! 

650! 

47.0 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

1 

1977 

! 

1  1 

185.0! 

38.0! 

14.0! 

! 

19! 

! 

! 

CITY 

1 

ENSCO  NONITOR 

1605725 

19411A02! 

166.0! 

38.0! 

12.0! 

3C00! 

616  1 

44.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

! 

1979 

1 

!  1 

18C.0! 

38. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

CITY 

I 

ENSCO  RAH 

1643791 

274MA02! 

156.0! 

38.0! 

1C.0! 

1800! 

550! 

40.0 ! NONE 

f  LA 

MORGAN 

1 

1981 

! 

!  ! 

166.0! 

38.0! 

9.0! 

1600! 

22! 

! 

! 

CITY 

! 

ENSCO  SAIL 

1612997 

198I1A02! 

146.0! 

38. C! 

13.0! 

600! 

40.0 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

! 

1980 

1 

1  1 

166.0! 

38.0! 

11.0! 

! 

16! 

! 

! 

CITY 

I 

ENSCO  SCOUT 

1578990 

19811 A03  1 

146.01 

38.  C! 

11.0! 

2200! 

6001 

40.0 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

! 

1977 

1 

1  1 

166.0! 

38. C! 

10.0! 

! 

14! 

! 

! 

CITY 

! 

ENSCO  TARTAN 

1642942 

295MA02! 

156.0! 

40. C! 

11.0! 

3000! 

550! 

47.OIN0NE 

1  LA 

MORGAN 

! 

1981 

! 

!  ! 

193.01 

40.C! 

9.0! 

( 

16! 

! 

I 

CITY 

I 

ENSCO  TENDER 

162C47J 

131MA02! 

106.51 

36.0! 

11.6! 

1800! 

400! 

40.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

J 

1980 

! 

!  i 

Uc.5i 

35.  Cl 

6.0: 

I 

■SCI 

| 

i 

CITY 

! 

cNSCO  TITAN 

! 5619-2 

171 13*36! 

—  1 

—  ! 

15.0! 

8000! 

-  ! 

75.0! NONE 

ILA  MORGAN 

!  * 

1986 

1 

!  J 

227.0! 

40. C! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

CITY 

! 

ENSCO  TROJAN 

1569686 

33813*361 

19C.0! 

-  ! 

17.0! 

8500! 

-  ! 

72  *  5 ! NONE 

ILA  MORGAN 

]  « 

1986 

» 

! 

!  ! 

!  ! 

230.0! 

! 

43.0! 

! 

11.0! 

! 

i 

i 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

! 

CITY 

1 

! 

! 

(38)  ENSERCH  ALASKA  CONST./  IlHL. 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

I 

FOX  RIVER 

1559497 

6411A03! 

100.3! 

32.0! 

5.5! 

990! 

150! 

31.0IWINC’ 

!AK 

HOMER 

!  ft 

1944 

! 

I  I 

100.3s 

32. C! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

MARY  L. 

1275311 

22  13A  36 ! 

57.6! 

17.3! 

6.2! 

740! 

-  ! 

24.0! NONE 

1 A  K 

HOMER 

! 

1957 

! 

1 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

57.61 

i 

i 

17.3! 

i 

i 

6.2! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


383 


ENGR1 

IVTCCl 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V!  S  S  il  1 

DISTl  OPERATOR 

1  NET  ICODEILENGTHIORDTKI 

! 

1 

1 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

IS  {OPERATING  1 

!  COAST 

t  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO!  LINE-1  1 

8UILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LI6HT) !//////////////// 

!TD ! ////////// ! 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  1  TV  1 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

CNGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

! EE!  LINE-2  1*RE0UXLT! 

(20)  EPLINC/  M.  T./  COMPANY 
TROJAN 

1263057 

1  1 

1  1 

IS  1 3  A  35 ! 

1 

1 

1 

*5.01 

! 

1  ".5! 

! 

! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

260! 

! 

i 

i 

18.0! NONE 

!  ! 

!  I 

!  ! 

!0H  GALL1P0USI 

*  1968 

1  1 

*6.0! 

12.5! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

EPLIN6  !> 

10914A46! 

100.0! 

26.C! 

7.0! 

-  | 

300! 

10.0INONE 

1  OH  GALLIPOUSl 

1958 

1  1 

100.01 

26. C! 

2.0! 

i 

-  | 

I 

!  1 

LB  17 

29114A401 

175.0! 

26. C! 

6.0! 

-  ! 

800! 

11 .0! NONE 

I  OH  CALLIPOIISI 

1956 

i  1 

175.0! 

26.0! 

! 

1.0! 

i 

! 

! 

-  1 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

(32)  EQUILEASE  CORP. 

ANN  L 

1537182 

!  1 

t  i 

100I3A36! 

i 

! 

69.0! 

• 

i 

24.1! 

! 

! 

10.51 

i 

i 

1400! 

i 

! 

36.0! NONE 

]  i 

! HD  BALTIMORE  i 

1971 

t  1 

!  1 

75.0! 

1 

25.  C! 

i 

5.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

I 

1  ! 

!  1 

(32)  EQUITABLE  PETROLEUM 

CPS  856 

i 270901 

1  ! 

1  1 

81 1 !*A*31 

! 

19C.0! 

i 

! 

50. C! 

! 

i 

7.oi 

! 

! 

i 

2000! 

! 

! 

11.0!NONE 

1  ! 

!  ! 

!  1 

1956 

1  1 

19C.0! 

50. C! 

! 

1.5! 

i 

! 

i 

—  ! 

! 

! 

!  ! 

(32)  EQUITABLE /HALTER  DIVISIC 

IN 

!  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

!  ! 

t  ! 

RUTH 

1541636 

59I3A36! 

60.0! 

21.4! 

8.7! 

600! 

-  j 

23*0! NONE 

ILA  NEW  I 

1972 

!  t 

1  1 

6*. 9! 

! 

21.7! 

! 

8.7! 

1 

! 

1 

—  t 

! 

! 

!  ORLEANS  ! 

1  ! 

(31)  ERGON  MARINE  AND  INOUSTR 

Hal 

1  1 

(  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

SUPPLY 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

!  ! 

8V  167 

!  603  696 

1 6 1 1C  12 1 

*2.0! 

14.1! 

5.1! 

600! 

-  1 

1  7.5! NONE 

1TN  NEHPHIS  1 

1987 

f  1 

*2.0! 

14.1! 

2.0! 

! 

12! 

! 

!  ( 

BV  379 

1612967 

1SI1C12! 

*0.5! 

14.1! 

5.1! 

600! 

-  | 

17.5 !  NONE 

ins  Vicksburg  1 

1979 

1  ! 

*0.5! 

14.1! 

2.0! 

! 

121 

( 

!  i 

'ftETCHER  ARMSTRONG 

1575658 

79I3A351 

55.0! 

24.0! 

7.5! 

680! 

-  | 

36.01  NONE 

ITN  NEHPHIS  1 

1976 

1  ! 

55.0! 

24.0! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

1  ! 

SS  960 

1626300 

501JAJ5! 

53.0! 

20.  C! 

7.6! 

680! 

-  j 

35.5 ! NONE 

INS  VICKSBURG  1 

198C 

1  1 

53.0! 

20.0! 

3.0! 

! 

-  i 

| 

!  1 

«$  276 

1010520 

30915  A  70  i 

155.0! 

30.0! 

7.5! 

-  I 

6001 

15 .0!  DEEPWELL  PUMP 

(XL  HARTfORD  1 

1983 

1  | 

155.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

i  i 

GS  982 

1451976 

30915A70! 

*50.0! 

30.0! 

7.5! 

500! 

12.0! DEEPWELL  PUMP 

•MS  VICKSBURG  ! 

1982 

1  1 

150.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

!  ! 

OS  1077 

1389307 

35615A701 

15C.0! 

30.0! 

7.5! 

-  j 

500! 

12.01 DEEPWELL  PUMP 

ITN  MEMPHIS  I 

1979 

1  1 

150.0! 

! 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

I 

—  ! 

1 

! 

!  ! 

1  ( 

(26)  ERICKSON/  EDWIN/  NARINE 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

I  ! 

{  i 

f REI6MT  SERVICE 

1  1 

! 

: 

! 

! 

! 

!  ! 

OUTER  ISLAND 

1250577 

92MA031 

103.5! 

32. C! 

5.0! 

675! 

136! 

28.0ICRANE 

•VI  BAYFIELD  ! 

1942 

1  I 

112.0! 

32.0! 

3.6! 

! 

12! 

! 

t  ! 

C AP’N  ED 

1256678 

17414A47! 

100.5! 

32.0! 

5.5! 

-  ] 

229! 

24.05CRANE 

IVI  BATE I  ECO  1 

1942 

1  i 

f  1 

100.5! 

! 

32.0! 

! 

3.6! 

! 

! 

! 

55! 

1 

! 

1  ( 

!  1 

(22)  ERIE  NAVIGATION  CO. 

DAY  PECKINPAUGM 

1221276 

1  1 

!  1 

598I1A06! 

! 

! 

2*2.2! 

! 

! 

36. C! 

I 

! 

12.6! 

! 

! 

360! 

t 

1700! 

1 

! 

17.01PUMPS 

!  i 

!  ! 

•PA  ERIE  ! 

*  1962 

1  l 

2*3.0! 

36. C! 

9.5! 

! 

**  | 

! 

!  ! 

JOHN  R  ENERY 

1202196 

26411A06! 

133.0! 

32.81 

9.0! 

450! 

500! 

31 .0! PUMPS 

!PA  ERIE  1 

*  1958 

1  1 

1  1 

1*5.0! 

! 

33.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

(22)  ERIE  SAND  STEAMSHIP  CO. 

J  S  ST.  JOHN 

1266664 

!  ! 

!  ! 

*0611*031 

! 

! 

165.0! 

1 

l 

31.8! 

! 

! 

12.0! 

! 

! 

560! 

762! 

I 

! 

35 .0! SAND  PUMP 

!  1 

!  1 

!PA  ERIE  ! 

*  1967 

!  1 

t  ! 

17*. 0! 

! 

32.1! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

1 

1 

<  ! 

(32)  ERNEST  NARINE/  INC. 
MICHAEL  RAY 

1289220 

!  1 

!  1 

31 1 3f 35! 

1 

! 

*8.0! 

; 

i 

19.9! 

i 

6.5! 

! 

! 

400! 

! 

! 

26 . 0 ! NONE 

!  ! 

(  1 

ILA  HARVEY  ! 

1962 

!  1 

52.0! 

1 

19.9! 

i 

4.5! 

! 

! 

I 

”  t 

1 

1 

1  ! 

!  1 

(32)  EROS  OffSKORES  BOAT  SVC 

!  1 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

I 

1  1 

!  1 

EROS 

155*595 

12811*021 

166.01 

38. C! 

12.0! 

3200! 

480! 

55.01  NONE 

ILA  REN  1 

1974 

!  ! 

1  1 

166.0! 

! 

38.  C! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

I 

! 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

I 

(32)  E SEIRAN  OFFSHORE  SCRVICEl 

1  1 

!  I 

J 

! 

! 

! 

i 

| 

I 

! 

! 

1 

! 

!  1 

i  j 

BRICE  ESERMAN 

1637101 

6511*12 1 

96.0! 

28.  C! 

11.0! 

1700! 

—  i 

40.0! WINCHE  S 

ILA  GOLDEN  I 

1981 

1 

1 

1  1 

1  ! 

96.0! 

! 

28. C! 

! 

6.0! 

1 

! 

! 

■  ! 

! 

! 

!  MEADOW  ! 

l  i 

(08)  ESSO  STANDARD  OIL  S.  A. 

j 

*1  LTD- 

1  1 

!  1 

! 

i 

t 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

i  i 

!  1 

SOT  15 

1266767 

*9*15*70! 

165. Oi 

36.0! 

9.oi 

923! 

27.01400  0PH  DIESEL 

•PR  SAN  JUAN  1 

1954 

i 

! 

1 

i  | 

i  i 

165.0! 

! 

36.  Cj 

2.0! 

i 

! 

! 

"  ! 

!  PUMP 
! 

!  ! 

1  ! 

(32)  ESTES  FAMILY  TRUST 
fESTES 

1 

1 

1563425 

1  ! 

1  ! 

8813*36! 

! 

! 

60.0! 

i 

24.0! 

i 

• 

7.5! 

! 

! 

1000! 

i 

i 

* 

3*. oi NONE 

1  1 

!LA  DfSTRE HAN  ! 

1975 

t 

I 

1  1 

1  1 

60.0! 

! 

24.0! 

! 

5.5! 

1 

! 

! 

“  ! 

! 

i 

1  ! 

1  ! 

(32)  ESTHER  LYNN  TUG/  INC. 
ESTHER  LYNN 

1 

I 

1626286 

!  1 

1  1 

2613*36! 

! 

! 

—  ! 

! 

i 

—  ! 

1 

! 

6.0! 

! 

! 

400! 

30! 

J 

! 

24.0 1  NONE 

1  ! 

1  ! 

ILA  Vf NICE  ! 

1980 

1 

1 

1  1 

!  1 

*8.5! 

! 

17.7! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

I 

1 

!  1 

1  ! 

I 

(32)  ESTIS/  W.  L.  WELL  SERV1CIE 

i  i 

!  1 

J 

! 

! 

1 

1 

i 

! 

I 

1 

i 

I  ! 

i  ! 

BLUE  FLASH 

j  - 

1313C02! 

32.0! 

io.ci 

4.0! 

250! 

-  j 

8.0! 

ILA  NEW  IBERIA! 

1974 

t 

1  ! 

32.0! 

io.C! 

1.0! 

1 

-  i 

! 

1  1 

CAPT.  EDDIE 

1  - 

2013*36! 

4C.0! 

12.  C! 

6.0! 

400! 

-  i 

10-012  HAND  WINCHES 

ILA  NEW  IBERIA! 

1960 

1 

1  ( 

4C.0! 

12. Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

NR.  LUCKY 

1  - 

22I3A36! 

43.0! 

14.CJ 

6.0! 

400! 

-  I 

16.0IHAND  WINCHES 

ILA  NEW  IBERIA! 

1953 

! 

1  1 

43.0! 

14.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  1 

NR.  TI8B 

1  - 

1313C021 

32.0! 

10.0! 

4.0! 

250! 

-  j 

8.0! 

ILA  NEW  IBERIA! 

I960 

1 

1 

1  1 

1  1 

32.0! 

! 

10.0! 

i 

1.0! 

! 

! 

! 

*  ! 

! 

I 

1  1 

1  ; 

(26)  EUBANKS/  LIONEL 

GRAND  HAVEN 

1 

I 

1231389 

!  1 

1  1 

3713*36! 

! 

! 

56.0! 

i 

! 

15.5! 

! 

! 

8.0! 

! 

i 

200! 

! 

! 

24.9! NONE 

i  i 

!  ! 

! IL  BLUE  1 

1931 

1 

! 

1 

1  ! 

!  ( 

!  ! 

64.01 

1 

! 

16. C! 

! 

t 

7.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

•  i 

! 

! 

! 

!  ISLAND  1 

!  1 

1  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCR1 

1 

IVTCC 1  DIMENSIONS  I DRAFT! 

1  CAPACITY | 

MICH-  ! 

(VESSEL! 

BIST!  OPERATOR 

i  RET 

! CODE ILENSTH! BROTH!  ! 

t  ! 

EST  ! 

CARSO  HAMBLINS 

IS  IOPERATXN6  1 

---- 

-!*E«IS- 

•!****!  RES*  !  REC.!lCA»-t 

!  CARSO  f 

FIXED  ! 

EIUXPRENT 

ITCI  BASE  !  YEAR 

! 

COAST 

1  TER 

!  SEE!//////!/////!  c»  : 

umtun 

POINT  I 

LIME-1 

1 AO 1  LIRE-1  !  BUILT 

VESSEL  MARE  AMO  NUMBER 

! 

CUARD 

1  TOR- 

IPACE!  OVER-!OVER-!»*////l 

MORSE!  PASS-  1 (LlCHT) 1 // ////////////// ITDl /// ///////I  OR 

1 

NUMBER 

1  RACE 

!  TV  !  ALL  1  ALL  ILTCHTt 

POWER!  EMCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  ^REBUILT 

!  I  i  1  I  !  I  !  !  i 

!  t  I  I  I  I  I  •  I  !  1 


CIS)  EVARCZVK# 
CRISSA  J 

DAVID 

1653364 

1  1 
5113*361 

1 

56.0! 

1 

22.01 

! 

8.6! 

r 

8201 

1 

a'32.0!N0NE 

!. 

UN 

1 

UTICA  ! 

1912 

1  1 

56.01 

22.0! 

7.61 

1 

1 

I 

RATT  S 

1907034 

5713*361 

52.0! 

22.  Cl 

5.0! 

700! 

30.01  NONE 

i  IN 

UTICA  ! 

1987 

1  1 

1  1 

52.01 

1 

22.01 

1 

4.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

1 

02)  EVARS  MARINE  CORPORATION! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

l 

! 

1 

I 

l 

( 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

E  7 

1273897 

92614*431 

152.01 

32.5! 

8.5! 

-  | 

928! 

19.1 1  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1957 

! 

|  | 

152.1! 

52.5! 

1.51 

! 

-  | 

l 

! 

ORLEANS  1  , 

E  S 

1 273199 

94414*43! 

133.01 

52.5! 

8.51 

944! 

19. mm 

!LA 

NEW  1 

1957 

1 

1  1 

153.01 

52.5! 

1.5! 

1 

! 

! 

ORLEANS  I 

E  ♦ 

1286803 

93614*431 

147.31 

32.5! 

6.5! 

9561 

20.0! NONE 

f  L  A 

NEW  ! 

1961 

I 

I 

1  1 

1  1 

147.5! 

1 

52.3! 

1 

1.51 

1 

I 

I 

1 

1 

l 

! 

ORLEANS  1 

1 

(IS)  EyARSVILLE 

1  ARSE  NARINE 

1 

1 

1  1 

1  I 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

1 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

t 

*  SERVICE# 

[NC. 

1 

1  1 

1 

* 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

KART  B. 

1563826 

3413*351 

47.31 

18.01 

6.0! 

670! 

30.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1975 

I 

1  1 

50.01 

11.01 

5.0! 

! 

I 

1 

I 

MISS  CASE 

1233910 

1013*331 

37.0! 

12. C! 

3.0! 

165! 

25 . 0  I  NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1934 

| 

1  1 

31.01 

12.01 

2.0! 

! 

-  j 

| 

1 

I 

PAUL  H.  LESCAY 

165C614 

11613*33! 

75.01 

28.01 

8.0! 

1410! 

31.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1912 

1 

1  I 

75.0! 

28. Cl 

6.Q) 

1 

-  1 

I 

I 

1 

RITA  ANNE 

1633944 

5013*33! 

22.0! 

22.0! 

6.0! 

730! 

-  i 

35.OIN0NE 

UN 

EVANSVILLE! 

1911 

1 

I  ! 

22.0! 

22. C! 

5.0! 

1 

-  t 

! 

I 

1 

TERESE  MARIE 

1632412 

8713*351 

79.6! 

27.3! 

1.01 

2250! 

-  i 

40 .0 ! NONE 

tXN 

EVANSVILLE! 

1911 

1 

1  1 

66.01 

28. Cl 

6.01 

! 

1 

! 

1 

THE  BUDE 

128C624 

8013*351 

62.01 

22.01 

7.0! 

940! 

-  j 

35.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1960 

! 

1  1 

!  1 

66.01 

1 

22.0! 

I 

6.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

CO)  EVANSVILLE 

! 

MATERIALS#  INK. 

1  I 

1  1 

1 

1 

1 

! 

I 

1 

I 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

ANDREA  R 

1533931 

16! Jf 34! 

4C.01 

14.01 

5.0! 

440! 

16 ,0 1  NONE 

!IN 

EVANSVILLE! 

1971 

1 

f  1 

40.0! 

14.0! 

2.6! 

! 

-  1 

j 

! 

! 

CITY  OF  EVANSVILLE 

1260(30 

1431 3*331 

116.0! 

27.0! 

6.51 

1100! 

30.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1950 

1 

1  1 

116.0! 

27.  C! 

6.2! 

! 

-  1 

1 

I 

1 

NAOMI  H 

1615629 

S6!3F36! 

46.61 

22. Cl 

4.71 

940! 

24 . 0 ! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1910 

I 

1  1 

48.8! 

22.  C! 

1.01 

1 

-  1 

! 

! 

! 

ROBERTA  J 

153321 S 

1613F361 

4C.0I 

14.01 

5.01 

440! 

1 6.0 ! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1973 

! 

1  1 

40.0) 

14.01 

2.6! 

! 

! 

! 

I 

SUANNC 

! 29(166 

2013*3$  1 

44.0! 

16.01 

3.2! 

600! 

21 . 01  NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

mt 

I 

1  1 

44.01 

18.01 

2.61 

! 

1 

! 

! 

NO  32 

!  - 

19114*46! 

11C.0! 

28.01 

7.31 

-  | 

500! 

8.6IN0NE 

ii. 

EVANSVILLE! 

1934 

1 

1  1 

lie. 01 

2S.0I 

1.31 

! 

! 

! 

! 

NO  33 

1  - 

19614*46! 

110.01 

28.0! 

7.31 

5001 

8 ,6! KONC 

II.  EVANSVILLE! 

1934 

1 

!  ! 

11C.0! 

26.01 

1.31 

! 

-  | 

I 

! 

1 

NO  34 

19814*46! 

110.01 

JS.OI 

7.3! 

•  | 

SOO! 

8. SIMONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1934 

1 

1  I 

110.01 

26.0! 

1.31 

1 

! 

1 

! 

NO  34 

i  - 

16  314*46) 

lie  wl 

28.01 

7.3! 

500! 

8.6! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1947 

! 

!  1 

11C-0I 

26.01 

1.31 

! 

-  I 

! 

! 

1 

NO  37 

1  - 

18214*46! 

110.0! 

26.01 

7.31 

-  t 

500! 

8.61  HONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1947 

I 

1  1 

110.0! 

JS.OI 

1.3! 

! 

! 

! 

! 

NO  38 

18214*46! 

11C. 01 

26.01 

7.3! 

-  | 

5001 

8 .6 !  HONE 

UN 

EVA.lyll.lEI 

1947 

I 

i  i 

110.0! 

28.01 

1.3! 

1 

-  | 

! 

1 

1 

NO  39 

1  - 

18214*461 

110.01 

28. Cl 

7.31 

-  1 

500! 

8.6! NONE 

IIN 

EVANSVILLE! 

1947 

I 

i  i 

11C. 01 

28.0! 

1.31 

! 

■  | 

1 

1 

! 

NO  40 

i  - 

18214*46! 

110.01 

28.0! 

7.3! 

-  ! 

500! 

8.6! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1947 

1 

!  1 

110.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

! 

I 

1 

no  *1 

j  - 

18214*46! 

11C. 01 

28.0! 

7.3! 

•  j 

500! 

8 .6  1  NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1948 

1 

1  1 

110.01 

28.0! 

1.31 

-  ! 

I 

! 

! 

NO  43 

1  - 

18214*461 

110.01 

26. C! 

7.31 

500! 

8.6 ! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1948 

I 

1  ! 

11C.0! 

26.0! 

1.3! 

! 

-  | 

! 

1 

1 

NO  44 

1  - 

18214*461 

110.0! 

28.01 

7.3! 

-  | 

5001 

8. 6 ! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1948 

1 

!  1 

11C.0! 

28.0! 

1.3! 

! 

! 

1 

! 

NO  50 

1  - - 

1 12  1 4*46 1 

12C.01 

32.0! 

7.5! 

60oi 

1 0.0 ! NONE 

UN  EVANSVILLE! 

1957 

1 

1  1 

1 2C.01 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

I 

NO  51 

j  - 

16214*46! 

12C.0! 

32. C! 

7.5! 

6001 

10. 0 ! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1957 

1 

1  1 

12C.0! 

32. C! 

1.6! 

I 

1 

I 

! 

NO  52 

1  - 

18214*46  1 

120.01 

32. C! 

7.5! 

-  1 

6001 

10.0INCN5 

UN 

EVANSVILLE! 

1957 

1 

1  1 

12C.0! 

32. C! 

1.6! 

! 

I 

1 

I 

NO  53 

1  - 

18214*461 

120.0! 

32.01 

7.5! 

-  I 

600! 

10.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1957 

1 

1  I 

120.01 

32.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

NO  54 

!  - 

16214*461 

120.0! 

32.0! 

7.51 

600! 

10.0! NONE 

»rw 

EVANSVILLE  1 

1959 

1 

1  1 

120.01 

32.0! 

1.61 

! 

-  f 

l 

i 

! 

NO  55 

1  - 

18214*46! 

120.0! 

32. Cl 

7.5! 

-  | 

600! 

10.0! MONT 

UN 

EVANSVILLE! 

1959 

1 

1  1 

120.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

I 

i 

NO  54 

1  - 

16214*46! 

12C.0! 

32.  C! 

7.51 

-  ! 

400! 

tC.OlNONC 

!IN 

EVANSVILLE! 

1959 

1 

!  ! 

120.0! 

32. C! 

1.61 

! 

! 

1 

1 

NO  57 

1  - 

18214*46! 

1 2C.01 

32. C! 

7.5! 

600! 

10-OlhCNE 

UN 

EVANSVILLE! 

1961 

I 

t  1 

12C.0! 

32.  C! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

NO  58 

1  - 

18214*46! 

120.0! 

32.0! 

7.5! 

-  | 

600! 

10.01  NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1961 

1 

1  1 

120.01 

32.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

I 

NO  190 

1  - - 

38014*46! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  j 

1200! 

12.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  191 

1  - 

38014*46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  t 

1200! 

12.01 NOKc 

UN 

EVANSVILLE! 

1971 

1 

I  1 

195.01 

35.  C! 

1.2! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

NO  192 

|  - 

38014*461 

195.01 

35. C! 

6.0! 

1200! 

12.01  NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1971 

1 

1  » 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

) 

1 

! 

1 

NO  193 

!  - 

''*0444461 

195.0! 

35.  C! 

6.01 

1200! 

12.0! NONE 

!IN 

EVANSVILLE! 

1971 

t 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

1 

I 

! 

NO  194 

30014*461 

195.01 

35.  C! 

6.0! 

1200! 

1 2.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

■  I 

1 

! 

I 

NO  195 

195.0! 

35.0! 

•*0! 

-  J 

1700! 

12.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1971 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.22 

! 

! 

! 

1 

NO  216 

36014*461 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

1200! 

12.01  NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

! 

! 

! 

! 

NO  219 

1  - 

36014*46! 

193.0! 

35. C! 

e.o! 

-  I 

1200! 

1 2 .0 ! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1*2! 

1 

1 

! 

1 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.2! 

l 

! 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

! 

! 

! 

1 

NO  225 

1  - 

380i4*46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  | 

1200! 

1 2 .0 ! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

1 

! 

1 

1 

NO  226 

j  — - 

38014*46! 

195.0! 

35.C1 

8.0! 

-  | 

1200! 

1 2.0 ! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1979 

1 

I  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.2! 

! 

! 

! 

! 

NO  227 

j  - 

36014*46! 

195.0! 

35.01 

8,0! 

-  j 

1200! 

1 2 .0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1979 

1 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  250 

38014*46! 

195.0! 

35.01 

8.0! 

-  I 

1200! 

12.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE! 

1987 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

! 

! 

! 

! 

!  t  !  1  I  !  !  I  1  ! 

III!!?!!  !  I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


CNSftl 

J 

1VTCCI  DIMENSIONS  | DRAFT! 

I  CAPACITY 

!  HIGH-  I 

(VESSEL! 

DISH  OPERATOR 

1  MET 

! CODES LCNC1 Hi 6RDTH!  ! 

1 

1  EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

1  COAST 

J  TER 

I  SEE! //////I /////!  CD  1 

1/7////// 

!  POINT  ! 

HNE-1 

1*0!  LINF-1  I 

VESSEL  MARC  AMD  NUMBER 

1  cum 

!  TON- 

1PA4EI  0VER-!0V£R“!/////l 

HORSE!  PASS- 

! (LIGHT) !////////////////! TD I //////////! 

1  NUMBER 

!  MACE 

I  tv  1  UL  t  All  UliHTI 

POWER!  EXCESS 

!  (FEET)! 

LlNE-2 

1  EC  t  JLXME-2  ! 

(18)  EVANSVILLE  MATERIALS, 

INK. 

1  1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

1  I 

1 

» 

1 

! 

! 

! 

I 

NO  679 

1  . 

S00UA461 

195.01 

35. C! 

9.  OR 

1400! 

12.OIN0NE 

IIN 

EVANSVILLE 

! 

I 

l  1 

i  l 

195.0! 

1 

35.01 

I 

1.5! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

(03)  EVERCQ  TRAHSP.  CC8P. 

1 

! 

1  ! 

I  i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

( 

1 

DC.  132 

1006593 

284 1 SA  70 1 

120.0! 

32.01 

9.0! 

-  ! 

630! 

32 .0! DIESEL  PUMP 

!ny 

8R00AIYN 

I 

! 

!  1 

!  1 

120.01 

! 

32.0! 

1 

2.0! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

(41)  1VERIST, 

L.  «.#  INC. 

! 

! 

!  ! 

1  i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

AWAT-VC-GO 

1530211 

1011*02! 

34.0! 

11.0! 

4.0! 

250! 

-  ! 

9 .0  1  NONE 

!  C  A 

LONG  BEACH 

! 

1  1 

40.01 

12.  Ct 

4.0! 

1 

-  i 

! 

1 

OARCONA 

1275594 

6613A36 ! 

73.11 

24. C! 

10.01 

1200! 

34.0! NOmE 

UA 

LONG  BEACH 

I 

1  ! 

80.6! 

24.0! 

9.9! 

( 

1 

1 

JOCONA 

1278957 

20I3AJ6J 

45.9! 

13.81 

5.0! 

3501 

-  J 

25.01  NONE 

!CA 

LONG  BEACH 

! 

!  ! 

45.91 

13. SI 

4.9! 

( 

-  ! 

1 

! 

ROCONA  II 

1288176 

2013436! 

67.41 

19.41 

9.0! 

750! 

-  t 

35.0INC1E 

iCA 

LONG  BEACH 

1 

!  1 

67.4! 

19.41 

7.7! 

1 

I 

) 

AMERICAN  17 

1279704 

92I4A43! 

135.0' 

45.01 

9.0! 

1300! 

1 2 . 0 1  NONE 

!  C  A 

LONG  REACH 

i 

!  ! 

135. C 

45.0! 

2,01 

1 

1 

! 

CP  37 

1616991 

1 1 2314*43 1 

160.01 

54.11 

12.0! 

-  i 

20001 

1 5 .0  1  NONE 

ICA 

LONG  BEACH 

! 

l  ! 

160.0! 

54.1! 

3.0! 

! 

) 

! 

CP  38 

1616592 

112314A43! 

nc.oi 

54.11 

12.0! 

-  ! 

2000! 

IS.OtNONF 

ICA 

LONG  BEACH 

! 

1  ! 

160.0! 

54.11 

3.0! 

1 

1 

! 

TEC  26 

1289579 

642 1 4A43I 

146.0! 

46.01 

9.0! 

■  | 

1300* 

1 2 .0! NONE 

HA 

LONG  BEACH 

! 

l  1 

146.0! 

46.0! 

2.0! 

! 

1 

I 

TEC  27 

1289614 

642I4A43! 

146.0! 

46. Cl 

9.0! 

1300! 

1 2.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH 

1 

!  ! 

146.0! 

46.01 

2.0! 

! 

I 

! 

TEC  29 

1297702 

642144431 

146.0! 

46.0! 

9.0! 

-  1 

13001 

1 2 .0 1  NONE 

!CA 

LONG  BEACH 

1 

1  ! 

146.0! 

46.0! 

2.0) 

1 

-  ! 

! 

I 

TEC  35 

1505531 

642I4A43! 

146.0! 

46.0! 

9.0! 

1300! 

12.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH 

t 

1  ! 

146.0! 

46.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

TIC  36 

1505664 

642144431 

146.0! 

46. C! 

9.0! 

1300! 

12 .01  NONE 

ICA 

LONG  BEACH 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

146.0! 

I 

46.0! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

(43)  EVERIST/ 
CP  28 

L. 

(.#  INC, 

1 

! 

1526170 

!  ! 

!  1 

534! 4 A43! 

1 

143.9! 

! 

! 

43.6! 

1 

! 

8.8! 

! 

! 

I 

! 

1140! 

i 

i 

9 . 0 1  NONE 

! 

1 

ICA 

LONG  9EACH 

I 

i  ! 

143.91 

43.6! 

2.7! 

I 

1 

1 

CP  39 

1293276 

913I4A43I 

16C.0! 

50.0! 

12.0! 

1800! 

1 3.51  NONE 

ICA 

LONG  6E4CN 

! 

!  ! 

160. 0! 

SO.C! 

1.5! 

1 

! 

! 

CP  40 

1600132 

99214A9&J 

160.0! 

54.  C! 

12.6! 

942! 

9.01  NONE 

ISO 

SIOUX 

1 

1  ! 

160.4! 

54.1! 

2.0! 

! 

I 

1 

FALLS 

NC.  212 

1  - 

350I4A43! 

110.0! 

26.  Cl 

5.0! 

■  1 

962i 

7.5! NONE 

!  SO 

SIOUX 

! 

i  ! 

110.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

FALLS 

VO.  213 

j  - 

350I4A43! 

110.0! 

26. C! 

5.0! 

-  ! 

962! 

7 . 5  1  NONE 

!SD 

SIOUX 

f 

1 

!  J 

!  ! 

110.0! 

! 

26.0! 

! 

2.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

FALLS 

(36)  CXPLORAT 

ION 

1 

CRUISE  LINES! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

j 

COLONIAL  EXPLORER 

1677464 

65 ! t All! 

174.11 

40.0! 

9.3! 

2100! 

63.0IN0NE 

IMA 

pmiladel- 

l 

!  ! 

192.0! 

40.01 

9.31 

I 

104! 

! 

1 

PHI  A 

GLACIER  BAT  EXPLORER 

1534100 

99 ! 1  All  1 

125.0! 

28. C! 

5.5! 

670! 

-  • 

46.01  NONE 

! 

t 

!  ! 

125.01 

28. C! 

5.5! 

! 

64! 

! 

1 

GREAT  RIVERS 

EXPLORER 

!  646  3  50 

67I1A11! 

136.4! 

26.0! 

7.5! 

1600! 

48.0! NONE 

iw. 

-EAT1LC 

( 

!  ! 

156.6! 

30.0! 

7.5! 

1 

1051 

1 

! 

MAJESTIC  EXPLORER 

1644046 

65  MA1 1 ! 

136.4! 

28.0! 

7.51 

1640! 

48 .0 1  NONE 

IUA 

SEATTLE 

( 

!  ! 

156.6! 

30.0! 

7.5! 

1 

105! 

! 

! 

PACIFIC  NV  EXPLORER 

1628951 

8411 A 1 1 ! 

123.5! 

26. C! 

7.5! 

1060! 

46.01  NONE 

!UA 

SEATTLE 

! 

! 

!  ! 

!  ( 

142.5! 

! 

30. C! 

! 

7.5! 

1 

! 

I 

104! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(38)  EXPLOSIVES  TECHNOLOGIES  IlNT'Lw 

!  ! 

!  i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

( 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

INC. 

! 

l  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

OTTER 

1521938 

132114031 

124.5! 

30.2! 

10.0! 

850! 

220! 

44 . 5  1  HYDRAULIC  BOOM 

IAK 

KETCHIKAN 

! 

1 

1  ! 

I  I 

132.01 

l 

32.  C! 

! 

/.O! 

\ 

! 

1 

! 

! 

! 

j 

(32)  EXPRESS 

BOAT 

CO. 

1 

1 

!  1 

!  ! 

t 

! 

1 

! 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHERAPIE  GO  TRUC 

34 

1613149 

1 8  7! 1A02 ! 

168.5! 

38.  C! 

8.0! 

2700! 

639! 

45,-0!  HONE 

!LA 

GOLDEN 

! 

1  ! 

180.0! 

38.1! 

6.0! 

I 

! 

! 

MCAOCV 

CHERAMIE  BO  TRUC 

35 

1624365 

13511402! 

159.6! 

36.  C! 

13.0! 

1800! 

490! 

45.0IN0NE 

It  A 

GOLDEN 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

165.0! 

! 

36.0! 

! 

10.0! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

MEADOW 

(07)  EXPRESS 

MARINE,  INC. 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ACTIVE 

1273426 

12513436! 

95.0! 

25.9! 

10.0! 

1600! 

-  ! 

44 .0 ! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

1 

!  ! 

100.5! 

25.9! 

9.0! 

1 

t 

! 

PHIA 

ALERT 

1253465 

13113436! 

93.6! 

25.  C! 

13.0! 

1600! 

44.0! NONE 

IPA 

PHILADEL- 

I 

!  ! 

100.0! 

25.  C! 

12.0! 

! 

! 

! 

PHIA 

CONSORT  T  9 

1672667 

13513436! 

105.0! 

32.0! 

15.4! 

2430! 

•  i 

39.01N0NE 

!NJ 

CAMDEN 

1 

!  ! 

105.0! 

32.0! 

3.0! 

1 

1 

! 

ESCORT  T  10 

1656386 

19913436! 

105.0! 

32.01 

15.4! 

2400! 

39.0 l NONE 

!PA 

PHILADEL- 

! 

1  ! 

105.0! 

32. C! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

I 

PHIA 

SHAROKIN 

1263382 

13413436! 

104.2! 

26.1! 

11.0! 

1600! 

-  f 

41.01N0NE 

IPA 

PHIIAOEL- 

! 

!  ! 

«10.1! 

26.3! 

11.0! 

! 

-  j 

! 

! 

PHIA 

CL4P  2 

! 501605 

246514440! 

290.1! 

60.1! 

15.0! 

6000! 

38. Cl  NONE 

lPA 

PHILADEL- 

( 

1  ! 

290.11 

60.1! 

3.0! 

1 

! 

! 

n:* 

CLIP  3 

(502101 

246514*40! 

290.1! 

60.1! 

15.0! 

6000! 

38.01N0NE 

!PA 

PHILADEL- 

1 

!  1 

29C.1! 

60.1! 

3.C! 

! 

! 

! 

PHIA 

E  E  WALLING 

1  - 

84014446! 

15C.0! 

40.  C! 

17.0! 

2500! 

26.0! NONE 

!PA 

PHXLAOEl- 

! 

1  ! 

15C.0! 

40.C! 

3.0! 

! 

! 

! 

PHIA 

ELECTRIC  19 

1  - 

92114446! 

160. 0! 

40.0! 

17.0! 

2600! 

26.OIN0NE 

IPA 

PHILADEL- 

1 

!  ! 

16C.0! 

40.C! 

3.0! 

! 

! 

! 

PHIA 

EMI  600 

j  - 

182144431 

112.0! 

34.61 

8.0! 

500! 

14.O1N0NE 

!HJ 

cakden 

! 

t  ! 

112.0! 

34.6! 

2.01 

! 

! 

! 

tVI  900 

1583287 

55314*46! 

125.41 

50.2! 

7.0! 

3000! 

85 .0 ! UNLOAD  ER 

!PA 

PHILADEL- 

! 

!  ! 

125.4! 

50.2! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA 

EMI  1150 

1671640 

515114446! 

36C.01 

52.  C! 

27.9! 

8500! 

38 . 0 1  NONE 

!PA 

PHILADEL- 

! 

!  ! 

360.0! 

52. C! 

5.0! 

! 

-  | 

1 

! 

PHIA 

evt  1151 

1671641 

363214446! 

360.0! 

52.0! 

22.0! 

-  ! 

8500! 

38.0 J  NONE 

!PA 

PHILADEL- 

! 

!  ! 

360.0! 

52. C! 

5.01 

! 

! 

! 

PHIA 

ERI  1611 

1264398 

128814*43! 

24C.0! 

52.5! 

10.7! 

3000! 

20.0 1  NONE 

IPA 

PHILADEL- 

! 

!  ! 

240. 01 

52-5! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

J 

PHIA 

ERZ  3218 

i  ...... 

921I4A46! 

160.0! 

40. Cl 

17.0! 

-  ! 

2600! 

26.01  NONE 

IPA 

PHILADEL- 

i 

1  ! 

160.0! 

40.0! 

3.0! 

1 

j 

i 

PHIA 

ERI  3220 

999J4A46J 

170.1! 

40.1! 

17.01 

2700! 

26.0 InONE 

IPA 

PHILADEL- 

i 

! 

1 

1  1 

!  ! 

!  1 

170.1! 

! 

40.11 

! 

1 

3.0! 

! 

! 

1 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

PHIA 

...385 

! 

! 

YEAR  1 

BUILT  | 
OR  l 
♦REBUILT! 

1 

1 


195V  ! 

I 

I 

1 

! 

1942  ! 

I 

i 

i 

i 

1959  ! 

I 

1957  l 
I 

1«44  I 
) 

1954  1 
\ 

1944  t 

t 

1940  I 

1 

1940  I 
I 

1942  ! 

I 

1962  I 
i 

1965  ! 

! 

1966  ! 

I 

1966  ! 

I 

1 

t 

I 

197C  ! 

! 

1942  1 
! 

1978  I 
1 

1940  J 
i 

1940  1 
I 
1 
I 
l 

1984  ! 

! 

1971  ! 

1982  I 

i 

1981  1 
! 

1980  ! 
i 
i 
! 
I 
1 

♦  1972  l 
l 
! 
! 
I 

1980  t 
! 

1960  ! 
1 
1 
1 
l 

1957  1 
( 

1939  | 
! 

1985  ! 
! 

1983  I 
l 

1952  t 
l 

1965  1 
! 

1964  ! 

1927  ! 
! 

1936  ! 
1 

1935  ! 
! 

1959  ! 
I 

1983  ! 
f 

1985  l 
! 

1952  I 
l 

1934  ! 
! 

1940  1 
! 
I 
I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VE$: 


I  COAST 

VESSEL  WARE  AND  NUMBER  t  GUARD 


(07)  EXMESS  MAINE#  INC.  I 
(CONTINUED) I 
EDI  3221  ! 


CM  3225 
CM  3224 
EM  3227 
CM  3228 
EM  3229 
EM  3230 
CM  3231 
EM  3232 
CM  3233 
EM  3236 
CM  3237 
CM  3238 
EM  3239 
CM  3260 
EM  3670 
CM  3671 
EM  7250 
CM  9230 


1296976 

1 

1271926 

1 

1272291 

1 

1272290 

! 


M  3260  1271927 

1 

M  3670  1266512 

M  3671  1266513 

PI  7250  1501606 

I 

ft I  9230  163SC11 

1 

l 

(32)  EXXON  COMPANY#  U.  S.  A.  1 
BOB  *  MORGAN  1273670 


e.  £•  am 

EXXON  96 
EXXON  113 
EXXON  157 
EXXON  169 
EXXON  806 
EXXON  869 

exxon  :m  1 

GLORIA  JEAN 
J.  D.  SIftftOHS 
NED  FISH 
T AARON 
EXXON  92 
EXXON  108 
EXXON  176 
EXXON  177 
EXXON  178 
EXXON  185 
EXXON  190 
EXXON  199 
EXXON  800 
EXXON  801 
EXXON  805 
EXXON  810 
EXXON  812 
EXXON  816 
EXXON  815 
EXXON  816 
EXXON  817 
EXXON  820 
EXXON  872 
EXXON  839 
EXXON  066 


1287553 

1 

1286806 

! 

1286696 

1 

1  - 

1 

1286807 

1 

1283630 

1 

1532269 

l 

1285629 

1 

1537102 

! 

1511329 

! 

1516795 

I 

1523677 

1 


1  IVTCC I  OIKENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  KOOElLENGTHlBADTHl  1 

-IAECIS-!****!  AEG.  *  REG.1L0AD-! 

!  TEk  1  SEC1//////1//7//1  ED  1 
1  TON-  1PAGE f  OVtA-IOVEA-!/////!  HORSE 
!  NACE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT!  ROVER 


1  11  tit 

1  11  1  1  I 

1  1  1  lit 

1  I  1  111 

1  999I6A66I  17C.H  60.1!  17.0!  * 

1  1  1  170.11  60.1!  3.0! 

1  979 1 6A631  17C.0!  60. C!  16.0!  - 

1  I  I  17C.01  60.0!  3.0! 

1  97916A63!  170.01  60.0!  16.01  - 

1  1  1  17C.0J  60. 0!  3.0! 

1  97916A63!  170.0!  60. C!  14.0!  - 

1  1  1  170.01  60.0!  3.0! 

1  97916A63!  17C.G!  60.01  16.01  - 

1  1  1  170.01  60. Cl  3.0! 

1  86116A66!  166.1!  38.1!  16.31  - 

1  1  1  166.11  36.1!  3.0! 

1  86116A66I  166.1!  38.1!  16.3!  - 

1  1  i  166.1!  38.11  3.0! 

1  861I6A66!  166.1!  38.1!  16.3!  - 

!  I  !  166.1!  38.1!  3.0! 

1  88616A60!  166.0!  38.0!  16.5!  - 

1  1  !  166.0!  38.0!  3.0! 

!  926I6A66I  150.1!  60.11  18.6!  - 

•  I  !  150.1!  60.11  3.0! 

!  92616A66!  150.1!  60.1!  18.6!  - 

t  !  !  150.11  60.1!  3.0! 

!  88916A60!  164.0!  38.11  16.5!  - 

!  !  !  166.0!  38.1!  2.5! 

!  889I6A60!  166.0!  38.1!  16.5!  - 

!  |  !  166.0!  38.1!  2.5! 

!  889I6A60!  166.0!  38.1!  16.5!  - 

!  !  1  166.0!  38.1!  2.5! 

!  86916A60!  166.0!  38.1!  16. S!  - 

1  1  1  166.0!  38.1!  2.5! 

!  169516A60!  232.1!  63.6!  11.0!  - 

|  !  !  232.1!  63.6!  3.0! 

!  169S16A60!  232.1!  63.6!  11.0!  - 

1  I  !  232.1!  63.61  3.0! 

!  2665I6A66!  290.1!  60.1!  15.0!  - 

!  !  I  290. 1!  60.1!  3.0! 

I  375616A60!  326.0!  66. Cl  17.01  - 

!  !  !  326.0!  66.0!  3.0! 

1  !  !  ’  !  1  ! 

!  !  !  !  J  | 

1  '  A  02!  33.5!  11.8!  3.0!  20 

|  i  !  33.5!  11.8!  3.0! 

!  12MA02!  38.2!  12.5!  2.0!  33 

!  I  !  38.2!  12  5!  1.3! 

!  26I1A63!  5C.O!  18.o,  :.v>!  31 

!  1  !  5C.0!  18.0!  1.0! 

!  26I1A63!  50.0!  14. C!  3.0!  8 

!  !  !  50.0!  18.0!  1.0! 

■  !  2611A631  5C.0!  18. C!  3.0!  5 

I  !  !  5C.01  18. C!  1.0! 

!  33MA63!  65.01  20.01  3.0!  31 

!  1  I  65.0!  20.0!  1.0! 

I  26I1A63!  5C.01  18.0!  3.0!  17 

!  !  I  50.0!  18.0!  1.0! 

!  55MA63!  63.1!  21.81  6.3!  31 

1  !  !  63.11  21.81  1.01 

I  2111A63!  51.81  13.9!  6.0!  33 

!  I  1  51.8!  13.9!  2.01 

!  1611C02!  39.6!  13.1!  2.0!  33 

!  t  1  39.6!  13.1!  1.3! 

!  16 11C02I  6C.0!  12.8!  2.0!  33 

!  !  I  60.0!  12.8!  1.3! 

!  8I1C02!  32.2!  11.1!  5.5!  3! 

1  !  i  32.2!  11.11  5.5! 

|  16I1C02!  39.0!  15.5!  2.0!  3! 

I  |  |  39.0!  15.5!  1.3! 

-  |  12!6A63!  26.0!  12.0!  2.0!  - 

!  !  I  26.0!  12. C!  .5! 

-  !  32816 A68]  110.01  30.0!  5.0!  - 

|  !  1  110.0!  30.0!  3.0! 

-  I  19616A631  11C.0!  30.0!  5.0!  - 

!  !  I  11C.0!  30. C!  1.0! 

-  !  19616A63!  110.0!  30. C!  S.O!  “ 

1  !  !  110.0!  30.0!  1.0! 

-  1  19616A63!  110.0!  30.0!  5.0!  - 

1  !  1  110.0!  30. C!  1.0J 

!  19616A63!  11C.Q!  30.0!  *..0!  - 

!  !  !  110.0!  30.0!  1.0! 

-  !  19616A63!  11C.0!  30. C!  5.0!  - 

1  1  1  110.0!  30.0!  1.0! 

-  !  196UA63!  11C.0!  30. OJ  5.0!  - 

!  1  !  110.0!  30.0!  1.0! 

-  1  19616A63!  11C.0!  30. C!  S.O!  - 

|  |  !  110.01  30.0!  1.0! 

-  !  19616A63!  11C.0!  30. C!  S.O!  - 

1  1  1  110*08  30. C!  1.0! 

-  I  17516A63!  92.0!  30.01  5.0!  - 

i  !  !  92.0!  30.0!  1.0! 

-  !  196I6A63!  110.0!  JO.Ci  5.0J  - 

|  I  !  110.0!  30.0!  1.01 

!  202I6A63!  110.0!  30.0!  6.0!  - 

1  1  1  110.0!  30.0!  1.01 

-  1  20216A65!  110. Q!  30.0!  6.0!  - 

1  !  (  110.0!  30.01  1.0! 

-  I  202! 6A631  110.0!  30.0!  6.0!  - 

1  !  !  110.0!  30.0!  1.0! 

!  20216A63!  11C.0!  30.0!  4.0!  - 

!  !  I  110.0!  30.0!  1.0! 

-  |  20216A63!  110.0!  30.0!  6.0!  - 

!  I  !  11C.01  30.0!  1.6! 

-  !  17S!6A63!  92.0!  28.0!  S.O!  - 

!  {  i  92.0!  28.0!  1.6! 

-  1  3514A6J!  6C.0!  18. C!  2.0!  - 

!  J  l  6C.OI  18.0!  1.0! 

!  369I4A43!  136.0!  36.01  6.5!  - 

I  1  !  134.0!  36.0!  1.5! 

!  20014*43!  110.0!  30. C!  5.0!  - 

1  1  !  11C. 01  30.C!  1.51 


RACITY!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  £  L  1 

!  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  IOPERATING  I 
CARGO  1  FIXED  !  EGUIRftENT  !U!  BASE  ! 
//////!  POINT  !  LSNE-t  1 AO!  LINE-1  1 
PASS-  ! (LIGHT) I//////////////// I TD! //////// //! 


ENGERS  !  (FEET)! 


(EE!  LINE-2  ! *R£6UILT ! 


- 

t 

! 

2700! 

-  ! 

! 

26.0 l NONE 
! 

1 

IRA 

1 

! 

PHILADfl-  ! 
PHIA  1 

I960 

- 

! 

2700! 

30.0! NONE 

!NJ 

t 

CAMDEN  ! 

J 

1 V4V 

- 

! 

! 

2700! 

3O.OIN0NE 

!NJ 

i 

CAMDEN  1 

| 

1947 

- 

! 

! 

2700! 

30.0! NONE 

jNJ 

CAMDEN  ! 

1 

1947 

- 

1 

! 

2700! 

! 

30. 0 1  NONE 

lNJ 

< 

CAMDEN  1 

| 

1947 

- 

! 

1 

j 

2500! 

-  | 

19.01  NONE 
! 

!RA 

I 

PHILADEL-  ! 
PHIA  ! 

1948 

- 

1 

j 

2500! 

*  1 

IG.OIVW 

! 

IRA 

! 

PHILADEL-  ! 
PHIA  1 

1948 

- 

! 

I 

o 

o 

1 

1 9.0 ! NONE 

!PA 

1 

PHILADEL-  1 
PHIA  ! 

1948 

- 

I 

j 

2100! 

-  | 

24 .0 1  NONE 
! 

IRA 

! 

PHILADEL-  ! 
PHIA  ! 

1953 

- 

! 

1 

2700! 

-  ! 

24.01N0NF 

! 

IRA 

1 

PHILADEL-  1 
PHIA  ! 

1964 

- 

1 

I 

2700! 

-  ! 

24 .01  NONE 
! 

IRA 

! 

PHILADEL-  ! 
PHIA  ! 

1964 

- 

! 

( 

2250! 

27.01  NONE 
! 

!RA 

! 

PHILADEL-  ! 
PHIA  1 

1956 

- 

t 

! 

2250! 

-  ! 

27.01  NONE 
! 

IRA 

! 

PHILADEL-  1 
PHIA  ! 

1956 

- 

1 

| 

o 

V* 
rj  | 
r. 

27.0! NONE 
( 

!RA 

S 

PHILADEL-  ! 
PHIA  ! 

1956 

- 

I 

! 

2250! 

-  { 

27.01  NONE 

1 

IRA 

! 

PHILADEL-  1 
PHIA  1 

1956 

- 

I 

j 

2800! 

*  j 

29.O1N0NE 

1 

IRA 

I 

PHILADEL-  1 
PHIA  1 

1953 

- 

! 

| 

28008 
-  ! 

29.O1N0NE 

! 

IPA 

PHILADEL-  ! 
PHIA  I 

1933 

- 

! 

j 

6000! 

-  1 

38 • 01  NONE 
f 

IPA 

1 

PHILADEL-  I 
PHIA  ! 

1965 

- 

! 

1 

1 

8400! 

-  1 

1 

36.01  NONE 

1 

! 

IPA 

! 

! 

PHILADEL-  ! 
PHIA  ! 

! 

i 

1981 

! 

1 

2001 

! 

» 

! 

6! 

1 

! 

10.0! NONE 

I 

! 

ILA 

! 

1 

MORGAN  ! 
CITY  I 

1957 

330! 

-  I 

1S.01N0NC 

!LA  VENICE  ! 

1962 

6. 0 1  NONE 

! 

5 • 0! NONE 
! 

10.01  NONE 

! 

10.01NONE 

! 

14 • 0 1  NONE  ' 

! 

6.O1N0NC 

! 

12.01  NONE 

1 

15.0!  NONE 

! 

IS .01  NONE 
! 

1 0.0  1  NONE 

10.0 !  NONE 
! 

5 . 0 1  NONE 


!LA  MORGAN 
!  CITY 
1LA  AVERY 
I  ISLAND 
1LA  PORT 
1  SULPHUR 
1LA  MORGAN 
I  CITY 
1LA  WEEKS 
!  ISLAND 
! L A  PECAN 
i  ISLAND 
!LA  MORGAN 
!  CITY 
tLA  BAYOU 
1  SALE 
1LA  BAYOU 
1  SALE 
!LA  VENICE 
! 

!LA  VENICE 
l 

ILA  HARVEY 


.  I 

-  ! 
300! 

! 

15.0! NONE 

1 

ILA  HARVEY 
j 

S 

i 

1948 

! 

-  ! 
300! 

1 

8.0! NONE 

ILA  HARVEY 

! 

| 

1955 

! 

300! 

! 

8.0IN0NE 

!LA  HARVEY 

2 

1 

| 

1955 

I 

-  ! 
300! 

! 

8.0! NONE 

ILA  HARVEY 
j 

! 

I 

1955 

! 

-  ! 
300! 

1 

s.nthONC 

!L A  MARVtY 

! 

( 

1955 

! 

-  ! 
300! 

! 

8 .0 1  NONE 

ILA  HARVEY 

1 

1 

1955 

-  \ 

300! 

-  ! 

! 

8 .0 1  NONE 
! 

ILA  MORGAN 
!  CITY 

1 

! 

1953 

-  1 

300! 

-  ! 

8.0! NONE 
! 

ILA  MORGAN 
!  CITY 

! 

1 

1955 

-  ! 

•  300! 

8 . 0 1  NONE 

ILA  HARVEY 
| 

l 

| 

1955 

-  ! 

“  I 
294! 

-  | 

7.01  NONE 
! 

ILA  PORT 
!  SULPHUR 

! 

! 

1955 

-  1 

300! 

6. 0 ! NONE 

ILA  HARVEY 

i 

! 

i 

1955 

I 

’323! 

12 .01  NONE 

ilA  HARVIY 

2 

i 

i 

1955 

-  ! 

321! 

12.01  NONE 

ILA  HARVEY 

1 

ILA  HARVEY 

1 

! 

| 

1955 

-  i 

-  ! 
723! 

1 

12.01NONE 

! 

{ 

1935 

-  i 

3:j! 

12.01N0NE 

ILA  HARVEY 

! 

1 

1955 

-  ! 

-  ! 
300! 

! 

1 2.0 1  NONE 

ILA  HARVEY 

j 

1 

1 

1956 

-  ! 

-  ! 
250! 

-  1 

1 

7.01N0HE 

1 

!LA  AVERY 
!  ISLAND 

! 

! 

1956 

•  t 

50! 

-  f 

12.01N0NE 

1 

!LA  CATAHOULA  ! 

!  LAKE  ! 

1956 

-  I 

375! 

12.0! NONE 

S LA  GRAND  ISLE! 
i  t 

1957 

.  i 

i 

300! 

-  ! 

12.0! DIESEL  PUMP 

I 

ILA  HARVEY 
! 

( 

! 

1957 

1 


! 


1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  Vi 


VESSEL  MARE  AND  NUMBER 


I  COAST 
I  GUARD 


t VTCCI  DIMENSIONS  I  DRAFT! 

NET  t  CODE (LENGTH! 8 R DTK!  ! 

REGIS-!****!  REG*  !  REG.iLOAD-! 

TER  !  SCEI //////! /////I  ED  ! 

TON*  IMAGE!  OVER"! OVER"! /////!  HORSE 


C3S>  EXXON  PRODUCTIONS  ! 

SOUTHEASTERN  TEXAS  DIVIIION 


EXXON  BATON  ROUGE 
EXXON  BAYTOWN 


EXXON  BENICIA 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 
CARGO  !  * IXE D  I  EIUIPNENT  »TC!  BASE 
tntttnx  POINT  !  LINE-1  I  AO!  LINE-1 
PASS-  I (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 


I  NUMBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  1 INC-2 

!EEi  LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  EXXON  COMPART*  U.  S.  A. 

! 

1 

1 

!  t 

!  ! 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

J 

! 

I 

* 

* 

! 

1 1 C .0! 

1 LA  HANVET 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

EXXON  A66 

1500659 

546 14A43 ! 

1 6C.3i 

40.11 

10.0! 

-  j 

700! 

9.6 ! NONE 

!IA  HARVEY 

1965  ! 

!  ( 

160.3! 

40.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

EXXON  875 

2Q0I4A70! 

12C.0! 

30. C! 

5.5! 

-  | 

32!>! 

7.0! NONE 

1LA  HXXVEY 

1981  \ 

!  ! 

120.0! 

30.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  676 

200J4A70! 

12G.0! 

30.0! 

5.5! 

-  | 

325! 

7. 0 !  NONE 

!LA  HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

120.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

EXXON  877 

200J4A70! 

12C.0! 

30.0! 

3.51 

325! 

7.0! NONE 

t LA  PECAN 

1981  ! 

!  1 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

(  ISLAND 

I 

EXXON  <79 

20014A70! 

12C.0! 

30.0! 

S.S! 

325! 

7.0! NONE 

!LA  HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

EXXON  680 

1  ------ 

200 ! 4 A  70 ! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

-  | 

325! 

7.0! NONE 

!LA  HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

EXXON  861 

200J4A70! 

120.0! 

30.0! 

5.5! 

.  | 

325! 

7.0! NONE 

! LA  HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  >82 

20014A70J 

120.0! 

30.0! 

3.5! 

325! 

7.0! NONE 

HA  HARVEY 

1981  ! 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  106 

!25?10O 

19515A70! 

11C.0! 

30.0! 

5.0! 

-  | 

433! 

12.0IDIESEL 

PUMP 

! L A  HARVEY 

1949  1 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

EXXO«  120 

127C267 

365 !  5 A  70  f 

150.0! 

32.0! 

6.0! 

819! 

IS .0! DIESEL 

PUMP 

!LA  LA  ROSE 

1932  l 

!  ! 

15C.0! 

32.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

« 

! 

EXXON  830 

20015A70! 

11C.0! 

30.0! 

5.0! 

300! 

10.0! NONE 

! LA  HARVEY 

1956  ! 

!  ! 

110.0! 

30.C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  631 

(272946 

346ISA701 

15C.0! 

32.0! 

7.5! 

-  J 

725! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

! LA  LAKOSE 

1957  ! * 

!  ! 

15C.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

EXXON  132 

! 272974 

346 ! 5 A70! 

150.1! 

32.1! 

7.61 

-  j 

725! 

18.0! DIESEL 

PUNP 

!  LA.  LAROSE 

1956  ! 

(  1 

15C.1! 

32.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1XX0N  633 

(273250 

346J5A70! 

150.0! 

32.  C! 

7.5! 

725! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

! LA  HARVEY 

1957  J 

(  ! 

150.0! 

32.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

tXXOX  834 

1273422 

346 ! 5A70! 

150.0! 

32.0! 

7.5! 

-  ! 

725! 

1 6 • 0 ! II ESEL 

PUMP 

! LA  LAROSE 

1957  ! 

!  ! 

1 50.0! 

32.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  833 

1000325 

346! 5A70! 

150.0! 

32. C! 

7.3! 

725! 

18.OI0IESEL 

PUMP 

!LA  LAROSE 

1957  ! 

(  ! 

15C.0! 

32.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  636 

! 273470 

346!5A70! 

15C.0I 

32. C! 

7.5! 

-  | 

725! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

(LA  LAROSE 

1957  1 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

EXXON  137 

1003851 

346 ! SATO! 

150.0! 

32.0! 

7.5! 

725! 

1 6.0! DIESEL 

PUMP 

!LA  HARVEY 

1957  ! 

!  ! 

1SC.0! 

3?.C! 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

EXXON  838 

! 00031 9 

346J5A70! 

150.0! 

32. C! 

7.5! 

725! 

la.OIOIESEL 

PUMP 

f L A  HARVEY 

1957  ! 

!  ! 

150.0! 

32.0! 

1.5! 

r 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  840 

1273424 

369! 5*70! 

136.0! 

36.0! 

6.5! 

-  j 

375! 

12 .0! NONE 

! L A  GRAND  ISLE 

1957  ! 

1  ! 

136.0! 

36. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

EXXON  141 

1273473 

369I5A70! 

136.0! 

36.C! 

6.5! 

-  | 

375! 

12.0I0IESEL 

PUMP 

!LA  GRAND  ISLE 

1957  ! 

i  ! 

136.0! 

J8.C! 

1.5! 

I 

-  ! 

( 

! 

! 

EXXON  678 

1004803 

2C0I5A70! 

12C.0I 

30. C! 

5.51 

-  ! 

325! 

7.0! NONE 

! L A  MORGAN 

1981  ! 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

1 

30.0! 

1 

1.5! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

( 

! 

!  CITY 
! 

! 

! 

(33)  EXXON  CORPORATION 

!  I 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

! 

I 

I 

(SOUTH  TEXAS  DIVISION) 

!  i 

! 

J 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

AUCIE  L  CO.  NO. 

552 

5 ! 1003! 

17.0! 

8.01 

1.0! 

115! 

-  i 

4.0! NONE 

!TX  CORPUS 

1979  l 

t  ! 

17.0! 

S.Cl 

1.0! 

! 

4! 

( 

!  CHRIST! 

! 

J SNA  421 

5J1A03! 

38.0! 

15.01 

3.0! 

330! 

-  ! 

22.6! NONE 

!TX  CORPUS 

1953  ! 

!  ! 

38.0! 

15. Cl 

3.0! 

! 

8! 

! 

!  CHRISTI 

i 

MICHAEL  K  553 

j  ...... 

5(1603! 

22.0! 

8.01 

1.0! 

260! 

-  I 

«.6inonE 

!TX  CORPUS 

1984  ! 

!  ! 

22.0! 

7.0! 

1.0! 

! 

6! 

! 

!  CHRISTI 

! 

Nil  529 

5 ! 1C03 ! 

24.0! 

8. C! 

1.3! 

216! 

-  ! 

7.0! NONE 

!TX  CORPUS 

1974  I 

!  ! 

24.0! 

6.0! 

1.3! 

! 

2! 

! 

t  CHRISTI 

! 

COMPANY  NO.  109 

5 !  4  A  4  3 1 

30.0! 

12.0! 

1.0! 

10! 

z.6lnone 

Itx  connus 

1949  ! 

!  ! 

30.0! 

12.0! 

.5! 

1 

-  I 

! 

!  CHRISTI 

! 

COMPANY  NO.  130 

524A43! 

5C.0! 

24. C! 

3.0! 

-  1 

65! 

6,0! NONE 

!TX  CORPUS 

1952  ! 

(  ! 

50.0! 

24.  C! 

1.0! 

I 

“  ! 

( 

!  CHRISTI 

! 

BOBCAT 

1645352 

! 

17I1A11! 

4C.0! 

13.0! 

4.0! 

600! 

-  | 

10.0INONE 

!TX  POINT 

( 

1982  ! 

I 

1 

!  ! 

40.0! 

13.0! 

2.5! 

! 

10! 

1 

l  BARROW 

! 

! 

CHEE  CHEE 

j  - 

9! 1C11 ! 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

165! 

-  ! 

lO.olnonE 

!TX  POINT 

! 

1969  | 

1 

1 

!  ! 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

! 

10! 

! 

!  BARROW 

J 

! 

EXXON  170 

1548663 

! 

125MF0J! 

VC.O! 

30.0! 

3.0! 

400! 

210! 

3*0!15  TON  HYDRAULIC !TX  POINT 

J 

1973  ! 

! 

! 

!  ! 

?C.O! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  1 

ICRANE 

!  BARROW 

! 

! 

FLAMINGO 

1527714 

! 

15!1 All ! 

36.0! 

14.7! 

3.0! 

255! 

-  1 

11 .OlNONE 

ITX  POINT 

1 

1970  ! 

! 

! 

!  ! 

36.0! 

14.7! 

1.6! 

i 

10! 

! 

!  BARROW 

! 

! 

LIOH  II 

1698669 

! 

1 5 ! 1  All ! 

41.3! 

14.0! 

3.5! 

600! 

-  ! 

10.0 ! NONE 

!TX  POINT 

! 

1986  1 

! 

! 

!  ! 

41.31 

14. C! 

3.0! 

I 

10! 

! 

!  BARROW 

! 

I 

PELICAN 

!  - 

! 

9!1C1H 

31.0! 

12.01 

2.5! 

165! 

-  ! 

10.0! NONE 

!TX  POINT 

! 

1970  ! 

I 

1 

!  ! 

31.0! 

12.0! 

2.3J 

! 

10! 

! 

!  BARROW 

! 

! 

RED  BIRD 

!  - 

l 

9 ! tell ! 

31.0! 

12.0! 

2.5! 

165! 

-  ! 

10.01  NONE 

!TX  POINT 

! 

1969  ! 

! 

! 

1  ! 

31.01 

12.0! 

2.5! 

! 

10! 

! 

!  BARROW 

! 

» 

TEAL 

!  - 

! 

9! 1 C11 ! 

33.0! 

12. C! 

3.0! 

165! 

“  ! 

10.0! NONE 

!TX  POINT 

! 

1973  ! 

! 

! 

!  ! 

33.0! 

12.0! 

3.0! 

! 

10! 

! 

!  BARROW 

! 

1 

TIGER  II 

1516799 

! 

1 9! 1  At  1 ! 

43.0! 

15. C! 

3.0! 

380! 

*  ! 

23.0! NONE 

ITX  POINT 

! 

1968  ! 

! 

! 

!  ! 

43.0! 

15.0! 

3.0! 

! 

10! 

! 

!  BARROW 

! 

1 

EXXON  104 

1  - 

! 

194UA43! 

110.0! 

30.0! 

5.0! 

323! 

12.0!N0NE 

! TX  POINT 

! 

1949  I 

1 

! 

!  ! 

110.0! 

30.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  BARROW 

! 

! 

EXXON  112 

!  - 

! 

54J4A43! 

SC.Of 

24.0! 

5.0! 

225! 

6. OlNONE 

ITX  GOOSE 

! 

1949  1 

! 

J 

!  ! 

80.0! 

24.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CREEX 

! 

! 

EXXON  868 

!  - 

! 

2 !  4A43! 

14.0! 

0.0! 

1 . 5  J 

-  ! 

2! 

2. OlNONE 

ITX  GOOSE 

I 

1968  ! 

! 

! 

!  1 

14.0! 

6.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

!  CREEK 

» 

! 

EXXON  873 

!  . 

! 

218! 5  A  7 1 ! 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

323! 

so.olnonc 

1  TX  GOOSE 

i 

1978  ! 

1 

! 

«  i 

11C.0! 

30. C! 

2.5! 

i 

•  ♦ 

! 

!  CPEEK 

i 

1 

EXXON  674 

!  - 

! 

226! 5  A  71 ! 

110.0! 

30.01 

9.0! 

323! 

20. OlNONE 

!TX  POINT 

! 

1979  1 

! 

1 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

2.5! 

! 

“  ! 

) 

!  BARROW 

! 

! 

EXXON  863 

!  - 

1 

21115A43! 

12C.0J 

30.0! 

5.0! 

340! 

12. OlNONE 

!TX  POINT 

! 

1983  ! 

! 

! 

!  ! 

120.0! 

30. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  BARROW 

! 

! 

EXXON  684 

1  . 

J 

211  !SA43! 

120.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  | 

340! 

12. OlNONE 

ITX  POINT 

! 

1983  ! 

! 

t 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

! 

30.0! 

! 

1.5! 

! 

I 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

!  BARROW 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  EXXON  SHIPPING  COMPANY 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  i 

I 

i 

J 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

EXXON  BALTIMORE 

1282272 

I 

1952912A20! 

705.0! 102.0! 

39.4! 

19000! 

57100! 

1 32.0 ! HE AT  IMG  COILS 

! TX  HOUSTON 

! 

I960  ! 

28547! 2A20!  763.0M25.0!  41*3!  19000 
!  I  009.3(125.0!  24.0! 

22684! 2A201  754.01106.0!  38.5!  17000 
!  (  779.5! 1C6.0!  14.0! 

64871 ! 2A20!  664.01173.0!  57.3!  26700 
!  !  906.0! 173. CJ  25.0! 

!  !  !  1  ( 

!  !  !  I  I 


120.0! DEEP  WELL  STCAH  !TX  HOUSTON 
iPURPST  ! 

127.0! DEEP  WELL  PUMPS  1TX  HOUSTON 


0.0! STEAM  DRIVEN 
(CARGO  PUMPS 
! 

I 


!  CA  BENICIA 
! 

I 

! 


TAOLE  2  -  CtSCAJPTIOK  OF  VESSELS 


388 


ENGR! 

t 

IVTCCI  DIMENSIONS  I  DRAFT  1 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL 

1 

DISTI 

OPERATOR 

t  NET 

1  CODE! LENGTH! BRDth!  I 

1  1 

1  CARGO  1 

CST  I 

CARGO  HANOLING 

!S  {OPERATING 

l  COAST 

I  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

f //////// 1 

POINT  I 

LINE-1 

1  AO I  LXNC-1 

BUILT  1 

VESSEL 

NAME  AMD  NUMBER 

I  GUARD 

J  TUN- 

IRA6E!  OVER-I OVEft-1 ///// ! 

HORSE!  PASS-  1  (LIGHT) !  ////////////////|T0 1 ////////// 

OR  ! 

1  NUMBER 

!  NA6E 

!  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGHTl 

ROVER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

lEEi  LINE-2 

! *RE8UILT! 

i  i  i  i  i  t  i  i  it  i 

i  i  i  i  i  i  i  i  ii  i 


(33)  EXXON  SHIPPING 

COMPANY 

l 

1  t  1 

i 

I 

i 

I 

1 

! 

(CONTINUED! 

1 

!  t  1 

! 

! 

{ 

1 

1 

1 

EXXON 

BOSTON 

128378* 

1  191*4! 2A?^  ’ 

705*0! 102.01 

39.4! 

19000! 

571001 

132.01  STEAM  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1960 

\ 

1  1  1 

7*3.11102.01 

16.3! 

!> 

-  | 

! 

EXXON 

CHARLESTON 

1658*93 

1  W  .5! 2A201 

61 C.01 1 06.01 

42.0! 

17000! 

53800! 

1  27 .01  DEEP  WELL  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1983 

! 

1  !  ! 

635.51106.0! 

30.0! 

1 

1 

EXXON 

COMXECTUU1 

15187*5 

!  1 683 1 2 A  201 

265.8! 

55.0! 

13.3! 

1700! 

3931! 

33.0!3  DIESEL  PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

1969 

! 

1  1  1 

276.0! 

55.01 

9.6! 

1 

! 

EXXON 

GALVESTON 

1 588**3 

t  11 *561 2A201 

520. Q! 

95.0! 

29.5! 

7200! 

29716! 

111.5 ! DEEP  WELL  DIESEL! C A 

BENICIA 

1978 

I 

1  1  1 

552.51 

95.0! 

16. SI 

1 

(PUMPS 

! 

EXXON 

HOUSTON 

1297151 

1  2775912A20! 

763. 01116. C! 

42. 0! 

19000! 

75976! 

128.01  DEEP  WELL  PUMPS 

ICA 

BENICIA 

1964 

i 

1  1  1 

80C. 01116.0! 

26.0! 

1 

! 

1 

EXXON 

JAHESTOVN 

1275519 

1  15233! 2A201 

685.0! 

93.0! 

38.9! 

265001 

43660! 

119.8! STEAK  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1957 

I 

1  !  1 

718.*! 

93.0! 

17.3! 

1 

! 

! 

EXXON 

LEXINGTON 

! 276270 

1  1562812A20I 

685.0! 

93.0! 

38.91 

26500! 

*3680! 

119.8INEATING  COILS 

!TX 

HOUSTON 

1958 

! 

1  1  1 

718.*! 

93.0! 

17.3! 

1 

-  | 

I 

! 

EXXON 

LONG  BEACH 

! 692967 

1  7781*12*22! 

9*9.91166.0! 

64.6! 

31650! 

211*69! 

143.01GPH  CENTRIFUGAL 

ICA 

BENICIA 

1987 

! 

1  1  1 

987.01166.1! 

32.0! 

1 

-  | 

I  PUMPS 

1 

EXXON 

NEW  ORLEANS 

1298216 

t  2*9*9 ! 2 A20 1 

763. 0I1U. C! 

42.0! 

19000! 

78976! 

128.0! STEAK  PUMPS 

ICA 

BENICIA 

1965 

! 

1  !  1 

80C.01116.C! 

26.0! 

! 

I 

! 

EXXON 

NORTHSLOPE 

1600*77 

1  6*87112*20! 

86*. 01173.0! 

57.31 

26700! 

191700! 

170.0! STEAK  DRIVEN 

ICA 

BENICIA 

1979 

1 

1  1  i 

906. 01173. C! 

25.0! 

! 

ICARGO  PUMPS 

! 

EXXON 

PHILADELPHIA 

1526792 

1  32425UA20! 

763.01125.0! 

41.3! 

19000! 

80900! 

125.01  DEEP  WELL  STEAM 

ICA 

BENICIA 

1970 

! 

1  1  1 

809.81125.0! 

24.0! 

I 

-  1 

I  PUMPS 

! 

EXXON 

rRINCETOM 

16*7*70 

1  157181 2A201 

633.9! 

90.1! 

39.3! 

11400! 

*77061 

128.016  DEEP  WELL 

ITX 

HOUSTON 

1982 

i 

1  !  1 

633.9! 

91.1! 

20.0! 

! 

1  PUMPS/HEAT  COILSI 

EXXON 

SAN  FRANCISCO 

1523626 

1  285*712*20! 

763.01125.01 

41.3! 

190001 

80900! 

120.01  DEEP  WELL  STEAM 

ITX 

HOUSTON 

1969 

1 

1  1  ! 

809.81125.0! 

24.0! 

! 

-  i 

!  PUMPS 

! 

EXXON 

VALDEZ 

1692966 

1  7781*12*22! 

9*9.9! 166. C! 

64.6! 

31650! 

211*69! 

143.0! SPH  CENTRIFUGAL 

ICA 

BENICIA 

1986 

1 

I  1  1 

987.01166.1! 

32.0! 

t 

-  i 

I  PUMPS 

! 

EXXON 

WASHINGTON 

1273896 

1  1*6991 2A201 

685.01 

93.0! 

38.9! 

26500! 

43680*! 

119.8ISTEAH  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1957 

1 

1  1  1 

7ie.*! 

93.0! 

17.3! 

! 

j 

! 

EXXON 

WILMINGTON 

1658*9* 

1  185*512*20! 

610  OMCS.GI 

42.0! 

17000! 

53800! 

127.0! DEEP  WELL  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1984 

f 

!  1  1 

635.61110.C! 

30.0! 

1 

-  ! 

( 

1 

EXXON 

YORKTONN 

16567*2 

1  151*212*201 

630.01 

90.01 

39.5! 

11200! 

47700! 

128.0IOEEP  WELL  PUMPS 

ITX 

HOUSTON 

1983 

1 

!  1  1 

658.5! 

90.0! 

20.0! 

! 

-  j 

! 

! 

EXXON 

DAY  STATE 

1527691 

!  1031 3* 361 

104.31 

31.0! 

14.0! 

2800! 

-  i 

60.0 ! NONE 

IMA 

BOSTON 

1970 

! 

t  !  ! 

105.7! 

31.1! 

14.0! 

i 

1 

1 

BCNICXA 

1 

1  !  1 

1*9.81 

*1.5! 

16.0! 

1 

j 

! 

EXXON 

CRYSTAL  RIVER 

15233*2 

!  9813*3*1 

96.01 

27.01 

11.5! 

1700! 

-  i 

38 . 5 1  NONE 

|NY 

NEW  YORK 

1969 

1 

!  !  1 

96.0! 

27.0! 

11.5! 

1 

-  i 

I 

! 

EXXON 

EMPIRE  STATE 

151CC06 

!  971 3  A  36 1 

100.8! 

29.0! 

10.2! 

1700! 

33. 01  NONE 

!NT 

NEW  YORK 

1967 

t 

!  1  1 

105.01 

29. C! 

10.2! 

! 

-  i 

! 

! 

EXXON 

CARDEN  STATE 

16*3072 

1  125 ! 3*361 

126.0! 

34.C! 

14.0! 

3900! 

-  | 

40.0 ! NONE 

!MA 

BOSTON 

1981 

1 

1  1  1 

126.0! 

34.C ! 

12.6! 

! 

I 

1 

EXXON 

MAINE 

16*7819 

1  19713A361 

11C.0! 

34.01 

15.0! 

3900! 

40.0 1  NONE 

IMA 

BOSTON 

1982 

1 

1  !  1 

110.0! 

34.01 

12.61 

! 

-  j 

I 

I 

SAN  JACINTO 

1511269 

!  9713*36 1 

100.8! 

29.01 

1C. 2! 

17001 

-  • 

33.0! NONE 

!LA 

BATON 

1967 

1 

1  1  1 

105.0! 

29.  C! 

10.2! 

! 

-  j 

! 

! 

ROUGE 

EXXOh 

25 

125632* 

1  1088! 5  A  7 1 1 

2*2.0! 

38.01 

12.5! 

-  ! 

2301! 

30.012  DIESEL  PUMPS/ 

!NY 

NEW  YORK 

1949 

1 

!  1  ! 

2*2.1! 

38.1! 

2.5! 

j 

!  COILED 

! 

EXXON 

31 

1511268 

!  2**015*711 

285.0! 

60. C! 

16.0! 

-  i 

5004! 

35.012  DIESEL  PUMPS/ 

!NY 

NEW  YORK 

1967 

1 

!  1  1 

2e5.0! 

60.  C! 

3.0! 

1 

-  f 

!  COILED 

! 

EXXOH 

32 

1512882 

1  203115*711 

264.0! 

55. C! 

15.0! 

-  ! 

3956! 

35.012  DIESEL  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1968 

1 

!  !  ! 

264.0! 

55. C! 

3.01 

i 

-  J 

! 

! 

EXXON 

33 

1531011 

!  307815A71I 

30C.0! 

56.  C! 

17.7! 

-  1 

6925! 

46.012  DIESEL  PUMPS/ 

I  NY 

NEW  YORK 

1971 

! 

i  i  i 

300.1! 

56.1! 

3.5! 

1 

-  1 

ICOILED 

! 

EXXON 

101 

1279*58 

1  83015A71! 

190.0! 

38.0! 

12.5! 

-  1 

2169! 

32.512  DIESEL  PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1959 

1 

1  !  1 

19C-1! 

38.1! 

2.5! 

! 

-  t 

! 

! 

EXXON 

500 

1528865 

!  337*15*71! 

335.0! 

6*. 01 

18.8! 

-  ! 

7812! 

39.013  DIESEL  PUMPS 

IMA  BOSTON 

1970 

! 

!  1  ! 

335.1! 

64.1! 

3.5! 

! 

-  1 

! 

! 

EXXON 

501 

1619703 

1  *7*6! 5*701 

338.5! 

70. C! 

20.5! 

-  ! 

9070! 

40.0! DIESEL  PUMPS 

!HA 

BCSTOH 

1979 

! 

!  1  1 

338.5! 

70.0! 

3.2! 

» 

-  j 

! 

! 

EXXOH 

503 

16*600* 

!  9185I5A20! 

*46.0! 

74.C! 

25.0! 

-  ! 

187*8! 

44.313  5/000  8PH/  2 

!KA 

BOSTON 

1982 

1 

!  !  ! 

4*6.0! 

74.0! 

3.9! 

! 

-  ! 

12/000  BPH  PUMPS 

! 

EXXON 

8ARGE  502 

1571538 

1  7912I5A70! 

376.0! 

78.  C! 

24.7! 

-  ! 

1*980! 

40.0! DIESEL  PUMPS 

ICA 

BENICIA 

1976 

1 

I 

!  !  I 

1  !  1 

376.0! 

J 

78.0! 

1 

4-5! 

! 

I 

» 

I 

! 

! 

! 

! 

(33)  EXXON  SKIPPING 

COMPANY 

! 

! 

!  1  1 

!  !  1 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

* 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

EXXON 

BAYOU  STATE 

! 51CC07 

1  9713*36! 

IOC. 8! 

29. C! 

i  o.  zi 

1700! 

-  ! 

33.0! NONE 

1  LA 

BATON 

1967 

1 

!  !  1 

105.0! 

29.0! 

10.2! 

i 

-  j 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

BROWNSVILLE 

•558595 

1  10213*36! 

70.6! 

26.2! 

8.3! 

1130! 

28 • 0 ! NONE 

1LA 

BATON 

1974 

t 

!  !  ! 

75.0! 

26.5! 

7.6! 

| 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

CHICAGO 

165C617 

1  **213*36! 

1  30.01 

**.C! 

9.0! 

3900! 

41 . 0! NONE 

ILA 

BATON 

1982 

1 

!  !  1 

13C.0! 

*4.0! 

8.6! 

! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

KENTUCKY 

15*3238 

1  56313*36! 

15C.0! 

52.0! 

8.5! 

6600! 

—  i 

35.0!NON£ 

!LA 

BATON 

1972 

1 

1  !  1 

150.01 

53.5! 

8.5! 

• 

-  j 

* 

! 

ROUGE 

EXXON 

LAKE  CHARLES 

1575C03 

!  26913*36! 

120.0! 

34.C! 

9.01 

2670! 

-  i 

45 .6! NONE 

ILA 

BATON 

1977 

! 

1  i  1 

120.01 

34.CS 

8.0! 

j 

-  i 

! 

| 

ROUGE 

EXXON 

LOUISVILLE 

1571289 

1  25813*36! 

120.01 

34.0! 

9.0! 

3334! 

-  J 

37. 0! NONE 

ILA 

BATON 

1976 

1 

1  !  1 

120.0! 

34.1! 

8.6! 

I 

i 

! 

ROUGE 

EXXON 

HFHPHXS 

1575860 

i  25813*36! 

120.01 

34.1! 

9.0! 

3334! 

-  t 

37 . oihONE 

ILA 

BATON 

1976 

I 

1  !  ! 

1 2C.0J 

34.1! 

8.6! 

! 

-  i 

! 

! 

R0U6E 

EXXON 

MISSISSIPPI 

1522212 

1  7513A36! 

85.3! 

28.5! 

8.5! 

1700! 

-  j 

37.0! NONE 

!IA 

BATON 

1969 

1 

*  1  I 

85.3! 

28.5! 

6.5! 

i 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

MOBILE 

1581853 

1  25813*36! 

120.0! 

34-0! 

9.0! 

3334! 

-  i 

37 .0! NONE 

!LA 

BATON 

1977 

i 

!  !  ! 

120.0! 

34-0* 

8.6! 

! 

-  | 

1 

! 

ROUGE 

EXXON 

NASHVIU.E 

158185* 

!  25813*361 

120.01 

34-1 ! 

9.0! 

3335! 

-  ! 

37.0! NONE 

ILA 

BATON 

1977 

1 

!  1  1 

12C.0! 

3  *.1 ! 

8.6! 

! 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

ST-  LOUIS 

1651989 

1  6*613*36! 

130.0! 

44.0! 

9.0! 

3900! 

-  J 

41 .0! NONE 

!LA 

BATON 

1982 

1 

1  1  ! 

1 3C.0! 

44.0! 

8.6! 

f 

-  f 

I 

! 

ROUGE 

EXXON 

TENNESSEE 

15021/1 

J  Di/sJ-Oo: 

i  jv.vi 

42-01 

v«  '* 

*t;c! 

—  • 

U.AIWftUt 

R* 

RATON 

1966 

1 

1  1  1 

15C.41 

*2.01 

6.51 

| 

-  I 

! 

! 

ROUGE 

EXXOH 

TEXAS 

1517145 

1  7613*36! 

85.3! 

28.0! 

6.5! 

17001 

-  | 

46.6 ! NONE 

!LA 

BATON 

1968 

1 

!  !  1 

85.3! 

28.5! 

8.5! 

1 

-  j 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

106 

1287891 

!  183015A70! 

284.0! 

50.01 

6.51 

-  ! 

3100! 

17.012  DIESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

1962 

( 

i  1  1 

284.0! 

50.0! 

2.3! 

! 

1 

1 

ROUGE 

EXXON 

109 

1287892 

1  183015*70! 

284.0! 

50.0! 

8.51 

-  ! 

3100! 

17.012  DIESEL  PUMPS 

!LA 

BATON 

1962 

1 

f  !  ! 

28*. 0! 

50.01 

2.3! 

! 

-  | 

1 

! 

ROUGE 

EXXON 

no 

!  53CC08 

!  2238! 5A/0! 

297.5! 

54. C! 

13.0! 

-  ! 

52*1! 

22.052  DIESEL  PUMPS 

ILA 

BATON 

1971 

1 

1  !  ! 

297.5! 

54.01 

2.2! 

! 

-  | 

! 

I 

ROUGE 

EXXON 

203 

1273898 

i  92615A70! 

152.0! 

52. S! 

8.5! 

-  ! 

2259! 

19.1 {DIESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

1957 

1 

1  !  J 

152.1! 

52.5! 

1.5! 

1 

1 

; 

ROUGE 

EXXON 

21* 

1287583 

1  193315A70! 

297.5! 

52.5! 

8.5! 

-  ! 

*458! 

20.0I0ICSEL  PUMP 

ILA 

BATON 

1962 

1 

i  t  i 

297.5! 

52.5! 

1.5! 

! 

! 

I 

ROUGE 

EXXON 

215 

1  28680* 

1  95615*70! 

1*7.5! 

52.5! 

8.5! 

-  1 

2192! 

20.0IDIESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

1961 

1 

1  1  ! 

1*7.5! 

52.5! 

1.51 

! 

-  } 

! 

! 

ROUGE 

EXXON 

218 

1287*81 

1  177215*70! 

297.5! 

52.5! 

8.5! 

-  1 

4326! 

20.0 1 01 ESEL  PUMP 

ILA 

BATON 

1962 

1 

1 

1 

!  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

297.5! 

1 

52.5! 

! 

! 

1.51 

! 

1 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

ROUGE 

(NCR  I 
•  1ST! 


VESSEL  NAME  AND  NUHIER 


COAST 
CU  All 
NUMBER 


TAILS  2  -  DES 
tVUtt  DIMENSIONS 


NET  tCOIC 
IECIS-1**** 
TER  !  SEE 
TON-  {RACE 
NASE  !  IV 


LENGTH! 6RDTH 
REC.  1  RES. 
//////!///// 
OVER-iOVCA- 
ALL  !  ALL 


RIRTXON  OF  VESSELS 


389 


DRAFT! 

I 

LOAD-1 
ED  l* 

/////!  HORSE 
LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  t 
!  EST  1 
CARSO  !  FIXED  1 
//////// t  POINT  1 


!  V  E  s  S  E  L 
CARSO  HANOLINS  !S  10PERATIN6 
EIUIPNENT  ITC!  BASE 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 


PASS-  ! (LIGHT) !///////////// ///|TD !////////// 
ENSERS  !  (FEET) !  LINE-2  ICC!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 


! 


(3SI  I 

EXXON 

SKIPPXNS  COMPANY  ! 

EXXON 

211 

(CONTINUED)! 

! 502338 

EXXON 

220 

! 502739 

EXXON 

221 

1501715 

EXXON 

222 

1503113 

EXXON 

223 

1501122 

EXXON 

224 

1503114 

EXXON 

225 

IS02933 

EXXON 

226 

1502170 

EXXON 

227 

1512422 

EXXON 

221 

1512623 

EXXON 

22f 

1514603 

EXXON 

230 

1514604 

EXXON 

231 

1513637 

EXXON 

232 

1513638 

EXXON 

233 

1513226 

EXXON 

234 

1513227 

EXXON 

233 

1514797 

EXXON 

234 

1517722 

EXXON 

237 

1518283 

EXXON 

231 

1517146 

EXXON 

239 

1519103 

EXXON 

240 

1521012 

EXXON 

241 

1521013 

EXXON 

242 

1519104 

EXXON 

301 

1567392 

EXXON 

302 

1 

1566923 

EXXON 

311 

1569601 

EXXON 

312 

1572915 

EXXON 

313 

1572916 

EXXON 

314 

1569602 

EXXON 

321 

I57C805 

EXXON 

322 

1572565 

EXXON 

323 

1572566 

EXXON 

324 

1572580 

EXXON 

331 

1576180 

EXXON 

332 

1577694 

EXXON 

333 

1573949 

EXXON 

341 

1575772 

EXXON 

342 

1575773 

| 

EXXON 

343 

1575774 

EXXON 

344 

1575775 

EXXON 

352 

1647586 

EXXON 

361 

1651024 

EXXON 

362 

1651990 

EXXON 

363 

1651991 

EXXON 

364 

1 

1651992 

EXXON 

371 

i 562022 

EXXON 

372 

1562636 

EXXON 

373 

1562635 

EXXON 

374 

1562054 

EXXON 

8ARSE 

334 

1628787 

EXXON 

8ARSE 

381 

1534609 

EXXON 

BARSE 

382 

1561605 

EXXON 

8ARSE 

383 

1558172 

! 

( 


1  1 
1I7915A70! 

1 

297.5! 

! 

54.0! 

! 

8.5! 

_  1 

! 

4365! 

! 

26.0! DIESEL  PUMP 

! 

(LA  BATON 

!  1966 

!  1 

297.51 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ROUSE 

24Q615A70! 

297.5! 

54.0! 

8.51 

-  | 

3281! 

32.711  DIESEL  PUMP# 

1 1LA  BATON 

!  1966 

1  1 

297.5! 

54.11 

1.5! 

-  ( 

(ASPHALT  PUMP 

!  ROUCC 

197415A701 

297.51 

54.0! 

8.5! 

-  1 

4612! 

26.01  DIESEL  PUMP 

(LA  BATON 

!  1965 

1  1 

297.51 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  AOUSE 

2502! SA70I 

297.51 

54.0! 

8.5! 

-  i 

3507! 

26.011  DIESEL  PUMP# 

1  !LA  BATON 

1  1966 

1  1 

297.5! 

54.11 

1.5! 

-  ! 

I  ASPHALT  PUKP 

!  ROUSE 

9751 5A701 

147.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

22471 

26.0! DIESEL  PUMP 

!  L A  BATON 

!  1965 

1  1 

147.5! 

54.1! 

1.51 

-  ! 

1 

!  ROUGE 

122313A70! 

147.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

1742! 

26.011  DIESEL  PUMP# 

1 1 L A  BATON 

!  1966 

1  1 

147.5! 

54.1! 

1.5! 

-  t 

(ASPHALT  PUMP 

!  ROUSE 

18821SA70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4486! 

26.0! DIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

1  1966 

1  1 

297.51 

54.1! 

1.51 

-  ! 

! 

!  rouse 

18821 5A701 

297.5! 

54.0! 

6.5! 

-  i 

4492! 

26.0! DIESEL  PUMP 

!LA  BATON 

!  1966 

1  f 

297.5! 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

1 8941 S A  70 1 

297.51 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4234! 

21 .OlDIESEL  PUMP 

!LA  BATON 

!  1968 

1  1 

297.51 

54.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ROUGE 

18941SA701 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4234! 

21.0! DIESEL  PUMP 

!LA  BATON 

1  1968 

1  1 

297.51 

54.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUSE 

196115A70! 

297.5! 

54. C! 

8.5! 

-  i 

44621 

20.5 (DIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

]  1968 

1  1 

297.51 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

19611SA701 

297.5! 

54.0! 

a.s! 

-  i 

4482! 

20.5 (DIESEL  PUMP 

!LA  BATON 

!  1968 

t  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ROUGE 

9601 SA701 

147.5! 

54.01 

8.5! 

-  i 

2200! 

20. 31  DIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

!  1968 

t  1 

147.5! 

54.C! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ROUGE 

96015*701 

147.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

2200! 

20.3IDIESU  PUMP 

!IA  BATON 

!  1968 

1  1 

147.5! 

54. C! 

1.5! 

-  | 

1 

!  ROUSE 

19281SA701 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4115! 

20.MDIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

!  1968 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUSE 

« 

19281 S A  70 1 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4115! 

2fr-»5*  DIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

1  1968 

1  1 

297.51 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ROUSE 

1 8851 5*701 

262.51 

55.0! 

9.5! 

-  I 

2614! 

25. OlDIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

!  1968 

1  1 

262.51 

55. 0! 

2.0! 

-  ! 

| 

!  ROUSE 

212915A70I 

262.5! 

55.0! 

9.51 

-  i 

2810! 

25.01  DIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

1  1969 

1  1 

262.51 

55.01 

2.0! 

-  | 

1 

!  ROUSE 

212915*701 

262.51 

5S.C! 

9.51 

-  i 

2810! 

25.0! DIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

1  1969 

i  1 

262.51 

55.0! 

2.01 

-  1 

! 

!  ROUGE 

20491SA70I 

262.5! 

55.0! 

9.51 

-  j 

2614! 

25.01  DIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

!  1968 

1  1 

262.51 

55.  C! 

2.0! 

-  | 

| 

!  ROUGE 

189215*701 

297.5! 

54. C! 

8.5! 

-  i 

4305! 

21. OlDIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

!  1969 

1  1 

297.51 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

| 

1  ROUSE 

95915*701 

147.51 

54. C! 

8.5! 

-  i 

2200! 

20.5 ! DI ESEL  PUMP 

ILA  BATON 

!  1969 

1  1 

147.51 

54.C! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ROUGE 

1942I5A70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  j 

4482! 

20.5 ! DIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

!  19o9 

1  1 

297.51 

54.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ROUSE 

189215*701 

297.5! 

54.  C! 

8.5! 

-  i 

4305! 

21 .OlDIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

1  1969 

1  1 

297.51 

54.  C! 

1.5! 

-  I 

| 

!  ROUSE 

1661 15*701 

295.0! 

54.  C! 

10.0! 

-  j 

3792! 

22. OlDIESEL  PUMP 

!LA  BATON 

!  1975 

1  1 

295.01 

54.0! 

1.9! 

-  1 

| 

!  ROUSE 

1720I5A70I 

295.0! 

54. C! 

10.0! 

-  j 

3932! 

22.0! DIESEL  PUMP 

!LA  BATON 

I  1975 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.9! 

-  I 

1 

!  ROUSE 

1461 15  A  70 1 

295.0! 

54.0! 

10.0! 

-  j 

3792! 

22.012  DIESEL  PUMPS 

!  LA  BATON 

1  1976 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.9! 

*  ! 

I 

!  ROUGE 

169315A701 

295.01 

54.0! 

9.0! 

-  i 

4300! 

22. OlDIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

!  1976 

1  ‘* 

295.0! 

54. C! 

1.0! 

-  ! 

| 

!  R0U6E 

94215*701 

17C.0! 

54. C! 

9.0! 

-  i 

2400! 

22.0IPUMP 

ILA  BATON 

1  1976 

1  1 

170.0! 

54. C! 

1.0! 

-  ! 

1 

!  ROUGE 

172015*701 

295.0! 

54.C! 

10.0! 

-  j 

3952! 

22.012  DIESEL  PUMPS 

ILA  BATON 

I  1976 

1  1 

295.0! 

54.0! 

1.91 

-  ! 

| 

!  ROUSE 

1 9061 5A701 

297.5! 

54. C! 

11.0! 

-  | 

4400! 

18. OlDIESEL  PUMP 

ILA  BATON 

1  1976 

1  1 

297.5! 

54.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUSE 

1961  ISA  70 ! 

297.5! 

54.  C! 

9.0! 

-  i 

4650! 

1 8.01  DIESEL  PUMP 

!LA  BATON 

I  1976 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

96015*701 

147.0! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

23001 

la.oiPUNp 

ILA  BATON 

!  1976 

1  1 

147.0! 

54.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

191415*70! 

297.5! 

54.0! 

11.0! 

-  j 

4550! 

18.011  DIESEL  PUMP 

! L A  BATON 

!  1976 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

1 9  06 1 5  A  70 1 

297.4! 

54.0! 

9.0! 

-  i 

4400! 

1 6.0! PUMP 

ILA  BATON 

!  1976 

1  1 

297.4! 

54.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

1961 15*70! 

297.51 

54. Cl 

9.0! 

-  j 

4650! 

18.0! PUMP 

!LA  BATON 

!  1976 

1  1 

297.5! 

54. C! 

1.0! 

-  ! 

| 

!  ROUGE 

96013*70! 

147.51 

54.0! 

9.0! 

-  i 

2300! 

18.0IPUMP 

ILA  BATON 

!  1976 

1  1 

147.5! 

54.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

179115*70! 

297.61 

54.  C| 

9.0! 

-  i 

3351! 

22.01PUNP 

!LA  BATON 

J  1977 

1  1 

297.6! 

54.0! 

2.3! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

196415*70! 

297.6! 

54.  C! 

9.0! 

-  i 

3799! 

22.01PUMP 

!LA  BATON 

I  1977 

1  1 

297.6! 

54. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

880I5A701 

147.61 

54.  C! 

9.0! 

-  i 

1823! 

22.0! PUMP 

I  LA  BATON 

I  1977 

1  1 

147.61 

54. Cl 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ROUGE 

184415*70! 

297.6! 

54. C! 

9.0! 

-  i 

3619! 

22.01PUMP 

ILA  BATON 

!  1977 

1  1 

297.6! 

54.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  R0U6E 

20  4  3 1 5  A  70 1 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4390! 

22. OlDIESEL  PUMPS 

ILA  BATON 

!  1*82 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ROUGE 

1 9931 5A701 

297.5! 

54. C! 

8.5! 

-  j 

3998! 

22. OlDIESEL  PUMPS 

ILA  CATO.N 

!  1982 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  AOUSE 

2043! 5A70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

4390! 

22.0! DIESEL  PUMPS 

ILA  8AT0N 

1  1982 

1  1 

297.5! 

54.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

i 

80215*70! 

147.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

1943! 

22. OlDIESEL  PUMPS 

ILA  BATON 

i  198? 

!  ! 

147.31 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

202615A70! 

297.5! 

54.  C! 

8.5! 

-  j 

4260! 

22. OlDIESEL  PUMPS 

! L A  BATON 

!  1982 

1  1 

34. Ct 

1.5! 

-  1 

l 

!  ROUSE 

214715*701 

297.5! 

54.0! 

9.5! 

-  ! 

2700! 

23.511  CARSO  PUMP 

ILA  BATON 

!  197* 

t  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ROUGE 

2301 1 5A70I 

297.5! 

54.0! 

9.5! 

-  j 

2300! 

23.511  CARSO  PUMP 

!LA  BATON 

I  1973 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUSE 

115215*70! 

147.5! 

54.0! 

9.5! 

-  1 

1800! 

23.511  CARSO  PUMP 

1 L A  BATON 

1  1975 

I  ! 

147.5! 

54.0! 

1.51 

-  | 

( 

!  ROUGE 

222315*70! 

297.5! 

54.0! 

9.5! 

-  ! 

2200! 

22.011  CARSO  PUMP 

ILA  BATON 

!  1975 

1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

1897I3A70! 

297.5! 

54.0! 

10.0! 

-  ! 

4039! 

19.5  !  DI ESEL  PUMPS 

!LA  BATON 

!  198C 

1  ! 

297.51 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

202615A70I 

297.51 

54.0! 

9.0! 

-  l 

4216! 

23.3 !  DIESEL  PUMPS 

ILA  BATON 

J  1**74 

1  ! 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ROUGE 

196015A70! 

297.1! 

54. C! 

9.0! 

-  j 

4643! 

23.0! DIESEL  PUMPS 

!LA  BATON 

J  1974 

1  1 

297.1! 

54. C! 

1.5! 

-  ( 

1 

!  ROUGE 

96415A70! 

149.1! 

54.0! 

9.0! 

-  1 

iZZU 

22. 5  1  DIESEL  PUMPS 

ILA  BATON 

1  1974 

1  1 

!  ! 

149.1! 

I 

54. C! 

1 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

!  ROUGE 
! 

mil  2  -  DESCRIPTION  or  VESSELS 
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ENGRl 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

(CAPACITY! 

NIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  I 

DIST1  OPERATOR 

Hf.  ICOOEILCNSTHISDDTHI 

I 

1 

! 

EST  (  CARGO 

HANDLING 

IS  tOPCMTIKC  1 

!  COAST 

1  TER  1  SEC  1 ////// 1 /////l 

CD  ! 

I////////I 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  (PAGE! 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////ITD!//////////! 

OR 

I  NUNBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  t LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICC! 

LINE-2  ! *RE8UILT 

(33)  EXXON  SKIPPING  COMPANY 

1 

! 

! 

!  ! 

1  1 

1  1 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED)! 

1  ! 

1 

1 

I 

! 

! 

» 

! 

EXXON  BARGE  384 

! 558173 

191415A701 

297  S! 

54.0! 

9.0! 

4223! 

22.5! DIESEL 

PUMPS 

!LA 

BATON  ! 

1974 

1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

! 

~  t 

! 

1 

ROUGE  ! 

EXXON  BARGE  NO  351 

! 644981 

1993I5A70! 

297.51 

54.  C! 

8.5! 

-•  I 

J94«  1 

22.0IDIESEL 

PUMPS 

(LA  BATON  ! 

1982 

1  ! 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

I 

“  ! 

! 

! 

ROUGE  1 

EXXON  BARGE  NO  353 

! 648118 

8021SA701 

147.51 

54. C! 

8.5! 

1943! 

22.0! DIESEL 

PUMPS 

I  LA 

BATON  ! 

1982 

!  1 

147.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

ROUGE  ! 

EXXON  BARGE  NO  354 

J  649 808 

202615A70I 

297.6! 

54.  C! 

8.5! 

-  I 

42601 

22.0!  DIESEL 

PUMPS 

1 L  A 

BATON  ! 

1982 

1  1 

297.6! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

ROUGE  1 

EXXON  BARGE  NO  391 

J628786 

18031SA70! 

297.51 

54. C! 

10.01 

-  ! 

3804! 

19.5!  DIESEL 

PUMPS 

!  LA 

BATON  1 

1980 

1  1 

297.5! 

1 

54. 01 
! 

1.5! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

ROUGE  ! 

! 

(32)  EYNARO  BARGE  CO. 

EBCO  3 

1574417 

1  ! 

1  ! 

19314A43! 

1 

1 

—  1 

! 

! 

—  1 

! 

! 

6.6! 

! 

! 

192! 

! 

! 

5 .61  NONE 

! 

! 

ILA 

1 

! 

BELLE  ! 

1976 

1  1 

11C.  1 ! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

CHASSE  ! 

EBCO  4 

1585198 

19314A431 

—  1 

—  t 

6.6! 

-  I 

192! 

5.6 (NONE 

ILA 

BELLE  ! 

1977 

1  1 

110.11 

30.0! 

2.0! 

! 

-  j 

( 

! 

CHASSE  ! 

EBCO  5 

1601582 

19314A43! 

—  1 

—  1 

6.6! 

-  | 

192! 

5.6! NONE 

ILA 

BELLE  ! 

1979 

!  1 

1  1 

110.11 

1 

30.  C! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

•  1 

! 

! 

! 

! 

CHASSE  ! 

1 

(32)  EYMARD#  ENHITT  1  EMILE 

10./ 

!  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CHAD  EYNARO 

(539304 

6113A36! 

61.4! 

21.1! 

8.3! 

1200! 

-  | 

28.0! NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1972 

1  1 

1  1 

65.0! 

1 

22.01 

! 

6.6! 

! 

! 

1 

"  I 

1 

! 

l 

! 

! 

1 

(32)  EYNARO#  MUCH  TOWING  CO.# 

!  INC. 

1  1 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

MISS  RACHAEL 

1571301 

42111A03! 

56.01 

20.0! 

6.0! 

6001 

-  j 

33.0 ! NONE 

! L A  BELLE  ! 

1976 

1  1 

56.01 

20.0! 

4.5! 

l 

-  j 

! 

* 

CHASSE  ! 

TODD  PICHAEL 

1532076 

2711A03! 

5C.01 

16. Cl 

6.5! 

400! 

-  | 

20.0! NONE 

ILA 

BELLE  ! 

1981 

1  1 

5C.01 

16.  C! 

5.0! 

! 

-  i 

! 

! 

CHASSE  ! 

CHERYL  ANN 

1616505 

1 00! 3 A  36 1 

71.0! 

26.  Cl 

12.0! 

1200! 

-  i 

6»,OlkOHE 

ILA 

BELLE  ! 

I960 

1  1 

71.0! 

26.0! 

10.6! 

! 

-  j 

! 

! 

CHASSE  ! 

OVAYNE  DAVID 

1265576 

3813A361 

56.0! 

19.0! 

4.9! 

600! 

-  i 

25 • 0 ! NONE 

ILA 

BELLE  ! 

1953 

1  1 

1  1 

60.0! 

1 

19.5! 

1 

4.3! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

CHASSE  ! 

I 

(32)  EYNARO#  H.  R.  4  CO. 
STELLA 

1644062 

l  t 

1  1 

107 16A99 1 

1 

! 

1 

1 

1 

-  1 

! 

1 

7.0! 

! 

I 

600! 

120! 

! 

! 

105.0! CRANES 

! 

! 

ILA 

! 

! 

LEEVILLE  ! 

1981 

1  ! 

!  1 

63.0! 

! 

28.0! 

1 

7.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(16)  F.  1  F.  TOWING  CONPANT# 

1  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

RIG  MAMA 

1500913 

6113A36! 

58.3! 

25.9! 

9.0! 

1400! 

-  ! 

42.0! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1964 

t  1 

73.0! 

26.5! 

7.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

i 

JCREPY  NOEL 

1639522 

7613A36! 

52.0! 

22. Cl 

8.0! 

1000! 

-  j 

41 .0! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1981 

1  I 

65.0! 

22.01 

7.7! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

RAY  MINOR 

1649566 

5613A36! 

52.0! 

22.01 

8.2! 

800! 

-  | 

40.0! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1982 

1  1 

55.0! 

22.2! 

7.0! 

1 

-  I 

! 

! 

1 

LITTLE  BOY 

1287132 

25 ! jA  361 

47.1! 

17.1! 

7.5! 

450! 

•  | 

35.0! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1961 

1  1 

55.0! 

17.1! 

5.0! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

TAOPCLE 

1289194 

1113A361 

39.8! 

15.01 

6.5! 

350! 

•  ! 

40. 0! NONE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1962 

!  ! 

43.7! 

15. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

FLECHAS  5 

8014A43! 

95.0! 

25. C! 

5.0! 

-  1 

150! 

7 .0 ! NONE  , 

IMS 

PASCAGOULA! 

1956 

!  1 

95.0! 

25.01 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

JM  101 

1655173 

366 ! 4 A  43 ! 

124.0! 

44.01 

8.0! 

500! 

8.0INOHE 

IMS 

PASCAGOULA! 

1983 

1  ! 

1  l 

124.0! 

! 

44. C! 

1 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(32)  FAGAN  BOAT  SVC./  INC. 

MR.  RENT 

1565218 

1  1 

1  1 

11711A12! 

! 

1 

166.0! 

! 

1 

38.01 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

2640! 

.  j 

! 

! 

45 .0! NONE 

! 

!TX 

! 

! 

FREEPORT  ! 

1975 

1  1 

166.0! 

38.0! 

7.0! 

1 

12! 

! 

! 

1 

MR.  TODD 

1602334 

13211A121 

166.0! 

14.01 

9.0! 

3000! 

-  ! 

45.0! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1979 

i  { 

i  l 

166.0! 

! 

14. Cl 

1 

7.0! 

; 

! 

! 

12! 

! 

1 

! 

! 

C*  CONNOR  ! 

! 

(32)  FAITH  TOWING#  INC. 

FAITH 

1642222 

!  ! 

!  1 

7413A35! 

1 

! 

62.0) 

I 

1 

22. C! 

i 

! 

9.0! 

! 

! 

1000! 

! 

47.0! NONE 

1 

1 

!IA 

1 

1 

NEW  ! 

1981 

1  t 

!  I 

65.0! 

! 

23.01 

1 

7.1! 

! 

1 

r 

~  ! 

1 

1 

! 

1 

ORLEANS  ! 

I 

(31)  FAICO#  INC. 

B  204 

i 

1  1 

!  1 

94514A41! 

! 

1 

200.0! 

1 

! 

35.0! 

1 

! 

9.0! 

i 

i 

1400! 

! 

! 

12.0IN0NE 

! 

IMS 

! 

! 

VICKSBURG  ! 

1964 

1  1 

200.0! 

35. CJ 

9.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

B  207 

945I4A411 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

12.01N0NE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1964 

!  1 

200.0! 

35.01 

9.01 

! 

.*■  | 

! 

! 

1 

8  225 

70514A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  | 

16001 

1 2 • OiHONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1966 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

I 

B  229 

70514A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1600! 

1 2.0 1  NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1966 

1  1 

200.0! 

35.01 

9.01 

•  ! 

! 

! 

! 

F  1 

1268228 

874I4A411 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

1 3 .0 ! NONE 

IMS 

VICKSBURG  1 

1955 

!  1 

195.1! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

! 

f  5 

1270255 

87414A411 

195.1! 

35.C! 

9.0! 

1400! 

13.0! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1955 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

F  7 

1270476 

87414A41! 

195.1! 

35.01 

9.0! 

-  J 

1400! 

13.O1N0NE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1955 

1  1 

195.11 

35.01 

1.9! 

l 

-  ! 

1 

! 

! 

F  10 

1530250 

87314A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1604! 

16.0IN0NE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1971 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.8! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

f  11 

1530251 

87314A41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1604! 

16.0IN0NE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1971 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ( 

I 

! 

! 

f  12 

1550252 

373  5  44  41 1 

cOC.G! 

##.C! 

?.C! 

•  j 

160*! 

16.0!nonf 

IMS 

VICKSBURG  1 

1971 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

| 

! 

I 

f  13 

1530253 

87314A411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1604! 

16.0 ! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1971 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

F  14 

1530254 

87314A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1604! 

16.0} NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1971 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

r  15 

153C255 

87314A41! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1604! 

1 6 . 0 1  NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1971 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

F  16 

1530256 

87314A411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1604! 

H.OIkONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1971 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  { 

! 

! 

! 

f  17 

153C257 

87314*41 | 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

1604! 

1 6 . 0 ! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1971 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  | 

I 

! 

I 

F  20 

1565560 

71 214A41 | 

195.0! 

35.0! 

9.01 

1300! 

1 3 .0! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1975 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

f  21 

1565561 

71 2 14*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1300! 

13.0! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1975 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

F  102 

1588668 

195! 4*461 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  l 

5001 

1 0.0 ! NONE 

IMS 

VICKSBURG  I 

1977 

t  1 

1  1 

!  1 

120. 0! 
! 

1 

30.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUHBER 


I  IVTCCi  RIRENSXCHS  lORAPTt 
!  NET  !  CODE (LENGTH! 8RDTH!  I 
JXECXS-!****!  REC.  !  REC.ILOAO-I 
I  TER  1  SEE  I //////!///// 1  ED  ! 

I  TOR-  1PAGE!  OVER-! OVER-! // / / / I  HORSE 
!  RASE  !  IV  I  ALL  !  ALL  (LIGHT !  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  t  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  (S  {OPERATING  1 
CARGO  !  FIXED  !  EflUIPREKT  |TC!  BASE  ! 


tnnun  point  i 


LINE-1  !  PUILT  1 


PASS-  ! {LIGHT) f //////////////// I TD !////////// ! 


ENGERS  I  (FEET)! 


!EE!  LINE-2  !»RE8UXLT! 


m _ 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


C  M  6ft  t 

iVTCCi 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

1  CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DISTl  OPERATOR 

NET  1  CO DC i LENGTH! 8RDTH1 

! 

1 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS 

PERATING  ! 

OAD-! 

CARGO  ( 

FIXED  !  EtUIPHENT 

iTCi 

BASE  ! 

!  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! / ////// / 1 

POINT  !  LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUHBER 

1  GUARD 

TON-  (PAGES 

OVER-! OVER-t /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1//////F//F//////1 TO I ////////// 1 

OR 

!  NUN8ER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT ] 

POWER! 

ENCERS  1 

(FEET) 1  LINE-2 

ltd 

LINE-2  IMEBUILT! 

(03)  FIRE  ISLAND  FERRIES# 

1 

! 

INC!. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

i 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

’i 

! 

(CONTINUED)  1 

I  t 

l 

1 

! 

•  ! 

! 

! 

FIRE  ISLAND  FLYER 

1232239 

9118111 

64.01 

14.ol 

3.8! 

6751- 

-  ! 

1 4 .0 ! NONE 

!NY 

BAY  SHORE  ! 

*  1955 

' 

I 

1  1 

64.01 

14.6! 

3.5! 

,1171 

! 

! 

FIRE  ISLAND  MISS 

1573136 

3911A121 

75.01 

18.3! 

4.8! 

17851 

15! 

22.0! NONE 

INY 

BAY  SNORE  ( 

1976 

i 

1  1 

75.0! 

18.31 

4.2! 

300! 

! 

l 

FIRE  ISLAND  QUEEN 

1219589 

6011811! 

94.3! 

21.0! 

5.5! 

450! 

-  ! 

30.01N0NE 

INY 

BAY  SHORE  1 

*  1959 

! 

1  l 

94.31 

21.0! 

5.0! 

285! 

1 

! 

FIRE  ISLAND  TRADER 

1536322 

2311A03! 

62.81 

16.0! 

5.0! 

330! 

25! 

20.014  TON  DIESEL 

INY 

BAY  SHORE  I 

1971 

! 

!  t 

63.0! 

18.3! 

4.0! 

-  | 

ICRANE 

1 

FIREBALL 

1634661 

3811A12 t 

75.0! 

18.3! 

4.8! 

1785! 

15! 

22.O1N0NE 

INY 

BAY  SHORE  t 

1911 

! 

1  1 

75.01 

18.3! 

4.2! 

298! 

1 

! 

FIREBIRD 

I67CG12 

44!  1  Cl?! 

85.0! 

20.0! 

4.8! 

1785! 

1! 

23.0! NONE 

uy 

BAY  SHORE  ! 

1914 

! 

1  1 

85.0! 

20.0! 

4.0! 

375! 

I 

! 

ISLE  OF  FIRE 

1276311 

35116121 

63.0! 

14.6! 

3.6! 

600! 

-  ! 

16.0! NONE 

INY 

BAY  SHORE  ! 

1944 

! 

1  ! 

63.0! 

14.8! 

3.0! 

160! 

! 

1 

STRANGER 

1684623 

4911C12! 

65.0! 

17.  C! 

4.0! 

960! 

11 

22.01  NONE 

INY 

BAY  SHORE  1 

1985 

\ 

1  1 

65.0! 

17.4! 

3.6! 

149! 

! 

! 

TRAVELER 

1583473 

3911A121 

75.01 

18.3! 

4.8! 

1785! 

15! 

22.0! NONE 

!NY 

BAY  SHORE  1 

1977 

! 

1  1 

75.0! 

18.3! 

4.2! 

300! 

! 

! 

VAGABOND 

1607906 

5011A121 

75.0! 

21.0! 

5.0! 

3501 

45! 

23.514-TON  DIESEL 

INY 

BAY  SHORE  ! 

1979 

! 

1  1 

75.0! 

21.5! 

4.0! 

227! 

ICRANE 

! 

ZEE  LION 

J  506304 

6211B12! 

62.0! 

16.7! 

4.61 

1000! 

171 

24.01N0NE 

INY 

BAY  SHORE  ! 

1966 

1 

1  1 

64.91 

17. C! 

3.9! 

150! 

! 

I 

ZEE  WHIZ 

1296322 

56110111 

62.31 

16.7! 

4.6! 

940! 

-  ! 

23.0! NONE 

INY 

BAY  SHORE  ! 

1964 

! 

! 

1  1 

1  1 

64.9! 

1 

17.0! 

! 

3.9! 

ISO! 

! 

! 

! 

I 

! 

(01)  FISH#  R.  N./ 

(  SON# 

! 

INC.! 

I  1 

1  1 

l 

1 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

BUCCANEER 

1521956 

31 11B121 

44.61 

17.2! 

6.0! 

4001 

-  ! 

21 .0! NONE 

INC 

BOOTHBAY  ! 

1949 

! 

1  1 

51.81 

17.2! 

6.0! 

49! 

! 

! 

HARBOR  ! 

GOODTIHC 

1267635 

2211A161 

55.0! 

15.81 

5.1! 

400! 

-  ! 

21 .0! NONE 

!NE 

BOOTHBAY  ! 

1954 

1 

1  1 

64.81 

15.8! 

4.5! 

136! 

! 

! 

HARBOR  ! 

GOODTIMES  TOO 

1604102 

1711B16! 

51.6! 

16.1! 

4.9! 

4001 

-  ! 

21 .0! NONE 

1  ME 

BOOTHBAY  ! 

1979 

| 

1  1 

55.0! 

16.1! 

4.0! 

149! 

! 

I 

NARBOR  ! 

HYSTERY 

1284630 

2411912! 

49.7! 

16.2! 

6.9! 

315! 

-  ( 

21 .0! NONE 

IHE 

BOOTHBAY  ! 

1941 

I 

(  1 

49.71 

16.2! 

6.9! 

49! 

! 

! 

HARBOR  1 

PINK  LADY 

1661686 

53118161 

65.01 

20.0! 

5.0! 

700! 

-  ! 

24.5! NONE 

IHE 

BOOTHBAY  ! 

1914 

! 

1  1 

75.01 

20. C! 

4.5! 

1481 

I 

t 

HARBOR  ! 

YELLOW  BIRD 

1585939 

36116121 

51.6! 

16.1! 

5.0! 

700! 

-  ! 

24.0 !  NONE 

IHE 

BOOTHBAY  ! 

1977 

1 

1 

1  1 

i  : 

65.01 

l 

16.1! 

! 

4.9! 

! 

48! 

! 

! 

! 

! 

! 

HARBOR  ! 

(01)  FISHERS  ISLAND  FERRY 

! 

DIS1TRICT 

1  ! 

i  i 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

MUNNATAWKET 

1591773 

6S11A12I 

115.5! 

33. C! 

7.0! 

1000! 

63! 

40.0 ! NONE 

INY 

FISHERS  1 

1978 

1 

t  1 

134.0! 

33.0! 

7.01 

216! 

i 

( 

ISLAND  ! 

RACE  POINT 

1685644 

5911A12! 

139.71 

33.0! 

8.5! 

1080! 

120! 

65.0! NONE 

!NY 

FISHERS  ! 

1985 

1 

! 

1  1 

1  1 

162.0! 

33.0! 

! 

7.8! 

! 

250! 

! 

! 

! 

! 

I 

ISLAND  ! 

(33)  FIVE  G*S#  INC 

1 

1 

1  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

HISS  LORI  DAWN  IX 

1643700 

62J1A02! 

83.5! 

24.0! 

11.6! 

800! 

-  I 

35 . 0! NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

1  ! 

96.0! 

! 

24. C! 

! 

7.0! 

! 

32! 

1 

! 

! 

! 

! 

PASS  I 

(32)  FIVE  HUNDRED 

1 

(500)  HARINIE  CORP. 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DB  101 

1632C49 

24115A71! 

130.1! 

34.1! 

5.0! 

-  ! 

972! 

15.012  PUMPS 

!IA 

BERWICK  ! 

1981 

! 

!  1 

130.1! 

34.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

DP  102 

1641491 

35115A71! 

130.0! 

34. C! 

5.0! 

-  ! 

972! 

15.012  PUMPS 

!IA 

BERWICK  ! 

1911 

1 

!  1 

130.0! 

34.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

De  103 

1644876 

35115A71! 

13C.0! 

34.C! 

5.0! 

*  ! 

972! 

15.012  PUMPS 

!LA 

BERWICK  ! 

1982 

1 

!  1 

1 3C.0I 

34.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

OB  104 

1647415 

351 J5A71 1 

13C.0! 

34.0! 

5.0! 

*  ! 

972! 

15.012  PUMPS 

!LA 

BERWICK  I 

1982 

1 

1 

1  1 

1  1 

130.0! 

; 

34. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(16)  FIVE  H  TRANS. 
GAIL  ANN 

CORP. 

1 

1 

1638386 

1  1 

1  1 

10013A35! 

! 

1 

63.3! 

! 

j 

24.  ci 

! 

j 

8.oi 

1040! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

42 .0 ! NONE 

1 

! 

!KY 

LOUISVILLE! 

1911 

1 

!  i 

70.0! 

24.0! 

6.5! 

-  ! 

! 

! 

HICHAEL  P.C0RIDE 

1272715 

23413A35! 

116.51 

33.0! 

8.6! 

2800! 

-  ! 

45.5 !  NONE 

!K7 

LOUISVILLE! 

1936 

1 

1  1 

124.0J 

34.0! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

HICHELLE  HCBRIDC 

1225360 

7713A35! 

77.0! 

23.1! 

6.1! 

620! 

-  ! 

36. 5 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1925 

1 

!  1 

77.0! 

23.1! 

6.1! 

-  ! 

! 

! 

PATRICK  H 

1 263C43 

77I3A35 1 

73.0! 

24.0! 

7.0! 

1020! 

-  ! 

37.61N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1952 

1 

1  ! 

78.01 

24.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

STEPHEN  MC8RIDE 

1262374 

6513A351 

70.5! 

19.3! 

7.3! 

820! 

-  ! 

30.0  JNONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

«  1968 

1 

!  1 

7C.S! 

20.0! 

7.3! 

-  ! 

! 

1 

WESLEY  H 

1254784 

19313A35! 

98.1! 

28.1! 

9.0! 

2000! 

-  ! 

36*5 {NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1948 

1 

1 

1  1 

!  1 

98.1! 

1 

28.1! 

! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

(32)  FIVE  STAR  NARINE  SERVICE! 

1  1 

1  1 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BARI  LYNN  II 

1649186 

6611C02! 

106.0! 

-  ! 

5.5! 

2020! 

55! 

25 .0! NONE 

1LA 

BELLE  I 

1982 

1 

1  1 

110.0! 

24.  C! 

4.5! 

66! 

! 

! 

CHASSE  ! 

FRANKIE  LYNN  IX 

1643C74 

6711C02! 

105.0! 

-  ! 

6.0! 

2020! 

55! 

25.0! NONE 

!LA 

BELLE  ! 

1981 

1 

1  1 

110.0! 

25.6! 

4.6! 

59! 

! 

1 

CHASSE  ! 

HELENA  LYNN  II 

1587363 

66 1 1 C  02 1 

100.0! 

! 

5.0! 

1515! 

26! 

20.0 ! NONE 

!  L  A 

BELLI  1 

1977 

1 

!  1 

100.0! 

24.0! 

4.0! 

64! 

! 

1 

CHASSE  1 

HARY  LYNN  IX 

1622760 

8  0 ! 1 C  02 1 

120.01 

! 

6.0! 

2020! 

55! 

23.OSN0NE 

SLA 

BELLE  ! 

1980 

1 

1  1 

120*0! 

26.  C! 

4.6! 

64! 

! 

1 

CHASSE  ! 

SAHHY  LYNN  It 

1647317 

6811C021 

110.01 

-  ! 

6.0! 

2020! 

55! 

25.0! NONE 

!LA 

BELLE  ! 

1982 

I 

1  1 

110.0! 

26.0! 

4.6! 

63! 

! 

! 

CHASSE  ! 

ic»i  nun  U 

5563177 

100.0! 

*  t 

5.0! 

1515! 

26! 

20*0!WONf 

!LA 

BELLE  ! 

1975 

1 

1  1 

ioc.oi 

24. C! 

4.0! 

65! 

! 

! 

CHASSE  1 

T«UDY  LYNN  II 

1643870 

6311C03! 

98.0! 

1 

5.0! 

1515! 

28! 

20.0! NONE 

ILA 

BELLE  1 

1981 

1 

1 

1  1 

1  1 

103.0! 

1 

24.0! 

i 

4.0! 

! 

61! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHASSE  1 

1 09)  FLADEL-NAR#  INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

F^ERALO  COAST 

1646296 

11613F36I 

72.0! 

26.0! 

10.7! 

2400! 

-  ! 

30.0! NONE 

! 

1981 

1 

1  1 

72.0! 

26.0! 

9.01 

-  ! 

! 

1 

GOLDCOAST 

1637C55 

7813A361 

63.0! 

24. C! 

7.5! 

900! 

-  ! 

38 .0 ! NONE 

IMD 

CHESAPEAKE! 

1981 

1 

1  1 

66.0! 

24. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

1 

CITY  ! 

SH  2 

1530736 

19514A46! 

110-0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

500! 

7.0! NONE 

!HD 

CHESAPEAKE! 

1977 

1 

1  1 

110.0! 

30.01 

1.6! 

-  I 

! 

! 

CITY  ! 

SH  3 

1538115 

18414A46! 

11C.0! 

30.0! 

6.6! 

-  { 

500! 

7.0! NONE 

!HD 

CHESAPEAKE! 

1977 

I 

1  1 

11C.0! 

30. Cl 

1.61 

-  1 

! 

1 

CITY  I 

SH  5 

1625518 

20214A461 

120.0! 

30.C! 

6.0! 

-  j 

425! 

7.6! NONE 

IMD 

CHESAPEAKE! 

1980 

1 

I 

1  1 

1  1 

t  1 

120.0! 

! 

! 

30.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

CITY  1 
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IMR! 

! VTC  C 1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

i capacity! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  I 

•  1ST  1  OPERATOR 

NET  IC0DEJLENGTHJ8PDTH! 

I 

! 

! 

EST  t  CARGO 

HANDLING 

IS  10PERATINS  1 

YEAR 

1  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

1  ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LIHE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAPE  ANR  MUMER 

!  CUARD 

TON-  1PASEI 

OVER-1  OVER- !///// ! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// FlTD! ////////// ! 

OR 

1  NUMBER 

NASE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  1  LIGHTS 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

lEEl 

LINE-2  MREOUILT 

(24)  FLAMINIQ  EXCURSIONS/ 

I 

INC!. 

!  ! 

1  1 

t  1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

i 

VISTA  KINS 

1593409 

4011  All ! 

65.51 

23. 0! 

5.2! 

530! 

-  | 

21 . 5 1  NONE 

INN 

DULUTH  ! 

1978 

i 

I  1 

76.51 

23.0! 

4.61 

! 

260! 

| 

! 

! 

VISTA  STAR 

IV11173 

9611  All ! 

-  I 

23.01 

5.1! 

630! 

-  ! 

(NONE 

IMN 

DULUTH  1 

1987 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

91.01 

! 

25.01 

! 

4.9! 

! 

! 

350! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

(32)  FLEET  OPERATORS/ 
SARI  ELLEN 

INC. 

! 

I 

1604133 

!  ! 

1  ! 

64 !  1 A03! 

1 

l 

-  ! 

1 

! 

-  1 

1 

1 

8.0! 

! 

1200! 

! 

! 

611 

! 

! 

35 .0! NONE 

! 

! 

1 L  A 

I 

! 

MORGAN  ! 

1978 

!  ! 

!  1 

95.01 

! 

26.01 

! 

7.0! 

! 

! 

1 

40! 

! 

1 

! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

(IS)  FLORIDA  DREICE  t 

DOCK 

CO!. 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

t 

i 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

HONOSSASA 

1268245 

11I3A35I 

30. 1! 

12.11 

3.5! 

175! 

-  1 

18.0! HONE 

!  FL 

CLEARWATER! 

1954 

!  ! 

!  ! 

30.1! 

i 

12.1! 

1 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

(IS)  FLORIDA  FUEL 

CTCO  143 

l 

! 

! 271914 

!  1 

1  ! 

91 6! 5A70I 

! 

! 

189.01 

! 

! 

46.0! 

! 

! 

10.6! 

1 

! 

-  ! 

i 

i 

2200! 

! 

1U.0! DIESEL 

PUHP 

i 

i 

SFL 

l 

! 

MIAMI  ! 

1959 

! 

i  ! 

169.0! 

46.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

4AT0B 

1257174 

642 l 5A70! 

175.0! 

40.0! 

9.5! 

i 

14651 

32.0! DIESEL 

PUMP 

!  FL 

MIAMI  ! 

1949 

1  ! 

175.0! 

40.8! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

i 

MANATEE 

1276965 

1734 ! 5A701 

290.21 

52.6! 

10.8! 

! 

5000! 

10.01  DIESEL 

PUHP 

!  FL 

MIAMI  2 

1958 

! 

1  1 

i  ! 

290.2! 

1 

52.6! 

! 

2.0! 

! 

i 

i 

-  ! 

) 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

(15)  FLORIIA  NARINE  CONSTRUCT  I  ION 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

i 

j 

2 

NANCY  H 

! 249434 

12!3*36J 

43.6! 

15.0! 

6.0! 

350! 

_  i 

15. 0! NONE 

!FL 

MIAN!  ! 

1954 

» 

I 

!  1 

!  ! 

43.6! 

! 

15.  C! 

! 

6.0! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

(32)  FLOTATION  SERVICES/  INC.! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

» 

• 

i 

t 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

CANDY  4UEEN 

! 631339 

5713A351 

52.0! 

22.0! 

8.0! 

800! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

!  LA 

NEW  IBERIA] 

1982 

t 

!  I 

52.0! 

22.  C! 

8.0! 

j 

-  • 

! 

! 

* 

SASSY  tUEEN 

1593903 

3013*35! 

43.4! 

20.1! 

3.8! 

600! 

-  i 

35.0! NONE 

!LA 

HEW  lOERlAJ 

197e 

1 

!  ! 

43.4! 

20.1! 

3.8! 

! 

-  i 

! 

i 

a 

ADLE  SUEEN 

! 531707 

50J6A99! 

62.0! 

24. C! 

4.0! 

250! 

-  i 

20.015  TON 

HYDRAULIC 

!LA 

new  iberia! 

1971 

( 

!  ! 

62.01 

24. C! 

3.0! 

! 

-  i 

! CRANE 

! 

! 

ISLAND  tUEEN 

1554733 

56I6A99! 

52.0! 

24.0! 

4.0! 

300! 

.  j 

20.015  TON 

1YDRAUL1C 

i  LA 

new  iberiai 

1974 

! 

! 

!  i 

!  ( 

52.0! 

! 

24.0! 

! 

3.0! 

! 

i 

! 

-  2 
i 

•CRANE 

i 

» 

2 

! 

j 

(30)  FOLK  CONST.  CO. 

I 

l 

!  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

• 

i 

! 

! 

i 

i 

SY6LE  E 

!  - 

!1C02! 

32.0! 

9.0! 

3.0! 

165! 

-  i 

6.0! NONE 

!TN  M.EHPKIS  ! 

197C 

! 

!  ! 

32.0! 

9.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

AICRDEEN 

1 663975 

2213*36! 

40.0! 

14. C! 

5.0! 

600! 

-  ! 

18.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  *! 

1982 

! 

!  ! 

4C.0! 

14. C! 

4.0! 

! 

-  * 

! 

! 

1 

BROOKS  L.  BROWN 

!  55C309 

3413*36! 

46.51 

20.0! 

5.5! 

720! 

.  ■ 

24.0! NONE 

»TN 

MEMPHIS  ! 

1973 

I 

!  ! 

50.0! 

20.0! 

4.0! 

! 

.  i 

! 

a 

! 

FISHER 

1663974 

8I3A36! 

26.0! 

11.0! 

3.5! 

200! 

-  2 

10.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1982 

! 

!  ! 

26.0! 

11. C! 

2.5! 

i 

-  I 

! 

I 

! 

JENNIFER 

1612521 

9*3*35! 

34.5! 

15.0! 

3.5! 

400! 

.  i 

16.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1979 

! 

!  ! 

34.5! 

15. C! 

2.5! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

LOUISIANA  VI 

1269562 

57 I3A35 I 

57.9! 

19.91 

7.0! 

670  i 

-  ! 

26. 0 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1955 

! 

!  1 

57.9! 

19.9! 

6.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

I 

DB  1 

11014A43! 

100.0! 

30. C! 

5.0! 

! 

3C0! 

6.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

— 

! 

!  1 

IOC. 01 

30. CJ 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

D8  2 

!  - 

11014A43! 

100.0! 

30. C! 

5.0! 

-  ! 

300! 

6. 0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

-» 

! 

!  ! 

1OC.0! 

30.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

2 

NO  17 

11014A47! 

100.0! 

26.0! 

6.4! 

•  * 

300! 

8 . 3 ! NONE 

IIN  HEHPHIS  ! 

1946 

J 

!  ! 

10C.0! 

26. Cl 

1.1! 

2 

-  ! 

! 

! 

j 

NO  16 

I  - 

11014A47! 

100.0! 

26.0! 

6.<! 

-  i 

300! 

8.3 !  NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1946 

! 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  ! 

2 

2 

! 

NO  IV 

j  - 

13014*47! 

110.0! 

26.0! 

6.4! 

-  ! 

350! 

5.3  f NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1947 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.1! 

2 

-  ! 

! 

! 

i 

NO  20 

1  - 

1 3014A47! 

11C.0! 

26.0! 

6.4! 

.  2 

350! 

8. 3! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1947 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.1! 

i 

.  i 

2 

J 

) 

NO  21 

1  - 

1 30I4A47I 

110.0! 

26.0! 

6.4! 

! 

35  0  i 

8.3 [NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1947 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

1.1! 

i 

-  ; 

! 

! 

{ 

NO  22 

!  - 

130S4A471 

110.0! 

26.0! 

6.4! 

i 

350! 

5.3! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1947 

! 

!  ( 

11C.0! 

26. C* 

1.1! 

1 

-  i 

\ 

! 

! 

NO  220 

j  - 

30914*41! 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

.  2 

850! 

15.9 ! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1951 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.9! 

; 

-  ; 

i 

! 

1 

NO  12 

I  - 

35! 5A70I 

52.0! 

21.0! 

4.0! 

-  2 

35! 

5.0IN0NC 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1981 

( 

! 

!  ! 

!  ! 

52.0! 

21.0! 

! 

1.0! 

i 

2 

i 

-  I 
! 

2 

; 

! 

a 

! 

.i 

(32)  FOREST  MARTIN  TOWING# 

! 

IN!  C. 

!  ! 

!  ! 

! 

j 

j 

« 

i 

{ 

! 

2 

i 

j 

! 

! 

2 

i 

i 

i 

HISS  KIN 

1647397 

4713*36! 

i 

—  i 

8.1! 

900! 

-  j 

18.6 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1981 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

53.9! 

! 

22.0! 

! 

7.0! 

! 

» 

i 

-  j 

i 

i 

j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(32)  FORET/  HOUSTON 
SENOR  PICOU 

! 

! 

! 633661 

!  ! 

!  ! 

8613A35I 

! 

! 

—  ! 

; 

{ 

—  i 

j 

9.0! 

i 

i 

900! 

j 

i 

-  ! 

i 

! 

24.0120  TON 

HOIST 

it* 

t 

i 

HOUMA  ! 

1980 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

60. 0! 

! 

24. C! 

! 

9.0! 

i 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

j 

J 

! 

(16)  FORETICH  NARINE 

I 

CONTRACT! INC  CO. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

* 

! 

! 

! 

a 

i 

i 

i 

! 

2 

2 

JON  TEE 

1273236 

46(3*35! 

51.3! 

18.1! 

6.6! 

600! 

—  j 

31.0SN0NE 

!HS 

GULf POST  ! 

1957 

! 

! 

!  ! 

(  ! 

55.0! 

j 

19. C! 

t 

6.0! 

* 

2 

i 

_  j 
! 

! 

! 

2 

i 

! 

(03)  FOIST  Ft.  t J  CHARD 

! 

J.  NA»I!N? 

!  ! 

i  i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

2 

a 

» 

a 

» 

a 

j 

2 

TOWINt 

1 

i  i 

i 

! 

i 

! 

2 

i 

2 

j 

H  J  SHERIDAN 

1235802 

8713*36! 

83.0! 

22.5! 

8.4! 

900  J 

-  i 

23.0 ! NONE 

!ny 

HEW  YORK  ! 

1937 

I 

!  ( 

89.0! 

22.6! 

—  ! 

I 

-  ! 

! 

! 

2 

OCEAN  PRINCE 

1274461 

13413*36! 

94.7! 

27.1! 

12.0! 

1800! 

-  ! 

48.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1958 

! 

!  ! 

IOC. 3! 

28.0! 

10.0! 

( 

-  ! 

i 

( 

1 

PHILIP  T.  FEENET 

1086229 

5013*36 ! 

75.61 

17.5! 

8.21 

600! 

-  ! 

15. oj  NONE 

!HY 

NEW  YORK  ! 

1892 

! 

! 

!  ! 

60.01 

! 

17.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(32)  FORT  NARINE  SERVICE/ 

! 

INC!. 

1  l 

1  1 

1 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

FOX  TROT  V 

1580725 

6611*03! 

102.4! 

26.01 

8.0! 

1200! 

65! 

42.0! 

!  TX 

POST  1 

1982 

! 

1 

! 

1  1 

!  ! 

!  ! 

120.0! 

1 

! 

26. Cl 
! 

! 

6.0! 

i 

! 

1 

! 

! 

-  ! 
i 
! 

» 

i 

i 

! 

! 

! 

MANSFIELO  ! 

! 

! 

VESSEL  NAME  Ml  HUME* 


!  COAST 
1  SUARD 
!  kUNBE* 


IVTCCI  6X PENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACXTY 

NET  ICODEllENSTHURDTH!  !  i 

REGIS-!****!  RES.  !  REG.tLOAD-t  I  CARSO 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  !  I //////// 

TON-  (PAGE !  OVER*! OVER-! /////!  HORSE!  PASS- 
NASE  !  XV  !  ALL  !  ALL  !LTCHT!  ROVER!  ENSERS 


(13)  PORT  SUMER  TOURS/  XNC. 
SENERAL  REAURESARR 


HAJOR  ANDERSON 
SPIRIT  OP  CHARLESTON 


(37)  PORT  VANCOUVER  PLYWOOD 
NORN* 


1 

C !  O. 
1506190 
! 

j  - 

! 

i 


HXSM-  !  (VESSEL 

EST  !  CARSO  HANBLXNS  IS  fORERATXHS 
FIXED  !  EIUIRHENT  ITCI  BASE 

POINT  !  LINE-1  I  AO!  LXNE-1 

(USHT) !/////////////// /!TD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


!  1 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

44MC16! 

70.6! 

26.9! 

6.0! 

600! 

38.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON!  1971 

!  1 

75.0! 

27.0! 

3.8! 

300! 

1 

! 

! 

CHARLESTON!  1943 

21 IlftA! 

58.6! 

19.6! 

6.5! 

360! 

-  1 

32 .0 ! NONE 

ISC 

!  ! 

46.9! 

20.0! 

6.5! 

191! 

! 

! 

I 

CHARLESTON!  1913 

66! 1C  11 ! 

93.6! 

30.C! 

5.0! 

670! 

j  j 

62 .0 ! NONE 

1  SC 

!  ! 

102.0! 

32. C! 

5.0! 

! 

! 

! 

655! 

! 

! 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

7I3A36! 

31.01 

11. C! 

6.0! 

250! 

9.0 ! NONE 

!  VA 

VANCOUVER  1  •  1950 

!  ! 

36.0! 

11.0! 

6.0! 

! 

! 

i 

I 

VANCOUVER  !  1966 

S !  3  A  3  6 ! 

26.0! 

6.5! 

3.5! 

165! 

6.01  NONE 

!UA 

!  ! 

26.0! 

8.5! 

3.0! 

! 

! 

! 

I 

(36)  POSS  HARITXHE  CORRART 

1 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ALASKA  HUSKY 

1506153 

! 

30611A02! 

172.9! 

36.  C! 

12.0! 

36001 

5466! 

61 .5 ! NONE 

! AK  ANCHORAGE 

! 

1966  1 

! 

! 

!  ! 

182.0! 

36.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

» 

! 

! 

! 

ASHES  FOSS 

1521616 

! 

120I3A36! 

112.2! 

30.  C! 

16.0! 

3000! 

- 

! 

65 • Ot  NONE 

IWA  SEATTLE 

|  • 

1970  1 

! 

! 

!  1 

12C.0! 

30.1! 

16.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

1 

I 

ANOREV  FOSS 

1650273 

! 

203I3A36! 

107.0! 

38.  C! 

17.5! 

6000! 

- 

! 

68.01  NONE 

ISA  KINGS  BAY 

1 

1982  ! 

! 

! 

!  ! 

107.0! 

38.  C! 

17.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

! 

ARTHUR  POSS 

I65C275 

! 

203! 3A36! 

107.0! 

38.C! 

17.5! 

6000! 

- 

! 

68.0 ! NONE 

IWA  8ELLXNCHAM 

1912  ! 

1 

! 

!  ! 

107.0! 

38.0! 

17.5! 

1 

- 

1 

! 

! 

! 

! 

BARBARA  FOSS 

<373868 

! 

13413A36! 

126.0! 

36.0! 

16.4! 

6300! 

- 

! 

66 .01  NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1976  1 

! 

! 

!  I 

126.0! 

36.0! 

16.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

1 

! 

BRYNN  FOSS 

I65C276 

! 

133!3F34! 

96.0! 

36.C! 

17.0! 

30G0! 

- 

! 

31.01  NONE 

ISA  KINGS  BAY 

! 

1963  I 

! 

! 

!  ! 

100.0! 

36.0! 

17.0! 

! 

- 

( 

! 

! 

! 

! 

CARIBE  PIONEER 

!  523756 

I 

120I3A36! 

112.2! 

31.0! 

13.0! 

3000! 

- 

! 

64.01  NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1970  ! 

| 

I 

!  ! 

120.01 

31.01 

13.0! 

I 

— 

( 

! 

! 

! 

! 

CAROL  FOSS 

! 274746 

I 

4713A34! 

86.8! 

26.3! 

10.0! 

1200! 

- 

! 

28.6IN0NE 

!WA  SEATTLE 

! 

1957  ! 

! 

! 

!  f 

92.0! 

26.6! 

10.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

t 

CATHERINE  FOSS 

f  507711 

! 

I1I3A36! 

73.5! 

75.  C! 

12.0! 

1700! 

- 

! 

60.0! NONE 

IWA  TACORA 

! 

1968  ! 

! 

! 

!  ! 

80.0! 

25.0! 

12.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

! 

CLAUDIA  FOSS 

1513160 

! 

6613A36! 

73.5! 

2  5  •  C ! 

1.0! 

1700! 

- 

! 

38.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1948  ! 

! 

! 

1  ! 

80.0! 

25.  C! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

! 

CRAI6  FOSS 

1507966 

! 

16613A36! 

114.0! 

30.0! 

12.0! 

3900! 

- 

! 

65.01  NONE 

IWA  SEATTLE 

!  * 

1967  ! 

! 

! 

!  ! 

123.01 

30.  C! 

12.0! 

I 

- 

! 

! 

1 

1 

i 

DANIEL  FOSS 

1581356 

1 

8513*36! 

91.8! 

32.0! 

11.5! 

2200! 

- 

! 

31 • 41  NONE 

! AK  ANCHORASE 

I 

1977  1 

! 

1 

!  ! 

91. 1! 

32.0! 

11.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

! 

DAVID  FOSS 

1508913 

! 

7213A36! 

73.3! 

26.3! 

10.0! 

1700! 

- 

! 

60.0IN0NE 

IWA  SEATTLE 

1 

1910  ! 

1 

! 

!  ! 

77.2! 

26.3! 

10.0! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

DEAN  FOSS 

1426622 

i 

65  !3A36! 

66.7! 

26.  C! 

10.0! 

1000! 

- 

i 

35 .0 ! NONE 

IWA  SEATTLE 

1 

1968  ! 

| 

i 

!  ! 

72.0! 

26.0! 

10.0! 

! 

- 

! 

i 

1 

! 

i 

DEBORAH  FOSS 

1298723 

! 

46! 3A36! 

66.7! 

26.0! 

10.0! 

1200! 

- 

! 

30. 0 ! NONE 

!VA  SEATTLE 

! 

1969  1 

! 

1 

!  ! 

72.0! 

26.  C! 

10.0! 

« 

- 

! 

1 

! 

! 

! 

DCNNA  FOSS 

1522018 

I 

.St  3. 36 ! 

66.7! 

26. C! 

10.0! 

15001 

- 

! 

30.01  NONE 

! AK  VALDEZ 

! 

1969  1 

! 

! 

!  ! 

72.0! 

26. C! 

10.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

1 

! 

DOROTHY  FOSS 

1291774 

! 

6613A36! 

66.7! 

26. 0! 

10.0! 

1200! 

- 

! 

30.0 ! NONE 

IWA  SEATTLE 

I 

1963  1 

! 

! 

!  ! 

72.0! 

26.0! 

10.0! 

1 

- 

! 

1 

! 

I 

I 

DREW  FOSS 

I5797B9 

! 

1341 3 A  36 1 

118.7! 

36.0! 

9.0! 

3000! 

- 

I 

46.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1977  1 

! 

1 

!  ! 

124.0! 

36.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

1 

DUNCAN  FOSS 

1525947 

! 

65 !  34  35 1 

66.7! 

26.0! 

10.0! 

1500! 

• 

! 

30 .0 1  NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1970  1 

! 

! 

!  1 

72.0! 

26. C! 

10.0! 

! 

— 

! 

1 

1 

I 

1 

(RACE  FOSS 

1512190 

! 

1713A36! 

62.0! 

16.3! 

6.9! 

365! 

- 

! 

20.01  NONE  - 

!WA  EVERETT 

! 

1948 

! 

! 

!  ! 

65.0! 

15.0! 

6.9! 

1 

— 

1 

! 

1 

1 

I 

HENRY  FOSS 

1650272 

! 

1331 3*36 1 

96.0! 

36.0! 

16.5! 

3000! 

- 

! 

68.01  NONE 

IWA  8ELLINSHAN! 

1982  ! 

1 

1 

1  1 

100.0! 

36.01 

14.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

I 

ZVER  FOSS 

1586331 

! 

85 ! 3A36! 

96.7! 

32. C! 

11.5! 

2250! 

- 

! 

45 .01  NONE 

IWA. SEATTLE 

! 

1977 

! 

» 

!  ! 

98.0! 

32.0! 

11.5! 

1 

- 

! 

1 

! 

! 

JEFFERY  FOSS 

1526866 

! 

120I3A36! 

112.2! 

31.0! 

16.0! 

3000! 

- 

1 

64. 0 ! NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1970 

! 

I 

!  ! 

120. 0! 

31.0! 

16.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

JINNY  FOSS 

f  29831 7 

1 

6613*36! 

6C.0! 

21.5! 

7.3! 

650! 

- 

1 

25 .0! NONE 

IWA  PORT 

! 

1945 

! 

! 

!  i 

45. 0! 

22.0! 

7.3! 

1 

- 

! 

I 

!  SAN8LE 

! 

JOE  FOSS 

1507755 

! 

1713A36! 

62.0! 

16.3! 

4.9! 

365! 

- 

! 

24.01  NONE 

! WA  PORT 

I 

1967 

! 

! 

!  ! 

65.0! 

15.0! 

4.9! 

! 

- 

! 

1 

!  ANGELES 

! 

•'USTINE  FOSS 

1575361 

! 

13613*36! 

124.0! 

36.  C! 

16.6! 

6300! 

- 

1 

64.0IH0NE 

IWA  SEATTLE 

1 

1976 

! 

1 

!  ! 

126.0! 

36.0! 

16.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

1 

FELLY  FOSS 

1531270 

! 

2313*36! 

67.1! 

16.5! 

7.9! 

565! 

- 

! 

VT’.OIMOKE 

IWA  SEATTLE 

! 

1971 

! 

! 

!  ! 

67.1! 

16.5! 

7.9! 

! 

- 

! 

I 

! 

! 

LILA  FOSS 

1502780 

I 

1213*36! 

37.3! 

13.5! 

6.0! 

325! 

- 

! 

22.01  NONE 

IWA  8ELLINSKAN! 

1966 

! 

! 

!  ! 

60.0! 

13.5! 

6.0! 

1 

- 

! 

! 

! 

1 

IIARTHA  FOSS 

! 516366 

! 

6313*36! 

76.1! 

26.6! 

9.0! 

1200! 

- 

1 

38.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1968 

! 

! 

!  I 

80.0! 

27.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

I 

MAPLE  FOSS 

1504607 

! 

5713A36! 

65.6! 

21.2! 

10.0! 

765! 

- 

! 

25-01  NONE 

!WA  PORT 

! 

1966 

! 

! 

!  ! 

70.0! 

22.8! 

10.0! 

! 

- 

! 

! 

!  ANSELES 

1 

ODER  FOSS 

! 506C96 

! 

1813*361 

62.0! 

16.31 

6.0! 

360! 

- 

! 

22.01  NONE 

iWA  TACONA 

! 

1964 

! 

! 

!  I 

65.0! 

16.3! 

6.0! 

! 

- 

! 

1 

! 

1 

PESGY  FOSS 

1521690 

! 

1713*36! 

62.0! 

16.3! 

5.0! 

360! 

- 

! 

25 .0 ! NONE 

IWA  PORT 

! 

1969 

! 

1 

!  ! 

65.0! 

16.3! 

5.0! 

! 

- 

! 

! 

!  ANSELES 

1 

PHILLIPS  FOSS 

1521696 

! 

12013*361 

112.2! 

30. C! 

16.0! 

3000! 

- 

! 

64.0 1  NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1969 

! 

! 

!  ! 

12C.0! 

31.01 

16.0! 

.  ! 

- 

! 

! 

! 

! 

RICKARD  FOSS 

1508288 

! 

106J3A34! 

101.5! 

30.1! 

12.0! 

3000J 

- 

( 

35 .0! NONE 

! WA  BELLINGHAM 

1967 

! 

! 

!  1 

110.0! 

30.5! 

12.0! 

! 

— 

l 

I 

! 

! 

SAN  FOSS 

! 297272 

! 

1013*36! 

37.5! 

13.5! 

6.0! 

3251 

- 

! 

22.0! NONE 

IWA  EVERETT 

(  * 

1969 

! 

! 

!  I 

6C.0! 

16. Cl 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

1 

! 

SAHDRA  FOSS 

1571856 

! 

13513*361 

104.2! 

36. C! 

15.8! 

2900! 

- 

! 

45.01  NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1976 

! 

! 

I  ! 

111.5! 

36.0! 

15.8! 

! 

- 

! 

1 

! 

1 

SEA  BELLE 

1  - 

513*36! 

36.0! 

10.5! 

6.2! 

220! 

- 

I 

10.0! NONE 

IWA  EVERETT 

! 

1954 

1 

! 

!  ! 

36.0! 

10.5! 

6.2! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

SHANNON  FOSS 

1275963 

! 

67!3A36! 

86.8! 

26.31 

10.6! 

1200! 

- 

1 

28.61  NONE 

IWA  TACONA 

1 

1958 

1 

1 

!  ! 

90.0! 

26.6! 

10.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

SHELLEY  POSS 

1527806 

1 

10013*361 

86.6! 

30.0! 

13.5! 

2600! 

- 

! 

32.O1N0NE 

IvA  SCAT IU 

! 

1970 

1 

I 

!  1 

9C.0! 

30. C! 

13.5! 

! 

— 

! 

! 

! 

! 

SIDNEY  FOSS 

1578098 

1 

136(3*36! 

118.7! 

36.0! 

16.6! 

3000! 

- 

! 

52.01  NONE 

IWA  SEATTLE 

1 

1976 

! 

) 

!  1 

126.0! 

36.0! 

16.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

STACEY  FOSS 

1571855 

I 

13613*361 

110.0! 

36.5! 

16.6! 

2900! 

- 

! 

45.0! NONE 

IWA  8ELLIN6HANI 

1976 

! 

1 

f  1 

111.5! 

36.5! 

16.6! 

,1 

- 

! 

! 

! 

I 

VANCOUVER 

1623846 

! 

7213*36! 

73.3! 

26.3! 

10.0! 

1700! 

- 

! 

40.0 ! NONE 

(WA  SEATTLE 

1 

1980 

! 

! 

!  I 

77.2! 

26.3! 

10.0! 

1 

- 

! 

! 

I 

I 

WARRIOR 

! 626222 

! 

721 3*361 

73.3! 

26.3! 

1C.0I 

17001 

- 

! 

40.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

I 

1910 

! 

! 

!  1 

77.2! 

26.31 

10.01 

1 

- 

1 

! 

1 

! 

WEDELL  FOSS 

1669860 

! 

13313A36I 

96.01 

36.01 

17.01 

3000! 

- 

1 

38 .0! NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1912 

! 

1 

!  1 

100.01 

36. Cl 

17.01 

1 

- 

! 

! 

1 

i 

WENDY  FOSS 

1571631 

! 

74! 3*361 

113.51 

36.01 

13.0! 

30001 

- 

1 

50.01  NONE 

!HI  HONOLULU 

1 

1976 

! 

I 

!  1 

123.0! 

36.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

1 

1 

! 

CHEHCARIBE 

1569954 

! 

186916A62I 

272.61 

68.01 

12.0! 

-  !♦ 

19! 

24 .0! NONE 

IWA  SEATTLE 

! 

1975 

1 

! 

!  1 

276.01 

68. Cl 

2.5! 

1 

- 

! 

! 

1 

I 

FCSS  151 

1615363 

1 

3C1I6A66I 

137.01 

36.01 

7.0! 

-  ! 

480! 

20.01  NONE 

IWA  SEATTLE 

) 

1951 

! 

! 

1 

137.0! 

36.0! 

2.0! 

I 

- 

! 

1 

1 

1 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


CNtKt 
•  1ST! 


TAILE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


395 


VESSEL  MRS  AMD  NUMBER 


!  COAST 
I  WARD 
1  NUMBER 


DRAFT! 

L 

LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HORSE 
LZCHTt  POWER! 


CAPACITY!  HIGH-  J  {VESSEL 

!  EST  !  CARSO  HAMBLINS  IS  lOPERATlNC 
CARSO  !  FIXED  !  CSUXPHEKT  1TC1  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//7/// ////// 7/7/ !TDl ////////// 
ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  !CE!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


(34) 

FOSS  MARITIME 

COMPANY  ! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

1  1  I 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

BOSS 

152 

! 507519 
! 

1  44214A46! 

1  1  1 

150.0! 

150.01 

46.0! 

46.C! 

9.5! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1400! 

-  ! 

19. SIMONE 
! 

IMA  TACOMA 

1 

1967 

FOSS 

153 

1507430 

! 

1  44214A461 

1  1  ! 

1SC.0! 

150.0! 

46.0! 
46. C! 

9.5! 

2.01 

- 

1 

! 

1400! 

-  ! 

19.5! NONE 
! 

!VA  TACONA 

1967 

FOSS 

154 

1500194 

! 

1  42914A44! 

1  1  1 

150.01 

150.0! 

46.0! 

46.0! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1 

! 

1400! 

12.01  NONE 
! 

! WA  TACOMA 
! 

1967 

FOSS 

155 

1500195 

!  429I4A461 

1  1  1 

150.01 

1  SC. 0 1 

40.0! 

48.01 

9.51 

2.0! 

- 

I 

! 

1400! 

-  ! 

12.01  NONE 
! 

! VA  TACONA 
» 

1967 

FOSS 

154 

1523560 

1  44614A461 

I  1  1 

ISC. 01 
15C.01 

50.0! 

50.0! 

8.0! 

2.0! 

- 

! 

1 

1600! 

-  ! 

27.0!  NONE 
* 

!VA  SEATTLE 
! 

1969 

FOSS 

151 

1523561 

! 

1  44614A461 

1  1  l 

150.0! 

150.01 

50.0! 

50.0! 

0.0! 

2.0! 

- 

! 

I 

1600! 

-  I 

27.01  NONE 
! 

!WA  SEATTLE 
! 

1969 

FOSS 

174 

1271790 

! 

1  0O614A43 1 

1  1  ! 

17C.21 

170.21 

44.0! 

44.9! 

10.0) 

2.0! 

- 

! 

! 

1700! 

-  ! 

21.0 1  NONE 
! 

!WA  TACONA 
! 

1959 

FOSS 

175 

1270799 

! 

1  804I4A46! 

1  1  1 

170.2! 

170.2! 

44.0! 

44.9! 

10.01 

2.0! 

- 

! 

! 

1700! 

-  ! 

21 .0 1  NONE 

1 

IMA  SEATTLE 
! 

1959 

FOSS 

174 

1200083 

! 

1  70614A461 

1  1  1 

169.61 

170.0! 

44.0! 

44.0! 

11.6! 

2.0! 

1 

! 

1700! 

-  ! 

21 .0 1  NONE 

I 

IMA  SEAT1LE 

I 

1929 

FOSS 

177 

1174644 

1 

1  72614A46! 

1  1  1 

175.0! 

175.0! 

45.0! 

45.0! 

0.01 

3.0! 

- 

! 

! 

1200! 

-  ! 

15.51  NONE 
! 

IMA  SEATTLE 

1935 

FOSS 

ISO 

1291614 

1 

1  946I4A461 

1  1  1 

170.01 

170.0! 

50.0! 

50.0! 

11.6! 

2.0! 

- 

! 

! 

2200! 

-  I 

1 2.0 ! NONE 

1 

!MA  SEATTLE 
! 

1965 

FOSS 

111 

1290790 

1 

1  94614A461 

1  1  1 

170.0! 

170.01 

50.0! 

50.0! 

11.6! 

2.0! 

- 

! 

1 

2200! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

1965 

FOSS 

112 

1502777 

! 

1  94614A461 

1  1  1 

170.01 

170.0! 

50.0! 

SO.C! 

11.6! 

2.0! 

- 

! 

! 

2200! 

-  ! 

1 2.0 ! NONE 
» 

IMA  SEATTLE 

1 

1966 

FOSS 

113 

1502778 

1 

1  94614A461 

1  1  1 

170.01 

170.0! 

50. Cl 
50.0! 

11.6! 

2.0! 

“ 

! 

I 

2200! 

-  ! 

12.01  NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

1966 

FOSS 

1 14 

1S06544 

1 

1  944I4A461 

t  1  1 

176.0! 

178.0! 

50.0! 

50.0! 

11.6! 

2.0! 

- 

! 

! 

2200! 

-  ! 

21 .0 ! NONE 

IMA  SEATTLE 
! 

1«67 

FOSS 

114 

1504641 

1  84114A461 

1  1  1 

196.01 

196.0! 

45.0! 

45.0! 

11.01 

2.0) 

- 

! 

1 

1800! 

-  ! 

27.0 1  NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

1971 

FOSS 

192 

1204471 

1 

1  31014A43I 

1  1  1 

130.01 

130.01 

35.01 

35.0! 

6.6! 

2.01 

- 

( 

! 

650! 

-  ! 

12.01N0NE 

! 

! C A  LONG  BEACH 
! 

1944 

FOSS 

193 

1204622 

1  316(4446! 

1  1  1 

125.01 

125.01 

34.0! 

34.0! 

9.0! 

2.01 

“ 

! 

1 

650! 

-  ! 

12 .0! NONE 
! 

IMA  SEATTLE 

1 

1942 

FOSS 

194 

1280459 

1 

1  31614A431 

1  1  1 

124.61 

130.0! 

34.2! 

3S.CI 

0.6! 

2.0! 

- 

! 

) 

650! 

-  ! 

12.0! NONE 

I 

IMA  TACOMA 
! 

1944 

FOSS 

195 

1205442 

1 

1  33914A431 

1  1  1 

137.0! 

130.0! 

34.2! 

35.0! 

8.6! 

2.0! 

- 

! 

! 

700! 

-  ! 

9 .0 ! NONE 
l 

IMA  EVERETT 

1 

1948 

FOSS 

197 

1577150 

1 

1  991 I4A431 

1  1  1 

196.01 

196.0! 

SO.C! 

SO.C! 

11.31 

1.0! 

- 

! 

! 

2500! 

“  ! 

18.0! NONE 
! 

IMA  SEATTLE 

I 

1970 

FOSS 

230 

1505025 

I 

1  55714A461 

1  '  l  1 

150.0! 

150.0! 

44.0! 
44. C! 

9.0! 

2.01 

• 

! 

t 

3500! 

-  i 

21 • 0 1  NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

1966 

FOSS 

231 

1506940 

1 

1  S5714A46! 

1  1  1 

150.01 

15C.0! 

44.01 

44.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

3500! 

-  ! 

21.0IN0NE 

1 

IMA  TACOMA 

I 

1967 

FOSS 

245 

1594013 

1 

1  1775144431 

1  1  1 

230.01 
230. 0! 

60.0! 

60.0! 

12.0! 

3.0! 

* 

! 

! 

3650) 

-  ! 

25 • 0! NONE 
! 

IMA  SEATTLE 

I 

1978 

FOSS 

244 

1401253 

1 

1  177514A431 

1  !  1 

230.01 
230. 0! 

60.0! 

60.0! 

12.0! 

3.0! 

! 

! 

3650! 

-  ! 

25 .0 ! NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

197e 

FOSS 

290 

1502729 

1 

1  1341 14A431 

1  1  1 

210.0! 

210.01 

54.0! 

54.0! 

15.01 

2.0! 

— 

! 

! 

3100! 

-  ) 

60.0 ! NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

1966 

FOSS 

291 

1503690 

1 

1  1341 14A43I 

1  1  1 

210.0! 

21C.0! 

54.  C! 
54.  C! 

12.0! 

2.0! 

“ 

1 

I 

2600! 

-  ! 

47.0 ! NONE 

1 

IMA  SEATTLE 

1 

I960 

FOSS 

343 

1542010 

1 

1  306314A431 

1  1  1 

343.0! 

343.0! 

76.0! 
76. Cl 

M.6! 

.0! 

- 

! 

! 

7600! 

-  ! 

22 .0! NONE 
t 

IMA  SEATTLE 
! 

1975 

FOSS 

214-3 

1594360 

1 

1  290614A431 

1  1  1 

286.0! 

266.0! 

76. C! 
76.0! 

-.5! 

3.5! 

- 

! 

! 

7000! 

-  ! 

22.01N0NE 

1 

!CA  SAN  DIEGO 
! 

1977 

FOSS 

1R5-C1 

1414455 

1 

1  970 14A461 

1  1  1 

185.0! 
185. 0! 

SO.C! 

50.0! 

9.3! 

2.3! 

" 

1 

! 

1400! 

-  ! 

27.0! NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

1979 

FOSS 

105-C2 

1615331 

1 

1  970(4446 1 

1  1  1 

105.0! 

185.0! 

SO.O! 

50.0! 

9.3! 

2.3! 

“ 

! 

1 

1400! 

-  ! 

27.01NONE 

1 

IMA  SEATTLE 

1 

1979 

FOSS 

1I5-C3 

1617353 

1 

1  97814446! 

1  1  1 

170.0! 

185.0! 

50.0! 

30.0! 

9.3! 

2.0! 

! 

! 

1400! 

-  ! 

27.0! NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

1979 

FOSS 

1B3-C4 

1419722 

I 

1  970144461 

1  1  1 

170.0! 

185.0! 

SO.C! 

50.0! 

9.31 

2.0! 

- 

I 

! 

1400! 

-  ! 

27. 0 ! NONE 
! 

!WA  SEATTLE 

1 

1979 

PTSS 

379 

1507442 

1 

1  947(4443! 

1  1  1 

170.0! 

170.0! 

50.0! 

50.0! 

9.71 

3.0! 

“ 

! 

! 

1800! 

-  ! 

12.0! NONE 
( 

IMA  SEATTLE 
! 

1967 

PTIS 

204-1 

1570660 

1 

1  2906144431 

1  1  1 

286.0! 

286.0! 

76.0! 

76.0! 

15.0! 

3.5! 

• 

1 

! 

7000! 

-  ! 

22.O1N0NE 

! WA  SEATTLE 
! 

1977 

PUS 

244-3 

1581379 

I 

1  2986144431 

1  1  ! 

206.0! 

266.0! 

76.0! 
76. C! 

15.01 

3.5! 

— 

) 

! 

7000! 

-  ! 

22.01  NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

1977 

VANLINER  2B0 

1520249 

1 

!  2247144501 

1  1  1 

279.6! 

279.0! 

60.2! 

60.2! 

13.3! 

2.6! 

- 

1 

! 

5000! 

-  ! 

21.1 (NONE 
! 

IMA  SEATTLE 
! 

1969 

FOSS 

110 

1277984 

1 

1  60815470! 

1  1  1 

11C.0! 
110. 0! 

34.0! 

34.0! 

9.01 

2.0! 

- 

! 

! 

700! 

12.0! NONE 

IMA  TACOMA 
! 

1960 

FOSS 

m 

1279630 

! 

!  962  !  5471 1 

1  1  1 

197.6! 

192.6! 

40.1! 

40.1! 

11.2! 

2.5! 

* 

! 

! 

1800! 

36.81N0NE 

1 

!UA  SEATTLE 
! 

1959 

FOSS 

208 

1919254 

1 

1  109215A71 1 

1  !  1 

208.01 

208.0! 

SO.C! 

50.0! 

12.5! 

2.0! 

“ 

I 

! 

2700! 

-  I 

40.01PUHPS 

! 

IMA  SEATTLE 
! 

1907 

FOSS 

252 

1516522 

1 

1  2109154701 

1  1  ! 

312.0! 

312.0! 

56.C! 

56.0! 

12.0! 

2.0! 

m 

! 

I 

5174! 

-  ! 

40.01PUNPS 

I 

IMA  SEATTLE 
l 

I960 

FOSS 

255 

IS2506O 

1 

1  265415470! 

!  1  1 

250.0! 

250.0! 

76.0! 

76.0! 

16.2! 

16.2! 

- 

! 

! 

5740! 

-  ! 

38.61PUHPS 

1 

!AK  ANCHORAGE 
! 

1970 

FOSS 

254 

1525801 

1 

1  263715470! 

!  1  1 

250.0! 

250.0! 

76.0! 

76.0! 

13.4! 

3.5! 

- 

I 

1 

6000! 

-  ! 

22.0IPUMPS 

! 

I A  PC  ANCHORAGE 
! 

1970 

FOSS 

204-2 

1569246 

1 

1  320215470! 

1  1  1 

266.0! 

206.0! 

76.0! 

76.0! 

15.0! 

3.3! 

- 

! 

! 

7000! 

-  1 

40.0! PUMPS 
! 

! WA  SEATTLE 
! 

1977 

FOSS 

105-PI 

1613067 

I 

!  90715470! 

1  1  1 

165.0! 

185.0! 

50.0! 

50.0! 

11.0! 

2.4! 

“ 

! 

! 

1015! 

-  ! 

33*0! PUMPS 

1 

IMA  SEATTLE 

1979 

FOSS 

105-P2 

J 423430 

1 

!  97J15P79! 

1  1  ! 

175.0! 

170.0! 

50.0! 

11.6! 

2.0! 

- 

« 

i 

-  » 

! 

! 

1UC 

FOSS 

105-P3 

1622241 

1 

1  987ISA70! 

1  1  1 

185.0! 

185.0! 

50.0! 

50.0! 

11.6! 

2.0! 

! 

! 

907! 

-  ! 

33.01  PUMPS 
! 

!WA  SEATTLE 
! 

1900 

FOSS 

244-PI 

1625262 

! 

1  206015470! 

!  1  ! 

248.0! 

246.0! 

56.0! 
56. C! 

15.0! 

3.0! 

” 

! 

! 

4767! 

-  1 

40.0! PUMPS 
) 

IAK  ANCHORAGE 
! 

190C 

FOSS 

240-P2 

1630656 

1  2060154711 

1  1  ! 

248.0! 

248.0! 

56.0! 

56.0! 

15.0! 

3.0! 

— 

1 

! 

4767! 

-  ! 

40.01PUMPS 

I 

IMA  SEATTLE 
! 

1980 

FOSS 

TONtiASS 

1515337 

1 

1  74415470! 

1  1  1 

175.0! 

175.0! 

40.0! 

40.0! 

12.0! 

2.0! 

1 

! 

1897! 

-  ! 

29.01  PUMPS 
! 

]AK  KETCHIKAN 

1 

me 

SEA 

1519390 

1 

1  83015470! 

1  !  1 

160.0! 

18C.0! 

42.0! 

42.0! 

10.7! 

3.0! 

” 

! 

! 

830! 

-  ! 

29.0IPUHPS 

! 

!AK  KETCHIKAN 

1 

I960 

TESORO  ENERCXZER 

1646668 

1 

1 

1 

1  2495154711 

1  !  1 

1  t  I 

1  1  1 

315.0! 

340.0! 

! 

90. C! 
90. C! 

! 

! 

15.0! 

3.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

10275! 

-  ! 

! 

I 

41 .01PUMPS 
! 

! 

! 

!AK  ANCHORAGE 
! 

I 

! 

1987 

396. . .  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENGRt 

BIST!  OPERATOR 

i  NET 
-IRE5IS- 

1VTCC !  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
t  CODE ! LENGTH l 6PDTH!  I 
■!*••*!  REG.  5  REG. ! LOAD-! 

I  CAPACITY !  HIGH-  ! 
t  !  EST  ! 

!  CARGO  I  FIXED  I 

CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 

1  V  C  S  S  E  L 
!S  (OPERATING 
1TC 1  BASE 

( 

I 

1 

i 

YEAR 

! 

COAST 

1  TER 

!  S€EI ////// 1 /////!  ED  ! 

UUUUtX  POINT  ! 

LINt-1 

! AOl  LINE-1 

1 

BUILT 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

1 

GUARD 

!  TOH- 

iPACE!  OVER-IOVER-1/////! 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) 1 ////// /FP///////ITD !////// ////I 

OR 

1 

NUMBER 

!  WAGE 

!  XV  t  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

POWER!  ENCEAS  !  (FEED! 

LINE-2 

(EE!  LINE-2 

(•REBUILT 

till!!  I  I  I 

I  I  I  t  I  !  I  '  I  1 


(32)  FOUR  0  TOWING/  INC. 

HR.  RED- 

1584694 

t  1 

4213A36! 

5G.0! 

! 

20.0’ 

6.nj 

i 

600! 

1  ; 

1 

29.0! NONE 

! 

(LA  BELLE 

1977 

! 

!  t 

50.01 

( 

20.0! 

1 

5.M 

! 

** . 

1 

!  CHASSE 

1 

(32)  FRANCIS  DRILLING  FLUIDS/ 

(  INC. 

1  1 

l 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

1979 

FDF  1 

(611728 

19S15A221 

—  1 

—  1 

6.6) 

2601 

9.6! DIESEL  PUMP 

ILA  NEW 

i  I 

120.1! 

30.1! 

2.0! 

l 

I 

!  ORLEANS 

1985 

f OF  2 

(688887 

412I5A711 

! 

—  ! 

9.0! 

-  | 

412! 

12.0! DIESEL  PUMP 

ILA  CROWLEY 

t  ( 

140.6! 

40.5! 

2.0! 

1 

1 

I 

1969 

00  694 

i 522304 

559J5A22! 

—  ! 

—  ! 

8.6! 

520! 

1 2.0! DIESEL  PUMP 

ILA  NEW 

!  1 

!  1 

140.11 

! 

39.5! 

! 

2.0j 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

(01)  FRANCOEUR/  R.  A./  INC. 

CT  531 

(692139 

i  i 

(  1 

?! 1C021 

1 

1 

33.0! 

! 

! 

12. C! 

! 

1 

3.5! 

I 

1 

400! 

! 

1 

! 

! 

15.O1N0NE 

! 

! 

IMA  BOSTON 

1969 

1  1 

! 

-  1 

2.01 

< 

-  1 

1 

! 

1980 

AGNES  G. 

(629144 

83I3A36! 

( 

—  1 

7.0! 

1200! 

-  ( 

30.0! NONE 

1 

(  t 

26.51 

26.  C! 

5.0! 

! 

-  i 

1 

! 

1974 

BUTCH  ADARS 

(556293 

85  |3*36( 

75.0! 

24.01 

9.51 

1200! 

30.0! NONE 

IMA  BOSTON 

!  ! 

1 

«  j 

6.01 

1 

-  i 

1 

I 

1982 

DANNY  PAUL 

(653375 

67(3*36! 

61.21 

24.  C! 

6.6! 

9001 

-  i 

30. 0 1  HONE 

1 

1  l 

1 

-  1 

*  .0! 

1 

—  i 

I 

! 

MISS  NICOLE  RENE* 

(599924 

7913A361 

69.1! 

24.0! 

V.8! 

12001 

30.01  NONE 

IMA  BOSTON 

1978 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

1 

5.0! 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

I 

(32)  FRAN! CIVICM/  JOSEPH 

(  1 

(  1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

P/B/A  BABY  JOE/  INC. 

i  1 

( 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

1982 

00YT1E  JOE 

(639986 

59(3*36! 

1 

! 

7.0! 

800! 

20! 

-  INONE 

ILA  BURAS 

(  ( 

o 

o 

D 

24.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1981 

HECTOR  P 

(639986 

56(3*361 

! 

-  ! 

8.0! 

aoo! 

-  INONE 

ILA  BURAS 

!  1 

!  ( 

56.0! 

( 

22.0! 

! 

2.0! 

! 

» 

i 

! 

! 

! 

I 

(32)  FRANK  JR./  INC. 

t  1 

i  l 

! 

! 

1 

! 

i 

j 

1 

I 

1 

! 

1 

1971 

FRANK  JR 

(534686 

15(3*35! 

33. Ot 

15.0! 

4.2! 

300! 

40! 

22,0! NONE 

ILA  MORGAN 

!  ( 

1  t 

39.0! 

! 

15.0! 

1 

3.8! 

1 

t 

! 

1 

! 

! 

!  CITY 
! 

(32)  FRAIXER/  ELDON 

IRENE  FRAZIER 

(628991 

1  1 

!  ( 

72(3*36! 

t 

l 

56.0! 

! 

1 

22.0! 

! 

! 

8.6! 

» 

! 

800! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

53 .0 ( NONE 

! 

! 

!LA  CUT  OFF 

1980 

!  1 

60.0! 

22.  C! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

I 

1979 

JANICE  FRAZIER 

(615358 

65(3*36! 

55.5! 

22.0! 

8.6! 

800! 

-  » 

50.0! NONE 

ILA  CUT  OFF 

!  ! 

6C.01 

22.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

1973 

JOHN  GREG 

(553747 

68(3*36! 

60.0! 

20.0! 

8.5! 

800! 

-  1 

50.0 INONE 

ILA  CUT  OFF 

1  ! 

60.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

-  I 

1 

I 

KARL  MATT 

(581198 

67(3*36! 

58.9! 

22.0! 

8.6! 

800! 

-  1 

48.0 t NONE 

ila  cut  orr 

1977 

!  ! 

58.9! 

2  2. Cl 

6.0! 

1 

-  1 

! 

1 

RAOONNA  DAN-EL 

j  585311 

53(3*36! 

52.21 

22.0! 

8.2! 

800! 

-  ! 

34.0! NONE 

ILA  CUT  OFF 

1977 

!  1 

55.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  I 

! 

I 

1974 

ROBERT  P  FRAZIER 

1557739 

95(3*36! 

67.3! 

24.1! 

9.0! 

1200! 

-  ! 

49.0! NONE 

ILA  CUT  OFF 

1  ! 

(  ( 

! 

1 

-  ! 

1 

7.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

1 

1 

(32)  FREDERAN  SHIPYARD 

CCRET 

1588753 

!  ! 

1  1 

19(3*36! 

! 

! 

42.7! 

l 

! 

16.1! 

! 

! 

5.6! 

1 

! 

600! 

! 

! 

! 

1 

37.0! NONE 

1 

1 

ILA  LAKE 

1977 

!  1 

42.7! 

16*11 

4.0! 

( 

-  | 

! 

1  CHARLES 

GULL 

(559625 

32(3*361 

40. 5( 

18. C! 

6.8! 

4001 

-  ! 

31 .01  NONE 

ILA  LAKE 

1974 

1  ! 

40.5! 

16. C! 

5.0! 

! 

1 

1  CHARLES 

RXDSYREAK  FUELER  11 

562(5*701 

158.4! 

40.11 

8.5! 

-  I 

957! 

14. 0! DIESEL  PUMP 

ILA  LAKE 

1980 

(  1 

158.4! 

40.1! 

2.0! 

! 

! 

I  CHARLES 

MIDSTREAM  FUELER  1.*- 

(63CC02 

562(5*70! 

158.4! 

40.1! 

8.5! 

9571 

14.0! DIESEL  PUMP 

ILA  LAKE 

1980 

!  1 

160.01 

1 

40.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I  CHARLES 

I 

(33)  FREEPORT  CREVBOATS/  ZNC 

!  ( 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

LADY  ANNA 

(  528510 

38! 1 F12I 

65.0! 

18.0! 

4.8! 

10601 

10! 

19.0! NONE 

ITX  FREEPORT 

1970 

1  ( 

65.0! 

18. C! 

4.01 

! 

44! 

! 

I 

tom  kflly 

(634716 

67! If  12 1 

104.0! 

25.  C! 

i.8! 

2000! 

401 

29.0  1  NONE 

ITX  FREEPORT 

1981 

!  ( 

!  ! 

110.0! 

1 

25.0* 

t 

S.O? 

I 

I 

! 

55! 

1 

! 

! 

1 

1 

(32)  FREEPORT  HCAORAH 

E.  W.  LUTZ 

1  6 1  3  C  5  9 

!  ! 

(  1 

233(1*021 

1 

! 

155.01 

! 

( 

38.0! 

! 

! 

11.2! 

! 

1 

1860! 

1 

! 

5861 

! 

» 

60.0! NONE 

I 

1 

ILA  HARVEY 

1979 

!  ! 

!  ! 

166.0! 

1 

38.0! 

1 

8.0! 

! 

1 

< 

1 

! 

! 

! 

! 

(32)  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY! 

)  ! 

j  | 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

1966 

L.  A.  THERIOT 

1505538 

137i3*36( 

75.7! 

28.01 

8.8! 

1100! 

-  ! 

38.01N0NE 

ILA  PORT 

! 

I  ! 

78.0! 

28.01 

6.5! 

1 

-  ! 

1 

!  SULPHUR 

1980 

L.  J.  BROUSSARD 

(633397 

79(3*36! 

60.01 

24.0! 

6.6! 

9*0! 

! 

36-0! NONE 

ILA  PORT 

1 

!  ( 

6C.0I 

24.0! 

5.6! 

! 

1  SULPHUR 

FS  112 

1  - 

196(4*48! 

11C.0! 

30.0! 

5.0! 

-  *  ! 

4001 

22.0! NONE 

ILA  CARDEN 

*  1936 

I 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.01 

-  | 

1 

1  ISLAND 

FS  113 

!  . 

19614*48! 

110. OJ 

30.01 

5.0! 

-  | 

4001 

7. 0 ! NONE 

ILA  GARDEN 

1950 

1 

!  ! 

lie. 01 

30. C! 

1.0! 

! 

! 

1  ISLAND 

FS  117 

,  - 

196(4*48! 

lie. Of 

30.  C! 

6.0! 

400! 

7.0! NONE 

ILA  GARDEN 

1932 

! 

(  1 

110.01 

30.0! 

1.01 

1 

-  J 

1 

!  ISLAND 

FS  118 

j  - 

196(4*481 

11G.0! 

30.0! 

6.0! 

-  J 

400! 

7*0 INONE 

ILA  GARDEN 

1952 

! 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.01 

l 

1 

1  ISLAND 

FS  IIP 

j  - 

196(4*481 

110.0! 

30.01 

6.0! 

-  ! 

360! 

7.0INON: 

ILA  GARDEN 

1932 

i 

1  | 

11C.O! 

30-01 

1.4! 

1 

-  | 

! 

!  ISLAND 

FS  120 

i  - 

196(4*48! 

110.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  | 

360! 

7 .0! NONE 

ILA  GASwEn 

1732 

i 

1  i 

11C. 01 

30.0! 

1.4! 

1 

-  | 

! 

!  ISLAND 

1952 

FS  124 

(  - 

19614*481 

110.0! 

30.01 

6.0! 

3701 

7.01  NONE 

ILA  GARDEN 

! 

!  1 

11C.0! 

30.01 

1.0! 

1 

! 

1  ISLAND 

FS  127 

J  - 

2C0I4A48! 

lie. 01 

30.0! 

3.6! 

43! 

1 6 .0 1  NONE 

!IA  PORT 

1953 

1 

!  ( 

lie. 01 

30.0! 

1.3! 

! 

-  | 

1 

1  SULPHUR 

FS  19 

1008383 

459(5*711 

225.0! 

39.6! 

6.31 

-  f 

1120! 

20.5 1  SULPHUR  PUMP/ 

!LA  PORT 

1954 

1 

(  ! 

225.0! 

39.6! 

2.0! 

! 

(ELECTRIC 

!  SULPHUR 

FS  2C 

(295078 

1 94815*71 ! 

315.0! 

52.0! 

9.0! 

3360! 

21 .5 ! SULPHUR  PUMP/ 

ILA  PORT 

1964 

I 

!  J 

315.0! 

52.0! 

2.0! 

1 

-  | 

(ELECTRIC 

1  SULPHUR 

1965 

FS  22 

1501531 

1948(5*711 

315.0! 

52.01 

9.0! 

-  | 

33601 

20.51  SULPHUR  PUMP/ 

ILA  PORT 

1 

(  1 

315.01 

52.01 

2.0! 

I 

-  J 

I  ELECTRIC 

1  SULPHUR 

FS  23 

1502691 

1948(5*71! 

315.0! 

52.01 

9.01 

3360! 

20.5! SULPHUR  PUMP/ 

ILA  PORT 

1966 

1 

(  1 

315.01 

52.01 

2.01 

! 

-  f 

(ELECTRIC 

1  SULPHUR 

FS  24 

1502294 

1948(5*71! 

315.0! 

52.0! 

9.0! 

3360! 

21. 51  SULPHUR  PUMP/ 

ILA  PORT 

1965 

! 

1  I 

315.01 

52.0! 

2.01 

1 

-  | 

!  ELECTRIC 

!  SULPHUR 

I960 

FS  25 

1283894 

1883(5*711 

295.0! 

52.0! 

10.61 

37651 

24.5 (SULPHUR  PUMP/ 

ILA  PORT 

1 

! 

I 

!  ! 

1  ( 

295.0! 

1 

! 

52. C! 

! 

1 

2.0! 

1 

f 

t 

! 

! 

! 

1 

(ELECTRIC 

! 

1 

1  SULPHUR 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.3.9.7 


EKCff ! 

!  1VTCCI  DIPENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY! 

NIGH-  { 

{VESSEL 

! 

! 

•1ST!  OPERATOR 

1  NET  ICOOEILEHtTHlMtTHl  l 

!  ! 

EST  | 

CAP.SO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

! 

! 

— u— ■* 

——————————— 

-1RECIS-!****!  REG.  t  REG. ILOAD-! 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE 

! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  1 

LINE-1 

I  AO!  LINE-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  APR  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  (PACE!  OVER-! OVER-! /////! 

HOUSE!  P»SS*  i(LICHT>l///////////////m»l////f/////l 

OR  ! 

!  PURSER 

!  NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

POWER!  EKCERS  ! 

(FEET) | 

LINE-2 

ICC!  LINE-2 

{♦REBUILT! 

(32)  FREEPORT  SULPHUR  COPPANTl 

1  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

FS  24 

! 290316 

878ISA711 

24C.0! 

45.  C! 

9.0! 

-  J 

1000! 

J4.5ISUl.NHUR 

PUMP# 

!LA 

PORT 

1955  ! 

!  1 

24C.0I 

45. CJ 

2.0! 

1 

-  ! 

{ELECTRIC 

1 

SULPHUR 

! 

FS  27 

! 913988 

1 636! 5A  71 1 

250.01 

SO. Cl 

7.0! 

1500! 

24.01  SULPHUR 

PUMP# 

!LA 

GRAND  ISLE 

1987  t 

l  1 

25C.01 

50.0! 

3.0! 

1 

•  1 

!  ELECTRIC 

! 

190>  ! 

FS  21 

1913989 

1636(5471 1 

250.01 

50.0! 

7.0! 

-  ( 

1500! 

24.0ISULPHUP 

PUMP# 

!LA 

GRAND  ISLE 

!  1 

1  1 

250.0! 

! 

50.01 

! 

3.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

I 

! ELECTRIC 
! 

1 

( 

t 

! 

(21)  FREEPORT  TERMINALS#  INC. 
MAYFLOWER 

1  ! 

1  1 

5 1 3  A  36 ! 

1 

1 

40.01 

1 

! 

16. C! 

! 

1 

2.0! 

! 

! 

165! 

! 

1 

! 

15.0! NONE 

! 

! 

1  PA 

FREEPORT 

! 

! 

198C  ! 

!  I 

4C.0! 

16. C! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

RALPH  A.  NICHOLAS 

1275667 

27I3A36! 

45.3! 

15.1! 

5.9! 

420! 

-  ! 

17.0! NONE 

I  PA 

J  RE  EPORT 

1958  ! 

1  1 

1  1 

45.3! 

1 

15.11 

! 

4.0! 

1 

1 

! 

-  j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(31)  FREES  CONSTRUCTION  CO.# 

t  INC. 

!  1 

1  1 

t 

1 

t 

I 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

FC  CO  1 

123J4A431 

12C.0I 

30. C! 

5.5! 

500! 

9.8! SPUD  WELLS 

1  LA 

FRANKLIN 

1962  ! 

!  ! 

120. 0! 

30.01 

1.21 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR  796 

! 501 364 

41JI4A40! 

175.0! 

26.  Cl 

9.0! 

1000! 

12.0IN0KC 

1  LA 

FRANKLIN 

1954  ! 

1  ! 

1  1 

175.0! 

1 

26.0! 

1 

1.5! 

1 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

t 

(34)  FREPONT  BOAT  COMPANY#  INlC. 

1  1 

1  1 

l 

! 

t 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

A  1 

I23CC00 

9136361 

37.6! 

12. C! 

4.0! 

115! 

-  ! 

10.01  HONE 

!WA 

SEATTLE 

193C  I 

! 

!  1 

42.01 

13. Cl 

4.01 

! 

-  i 

! 

! 

! 

SKILLFUL 

|  - - 

313836! 

23.0! 

9.C! 

5.0! 

225! 

-  i 

12.01 HOHE 

1WA 

SEATTLE 

1955  ! 

! 

1  1 

23.0! 

9.C! 

$.01 

! 

-  i 

! 

! 

! 

SOVEREIGN 

1241991 

16138361 

59.21 

18.31 

6.0! 

660! 

-  i 

28.0! HONE 

!  VA 

SEATTLE 

*  1965  ! 

! 

!  ! 

66.0! 

21. C! 

6.0! 

! 

_  * 

! 

! 

! 

standfast 

1256601 

1313A36! 

41.01 

13. C! 

6.0! 

250! 

-  i 

28.0! NONE 

*WA 

SEATTLE 

1943  ! 

! 

i  ( 

i  i 

45.01 

1 

13.  C! 

! 

5.0! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(31)  FREY#  MR*  HENRY  GERALD 
RF  4421 

I 

! 

1587201 

i  l 

l  1 

91714A4SI 

1 

1 

20C.01 

i 

i 

35.  C! 

! 

! 

9.0! 

! 

1 

! 

! 

1645! 

! 

! 

16.0! NONE 

I 

I 

I 

! 

! 

1977  ! 

! 

! 

1  1 

!  1 

200.01 

! 

35.0! 

1.0! 

1 

t 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

* 

I 

! 

! 

(14)  FUEL  SERVICE#  INC. 

PIC 

! 

! 569995 

<  1 

1  1 

74 1 3  A  36 1 

! 

1 

56.4! 

! 

1 

22.0! 

1 

! 

7.0! 

! 

! 

850! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

41 .01  NONE 

! 

! 

IMS 

PASCAGOULA 

! 

! 

1978  ! 

! 

!  1 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

PINE 

1609664 

4813*35! 

50.6! 

22.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

40.0! NONE 

IMS 

PASCAGOULA 

1979  ! 

I 

!  1 

36.0! 

22.0! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

VALUE  0. 

1546436 

2413X35! 

39.81 

16. C! 

6.01 

350! 

-  ! 

40.0! HOHE 

IMS 

PASCAGOULA 

1973  ! 

! 

1  1 

39.61 

18.0! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

FS  30 

15**444 

71015A71 1 

195.0! 

40. Ct 

10.0! 

1500! 

21.01PUMP 

IMS 

PASCAGOULA 

1977  ! 

1 

!  1 

195.0! 

40.C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

t 

1 

FS  40 

44915A711 

160.01 

42. C! 

6.0! 

-  1 

1181! 

14. 01  HONE 

IMS 

PASCAGOULA 

1980  ! 

! 

1  1 

160.0! 

42.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

196  1  I 

Mill  SERVICE  1 

I296C57 

21515A711 

110.0! 

30. Cl 

7.0! 

-  ! 

449! 

1S.SIPUNP 

IMS 

PASCAGOULA 

! 

!  ! 

110.0! 

30.01 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

Mill  SENVICC  10 

1527664 

41615A70! 

140.0! 

40.0! 

6.0! 

-  j 

1000! 

38.0! 6"  1C0O 

9PH  PUMP  IPS 

PASCAGOULA 

1970  1 

J 

■  i 

14C.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

FUEL  SENVICE  JO 

1541521 

29015A711 

135.0! 

30.01 

7.0! 

-  j 

555! 

15.5IPUNP 

IMS 

PASCAGOULA 

1972  ! 

l 

! 

I  1 
!  1 

135.0! 

! 

30.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

(40)  FULTON  SHIPYARD#  INC. 

1 

! 

1  1 

t  1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

A.  L.  FULTON 

I  242 C 9 1 

1013936! 

41.41 

11.5! 

5.5! 

165! 

-  ! 

h.o:none 

!CA 

ANTIOCH 

1942  ! 

» 

! 

!  ! 

!  1 

45.0! 

! 

12.6! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(11)  FURLOUGH#  INC. 

BULL  RUN 

! 

! 

1506044 

!  1 

1  ! 

13413*361 

1 

< 

99.5! 

! 

! 

29.1! 

! 

! 

16.0! 

! 

! 

19001 

! 

I 

-  1 

I 

I 

45.0! HONE 

! 

! 

INC 

ROPER 

! 

! 

1966  ! 

! 

!  1 

99.5! 

29.11 

10.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

•  AD  11 

1504169 

I713A36! 

71.61 

22.6! 

9.5! 

1200! 

-  : 

35*0! NONE 

!NC 

ROPER 

1966  ! 

! 

1  ! 

71.61 

22.6! 

6.01 

1 

-  ( 

I 

! 

1 

ELFER  GUIDRY 

!  506455 

19913A36! 

110.01 

30.0! 

13.5! 

3000! 

-  ! 

49.0! HONE 

INC 

ROPER 

1965  l 

! 

!  1 

110.0! 

30.01 

12.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

ESPECO 

1237995 

4313A36! 

75.5! 

22.0! 

5.0! 

900! 

-  » 

35.0! NONE 

INC 

ROPER 

1938  1 

! 

1  1 

75.5! 

22.01 

7.0! 

J 

-  ! 

I 

! 

! 

MARIUITA 

J63C891 

11513*36! 

6C.0! 

26.  C! 

11.01 

2000! 

-  ! 

4J.0! NONE 

INC 

ROPER 

1983  ! 

! 

1  1 

80. 0! 

26.0! 

6.0! 

i 

-  1 

! 

! 

! 

MARTHA 

1  634934 

9513*35! 

65.5! 

26. Cl 

8.5! 

1400! 

-  ! 

41.0! HONE 

!NC 

ROPER 

1960  ! 

! 

!  1 

65.5! 

26.0! 

6.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

MISS  GAYLE 

1  592682 

6  0  (  3  A  3  6 ! 

75.0! 

24.  C! 

9.61 

1400! 

-  ! 

32.0! NONE 

INC 

ROPER 

1978  ! 

! 

1  l 

75.01 

24.0! 

6.6! 

! 

-  J 

! 

I 

1 

MISS  JANET 

1588315 

7013*36! 

75.0! 

24.01 

9.0! 

1400! 

-  ! 

32«0?H0NE 

INC 

ROPER 

19V7  1 

! 

1  1 

75.0! 

24. C! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MISS  JEAN 

1641121 

6513*361 

75.01 

24. C! 

9.61 

1400  • 

-  ! 

31.01NUNE 

INC 

ROPE* 

1951  l 

! 

1  1 

75.0! 

24.01 

8.6! 

I 

-  « 

! 

! 

! 

nCHAVK 

1257240 

4713*36! 

86. 7! 

23.0! 

12.0! 

1600! 

-  i 

40.01HCHE 

INC 

ROPER 

♦  1949  ! 

! 

i  i 

88.7! 

23.  C! 

11.0! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

SEAVOlf 

1  563218 

15513*36! 

96.81 

30.0! 

12.01 

3000! 

-  i 

40*0! HOHE 

INC 

ROPER 

1975  ! 

! 

1  1 

96.6! 

30.0! 

8.0! 

! 

-  i 

j 

I 

! 

TAURUS 

1545830 

13113A36! 

123.0! 

33.0! 

15.6! 

2600! 

49. ol NONE 

INC 

ROPER 

1*43  ! 

1 

1 

1  1 
1  1 

123.0! 

! 

33.0! 

1 

12.9! 

! 

! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(20)  I  I  C  TOWING#  INC. 

! 

1 

1  1 
1  1 

1 

l 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

# 

i 

! 

1 

ANDREW  J 

1590241 

7613*36! 

56.8! 

22.1! 

8.4! 

800! 

-  i 

40.CIN0NE 

!WV 

POINI 

197*  « 

i 

1  I 

56.81 

22.11 

7.0! 

! 

-  1 

! 

! 

PLEASANT 

I 

BEL  MON 

1239948 

1 8713*361 

104.5! 

30.1! 

8. Cl 

1800! 

-  1 

28.0IH0HE 

IWV 

JOINT 

1940  1 

1 

1  1 

11C.0! 

30.1! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

PLEASANT 

! 

BRIDGET  DAWN 

1256971 

27213*35 1 

145.0! 

28.0! 

9.0! 

1000! 

-  ( 

31 .0! NONE 

IWV 

POINT 

1948  1 

1 

!  1 

148.0! 

28.0! 

6.1! 

! 

-  t 

i 

! 

PLEASANT 

! 

CAPT.  CHARLES  H  STONE 

I262C26 

J70J3FJ6J 

145.8! 

350! 

11.0! 

3200! 

-  ! 

60.9 ! HOHE 

IWV 

PUNT 

1951  ! 

! 

!  1 

156.0! 

35.  CJ 

A.O! 

! 

-  ! 

! 

1 

PLEASANT 

! 

EARL  SELBY 

1294413 

2741 3 A  36  f 

111.1! 

30.0! 

9.0! 

29001 

-  J 

3S.OINONE 

iVV 

POINT 

1964  1 

1 

|  I 

111.1! 

30.0! 

7.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

PLEASANT 

I 

INTERSTATE 

1264564 

12713*361 

66.01 

26. C! 

6.0! 

1100! 

-  ( 

20.0ILONE 

IWV 

POINI 

1952  1 

1 

|  | 

66.0! 

26.01 

7.0! 

! 

-  I 

( 

! 

PLEASANT 

! 

JON  BREA 

1273407 

34213*36! 

141.0! 

34.0! 

9.6! 

3200! 

-  ! 

40.5! HOs! 

IWV 

POINT 

1957  ! 

1 

1  1 

15C.0I 

35*0! 

8.6! 

i 

! 

l 

! 

PLEA3ANT 

1 

KAY  N 

1293695 

7513A36! 

60.8! 

21.1! 

7.51 

760! 

-  ! 

26*0! hOKE 

JWV 

POINT 

1964  ! 

I 

I  1 

60.81 

21.11 

7.5! 

! 

-  i 

3 

! 

PLEASANT 

! 

LILIA  C.  SHEARER 

1272890 

46213*361 

15C.0! 

35. C! 

9.0! 

3200! 

-  i 

32 .01  HONE 

IWV 

POINT 

1956  ! 

1 

I 

1 

1  1 
1  1 
1  1 

150.0! 

1 

! 

35.01 

t 

1 

6.0! 

1 

1 

! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

1 

PLEASANT 

I 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EKfiRl 

i 

i 

• 

i 

l 

i 

< 

• 

i 

i 

1 VT  CC 1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  t  L 

BIST!  OPERATOR 

1  NET  1  CODE! LENGTH  1 BRDTNt 

I 

! 

1 

EST  1  CARGO 

HANDLING 

IS  1 0PERATING  ! 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

1 

1 

------------- 

1  REGIS-1****! 

REG.  1 

«CC.!LC«0-1 

I 

CARGO  ! 

FIXED  !  ERUIPNENT 

t  TC 1  9AIC 

!  COAST 

1  m  1  ICC!//////!/////! 

ED  ) 

I////////I 

POINT  !  LINE-1 

t AO!  LINE-1  1 

VESSEL  NAME  AND  NURBER 

1  GUARD 

TON-  tPACEt 

0VIR-10VER-1///A/1 

NORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I //////////////// I TD !///// /////! 

1  NUNIER 

NAGE  1  IV  t 

ALL  1 

ALL  !  LX6**.7 i 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

UE!  LINE -2 

(20)  6  1  C  TOWING/  INC. 

1 

! 

I 

i  i 

!  1 

1  1 

I 

! 

1 

! 

1 

i 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

? 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

(CONTINUED) ( 

!  ! 

! 

1 

t 

1 

•  ! 

I 

LILLIAN  M 

1633109 

1U13F34! 

65.2! 

26.0! 

8.0! 

1350! 

-  | 

.  2I.OINONE 

!WV  POINT 

1 

1  1 

65.2! 

26.01 

1.0! 

! 

-  | 

1 

!  PLEASANT 

NR.  JESSE  BARR 

123(091 

6313A34! 

103.0! 

25.1! 

9.4! 

1800! 

-  j 

27. Ul NONE 

!WV  POINT 

! 

i  i 

103.01 

25.1! 

f.4! 

^  1 

1 

!  PLEASANT 

OLE  NISS 

1235774 

196I3A34) 

127.01 

32.0! 

9.0! 

3200! 

-  | 

2S.0IN0NC 

XWV  POINT 

! 

!  I 

177.0! 

32.0! 

7.0! 

! 

-  i 

1 

1  PLEASANT 

PGLLXVQG 

1261049 

1I413A36! 

90.5! 

30. C 1 

9.01 

1800! 

-  t 

JO .0 1  NONE 

!WV  POINT 

1 

!  ! 

9C.51 

30.C! 

9.01 

I 

-  i 

1 

!  PLEASANT 

PORT  OF  BROWNSVILLE 

125(140 

4313A34! 

103.0! 

25.1! 

9.6! 

16001 

-  j 

35.0 (NONE 

IWV  POINT 

! 

i  i 

103.0! 

25.1! 

9.6! 

! 

-  i 

! 

1  PLEASANT 

WARREN 

124CS44 

255] 3A36t 

14C.2! 

31.1! 

9.5! 

3800! 

-  i 

40.0 ! NONE 

IWV  POINT 

t 

i  i 

14C.2I 

31.1! 

’.5! 

! 

-  j 

1 

!  PLEASANT 

WILMKGTON 

1241187 

3S513A361 

141.21 

34.31 

9.6! 

2250! 

-  i 

25.01  NONE 

IWV  POINT 

! 

!  1 

141.21 

34.3! 

9.6! 

! 

-  | 

I 

!  PLEASANT 

6  174 

1  — - 

742 14F  41 1 

195.01 

35. C! 

f.O! 

15001 

13.0 !  NONE 

!VV  POINT 

I 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

!  PLEASANT 

C  437 

|  mmmmmm 

31914A4Q! 

175.01 

26.0! 

6.0! 

-  | 

675! 

1 1 • 5 ! NONE 

IWV  POINT 

! 

1  1 

175.0! 

26.01 

1.4! 

1 

-  I 

! 

!  PLEASANT 

JHF  407 

t  - 

409UA40! 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

-  ! 

900! 

8.9 !  NONE 

IWV  POINT 

! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

1 

-  | 

! 

!  PLEASANT 

NO.  1295 

1  . 

23714*41 1 

130.0! 

30.  C! 

7.0! 

650! 

10.1 1  NONE 

IWV  POINT 

! 

!  1 

13C.0! 

30.0! 

1.3! 

1 

-  | 

! 

1  PLEASANT 

OR  243 

1241924 

4401 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  | 

1700! 

12.9! NONE 

IWV  POINT 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

1 

]  PLEASANT 

CT  830 

|  ------ 

1049J5A71! 

260.01 

50.0! 

9.0! 

•  ! 

2330! 

17.0IPUNPS 

IWV  POINT 

1 

i  i 

260. 01 

SO. Cl 

1.5! 

1 

-  t 

! 

1  PLEASANT 

EX  212 

1287305 

1744I5A71I 

297.51 

52.5! 

I.S! 

-  | 

4221! 

20.0ID1ESCL 

PUMP 

IWV  POINT 

1 

i  i 

W7.5! 

52.5! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

1  PLEASANT 

C  202 

1  - 

154015*711 

290.0! 

50.C! 

1.0! 

-  | 

3200! 

15.01PUNPS 

IWV  POINT 

| 

t  1 

290.0! 

50.0! 

1.0! 

1 

-  j 

I 

• 

1  PLEASANT 

NEC  183 

1274573 

47115A71! 

131.31 

49.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.0! DIESEL 

PUMPS 

!LA  NEW 

! 

!  1 

131.4! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

NBC  902 

1  - - 

*3415*7*1 

15C.0! 

50.0! 

9.0! 

-  | 

1400! 

14.01PUNPS 

IWV  POINT 

J 

!  1 

1 5C.0I 

50.0! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

1  PLCANSANT 

SB  40 

!  - 

7UI3A71! 

195.0! 

52.0! 

9.0! 

2  Q  0  0 1 

15.0IPUNP 

IWV  POINT 

I 

! 

1  1 

1  1 

195.0! 

1 

52.  Cl 
! 

1.0! 

! 

1 

1 

-  ! 

1 

! 

I  PLEASANT 

1 

(33)  C  4  H  NARINE/  INC. 

! 

! 

!  1 

!  1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

I 

t 

SAN  8L AS 

I29C430 

3213A361 

41.3! 

18.0! 

5.01 

330! 

-  | 

30. Cl  NONE 

ITX  ORANGE 

! 

t  i 

1  1 

45.0! 

1 

14.0! 

! 

5.0! 

! 

1 

! 

’  ! 

! 

1 

l 

(33)  C  1  H  TOWING  CO. 

! 

1 

1  t 

t  i 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

» 

! 

! 

t 

1 

1 

LINS 

I27JC5I 

13413A361 

100.1! 

27.1! 

13.0! 

1200! 

40. 4! NONE 

ITX  GALVESTON 

I 

!  I 

105.0! 

27.1! 

13.0! 

1 

! 

i 

NANTA 

1501792 

20313*361 

109.8! 

31.  C! 

14.0! 

3400! 

44 .01  NONE 

ITX  GALVESTON 

i 

!  ! 

111.0! 

31.0! 

15.6! 

i 

! 

! 

NARLIN 

1272354 

(32! 3  A  36 ! 

96.0! 

25.2! 

13.0! 

20001 

C0.4U0NC 

ITX  GALVESTON 

1 

!  1 

103.0! 

25.21 

13.0! 

i 

1 

1 

STURGEON 

1275580 

13313A36! 

100.1! 

27.11 

14.0! 

2150! 

40.4! NONE 

ITX  GALVESTON 

! 

I 

1  ! 

1  1 

105.0! 

! 

27.1! 

! 

14.0! 

! 

I 

1 

! 

I 

1 

I 

(33)  C  6  R  TRANSPORTATION/ 

! 

IN!  C. 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

J1NNIE  NAC 

1271132 

144t 3*36 l 

81.5! 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  | 

M.ouoac 

ITX  CEDAR 

» 

1  ! 

81.51 

24.0! 

4.5! 

! 

*  ! 

! 

I  BAYOU 

PATRICIA 

1273791 

144(3*361 

90.0! 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

31.0IN0NE 

!TX  CEDAR 

1 

1  1 

9C.0! 

24.0! 

4.51 

! 

•  ! 

I 

I  IATOU 

SIR! 

1656350 

116014*431 

260.0! 

50.01 

9.0! 

3100! 

14.5! NONE 

ITX  HOUSTON 

1 

1  I 

260.0! 

SO. 01 

2.0! 

! 

•  f 

! 

1 

SR  III 

1677982 

1 1601 4A43I 

260.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

3100! 

14.5  1N0NE 

ITX  HOUSTON 

! 

! 

1  1 

1  1 

260.0! 

! 

50.0! 

! 

2.0! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

(21)  CIS  T0WIN4  CONPANY 

! 

1 

!  1 

!  I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

I 

1 

ANNETTE  G 

1553651 

4013*361 

46.0! 

20.  C! 

6.0! 

660! 

-  | 

24  •  5 1  NONE 

IPA  PITTSBURGH 

! 

1  1 

46.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  I 

! 

I 

BIG  TON 

1615383 

6913A361 

55.0! 

22.0! 

6.0! 

800! 

-  I 

35 .0 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH 

! 

1  1 

55.0! 

22.0! 

4.0! 

! 

-  I 

! 

I 

CHIPPER 

1266984 

27 1 3 A  36 1 

46.6! 

14.5! 

5.3! 

410! 

•  i 

22 .5 !  NONE 

IPA  PITTSBURGH 

! 

!  ! 

46.6! 

14.5! 

4.41 

! 

-  ! 

! 

! 

NARIE  HG 

1682169 

87(3*36! 

59.8! 

23.4! 

7.4! 

1000! 

-  I 

30.0 1  NONE 

IPA  PITTSBURGH 

1 

!  1 

59.8! 

23.4! 

7.4! 

» 

-  ! 

! 

! 

ROBERT  E.  LEE 

1267174 

2413*36! 

37.8! 

12.6! 

5.6! 

330! 

-  1 

22.5IN0NE 

IPA  PITTSBURGH 

1 

1  I 

37.8! 

12.6! 

5.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ROCKET 

1275027 

9013*36! 

72.0! 

21.  C! 

7.8! 

900! 

-  ! 

31.51N0NE 

IPA  PITTSBURGH 

I 

1  1 

72.0! 

21.0! 

6.01 

! 

-  ! 

I 

SANDY 

1269150 

1813*361 

40.2! 

13.5! 

4.6! 

220! 

-  ! 

20 .0 !  NONE 

IPA  R1TTANNING 

1 

1  ! 

40.2! 

13.5! 

4.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

SPRINGDALE 

1252133 

1513A36! 

38.0! 

13.0! 

6.4! 

290! 

-  ! 

19.0INOME 

IPA  NEW 

I 

1  1 

38.0! 

13. C! 

6.01 

Usi 

-  1 

t 

1  KENSINGTON 

THE  SEED 

1  - 

10! 3*36! 

33.0! 

6.C! 

4.5! 

■  J 

12.5IN0NE 

IPA  PITTSBURGH 

1 

1 

1  1 

!  1 

33.0! 

! 

6.C1 

! 

4.0! 

! 

-  ! 

1 

i 

! 

(39)  (LC  BARGE  CORP. 

1 

1 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

I 

1 

BARGE  450-10 

1636555 

89U14A70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

2000! 

U.OtNONS 

!CA  SAN 

1 

1  ! 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

■  ! 

! 

! 

1  FRANCISCO 

I 

(32)  6  V  CONTRACTORS 

1 

! 

1  1 

1  1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

» 

yXS  ISLAND 

*579865 

11813*351 

70.5! 

30.0! 

9.6! 

9001 

-  I 

24 .0 ( NONE 

IL.A  NEW 

1 

1  1 

7C.5! 

30.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

STEWART  W 

1636214 

9713*361 

61.5! 

26.0! 

9.1! 

1200! 

-  f 

40.0IN0NE 

ILA  CONVENT 

1 

! 

1  1 

1  1 

61.5! 

1 

26.01 

1 

9.1! 

! 

I 

! 

-  ! 

1 

! 

(32)  C  *  •».  TUGS/  INC. 

1 

1 

!  1 

1  1 

f 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

RACHEL  HOHIflUE 

1514500 

3613A36! 

55.6! 

20.0! 

6.5! 

600! 

-  | 

35.01N0NE 

ILA  VENICE 

! 

1 

1  1 

1  1 

55.6! 

! 

20.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

—  I 

1 

1 

1 

(32)  GIB  NARINE/  INC. 

I 

I 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

LORIE  A  6AH8ARELLA 

1657325 

5813*36! 

71.3! 

28.01 

9.0! 

2400! 

-  ! 

46.01  NONE 

ILA  HOUNA 

l 

!  ! 

78.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

-  I 

! 

NISS  BEATRICE 

1589263 

7013*36! 

64.5! 

24.5! 

9.0! 

2400! 

-  I 

47.0 t NONE 

ILA  HOUNA 

I 

1 

1  1 
1  1 

1  1 

72.0! 

! 

24.5! 

! 

! 

6.6! 

! 

! 

» 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

YEAR 
BUILT  ! 
OR 

•REBUILT 


If  12  I 
I 

mf  i 
i 

If 34  t 

If 30  ! 
I 

If 4f  ! 

I 

•  1974  I 

1941  ! 
t 

If 44  t 
I 

If  31  ! 

! 

If 39  ! 
! 

If 34  I 
I 

If 42  l 
I 

If 44  I 
I 

If  41  ! 

I 

If 4f  i 
I 

If 44  I 

» 

IfSC  I 

1944  | 
I 
I 
J 
I 

If  43  1 
I 
! 
I 
! 

1957  I 
! 

1945  ! 
I 

If  34  1 
J 

•  1949  i 

1 

i 

J 

! 

1954  ! 

I 

1957  I 
I 

1942  I 
! 

1943  ! 
1 
I 
! 
! 

1973  ! 
I 

1979  ! 
1 

1954  ! 
! 

1945  ! 
t 

1954  ! 
! 

1957  I 
t 

1955  I 
I 

1944  I 
I 

1966  I 
! 
1 
I 
! 

1981  I 
J 
! 
! 

>  i 

i  •  1981  i 
! 

1940  1 
I 
I 

! 

1969  | 
I 
I 
I 
* 

1983  I 
I 

1977  J 


399 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


cifsni 

01  ST  I 


OPERATOR 


VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 


COAST 

CUARD 

NUMBER 


, 

IVTCC!  BINE NSICNS  !  HAFT! 

tCARACXTY 

!  HUH-  ! 

1  V  C  S  S  E  L 

!  NET 

IC0tEUtK5THII>OThl  1 

1 

!  EST  ! 

CARCO  HANDLIN'! 

IS  !OPERAT INC 

IRECIS- 

!«***!  AEG.  !  REG. I  LOAD-! 

!  CARCO 

!  FIXE*  ! 

(BUIPNENT 

1 TC 1  BASE 

i  TEAR 

!  TER 

!  SCC! //////I /////I  CO  J 

Utttl/tt 

I  POINT  ! 

LINE-1 

IAO!  UNI-1 

!  BUILT 

!  TON- 

IPACE!  OVEA-lOVER-U////! 

HORSE!  PASS- 

!<LI«HT> !//////////////// ITO!////////// 

!  CR 

!  NACC 

!  IV  !  ALL  1  ALL  tLICNT  1 

ROVER!  ENCERS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2 

! *Af BUILT 

l 

f 

! 

(32)  CIO  MARINE#  INC.  { 

(CONTINUE*)! 


NISS  KEELY 

1643(74 

nisi  mm 

1564196 

SUSIE  CARCARCLLA 

1633043 

TO**  V  BOUDREAUX 

t 44C219 
! 

(11)  C-MARIXE  DIESEL 

MISTY 

! 

! 

1247(86 

! 

(20  C.  I.  EIUIPPENT 

C  302 

! 

t 

1521712 

C  303 

1521713 

C  304 

1521714 

C  303 

1321715 

C  306 

1521714 

C  307 

1571717 

C  301 

1521716 

C  301 

1521711 

1 

(IS)  C.  L.  WATER  TCURS 

BELLE  OF  ST  PCTEISIUIC 

1 

1 

1556(12 

1 

(23)  CAELZC  TUCBOAT  CO. 
LAKEVOO* 

1 

I 

1127752 

CALWAY  BAT 

I243M* 

KINSALE 

123(270 

NEWCASTLE 

I26CC06 

PATRICIA  HOEY 

1261741 

SHANNON 

1514662 

TIPPERARY 

1244276 

WICKLOW 

1263401 

WILLIAM  A.  WKITNCY 

1220054 

WILLIAM  HOEY 

1267403 

CORTLAND 

1261160 

LSC  236 

1176614 

MARYSVILLE 

1545970 

NO  U3 

1533437 

1 

(32)  CALLIANO  TUCS 
FRIENDSHIP 

! 

1 

1297520 

1 

(34)  CALLOWAY  SAND  S  CRAVEL 
INC. 

NO.  1 

1 

CIO./ 

1 

NO.  2 

1  - 

NO.  3 

1  - 

(33)  CANTT  TOWINC  1  TRANSP. 
CHALLXS 

I 

1 

1272813 

NORTH  STAR 

1238241 

SEQUOIA 

! 5481  A? 

1 

(32)  CAR8ER  BROS./  INC. 

BLUE  CRAB 

1 

1 

1608075 

BLUE  MARLIN 

1586615 

BLUE  WAVE 

1567466 

BLUE  WHALE 

1585(68 

CHUCXIE 

1561709 

CARY  X 

1277602 

SVEN  4 

1271624 

! 

1 

! 


1  1 

1  ! 

1  1 

t  1 

6S13A36! 

l 

! 

1 

1 

65.01 

1 

1 

1 

1 

24.01 

1 

! 

! 

1 

9.3! 

1 

I 

1 

1 

14001 

! 

! 

! 

) 

I 

! 

I 

38.01  NONE 

! 

! 

1 

!LA 

HOUMA 

! 

! 

! 

! 

! 

1981 

1  1 

65.0! 

24. C! 

8.0 

1 

! 

! 

1 

721 3A  361 

64.51 

22. C! 

8.01 

18001 

-  1 

43 .01  NONE 

!LA 

HOUMA 

! 

1975 

!  1 

7C.0J 

23.0! 

5.6! 

1 

-  j 

! 

1 

1 

71I3A361 

w4.2! 

24.01 

6.01 

2400! 

45 .01  NONE 

ILA 

HOUMA 

1 

19(1 

1  1 

M.O! 

24.01 

6.01 

1 

! 

! 

1 

7913A361 

72.01 

26.01 

9.01 

2400! 

48.0! NONE 

It  A 

HOUMA 

1 

19(1 

1  t 

t  1 

i  i 

78.0! 

1 

26.01 

! 

i 

7.01 

l 

• 

1 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

a 

! 

! 

i 

I  I 

1  I 

913*36! 

1 

1 

41.6! 

i 

1 

13.7! 

I 

1 

4.01 

! 

1 

200! 

i 

! 

i 

! 

1 6 .01  NONE 

i 

!VA 

NORFOLK 

• 

I 

! 

1945 

1  ! 

t  ! 

i  i 

47.01 

1 

• 

14.CJ 

4.0! 

! 

i 

1 

1 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

■ 

i  i 

1  1 

62314A401 

1 

1 

195.01 

I 

35.0! 

x 

1 

9.0! 

i 

1 

1 

1500! 

X 

1 

13.0! NONE 

X 

! 

! 

! 

1 

1969 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

t 

1 

t 

62314A401 

195.0! 

33.01 

9.0! 

15C9I 

1 3.0! NONE 

! 

1 

1969 

1  1 

195.01 

35.01 

1.31 

1 

1 

! 

! 

423!4*40! 

195.01 

35.0 

9.0! 

1500! 

t  J.0 1  NONE 

1 

! 

1969 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.3! 

I 

! 

! 

I 

42314*40! 

195.01 

33.0! 

9.01 

1300! 

1 3  » C! NONE 

! 

! 

197C 

I  ! 

195.01 

33. Cl 

1.51 

1 

-  | 

! 

! 

I 

42314*40! 

195.01 

55.01 

9.01 

1500! 

13.0! NONE 

! 

1 

1970 

1  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

1 

-  | 

1 

I 

I 

62314*40! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

1500! 

13 .0! NONE 

I 

! 

1970 

!  1 

1V5.0! 

35.01 

1.51 

1 

-  ! 

! 

i 

1 

42314*40! 

195.0! 

33.0 

9.01 

1300! 

13.0! NONE 

! 

! 

1970 

!  1 

1*5.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

| 

1 

62314A4U! 

195.01 

35.0 

9.01 

1500! 

13.0! NONE 

! 

! 

197C 

!  1 

!  1 

195.01 

1 

35.0 

! 

t 

1.51 

t 

1 

1 

■ 

! 

a 

! 

1 

i 

! 

I 

a 

I 

! 

a 

1  > 

1  1 

5711*11 1 

62.31 

1 

1 

22.0 

1 

7.1! 

i 

1 

330! 

i 

1 

i 

) 

24.0! NONE 

i 

1 

IFL 

ST. 

1 

1 

1974 

1  1 

1  1 

64.81 

4 

1 

23.6! 

i 

4.0! 

1 

1 

1 

1 

i 

220! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

a 

PETERSBURG! 

1 

I  i 

1  1 

270811*03! 

I 

! 

37C.01 

i 

1 

48.0 

• 

1 

21.0! 

I 

i 

! 

! 

-  ! 

l 

! 

!M! 

DETROIT 

* 

1986 

!  1 

390.0! 

48.01 

12.5! 

1 

! 

1 

7613*36! 

66.61 

23.0 

10.3! 

17001 

37.6! NONE 

IPX 

DETROIT 

1952 

t  1 

86.4! 

25.0 

10.5! 

t 

-  ! 

! 

! 

9313*36! 

I  1 

78.51 

22.0! 

11.0! 

10801 

14.01N0NE 

IPX 

DETROIT 

A 

1961 

87.0! 

23.0 

9.8! 

1 

-  I 

! 

! 

44I3A36! 

82.01 

25.0 

10.7! 

1250! 

36.0! NONE 

!M1 

DETROIT 

197C 

1  1 

82. 0! 

25.0 

10.7! 

1 

-  i 

! 

! 

43! 3*36! 

83.0! 

25.0! 

11.0! 

1750! 

-  i 

36.0! NONE 

!MI 

DETROIT 

A 

19(4 

1  1 

65.0! 

25.0 

11.0! 

1 

I 

I 

98(3*36! 

101.01 

26.0 

12.0! 

2000! 

-  i 

35.0! NONE 

»MI 

OfTROIT 

A 

1979 

(  1 

101.0! 

26.0 

3.01 

! 

-  i 

! 

I 

9913*36! 

—  1 

24.0 

9. SI 

1200! 

35.0! NONE 

!MI 

DETROIT 

1943 

1  1 

81.1! 

24.0! 

9.8! 

! 

! 

! 

9913*36! 

95.4! 

25.61 

13.61 

12501 

-  j 

36.0! NONE 

!HI 

DETROIT 

1952 

1  1 

93.6! 

25.6! 

13.61 

1 

! 

! 

9713*36! 

100.0! 

24.1! 

14.01 

2000! 

40.0! HONE 

!M! 

DETROIT 

A 

1978 

1  1 

106.01 

25.0! 

11.2! 

1 

! 

I 

19(3*361 

77.6! 

23.4! 

9.91 

800! 

-  j 

35.0! NONE 

!MI 

DETROIT 

1954 

1  1 

82.0! 

23.4! 

9.9! 

1 

-  j 

! 

! 

127615A711 

230.0! 

42.0 

14.0! 

2797! 

20.0! DIESEL 

PUMk* 

IPX 

DETROIT 

1951 

!  1 

230.0! 

42.0! 

3.01 

1 

! 

! 

5(415*71) 

195.01 

35.0 

10.0! 

1600! 

30.0! 01 ESEL 

PUMP/ 

!MI 

DETROIT 

1946 

!  1 

195. Ot 

35.0 

2.0! 

1 

IHEATINC 

COILS 

! 

112615A71 1 

200.0! 

50.0 

10.5! 

2535! 

30.0! DIESEL 

PUMP/ 

!MI 

DETROIT 

1973 

!  1 

200.0! 

50.0 

1.3! 

1 

-  J 

(HEATING 

COILS 

! 

66415*711 

195.0! 

35.0 

8.3! 

1200! 

18.0! DIESEL 

PUMPS/ 

!MI 

DETROIT 

A 

1971 

!  1 

!  1 

195.0! 

! 

35.0 

1 

2.6! 

! 

i 

1 

1 

* 

( 

■ 

(HEATING 

I 

COILS 

! 

! 

a 

!  1 

i  1 

6511*03! 

1 

1 

! 

i 

l 

-  ! 

5 

8.6! 

i 

1 

1000! 

i 

! 

200! 

! 

X 

! 

ILA 

CUT  OFF 

1965 

!  1 

!  1 

!  1 

7>.9f 

1 

i 

24.0 

! 

1 

8.6! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

i 

i 

1  ! 

1  1 

10011*03! 

! 

80. 0! 

! 

! 

20.0 

1 

! 

5.5! 

1 

1 

115! 

! 

! 

100! 

i 

! 

8.0! NONE 

! 

!  A 

8ATES- 

1946 

1  1 

6C.0! 

20.0 

2.5! 

1 

-  j 

! 

! 

VILLE 

10011A03I 

8C.0! 

20.01 

5.5! 

115! 

100! 

6.01  NONE 

!*ft 

BATES- 

1946 

1  ! 

80.0! 

20.0 

2.5! 

! 

-  | 

! 

! 

VILLE 

10011*031 

120.0! 

30.0 

6.0! 

150! 

400! 

12.0! NONE 

JAR 

BATES- 

19CC 

1  1 

1  1 

120. 0! 

! 

• 

30.0 

t 

3.0! 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

i 

a 

! 

! 

VILLE 

I  i 

1  1 

2313*36! 

i 

I 

41.4! 

i 

1 

16.0 

! 

6.6! 

i 

1 

400! 

! 

I 

! 

24.5! NONE 

! 

!TX 

MISSOURI 

1956 

1  1 

48.01 

16.01 

4.6! 

! 

-  j 

! 

! 

CITY 

2113*36! 

62.5! 

16.1! 

7.5! 

4001 

-  j 

25  .5 ! NONE 

ITX 

MISSOURI 

1934 

!  ! 

67.01 

16.11 

5.5! 

! 

-  i 

! 

! 

CITY 

*313*541 

54.4! 

24.0! 

9.6) 

1000! 

-  J 

?9.5!“0N? 

!T7 

•IS  SOU*! 

! 

!°?3 

a 

!  1 

t  t 

60.0! 

1 

« 

94.0 

i 

i 

9.6! 

! 

a 

1 

1 

i 

1 

1 

i 

! 

! 

■ 

CITY 

I  I 

!  ! 

19611*03! 

i 

18C.0I 

1 

1 

36.0 

! 

! 

12.0! 

s 

1 

18001 

X 

! 

560! 

X 

! 

62.01N0NE 

i 

! 

!LA 

MORGAN 

1979 

!  I 

180.01 

38.0 

9.0! 

1 

! 

1 

CITY 

32311*031 

180.01 

40.0 

12.0! 

3000! 

560! 

62.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1977 

1  1 

150.0! 

40.0 

9.0! 

1 

I 

1 

CITY 

32311*03! 

18C.0! 

40.0 

12.0! 

30001 

560! 

62.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1977 

!  ! 

180.01 

40.0 

9.0! 

J 

1 

J 

CITY 

227114031 

18C.0! 

40.  C! 

12.0! 

3000! 

5601 

62.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1977 

I  ( 

18C.0! 

40.0 

9.0! 

1 

-  j 

f 

I 

CITY 

6513*36! 

64.0! 

20.0 

7.0! 

1200! 

-  j 

6  ■  0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1975 

!  1 

74.01 

24.C! 

6.0! 

! 

! 

! 

CITY 

23)3*36! 

49.21 

15.21 

6.21 

300! 

-  j 

23.01N0NE 

ILA 

MORGAN 

195P 

1  ! 

32.0! 

16.0 

6.2! 

1 

41 

! 

! 

CITY 

2213A35! 

42.01 

15.7! 

6.0! 

400! 

16.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1956 

1  ! 

1  1 

!  1 

44.01 

1 

1 

16.0! 

1 

! 

6.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

4! 

! 

1 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

CITY 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


400 


VESSEL  HARE  AN*  NUMBER 


I  COAST 
1  GUARD 
1  NUMBER 


IVTCC 
NET  1C0DE 

TER  !  SEE 
TON-  | RACE 
RACE  I  XV 


DIMENSIONS  ! DRAFT 
LENGTH! 8ADTK! 

RES.  !  RES.UOAD- 

mnnttm \  ed 

OVEP-IOVEA-t///// 
ALL  I  ALL  1LTSHT 


CARGO 

mum 

PASS¬ 

ENGERS 


CARSO  HANDLING 
CGUIPMENT 
LINt-1 

mmmtmm 

LXNE-2 


VESSEL 
S  ! OPERATING 
TC!  BASE 
TO!  LINE-1 
TD! ////////// 
EE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


(32)  CAIBCR  EROS./  INC. 

! 

1 

i  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

JACK  0 

!6*9C08 

90UAS61 

62.2! 

24.01 

9.5! 

12001 

-  l 

.30.0! YOKE 

(LA  MORGAN 

1 

1982 

1 

!  1 

67.01 

24.11 

7.01 

1 

-  i 

'  J 

!  CITY 

1 

KXMHIC  C 

!  260899 

*7!J5.,*1 

61.21 

!«,6! 

8.01 

10001 

-  j 

25.0! NONE 

!IA  MORGAN 

t 

1959 

1 

1  1 

65.01 

2Q.C1 

8.0! 

6! 

! 

!  CITY 

! 

LISA  ANN 

! 523662 

201 3F  36! 

*1.2! 

la.C! 

4.0! 

40G! 

3! 

23.OU0KE 

{LA  MORGAN 

! 

1969 

1 

i  ! 

*1.2! 

16.01 

4.01 

1 

-  1 

1 

!  CITY 

! 

RICHARD  S 

16ACC31 

6913A36! 

65.0! 

26.0! 

8.0! 

1800! 

30 . 0! NONE 

(LA  MORGAN 

1 

1981 

1 

1  t 

63.0! 

26.0! 

6.5! 

1 

-  j 

! 

!  CITY 

! 

RONNIE  P 

] 6*7  566 

9013A361 

62.21 

2*. Cl 

8.01 

12001 

-  i 

30.0 t NONE 

!LA  MORGAN 

! 

1982 

! 

1  1 

67.0! 

24.11 

6.0! 

! 

-  i 

1 

!  CITY 

1 

ROY  G 

! 5692*2 

5613A361 

51.5! 

22.0! 

7.0! 

1000! 

30.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1 

1975 

! 

!  1 

55.0! 

22. C! 

5.01 

! 

-  j 

! 

1  CITY 

1 

SCOT  S 

1573738 

5613A361 

51.5! 

22.CI 

7.01 

1000! 

-  i 

3Q.CS7CHE 

!LA  MORGAN 

1 

1976 

! 

!  1 

55.0! 

22. C! 

5.01 

! 

-  i 

! 

I  CITY 

! 

TERRI  H 

1296962 

3313A35! 

**.31 

17.91 

5.0! 

*00! 

26 .0 ! NONE 

(LA  MORGAN 

1 

196* 

1 

1  1 

50.0! 

IS. 01 

5.0! 

! 

*i 

1 

I  CITY 

! 

OPR  J 

1 60?  5*6 

21915*711 

130.01 

30.0) 

6.6! 

-  ! 

soot 

9.0! NONE 

!LA  HOUNA 

t 

1979 

! 

1 

i  1 

1  1 

130.11 

1 

30.1! 

1 

1.5! 

1 

1 

! 

I 

1 

t 

! 

! 

i 

i 

! 

(33)  GARDNER  /B/N  CONSTRUCTOR  1 S 

1  1 

1  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

l 

I 

( 

I 

1 

! 

) 

l 

! 

LESTER  D 

1559266 

613*351 

29.  SI 

12. Cl 

4.0! 

1501 

27.0! HONE 

!TX  HOUSTON 

(  * 

1973 

! 

! 

1  i 

!  1 

29.5! 

! 

12. C! 

1 

4.01 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

(33)  EARACTT  CONSTRUCTION 

1 

CC. ! 

!  1 

I  1 

I 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

ANDY  R.  GARRETT 

1261527 

2113*361 

39.51 

17. C! 

6.01 

330! 

15.0! NONE 

!TX  CORPUS 

! 

1953 

l 

!  1 

39.5! 

17. C! 

5.0! 

! 

-  1 

! 

!  CHRIST  I 

I 

CART.  ION 

|  - 

513*361 

29.01 

11.5! 

2.5! 

1651 

12.0! NONE 

1TX  CORPUS 

! 

1963 

! 

!  1 

29.0! 

11.5! 

2.11 

( 

I 

!  CHRIST! 

1 

GRANT  A.  GARRETT 

!6*669Q 

15I3A36I 

*1.81 

14.51 

6.6! 

500! 

>  J I  NONE 

IT K  CORPUS 

I 

1953 

1 

!  1 

*1.6! 

14.51 

1.51 

! 

-  1 

! 

1  CHR1STI 

! 

JATNE 

1  ------ 

1213*361 

38.01 

11.6! 

4.6! 

15*1 

1  * . 0! NONE 

1TX  CORPUS 

! 

1938 

! 

I  1 

38.0! 

11.1! 

4.0! 

1 

-  i 

1 

!  CNRIST1 

1 

JON  J.  GARRETT 

! 52*  BO  9 

2613*36! 

*6.*! 

17.8! 

6.4! 

*50! 

-  i 

26.0! HONE 

!TX  CORPUS 

! 

1970 

1 

1  1 

*8.*! 

17.6! 

6.41 

! 

I 

!  CHRIST! 

1 

REE  VCE 

1  - 

1013*361 

31.0! 

10.6! 

*.6l 

316! 

9. 01  NONE 

!TX  CORPUS 

(  « 

198* 

1 

!  t 

31.01 

10.6? 

*.*! 

I 

1 

!  CHRIST! 

I 

SCC  6 

1565183 

1071**46! 

8C.0! 

26. C! 

6.31 

1071 

9.011  3“  ELECTRIC 

!TX  CORPUS 

i 

1975 

1 

1  1 

80.0! 

26. Cl 

1.51 

! 

IPUHP 

!  CHRIST1 

! 

see  110 

I  - 

20914A4M 

120.0! 

30.01 

6.61 

2091 

16.01  NONE 

1TX  CORPUS 

! 

I960 

1 

1  1 

120.0! 

30.C! 

1.5! 

1 

-  | 

1 

1  CHRIST! 

1 

SCC  125 

I  - 

2101**461 

12C.0! 

30.01 

6.6! 

210! 

1 0. 0 1  NONE 

1TX  CORPUS 

i 

1980 

SCC  130 

! 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.51 

1 

I 

!  CHRISTI 

! 

1  - 

2101***61 

195.0! 

35. Cl 

11.01 

-  | 

13001 

12.01  NONE 

I TX  CORPUS 

1 

1953 

1 

i  i 

195.01 

35.01 

1.5! 

1 

i 

1  CHRXSTX 

! 

H8  7 

!  - 

801***61 

IOC. 01 

26.01 

6.6! 

300! 

8.7! NONE 

1TX  CORPUS 

!  • 

1963 

1 

!  1 

100.0! 

26.01 

1.51 

1 

! 

1  CHRXSTX 

i 

HULL  2 

12928*2 

481**461 

64.01 

21.7! 

5.51 

-  | 

1*51 

8 .01  NONE 

ITX  CORPUS 

! 

1963 

1 

! 

1  1 

1  1 

64.01 

1 

21.7! 

I 

.61 

! 

! 

I 

I 

I 

I 

!  CHRISTI 

! 

1 

1 

(26)  SARVEY  INTERNATIONAL/ 

! 

INI  C. 

I  1 

1  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

i 

! 

«I!  1C1 

1565(65 

*7914*411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

1*95! 

18. 51. TONE 

! 

1 

1975 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.71 

1 

-  I 

1 

1 

I 

SII  102 

1565(67 

67914*41! 

195.0! 

33.  C! 

9.01 

1*95! 

18.51N0NC 

1 

1 

1975 

( 

!  ( 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

1 

! 

! 

SIX  103 

1369669 

6791**41! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  ! 

1*95! 

18.S1A0HE 

! 

1 

1975 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

1 95.01 

I 

35.0! 

1 

1.7! 

! 

1 

I 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

<J4)  SARVEY  IKIEANATIOm# 

1 

XNlC. 

!  ! 

!  i 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

SIX  1C* 

1369872 

6791***1! 

195,0! 

35. C! 

9.01 

-  | 

1*95! 

1.51N0NF 

1 

1 

1975 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

195.0! 

1 

35.01 

1.71 

1 

t 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(26)  GARVEY  INTERNATIONAL/ 

I 

INK. 

!  ! 

!  ! 

I 

1 

! 

1 

1 

i 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

I 

1 

SIX  105 

15*987* 

6791***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1*95! 

18 .3 | NONE 

! 

1 

1975 

t 

!  ! 

!  ! 

1*5.01 

1 

35.  Cl 
! 

1.71 

1 

( 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

(26)  SARVEY  INTERNATIONAL/ 

! 

INK. 

!  1 

!  ! 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

SXI  1C6 

1579201 

97114*41 1 

195.0! 

35.01 

10.01 

-  | 

1*92! 

16.0JN0NE 

! 

I 

1977 

1 

!  1 

195.01 

35. Cl 

1.3! 

l 

-  | 

! 

! 

I 

sn  107 

1579203 

9711***11 

195.01 

35.0! 

10.0! 

1*92! 

16.0I.10NE 

! 

! 

1977 

l 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.31 

! 

-  | 

1 

! 

1 

SII  106 

157920* 

971 14**1 ! 

195.0! 

35.CI 

10.01 

1*92! 

1 6 .0! NONE 

! 

1 

1977 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.3! 

1 

! 

! 

! 

SII  109 

1579205 

9711***11 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  | 

1*921 

16.0IN0HE 

! 

I 

1977 

! 

!  1 

195.01 

35. Ct 

1.31 

I 

-  I 

! 

! 

I 

SII  110 

1579206 

9711***11 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

-  ! 

uvji 

16.01N0NE 

1 

! 

1977 

I 

1 

)  ! 

1  1 

195.0! 

1 

35. C! 

1 

1.3! 

! 

1 

I 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

C*2>  GASCO /  INC. 

! 

! 

!  ! 

1  t 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

1 

1 

I 

I 

! 

1 

1 

GASCC  MUXI  KAI  I 

! 276236 

125615*70! 

229.61 

**•11 

7.01 

1256! 

22.513  ELECTRIC  30 

HPlHI  HONOLULU 

1 

1958 

! 

!  ! 

1  ! 

229.8! 

! 

*4.11 

1 

4.0! 

1 

! 

! 

1 

1 VAPOR  COMPRESSOR! 

!  I 

I 

! 

(21)  GATEWAY  CLIPPER/  INC. 

1 

I 

1  ! 

!  1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

! 

» 

t 

1 

SATCWAT  LlUtKlT  CtLLt 

i  30 1  v©6 

•  ■»  *  » 

24.(1 

5.5! 

400! 

35.0INONF 

’/A  PITTSBURGH! 

1965 

1 

l  1 

iic.oi 

32.01 

4.61 

1 

*001 

I 

1 

1 

GOOD  SHIP  LOLLIPOP 

K16C99 

3211*111 

*8.0! 

16.  Cl 

4.71 

260! 

-  1 

14.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1962 

I 

1  1 

54.8! 

16.  C! 

3.81 

! 

152! 

! 

! 

1 

GTVT  RIVER  BELLE 

1502261 

5311*11! 

83.1! 

25. Cl 

5.51 

*5*1 

-  1 

35.01  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1965 

I 

!  1 

110.0! 

25.01 

4.81 

! 

*00! 

1 

! 

! 

HUCK  FINN 

1276118 

611*111 

64.01 

22.  C! 

5.0! 

270! 

12.01  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1958 

1 

1  I 

64.01 

22.G! 

3.51 

! 

921 

! 

1 

1 

SHOWBOAT 

1291372 

5311*111 

83.1! 

24.41 

5.51 

*001 

35 .0 1  NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

1963 

1 

!  ! 

IIC.OI 

32. C! 

4.61 

1 

400! 

! 

! 

1 

GATEWAY  LINER 

1273586 

26 13*361 

*8.51 

16.91 

5.01 

660! 

33.01  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1957 

1 

1  1 

*6.5! 

16.9! 

5. 01 

! 

6! 

1 

1 

I 

MAJESTIC 

190857* 

12215*361 

62.0! 

37.01 

6.01 

1200! 

12! 

33.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1986 

l 

1  ! 

62.0! 

37.0! 

6.01 

! 

! 

1 

1 

GATEWAY  PARTY  LINER 

1502607 

1661***61 

104.1! 

*1.11 

4.0! 

30.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1966 

! 

1  ! 

110.01 

31.01 

3.51 

I 

6051 

! 

I 

I 

MAJESTIC 

100595* 

13001***6! 

17C.0! 

37. C! 

8.01 

107*| 

36.0IN0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1986 

1 

! 

!  1 

1  ! 

170.0! 

! 

37. C! 

1 

6.01 

1 

! 

I 

I 

! 

1 

1 

! 

1 

I 

TABU  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(15)  GATEWAY  RANINE 
C  6  ANDLEN 


INDUSTRIAL  STATE 


(53)  GATEWAY  TUGS/  INC. 
EL  TORO 


!  COAST 
1  GUARD 
l  NUMBER 


(VICE!  DZRENS IONS  ! DRAFT! 

NET  ICODEi LENGTH! BROTH!  { 

REGIS- 1  ***M  REG.  !  RCG. I  LOAD- J 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  {PAGE!  OV Eft-1  OVER’!/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  I  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER 


1265314 

3313A36! 

58.5! 

18.3! 

6.51 

6001 

-  ! 

35 • OIXCNE 

1 FL 

TAMPA 

!  1953 

! 

!  ! 

58.5! 

18.3! 

6.5! 

! 

-  i 

1 

! 

i 

1263996 

16! 3A J6! 

52.01 

17.C! 

6.5! 

800! 

-  ! 

35 .0! NONE 

!FL 

f  ARHA 

1  1952 

I 

!  ( 

52.0! 

17.0! 

6.5! 

1 

-  ! 

i 

I 

1506535 

101 3A  361 

38.51 

11.9! 

5.0! 

205! 

5 . cj NOME 

!FL 

TAHPA 

1  196C 

! 

!  ! 

36.51 

11.9! 

5.01 

i 

-  ! 

i 

! 

!  - 

102I4A43! 

75.01 

30.0! 

5.0! 

-  i 

150! 

5.0! NONE 

1FL 

TAHPA 

l  195$ 

! 

a 

1  ! 

!  ! 

I  4 

75.0! 

1 

30.0! 

1 

4.0! 

{ 

i 

! 

t 

I 

i 

i 

! 

! 

■ 

I 

! 

1558222 

1  I 

1  ! 

100I3A36! 

l 

63.9! 

1 

! 

24. Cl 

$ 

9.6! 

! 

910! 

I 

i 

i 

40.0! NONE 

i 

I 

!TX 

BROWNS¬ 

1  1974 

! 

!  ! 

63.9! 

24. C! 

5.01 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

1244593 

101I3A36! 

93.1! 

25.01 

13.0! 

1700! 

45.2IMONE 

ITX 

BROWNS¬ 

f  *  me 

! 

!  ! 

101 .0! 

25. C! 

10.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

1236740 

67S3A36! 

99.2! 

25.1  * 

12.0! 

18001 

-  ! 

26.0! NONE 

ITX 

BROWNS¬ 

1  1937 

I 

I  ! 

69.21 

25,1! 

10.5! 

! 

| 

i 

VILLE 

1266637 

12M3A36! 

105.2! 

22. C! 

13.0! 

1800! 

2S.0!N0NC 

ITX 

BROWNS¬ 

1  1953 

! 

!  1 

105.2! 

22.  C! 

12.1! 

| 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

1264670 

1013A36! 

35.0! 

13. Cl 

5.0! 

240! 

-  ! 

17.0IN0NE 

ITX 

BROWNS¬ 

1  1952 

! 

!  ! 

45.0! 

13.  Cl 

5.0! 

! 

-  I 

i 

! 

VILLE 

(32)  GATOR  MARINE  SERVICE 
CAPT.  JACK 


(32)  GATX  LEASING  CORPORATION! 
C/ADRIRAL  1621719 

! 

! 

! 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  (ST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
CARGO  I  FIXED  !  EOUlPRENT  iTC !  BASE 

////////!  POINT  !  t INC-1  ! AO!  LIhE-1 

PASS-  I (LIGHT) I //////////////// I TO !////////// 
ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  I EE I  LINE-2 


!  t 

!  i 
t  ( 
*MU36! 

!  i 
52I3A36! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 


!  I 

!  I 

!  ! 

!  -  ! 

60.0!  24.0! 

!  -  i 

54.51  ?0.4! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


fiCT  505 

1631113 

! 

646I4A461 

195.0! 

35. C! 

10.5! 

-  1 

1829! 

13.5 1  NONE 

1 

! 

1981 

t 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

BCT  5C6 

1631114 

! 

64614A46! 

195.0! 

35.  Cl 

10.5! 

-  { 

1829! 

13.5! NONE 

! 

! 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  I 

■ 

! 

! 

BCT  507 

1631354 

! 

646MA461 

195.0! 

35.0! 

10.5! 

1829! 

13. $iNONE 

! 

! 

1961 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.51 

1 

-  I 

! 

! 

! 

BCT  508 

1631355 

I 

849UA46! 

195.0! 

35. C! 

10.5! 

-  f 

1829! 

13.5 ! NONE 

! 

! 

1981 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  1 

! 

! 

I 

BCT  309 

1631460 

! 

646I4A46! 

195.0! 

35. Cl 

10.5! 

1829! 

13-5  1  NONE 

! 

i 

1981 

! 

1 

I 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

t 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

i 

! 

(39)  GATX  ENERGY  ASSETS 

! 

CORPO! RATION 

! 

I 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JAGRANDE 

1602193 

! 

133I1A02! 

166.4! 

40. C! 

11.0! 

4300! 

363! 

59.0JTANKS 

!TX  SABINE 

! 

1979 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

165.0! 

! 

40. C! 

! 

10.0! 

! 

I 

! 

9! 

1 

! 

i 

!  PASS 

! 

! 

! 

(32)  GATX  LEASING  CORP. 

! 

! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

C  ADRIRAL 

1621719 

! 

6511 A021 

97.2! 

26. C! 

8.6! 

1200! 

80! 

32.0! NONE 

ILA  NEW 

! 

198C 

! 

! 

!  ! 

11C.0! 

26. C! 

6.0! 

I 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

C  RAJOR 

1622900 

! 

65MA02! 

97.2! 

26. C! 

8.6! 

1200! 

80! 

32.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

198C 

I 

1 

!  ! 

110.0! 

26. C! 

6.0! 

I 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

1 

OPS  RATACOROA 

1621641 

I 

17611A12! 

165.0! 

40.C! 

12.0! 

2500! 

540! 

60.0iN0NE 

ITX  SABINE 

! 

1979 

I 

! 

1  1 

19C.0! 

40.0! 

10.6! 

! 

121 

i 

!  PASS 

1 

RON  1 

1632799 

! 

39MA02I 

—  I 

—  1 

7.0! 

1600! 

28! 

35.0! NONE 

!LA  MORGAN 

! 

1981 

| 

! 

1  ! 

105.0! 

20.9! 

—  I 

! 

38! 

! 

!  CITY 

! 

CREOLE  JINNY 

1563529 

! 

43313A36! 

126.5! 

40.0! 

9.0! 

3800! 

-  ! 

35.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

1975 

! 

! 

!  ! 

126.5! 

40. Oi 

8.5! 

f 

-  ! 

! 

•  ORLEANS 

1 

!  ! 

!  I 

1  ! 

6QI1A02! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


97.21  26. C!  10.0! 
110.0!  30. C!  7.0! 
!  !  I 

!  !  I 


(39)  GATX  LEASING 

CORPORATION! 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

>400! 

! 

! 

| 

RISK 

! 586263 

1 

67 11C  02 ! 

125.0! 

23.9! 

6.9! 

66! 

34.5! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1977 

I 

1 

!  ! 

125.0! 

23.9! 

5.5! 

72! 

! 

j 

CITY  I 

RON  X 

1632799 

! 

5911C12! 

105.0! 

21.0! 

6.7! 

1600! 

23! 

30.0!N0NE 

i 

1981 

! 

! 

!  ! 

112.0! 

22.C! 

5.6! 

33! 

! 

! 

EVENING  STAR 

1277771 

! 

23213A35! 

103.6! 

32. C! 

8.0! 

3200! 

-  1 

35 • 0! NONE 

ILA 

IBERIA  ! 

1959 

! 

! 

!  ! 

10’. 6! 

32.0! 

7.51 

-  I 

! 

i 

TEAL 

1556095 

! 

155I3A3&! 

3t.O! 

30.0! 

6.6! 

1650! 

-  { 

16.6 ! NO 

1  LA 

SHREVE-  *! 

1974 

! 

! 

!  ! 

88.0! 

■*o.ci 

6.0! 

-  i 

! 

! 

PORT  I 

GGCX  101 

1538456 

! 

940! CA4t ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1490! 

13 ■ 0! NONE 

ICA 

SAN  ! 

1972 

! 

a 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  2 

! 

2 

FRANCISCO  ! 

C8U  102 

1538461 

i 

940I4A40! 

195.0! 

35. C' 

9.0! 

-  J 

1490! 

13.0IN0NE 

ICA 

SAN  ! 

197? 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.C* 

1.7! 

-  2 

i 

! 

FRANCISCO  ! 

G8CX  106 

1538465 

! 

940J4A40I 

195.01 

35.fi! 

9.0! 

-  j 

1490i 

18.0SN0NE 

ICA 

SAN  ! 

197? 

! 

! 

!  ! 

195.'! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

KSC  700 

I68C734 

! 

42725  I4A45! 

70C.OIU2.0I 

TO. SI 

-  ! 

850C0! 

45. 0! LAUNCH  DEARS/ 

ICA 

SAN  ! 

1985 

! 

! 

1  ! 

70C.i!182.2( 

7.5! 

-  i 

{JACKING  SYSTEM 

! 

FRANCISCO  ! 

OFS  2/1 

1297363 

I 

429 !  4 A  40 1 

175.0! 

26.0! 

9.5! 

-  i 

locoi 

II.OtNONC 

2 

1965 

| 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

Of S  272 

1257364 

I 

428 I4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.51 

-  i 

10001 

11.0IN0NE 

i 

1965 

1 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

PC8L  131 

1536446 

a 

940(4/40! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

1496! 

IB.OiNONE 

ICA 

SAN  ! 

197? 

I 

i 

!  I 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

PCBL  132 

1538447 

i 

940 J4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  i 

(496! 

18.0! NONE 

ICA 

SAN  i 

197? 

! 

! 

1  ! 

175.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

2 

! 

FRANCISCO  1 

PCBL  133 

!53M4i 

a 

91 G!  4.*  11 1 

195. C! 

55. C* 

9.91 

*  * 

1S.0IS.C"C 

ICA 

I 

a  *»< 

1 

i 

i  *  ‘i 

195.0! 

35loi 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO  1 

PCBL  134 

1536449 

I 

940!  4A41 ! 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  i 

1496! 

18 .0! NONE 

ICA 

SAN  1 

197? 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

FRANCISCO  I 

PCBL  135 

1536450 

1 

940I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9. Cl 

-  i 

1496! 

18.0! NONE 

!  CA 

SAN  ! 

197? 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  I 

» 

! 

«RANCI$CO  ! 

PCBL  136 

1536451 

1 

94PI4A40! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  j 

1496! 

1*.0!N0NE 

ICA 

SAN  I 

1972 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.0t 

..7 1 

* 

-  1 

! 

! 

FRANCISCO  ! 

PCBL  137 

1536452 

! 

940I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1496! 

18.0IN0HE 

•CA 

SAN  ! 

1972 

! 

! 

!  1 

U5.0* 

35.01 

1.71 

-  ! 

! 

1 

FRANCISCO  ! 

PCBL  139 

1536454 

1 

9J0I4A41! 

195.01 

3,.C{ 

9.0! 

-  i 

1490! 

18  *0! NONE 

ICA 

SAN  ! 

1°72 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

i 

! 

FRANCISCO  1 

PCBL  140 

! 536455 

! 

9'0!4I'  01 

195.0! 

35.01 

9.01 

■  a 

1496! 

1 6.0! NONE 

ICA 

SAN  I 

197? 

! 

1 

!  t 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

| 

! 

FRANCISCO  ! 

PCBL  142 

1538457 

I 

940I4A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

-  1 

1490! 

*,8.0!N0N£ 

ICA 

SAN  I 

1972 

I 

! 

»  1 

195.0! 

35.01 

1.7> 

-  ! 

I 

2 

FRANCISCO  ! 

PCBL  144 

1538459 

! 

9A0I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  | 

1490! 

18.0IN9ME 

ICA 

SAN  1 

1972 

! 

! 

!  ! 

.95.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

FRANCISCO  ! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  I 
•REBUILT! 


21.0IN0NE 

! 

70.0! 


I  LA  HOPGAN 
1  CITY 
! 


!  LA  MORGAN 
!  CITY 
! 

! 


1 

! 


! 


TABLE  2  -  *DE$CAIBTIOM  OF  VESSELS 


EMM 

•1ST!  OPERATOR 

I  ! VTCC 1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  !C0DE!LENGTH!8RDTM!  ! 

1  CAPACITY! 

!  ! 

HICH-  1 
EST  ! 

CARCO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L 
IS  IOPERATINC 

1  ! 

!  1 

•I REGIS-!****!  REG.  !  REG.tLUAO-i 

!  CARCO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  BASE 

!  YEAR  ! 

1  COAST 

!  TER  !  SEE1 //////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AOi  LINE-1 

!  IUILT  ! 

VESSEL  MARE  AM  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  ! PACE!  OVER-! OVER"! ///// ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !///// ///7/ //////! TO! //////7/// 

!  OR  ) 

!  NUMBER 

!  MACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LICHT! 

POWER!  EKCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!£E!  LINE-2 

I  *  MC  BUILT 1 

(39)  CATA  LEASING 

CORPORATION! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

| 

(CONTINUED! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

!: 

! 

PCIL  144 

1549626 

1QQSI4A40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

-  j 

I486! 

17.4 ! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1973 

! 

1  ! 

195.01 

35. 0! 

1.7! 

-  i 

! 

FRANCISCO  ! 

PCIL  147 

1549627 

9  005 ! 4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1<«6! 

17.4 ! NONE 

!  C  A 

SAN  1 

1973 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

FRANCISCO  l 

PC6L  169 

1549629 

1 0  0  S 1 4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

'I486! 

17.4! NONE 

!  C  A 

SAN  ! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

FRANCISCO  ! 

TC4  143 

!  506025 

427I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

15.0IN0NE 

!IL 

CHICAGO  1 

1967 

! 

1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

TCB  164 

1506024 

I27I4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

15.0! NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1947 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

TCB  163 

1506025 

827I4A41  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

15.01  NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

TCI  164 

1504026 

427I4A41I 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

15.0INONE 

IIL 

CHICA60  I 

1967 

! 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

TCB  147 

! 506027 

I27I4A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

15 .0! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

TCI  141 

1509639 

427I4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  f 

1500! 

15.0! NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

TCB  149 

1509640 

I27I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

15*  0! NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1947 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

TCI  170 

! 509641 

827! 4A41 ! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

1500! 

15 .0! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

TCB  171 

1509642 

82714*41 t 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  l 

1500! 

15.01  NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1967 

! 

i  ! 

115.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

TCI  172 

! 509643 

827I4A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

15001 

IS  .0 ! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1947 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

HNS  100 

1637175 

811I5A71! 

195.01 

35.0! 

9.6! 

-  I 

1451! 

19.0! NONE 

!  CA 

SAN  ! 

1981 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.  C! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

( 

FRANCISCO  ! 

(39)  CATX/ANIREA 
TCI  101 

CORP. 

! 

! 

j  - 

!  I 

!  ! 

476I4A41! 

! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

1548! 

! 

j 

16.51  NONE 

!HN 

ST.  PAUL  ! 

1973 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

TCI  102 

|  ------ 

67614A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1548! 

16.5 ! NONE 

!HN 

ST.  PAUL  1 

1973 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

TCI  302 

773I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  f 

1811! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!LA 

JEFFERSON  ! 

1973 

! 

! 

1  ( 

!  ! 

195.0! 

1 

35.  Cl 
! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(39)  CATX/ARPCO  SECOND  LEASINIG  CO. 

!  1 

!  ! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

OMS  BRACORIA 

1446579 

199MA12! 

136.2! 

40.0! 

11.0! 

1800! 

550! 

47.0! NONE 

!CA 

SAN  ! 

1912 

! 

i  i 

173.2! 

40.0! 

9.0! 

! 

8! 

! 

FRANCISCO  ! 

OMS  GALVESTON 

I  6007*5 

19411 *02! 

165.71 

40.0! 

12.0! 

2560! 

198! 

1  NONE 

ICA 

SAN  ! 

1978 

! 

!  I 

185.0! 

40. C! 

6.0! 

I 

-  1 

1 

FRANCISCO  ! 

TCI  303 

1551977 

7731 SA701 

115.0! 

35.0! 

9.61 

1811! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

1 C  A 

SAN  ! 

1973 

i 

1  1 

m.oi 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

FRANCISCO  ! 

TCB  304 

1551978 

77  31 5*701 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1811! 

18. Ot  DIESEL 

PUMP 

ICA 

SAN  ! 

1974 

! 

i  i 

175.01 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

FRANCISCO  l 

TCI  305 

1551979 

77315*71 1 

175.01 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1400! 

16.6) COULD 

DEEP 

WELL 

1974 

i 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

IPUMP 

TCB  304 

1551980 

7731 5*71 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

14001 

16.6! COULD 

DEEP 

WELL 

1974 

! 

i  i 

195.01 

35.01 

1.6! 

I 

-  ! 

IPUMP 

TCI  307 

1551981 

77315A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

16.6! COULD 

DEEP 

WELL 

1974 

i 

i  ■ 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

IPUMP 

TCI  301 

773! 5A71 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

16.6 ! COULD 

DEEP 

WELL 

1974 

! 

i  i 

175.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

IPUMP 

TCI  309 

!  - 

77315*71 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1400! 

U.6IC0UL0 

DEEP 

WELL 

1974 

! 

i  i 

195.0! 

55.01 

1.6! 

! 

-  1 

IPUMP 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CAUDET  BOAT 

RENTALS/ 

INC!. 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MR.  BRANDON 

1509537 

2313*35! 

44.3! 

16.1! 

5.0! 

400! 

-  1 

“ONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1967 

! 

!  ! 

44.3! 

1/  *1! 

4.8! 

1 

CITY  l 

MR.  CURT 

1563560 

2613*35! 

44.2! 

U.O! 

5.5! 

600! 

•  * 

E 

ILA 

MORGAN  ! 

1975 

I 

I  ! 

44.2! 

18.0! 

5.0! 

1 

- 

• 

CITY  ! 

MR.  DEVIN 

190IC79 

7913*36 1 

51.0! 

20.0! 

4.0! 

600! 

- 

'  ♦  > 

iLA 

MORGAN  ! 

1986 

! 

J  ! 

31.0! 

20.0! 

2.01 

! 

* 

CITY  1 

MR.  JOHN 

1286247 

3413*35! 

46.3! 

17.9! 

6.9( 

400! 

ILA 

MORGAN  ! 

*  1979 

! 

!  ! 

46.3! 

17.91 

5-5! 

! 

CITY  l 

MR.  MARK 

1297195 

25I3A35! 

43.3! 

16.1! 

460! 

- 

• 

!LA 

MORGAN  1 

1964 

! 

!  ! 

43.3! 

16. ‘ 

■». 

! 

-  i 

CITY  ! 

MR.  SID 

1263299 

1 1 ! 3*36! 

53.0! 

1 7.0i 

.  * 

500! 

-  j 

tr.wjNONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1984 

1 

!  ! 

53.0! 

18.0! 

0 

! 

! 

CITY  ! 

HR.  TROY 

1276083 

15! 3 A  35 1 

44.0! 

16.5! 

. 

‘0! 

39! 

28.0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1958 

! 

! 

!  1 

!  ! 

44.4! 

! 

16.5! 

1 

5.0) 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

CITY  ! 

(32)  GAUTHIER/  H. 

J.  BOAT 

! 

REN! TAL 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

I 

• 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SERVICE/  INC. 

! 

!  ! 

! 

] 

! 

! 

! 

( 

GULF  PRINCESS 

1537859 

4S11C02! 

65.0! 

16.5! 

4.0! 

10501 

IS .0! NONE 

ILA 

VENICE  ! 

1972 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

16.5! 

t 

3.0! 

! 

I 

351 

l 

! 

! 

(32)  CCH  DRILLING 
GUY 

CO. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

5 1 1 A  03 ! 

! 

—  ! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

5.0! 

200! 

! 

! 

4! 

! 

! 

12 .01  NONE 

ILA 

ABBEVILLE  ! 

1971 

! 

!  ! 

29.0! 

S.C! 

3.0! 

! 

-  | 

| 

MISS  DELTA 

!  - 

5 11 C  03 ! 

! 

-  » 

5.0! 

200! 

10! 

12.0! NONE 

!LA 

ABBEVILLE  ! 

1979 

! 

i  i 

32.0! 

10. CJ 

3.0! 

I 

-  | 

! 

MR.  RODNEY 

!  - 

511*031 

—  ! 

—  ! 

5.0! 

200! 

4! 

12.0IHONE 

ILA 

ABBEVILLE  ! 

1979 

! 

!  ! 

29.0! 

8.0! 

3.0! 

! 

! 

PAUL 

•  ....... 

*  ?  9 *09! 

—  J 

--  j 

5*0! 

200! 

4| 

1 ?.0! none 

ILA 

ABBEVILLE  ! 

1975 

i 

i  i 

29.0! 

8.0! 

3.0! 

! 

! 

ROBERT 

|  ----- - 

511A03! 

-  ! 

-  ! 

5.0! 

200! 

4! 

12.0! NONE 

HA 

ABBEVILLE  ! 

1975 

! 

! 

*i  ! 

!  ! 

32.0! 

! 

8.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  CEDDES  MARINE  SERVICES  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

HURRAY  MARIE 

1667548 

29130361 

46.0! 

14.1! 

5.6! 

165! 

-  1 

15.O1N0NE 

!VA 

MARYSVILLE! 

1915 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

46.0! 

! 

14.1! 

5.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(09)  CEISLER/  R. 
JEANNE  C 

L.  MARINE 

! 

/  ZINC* 

!  - 

!  ! 

I  ! 

17! 3*35! 

! 

! 

47.1! 

I 

f 

14.9! 

! 

! 

8.1! 

I 

! 

350! 

! 

1 

26! 

! 

1 6 .0 1  NONE 

!HD 

ANNAPOLIS  1 

1965 

! 

1  J 

47.1! 

14.9! 

6.6! 

1 

-  | 

! 

SMITH  5 

!  - 

1781 4*4*1 

95.1! 

26.1! 

7.6! 

400! 

13.0! NONE 

!HD 

BALTIMORE  1 

1945 

! 

I 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

95.1! 

! 

! 

26.1! 

! 

1.6! 

r 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

- 
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EHGR! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

(CAPACITY  1 

HIGH-  ! 

1  v 

E  S  S  £  L  ! 

9 1ST!  OPERATOR 

NET  1  CODE! LENGTH! 0ROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

!TC! 

5ASE  ! 

Ktfc  •  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

I////////! 

*OINT  !  LINE-1 

!  AO  I 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  MARE  AND  NURSE* 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE! 

OVER-10VER-1/////1 

iORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)!/////// 

»/////j-//!TD  !//////////! 

OR 

!  NUMBER 

H»(E  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT { 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  ! 

♦REBUILT 

(32)  {CUE'S  mint  tOKMHt 

1  ! 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SEAHORSE 

J596841 

7113A35! 

56.5! 

22.0! 

6.4! 

900! 

-  j 

36.0! ELECTRIC  WINCKESILA 

HARAHAN 

1978 

!  1 

1  1 

56.5! 

1 

22.0! 

! 

8.4! 

1 

—  ! 

( 

! 

! 

! 

(07)  GENERAL  CKERICAL 

CO. 

1  1 

l 

! 

1 

I 

! 

! 

* 

( 

! 

! 

! 

MARINE  OPERATIONS 

1  1 

1 

! 

] 

! 

! 

CENERAL  CHEMICAL  3 

127/656 

164315A701 

240.0! 

43.0! 

12.5! 

-  j 

3000! 

25.0! DIESEL 

PUMPS 

IDE 

CLAYRONT 

1958 

1  1 

240.01 

43.0! 

3.0! 

-  | 

! 

! 

GENERAL  CHEMICAL  37 

1272402 

1Q2915A70! 

22C.0! 

42.9! 

11.0! 

-  J 

2000! 

40.0! DIESEL 

PUMP 

IDE 

CLAYRONT 

1956 

I  | 

22C.0! 

42.9! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

GENERAL  CHEMICAL  38 

1260946 

30415A70! 

15C.0! 

36.1! 

9.0! 

-  i 

1000! 

25.5! DIESEL 

PUMP 

IDE 

CLAYPONT 

1950 

1  1 

1  1 

150.0! 

1 

36.1! 

! 

2.0! 

1 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(34)  CENERAL  CONSTRUCTION  CORlPANT 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

RUBY  VI 

1513394 

4513A36! 

55.9! 

20.1! 

7.6! 

600! 

-  J 

25.0! NONE 

!  HA 

SEATTLE 

1968 

!  1 

55.91 

20.1! 

7.6! 

-  J 

! 

! 

ASTORIA 

21614F461 

93.0! 

40.0! 

6.0! 

-  j 

600! 

3 . 9 ! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1936 

!  1 

93.0! 

40.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

CC  21 

!  253379 

21514F46I 

110.01 

30.0! 

4.0! 

-  i 

406! 

8.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1942 

1  1 

lie. 01 

30.0! 

2.0! 

-  1 

! 

I 

GC  23 

18214F461 

110.01 

30.  C! 

4.0! 

-  i 

406! 

J . 0 ! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1943 

1  1 

110.01 

30.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

CC  30 

50UA43I 

104.0! 

29.  C! 

4.5! 

-  i 

200! 

0.0! NONE 

I W  A 

SEATTLE 

1943 

1  1 

104.0! 

29.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

CC  101 

1522512 

74514A461 

164.1! 

50.1! 

11.0! 

-  | 

1350! 

1 1 .0! NONE 

IV  A 

SEATTLE 

1969 

1  J 

164.11 

50.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CC  102 

1522513 

74514A46! 

164.11 

50.1! 

11.0! 

-  | 

1350! 

II.OtNONE 

!  WA 

SEATTLE 

1969 

(  1 

164.1! 

50.1! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

CC  103 

1523020 

74514A46! 

164.1! 

50.1! 

11.0! 

-  i 

13501 

11.0IN0NE 

J  WA 

SEATTLE 

1969 

i  1 

164.1! 

50.1! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

CC  104 

1523021 

745 14A46! 

164.1! 

50.11 

11.0! 

-  i 

1350! 

11.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1969 

1  1 

164.1! 

50.1! 

2.0! 

-  | 

| 

! 

CC  120 

1551616 

66614A461 

16C.0! 

50.6! 

11.0! 

-  | 

2600! 

II.OtNONE 

I  WA 

SEATTLE 

1943 

|  | 

160.01 

50.6! 

2.0! 

-  | 

1 

! 

CC  121 

1557752 

66614A46I 

160.0! 

50.6! 

11.01 

-  j 

2600! 

II.OtNONE 

1 VA 

SEATTLE 

1943 

1  1 

16C.0! 

50.61 

2.0! 

-  t 

! 

! 

CC  240 

1507342 

2061 14A46! 

240.0! 

60.0! 

14.0! 

-  j 

5000! 

1 7.0! NONE 

(WA 

SEATTLE 

1967 

1  1 

24C.0! 

60.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CC  DFOCT  NO.  1 

1567032 

1487I4A461 

210.0! 

60.0! 

13.1! 

-  | 

5000! 

1 7 • 0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1977 

1  f 

21 C*  01 

60.0! 

13.1! 

-  ! 

l 

! 

LONGVIEW 

21114F46! 

65.01 

25.0! 

1.5! 

-  | 

-  | 

40.0 ! NONE 

!WA 

TACOMA 

1955 

j  j 

65.0! 

25.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

PT.  BASALT 

1597335 

1086UA461 

16C.01 

50.0! 

13.5! 

-  i 

2100! 

10.5  JNOHE 

J  VA 

SEATTLE 

1970 

1  1 

180.0! 

50.0! 

13.5! 

-  | 

| 

! 

PT.  BONITA 

1293C45 

571 1 4A46I 

14). 1! 

36.1! 

6.0! 

-  i 

1400! 

17.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

I960 

1  ( 

162.11 

36.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

?T.  ORIENT 

1293046 

57114A46! 

162.1! 

36.1! 

6.0! 

-  i 

1400! 

17.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

I960 

1  1 

162.1! 

36.1! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

SEA  RULE 

551 4F46I 

35.0! 

15. C! 

2.0! 

•  | 

100! 

3.0INOHE 

!WA 

SEATTLE 

1945 

1  1 

1  1 

35.0! 

1 

15.0! 

! 

1.0! 

! 

”  ! 

I 

1 

! 

! 

(01)  CENERAL  DYNAMICS 

! 

ELECTRI ! C  BOAT 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

DIVISION 

1 

t  | 

I 

! 

1 

| 

! 

WINSLOW  C.  KELSEY 

1693559 

1321 3 A  36 1 

67.0! 

34.5! 

12.3! 

3900! 

-  ! 

56 .0 ! NONE 

1CT 

CROTON 

1985 

1 

1  1 

98.0! 

34.5! 

11.2! 

-  ! 

! 

! 

BAY  3 

1510600 

725I4A431 

160.3! 

52.0! 

0.0! 

-  1 

1400! 

12.0! NONE 

!  CT 

CROTON 

•  1975 

1 

!  1 

165.0! 

55.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

SEA  SHUTTLE 

1663440 

1724I4A99! 

195.0! 

70. C! 

10.5! 

-  ! 

1400! 

{{.OISCtF  CLEVATINC 

!  CT 

CROTON 

1983 

! 

1 

1  1 

1  1 

195.01 

! 

70.0! 

! 

5.0! 

! 

“  ( 

I 

! 

» 

i 

(15)  CENERAL  ELECTRIC 

CREDIT 

! 

ICORP. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

MR.  JASON 

1592021 

6213A351 

56.6! 

72.01 

1 

720! 

-  ! 

36.0! NONE 

!TX 

ORANGE 

1978 

1 

1  ! 

! 

22.0! 

6.2! 

-  i 

! 

! 

AL  2 

I63C398 

1 

9216A991 

1  1 

11C*0! 
-  ! 

21.0! 
-  ! 

8.0! 
-  ! 

- 

-  ! NONE 

! 

! 

! 

1901 

! 

(01)  CENERAL  MAFXNE  CONSTRUCT ! ION  CO. 

1  1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

SEA  WIND 

1239145 

21 1 3B361 

44.4! 

15.1! 

6.1! 

330! 

10! 

16.01N0NE 

IRE 

PORTLAND 

1937 

1 

1  1 

44.4! 

15.1! 

6.1! 

-  ! 

! 

! 

NO  10 

1525563 

364I4A46! 

134.01 

36.0! 

8.3! 

-  i 

500! 

17.5 ! NONE 

!R£ 

PORTLAND 

\  1954 

I 

1 

1  1 

1  ! 

134.0! 

36.0! 

! 

2.0! 

! 

"  ! 

! 

I 

f 

(03)  CENERAL  MARINE  TRANSPORT!  CORP. 

]  1 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

REBECCA  K 

1237005 

01312A24! 

249.3! 

43.61 

12.0! 

1300! 

U  CO! 

3O.OIN0NE 

!NY 

NEW  TORE 

193e 

1 

1  ! 

256.2! 

43.6! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

SUSAN  FRANX 

1236940 

61 3! 2A241 

249.3! 

43.6! 

11.3! 

1300! 

1600! 

30.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1937 

1 

1  ! 

258.2! 

43.6! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

CYNTHIA  M 

1  200406 

6021 5A241 

201.0! 

36.11 

13.0! 

-  1 

1200! 

17. 5 JNONE 

!NY 

NEW  YORK 

1959 

1 

1 

!  1 

201.0! 

! 

40.0! 

! 

2.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CENERAL  MUD  SERVICE 

1 

1 

1  1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

•S-NO.  1 

1  - 

21014A43 1 

12C.0! 

30.0! 

6.5! 

-  j 

400! 

7.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

♦  1900 

1 

!  J 

12C.0! 

30.0! 

.5! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

CBC  15 

1  28C022 

215 I4A431 

110.0! 

30.0! 

6.51 

-  j 

400! 

7. 0! NONE 

!LA 

MORGAN 

*  19N? 

l 

{  i 

HC.0I 

30.  Of 

■  51 

-  J 

1 

! 

CITY 

MC  65-1 

,  - 

21514A4M 

110.0! 

30.01 

6.5! 

-  i 

5001 

11.5! HONE 

1LA 

MORGAN 

1965 

1 

1 

1  1 
1  1 

110.0! 

1 

30.0! 

! 

.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

(33)  CENERAL  SUPPLY  1 

*r.c. 

CHARLES  EZER 

1 

E0U2PME ! NT  CO./ 

1  1 
1  1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

129C247 

1813A36I 

41.7! 

16.0! 

6.0! 

330! 

.  t 

30.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1963 

! 

f  1 

45.0! 

16.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

HARRY  C.  SMITH 

1274669 

3113*36! 

46.5! 

18.5! 

6.5! 

440! 

*  ! 

24 . 0 ! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1957 

! 

t  ! 

50.0! 

18.5! 

6.0! 

-  I 

! 

! 

R  R  OAVIS 

1500036 

1913A36I 

42.9! 

16.1! 

5.0! 

400! 

-  • 

38 .0! NONE 

I T  X 

HOUSTON 

1965 

» 

1 

1 

1  ! 

1  1 

45.0! 

! 

16.1! 

! 

f 

5.0! 

! 

f 

! 

! 

( 

! 

J 

I 

4<M 

TABLE  2  *  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGRt 

1 

1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

(CAPACITY! 

HI6H-  | 

1  V 

S  S  E  L  ! 

DISTl  OPERATOR 

1  NET  IC0DEILENGTH1BRDTHJ 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  {OPERATING  1 

-! RESTS- !**•*!  REG.  1  REG. 1  LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

;1XED  !  EQUIPMENT 

1TC! 

BASE  ! 

YEAR  l 

1  COAST 

1  TER  1  SLE !//////! /////! 

ED  ! 

1///////Y! 

>OINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LIHt-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

1  TON*  IPAGEl  OVER-lOVER-!/////!  H0RSE1 

PASS-  !(LI6HT)1///////////F////!TD!/////////) 1 

OR  1 

1  NUMBER 

1  NAGE  1  W  1  ALL  1  ALL  I  LIGHT  I  POWER!  EN6CRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1EE1 

LINE-2  * 

REBUILT! 

(32)  GENERAL  TOWING 

! 

! 

1 

! 

j 

11  11 

1  1  1  1 
>1  !  1 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

r 

MISS  LORI 

1555873 

36  f 3A361  64.0!  21. C! 

5.6! 

400! 

-  ! 

26.01  NONE 

1  LA 

HOUMA  1 

*  1981  1 

1 

i 

!  1  65.0!  22.01 

1  1  1  1 

4.01 

! 

i _ 

-  •  ! 

; 

! 

i 

1 

1 

i 

(32)  GENESIS  TOWING  CORP. 

! 

i 

1  !  1  1 

1  !  11 

! 

! 

i 

'i 

i 

1 

1 

1 

i 

FRENCHY 

1628729 

8613A35!  56.7!  24.01 

8.6! 

800! 

38.0! NONE 

1LA 

HARAHAN  1 

1 

I  1  60.0!  24.01 

8.6! 

*  ! 

1 

JOHN  3:36 

1538898 

5713A36!  52.0!  22.0! 

7.2! 

800! 

-  i 

37. 0! NONE 

ILA 

HARAHAN  1 

1972  ! 

1 

(  (  56.11  22.0! 

7.2! 

-  ! 

1 

1 

SUGAR  SNACK 

•518060 

4613A36!  51.2!  20.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

34 .0 ! NONE 

(LA 

HARAHAN  1 

1969  1 

1 

! 

1  1  55.0!  20.0! 

1  1  1  1 

7.01 

l 

! 

j 

1 

1 

(32)  CENINA  MARINE  SERVICE/ 

! 

I  INC. 

1  1  11 
It  11 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

BILL  TOMMIE 

15S8C72 

6611*03!  115.01  26.0! 

1C.0! 

1500! 

*  1 

1  NONE 

ILA 

PATTERSON  1 

1972  1 

GENINA 

1507102 

64MA03!  100.01  24.  C! 

9.0! 

1090! 

1N0NE 

ILA 

PATTERSON  1 

1967  ! 

LITTLE  BUSIER 

1515105 

67MA121  80.0!  23. 6i 

12.01 

900! 

25! 

18.0! NONE 

ILA 

PATTERSON  1 

•  1976  1 

I 

1  I  85.01  24.0! 

6.0! 

101 

1 

MY  JOE  AND  VESPER 

1615623 

66! 1 A03 !  110.0!  26.0! 

8.01 

1130! 

-  ! 

-  1  NONE 

ILA 

PATTERSON  1 

1980  1 

1 

1 

1  !  -  !  -  ! 

t  !  !  ! 

6.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

1 

(IS)  GEO~GUAR0IAN/  INC. 

1 

1 

!  !  1  ! 

!  !  !  ! 

I 

1 

! 

1 

1 

1 

GUARDIAN 

1602363 

67I1C121  100.0!  24.0! 

7.0! 

1650! 

251 

15 .5! NONE 

1FL 

PENSACOLA  1 

1979  I 

I 

!  !  100.0!  24.0! 

!  1  !  ! 

4.01 

! 

65! 

1 

1 

1 

1 

1 

(32)  GEORGE  ENGINE  CO./  INC 

1 

!  !  !  ! 

1  !  !  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

LADY  FAYE 

1603365 

2311A021  —  !  —  1 

7.21 

10501 

81 

18.0! NONE 

1 

*  1979  1 

1 

I  !  50.0!  18. 01 

II  1  ! 

6.0! 

1 

-  1 

1 

1 

1 

1 

i 

(32)  GEORGETTE-S/  INC. 

l 

1 

11  1  1 
11  11 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

l 

GEOR6ETTE-S 

1290779 

5611*02!  61.11  22. C! 

6.01 

600! 

-  1 

26.01  NONE 

ILA 

HARVEY  ! 

1963  I 

1 

1 

!  1  65.0!  22.01 

t  1  !  1 

5.0! 

-  1 

I 

1 

1 

1 

1 

(36)  GEORGIA  PACIFIC  CORP. 

1 

1 

11  !  ! 

!  !  !  1 

1 

! 

1 

I 

! 

i 

1 

1 

ELAINE  D 

1575C71 

3292I5A90!  272.0!  70.0! 

14.81 

-  1 

6200! 

53.0! PUMPS 

1 WA 

BELLINGHAM! 

1976  1 

1 

1  !  272.0!  70.0! 

3.5! 

-  1 

! 

1 

ROBERT  E. 

J62C998 

296415 A 70 1  272.0!  70. C! 

14.4! 

-  I 

6400! 

41.01PUMPS 

1  WA 

BELLINGHAM! 

198C  1 

1 

1 

!  !  272.0!  72.C! 

1  !  !  ! 

3.5! 

! 

-  1 

1 

i 

1 

1 

(16)  GEORGIA  TRANSPORTERS/ 

IN!  C- 

t  !  !  ! 

!  !  !  ! 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

GT  1 

I56C413 

11711A01 !  44.0!  33.0! 

6.6! 

350! 

-  1 

15.0  l  NONE 

IFL 

PANAMA  1 

1974  1 

l 

!  !  44.0!  33. C! 

3.9! 

-  1 

! 

1 

CITY  1 

DIXIE  SPIRIT 

1271177 

7713A35!  74.8!  28.0! 

8.6! 

1800! 

-  1 

32.0! NONE 

IFL 

PANAMA  1 

1956  1 

1 

!  !  74.8!  28.0! 

6.6! 

*  1 

1 

! 

CITY  1 

GOLDILOCKS 

1510008 

111I3A35!  75.0!  26.0! 

8.5! 

1140! 

-  1 

36.0! NONE 

IFL  PANAMA  ! 

1986  ! 

l 

!  !  75.0!  26.0! 

5.5! 

-  1 

1 

I 

CITY 

GREEN  RIVER  GAL 

1502310 

48I3AJ5!  50.7!  24.1! 

6.6! 

1050! 

-  1 

30.0! NONE 

IFL 

PANAMA 

1966  1 

1 

!  !  50.7!  24.1! 

5.4! 

-  1 

I 

1 

CITY 

MAMA  BEAR 

1636548 

10313A35!  60.8!  26.0! 

9.1! 

1200! 

-  ! 

36.0! NONE 

IFL 

PANAMA 

1981  ! 

! 

!  !  60.8!  26.0! 

7.61 

-  ! 

! 

l 

CITY 

NANCY  JANE 

1267811 

7413A35!  65.8!  20.11 

7.1! 

11301 

-  ! 

25.5! NONE 

IFL 

PANAMA 

1954  1 

1 

!  !  65.8!  20.1! 

6.0! 

-  1 

1 

1 

CITY 

OLD  BEAR 

1643867 

97! 3A35 !  60.81  26.0! 

9.11 

1240! 

*  1 

36.01  NONE 

IFL  PANAMA 

1981  1 

1 

!  1  60.8!  26. C! 

7.6! 

-  1 

1 

1 

CITY 

YOUNG  BEAR 

1637366 

82! 3A35!  56.3!  24. C! 

8.4! 

9401 

-  ! 

36.0! NONE 

IFL 

PANAMA 

1981  l 

! 

!  !  56.3!  24.0! 

7.0! 

-  1 

1 

I 

CITY 

FT  24 

1528846 

79515A71I  195.0!  35.0! 

10.6! 

-  1 

1800) 

15.0! DIESEL 

PUMP 

IFL 

PANAMA 

197C  1 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

1, 

l 

CITY 

GT  114 

1294207 

892I5A70!  180.5!  50.C! 

10.3! 

-  1 

17001 

17.0! DIESEL 

PUMP 

IFL 

PANAMA 

1964  1 

! 

!  !  180.5!  50.0! 

2.5! 

-  ! 

1 

1 

CITY 

GT  115 

1255086 

930I5A70!  193.2!  50.0! 

11.4! 

-  | 

20001 

15.0! DIESEL 

PUMP 

.FL 

PANAMA 

1948  1 

1 

!  !  193.2!  50.0! 

1.4! 

-  1 

! 

1 

CITY 

GT  121 

127C733 

1 279J5A70!  264.0!  50.2! 

10.6! 

*  | 

2500! 

13.0} DIESEL 

PUMP 

IFL 

PANAMA 

1955  1 

t 

!  !  264.0!  50.2! 

2.0! 

-  1 

! 

I 

CITY 

GT  220 

1275343 

114615A70!  253.5!  50. C! 

10.5! 

*  ! 

2500! 

15. 5(01 ES EL 

PUMP 

IFL 

PANAMA 

1957  1 

!  !  253. 5!  50.0! 

1.5! 

-  1 

i 

1 

CITY 

NBC  992 

1264983 

634! 5*70!  155.6!  50.01 

10.8! 

-  | 

1600! 

15.3 i DIESEL 

PUMP 

IFL 

PANAMA 

1953  1 

1 

1  1  155.6!  50.0! 

1  !  1  ! 

1.5! 

! 

i 

-  i 

i 

i 

i 

1 

1 

CITY 

(26)  GIBBONS  MARINE/  INC. 

t 

1  1  !  ! 
11  It 

! 

! 

t 

i 

i 

l 

1 

1 

BLANCHE  V 

1650715 

7613*351  60.0!  24. Ci 

8.0! 

940! 

*  i 

30.0! NONE 

IIL 

GRAFTON 

1987  1 

1 

1  1  60.0!  24.0! 

8.0! 

-  l 

1 

1 

CAPT.  ELMER 

1569698 

4813*35!  52.6!  20.0! 

7.1! 

680! 

-  i 

30.0 ! NONE 

ML 

NAPLES 

1975  ! 

1 

l 

!  1  52.6!  20.01 

!  1  11 

7.1! 

*  ! 

-  i 
i 

1 

1 

1 

1 

(33)  GIBSON  T0WXN6  CO. 

1 

1 

11  1  ! 

1  1  it 

1 

! 

i 

i 

1 

1 

I 

1 

APACHE 

1621068 

59! 3 A 36 1  57.0!  20.0! 

7.6! 

800! 

*  i 

28.0! NONE 

(TX 

PORT 

1980  1 

l 

1 

1  !  57.0!  20. Cl 

1  !  !  ! 

7.6! 

! 

-  i 
l 

1 

1 

I 

ARTHUR 

(01)  GIBSON/  JOHN 

1 

1 

!  1  II 

!  1  1  ! 

1 

! 

i 

1 

1 

1 

1 

ARGONAUT 

1546756 

48I3A36!  ”  I  —  I 

6«5i 

BUUi 

-  { 

25.0: NONE 

ins 

rOR  iL/nt* 

•  ■ 

1 

!  !  70.0!  20.0! 

5.5! 

-  i 

1 

! 

CAOET 

1523579 

8! 38361  38.2!  -  1 

3.5! 

165! 

-  ! 

10. 0 ! NONE 

IMS 

PORTLAND 

1936  ! 

1 

I  1  40.0!  11.2! 

II  !  1 

3.51 

l 

-  1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

(23)  GILLESPIE  OIL  t  TRANSIT/ I  INC. 

1  1  !  ! 

I  1  11 

l 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

APERICAN  GIRL 

1222221 

3813*36!  62.01  14. C! 

8.0! 

250! 

451 

25 .0! HOIST 

IMI 

BEAVER 

•  1978  1 

1 

!  !  64.0!  14.0! 

6.5! 

-  1 

! 

1 

ISLAND 

MC  2 

t 175543 

7014*431  100.0!  32.01 

5.0! 

-  1 

400! 

8.0  J  NONE 

IMI 

BEAVER 

1936  1 

I 

1  !  100.0!  32.01 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ISLAND 

OIL  GUEEN 

1258490 

50ISA70!  64.1!  16.0! 

4.3! 

-  | 

95! 

10.6!  NONE 

IMI 

BEAVER 

1949  1 

I 

1 

! 

I  !  65.0!  16. Cl 

1  !  1  ! 

1  1  II 

1.31 

1 

! 

- 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

ISLAND 

TABU  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


4.Q5 


EN«R! 

MSrl  OPERATOR 

!  COAST 

¥  SEEL  RARE  ARB  RUBIER  !  GUARD 

!  RUBIER 

IVTCC! 
NET  {CODE! 
RECIS“ !****! 
TER  I  SEE! 
TON-  tPACEl 
NACE  I  IV  I 

DIMENSIONS  ! 
LENGTH! BROTH! 
RES.  !  REG.! 

untnnnn 

OVER-! OVER-! 
ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

EB  ( 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENCERS  ! 

HIGH-  !  (VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  1 
FIXED  !  EQUIPMENT  1TC !  BASE  1 

POINT  !  LINE-1  !A0!  LINE-1  ! 

(LIGHT)  !//////////////// 1TD! //////////I 

(FEET)!  LINE-2  !£E!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  I 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(32)  6IUU.U  TOVXHC  CO. 

( 

t 

I 

I  ! 

1  I 

I  I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

NARCT  tISCLAi* 

1543561 

1021 3 A  35 1 

60.0! 

22.0! 

8.5! 

1000! 

-  ! 

26.0! HONE 

!LA 

NEW  1 

1972 

I 

I 

!  I 

I  I 

6C.0! 

22.0! 

8.5! 

! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS  ! 

! 

(21?  «».ACI»'t  S£NO  AND  GRAVEL  ICO. 

I  I 

I  I 

! 

! 

! 

! 

CHARLIE  ’ 

1655972 

9513A36! 

52.0! 

22.0! 

4.61 

820! 

*  j 

30. 5 ! NONE 

IPA 

KXTTANNINC1 

1983 

1 

1  I 

52.0! 

22.0! 

4.6! 

*  j 

! 

PEARL  ANR 

1257091 

130I3A36I 

65.61 

17.8! 

6.7! 

3401 

-  i 

32.0! NONE 

!PA 

KXTTANNXNC! 

1948 

! 

I  1 

70.01 

18.9! 

6.7! 

-  j 

! 

BIC  H RER 

1511590 

S41I4A43! 

120.01 

54. C! 

4.0! 

-  j 

250! 

55.01200  TON  DIESEL 

IPA 

KITTANNING! 

1967 

1 

!  1 

120.0! 

54.0! 

4.0! 

-  f 

(DERRICK 

CHARI .S#  1  * 

1533047 

917I4A43! 

174.0! 

52.0! 

9.01 

-  j 

2010! 

14.0! HONE 

!PA 

KITTANNIHC! 

1971 

! 

1  I 

174.0! 

52.0! 

1.5! 

-  | 

1 

CHARI  5. /  S? 

1567967 

917UA43! 

174.0! 

52.0! 

9.0! 

-  j 

2010) 

14 .0! NONE 

!PA 

KITTANNING! 

1975 

1 

I  I 

174.0! 

52.0! 

1.5! 

-  j 

! 

BARL-^LACIA>  » 

1621465 

917I4A43! 

174.0! 

52.0! 

9.0! 

-  J 

2010! 

14.0! NONE 

!PA 

KITTANNING! 

198C 

1 

!  1 

174.01 

52.0! 

1.5! 

-  | 

! 

LEROV 

1533046 

917I4A43! 

174.0! 

52.0! 

9.0! 

-  | 

20101 

14.0! HONE 

!PA 

KXTTANNXNC! 

1971 

! 

1 

1  ! 

I  ! 

174.0! 

52.0! 

t.5! 

! 

“  I 

! 

1 

f 

(35)  GLASGOW  COOPERATIVE  ASSOlCIATlON 

1  1 

I  I 

! 

! 

! 

CCA  202 

1577094 

871I4A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

15001 

18.7IN0NE 

1976 

I 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

CCA  203B 

1623579 

724I4A48! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1664! 

20. 5 ! NONE 

1979 

I 

! 

I  1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.41 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

(42)  CLASS  BOTTOM  BOAT  HAWAII!#  INC. 

I  I 

1 

! 

! 

! 

ANI  ANI 

1541077 

641 1011  | 

70.7! 

19.51 

4.4! 

960! 

*  | 

30.0 ! HONE 

1  HI 

HONOLULU  ! 

1972 

I 

1 

1  ! 

I  I 

75.0! 

20.  C! 

3.1! 

! 

145! 

1 

! 

(16)  CLEAN  TOVINC#  INC. 

! 

! 

I  ) 

! 

! 

! 

1 

CAPT.  DON 

1573086 

7013*35! 

55.7! 

22.01 

9.11 

800! 

-  ! 

24 .0! NONE 

!  AL 

NOBILE  ! 

1976 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

55.7! 

22.01 

9.1! 

I 

-  ! 

1 

I 

(32)  CNOTS  RESERVE#  >RC. 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

1 

SNOTS  III 

1520415 

59I3A36! 

56.2! 

22.1! 

7.0! 

670! 

*  { 

32.0IH0NE 

!LA 

ST.  ROSE  ! 

1969 

1 

!  t 

65.0! 

22.1! 

5.0! 

-  j 

! 

CNOTS  VIII 

1562461 

95I3A36! 

60. Cl 

24.0! 

9.3! 

1200! 

-  j 

35.0! NONE 

<LA 

ST.  ROSE  ! 

1975 

1 

!  ! 

60.0! 

24. C! 

7.01 

*  j 

1 

CNOTS  X 

1552603 

EEI3A36! 

59.2! 

24.C! 

7.0! 

800! 

-  j 

34.0! NONE 

ILA 

ST.  ROSE  ! 

1973 

I 

1 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

24.0! 

5.0! 

! 

-  I 

! 

! 

t 

(39)  COLIC*  CATC  IAIOCC  H1CHWIAT  AND 

i  ■ 

i  i 

! 

1 

! 

! 

TRANSPORTATION  DISTRICT! 

!  ! 

i 

! 

COLOEN  SATE 

1522572 

3811*131 

103.3! 

29.5! 

6.3! 

1400! 

•  | 

30.0! NONE 

!  CA 

SAUSAIITO  ! 

1969 

i 

!  1 

113.9! 

31.5! 

6.0! 

5751 

! 

RARIN 

157*103 

56I1C13! 

152.01 

32.0! 

6.0! 

3100! 

-  f 

44 .0 ! NONE 

JCA 

LARKSPUR  1 

1975 

I 

I  ! 

169.1! 

34.3! 

5.8! 

725! 

! 

SAN  PRANCIICO 

1 31.330 

56I1C13! 

152.0! 

32.0! 

6.01 

3100! 

44.01  NONE 

!  C  A 

LARKSPUR  ! 

1975 

l 

t  i 

169.1! 

34.3! 

3.8! 

725! 

1 

SONORA 

! 57*765 

56I1C13! 

152.0! 

32.0! 

6.0! 

3100! 

*  | 

44 . 0 ! NONE 

1  CA 

LARKSPUR  ! 

1975 

1 

I 

!  ! 

!  1 

169.1! 

34.3! 

5.8! 

1 

7251 

1 

\ 

(32)  COLBEN  GULF  OFFSHORE# 

I 

INI  C. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

1 

COLPEN  BEAR 

1659901 

203I1A02! 

168.2! 

40.0! 

11.8! 

2930! 

672! 

44 .0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1983 

1 

!  ! 

1*0.0! 

40.0! 

9.0! 

161 

! 

ORLEANS  ! 

COLBIN  VOLF 

1659900 

197I1A02! 

166.3! 

40.0! 

11.7! 

3000! 

560! 

44 . 0 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

19*4 

! 

1 

!  1 

1*0.0! 

40.C! 

9.0! 

! 

15! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

(21)  COLDBN  TRIANCLE  RIVER 

COINT.  ANB 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

I 

TOVINC  CO.  LTD. 

I 

1  ! 

! 

! 

ALSTATE 

1  - 

1 9613*36! 

120.0! 

21. C! 

5.1! 

1000! 

-  | 

22.5 ! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1945 

1 

!  ! 

120.0! 

28.0! 

4.8! 

-  | 

1 

LTSA  ANN 

1261911 

50! 3f  35! 

59. 0! 

20.0! 

4.6! 

400! 

*  f 

20.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1929 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

59.0! 

20.  C! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

* 

(17)  COOBRXCN#  B.  f.#  CHEHXCAtL 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

CONPANT 

! 

!  ! 

! 

1 

IFC  3002 

!  - 

243515*70! 

305.1! 

53.1! 

8.0! 

-  I 

37821 

15.0! NONE 

!KT 

CALVERT  ! 

1964 

I 

!  ! 

320.0! 

$3.6! 

4.0! 

-  ! 

! 

CITY  ! 

•F6  3003 

I  - 

264615*70! 

3*0.0! 

S3*  Cl 

1.0! 

-  | 

4063! 

15.0IN0NE 

IKY 

CALVERT  ! 

1965 

I 

1  ! 

36C.0! 

53. C! 

4.0! 

-  I 

! 

CITY  ! 

BFS  3004' 

2*1 2! 5*70! 

335.0! 

53.0! 

8.4! 

-  i 

46411 

17.0IN0NE 

IKY 

CALVERT  ! 

1968 

I 

!  ! 

335.0! 

53. C! 

4.0! 

-  | 

1 

CITY  1 

8FSC  101 

I  - 

7571 5*70 I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1400! 

14.0! DIESEL  PUMP# 

!kt 

CALVERT  ! 

1967 

l 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.5! 

-  I 

! COILS 

CITY  ! 

8FCC  102 

1  - - 

757(5*70! 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1400! 

14.0! DIESEL  PUMP# 

IKY 

CALVERT  l 

1967 

I 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

2.5! 

-  | 

(COILS 

CITY  ! 

BFSC  103 

1  - - 

757 15A70I 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

14001 

14.0! DIESEL  PUMP# 

IKY 

CALVERT  ! 

1967 

I 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

2.51 

-  | 

(COILS 

CITY  1 

BFCC  104 

1  - 

757I5A70! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

14001 

14.0! DIESEL  PUHP/ 

!KY 

CALVERT  I 

1967 

i  ; 

205.0! 

•»« 

2.5! 

! 

—  i 

iCCILC 

BFSC  103 

I  ------ 

757 i 5A7ol 

195. oi 

35.01 

9.0! 

-  1 

1400! 

14.0! DIESEL  PUHP# 

!KY 

CALVERT  ! 

1967 

l 

!  ! 

195.0! 

3S.C! 

2.5! 

*  | 

(COILS 

CITY  l 

IFSC  106 

1  - 

78815A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14881 

14.01  DIESEL  PUHP# 

IKY 

CALVERT  1 

1980 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

-  | 

!  COILS 

CITY  ! 

BFCC  107 

1  - 

788 ! 5 A  71  i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  | 

1488! 

14.0! DIESEL  PUHP# 

IKY 

CALVERT  1 

I960 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

2.5! 

-  1 

(COILS 

CITY  ! 

IFCC  108 

1  - 

7*815*711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1488! 

U.OfOlESEL  PUHP# 

IKY 

CALVERT  I 

1980 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

! 

*  I 

(COILS 

! 

CITY  l 

(22)  COO0TXNE  (DUKE  LIN(/ 

1 

INI  C. 

1  1 

!  1 

! 

! 

I 

COOBTIHE  IZ 

1291316 

59I1A11I 

84.01 

29.0! 

7.0! 

6001 

*  i 

26.0! NONE 

1  OK 

CLEVELAND  1 

*  1963 

I 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

!  I 

93.5! 

30.5! 

5.5! 

! 

1 

474! 

1 

! 

1 

4M 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CfcStl 

1VTCCI 

DIRENStCHS  IDRAFT! 

l  capacity! 

HI6H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

•1ST!  OPERATOR 

NET  1C0DE1LENCTH1BRDTH! 

! 

! 

! 

EST  1  CARCO  HANDL1NC 

!S  tOPEKATINt  1 

AEG  *  ! 

it** 

1  COAST 

TEA  1  SEE!///.'//!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LXNE-1 

!  AO 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NURBER 

!  GUARD 

TOk-  tPACEl 

OVER-lOYER- !/////! 

HORSE l 

PASS-  !(LICMT)l////////////////!TDl //////////! 

OR 

!  NURBER 

HAW.  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

!  EE 

line-2  1 

‘REBUILT 

(22)  COQDTIHE  TRANSIT 

/ 

INC. 

! 

! 

! 

1  1 

!  1 

1  1 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

\ 

! 

! 

! 

COODTIHE  I 

1532C40 

6511A11 ! 

101.2! 

<4.0! 

8.5! 

10001 

-  ! 

21 .0! NONE 

1  OH 

SANDUSKY  1 

*  1982 

! 

1 

1  1 

1  1 

111.0! 

i 

24.0! 

8.5! 

! 

365!. 

! 

! 

! 

! 

! 

(09)  COOSE  BAY 

CB  1 

1 

i 

! 513(26 

1  1 

1  1 

56814A43! 

! 

1 

150.0! 

40. Cl 

! 

! 

12.0! 

! 

’  ! 
1400! 

! 

! 

17.5  l  NONE 

! 

!DC 

WASHINGTON! 

1968 

! 

!  1 

150.0! 

40. C! 

2.4! 

v  -  ! 

1 

! 

CB  2 

151US2 

5681 4 A43 1 

150.0! 

40.0! 

12.0! 

-  ! 

1400! 

17.5!  NONE 

IOC 

WASHINGTON! 

1966 

! 

1  ! 

15C.0! 

40. C! 

2.3! 

-  ! 

! 

1 

CB  3 

1517341 

568I4A43! 

15C.0! 

40.0! 

12.0! 

•  ! 

1400! 

17.5! NONE 

!DC 

WASHINGTON! 

1966 

! 

!  ! 

15C.0! 

40.  C! 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

SB  A 

1521304 

60214A43! 

150.0! 

40.  C! 

11.0! 

•  | 

1432! 

17.31  NONE 

IDC 

WASHINGTON! 

1969 

! 

!  ! 

15C-0! 

40.01 

2.61 

-  | 

! 

! 

CB  5 

! 5  82909 

60214A43I 

15C.0! 

40.0! 

11.0! 

-  | 

1432! 

17.3! NONE 

IDC 

WASHINGTON! 

1969 

! 

! 

!  I 

!  1 

15C.01 

1 

40.01 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  CORDON  t  PRICE/ 

INC. 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

CENTRAL  HAGARTHUR 

! 272602 

1913436! 

41.91 

16.1! 

5.2! 

360! 

-  ! 

20.0! DECK 

WINCHES 

1IL 

60RHAR  ! 

1959 

t 

1  ! 

45.0! 

18.  C! 

4.0! 

-  1 

! 

! 

H.  R.  LAUDER 

1  548660 

6213A36! 

54.3! 

22.0! 

7.0! 

600! 

-  ! 

26.0! DECK 

WINCHES 

!IL 

CORHAH  1 

*  1966 

1 

! 

I  1 

!  ! 

6C.0! 

1 

24.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(13)  CRAPY  NARINE 

CONST 

1 

! 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

C-NOTE 

1506724 

?  1 3  A  3  6 1 

26.9! 

9.31 

4.3! 

115! 

-  1 

17.6! HONE 

!FL 

FORT  1 

1950 

! 

1  1 

3C.0! 

9.9! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

LAUDERDALE! 

PILE  EXPRESS 

1652713 

2113A35! 

37.0! 

16. C! 

5.2! 

636! 

-  ! 

26. 2 !  NONE 

IFL 

FORT  1 

1982 

l 

1  1 

37.0! 

16. C! 

4.1! 

-  ! 

| 

! 

LAUDERDALE! 

CRAMP  2 

1652714 

5514*46! 

48.0! 

20. C! 

2.8! 

-  j 

-  ! 

3.6!  NONE 

IFL 

FORT  ! 

1981 

! 

!  1 

48.0! 

20.0! 

1.1! 

-  ! 

! 

! 

LAUDERDALE! 

CRANAR  3 

1652715 

6014A46 1 

46.0! 

19. C! 

4.0! 

-  j 

-  1 

4.8! NONE 

IFL 

FORT  1 

1980 

! 

!  ! 

46.0! 

19.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

LAUDERDALE! 

! 644377 

8114*44! 

77.0! 

27.0! 

4.0! 

-  | 

-  ! 

26. 0 !  NONE 

!FL 

FORT  ! 

1981 

! 

1  ! 

77.0! 

27. 0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

LAUDERDALE! 

JEANNE  C  CRAPY 

! 5261 95 

6214*46! 

53.7! 

22.9! 

5.7! 

-  1 

-  ! 

13.6! NONE 

IFL 

rORT  ! 

1968 

! 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

23.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

LAUDERDALE! 

(32)  CRAHAH/  JOHN 
•IANE  C 

E. 

t 

SONS 

I 

! 

1 556  87  2 

1  1 

!  ! 

6211*02! 

! 

! 

9C.6! 

25. C! 

! 

! 

9.0! 

910! 

! 

! 

45! 

1 

! 

32.0! NONE 

I 

1 

!TX 

GALVESTON  ! 

1974 

! 

!  i 

103.0! 

25.  C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

EDITH  C 

1623203 

6611*021 

97.2! 

26. C! 

9.0! 

1200! 

76! 

32. 0 ! NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1981 

l 

1  1 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

CLENPA  C 

1652025 

6611A02! 

97.2! 

26. C! 

9.0! 

1200! 

761 

32.0 !  NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1982 

1 

1  1 

110.0! 

26.  Cl 

7.0! 

32! 

! 

! 

TAL  CITY  l 

NATT  C 

1590659 

6011A021 

83.5! 

24.  C! 

9.0! 

680! 

291 

32. 0 ! NONE 

!LA 

FOURCHON  ! 

1978 

1 

1  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

32! 

! 

! 

VIVIAN  C 

1601235 

6011AQ2! 

83.5! 

24. C! 

9.0! 

660! 

29! 

32.0! NONE 

!  L  A 

CRANO  ! 

1979 

! 

!  ! 

1  1 

96.0! 

! 

24.0! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHENIER  ! 

(32)  CRAHAH/  JOHN 

E. 

t 

SONS 

! 

1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ANNA  C 

1596206 

6611A02! 

97.2! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32. 0! NONE 

!  L  A 

GRAND  ISLE! 

1976 

1 

1  1 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

32! 

| 

1 

JERRY  C 

1602952 

6611A021 

97.2! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.01NONE 

!TX 

PORT  1 

1979 

1 

1  ! 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

ARANSAS  ! 

RERTTIf.  C 

1592456 

6611A02! 

97.2! 

26. C! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

1TX 

SABINE  ! 

1978 

1 

1  l 

11C.0! 

26.0! 

7.0! 

32! 

! 

1 

PASS  1 

TANYA  C 

1613690 

60MA021 

83.51 

24.  C! 

9.0! 

680! 

29* 

32.OJN0NE 

!TX 

PORT  0*  1 

1979 

I 

! 

!  1 

!  1 

96.01 

1 

24.C! 

7.0! 

! 

32! 

1 

! 

! 

! 

! 

CONNOR  ! 

(16)  CRAHAH/  JOHN 

f. 

I 

AND  SONS! 

!  ! 

1  1 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

I 

1 

ADRIAN 

1562066 

6211A021 

90.6! 

25.  C! 

9.oi 

1400! 

44! 

32.O1N0NE 

!TX 

INCLESIDE  1 

1975 

1 

1  ! 

103.0! 

25. C! 

7.0! 

32! 

! 

I 

ALEX  C 

1608889 

6611A02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

12001 

76! 

32 • 0 ! NONE 

ILA 

INTRACOAS-! 

1979 

! 

1  ! 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

TAL  CITY  I 

ALLIE  C 

1588935 

6611A02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

90! 

32.0! NOME 

!  L  A 

INTRACOAS-I 

1978 

! 

1  1 

11C.0! 

26.  Cl 

7.0! 

32! 

! 

! 

TAL  CITY  I 

ALLISON  C 

1614264 

6011A02! 

63.5! 

24.C! 

9.0! 

680! 

29! 

32.0! NONE 

ILA 

VENICE  ! 

1979 

1 

I  1 

96.0! 

24. C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

ALHA  C 

1573491 

6011A02! 

83.5! 

24. C! 

9.0! 

680! 

57! 

32.O1N0NE 

!LA 

FOURCHON  ! 

1976 

! 

1  ! 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

32! 

! 

i 

AHANIA  CRAHAH 

1672C38 

17811*02! 

156.01 

40.  C! 

12.0! 

1800! 

560! 

60.0! NONE 

1  LA 

HORCAN  t 

1984 

! 

1  ! 

173.0! 

40.0! 

6.5! 

11! 

! 

! 

CITY  1 

ANCELA  C 

1638113 

6611*02} 

97.0! 

26.  C! 

9.0! 

1200! 

76! 

32 .0 ! NONE 

!TX 

PORT  0»  ! 

1981 

l 

1  I 

11C.0! 

26. C! 

7.0! 

32! 

l 

! 

CONNOR  ! 

ANNETTE  C 

1625202 

9811*02! 

97.0! 

26. C! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

ILA 

CAMERON  ! 

1977 

1 

!  ! 

11C.0! 

26.0! 

7.0! 

32! 

! 

! 

ANNIE  JEH  C 

1582727 

60! 1 A  02 ! 

83.5! 

74. C! 

9.0! 

680! 

52! 

32.01  NONE 

ILA 

BERWICK  ! 

1977 

! 

!  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

32! 

! 

! 

AUSTIN  C 

160C82O 

6611*02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

!TX 

SABINE  ! 

1979 

! 

1  1 

110.0! 

26.  C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

PASS  l 

8ARRY  C 

1529318 

6711A02! 

94.0! 

26.0! 

9.0! 

910! 

22! 

34 .0 ! NONE 

ILA 

CAMERON  1 

1970 

! 

1  ! 

105.0! 

26. C! 

7.0! 

16! 

! 

! 

BEANIE  C 

! 640889 

6611*02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1981 

! 

!  1 

11C.0! 

26.0! 

7.0! 

32! 

! 

! 

BETTY  C 

1604608 

6611*02! 

97.0! 

76. C! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0INONE 

!LA 

VENICE  ! 

1979 

! 

!  ! 

11C. 01 

26. C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

!  ! 

103.0! 

25.  C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

■  ’  i 

BRETT  C 

1595117 

6011*02! 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

680! 

52! 

32. 0 ! NONE 

ILA 

GRAND  ! 

1978 

! 

!  ! 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

32! 

! 

I 

CHENIER  ! 

BROOKS  C 

1601334 

6011*02 ! 

83.5! 

24. C! 

9.01 

660! 

27! 

32.01NONE 

ILA 

HOUMA  ! 

1978 

! 

I  1 

96.0! 

24. Cl 

7.0! 

32! 

! 

1 

CELESTZNE  C 

1636991 

6611*02 1 

97.0! 

26.  C! 

9.0! 

1200! 

751 

32 • 0 ! NONE 

!LA 

BERWICK  ! 

1981 

1 

1  ! 

11C.0! 

26. C! 

7.0! 

32! 

1 

! 

CHARLEEN  6 

1623933 

6011*02! 

83.5! 

24. C! 

9.0! 

660! 

56! 

32.01N0NC 

ILA 

CAMERON  ! 

1976 

I 

J  ! 

96.0! 

24. C! 

7.01 

32! 

! 

! 

CHARLIE  C 

1569931 

60I1C991 

83.51 

24.0! 

9.01 

680! 

29! 

32 .0 ! NONE 

! 

1975 

1 

!  ! 

96.01 

24. C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

CHRIS  C 

155C486 

60MA02! 

83.5! 

24. Cl 

9.01 

680! 

29! 

32 .0! NONE 

ILA 

CAMERON  ! 

1977 

! 

!  ! 

96.0! 

24. C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

CLARA  C 

1569369 

60! 1*02! 

P3.5! 

24. C! 

9.0! 

680! 

29! 

32 .0] NONE 

ILA 

CAMERON  ! 

1975 

1 

i  i 

96.0! 

24. C! 

7.0! 

32! 

! 

1 

CLARK  CRAHAH 

1651756 

17811A02! 

156.0! 

40. C! 

12.0! 

1600! 

560! 

60.0 ! NONE 

!AL 

THEODORE  ! 

1982 

! 

1  ! 

173.0! 

40.  C! 

8.5! 

11! 

I 

1 

COLUHElA  C 

1602168 

6611*02 ! 

97.0! 

26. Cl 

9.0! 

52001 

75! 

32 .0! NONE 

ILA 

INTRACOAS-! 

1979 

1 

1  i 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

32! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


(16)  GRAHAM/  JOHN  £•  AND  SONS! 

(CONTINUED)! 


tVTCCt  DIMENSIONS 
NET  I  CODE! LENGTH! 8RDTH 
REGIS”!** •* !  REG.  !  REG. 
TER  !  SEE!//////!///// 
TON-  1PAGE!  OVER"! OVER- 
NAGE  i  IV  !  ALL  !  ALL 


DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

I  !  !  CST  !  Cargo  handling  !S  {OPERATING 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC !  BASE 

ED  J-  C //////// f  POINT  !  LINE-1  UO!  LINE”1 

/////!  HORSE!  PASS-  I (LIGHT) !////////////////! TO !////////// 
LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LXNE-2 


CORA  C 

1597664 

! 

60MA02! 

53.5! 

24.0! 

9.0! 

660! 

29! 

32.0! NONE 

RA 

FOURCHQN 

1978 

J 

1 

1  1 

96.0! 

24.C! 

7.0! 

! 

32! 

! 

i 

DANNY  G 

! 593427 

1 

6011*02! 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

680! 

29! 

32.0! NONE 

IAL 

BAYOU  LA 

1978 

! 

1 

1  1 

96. Oi 

24. C! 

7.0! 

t 

32! 

! 

! 

8ATRE 

DARLA  6 

1602951 

1 

60! 1*0?! 

83.5! 

24. C! 

9.0! 

680! 

29! 

32.0! NONE 

1TX 

SABINE 

1979 

J 

i 

1  1 

96.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

PASS 

DAVID  6 

1592323 

! 

6011*021 

83.5! 

24.C! 

9.0! 

660! 

29! 

32 .0 ! NONE 

!TX 

FAEEPORT 

1978 

! 

! 

!  1 

96.0! 

24.01 

7.01 

! 

32! 

! 

! 

CARL  G 

! 599733 

1 

6611*021 

97.0! 

26. Cl 

9.01 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

!TX 

FREEPORT 

1978 

! 

1 

1  ! 

110.0! 

26. Cl 

7.0! 

* 

32! 

! 

! 

EDISON  C 

1643245 

! 

60MA021 

83.5! 

24.01 

9.0! 

680! 

29! 

32.0! NONE 

RA 

CAMERON 

1981 

! 

1 

!  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

321 

! 

! 

ELEANOR  G 

1603650 

! 

6611*021 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32-0! NONE 

!TX 

FREEPORT 

1979 

! 

! 

!  1 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

ERIC  G 

!627192 

! 

6611*021 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32. 0! NONE 

RA 

GRAND  ISLE 

I960 

! 

1 

1  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

32! 

i 

! 

CAYLA  C 

1554912 

! 

55 !1 *02! 

77.8! 

24.01 

9.0! 

680! 

41! 

32.01N0NE 

RA 

VENICE 

1974 

! 

1 

1  1 

90.0! 

24.0! 

7.0* 

! 

32! 

! 

! 

GLENN  AUTRY  C 

1539043 

! 

67 ! 1*02 ! 

94.0! 

26.0! 

9.0! 

910! 

103! 

34.0! NONE 

RA 

MORGAN 

1972 

! 

! 

1  1 

105.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

32! 

i 

! 

CITY 

NARRY  ALLEN  C 

1689200 

1 

67! 1 *02 ! 

115.8! 

32.  C! 

7.0! 

1350! 

291! 

36. oj  NONE 

ITX 

SABINE 

1985 

! 

! 

1  ! 

130.0! 

32.  C! 

5.0! 

! 

16! 

! 

! 

PASS 

HAZEL  G 

1598878 

! 

60I1A02! 

83.5! 

24. C! 

9.0! 

680! 

28! 

32.0! NONE 

RA 

AMELIA 

1978 

! 

1 

1  ! 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

321 

! 

! 

HfAMAN  G 

1563282 

l 

62! 1*02! 

90.6! 

25.01 

9.0! 

910! 

67! 

32.0IN0NE 

!LA 

MORGAN 

1975 

J 

! 

1  1 

103.0! 

25.0! 

7.0! 

* 

32! 

! 

! 

CITY 

JANIECE  G 

{634626 

I 

6011*02! 

83.5! 

24. Cl 

9.0! 

660! 

29! 

32 .0! NONE 

RA 

GRAND  ISLE 

1981 

! 

I 

1  1 

96.0! 

24.01 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

JANSON  GRAHAM 

1645894 

! 

17811402! 

156.0! 

40. C! 

12.0! 

1600! 

560! 

60.0! NONE 

RA 

CAMERON 

1982 

! 

! 

1  ! 

173.01 

40.01 

8.5! 

! 

6! 

! 

! 

JEAN  6 

1565315 

1 

6211*02! 

90.6! 

25*0! 

9.0! 

910! 

67! 

32  •  0 1  NONE 

ITX 

INGLESIOE 

1975 

! 

1 

1  1 

103.0! 

25.  C! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

JENNIE  6 

1563625 

1 

60! 1*02! 

83.5! 

24.01 

9.0! 

660! 

29! 

32.0! NONE 

RA 

MORGAN 

1977 

! 

! 

!  ! 

96.0! 

24. J! 

7.0! 

I 

32! 

! 

! 

CITY 

JEREMY  G 

! 64  C  05  6 

1 

66I1A02! 

97.0! 

26. Cl 

9.0! 

1200! 

76! 

32 .0 ! NONE 

ITX 

PORT 

1981 

! 

t 

!  ! 

110.0! 

26.01 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

ARANSAS 

JILL  6 

(632542 

! 

6611A02! 

97.0! 

26.  C! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0 ! NONE 

RA 

MORGAN 

1981 

! 

1 

!  ! 

11C.0! 

26.01 

7.0* 

! 

32! 

! 

! 

CITY 

JOHN  GRAHAM 

1648172 

! 

17811*02! 

156.0! 

40.01 

12.0! 

1800! 

560! 

60.0! NONE 

RA 

MORGAN 

1982 

! 

! 

1  1 

173.0! 

40. Cl 

8.5! 

! 

11! 

! 

! 

CITY 

JOSEPH  G 

1597525 

! 

6611*02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32 . C ! NONE 

ITX 

GALVESTON 

1978 

1 

I 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

7.C! 

! 

32! 

! 

! 

KATHY  6 

1626246 

! 

6011*02! 

83.5! 

24.01 

9.0! 

660! 

29! 

32 ■ 0 ! NONE 

RA 

CAMERON 

198C 

! 

I 

!  ( 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

32! 

I 

! 

KATIE  G 

1590100 

! 

60I1A02! 

83.5! 

24.  C! 

9.0! 

6601 

29! 

32.01N0NE 

RA 

CAMERON 

1978 

1 

! 

!  t 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

| 

32! 

I 

! 

KEITH  C 

1579654 

! 

6611*02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

12001 

76! 

32 • 0 ! NONE 

RA 

AMELIA 

1477 

1 

1 

!  1 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

KEN  € 

1581483 

1 

6011*02! 

83.5! 

24.01 

9.0! 

660! 

29! 

32.0! NONE 

!TX 

SABINE 

1977 

1 

! 

1  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

PASS 

KINSERLY  6 

1577699 

1 

6011*02! 

83.5! 

24.C! 

9.0! 

680! 

29! 

32 .0 ! NONE 

RA 

CAMERON 

1977 

I 

t 

I  1 

96.0! 

24.  Cl 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

KRISTY  6. 

1623933 

I 

6011A02! 

P3.5! 

24.  C! 

9.0! 

680! 

29! 

32 .0! NONE 

RA 

CAMEACN 

1980 

I 

1 

!  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

I 

32! 

! 

! 

LAURIE  6 

1603651 

! 

6011*021 

83.5! 

24. C! 

9.0! 

660! 

29! 

32 .0 ! J  NONE 

ITX 

GALVESTON 

1974 

1 

1 

!  1 

96.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

32! 

I 

! 

LEE  G 

1629187 

! 

6011*02! 

83.5! 

24. C! 

9.0! 

680! 

29! 

32.0! NONE 

RA 

INTRACOAS¬ 

I960 

1 

f 

1  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

1 

32! 

» 

I 

TAL  CITY 

LEVERT  6 

1593935 

! 

6611*02! 

97.0! 

26.  C! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.01  NONE 

RA 

LCEVRLE 

1970 

1 

! 

!  1 

11C.0! 

26.  C! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

LILY  C 

1617861 

1 

6611*021 

97.0! 

26. Cl 

9.0! 

1200! 

76! 

32 .0 ! NONE 

RA 

BERWICK 

I960 

! 

I 

1  1 

11C.0! 

26.  C! 

7.01 

t 

32! 

! 

! 

LISA  C 

1 S61C79 

! 

6211*02! 

90.6! 

25. C! 

9.0! 

910! 

44! 

32 .0 ! NONE 

RA 

GRAND  ISLE 

1974 

! 

1 

!  1 

103.0! 

25. C! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

LOUISE  6 

1658394 

1 

6211*02! 

9C.6! 

2  5.C! 

9.0! 

9101 

67! 

32.0! NONE 

RA 

HOUMA 

1975 

1 

! 

!  1 

103.0! 

25.  Cl 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

LYNDA  G 

1606364 

! 

6611*02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32. Of  NONE 

RA 

INTRACOAS- 

1979 

! 

1 

!  1 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

32! 

! 

1 

TAL  CITY 

MARGARET  6 

1591434 

1 

66*1*021 

97.0! 

26.0! 

9.01 

12001 

76! 

32.01N0NF 

ITX 

SABINE 

1978 

I 

1 

1  ! 

11C.0! 

26. Cl 

7.0! 

1 

32! 

! 

! 

PASS 

MARION  G 

1584987 

1 

60! 1*02! 

83.5! 

24.01 

9.0! 

660! 

29! 

32.0! NONE 

!LA 

CAMERON 

1977 

1 

1 

1  ! 

96.0! 

24.  Cl 

7.0! 

! 

32! 

| 

! 

MARK  G 

1589566 

1 

6611*02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

JLA 

FRESHWATER 

1978 

1 

1 

1  1 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

CITY 

MARY  G 

1616512 

1 

6011*021 

83.5! 

24. C! 

9.0! 

660! 

29! 

32.0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1980 

I 

1 

1  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

t 

32! 

! 

! 

CITY 

MAUREEN  G 

1557038 

1 

5511C991 

90.0! 

24.0! 

9.0! 

680! 

41! 

32.01N0NE 

! 

1974 

I 

1 

1  1 

90.0! 

24.C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MILDRED  6 

1572207 

! 

6611*02! 

97.2! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

RA 

MORGAN 

1976 

| 

1 

!  1 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

1 

321 

! 

{ 

CITY 

MISS  ABIGAIL 

1933400 

1 

6411*02! 

117.21 

26.0! 

7.0! 

1350! 

118! 

36.0 ! NONE 

RA 

GRAND 

1988 

1 

1 

1  1 

130.01 

26.0! 

5.0! 

J 

67! 

! 

! 

CHENIER 

MISS  ANITA 

1946219 

1 

6411*02! 

117.2! 

26.01 

7.0! 

1350! 

116! 

36.0! NONE 

(LA 

VENICE 

1988 

! 

1 

1  I 

130.0! 

26.01 

5.0! 

1 

67! 

! 

! 

MISS  CAROL 

1630987 

! 

6611*02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

RA 

GRAND  ISLE 

1981 

! 

! 

!  ! 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

32! 

! 

i 

MISS  CARR1SSA 

1944281 

1 

6411*02! 

117.21 

26.0! 

7.0! 

1350! 

116! 

36.0 ! NONE 

RA 

GRAND  ISLE 

1988 

» 

1 

!  ! 

13C.01 

26.  C! 

5.0! 

| 

67! 

! 

! 

MISS  DIANE 

1936922 

! 

65(1*02! 

120.2! 

26. C! 

7.0! 

2040! 

90! 

36.0IN0NE 

R* 

f 0U9( WON 

ID** 

I 

! 

!  ! 

125.01 

26.CI 

5.0! 

J 

63! 

! 

! 

MISS  JOKNETTE  * 

1925120 

! 

63(1*02! 

112.2! 

25.01 

6.9! 

2040! 

56! 

36 .0 ! NONE 

!LA 

VENICE 

1988 

1 

( 

!  1 

120.0! 

25.01 

4.9! 

I 

75! 

j 

! 

MISS  KATHRYN 

1605483 

! 

6511*02! 

117.1! 

25.0! 

7.0! 

2400! 

67! 

36. oi NONE 

RA 

GRAND  ISLE 

1979 

1 

! 

!  ! 

123.01 

25.01 

5.0! 

! 

71! 

! 

! 

MISS  MARY 

1593428 

! 

3411*02! 

65.0! 

17.0! 

4.0! 

1C60! 

6! 

36.0! NONE 

JAL 

DAUPHIN 

1978 

1 

I 

(  ! 

65.0! 

17.0! 

3.0! 

I 

17! 

! 

! 

ISLAND 

MISS  MAUREEN 

1942310 

1 

65(1*02! 

115.81 

26.0! 

7.0! 

2040! 

90! 

36.0INONE 

RA 

BERWICK 

1988 

1 

! 

!  ! 

125.01 

26.0! 

5.0! 

1 

63! 

! 

! 

MISS  MONA 

1925121 

1 

63MA021 

112.21 

25.0! 

6.9! 

2040! 

561 

-  IkONE 

RA 

BERWICK 

1987 

, 

1 

I 

i  ! 

120.0! 

25.01 

4.91 

I 

73! 

! 

! 

MISS  PEARL 

1642784 

1 

6711*021 

104.0! 

24.0! 

8.01 

2040! 

50! 

32.0! NONE 

RA 

GRAND  ISLE 

1981 

! 

1 

!  ( 

110.01 

24.0! 

6.5! 

! 

56! 

! 

! 

HISS  PEGGY  ANN 

(949478 

1 

6211*02! 

120.21 

26.0) 

7.0! 

2400! 

90! 

-  (NONE 

RA 

INTRACOAS¬ 

1988 

I 

t 

!  ! 

125.0! 

26.0! 

5.01 

1 

67! 

! 

! 

TAL  CITY 

MISS  SYBIL 

1933730 

1 

6511*02! 

117.1! 

26.0! 

7.0! 

2400! 

90! 

-  INONE 

RA 

MORGAN 

1988 

I 

I 

1  I 

125.0! 

26.0! 

5.0! 

1 

63! 

! 

! 

CITY 

MISS  SYBIL 

1940903 

1 

6411*02! 

117.2! 

26.0! 

7.01 

13501 

118! 

36.0! NONE 

ITX 

FREEPORT 

1988 

! 

1 

!  1 

130.0! 

26.0! 

5.0! 

1 

67! 

! 

! 

I 


! 


! 


! 


! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


I  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


<16)  GRAHAM#  JOHN  C.  AND  SONS! 

(CONTINUED) I 

RISS  IUSA  19 


PEARL  GRAHAM 


ROBERT  LEE  6 


SYBIL  GRAHAM 
TERRI  LYNN  C 


WILLIE  6  ! 574543 

! 

I 

I 

<?e>  CRAIN  PROCESSING  CORPORA  1 T ION 

CPC  4  !  . 

I 

! 

! 

(24)  GRAND  PORTAGE-ISLE  ROYAL! E 
TRANSPORTATION  LINE#  INt. 

VOTACEUR  It  152711V 

I 

VENONAH  1201012 

! 

I 

I 

(10)  CRANPVXEW  DOCK  CORPCRATllON 


(31)  CRANT  TOWINC  CO. 
NELSON  R  BROAD  FOOT 


03)  CRASSO  RARINI 
CHEROKEE  WARRIOR 


(31)  (RAVEL  COHPANT  OF  60L1VA1R 
COURTT  1 

RISS  eiSST  1520727 

I 

ROBEAT  C.  WEST  1907610 

I 

(C  2  I  - 

I 

(C  3  !  - 


JOHN  J  62  1264(64 

I 

t 

I 

(36)  CRAY  LINE  SICHTSCE1NC  0F1 
SEATTLE#  INC.  1 

SIGHTSEER  1212387 

i 

STAR  OF  SEHIAKROO  1911130 


(13)  CRAY  LINE  WATER  TOURS 
CHAS.  TOWNS  PRINCESS 


(32)  CRAY#  J.  A.#  INC. 
JS  120 


(VTCC 
NET  (CODE 
REGIS-!**** 
TER  1  SEE 
TON-  1PASE 
NASE  1  :v 


DIMENSIONS 
LENGTH! 8RPTH 
REC.  1  RES. 
//////!///// 
OVER-! OVER¬ 
ALL  1  ALL 


CAPACITY!  HXCH- 

1  EST 

CARGO  I  FIXED 

mnnn  point 

PASS-  1CIICKT) 
ENCERS  !  (FEET) 


1  1 

t  ! 

1  1 

!  1 

64 11 A02 1 

I 

! 

1 

1 

117.2! 

! 

! 

! 

! 

26.  Cl 

! 

! 

! 

! 

7.0! 

1 

( 

j 

! 

1350! 

1 

I 

1 

1 

1101 

1 

! 

! 

1  NONE 

! 

I 

! 

I 

ILA 

! 

( 

! 

! 

GRAND  ISLE  1 

1988 

1  1 

130.01 

26.0! 

5.0! 

•  67! 

! 

! 

1 

6011AO2! 

03.51 

24.0! 

9.0! 

680! 

29! 

INONE 

!TX 

CALVESTON  1 

1977 

1  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

,32! 

! 

I 

1 

6011A02! 

S3. 5! 

24. C! 

9.0! 

680! 

29! 

32 .0 ! NONE 

1LA 

CAMERON  1 

1901 

1  1 

96.0! 

24.  C! 

7.0! 

I 

321 

! 

1 

I 

60114021 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

680! 

29! 

32.01  NONE 

!LA 

NOURA  ! 

1978 

1  ! 

96.0! 

24.  Cl 

7.01 

I 

32! 

1 

I 

17011AO2! 

156.01 

40.0! 

12.0! 

1800! 

560! 

60.0! NONE 

ILA 

FOURCHON  ! 

1902 

!  1 

173.0! 

40.0! 

0.5! 

! 

Ill 

! 

! 

! 

6011 4021 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

6801 

20! 

32.01  NONE 

ILA 

FOURCHON  ! 

1979 

3  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

1 

321 

! 

! 

1 

66tlA02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

ILA 

1NTRAC0AS- 1 

1983 

1  1 

11C. 01 

26.0! 

7.0! 

I 

32! 

! 

( 

TAL  CITY  l 

187114021 

160.0! 

40. C! 

12.0! 

3000! 

184! 

60.01  NONE 

ILA 

FOURCHON  ! 

1983 

!  1 

103.01 

40.0! 

9.0! 

! 

161 

! 

I 

6611 A02 1 

97.01 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.01  NONE 

!TX 

CALVESTON  1 

1978 

1  1 

110.01 

26. C! 

7.0! 

I 

32! 

! 

! 

1 

6611A02! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32 .01  NONE 

1TX 

PORT  1 

1976 

I  1 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

1 

32! 

! 

! 

ARANSAS  ! 

6011A02! 

03.51 

24.  C! 

9.0! 

680! 

29! 

30.0! NONE 

1TX 

INGLESIOE  t 

1977 

1  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

I 

32! 

! 

! 

! 

66114021 

97.2! 

26.C! 

9.0! 

1200! 

87! 

32.01N0NE 

ITX 

FREEPORT  ! 

19IC 

1  ! 

110.0! 

26. C! 

7.5! 

! 

32! 

! 

1 

! 

6611402! 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0 ! NONE 

ITX 

FREEPORT  | 

1900 

!  1 

110.0! 

26.0! 

7.0! 

! 

321 

! 

! 

! 

4611A02J 

97.0! 

26.0! 

9.0! 

1200! 

76! 

32.0! NONE 

ILA 

BERWICK  ! 

1910 

!  1 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

I 

32! 

! 

| 

1 

60114021 

03.5! 

24.0! 

9.0! 

680! 

29! 

32.0! NONE 

ITX 

PORT  ! 

1979 

1  1 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

ARANSAS  1 

5511402 1 

77.8! 

24.0! 

9.0! 

680! 

41! 

32.0! NONE 

!AL 

DAUPHIN  ! 

1973 

1  1 

90.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

21! 

! 

I 

ISLAND  ! 

17SI1A02! 

156.0! 

40.0! 

12.0! 

1600! 

560! 

60.0! NONE 

!  AL 

THEODORE  ! 

1982 

f  1 

173.0! 

40.0! 

8.5! 

I 

11! 

! 

I 

1 

5711C991 

84.0! 

24.CI 

0.0! 

680! 

78! 

32.0IN0NE 

! 

! 

1964 

1  1 

95.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

60114021 

83.5! 

24.0! 

9.0! 

680! 

29! 

32.0! NONE 

ILA 

CAMERON  ! 

1978 

t  1 

96.01 

24.01 

7.0! 

1 

32! 

! 

1 

I 

6011 A02 1 

83.51 

24.0! 

9.0! 

680! 

29! 

32.0! NONE 

ILA 

VENUE  ! 

1976 

1  ! 

!  1 

96.0! 

! 

24.0! 

1 

7.0! 

! 

! 

! 

321 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

!  1 
93515A711 

! 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

9.01 

! 

! 

1400! 

! 

14.61100  H.P. 

!  ! 
DIESEL  !XA  MUSCATINE  ! 

I960 

1  1 

1  1 

!  1 

195.0! 

! 

! 

35.  Cl 
! 

! 

2.0! 

1 

! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

!PURP 

! 

! 

1 

! 

1 

i 

i 

i 

I  1 

1  ! 

26I1C12! 

! 

! 

54.5! 

! 

1 

16.5! 

i 

I 

5.0! 

1 

! 

330! 

! 

151 

! 

! 

25.01  NONE 

! 

! 

INN 

1 

1 

GRAND  1 

1970 

1  1 

63.0! 

18.0! 

4.0! 

1 

491 

I 

1 

PORTAGE  1 

3911  All  1 

62.6! 

19.4! 

7.0! 

240! 

-  1 

32.0 t NONE 

IRN 

GRAND  1 

1960 

t  ! 

1  I 

44.9! 

! 

20.0! 

» 

5.5! 

! 

1 

! 

150! 

1 

! 

! 

! 

! 

PORTAGE  1 

! 

!  1 
29014F43I 

! 

166.0! 

! 

36.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

1000! 

I 

1 0.0 ! PUMP 

1 

(IN 

i 

GRANDVIEW  ! 

1958 

1  I 

!  1 

166.01 

! 

36.0! 

! 

1.5! 

1 

1 

I 

-  ! 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

I  ! 

171 I3A36I 

! 

76.0! 

r 

30.0! 

! 

8.5! 

! 

2400! 

! 

-  ! 

! 

38.0! NONE 

! 

IRS 

I 

VICKSBURG  1 

1949 

!  1 

1  1 

80.0! 

! 

30.5! 

t 

7.5! 

1 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

I 

I 

1 

! 

! 

1  ! 
221 3436 1 

! 

47.2! 

1 

17.0! 

I 

5.9! 

1 

300! 

! 

-  ! 

! 

34. 5 1  NONE 

! 

ITX 

I 

CALVESTON  1 

1962 

!  ! 

I  1 

!  1 

50.01 

! 

I 

17.0! 

! 

I 

4.11 

1 

! 

1 

1 

I 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1  ! 

1  1 

1913436} 

1 

! 

42.0! 

! 

I 

16.0! 

! 

I 

3.51 

I 

! 

300! 

1 

! 

-  I 

! 

! 

13.0! NONE 

! 

! 

IRS 

1 

! 

CLEVELAND  1 

1970 

!  1 

42.0! 

16.0! 

3.01 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

170134341 

04.2! 

26.0! 

8.5! 

640! 

-  ! 

34.91  NONE 

INI 

ROSEDALE  1 

1953 

1  1 

84.2! 

26.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

I 

14014A46! 

94.6! 

35.0! 

7.0! 

300! 

9.01N0NE 

INI 

1 

ROSEDALE  1 

1944 

1  1 

96.61 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

140144461 

96.6! 

35.0! 

7.0! 

300! 

9.01  NONE 

INI 

ROSEDALE  ! 

1944 

1  1 

98.61 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

140144461 

110.01 

30.0! 

7.0! 

600! 

9.0! NONE 

INI 

ROSEDALE  1 

1951 

t  t 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

140144431 

100.0! 

26.0! 

7.01 

-  i 

600! 

15.0IDRACLXNE 

IRS 

CLEVELAND  1 

1947 

!  t 

1  1 

!  ! 

100.01 

1 

1 

26.0! 

1 

! 

1.51 

! 

1 

! 

1 

1 

-  \ 

! 

! 

t 

I 

! 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1  1 
!  ! 
44MA16I 

1 

! 

64.9! 

\ 

! 

22.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

1 

400! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

34.01  NONE 

! 

I 

IWA 

! 

1 

SEATTLE  1 

1960 

#<?  ,o» 

f  .0* 

< 

% 

• 

l 

66I1C16I 

76. 9i 

24.0! 

9.5! 

i*i7i 

-  i 

36. oi NONE 

IWA 

BLAINE  1 

1907 

1  1 

I  1 

74.91 

t 

24.01 

! 

8.5! 

! 

! 

! 

300! 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

1 

l  i 

12114161 

! 

72.41 

! 

22. Cl 

! 

7.1! 

f 

4601 

! 

-  I 

1 

28.0 1  NONE 

! 

ISC 

1 

CHARLESTON! 

1979 

1  1 

t  1 

75.01 

! 

23.6! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

3241 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

!  ! 
35014A46I 

1 

—  ! 

( 

! 

0.0! 

! 

500! 

! 

8.01  NONE 

I 

ILA 

1 

TH290DAUX  ! 

1905 

1  1 

120.0! 

32.0! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

204I4A461 

170.0! 

30.0! 

7.0! 

350! 

7.0  INONE 

ILA 

KOURA  I 

1975 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

1 

191 14A43I 

11C.0! 

30.C! 

5.6! 

4501 

7.01N0NE 

ILA 

KOURA  ! 

1975 

1  1 

11C.0! 

30.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

200I4A43I 

110.0! 

30. C! 

7.0! 

-  | 

4  80 1 

7.6  INONE 

ILA 

KOURA  I 

1972 

1  ( 

11C.0! 

30.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

I 

1 

1 

(VESSEL 
CARCO  HANDLING  IS  1  OPERATING 
ECUIPNENT  1TC!  BASE 

IINI-1  I  AO l  LINI-1 

////F///////////1TD! ////////// 
LINE- 2  ICE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  V 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


!  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


1VTCC!  DIMENSIONS  lOAAETl 
NET  1CODE1LENCTH1BRDTH!  1  ! 

RE6IS-!****!  ACC.  !  AEG.ILOAD-!  ! 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  !  « 

TON-  1PA6E!  OVER”! OVER-! ///// 1  HORSE 
NACE  !  IV  I  ALL  1  ALL  1LICHT!  POWER 


! 

! 

(32)  CRAY*  J.  A./  INC.  1 

(CONTINUED) | 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  (  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  t AO!  LINt-1 

PASS-  ! (LIGHT) !///////////// ///!TD I ////////// 
EHGERS  (  (FEET)!  LINE-2  f EE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


RC  23 

1288*37 

! 

200!*A*3! 

1  1 

110*01 

110*01 

30. Cl 
30.01 

$.6! 

2.01 

! 

450! 

-  1 

7 .0 1  NONE 

i 

!LA 

I 

HOUMA  ! 

1 

1962 

RG  25 

1291727 

! 

25*1 *A*31 

1  1 

110.0! 

110-01 

30.C1 

30.0! 

5.6! 

2.0! 

! 

*50! 

-  1 

7 • 0! NONE 

!LA 

! 

HOUMA  ! 

I 

1963 

RG  20 

1506623 

! 

1 92! *A*3 1 
!  1 

110*0! 

110.0! 

30.0! 
30. C! 

5.6! 

2.0! 

-  i 

! 

*50! 

-  1 

7. 0 ! NONE 
! 

!LA 

! 

HOUMA  ! 

( 

1966 

RG  31 

! 51*01  * 

! 

195 l*A*31 

1  r 

110.01 

110.0! 

30.01 
30. C! 

5.6! 

2.0! 

* 

*50! 

-  ! 

7.0! NONE 

1 

HA 

! 

HOUMA  ! 

! 

1968 

RG  AO 

1511660 

! 

263t*A*6! 

1  ! 

110.0! 

110.01 

40. C! 
*0.0! 

$.61 

2.0! 

1 

600! 

-  ! 

7.01  NONE 
! 

(LA 

I 

HOUMA  1 

! 

1967 

RG  120 

1292700 

! 

2301***3! 

1  1 

120.0! 

120.01 

32.0! 

32.0! 

$.6! 

2.0! 

-  i 

! 

5001 
-  1 

7 .0 1  NONE 

1 

SLA 

! 

HOUMA  t 

1 

1963 

RG  121 

1292709 

( 

2301***31 
i  I 

120.01 

12C.0! 

32. Cl 
32.01 

5.6! 

2.0! 

! 

500! 

-  ! 

7.01  NONE 
» 

HA 

i 

HOUMA  ! 

! 

1963 

RG  12* 

1503736 

t 

2121***31 

1  1 

120.0! 

12C.0! 

30.01 

30.01 

$.6! 

2.01 

m  1 

1 

*50! 

-  ! 

7.0! NONE 

1 

1LA 

THIBODAUX  1 
! 

1966 

RG  125 

1503737 

1 

2051***31 

1  1 

120.0! 

120.0! 

30.01 

30.0! 

5.6! 

2.0! 

! 

5001 
-  ! 

7*01  NONE 
! 

HA 

! 

HOUMA  I 

! 

1966 

RG  126 

1517960 

! 

2001***61 
t  ! 

12C.0! 

120.01 

30.0! 

30.01 

6.0! 

2.01 

I 

5001 
-  1 

7.01  NONE 

HA 

I 

HOUMA  ! 

! 

1969 

RC  127 

1521327 

1 

2001***3! 

1  1 

120.0! 

120.0! 

30.0! 
30. C! 

5.61 

2.0! 

! 

5001 
-  1 

7.01NONC 

! 

HA 

i 

HOUMA  ! 

! 

1969 

RG  128 

1521320 

1 

2001***3! 

I  1 

120.0! 

12C.01 

30.0! 

30.01 

5.61 

2.0! 

! 

500! 

-  I 

7.01  NONE 
» 

HA 

HOUMA  1 

l 

1969 

RG  131 

1529762 

2661***6 ( 

1  1 

13C.1! 

13C.1! 

32.01 
32. C! 

7.5! 

5.2! 

! 

500! 

-  1 

7.0! NONE 
! 

HA 

! 

HOUMA  ! 

1 

1970 

RG  132 

1562*60 

2991***6! 

1  1 

13C.0! 

13C.0! 

35.51 

35.5! 

7.6! 

2.0! 

! 

5C0! 

-  1 

6.0 1  NONE 
! 

HA 

! 

HOUMA  ! 

1 

1975 

RG  136 

1573217 

1 

2791***6! 

1  1 

130.01 

130.0! 

34.01 

34.01 

6.6! 

2.0! 

! 

600! 

-  ! 

7.0 1  NONE 
! 

HA 

HOUMA  ! 

! 

1976 

AG  137 

1588639 

1 

2791***6! 

1  ! 

13C.01 

130.0! 

34.01 

34.01 

6. 61 
2.0! 

( 

600! 

-  1 

7.0 1  NONE 
! 

HA 

! 

HOUMA  i 

! 

1977 

RC  138 

1 

2621***61 

1  1 

—  ! 
130.01 

—  I 
32. Cl 

7.6! 

2.0! 

1 

500! 

-  1 

8.0! NONE 
! 

HA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  I 

1981 

AG  201 

15  15901 

1 

6061***6! 

1  1 

200.01 

200.0! 

*0.0! 

*0.01 

6.0! 

2.01 

1 

1500! 

-  1 

7 .0 ! NONE 
) 

J  LA 
! 

HOUMA  ! 

! 

1971 

>G  2D? 

1535902 

1 

6061***6! 

1  1 

20C.0I 

200.0! 

*0.01 

*0.0! 

6.01 

2.0! 

! 

1500! 

-  ! 

7.01  NONE 
! 

HA 

! 

HOUHA  ( 

! 

1971 

RC  203 

1560053 

1 

6061***61 

1  ! 

200.0! 

200.01 

*0.0! 

*0.01 

6.0! 

2.0! 

! 

1500! 

-  } 

7.0! NONE 
! 

HA 

! 

HOUMA  ! 

1 

1971 

RG  20* 

1560C5* 

1 

6061***6! 

1  1 

200.01 

200.0! 

*0.0! 

*0.0! 

8.0! 

2.0! 

1 

1500! 

-  ! 

7.0 ! NONE 
! 

JLA 

! 

HOUMA  ! 

! 

1971 

RC  220 

1521301 

1 

2251***6! 

1  1 

—  1 
120.0! 

—  1 
30. C! 

7.6! 

2.0! 

1 

*50! 

-  1 

7 .0  |  NONE 

1 

HA 

! 

HOUMA  ! 

1 

1972 

RG  221 

1523620 

1 

2001***61 
!  1 

120.01 

120,0! 

30.01 
30. Cl 

7.0! 

2.0! 

1 

*50! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

ha 

! 

HOUM*  1 

! 

1969 

RG  223 

15*2*07 

I 

1921***61 

1  1 

11C.0! 

—  1 
30.  Cl 

7.0! 

2.0! 

1 

*50! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

!LA  THI90DAUX  ! 

!  ! 

1965 

AG  227 

1 617C05 

1 

2601***6! 

1  1 

—  ! 
12C.01 

—  j 

32.0! 

8.01 

2.0! 

i 

500! 

-  i 

6 .0 1  NOME 
! 

(LA 

I 

TH IOC DAUX  ! 

1 

1980 

RG  226 

1620790 

1 

2601***6! 

!  1 

120.01 

—  ! 
32.0! 

0.0! 

2.0! 

i 

o 
o 
w  1 

6. 0 1  NONE 
! 

HA 

! 

THIBODAUX  ! 

1 

I960 

RG  322 

1635697 

1 

1251***6! 

1  1 

-  1 
120.01 

30. C! 

5.0! 

1.6! 

i 

1  *- 
V* 

o 

8.0 1  NONE 
! 

HA 

! 

HOUM*  1 

1 

1981 

RC  323 

1  - 

1 

1251***6! 

!  1 

J 

120.0! 

30.01 

5.0! 

1.61 

! 

*50! 

-  ! 

8.0U0NE 

! 

JLA 

! 

HOUHA  ! 

! 

1981 

RL  12C 

162*660 

2141***61 

1  1 

—  1 
120.0! 

—  1 
30.01 

5.01 

1.6! 

! 

—  ! 

-  ! 

6 • 0 ! NONE 
! 

!LA 

! 

HOUM*  1 

! 

1980 

W  315 

,  - 

1071***31 

1  I 

11C.0! 

110.01 

30.01 

30.01 

5.6! 

2.01 

1 

*50! 

7.0 1  NONE 
! 

HA 

! 

HOUMA  ! 

! 

1969 

i 

W  316 

|  - 

1831***31 

1  f 

11C.0! 

110.0! 

30.0! 

30.01 

5.6! 

2.01 

! 

450! 

-  ! 

7 • 0 1  NONE 
! 

ILA 

! 

HOUMA  ! 

! 

1971 

W  317 

1  - 

! 

! 

1631***3! 

I  1 

1  1 

11C.01 
lie. 01 

1 

30.01 

30.01 

1 

5.6! 

2.UI 

1 

1 

1 

450! 

-  ! 

1 

7 .0! NONE 
! 

! 

SLA 

! 

» 

HOUMA  ! 

1 

! 

1973 

(32)  CRAY*  JAMES 

.«*  INC.  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

C/AVENGER 

1517630 

1 

*6l 1C02  1 

1  1 

77.01 
;  7.0! 

10.51 

18.51 

9.51 

6.51 

10001 

1 

-  1 
30! 

1 8.0! NONE 
! 

HA 

! 

NEW  IBERIA! 

! 

1969 

CAPT.  CALVIN  0 

I 65C9** 

I 

39I1C  02 ! 

1  1 

64.11 

65.0! 

16.5! 

16.51 

6.0! 

6.5! 

800! 

I 

-  ! 
35! 

16.0 ! NONE 

I 

ILA 

! 

NEW  IBERIA! 

! 

1982 

CAPT.  CHIP  U 

15136*6 

1 

3611C02I 

1  1 

65.01 

65.0! 

16.21 

16.2! 

0.0! 

6.51 

600! 

! 

-  i 

26! 

16.01  NONE 
! 

HA 

! 

NEW  IBERIA! 

I 

I960 

CAPT.  DANNY  W 

160*541 

1 

27I1C02! 

1  ! 

55.0! 

35.01 

14.01 

14.01 

7.0! 

6.5! 

000! 

J 

-  ! 
20! 

1 5.5 ! NONE 
! 

HA 

! 

NEW  IBERIA! 

! 

1979 

CAPT.  JIM 

1627C0* 

1 

19I1C02! 

1  1 

45.01 

45.0! 

u.ct 

U.CI 

4.0! 

3.0! 

700! 

I 

36! 

13.0IN0HE 

ILA 

! 

NEW  IBERIA! 

! 

I960 

CAPT.  KENNY  W 

1601972 

1 

2711C021 

1  i 

55.01 

55.01 

14.81 

14.81 

7.0! 

6.5! 

eooi 

! 

-  1 
20! 

15.5 {NONE 

I 

ILA 

! 

NEW  IBERIA! 

! 

1979 

CAPT.  LEO  W 

1517790 

1 

3711C02! 
1  1 

65.01 

65.0! 

16.2! 

16.21 

8.0! 

6.5! 

800! 

1 

-  1 
22! 

16.01  NONE 

1 

HA 

! 

NEW  IBERI*! 

! 

1960 

CAPT.  MITCH 

1593556 

1 

1511 C  02 1 

1  1 

40.01 

40.0! 

12.01 

12.01 

3.5! 

3.0! 

450! 

1 

-  ! 
15! 

12.0IN0HE 

1 

!LA 

1 

NEW  IBERIA! 

I 

1970 

CAPT.  PEARY  OALE 

1569C76 

1 

2511C02! 
1  1 

52.01 

52.01 

14.5! 

14.5J 

4.5! 

4.0! 

800! 

1 

-  ! 
10! 

13.0! NONE 

i 

ILA 

« 

NEW  IBERIA! 

1 

1970 

CAPT.  VERNON  H 

1517695 

1 

371 1 C  02 i 
f  1 

62.41 

65.01 

16.2! 

16.21 

6.0! 

6.5! 

6001 

1 

-  ( 
20! 

16.01  NONE 

i 

JLA 

! 

NEW  IBERI*! 

I 

I960 

DANNY  6 

156193* 

1 

1511 €02 ! 
!  1 

30.01 

38.01 

14.0! 

14.01 

3.8! 

3.3! 

310! 

1 

-  I 
181 

12. oj NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  IBERIA! 

1 

1977 

*  AV I  v  n 

1599630 

1 

IfHCOlt 
1  1 

46.01 

46.0! 

14.01 

14.01 

4.01 

3.0! 

700! 

i 

20! 

13.01  NONE 

1 

ILA 

! 

FRANKLIN  1 

1 

1978 

C  20 

1571109 

1 

2111CC2! 
1  1 

40.6! 

50.01 

15.01 

15.01 

6.1! 

4.6! 

800  i 

1 

-  ! 
101 

16.5IN0NE 

! 

HA 

! 

NEW  IBERIA! 

1 

1976 

JAMES  G 

j  - 

1 

611C021 
1  1 

30.01 

30.01 

5.0! 

6.01 

3.0! 

2.8! 

165! 

1 

-  ! 

6! 

9.01  NONE 
! 

ILA 

NEW  ZBERUI 

1971 

JOE  V 

!  — - 

1 

511C02! 
1  1 

24.01 

24.01 

7. Cl 
7.0! 

3.0! 

2.8! 

1651 

I 

-  ! 
61 

6. SIMONE 
! 

ILA  NEW  IBERIA! 

I  i 

1977 

KEITH  R 

15911*0 

1 

1011CO21 
(  1 

47.0! 

*7.0! 

14.01 

U.CI 

4.0! 

3.0! 

700! 

1 

-  1 
10! 

13.0IN0HE 

! 

HA 

! 

NEW  IBERI*! 

! 

1970 

MARGARET  V 

! 

51 1C021 
1  1 

24.01 

24.0! 

7.01 

7.01 

3.0! 

2.81 

1651 

1 

-  ! 
6! 

8.5JH0NE 

f 

ILA 

! 

NEW  IBERIA! 

I 

1977 

MICHAEL  t\ 

1600926 

I 

21 11C02I 
1  1 

46.01 

40.01 

14.C! 

U.CI 

4.01 

3.0! 

7001 

1 

-  I 
281 

13.01  NONE 

1 

ILA 

! 

FRANKLIN  ! 

1 

1978 

MISS  GLADYS 

1501691 

! 

15J1C021 
1  1 

38.01 

30.01 

14.01 

U.CI 

3.8! 

3.3! 

310! 

1 

-  I 
18! 

12.0INONE 

ILA 

1 

NEW  IBERIA! 

I 

1977 

MONICUE 

1569807 

! 

14I1C02! 
1  1 

*2.01 

42.01 

12.01 

12.0! 

3.5! 

3.0! 

450! 

1 

“  ! 
221 

12.01  NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  IBERIA! 

1 

1975 

MR.  BILL 

1605133 

1 

1 

1311C02I 
I  1 

1  1 

!  1 

30.0! 

38.01 

1 

1 

14.11 

14.1! 

1 

l 

3-5! 

3.01 

! 

1 

450! 

! 

1 

1 

-  ! 
11! 

! 

! 

12.01N0NC 

1 

I 

HA 

j 

NEW  IBERI*! 

1 

! 

I 

1979 

T A8U  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


410 


CNCRl 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT l 

icmcml 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  tCOBEILENCTHISftMH! 

! 

I 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  1GFERAWN6 

OAD-! 

!  COAST 

TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  1 

I////////! 

POINT  1  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  IPASEl 

OVER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS- 

LIGHT) 1////////////////1TD!////////// 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  l  XV  1 

ALL  ! 

ALL  ILIGHT! 

POWER! 

ENGERS 

(FEET)!  LINE-2 

!IC! 

LINE-2 

! ‘REBUILT 

(32)  CRAY/  JANES 

L.s  INC. 

! 

! 

! 

!  1 

1  1 

1  i 

1 

1 

! 

! 

1 

l 

i 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

•! 

I 

! 

I 

(CONTINUED)!  1 

1  1 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1977 

WESLEY  S 

1 584914 

11 1 1 C  02 1 

42.0! 

12.0! 

3.5! 

4501“ 

1. 

-« 

12.0! NONE 

!LA 

NEW  IBERIA! 

I 

1  1 

42.01 

12.0! 

3.0! 

17 

! 

1 

I 

1940 

C  100 

1625353 

19614A431 

12C.0! 

30.0! 

6.51 

-  1 

— 

3.01  NONE 

!LA 

NEW  IBERIA! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

120.01 

1 

30. C! 

1 

6.5! 

1 

1 

1 

'  “ 

! 

1 

! 

! 

(36)  GRAYS  NBA.  TUGBOAT  CO. 

1 

! 

1  I 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1966 

F  P  HUBBLE 

1506390 

2513A36! 

50.3! 

17.3! 

6.0! 

1050! 

- 

24.0! NONE 

IWA 

H09UIAH 

! 

1  1 

54.01 

17.51 

6.01 

1 

- 

1 

i 

1977 

J  T  QUICK 

1585319 

5113*361 

62.7! 

20.6! 

10.0! 

10001 

- 

40.0! NONE 

!WA 

HOGUXAH 

1 

|  1 

65.01 

21.31 

9.0! 

! 

- 

! 

I 

1956 

JIN  MCDONALD 

1275287 

1913A341 

47.4! 

16. C! 

6.01 

700! 

- 

24.0! NONE 

!WA 

H0QU1AH 

1 

!  ! 

52.0! 

16.51 

5.1! 

1 

- 

! 

! 

1944 

NARY  NARGARET 

1266882 

1813A361 

35.6! 

13.0! 

6.6! 

330! 

- 

20.0! NONE 

!  WA 

ABERDEEN 

1 

1 

1  1 

!  i 

38.0! 

1 

13.0! 

1 

6.6! 

! 

1 

— 

! 

! 

! 

i 

(IS)  GREAT  BAY  CCRP. 

1 

1 

!  ! 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1916 

CARROUriL 

1583015 

6611C11 1 

114.0! 

J5.21 

6.5! 

1000! 

50 

41 .0! NONE 

HA 

MORGAN 

« 

1 

1 

1  1 

!  1 

132.0! 

1 

26. C! 

! 

7.0! 

! 

| 

150 

! 

I 

CITY 

(03)  GREAT  LAKES 

! 

CARBON  CORPORATION 

!  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

1979 

ITEL  119 

! 604719 

67614A47! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1498 

16.0IN0:*? 

11N 

MEMPHIS 

1 

1 

1  1 

!  1 

195.0! 

1 

35.0! 

1 

1.6! 

! 

1 

“ 

I 

! 

I 

(23)  GREAT  LAKES 

CRUISES 

1 

1 

1  1 

!  t 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

1941 

CHAMPION 

|  ------ 

4911A13! 

72.9! 

29.  C! 

7.0! 

330! 

- 

20*0 ! NOME 

INI 

HARSCHS 

1 

1  ! 

72.91 

29.0! 

6.0! 

1 

80 

1 

! 

ISLAND 

1947 

NORTH  CHANNEL 

1  - 

4611A13! 

74.9! 

30.4! 

7.0! 

330! 

- 

22.5 ! NONE 

INI 

HARDENS 

1 

1  1 

74.91 

30.4! 

7.0! 

i 

102 

1 

i 

ISLAND 

1959 

PORT  WELCOME 

!  28C088 

221 1 1 A 16 1 

121.81 

32.5! 

9.6! 

8801 

- 

54.0! HONE 

t 

1 

1  1 

132.31 

32.5! 

9.6! 

1 

950 

I 

! 

1973 

SOUTH  CHANNEL 

|  ...... 

69I1A13! 

79.01 

30.3! 

7.0! 

3301 

- 

23 .0! NONE 

!HX 

HARDENS 

I 

1  ! 

79.01 

30.3! 

7.0! 

1 

100 

1 

! 

ISLAND 

1946 

ST.  CLAIR  FLATS 

!  - - 

4911A131 

73.0! 

29. C! 

7.0! 

330! 

- 

20.0 ! NONE 

INI 

HARSENS 

| 

!  1 

1  1 

73.0! 

*  1 

29.0! 

! 

6.0! 

1 

1 

60 

! 

1 

I 

! 

ISLAND 

(22)  GREAT  LAKES 

TOWING  CO., 

1 

1  THE 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1957 

ALABAMA 

1214376 

6613A36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

- 

15.5! NONE 

1  OH 

CLEVELAND 

! 

1  1 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

1 

- 

! 

! 

1955 

ARIZONA 

1230656 

6613A36I 

78.81 

20. C! 

12.5! 

1230! 

- 

1 5.5! NONE 

INI 

DETROIT 

! 

1  t 

84.31 

21.3! 

12.5! 

J 

- 

! 

1 

1949 

ARKANSAS 

1204972 

6613A36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1250! 

- 

18.5IN0NE 

inn 

DULUTH 

1 

i  i 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

1 

- 

I 

! 

1951 

CALIFORNIA 

1225914 

6613A36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

- 

1 7.5! NONE 

!QH 

CLEVELAND 

I 

!  1 

81.0! 

21.3! 

11.61 

1 

- 

! 

1 

1954 

COLORADO 

1227317 

6613A361 

71.8! 

20.0! 

12.5! 

1230! 

- 

15. 5! NONE 

!IL 

CHICAGO 

1 

1  1 

64. 4! 

21.3! 

12.5! 

f 

- 

! 

I 

1958 

CONNECTICUT 

1  226554 

<613*361 

74.8! 

19.9! 

12.51 

1200! 

- 

1 5. 0! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

1 

!  1 

81.0! 

21.31 

11.6! 

1 

• 

! 

! 

1951 

DELAWARE 

1223616 

6613*36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

- 

17.51N0HE. 

INY 

BUFFALO 

1 

!  1 

61.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

- 

1 

! 

1978 

IL  LCPO  GRANOE  11 

1  596941 

13513*36! 

127.2! 

36.5! 

18,0! 

3000! 

- 

50.0! NONE 

HA 

MORGAN 

1 

1  1 

136.2! 

36.5! 

14.0! 

! 

- 

! 

1 

CITY 

1855 

FLORIOA 

1225822 

6713*36 1 

71.0! 

20.1! 

12.5! 

1000! 

- 

15.MN0KE 

!  IL 

CHICAGO 

I 

1  1 

81.0! 

21.3! 

12.5! 

I 

- 

» 

I 

1952 

GEORGIA 

1231994 

13513*361 

103.5! 

22.0! 

12.01 

1000! 

• 

so.omovt 

10H 

CLEVELAND 

! 

i  1 

11 C • 01 

22.01 

11.3! 

! 

- 

i 

I 

1957 

IDAHO 

1231180 

6613*361 

74.8! 

20. C! 

12.5! 

1400! 

- 

13.5 ! NONE 

ton 

CLEVELAND 

1 

I  1 

84.4! 

21.3! 

12.51 

! 

- 

1 

! 

ILLINOIS 

1212542 

51 13*36! 

71.0! 

20. Cl 

12.5! 

1250! 

- 

18.51  NOME 

INN 

DULUTH 

1949 

1 

1  1 

81.0! 

21.3! 

12.5! 

! 

- 

1 

I 

1958 

INDIANA 

1  208915 

6613*36! 

74.8! 

19.9! 

12.51 

1200! 

- 

1 5 .0! NONE 

lMI 

DETROIT 

l 

i  i 

81.0! 

21.3! 

12.51 

! 

- 

! 

! 

IOWA 

1  213566 

6613*361 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

12001 

- 

17.SIN0NE 

!0H 

ASHTABULA 

1951 

1 

!  1 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

I 

- 

! 

1 

KANSAS 

1  226596 

6613A36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1250! 

- 

15 .0! NONE 

INY 

BUFFALO 

1958 

1 

1  1 

81.0! 

21.3! 

11.61 

! 

- 

I 

! 

1959 

KENTUCKY 

1229122 

<613*36! 

78.8! 

20.  C! 

12.5! 

12501 

- 

1 8 .5! NONE 

1  IL 

CHICAGO 

! 

1  1 

84.3! 

21.3! 

12.5! 

! 

- 

! 

1 

1950 

LOUISIANA 

1214846 

6613*361 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1250! 

- 

18.5! NONE 

!*H 

DULUTH 

1 

1  1 

81.01 

21.3! 

11.6! 

! 

- 

! 

1 

1951 

MINE 

1221204 

65 13*36! 

71.0! 

20.1! 

12.5! 

1230! 

- 

15.0! NONE 

1FL 

PENSACOLA 

1 

1  1 

81.0! 

21.3! 

11.2! 

i 

- 

I 

1 

1952 

MARYLAND 

1225029 

6513*36! 

71.0! 

20.1! 

12.5! 

1230! 

- 

16. SIMONE 

1 FL  PENSACOLA 

{ 

1  1 

81.0! 

21.3! 

11.21 

! 

- 

! 

! 

1959 

MASSACHUSETTS 

1227318 

6613*36! 

78.8! 

20.0! 

12.5! 

1250! 

- 

1 5.01H0NE 

ilL 

CHICAGO 

I 

1  1 

84.3! 

21.3! 

12.5! 

.  f 

- 

1 

! 

1956 

MICHIGAN 

1213598 

6713A36! 

71.0! 

20.1! 

12.5! 

1230! 

'! 

- 

1 5.0! HONE 

IFL 

PENSACOLA 

1 

!  1 

81.0! 

21.3! 

12.51 

- 

I 

! 

MINNESOTA 

1208339 

58! 3A361 

78.8! 

20.0! 

12.51 

1250! 

- 

15.0IN0NE 

lOH 

CLEVELAND 

I960 

! 

1  ! 

81.0! 

21.3! 

12.4! 

! 

- 

! 

1 

1957 

MISSISSIPPI 

1214556 

66! 3*  36 ! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

- 

15.0! NONE 

2  VI 

MILWAUKEE 

1 

I  1 

61.0) 

21.31 

11.6! 

! 

- 

1 

! 

1956 

MONTANA 

1  228335 

6613*36! 

78.8! 

20.  C! 

12.5! 

1400! 

- 

15.5 ! NONE 

!0H 

TOLEDO 

J 

!  1 

84.31 

21.3! 

12.5! 

I 

- 

! 

1 

1955 

NEBRASKA 

1228273 

6613*36! 

78.8! 

20.0! 

12.5! 

1450! 

- 

21 .0! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

i 

!  1 

84.31 

21.31 

12.5! 

! 

- 

! 

I 

NEVADA 

j  229795 

6613A36! 

78.81 

20.0) 

12.51 

1250! 

- 

15.0! NONE 

»0n 

CLEVELAND 

! 

19!? 

1 

1  f 

84.3! 

21.3! 

12.4! 

1 

- 

1 

I 

NEW  JERSEY 

1223623 

6613*36! 

74.8! 

20.1! 

12.5! 

1250! 

- 

16.51  NOME 

INN 

DULUTH 

1959 

1 

1  1 

81.01 

21.3! 

12.5! 

! 

- 

1 

! 

1957 

NEW  MEXICO 

1201117 

66! 3A362 

74.81 

19.9! 

12.5! 

1230! 

- 

1 5 .0 ! NONE 

IFL 

PENSACOLA 

1 

1  1 

81.01 

21.3! 

11.6! 

.  ! 
1250! 

- 

! 

! 

I960 

HEW  YORK 

1211165 

5113A36! 

78.61 

20.0! 

12.5! 

- 

17.5 ! NONE 

10H 

CLEVELAND 

1 

1  1 

81.0! 

21.3! 

12.4! 

! 

- 

! 

! 

1949 

NORTH  DAKOTA 

1207930 

661 3A36I 

74.81 

19.9! 

12.5! 

1250! 

- 

1 6 • 5 ! NONE 

I  OH  ASHTABULA 

| 

!  1 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

1 

- 

1 

! 

1954 

OHIO 

I20C669 

13213A361 

106.21 

24.0! 

13.7! 

1950! 

- 

50.01  NONE 

!0H 

CLEVELAND 

I 

1  1 

118.01 

24.0! 

13.6! 

1 

- 

! 

| 

1951 

OKLAHOMA 

1211746 

6613A36! 

74.81 

19.9! 

12.5! 

1200! 

- 

17.5! NONE 

!V1 

GREEN  BAY 

| 

1  1 

81.01 

21.3! 

11.6! 

I 

- 

1 

1 

I960 

PENNSYLVANIA 

1209376 

51 13A36I 

71.8! 

20.01 

12.5! 

14001 

- 

19.9! NONE 

IFL 

PENSACOLA 

1 

1  1 

61.0! 

21.3! 

12.41 

I 

- 

! 

i 

1958 

RHODE  ISLAND 

123CC88 

6613*36! 

78.8! 

20. Cl 

12.5! 

1250! 

- 

16.5! NONE 

INN 

DULUTH 

1 

1  1 

84.31 

21.31 

12.4! 

! 

“ 

! 

! 

!  I  1  I  I  I  !  !  t  I  I 

I  ill!!!!  I  ! 


! 


TAILS  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


411 


EMM 

| 

IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

{CAPACITY 

(  HIGH-  ( 

{VESSEL! 

{ 

•1ST!  OPERATOR 

1  NET 

ICO l£ {LENGTH! BROTH!  ! 

! 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  IOMERATING  ( 

I 

j 

1 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

-IRCGIS-I****!  REG.  !  REG.lLOAD-l 

!  CARGO 

{  FIXED  ( 

EtUIMMENT 

!TCt  BASE  ! 

YEAR  ! 

1  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ID  ! 

!//////// 

!  MOXNT  { 

LINE-1 

I  AO!  LINE-1  ( 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AMI  NURBER 

t  cuAr» 

I  TON- 

IMAGE!  OVER" {OVER"! /////! 

HORSE!  MASS" 

( (LIGHT) I///////// ///////! TO! //////////I 

OR  ! 

1  NUMBER 

1  NAGE 

!  XV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

MOVER!  IN6ERS 

(  (FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINC-2  {‘REBUILT! 

!  >  !  1  !  I  t  I  I  !  I  ! 

I  1  I  t  (  I  !  I  !  !  !  I 


(22)  GREAT  LAKES 

TOVING 

CO., 

!  THE 

t  ! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) 

V  1 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

SOUTH  CAROLINA 

! 29C664 

6913A36! 

79.6! 

21.11 

11.3! 

1230! 

1 5.5 !  HONE 

1  XL 

CHICAGO  1 

1948 

1  ! 

efi  .01 

22.6! 

11.3! 

! 

! 

! 

1 

SUMCRIOR 

1210354 

5713A36! 

82.0! 

22.0! 

12.5! 

1230! 

-  j 

JJ.OIHONE 

lOH 

CLEVELAND  ! 

1953 

!  1 

12.0! 

22.0! 

10.7! 

! 

I 

! 

I 

TENNESSEE 

1214797 

5113A36! 

78.8! 

2C.CI 

12.51 

1400! 

-  j 

17. 5! HONE 

IFL 

PENSACOLA  ! 

196C 

!  ! 

81.0! 

21.3! 

12.4! 

! 

! 

! 

1 

TEXAS 

1214624 

66I3A36! 

74.81 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  j 

17.5 ! HONE 

IVI 

MILWAUKEE  ! 

1951 

I  ! 

81.0! 

21.31 

11.6! 

! 

! 

1 

1 

UTAH 

1204640 

64I3A36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1250! 

-  J 

17.5 ! NONE 

!  OH 

TOLEDO  ! 

1930 

!  ! 

81. 0! 

21.3! 

11.6! 

! 

-  i 

! 

I 

1 

VERMONT 

1212455 

52I3A36! 

71.0! 

20. Cl 

12.51 

12501 

-  j 

18.5 ! NONE 

INI 

SAULT  STE.! 

1949 

!  1 

61.0! 

21.3! 

12.51 

1 

! 

I 

MARIE  1 

VIRGINIA 

1212640 

66I3A36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

1 7. 5 ! HOME 

IVI 

GREEN  BAY  ! 

1951 

!  ! 

81.0! 

21.31 

11.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

WASHINGTON 

1224791 

6613A36! 

74.8! 

19.9! 

12.5! 

1200! 

-  i 

1S.0IN0NE 

!WI 

MILWAUKEE  ! 

1931 

!  1 

81.0! 

21.3! 

11.6! 

! 

1 

l 

1 

WISCONSIN 

! 107302 

71I3A36! 

83.0! 

21.21 

9.6! 

1230! 

-  i 

28. 0 ! HONE 

INI 

SAULT  STE.! 

195C 

1  ! 

90.3! 

22.5! 

9.6! 

1 

! 

! 

MARIE  ! 

WYOMING 

! 229C04 

7 1 13*36! 

78.6! 

20.01 

W.5! 

12501 

17.51H0NE 

1  OH 

CLEVELAND  ! 

1953 

!  ! 

!  I 

64.3! 

1 

21.3! 

» 

12.5! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(31)  GREAT  RIVER 

GRAIN  CORM. 

!  ! 

1  ! 

1 

I 

f 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

TENSAS 

! 551543 

4613A361 

49.1! 

20.1! 

5.6! 

800! 

30.0 ! HONE 

!LA 

ST.  JOSEPH! 

1974 

!  ! 

49.1! 

20.1! 

5.6! 

! 

! 

! 

! 

RV  IB 

1214018 

753! 4A48I 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

13691 

1 6>  0 1  NONE 

!  L  A 

ST.  JOSEPH! 

1962 

i  I 

195.01 

33.  C! 

1.7! 

! 

! 

I 

! 

RV  294 

I28C714 

18314448! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

1390! 

1 8.0! HOME 

UA 

$1.  JOSEPH! 

1958 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8' 

! 

-  i 

! 

| 

! 

RV  296 

I2IC716 

683 14A48! 

195.0! 

35.0! 

9.u| 

1390! 

1 6. 0 ! HOME 

ILA 

ST.  JOSEPH! 

1958 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

I 

! 

! 

RV  34B 

1288110 

753I4A481 

195.0! 

35.  C! 

9.C« 

*  | 

1569! 

16. 0 ! HONE 

ILA 

ST.  JOSEPH! 

1962 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.71 

i 

! 

! 

! 

RV  318 

1290909 

7S314A46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1569! 

16.0! NONE 

ILA 

ST.  JOSEPH! 

1962 

>  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

1 

! 

! 

RV  61B 

! 29C91 2 

753! 4A461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1569! 

16.01N0NE 

ILA 

ST.  JOSEPH! 

1962 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

1 

! 

! 

I 

RV  62t 

1290913 

75314A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1569! 

16.0 ! HONE 

ILA 

ST.  JOSEPH! 

1962 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

TME  101 

433! 4 A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1524! 

19.0! NONE 

!  L  A 

LAKE  ! 

1979 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

1 

1 

PROVIDENCE! 

TME  102 

833I4A46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1524! 

19.0! HONE 

ILA 

lake  ! 

1979 

!  J 

195. •)! 

,’’5.C! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

PROVIDENCE! 

TME  103 

848 i 4A41 ! 

19S»  *1 

3S.il 

9.01 

-  1 

1526! 

19 .0 ! HONE 

ILA 

LAKE  ! 

1977 

!  ! 

195. Ul 

35.0! 

1.6! 

l 

-  | 

! 

1 

PROVIDENCE! 

TME  104 

848I4A41! 

195.0' 

35. C! 

9.0! 

1526! 

19.0! NONE 

ILA 

LAKE  1 

1977 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

I 

PROVIDENCE! 

TRL  111 

833I4A48! 

195.01 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1524! 

19.0! HONE 

ILA  LAKE  ! 

1979 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

! 

1 

PROVIDENCE! 

TRL  112 

|  ------ 

833I4A48! 

195.0* 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

><4! 

19 .0 ! HONE 

ILA 

LAKE  ! 

1979 

!  ! 

ns.o! 

35. C! 

1.7! 

1 

! 

! 

PROVIDCNCE ! 

TRL  113 

846I4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

15262 

19.0! HONE 

ILA 

LAKE  1 

1979 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

! 

PR0VIDCNC6! 

TRL  114 

846! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1526! 

19.OIH0KE 

LA 

ST.  JOSEPH.* 

1979 

I  1 

1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(30)  GREAT  RIVERS  MARINE 

!  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

| 

CINDY  L 

1641297 

3513*35! 

39.8! 

22.6! 

6.7! 

940! 

-  ! 

30.01  NONE 

Iky 

COLUMBUS  i 

1981 

!  ! 

39.8! 

22.6! 

6.7! 

1 

-  j 

! 

l 

HEVDE  M 

1533657 

37I3A35! 

56.3! 

22.0! 

6.2! 

850! 

-  ! 

30. 0! HONE 

IKY 

COLUMBUS  ! 

1971 

I  1 

56.3! 

22.0! 

6.2! 

I 

-  | 

! 

I 

JULIA  T 

1637543 

3513*35! 

39.8! 

22.6! 

6.7! 

940! 

30. 0! NONE 

IKY 

CCLUMBUS  1 

1981 

1  I 

39.8! 

22.61 

6.71 

1 

-  J 

! 

I 

SALLY 

I25C303 

6 1 3  A  35 ! 

37.31 

12.01 

3.5! 

220! 

20. 0! HONE 

IKY 

COLUMBUS  ! 

1946 

i  ! 

1  ! 

37.3! 

! 

12.0! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

-  j 

i 

e 

! 

1 

(11)  GREATER  CINCINNATI 

! 

MARIN! E 

!  1 

I  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

! 

! 

1 

1 

ANNA  C 

1236428 

2513*361 

61.1! 

17.0! 

5.0! 

180! 

-  ! 

20.0 ! HONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1937 

! 

1  ! 

61.1! 

17.0! 

4.5! 

1 

J 

I 

IEVEALT  WAYNE 

!  506499 

6413A36! 

57.5! 

20.6! 

6.3! 

600! 

25. 01  NOPE 

lOH 

CINCINNATI! 

1966 

I 

1  ! 

57.5! 

20.6! 

5.8! 

1 

! 

! 

CAMT.  W  C  HIGGINBOTHAM 

1284195 

*7513*36! 

190.0! 

48.  C! 

11.0! 

6400! 

47.0!hOKr 

lOH 

CINCINNATI! 

1961 

1 

!  i 

19C.0! 

48. Cl 

9.6! 

! 

! 

! 

CHARLEY’S  ANGEL 

1615627 

2913*361 

35.5! 

16. C! 

1.5! 

220! 

-  ! 

16.0! HONE 

iOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  ! 

35.5! 

16.  Cl 

1.0! 

! 

! 

! 

GRIFFIN  C 

1267971 

7*13*36! 

65.81 

20.11 

6.3! 

580! 

25.O1N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1954 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

65.8! 

! 

20.1! 

I 

5.8! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(18)  GREATER  CINCINNATI 

! 

MARINI E 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

MARTHA  JO 

1528984 

5013*36! 

49.6! 

18.  C! 

6.7! 

520! 

25.0! HONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197C 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

49.6! 

! 

18.  C! 

1 

6.7! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

Cl 8)  GREATER  CINCINNATI 

) 

MARIN! E 

!  1 

(  ! 

! 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SENECA  CHIEF 

1268385 

7413*361 

70.0! 

20.0! 

6.3! 

790! 

25 .0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1958 

! 

(  1 

7C.0! 

21.0! 

5.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

B  GO 

1  - 

18014F46! 

110.0! 

35. C! 

6.0! 

•  ! 

3301 

48.0! HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

mm 

» 

I 

!  ! 

11C.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

•  61 

1  - 

ICO! 4A43! 

IOC. 01 

26. C! 

6.0! 

400! 

7.0INONE 

IOH 

CINCINNATI! 

— 

1 

!  1 

10C.0! 

26.  Cl 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

B  42 

t  - 

1001**43! 

100.0! 

26. C! 

6.0! 

400! 

7.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI ! 

— 

1 

!  ! 

1 OC.O! 

26. Cl 

1.0! 

! 

! 

! 

•  G5 

1  - 

1 2014*43! 

10G.0! 

34. Cl 

8.0! 

5000! 

9.5IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

-" 

! 

!  ! 

100.0! 

34.  C! 

1.5! 

! 

! 

! 

B  46 

i  ...... 

120! 4 A  43 ! 

13C.0I 

36. C! 

7.0! 

-  ! 

500! 

9.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1983 

i 

!  ! 

nc.o! 

36.C! 

1.0! 

! 

! 

! 

GCM  6 

12014*43! 

98.0! 

46. C! 

8.0! 

500! 

9.51N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1955 

i 

!  ! 

98.0! 

46. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CCN  7 

j  - 

12014*43! 

98.0! 

46.  C! 

8.0! 

5001 

9. 5 !  HONE 

J  Oh 

CINCINNATI! 

1955 

! 

!  ! 

98.0! 

46. C! 

1.5! 

! 

! 

1 

GCM  8 

!  - - 

16054*43! 

11C.0! 

40. C! 

4.5! 

310! 

6.0! HONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  ! 

11C.0! 

40.0! 

1.5! 

1 

i 

! 

GCM  9 

1  - 

17614**3! 

IOC. 01 

50.0! 

6.0! 

500! 

7.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1970 

1 

!  ! 

10C.0! 

50. C! 

1.0! 

! 

! 

! 

GCM  10 

!  - 

21014*43! 

136.0! 

50. C! 

8.0! 

500! 

9. 51N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

136.0! 

! 

! 

50.0! 

! 

! 

1.51 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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INSAl 

1 

1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT) 

{CAPACITY! 

HI  AM-  1 

1  V  E  S  S  E  L 

1  ! 

DJSTl 

CMERATOI 

1  NET 

UOtElU<ISTKII»DtHI  1 

!  ! 

tsr  * 

CARSO  HARDLINE 

is  lcscmms 

1  1 

1AESIS- 

■1****!  RES.  !  RES*! LOAD-1 

t  CARSO  ! 

FIXED  * 

ERUIMMENT 

ITCl  BASE 

1  YEAR  I 

1  COAST 

i  TER 

I  Stcl //////! /////!  ED  1 

I////////! 

MOXUT  ! 

LINE-1 

1A01  LINE-1 

1  BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AMD  NUMBER 

1  SUARD 

1  TON- 

IMAGE!  OVER"! OVER-I /////I 

HORSEI  MASS-  1 (LISHT) 1 /F///// /////////! TD ! ////////// 

1  OR  ! 

1  MUH8CR 

1  MACE 

I  XV  !  ALL  t  ALL  ILISHTI 

MOWER!  ENCERS  i 

(FEET) I 

LINE-2 

1CEI  LtliE-2 

(‘REBUILT) 

(IB) 

GREATER 

CINCINNATI  MARIN! E 
(CONTINUED) l 

?  1  1 

1  1 

1 

1 

I 

I 

» 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

1* 

! 

! 

! 

1 

SCM 

11 

1  - 

1 

176(44431 

1  1 

110.01 

110.0! 

50*01 
30. Cl 

6.01 

1.0! 

- 

1 

I 

5001 
-  ‘  1 

7 .0 1  NONE 

1 

(OH 

CINCINNATI! 

I 

1976 

SCH 

12 

l  - 

! 

12014A461 

1  2 

135.01 

135.0! 

27.0 
27. Cl 

6.01 

1.0! 

— 

I 

5001 
i'  i 

7.0! NONE 
! 

(OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1942 

sen 

IS 

1 

12014A46! 

1  1 

135.0! 

133.0! 

27. Cl 
27. C! 

6.01 

1.0 

— 

1 

» 

500! 

-  1 

7  «0| NONE 
! 

1CH 

t 

CINCINNATI! 

I 

1942 

sen 

15 

l  - 

1 

100)4446! 

!  1 

100.0! 

100.01 

26. Cl 
26. C! 

6.0! 

1.01 

“ 

i 

i 

4001 
-  1 

7.0! NONE 

1 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1947 

sen 

16 

1  — - 

1 

17814A431 
!  I 

lie. 01 
11C.0! 

50.0! 

30.0! 

6.01 

1.0! 

- 

i 

i 

5001 
-  ! 

7  .Oi NONE 

1 

1  OH 

1 

CINCINNATI 1 

1 

1977 

sen 

17 

1  - 

1 

12014A461 

1  1 

135.01 

135.0! 

27.01 

27.01 

6.01 

1.5! 

! 

! 

5001 
-  1 

9. SIMONE 
! 

J  OH 

CINCINNATI! 

1 

1942 

sen 

IE 

!  - 

i 

12014A46! 

133.0! 

135.01 

27.0! 
27. C! 

8.01 

1.M 

— 

! 

1 

5001 
-  ! 

9. 5  1  NONE 

1 

IOH 

CINCINNATI! 

1 

1942 

sen 

IV 

!  - 

l 

342I4A43! 

110.01 
11C. 01 

50.C! 

50.0 

4.0! 

1.5! 

— 

! 

1 

200! 

-  1 

5.51  NONE 

I 

!0H 

CINCINNATI! 

1 

1977 

ccn 

2C 

! 

642 1 4 A43 1 

1  1 

110.01 

110.01 

50.01 

50.0 

6.0! 

1.0! 

1 

l 

5001 
-  1 

7.0 ! NONE 
! 

JOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1978 

ccn 

72 

I 

83714A40I 

1  1 

193.01 

195.0! 

35.0 

35.0 

8.01 

1.5! 

“ 

l 

! 

1500! 

-  1 

9.5! NONE 

1 

(OK 

! 

CINCINNATI! 

I 

1962 

sen 

23 

1  . 

! 

64214A401 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0 

35.01 

8.0! 

1.51 

! 

I 

15001 
-  ! 

9, 5 ! NONE 
! 

(OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1950 

ccn 

24 

1  — — 

! 

12014A431 

1  1 

135.01 

135.01 

40.0 

40.0 

7.01 

1.0! 

- 

1 

1 

500! 

-  ! 

9.0! NONE 

1 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1945 

sen 

25 

!  . 

! 

12014A43! 

1  1 

135.01 

135.01 

40.0! 

40.0! 

7.0! 

1.01 

“ 

! 

1 

5001 
-  I 

9.0IN0NE 

! 

ION 

CINCINNATI! 

! 

1945 

sen 

26 

1  - - 

! 

13514A40! 

1  1 

110.0! 

110.01 

30.01 

30.0 

6.01 

I.Ot 

— 

1 

1 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 

1 

IOH 

CINCINNATI! 

i 

1945 

sen 

27 

I  - 

! 

14014A431 

1  ! 

160.01 

1 6C.01 

32.0! 

32.0 

8.01 

1.5! 

- 

l 

1 

5001 
-  1 

9.5 ! NONE 
t 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1938 

sen 

26 

1  - 

I 

16014A43! 

1  1 

163.0! 

165.01 

32.0 

32.0 

I.Ot 

1.5! 

! 

1 

500! 

-  1 

9.51  NONE 
t 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1949 

sen 

29 

I  - 

I 

10014A43I 

1  1 

135.01 

135.0! 

27.0! 

27.0 

6.01 

1.0! 

“ 

! 

! 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1932 

sen 

30 

1  - 

! 

1 76)4*431 

1  1 

110.0! 

110.01 

50.0 

30.01 

6.0! 

1.0! 

- 

! 

1 

500! 

-  ! 

7.01  NONE 
! 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

I 

1980 

ccn 

31 

1683023 

! 

30014A43 1 

1  ! 

110.0! 

11C.01 

SO.C! 

50.0! 

5.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

500! 

-  ! 

10.0! NONE 

1 

IOH 

CINCINNATI! 

I 

1980 

sen 

3? 

1685C26 

! 

30014A43! 

1  l 

110.0! 

110.0! 

50.0! 

50.0! 

5.0! 

1.51 

- 

1 

1 

500! 

-  1 

10.0 (NONE 

1 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1981 

sen 

33 

1  - 

! 

1 1014A43! 

1  ! 

80.01 

80.0! 

45.0 

45.0 

6.0! 

1.0! 

— 

1 

t 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1957 

ccn 

34 

1  - 

! 

69S14 A43 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0 

9.01 

1.51 

- 

1 

1 

15001 
-  ! 

10.5 ! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1960 

sen 

35 

1  - 

1 

69514*40! 

!  1 

195.0! 

195.01 

35.0 

35.0 

6.0! 

1.5! 

— 

1 

! 

1700! 

-  I 

12.91 NONt 
! 

!0M 

I 

CINCINNATI  1 
! 

1960 

sen 

36 

I  - - 

! 

69514*40! 

1  1 

193.01 

195.01 

35.01 

35.0 

10.0! 

1.5! 

- 

I 

! 

1700! 

-  1 

12.91  NONE 
! 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1960 

sen 

37 

|  - 

I 

69514*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

8.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

17001 
-  I 

12.9! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1959 

sen 

38 

i  - 

1 

69514*40! 

1  I 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1700! 

-  1 

1 2.9! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

I960 

sen 

39 

|  - 

! 

695)4*401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0 

10.0! 

1.5! 

— 

1 

l 

1700! 

-  ! 

12.91  NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1960 

sen 

42 

! 281320 

1 

69514*40) 

I  1 

195.01 

195.01 

35.0 

35.0 

10.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1700! 

-  ! 

12.9 1  NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1960 

sen 

43 

I28C21S 

1 

69514*401 
(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

10.0! 

1.5! 

- 

I 

! 

1700! 

-  ! 

12.9) NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1959 

sen 

44 

! 287904 

I 

695)4*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

10.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1700! 

-  ! 

1 2.9! NONE 

1 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1960 

sen 

51 

1267684 

1 

695)4*40) 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

10.0! 

1.51 

• 

1 

l 

1700! 

-  1 

12.9 ! HONE 

1 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1960 

sen 

52 

1287840 

1 

69514*40! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0 

10.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1700! 

-  1 

1 2.9 !  NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1960 

sen 

33 

1287842 

I 

695 14*40 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1700! 

-  ! 

12.9! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1960 

ccn 

54 

1286463 

) 

69514*401 

1  ) 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

17001 
-  ! 

12.9! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

I960 

cen 

55 

1281321 

! 

695)4*401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

! 

! 

1700! 

-  ! 

12.9 (NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1960 

sen 

56 

1261426 

! 

69514*40! 
i  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0 

10.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1700! 

-  ! 

12.9 ! NONE 
l 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1960 

sen 

57 

1281489 

1 

69514*401 
)  1 

195.01 

195.0! 

35.0 

35.0! 

10.0! 

1.51 

- 

! 

! 

1700! 

-  ! 

12.9 !  NONE 
! 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1960 

sen 

36 

1261620 

1 

69514*40! 

I  1 

195.0! 

195.01 

35.0 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1700! 
r  ! 

12.9! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1963 

sen 

59 

1  - 

1 

69514*401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1700! 

-  ! 

12.9 ! NONE 

I 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1963 

sen 

63 

1  - 

1 

69514A40! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1320! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1967 

sen 

67 

1  - - 

1 

10014*43) 

!  ) 

tOC.O! 
IOC. 01 

26.0! 

26.0! 

6.0! 

1.01 

! 

» 

400! 

-  ! 

7.01N0NE 

! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

sen 

68 

! 

69514F401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

! 

1320! 

-  1 

10.0! NONE 

1 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1 

1962 

sen 

69 

1545513 

99614*481 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0 

9.01 

1.9! 

- 

! 

! 

1440! 

-  ! 

19.2 (NONE 

1 

JOH 

! 

CINCINNATI! 

i 

1973 

sen 

71 

1290607 

l 

113714*24! 

1  1 

240.0! 

240.0! 

50.0 

50.0 

10. 5! 
1.5! 

“ 

1 

! 

2954! 

-  ! 

16.01  NONE 

1 

!QH 

! 

CINCINNATI! 

I 

1957 

CCM  72 

1502006 

1 

88514*40! 

1  i 

195.0! 

195.01 

35.0! 

3S.C! 

8.6! 

1.6! 

" 

! 

! 

1400! 

-  1 

16.01  NONE 

I 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1962 

SCI'  73 

I523Y64 

1 

691 *4A4Gi 

1  1 

155. Cl 
195.0! 

35.  C! 
35.0 

U8! 

“ 

i 

-  ! 

13.5 

1 . 

fOH 

! 

CINCINNATI  1 

1 

1962 

sen 

74 

1524351 

1 

79014*46! 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

! 

1500! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1961 

sen 

75 

1503715 

1 

87614*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1434! 

-  ! 

16. 0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1966 

«CN  7 6 

1503723 

I 

87614*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0! 

9.0! 

2.01 

1 

1434! 

-  ! 

16.0) NONE 

1 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

1 

1966 

sen 

77 

1503718 

1 

87614*40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1434! 

-  ! 

1 6.0 1  NONE 

1 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1966 

sen 

78 

1289357 

1 

86714*401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.8! 

- 

! 

! 

1500! 

-  ! 

12.9! NONE 
! 

!0K 

1 

CINCINNATI! 

1 

1962 

sen 

79 

1296786 

1 

88514*401 

1  1 

1 95.01 
195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

t 

1532! 

-  1 

12.5!  NONE 
! 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

1 

1964 

sen 

80 

1297665 

1 

08514*46! 

1  I 

195.01 

195.0! 

35.0 

35.0 

9.0! 

1.3! 

- 

! 

! 

14001 

•  i 

15.0! NONE 

I 

lOH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1965 

sen 

81 

1291467 

1 

1 

1 

88514A401 

1  1 

1  ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35.01 

35.0! 

1 

1 

9.01 

1.7! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

1532*! 

-  ! 

1 

! 

12.5 !  NONE 

1 

! 

! 

IOH 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

1 

I 

1 

1961 
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(MR! 

IVTCCI 

•IRENSIONS  (IRAFTI 

ICtMCITII 

HISH-  | 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

•  1ST!  OPERATOR 

NET  (CORElLENSTHllRITHI 

! 

I 

1 

EST  1  CARSO 

NANILINS 

it  tO'ERATXNC  ! 

IRCCXS-!****! 

RES.  1 

REC.1L0AR-! 

1 

CARSO  ! 

FIXE!  1  ERUIPNENT 

!TC 

BASE  ! 

YEAR 

1  COAST 

1  TER  1  SEEI//////I/////I 

ER  1 

!////////! 

POINT  I  LINE-1 

!  AC! 

LINE-1  ( 

BUILT 

VISICL  MARC  AMI  NUNICR 

1  IUARR 

TON-  IPASCI 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  KUSHT )!///////////////< 

ITDI////J/////! 

OR 

1  MURBER 

NA4E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  IL2CMT1 

ROVER! 

ENSCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LTNf-2  ! ‘REBUILT 

1 

1 

(11)  CRCATER  CINCINNATI  MAMINIC 

I  1 

1  1 

t  1 

I 

I 

1 

1 

I 

1 

| 

j 

I 

! 

! 

(CONTINUE!) ! 

1  1 

! 

1 

! 

! 

1 

CCN  12 

1294743 

41 5I4A4QI 

193.0! 

35.  C! 

9.01 

-  j 

15321 

12.Sf.CC 

!0H 

CINCINNATI! 

1962 

I 

1  1 

193.0! 

35.01 

1.7! 

-  J 

! 

! 

tin  43 

1297444 

415 14A401 

193.0! 

35. 01 

9.01 

-  | 

1532! 

12. SIMONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1963 

1 

(  1 

195.01 

35.01 

1.71 

-  | 

! 

! 

CCN  14 

}  - - 

919I4A401 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1532! 

12.5IN0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

I960 

1 

1 

I  t 

(  ! 

195.0! 

1 

33. Cl 

I 

1.71 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(If)  CRCCN  COAL  CO* 
EXECUTIVE  OUEEN 

1 

1 

1334134 

1  t 

1  1 

•9I1C11! 

1 

94.21 

l 

1 

40.2! 

! 

4.7! 

1400! 

! 

! 

20.0! MOVE 

(KY 

! 

! 

OVENSBORO  ! 

1974 

1 

1  1 

96.2! 

40.2! 

3.6! 

395! 

! 

! 

HISS  MARCZ  « 

1381345 

36  1  3 A  34 1 

47.51 

14.01 

4.8! 

640! 

55! 

33.OIM0NE 

IKY 

OVENSBORO  ! 

1977 

! 

1  1 

47.51 

1I.C! 

4.01 

•  | 

! 

! 

NISI  HANOI  C  II 

(441411 

3$  (3A36! 

51.1! 

14.fl 

4.3! 

450! 

54! 

33.01  HOME 

!KY 

OVENSBORO  1 

1981 

I 

1  1 

51.1! 

14.81 

4.0! 

-  | 

1 

1 

TUFFY 

1254393 

29I3A34! 

41.8! 

13.8! 

3.31 

300! 

-  j 

28. 0! HONE 

JKY 

OVENSBORO  ! 

1949 

1 

I 

i  1 

1  1 

$2.0! 

1 

14.01 

1 

3.3! 

! 

“  ! 

1 

! 

1 

1 

(03)  <«((«  nil.  10AT  LINES 

I 

1 

!  1 

I  1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

SPIRIT  OF  ETHAN  ALLEN 

1529401 

31I1A14I 

57.01 

20. C! 

4.6! 

170! 

-  j 

28.0! HONE 

IVY 

BURLINCTON! 

1970 

! 

1 

1  1 

t  1 

57.0! 

i 

20. Cl 

1 

3.41 

134! 

1 

1 

\ 

(31)  CREENVILLE  CRAVEL  CO. 
MRY  FRANCES  ROCIRS 

1 

I 

1 28.2819 

i  1 

50I3A34I 

! 

1 

70.0! 

1 

1 

26.0 

! 

I 

'4.0! 

13001 

1 

I 

30.01N0NE 

(MS 

1 

i 

CREENVILLE! 

I960 

1 

|  f 

70.01 

24.01 

7.3! 

-  j 

! 

1 

•  « 

1274421 

210 1 4 A  43 i 

140.0! 

30.0! 

7.31 

-  j 

4301 

10*5! NONE 

(MS 

CREENVILLE! 

1958 

1 

(  1 

14C.0! 

30.01 

1.7! 

-  1 

I 

1 

•  3 

1277401 

2I0I4A43I 

14C.0! 

30. C! 

7.5! 

-  | 

630! 

IQ. SIMONE 

IMS 

CREENVILLE! 

1958 

1 

1  I 

140.01 

30.01 

1.7! 

-  I 

! 

! 

1  4 

1331929 

2I014A43! 

14C.01 

30.C! 

7.5! 

•  ! 

430! 

10. SIMONE 

IMS 

CREENVILLE! 

1938 

I 

1  1 

140.01 

30.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

!  1 

195.0! 

33. C! 

2.01 

«  | 

1 

! 

NO*  401 

343I4A43! 

195.0! 

33.0! 

9.2! 

-  j 

13001 

11 .0! NONE 

!H| 

CREENVILLE! 

1969 

1 

(  1 

195.01 

33. Cl 

2.0! 

-  J 

! 

1 

NO.  934 

1  . 

291(44461 

150.01 

32.0! 

6.0! 

*  ! 

400! 

i.OINONf 

!H3 

CREENVILLE! 

1965 

! 

1  1 

150.0! 

32.0! 

1.3! 

-  f 

I 

I 

PAT  1 

(4A1C42 

315(44431 

195.0! 

35. Cl 

8.0! 

-  j 

1200! 

1 0.0 ! NONE 

IMS 

CREENVILLE! 

1963 

I 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.51 

-  | 

I 

! 

PAT  2 

1442103 

515S4A43! 

195.0! 

35.0! 

4.0! 

-  i 

1200! 

10.0IN9NE 

IPS 

CREEMVtLLE! 

1983 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

•  j 

I 

1 

PAT  3 

1415194 

51514A43I 

195. 0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1200! 

10.0! HONE 

IMS 

CREENVILLE! 

! 

1 

1985 

1 

I 

1  ( 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

(01)  CREENVlCH  BAY  CLAN  CO. 
IAVIS  PARK 

1 

I 

I25C294 

i  i 

i  i 

10I1MJI 

! 

I 

43.6! 

! 

J 

12.8! 

! 

3.5! 

344! 

! 

! 

12.01N0NE 

!RZ 

! 

! 

CAST  ! 

1948 

1 

1 

I  1 

1  ( 

47.0! 

! 

12.8! 

! 

3.5! 

! 

48! 

! 

! 

CREENVlCH  ! 

1 

(01)  ttCCNVICH/  CONN*/  TONE1 

1 

OIF 

(  f 

f  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

INIIAN  MAHON 

(234374 

40! 1  All  1 

59.0! 

25. C! 

6.0! 

200! 

-  j 

22.7f.0NE 

ICT 

CREENVlCH  ! 

1937 

! 

!  ( 

44.11 

24.0! 

3.4! 

273! 

! 

! 

XSLANI  BEACH 

(247494 

34I1A111 

65.41 

29.8! 

6.4! 

294! 

-  | 

22.1! NONE 

!  CT 

CREENVlCH  I 

1941 

1 

!  1 

71.2! 

31.0! 

4.01 

344! 

! 

i 

ISLANIER  II 

1254175 

14(14111 

50.5! 

15.3! 

4.0! 

145! 

-  J 

12.6 ! NONE 

(CT 

CREENVlCH  ! 

1f" 

1 

(  ( 

50.51 

15.3! 

3.6! 

74! 

! 

! 

ROCKY  NECK 

1549407 

25!1»0?( 

52.6! 

13.9! 

4.0! 

330! 

20! 

11 .4 ( NONE 

!CT 

CREENVlCH  ( 

1954 

! 

1 

!  ! 

!  1 

$4.0! 

! 

14.2! 

1 

2.1! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

1 

(37)  CRESKAN  SANI  4  CRAVEL 

I 

col. 

!  ( 

1  t 

! 

1 

1 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

SEANCR 

1  - 

SI  3 A  341 

37.0! 

12.  Cl 

3.5! 

-  | 

-  | 

12.0IN0NE 

!0R 

TROUTDALE  ! 

1959 

1 

1 

1  1 

37.0! 

! 

12.0! 

! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

(32)  CRETNA  MACHINE  C  IRCN 

1 

VO  IRKS 

!  ( 

!  ( 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

SEAN 

1529541 

11(34361 

41.9! 

12.4! 

4.5! 

233! 

-  j 

19.0IN0NE 

1LA 

NEV  ! 

197C 

1 

I 

!  1 

I  ( 

45.01 

! 

12.9! 

! 

4.3! 

! 

"  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(41)  IREYCAS#  INC. 

TCB  311 

I 

1 

1542744 

1  ( 

(  ! 

77315*71! 

1 

! 

195.0! 

! 

1 

35.  C! 

! 

! 

9.01 

1400! 

! 

! 

16.4! COULD 

DEEP  WELL 

!  L  A 

1 

! 

NORCAN  ] 

1974 

1 

!  ( 

195.0! 

35.01 

1.6! 

•  | 

(PUNP 

CITY  1 

TCB  312 

1542745 

7731 5 A  70 1 

195.0! 

35.0! 

9.41 

-  1 

1811! 

1 8.01  DIESEL 

PUNP 

! 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

! 

TCB  314 

1542747 

773I3A71I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.6! COULD 

DEEPVELLs 

! 

1975 

1 

1 

1  1 

1  1 

195.0! 

1 

33.0! 

1 

1.6! 

! 

“  ! 

11800  661/HR. 

! 

! 

1 

1 

(41)  6REYH0UND  LEASINC  4  FINAlNCIAL 

t  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

l 

1 

CORP. 

1 

!  ! 

1 

1 

! 

f 

! 

CULF  FLEET  302 

1429254 

158(3436! 

—  ! 

--  | 

13.0! 

1600! 

-  j 

—  (NONE 

HA 

NEV  ! 

198C 

1 

1 

!  1 

1  I 

166.01 

! 

36.0! 

! 

10.0! 

! 

“  1 

1 

1 

ORLEANS  | 

I 

(01)  Stiff  IN/  *.  I.Z  INC. 

1 

1 

!  I 

!  ! 

! 

! 

1 

1 

t 

! 

1 

! 

1 

! 

ALSRIFF 

1508161 

1111003! 

35.1! 

12. C! 

3.0! 

1451 

12! 

9,0! NONE 

!M£ 

PORTLAND  | 

1967 

I 

X 

(  ! 

I  ! 

40.0! 

! 

12.6! 

i 

3.0! 

! 

■  ! 

( 

! 

! 

! 

1 

(21)  SRINN'S  RIVER  CONTRACTINlC 

(  1 

(  1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

ELIZABETH  K 

(242942 

206(34351 

101.1! 

26.6! 

6.S! 

1060! 

•  ! 

29.1 ! NONE 

!  V  V 

PARKERS-  ! 

1951 

NIL  194 

i 

t  1 

101.0! 

24. 6J 

6.5! 

-  j 

! 

8UR£  ! 

1  - 

414(44401 

175.01 

24.0! 

1.0! 

-  1 

900! 

1 2.0! HONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1955 

1 

I 

1  1 

1  ( 

175.0! 

1 

26.0! 

! 

1.5! 

! 

“  I 

I 

! 

! 

! 

(21)  CNXRM,  CHARLES 

1 

1 

1  1 

!  1 

1 

1 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

SIOMEY  JOHNSON 

(243326 

152(34361 

102.01 

23.0! 

7.5! 

810! 

-  | 

39.31  NONE 

IPA 

MC  *FS  ! 

1943 

1 

(  i 

102.0! 

23.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

ROCK  1 

I  !  I  !  !  i  !  I  J  )  ! 

I  I  I  !  !  I  !  !  !  1  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


414 


ENfift! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  { ORAFT  1 

! CAPACITY  1 

HUH-  ( 

!  V 

E  S  S  E  L 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  1C0DEUENCTH1BRDTH! 

1 

1 

1 

EST  !  CARLO  HANDLING 

is  torciAtiKS  ! 

OAD-! 

^ AKtU  * 

1  COAST 

TER  1  SEEl //////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LIME-1  1 

BUILT 

VESSEL  SAKE 

AND  NUMBER 

!  CUARO 

TON-  IPASE! 

OVER-! OYER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LI4H7) 1 //////////////// 1TD| ////////// ! 

OR 

I  NUMBER 

NASE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILX4HTI 

POWER! 

INS'  *;  . 

:feet>!  LINE-2 

!EE! 

LIME-? 

•  REBUILT  1 

(23)  CROSVENOft 

/  CEORCC  M. 

i 

t 

! 

1  1 

1  1 

1  i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

12.01N0NE 

! 

1 

! 

NANITOU  ISLE 

1250173 

3411A12! 

52.0! 

14.0! 

5.01 

200! 

15! 

INI 

LELAND 

1946 

! 

1  ! 

52.01 

14. Cl 

4.0! 

1 

67! 

\  ■  I 

! 

HISHE  NOFWA 

1 292688 

3511*11 1 

41.9! 

17.4! 

5.5! 

700! 

-  i 

17.6! NONE 

INI 

LELAND 

1963 

! 

I 

1  1 

1  t 

64.9! 

1 

17.4! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

1 36  i 

! 

! 

1 

! 

(32)  SUIORY  ft 

1 

SISCLAIR/  INC.  ! 

1  1 

1  1 

! 

f 

{ 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

I 

CLENN  SUE 

1298236 

6711A121 

96.21 

24.  C! 

10.0! 

800! 

29! 

32 .0! NONE 

!LA 

CUT  OFf 

1965 

! 

! 

1  1 

1  1 

100.0! 

1 

24.6! 

t 

7.2! 

j 

t 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(33)  SU19RT  ENTERPRISES 

1 

l 

1  1 

t  i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

RACHEL 

151U65 

9SI3A351 

71.2! 

24.2! 

10.21 

10201 

-  i 

26.5 ! NONE 

1 TX 

BRIDSE 

1969 

1  1 

l  I 

71.2! 

! 

24.2! 

! 

8.51 

! 

I 

-  i 

! 

% 

1 

! 

CITY 

(32)  (UIDRY  KARINE/  INC. 

I 

l 

I  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

1 

HISS  ROSEANKA 

J  638C1 1 

7113A351 

6C.0! 

22.0! 

9.0! 

800! 

-  i 

37.01  NONE 

1 L  A 

NEW 

1981 

! 

i 

1  1 

1  t 

—  1 

1 

—  1 
! 

8.0! 

! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

(32)  4UIDRY  TUfiS/  INC. 

1 

1 

1  1 

(  ! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

S 

PADDY  CUIORY 

! 645675 

51 ! 3*361 

53.3! 

22. C! 

7.4! 

600! 

-  J 

30.0 1  HYDRAULIC  SOON 

!LA 

EOLDEN 

1982 

! 

1  1 

!  1 

6C.0! 

1 

22.C! 

! 

7.4! 

! 

1 

I 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

MEADOW 

(32)  SUJDRY/  RICHARD  P. 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

* 

! 

! 

1 

) 

! 

! 

! 

LILY  P  CUI DRY 

1546364 

9713*36! 

96.31 

32.0! 

14.0! 

3080! 

-  i 

42.0! LONE 

!L  A 

CALLXANO 

1973 

! 

1  1 

l  ! 

115.0! 

1 

37.  C! 

1 

10.5! 

! 

! 

1 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  4UIOPY/  ROLAND 

1 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

1 

! 

1 

AUDREY  C 

1583777 

151101! 

40.01 

14. C! 

5.61 

600! 

-  i 

15 .01  NONE 

1LA 

CUT  OFF 

1977 

1 

!  ! 

40.01 

14.0! 

5.6! 

! 

19! 

t 

! 

CAPT.  6UIDRY 

-  11*021 

32.0! 

9.C! 

3.5! 

220! 

-  ! 

10.01NONE 

!L  A 

CUT  OFF 

1961 

1 

f 

1  1 

t  ! 

32.01 

1 

9.0! 

1 

3.5! 

! 

! 

5! 

( 

! 

! 

I 

(32)  SUILC  EAU 

MARINE/  INC. 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

| 

! 

! 

! 

! 

! 

CHAD  t 

1591829 

6011*021 

120.0! 

30. C! 

1.01 

12001 

50! 

30.0! 

(LA 

FOURCKOM 

1978 

! 

1 

!  1 

1  1 

127.0! 

1 

-  1 
) 

6.0! 

! 

! 

! 

”  ! 

! 

1 

I 

(32)  CULF  1  EASTERN  S/S  ft 

1 

CHA! RTCRIN6 

1  ! 

1  l 

! 

1 

! 

t 

i 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

CORP. 

1 

i  i 

» 

! 

I 

! 

! 

! 

esc  4es 

1543468 

20614*52! 

61. si 

31.21 

9.0! 

-  j 

414! 

12.5JNONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

■  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  J 

! 

! 

ORLEANS 

8SC  476 

1543476 

20614*521 

61.5! 

31.2) 

9.0! 

414! 

12.5 !  NONE 

!  L  A 

NEW 

1973 

1 

1  l 

61.5* 

31.2! 

2.0! 

l 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

esc  692 

1543692 

2C614A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

1LA 

NEW 

1974 

1 

i  i 

61.51 

31.2! 

2-0! 

t 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

BSC  786 

1543786 

20614*521 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  t 

4141 

12.5 (NONE 

1LA 

NEW 

1974 

1 

1  < 

61.31 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

esc  867 

1546887 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9o0! 

4141 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

BSC  961 

1548961 

20614*52! 

61.5! 

31.21 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

61.5! 

31.21 

2.01 

! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

ESC  963 

1546963 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 ! NONE 

!LA 

MEW 

1974 

1 

i  f 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

esc  928 

I54S588 

20614*52! 

61.5! 

31,2! 

9.0! 

-*  | 

414! 

12. SIMONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  | 

1 

! 

ORLEANS 

CELL  11 

1  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

3751 

12. 5! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

l 

1  t 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

I 

ORLEANS 

C0LL  34 

1  - - 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

*  ! 

375! 

1 2.5! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

C8LL  40 

!  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12. 5! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

l 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

CBLL  57 

1  - 

19614*52! 

61.6! 

31.21 

9.0! 

375! 

1 2. 5  !  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL  63 

I  - 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

I 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.81 

! 

-  | 

I 

1 

ORLEANS 

CALL  €6 

,  - 

19614A521 

41.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

1 

! 

ORLEANS 

CELL  92 

!  - — 

19614*321 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12. SIMONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  t 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

*  ! 

! 

I 

ORLEANS 

CELL  103 

1  - 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

.  i 

375! 

12.51N0NE 

!IA 

NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

2.0! 

i 

-  1 

l 

! 

ORLEANS 

CBLL  126 

!  - 

93614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

3751 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

1973 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL  132 

1  - - 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

373! 

12.SIM0NE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

1 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

CBLL  149 

I  - 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5 INONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

CELL  161 

1  - 

19614*52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5 INONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

t  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

J 

ORLfANS 

CBLL  178 

1  - — 

1 96 14*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

1973 

! 

!  i 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

{ 

! 

ORLEANS 

CBLL  184 

1  - 

196I4AS2! 

61.61 

31.2! 

9.01 

-  | 

375! 

12.5 INONE 

SLA 

NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.01 

! 

-  f 

1 

! 

ORLEANS 

CBLL  190 

t  - 

1 9614*52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5 INONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CBLL  218 

.  - 

19^14*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

1 2.51  NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  ! 

61.6! 

3 » *2! 

2.0  J 

1 

■  i 

t 

• 

-J 

CBLL  224 

1  — * - 

19614*52 ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12. 5IN0HE 

i  LA 

NEW 

1973 

l 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

t 

! 

ORLEANS 

CELL  230 

19624*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375  *! 

1 2. 5 1  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

* 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

! 

-  f 

! 

I 

ORLEANS 

CBLL  233 

1  - 

19614*52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

412! 

12. SIMONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

“  1 

! 

1 

ORLEANS 

CeiL  276 

1  - - 

6691 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

1 2. 5 !  NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CBLL  282 

1  - 

19614*52 ! 

61.6* 

31.2! 

9.0! 

3751 

12. SIMONE 

ILA 

NtfV 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  J 

i 

! 

ORLEANS 

CBLL  299 

l  - 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

4121 

12.5IN0NE 

!  LA 

NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CBU  322 

t  - 

19614*521 

61.61 

31.2! 

9.01 

375! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

11.2! 

2.0! 

1 

-  J 

1 

! 

ORLEANS 

CBU  S39 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12.5JN0NE 

ILA 

NEW 

1973 

1 

1 

1 

!  ! 

!  1 

!  1 

61-6! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

2.0! 

! 

f 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

I 

! 

ORLEANS 

Tmc  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AO  NURIER 


(32)  CULP  S  EASTERN  S/S  t  CNA 
COUP. 


i VTCCi  DINENSIOHS  lORAPTl  (CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

NET  (CODE  I  LENGTH! BROTH !  !  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

REGIS-J****!  REG.  I  REG.1LOAO-!  I  CARGO  !  FIXED  !  EIUIPHENT  (TCl  BASE 

TER  I  SEE!//////!/////!  CD  !  !////////!  POINT  I  LINE-1  (AO!  LINE-1 

TON-  (PAGE!  OVER-! OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  ( (LIGHT) (//////////////// |TD ( ////////// 
NAGE  J  IV  !  ALL  !  ALL  tUCXT!  POWER!  ENGERS  (  (PEETJJ  LINE-2  !EC(  LINE-2 


(LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
)  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
!LA  NEW 
(  ORLEANS 
1LA  NEW 
(  ORLEANS 
! L A  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!U  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEV 
(  ORLEANS 
!LA  NEV 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEV 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
i  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEV 
(  ORLEANS 
(LA  NEV 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
! L A  NEW 
1  ORLEANS 
!LA  NEV 
I  ORLEANS 
1  LA  NEW 
1  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEV 
J  ORLEANS 
(LA  NEW 
I  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  new 
(  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEW 
!  ORLEANS 
I 
! 


muAS2i 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  t 

375! 

12.51  NONE 

(  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

12.S1NCNE 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

<9614*52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  ( 

3751 

12.5! NONE 

! 

6(.6t 

31.2! 

1.8! 

-  1 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.51  NONE 

i  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ( 

( 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 ! NONE 

(  i 

61.61 

31.2! 

1.8! 

I 

-  1 

! 

H614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5 ! NONE 

|  ( 

61. 6t 

31.2! 

1.8! 

1 

-  ! 

1 

19414A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.3 ! NONE 
! 

(  I 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ! 

mUA52l 

61.61 

31.2! 

9.0! 

375! 

1 2.5 ! NONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

196(4*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

1 2.5! NONE 

1  I 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ! 

( 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

412! 

12.3! NONE 
! 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ( 

196(4*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

1 2. 3  !  NONE 
! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

196(4*52! 

61.6! 

31.2! 

5.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!  i 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ( 

! 

19614AS2! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12. 5! NONE 

!  i 

61.6! 

31.2! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

19614A52! 

61. 6! 

31.2! 

9.0! 

! 

412! 

12.5! NONE 
! 

!  ( 

61 .6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ( 

196(4AS2( 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

12.5 (NONE 

i 

(  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

! 

“  1 

196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

1 2. 5 1  NON? 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

12.5 ! NONE 

(  ( 

'.1.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

19614A52 ( 

'51.6! 

:■  i 

9.0! 

-  ! 

3751 

12.5 ! NONE 

(  ( 

61.6! 

>  i 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

194(4/52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2.S ! NONE 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

2*0! 

! 

-  ! 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9o0! 

-  ! 

375! 

12.5 IN^NE 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

>  .0! 

1 

-  ! 

196(4432! 

61.6! 

31.2! 

.0! 

-  ! 

412! 

1 2.3 ! NONE 
! 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

I 

■  | 

1  96J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

412! 

12. 5! NONE 

1  ( 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

375! 

*2.5! NONE 
! 

I  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2. 5 ! NONE 
! 

1  ( 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  i 

196I4AS2! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375!* 

12.5! NONE 
! 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.  '(NONE 
! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

196I4AS2I 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

3751 

12. S! NONE 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.51NONE 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

12.5! NONE 
! 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

196I4AS21 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

12.5! NONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

19614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.6! 

! 

412! 

12.5 ! NONE 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 9614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5 (NONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

196(4A521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 1  NONE 

!  ( 

61.6! 

31.21 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1961 4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

1 96 ! 4 A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

375! 

12.5! NONE 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 (NONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

* 

-  ! 

( 

194(4*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

1 2 . 5 ! NONE 

(  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  i 

375! 

12.5! NONE 
! 

1  1 

61.4! 

31.2! 

2.0! 

i 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

12.5 (NONE 
! 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12.51  NONE 

(  ! 

61.61 

31.2! 

1.8! 

j 

-  ! 

! 

196(4*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

373! 

12. S{ NONE 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.3! 

1 

196! 4*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

417! 

12.5! NONE 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

196(4452! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

12.5 {NONE 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

196(44521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

412! 

1 2.5 ! NONE 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

21 

61.6! 

31.21 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5| NONE 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

—  1 

! 

1 96  J  4*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12.5 ! NONE 

1  ( 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

196(4*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

.  | 

375! 

12.51  NONE 
! 

(  I 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

196(4452! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5 ! NONE 

!  ( 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

i 

-  ! 

1 

196(4452! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 (NONE 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

{ 

-  ! 

1 

1 9614*52 l 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NOME 

(  1 

41.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.6! 

-  ! 

412! 

12.5! NONE 

(  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

{ 

! 

196(4*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

1 2.5  !NONE 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  ! 

2 

19614*521 

61.6) 

31.21 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!  ! 

61.6! 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

19614A52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12.5 (NONE 

1  1 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

TEAR  ! 
BUILT  l 
OR  ! 
'REBUILT! 


TAILE  2  -  ItSCRIRTION  OF  VESSELS 


.4.16 


CNtftt 

i 

IWTCCl 

•  ZNENSXONS  ! DRAFT  I 

! CAPACITY  1 

HUH-  ! 

1  V  E  5  t  E  L  1 

•1ST!  ORERATOR  ! 

NET  ICOIEiLENCTK! 8IDTN1 

1 

1 

1 

EST  t  CARSO  HANKINS 

It  lOEEMTm  ! 

OAD-1 

VNKVU  1 

f 1AC V  , 

I  COAST  I 

TEN  !  SEE!//////!/////! 

ED  1 

!////////! 

ROJNT  1  LINE-1 

MO!  LIKE-1  ! 

IUILT 

VESSEL  NANI  AND  NUMER  !  SUARD  ! 

TOM-  IM.EI 

OVEN-lOVEN-!/////! 

HORSE! 

MSS-  !  (L ISHT) !//////////////// I TD! //////////  ! 

OR 

1  NUHIER  1 

NA6E  t  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1L1CHT1 

ROVER  1 

INCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

•RIIUILT l 

1  ! 

1  ! 

(32)  CULF  t  EASTERN  S/S  I  CHAJRTIRINS  ! 

!  I 

!  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

i 

i 

! 

•  ! 

I 

1 

! 

! 

COM. 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

(CONTINUED !  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

CILL  1183 

1  - - 

19614AS2! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

*•  1 

1751 

12.5 1  NONE 

!  L A  NEW 

1973 

i 

! 

t  i 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

•  ! 

» 

!  ORLEANS 

CELL  1246 

!  - 

11614*52! 

61*6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

575! 

12.51  NONE 

!la  new 

1973 

I 

)  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

* 

!  ORLEANS 

CELL  1269 

!  - 

19614A52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.S1N0NE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

t 

!  ORLEANS 

CELL  1275 

|  - 

196I4AS2! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

5751 

12.5  I  NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

CELL  1296 

!  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

575! 

1 2.5! NONE 

! L A  NEW 

1973 

! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

( 

t  ORLEANS 

CELL  1321 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

-  i 

4121 

12.51  NONE 

!LA  NEW 

1973 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.1! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

CELL  1331 

,  - 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5) HONE 

I LA  NEV 

1973 

1 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  1344 

1  - 

1 96I4AS2! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

12.51  NONE 

!LA  NEV 

1973 

t 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

( 

I  ORLEANS 

CILL  1350 

!  - - 

196I4AS2! 

61.61 

31.21 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.81 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CILL  1367 

|  - 

196I4AS2! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

-  | 

412! 

12.5 1  NONE 

! L A  NEV 

1973 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.4! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

CELL  1413 

1  - 

196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  1 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1973 

) 

i  i 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

CELL  1436 

!  - 

196I4A52I 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

375! 

14*51  NONE 

ILA  NEW 

1973 

i 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

CILL  1442 

I  - 

1 96I4A52 t 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

1  2  •  5 ! NONE 

!LA  NEV 

1973 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  1459 

i  - - 

19614A52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

■  | 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

i 

!  I 

61.61 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CILL  1465 

!  - 

1 96 ! 4 AS2  ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5 (NONE 

ILA  NEV 

1973 

» 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.1! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  1494 

!  - 

196I4AS2! 

61.6! 

31.21 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 (NONE 

!LA  NEV 

1973 

1 

t  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

CILL  1505 

196I4A52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  j 

U2! 

12.5IK0NE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CELL  1534 

1  - - 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  I 

375! 

1  2.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CELL  1563 

19614A52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

•  ! 

375* 

12.5  t  NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

CILL  1566 

196I4A52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

1 2.5 INONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

r  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CELL  1626 

1  - 

196 ! 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  j 

375! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.61 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

CBU  1632 

j  - 

194*4*52! 

-1.6! 

31.21 

9.0! 

-  j 

375! 

12. 5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CILL  1661 

!  - 

190J4A52I 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  j 

3751 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1513 

1 

i  i 

*1.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CILL  1678 

I  ----- - 

196!4A5i  l 

81.61 

31  -  H 

9.0! 

•  1 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

i  i 

61.61 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CILL  1690 

1 96 1 4AS2 I 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

3751 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

41.6! 

:..2i 

1.8! 

-  ( 

! 

I  ORLEANS 

CELL  1711 

19614A52! 

61.6! 

31.21 

9.0! 

-  j 

375! 

1 2.3 1  NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CELL  1753 

,  - - 

19614A52! 

61.*! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5! HONE 

ILA  NEV 

1973 

1 

!  1 

61.61 

31.21 

1.81 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CELL  1776 

!  - 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  1 

373! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

5 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

CELL  1782 

!  . 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.1, 

-  j 

3751 

12.51N0NE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  1 

41.6! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

1  ORLEANS 

CELL  1822 

1  - 

196J4A52! 

-1.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

1 2. 3 1  NONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

CILL  1845 

I  - 

196I4A32! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

r 

!  ORLEANS 

CELL  1851 

I  - 

19614*52* 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CILL  1166 

!  - 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

1  2.5 INONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CILL  1880 

j  - 

19614*52! 

61.6! 

54.21 

9.0! 

-  j 

>75! 

12-51  NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

11.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

COLL  1897 

j  - 

19614A52! 

t  '.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

3751 

12.5U0NE 

ILA  NEV 

1973 

t 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CeLL  1908 

!  - 

19614*52! 

61.6! 

31.21 

9.0! 

-  I 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

i  i 

81.6! 

31.  ;l 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  1914 

j  - 

19614*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  t 

375! 

12.51  NONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CELL  1920 

1  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

12.5! NONE 

•LA  NEV 

1973 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CELL  1937 

!  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12-5 ! HONE 

ILA  NEV 

1973 

1 

!  f 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CELL  1943 

!  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

- '  j 

3751 

12.5! NONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CELL  1972 

I  - 

1 96 ! 4A52I 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

1 2.5 1  NONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CELL  1989 

!  - 

19614*52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  J 

375! 

12.51  NONE 

ILA  NEV 

1973 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  * 

! 

I  ORLEANS 

CELL  1995 

!  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.51NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CELL  2003 

j  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.61 

-  f 

412! 

12.5! HONE 

ILA  NEV 

1973 

! 

1  I 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

CELL  2032 

1  - 

19614*52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375 1 

12.5 i NONE 

iLA  KtW 

(573 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

CELL  2049 

j  - 

19614*52! 

61.6! 

31.21 

9.0! 

-  | 

375! 

1  2 . 5 1  NONE 

ILA  NEV 

1973 

| 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

61.61 

! 

I  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  2014 

I  - 

19614*521 

61.6! 

31.?! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

t 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

| 

1  ORLEANS 

CELL  2101 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

j 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

“  1 

1 

1  ORLEANS 

CELL  2124 

!  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

<ui 

12.5 INONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.61 

31.21 

1.8! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

CELL  2130 

1  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

-  1 

375! 

12.3IKNE 

ILA  NEV 

1973 

! 

I  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

CELL  2153 

i  - 

19414*521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

3751 

12.5  I  NONE 

ILA  NEV 

1973 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CILL  2182 

!  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

-  1 

412! 

1 2,5 ! NONE 

ILA  NEV 

1973 

1 

1 

I 

1  ! 

!  ! 

t  ! 

61.6! 

! 

! 

31.2! 

! 

1 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

1 

1 

!  ORLEANS 
! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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CNCR1 
•  1ST! 


VESSEL  WARE  AND  NURSE  A 


COAST 

CUARO 

NUHBCft 


1VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT!  (CAPACITY!  NICK-  !  (VESSEL 

NET  ICODElLCNCTH! 6RDTKI  |  !  !  EST  !  CARSO  HANDLIN6  IS  !  OPERATXNS 

AESXS-!****!  RES.  1  REC. ! LOAD-!  !  CARSO  !  FIXED  !  EtUIPRENT  iTCt  BASE 

TER  !  SEC!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1 

TON-  {PACE!  OVER-I OVER-! ///// !  HORSE!  PASS-  I  CL XCHT >!////✓///////////! TD I ///// ///// 
RACE  1  IV  I  ALL  t  ALL  1LZSKT!  POWER!  ENCERS  I  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2 


I 

! 

YEAR  I 
BUILT  I 
OR  1 
•REBUILT! 


(32) 

I  t  !  ! 

!  1  !  ! 

CULf  <  EASTERN  S/S  t  CHA! RTERIHS  I  !  ! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

CORP. 

!  !  !  i 

1 

1 

( 

! 

! 

! 

I 

1 

(CONTINUED)!  1  !  1 

1 

! 

! 

1 

i 

I  • 

! 

! 

COLL 

2199 

1  -  j  196!*A52I 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

3751 

1 2. 5! NONE 

(LA  NEW 

! 

!  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

CeLL 

2216 

j  -  1  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.SIN0NE 

(LA  NEW 

t 

!  1  !  i 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CELL 

2222 

,  -  ,  1961**52! 

61.6! 

31.21 

9.01 

-  I 

375! 

12.5 ! NONE 

1LA  NEW 

1 

!  II! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

( 

!  ORLEANS 

1 

CtLL 

227* 

1  -  1  1 56!  *  A  52 1 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

3751 

1 2.5! NONE 

!LA  NEW 

1 

1  III 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

CELL 

2297 

!  — -  1  1561**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

*12! 

12.SIN0NE 

! LA  NEW 

1 

!  i  !  t 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

I 

-  i 

( 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

231* 

!  -  1  1961**521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

12.51NONE 

(LA  NEW 

1 

!  Ill 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

CELL 

2320 

!  -  1  1 96 !  **52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ( 

375! 

1 2.5 ! NONE 

(LA  NEW 

1 

!  !  !  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

1 

CBLL 

23*3 

,  -  |  196IAA52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

! 

375! 

12. 5 !  NONE 

! L A  NEW 

! 

!  !  !  I 

61.6! 

31.2! 

2.01 

I 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2366 

j  -  ,  1 96 !  **52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

1 

375! 

12.51  NONE 

!LA  NEW 

1 

I  It! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2369 

1  -  !  1 96 !  *  A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1 

!  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

CBLL 

2395 

,  -  j  1 96 !  *  A52 ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

1 2.5 ! NONE 

!LA  NEW 

I 

!  !  1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

I 

CBLL 

2*29 

,  -  ,  1 96 !  *  A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

0.6! 

! 

*12! 

12.5! NONE 

(LA  NEW 

I 

!  I  !  I 

61.61 

31.2! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2*35 

!  -  1  196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

3751 

12.5 ! NONE 

(LA  NEW 

1 

!  !  !  i 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

| 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

1 

CALL 

2**1 

I  -  j  1 96 !  * A52  i 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

I 

*12! 

1 2. 5 I  NONE 

(LA  NEW 

I 

I  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

1  ORLEANS 

1 

CBLL 

2*50 

1  — - -  j  196!  *A52! 

61.6! 

31.2! 

9.C! 

-  ! 

375! 

1 2.5 ! NONE 

(LA  NEW 

I 

!  !  !  1 

61.6! 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2*93 

j  -  !  196***52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12. 5!  NONE 

ILA  NEW 

! 

1  I  !  I 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

CBLL 

2310 

!  -  1  1 5  >1**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12. 5!  NONE 

ILA  NEW 

! 

!  !  1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

CBLL 

2527 

!  -  1  1 96 !  4  A  52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2.5! NONE 

ILA  NEW 

1 

!  !  1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1 

CBLL 

2356 

!  -  !  196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

1 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

!  !  !  ! 

61.6! 

31.21 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

CBLL 

2362 

j  -  ,  196!  **52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1 

!  !  !  1 

61.61 

31.21 

1.81 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

CBLL 

2579 

1  -  1  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

1 2 . 5 1  NONE 

ILA  NEW 

! 

1  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2505 

1  -  !  1161**52! 

61.6! 

3. .2! 

9.0! 

-  ! 

*12! 

12*51 KONE 

ILA  NEW 

I 

1  1  !  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

CBLL 

2591 

,  -  j  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.C! 

-  1 

375! 

12.51N0NE 

ILA  NEW 

1 

!  1  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2602 

1  -  1  1961**52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

1 

!  !  !  ) 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2619 

J  -  !  1 96 !  4*52  J 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

3751 

12.5IK0KE 

ILA  NEW 

I 

■  iii 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2631 

!  — -  !  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2.5! NONE 

ILA  NEW 

i 

i  iii 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

i  ORLEANS 

l 

CBLL 

2603 

1  -  1  196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

!  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

l 

CBLL 

2723 

!  -  !  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1  2  •  5 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2752 

j  -  ,  1 96 !  *A  52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

*12! 

1 2.5! NONE 

ILA  NEW 

1 

t  111 

61.61 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

CBLL 

2769 

|  -  !  1  961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2. S  !  NONE 

ILA  NEW 

1 

1  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

CBLL 

2775 

1  -  j  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2.5! NONE 

!IA  NEW 

1 

!  ill 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

(  ORLEANS 

I 

CBLL 

2781 

j  -  ,  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

1  2 . 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

!  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

2015 

!  -  !  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

I 

(  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

! 

CELL 

2030 

!  -  I  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

.  j 

375! 

12.5  j  NONE 

!LA  NEW 

1 

!  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

1  ORLEANS 

! 

CBLL 

2073 

I  -  !  1 96 !  *  A  52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2.5! NONE 

ILA  NEW 

I 

!  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

! 

-  t 

! 

I  ORLEANS 

» 

CBLL 

2096 

!  -  !  1 96!  *A52 ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

37  5  i 

12.5'NONE 

!IA  NEW 

i 

!  i  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CBLL 

2913 

j  -  j  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

.  ; 

*12! 

12.5 ! NONE 

•LA  NEW 

! 

!  i  I  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  i 

j 

1  ORLEANS 

! 

CBLL 

2965 

!  -  !  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

i 

*12! 

1 2.5JN0NE 

!IA  NEW 

1 

(  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

(  ORLEANS 

! 

CBLL 

2905 

j  -  j  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

1 

375! 

12.5! HONE 

ILA  NEW 

! 

!  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

t 

CBLL 

299* 

j  -  ,  1<?6!*A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

] 

1  III 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

i 

CELL 

3002 

l  -  1  196*4*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  ! 

375! 

1 2. 5JN0NE 

ILA  NEW 

! 

!  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

! 

CBLL 

3031 

!  -  !  1 96  J  **521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

! 

375! 

1 2 . 5! NONE 

ILA  NEW 

! 

!  Ill 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

I  ORLEANS 

I 

CELL 

30*8 

1  -  !  196!*A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

*12! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  l  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

305* 

1  -  1  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 2 • 5! NONE 

!IA  NEW 

! 

!  Ill 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

3077 

!  - -  !  106***52! 

il.il 

31.2! 

9.0! 

-  • 

375! 

♦  5  ***.*.,»■ 

!LA 

! 

!  !  !  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

CBLL 

3083 

1  -  |  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

8.6! 

-  ! 

*12! 

1 2. 5! NONE 

!LA  NEW 

I 

1  !($ 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

3117 

!  -  !  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12. 5 {NONE 

ILA  HEW 

I 

!  !  >  I 

61.6! 

31.2! 

1.3! 

2 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

CBLL 

3146 

!  -  1  1 96 !  *  *  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.6! 

-  ! 

*12! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

J 

!  !  1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

3152 

,  — -  j  1961**52! 

61.6! 

31.21 

9.0! 

! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

! 

!  (II 

61.61 

31.21 

2.0! 

! 

-  | 

I 

1  ORLEANS 

I 

CBLL 

3169 

j  -  1  1961**52! 

61.6! 

31.21 

9.0! 

-  1 

375! 

12. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

I 

i  l  !  t 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

3181 

!  — -  !  1961**521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

375! 

1 2  *  5 1  NONE 

ILA  NEW 

I 

!  (  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

3273 

1  .  I  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

375! 

12.5! NONE 

!U  NEW 

1 

1  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

CELL 

3307 

j  -  j  1961**52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  I 

375! 

12. SIMONE 

!LA  NEW 

! 

1  !  !  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

I 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CBLL 

3313 

|  -  |  1961**521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5 (NONE 

ILA  NEW 

! 

!  Ill 

!  !  !  1 

I  1  !  ! 

61.6! 

1 

I 

31.2! 

1 

2.01 

! 

! 

! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

1 

1  ORLEANS 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

* 

1973  I 
! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

I 

1973  ! 

( 

1973  ! 
i 

1973  ! 
i 

1973  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  I 

! 

1973  J 
! 

1973  ! 

! 

1973  I 
! 

1973  ! 

! 

1973  1 
! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

! 

1973  i 
! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

I 

1973  ! 

I 

1973  i 
! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

1973  ! 
! 

1973  ! 

! 

1973  ! 

I 

1973  ! 

! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 

; 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  2 
! 

1973  J 
( 

1973  ! 
! 

1973  ! 
I 

1973  I 
» 

1973  i 
! 

1973  ! 
( 

1973  ! 
! 

1973  I 
! 

1973  ! 
! 

1973  ( 

1973  ! 
! 

1973  ! 
J 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 
! 
i 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.4.1$. 


INCH! 

IVTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

{CAPACITY! 

HI6H-  ( 

!  V  E  S  S  £  L  1 

D1ST! 

OPERATOR 

NET  !CODE!LEN5THl0RCTHl 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1 TC 1  BASE  1 

1 

I 

COAST  l 

TER  l  SEE  l  //////!  Hill  1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL 

MANE  AND  NUMBER 

! 

GUARD  1 

TON-  IPA6E1 

OVER*! OVER-! ///// ! 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) ! ////////////////|T&! ////////// ! 

OR 

1 

NUMBER  1 

NAGE  t  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!€£!  LIME-2 

*Rf SUItT ! 

(32)  SULF 

*  EASTERN  S/S  S 

!  ! 

!  i 

CHA| RTER1NG  ! 

I  l 

t  ! 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

cour 

• 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

*  ! 

! 

(CONTINUED)  l 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

9.0! 

375! 

1 2.5 ! NONE 

!IA  NEW 

1973 

CELL  33*2 

! 

!  ! 

1 96! 4 A  52  J 

01*01 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

2.0! 

9.0! 

-  .  ! 
3751 

! 

1 2.5  t  NONE 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 

1973 

1 

CELL  3359 

!  I 

194J4A52! 

61.6! 

61.6! 

31.21 

31.2! 

1.6! 

9.0! 

375! 

! 

1 2.5 ! NONE 

!  ORLEANS 

ILA  NEW 

1973 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  * 

| 

!  ORLEANS 

CELL  3394 

l 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0', 

-  I 

375! 

1 2.5 (NONE 

!  L A  NEW 

1973 

i 

I  \ 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

9.0! 

-  ! 
375! 

! 

12.5 ! NONE 

!  ORLEANS 
!LA  NEW 

r 

!  J 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

CELL  3434 

! 

- ----- 

1 96 ! 4A52 ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

1 2. 51  NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3463 

CELL  3466 

\ 

i 

196I4A52I 
!  1 
19614AS2! 

61.6! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

31.2! 

9.0! 

2.0! 

9.0! 

‘  ! 

412! 
-  ! 
412! 

1 2*5! NONE 
! 

12. 5 ! NONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!IA  NEW 

1973 

1973 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3503 

! 

196UA52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

-  | 

375! 

1 2.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

9.0! 

-  ! 
375! 

( 

12*5! NONE 

!  ORLEANS 

!LA  NEW 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3549 

1 

-----  - 

196UA52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12*5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

l 

i  I 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

CELL  357* 

! 

196UA521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!IA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3504 

t 

------ 

196UA521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1  2.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3601 

! 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.  St  NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3624 

! 

196MAJ2! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NOME 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3647 

1 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

t  I 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3653 

1 

------ 

196J4A521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  j 

375! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

J 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

CALL  3676 

1 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

t  i 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3716 

J 

19614*52! 

6t.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

COIL  3722 

! 

1 96  !  4  A52 ! 

61.6! 

31.21 

9.01 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA  MEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CELL  3739 

! 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

1  2. 5 1  NONE 

HA  NEW 

1973 

J 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3751 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  l 

375! 

12*5 1  NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  374* 

! 

19614A52! 

61.6! 

SI. 2) 

9.0! 

375! 

12.51K0K* 

!LA  NEW 

1973 

t 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

C*LL  3780 

1 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5 1  NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3797 

! 

1V614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

*121 

12.5! NONE 

! LA  NEW 

1973 

1 

t  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

“  ( 

! 

!  ORLEANS 

CEIL  3*20 

! 

196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

C6LL  3643 

t 

196I4A52! 

!  1 
6!4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

3751 

12.5! NONE 

!IA  NEW 

1973 

1 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3666 

1 

-  •-  — - 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5 ! NONE 

ILA  NEW 

1»7J 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3872 

i 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.51  NONE 

!LA  NEW 

1973 

I 

!  ! 

61.6! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

CELL  38*9 

1 

196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  ! 

375! 

1 2.5  1N0NE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  t 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3895 

1 

------ 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

3751 

1 2.5 ! NONE 

It A  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3906 

! 

1 96I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

412! 

12.51N0NE 

(LA  NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3941 

1 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1  2.5 !NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3958 

J 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

412! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3964 

I 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

412! 

12.51NONE 

!LA  NEW 

1973 

J 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  3970 

! 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

12.5 ! NONE 

!IA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CeLL  3993 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

CELL  401* 

! 

1 9614A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12. S ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4030 

! 

196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.51N0NE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4053 

! 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4076 

I 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ,  j 

375! 

12.5 ! NONE 

!IA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.»! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4082 

1 

196I4A521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  '  ! 

375! 

12.5! NONE 

(LA  NEW 

1973 

l 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4099 

1 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1  2 .5  !  NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CELL  4139 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12.51  NONE 

ILA  NEW 

1973 

) 

1  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

CELL  M*5 

1 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

412! 

12.5! WOKE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.81 

-  1 

! 

I  CSLtAhS 

CELL  4166 

f 

196J4A52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

I 

I  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4174 

! 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

375! 

12.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61. i! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4197 

I 

196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

12. SIMONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4206 

1 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

1  2.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4214 

! 

------ 

1 96! 4*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12. SIMONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

CELL  4243 

1 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12. SIMONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4272 

! 

----- 

196I4A521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5!  NONE 

!LA  NEW 

1973 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4295 

1 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

-  j 

375! 

12. SIMONE 

ILA  NEW 

1973 

J 

!  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CELL  4312 

! 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

375! 

12.5!  NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

I 

t 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

61.6! 

! 

i 

31.2! 

! 

! 

1.8! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


419 


ENSR! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  (DRAFT] 

! CAPACITY ! 

HICK-  ! 

(VESSEL! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  ICOBElLENCTHtflROTMl 

1 

| 

! 

EST  !  CARCC  HARDLINE 

IS  ! OPERAT IN6  1 

CA'lfiO  ! 

!  T  C 1  BASE  I 

!  COAST 

TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAPE 

AND  NUNBER 

!  6UARD 

TON-  {PACE! 

OVER-l OVER-! /////! 

NORSE! 

PASS-  ! (LIIHT) (//////////// ////|TD! ////////// 1 

OR 

!  NUNBER 

NAfiE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ! LIfiMTt 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICC!  LXNE-2  1 

•utautiT! 

(32)  CULP  t  EASTERN  S/S  1 

! 

! 

CHAtRTERINfi 

!  1 

1  i 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

CORP. 

! 

!  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CELL  4335 

!  - 

19614AS2! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5IN0NC 

1 L A  NEW 

1973 

( 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CALL  4341 

!  - 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

375! 

1 2.5 ! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CILL  4364 

1  - 

19614A52I 

61.6! 

31.2) 

9.0! 

-  | 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

I  I 

61.6! 

31.21 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CILL  4370 

!  - 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.01 

-  j 

375! 

1£» 1 INONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL  4397 

!  . 

19414AS2! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

412! 

1 2. 5 ! NONE 

HA  NEW 

1973 

I 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

{ 

!  ORLEANS 

CILL  4393 

r  - 

1 96 ! 4 A  52 1 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

•  j 

375! 

1 2 . 5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

CILL  4404 

j  - 

1 94! 4AS2! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

412! 

12.51NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL  4462 

!  - 

19614AS2! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5! NONE 

HA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLL  4479 

1  - 

19614A521 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

3751 

1 2. 5 ! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

1 <• 3 1 HOAt 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

CILL  4519 

!  - 

19614A521 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

1 2.5 ! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10017 

19614A52! 

61.61 

31.2! 

9.61 

-  j 

412! 

12.S1N0NE 

HA  NEW 

1973 

t 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.61 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

CILS  10023 

!  - 

1 961 4 A  5? 1 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

375! 

12.51N0NE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10046 

|  ----- - 

19614AS2! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  j 

375! 

12.5! NONE 

! L A  NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

CBLS  10032 

!  - 

196! 4 A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

-  J 

412! 

12.5! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10069 

1  --- — _ 

19614A52I 

61.61 

61.6! 

31.2! 

-  j 

375! 

1 2.51  NONE 

(LA  NEW 

1973 

I 

!  ! 

61.61 

31.2! 

••  j 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10075 

19614A52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  1 

412! 

1  2.5!  NONE 

(LA  NEW 

1973 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10098 

j  - 

1VM4A52I 

61.61 

31.2! 

9.0! 

-  i 

375! 

1 2 .5  !  NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10109 

!  - 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

1  2.5! NONE 

HA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10115 

I  - 

19614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.61 

412! 

12.5! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10121 

i  - 

19614A52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

412! 

12.51N0NE 

!L4  NEW 

1973 

1 

!  ! 

41.61 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10144 

!  . 

mUA52! 

61.61 

31.2! 

9.0! 

412! 

12.51N0NE 

(LA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10150 

!  - 

196J4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

1 2. 5 ! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10173 

,  - 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10207 

,  - 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

412! 

12. 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

» 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CILS  10242 

j  - 

19614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

HA  NEW 

1973 

» 

!  I 

61.6! 

31.21 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CILS  10259 

I  - 

196I4A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5 (NONE 

!LA  NEW 

1973 

i 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CBLS  10265 

!  - 

196I4A52I 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

1 2.5! NONE 

(LA  NEW 

1973 

I 

!  i 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

CC  796 

1543796 

20614AS2I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5 ! NONE 

HA  NEW 

1974 

! 

!  I 

61. 5! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

CCB  15 

I56C734 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

9.0! 

375! 

12.5! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

•SLL  540631 

1540651 

196I4A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

13  .OJNONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540653 

!  54C633 

19614A52! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

-  | 

412! 

13.01N0NE 

HA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

>  ORLEANS 

PSLL  540654 

1540654 

19614A52! 

6C.01 

27.1! 

8.61 

-  i 

412! 

13.0! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

DSLL  540655 

1540655 

1 96 1 4 A  52 ! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  ! 

375! 

1 3 • 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

•SLL  540656 

1540656 

196I4A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  1 

412! 

13. 0! NONE 

HA  NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540651 

1540658 

1 9614A32 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  i 

375! 

1 3 . 0 ! NONE 

HA  NEW 

1973 

) 

1  i 

61.51 

31.1! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540659 

1540639 

196I4AS2! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  j 

375! 

1  2.5! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.51 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

•SLL  540660 

1540660 

20614A521 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  j 

375! 

13. OJNONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.  S! 

31.11 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540662 

1540662 

196I4AS2! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

-  i 

4121 

1 3.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540663 

154C663 

196I4A521 

60.0! 

27.11 

8.6! 

-  i 

412! 

13. OJNONE 

HA  NEW 

1973 

1 

1  I 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DILL  540664 

1540664 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540665 

1540665 

196I4A52! 

60. 0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540666 

1540666 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13. OJNONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

DSLL  540667 

1540667 

19614A52J 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  i 

4121 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

j  i 

*1-6* 

31.2! 

1.6! 

* 

-  i 

i 

•SLL  540666 

1540668 

1  9  6  !  4  A  5  2 1 

60. 0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

1 3 . 0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

I  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540669 

1540669 

1961 4A521 

60.0! 

27.1! 

9.6! 

-  i 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540670 

154C670 

19614A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

-  j 

375! 

13 .0} NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

•SLL  540671 

154C671 

19614*521 

60.01 

27.1! 

8.6! 

-  ! 

412! 

13. 0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL  540672 

1540672 

19614A52! 

60.0! 

27.11 

8.61 

•  ! 

412! 

1 3  »  0! NONE 

HA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

•SLL  540674 

1540674 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

9.6! 

•  ! 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

•SLL  540675 

1540675 

2061 4 A  52 ] 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13. OJNONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

•SLL  540676 

1540676 

20614A52! 

60. 0! 

27.1! 

8.6! 

-  j 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

|  | 

61.6! 

31.21 

1.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

•SLL  540677 

I54C677 

19614A52I 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

•  J 

412! 

13. 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1 

1 

I  1 

!  1 

!  1 

61.6! 

1 

! 

31.2! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


A29. 


ENGRl 

1VTCCJ 

DIMENSIONS  l DRAFT  1 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V  E  S  S  E  L 

1 

OUT! 

OPERATOR 

<ET  1  CODE! LENGTH! 8RDTH! 

1 

! 

CST  !  CARGO  HANDLING 

IS  lOPEMUNt 

1 

!  COAST 

TER  1  SIE1//////1/////I 

ED  1. 

////////! 

POINT  !  LXNE-1 

j  AO!  LINE-1 

l 

BUILT 

VESSEL  KANE 

AND  HUNGER 

!  SUARD 

TON-  IPAGEI 

0VER-10VEK-1/////I  HORSE!  PASS-  1  (LIGHT) ! //////////////// 1 TO  1 ///////// / 

1 

OR 

!  NUMBER 

MAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER!  EKGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

1 ‘REBUILT 

(32) 

GULF  t  EASTERN  S/S  t 

1 

l 

CHAPTERING 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

I 

1  1 

I  ! 

!  I 

..  '  1 

I 

I 

CORF. 

1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) I 

!  1 

1 

! 

1 

!  ! 

! 

1 

1973 

DSLL 

540678 

1S4C676 

19614A52I 

60.01 

27.1! 

9.01 

- 

1  412! 

13.0 1  NONE 

ILA  NEW 

| 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

1  -  ! 

1 

!  ORLEANS 

1973 

DSLL 

340679 

1 54C679 

19614A521 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

i  12! 

13 .0 1  NONE 

!LA  NEW 

I 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.01 

1  -  1 

1 

1  ORLEANS 

1973 

DSLL 

340680 

1540680 

19614A52I 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

1  412! 

13.0IN0NE 

1LA  NEW 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

1  “  ! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

DSLL 

340681 

134C681 

19614*521 

60.0! 

27.1! 

8.61 

- 

1  412! 

13,0! NONE 

1LA  NEW 

1 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

1  -  l 

1 

I  ORLEANS 

DSLL 

540682 

IS4C682 

1 96 1 4 A  52 1 

60.01 

27.1! 

6.6! 

- 

t  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

DSLL 

540683 

!  34C683 

196K.A52I 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

I  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

I  -  ! 

I 

!  ORLEANS 

1973 

DSLL 

540684 

1540684 

19614*521 

6C.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

I  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

l 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

I  ORLEANS 

1973 

DSLL 

540685 

1 540(65 

19614*52! 

60.01 

27.1! 

6.6! 

- 

!  412! 

1 3 .0 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.61 

I  -  1 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540686 

1540686 

19614*521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

i 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

340687 

1540687 

19614*521 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.0! 

1  “  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

340688 

1540688 

19614*521 

60.0! 

27.11 

9.0! 

- 

!  412! 

13.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

DSLL 

540689 

1340689 

19614A52! 

6C.01 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

!  ORLEANS 

1973 

DSLL 

540690 

1540690 

19614*521 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

!  4121 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

I 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

DSLL 

340691 

1540691 

19614*521 

60.01 

27.1! 

8.61 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

l 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

1  -  l 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540692 

1540692 

19614*521 

6C.01 

27.1! 

8.6! 

- 

t  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540693 

1540693 

19614*52! 

61.51 

31.11 

9.0! 

- 

i  375! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

l 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540694 

1S4C694 

20614*52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

!  412! 

1 3.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.01 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540695 

1540695 

19614*52! 

6C.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

!  412! 

1 3 • 0 l NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

I 

!  ORLEANS 

DSLL 

540697 

1 54C697 

19614*521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.01  NONE 

!LA  NEW 

1973 

| 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540698 

154C698 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

!  412! 

13.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  "  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540700 

1540700 

19614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

1  375! 

1 3  •  0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.01 

I  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540702 

1540702 

19614A52! 

60.0! 

27.1 ! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

f 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540709 

154C709 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13 .0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6) 

31.2! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

1973 

DSLL 

540711 

1540711 

19614*521 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

!  412! 

13 .0 1  NONE 

ILA  NEW 

1 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  I 

( 

!  ORLEANS 

1973 

DSLL 

540712 

154C712 

19614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

!  375! 

1 3.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

i  i 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

)  ORLEANS 

DSLL 

540713 

1540713 

19614*521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61. 61 

31.2! 

1.61 

1  -  ! 

I 

!  ORLEANS 

DSLL 

540714 

154C714 

19614*521 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

t  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540718 

I54C718 

19614*521 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  “  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540725 

1540725 

19614*52! 

6C-0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  1 

! 

!  ORLEANS 

1973 

DSLL 

540728 

154C728 

19614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

I  375! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

l 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

!  -  J 

! 

!  ORLEANS 

OSLL 

540736 

1540736 

1 9614*52 1 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13*0! NONE 

ILA  NEH 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31-2! 

1.6! 

!  -  ! 

| 

!  ORLEANS 

DSLL 

540740 

1540740 

19614*52! 

60. 0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.01N0NE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540748 

I54C748 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

!  412! 

1 3»  0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

»  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

DSLL 

540753 

1540753 

19614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

!  375! 

1 3  •  0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540757 

1540757 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540762 

154C762 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

6.6! 

- 

!  412! 

1 3.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540763 

1540763 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

1 3 . 0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

DSLL 

540764 

154C764 

19614*52! 

60.0! 

27. 1! 

6.6! 

- 

!  412! 

13.01N0NE 

ILA  NEW 

1973 

( 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

DSLL 

540766 

1540766 

19614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

J  375! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

I  ORLEANS 

DSLL 

540767 

154C767 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.01N0NE 

ILA  NEW 

1973 

| 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  » 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540770 

1540770 

19614*52! 

60.0! 

27.1  ’ 

6.6! 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  i 

I 

!  ORLEANS 

DSLL 

540771 

1540771 

19614*52! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.0JH0NE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  “  ! 

! 

t  ORLEANS 

DSLL 

540772 

154C772 

i 

19614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

!  375! 

13.01N0NE 

! L A  NEW 

1973 

! 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

DSLL 

540775 

1540775 

1 9614*52! 

61.5! 

31.11 

9.0! 

- 

!  375! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

I  ORLEANS 

i 

I  1 

61.5! 

31.lt 

2.ui 

i  -  i 

! 

I 

DSLL 

540777 

154C777 

19614*52! 

61.5! 

31.11 

9.0! 

- 

!  375! 

1 3 . 0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.5! 

31.11 

2.01 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

DSLL 

540778 

154C778 

19614*52! 

61. 5J 

31.1! 

9.0! 

- 

!  375! 

13.0IN0NE 

ILA  NEW 

1V73 

1 

1  1 

61-5! 

31.1! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

DSLL 

540779 

154C779 

19614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

I  375! 

1 3 .0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.01 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

OSLL 

540780 

154C760 

19614*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

!  375! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

! 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

OSLL 

540783 

1540783 

19614*52! 

60.0! 

27.1! 

8.61 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  1 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

54C784 

1540764 

19614*52 1 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

!  ORLEANS 

DSLL 

540790 

1540790 

19614*52! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

!  412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1  ORLEANS 

DSLL 

540791 

1540791 

19614*52! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

- 

!  375! 

1 3.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

!  -  ! 

1 

I  ORLEANS 

1973 

OSLL 

540797 

154C797 

19614*52 1 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

!  375! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1 

1 

l 

!  1 

1  ! 

1  1 

61.5! 

! 

! 

31.1! 

! 

! 

2.01 

! 

! 

!  -  ! 
!  ( 

!  ! 

! 

! 

1 

I  ORLEANS 

1 

TABLE  2 


DESCRIPTION  OP  V 


42.1 


ENCRl 

tVTCCl 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY ! 

MICH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

1 

IJST1  OPERATOR 

NET  iCODElLENSTHIBROTM 

! 

! 

! 

EST  !  CARCO  HANDLING 

Is  ICPERATINC  I 

! 

-------------- 

«ECXS-t***»l 

Ktt.  1 

REG.! LOAD-1 

1 

CARGO  > 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TCt  BASE  ! 

TEAR  ! 

1  COAST 

TER  1  SC€t //////! /////! 

ED  ! 

I////////! 

POIMT  1  LINE-1 

!A0!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AMI  RUBBER 

!  CUARD 

TON-  | PACE! 

OVER-! OVER-!///// 1 

NORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NACE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

ROVER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!CCS  LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  <ULF  1  EASTERN  S/S  1 

! 

! 

CHA! RTERINfi 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

CORF* 

1 

1  1 

1 

! 

i 

( 

! 

( 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

•ILL  340799 

! 54C799 

19614AS2! 

60. 0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.01NQNE 

SLA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

-  I 

I 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  340103 

S  540603 

19414A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

375! 

1 3. 01  NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

i 

1  1 

61.3! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

BILL  340107 

.  154C807 

19614AS2! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

• 

375! 

13.01  NONE 

!LA  NEW 

1973  J 

! 

1  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

(  ORLEANS 

1 

ISLL  S40I0I 

1340808 

19614A32! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

3751 

13.0! NONE 

!LA  NCV 

1973  ! 

! 

1  1 

61.5! 

11.1! 

2.0! 

•  | 

t 

1  ORLEANS 

! 

•SLL  34CS14 

! 340614 

196I4AS2! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

- 

37! 

13.0! NONE 

!  LA  NEW 

1973  1 

! 

1  1 

61.3! 

31.1! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

1 

•SLL  54011 9 

I54CE19 

19614AS21 

61.31 

31.1! 

9.0! 

• 

3751 

13.0! NONE 

! LA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

•SLL  340122 

1540(22 

196UAS2! 

61.5! 

31.0! 

9.0! 

• 

3751 

13.0! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 , 

1  1 

61.51 

31.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

6SLL  340123 

I34C623 

20614A321 

61.3! 

31.11 

9.0! 

- 

375! 

13.OIN0NE 

ILA  HEM 

1973  1 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  I 

I 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  S4CS24 

IS4CE24 

19614A321 

60.0! 

27.11 

8.61 

- 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEV 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

| 

•SLL  340823 

154C823 

196I4A521 

60.01 

27.11 

8.6! 

- 

412! 

1 3 .0 ! NONE 

ILA  NFV 

1973  1 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

.  i 

I 

!  ORLEANS 

1 

•SLL  340128 

I34C626 

196UA52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

375  i 

13.01  NONE 

ILA  HEM 

1973  ! 

1 

1  1 

61.51 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

| 

•SLL  540831 

(540831 

19614A32! 

60.01 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0! HONE 

ILA  NEW 

1973  I 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  340832 

1540832 

1 96 1 4 A  52 ! 

61.31 

31.11 

9,01 

- 

375* 

13.01  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

| 

1  ORLEANS 

1 

•SLL  340834 

I54C634 

196I4AS2I 

61.5! 

31.11 

9.01 

- 

3751 

13*0! NONE 

ILA  NFV 

1973  1 

1 

1  1 

61.51 

31.1! 

2.01 

-  | 

! 

1  ORLEANS 

! 

•SLL  340833 

I54C835 

19614A321 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0IN0HE 

ILA  NCV 

1973  I 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

-  1 

| 

!  ORLEANS 

I 

•ILL  540837 

1540637 

196UAS21 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.01  NONE 

!LA  NCV 

1973  ! 

I 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

DSLL  340840 

1540140 

19614A32! 

60.0) 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

1 3.0! NONE 

ILA  NCV 

1973  ) 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  340841 

1540641 

19614A52! 

61.51 

31.1! 

9.0! 

- 

375! 

13.0JNCNE 

ILA  NCV 

1973  ! 

1 

19i!4A52! 

61.31 

31.1! 

2.01 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  54Q842 

1540842 

61.3! 

31.1! 

9.0! 

- 

375! 

1 3 .0 (NONE 

ILA  NEV 

1973  ! 

I 

1  1 

61.3! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

« 

!  ORLEANS 

( 

•SLL  340847 

! 540(67 

19614A52I 

60.01 

27.1! 

8.6! 

412! 

1 3.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

!  ! 

41.61 

31.2! 

1.0! 

.  > 

! 

!  ORLEANS 

! 

•ILL  540830 

(540630 

19614AS2! 

61.5! 

31.1! 

9.01 

375  i 

13*01  NONE 

!L4  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

I 

•SLL  540835 

I54C83S 

196I4AS2! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

13.0! NONE 

ILA  NEV 

1973  ! 

I 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  340858 

1540856 

196I4A52I 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

13.01NQHE 

ILA  NEV 

1973  ! 

| 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•ILL  540857 

1540657 

19614A521 

61.51 

31.1! 

9.0! 

J 

375! 

1 3.0 ( NONE 

ILA  NEV 

1973  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.11 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  540866 

1340666 

196I4AS2! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

13.OIN0NE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

!  1 

6;-5! 

31.1! 

2.0* 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  540867 

1340667 

19614A521 

61.5! 

31.  li 

9.0! 

37  5 1 

13.0! NONE 

!LA  NEV 

1973  ! 

1 

1  1 

61-5! 

31.1! 

2.0! 

.  » 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  540168 

I54C663 

19614A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

13.0! NONE 

ILA  NEV 

1973  ! 

! 

1  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

DSLL  540869 

1340869 

19614A52I 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

375! 

13.01N0NE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  540870 

(54C670 

19614A32! 

60.0! 

27.11 

8.6! 

- 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  540871 

1540871 

19614AS21 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

- 

375! 

13.0! NONE 

!LA  NEV 

1973  ! 

I 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

DSLL  540880 

134C660 

19614A32! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0! NONE 

!IA  NEV 

1973  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

•SLL  540881 

1540881 

19614A52! 

61.5! 

31.1! 

9.01 

- 

375! 

13.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

{  ORLEANS 

! 

•SLL  540882 

I54C882 

196UA521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.01KONE 

!LA  N(V 

1973  l 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

| 

•SLL  540883 

1540663 

19614AS21 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.01  NONE 

ILA  NFV 

1973  ! 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  540884 

154C664 

19614AS2! 

60.0! 

27.11 

8.6! 

- 

412! 

1 3*01  NONE 

ILA  NEV 

1973  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

•SLL  540865 

1540683 

19614A521 

60. 0! 

27.1! 

8.4! 

- 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEV 

1973  1 

I 

1  ! 

61.6! 

31.21 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

t 

•SLL  540886 

I54C686 

1 96  J  4452 ! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.01N0NE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  540688 

! 540688 

19611A52! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

1 3. 0! NONE 

!IA  NEV 

1973  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

i 

•SLL  540889 

1540689 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.01  NONE 

UA  NEV 

1973  i 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

DSLL  540190 

154C690 

19614AS2! 

6C.0J 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

1  J.OjhONE 

!LA  NFV 

1973  » 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

j 

DSLL  540891 

I54C891 

19614AS2! 

60*0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0'NONE 

!IA  NCV 

1973  1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

» 

•SLL  540892 

154C892 

19614A52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

DSLL  540893 

1540693 

1 9614*52! 

60. 0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

1 3.0! NONE 

!LA  NEV 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  340694 

1540(94 

19624A52! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.01  NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

| 

!  ORLEANS 

! 

DSLL  540695 

1540693 

1 961 4 A  52! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

( 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

( 

1  OnfAN? 

t 

» ILL  54G576 

154C696 

1 96I4A321 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

1 3.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  i 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ( 

( 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  540897 

I54C697 

19614AS2! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0! NONE 

(LA  NEV 

1973  ! 

| 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

I 

•SLL  540896 

! 54C698 

19614A521 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  540899 

1540699 

196I4AS21 

60.01 

27.11 

8.6! 

- 

412! 

13.0 1  NONE 

ILA  NEV 

1973  ! 

1 

!  1 

61*6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

J 

•SLL  553325 

1553325 

19614A52I 

6C.0! 

27,1! 

6.6! 

- 

412! 

13.0! NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  553326 

1353326 

196MAS2! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

4121 

13.01N0NE 

ILA  NEV 

1973  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

•SLL  553327 

*553327 

19614A521 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.01NONE 

ILA  MEM 

1973  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  553328 

1353328 

196I4AS2 ! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

412! 

13.0! NONE 

!LA  NEV 

1973  ! 

* 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

! 

•SLL  553329 

1553329 

19614A52! 

60. 0! 

27.1! 

8.6! 

•  • 

412! 

13  •  0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973  I 

I 

1 

1  1 

1  1 

1  ! 

61.6! 

1 

1 

31.2! 

! 

! 

1.8! 

1 

f 

-  ! 

! 

( 

i 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

! 

1 

J 

! 

VESSEL  KANE  AMD  NUMBER 


I  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


(32)  GULF  4  EASTERN  S/S  t  CHAPTERING 
CORP.  ! 

(CONTINUED)! 

DSLL  553330  1553330 


DSLL  553333 
DSU  553334 


DSLL  553335 
DSLL  553336 


DSLI.  553337 
DSLL  553338 


DSLL  553339 
DSLL  553340 


DSLL  553342 
DSLL  553343 


DSLL  553345 
DSLL  553346 


DSLL  553347 


DSLL  553966 
DSLL  553968 


DSLL  553979 
DSLL  553983 


DSLL  553984 


DSLL  553990 


DSLL  553997 
DSLL  553998 


DSLL  553999 


DSLL  554006 
DSLL  554007 


DSLL  554008 
DSLL  554009 


DSLL  554012 


DSLL  555714 


DSLL  555716 
DSLL  555717 


DSLL  555718 
DSLL  555719 


DSLL  555774 
DSLL  555775 


DSLL  555776 
OJLL  555777 


DSLL  555778 
DSLL  555779 


DSLL  555780 
DSLL  556552 


DSLL  556553 
DSLL  556554 


!VTCC 
NET  ! CODE 
REGIS-!****! 
TER  !  SEE 
TON-  !PA6E 
NAGE  !  XV 


196I4A52! 
!  ! 

19614A52! 
!  ! 

19614A52! 
!  ! 

196I4A52! 
!  1 

19614A52! 

!  t 

20614A52! 
!  ! 

196J4A52! 

I  ! 

19614A52! 
!  ! 

1 96I4AS2 ! 
!  ! 

196I4A52I 
!  ! 

196UA52! 
!  ! 

196I4AS2! 
!  ! 

196I4A52! 
!  ! 

196I4RS2! 
!  ! 

196UAS2! 
!  ! 

196!4A52! 
!  ! 

19614A52! 
!  ! 

196I4A52! 
!  ! 

196I4A52! 

!  I 

196UA52! 
!  ! 

19614A52! 
!  ! 

196I4AS21 
!  ! 

196UA52! 
!  ! 

196I4A52! 
!  ! 

19614AS2! 
!  ! 

196I4AS2! 
!  ! 

196I4A52! 
!  ! 

1 9614A52! 
!  ! 

196I4AS2! 

!  i 

196I4A52! 

!  i 

196I4A52! 
!  ! 

1 96! 4A52! 
!  ! 

19614A52! 
!  ! 

196 ! 4A52 ! 
!  ! 

196I4AS2! 
!  ! 

196I4A52! 
!  ! 

1 96J4A52I 
!  ! 

196I4A52! 
!  ! 

196I4A52! 
!  ! 

19614A52! 

I  ! 

206I4A52! 
!  ! 

1 96 ! 4AS2  ! 
!  1 

196S4AS2I 
!  1 

19614A52I 
(  ! 

196! 4AS21 
I  ! 

196I4AS2I 

!  ! 

196I4AS2! 
!  ! 

196 !4A$2! 
!  ! 

19614AS2! 
!  ! 

19614A52! 
!  ! 

19614AS2 ! 
!  ! 

196!4A52! 
!  ! 

196I4AS2I 
!  ! 

196UA52! 
I  ! 

!  I 

!  ! 


LOAD-! 

ED  ! 

nun  horse 

LIGHT!  POWER 


CARGO 

mum 

PASS¬ 

ENGERS 


!  V  E  S  S  l  L 
CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
EQUIPMENT  I TC !  BASE 

LINE-1  I AO!  LINE-1 

////////////////! TO! ////////// 
LINE-2  !EE!  LINE-2 


ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!IA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 

1  ORLEANS 
ILA  NEW 

2  ORLEANS 
ILA  NEW 

I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
l  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  «« 

!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
1  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 
I 


YEAR 

BUILT 

OR 

‘REBUILT 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


INCH 

NIST! 

OPERATOR 

1  l VTCCI  DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  NET  (CONE {LENGTH! 8R DTK!  ! 

*! RECIS-!****!  NEC.  1  REG.UOAD’! 

I 

VESSEL  NAME  ANN  NUMBER  ! 

COAST 

SUARN 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  ! PACE !  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

! 

NUMBER 

!  NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  ILICKT! 

POWER! 

t  I  1  !  i  (  ! 

!  !  !  I  i  I  ! 


(32)  CULF  t  EASTERN  S/S 

t  CHAlRTf RZNC 

!  1 

I 

! 

CORP. 

! 

1  ! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

! 

NSLL  556555 

1556555 

196I6A52! 

60.01 

?7.1! 

8.6! 

- 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

NSLL  556556 

1556556 

19616AS2! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.6! 

NSLL  556557 

1554557 

19616A52! 

6C.01 

27.11 

8.6! 

- 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

NSLL  336559 

1556559 

1 96 ! 6 AS? ! 

60.0! 

27.1! 

8.61 

- 

> 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.6! 

NSLL  556560 

1554560 

19616A52! 

6C.0! 

27.1! 

1.6! 

- 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

NSLL  556561 

!  556561 

19616A52! 

6C.0! 

27.1! 

9.0! 

- 

! 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

NSLL  556562 

! 556362 

19616A52! 

6C.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

] 

I  ! 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

NSLL  556563 

!  $56543 

196UA52! 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.6! 

NSLL  556566 

1556546 

19616A52I 

60.0! 

27.1! 

8.6! 

- 

! 

! 

!  ! 

!  1 

61.6! 

! 

31.2! 

1.6! 

! 

(15)  CULF  ATLANTIC  TRANSPORT 

!  CORPO- 

!  1 

!  ! 

( 

! 

RATION 

! 

!  ! 

! 

! 

CATCO  CAROLINA 

1277216 

8613A35! 

46.1! 

20.0! 

6.8! 

800 

! 

1  ! 

46.1! 

20.0! 

6.8! 

6ATC0  FLORIDA 

1521907 

129I3A36! 

107.1! 

32.0! 

14.4! 

3000 

1 

f  ! 

107.1! 

32.0! 

14.4! 

CATCO  GEORGIA 

!  581 669 

76I3A36! 

46.1! 

20. C! 

8.2! 

1050 

1 

!  ! 

5?.?! 

22.2! 

8.2! 

CATCO  MARYLAND 

1555619 

4613*361 

5C.3! 

20.4! 

7.3! 

800 

! 

!  1 

50.3! 

20.4! 

7.3! 

CATCO  MISS 

1552663 

46I3A36! 

$4.6! 

21.71 

6.5! 

800 

! 

!  t 

6C.0! 

21.7! 

5.5! 

CATCO  V IACINIA 

1550079 

4613A36! 

50.3! 

20.4! 

7.3! 

800 

! 

1  ( 

50.3! 

20.41 

7.3! 

HUCK  FINN 

! 25S6B8 

2313A3S! 

36.8! 

15.0! 

7.8! 

330 

1 

(  ! 

38.6! 

15.0! 

7.8! 

VENUS 

1665617 

196! 3A 35! 

111.7! 

32.CI 

15.0! 

4000 

! 

t  ! 

! 

•  | 

15.0! 

C ARISE 

1297917 

611614*61 ! 

305.0! 

70.  C! 

17.0! 

- 

! 

!  ! 

305.01 

70.0! 

3.5! 

CATCO  93 

1280156 

196! 5*701 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

I 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

CATCO  100 

1257175 

6621SA70! 

175.0! 

38.9! 

9.0! 

- 

! 

t  i 

186.0! 

38.9! 

1.01 

CATCO  101 

1505737 

81215*70! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

CATCO  102 

1271605 

67315A70! 

195.0! 

35. C! 

11.6! 

- 

! 

!  I 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

CATCO  103 

1286776 

761*5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

CATCO  106 

!  28401 4 

761 ! 5*71  * 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

CATCO  1501 

1561136 

13691 5*70 1 

?5C.O! 

52.  C! 

8.0! 

- 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

250.0! 

! 

52.0! 

1.5! 

! 

! 

(32)  CULF  BOAT  MARINE  SERVICE! 

!  ! 

1  ! 

1 

! 

I 

! 

BILLY  JAY 

1572669 

6711C02! 

105.0! 

21.0! 

7.0! 

2400 

I 

I  ! 

110.0! 

22.0! 

5.5! 

BUSTER  THOMPSON 

1  590663 

6211C02! 

105.0! 

21.0! 

6.5! 

2700 

! 

1  ! 

110.0! 

22.01 

6.0! 

CHERYL 

1571379 

6011C02! 

74.5! 

18.0! 

6.0! 

1200 

! 

1  1 

80.0! 

18.0! 

5.5! 

RAVIN  JR 

1623729 

67I1C02! 

105.01 

24.0! 

6.5! 

2700 

! 

!  1 

110.0! 

24.0! 

6.0! 

INA  THOMPSON 

1590889 

6511*0?! 

109.0! 

28.0! 

8.5! 

1200 

! 

1  1 

116.0! 

28.  C! 

7.5! 

JULIAN 

1625588 

67! ICO?! 

105.0! 

24.0! 

6.5! 

2700 

! 

!  ! 

110.0! 

24. C! 

6.0! 

JUDY  L 

1564816 

68 ! 1  CO? ! 

105.0! 

21. C! 

6.5! 

2000 

! 

!  ! 

11C.0! 

22.0* 

6.0! 

LANA 

1526299 

39! ICO?! 

61.51 

16.  C! 

5.0! 

1000 

1 

1  ! 

65.0! 

16.C! 

3.0! 

PHYLLIS 

1500409 

6711*02! 

99.5! 

24.  n 

8.0! 

1000 

I 

1  1 

105.0! 

24.C! 

6.5! 

PHYLLIS  11 

1  502790 

S511A02! 

8C.0I 

24.  C! 

7.0! 

800 

! 

!  i 

85.01 

24.CJ 

6.0! 

CUIST 

1  271336 

5911*0? ! 

74.0! 

22.0! 

6.5! 

800 

! 

!  1 

ec.oi 

22.0! 

5.5! 

RALPH  THOMPSON 

1 595887 

6211 CO? ! 

105.0! 

21. C! 

6.5! 

2700 

! 

!  ! 

110.0! 

22. C! 

6.0! 

RIG  RUNNER 

1563326 

64 ! ICO? i 

87.0! 

21.  C! 

6.0! 

1650 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

9C.0! 

21. C! 

5.5! 

! 

(32)  CULF  COAST 

LEASING 

/  INC 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

FREEPORT  LICHTS 

1466369 

67 1 1 C 1 2 1 

105.0! 

25.0! 

4.1! 

2040 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

110.0! 

1 

25.  C! 

2.6! 

i 

(32)  CULF  COAST 
MISS  SHARON 

RENTAL* 

INC. 

1 

! 

1266837 

!  I 

!  1 

1  ?  *  3*  56 ! 

i 

i 

43.0! 

15. C! 

i 

i 

6.0! 

400 

! 

!  ! 

50.0! 

-  ! 

5.6! 

MISS  TORRI 

1272759 

47*3*36! 

51.3! 

18.1! 

6.9! 

800 

! 

! 

f  ! 

!  ! 

60.0! 

1 

-•  ! 

5.0! 

! 

(32)  CULF  DISPATCH  MARINE*  INtC. 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

CULF  DISPATCHER 

1619705 

67*3*36! 

55.81 

24.1! 

8.0! 

800 

! 

! 

!  1 

!  ! 

6C.0! 

! 

24.1! 

6.0! 

! 

(32)  CULF  FLEET 
CULF  FLEET  55 

marine 

CORP. 

! 

! 

1669795 

!  ! 

1  ! 

33711*01 ! 

! 

! 

184.0! 

42.0! 

! 

! 

15.0! 

6140 

! 

!  ! 

205.0! 

42. C! 

7.6! 

CULF  FLEET  60 

165(469 

337I1A01! 

1  SC  •  01 

42.  C! 

15.0! 

3900 

1 

! 

I 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

205.0! 

! 

! 

42.0! 

7.7! 

! 

423 


CAPACITY!  HIGH-  ! 

(  CST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  t  FIXED  !  E8UIPMENT 

////////!  POINT  !  LINE-1 

PASS-  KLICHT)!//////////////// 
ENCERS  (  (FEET) 1  LINE-2 

{VESSEL! 
!S  {OPERATING  ( 
!TCK  BASE  ! 
1*0!  LINE-1  ! 
IT D!//////////! 
ICE*  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
PUILY  ! 
OR  ! 

‘REBUILT! 

! 

! 

! 

! 

! 

412! 

( 

! 

( 

13.0! NONE 

! 

! 

! 

! 

I 

!LA 

NEW 

1973 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

412! 

1 3.0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

4121 

13.0! NONE 

!LA 

NEW 

1973 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

412! 

1 3 .0 ! NONE 

!LA 

NEV 

1973 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

412! 

13. ol NONE 

ILA 

NEW 

1973 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

375! 

13.0! NONE 

ILA 

NEV 

1973 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

412! 

13.0! NONE 

ILA 

NEW 

1973 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

412! 

1 3. 0! NONE 

ILA 

NEV 

1973 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

412! 

13.0! NONE 

ILA 

NEV 

1973 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

l 

-  ( 

( 

! 

22.0! NONE 

I 

! 

!FL 

JACKSON- 

1980 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

-  ( 

52.0! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1969 

-  ! 

1 

1 

VILLE 

-  ( 

22.5! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1976 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

-  ! 

35.0! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1974 

-  ! 

( 

! 

VILLE 

-  t 

36.0! NONE 

!  FL 

JACKSON- 

1973 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

-  1 

35.0! NONE 

!  FL 

JACKSON- 

1973 

-  1 

! 

! 

VILLE 

-  | 

22, 5 ! NONE 

!  FL 

JACKSON- 

*  1968 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

-  ! 

54.0! NONE 

!  f  L 

JACKSON- 

198? 

-  I 

! 

! 

VILLE 

8344! 

75.0!2  CRANES 

!FL 

JACKSON- 

1965 

-  ! 

! 

! 

VILLE 

1242! 

1 7.9! PUMP*  COILS 

!FL 

JACKSON- 

I960 

-  * 

I 

! 

VILLE 

1500! 

15.0! DIESEL  PUMP 

IFL 

JACKSON- 

1948 

-  ! 

! 

l 

VILLE 

1406! 

17. 4! DIESEL  PUMP 

!FL 

JACKSON- 

1966 

-  ! 

! 

I 

VILLE 

1377! 

18.011500  e.P.H. 

!  FL 

JACKSON- 

1956 

-  ! 

! DIESEL  PUMP 

! 

VILLE 

1400! 

18.01DIESEL  PUMP* 

IFL 

JACKSON- 

1961 

-  ! 

{STEAM  COILS 

! 

VILLE 

1400! 

18.01PUNP,  COILS 

!  FL 

JACKSON- 

1961 

-  ! 

! 

1 

VILLE 

2100! 

23.5! DIESEL  CARCO 

!FL 

JACKSON- 

197? 

-  ! 

! 

!  PUMP 
! 

! 

! 

VILLE 

! 

33! 

! 

30. 0! NONE 

! 

ILA 

CAMERON 

1975 

55! 

! 

! 

33! 

30.0! NONE 

!  L* 

INTRACOAS- 

1978 

43! 

! 

I 

TAL  CITY 

11! 

28.0! NONE 

!LA 

GRAND  ISLE 

1976 

40! 

( 

! 

44! 

30. 0 ! NONE 

!  L  A 

CAMERON 

1980 

40! 

! 

! 

110! 

40.0! NONE 

ILA 

CAMERON 

1978 

16! 

! 

! 

44! 

30.01NONE 

!LA 

CAMERON 

1980 

40! 

! 

! 

33! 

30.0! NONE 

ILA 

CAMERON 

1975 

50! 

! 

! 

2! 

22.0! NONE 

!LA 

DELCAMBPE 

197C 

33! 

! 

| 

33! 

36.0! NONE 

ILA 

VENICE 

1965 

16! 

! 

! 

20! 

36 .0! NONE 

!TX 

SABINE 

1966 

16! 

! 

! 

PASS 

17! 

30.0! NONE 

!TX 

ZNCLESIDE 

1956 

16! 

1 

! 

33! 

30.0! NONE 

ILA 

CAMERON 

1978 

43! 

( 

! 

17! 

30.0! NONE 

!  L  A 

CAMERON 

1972 

50! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

75! 

! 

31.0! NONE 

! 

ILA 

FRANKLIN 

1983 

56  J  t 

!  I 


i 

i 

i 

i 

20.0! NONE 

i 

i 

!LA 

MORGAN 

! 

! 

1952  ! 

-  ! 

! 

CITY 

! 

30.0! NONE 

SLA 

MORGAN 

! 

1956  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

CITY 

! 

1 

i 

! 

1 

i 

! 

42.01N0NE 

! 

! 

i 

! 

ILA 

! 

! 

HARVEY 

i 

! 

! 

! 

! 

I960  ! 

! 

! 

839! 

! 

1 

55.0! NONE 

! 

! 

ILA 

NEV 

! 

! 

! 

1982  ! 

-  t 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

838! 

50.0! NONE 

ILA 

NEW 

! 

198?  J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


CKSRI 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

mu 

DIST!  OPERATOR 

!  NET  ! CO DE1LENSTKI BROTH! 

1 

! 

t 

EST  !  CARSO 

HANDLING 

IS  (OPERATING 

------ 

IRESIS-!****! 

RES.  ! 

PES.ILOAD'  ! 

| 

CARSO  1 

FIXED  1  EtUXMENT 

t  T  C 1 

BASE 

YEAH 

1  COAST 

!  TER  1  SEE  1 //////!/////! 

ED  1 

S ////////! 

POINT  !  LINE-1 

I  AO! 

LlNf-1 

■  UILT 

VESSEL  NAME  AND 

NURBER 

!  GUARD 

1  TON-  ! PAGE  1 

OVER-IOVER-! /////! 

HORSE! 

MSS*  1 (LX tHT) !//////////////// ITPt ////////// 

OH 

1  NUN0ER 

I  NASE  t  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  ILICHT ! 

ROVER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!UI 

LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  GULF  FLEET  MAINE 

CORN. 

1 

1 

! 

)  I  1 

!  1  I 

1  1  1 

| 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

) 

(CONTINUED)! 

i  i  i 

! 

I 

l 

! 

! 

GULF  FLEET  NO  21 

! 586*33 

!  200! 1 A02 1 

166.01 

38.0! 

11.9! 

3600! 

500! 

■  45.01N0NE 

1 L  A 

NEV 

1.77 

1 

1  !  1 

180.0! 

38.0 ! 

6.9! 

1 

-  | 

! 

ORLEANS 

GULF  FLEET  NO  2* 

1582151 

1  11711A02! 

164.81 

38.0! 

12.1! 

3000! 

*65! 

*0.2 (NONE 

!LA 

NARVEY 

1977 

! 

!  1  1 

180.01 

38.0! 

6.9! 

! 

-  ■  | 

! 

SULF  FLEET  NO  27 

1579966 

1  11711A02! 

166.81 

38.  C! 

12.9! 

30001 

60S! 

59.0! NONE 

!LA 

NEV 

1977 

( 

1  !  ! 

180.0! 

38. CJ 

6.9! 

! 

r  >| 

! 

ORLEANS 

SULf  FLEET  NO  32 

! 599461 

1  191MA02! 

166.0! 

38.0! 

11.9! 

3600! 

570! 

60 .0! NONE 

ILA  NEV 

1976 

! 

1  1  1 

180.0! 

36.0! 

6.9| 

1 

■  f 

1 

! 

ORLEANS 

SULF  FLEET  NO  3* 

1603623 

1  19AI1A02! 

166.0! 

38.01 

11.9! 

2900! 

5651 

59.0! NONE 

ILA 

NEV 

1979 

! 

1  1  1 

180.01 

38.01 

6.91 

! 

-  | 

I 

1 

ORLEANS 

SULF  FLEET  NO  36 

1613096 

1  196I1A02I 

169.8! 

*0.0! 

12.0! 

39001 

565! 

65.0! NONE 

ILA 

NEV 

1979 

1 

1  1  1 

190.0! 

*0.0! 

6.01 

* 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SULF  ACE  11 

1565279 

1  1 1 3 1 3A361 

122.71 

34.Q1 

16.01 

5600! 

-  j 

50.01  NONE 

ILA 

NEV 

1975 

1 

1  1  1 

125.0! 

3*. Cl 

12.01 

1 

-  i 

1 

! 

ORLEANS 

SULF  BRENT 

1571*9* 

1  13213*361 

136.01 

*0.01 

20.0! 

90001 

-  1 

55.0! NONE 

ILA  HARVEY 

1.74 

» 

!  1  1 

150.01 

*0.0! 

13.2! 

1 

-  1 

! 

1 

SULF  CAJUN 

1571238 

I  15713*36! 

111.01 

34.CI 

16.0! 

5600! 

-  1 

SS.OIkONE 

ILA 

NEV 

1974 

! 

1  1  1 

125.0! 

34.0! 

12.01 

1 

-  i 

! 

1 

ORLEANS 

SULF  CORHANDER 

1576910 

1  13213*361 

134.01 

*0.0! 

20.01 

9000! 

-  j 

SS.OIKCMt 

ILA  NEW 

1974 

) 

f  1  1 

150.0! 

*0.0! 

13.2! 

1 

-  i 

I 

I 

ORLEANS 

SULF  DUKE 

1580561 

1  13313*36! 

127.1! 

38. Cl 

17.51 

7000! 

-  j 

55.OIN0NE 

ILA  NEV 

1977 

1 

1  1  1 

1*5.0! 

38.  Cl 

14.01 

! 

-  j 

! 

i 

ORLEANS 

SULF  BASLE 

I 570651 

1  15713*36! 

111.0! 

34.0! 

14.01 

*200! 

-  ! 

55*01  NONE 

ILA 

NEV 

1975 

1 

1  t  1 

125.0! 

34.0! 

12.01 

! 

-  i 

! 

1 

ORLEANS 

SULF  FALCON 

IS10C99 

1  12013*361 

106.7! 

32.0! 

14.01 

*200! 

-  i 

50.0INONI 

ILA 

NEV 

1976 

! 

1  1  I 

115.0! 

32.0! 

10.2! 

! 

•  i 

! 

I 

ORLEANS 

SULF  HAWK 

IS92C63 

1  12013*36! 

106.7! 

32.0! 

14.0! 

4200! 

-  j 

50.0 1  NONE 

ILA 

NEV 

1976 

j 

I  1  1 

115.0! 

32.01 

10.21 

! 

-  j 

! 

1 

ORLEANS 

SULF  MAJESTY 

157*996 

1  132(3*361 

137.5! 

*0.0! 

20.0! 

9000! 

-  j 

*3.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1974 

! 

1  1  1 

150.0! 

*0.01 

13.21 

! 

-  i 

! 

! 

SULF  RISS 

1522968 

!  10213*36! 

120.0! 

32.0! 

14.0! 

3600! 

-  i 

30.01  NONE 

ILA 

NtV 

1970 

1 

1  1  1 

120.01 

32.0! 

11.01 

1 

-  i 

1 

I 

ORLEANS 

SULF  PRINCE  II 

158*390 

1  5713*361 

105.0! 

29.0! 

12.9! 

30001 

-  j 

35.0! NONE 

!LA 

NEV 

1977 

j 

!  1  1 

105.01 

29.01 

6.2! 

1 

-  j 

! 

I 

ORLEANS 

SULF  RAfBLER 

156C025 

1  13813*361 

136.0! 

*  0.  C I 

21.0! 

7000! 

-  i 

65 .0 1  NONE 

ILA 

HARVEY 

197* 

1 

1  1  1 

150.01 

*0.0! 

13.01 

! 

-  i 

1 

! 

SULF  TITAN 

158*389 

1  5713*361 

105.01 

29. C! 

12.9! 

3000! 

-  i 

35.01  NONE 

ILA 

NEV 

1477 

I 

!  1  ! 

105.0! 

29.C! 

8.21 

I 

-  j 

I 

! 

ORLEANS 

GULF  VINO 

1526609 

!  12713A36! 

105.01 

29.0! 

13.5! 

2400! 

•  j 

30.01NONE 

ILA 

NEV 

1970 

1 

1  1  1 

105.01 

29. Cl 

10.81 

1 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

MAVERICK 

1579151 

!  6713*36! 

95.0! 

27.  C! 

10.1! 

3000! 

-  ! 

35.0! NONE 

ILA  NEV 

1977 

1 

1  I  I 

95.0! 

27.0! 

8.6t 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SULF  FLEET  290 

1578250 

1  *3*01**46! 

290.01 

90.0! 

10.0! 

8680! 

26.2 1  NONE 

ILA 

NEV 

1976 

i 

!  t  1 

290.0! 

90. C! 

3.01 

! 

-  | 

1 

1 

ORLEANS 

SULF  FLEET  291 

1362150 

1  *3*01**461 

290.01 

90.0! 

10.0! 

-  ! 

6680! 

26.2! NONE 

ILA 

NEV 

1)77 

1 

I 

1  1  1 

i  i  i 

290.0! 

! 

90. C! 
i 

3.0! 

1 

! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

(33)  SULF  FLEET  SUPPLT 

1 

VESSEL)*  INC. 

1  1  1 

!  1  1 

! 

1 

! 

I 

1 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

SULF  FLEET  50 

16*5690 

1  1 8611A12! 

173-CI 

*0.0! 

12.0! 

2250! 

576! 

61 .QlNCNE 

ILA 

HARVEY 

1912 

! 

!  1  1 

185.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

10! 

l 

! 

SULF  FLEET  68 

1 66708* 

1  3071 1 F  02 1 

—  I 

—  \ 

13.81 

*610! 

750! 

55  ,0! NONE 

ILA 

HARVEY 

-- 

1 

i  1  ! 

190.0! 

*0.01 

6.91 

I 

-  ! 

! 

! 

SULF  FLEET  69 

1669C18 

t  315I1F021 

—  1 

—  1 

13.8! 

*610! 

750! 

53.0! NONE 

t  LA 

HARVEY 

— 

1 

) 

1  1  1 

t  !  I 

190.0! 

! 

*0.01 

! 

6.8! 

! 

! 

1 

.  i 

I 

! 

! 

! 

(32)  SULF  INLAND  NARINE  CORN. 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

C/0  GILBERT 

0*  STEPHEN 

1  EBERT 

1  !  ! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

CLAIRE  N 

128910* 

1  26! 3F  361 

50.5! 

16.11 

7.0! 

*501 

-  ! 

*0.0! NONE 

ILA 

HOURA 

1942 

1 

1  !  1 

50.5! 

16.1! 

4.5! 

! 

-  ! 

I 

CROWN  I 

1288225 

1  913*36! 

3*.  5! 

12.0! 

3.7! 

165! 

-  I 

32.0! NONE 

ILA 

HOUNA 

1962 

$ 

i 

1  1  1 

1  !  ! 

36.5! 

! 

12.0! 

1 

3.7! 

1 

! 

*  ! 

! 

! 

l 

1 

(32)  r.ULf  INTRACCASTAL 

( 

NARINE ! '  INC. 

!  1  ! 

1  !  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

I 

1 

i 

BRAD  FENH 

1635619 

1  7113*36! 

56.0! 

22.0! 

8.0! 

1040! 

•  ! 

39.0! NONE 

ILA  BATON 

1961 

! 

!  )  1 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

1 

ROUSE 

CAROL  FENN 

162722* 

1  9313*351 

60. 0* 

24.11 

9.6! 

12001 

-  ! 

35.012  *0  TON  WXNCHESILA 

BATON 

1960 

1 

t  !  ! 

63.0! 

24.1! 

9.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

ROUSE 

CAROLYN  NEHER 

162878* 

!  11013*36! 

61.2! 

26.1! 

9.9! 

1200! 

-  j 

39.012  *0  TON  VINCHESllA 

BATON 

I960 

! 

I  1  1 

61.2! 

26.1! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

* 

NOUSE 

DAVID  NENER 

162*6*1 

!  7113*36! 

56.0! 

22.0! 

8.0! 

10*0! 

-  ! 

Sy.OlKOME 

!LA 

BATOW 

I960 

! 

!  !  ) 

60. 0! 

22.0! 

6.0! 

! 

•*  ! 

! 

I 

ROUSE 

DOC  NEHER 

16*3777 

1  11013*36! 

65.0! 

26.0! 

8.6! 

1*00! 

■  i 

*0.0! NONE 

!  LA 

baton 

1961 

) 

1  1  ! 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

HOUSE 

FRED  FENN 

16329*2 

1  12013*361 

! 

-  i 

9.9! 

1350! 

-  i 

-  ! 

! 

1981 

I 

1  t  1 

64. 1 S 

26.1! 

8.61 

! 

-  i 

] 

! 

JANET  DICHARRY 

1611226 

!  7113*361 

60. 0! 

22.0! 

7.0! 

1000! 

-  | 

40.0! NONE 

ILA 

BATON 

I960 

I 

1  1  ! 

60.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

NOUSE 

VERNE  DICHARAY  JR 

1621265 

1  9213FJ6! 

60.0! 

24.0! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

*0.0! NONE 

ILA  BATON 

1980 

1 

1  !  ! 

65.0! 

24.0! 

1  .Cl 

! 

-  ! 

! 

! 

NOUSE 

SIR  1C1 

1  - 

!  230015*71! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

2830! 

20.012  DEEPVELL 

PURPSILA 

BATON 

1961 

! 

1  I  f 

264.0! 

50.0! 

1.5! 

1 

-  J 

! 

1 

HOUSE 

GIN  103 

i  - 

l  230015*71! 

264.0! 

50.0! 

9.01 

-  | 

2830! 

20.011  CECmil 

RUHR 

ILA 

BATON 

1952 

I 

I  1  ! 

264.0! 

50. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

N0U6E 

GIN  ICS 

j  - 

!  280015*71! 

290.0! 

52.5! 

9.0! 

-  ! 

38001 

20.011  DEEPVELL 

RUHR 

!IA 

BATON 

1979 

1 

!  !  ! 

290.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

HOUSE 

SIN  1C9 

!  - 

!  280015*71! 

290.0! 

52.5! 

9.0! 

-  f 

3600! 

20.011  DEEPVELL 

RUHR 

!LA 

BATON 

1979 

! 

t  1  i 

290.0! 

52.5! 

1.S! 

! 

-  ! 

! 

I 

HOUSE 

i  --- - 

!  2°00!?*7* 1 

2*5.0! 

5*. 01 

9.0! 

3600! 

20. 011  DEEPVELL 

RUHR 

ILA  BATON 

1911 

} 

1  1  1 

285.0! 

5*.C! 

1.5! 

1 

•  ! 

! 

1 

HOUSE 

SIN  112 

1  - 

!  290015*71! 

280.01 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

*300! 

20. OM  OEEPVELt 

RUHR 

ILA 

BATON 

1911 

1 

1  1  ! 

280.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

| 

HOUSE 

SIN  MO* 

1507618 

1  1*1*15*70! 

256.51 

54.0) 

9.01 

3*00! 

14.0! DIESEL 

ran? 

ILA 

BATON 

1967 

1 

1  1  ! 

256.5! 

54.C! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

I 

HOUSE 

SIN  1105 

15109*0 

1  1579J5A71! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

298*1 

14.011  DEEPVELL 

RURP 

ILA 

BATON 

1947 

1 

1  !  I 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

l 

-  | 

! 

! 

HOUSE 

SIN  1106 

15109*1 

1  1*1*! 5A70! 

256.5! 

54.0! 

9.0! 

3*00! 

1 4.0! DIESEL 

run? 

ILA 

BATON 

1967 

! 

1  !  ! 

256.5! 

54.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

ROUSE 

SIN  1107 

1511358 

!  1 57915A70! 

264.0! 

54.0! 

9.0! 

34001 

14.0! DIESEL 

ran? 

ILA 

BATON 

1967 

I 

!  !  ! 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

ROUSE 

SIN  1108 

1511359 

!  1*1*15*71 ( 

256.5! 

54.0! 

9.0! 

-  J 

3100! 

14.011  DEEPVELL 

RUHR 

ILA 

BATON 

1968 

1 

!  !  ! 

256.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  | 

1 

l 

HOUSE 

SIN  1109 

1513130 

!  1 57915*70! 

264.0! 

54.01 

9.0! 

-  I 

3200! 

16.5 ! DIESEL 

run? 

ILA 

BATON 

1968 

I 

i  !  ! 

264.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

ROUSE 

SIN  1110 

1513183 

1  1*1*15*71! 

256.5! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3100! 

16.511  DEEPVELL 

RUNR 

!LA 

BATON 

1968 

1 

1 

1 

1  !  ! 

!  !  1 

I  1  1 

254.5! 

! 

5*. Cl 
! 

1 

1.5! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

HOUSE 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


_ 4.25 


VESSEL  MAW  AMI  HUMIC* 


I  COAST 
!  lUAII 
t  MIMIC* 


1 VTCC}  IZMENSSOMS  I  DRAFT! 

NET  ICGDEILENCTHl IRDTHl  ! 
IES1S-!****!  RES*  I  RES. (LOAD-! 

TER  I  SEE ! //////I/////I  CO*  1 
TON-  iPAfiCI  OVER-! OVER- !/////!  NORSE 
NASE  !  IV  !  AIL  1  ALL  IlISHTt  ROVER 


(32)  SULf  XNTRACCAtTAL  MARINE!/  INC. 

(CONTINUUM 


SIM  1111 

tS1497l 

1 

1  1707(54701 

1  t  t 

264.01 

264.0! 

54.0! 
54. 0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

3200! 

-  1 

16.5 ! DIESEL 
! 

PUMP 

!LA  BATON 

1  ROUSE 

!  I960 

1 

SIN  1112 

1514979 

! 

!  1410(5470! 

!  !  ! 

256.5! 

254.51 

54.0! 

54.01 

9.0! 

1.5! 

1 

! 

3200! 

-  ! 

14.5! DIESEL 

1 

PUMP 

ILA  BATON 
!  ROUSE 

!  1960 

l 

SIM  1113 

1511273 

I 

1  1555  i  5471 ! 

!  1  1 

264.0! 

244.0! 

54.01 

54.01 

9.0! 

1.3! 

— 

1 

I 

2993! 

-  ! 

U.Ojt  DEEP  WELL  PUMP 

ILA  RATON 

J  ROUSE 

!  1949 

1 

SIM  1114 

! 511274 

1 

1  1570 1 5470! 

!  I  1 

234.51 

236.5! 

54.  C! 
34. Cl 

9.0! 

1.5! 

— 

1 

I 

2999! 

-  ! 

11. 0! PUMPS 
! 

ILA  BATON 
!  ROUSE 

1  1969 

1 

SIN  1131 

1502977 

!  1002154701 

!  !  1 

173.1! 

175.11 

34.1! 

54.1! 

9.01 

1.5! 

“ 

! 

I 

24001 
-  I 

14,0! DIESEL 

1 

PUMP 

ILA  BATON 
!  ROUSE 

!  1966 

t 

SIM  1132 

1502978 

1 

I  1319 1 54701 

1  !  1 

215.1! 

215.1! 

54.41 

34.11 

9.0! 

1.5! 

" 

l 

! 

30001 
-  1 

14.0  1  DIESEL 

1 

PUMP 

ILA  BATON 

I  RO'JSE 

I  1966 

1 

SIM  1153 

1507111 

! 

1  100215470! 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

54.1! 

54.1! 

9.01 

1.5! 

— 

! 

! 

2400! 

14.0! DIESEL 
( 

PUMP 

! 

! 

1  1967 

I 

SIM  1154 

1507112 

! 

!  140715470! 

1  !  ! 

297.91 

297.91 

34.2! 

34.21 

9.0! 

1.51 

— 

1 

! 

4434! 

-  ! 

14.0! DIESEL 

1 

PUMP 

JMO  ST.  LOUIS 

!  1967 

1 

SIM  1155 

1510942 

1 

!  149715470! 

!  1  ! 

294.7! 

296.7! 

54.  C! 
34.0! 

9.0! 

1.5! 

** 

! 

1 

4634! 

-  1 

14.0! DIESEL 
! 

PUMP 

i 

I  1967 

1 

SIM  1150 

1511340 

! 

!  149715471! 

1  f  ! 

297.5! 

297,5! 

34.0! 

34,0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

1 

37021 
-  ! 

14.011  DECPVELL  PUMP 

I 

ILA  BATON 
!  ROUSE 

!  1967 

I 

SIM  1159 

1513294 

! 

!  100215470! 

1  1  1 

175.0! 

173.01 

54.0! 

34.0! 

9.01 

1.5! 

* 

1 

! 

2400! 

-  ! 

16.3 (DIESEL 
! 

PUMP 

ILA  BATON 

1  ROUSE 

i  m* 
i 

SIM  1140 

1513297 

1 

!  1497154701 

!  !  1 

296.7! 

296.7! 

54.0! 
54. Cl 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

4634! 

-  ! 

16.5! DIESEL 
! 

PUMP 

ILA  BATON 
!  ROUSE 

1  I960 

! 

SIM  1141 

1515109 

1 

I  123415470! 
t  !  ! 

175.0! 

175.0! 

54. r» 
56.  C! 

9.0! 

1.5! 

— 

I 

! 

2400! 

-  ! 

16.3! DIESEL 

I 

PUMP 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1  1968 

! 

SIM  1142 

1515100 

! 

!  205315470! 

!  !  ! 

297.51 

297.51 

'4.C! 

34.0! 

9.01 

1.5! 

- 

1 

1 

3700! 

-  1 

16.5IDIESEL 

1 

PUMP 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

!  1968 

J 

SIN  1173 

1 514429 
! 

I  5391 54701 

!  !  ! 

137.01 

137.0! 

54.0! 

54.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1773! 

-  ! 

18,0! PUMPS 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

!  1969 

! 

SIM  1174 

1510404 

I 

1  110415470! 

!  !  t 

175.0! 

175.0! 

54.  C! 
34.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

2545! 

-  ! 

1I.0IPUMPS 

( 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1  1969 

I 

SIM  1175 

1510405 

! 

!  125515470! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1 

! 

2543! 

-  ! 

10.0! PUMPS 

I 

IMO  ST.  LOUIS 

!  1969 

! 

SIM  2594 

(563916 

! 

!  166615471! 

f  !  1 

297.51 

297.5! 

54.  C! 
54.1! 

9.1! 

1.7! 

— 

! 

! 

3434! 

17 .4 ! DIESEL 

1 

PUMP 

ITX  HOUSTON 
! 

!  1975 

! 

SIM  2757 

156391? 

! 

1  172015471! 

!  !  ! 

297.5! 

297.5! 

54.0! 

54.1! 

9.1! 

1.61 

— 

! 

1 

3660! 

17.41DIESEL 

! 

PUMP 

ITX  HOUSTON 

1 

!  1975 

! 

SIM  2141 

1563917 

f 

1  170615471! 

!  !  ! 

297.51 

297.5! 

54.0! 

54.1! 

9.1! 

1.4! 

— 

I 

1 

3657! 

-  ! 

17.4! DIESEL 
i 

PUMP 

ITX  HOUSTON 
! 

1  1975 

! 

SIM  3100 

i  .. — 

1 

!  171315471! 

!  !  ! 

297.6! 

297.6! 

34.0! 

54.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

i 

! 

33961 
-  ! 

16.6 J  PUMP 

ILA  BATON 
!  ROUSE 

!  1981 

! 

SIM  3200 

|  - 

I 

1  171315471 ! 

!  !  t 

297.6! 

297.6! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

1 

! 

3396! 

-  I 

1  b. 6 ! PUMP 

I 

!LA  BATON 
!  ROUSE 

I  1980 

I 

(16)  SULF  OFFSHORE  TRAMSf.  SClAVICE/ 


(32)  SULf  OPERATORS/  INC. 
IILL  CORIELON 


(32)  SULF  SOUTH  MARINE  TOUXNC!  HI, 
INC.  I 

J ACtUE  R  1 622809 

I 

MR.  T  !  - 

I 

1 

I 

(32)  SULF  STATES  OIL  TRANSFORMATION 
CO.  -  I 


(15)  SULFCOAST  TRANSIT  COMPANIY 


CARfiC 

//////// 

PASS- 

EN6ERS 


63I1C11! 
!  ! 

f  ! 

!  ! 

1  ! 

66 ! 1 A03! 
I  ! 


1  I 
1  ! 
t  ! 
I  i 
95.9!  21.C1 
100.0!  21.5! 


—  !  —  I 

74.0!  24.0! 
!  ! 

I  ! 

!  I 


57I3A36! 

!  I 

107I3A36! 
!  ! 


(ULT  STATES  2002 

1290606 

!  1135! 5A70! 

240.1! 

50.1! 

10.5! 

!  29541  16.0112"  DIESEL 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

24C.1! 

! 

50.1! 

i 

1.5! 

! 

! 

1 

!  ! NELL  PUMP 

!  ! 

(16)  SULF-COAST  PRE-STRESS 

! 

CO!./  INC. 

f  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

( 

! 

!  ! 

!  ! 

JANET  SINS  II 

1572484 

!  7513436! 

56.8! 

22.0! 

7.0! 

800!  -  !  36,0! NONE 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

56.8! 

j 

22.  Cl 
! 

6.0! 

J 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(32)  SULFCOAST  RESOURCES/ 

! 

INC!. 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

1 

!  ! 

)  ! 

UBC  87 

! 507234 

!  81114440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  !  1460.  14.9JN0NE 

! 

!  !  I 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

!  -  !  ! 

SS  200 

!  545154711 

12C.0! 

50.0! 

8.6! 

-  !  1306i  15.9 JPUMP 

! 

!  !  ! 

12C.0! 

Sb.C! 

2.0! 

! 

!  ! 

BETTY  CULBREATH 

1511297 

! 

133 ! 34361 

112.7! 

31.6! 

13.8! 

4200! 

- 

! 

75 • 3 ! NONE 

!  FL  TAMPA 

J  1967 

! 

! 

!  ! 

120.0! 

31.6! 

13.0! 

! 

- 

! 

I 

! 

BETTY  HOOD 

1544994 

! 

11913436! 

132.6! 

40.1! 

16.3! 

7200! 

- 

! 

86.0! NONE 

!FL  TAMPA 

!  1972 

! 

1 

!  ! 

148.0! 

40.1! 

-  ( 

! 

- 

! 

! 

! 

BEVERLY  ANDERSON 

1646729 

! 

13313436! 

145.0! 

42. C! 

21.0! 

7200! 

- 

! 

86. 7 ! NONE 

1  PL  TAMPA 

i  1982 

1 

t 

t  l 

145.0! 

42.  CJ 

18.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

DEBBIE  RANKIN 

1567374 

! 

14713436! 

116,0! 

35.  C! 

12.31 

5600! 

- 

! 

40.0! NONE 

!FL  TAMPA 

1  1974 

I 

i 

I  1 

141.0! 

35.1! 

10. 0! 

! 

- 

I 

I 

! 

EDXE  STEPHENS 

1576417 

l 

13311*16! 

101.0! 

31.0! 

13.2! 

2400! 

- 

! 

45.01  NONE 

1  FL  TAMPA 

!  1976 

! 

l 

!  ! 

104.0! 

31.01 

9.0! 

! 

- 

I 

! 

| 

ELLCNA  KICKS 

1509646 

i 

132(3436! 

112.7! 

31.6! 

13.8! 

4200! 

- 

! 

70.31NONE 

1  FL  TAMPA 

1  1967 

! 

! 

I  1 

120.0! 

31.6! 

13.0! 

1 

- 

I 

! 

! 

JANET  SRAKAR 

1581580 

! 

U413A36! 

106.71 

32.0! 

12.01 

3000! 

- 

! 

51 .OfNONE 

1  FL  TAMPA 

'  1977 

! 

! 

!  ! 

115.0! 

32. C! 

12.0! 

! 

- 

I 

! 

1 

KATHERINE  CLEVIS 

1296018 

! 

29413436! 

112.6! 

31.6! 

1*-2! 

3600! 

- 

! 

70.2! NONE 

i  FL  TAMPA 

f  1964 

1 

! 

!  1 

120.0! 

31.6! 

14.2! 

1 

- 

! 

1 

! 

LIBBY  BLACK 

1505022 

I 

135! 34361 

112.7! 

31.6! 

13.8! 

4200! 

- 

I 

70. 3 (NONE 

1  FL  TAMPA 

!  1966 

! 

! 

!  ! 

120.0! 

31.6! 

n.oi 

i 

- 

! 

! 

! 

LINDA  TAS6ART 

1371437 

! 

14713436! 

136.0! 

35.0! 

12.31 

5600! 

- 

! 

51 .0! NONE 

! FL  TAMPA 

!  1976 

! 

1 

!  ! 

141.0! 

35.1! 

10.01 

! 

- 

! 

! 

! 

SARAH  HATS 

1297327 

I 

29413436! 

112.6! 

31.6! 

14.2! 

3600! 

- 

! 

70.3! NONE 

1 FL  TAMPA 

!  1965 

! 

1 

1  ! 

120.0! 

31.6! 

14.2! 

! 

- 

! 

! 

! 

BARBARA  VAUSHT 

1504456 

! 

7990I4A46! 

420.0! 

00.0! 

Li.  5! 

-  1 

192001 

59.51  NONE 

1 FL  TAMPA 

!  1966 

!  420.0!  00.1! 
!  !  ! 
I  !  ! 


NISH-  !  IVESWi 

EST  I  CARSO  HAMBLINS  IS  lOPCRATINS 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC1  BASE 
POINT  I  LINE-1  1A0!  LINE-1 

(LISHT) I ////////// //////IT*I ////////// 
(FIET)t  LINE-2  !C£|  LIhf-2 


TEAR  I 
6UXLT  ! 
OR  I 
♦REBUILT! 


26.01  NONE 

! 

! 


39.0IN0NE 

I 

! 

I 

I 

I 

I 

! 

( 

! 

I 

i 


! L A  FOU’CKON 

I 

! 

! 

! 

!LA  LOCKPORT 
! 

I 

I 

! 

! 

!LA  NEW 
I  ORLEANS 
( 

! 

I 

! 

I 

I 

SLA  KAPLAN 
! 

! 

! 

! 

SMS  PASS 
!  CHRISTIAN 
! 

I 

! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 
(LA  NEV 
!  ORLEANS 
! 

! 

! 


*1905  ! 
I 


i 

! 

! 


TAIL!  2  **  PCSCRIP i  *flH  OF  VESSELS 


mu 

t  IVTCCl 

OIMENStONS  10RAFT! 

1  CAPACITY  l 

MICK-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  1 

HIT)  OPERATOR 

1  MIT  ICO.! tlt.fTHlBI.TNl 

! 

1 

EST  !  CARCO  NANILINC 

IS  iJPCRATXNC  1 

l  com 

1  Til  1  SIII//////1/////I 

ti  i 

!////////! 

POINT  I  LINE- 1 

1901  LINE-1  I 

SUXLT 

VESSEL  NAPE  AM  NUMRER 

I  CUARl 

1  TON-  (PACE! 

0VER-I0VER-1/////I 

HORSE! 

PASS-  I (LtCNT)!//// //////F/////!Tp !////////// 1 

OR 

t  NUMRER 

!  NASE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LICHT! 

POMER! 

ENCERS  ! 

(FEET)I  LINE-2 

mi  i.m-j 

i 

i 

(13)  CUlfCSMT  TM«SIT  CCUMKIY 

i  t  i 

i  i  i 

i  i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ( 

!  ! 

(CONTINUED! 

1  t  \ 

! 

! 

1 

*  1 

!  ! 

BULK  TRANSPORTER 

IS01Y04 

t  9S15I4A46! 

430.0! 

80. C! 

33.5! 

-  ! 

17800! 

SO.OtNONE 

IFL  7AMPA  i 

1945 

1 

!  t  ! 

43C.0! 

80.0! 

5. SI 

I* 

-  ! 

1 

t  ! 

HAMA  T 

1547400 

!  14S2I14A441 

470.01 

84.41 

47.4! 

-  1 

23000! 

32.5 (ELECTRIC  CONVEY* 

-IFL  TAMPA  l 

1875 

I 

i  i  i 

484.5! 

85.01 

7.0! 

.  |* 

-  | 

lots 

1  ! 

(FAIN  TRANSPORTER 

1 214703 

1  4I4S14A46! 

330.0! 

40.0! 

27.4! 

•  i 

9400 ! 

34.81N0HE 

IFL  TAMPA  1 

1**4 

1 

!  1  1 

330.1! 

40.1! 

3.6! 

-  ! 

1 

!  1 

LOUISE  KIRKPATRICK 

1214(14 

I  S20414A46! 

420.0! 

80.01 

31.5! 

-  t 

19200! 

59. 5! NONE 

IFL  TAMPA  t 

IMo 

! 

1  1  1 

420.0! 

80.1! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

MARIE  FLOOP 

IJ45C15 

1  19Q7314A46! 

452.4! 

10.  C! 

41.1! 

•  j 

370001 

70.0! NONE 

!FL  TAMPA  ! 

072 

1 

t  1  ! 

455.0! 

85.0! 

7.0! 

-  1 

! 

I  1 

MARY  ANNE  NOLANR 

1571030 

1  I19014A44! 

442.5! 

IS. Cl 

47.0! 

-  i 

22500! 

50.01ILICTIIC  CO.VIT-ITL  T»B»»  1 

1973 

I 

!  1  1 

470.01 

15.4! 

7.0! 

-  | 

ICRS 

\  ! 

MARY  TURNER 

1444730 

1  1405714A44I 

410.0! 

7A.C! 

31.0! 

*  l 

42400! 

ll.31lll(T<!C  Conm-IIL  TMM  1 

1912 

1 

!  1  1 

410.0! 

78.0! 

4.71 

«  ! 

ICRS 

!  ! 

PEARU  JAKN 

1311744 

1  954214A46! 

420.0! 

80.0! 

34.5! 

■  j 

23000! 

48.51  NONE 

IFL  TAMPA  ! 

1947 

! 

1  I  i 

420.0! 

80.1! 

5.51 

-  I 

I 

1  ! 

THELMA  COLLINS 

1309437 

1  799S14M  44 1 

420.0! 

80.01 

31.3! 

-  ! 

19200! 

59.51N0NE 

IFL  TAMPA  { 

1947 

I 

!  1  1 

420.0! 

80.1! 

5.0! 

-  ! 

! 

t  I 

MANIA  MMCELOCK 

1291411 

1  820414A441 

420.0! 

80.0! 

31.51 

-  1 

19200! 

59.5IN0NE 

IFL  TAMPA  1 

1945 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

420.0! 

! 

80.1! 

! 

5.0! 

! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

!  t 

! 

(33)  CULFCATE  MARINE  TRAMSP./!  INC. 

!  1  1 

I  1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

LILY  TRAHAN 

1442444 

1  4  2 1 3  A  3  5  1 

6C.0! 

22.01 

7.0! 

800! 

-  f 

40.01MINCKIS 

! T X  PORT  ! 

1911 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

4  C  •  0 ! 

! 

22.01 

1 

4.0! 

I 

—  1 

! 

1 

!  ARTHUR  ! 

!  ! 

(33)  SULFSATE  SMIPYARP/  INC. 

1 

! 

1  1  1 

1  t  1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

!  I 

!  ! 

NICOLE  TRAHAN 

1441194 

1  42I3A33! 

65.01 

23.0! 

7.0! 

1000! 

-  i 

41 .01 MINCHE  S 

!TX  PORT  ! 

1912 

! 

! 

1  1  1 

1  I  1 

65.0! 

! 

23.0! 

! 

4.0! 

! 

•  i 

1 

! 

!  ARTHUR  ! 

!  1 

1 

(32)  CUZZETTA  OFf SHORE  MARINE  1 

1  I  ! 

I  1  1 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

SERVICE/  INC. 

1 

!  1  1 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

MIINICHT  CRUSAIER 

I61CC97 

1  12411A03I 

—  ! 

—  ! 

11.0! 

2250! 

400! 

38.0! NONE 

f LA  IERMXCK  ! 

1979 

! 

! 

1  !  1 

l  i  i 

185. Ot 
i 

40.0! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

!  ! 

(22)  CUZZETTA  OIL  COMPANY 

1 

t 

1  !  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

1  t 

SALVINA  C. 

1441338 

!  29I3A33! 

43.71 

18.  C! 

5.0! 

4401 

-  1 

26.0! NONE 

1 L A  BERWICK  ! 

1911 

I 

I  1  1 

41.0! 

11.  Cl 

4.0! 

-  j 

! 

!  t 

•LKE 

1  - - 

1  15815A71! 

90.0! 

27.C! 

5.0! 

-  | 

243! 

10.01  PICSEL  PUMP 

! LA  BERWICK  ! 

1937 

1 

1  !  I 

90.0! 

27.  C! 

1.0! 

-  f 

i 

1  ! 

NIC  721 

1  39015471 1 

155.01 

33.0! 

I.S! 

-  I 

10341 

12.01PIESEL  PUNP 

1LA  BERWICK  ! 

1945 

I 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

155.0! 

1 

33. Cl 

1 

1.0! 

! 

—  I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(U>  H  4  H  ASSOCIATES 

! 

1 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  1 

IK  WHEEL 

ujjmj 

1  <113*311 

64.91 

24.11 

5.0! 

440! 

-  I 

30.0IHYRRAULXC  RECK 

!AL  EICHT  NILE! 

1.73 

! 

! 

1  1  t 

l  1  1 

44.9! 

! 

24.1! 

! 

4.0! 

! 

-  ! 

1MXNCHES 

1 

!  1 

!  1 

1 

(Of)  H  t  H  MARINE  TOWXNS/  INC!. 

1  1  ! 

!  1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

ATHENA 

1231495 

1  41 1 3434! 

74.41 

21.6! 

10. •! 

1201 

-  i 

30.0IN0KE 

(Ml  BALTIMORE  ! 

•  1938 

! 

1 

I  t  1 

1  1  1 

•5.0! 

! 

24.0! 

1 

10.  S! 

1 

—  i 

1 

I 

!  t 

!  ! 

(33)  H  t  P  MIRELINE  CO. 

1 

1 

I  1  1 

I  !  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

MISS  LELAIME 

1500053 

I  51 114  43 1 

42.7! 

22.0! 

4.7! 

530! 

-  ! 

SO.OtNONE 

!  ! 

1944 

1 

1  1  ! 

! 

-  I 

-  1 

•  f 

I 

!  1 

JULIE  0 

1522454 

I  37144991 

42.0! 

24.0! 

4.0! 

150! 

-  ! 

15.015  TON  HYIRAULXC 

ITX  CORPUS  I 

19*9 

1 

1  1  I 

42.0! 

24.0! 

3.01 

-  ! 

(CRANE 

1  CHRIST!  1 

SHELLIE  JO 

1510772* 

1  45I4A991 

54.  S! 

23.  C! 

5.0! 

3301 

-  ! 

SO.OtNONE 

ITX  IKCLESXRE  I 

19*2 

! 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

54.8! 

! 

23.0! 

! 

-  ! 

! 

2! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

(32)  HSR  TOMINC  CO. /  INC. 

! 

1 

t  1  i 

1  1  I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1  1 

!  I 

ACMES  ROSE 

1271299 

1  23I3A34I 

—  ! 

—  ! 

6.2! 

600! 

-  j 

35 .0 1  NONE 

ILA  HOUMA  ! 

193* 

1 

1 

1  1  I 

1  t  1 

49.2! 

! 

15.2! 

I 

4.2! 

! 

“  ! 

! 

I 

!  ! 

!  I 

(17)  MSA  MARINE 

CKI  3029 

1 

1 

1  I  1 

t  1  1 

!  1 41 5 1 4  A  48! 

! 

I 

200.0! 

1 

I 

35.0! 

! 

I 

9.0! 

2200! 

I 

! 

18.0! NONE 

!  1 

!  1 

!TN  NASHVILLE  1 

1972 

1 

1 

1  1  1 

1  I  I 

200.0! 

! 

35. 0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

!  I 

(12)  HSR  TOMINC/  INC. 

I 

1 

1  1  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1  ! 

!  1 

TETON 

1  591485 

1  I9I3F34! 

58.51 

24.0! 

8.6! 

1000! 

-  ! 

41 .5 {NONE 

INC  WILMXNCTON! 

1978 

1 

I 

1  1  1 

!  I  I 

60.01 

1 

24. C! 

8.61 

1 

■  ! 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

(32)  H.  A.  S  SON  TOMINC/  INC 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

t 

) 

! 

!  ! 

1  ! 

ALCIPE  APARS  SR 

1772322 

1  4313435! 

! 

-  ! 

8.21 

400! 

-  t 

27 .0 ! NONE 

!  L A  HOUMA  ! 

1956 

! 

1 

!  !  1 

I  1  f 

54.4! 

! 

11.4! 

! 

1.9! 

! 

*  ! 

! 

1  ! 

!  I 

(32)  H/C  LEASINC 

COLE 

1 

1 

1635318 

I  1  ! 

t  I  ! 

1  10313434! 

! 

1 

54.01 

! 

! 

22.0! 

1 

I 

4.01 

1000! 

f 

1 

29.61  NONE 

!  ! 

!  ! 

!  1 

1911 

1 

I 

1  1  1 

1  !  1 

54.0! 

! 

22.0! 

! 

5.0! 

1 

■  » 

! 

!  ! 

!  ! 

(13)  HAIC  POINT  FERRY  CO. 
KAIC  POINT 

j 

i 

1573598 

!  !  ! 

1  1  I 

1  1011012! 

1 

! 

33.5! 

! 

! 

12.7! 

! 

! 

5.4! 

350! 

1! 

t 

1 

14.0 1  NONE 

!  ! 

t  t 

ISC  PAUFUSKIE  1 

1976 

! 

!  !  1 

33.5! 

12.7! 

5.0! 

23! 

! 

!  1 

HAIC  POINT  CANNETT 

1914613 

!  411012! 

24.6! 

10.3! 

4.3! 

250! 

-  ! 

-  (NONE 

ISC  PAUFUSKIE  1 

1987 

! 

!  !  ! 

24.81 

10.3! 

4.51 

20! 

! 

!  ! 

HAIC  POINT  I 

1495778 

!  321U121 

55.2! 

17.2! 

4.3! 

750! 

-  I 

-  (NONE 

ISC  PAUFUSKIE  1 

1986 

1 

!  !  ! 

55.2! 

17.2! 

4.3! 

97! 

1 

!  ! 

HAIC  POINT  II 

1909411 

I  31 ! 1C  12! 

55.2! 

17.1! 

4.3! 

750! 

-  | 

(NONE 

(SC  PAUFUSKIE  ! 

1917 

! 

!  j  | 

55.2! 

17.1! 

4.3! 

97! 

! 

!  ! 

HAIC  POINT  OSPREY 

1*41592 

!  1911C12! 

45.01 

1S.C! 

3.0! 

600! 

-  ! 

12.01  NONE 

ISC  IAUFUSKIE  1 

19*1 

1 

i  i  i 

47.0! 

15.0! 

3.0! 

45! 

! 

!  I 

HAIC  POINT  PELICAN 

1432413 

!  1911C12! 

45.0! 

15. C! 

3.0! 

600! 

-  ! 

12.0! NOME 

ISC  PAUFUSKIE  1 

1911 

1 

I  !  ! 

47.0! 

15.C! 

3.01 

45! 

I 

!  ! 

HAIC  POINT  PETREL 

1940644 

!  411012! 

26. S! 

10.3! 

4.5! 

2501 

-  I 

9.0 1  NONE 

ISC  PAUFUSKIE  ! 

1986 

1 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

24.1! 

! 

1 

10.3! 

! 

! 

4.5! 

! 

! 

20! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

!  I 

imc  i  -  tcscumoN  of  vcsscit 


IMftl 

I 

IVTCC!  BIHCNSIOMS  iRRAFTl 

1  capacity! 

NISH*  t 

1  V  E  S  S  E  L 

•  1ST!  CURATOR 

«  MET 

!COfcC!LEH0TKl IRRTMl  f 

!  ! 

EST  ! 

CARSO  HANILXNS 

IS  lORERATIHS 

“! RESXS- 

!****!  RES.  !  REC.1LOA6-I 

!  CARSO  ! 

FIXER  t 

EIUXRMENT 

IT  C 1  BASE 

1  TEAR 

!  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ER  0 

!////////! 

RUINT  1 

LINE-1 

IAOI  LXME-1 

i  8UILT 

VESSEL  RARE  AMR  NURICfi 

!  SUARR 

!  TOM* 

(RACE !  OVER"! OVER* 1 ////F ! 

HORSE!  RA«-  l(LISNT)  I/////////7  7/////IT6I////////// 

I  OR 

!  KUNIER 

!  MACE 

1  ZV  1  ALL  (  ALL  ILICHTI 

ROVER!  CHEERS  I 

(FEET)! 

LXNI-2 

ICE!  LXRE-2 

(•REBUILT 

I  I  I  I  I  !  !  I  II  I 

I  I  I  I  I  I  I  I  II  I 


(Of)  KALE  CONTAINER 

LINE#  INC!. 

i  i 

1 

1 

1 

t 

! 

1 

! 

ASHLEY  MALE 

1523128 

13313A341 

109.31 

33. C! 

14.0! 

40001 

-  ! 

52.01  RONE 

!R0 

SALTINORE 

1970 

1 

1  1 

111.01 

33.2! 

13.0! 

I 

-  1 

1 

I 

CAROL  MALE 

1505322 

9II3A34! 

f  7.11 

2I.C1 

11.0! 

3000! 

-  » 

SO. 01*0*1 

!RD 

BALTIMORE 

1944 

! 

1  t 

105..01 

21.2! 

7.R! 

1 

-  ! 

1 

1 

LARKIN  MALI 

I517CJO 

1 29I3A34! 

91*3! 

27.3! 

14.0! 

2400! 

-  1 

50.01  HONE 

IRR 

BALTIMORE 

1948 

! 

!  1 

99.01 

27.31 

11.0! 

! 

-  I 

! 

1 

IALTXAORE  TRAM R 

(494149 

420914A50! 

310.3! 

•  0.0! 

14.5! 

-  | 

7414! 

25 • S  1  HONE 

IRR 

•ALTIRORE 

1916 

| 

i  i 

31C.M 

I0.C1 

3.5! 

! 

-  1 

! 

! 

•OSTON  TRARER 

1900643 

273914AS0I 

244.01 

71.5! 

12.1! 

5244! 

24.51  HONE 

!RR 

BALTIMORE 

1916 

! 

1  1 

244.01 

71.5! 

2.5! 

! 

-  I 

! 

1 

LXIERTY  TRARER 

‘  1524105 

4521 1 4  A  3  0 1 

37C.01 

15.01 

14.0! 

10514! 

25.5 t HONE 

IRR 

BALTIMORE 

1970 

1 

!  1 

370.0! 

15. C! 

4.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

NEW  EMSLANR  TRARER 

1511744 

14I714AS0! 

210.01 

40. Cl 

10.41 

•  | 

25741 

2I.SU0NE 

!RR 

BALTIMORE 

1977 

! 

1  1 

210.0! 

40.01 

2.01 

! 

-  I 

! 

1 

NORFOLK  TRARER 

1433115 

2322 14*  SOt 

250.01 

72.01 

9.3! 

-  ! 

3*94! 

20.5 !  HOME 

IRR 

BALTIMORE 

1911 

! 

1  1 

2SC.01 

72. Cl 

2.5! 

I 

•  ! 

! 

1 

RHZLARELRNXA  TRAREI 

1432371 

2322 14 A  30! 

250.01 

72. Cl 

9.3! 

3494! 

20.5 (NONE 

!RB 

BALTIMORE 

1901 

! 

1 

1  1 

1  1 

250.0! 

1 

72.0! 

1 

2.5! 

1 

I 

I 

-  ! 

1 

! 

1 

I 

1 

(34)  MALES  CONSTRUCTION  t  ASStOCXATES 

1  1 

I  1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

ALSEA 

1523213 

134214A43I 

—  ! 

--  1 

14.4! 

1 10C0 1 

15.31  NONE 

!MA 

SEATTLE 

•  1904 

! 

! 

!  1 

1  1 

230.01 

1 

35.01 

1 

5.0! 

! 

t 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

(32)  HALL  RUCK  MARINE#  INC.  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

HR  107 

1412497 

490I4R41 ! 

IBS. 01 

35.01 

9.0! 

•  ! 

14701 

14.41 HOHE 

!LA 

BATON 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.1! 

! 

-  I 

! 

1 

ROUSE 

NR  101 

1412491 

49014R41 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

1470! 

14.4] NONE 

ILA 

BATON 

1979 

1 

1  1 

195.01 

3S.CI 

1.1! 

1 

-  ! 

! 

1 

ROUSE 

NR  lOf 

1412499 

49014A41 1 

IBS. 01 

35. Cl 

9,01 

-  | 

1470! 

1*.4l*0»t 

ILA 

BATON 

1979 

1 

i  i 

IBS. 01 

35.01 

1.8! 

1 

-  * 

! 

1 

ROUSE 

NR  110 

1412500 

4901 4 A41 t 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  | 

1443! 

1 4.4! HONE 

!LA 

RATON 

1979 

t 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.9! 

I 

-  1 

! 

1 

ROUSE 

NR  111 

1413001 

490I4R41 t 

195.01 

35.01 

9.0! 

*  ! 

1463! 

1 *•* I HOMF 

ILA 

BATON 

1979 

I 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

I 

-  ! 

1 

! 

ROUSE 

HR  112 

1413002 

49014A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1470! 

1 4.4 ! HONE 

ILA 

RATON 

1979 

I 

|  t 

195.0! 

33.0! 

1.8! 

! 

-  i 

! 

! 

ROUSE 

NR  113 

1413413 

49 014A41 1 

195.0! 

35.01 

9.01 

1470! 

1*a*I*0NC 

ILA 

BATON 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

l.ft! 

I 

-  ! 

! 

! 

ROUSE 

Hh  1 14 

1412901 

49014A41 1 

IBS. 01 

35.01 

9.0! 

1470! 

14.6 (HONE 

ILA  BATON 

1979 

i 

i  i 

1T3.0! 

35.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROUSE 

NR  118 

1574553 

43I14A41I 

195.0! 

35.0! 

9.4! 

1407! 

U.OIHONE 

ILA 

BATON 

1978 

i 

i  i 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

I 

i 

ROUSE 

NR  Ilf 

1574545 

43  ft  1 4  A  41 1 

IB). 01 

35. Cl 

9.0! 

U1SI 

14 .0 1  HONE 

ILA 

BATON 

1974 

i 

I  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

I 

-  1 

1 

! 

ROUSE 

NR  120 

1574544 

43114*411 

IBS. 01 

35.01 

9.0! 

-  | 

1*151 

U.OIHONE 

!LA 

BATON 

1974 

• 

1  1 

IBS. 01 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

i 

ROUSE 

HR  121 

157454R 

43B14A41! 

195.01 

33.01 

9.0! 

1415! 

U.OIHONE 

ILA 

BATON 

1974 

1 

i  i 

IBS. 01 

35.01 

2.0! 

I 

-  I 

! 

! 

ROUSE 

NR  122 

1574550 

43614A41! 

IBS. 01 

35.01 

9.0! 

1415! 

U.OIHONE 

ILA 

BATON 

1976 

1 

i  i 

1B5.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

! 

ROUSE 

NR  123 

1574552 

4311 4A41 1 

195.0! 

35.01 

9.01 

1*151 

14*01  BONE 

ILA 

BATON 

1974 

I 

i  t 

195.0! 

35.01 

2.0! 

I 

-  I 

! 

i 

ROUGE 

NR  124 

1574554 

43114*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1*151 

U.OIMONE 

!  L  A 

BATON 

1976 

i 

1  1 

195.01 

35.01 

2.0! 

i 

-  I 

) 

i 

ROUSE 

NR  307 

V  421217 

749I4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1446! 

1 4.4 ! HONE 

ILA 

BATON 

1900 

1 

1  ! 

1BS.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

1 

ROUSE 

HR  $01 

1421218 

74914R41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1444! 

1*.4l*0*t 

ILA 

BATON 

1900 

1 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

-  I 

t 

1 

ROUSE 

NR  1251 

1573375 

1000!  4  A  41 1 

200*0! 

33.01 

9.0! 

-  ! 

1445! 

ISaOtNONE 

ILA 

BATON 

1977 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ROUSE 

MRS  3200 

1522154 

1 39313499! 

291.01 

54.0! 

8.5! 

3240! 

11.512  RIESEL  FURRS# 

!LA 

BATON 

1949 

I 

1 

1  1 

1  1 

291.01 

1 

54.0! 

1 

1.R! 

I 

! 

I 

-  1 

1 

1C0ILER 

! 

! 

1 

ROUSE 

I 

(21)  MALL  TOVXNC/  INC.  ! 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

I 

! 

C  i  RAC 

(432444 

971 3A341 

7C.0! 

24.0! 

7.0! 

850! 

-  ! 

34.01R0NC 

*  I A 

FT. 

1901 

1 

1  1 

7C.0! 

24.01 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

MADISON 

REMISE  RAE  II 

1434431 

2313A55I 

30.01 

1I.C! 

5.0! 

470! 

-  ! 

30.01  RONE 

!!A 

FT. 

1981 

I 

1  t 

31.0! 

18.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

RADI  SON 

RISA  RAE 

1544114 

20UA361 

41.0! 

17.0! 

4.5! 

400! 

-  ! 

25.0! RONE 

Ilk 

FT. 

1975 

1 

1  1 

41.0! 

17.0! 

4.0! 

1 

-  t 

1 

! 

MADISON 

RONNA  RAE 

1425205 

5913A35I 

40.11 

22.01 

4.0! 

800! 

-  1 

35.0! HONE 

1  ZA 

FT. 

1980 

I 

1  I 

I  1 

40.11 

22.0! 

1 

5.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

MADISON 

! 

(32)  HALLIBURTON  SERVICES  1 

1  1 

!  1 

1 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

HALLIBURTON  JOB 

1270391 

195MA0J! 

117.41 

31.81 

7.9! 

800! 

150! 

33.0IFNEURATIC 

STSTEHiLA 

HARVEY 

1955 

1 

i  1 

124.01 

32.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

HALLIBUKTON  JIO 

I27C392 

1 34114031 

117.41 

31.1! 

7.91 

800! 

150! 

33.0! RHEUMATIC 

STSTERILA 

HARVEY 

1955 

1 

!  1 

124.0! 

32.0! 

5.0! 

I 

-  1 

! 

! 

HALLXfUATON  ill 

1271072 

12I11A031 

117.4! 

31.5! 

7.9! 

800! 

150! 

33.0! PNEUMATIC 

STSTERILA 

HARVEY 

1956 

1 

1  1 

124.01 

32.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

HALLIBURTON  222 

141C21I 

18211A03! 

17C.0! 

40. C! 

11.0! 

1700! 

257! 

60.0! PNEUMATIC 

STSTERILA 

HARVEY 

1979 

I 

1  1 

180.0! 

41.0! 

8.2! 

I 

-  ! 

! 

! 

HALLIBURTON  223 

1423310 

13S11A03! 

125-01 

33.0! 

7.01 

800! 

122! 

38 .01 PNEUMATIC 

STSTERILA 

HARVfcY 

I960 

1 

!  1 

130.01 

33.0! 

5.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

HALLIBURTON  224 

1424650 

13511A03! 

125.01 

33.0! 

7.0! 

800! 

122! 

3S.01PNEUMATIC 

STSTERILA 

HARVET 

1980 

! 

1  1 

130.0! 

33.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

HALLIBURTON  225 

1627949 

135MA03! 

125.0! 

33.0! 

7.0! 

600! 

122! 

SB.oiPBcuBtiic 

STSTERILA 

HARVEY 

1980 

1 

1  1 

130.01 

33.  C! 

5.5! 

1 

-  1 

! 

! 

HALLIBURTON  224 

1450450 

135MA03J 

—  1 

33.01 

6.6! 

600! 

135! 

3I.0IPNEURATIC 

STSTERILA 

HARVEY 

1982 

1 

!  1 

124.01 

33.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

HALLIBURTON  207 

1247801 

139I3A351 

74.0! 

31.9! 

7.0! 

SCO! 

122! 

32.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

*  1978 

I 

1  1 

85.01 

31.9! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

NALLZ6URT0N  104 

1  - 

700I4A46! 

195.01 

35.0! 

10.5! 

-  ! 

1145! 

20.0! PNEUMATIC 

STSTERILA 

HARVEY 

1954 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

1 

! 

| IV 

SIVA 

IffTYTY 

I 

!  1 

120-0! 

31.0! 

2.0) 

! 

-  ! 

1 

t 

HALLIBURTON  407 

|  - 

16514A46! 

12C.0! 

31.0! 

5.0! 

275! 

{PNEUMATIC 

STSTERILA 

HARVEY 

1957 

1 

1  I 

120.01 

31.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

HALLIBURTON  40R 

1  - 

14S14A90! 

120.01 

30.0! 

7.0! 

-  | 

375! 

-  ! PUMP/  TANKS 

ILA 

HARVEY 

1957 

! 

1  1 

120. 0! 

30.C! 

3.0! 

1 

-  1 

! 

1 

HALLIBURTON  412 

1 579676 

346I4A90I 

140-0! 

36. Cl 

4.0! 

-  | 

346! 

25 .0! PUMPS#  TANKS 

ILA 

VENICE 

1977 

f 

1 

I 

1  1 
1  1 
1  1 

14C.0I 

1 

1 

36.0! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

-  1 

1 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

tabu  2  -  description  of  vessels 


.425... 


CNCfft 

1VTCC! 

D1HENSXQNS  !e*»m 

(CAPACITY! 

KISH-  1 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DISTI  OPERATOR 

NET  1C0DC 1LEHCTH1 BRDTHl 

! 

! 

1 

EST  1  CARSO  HANDLING 

IS  10PERATINS  1 

REGIS-1 *•**! 

REG.  ! 

RES. ! LOAD-1 

! 

CARGO  ! 

'IXED  !  EQUIPMENT 

1TC ! 

BASE  1 

TEAR 

1  COAST 

TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  ) 

1  //////// ! 

•OINT  I  LINE 

-1 

I  AO! 

LINE-1  I 

BUILT 

VESSEL  HARE  AND 

NUMBER 

t  GUARD 

TON-  (PAGE! 

OVER”! OVER-! /////! 

<ORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  I/7//////////////1TD! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

NAG!  1  XV  1 

ALL  1 

ALL  1LICHT1 

POWER! 

EHGERS  I 

(FEET) |  LINE 

-2 

!EE! 

LINE-2  | ‘REBUILT 

02)  HALTER  HARINC# 

INC. 

1 

! 

t  1 

1  i 

1  ( 

1 

1 

! 

I 

l 

l 

1 

1 

! 

•1 

1956 

EUGENE  ISLAND 

1272727 

3313A36! 

63.41 

17.1! 

4.0! 

6061 

-  | 

25.4IN0NE 

!IA 

NEW  ! 

1 

{ 

1  1 

1  1 

65.01 

1 

17.51 

1 

4.01 

! 

■  | 

1 

ORLEANS  ! 

02)  HALTER#  HAROLD 

1  1 

1  1 

1 

I 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1  LA 

1976 

ANDREW  MARTIN 

157140 

13813M6I 

136.0! 

-  ! 

19.0! 

8500! 

- 

60.01NONE 

NEW  1 

I  1 

1  1 

150.01 

1 

40.11 

( 

15.0! 

! 

—  l 

1 

1 

ORLEANS  ! 

08)  HARR*  $  HARBOR 

1 

SERVICE  ARID 

1  1 

1  1 

l 

1 

1 

1 

1 

I 

I 

FLCETtNS 

BETTY  ROSE 

1289573 

S6I3A36I 

-  1 

-  1 

6.3! 

450! 

-  1 

(ELECTRIC 

WINCHES ! IL 

RONE  1 

1962 

1 

1  1 

54.21 

18.01 

6.3! 

-  ! 

1 

1 

1953 

StJZAUTH  ANN 

1268787 

21I3AJ51 

-  1 

-  1 

-  1 

275! 

-  i 

22.01  NONE 

J  IL 

ROME  1 

1 

I  1 

54.71 

18.2! 

-  1 

-  ! 

1 

1 

1964 

VALERIE  JUNE 

129(177 

1713A3SI 

-  I 

-  1 

9.0! 

2751 

-  ! 

(NONE 

I  IL 

ROME  1 

1 

1 

I  1 

1  1 

45.0! 

1 

13.51 

7.01 

! 

'  1 

1 

1 

I 

1 

(03)  HAMPTON  BARGE 

LINE#  INC 

1 

1  1 

I  1 

1 

1 

I 

1 

! 

I 

1 

1 

I 

1979 

APV  U 

1602412 

47414A411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  J 

1500! 

16.2! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  ! 

195.01 

35. Cl 

2.01 

-  ! 

! 

! 

1979 

RMW  13 

1 402683 

67614A41 1 

193.0! 

35.CI 

9.01 

-  | 

1500! 

16.21K0NC 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1 

1  1 

193.0! 

35. Cl 

2.01 

-  ! 

! 

! 

1979 

RMW  18 

1602(84 

676I4A41 i 

1«5.0l 

35.0! 

9.01 

-  j 

1500! 

1 6 • 2 1  NONE 

!G0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

I  1 

193.0! 

35.01 

2.0! 

-  | 

! 

! 

1979 

RAW  1? 

1602(15 

476I4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

16. 2 ! HONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1 

195. C! 

35.0! 

2.01 

-  I 

I 

! 

1979 

RPV  19 

1602(17 

676I4A41! 

195.0! 

33.  G! 

9.01 

-  j 

1500! 

16.2! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1 

195*0! 

35.01 

2.01 

-  I 

! 

I 

1977 

SCF  At 

1579202 

97114A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1492! 

16. 5 ! NONE 

! 

! 

I 

1  1 

1  ! 

195.0! 

1 

35.0! 

1 

2.01 

1 

—  ! 

1 

1 

I 

(22)  HANNA#  N.  4.# 

CO. 

l 

1 

t  1 

1  I 

1 

t 

f 

1 

l 

! 

! 

! 

1 

197® 

GEORGE  A  STINSON 

1595539 

1  29 41211*03 I1000.0110S.C1 

29.0! 

16000! 

58000! 

116.01SELF  UNLOAOER 

10H 

CLEVELAND  ! 

I 

1 

1  1  11000.01105.01 

!  11  !  1 

21.0! 

1 

« 

—  ! 

I 

1 

1 

! 

(28)  HANNAH  MARIA! 

1 

C0FFCRAT101N 

!  1  ! 

1  1  1 

1 

! 

I 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

1969 

CHALLENGER 

1519204 

!  12913A36! 

121.2! 

31.9! 

14.3! 

30001 

-  i 

51  .9 | NONE 

!«A 

SAVANNAH  ! 

1 

1  1  1 

127.5! 

32.11 

10.6! 

-  i 

! 

! 

DONALD  C.  HANNAH 

129C119 

1  13013*361 

89.0! 

29. C! 

18.7! 

2400! 

-  ! 

16.0! NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1962 

1 

1  !  1 

95.0! 

29.01 

9.61 

-  f 

! 

! 

JANES  A.  HANNAH 

129079 

1  22713*361 

142.21 

33.11 

16.0! 

4000! 

-  i 

43 .0 1  NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

*  1967 

1 

l  1  1 

149.01 

33.2! 

12.6! 

-  j 

1 

! 

1956 

MARGARET  H.  HANNAH 

1271911 

1  7413A361 

84.01 

24. C! 

10.0) 

1000! 

-  ! 

14 .0 ! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

| 

i  i  i 

54.61 

24. C! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

NARY  E.  HANNAH 

1253141 

1  41613A36I 

142.2! 

33.1! 

15.6! 

40001 

-  I 

43.01  NONE 

1  XL 

CHICAGO  1 

1975 

! 

1  1  I 

149.0! 

33.2! 

14.0! 

-  i 

! 

! 

NARY  FACE  HANNAH 

1251233 

!  1513A361 

135.51 

33.0! 

14.6! 

1850! 

34 .0 ! NONE 

!XL 

CHICAGO  1 

1949 

1 

!  1  1 

143.01 

33.11 

13.0! 

-  ! 

! 

! 

1977 

SUSAN  V  HANNAH 

1582617 

1  1 1813*36 1 

113.2! 

34.2! 

18.0! 

3000! 

-  ! 

54.0! NONE 

1  XL 

CHICAGO  ! 

t 

!  1  1 

121.6! 

34.6! 

14.0! 

-  ! 

1 

1 

1962 

HANNAH  2901 

1287331 

1  169315*71 1 

264.0! 

52.6! 

10.01 

-  ! 

3110! 

15.012  DIESEL  PUNPS# 

!  XL 

CHICAGO  ! 

l 

1  1  1 

264.0! 

52.61 

1.91 

-  ! 

! COILS 

I 

HANNAH  2902 

1287339 

!  169815*71! 

264.0! 

52.6! 

10.0! 

•  ! 

3110! 

15.012  DIESlEL  PUMPS# 

1  IL 

CHICAGO  I 

1962 

1 

1  1  1 

264.0! 

52.61 

1.9! 

-  ! 

! COILS 

! 

HANNAH  2903 

1269860 

1  1 698 1  5 A  71 1 

264.0! 

52.6! 

10.0! 

-  1 

31101 

15.012  DIESEL 

PUMPS# 

1 ZL 

CHICAGO  ! 

1962 

1 

1  1  I 

264.01 

52.61 

2.01 

-  ! 

(COILS 

I 

HANNAH  3102 

1289705 

1  147815A71I 

264.01 

52.61 

13.5! 

-  1 

4150! 

16.5! DIESEL  PUMP# 

!IL 

CHICAGO  I 

1962 

1 

1  !  1 

264.0! 

52.61 

2.01 

-  ! 

!  COILS 

I 

HANNAH  3601 

1542185 

1  23691 5A71 1 

290.0! 

60.01 

14.9! 

-  i 

5657! 

11.1! DIESEL  PUMP# 

!  IL 

CHICAGO  1 

1972 

1 

1  1  1 

290.0! 

60.01 

7.6! 

-  1 

I  COILS 

! 

HANNAH  *002 

1435739 

l  302115*71! 

351.6! 

60.0! 

14.01 

-  i 

6098! 

24.017  ELECTRIC  PUMPSIMI 

HAWAII  ! 

1981 

I 

1  1  1 

351.6! 

60.0! 

6.11 

-  ! 

! 

! 

HANNAH  9101 

I37C590 

I  335615*711 

360.0! 

60.0! 

16.3! 

-  i 

8640! 

16.512' DIESEL 

PUMPS 

UA 

SAVANNAH  ! 

1976 

1 

I 

!  1  ! 

1  1  i 

36C.01 

1 

60.C! 

1 

9.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

1 

(12)  HANOVER  TOWING#  INC. 

1 

1  1  1 

1  I  1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

t 

! 

! 

197C 

CAPTAIN  BILL 

1541528 

1  2613*361 

48.0! 

17. C! 

7.6! 

800! 

-  1 

35.OIN0NE 

INC 

WILMINGTON! 

1 

1  1  1 

48.0! 

17.6! 

7.6! 

-  1 

1 

! 

1967 

CAPTAIN  DAVE 

1509434 

l  1913*361 

58.31 

22.2! 

6.0! 

800! 

-  ! 

35.01N0NE 

INC 

WILMINGTON! 

! 

1  1  1 

61.0! 

22.21 

6.0! 

-  1 

! 

I 

CAPTAIN  JERRY 

1284(46 

1  2313*361 

52.1! 

14.0! 

6.6! 

800! 

23! 

32 .0 1  NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1944 

1 

I  1  1 

52.11 

18.0! 

6.0! 

-  ! 

1 

! 

CAPTAIN  JINNY 

1509435 

1  1913*36! 

58.31 

22.2! 

6.7! 

800! 

-  I 

35.01  NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1967 

1 

1  1  1 

58.31 

22.2! 

6.7! 

-  1 

1 

1 

CAPTAIN  TON 

1513542 

1  3513*36! 

52.31 

17.01 

7.6! 

400! 

35! 

30.0! NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1968 

1 

1  1  1 

52.3! 

17.2! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

CAPTAIN  VARREN 

1284346 

!  4113*36! 

55.0! 

18.0! 

7.6! 

500! 

-  ! 

35.0! NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1961 

( 

1  1  1 

55.01 

18.0! 

6.6! 

-  „  ! 

! 

! 

ALISON 

1277637 

1  962(4*431 

240.0! 

45.  C! 

9.0! 

-  ’  j 

2250! 

18.01  NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1942 

! 

1  1  1 

240.0! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ATC  117 

1  - * 

1  66314*43! 

215.0! 

35.0! 

9.5! 

“  ! 

1800! 

16.0! DIESEL  PUMP 

INC 

WILMINGTON! 

1944 

1 

!  1  I 

218.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ATC  U1 

1  - - 

!  82814*431 

206.01 

40.6! 

12.0! 

-  { 

2200! 

16.012  PUMPS 

INC 

WILMZN6T0N1 

1936 

( 

1  1  1 

208.01 

40.6! 

3.01 

-  ! 

I 

1 

1957 

UEYERHAUSER  It 

1  - — 

1  61414*43! 

196.0! 

35.01 

10.0! 

-  I 

14171 

13.01  NONE 

INC 

WXLMlNGIONf 

1 

1  !  I 

196.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

BRAZOS 

1175653 

I  66715*70! 

205.1! 

40.1! 

10.0! 

-  1 

1600! 

30.01HCNE 

INC 

WILMINGTON! 

1942 

1 

!  1  1 

205.11 

40.1! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

HT  8 

1594217 

!  53!$A70! 

65.01 

—  ! 

4.5! 

•  i 

165! 

10.0! ELECTRICAL  PUMP 

INC 

WILMINGTON! 

1978 

1 

I  1  1 

65.0! 

20.8! 

1.0! 

-  1 

! 

1 

HT  80 

126(632 

!  47015*701 

170.0! 

39.9! 

8.2! 

-  ! 

1600! 

25.0! PUMPS 

INC 

WILMINGTON! 

1945 

1 

1  1  1 

170.01 

39.9! 

2.0! 

! 

I 

1941 

I 

1  1  1 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

1 

! 

NT  120 

1501836 

1  72915*701 

200.0! 

40.0! 

8.21 

-  'I 

16001 

14.01  PUMPS 

INC 

WILMINGTON! 

1965 

1 

1 

1  1  1 
1  1  1 

208.51 

1 

40.  C! 
1 

2.0! 

1 

-  1 

! 

1 

1 

1 

(15)  HANSEN#  EDVARD  X./  JR. 

t 

1 

1  !  1 

1  1  1 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

1967 

LIL  PAL 

1512137 

(  4413*361 

50.0! 

20.0! 

—  ! 

600! 

-  1 

-  I 

1 

1 

1 

I 

1  1  1 
1  1  1 
1  1 

5C.0! 

1 

I 

20.0! 

1 

1 

1 

I 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

TABIC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.429 


EMM 

IVTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  I 

!  V 

£  S  S  E  L  ! 

J 

DIST!  OPERATOR 

NET  ICODEtLENGTHlBRDTH! 

V 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

! 

l 

i 

i 

i 

t 

t 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* 

1 

REGIS"!****! 

REG.  1 

REG. ! LOAD"! 

! 

CARGO 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1TC! 

BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  $f:!//////!/////1 

ED  ! 

!//////// 

POINT  !  LINE-1 

1*09 

LINE-1  ! 

GUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

0VER-10VER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)! ////////////////!7D! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NAGE  t  IV  ] 

ALL  ! 

ALL  ILIGHT! 

POWER! 

ENGERS 

(FECT)t  LINt-7 

ICE! 

LINE-?  !*REBUILT! 

(14)  KARMERT  IMT*L«/  JNC. 
LINDA 

1278455 

!  ! 

1  1 

I  1 

1313A35I 

! 

! 

! 

38.61 

! 

! 

! 

14. C! 

! 

! 

! 

4.0! 

165! 

! 

! 

! 

1 8.0 ! HOHE 

! 

! 

! 

!TN 

! 

! 

! 

MARRIMAN  ! 

l 

i 

! 

1939  | 

1  t 

!  ! 

38.61 

1 

14.  Cl 

1 

3.6! 

! 

” 

! 

! 

! 

i 

l 

! 

! 

(01)  HARBOR  CRUISES/  INC. 
ABIGAIL  ADARS 

! 253149 

!  ! 

!  1 

42MA16! 

1 

I 

59.9! 

! 

1 

21.0! 

! 

1 

5.0! 

470! 

! 

! 

21 .OlhONE 

! 

1 

!MA 

BOSTON  ! 

! 

! 

1946  1 

1  1 

65.01 

21.  C! 

5.0! 

150 

! 

! 

! 

FORT  INDEPENDENCE 

1667585 

04I1A16! 

89.9! 

32. C! 

4.0! 

700! 

- 

35.0! NONE 

!HA 

BOSTON  ! 

1984  ! 

1  ! 

90.01 

32. C! 

6.0! 

515 

! 

I 

! 

FORT  WARREN 

!  257720 

9611A16! 

60.91 

35.  C! 

6.0! 

525! 

- 

34.0! HONE 

IMA 

BOSTON  ! 

1949  ! 

I  ! 

70.0! 

36. C! 

5.5! 

340 

! 

! 

t 

FREDERICK  L  NOLAN  JR 

1685254 

6711A16! 

89.9! 

32.0! 

6.0! 

864| 

- 

35 .0 ! NONE 

1  HA 

BOSTON  ! 

1985  ! 

1  1 

90.0! 

3c. C! 

6.0! 

530 

! 

i 

! 

MARTHA  WASHINGTON 

1285596 

2311A16! 

64.9! 

30.0! 

6.0! 

228! 

- 

24.01NONE 

(PA 

BOSTON  ! 

1961  ! 

1  ! 

64.9! 

30. C! 

5.0! 

210 

! 

! 

j 

1 

«UAD  I 

{432573 

1S11A02! 

40.9! 

14.1! 

6.2! 

330! 

- 

1 2 . 0 ! NOME 

ILA 

HOUMA  j 

1981  ! 

!  ! 

40.9! 

14.1! 

4.2! 

6 

! 

i 

1 

QUAD  II 

1434370 

1511A02! 

40.9! 

14.1! 

6.2! 

330! 

- 

12.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1981  ! 

i  ! 

i  i 

40.9! 

1 

14.1! 

! 

4.2! 

6 

! 

< 

! 

! 

! 

1 

(09)  HARBCt)  CRUISES/  LTD. 

BAT  LADY 

!  926330 

i  i 

1  ! 

66 1 1 A 16 1 

1 

i 

119.2! 

! 

1 

34.6! 

! 

! 

5.5! 

6C0! 

i 

! 

32 .0 ( NONE 

! 

! 

!MD 

8ALTIP0RE  ! 

I 

i 

1988  1 

1  1 

140.0! 

34.6! 

5.5! 

j 

600 

! 

! 

{ 

; 

LADY  BALTIMORE 

1683143 

6911A16! 

113.0! 

51.  C! 

6.0! 

500! 

- 

50.o:mcne 

!MD 

0ALTJHORE  i 

1985  ! 

1  ! 

1  1 

136.0! 

! 

31. C! 

6.0! 

! 

600 

j 

! 

! 

i 

1 

j 

! 

(01)  HARBOR  MARINE  CQRPORATIOlN 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

BRAVADO 

<250746 

1513A36! 

56.91 

16.0! 

4.8! 

500! 

- 

18.8! NONE 

!  *  I 

WARREN  ! 

1946  ! 

! 

!  1 

56.9! 

16.0! 

4.8! 

i 

- 

! 

! 

! 

JOHN-fE 

1  54CC06 

3113A36! 

61.8! 

17.1! 

5.8! 

430i 

- 

18.0! NONE 

1RI 

WARREN  ! 

1945  ! 

l 

!  ! 

61.6! 

17.1! 

5.81 

- 

! 

I 

! 

RAY-RE 

1 612555 

28 i 3 A  36 1 

42.9! 

IS. 4! 

9.0! 

400! 

- 

17.8 ! NONE 

J  NX 

WARREN  ! 

1979  l 

1 

1  t 

42.91 

15.4! 

5.5! 

- 

! 

! 

l 

COEN  23 

1219564 

262I4A431 

108.0! 

36. C! 

7.0! 

-  i 

262 

30.0 t 60-T0N 

CRANE 

!RI 

HARDEN  i 

1947  1 

I 

!  1 

!  ! 

108.0! 

! 

36. C! 

! 

1.5! 

! 

• 

" 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(07)  HARBOR  MARINE  E4UIPMENT 

1 

!  COAP. 

!  ! 

!  I 

! 

! 

■ 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ECCO  III 

1255542 

13!3A36! 

42.0! 

12.5! 

5.71 

3251 

- 

30 .0 ! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1944  ! 

I 

!  1 

45.0! 

12. 5! 

5.7! 

- 

! 

! 

! 

SWIFT 

i  277412 

27I3A36! 

60.3! 

17.2! 

6.4! 

800! 

• 

40.0! NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1958  ! 

! 

1 

1  l 

1  t 

65.0! 

1 

17.21 

! 

6.4! 

i 

“ 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

(23)  HARBOR  MARINE  LTD. 

LEI 

1 

! 

1275598 

!  ! 

1  ! 

10! 3  A  3  6 1 

! 

! 

34.0! 

! 

1 

11.61 

! 

3.7! 

165! 

I 

1 

12.0! NONE 

! 

I 

I  MI 

FERRYS3URG! 

! 

1 

1957  1 

1 

1 

i  ! 

34.0! 

! 

11.6* 

1 

3.7! 

I 

" 

! 

1 

1 

! 

I 

1 

! 

(32)  HARBOR  TOWINS  1  FLEETING! 

!  1 

1  ! 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

ALGIERS  POINT 

1270308 

3813A361 

55.01 

18.01 

7.6! 

600! 

- 

55 . 0 1 

ILA 

NEW  i 

1959  ! 

1 

!  1 

59.0! 

18.0! 

6.0! 

- 

1 

! 

ORLEANS  ! 

1 

SILVER  FOX 

{258967 

7413A36! 

8C.0! 

72.0! 

9.0! 

1000! 

- 

45 .0! NONE 

)IA 

NEW  ! 

1949  ! 

1 

!  ! 

80. 0! 

22.01 

7.91 

- 

I 

! 

ORLEANS  ! 

I 

TODD  C 

1631535 

7313.36! 

55.0! 

24.0! 

8.0! 

800! 

- 

40.0! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1981  ! 

! 

1  ! 

55.0! 

24. C! 

8.0! 

- 

! 

! 

ORLEANS  I 

1 

WENDY  C 

1587883 

9913A36! 

61.8! 

24.1! 

9.71 

1000! 

- 

45 . 0 l NONE 

ILA 

HVJ  ! 

1978  1 

» 

!  1 

61.8! 

24.1! 

9.7J 

- 

! 

! 

ORLEANS  i 

! 

OR  9712 

1508226 

5051 4A40I 

210.0! 

26.0! 

8.5! 

-  1 

1097 

1 2.4 { NONE 

!LA 

NEW  ! 

196C  J 

1 

!  ! 

210.0! 

26. C! 

1.6! 

- 

! 

I 

ORLEANS  ! 

1 

OR  9793 

1508237 

S05I4A40! 

21C.0! 

26.01 

8.5! 

-  J 

1092 

12. 4  !  NONE 

ILA 

NEW  I 

1963  1 

! 

1  ! 

210.0! 

26. C! 

1.61 

- 

! 

! 

ORLEANS  1 

! 

OR  9794 

1508240 

50514*401 

210.01 

26. C! 

8.5! 

-  f 

1092 

12.4! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1965  l 

1 

1  1 

210.01 

26. Cl 

1.6! 

- 

1 

ORLEANS  ! 

1 

OR  9798 

(508242 

50514*401 

210.0! 

26.0! 

8.31 

-  j 

1092 

1 2.4 !  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1965  1 

! 

1 

1  1 

210.0! 

! 

26.0! 

1.6! 

! 

* 

! 

! 

1 

1 

ORLEANS  1 

1 

1 

(34)  fcARIOft  TOWING  SERVICE 
ARTHUR  C 

! 

1 

1411748 

1  ! 

!  1 

21 13*36! 

1 

! 

45.0! 

i 

16.  C! 

! 

I 

6.01 

350! 

1 

1 

25 • 0! NONE 

! 

1 

J  WA 

8AINBRZD6E! 

l 

! 

1979  1 

! 

|  | 

45.0! 

16.01 

4.51 

- 

I 

1 

ISLAND  ! 

1 

THEODORE  S 

1221172 

21135361 

49.91 

13. C! 

8.21 

3501 

- 

22.01  NONE 

!WA 

BAINBftlDSS! 

*  1960  l 

! 

1 

i  i 

55.0! 

! 

13.91 

! 

8.21 

“ 

! 

1 

i 

! 

ISLAND  ( 

! 

(39)  HARBOR  TUG  1  BARGE  CO. 
AILENE  ELIZABETH 

1 

1526087 

<  1 

401 1 C 11 1 

1 

I 

65.0! 

1 

16.6! 

1 

! 

7.8! 

1050! 

! 

! 

14 .0! NONE 

! 

I 

1 C  A 

SAN  I 

1 

I 

197C  1 

1 

1  ! 

65.0! 

16.6! 

7.8! 

67 

! 

I 

FRANCISCO  1 

1 

mallard 

1507300 

39 1 1  Cl 1 ! 

65.0! 

16.0! 

7.8! 

1000! 

- 

14.0! NONE 

!  CA 

SAN  ! 

1966  1 

1 

!  I 

65.0! 

16. Cl 

7.8! 

38 

!  ! 

! 

FRANCISCO  1 

I 

SPILL  CONTAINER  21 

1277221 

1611*111 

47.9! 

14.0! 

4.5! 

725! 

- 

!  14.0! NONE 

!  C  A 

LOS  I 

1959  ! 

1 

1  ! 

49.01 

14. C! 

4.0! 

49 

1 

! 

ANGELES  I 

! 

AMERICAN  RIVER 

1287201 

7013*35! 

70.0! 

26. C! 

6.0! 

1000! 

- 

43.0IN0NE 

1  CA 

SAN  I 

1961  i 

1 

!  1 

7  C .  0 ! 

26.  Ct 

5.0! 

- 

! 

! 

FRANCISCO  I 

! 

APOLLO 

1508C70 

0713*361 

81.4! 

28.0! 

9.2! 

20C 

- 

!  40.0INONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1967  1 

1 

1  1 

87.0! 

29.0! 

9.21 

- 

!  ! 

! 

! 

ATLAS 

1  *76706 

SI  1 3*361 

76.0! 

22. C! 

12.0! 

1300! 

- 

!  35.0! NONE 

ICA 

EUREKA  t 

1958  ! 

1 

!  I 

81.0! 

22.2] 

8.0! 

- 

!  ! 

! 

] 

CAYANO 

(29A71A 

101*306! 

§«**! 

25-1! 

11.8! 

1A» 

- 

I  *r>  A  J  *""*•- 

LOS  ! 

1965  1 

1 

1  1 

95.65 

29.01 

9.8! 

- 

1  ! 

! 

ANGEIES  ! 

1 

FEARLESS 

1262932 

21 13*361 

62.01 

17.1! 

7.8! 

450! 

- 

1  25 . 0  5  NONE 

ICA 

SAN  ! 

1951  1 

1 

!  ! 

65.0! 

19. Cl 

7.8! 

- 

I  ! 

! 

FRANCISCO  ! 

! 

FEATHER  RIVER 

1271661 

3913*35 ! 

70.01 

26. C! 

4.0! 

10001 

- 

1  45.01  NONE 

ICA 

SAN  ! 

1956  ! 

1 

1  1 

7C.0! 

26.C! 

4.0! 

- 

1  ! 

! 

FRANCISCO  ! 

1 

OIL  KING 

1269C23 

21 13*36! 

62.0! 

17.1! 

14.0! 

600! 

- 

1  34.0! NONE 

ICA 

SAN  1 

1954  J 

! 

1  J 

66.01 

18. Cl 

13.0! 

- 

1  ! 

! 

FRANCISCO  ! 

1 

OIL  PHOT 

1260542 

721 3* 36 1 

61.3! 

17.1! 

13.0! 

670! 

- 

I  35.0! NONE 

ICA 

SAN  1 

1945  1 

1 

1  1 

65.0! 

18.1! 

12.0! 

- 

I  ! 

1 

FRANCISCO  ! 

! 

PETREL 

1290011 

3213*361 

61.8! 

17.1! 

13.0! 

1000! 

- 

1  33.0! NONE 

!AK 

PRUDHOE  ( 

1945  ! 

1 

1  ! 

65.0! 

18.1! 

12.0! 

- 

1  ! 

! 

! 

RENOWN 

1 207111 

23I3A36! 

61.31 

17.11 

10.0! 

8001 

- 

1  35 .0! NONE 

ICA 

EUREKA  ! 

1945  1 

t 

i  1 

65.0! 

19.C! 

6.0! 

- 

!  1 

I 

I 

RESOLUTE 

1272189 

13513*36! 

94.6! 

25.2! 

12.01 

7000! 

- 

1  47. 0! NONE 

ICA 

SAN  ! 

194?  ! 

1 

!  1 

96.5! 

76.4! 

10.8! 

- 

I  ! 

1 

f*ANCI$CO  ! 

I 

RUSTLER 

1289464 

2013*361 

61.4! 

17.11 

10.0! 

8001 

- 

1  35.01H0NE 

ICA 

EUREKA  1 

1945  1 

1 

!  1 

65.01 

18.  Cl 

6.01 

- 

1  ! 

! 

1 

1AM  JCAAUIH  RIVER 

1295630 

7313*35 l 

7C.0! 

76. C! 

8.0! 

1000! 

- 

1  45 • 0! 30NE 

ICA 

SAN  I 

1964  J 

1 

1 

! 

1  1 

!  1 

7C.0! 

1 

! 

26.11 

! 

8.0! 

! 

1  ! 

!  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

FRANCISCO  1 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.43.0. _ 


ENCftt 

1VTCC 1  DIMENSIONS  (DRAFT) 

(CAPACITY!  KISH-  ! 

!  V  E  $  S  E  L 

1 

I 

•1ST! 

OPERATOR 

NET  1CCIEIIENSTH16MTH!  1 

! 

I 

CST  !  CARSO  HANDLING 

! S  lOPERATXNC 

1 

! 

YEAR  I 

RCCXS-!****!  REC.  !  t EC.! LOAD-! 
TER  l  SEC!//////';/////!  ED  ! 

CARSO  !  FIXED  !  E8UIPNENT 

//////!  POINT  !  LXNE-1 

ITC1  BASE 

! AO!  LINE-1 

! 

!  COAST 

i // 

1  BUILT  1 

VESSEL  NAME  AM  NUMBER 

!  CUARD 

TON-  1PA6E 1  OVE  R-! OVER*! ///// 1  HORSE! 

PASS-  1 (LXCHT) !////////////////!TD!////////// 

! 

OR  ! 

1  NUMBER 

NACE  !  IV  1  ALL  !  ALL  (LXCHT!  POWER!  EN6ERS  I  (FEET)!  LINI-2 

1 E  E I  LINE-2 

(‘REBUILT  1 

(39)  HARBOR  TUfi 

1  BARCE  CO. 

! 

! 

! 

it  iii 

ii  iii 

it  iii 

1 

l 

! 

! 

•  1 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

* 

(CONTINUED)!  ! 

ii  iii 

! 

! 

! 

!  C A  SAN 

1943  i 

SEA  DEVIL 

1569316 

135 !3A36!  94.01  .25.0!  11.5! 

1100!- 

-  ! 

30.0! RONE 

! 

!  !  94.0!  25.0!  11.5! 

1 

i  j 

! 

!  FRANCISCO 

! 

1953  ! 

SEA  DUKE 

! 264985 

9113A36!  92.9!  24.71  11.8! 

2000! 

-  ! 

26.0! RONE 

!CA  SAN 

I 

1  I  97.91  24.7!  11.8! 

1 

-  j 

! 

!  FRANCISCO 

! 

1944  I 

SEA  HORSE 

1252765 

9113A36!  92.9!  24.7!  11.8! 

1000! 

-  ! 

26.0! NONE 

!CA  SAN 

t 

1  I  97.9!  24.71  11.8! 

! 

-  i 

I 

!  FRANCISCO 

! 

1973  ! 

SEA  LARK 

1541701 

! 

60I3A361  94.0!  25. C!  11.7! 

2000! 

-  ! 

32.01MONE 

! C A  SAN 

j  t 

!  1  94.0!  25. Cl  11.7! 

! 

-  ! 

! 

!  FRANCISCO 

! 

1952  ! 

SEA  SCOUT 

1244276 

I 

fit  3 A  36 !  92.91  24.7!  11.8! 

2000! 

-  I 

24.0IN0NE 

ICA  SAN 

!  1  97.9!  24.71  11.8! 

! 

-  i 

1 

!  FRANCISCO 

1940  I 

THOR 

1284109 

2013A36!  61.4!  17.1!  10.0! 

800! 

-  j 

35.01R0NE 

ICA  EUAEKA 

j  * 

! 

!  !  65.0!  18.0!  6.0! 

s 

-  ! 

! 

! 

! 

1958  1 

TROJAN 

1274707 

1 

S113A36!  74.01  22.2!  10.81 

600! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

ICA  SAN 

1  1  76.0!  22.2!  10.8! 

! 

-  ! 

! 

!  FRANCISCO 

! 

1955  ! 

VALIANT 

1270466 

! 

34I3A36!  61.3!  17.1!  7.1! 

600! 

-  i 

24 .7 ! NONE 

ICA  SAN 

!  !  65.0!  17.5!  7.1! 

! 

-  j 

! 

I  FRANCISCO 

! 

H  29 

j  - 

2141 4A431  137.0!  34.3!  9.6! 

600! 

13.0! RONE 

ICA  SAN 

1944  ! 

J 

!  !  141.01  34.3!  2.0! 

! 

-  l 

! 

!  FRANCISCO 

1 

M  30 

21414A43)  —  !  —  !  7.5! 

-  j 

600! 

12.0! NONE 

!CA  SAN 

19-.3  ! 

} 

!  !  137.0!  34.0!  3.0! 

! 

-  | 

1 

1  FRANCISCO 

! 

1943  ! 

H  AS 

I  - 

214 14A461  125.0!  34.0!  7.5! 

-  l 

500! 

12 .0! NONE 

ICA  SAN 

! 

!  i  125.01  34. C!  3.01 

! 

-  ! 

! 

!  FRANCISCO 

! 

1949  ! 

BRACE  12 

1257968 

1470J5A711  230.0!  46.0!  13.6! 

-  | 

3235! 

35.012  PUMPS 

ICA  SAN 

1 

!  !  230.0!  46. C!  2.81 

1 

-  ! 

! 

!  FRANCISCO 

! 

1946  ! 

NO.  1 

1269C83 

765I5A71!  195.1!  40.1!  10.1! 

-  | 

1464! 

35.012  DIESEL  SENIRA 

“ICA  SAN 

1 

!  !  195.1!  40.1!  3.0! 

! 

-  ! 

!  TORS 

!  FRANCISCO 

! 

1944  ! 

NO.  S 

1 254459 

758I5A71!  195.0!  40.0!  10.0! 

-  | 

14B3! 

30.012  DIESEL  PUNPS 

ICA  SAN 

» 

!  !  195.0!  40.0!  2.0! 

! 

-  1 

! 

!  FRANCISCO 

! 

1954  ! 

NO.  17 

1246871 

2442ISA711  275.0!  50. C!  20.0! 

-  | 

6522! 

36.013  DIESEL  PUNPS 

ICA  SAN 

! 

!  !  275.0!  50.C!  4.0! 

! 

-  | 

! 

!  FRANCISCO 

1 

NO.  SO 

1264864 

1 

12151SA71!  260.0!  48.0!  12.0! 

3511! 

40.012  DIESEL  PUNPSJ 

ICA  SAN 

1953  ! 

!  I  260.0!  48.0!  3.0! 

! 

-  ! 

!1  AUX.  GENERATOR!  FRANCISCO 

! 

1958  ! 

NO.  SI 

1269429 

1370ISA70!  260.0)  50.1!  13.0! 

3916! 

40.013  DIESEL  PUNPS 

ICA  SAN 

1 

!  !  260.0!  50.1!  3.0! 

1 

-  1 

1 

I  FRANCISCO 

1 

1955  ! 

ORANCE 

1269207 

13941SA71!  254.0!  54.0!  12.6! 

-  J 

3800! 

36.013  6*  PUNPS 

ICA  SAN 

1 

1 

!  !  254.0!  54.0!  2.0! 

!  !  !  !  ( 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

1  FRANCISCO 

1 

! 

! 

(41)  HARBOR  TUC 

BOAT  SERVICE 

1 

! 

!  !  !  !  ! 

!  !  •  1  !  ! 

! 

I 

! 

1 

1 

1 

ICA  SAN  OXEGO 

1 

! 

1974  ! 

BULLFROG 

1559970 

1313A36!  -  !  -  !  6.4! 

500! 

-  ! 

12.01N0NE 

1 

!  I  35.8!  13.6!  -  1 

1 

•  ! 

! 

1 

1.54  1 

SEA  HORSE 

1935468 

37I3A36I  -  !  -  !  6.0! 

550! 

-  ! 

14.0! NONE 

ICA  SAN  BIE60 

1 

1 

!  !  56.5!  15.6!  -  ! 

!  1  !  I  ! 

i 

t 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

(20)  HARBOUR  NARINE#  INC. 

I 

ii  iii 

ti  iii 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

! 

1 

1977  ! 

JINNY  NAC 

1592200 

100I3AS6I  it. at  24*01  9.01 

1135! 

-  1 

30.0! NONE 

10H  PROCTOR- 

I 

1 

!  !  68.0!  24.0!  6.0! 

!  !  !  !  1 

! 

! 

i 

i 

1  VXLLE 

1 

I 

1 

(33)  HARD* S  NARINE  SERVICE# 

1 

i  Inc. 

!  !  !  !  ! 

(  !  !  !  ! 

I 

! 

1 

! 

1 

1 

ITX  HULL 

! 

! 

1976  ! 

BOBBY  JOHN 

1577446 

2913A36!  38.0!  16.0!  5.5! 

400! 

-  ! 

30.0IN0NE 

1 

!  J  3E.0!  16.0!  5.5! 

1 

-  1 

1 

1 

! 

1966  t 

NANARU 

1505842 

39! 3A36!  47.3!  18.4!  6.4! 

480! 

-  ) 

30.0! NONE 

ITX  HULL 

I 

1  !  47.3!  18.4!  6.4! 

I 

-  1 

!  ' 

! 

! 

1976  ! 

HISS  JULIE 

1578742 

48I3A36!  45.5!  20.1!  8.3! 

700! 

-  j 

43.0! RONE 

ITX  HULL 

1 

!  •  45.5!  20.11  1.3! 

! 

-  I 

! 

1 

! 

1940  ! 

HISS  HONIE 

1284409 

24! 3A36I  44.7!  15.9!  5.2! 

330! 

-  1 

30.0! NONE 

ITX  HULL 

I 

!  !  44.7!  17. C!  5.2! 

! 

-  j 

! 

I 

! 

NISS  ROBIN 

1279915 

20I3A36!  38.2!  18.0!  4.6! 

330! 

-  ! 

22.0JN0NE 

ITX  HULL 

1959  ! 

1 

!  !  38.2!  18.0!  4.6! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

t 

I 

1 

1 

! 

! 

(15)  HARDAWAY  CORrANY#  THE 

1 

1 

!  !  !  !  ! 

!  !  IIS 

! 

I 

\ 

1 

1 

1 

IFL  TAMPA 

! 

! 

1964  1 

Bit  HARRY 

1 293828 

62I3A36!  62.3!  23.2!  7.5! 

680! 

-  ! 

21.0! NOME 

1 

1  !  6 2.3!  23.2!  7.5! 

I 

-  1 

1 

1 

! 

BILL  DEAN 

1243106 

10I3A36!  41.9!  12.4!  4.5! 

165! 

-  i 

20.0! NONE 

IFL  TAMPA 

1951  ! 

] 

!  !  45.0!  1 3.C!  4.0! 

1 

! 

1 

! 

CAPTAIN  LEARY 

1563269 

37I3A36I  52.9!  18.0!  7.3! 

680! 

-  ! 

25.0! NONE 

IFL  TAMPA 

1975  1 

I 

!  !  56.0!  19.0!  7.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

1973  ! 

CAPTAIN  NULLER 

1546748 

31 1 3A361  42.6!  16. C!  7.0! 

580! 

-  1 

25.01  NONE 

IFL  TAMPA 

1 

!  !  42.4!  16.1!  6.7! 

1 

*  ! 

! 

I 

! 

1945  ! 

CRACKER 

1277411 

1613A36!  44.8!  13.9!  4.0! 

330! 

•  1 

20.0 ! NONE 

IFL  TAMPA 

f 

!  !  50.0!  14.0!  4.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1967  ! 

DOTTIE  DO 

1507998 

15J3A36!  41.9!  12.4!  5.0! 

400! 

-  ! 

26.0! NONE 

IFL  TAMPA 

1 

!  !  45.0!  13.0!  5.0! 

! 

•  ! 

! 

1 

! 

CATOR 

I29IJ13 

14I3A36!  44.8!  13.9!  4.0! 

330! 

-  j 

20.0! NONE 

ICA  SAVANNAH 

1945  I 

I 

!  !  50.0!  14.0!  3.6! 

1 

! 

1 

IFL  TAMPA 

1 

1955  ! 
I 

1 

!  !  90.0!  54. C!  1.0! 

! 

BFD  54 

j  ...... 

18S14A43!  90.0!  46.0!  6.0! 

-  J 

790! 

7.0 (NONE 

IFL  TAMPA 

1955  ! 

1 

!  !  9C.0!  44.0!  1.0! 

! 

1 

! 

1969  ! 
! 

1 

!  !  90.0!  50.3!  3.0! 

! 

{DERRICK 

1 

BFD  86 

1511425 

2731 4 A 43 !  115.2!  34.0!  6.0! 

400! 

8.0! ROME 

IFL  TAMPA 

1967  ! 

I 

!  !  120.0!  34.0!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1967  ! 

BFD  88 

1  - 

62I4A43!  65.0!  16.0)  4.0! 

130! 

6.0! NONE 

IFL  TAMPA 

i 

1  1  65.0!  16. C!  1.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

BFD  91 

>55004 

470I4A43!  1 OC.OI  54.0!  5.0! 

880! 

65.0140  TON  STEAH 

IFL  TAMPA 

1949 

1 

!  !  100.0!  54.01  3.01 

1 

-  ! 

1  DERRICK 

1 

BFD  94 

1525466 

284!4A43!  115.2!  34.0!  6.0! 

400! 

6.01NONE 

IFL  TAMPA 

1970 

1 

1  1  120.0!  34.0!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

6F0  95 

1525467 

2I4I4A43!  120.0!  34.0!  6.0! 

400! 

8.0! NONE 

IFL  TAMPA 

1V7C 

1 

!  !  120.0!  34.0!  1.S! 

! 

-  ! 

1 

! 

1950  1 

BFD  214 

1  - 

134! 4 A 4 3 1  90.0!  30.0!  6.0! 

368! 

9.0 ! NONE 

IFL  TAMPA 

1 

t  !  90. Cl  30.0!  1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

BFD  724 

I009C50 

6614A46!  85.0!  24.0!  6.0! 

11551 

8.0! RONE 

IFL  TAMPA 

— 

1 

!  1  —  1  —  1  2.01 

1 

-  ! 

1 

I 

BFD  NO.  106 

1  - 

134I4A461  1C. 01  30.01  4.0! 

366! 

7.4 t RONE 

f FL  TAMPA 

1954 

1 

1  !  9C.0!  30.0!  1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

1949 

CHICKASAW 

1523228 

470I4A46!  110.0!  50.C!  5.0! 

•  ! 

680! 

45.01  CRANE 

IFL  TAMPA 

| 

!  !  110.0!  50.0!  2.0! 

1 

-  ! 

1 

1 

1937 

HCCO  418 

1  - 

127I4A46!  100.01  32.01  6.0! 

250! 

20.0ICRANE 

ICA  SAVANNAH 

1 

!  !  100.01  32.0!  2.0! 

! 

•  I 

I 

1 

1972 

HCCO  1J«8 

!  - 

575UA46!  138.0!  52.0!  4.0! 

-  | 

920! 

1 3.0! NONE 

IFL  TAHPA 

! 

1  1  138.0)  52.0!  2.5! 

! 

—  I 

! 

1 

HCCO  1327 

I  - - 

211I4A46!  110.01  30.01  5.0! 

400! 

5 .0! NONE 

IFL  TAMPA 

1942 

1 

1 

1 

!  !  110.0!  30.0!  1.5! 

i  !  !  !  ! 

I  !  1  !  ! 

i 

! 

( 

1 

! 

1 

1 

1 

TAfLE  2  -  DESCRIPTION  of  vessels 
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VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 


!  COAST 
I  GUARD 
I  NUMBER 


tVTCC (  DIMENSIONS  S  DRAFT! 

NET  ICODElLENGTMlBRDTHl  ! 
REGIS-!  *•**!  REG.  t  REG.!LOAO-{ 

TER  1  SCEI ////// ! /////!  ED  ! 

TON-  IMAGE!  OVER-! OVER- !/////!  HORSE 
NA6E  !  ZV  t  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


(15)  HARDAWAY  COMPANY#  THE  ! 

(CONTINUED) ( 
NCCO  1364  ! 


HC1  26-4322 


HCZ  26-4558 
HCZ  26-4628 


NCI  26-4429 


(16)  HARDERS#  H.  6.  8  SON 
RR.  JAKE 


(32)  HARLESS#  JURY  I 
LILLIE  C.  HARLESS 


(01)  HARRIS#  GEORGE  S 
QUODDT  DAK 


(20)  HARTLEY  KARINE  CORK- 
MISSOURI 


CARLA  1523356 

! 

ERIN  1622426 

! 

HUH  1557436 

! 

KIMBERLY  1577936 

! 

MARIAN  1598793 

! 

MOflRO  IS  1504746 

1 
t 
! 

(36)  KARDIN6#  TODD  E.  t 

DENISE  H  1273346 

I 

WAYNE  H  1502421 

1 

CHAD  H  1581906 

1 
1 
1 

(32)  HARLESS#  JERRY  I.  1 

LILLIE  C.  HARLESS  1627353 

1 

HEART  1  - 

1 

LCT  54  1  - 

1 

LCT  55  1011270 

1 

*;«  7  1  — 

l 

1 

l 

(01)  HARRIS#  GEORGE  $.  1 

GUODDY  DAK  !S0eS29 

1 
I 
1 

(20)  HARTLEY  KARINE  CORK.  f 

MISSOURI  1271035 

POINT  1533020 

I 

CHOTIN  1183  1271996 

1 

dir  NO.  2  1007674 

1 

IOC  1  1017368 

1 

ORT  13c  1016246 

1 
1 
I 

(32)  HARVEY  6ULF  ZNT*l  MARINE! 

HARVEY  CHALLENGER  1639817 

I 

HARVEY  CHARGER  1443395 

1 
1 
I 


1  1  155.51  50.0! 

131 15A701  100.0!  30. C! 

!  1  10C.0!  30.0! 

17S15A70!  100.0!  26. C! 

1  1  10C.0!  26.0! 

60015A70!  175.0!  26.0! 

I  1  175.0!  26. C* 

II  II 

II  II 

II  1  I 

85I3A361  —  1—1 


1  I 

8513A36! 
1  1 

10813*36! 
1  I 

(  I 

1  I 


27.01  10.0! 
-  I  10.7! 
26. C!  8.7! 
!  ! 

!  ! 


CARSO 

mum 

PASS¬ 

ENGERS 


1  ! 

1  ! 

1  1 

!  ! 

2Q0I4A46! 

! 

! 

1 

l 

121.0! 

1 

! 

! 

! 

36.0! 

! 

! 

! 

1 

4.5! 

! 

1 

1 

I 

! 

I 

1 

! 

5501 

! 

1 

! 

1 

12.0 ! NONE 

! 

! 

! 

! 

1FL 

TAMPA 

!  ! 

121.0! 

36. C! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

127I4A43! 

100.0! 

26. C! 

5.0! 

350! 

6.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

1 

-  j 

! 

t 

4931(446! 

139.5! 

40.01 

7.0! 

350! 

50. 0 1  NONE 

1 

!  ! 

139.5! 

40.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

16014A43! 

110.0! 

31.3! 

6.0! 

-  l 

500! 

6.01  NONE 

1FL 

TAMPA 

!  ! 

110.0! 

31.3! 

1.5! 

! 

-  | 

| 

I 

25514A46! 

14C.0! 

32.0! 

6.0! 

700! 

6. 0! NONE 

IFL 

TAMPA 

!  ! 

165.0! 

32.  Cl 

1.5! 

! 

-  J 

1 

! 

2S5I4A43; 

145.0! 

32.0! 

6.01 

-  ! 

700! 

11 .0! NONE 

!FL 

TAMPA 

!  ! 

145.0! 

32.0! 

1.51 

! 

-  | 

! 

! 

3601 4A43! 

120.0! 

40.0! 

5.5! 

500! 

10.0! NONE 

IGA 

SAVANNAH 

!  1 

120. 0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

360I4A43I 

120.0! 

40.0! 

5.5! 

-  ! 

500! 

10.01  NONE 

IFL 

TAMPA 

1  I 

120. 0! 

40.CI 

2.0! 

! 

! 

I 

404MA46! 

140. 1! 

39.1! 

7.0! 

1000! 

1 t .0! HONE 

IFL 

TAMPA 

!  ! 

140.1! 

39.1! 

2.0! 

! 

-  | 

i 

! 

303I4A46! 

140.1! 

39.1! 

7.0! 

1000! 

11 .0! NONE 

IFL 

TAMPA 

1  1 

140.1! 

39.11 

2.01 

! 

-  | 

j 

! 

933I4A43I 

18C.0! 

52.0! 

8.0! 

-  ! 

2500! 

6 ■ 0! NONE 

IFL 

TAMPA 

1  1 

180.0! 

52.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

230(4*43! 

140.0! 

36.01 

6.01 

-  l 

351! 

5 . 0  !  NONE 

IFL 

TAMPA 

!  I 

140.0! 

36.01 

2.0! 

1 

-  f 

1 

! 

230I4A43! 

1 40. 0! 

36. C! 

6.0! 

500! 

6.0! NONE 

IFL 

TAMPA 

I  I 

140.0! 

36.C1 

2.0! 

! 

1 

! 

1067I4A461 

180.3! 

54.1! 

7.0! 

-  f 

2500! 

10 .0 ! NONE 

IFL 

TAMPA 

!  1 

180.3! 

54.1! 

2.0! 

! 

-  ( 

I 

1 

617I4A46! 

15C.0! 

50.0! 

4.5! 

-  1 

250C! 

1 5 . 0 ! NONE 

IFL 

TAMPA 

1  I 

150.01 

50.0! 

4.51 

! 

-  ! 

! 

1 

30014A461 

140.0! 

39.0! 

8.0! 

600! 

8 . 0 ! NONE 

IFL 

TAMPA 

!  i 

140.0! 

39.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

500I4A46! 

14C.0! 

39.0! 

8.0! 

6001 

8.0! NONE 

IFL 

TAMPA 

i  i 

l  i 

14C.0! 

! 

39.  C! 

! 

2.0! 

! 

1 

1 

1 

! 

I 

I 

1 

i  i 

61 1  Kill 

! 

95.0! 

! 

21.0! 

! 

5.5! 

1 

2025! 

1 

201 

! 

26.0! NONE 

1 

!FL 

PANAMA 

!  ! 

95.0! 

22.  C! 

4.0! 

! 

601 

i 

1 

CITY 

2713A36! 

41.8! 

19. C! 

5.6! 

600! 

-  J 

25.0! NONE 

IFL 

PANAMA 

!  ! 

45.0! 

20.C! 

5.0! 

! 

-  1 

! 

1 

CITY 

19I3A361 

51.9! 

13.5! 

4.7! 

400! 

22.0! NONE 

IFL 

PANAMA 

!  1 

55.0! 

14. C! 

3.5! 

! 

-  • 

! 

! 

CITY 

1913*36! 

42.5! 

15. C! 

5.0! 

400! 

24 . 0! NONE 

IFL 

PANAMA 

!  ! 

45.0! 

15.0! 

4.5! 

! 

! 

1 

CITY 

40114*43! 

140.0! 

39.0! 

8.6! 

8001 

5.01  NONE 

IFL 

PANAMA 

!  1 

140.1! 

39.0! 

1.0! 

! 

! 

1 

CITY 

36114A43! 

120.0! 

40.0! 

8.0! 

-  | 

525! 

2.0! NONE 

IFL 

PANAMA 

!  ! 

120. 0! 

40.0! 

1.0! 

! 

I 

1 

CITY 

40114*43! 

140.1! 

39.0! 

8.61 

scoi 

5.0 ! NONE 

IFL 

PANAMA 

1  ! 

141.0! 

39. C! 

1.0! 

! 

1 

I 

CITY 

39714A43I 

14G.1! 

45.2! 

6.7! 

850! 

5.0! NONE 

IFL 

PANAMA 

!  ! 

140.1! 

45.2! 

1.0! 

* 

1 

1 

CITY 

48114*43! 

15C.0I 

45.  C! 

7.6! 

*  i 

9001 

3.01  NONE 

!FL 

PANAMA 

i  i 

150.0! 

45.01 

1.0! 

! 

1 

1 

CITY 

48114*0! 

150.0! 

45.0! 

7.5! 

-  ! 

900! 

3.0! NONE 

IFL 

PANAMA 

i  i 

1SC.0! 

45.0! 

1.0! 

! 

( 

1 

CITY 

256)4*43! 

10C.0! 

40.0! 

7.6! 

-  1 

7001 

5.6! NONE 

IFL 

PANAMA 

!  1 

1  ! 

100.01 

! 

40. C! 

1 

2.0! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

CITY 

1  1 
9130361 

I 

41.8! 

! 

12.1! 

! 

4.71 

i 

350! 

! 

1 

18.0! NONE 

1 

1AK 

JUNEAU 

!  ! 

41.81 

12.1! 

4.7! 

1 

-  | 

I 

I 

9)3836! 

32.01 

9.0! 

3.0! 

300! 

12.0 ! NONE 

1AK 

WRANGELL 

!  ! 

32.0! 

9.C! 

3.01 

! 

-  i 

! 

I 

4716801 ! 

55.0! 

16.C! 

3.0! 

330! 

25 .0! NONE 

1 AK 

JUNEAU 

t  ! 

1  1 

55. 0! 

1 

16.0! 

2.5! 

! 

1 

1 

5.0! 

1 

I 

1 

1 

! 

1 

1 

!  ! 
21I3A35! 

! 

40.0! 

i 

16.0! 

! 

400! 

1 

! 

24.0 ! NONE 

! 

1LA 

LAKE 

!  ! 

4C.0! 

16.0! 

4.5! 

! 

-  l 

! 

! 

CHARLES 

-  !  4 A  43 ! 

173.2! 

38.9! 

! 

-  j 

-  ! 

1LA 

LAKE 

!  1 

! 

! 

8.9! 

1 

-  ! 

1 

1 

CHARLES 

80014*43 ! 

225.0! 

40. C! 

9.6! 

1872! 

15.0! 

1LA 

LAKE 

!  ! 

225.0! 

40.0! 

9.6! 

! 

-  | 

! 

t 

CHARLES 

80014*43! 

225.0! 

40.0! 

9.6! 

1872! 

15.0! 

1LA 

LAKE 

!  ! 

225.0! 

40.0! 

9.6! 

! 

-  1 

! 

1 

CHARLES 

60014*43! 

11C.0! 

44.0! 

8.0! 

1372! 

15.0J190D  NORTHWEST 

1LA 

LAKE 

!  ! 

1  1 

11C.0! 

! 

44.0! 

! 

8.0! 

! 

! 

! 

I 

{DRAGLINE 

! 

! 

! 

CHARLES 

1  ! 
22! 1011 1 

! 

41.1! 

! 

16.  C! 

! 

3.7! 

! 

1551 

! 

! 

1 9. 5 ! NONE 

1 

!ME 

EASTPORT 

t  ! 

1  ! 

49.0! 

! 

16.6! 

t 

3.4! 

! 

! 

! 

35! 

! 

! 

1 

1 

i  j 

1  6 1  3  A  3  6 ! 

i 

37.5! 

15.6! 

4.3! 

340! 

1 

t 

18.0! NONE 

j 

1WV 

POINT 

1  ! 

37.5! 

15.6! 

3.5! 

1 

! 

1 

PLEASANT 

4113*36! 

47.2! 

18.  C! 

4.5! 

400! 

22 .01  NONE 

!WV 

POINT 

!  ! 

50.0! 

18.0! 

1.0! 

! 

1 

1 

PLEASANT 

63415*71! 

1 55-51 

50.0! 

10.8! 

1939! 

20.0IPUMP 

fWV 

POINT 

HUH-  {  (VESSEL 

EST  1  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
FIXED  1  EQUIPMENT  !TC!  EASE 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) 1//7/7///////////1TD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


1.01500  GPK  GAS  PUHP1WV 
!  I 

2.01500  GPK  GAS  PUMPIVV 
I  ! 

6.51500  GPK  GAS  PUKPIWV 


5.0! TOWING  WINCH 
1 

6.0! TOWING  WINCH 
! 

! 

! 


PLEASANT 

POINT 

PLEASANT 

POINT 

PLEASANT 

POINT 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EMM! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  CAPACITY  I 

HIGH-  1 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIST!  OPERATOR 

NET  1  CODE! LENGTH! BRDTHl 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

!  COAST 

TER  i  SEEi//////i/////i 

WED  t 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO! 

LINC-1  ! 

BUILT 

VESSEL  RARE  AND  RUBBER 

!  GUARD 

TON-  (PAGE I 

OVER-! OVER- !///// ! 

(ORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITO ! ////////// 1 

OR 

!  NUMBER 

RAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!££! 

LINE-2  ^REBUILT 

! 

! 

(32)  HARVEY  CULF  IRT'L  RARIRE! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

!  1 

1 

1 

1 

! 

! 

HARVEY  GABBLER 

1296592 

3013A361 

—  1 

—  1 

7.0! 

600! 

-  | 

30.0!  NONE 

ILA 

NEW 

1964 

! 

!  ! 

57.0! 

18.0! 

5.5! 

—  ! 

! 

1 

ORLEANS 

HARVEY  GLADIATOR 

1641479 

168 13A361 

-  ! 

-  1 

14.01 

4200! 

-■  ! 

28.01  TOWING 

WINCH 

ILA 

FOURCHON 

1981 

l 

1  1 

100.01 

32.  C! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

HARVEY  HUSTLER 

1541973 

7013A35 1 

55.01 

22.01 

9.0! 

90C! 

-  i 

40.01  HONE 

ILA 

NEW 

1972 

! 

!  I 

55.51 

22.01 

6.0! 

-  ( 

! 

! 

ORLEANS 

HAFVt<*  RENEGADE 

1626317 

6013AJ51 

—  1 

—  1 

9.0! 

2400! 

-  J 

45.01  NONE 

ILA 

NEW 

1980 

! 

1  1 

60.0! 

28. C! 

6.0! 

-  \ 

| 

I 

ORLEANS 

HARVEY  RULER 

1575314 

11313A36! 

96.0! 

29.  C! 

14.01 

3600! 

-  i 

28.0! TOWING 

WINCH 

ILA 

GALLIANO 

1976 

! 

1  1 

1CO.O! 

30.01 

12.0! 

-  i 

1 

! 

HARVEY  RUNNER 

1293958 

8813A361 

60. 0! 

2  2  •  C 1 

8.0! 

900! 

-  i 

35.0! NONE 

ILA 

NEW 

1964 

! 

!  1 

60.9! 

22.01 

6.0! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

HARVEY  TROJAR 

1571492 

16913A361 

1 

—  I 

17.01 

7000! 

-  j 

45.0! TOWING 

WINCH 

!LA 

FOURCHON 

1985 

! 

1  1 

126.0! 

34.0! 

14.01 

-  i 

! 

1 

HARVEY  VIKING 

1644005 

8S13A361 

—  1 

—  1 

12.0! 

3000! 

-  ! 

35.0! TOWING 

WINCH 

ILA 

FOURCHON 

1981 

! 

1  1 

90. 0! 

27.0! 

10.01 

-  | 

! 

I 

HARVEY  WARRIOR 

1633586 

8513A36! 

—  1 

—  1 

12.0! 

3000! 

-  ! 

35.0  STOWING 

WINCH 

ILA 

FOURCHON 

1981 

! 

!  1 

90.01 

27.  C! 

10.0! 

-  J 

) 

i 

N  RARIE  GUIDRY 

1567310 

9013A36! 

--  J 

—  1 

12.0! 

3000! 

-  1 

35.0! TOWING 

WINCH 

ILA 

FOURCHON 

1975 

! 

1  1 

95.01 

27.0! 

10.0! 

-  ! 

! 

i 

N.  JOSEPH  GUIDRY 

1566645 

9913*36! 

99.1! 

31.31 

14.51 

4200! 

-  ! 

26.01  TOWING 

WINCH 

*!LA 

GRLLIANO 

1973 

I 

1  ! 

105.0! 

32.3! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

VICTOR  J  GUIDRY 

! 57C902 

9913*36! 

99.1! 

31.3! 

14.5! 

42001 

-  j 

26.0! TOWING 

WINCH 

ILA 

GALLIANO 

1976 

! 

1  1 

105.0! 

32.3! 

12.0! 

i 

1 

1 

CARPECHE  ISA 

1636315 

1051 14A43! 

1 

—  1 

11.01 

-  ! 

2500! 

12.0! NONE 

ILA 

NORGAN 

1981 

! 

1  1 

180.01 

54.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

CITY 

PAJAMTOS  232 

1647261 

20101 6 A  63 1 

—  1 

--  1 

14.01 

-  I 

435  0 1 

16.01  NONE 

!LA 

RORGAN 

1981 

! 

1  1 

250.01 

72.0! 

2.01 

-  | 

! 

! 

CITY 

YUCUTAR  260 

! 641C79 

2065 14A43! 

—  1 

—  1 

14.01 

-  i 

5147! 

16 .0 ! NONE 

ILA 

RORGAN 

1981 

! 

! 

1  1 

1  1 

260.01 

1 

72.01 

l 

2.01 

■  ! 

! 

( 

I 

! 

CITY 

(31)  HARVEY#  JARES  S  JANET 

! 

G.l 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

1 

1 

A  DEAN  HEASLEY 

1257285 

11013*361 

96.5! 

26.3! 

6.8! 

16001 

■  j 

41 .8! NONE 

IRS 

VICKSBURG 

1967 

! 

! 

1  1 

1  1 

101.01 

1 

26.51 

1 

6.01 

1 

—  1 

1 

! 

I 

(36)  HASKETT  TUG  CO.#  INC. 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

» 

I 

SALLY  S 

1226572 

3013936! 

69.51 

17.01 

12.01 

340! 

-  i 

36.0 1  NONE 

IWA 

SHELTON 

1927 

1 

! 

1  1 

1  i 

74.01 

1 

18.61 

1 

12.0! 

1 

*  i 

! 

I 

t 

! 

(33)  HASTINGS  NARINE  LTD. 

I 

I 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

I 

1 

POINT  GOLIATH 

1553457 

135 11A031 

167.8! 

38.1! 

14.21 

5000! 

510! 

56.0! NONE 

ITX 

GALVESTON 

1973 

1 

1 

1  1 

1  1 

19C.0I 

1 

40.0! 

! 

11.5! 

201 

! 

1 

I 

I 

(36)  HAT  ISLAND  COHNUNITY/ 

1 

IN!  C. 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

1 

ELSIE  R 

1522134 

1911*121 

*7.J! 

14.01 

5.5! 

330! 

9! 

11 .0! NONE 

IWA 

EVERETT 

1945 

! 

1  1 

49.3! 

14. C! 

3.51 

-  ! 

! 

! 

HOLIDAY 

1288222 

31116121 

44.1! 

16. C! 

4.51 

330! 

-  ! 

13 .0 1  NONE 

IWA 

EVERETT 

1962 

1 

! 

!  1 

1  I 

48.0! 

1 

16.6! 

4.01 

941 

! 

1 

I 

! 

( A2)  HAWAIIAN  CERENT 

! 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

1 

j 

t 

1 

1 

1 

(CERENT  DIVISION) 

1 

!  1 

1 

1 

1 

I 

! 

PUNAPAU 

5647770 

1 625 14**61 

—  1 

—  1 

9.1! 

-  1 

16251 

36.01  DIESEL 

CENENT 

IHX 

HONOLULU 

1912 

i 

1  1 

1  1 

184.01 

I 

42.0! 

1 

2.9! 

1 

■  1 

1  PURRS /GENERATORS! 

1  ! 

(42)  HAWAIIAN  CRUISES/  LTD 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

1 

I 

! 

! 

1 

t 

ADVENTURE  V 

1520405 

61 11  All J 

103.51 

27.01 

6.01 

9001 

•  ! 

30.0! NONE 

IHX 

KCWALO 

1969 

1 

!  1 

110*01 

26.61 

5.0! 

552! 

! 

1 

BASIN 

CAPT.  COOK  VII 

1582496 

62114111 

81.31 

25.01 

7.5! 

860! 

•  | 

38.01  NONE 

t  KZ 

KAILUA 

1977 

l 

I  1 

96.0! 

30.0! 

6.5! 

473! 

1 

! 

KONA 

HAWAIIAN  PRINCESS 

1596992 

46! 1  All  1 

95.0! 

23.01 

6.51 

550! 

-  | 

30.0! NONE 

(HI 

KAILUA 

1978 

1 

1  1 

1  t 

—  1 

I 

—  1 

1 

—  1 

1 

1491 

! 

1 

1 

1 

KONA 

(42)  HAWAIIAN  DREDGING  7  ND 

1 

!  1 

1  1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

CONSTRUCTION  CO. 

1 

1  1 

1 

I 

1 

\ 

i 

HELEN  RAE  II 

1  241530 

25 1 1 A  03 1 

53.01 

14. C! 

4.01 

450! 

25! 

11 .0 1  NONE 

I  HZ 

HONOLULU 

1977 

I 

I  ! 

53.01 

14.01 

4.01 

•  ! 

1 

1 

HD  2337 

1  - 

4414A43! 

44.0! 

22.0! 

4.6! 

•  j 

44! 

22.0! WINCH 

1  HI 

HONOLULU 

1970 

1 

I 

!  1 

1  1 

44.01 

1 

22.0! 

1 

4.6! 

1 

■  1 

1 

! 

I 

1 

(42)  HAWAIIAN  TUG  I  BARGE 

1 

CORIP. 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

HUKI 

1524598 

3213*36! 

59.61 

20.  C! 

7.0! 

1120! 

-  ! 

24.0! NONE 

IHX 

HONOLULU 

1970 

I 

1  I 

59.6! 

2C.01 

4.01 

-  j 

! 

1 

RALANAE 

1524599 

19413*36! 

105.1! 

32.01 

13.6! 

2668! 

•  1 

48.0IN0NE 

1  HZ 

HONOLULU 

1970 

! 

1  1 

105.1! 

32.01 

9.01 

-  1 

j 

1 

REA'E 

1 53C651 

6613*36 ! 

73.6! 

25.01 

9.7! 

1700! 

-  { 

38.0IN0NE 

SHI 

HONOLULU 

1971 

1 

1  1 

73.61 

25.01 

9.7! 

•  i 

1 

! 

HI'OI 

1429266 

7213A36! 

73.3! 

26.31 

11.4! 

1700! 

-  ! 

36.01  NONE 

IHI 

HONOLULU 

1980 

1 

1  1 

75.3! 

26.3! 

11.4! 

-  j 

» 

1 

RIKIALA  IX 

1583509 

6313*361 

91.81 

32.0! 

11.5! 

2200! 

-  f 

31 .6! NONE 

IHI 

HONOLULU 

1977 

1 

1  1 

97.1! 

32.0! 

11.5! 

-  j 

! 

1 

RIKXOI 

1510653 

2vUa3M 

99.2! 

26,61 

H.5! 

2020! 

-  i 

44.0i  NONE 

Ini 

HONOLULU 

»»«7 

1 

1  1 

106.0! 

26.6! 

11.9! 

•  j 

1 

I 

ROANA  HELC 

1582268 

8513A36I 

91.81 

32.01 

11.5! 

2250! 

-  ! 

31  .4 !  NONE 

IHI 

HONOLULU 

1977 

1 

!  1 

97.1! 

32.01 

11.5! 

•  i 

I 

1 

ROANO  HOLO 

1579119 

19913*361 

118.71 

34.01 

14.6! 

3000! 

-  I 

46.6 ! NONE 

1  HZ 

HONOLULU 

1976 

I 

1  ! 

118.71 

34.0! 

14.61 

-  | 

1 

1 

RORI 

1515166 

3613A361 

73.51 

22.51 

9.9! 

1530! 

-  i 

37.81  NONE 

IHI 

HONOLULU 

1968 

! 

1  1 

73.51 

22.51 

9.9! 

-  j 

| 

I  * 

KA'AHCO 

1449722 

418514*46! 

340.0! 

78.01 

15.01 

-  i 

7500! 

36.01  NONE 

IHI 

HONOLULU 

1982 

! 

t  1 

340.01 

76.0! 

4.0! 

-  | 

! 

1 

KILAKILA 

1536669 

84114A46! 

196.0! 

4S.C1 

11.01 

-  i 

18001 

15.0IN0NE 

IHI 

HONOLULU 

1971 

1 

1  1 

196.0! 

45.0! 

2.0! 

-  | 

I 

1 

KUPONO 

1537751 

208614*631 

250.0! 

72.01 

11.1! 

-  ! 

50001 

30.01  NONE 

IHI 

HONOLULU 

1972 

1 

1  1 

250.0! 

72.0! 

3.0! 

-  | 

1 

! 

NOHIA 

1515819 

1114I4A46I 

192.91 

52.0! 

13.0! 

-  j 

2300! 

18.01  NONE 

1  HZ 

HONOLULU 

1948 

1 

1  1 

192.91 

52.0! 

3.5! 

•  ! 

1 

! 

HOLO  ROKU 

1623750 

206015*701 

248.01 

56.01 

17.4! 

-  j 

4900! 

1 4 . 8 1  NONE 

1 

1980 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  1 

248.01 

1 

1 

56.01 

1 

1 

2.01 

! 

1 

! 

1 

1 

1 
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ENGR! 

I  !VTCCi 

DIMENSIONS  i DRAFT! 

1  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

1  V 

£  S  S  E  L  ! 

•1ST!  OPERATOR 

!  NET  1COOE! LENGTH! 8RDTH! 

! 

{ 

! 

EST  |  CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

IREGIS-!****! 

REG.  I 

REG. 1L0AD-1 

I 

CARGO  ! 

FIXED  |  EQUIPMENT 

!  TCI 

BASE  ! 

t  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  1 

I////////! 

POINT  J  LINE-1 

I  AO] 

LINE-1  ! 

VESSEL  MAKE  ARB 

NUMBER 

!  GUARD 

!  TON-  IPAGE! 

OVER-1  OVER" !///// ! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) J/////// /////////ITD! //////////! 

t  NUMBER 

!  NA6E  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  1LIGHT1 

POWER! 

EN6ERS  1 

(FEED!  LINE-2 

ICC! 

LINE-2  ! 

(34)  HAWK  INDUSTRIES 

! 

! 

1 

!  t  ! 

!  !  ! 

!  1  t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

CRAY  HAWK 

1 26C315 

!  89!3A35! 

62.0! 

24.01 

7.9! 

10501 

-  ! 

?1 • 5 (NONE 

!AR 

N.  LITTLE 

1 

! 

1  1  t 

I  1  1 

62.01 

1 

24.0! 

5.9! 

1 

! 

! 

-  \ 
l 

! 

I 

1 

ROCK 

! 

(07)  MAYS  TUG  t  LAUNCH  SERVIC1E/  INC* 

!  1  1 

i  1  I 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

DUCHESS 

1276205 

!  11I1A11! 

41.51 

14. C! 

8.0! 

235! 

-  ! 

16.0IH0NE 

!PA 

CHESTER 

I 

!  1  I 

46.0! 

14.01 

4.0! 

! 

25! 

! 

! 

SIC  BOY 

1565591 

!  13313A36I 

101.0! 

28.0! 

14.0! 

1200! 

-  1 

35.0! HONE 

!PA 

CHESTER 

1 

!  1  1 

101.0! 

28. Cl 

11.0! 

! 

-  I 

I 

! 

616  DABBY 

1247129 

!  115I3A36! 

87.51 

25.71 

11.61 

1200! 

-  I 

44.OSN0NE 

1PA 

CHESTER 

! 

!  !  1 

100.0! 

25.7! 

1.01 

I 

-  I 

1 

! 

616  NAHA 

1225256 

1  128 13A36 ! 

92.8! 

24.4! 

12.5! 

1800! 

-  1 

45 . 0 1  NONE 

IP* 

CHESTER 

! 

!  !  ! 

99.0! 

26. Cl 

12.5! 

! 

-  I 

! 

! 

116  SHOT 

1229399 

I  91 13436! 

92.21 

21.1! 

8.51 

1200! 

-  ! 

35.0! HONE 

!PA 

CHESTER 

! 

!  !  1 

98.0! 

22.  C! 

8.5! 

! 

-  I 

I 

! 

OUKC 

1279825 

I  14I3P361 

42.51 

14.7! 

6.0! 

2201 

-  ! 

1 6.01  HONE 

IP* 

CHESTER 

1 

1  1  1 

46.01 

14.7! 

4.0! 

l 

-  ! 

! 

I 

CRAPE  APE 

1266609 

!  10013*351 

95.91 

28.11 

7.6! 

1800! 

-  i 

28.0! NONE 

!PA 

CHESTER 

1 

1  1  1 

101.01 

28.1! 

7.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

HI6H  POLLER 

1518362 

1  16413*361 

94.8! 

28.01 

13.5! 

2250! 

-  ! 

37 .01  NONE 

IP* 

CHESTER 

! 

1  1  ! 

100.0! 

28.01 

9.6! 

1 

-  ! 

I 

1 

PURPLE  HAYS 

1502066 

1  20413*361 

108.0! 

32.0! 

e.G! 

3600! 

-  | 

38.0! NONE 

IP* 

CHESTER 

I 

1  1  1 

115.0! 

32. C! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

AQUARIUS 

1281783 

1  1051 14F46! 

195.1! 

35.1! 

10.0! 

1500! 

1J.0ICAVEL 

!PA 

CHESTER 

l 

1  1  1 

195.11 

35.1! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

ARIES 

1292627 

!  105414F46! 

195.11 

35.  C! 

10.0! 

-  | 

1638! 

1 3.0! C  AVEL 

IP* 

CHESTER 

1 

1  !  1 

195.11 

35.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

| 

GEMINI 

1219976 

1  1054 14F461 

195.11 

35. Cl 

10.0! 

-  | 

1688! 

13.0! CAVEL 

!PA 

CHESTER 

| 

1  1  1 

195.1! 

35.11 

2.0! 

I 

-  1 

! 

! 

LEO 

1290C90 

1  105414F46! 

195.1! 

35. Cl 

10.0! 

1668! 

13.01 C*VEL 

IP* 

CHESTER 

1 

1  1  I 

195.1! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

LIBRA 

129C231 

1  105414F46! 

195.1! 

35.01 

10.9! 

1681! 

13.0KAVEL 

»PA 

CHESTER 

! 

1  1  1 

195.1! 

33. Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PISCES 

1261784 

!  1051 14F461 

195.1! 

35.0! 

10.9! 

-  | 

1681! 

13.0ICAVEL 

!PA 

CHESTER 

1 

!  1  1 

195.11 

35.11 

2.0! 

» 

-  1 

! 

! 

TAURUS 

1281827 

1  105114*461 

195.1! 

35.11 

10.9! 

1688! 

1 3.0! C*VEL 

!PA 

CHESTER 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VIRGO 

129C387 

!  1 054 14F46! 

195.1! 

35.01 

10.0! 

1688! 

13.0! CAVEL 

JPA 

CHESTER 

1 

1 

<  1  1 

!  1  1 

195.1! 

1 

35.2! 

1 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

(21)  MBC  BARGE/  INC 
PEBBLE 

• 

1 

1259788 

1  1  1 

!  1  ! 

1  2013*35! 

l 

1 

36.81 

1 

1 

16.1! 

! 

! 

2.3! 

! 

! 

294! 

i 

i 

! 

! 

21.1 (NONE 

1 

! 

!PA 

ALICIA 

1 

!  1  1 

1  1  1 

40.0! 

1 

16.1! 

1 

2.3! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  HE-HE  CO. 

HE  1 

1 

! 

1  - 

!  1  ! 

!  !  1 

!  19314*431 

! 

1 

11C.0! 

1 

1 

30.  C! 

i 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

400! 

! 

! 

8  •  0 ! NONE 

! 

1 

m 

CORPUS 

1 

! 

!  1  1 

1  1  ! 

11C.0! 

1 

30.0! 

1 

1.1! 

! 

! 

1 

-  ! 

I 

! 

i 

: 

CHRISTI 

(39)  HEALY  TIB8ITTS 

1 

CONSTRUCT! ION  CO. 

!  1  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

i 

! 

I 

BARGE  NO.  44 

1577C64 

1  31814*43! 

120.0! 

44.0! 

6.9! 

-  1 

315! 

!NONE 

!KI 

HONOLULU 

1 

1  1  i 

120.0! 

44.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

H.T.  NO.  49 

1169489 

1  9414*431 

131.0! 

40.0! 

6.1! 

-  J 

94! 

!  KCNE 

!CA 

LONG  BEACH 

! 

!  !  ! 

131.01 

40.01 

1.3! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

1  !  ! 

104.01 

28.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

FRANCISCO 

HT  37 

1287C54 

!  47814*43! 

12C.01 

40.0! 

9.0! 

478! 

!  NONE 

ICA 

LONG  BEACH 

I 

1  1  ! 

12C.01 

40. C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

HT  39 

1543160 

1  95714*43! 

180.0! 

54.01 

9.2! 

-  i 

957! 

!HONE 

ICA 

LONG  BEACH 

! 

!  1  ! 

18C.0! 

54.01 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

! 

HT  NO.  31 

1642570 

1  100814*43! 

168.0! 

40.51 

9.0! 

1008! 

!  NONE 

ICA 

SAN 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  1 

168.0! 

1 

40.5! 

1 

1.4! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

i 

1 

! 

FRANCISCO 

! 

(16)  HEARTLAND.  TRANSPORTATION! 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

i 

! 

I 

! 

JOHN  WELCH 

1587214 

1  12913*35! 

74.5! 

28.0! 

8.4! 

1350! 

-  ! 

42*0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

1 

!  i  ( 

74.5! 

28.01 

7.8! 

! 

-  1 

i 

! 

RED  BIRD 

1508628 

!  11413A35! 

64.0! 

26. C! 

7.6! 

1020! 

-  1 

34.2iN0NE 

IPO 

WTATT 

l 

!  1  ! 

74.5! 

27.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ROY  DUPRE 

1587215 

1  12913*35! 

74.51 

28.0! 

8.41 

1350! 

-  ! 

42.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI 

f 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

8C.0! 

1 

28.0! 

1 

7.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

I 

(32)  HEBERT/  CHRIS 
EXXON  115 

I 

t 

12)4805 

!  !  ! 

!  !  1 

!  2414*43! 

! 

5C.0! 

1 

t 

18.0! 

! 

1 

3.0! 

! 

i 

i 

45! 

j 

{ 

5»  0! NONE 

! 

! 

!LA 

MORGAN 

1 

! 

!  J  ! 

!  !  ! 

50.01 

! 

18.0! 

1 

1.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

CITY 

(32)  HECK*  $  TOWING/ 

INC. 

1 

! 

!  !  ! 

i  ;  » 

1 

i 

1 

1 

i 

• 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

JECK 

1516629 

i  7913*351 

55. oi 

22.0! 

7  •  5  i 

680! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

1LA 

NEW 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  1 

©0.0! 

1 

22.0! 

i 

6.5! 

i 

) 

! 

-  ! 

! 

i 

t 

! 

! 

ORLEANS 

(30)  HELENA  NARINE 

MAINTENANCE/  INC. 

!  1  ! 

i  1  1 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

HOSS  T 

1275633 

1  2213*36! 

48.7! 

16.0! 

4.7! 

330! 

.  ■ 

20.0! NONE 

! 

1 

1 

!  1  ! 

!  1  ! 

48.71 

1 

16.01 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

-  i 
! 

! 

! 

1 

1 

(30)  HELENA  NARINE 

SERVICE 

♦ 

/  ziNC. 

<  *  « 

i 

i 

i 

\ 

1 

! 

! 

t 

1 

HNS  6 

1  - - 

1  50114*431 

175.0! 

26. C! 

8.0! 

-  j 

800! 

1 0.0 ! NONE 

|AR 

HELENA 

! 

1 

!  1  I 

i  !  1 

175.0! 

1 

26.0! 

1.4! 

I 

! 

1 

-  1 
! 

I 

! 

i 

i 

(11)  HENDERSON  CCUNTT  SAND 

1 

CO!. 

1  I  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

1 

I 

I 

1 

! 

! 

DIXIE 

1546165 

!  2213*36! 

43.51 

16.0! 

5.51 

400! 

-  ! 

22 .0! NONE 

IKY 

HENDERSON 

I 

1  1  I 

46.0! 

16.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

NO.  1 

|  - 

1  14614*46! 

IOC. 01 

24.01 

6.9! 

400! 

6.01  NONE 

IKY 

HENDERSON 

1 

I  !  ! 

10C.0! 

24.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

AO.  16 

!  — — 

1  1 7014*46 1 

120.01 

26.0! 

6.5! 

400! 

9.0 ! NONE 

IKY 

HENDERSON 

! 

!  t  ! 

12C.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

NO.  17 

1  ... - 

1  17014*461 

120.01 

26.0! 

6.5! 

400! 

9.0! NONE 

IKY 

HENDERSON 

I 

1  I  I 

120.01 

26.0! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

! 

NO.  18 

1  - 

!  1 2014A47 ( 

12C.01 

30.0! 

7.0! 

500! 

9. 51 NONE 

IKY 

HENDERSON 

1 

!  (  1 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

HO.  19 

!  - 

1  12014*47 1 

120.01 

30.0! 

7.0! 

500! 

9.5! NONE 

IKY 

HENDERSON 

! 

I 

» 

1  1  ! 

!  I  1 

!  1  ! 

120.01 

1 

1 

30.0! 

1 

1 

1.5! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

I 

197! 

1964 

•  1967 

*  1967 
1974 
1974 
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CNfiRl 

! 

IVTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT! 

! CAPACITY! 

HI€H-  ! 

(VESSEL 

! 

i 

•  1ST! 

OPERATOR 

!  NET 

!  CODE ! LEHSTHi BROTH!  { 

» ft  ....  ft  ft v c  ft  a c c  H  Aftfi^l 

!  ! 

EST  ! 

CARSO  HANOLINC 

! S  IOPERATIN6 

iff i  ii«t 

! 

1 

! 

YEAR  ! 

!  COAST 

»  TER 

!  SEE!//////!/////!  EO  I 

!////////! 

POINT  ! 

ciuirntn i 

LXNE-1 

ill!  Dftjt 

!  AO!  LINE-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  !  CUARt 

!  TON- 

(PACE!  OVIR-lQVER-!/////! 

HORSE!  PASS-  !  (LXSHT) !//////////////// I TO!  //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NACE 

!  IV  (  ALL  1  ALL  1LISHT! 

POWER!  ENSERS  I 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

!*REIUILT! 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  !  I  !  I 

I  I  I  I  1  I  I  !  I  I  I  I  ! 


(11)  NENRON 

aARSE 

CO.#  INC.  ! 

1  1 

1 

! 

1 

!  ! 

1 

I 

■  K  8 

1504754 

IIS14A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

!  1532! 

.1  2.5 ! NONE 

! 

1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

I  -  ! 

! 

! 

•  H  1 

!  504757 

I8514A401 

193.0! 

3540! 

9.0!  - 

!  1532J 

12.5! NONE 

1 

1966 

! 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.71 

I  -  ! 

I 

! 

•  H  51 

1292514 

86414A41 1 

195.0! 

35.0! 

9,0!  - 

I  1474! 

15.4 (NONE 

IKY  PADUCAH 

1963 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.91 

1  -  ! 

! 

! 

•  H  70 

(219133 

44814A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

1  1480! 

14.91  NONE 

IKY  PADUCAH 

1942 

! 

!  ! 

193. Ot 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

! 

BM  72 

1289155 

44814A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

!  1480! 

14  >9! NONE 

IKY  PADUCAH 

1942 

I 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.8! 

!  -  ! 

! 

1 

•  H  191 

I  217177 

7S3I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1569! 

16.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1962 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

1  -  ! 

i 

! 

BH  651 

1271740 

91114A40! 

195.0! 

35.01 

9.0!  - 

!  14631 

13.5 {NONE 

IKY  PADUCAH 

195* 

! 

1  | 

195.0! 

35.  Cl 

1.91 

!  -  ! 

j 

! 

WH  869 

1294358 

50014A43 ! 

195.0! 

3  5  •  C ! 

9.0!  - 

!  1400! 

14 .0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1944 

! 

1 

1  1 

1  1 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

1.5! 

(  -  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

(18)  HENDON# 

BILLY 

W. 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

I 

i 

•  /8/A 

HENDON 

BARfiE 

COMP ! NY 

!  1 

1 

1 

! 

!  ! 

( 

1 

C  310 

1521720 

42314A40I 

195.0! 

35.0! 

9.01  - 

!  1500! 

1  3. 0 ! NONE 

! 

1970 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

!  -  ! 

| 

i 

C  311 

1321721 

42314A401 

195.0! 

35.01 

9.0!  - 

!  1500! 

13.0! NONE 

! 

1970 

! 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

C  312 

i  521722 

42314A40! 

195.0! 

35.0! 

9,0!  - 

!  1500! 

13.0! NONE 

1 

1970 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

C  313 

1521723 

42314A401 

193.0! 

35.0! 

9.01  - 

!  1500! 

1  3.0! NONE 

! 

1970 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  314 

1521724 

62314A40I 

195.01 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

13.0! NONE 

! 

1970 

! 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  1 

! 

! 

C  315 

1521725 

62314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

13.0! NONE 

! 

1970 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

C  316 

1521726 

623 ! 4 A  40 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1500! 

13.0! NONE 

! 

1970 

» 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

I  -  1 

! 

! 

MV  901 

1293642 

628 1 4A40 1 

195.1! 

35.1! 

9.0!  - 

I  1651! 

12.31NONE 

IKY  PADUCAH 

1963 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.31 

!  -  I 

! 

! 

WH  171 

1291271 

3C014A431 

195.0! 

35.0! 

9.6!  - 

!  1400! 

14 .0! HONE 

IKY  PADUCAH 

1965 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

I  -  I 

! 

1 

WH  172 

1298272 

50014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6!  - 

!  1400! 

14.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1965 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

! 

WH  173 

1291273 

300I4A431 

195.01 

35.0! 

9.6!  - 

I  1400! 

14.0 1  HONE 

IKY  PADUCAH 

1965 

I 

1  1 

195.0! 

35.0 

1.5! 

!  -  ) 

! 

! 

WH  214 

1174814 

57714A43! 

195.01 

35.0! 

9.0!  - 

!  1400! 

11 .0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1940 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.2! 

!  -  ! 

! 

I 

WH  164 

1293630 

50014A43! 

193.0! 

35.0! 

9.0!  - 

!  1400! 

14.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

!  -  ! 

I 

1 

WH  867 

1  293621 

50014A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0!  - 

I  1400! 

14 . 0! NONE 

!KY  PADUCAH 

1964 

! 

( 

1  1 

1  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

1 

(37)  HENDREN  TOWBOAT  CO. 

! 

»  INC!. 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

HENDREN 

1516255 

4013A36! 

57.4! 

20.0! 

6.2!  870!  -  ! 

25 .3 !  NONE 

|0R  PORTLAND 

1968 

1 

!  ! 

60.01 

20.0! 

6.2! 

!  -  1 

! 

1 

NELLIE  H 

1241235 

55I3A36! 

62.3! 

18.0! 

5.5!  1400!  -  ! 

30.0! NONE 

!0R  PORTLAND 

j  * 

1978 

1 

1 

I  1 

1  ! 

65.0! 

! 

18.0! 

! 

5.5! 

1 

I  -  1 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

(15)  HENDRY 

CORPORATION 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

1 

ALAFIA 

1234727 

1013A351 

39.0! 

10.0! 

5.0!  200!  -  ! 

1 Z.Oi dOOM 

IFL  TAHPA 

!  « 

1959 

l 

1  ! 

40.5! 

12.0! 

4.5! 

!  -  ! 

! 

1 

EVERCLADE 

1243140 

913A35! 

38.7! 

11.0! 

5.0!  245!  -  ! 

15.0! NONE 

IFL  TAHPA 

|  t 

1964 

1 

1  1 

41.5! 

12.0! 

5.0! 

I  -  ! 

! 

! 

JOHNNY  H  5 

1562518 

3013A36! 

44.8! 

18.0! 

5.0!  600!  -  ! 

29.0! NONE 

IFL  TAHPA 

1974 

! 

t  ! 

48.0! 

18.0! 

4.2! 

!  -  ! 

! 

1 

MANATEE 

1  ...... 

1513A351 

35.0! 

14. C! 

2.5!  240!  -  ! 

12.0 !  NONE 

! FL  TAHPA 

1964 

1 

1  1 

35.0! 

14.8! 

2.5! 

!  -  ! 

! 

! 

ST.  JOHNS 

1546736 

1213A35! 

39.0! 

15.0! 

5.C!  500!  -  ! 

15 .0  1  NONE 

IFL  TAMPA 

1973 

! 

I  ! 

39.0! 

15.0! 

4.51 

!  -  1 

! 

1 

VANCE  NOTE 

1534719 

3113A56! 

47.3! 

18.0! 

5.5!  600!  -  ! 

23.0 ! NONE 

! FL  TAMPA 

1971 

1 

!  ! 

51.0! 

18.0! 

4.5! 

1  -  ! 

! 

1 

as  112 

1574432 

54414A431 

150.0! 

45.0! 

6.3!  - 

!  1100! 

9.61N0NE 

! f L  TAMPA 

1976 

I 

1  1 

150.2! 

45.1! 

1.5! 

!  -  ! 

I 

! 

HC  15 

ft  ...... 

1BI4A46! 

40.0! 

20.0! 

3.0!  - 

!  50! 

6.0! NONE 

IFL  TAHPA 

1939 

1 

!  ! 

4C.0! 

20.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

i 

MC  39 

1  - 

3514A43! 

—  ! 

—  ! 

3.0!  - 

!  95! 

15.0110  TON  DERRICK 

i FL  TAHPA 

1956 

! 

1  ! 

50. 0! 

30.0! 

i.rj 

!  -  ( 

! 

! 

HC  40 

1  - 

23146461 

30.0! 

20.01 

2.5!  - 

I  30! 

25.0! NONE 

IFL  TAMPA 

1957 

1 

1  1 

30.0! 

20.  C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

HC  43 

I  - 

75I4A461 

100.0! 

26.0! 

5.0!  - 

!  150! 

5.0! NONE 

!FL  TAMPA 

1956 

1 

1  1 

100.0! 

26. C! 

2.0! 

i  -  ! 

! 

KC  45 

!  - 

4514A461 

55.01 

30.0! 

3.0!  - 

!  100! 

4 .0 ! NONE 

IFL  TAMPA 

1763 

1 

1  1 

55.0! 

30. C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

I 

HC  48 

1  - 

S014A46! 

! 

—  ! 

4.0!  - 

i  75! 

7.0 ! NONE 

IFL  TAMPA 

1981 

! 

1  1 

50.0! 

24.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

KC  49 

1  ...... 

5014A46! 

—  ! 

—  I 

4.0!  - 

!  75! 

5.0! NONE 

IFL  TAMPA 

-- 

! 

1  ! 

37.0! 

24.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

3.U!v  mint 

IFL  T  RRPR 

1 

1  1 

50.0! 

40.0! 

1.0! 

1  -  ! 

! 

! 

HC  100 

1512434 

27014643! 

130.0! 

40.0! 

5.5!  - 

!  600! 

7.0! NONE 

IFL  TAMPA 

1967 

f 

!  1 

130.0! 

40.0! 

1.5! 

!  -  1 

i 

! 

HC  102 

1273524 

40514A43! 

135.0! 

40.0! 

8.0!  - 

!  900! 

5.5 !  NONE 

IFL  TAMPA 

1957 

! 

1  ! 

135.0! 

40.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

HC  103 

1273006 

40514A43! 

135.0! 

40. C! 

8,0!  - 

!  900! 

8.5! NONE 

IFL  TAMPA 

1956 

1 

1  1 

135.0! 

40.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

HC  104 

!  - 

22214A43! 

118.4! 

29.0! 

6.0!  - 

!  497! 

1 1 • 2 ! NONE 

! FL  TAMPA 

1926 

! 

!  ! 

118.4! 

29. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

HC  106 

(261379 

65514646! 

175.0! 

49.0! 

7.0!  - 

!  1500! 

8.5! NONE 

IFL  TAMPA 

1954 

! 

1  1 

175.0! 

49. C! 

2.0! 

!  -  ! 

1 

1 

HC  107 

1  ...... 

4C014A461 

160.0! 

45.0! 

8.0!  - 

!  1000! 

9.0! NONE 

3  FL  TAHPA 

1917 

1 

1  1 

160.0! 

45. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

HC  108 

!  - 

100014646! 

180.0! 

35.  C! 

10.0!  - 

I  1100! 

8.0! NONE 

IFL  TAHPA 

- 

I 

!  ! 

180.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

as  4 

1002402 

145J5A71I 

100.01 

26.0! 

6.0!  “ 

!  396! 

15.0! PUMP 

IFL  TAMPA 

1  * 

1957 

! 

1  ! 

100.0! 

26.5! 

1.0! 

!  -  » 

I 

! 

•  6  105 

1018010 

2221 5671 1 

118.4! 

29.0! 

6.0!  - 

1  497! 

11.21800  8PH  STEAM 

IFL  TAMPA 

1926 

l 

! 

1 

1  1 

!  ! 

1  ! 

118.4! 

! 

! 

29.0! 

! 

! 

1.51 

1 

!  -  1 
!  ! 

!  ! 

(PUMP 

! 

! 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


435 


(Mm 

DXSTl  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  AN*  HUHBCR 

I  COAST 

t  GUARD 

1  RUBBER 

IVTCC 1  DIHENSIONS  lORAPTl 
NET  ICCDCtLENGTHl BROTH!  1 

REGIS-1****!  REG.  1  REG. (LOAD-1 
TEH  1  S  EE !//////! /////I  ED  ! 
TON-  1  RAGE!  OVEH-lOVER- !/////! 
NAGE  I  IV  i  ALL  1  ALL  1LI6HTI 

tCARACXTY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  (  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUXPHEHT  1 TC !  BASE 

!//////// !  POINT  !  LINE-1  t AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  i 1 //////////// ////iTDt ////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LtNE-2 

!  YEAR 

!  BUILT 
!  OR 
URE6UXLT 

(32)  HENRY/  CHESTER 

! 

t 

BOATS/  IN ! C. 

1  1 

1  t 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

) 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHESTER  HE  HAT 

15*6338 

16I1C02I 

*2.0! 

1  *.C! 

3.5! 

6001 

-  1 

1 2.0! NOME 

!LA  HOHGAN 

1973 

1 

!  t 

*2.01 

1  *.C! 

3.0! 

! 

15! 

1 

!  CITY 

CLARENCE  T 

1627677 

15MC02! 

38.61 

1  *.C! 

4.0! 

600! 

-  ! 

6.0! NONE 

!LA  HOHGAN 

1980 

! 

1  1 

*0.0! 

1*. C! 

3.5! 

! 

16! 

! 

!  CITY 

JOHN  8 

1423968 

1511C02! 

38.8! 

U.CI 

4.0! 

600! 

-  | 

6.0IN0NE 

!LA  HOHGAN 

1 9  3  C 

I 

!  ! 

*0.01 

U.CI 

3.5! 

I 

25! 

! 

!  CITY 

HUE  C 

j  - 

1011C02! 

21.0! 

7.91 

1.1! 

175! 

-  ! 

7. 9! NONE 

!IA  HOHGAN 

1986 

1 

!  1 

21.01 

7.9! 

1.1! 

t 

4! 

! 

!  CITY 

HA.  8LAINE 

j  - 

311C021 

26.0! 

9.0! 

3.0! 

110! 

-  ! 

6 .0! NONE 

!LA  PORGAN 

1978 

l 

1  1 

26.0! 

9.0! 

2.6! 

! 

4! 

! 

!  CITY 

SCOTT  HENRY 

169**63 

1011C02! 

32.01 

9. Cl 

3.C! 

230! 

—  | 

6.0! NONE 

ILA  HCRGAH 

1978 

! 

1  1 

32.01 

9. Cl 

2.5! 

! 

7! 

! 

!  CITY 

STELLA  HENRY 

1576330 

1 6 ! 1  A  02 1 

4C.0! 

14.0! 

3.9! 

600! 

-  ! 

8 . 0! HONE 

!LA  HOHGAN 

1976 

! 

1  1 

4C.0! 

14*01 

3.5! 

! 

12! 

! 

!  CITY 

STEVE  V 

J406176 

1511C02  1 

*0.01 

14.C! 

4.0! 

600! 

-  | 

6.0! NONE 

ILA  HOHGAN 

1979 

1 

1  1 

*0.01 

1  *  •  C ! 

3.5! 

! 

19! 

! 

!  CITY 

JEPF 

12692** 

39 1 3 A  36 l 

55.1! 

21.6! 

4.6! 

*00! 

■  | 

18.0  1  NONE 

ILA  HOHGAN 

1952 

1  1 

55.1! 

21.6! 

4.6! 

1 

-  i 

! 

!  CITY 

HICHAEL 

150715* 

**13A36! 

61.8! 

21.2! 

8.0! 

260! 

-  i 

18 .0! NONE 

ILA  HOHGAN 

1967 

! 

1  t 

65.0! 

2A.C! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

I  CITY 

CH  101 

1635907 

200! *A*3l 

12C.01 

30. C! 

5.0! 

! 

200! 

7.0! NONE 

! L A  HOHGAN 

1981 

! 

1  1 

120.0! 

30.  C! 

1.0! 

! 

■  ( 

! 

!  CITY 

HfO  16 

j  - 

5014A43! 

6C.0! 

21.0! 

3.5! 

! 

200! 

4.0! NONE 

! LA  HOHGAN 

* 

1956 

1 

! 

I  1 

(  1 

60.0! 

! 

21. C! 

I 

1.01 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

I  CITY 

1 

(32)  HERB  -  S./  INC 

J 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HERB'S 

1291526 

4813A36! 

59.0! 

20.  C! 

8.0! 

600! 

-  ! 

26.0! NONE 

ILA  HARVEY 

1963 

1 

1  ! 

(  1 

65.0! 

! 

20.C! 

! 

7.0! 

1 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

(33)  HERHANN  SAND  t 

GRAVEL/ 

X  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CARLA  SUE 

156*967 

AA13A35! 

! 

-  -  j 

6.7! 

600! 

.  i 

24 .0 ! NONE 

(HO  HERHANN 

1975 

1 

1  1 

52.0! 

20. C! 

—  ! 

! 

-  i 

! 

! 

HEL-SUE 

1263636 

1313A35! 

37.8! 

14.C! 

3.7! 

260! 

-  j 

12.0! NONE 

!  H  0  HERHANN 

1952 

1 

1  1 

37.8! 

14.0! 

3.71 

! 

-  i 

1 

2 

STE.  GENEVIEVE 

1256920 

1213A361 

35.7! 

11.0! 

3.2! 

150! 

-  | 

12 .0! NONE 

j  HO  HERHANN 

1943 

1 

1  1 

35.7! 

11.0! 

3.2! 

! 

-  j 

! 

! 

AFS  20 

1  - 

55  t*A*6l 

60.0! 

2*.C! 

5.0! 

-  ! 

150! 

7.6 ! HONE 

IHO  HERMANN 

* 

1985 

! 

1  1 

80.0! 

2*  •  C ! 

1.0! 

1 

-  | 

! 

! 

UP  23 

!  - 

6514A43! 

IOC. Of 

28.  C! 

5.0! 

-  ! 

20U! 

5.0! HONE 

!.0  HE. .ANN 

1956 

! 

1  1 

100.01 

28. C! 

1.3! 

! 

—  | 

I 

1 

NO  2 

!  - 

7014A46! 

100.0! 

2A.C! 

5.0! 

-  ! 

190! 

6.0! HONE 

IHO  HERMANN 

1971 

! 

1  1 

100.0! 

24.C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

I 

NO  323 

1  - 

80! AAA6! 

10C.01 

2*.C( 

5.0! 

-  ! 

190! 

5.0 ! NONE 

!N0  HERMANN 

* 

1982 

! 

! 

1  1 

1  1 

100.0! 

1 

2A.C! 

! 

1.3! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

2 

(36)  HERRON  XSLANO 

! 

NAINTENANCtE  CO. 

1  ( 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ANNAGELLE  S 

1237180 

SM1B131 

65.0! 

30.C! 

4.0! 

350!  A 

12! 

24 .0! HONE 

!WA  HERRCN 

1938 

! 

1 

1  1 

1  1 

72.3! 

1 

30.0! 

1 

3.0! 

! 

1 

! 

50! 

( 

! 

I 

(01)  HESS  OIL-VIRGIN  ISLAND 

1 

C  f  ORR • 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

CANE  CARDEN  BAY 

{  ------ 

12913A36! 

98.5! 

32.1! 

10.3! 

3000! 

-  | 

32.0! HONE 

! VI  LINEIREF 

* 

198* 

1 

1  1 

105.0! 

32.1! 

8.4! 

1 

•  f 

! 

!  BAY  ST  CHO! 

COAKIEY  BAY 

1  - 

7I3A36! 

83.3! 

23.7! 

9.0! 

850! 

-  | 

15.5IN0ME 

! VI  LIHETREE 

! 

1980 

l 

1  1 

89.4! 

23.7! 

8. 5! 

1 

-  | 

! 

»  EAT  ST  CHO! 

(RAPETREE  BAY 

|  ...... 

1 Cl  1 3 A  36 1 

89.4! 

28.2! 

11.0! 

1700! 

-  J 

34.0) HONE 

! VI  LIHETREE 

! 

• 

1980 

I 

1  ! 

95.0! 

28.2! 

9.5! 

! 

-  1 

| 

1  EAT  JT  CO! 

LIHCTREE  BAY 

1  - 

12913A36! 

98.5! 

32.1! 

10.3! 

3000! 

-  ! 

32.4 ! NONE 

! VI  L1ME1REE 

! 

* 

1984 

l 

1  1 

105.0! 

32.1! 

6.4! 

! 

-  j 

! 

1  9AY  St  CO! 

HANCMENIL  BAY 

1693711 

12913*36! 

98.5! 

32*1! 

10.3! 

3000! 

-  1 

40.0! NONE 

t V I  LIHETREE 

I 

• 

1985 

1 

1  1 

105.0! 

32.1! 

8.4! 

! 

-  f 

! 

!  EAT  ST  CO! 

TEAGUE  BAY 

1  - 

21613A36! 

1*3.3! 

*5.2! 

22.0! 

7200! 

-  | 

92.01N0NE 

IV I  LIHETREE 

! 

1973 

1 

!  t 

155.0! 

*5.2! 

19.8! 

! 

-  j 

! 

!  BAY  SY  CHO! 

TURQUOISE  BAY 

!  - 

21613A36! 

1*3.3! 

*4.2! 

22.0! 

7200! 

-  i 

92.01N0HE 

1VI  LIHETREE 

1 

1973 

1 

t  1 

155.0! 

*5.2! 

19.8! 

! 

-  | 

! 

1  BAY  ST  CO! 

HOVIC  lit 

1  - 

378 1 S  A  70 ! 

1*0.6! 

*0.6! 

5.0! 

-  ! 

1072! 

20.0! PUHR 

1 VI  LIMETPEE 

! 

196C 

1 

1  1 

1*0.61 

*0.6! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

!  bay  ST  CRO! 

LEWARD  ISLANDER 

1  - 

87615A70! 

20C.0! 

*0.0! 

9.9! 

-  i 

2515! 

20.0!2  PUHRS 

! VI  LIHETREE 

! 

1952 

I 

1  ! 

20C.0! 

*0.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

!  BAY  ST  CRO! 

VIRGIN  ISLANDER 

1  - 

110415A70! 

18C.0! 

50.C! 

11.6! 

-  ! 

3415! 

24.012  PUNPS 

1 VI  LIMETREE 

1959 

! 

! 

!  1 

1  1 

16C.0! 

I 

50.  C! 

! 

2.0! 

! 

1 

! 

”  ! 

! 

i 

!  BAY  ST  CHO! 

!  ! 

(16)  HEWCKEH 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

! 

t 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

CHEMIINK  308 

1288850 

1*2915*51! 

—  I 

—  ! 

8.6! 

! 

1400! 

1 8.9J  8"  DIESEL  PUHP/ 

! MS  GULFPORT 

1962 

1 

1 

1  1 

!  1 

195.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

”  ! 

IDOL  BOTTOM/SIOCS! 

!  ! 

(32)  HICKEY  NARINE 

! 

ENTERPRISE ! S/  INC. 

1  1 

!  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

VIKING 

1  - - 

1613A35! 

*0.7! 

13.0! 

3.5! 

500! 

-  } 

26.0! NONE 

JOR  TPCUTDALC 

1943 

! 

1 

1  1 

1  ! 

*0.7! 

! 

13. C! 

! 

3.5! 

! 

! 

j 

*  ! 

! 

t 

! 

I 

2 

(30)  MICKNAH  PERRY 

1 

! 

1  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

I 

i 

! 

! 

! 

j 

BARBARA  DON 

127*057 

1*13*35! 

38.6! 

12. C! 

4.6! 

220! 

-  i 

22.0! NONE 

IKY  HICKMAN 

1957 

! 

1 

1  1 

!  1 

38.6! 

( 

1“.C! 

! 

4.0! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

; 

2 

(33)  HIG NAN  TOWING 

CO. 

! 

1 

I  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

; 

CART.  D.  J.  BABIA 

163998* 

7213*36! 

60. 0! 

22.0! 

9.0! 

1000! 

-  ! 

38 . 0! NONE 

!TX  ORANGE 

1981 

1 

1  1 

60.0! 

22. C! 

7.0! 

! 

**  i 

! 

2 

CART.  JACK  HIGH AN 

1630556 

7213A36I 

6C.0! 

22.0! 

9.0! 

1000! 

-  ! 

38.0! HONE 

i TX  ORANGE 

1981 

1 

1  1 

6C.0! 

22.  C! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

2 

CHARLES  E.  BROWN 

1285237 

3513*35! 

61.4! 

24.1! 

8.0! 

850! 

-  ! 

39. 0! HONE 

! TX  ORANGE 

• 

1971 

! 

1  1 

65.0! 

24.1! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

CITATION 

1517731 

7413*35! 

61.4! 

24.3! 

9.01 

850! 

-  ! 

39.0! NONE 

J T X  ORANGE 

1969 

1 

1  1 

65.0! 

24.3! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

RR.  E.  V.  BROUN 

1552025 

7113A35! 

60.0! 

24.1! 

8.2! 

850! 

-  ! 

40.01  NONE 

! TX  ORANGE 

1973 

I 

1  1 

65.0! 

24.11 

8.2! 

1 

-  j 

! 

! 

EDGAR  BROWN  JR. 

1518267 

7*13*36! 

6C.3! 

24.C! 

9.1! 

850! 

-  | 

39.0! NONE 

•  7 X  ORANGE 

1969 

! 

1  1 

65.0! 

24.C! 

9.1! 

! 

-  J 

I 

! 

GEORGE  H.  THORAS 

1621C61 

8013*36! 

55.0! 

24.0! 

8.6! 

1000! 

-  ! 

38.0! NONE 

I TX  ORANGE 

1980 

1 

1  1 

55.0! 

24.0! 

7.0! 

( 

-  f 

( 

! 

JESSE  5  CUNSTREAH  JR. 

1632813 

8913*361 

61.1! 

23.9! 

e.5! 

8501 

-  1 

40.0! HONE 

f TX  ORANGE 

1981 

l 

1  1 

63.0! 

25.9! 

8.51 

i 

-  1 

! 

! 

JOE  H.  ROWELL 

159948* 

7613*361 

60.2] 

24.0! 

6.0! 

850! 

•  ! 

39.0! NONE 

! TX  ORANGE 

1976 

1 

1 

1  1 

I  1 

65.0! 

! 

2  A.GJ 
! 

8.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

■ 

2 

1 

1 

l  1 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

!f 

VEHICL! 

! 

ES  J 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.43.6. 


Eft  6  R  f 

(  IVTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  1 

1  V 

E  S  S  E  L  1 

! 

DISTI 

OPERATOR 

1  NET  1  CODE] LENGTH! 8RDTH! 

! 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  1 

1 

.......... 

............. 

IRECIS-!****! 

REG.  1 

REG. {LOAD-! 

! 

CARGO  j 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC! 

BASE  1 

YEAR 

i 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  • 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1A0! 

LINE-1  1 

BUILT 

! 

VESSEL 

MANE  AND  NUMBER 

I  GUARD 

1  TON-  IP AGE  1 

OVER-IOVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  !(LIGHT)|//////////////// 

ITOl ////////// 1 

OR 

I 

!  NUMBER 

!  NAGE  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

IEE1 

LXNE-2  1 ‘REBUILT  1 

(33)  HIGMAH  TOWING  CO. 

! 

1 

! 

1  I  i 

1  !  t 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

i 

« 

i 

( 

! 

( 

I 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

(CONTINUED) ! 

!  1  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

JOHNNY  BROWN 

1512034 

1  7113A331 

61.81 

24.1! 

7.4! 

850! 

! 

41 .0! NONE 

1TX 

ORANGE  ! 

1968 

! 

1  1  1 

65.0! 

24.1! 

7.4! 

-  ! 

1 

! 

1 

KARL  G  ANDREW 

1664199 

1  8913A36! 

61.1! 

23.9! 

8. Si 

850! 

-  ! 

40.01  NONE 

1TX 

ORANGE  1 

1983 

! 

!  !  1 

63.0! 

25.9! 

8.51 

i 

-  ! 

( 

1 

1 

NIKE  S.  BROWN 

ISS2C36 

!  7113A35I 

60.0! 

24.1! 

8.2! 

850 1 

-  ! 

40.0 ! NONE 

1TX 

ORANGE  1 

1973 

! 

t  1  I 

65.01 

24.1! 

8.2! 

-  ! 

i 

1 

1 

PRESTON  SHUFORD 

1645914 

l  7213*35 1 

56.0! 

22.  C! 

8.61 

1000! 

-  | 

38.01  NONE 

1 T  X 

ORANGE  I 

1982 

I 

1  1  1 

56.01 

22. 0! 

6.0! 

-  ( 

1 

1 

l 

CIT  2C1S 

15175V 

1  1  2791  3  A  71 1 

264.01 

SO.C! 

10.0! 

-  | 

2990! 

20.0! DIESEL  PUMP 

1TX 

ORANGE  1 

1948 

1 

!  !  1 

264.01 

50.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

1 

1 

CIT  2016 

1517610 

1  1279! 5*71 ! 

264.01 

50. C! 

10.0! 

-  j 

2990! 

20.01  DIESEL  PUMP 

1TX 

ORANGE  1 

1968 

J 

1  !  i 

264.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

I 

HT  CO  1101 

1257792 

l  1 0*9! 5*71 ! 

24C.01 

30. Cl 

10.0! 

-  j 

2690! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1949 

I 

!  1  ! 

2AC.0! 

50.01 

1.6! 

-  I 

1 

! 

1 

HTCO  1802 

1257763 

1  1 049! 5*71 ! 

24C.0! 

SO.C! 

10.6! 

-  | 

2690! 

20.01  DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1949 

i 

!  1  ! 

24C.O! 

SO.C! 

1.6! 

-  ! 

| 

I 

1 

HTCO  2025 

1631597 

!  113915A71I 

264.0! 

50. Cl 

10.0! 

-  i 

2990! 

20.01  DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1981 

1 

1  !  ! 

264.0! 

50. Cl 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

1 

HTCO  2326 

1631598 

!  11391 5*71 ! 

264.01 

SO.C! 

10.0! 

-  1 

2990! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  * 

198! 

1 

1  !  t 

264.01 

S0.C1 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

1 

HTCO  2027 

1663958 

I  11 39 i 5  *70 1 

264.01 

50.  C! 

10.31 

-  1 

2990! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  ! 

1963 

1 

1  !  ! 

264.01 

50.0! 

2.01 

-  I 

I 

1 

1 

HTCO  2028 

1663959 

1  11 39 l 5A70! 

264.0! 

50.0! 

10.3! 

-  1 

2990! 

20.01  DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1983 

1 

1  i  1 

264.0! 

50.0! 

2.01 

-  ! 

! 

1 

I 

HTCO  2201 

1257763 

!  1023! 5*71 ! 

260.0! 

50. C! 

10.01 

-  I 

3289! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1954 

I 

1  1  1 

26C.0! 

50.0! 

1.6! 

-  1 

| 

1 

1 

NO  2023 

I598AS6 

!  1 192ISAi*3! 

264.0! 

30.0! 

10.61 

“  1 

2990! 

20.01DIESCL  ENGINE  8 

ITX 

ORANGE  1 

1978 

1 

1  I  ( 

264.0! 

50.0! 

1.6) 

-  1 

(DEEP  WELL  PUMP 

1 

1 

NO  2024 

1598457 

1  1192J5A71! 

264.0! 

50.0! 

10.6! 

-  ! 

2990! 

20.0! DIESEL  ENGINE  i 

ITX 

ORANGE  1 

1976 

1 

1  !  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  I 

IDEEP  WELL  PUMP 

1 

1 

S  2010 

1505343 

J  1 303!  5A71 1 

264.0! 

SO.C! 

9.0! 

-  j 

2440! 

17.01DICSIL  PUMP/ 

ITX 

ORANGE  1 

1966 

| 

1  !  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  1 

1  COILS 

1 

l 

S  2011 

1517894 

I  1190! 5*70! 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

-  j 

2990! 

20.01DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1969 

1 

!  !  ! 

264.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

1 

S  2012 

1517901 

1  1190! 5*701 

264.0! 

50.  C! 

10.0! 

-  1 

2990! 

20.01DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1969 

1 

!  !  ! 

264.0! 

5*  •  ' 

'.0! 

-  I 

I 

1 

1 

S  2013 

1533073 

1  1 1 54 1 5a  70! 

264.0! 

< 

8! 

-  | 

2990! 

20.0! DI ESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1971 

1 

1  !  1 

264.0! 

>. 

6! 

-  ! 

! 

1 

1 

S  2014 

1533506 

!  1 15515*701 

Z64;0! 

50.0. 

>1.8! 

-  j 

2990! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  I 

1971 

1 

l  )  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

1 

S  2017 

1552821 

!  1 19215*70! 

264.0! 

50.0! 

10.01 

•  ! 

2990! 

20.01  01 ESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1973 

1 

!  1  ! 

264.0! 

50.0! 

2.01 

-  1 

! 

1 

1 

S  2019 

1552822 

1  119215*70! 

264.0! 

50.0! 

10.01 

-  j 

29901 

20.01 D IESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  ! 

1973 

1 

!  !  ! 

264.0! 

50. C! 

2.01 

-  J 

! 

1 

1 

1  2020 

1552658 

1  1192! 5*70! 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

-  ! 

2990! 

20.01DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1973 

! 

1  1  ! 

264.0! 

50.0! 

2.01 

-  I 

! 

I 

1 

S  2021 

1571774 

1  1192!  5*70 1 

264.0! 

50.0! 

10.0! 

-  j 

2090! 

20.01 D IESEL  FUMP 

ITX 

ORANGE  I 

1976 

! 

!  1  1 

264.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

l 

1 

I 

S  2022 

1571775 

1  1 19215*70! 

264.0! 

SO.C! 

10.0! 

-  | 

2990! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1976 

! 

1  1  ! 

264.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

I 

l 

1 

S  2511 

1512250 

1  1 363! 5 *  701 

295.0! 

50.0! 

11.0! 

•  ! 

3438! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1968 

I 

!  !  ! 

295.0! 

50.0! 

1.4! 

-  1 

1 

1 

1 

S  2512 

1512647 

!  1363! 5*70! 

295.0! 

SO.C! 

11.0! 

•  1 

3438! 

20.0! DIESEL  PUMP 

ITX 

ORANGE  1 

1968 

1 

1 

1  1  ! 

!  !  1 

295.01 

1 

50.0! 

! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

(17)  HILL 

S  MARINE/  INC. 

! 

1 

!  !  1 

!  I  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

KAREN  ANN 

1262140 

!  55! 3*351 

74.71 

22.0! 

8.0! 

1800! 

-  ! 

36.012  WINCHES 

1AL 

FLORENCE  1 

1951 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

8C.0! 

I 

22.0! 

! 

6.6! 

! 

-  1 
! 

! 

i 

1 

1 

(18)  HZLL1ARD-LTCNS  BARGE 

1 

PAR ! TNERS 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 

! 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

1 

CAT  101 

162C782 

!  88814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.3IN0NE 

Iky 

louxsvillfi 

1910 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

1 

1 

CUS  I26P 

1598387 

!  941 1 4*41 1 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1639! 

17. 3 !  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1978 

1 

1  !  I 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

1 

1 

HLEN  502 

1629519 

!  907 1 4*41  ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1511! 

19.11N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

I960 

1 

1  (  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

1 

| 

1 

ITC  101 

1636929 

1  668! 4*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1519! 

19.3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  !  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

ITC  1C2 

1636930 

1  386! 4*41 J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19. 3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

t 

!  !  I 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

“  ! 

! 

1 

1 

ITC  103 

1636931 

!  888 1 4A41 ! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  J 

1519! 

1 9 . 3 1  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

ITC  104 

1636932 

1  668! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1519! 

19.3IN0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

i 

1 

ITC  105 

1636933 

!  86854*41 X 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.3IN0NE 

iKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

1 

1 

1 

ITC  106 

1636934 

!  86814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.3 (NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

! 

1  !  i 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  I 

! 

! 

I 

ITC  107 

1636935 

1  688I4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  l 

1519! 

19.31  NONE 

IKY 

LOUISVILLE  1 

1981 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

I 

ITC  108 

1636936 

!  86814*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1519! 

19. J1N0ME 

IKY 

LOUISVILLE  1 

1981 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  » 

1 

1 

! 

ITC  109 

1636937 

!  88814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1519! 

19.31N0NE 

IKY 

LOUISVILLE  1 

1981 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

| 

1 

! 

ITC  110 

(636938 

!  888 1 4*41 ! 

195.0! 

35.  CJ 

9.0! 

-  J 

1519! 

1 9 . 3 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE  1 

1981 

t 

!  1  1 

195.0! 

33. C! 

1.51 

“  I 

1 

1 

1 

ITC  111 

1636939 

1  888 1 4*41 ! 

195. 0! 

33.0! 

9.01 

-  i 

151 VI 

IV. 5 1  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

S5SI 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

1 

1 

1 

ITC  112 

1636940 

I  38814*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  ) 

15191 

19.3 1  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  1  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

I 

ITC  113 

1636941 

!  888  !4A41 ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19.31N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1961 

1 

t  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

1 

ITC  114 

1636942 

!  68814*41 ! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  ! 

1519! 

1 9.3 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1911 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

1 

ITC  115 

1636943 

!  8681 4*41 ! 

193.0! 

35. C! 

9.01 

-  1 

1519! 

1 9. 31  NONE 

IKY 

LOUISVILLE  1 

1981 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

1 

ITC  116 

I 636944 

1  688 ! 4*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1519! 

1 ?• 31  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

1 

ITC  117 

(636943 

1  68814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1519! 

19.3IN0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

1 

ITC  118 

1636946 

!  886! 4*41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

15191 

19.3IN0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

1 

ITC  119 

1636947 

I  88814A41 ! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1519! 

19. 31  NONE 

IKY 

LOUISIVLLEI 

1981 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  ! 

1 

1 

1 

ITC  120 

1636948 

!  68614*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

1319! 

19.3 1  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

I 

I 

1  1  1 

1  !  ! 

!  I  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

-  ! 

( 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 
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CN6K1 

DXSTl  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AM  NUN0ER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  V 


COAST 

CUARD 

RUBIER 


IVTCC1  DIPCNSXONS  tORAFTl 
NET  ! CODE ! LEN4TH1 BR DTK!  ! 
RE4IS“!****1  REE.  !  RCC.1LOAO-! 

TER  I  SEES //////I /////!  ED  ! 

!  TON-  1PACE!  OVER-! OVER- !///// !  NORSE 
!  NACE  I  XV  !  ALt  !  ALL  I  LIGHT  I  POWER 


CAPACITY!  HUH-  I  !  V  I  S  S  E  L  I 

!  EST  !  CARGO  HAMLINS  !S  tQPERATXHS  ! 

CARSO  t  FIXED  1  EIUIPNENT  ITC!  BASE  !  YEAR  : 

mnm\  point  !  iine-i  iaoi  line-i  \  built  i 

PASS-  ! CL ISHT >!//////////////// !TD | ////////// !  OP 

EN6ERS  I  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LtNE-2  !*REBUILT 


(11)  HILLIARD" 

! 

1 

LYONS  MRS!  PARtTNERS 

I 

! 

1 

t  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

l 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

!  i 

I  ! 

1  1 

ITC  121 

(CONTINUED)! 

1434*4* 

1 

1 

1  1 
0IO14A41! 

1 

195.0! 

1 

35.  Cl 

9.0! 

_ 

I 

151*1 

1 

19.31  NONE 

1  ( 
IKY  LOUISVILLE ! 

1901 

ITC  122 

J 

1434*50 

1 

1 

1  1 
0E0I4A41 1 

1*5.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1519! 

1 

1 9. 3 ! NONE 

1  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1901 

ITC  125 

! 

1431*51 

1 

I 

1  1 
00814A41 1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.01 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1519! 

! 

19.3! NONE 

!  t 

!KY  LOUISVILLE! 

1901 

ITC  124 

! 

1 434*52 

1 

1 

1  1 
00014*41! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.3! 

9.0! 

„ 

-  ! 
1519! 

! 

W,  3!  NONE 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1901 

ITC  125 

! 

1434*53 

1 

1 

1  1 
08814A41 1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.C! 

1.5! 

9.0! 

-  1 
151*1 

1 

1 9 .3  !  NONE 

!  ! 
IKY  LOUISVZLLF ! 

1901 

ITC  124 

i 

1434954 

! 

1 

1  1 
0S014A411 

1*5.01 

1*5.0! 

35.0! 

35.0! 

1.5! 

9.0! 

_ 

-  1 
1519! 

! 

19.3 (NONE 

1  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1901 

ITC  127 

! 

1434*55 

1 

1 

I  1 

80614*411 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. C! 

1.51 

9.0! 

_ 

-  1 
151*1 

! 

19.3 !  HONE 

/  1 
«.  1  LOUISVILLE! 

1901 

AT  1 

! 

1411770 

1 

1 

1  1 
*1414441 1 

193.0! 

195.0! 

33.0! 
33.  Cl 

1.5! 

9.01 

-  I 
14891 

! 

16.51NCNE 

!  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  2 

I 

1411771 

1 

1 

1  1 
♦04 14*41 1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 

3  5  •  C 1 

1.81 

9.0! 

.. 

-  I 
14891 

1 

18.5 ! NONE 

!  1 
JKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  3 

! 

1411772 

1 

! 

1  1 
98414A41! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.81 

9.0! 

_ 

-  ! 
1489! 

! 

1 6. 5 ! NONE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  4 

1 

1411773 

1 

1 

1  1 
*0414*41 1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

9.0! 

«. 

-  I 
148*1 

! 

18. 5! NONE 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

k?79 

AT  5 

1 

1411774 

1 

1 

1  1 
*0414*411 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

*.0t 

. 

-  ! 
1489! 

! 

18.5! NONE 

!  1 
IKY  LOUISVILLE! 

197* 

AT  6 

1 

1411775 

I 

1 

1  1 
90414*411 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

1.81 

9.0! 

_ 

-  1 
14891 

! 

1 6. 5 ! NONE 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1*79 

AT  7 

1 

1411774 

1 

1 

1  1 
98414*41! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

1.6! 

9.0! 

_ 

-  1 
1489! 

1 

1 8 . S ! NONE 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  0 

I 

1411777 

1 

I 

1  ! 
98414*41! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.81 

9.0! 

_ 

-  1 
14891 

! 

10.SINONE 

t  ! 

!KY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  V 

! 

I41177B 

I 

1 

!  1 
90414*41! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

*  •  0 ! 

_ 

-  1 
1409! 

! 

1 S.S! NONE 

!  i 

IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  10 

1 

141177* 

1 

1 

1  ! 
90414*41! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

1.8! 

9.0! 

-  ! 
1489! 

I 

10.S1NONE 

1  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

A1  11 

! 

1411710 

1 

1 

1  ! 
90414*41! 

1*5.01 

1*3.0! 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

9.01 

-  1 
14091 

! 

18.SIN0NE 

1  ) 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  12 

1 

1411701 

I 

1 

1  I 

90614*41! 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

1.8! 

9.0! 

-  1 
14891 

! 

10.5! NONE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  13 

1 

1411712 

1 

1 

1  1 
90414*411 

1*5.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  Cl 

1.81 

9.01 

-  1 
14891 

! 

10.5! NONE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  14 

1 

1411703 

I 

1 

1  1 
91414*411 

1*5.0! 

1*5.0! 

35.0! 

35.01 

1.0! 

9.0! 

-  1 
14891 

! 

16. 51  NINE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  15 

f 

1411704 

1 

! 

1  1 
91414*41 | 

1*5.0! 

195.01 

35.0! 
35. Cl 

1.0! 

9.01 

-  ! 
1409! 

1 

U.S1N0NI 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  14 

1 

14117*0 

I 

1 

1  1 
96314*411 

1*5.01 
—  I 

35.0! 
—  I 

1.0! 

12.0! 

•  1 
21181 

! 

18.5! NONE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  17 

I 

1411791 

1 

I 

t  1 

*4314*411 

195.01 

195.0! 

35.1! 

35.01 

1.0! 

9.01 

-  1 
1486! 

1 

10.SINONE 

1  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  11 

1 

14117*2 

I 

1 

1  1 
96314*411 

1*5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

12.01 

-  ! 
14861 

16.5! NONE 

!  1 
!KY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  1* 

1 

14117*3 

1 

1 

1  1 
94314*411 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

1.81 

9.0! 

-  ! 
14861 

! 

18.SIN0NE 

!  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  20 

1 

1411794 

1 

I 

1  1 
*6314*411 

195.0! 

1*5.0! 

35.0! 
35. C! 

1.8! 

12.0! 

-  ! 
1406! 

! 

10.5! NONE 

!  I 

IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  21 

1 

141179? 

1 

I 

1  1 
96314*41! 

1*5.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

1.8! 

12.0! 

-  1 
1484! 

I 

10.51  DiONE 

!  I 

|KY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  22 

! 

1411794 

1 

I 

1  1 
94314*41! 

1*5.01 

1*5.0! 

35.0! 
35. C! 

1.0! 

12.0! 

-  1 
14841 

1 

18.5! NONE 

1  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  23 

1 

1411797 

1 

1 

1  1 
94314*411 

193.01 

1*5.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.0! 

12.0! 

-  1 
1486! 

1 

16.5 ! NONE 

!  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  24 

1 

1411790 

1 

1 

1  I 

94314*41! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

1.0! 

12.0! 

-  1 
14041 

! 

18.51  NONE 

!  I 

(KY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  25 

14117*9 

1 

1 

t  1 

94314*411 

195.0! 
—  1 

35.0! 

1.0! 

12.0! 

-  1 
2118! 

1 

1 8. S ! NONE 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  24 

1 

1411800 

1 

1 

1  1 
94314*41! 

195.0! 

195.0! 

35.1! 
35.  Cl 

1.81 

12.0! 

-  1 
14841 

1 

10.5INONC 

!  I 

JKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  27 

1 

1411001 

1 

I 

1  1 
94314*411 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

12.0! 

-  1 
1406! 

1 

11.51  NONE 

1  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

197* 

AT  21 

I 

1411102 

1 

1 

1  1 
94314*411 

195.0! 
—  1 

35.0! 
—  1 

1.01 
12. Ot 

2118! 

! 

10.5INONE 

!  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1*79 

AT  2» 

1411003 

1 

1 

1  1 
94314*411 

195.01 
—  1 

35.1! 
—  1 

1.81 

12.0! 

-  I 
21101 

1 

10.5! NONE 

1  I 

IKY  LOUISVILLE! 

1*7* 

AT  30 

1 

1411104 

1 

1 

1  1 
94314*411 

193.0! 

193.0! 

35.1! 

33.01 

1.01 

9.0! 

-  I 
14041 

1 

10.5 (NONE 

1  1 
IKY  LOUISVZLU 1 

1*60 

AT  31 

1 

1411005 

1 

1 

1  1 
94314*411 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

1.8! 

12.01 

-  I 
1484! 

! 

10.5! NONE 

1  1 
JKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  32 

I 

1411004 

1 

1 

1  1 
96314*411 

1*5.01 

1*3.01 

33.01 

35.0! 

1.01 

12.0! 

-  1 
I486) 

1 

10. 5 1  NONE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE  1 

1979 

AT  33 

1 

1411007 

1 

1 

1  1 
*6314*411 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

1.01 

*•0! 

-  1 
14841 

1 

16.51N0NE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE  1 

1979 

AT  34 

1 

1411000 

1 

1 

1  1 
96314*411 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

12.01 

_ 

-  1 
14041 

1 

18.5! NONE 

1  1 
IKY  LOUISVXLLEI 

1979 

AT  35 

1 

141180* 

1 

1 

1  1 
94314*411 

195.01 

1*5.0! 

35.0! 

35.0! 

1.81 

9.0! 

• 

-  1 
1486! 

! 

10.5 ! NONE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

19IC 

AT  34 

! 

1411010 

1 

1 

1  1 
96314*41 1 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.01 

1.0! 

12.0! 

-  1 
1406! 

1 

18.5IN0NE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  37 

1 

1411011 

1 

1 

!  1 
94314*41! 

193.0! 
—  ! 

35.0! 
—  1 

1.0! 

12.01 

-  1 
21101 

1 

18.5  f NONE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1*79 

AT  3* 

1 

!i11!!2 

1 

< 

t  1 

195.0! 
..  » 

35.1! 

1.8! 

12.  Ct 

„ 

»!*!! 

i  e.51*C*c 

LOUISVILLE  1 

1979 

AT  39 

! 

1411813 

i 

i 

i  i 

96314*411 

195. oi 
195.0! 

35.1! 

35.01 

1.61 

12.0! 

-  1 
14061 

1 

10.5 (NONE 

1  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1*79 

AT  40 

1 

1411814 

i 

i 

t  1 

94314*411 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1.6! 

12.01 

_ 

-  1 
14061 

! 

10.5! NONE 

!  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1979 

AT  44 

1 

1421491 

i 

i 

1  1 
*0714*411 

195.0! 
—  1 

35.0! 
—  1 

1.0! 

10.0! 

• 

-  1 
1702! 

! 

16. 5 1  NONE 

1  1 
IKY  LOUISVXLLEI 

1980 

AT  47 

1 

1421492 

i 

l 

1  1 
*8614*411 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

1.0! 

9.0! 

_ 

-  ! 
14911 

1 

18.51  NONE 

!  1 
IKY  LOUISVILLE! 

1900 

AT  41 

1 

1421493 

i 

i 

!  1 
90714*411 

195.01 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

1.7! 

10.0! 

„ 

-  1 
17021 

! 

18.0IN0ME 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

I960 

JT  51 

1 

1421496 

i 

i 

1  1 
90714*41! 

193.01 

35.0! 
—  ! 

1.7! 

10.01 

-  ! 
1702! 

! 

14.SIN0KE 

1  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1900 

AT  53 

14214*8 

l 

i 

1  1 
98414*411 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

9.0! 

-  1 
14911 

! 

16.5 tNONE 

!  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

I960 

AT  54 

1 

1421701 

i 

i 

1  1 
90414*41! 

195.0! 
193. C! 

35. Cl 
35.  C! 

1.7! 

9.01 

-  1 
1491! 

I 

1 6 .5! NONE 

1  ! 
IKY  LOUISVILLE! 

1910 

AT  57 

1 

1421702 

! 

1 

1  1 
90714*41! 

195,0! 
—  1 

35.01 
—  1 

1.7! 

10.01 

-  1 
17021 

! 

10.51  NONE 

1  ! 
IKY  LOUISVXLLEI 

I960 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 
1  1 

195.0! 

1 

1 

35.01 

I 

1 

1.0! 

I 

! 

-  1 

1 

1 

1 

1 

I 

!  1 

1  1 

!  1 
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TABLE  2  “  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

EMCR! 

1 

! VTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT! 

(CAPACITY! 

HUH-  1 

1  V  E  S  S  E  L 

I 

•1ST! 

OPERATOR 

i  RET 

!CODE!LENCTH!8RDTH!  ! 

!  ! 

ESI  ! 

CARCO  HANDLING 

!S  tOPERATXNC 

t 

i 

i 

-!R£CIS- 

-!***•!  Rt«.  1  REC.ILOAO-! 

!  CARCO  ! 

FIXED  ( 

EtUXPHENT 

1TC!  BASE 

YEAR  ! 

I  COAST 

!  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

HOIHT  ! 

LINE-1 

!AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL 

MARE  AND  HUMBER  1  CUARD 

l  TOR* 

{PACE!  OVER-JOVER-!/////! 

MORSE)  PASS-  ! (L XCMT >!/////////////// /!TD !////////// 

OR  J 

!  NUMBER 

i  RACE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  ILICHT! 

POWER)  ENCERS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

SCCI  LINE-2 

♦REBUILT! 

(11)  HILLIARR 

"LTONS  8AR6E  PAR  !  THE AS 
(CONTINUED)! 

1421703 

! 

i  i  i 

1  1 

1 

! 

! 

1 

« 

! 

1 

! 

| 

!  ! 

(  j 

JT  36 

907i4A41! 

1  1 

l 

195.01 

—  ! 
35. Cl 

10.0! 

1.0! 

- 

! 

1702!  ' 

-  I 

18.5 ! hQNE 

UY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1980 

JT  59 

1621704 

! 

98614A41 1 

1  1 

193.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

1491! 

-  ! 

1 8. 5 ! NONE 

1 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1980 

JT  6C 

1621705 

1 

90714A41 1 

1  I 

—  1 
195.01 

—  1 
35.0! 

10.0! 

1.0! 

“ 

! 

1702! 

-  '  t 

18.3! NONE 
! 

!KY  LOUISVILLE! 

I  ! 

1910 

JT  61 

1621706 

! 

98614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

! 

! 

1491! 

-  ! 

11. 5! NONE 
! 

lRY  LOUISVILLE  1 
!  ! 

1960 

MNC  9778 

1594348 

i 

93314A41! 

1  1 

200.01 

200.01 

35.  C! 
33. C! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1662! 

-  ! 

1 9.4 ! NONE 

1 

Ur  LOUISVILLE! 

!  ! 

1977 

PC  102 

1604683 

! 

100914A41I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1636! 

-  ! 

19.3! NONE 
( 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PC  103 

1604684 

! 

100914A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

! 

! 

1636! 

-  ! 

19.3IN0NE 

l 

UT  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PC  ICC 

1604685 

100914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1636! 

-  ! 

19.3! NONE 

i 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PC  1C5 

1604686 

! 

1 00914A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1636! 

-  1 

19. sj  NONE 
! 

UY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PC  109 

1604690 

t 

10Q9I4A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1636! 

-  ! 

19. 31  NONE 
! 

IKY  LOUtSVILLEI 
!  ! 

1979 

PC  110 

1 605512 

1 

100914A41! 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1636! 

-  I 

19.3 (NONE 

1 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PJ  123 

1613531 

1 

10C914A41! 

I  i 

195.0! 

195.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1520! 

-  ! 

19.21  NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PJ  1148 

1605143 

1 

1051 1 4A41 1 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

- 

! 

! 

1666! 

-  ! 

19 .4 ! NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  I 

1979 

PJ  1151 

1603144 

I 

1051 14A41 1 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1646! 

-  1 

19.4  I  NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PJ  1148 

1605513 

1 

1051 14A41 1 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

" 

! 

! 

1664! 

-  I 

1 9. 4 ! NONE 
! 

UY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PL  1448 

1614427 

91 71 4A41 1 

1  ! 

20C.0I 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1447! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

I  ! 

1979 

PL  1438 

1414428 

1 

91 7) 4A41 ! 

1  1 

200.01 

20C.01 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

! 

1447! 

-  ! 

17. 0! NONE 
! 

UY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PL  1468 

1614804 

1 

91714A41! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

I 

1647! 

-  I 

17. 0 ! NONE 

1 

IKY  LOUISVILLE! 

1  1 

1979 

PL  1518 

1S96347 

I 

93314A41I 

1  1 

200.0! 

20C.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

1 

1462! 

-  ! 

19.4! NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1977 

PL  1328 

1612889 

1 

933I4A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

16621 
-  ! 

19.4IN0NE 

! 

IKY  LOUISVtLLE! 

1  ! 

1979 

PN  127 

1613536 

1 

100914A41I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1520! 

-  ! 

19.2! NONE 
l 

IKY  LOUISVILLE! 

!  I 

1979 

PN  128 

1613537 

100914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

I 

1520! 

-  ! 

19.21N0NC 

! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PN  130 

1613539 

100914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

! 

o 

N 

1 

19.21N0NE 

! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  1 

1979 

PN  131 

1613540 

1 

1009I4A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1 

1520! 

-  ! 

19. 2 ! NONE 

I 

UY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PN  132 

1613850 

1 

1009I4A41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1520! 

-  ! 

19.2 1N0NE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  I 

1979 

PR  137 

1613544 

1 

100914A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

I 

1520! 

-  ! 

19.2 ! NONE 

I 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PP  1408 

16(1269 

1 

91714A41! 

1  1 

200*01 

200.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

1 

1646! 

-  ! 

17.1 J  NONE 
! 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PR  1418 

1411406 

1 

91714A41! 

!  1 

200.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

1 

1646! 

-  ! 

17.1 (NONE 

1 

IKY  LOUISVILLE! 

I  ! 

1979 

PR  1428 

1614426 

1 

91714A41! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

l 

1647! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

PR  1438 

1614720 

1 

917I4A41 1 

I  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1647! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  1 

1979 

RF  3448 

1578198 

1 

91714A41! 

!  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

1 

1639! 

-  ! 

17.2JN0NE 

1 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1976 

RR  2018 

1598521 

1 

941 14A41 1 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

! 

! 

1639* 

-  ! 

17. SIMONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

1  ! 

1978 

RR  202B 

1598257 

1 

94114A411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1639! 

-  ! 

17. SIMONE 

1 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1970 

RR  2038 

1598660 

1 

941I4A41! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

! 

1639! 

-  ! 

17. SIMONE 
! 

UY  LOUISVILLE! 

!  I 

1976 

RR  2048 

1590258 

94114A41! 

1  1 

20C.0! 

20C.O! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1639! 

-  ! 

17.3IM0NC 

! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1978 

RR  2058 

1590385 

1 

94114A411 

1  1 

20C.O! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1 

! 

1639! 

-  ! 

17.31  NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  1 

1970 

RR  2068 

1590661 

1 

94114A41I 
!  ! 

20C.0! 

200.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

t 

1639! 

-  ! 

17. SIMONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1978 

RR  2080 

1590259 

1 

94114A41! 
t  1 

200.0! 

200.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1639! 

-  I 

17.3! NONE 
! 

UT  LOUISVILLE! 

!  ! 

1976 

RR  2160 

1599824 

1 

94114A41! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1639! 

-  J 

17.3 !  NONE. 

! 

UT  LOUISVILLE! 

I  1 

1976 

RR  2178 

160C134 

94114A41! 
1  1 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

1 

1639! 

-  ! 

17 . 3 ! NONE 
! 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1978 

RR  2180 

1600156 

I 

94114A41! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

16391 
-  1 

17.3IN0ME 

! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1978 

RR  219B 

160C363 

1 

94K4A41I 
1  1 

20C.0! 

20C.0! 

3  5.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

,1 

1639! 

-  ! 

17.3IN0NE 

! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1978 

SJT  149 

1621694 

1 

90714A41! 
!  1 

—  ! 
195.0! 

—  ! 
35.0! 

10.0! 

1.0! 

1 

1702! 

-  ! 

18. SIMONE 

1 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1980 

SJT  ISO 

1621495 

! 

96614A41! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 

! 

1491! 

-  1 

1 8. 5! NONE 
! 

UY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1980 

SJT  132 

1 621697 

1 

y 56: 4A4T 1 
1  ! 

1 95. v! 
195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

ll?! 

* 

! 

' ! 

j**  LOUISVILLE! 

r . i 

1980 

SJT  154 

1621699 

1 

986! 4A41 f 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

5.71 

- 

! 

1 

1491! 

-  ! 

18.5 1M0NE 
! 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

I960 

T8F  1410 

1611785 

1 

105214A41 1 
!  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.6! 

— 

! 

1 

1636! 

18.01  NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

1  t 

1979 

T«F  142P 

1611766 

1 

10521 4A41 1 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.75 

“ 

1 

! 

1853! 

-  ! 

10 . 0! NONE 

1 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1  i 

1979 

Y8F  1438 

1611787 

1 

105214A41 1 
1  1 

200. 0! 
20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

I 

I 

1636! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

UY  LOUISVILLE! 

!  1 

1979 

TQF  1448 

1611768 

1 

10S214A41  ( 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

1 

1 

1636! 

-  1 

18.0IN0NE 

! 

IKY  LOUISVILLE! 

1  ! 

1979 

TSF  1458 

1611769 

I 

105214A411 
!  1 

200.0! 

200.0! 

3S.C! 
35.  Cl 

10.0! 

1.7! 

- 

! 

1 

1835! 

-  1 

16.0! NONE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979 

WB»  101 

(616029 

1 

886I4A41 t 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.S! 

- 

I 

1 

1519! 

19. 31N0NE 
! 

IKY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1900 
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SNCRI 

I  IVTCCI 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

ic«pAcmi 

HUH-  1 

1  V  C  S  S  £  L  ! 

•  ISM  OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LENCTH1BR0TH! 

! 

I 

1 

CST  1  CARGO 

HANDL2NC 

IS  10PCRATING  | 

1 .ISIS-! ••*• ! 

)AD-1 

1 

!  COAST 

1  TE*  I  SEEI//////I/////1 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO!  LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  WARE  AKt  MURICK 

1  CUARD 

I  TON-  1BACE! 

0Vt»-|0VE»-l/////l 

HORSE! 

MASS-  ! (LXCH ») I //////////////// ITDJ/7// //////I 

OR 

1  NUMBER 

I  HUE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILICHT! 

ROVER! 

EHCERS  ! 

(FEET) !  LXNE-2 

!EC!  LINE “2  1 

•REBUILT 

(32)  HILLMAN#  MICHAEL  A. 

! 

1 

! 

1  1  I 

1  t  1 

1  !  t 

! 

t 

t 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

I 

•ENCAL  1 

1434691 

1  20214A43! 

120.01 

30.0! 

9.6! 

—  I 

—  1  NONE 

!LA  HOUNA 

1981 

I 

1  1  1 

12C.0I 

30.0! 

1.6! 

! 

-  j 

I 

! 

■ENCAL  2 

1437174 

!  202144431 

12C.0! 

30. C! 

9.61 

--  j 

—  ‘NONE 

It A  HOUMA 

1981 

! 

1  t  1 

120.01 

30.  C! 

t.4! 

1 

-  | 

! 

l 

IEHCAL  3 

I441C14 

1  2C214A43! 

120.01 

30. C! 

9.6! 

-  | 

--  | 

—  (NONE 

(LA  HOUNA 

1981 

t 

1  1  1 

120. OJ 

JO.C! 

1.6! 

! 

-  j 

1 

! 

•ENCAL  A 

1641335 

1  20214A43I 

120.0! 

30.0! 

9.6! 

—  ! 

—  (NONE 

SLA  HOUNA 

1981 

I 

i  1  1 

120.01 

30.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

•ENCAL  5 

1441336 

1  20214*431 

12C.0! 

30.C! 

9.6! 

--  j 

—  (NONE 

!  L  A  HOUNA 

1981 

! 

I  1  1 

12C.0! 

30.  Cl 

1.6! 

! 

-  | 

! 

1 

•ENCAL  6 

1443076 

1  20214443! 

120.0! 

30. C! 

9.6! 

—  j 

—  ! NONE 

1  LA  HOUNA 

1981 

! 

1  I  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.61 

1 

•  i 

1 

! 

•ENCAL  7 

1443320 

1  202144431 

12C.0! 

30.0! 

9.6! 

--  j 

—  INONE 

ILA  HOUMA 

1911 

j 

1  !  1 

1  1  1 

120.0! 

30.0! 

! 

1.6* 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  HILTON  TOWING#  INC. 

! 

1  1  I 

1  1  1 

J 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

LITTLE  MILTON 

I  561103 

1  7413435! 

56.61 

20.0! 

7.0! 

800! 

-  ! 

3S.OIN0NE 

ILA  MARRERO 

1977 

1 

I  1  t 

!  1  i 

6C.0! 

22. C! 

1 

S.5! 

! 

t 

1 

*  ! 

! 

! 

l 

I 

(31)  HINES  BARGE  CO. 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

• 

! 

t 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

B  316 

1315624 

1  1077154711 

180.0! 

52.5! 

9.6* 

22CO! 

18.01N0NE 

IMS  CAEENVILLE 

1968 

| 

1  1  1 

180.0! 

52.51 

2.0! 

! 

—  1 

1 

! 

■  527 

1514272 

1  163415471! 

290.01 

52.5! 

9.61 

3200! 

It.OlhOItt 

IMS  CREENVXLLC 

1968 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

290.01 

52.5! 

1 

2.01 

* 

J 

1 

*  I 

! 

! 

1 

I 

(11)  HINES#  INCORPORATED 

I 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

| 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

» 

t 

! 

1 

1 

DUNCAN  L.  HINES 

1273292 

1  32613436! 

125.01 

34.9! 

8.0! 

2800! 

•  ! 

42.0! NONE 

!KT  BOWLING 

1957 

1 

1  !  ! 

132.01 

34. C! 

8. Cl 

! 

•  1 

! 

!  CREEK 

JANES  (.  HINES 

1561413 

1  634(3436! 

134.1! 

46. C! 

8.5! 

5600! 

.  j 

43. 5! NONE 

!xr  bowling 

1974 

1 

1  !  1 

145.0! 

4S.C! 

7.0! 

! 

•  j 

! 

!  GREEN 

JANES  R*  HINES 

1281133 

1  19513*56 1 

102.5! 

28. C! 

8.0! 

2800! 

*  i 

36.0! NONE 

IKY  BOWLING 

*  1983 

1 

1  !  ! 

110.8! 

28.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

) 

!  CREEK 

WARREN  W.  HINES 

1651210 

1  51913436! 

130.0! 

44.0! 

8.9! 

4200! 

-  I 

42.01NCNE 

!KY  BOWLING 

1982 

1 

1  !  1 

140.0! 

44. C! 

B.S! 

1 

-  | 

! 

!  GREEN 

WR.  (ARNES 

1233961 

1  2 2413436! 

111.0! 

30.01 

•  .0! 

3200! 

-  j 

39 .8! NONE 

IK*  80VL1NG 

*  1967 

! 

1  !  1 

116.0! 

30.1! 

7.0! 

1 

•  j 

! 

!  CREEK 

HINES  375 

1356240 

1  16591 5A701 

295.0! 

54.  Cl 

9.0! 

3900! 

16.0! DIESEL 

RUMPS 

IKY  BOWLING 

1975 

t 

I  1  I 

295.0! 

54.0! 

1.3! 

! 

~  1 

1 

1  6PEIN 

HINES  J77 

1336241 

1  165113*70! 

295.0! 

54. C! 

9.01 

3900! 

16.0! DIESEL 

PUMPS 

IKY  BOWLING 

1975 

1 

1  t  t 

295.0! 

54.0! 

1.31 

i 

-  j 

1 

!  CREEN 

HINES  414 

1535654 

I  18*115*701 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

3300! 

16.9 ! DIESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING 

1971 

1 

1.1  1 

290.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  1 

I 

!  CREEN 

1INCS  414 

1543C80 

1  1011154701 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

3300! 

IB.OtDXESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING 

1972 

i 

■  i  i 

290.0! 

54.0! 

1.31 

1 

-  f 

I 

!  GREEN 

HINES  411 

1553673 

1  193615*701 

290.0! 

54.  C! 

9.61 

3300! 

1 6.0! DIESEL 

PUMP 

!KY  BOWLING 

1974 

1 

1  1  1 

29C.0! 

54.  C! 

1.5! 

I 

-  | 

! 

!  CREEN 

HINES  420 

1553674 

1  1936ISA70! 

290.0! 

54. Cl 

9.6! 

-  | 

33CO! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING 

1973 

1 

i  i  i 

290.0! 

54. C! 

1.3! 

1 

-  | 

1 

!  CREEN 

NINES  422 

1568175 

1  70*615(701 

290.0! 

54.  C! 

9.6! 

3300! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING 

1975 

1 

1  1  1 

290.0! 

54.0! 

1.61 

! 

-  | 

! 

!  CREEK 

HINES  424 

1541176 

1  70**15*701 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

3300* 

18.0! DIESEL 

PUMP 

!KY  BOWLING 

1975 

1 

1  1  I 

29C.0! 

54.01 

1.6! 

I 

-  f 

! 

!  CREEN 

HINES  424 

1592548 

1  210715*701 

29C.0! 

54.0! 

9.6! 

-  | 

3300! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING 

1978 

l 

1  !  t 

29C.0! 

54.01 

1.6! 

! 

•  | 

1 

!  CREEN 

HINES  426 

1595095 

1  204515*701 

29C.0! 

S4.CI 

9.6! 

3300! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING 

1978 

1 

1  1  1 

290.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  J 

I 

I  CREEN 

HINES  430 

1603463 

1  20451 5*701 

290.0! 

54.  C! 

9.6! 

3300! 

16.0! DIESEL 

PUMPS 

|KY  BOWLING 

1979 

1 

1  1  ! 

290.0! 

54.0! 

1.6! 

I 

-  | 

1 

!  CREEN 

HINES  432 

1621721 

I  1 8971 5A701 

29C.0! 

54. C! 

9.6! 

3300! 

18.0! DIESEL 

PUMPS 

!KY  BOWLING 

198C 

I 

1  !  ! 

29C.0I 

54.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

!  CREEN 

HINES  434 

1661714 

1  1 766154701 

29C.0! 

54. C! 

9.6! 

-  ! 

3350! 

18*0!  OUSEL 

PUMP 

!KY  BOWLING 

1983 

1 

1  !  I 

290. 0! 

54. C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  CREEN 

HINES  438 

1675628 

i  15711 5470! 

290.0! 

54.0! 

9.6! 

-  ! 

3350! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

!KY  BOWLING 

1984 

1 

I  1  1 

29C.O! 

54.0! 

1.31 

1 

-  | 

! 

!  GREEN 

HINES  4058 

1604435 

!  89015470! 

1  SC. 0! 

54. C! 

9.6! 

1895! 

16.01  DIESEL 

PUMPS 

IKY  eOWLINC 

1979 

1 

1  !  i 

150.0! 

54.  C! 

1.31 

I 

-  f 

! 

1  CREEN 

HINES  4070 

1544063 

1  1035154701 

15C.0! 

54.0! 

9.6! 

-  ! 

1895! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

(KY  BOWLING 

1972 

1 

1  1  ! 

150.0! 

54. C! 

1.3! 

! 

-  i 

I 

1  CREEN 

HINES  4098 

1544347 

I  103515470! 

150.0! 

54. Cl 

9.6! 

-  ! 

1895! 

16.0! DIESEL 

PUMP 

lKY  BOWLING 

1972 

1 

1  1  I 

150.0! 

54.0! 

1.3! 

! 

-  | 

! 

1  GREEN 

HINES  4130 

1543355 

1  134015470! 

190.0! 

54. Cl 

9.6! 

-  ! 

2400! 

1 8.0! DIESEL 

PUMP 

IKY  BOWLING 

1972 

1 

1  1  ! 

190.0! 

54. Cl 

1.31 

1 

-  J 

! 

!  GREEN 

MIKES  4316 

1554123 

!  2029 1 5 A  70 ! 

300.0! 

54.C1 

9.6! 

-  ! 

3600! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

!KY  BOWLING 

1974 

1 

!  1  ! 

300.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  GREEN 

HINES  4330 

1589709 

1  201215470! 

300. OJ 

54. C! 

10.0! 

-  ! 

3800! 

16.010 IESEL 

PUMPS 

!KY  bowling 

1978 

1 

!  1  I 

300.0! 

54.  C! 

1.3! 

! 

-  | 

! 

1  GREEK 

NO.  434 

I63CC51 

!  1897154701 

29C.0! 

54.  C! 

9.6! 

3300! 

10.OIDIESEI 

PUMPS 

IKY  BOWLING 

1981 

1 

!  1  1 

290. 0! 

54. C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  GREEK 

NO.  4C3B 

1631152 

1  1149154701 

150.0! 

54.0! 

9.6! 

1895! 

18.0! DIESEL 

PUMPS 

lKY  BOWLING 

1981 

1 

I 

!  !  1 

1  1  1 

150.01 

54.0! 

• 

1.3! 

! 

! 

1 

“  ! 

! 

! 

1  CREEN 

! 

(32)  HJNCLE#  C.  C.  NARINE 

f 

SER 1 VICE# 

1  1  1 

!  !  1 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

INC. 

1 

!  1  ! 

i 

! 

! 

! 

1 

C  V  HINCLE 

1529C99 

1  32114011 

50.0! 

17.  C! 

3.0! 

400! 

-  j 

30.0! NONE 

(LA  8URAS 

1965 

I 

1 

1  !  1 

!  1  1 

50.01 

17.  C! 

1 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

; 

i 

(44)  HINKLEY#  HARK 

SONDRA  CALC 

1 

1 

1  - 

1  1  1 
!  !  1 
!  5600!  Kill 

27.0! 

! 

I 

7.C! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

640! 

i 

! 

7 . 0 ! NONE 

! 

! 

i ID  RIGGINS 

1982 

1 

1 

1  !  1 

I  1  1 

27.0! 

8.0! 

1.0! 

! 

! 

J 

16! 

! 

! 

1 

I 

(15)  HRH  NARINE 

1 

1 

1  1  1 
! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i  i  i 

25.11 

12.  C! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

! 

HC  14 

1  - 

1  5514446! 

72.0! 

25. Cl 

5.0! 

150! 

10.O1NONE 

!FL  TANPA 

•  1957 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

72.0! 

25. Cl 

1.0! 

! 

1 

i 

*  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

(16)  HOBBS  CONST,  t  DEVELOPNEINT# 

1  1  ! 

1  1  1 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  I  I 

1 

1 

! 

! 

! 

BUD  80LL1NCCR 

1281063 

1  4913436! 

57.6! 

20.3! 

6.0! 

9001 

-  ! 

74.01N0NE 

IFL  PANAMA 

1960 

1 

1 

I 

1  !  1 

1  1  l 

!  1  1 

65.0! 

20.3! 

1 

5.5! 

1 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

I 

!  CITY 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSEL) 


440 


INKRt 

1VTCCI 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

J CAPACITY 

1 

MICH-  1 

(VESSEL 

1 

•1ST!  or 

ERATOR 

NET  tCOBEHENCTHl  IRBTHl 

1 

1 

CST  1  CARSO  NANRLXNC 

IS  10PERATINK 
ITC!  BASE 

1 

!  COAST 

TER  l  SEF1//////1/////I 

ED  1 

1 //////// 

t 

POINT  |  LINE"! 

t  AO 1  LXNE-1 

1  IUTLT 

VESSEL  NAM  AMI 

NUMBER 

!  CU All 

TON-  1PACE1 

0VER-10VER-1/////! 

NORSE! 

PASS- 

t  (LICMT)l /////////////// /|TD|  IIUIIIHt 

1 

OR 

1  NUMBER 

NACE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  1L1CMT1 

POHER ! 

INKERS 

1 

(FEET)  I  LXNE-2 

ICC!  LINE-2 

1 *REIUXLT! 

(42)  NOLI! AY  PROMOTIONS/  INC 

) 

• ! 

!  ! 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

1 

ROYAL  PRINCE 

1523790 

44I1C11 1 

160.01 

21.0! 

1.5! 

1*50! 

- 

•38.01N0NE 

INI  HONOLULU 

1969 

1 

1  1 

1  1 

160. Cl 

1 

21.01 

1 

1.0! 

1 

“ 

1 

I 

(35)  NOLLXDAT  SAMI 

1  (RAVIL 

CIO. 

!  1 

t  1 

1 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

! 

CHOUTEAU  *1 

1509439 

2913A34I 

47.31 

16. Cl 

4.0! 

4921 

-  * 

19.112  10-TON  UXNCNESINO  ST.  JOSEPH! 

1947 

1 

1  1 

47.3! 

16.0! 

4.5! 

- 

I 

1 

FAIRFAX  AO 

1529309 

44(3*341 

61.0! 

22.0! 

4.01 

9101 

- 

29.012  23-TON  VINCNES1N0  KANSAS 

197C 

1 

1  1 

41.0! 

22.0! 

4.51 

- 

1 

I  CITY 

SIBLEY 

1591551 

7313*361 

54.31 

22.01 

5.01 

•00! 

- 

21.012  25-TON  HXNCHES1M0  KANSAS 

1978 

1 

1  t 

54.3! 

2  2  «  C ! 

4.4! 

- 

t 

1  CITY 

NSC  2 

I  - 

14514*431 

13C.0! 

30.0! 

4.51 

-  | 

4501 

4.3 1  NONE 

1M0  SI.  JOSEPI 

!  t 

1974 

! 

1  1 

130.01 

30.01 

2.0! 

- 

| 

I 

| 

HSC  4 

1  - - 

14314*431 

130.01 

30.01 

6.5! 

-  j 

430! 

4.5 1  NONE 

INO  ST.  JOSEP> 

!  * 

1977 

| 

1  1 

13C.0! 

30. Cl 

2.0! 

- 

1 

t 

! 

HSC  3 

161(142 

1 *314*431 

12C.0I 

30.01 

4.01 

-  j 

4001 

5.01  NONE 

INO  ST.  JOSEPH) 

1980 

l 

!  1 

12C.0! 

30.41 

2.01 

- 

1 

( 

1 

HSC  6 

1  - - 

143 14*431 

12C.0I 

30.01 

6.01 

-  1 

400! 

5.01N0NE 

INO  KANSAS 

j  t 

1986 

1 

1  1 

12C.01 

30.C! 

2.01 

- 

1 

! 

1,  CITY 

NSC  7 

1  — - 

14314A431 

120.0! 

30.01 

6.01 

-  j 

400! 

4 .5 ! NONE 

INO  KANSAS 

1969 

1 

!  1 

1<C»0! 

30.C! 

2.01 

- 

| 

1 

I  CITY 

NSC  9 

| 

16314*43 ! 

120.0! 

30.0! 

4.01 

-  1 

400! 

4.5 (NONE 

INO  KANSAS 

1970 

1 

t  1 

1 20.01 

30. Cl 

1.31 

- 

I 

! 

1  CITY 

NSC  10 

j  ------ 

10914*431 

10C.0! 

24.  C! 

4.0! 

-  1 

150! 

4 .5 1  NONE 

INO  KANSAS 

1936 

1 

1  ! 

100. Oi 

24.0! 

1.51 

1 

1  CITY 

1 

!  1 

120.0! 

24.C! 

1.0! 

- 

t 

1 

1 

NSC  13 

j  - - 

7314*431 

120.01 

24.0! 

4.5! 

•  j 

2401 

4.3tN0NE 

INO  ST.  JOSEPH! 

1959 

1 

1  1 

120.0! 

24.0! 

1.0! 

1 

1 

1 

1 

!  1 

120.01 

24. C! 

1.0! 

- 

1 

| 

I 

NSC  15 

1  - - 

14314*431 

12C.01 

30.C! 

4.01 

-  j 

40U1 

5. 0! NONE 

(NO  KANSAS 

|  « 

1915 

! 

1  1 

12C.01 

30. Cl 

2.0! 

! 

t  CITY 

inu 

1 

t 

1  1 

t  1 

120.01 

! 

30.0! 

! 

2.0! 

t 

“ 

1 

I  CITY 
! 

(33)  HOLLYWOOD  NARINE/  XNt. 

1 

1  1 

1  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

ALICE  JEAN 

urn** 

7913*34) 

55.11 

24.01 

<•4! 

LvOl 

- 

34.0 1  NONE 

!TX  NCUSTCN 

1910 

1 

t  1 

55.11 

24.01 

7.0! 

- 

I 

! 

BXC  AL 

15'  !0I4 

7513*341 

54*41 

22.11 

8.5! 

8001 

- 

42.0IN0NE 

IT!  HOUSTON 

1978 

j 

I 

1  i 

54.41 

22.1! 

I.SI 

I 

i 

BONNIE  SU2 

1*17102 

12131341 

65.01 

24.01 

7.4! 

10001 

• 

29.0! NONE 

1TX  HOUSTON 

1910 

I 

1  1 

*3.01 

I*. 01 

7.M 

- 

| 

l 

CAM.  BILL  NANTLC 

1565331 

44134351 

57.0! 

J7.1l 

8.5! 

loot 

«• 

50.01  NONE 

ITX  HOUSTON 

1975 

t 

1  1 

37.01 

21.01 

4eS! 

• 

1 

i 

CART.  HENRY  INMAN 

I545<!3 

*413*351 

56.0! 

22.01 

7.5! 

loot 

- 

5&.0I40NI 

ITX  HCUSTON 

1973 

1 

t  i 

5*.  01 

22. C! 

5.5! 

- 

1 

1 

CAfY.  JIN  CREEK 

15*2414 

10113*341 

06.41 

74. Cl 

10.21 

1330! 

- 

3l*^)»*cNE 

ITX  HOUSTON 

1975 

i 

1  1 

46.41 

24.0! 

10.21 

- 

i 

1 

CARIBOU 

u»*2j 

3213*331 

*5.0! 

1A.C! 

*•31 

4091 

- 

71  .OKONl 

ITX  CHANNEL- 

1970 

l 

1  1 

45.0! 

It. 01 

«.5I 

- 

1 

1  mu 

CMHT  »»*. 

I2W49 

3113*3*1 

57.0! 

11.4! 

4.11 

4501 

- 

72  *0! NONE 

11*  HOUSTON 

1948 

1 

1  1 

57.01 

18.41 

5.5! 

- 

1 

1 

«<UJS  «t« 

KJ7135 

12113*3*1 

46.01 

74.0! 

8.5! 

1350! 

- 

35.01  NONE 

ITX  NOUSTON 

mi 

1 

1  1 

64*0! 

24.01 

6.51 

1 

| 

CHlSlET  I 

167177. 

11013*3*1 

73.01 

24.  C! 

1.0! 

1400! 

*» 

32 .0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1976 

1 

(  1 

73.01 

24.0! 

9.0! 

- 

i 

1 

CHRISTINE  V 

*317915 

4913*3*1 

57.0! 

22. C 1 

6cS! 

720! 

- 

52.U1N0NE 

ITX  HOUSTON 

1941 

1 

t  1 

57.01 

22.CI 

6. SI 

- 

; 

I 

i  . 

COURACt 

10)744 

49)3*31! 

51  •  4! 

72.71 

8.71 

8001 

- 

42.CIK0NE 

ITX  MUST  ON 

198C 

t 

1  1 

31.41 

22.0! 

a. si 

- 

! 

\ 

'Cifoic  (i* 

U25574 

44131351 

*0.01 

22.01 

4«0! 

900! 

- 

32.01  NOME 

IT*  H0U47CN 

1940 

! 

t  1 

6C.0! 

22. Cl 

5eO! 

- 

1 

f 

CREOLE  YFt;HER 

Uitcio 

4413A 341 

50.01 

20.01 

7.51 

1001 

** 

19.0! NONE 

m  HOUSTON 

1975 

1 

1  1 

50.01 

20.01 

5.5! 

•A 

i 

1 

CREOLE  JANICE 

H0C327 

49(5*34! 

40.7! 

14.  oe 

B.9I 

- 

2UD1NQNE 

ITX  HOUSTON 

1971 

I 

t  i 

*0.7) 

24.  Ct 

7.0! 

t 

- 

1 

1 

CHOU  JULIE 

1541  M4 

I 

7113*3*1 

40.0! 

24.01 

6.3! 

9001 

- 

27.01N0NC 

ITX  HOUSTON 

1974 

!  1 

40.0! 

24.01 

3.3! 

- 

( 

» 

« 

CREOLE  KATHY 

tstim 

5713*35! 

35.41 

30.fi 

4.01 

370! 

“ 

32.01M0NE 

*/X  HOUSTON 

1974 

t 

t  1 

55.41 

20.0! 

3.01 

- 

1 

1 

XREOLf  \||A 

'5949P* 

*311*341 

40.71 

74.01 

l.4« 

9001 

• 

21.01*0*1 

ITX  NOUvTY* 

1971 

# 

S  1 

40.71 

14. Cl 

7.0i 

• 

1 

CHOU  "ANA 

157ft  >3 

7113*561 

1  1 

40.01 

22. Cl 

4.0{ 

9001 

•» 

30.01  NONE 

ITX  K0UST9I 

1974 

1 

*0.01 

22. Cl 

5.0! 

- 

1 

i 

evict!  2AT 

1545457 

120(3*351 

*2.0: 

22.01 

6.01 

9001 

- 

JO.OtNON' 

;tx  ,„isyon 

1977 

1 

1  1 

42.01 

22.01 

5.01 

- 

| 

I 

CREOLE  ROLANETTE 

1603411 

4*13*3*1 

40.0! 

22.01 

4.01 

900! 

- 

32.01  NONE 

ITX  HOUSTON 

107* 

l 

1  1 

6C.0I 

72. C! 

5.01 

'  - 

1 

I 

\ 

CREOLE  '  Y 

i5«m3 

5311*3*1 

U.6I 

20. Cl 

6.0) 

900! 

- 

20.01  NONE 

ITX  HOUSTON 

1974 

| 

1  1 

;i.6i 

20.01 

5.0! 

- 

• 

1 

C* 

i*f/*n 

4*13*351 

•C.O! 

22.01 

6.0! 

900! 

“ 

32.0 ) f ONE 

I 

111  J'iSTOM 

1980 

x 

l  1 

4C.01 

22.0! 

3.01 

- 

BAN  . 

|44493v* 

12213*351 

41  *51 

24.01 

1.31 

iooor 

- 

St. ("NONE 

ITX  HOUSTON 

1912 

1 

1  t 

41.51 

:*,oi 

7.4! 

- 

1 

1 

PIICOVERY 

1 54  <449 

112)3*3*1 

75.01 

27.0! 

9.01 

1400! 

- 

33.O12J0NE 

ITX  NOUSTON 

1975 

1 

i  ; 

75.0J 

77.01 

9.0! 

- 

* 

1 

BCTTXf  B 

IM3905 

*113*341 

54.41 

22.0! 

7.0 

600! 

- 

*''•0!  NCAF 

tTX  1U4ST0M 

1910 

1 

1  1 

s*. a 

22. 0! 

7.01 

- 

I 

1 

ENTERS  h  "St 

i  5  5  C  i  3  5 

ficSSAjvS 

7j.Cf 

27.  v  * 

'.•,S! 

ISOv* 

- 

* 

i 

1«73 

1 

i  t 

75.01 

27.0! 

9.0! 

- 

I 

1 

» 

ESCANBIA 

1571502 

9413*34! 

66.01 

74.01 

6.0) 

1000! 

- 

52.3! NONE 

ITX  HOUSTON 

1976 

I 

1  1 

66.01 

24.01 

7.0! 

- 

1 

1 

EXPRESS 

143^292 

11713*341 

*3.21 

25.51 

10.0! 

12001 

“ 

42.0F  vonf; 

ITX  HOUSTON 

1911 

1 

!  1 

4*3.2! 

25.51 

10.01 

- 

I 

! 

FANN 

1S39773 

5713*351 

52.0! 

11.01 

4.3! 

800! 

- 

37.01  NONE 

ITX  CHANNEL- 

1972 

] 

I  y 

52.0! 

1J.0I 

4.3 ! 

- 

1 

1  VI  EH 

FRANCIS  BRAKE 

1519922 

79 i 3*34 i 

65.5! 

29.71 

9.41 

15001 

- 

38.01  NONE 

ITX  HOUSTON 

1949 

I 

1  I 

65.5! 

29.71 

9.4! 

- 

1 

I 

FRED  C.  HAMILTON 

1414221 

4913*361 

40.01 

22.0! 

4.51 

1410! 

- 

41.0! NONE 

ITX  HOUSTO) 

1971 

1 

i  i 

67.01 

22. C! 

6.51 

- 

| 

1 

FRENCHY  t 

1525937 

3313*3*1 

51.0! 

20.1! 

7.41 

600! 

- 

25.01  NONE 

ITX  fiGUSTQN 

1970 

1 

t  1 

51.0! 

20.1! 

7.6! 

- 

I 

« 

6AULLC 

1532214 

5013*35! 

50.0! 

11.0' 

6.5! 

600! 

- 

35 .01  NONE 

<T“  vMAKm- 

1971 

1 

1  1 

50.0! 

16.01 

6.5! 

- 

1 

i  ’Ziu 

CEO.  F.  SIMONS 

1555125 

7013*351 

55.01 

20.01 

8.4! 

800! 

- 

50.01  KOMI 

ITX  HOUSTON 

19*  . 

1 

1  1 

55.01 

20.0! 

7.01 

*■ 

1 

1 

J  E  O'DONNELL 

1640379 

12113*361 

46.01 

24. C! 

9.5! 

*12001 

- 

i 

37.StX0u 

ITX  HOU«TOI 

1 

1 

1981 

1 

1 

1 

!  1 

i  I 

1  t 

64.01 

) 

1 

24.01 

1 

1 

8. Cl 

1 

1 

1 

I 

table  2  -  description  of  vessels 
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1**5*! 

IVTCCI 

il PENSIONS  1  DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  C  L  I 

! 

DXSTI 

OPERATOR 

NET  I  CODE (LENGTH  1 8ft DTHl 

I 

! 

i 

EST  1  CARGO 

HANDLING 

!  S  (OPERATING  ! 

! 

1  COAST 

TER  1  SEE1//////I/////1 

CD  ! 

IP///////! 

POINT  !  LINE-1 

1  *01 

UM-1  1 

8UILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUHBER 

1  GUARD 

TON-  {PAGE! 

OYEP-I OVER-1 /////! 

KCRSC! 

PASS-  1 (LIGHT) !////////////////! TO !////////// 1 

OR  1 

1  NUH8ER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  iLtGKT! 

POWER! 

CXGCRS  ! 

(FECT)I  LINE-2 

ICC! 

LINE-2  1 

•REBUILT! 

<35)  HOLLYWOOD  NARINE#  INC. 

1 

! 

1 

1  1 

1  1 

t  1 

1 

1 

l 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

1 

! 

! 

I 

(CONTINUED] 

1 

1  I 

1 

1 

! 

1 

I 

JOHN  7.  STELLHAN 

1542081 

107 1 3 A  36 1 

67.0! 

2D. Cl 

6.6! 

11301 

-  j 

46.01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1972  ! 

1 

t  1 

67.01 

26.  Cl 

6.6! 

-  | 

i 

I 

I 

KELLY  0 

! 517019 

5613A  33 I 

54.0! 

21. C! 

7.5! 

6001 

-  j 

40. 0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1968  ! 

1 

I  1 

54.01 

21.01 

6.0! 

-  ! 

I 

I 

1 

LADY  THELHA 

1547523 

5213A361 

56.51 

20. Cl 

7.31 

600! 

-  j 

27 . 5  J  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1972  ! 

| 

1  1 

6C.01 

20.0! 

7.3! 

-  | 

I 

( 

1 

LANA  LOUISE 

I 63C222 

8013A361 

55.01 

24. Cl 

8.0! 

8001 

-  | 

36 .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1981  1 

I 

1  1 

55.01 

24. C! 

7.01 

-  j 

I 

* 

! 

KCLIHDA  BENDY 

1570 '»« 

5013A361 

50.31. 

20.4! 

8.0! 

SCO ! 

-  j 

36. C! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1975  ! 

1 

1  1 

55.01 

20.41 

7.3! 

-  i 

1 

1 

1 

HISS  FAAN 

1285248 

22  1  3 A  36 1 

44.21 

16.11 

6.1! 

330! 

-  ! 

19.01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1962  I 

1 

1  1 

45.01 

16.31 

5.5! 

-  | 

1 

i 

1 

NR.  ARTHUR 

1582887 

31I3A361 

41.01 

18.0! 

6.0! 

640! 

-  | 

27. 0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1977  I 

| 

1  1 

41.51 

18.  Cl 

6.0! 

-  | 

! 

| 

| 

NICKIC  8 

1608702 

78I3A361 

60.01 

24. Cl 

8.1! 

500! 

•  | 

33 .01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1979  1 

I 

1  1 

6C.0! 

24,  Cl 

6.51 

-  j 

| 

1 

1 

NOENA 

1529364 

5II3A35I 

51.01 

20. Cl 

7.01 

800! 

-  i 

45 .0 1  NONE 

ITX 

NCUSTON 

1970  1 

1 

i  i 

51.01 

20.C! 

6.0! 

-  j 

1 

| 

1 

PRIDE 

1629287 

8913A35! 

35.81 

24.1! 

9.2! 

800! 

-  j 

42.01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

19CC  ! 

1 

!  1 

55.81 

24.1! 

9.21 

■  i 

! 

1 

I 

R00ER7  C  DOSbS 

1553405 

4613A55I 

52.01 

20.1! 

7.3! 

6001 

-  i 

40.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1973  1 

1 

1  ! 

52.01 

20.1! 

6.0! 

-  j 

1 

1 

1 

RODONNA 

1533862 

63I3A351 

55.51 

20.  C! 

8.21 

800! 

-  j 

45. 01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1971  | 

I 

I  1 

55.5! 

20.01 

7.0! 

-  i 

I 

1 

1 

SPIRIT 

1643081 

1711 3A  361 

64.81 

26.  Cl 

9.71 

800! 

-  i 

33 .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1981  ! 

I 

>  i 

64.  ei 

26.01 

9.71 

-  j 

t 

1 

1 

STAR 

1607802 

62I3A361 

56.61 

22.  Cl 

8.21 

8001 

■  j 

33.01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1975  I 

1 

1  I 

56.6! 

22.01 

6.2! 

-  ( 

! 

I 

I 

SUN 

1618635 

69I3A361 

55.8! 

24.1! 

9.2! 

8001 

-  i 

48.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 98 C  ! 

1 

1  1 

55.81 

Z4.1l 

9.2i 

-  j 

! 

1 

! 

VENTURE 

1644762 

1 96 1 3 A  36 1 

81.5! 

30.C» 

8.5! 

1800! 

*  f 

35.0IN0NE 

ITX 

HOUSTON 

1981  ! 

I 

1  f 

81.5! 

30.  C! 

8.5! 

-  i 

! 

1 

! 

VIRGINIA  C 

1563448 

32I3A351 

40.51 

18. C! 

7.5! 

400! 

-  j 

28.0!  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1975  ! 

I 

1  1 

40.'#! 

<8. Cl 

6.8! 

-  j 

i 

i 

! 

VOYAGER 

1563475 

1 501 3  a  36  ! 

7C.0! 

RC.C! 

8.0! 

1200! 

-  i 

45 . 01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1974  ! 

| 

1  ! 

7i.5: 

26.01 

5.5! 

-  * 

} 

| 

; 

W  c  E  IN  ION 

JR 

1626319 

12113A3M 

72.01 

26. C! 

10.6! 

110(' 

-  i 

36.0! NON* 

ITX 

HOUSTON 

1«60  ! 

i 

1  i 

72.01 

26.0! 

10.6! 

-  i 

! 

1 

! 

VALYCR  S 

1603315 

7713A361 

56.41 

22.11 

8.5! 

ECO! 

-  j 

33. OJ  NONE 

MX 

HOUSTON 

1979  ! 

1 

1  ! 

56.4! 

22.11 

P.5! 

-  i 

t 

! 

I 

HOLLYWOOD 

1303 

1  - 

67I4A43! 

90.01 

26. C! 

4  •  (  ; 

-  j 

210! 

3.015  TON  HYDRAULIC 

!  TX 

POINT 

1951  ! 

1 

1  1 

9C.0! 

76. C! 

1.0! 

-  J 

! CRANE 

! 

BARROW 

! 

ALAHO  8 

|  - 

1 056  t  5 A  70! 

240.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  ! 

282oi 

H.OfDUSCI. 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1967  ! 

1 

1  1 

240.0! 

so.ci 

2.0! 

-  J 

JPUHP 

! 

! 

ALAND  16 

1280635 

63015A70! 

195.01 

35. C! 

8.5! 

•  < 

1655! 

16.0! DC EP  WELL  PUPP 

ITX 

HOUSTON 

I960  I 

1 

I  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

! 

H  1112 

1028266 

95015A70! 

210.01 

35. C! 

9.6! 

•  ! 

20f  ?! 

19.8 !  DIESEL 

PUN  P 

!TX 

HOUSTON 

197#  ! 

1 

1  1 

210.01 

35.01 

2.0! 

-  I 

! 

I 

1 

H  1113 

1027987 

88615A70! 

210.0! 

35.0! 

9.6! 

•  | 

20S3! 

21.0IDXCSCI 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1978  ! 

1 

i  i 

21C.01 

35.  C! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

! 

H  1114 

I0J79J8 

8861SA701 

210.0! 

35.0! 

9.6! 

-  | 

20331 

21 .0! DIESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1978  ! 

I 

1  1 

210.0! 

35, C! 

2.0! 

-  | 

1 

I 

! 

HOLLYWOOD 

200 

1866136 

61015A70! 

195.0! 

36.51 

10.0! 

-  f 

1500! 

U.OIDUSU 

DEEP  WELLITX 

HOUSTON 

1962  I 

1 

1  1 

195.0! 

J6.5I 

1.5! 

•  • 

IPUHP 

1 

! 

HOLLYWOOD 

201 

1632379 

812I5A701 

195.0! 

36.6! 

10.0! 

-  | 

1  SCO! 

16.0! DEEP  NELL  PUPP 

IT* 

HOUSTON 

1965  ! 

! 

1  1 

195.0! 

36.6! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

202 

1632380 

6t2)3A70l 

195.0! 

36.61 

10.01 

-  1 

1500! 

16 .0 !  DIESEL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1965  ! 

1 

i  i 

795.0! 

36.61 

1.5! 

-  I 

IPUPP 

1 

! 

36.  5 1 

1 

1  1 

195.0! 

36.51 

1.2! 

-  i 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

204 

1632381 

60015A701 

195. C! 

36.51 

9.0! 

-  | 

15601 

16.0! DIESEL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1966  ! 

1 

t  1 

195. Of 

36.51 

1.5! 

-  | 

JPUHP 

! 

1 

HOLLYWOOD 

205 

1632740 

630J5A701 

195.01 

36.5! 

9.0! 

*  i 

15501 

14.5 !  DIESEL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1967  ! 

I 

1  1 

195.0! 

36.5! 

1.5! 

•  I 

IPUHP 

1 

1 

HOLLYWOOD 

206 

1637604 

725I5A70I 

195.01 

36.5! 

9.01 

-  j 

1550! 

14. S ! DC EP  WELL  PUPP 

ITX 

HOUSTON 

1967  1 

! 

1  1 

195.0! 

36.51 

1.41 

-  | 

I 

1 

I 

HOLLYWOOD 

207 

1636984 

625I5A701 

195.0! 

36.5! 

9.01 

-  J 

1550! 

14.5! DIESEL 

DEEP 

kfUITX  HOUSTON 

1967  ! 

I 

1  1 

195.0! 

36.5! 

1.5! 

-  | 

IPUHP 

l 

! 

HOLLYWOOD 

208 

1363985 

624I5A70! 

195.0! 

36.5! 

9.0! 

-  ! 

1550! 

16.01  DIESEL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1968  1 

1 

1  1 

193.0! 

36.5! 

1.5! 

-  | 

IPUHP 

I 

! 

HOLLYWOOD 

209 

1632382 

614! 5 A  70 ! 

195.0! 

36.5! 

10.0! 

-  i 

1477! 

1 6. 0 9  OX ES EL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1968  ! 

1 

I  ! 

195.01 

36.5! 

1.5! 

-  1 

JPUHP 

I 

I 

HOLLYWOOD 

210 

1632383 

61413A70! 

195.0! 

36.5! 

10.0! 

•  ! 

1477! 

Id.OlPXESEl 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1968  1 

1 

1  1 

195. OJ 

36.5! 

1.5! 

-  | 

J/UHP 

I 

! 

U'LLYWOOO 

211 

j  - 

604J5A70J 

195.0! 

36.6! 

8.01 

-  I 

1550! 

16.0! DIESEL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1970  1 

! 

1  i 

195.0! 

36.6! 

2.0! 

-  | 

IPUHP 

| 

l 

HOLLYWOOD 

212 

1637606 

6041 5A70I 

195.0! 

36.6! 

8.01 

-  | 

1550! 

16.0! DIESEL 

DEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1970  1 

I 

1  i 

195.01 

36.6! 

2.0! 

-  J 

IPUHP 

I 

t 

HOLLYWOOD 

213 

1638720 

624 1 3A70I 

195.01 

36.51 

9.01 

•  f 

1609! 

16.0! DIESEL 

OEEP 

WELLITX 

HOUSTON 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

36.5! 

1.5! 

-  I 

IPUHP 

1 

! 

HOLLYWOOD 

830 

129CC27 

505 1 5A701 

163.9! 

36.11 

10.3! 

-  | 

1203! 

18.0! DIESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1962  ! 

! 

1  ! 

170.51 

36.1! 

2.0! 

-  j 

! 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1003 

126)404 

752 1 5A70I 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

9856! 

14 .0!  DIESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1961  I 

1 

1  ! 

<95.01 

35. Cl 

2.01 

-  | 

1 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1004 

1616647 

774I5A701 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  i 

774! 

14 .0! Cl ES  CL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  | 

i 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1005 

1426645 

772J5A70I 

195.0! 

35.01 

9.6! 

-  j 

7721 

14 .0! DIESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

198C  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  f 

1 

| 

! 

HOLLYWOOD 

100A 

1 

1?5.S! 

♦  r  *** 

9.61 

« 

7741 

»2.0:uU«l 

runp 

ITX 

HOUSTON 

I960  1 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  j 

! 

1 

! 

MOILYWOPO 

10G7 

1626650 

77215A70J 

195.0! 

3S.C! 

9.6! 

-  j 

774! 

12.01  DIESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1980  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

I 

HOLLYWOOD 

1008 

1634119 

897 15A70 1 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

-  j 

897! 

14.0101 ESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1?S1  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  | 

! 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1000 

1428451 

77415A70I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

•  j 

774! 

16.3 I  DIESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

198C  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  I 

I 

! 

! 

HOLLYWC  CD 

1010 

1628452 

77415A70I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

774! 

16.5! DIESEL 

PUHP 

!TX 

HOUSTON 

198C  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

I 

! 

! 

noiuuoos 

io:« 

1628453 

7741JA701 

195.0! 

35. C! 

12.01 

-  J 

774! 

16.510IESCL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1980  i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

1 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1*12 

! 428456 

774I5A70I 

195.0! 

35.  Cl 

12.0! 

•  i 

774! 

16.5 ! OIESfL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1980  ! 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  J 

! 

1 

! 

HOLLYWDCD 

1013 

3428455 

77415*70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  i 

774! 

10.0! 01 ESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1931  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

| 

! 

HOLLYWOOD 

(014 

>628456 

77413*701 

195.01 

35.0! 

9.6! 

■  \ 

774! 

10.0IDIESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

! 

1 

! 

HfVYWCu*' 

1015 

I  — - 

7741 5*70! 

195.0! 

35.01 

9.6! 

-  i 

774! 

10.0! DIESEL 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1981  1 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  1 

I 

! 

! 

I  I  !  I  I  I  I  1  I  !  I  II 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  II 


TABU  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


.4.42 _ 


(NCR! 

BIST! 

VESSEL 

HARE 

OPERATOR 

AND  NURSED 

(  COAST 
!  GUARD 
t  NUMBER 

!  IVTCC1  DINERS 

!  NET  (CODE ! LENGTH! 
tRECIS-!****!  RES.  1 

1  TER  !  SEE!//////! 

1  TON*  (PACE!  OVER-I 

1  RACE  t  IV  1  ALL  1 

IONS  ! 
IRDTH! 

REG* ! 
/////! 
OVER-I 
ALL  ! 

DRAFT! 

1 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT  I 

! 

HORCEI 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  | 

!  1ST  !  CARSO  HANDLING 
CARSO  i  FIXED  !  EIU1PNENT 

//////// 1  POINT  1  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// 
ENSERS  !  (FEET)!  LXNE-2 

(VESSEL 

IS  ITERATING 
ITC!  BASF 

!AOi  LINE-1 
!TD!////////// 

! EE!  LINE-2 

! 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  I 

•REBUILT! 

OS)  HOLLYWOOD 

MARINE#  INC. 

! 

1 

I 

!  1  1 

!  1  ! 

i 

! 

1 

l 

l 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

I  )  1 

t 

! 

1 

K  | 

! 

HOLLYWOOD 

1016 

1  - 

1  77413A70! 

195.0! 

55.  Cl 

9.61 

- 

77*! 

10.0! DIESEL  PUHP 

!TX 

HOUSTON 

1981 

1 

I  1  1 

195.0! 

JS.O! 

2.0! 

-  ’ ! 

1 

1 

HOLLYWOOD 

1017 

1619936 

1  172! SA701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*00! 

19.0! DIESEL  PUHP 

!TX 

NOUSTON 

ivac 

I 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  » 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1016 

1629961 

!  76113A70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

19,o!diesel  rurr 

!TX 

HOUSTON 

1910 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  ) 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1019 

1621462 

!  76115A70! 

195.01 

35. CJ 

9.0! 

- 

1*001 

It.OltlCStl  PURE 

ITX 

HOUSTON 

1910 

! 

!  1  1 

195.01 

35,0! 

1.3! 

-  1 

! 

| 

NOLLS  WOOD 

1020 

1626310 

1  746J3A70! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1*65! 

1*«0! DIESEL  PUMP 

!TX 

HOUSTON 

I960 

1 

1  t  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1021 

1605295 

1  766I3A70! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1*65! 

15.01  DEEP  WELL  PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  I  1 

195.01 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1022 

1605298 

1  7661 5A70 1 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1*65! 

13 .0! DEEP  WELL  PUKP 

!TX 

HOUSTON 

1979 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  I 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1023 

1429960 

1  761 1 S  A  70 ! 

195.01 

35,0! 

9.0! 

- 

1*00! 

19.0! DIESEL  PUHP 

!TX 

HOUSTON 

1980 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

I 

HOLLYWOOD 

1024 

1 605294 

1  76615A70! 

195.0! 

35,  Cl 

13*0! 

- 

1*65! 

IS.OtOE  EP  WELL  PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  1  1 

195.01 

35, Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1025 

1614783 

l  766I5A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

15.0IDEEP  WELL  PUKP 

!TX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  1  1 

195.01 

35.  C! 

2.01 

-  ! 

1 

! 

HOLLYWOOD 

1026 

161452* 

1  76615A70! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1*00! 

1 3.01DEEP  WELL  PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1027 

1593996 

!  76615A70! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1*00! 

17.0! STEAK  COILS 

!TX 

HOUSTON 

1978 

1 

1  1  l 

195*0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1028 

159717* 

1  76615A70! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1*30! 

14.61S7CAH  COILS 

ITX 

HOUSTON 

1978 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1029 

1*01926 

1  I061SA70! 

195.0! 

35.0! 

9.6] 

- 

1*00! 

1A.51 " «• SEL  PUKP 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  1  I 

195.0! 

35. C! 

2.01 

-  1 

* 

! 

HOLLYWOOD 

1030 

1402305 

1  IC6I5A70I 

195.0! 

3S.C1 

9.6! 

- 

1*00! 

1 A.8132CSEI  WELL  PUN! 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  t  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1031 

1605292 

1  806I5A70I 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1*00! 

1 *.8 ! DIESEL  WELL  PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1979 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1032 

1605293 

1  76615A70I 

195.01 

35.  C! 

10.0! 

- 

1*65! 

15.0IDEER  .ELL  RURR 

ITX 

HOUSTON 

1979 

! 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1033 

1603296 

1  7661 5A70! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1*65! 

1 5.0! DE EP  WELL  PUT! 

ITX 

K0US10N 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

! 

HOLt  YUOOB 

1034 

1603297 

t  766 J5A701 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1465! 

15.0ICEIR  WELL  PURP 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  I 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1035 

1613966 

1  76615A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

13.0! DEEP  WELL  PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1036 

1 50816* 

1  862! 5A  70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

19.0IPUHP 

ITX 

HOUSTON 

1947 

I 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

HOLLYWOOD 

1037 

1629752 

1  791 I5A70I 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1663! 

16.5!  DIESEL  PUHP/1 

ITX 

HOUSTON 

1910 

I 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! COILED 

! 

HOLLYWOOD 

1038 

1629857 

I  79115A70I 

195.01 

35.0! 

1,0.0! 

- 

1663! 

16,5 !0I ESEL  PUHP# 

ITX 

HOUSTON 

1980 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

(COILED 

I 

HOLLYWOOD 

1039 

1629976 

1  791 ! 3  A  7  0 1 

195.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

1663! 

16, 5 ! DIESEL  PUHP# 

ITX 

HOUSTON 

I960 

1 

1  1  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! COILED 

| 

HOLLYWOOD 

1040 

1628038 

1  774S5A70! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1*65! 

15.0! DIESEL  PUHP 

ITX 

HOUSTON 

mo 

I 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

HOLLYWOOD 

1041 

1527029 

»  81215A701 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1*75! 

1 A.Ot DI ESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON 

WO 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1042 

163238* 

!  9071 5 A  70 1 

206.0! 

38.0! 

6.61 

- 

1297! 

15*0! CARSO  RURRS 

ITX 

HOUSTON 

1971 

1 

1  1  1 

206.0! 

38.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

HOLLYWOOD 

1043 

1632385 

l  90715A701 

206.0! 

38. C! 

8.61 

- 

1297! 

15.0! CARGO  PUMPS 

!TX 

HOUSTON 

1971 

! 

!  1  1 

206.0! 

38.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

HOLLYWOOD 

1044 

1638719 

1  90713A70! 

206.0! 

38.0! 

8.6! 

- 

1700! 

15,0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1973 

1 

1  1  I 

206.0! 

38.0! 

1.51 

-  ! 

! 

) 

HOLLYWOOD 

1046 

•6361*5 

1  90715A701 

2oe.oi 

36.0! 

8.6! 

- 

17391 

1 6.0! CARGO  PUHP 

ITX 

HOUSTON 

197* 

1 

I  1  1 

208.0! 

38.01 

1.6! 

-  1 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1047 

16361*5 

l  907! 5*70! 

208.0! 

38.0! 

8.6! 

- 

1739! 

16.01  CARGO  DIESEL 

ITX 

HOUSTON 

197* 

1 

1  1  1 

206.01 

38.0! 

1.6! 

-  ! 

!  PUHP 

I 

HOLLYWOOD 

1048 

1636855 

1  907 ! 5 A  70 ! 

206.01 

38.0! 

8.6! 

- 

1739! 

16.0! DIESEL  DEEP  WELI 

ITX 

HOUSTON 

1975 

1 

1  !  ! 

206.0! 

38.  C! 

1.6! 

-  ! 

!  PUHP 

! 

HOLLYWOOD 

1049 

1636856 

1  9C715A701 

206.0! 

36.5! 

8.6! 

- 

1739! 

16,0! DIESEL  DEEP  WELL 

!TX 

HOUSTON 

1975 

! 

I  1  1 

206.0! 

36.5! 

1.6! 

-  1 

!  PUHP 

I 

HOLLYWOOD 

1050 

1598676 

1  76615A70! 

195.0! 

36.0) 

10.0! 

- 

1739! 

16.0! DIESEL  DEEP  WELI 

ITX 

HOUSTON 

1978 

! 

1  l  1 

195.0! 

36.0! 

1.5! 

-  ! 

!  PUHP 

! 

HOLLYWOOD 

1051 

1598873 

1  76615A70! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

17391 

16.01  DIESEL  DEEP  WELL 

ITX 

HOUSTON 

1978 

J 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

!  PUHP 

! 

HOLLYWOOD 

1052 

1627351 

1  76915A70! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1870! 

17.0! DIESEL  DEEP  WELI 

ITX 

HOUSTON 

1980 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

!  PUNP 

| 

HOLLYWOOD 

1053 

1627352 

1  7691 3 A  70 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1870! 

U.O!CI£Sei  PEEP  WELL 

ITX 

HOUSTON 

1910 

! 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

!  PUHP 

i 

HOLLYWOOD 

105* 

! 630C** 

1  79J15A70! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1*00! 

16.0IDIESEL  PUHP# 

!TX 

HOUSTON 

1980 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1DIESEL  SKIN 

! 

HOLLYWOOD 

1055 

1 63CC45 

1  79315A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

16.0! DIESEL  PUHP# 

ITX 

HOUSTON 

1980 

1 

1  I  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

1 

(DIESEL  SKIN 

! 

HOLLYWOOD 

1056 

162998* 

1  7991 5A  70! 

195.0! 

33.01 

9.0! 

- 

1690! 

16.0! DIESEL  PUNP# 

!TX 

HOUSTON 

1980 

! 

•  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

ID0U8LE  SKIN 

! 

HOLLYWOOD 

1057 

1630055 

!  799J5A701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1690! 

16.0! DIESEL  PUNP# 

ITX 

HOUSTON 

1910 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.C! 

2.0! 

-  ! 

(DOUBLE  SKIN 

1 

HOLLYWOOD 

1058 

1612809 

!  76615*701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

15.0! DIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  1  1 

195.0! 

33.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1059 

1597589 

1  76615A70J 

195.0! 

35.  C! 

9.0* 

- 

1*00! 

14.5 ! DIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1978 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1060 

1597399 

1  76615*70! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*00! 

14.5! DIESEL  PUNP 

iTX 

HOUSTON 

1978 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD 

1101 

(553*55 

J  774 ! 3 A70! 

•  nr  Al 

*«  /*» 

a.rti 

- 

* 

4  4*41 

15. «! MESH  pi.inp 

ITX 

HOUSTON 

1978 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.01 

-  i 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1102 

1593*99 

J  77*15*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*8*! 

15.9 ! DIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON 

1978 

1 

1  !  1 

195.01 

35.0! 

1.0! 

-  i 

! 

1 

HOLLYWOOD 

1103 

I60C991 

1  91415*70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i*eoi 

13. 9! DIESEL  PUNP# 

ITX 

HOUSTON 

1979 

i 

•  •  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

!  COILS 

! 

HOLLYWOOD 

1104 

•600992 

!  91415*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*80! 

15.9! DIESEL  PUNP# 

ITX 

HOUSTON 

1979 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  j 

! COILS 

1 

HOLLYWOOD 

1105 

1616983 

1  91415*701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*8oi 

13.910IESEL  PUNPS# 

ITX 

HOUSTON 

1980 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! COILS 

1 

HOLLYWOOD 

1106 

1616964 

1  9UJ5A70! 

195.0! 

35.  Ci 

9.0! 

- 

t 

1*80! 

15.91DIESEL  PUNPS# 

ITX 

HOUSTON 

1980 

» 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

!  COILS 

1 

HOLLYWOOD 

1107 

1616985 

1  91*15*701 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*80! 

15.9! DIESEL  PUNPS# 

ITX 

HOUSTON 

1980 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

ICOILS 

l 

HOLLYWOOD 

1108 

163C724 

1  91*15*701 

195. OJ 

35.0! 

9.0! 

- 

1*80! 

1 5. 9! DI ESEL  PUNPS# 

ITX 

HOUSTON 

1980 

1 

1  1  1 

195.01 

35.01 

1.0! 

-  ! 

fCOILS 

! 

HOLLYWOOD 

1109 

1630725 

1  77*15*70! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

15.0! DIESEL  PUNPS# 

ITX 

HOUSTON 

1941 

1 

1  J  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  | 

!  COILS 

1 

HOLLYWOOD 

1110 

1631190 

1  91*15*701 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1*60! 

1 3.9! DIESEL  PUNPS# 

J1X 

HOUSTON 

1910 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

I  !  1 

195.0! 

35.01 

! 

! 

1.0! 

! 

! 

“  1 
! 

(COILS 

! 

1 

! 

! 

! 

TABLl  2  - 

DESCRIPTION 

OF  V 

ESSELS 

443 

ENGR! 

1  t  VTCCl 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY ! 

KISH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L 

1  ! 

USTI 

OPEIATOR 

1  NET  ICCOEtLENCTHlBRDTH! 

1 

! 

EST  !  CARSO 

HANDLING 

!S  (OPERATING 

i  ( 

( A R  4  Q  ! 

!  COAST 

1  TER  1  SEE ! //////!///// 1 

ED  ! 

unitin'. 

POINT  I  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

(  eUILT  I 

VESSEL 

MARE  AN*  HUHIER 

1  GUARD 

1  TOM-  I.ASE1 

OVER*! OVER*! /////! 

NORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) (////////////////!TD!//////////f  OR  ! 

1  NUMBER 

1  NAfiE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! 

iCMT ! 

ROVER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!EEl 

LINE-2 

(•REBUILT! 

(33)  NOLLTVOOI  MARINE/  INC. 

1 

i 

I 

!  1  ! 

1  !  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

I 

! 

1  1 

!  ! 

!  1 

(CONTINUE*)  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NOLLYVOO* 

1111 

1027780 

1  95015A70! 

21C.01 

35.  C! 

12.0! 

- 

1671! 

15.9! 01 ESEL 

PUNP 

I TX 

HOUSTON 

1  1978  ! 

1 

1  !  1 

2 1 C  •  0 1 

35. C* 

2.0! 

-  ! 

! 

( 

!  ( 

NCLLYWQO* 

1201 

1293561 

!  4661SA70! 

133.0! 

:o.c! 

8.5! 

- 

1759! 

18.0! DIESEL 

DEEP  VELL1TX 

HOUSTON 

1  1964  ! 

! 

1  1  1 

133.0! 

50. Cl 

1.5! 

-  ! 

!PUHP 

! 

!  ! 

MCLLYVOO* 

1202 

1173852 

1  68015A70! 

225.0! 

38. C! 

8.5! 

- 

1960! 

1 3.0! DIESEL 

OECP  VELLlTX 

HOUSTON 

!  1940  1 

I 

1  1  ! 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

-  ! 

IPUNP 

1 

(  ! 

HOLLYWOOD 

1203 

1 431717 

i  65915A701 

14C.0! 

50.  C! 

9.0! 

- 

1664! 

12.5! DIESEL 

OEEP  VCLL!TX 

HOUSTON 

!  1967  ( 

I 

1  !  i 

140.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

(PUHP 

! 

!  ! 

NOLLYVOO* 

1204 

1279454 

1  72715A70I 

225.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1899! 

1 8.0! DIESEL 

PUNP 

I  TX 

HOUSTON 

i  1948  ( 

1 

1  !  1 

225.0! 

38.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

!  ! 

NOLLYVOO* 

1203 

1264933 

1  6801 SA70S 

225.0! 

38.0! 

8.5! 

- 

1960! 

13.0! * IESEL 

PUNP  VELKTX 

HOUSTON 

J  1940  ! 

! 

1  1  1 

225.0! 

36. Cl 

1.5! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

!  ! 

NOLLYVOO* 

1204 

1641453 

1  93715A701 

200.0! 

50.0! 

9.6! 

- 

2102! 

17.0SDI ESEL 

OEEP  VELLlTX 

HOUSTON 

!  1981  ( 

1 

1  !  ! 

200.0! 

50.C! 

1.6! 

-  ! 

IPUNP 

! 

!  t 

NOLLYVOO* 

1301 

1278238 

!  67715A701 

14C.0! 

52.0! 

12.0! 

- 

1859! 

13.0! PUMP*  COILS 

!  TX 

HOUSTON 

i  1959  ( 

1 

1  1  1 

140.0! 

52.  C! 

1.0! 

-  ; 

! 

! 

1  ! 

NOLLYVOO* 

1302 

1274020 

l  87415A70! 

205.0! 

40. C! 

11.0! 

- 

1859! 

13.0! *1 ESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

!  1957  ( 

! 

1  !  1 

205.1! 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

NOLLYVOO* 

1303 

1274415 

1  87415A701 

205.0! 

40.  C! 

11.0! 

- 

1859! 

1 3.0! DIESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

!  1957  ( 

I 

1  !  1 

205.1! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

(  1 

NOLLYVOO* 

1304 

1543918 

1  785I5A701 

147.5! 

54.  Ct 

9.1! 

- 

1600! 

17.4  IDIESEL 

PUNP 

1  TX 

HOUSTON 

!  1975  ! 

1 

1  1  ! 

147.51 

54.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

(  ! 

NOLLYVOO* 

1401 

1534205 

1  850154701 

16C.01 

52. C! 

13.0! 

- 

2364! 

17.01 OICSfL 

DEEP  VELLlTX 

HOUSTON 

J  1971  ! 

1 

1  1  ! 

160.0! 

52.0! 

2.0! 

—  i 

IPUNP 

• 

!  ! 

NOLLYVOO* 

1502 

1297143 

!  1 1 08  1 5A701 

183.1! 

50.1! 

11.6! 

- 

2298! 

15.8 !  01 ESEL 

PUNPS 

1 T  X 

HOUSTON 

!  1964  ! 

1 

!  !  1 

183.1! 

50.1! 

1.61 

-  ! 

! 

( 

1  ! 

NOLLYVOO* 

1311 

3  51 203  3 

1  86615470] 

190. M 

50.1! 

11.3! 

- 

2216! 

16.0101 ESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

!  1967  ! 

1 

1  !  1 

190.1! 

50.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

NOLLYVOO* 

1512 

1512358 

1  861 1 54701 

183.1! 

50.1! 

11.6! 

- 

2216! 

16.0! DI ESEL 

PUNP 

!  T  X 

HOUSTON 

1  1968  ! 

1 

1  !  t 

133.1! 

50.11 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I  i 

NOLLYVOO* 

1513 

1512509 

1  868154701 

190.11 

50.1! 

11.3! 

- 

2216! 

16.0! 01 ESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

1  1968  I 

1 

1  !  1 

19C.11 

50.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

1  ! 

NOLLYVOO* 

1514 

1512720 

1  86115470! 

183.1! 

51.0! 

11.8! 

- 

2216! 

16.0101 ESEL 

PUNP 

!TX 

HOUSTON 

(  1968  1 

1 

1  1  1 

183.1! 

51.0! 

1.6! 

-  1 

I 

! 

1  I 

NOLLYVOO* 

1515 

IOOCQ66 

!  682154701 

146.5! 

54. C! 

12.0! 

- 

3000! 

19.0! DIESEL 

PUNP 

1 T  X 

HOUSTON 

!  1981  ! 

I 

1  1  f 

147.5! 

54.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

NOLLYVOO* 

1401 

1296526 

1  11911 5470! 

181.0! 

50.  C! 

9.0! 

- 

3491! 

16.0! DI ESEL 

PUN* 

!  TX 

HOUSTON 

I  1964  ! 

1 

1  !  1 

181.0! 

50.0! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

NOLLYVOO* 

1602 

1  565084 

1  95215470! 

155.0! 

54. C! 

12.0! 

- 

2799! 

17.4! PUNP 

!TX 

MUUSTON 

!  1975  ! 

1 

1  1  1 

155.0! 

54.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

NOLLYVOO* 

1603 

1  558943 

1  96115470! 

17C.0! 

54. Ct 

9.6! 

- 

2681! 

16.0! DIESEL 

DEEP  VELLlTX 

HOUSTON 

!  1974  ! 

! 

1  1  1 

170.0! 

54.0! 

1.8! 

-  ! 

IPUNP 

! 

!  ! 

NOLLYVOO* 

1604 

1562105 

1  961154701 

170.0! 

54. Cl 

9.6! 

- 

2681! 

16. 0! Cl ESCL 

DEEP  VELLlTX 

HOUSTON 

(  1974  ! 

1 

1  1  1 

170.01 

54.0! 

1.8! 

-  » 

IPUNP 

1 

!  ! 

NOLLYVOO* 

1605 

1  559359 

!  96415470! 

170.0! 

54. C! 

10.0! 

- 

2683! 

16*01 01 ESEL 

PUNP 

MX 

HOUSTON 

1  1974  ! 

! 

1  1  1 

170.0! 

54.0! 

2.0! 

-  \ 

! 

I 

i  i 

NOLLYVOO* 

not 

1258143 

1  1141154701 

242.01 

38.0! 

13.5! 

r 

2301  ! 

36.512  DIESEL  PUMPS/ 

!TX 

HOUSTON 

!  1949  1 

1 

1  1  1 

242.11 

36.1! 

2.51 

-  1 

(COILED 

! 

!  * 

NOLLYVOO* 

1102 

1258144 

1  114115470! 

242.0! 

38.  C! 

13.51 

- 

2301! 

38.512  DIESEL  PUNPS/ 

!  TX 

HOUSTON 

I  1949  ( 

! 

1  1  1 

242. 1! 

38.1! 

2.5! 

• 

-  ! 

(COILED 

! 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2001 

1545934 

1  13101 5A701 

24C.0! 

50.  C! 

11.0! 

- 

esooi 

20.0 {DIESEL 

PUN? 

!  T  X 

HOUSTON 

!  1951  1 

! 

1  1  1 

240.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

NCwLYVUOP 

r.oo2 

1551086 

1  118515470! 

250.0! 

50.0! 

11.0! 

- 

26CC! 

20.01*1 ESEL 

PUNP 

!TX 

HOltSI  CN 

!  1974  ( 

t 

1  1  1 

25C.0! 

50. C! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

t  I 

NOLLYVOO* 

2003 

1561720 

1  117515470! 

264.0! 

50.  C! 

10.0! 

- 

3541! 

1 6.0! 01 ESEL 

PUNP 

!  7  X 

HOUSTON 

i  197*  • 

I 

1  1  1 

264.01 

50. C! 

1.0! 

-  ! 

I 

I 

i  i 

NOLLYVOO* 

2004 

1563342 

1  118515470! 

264.0! 

50.  C! 

11.0! 

- 

1327! 

20.0! 01 ESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

!  1976  ! 

1 

1  1  1 

264.01 

50.0! 

2.0! 

-  1 

| 

I 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2005 

1574299 

!  116515470! 

264.0! 

50.0! 

11.0! 

- 

1327! 

20. 0! DIESEL 

PUHP 

(TX 

HOUSTON 

!  1976  1 

1 

1  1  1 

264.01 

50.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

1 

1  ! 

NOLLYVOO* 

2C06 

1563222 

1  114015470! 

245.01 

50.0! 

9.0! 

- 

2600! 

16.0IPUNP 

1TX 

HOUSTON 

!  1949  ( 

1 

1  1  ! 

245.01 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

1  ! 

NOLLYVOO* 

2007 

1293560 

I  108915470! 

232.0! 

50.0! 

8.5! 

- 

2605! 

1 8.0! 0  I ESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

1  1964  ! 

! 

!  1  1 

232.0! 

50.0! 

1.51 

-  ! 

! 

I 

i  ! 

NOLLYVOO* 

2008 

1293562 

1  108915470! 

232.0! 

50.0! 

C.5! 

- 

2610! 

1 8.0! DIESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

1  1964  ( 

1 

1  1  1 

232.0! 

50.0! 

1.5! 

> 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2010 

1257812 

1  1234154701 

225.0! 

45. Cl 

14.0! 

- 

3150! 

36.012  DIESEL  PUNPS 

(TX 

HOUSTON 

!  •  1975  ! 

1 

!  1  ! 

225.01 

45. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2012 

1577628 

1  119215470! 

264.0! 

SO.C! 

10.6! 

- 

3291  ! 

19.0! OE EP  WELL  PUNP 

(TX 

HOUSTON 

1  1976  ! 

1 

1  1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

t  I 

NOLLYVOO* 

2013 

1631431 

1  115015470! 

240.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

i 

2826! 

16.0! DIESEL 

PEEP  VELLlTX 

HOUSTON 

!  1967  ! 

1 

1  !  1 

24C.0! 

50. Cl 

2.0! 

-  ! 

IPUNP 

I 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2014 

1620989 

1  163115470! 

252.0! 

50.  C! 

10.0! 

- 

3000! 

16.0! DIESEL 

PUNP/ 

(TX 

HOUSTON 

1  1980  1 

1 

I  !  1 

252.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

(DOUBLE 

SKIN 

! 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2015 

1630678 

1  140315470! 

25C.01 

50.01 

10.2! 

- 

3000! 

1 0 .0 ! 0 I ESEL 

DEEP  VELLlTX 

HOUSTON 

!  1981  I 

1 

1  !  1 

250.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

IPUNP 

( 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2016 

1633591 

1  140315470! 

25C.0! 

SO.C! 

10.2! 

- 

3000! 

10.0! DIESEL 

PEEP  VELLlTX 

HOUSTON 

i  1981  1 

1 

1  1  1 

25C.01 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

IPUNP 

| 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2017 

1618730 

1  163115470! 

252.0! 

SO.C! 

10.0! 

- 

3000! 

16.0! OIESEL 

PUNP/ 

(TX 

HOUSTON 

!  1980  ! 

1 

1  1  ! 

252.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

!  DOUBLE 

SKIN 

! 

(  ( 

NOLLYVOO* 

2018 

1000302 

1  111315470! 

216.0! 

52. C! 

8. "! 

- 

3504! 

19.0101ESEI 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

1  1973  ! 

! 

1  1  1 

246.0! 

52.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1  ! 

NOLLYVOO* 

2019 

1551935 

1  1114154701 

-06.0! 

52.  C! 

8.5! 

- 

3504! 

19.8 IDIESEL 

PUHP 

(TX 

HOUSTON 

I  1973  ! 

1 

1  1  1 

246.0! 

52.01 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  1 

NOLLYVOO* 

2020 

1025817 

!  125915470! 

246.0! 

52. C! 

8.5! 

- 

353  Cl 

19.8 IDIESEL 

PUNP 

:tx 

HOUSTON 

I  1975  ! 

1 

!  !  1 

246.0! 

52.0! 

2.0! 

-  ; 

* 

i 

(  ! 

NOLLYVOO* 

2021 

1019554 

1  1260154701 

246.0! 

52.0! 

9.6! 

- 

3530! 

19.0! DI ESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

!  1974  ( 

1 

I  1  ! 

246.0! 

52.  V. 

1.0! 

-  | 

I 

! 

!  ( 

NOLLYVOO* 

2022 

1000078 

1  123615470! 

246.1! 

52. .1 

10.0! 

- 

3764! 

19.010IESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

1  198C  ! 

t 

1  1  1 

2*6.1! 

52.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2023 

! 000030 

1  121315470! 

246.0! 

52.  C! 

10.0! 

- 

381  A! 

19.0*01 l 

r:tN» 

!T7 

“O'.'STC* 

1  ■ 

t 

1  1  ! 

246.0! 

52.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

!  i 

NOLLYVOO* 

2024 

1000072 

1  1213154701 

!  !  ! 

246.0! 

52. C! 

10.0! 

- 

J 

3816! 

19.0! DIESEL 

•UNP 

•TX 

HOUSTON 

!  1981  ! 

1 

246.0! 

52.0! 

1.0! 

-  * 

! 

j 

(  ! 

NOLLYVOO* 

2025 

1619737 

1  140315470! 

25C.0! 

50.  C! 

10.0! 

- 

3654! 

19.8! C IESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

!  190C  ! 

1 

1  1  i 

25C.O! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

t  ! 

NOLLYVOO* 

2026 

1619738 

1  140315470! 

250.0! 

SO.C! 

10.0! 

- 

3654! 

19.8! DIESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

!  1980  ! 

1 

1  1  ! 

250.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1  ! 

NOLLYVOO* 

2027 

1619739 

1  140315470! 

25C.O! 

50. C! 

10.0! 

- 

36542 

19.8! DIESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

!  1980  1 

1 

1  !  1 

250.0! 

50. C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

(  ! 

NOLLYVCOD 

2021 

1619740 

1  1403154701 

25C.O! 

50.  C! 

10.01 

- 

365*1 

19.8! DIESEL 

PUNP 

I  TX 

HCUSTO- 

I  1980  J 

I 

1  1  1 

250.0! 

SO.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

(  ! 

NOLLYVOO* 

2121 

1629954 

1  168015470! 

264.0! 

52.6! 

12.0! 

- 

3368! 

10.01  DIESEL 

PUHP 

(TX 

HOUSTON 

1  198C  ! 

1 

1  1  ! 

264.0! 

52.6! 

2.0! 

-  i 

i 

! 

1  ! 

NOLLYVOO* 

2122 

1629955 

1  1680! 5470! 

264.0! 

52.6! 

12.0! 

- 

3368! 

10.0! OIESEL 

PUNP 

(TX 

HOUSTON 

!  1901  i 

f 

1  1  ! 

264.0! 

52.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

* 

!  ! 

NOLLYVOO* 

2123 

1629956 

1  168015470! 

264.0! 

52.6! 

12.01 

- 

3366! 

1 0.0! DI ESEL 

1  UNP 

MX 

HOUSTON 

!  1981  ( 

I 

! 

f 

1  1  1 

1  !  1 

!  !  ! 

264.0! 

! 

1 

52.6! 

! 

1 

2.0! 

! 

I 

-  ! 
! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1  ( 

!  ! 

1  J 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


444 


INCRI 

D2ST1  OPERATOR 


1 

VESSEL  NAME  AND  HUNGER  t 
! 


COAST 

CUARD 

HUNGER 


!  1VTCC1  DIMENSIONS  I  DRAFT 1  (CAPACITY!  NICK-  I  IVESStL 

1  NET  KODEKCNSTHIBRDTH!  !  I  I  EST  I  CARSO  HANDLING  !$  (OPERATING 

l«E€IS-|****!  RES.  I  RES.1LOAD-!  !  CARSO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCI  SASE 

!  TER  !  SEE!//////!/'////!  ED  !  I////////!  POINT  I  LIHE-1  lAOl  LINE-1 

!  TON-  IPASE!  OVER-! OVER" 1 ///// !  HORSE!  PASS-  I CLISHT) ! ////F/////F/////ITOI ////////// 
!  RACE  I  IV  !  ALL  !  ALL  1LISHT!  POWER l  INSERS  !  (FEET) I  LIKE-2  lEE!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  1 
OR 

•rebuilt: 


(33)  HOLLYWOOD 

1 

1 

MARINE/  INC*  I 
(CONTINUED)! 

1  1  1 

I  !  1 

1  !  ( 

!  !  1 

1 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

i 

1 

I 

1 

I 

1 

! 

1 

1 

HOLLYWOOD 

2124 

1629957 

I 

1  168015 A70t 

1  1  1 

264.0! 

264.01 

52.61 

52.61 

12.0! 

2.0! 

- 

!  , 

1 

3368! 

1 

10.0! PICSEL 
! 

PUHP 

ITX 

1 

HOUSTON 

1 

I 

1981 

HOLLYWOOD 

2125 

! 629955 

1  168015A70! 

1  1  1 

264.0! 

264.0! 

52.6! 

52.61 

12.0! 

2.0! 

- 

’!  * 

3368! 

-  .1 

lO.OlDICSEL 

! 

PUHP 

!TX 

! 

HOUSTON 

I 

1 

1981 

HOLLYWOOD 

2126 

1629959 

! 

l  1 6801 5A701 

1  I  1 

264.0! 

264.01 

52.4! 

52.6! 

12.0! 

2.01 

" 

1 

3368! 

-  1 

10.0! DIESEL 

I 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

1 

! 

19R1 

HOLLYWOOD 

2201 

! 295143 
! 

i  164715A701 

1  t  ! 

264.0! 

264.0! 

52.5! 

52.5! 

9.0! 

2.5! 

" 

t 

1 

2600! 

-  ! 

16.01  NONE 
! 

ITX 

1 

HOUSTON 

1 

! 

1964 

HOLLYWOOD 

2202 

! 621C72 
! 

1  115315A70! 

l  1  1 

250.11 

250.1! 

50.C! 

SO.C! 

10.0! 

1.8! 

" 

1 

! 

2943! 

-  ! 

17.0! DIESEL 
!PUMP 

DEEP  WELLlYX 

1 

HOUSTON 

! 

! 

1980 

HOLLYWOOD 

2203 

1627528 

! 

1  1 1 5315*701 

(  !  1 

250.1! 

25C.1! 

SO.C! 

50.0! 

10.0! 

1.8! 

- 

1 

2943! 

17.0! DIESEL 
!  PUMP 

DEEP 

WELLlYX 

1 

HOUSTON 

1 

! 

1980 

HOLLYWOOD 

2204 

1635755 

! 

I  115315A70! 

1  1  1 

250.0! 

230.0! 

SO.C! 

50.0! 

10.0! 

1.6! 

- 

! 

29431 
-  I 

17.012500  B. 
! 

P.H. 

PUHPlTX 

1 

HOUSTON 

I 

1 

1981 

HOLLYWOOD 

2303 

1598512 

! 

1  134415A701 

<  1  ! 

264.1! 

264.11 

50.01 
50. Cl 

10.6! 

1.6! 

- 

! 

3291! 

-  1 

16.0! OEEP  WELL  PUMP  ! TX 
!  1 

HOUSTON 

! 

! 

1978 

HOLLYWOOD 

2304 

1604980 

1 

1  1 3441 5A701 

1  1  ! 

264.11 

264.11 

50.  C! 
SO.C! 

10.6! 

2.0! 

- 

! 

I 

3291  ! 

-  ! 

19.0 ! DEEP  WELL  PUMP  lYX 
!  1 

HOUSTON 

1 

I 

1979 

HOLLYWOOD 

2305 

1604981 

! 

1  1344J5A70! 

1  1  ! 

26t.11 

264.11 

50.0! 
50. C! 

10.6! 

2.0! 

“ 

I 

3291! 

-  1 

19.0 ! DEEP  WELL  PUMP  (TX 
!  1 

HOUSTON 

I 

! 

1979 

HOLLYWOOD 

2503 

1262730 

1 

1  1 5331 5 A  70 ! 

1  !  1 

290.0! 

290.0! 

50.0! 
50. C! 

9.5! 

1.5! 

- 

1 

! 

3000! 

-  ! 

20.0!  DIESEL 
(PUMPS 

DEEP 

WELLlYX 

1 

HOUSTON 

1 

1 

1951 

HOLLYWOOD 

2511 

1009431 

i 

1  167415A70I 

1  1  ! 

275.0! 

279.0! 

52.0! 
52.  C! 

13.4! 

2.0! 

- 

1 

! 

3500! 

-  ! 

20.0 ! DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

t 

HOUSTON 

! 

! 

1966 

HOLLYWOOD 

2512 

1616423 

! 

1  167415A70! 

1  1  1 

279*.0! 

279.0! 

52.0! 

52.0! 

13.41 

2.0! 

" 

J 

3500! 

-  1 

20.01DIESEL 

1 

PUMP 

ITX 

» 

HOUSTON 

I 

! 

1966 

HOLLYWOOD 

2513 

1618603 

1 

!  1674I5A70! 

1  1  1 

279.0! 

279.0! 

52.0! 
52. C! 

13.4! 

2.01 

- 

! 

3500! 

-  ! 

20.010ICSEL 

1 

PUHP 

ITX 

! 

HOUSTON 

I 

1 

1966 

HOLLYWOOD 

2514 

1618425 

1 

1  167415A701 

!  1  1 

279.01 

279.0! 

52.0! 

52.0! 

13.4! 

2.0! 

" 

! 

! 

3500! 

-  ! 

20.01  DIESEL 
» 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

1 

I 

1966 

HOLLYWOOD 

2515 

1616426 

! 

1  167415A70! 

!  1  1 

279.01 

279.0! 

52.0! 

52.C! 

13.4! 

2.0! 

" 

! 

! 

3500! 

-  1 

20.0IDIESEL 

I 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

1 

1966 

HOLLYWOOD 

2516 

1616427 

1 

1  167415A70! 

1  1  1 

275.0! 

279.0! 

52.  C! 
52.0! 

13.4! 

2.0! 

- 

1 

3500! 

-  ! 

20.0! DIESEL 
! 

PUMP! 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

1 

1966 

HOLLYWOOD 

2517 

(534203 

!  1  5691  5 A  701 

t  !  1 

295.0! 

293.0! 

52.01 
52.  C! 

10.0! 

2.01 

- 

1 

! 

4115! 

-  ! 

17.01 OlESEL 

1  PUMP 

OEEP 

WELLlYX 

1 

HOUSTON 

! 

! 

1971 

HOLLYWOOD 

2516 

1534206 

I 

!  155415A701 

!  !  ! 

295.0! 

295.0! 

52.  C! 
52. Cl 

10.0! 

2.01 

! 

4112! 

-  ! 

17.0! DIESEL 
!  PUMP 

OEEP 

WELLlTX 

! 

HOUSTON 

! 

! 

1971 

HOLLYWOOD 

2519 

1558942 

( 

!  1671 S  5  A  70 1 

1  !  1 

295.0* 

295.*0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.81 

I 

1 

4303! 

-  ! 

16.0! DIESEL 
(PUMP 

DEEP 

WELLlTX 

HOUSTON 

! 

! 

1974 

HOLLYWOOD 

2520 

1562103 

! 

!  1 67 1 1 S  A  701 

!  !  ! 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.8! 

I 

! 

4303! 

16.0! DIESEL 
!  PUMP 

DEEP 

WELLlTX 

1 

HOUSTON 

! 

1 

1974 

HOLLYWOOD 

2521 

1559357 

1 

1  1673S5A70! 

1  !  ! 

295.0! 

295.0! 

54.  C! 
54. Cl 

10.01 

2.0! 

! 

! 

4257! 

-  ! 

16.01HESEL 

PUMP 

ITX 

» 

HOUSTON 

l 

1 

1974 

HOLLYWOOD 

2601 

*691917 

I 

!  1791 I5A701 

1  !  1 

297.6! 

297.6! 

54.0! 

54.0! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

3394! 

-  I 

16 .6 ! DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

I 

HOUSTON 

! 

! 

1975 

HOLLYWOOD 

2703 

1641163 

! 

!  146715A701 

!  !  i 

275.0! 

275.0! 

50. OJ 
50.0! 

12.0! 

2.0! 

t 

! 

2882! 

-  ! 

17.0! DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

1 

1 

1981 

HOLLYWOOD 

2704 

164C965 

1 

!  146715A70! 

1  !  1 

275.0! 

275.0! 

50. C! 
50.  C! 

12.0! 

2.01 

1 

l 

2882! 

-  ! 

17.0! DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

» 

1981 

HOLLYWOOD 

2705 

156C046 

! 

1  172915A70* 

1  !  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.81 

l 

! 

4303! 

-  1 

16.0! DIESEL 
!  PUMP 

DEEP 

WELLlTX 

1 

HOUSTON 

! 

1 

1974 

HOLLYWOOD 

2706 

1562106 

1 

1  172915A70! 

!  1  ! 

295.0! 

295.0! 

54.0! 
54. C! 

12.0! 

2.0! 

! 

! 

3607! 

-  ! 

16.0! DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

! 

1975 

HOLLYWOOD 

27u7 

1359360 

! 

!  173215A70! 

!  !  ! 

295.0! 

2*5.01 

54. C! 
54.  C! 

10.0! 

2.0! 

! 

! 

4528! 

-  i 

16.0! OEEP  WELL  PUMP  ITX 
!  ! 

HOUSTON 

! 

1 

1974 

HOLLYWOOD 

2801 

1000084 

1 

1  195515A70! 

1  i  1 

297.51 

297.5! 

54.0! 

54.0! 

12.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

4300] 

19.0 !  DIESEL 
! 

PUHP 

ITX 

{ 

HOUSTON 

! 

! 

1981 

HOLLYWOOD 

2802 

1534204 

1 

1  1616!  5  A  70 ! 

1  1  1 

300.0! 

300.0! 

52. C! 
52.0! 

10.0! 

2.0! 

" 

! 

! 

471 4  5 

-  t 

17.0IDIESEL 
!  PUMP 

DEEP 

WELLlTX 

! 

HOUSTON 

! 

! 

1971 

HOLLYWOOD 

2803 

156C643 

1 

1  171115A70! 

1  t  1 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

34.0! 

9.6! 

1.81 

- 

! 

471 5  i 
-  ! 

16.010IESEL 

1PUMP 

DEEP 

WELLlTX 

HOUSTON 

! 

! 

1974 

HOLLYWOOD 

2804 

1562104 

I 

1  1711 ! 5 A  70! 

!  1  ! 

295.0! 

295.0! 

54.0! 

54.0! 

9.6! 

1.8! 

- 

! 

i 

4303! 

-  ! 

16.0! DIESEL 
!  PUMP 

DEEP 

WELLlTX 

! 

HOUSTON 

! 

! 

1974 

HOLLYWOOD 

2805 

1559358 

! 

1  171415A70I 

1  !  1 

295.0! 

295.0! 

54. C! 
54.0! 

10.0! 

2.0! 

- 

! 

i 

4764! 

-  ! 

16.0! DIESEL 

I 

PUHP 

ITX 

1 

HOUSTON 

{ 

! 

1974 

HOLLYWOOD 

2606 

I64C222 

1 

!  156615A711 

1  1  1 

21C.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

10.0! 

1.5! 

" 

! 

! 

3500! 

-  ! 

15.0! PUMP 
l 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

I 

1981 

HOLLYWOOD 

2807 

! 64C566 

1 

!  1S6615A71! 

1  !  1 

21C.0! 

290.0! 

54.0! 

54.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

» 

i 

3500! 

-  * 

15 .0 ! PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

I 

1981 

HOLLYWOOD 

2903 

1628605 

i 

!  2033! 5A701 

1  !  ! 

297.0! 

297.0! 

54.0! 

S4.C! 

11.1! 

1.8! 

“ 

! 

j 

4196! 

-  ! 

19.8 !  DIESEL 
! 

PUHP 

ITX 

! 

HOUSTON 

1 

! 

1980 

HOLLYWOOD 

2904 

*1629010 

i 

!  203315A70! 

!  1  ! 

297.0! 

297.0! 

54.0! 

54.0! 

11.1! 

1.81 

" 

i 

! 

4196! 

-  1 

19.8 ! DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

; 

1980 

HOLLYWOOD 

3001 

1594909 

1 

!  2239S5A70! 

!  !  1 

298.0! 

298.0! 

$4.0! 

54.0! 

11.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

3740! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
! 

PUMP 

!TX 

! 

HOUSTON 

i 

! 

1978 

HOLLYWOOD 

3002 

(596173 

( 

1  2239! 5A70! 

!  !  1 

298.0! 

298.0! 

54. C! 
54. C! 

11.0! 

1.5! 

“ 

j 

i 

3740! 

-  ! 

19.0JDIESEL 

! 

PUMP 

ITX 

i 

HOUSTON 

! 

I 

1978 

HOLLYWOOD 

3003 

(612537 

! 

!  2239J5A7-J! 

1  !  ! 

298.0! 

298.0! 

54.0! 
54. C! 

11.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

3740! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
! 

PUHP 

Itx 

! 

HOUSTON 

! 

i 

1978 

HOLLYWOOD 

3004 

1612538 

1 

!  2239! 5*701 

!  !  ! 

298.01 

298.0! 

54.  C! 
54. C! 

11.0! 

1.5! 

“ 

i 

i 

3740! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

i 

! 

1978 

HOLLYWOOD 

3005 

(612539 

I 

(  2239I5A70! 

(  !  1 

298.0! 

298.0! 

54.  C! 
S4.C! 

11.0! 

1.5! 

- 

! 

( 

3740! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
! 

PUMP 

!TX 

! 

HOUSTON 

1 

! 

1979 

HOLLYWOOD 

3006 

(612540 

( 

1  223915A70! 

1  !  1 

298.0! 

298.0! 

54.  C! 
54.0! 

11.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

3740! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
! 

»UMP 

!TX 

! 

HOUSTON 

! 

I 

1980 

HOLLYWOOD 

3007 

1616592 

1  2239! SA70! 

1  !  1 

298.01 

298.01 

54. C! 
54.0! 

11.0! 

1.5! 

- 

! 

I 

3740! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

I 

1980 

HOLLYWOOD 

3008 

1616593 

| 

,!  2239ISA70! 

1  !  ! 

298.0! 

298.0! 

54.C! 

54.0! 

11.0! 

1.5! 

- 

! 

l 

3740! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
* 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

! 

198P 

HOLLYWOOD 

3009 

j  626768 
! 

!  2071 ! SA70! 

1  1  ! 

300.0! 

300.0! 

54.  Ci 
54. C! 

11.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

3740! 

-  ! 

19. oi DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

1 

1980 

HOLLYWOOD 

3010 

(626937 

! 

1  207115A70! 

1  !  1 

30C.0! 

30C.0! 

54. C! 
54.0! 

11.0! 

1.5! 

- 

! 

i 

3740! 

-  ( 

iv.omtsiL 

! 

PUMP 

ITX 

! 

HOUSTON 

t 

1 

Ivan 

HOLLYWOOD 

3011 

1626789 

1 

!  2071 ! 5A70! 

!  ! 

30C.01 

300.0! 

54.0! 

54.C! 

11.0! 

1.5! 

- 

i 

i 

3740! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
! 

PUMP 

ITX 

1 

HOUSTON 

! 

! 

1980 

HOLLYWOOD 

3012 

1627817 

I 

1  2071 J5A70! 

1  1  I 

300.0! 

30C.01 

54.0! 
54. Cl 

11.0! 

1.5! 

“ 

• 

J 

3740! 

-  ! 

19.0IPUMP 

! 

!TX 

1 

HOUSTON 

! 

1 

1980 

HOLLYWOOD 

3013 

(628759 

! 

1  2071I5A70I 

!  !  « 

300.0! 

300.0! 

54.C! 

54.0! 

11.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

3740! 

-  ! 

19.01PUHP 

! 

ITX 

! 

HOUSTON 

! 

! 

1980 

HOLLYWOOD 

3014 

1628760 

1 

!  2071 ISA70! 

1  1  1 

30C.O! 

300.0! 

54.0! 

54.0! 

11.0! 

1.5! 

" 

! 

! 

3740! 

-  ! 

19.0! PUHP 
! 

Itx 

HOUSTON 

! 

1 

1980 

HOLLYWOOD 

3015 

162912* 

! 

1  2071 ! 5*70! 

1  !  1 

300.01 

30C.0! 

54.01 

54.0! 

11.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

3740! 

-  ! 

19.0IPUHP 

ITX 

1 

HOUSTON 

1 

! 

1980 

HOLLYWOOD 

3016 

1631191 

I 

1  2006 ! 5*70 ! 

1  !  i 

297.0! 

297.0! 

54.0! 
54.  C! 

11.0! 

1.5! 

- 

1 

1 

3244! 

-  ! 

17.0IPUHP 

! 

ITX 

! 

HOUSTON 

I 

! 

1981 

HOLLYWOOD 

3017 

163C672 

; 

i 

1 

1  2071J5A70! 

t  1  ! 

!  !  1 

1  !  ! 

30C.0! 

30C.01 

1 

1 

54. C! 
54.0! 

! 

! 

11.0! 

1.5! 

! 

! 

1 

1 

! 

3446! 

-  ! 

! 

1 

19.01  DIESEL 
! 

! 

PUMP 

ITX 

1 

1 

! 

HOUSTON 

! 

1 

1 

! 

1981 

VESSEL  NAS!  AS*  NUA8CA 


I  COAST 

I  iuaad 

I  NUMBER 


IVTCCI  DIMENSIONS  I OKAFT! 

NET  ICOIClLENCTHlItOTHi  ! 
AI8IS-I****!  AE(.  1  RC6.JL0AD-! 

TEA  I  SC!  1//////I/////I  El'  t 
TON-  1PA6EI  0VER-I0VEA-U///71  HOASE 
NAS!  !  IV  I  ALL  i  ALL  JLX6MT!  AON! A 


03)  HOLLYWOOD  MARINE#  INC.  ! 

(CONTINUED) I 


CAPACITY!  MICH-  !  1  V  E  S  S  C  L 

!  EST  !  CARSO  HANDLXNfi  IS  (OPCRATINS 
CARGO  )  FIXED  t  EQUIPMENT  itCI  8 AS  £ 
////////I  POINT  I  LINE-1  1 AOl  LINE-1 

PASS-  l(LISHT) 1/////7//////////ITD! ✓///////// 
INSEAS  I  LINE-2  ICE!  LINE-2 


NQLLYVOOI  3011 

! 565CS1 

!  1730I5A70! 

295.0! 

54.0! 

12.01 

35771 

17.4IPUHP 

ITX  HOUSTON 

1975 

! 

1  1  1 

7.95.0! 

54. C! 

1.6! 

1 

1 

1 

HOLLYWOOD  301 ♦ 

iooccir 

1  20331 5  *70 1 

297.3! 

54.0! 

12.0! 

-  | 

3446! 

19.0IDTEIEL 

PUHP 

! TX  HOUSTON 

1981 

i 

1  1  1 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

i 

! 

! 

HOLLYWOOD  3021 

1521842 

I  1 579! 5A701 

297.6! 

54.01 

9.0! 

3603! 

18.0I*UNP#  COILS 

ITX  HOUSTON 

1969 

1 

!  !  ! 

297.4! 

54.  C! 

1.5! 

1 

-  | 

1 

» 

HOLLYWOOD  3022 

1521843 

1  1S7915A70I 

297.6! 

54. C! 

9.0! 

3603! 

18.0IPUNP#  COILS 

1  TX  HOUSTON 

19*9 

1 

(  1  ! 

297.4! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

1 

HOLLYWOOD  3023 

1613967 

1  2239I5A70! 

297.01 

5A.C! 

10.0! 

-  i 

3446! 

25.0! DIESEL 

PUHPS# 

ITX  HOUSTON 

1979 

1 

1  !  ! 

297.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  { 

ICOILS 

i 

HOLLYWOOD  3024 

1413961 

I  2239I5A70I 

297.0! 

54.0! 

10.0! 

3446! 

H.OIDIESIL 

PUHPS# 

ITX  HOUSTON 

1979 

t 

!  1  1 

297.01 

54.0! 

1.51 

! 

ICOILS 

I 

HOLLYWOOD  3101 

1565012 

1  1719154701 

290.0! 

54.0! 

12.01 

-  | 

3510! 

17.4IPUNP 

ITX  HOUSTON 

1973 

1 

t  I  1 

290.0! 

54. Cl 

1.6! 

1 

! 

1 

NDUTWOOD  3?01 

I00C0I5 

!  20S91SA701 

297.5! 

34.C! 

12.0! 

-  ! 

39251 

19.0! DIESEL 

PUHP 

ITX  HOUSTON 

1)81 

! 

(  1  ! 

297.31 

34.0! 

1.5! 

! 

| 

1 

HOLLYWOOD  3301 

I345CI3 

I  1I2413A701 

293.01 

34.01 

12.0! 

-  1 

3899! 

17.4IPURP 

ITX  HOUSTON 

1975 

| 

1  1  1 

295.01 

34.0! 

1.6! 

1 

-  I 

| 

| 

HOLLYWOOD  CHEN  33 

(273148 

!  488134701 

195.01 

33.0! 

8.8! 

1020! 

22.012  PUMPS 

ITX  HOUSTON 

1981 

1 

i  i  i 

193.01 

33*0! 

3.8! 

1 

1 

1 

I 

1  f  1 

195.0! 

35.01 

3.81 

I 

1 

I 

HOLLYWOOD  CHEH  91 

(274374 

1  1037134701 

210.0! 

44.0! 

6.6! 

-  | 

750! 

1 5.3 ! NONE 

ITX  HOUSTON 

1958 

1  1  1 

210.0! 

44.0! 

3.6! 

! 

| 

! 

HOLLYWOOI  CHEH  92 

1274377 

1  103715470! 

210*0! 

44.  Cl 

6.61 

750! 

1 5. 5! NONE 

ITX  HOUSTON 

1938 

! 

!  1  1 

210.0! 

44.0! 

3.6! 

! 

-  | 

1 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  101 

1215644 

l  959154701 

195.0! 

43. C! 

8.5! 

1100! 

13.SIN0NC 

ITX  HOUSTON 

1961 

1 

!  1  1 

195.0! 

43.0! 

1.3! 

1 

-  | 

1 

1 

HOLLYWOOD  CHIP  102 

1285445 

1  95915470! 

195.01 

43. C! 

8.5! 

1100! 

1 3.3! NONE 

ITX  HOUSTON 

1961 

1 

1  1  1 

193.0! 

45.0! 

1.3! 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  1C3 

1599031 

1  1193154701 

228.0! 

42. C! 

8.3! 

11731 

14,3 ! NONE 

ITX  HOUSTON 

1978 

1 

1  1  1 

228.0! 

42.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

| 

HOLLYWOOD  CHER  1C4 

1599333 

1  119315470! 

224.0! 

42.0! 

8.5! 

•  | 

1173! 

U.9IN0NE 

ITX  HOUSTON 

1978 

1 

1  1  1 

228.01 

42.0! 

1.5! 

1 

-  | 

i 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  10S 

1281172 

i  102215470! 

210.0! 

44.0! 

9.0! 

975! 

24.SIK0NE 

ITX  HOUSTON 

I960 

l 

1  !  ! 

210.0! 

44. C! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

HOLLYWOOD  CHEH  106 

( 41 4  011 

!  125515470! 

231.0! 

50.0! 

6.3! 

995! 

2O.OIS0HE 

ITX  HOUSTON 

1979 

1 

!  !  ! 

231.0! 

50. C! 

2.6! 

1 

-  j 

1 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  107 

1627497 

!  1 244! 5470! 

237.0! 

42.  C! 

9.0! 

1771! 

20.0 1  NON! 

ITX  HOUSTON 

I960 

1 

!  1  1 

237.0! 

42.0! 

1.3! 

f 

! 

| 

HOLLYWOOD  CHEH  108 

1628252 

!  126415470! 

237.0! 

42.0! 

9.0! 

-  ! 

1771! 

20.0 ! NONE 

ITX  HOUSTON 

1980 

! 

1  1  1 

237.0! 

42.0! 

1.5! 

1 

! 

1 

HOLLYWOOD  CHEH  109 

1283989 

1  932!5A70! 

195.0! 

44. Ci 

6.0! 

1550! 

11.81’ANKS 

ITX  HOUSTON 

I960 

! 

1  1  1 

195.0! 

44.0! 

2.0! 

I 

-  | 

! 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  110 

! 276284 

l  1412154701 

203.0! 

35.0! 

8.6! 

HI  2! 

20.0! DIESEL 

PUHP 

(I*  HOUSTON 

1958 

! 

!  1  1 

203.0! 

55. Ct 

2.0! 

! 

-  f 

| 

! 

HOLLYWOOI  CHEH  111 

1274047 

1  125415470! 

220.1! 

44.U 

1C.0! 

1254! 

11.91N0NC 

ITX  HOUSTON 

1958 

! 

i  i  i 

220.1! 

44.11 

5.0! 

! 

-  | 

i 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  112 

1937313 

1  141115470! 

1 

-  ! 

6.6! 

-  J 

1120! 

16.5 ! NONE 

! TX  HOUSTON 

1988 

! 

1  1  1 

256.0! 

52.6! 

2.0! 

! 

•  | 

! 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  151 

1283431 

I  153715470! 

273.0! 

41.0! 

6.0! 

1219! 

U.OIPUHPS 

ITX  HOUSTON 

I960 

! 

1  1  1 

273.01 

41.0! 

4.0! 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  152 

1283632 

1  153715470! 

273.0! 

41.0! 

8.01 

-  1 

1219! 

U.OIPUHPS 

ITX  HOUSTON 

I960 

! 

!  1  1 

273.0! 

41.0! 

4.01 

! 

-  ! 

! 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  153 

1921493 

!  172515470! 

312.0! 

52.6! 

8.0! 

3099! 

16.0! NONE 

I'.X  HOUSTON 

1967 

! 

1  1  1 

312.0! 

52.o( 

4.0! 

1 

! 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  181 

1937179 

1  182415470! 

331.0! 

52.6! 

8.0! 

*214! 

16 .01  NONE 

ITX  HOUSTON 

1988 

! 

1  1  1 

331.0! 

52.6! 

4.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  300 

1293348 

I  2866! 54701 

3SC.1I 

53.2! 

8.0! 

40781 

15.3! NONE 

ITX  HOUSTON 

1963 

1 

!  1  1 

380.1! 

53.2! 

3.8! 

! 

! 

! 

HOLLYWOOD  CHEH  301 

1293549 

1  281615470! 

370.1! 

53.2! 

8.0! 

4067! 

15.4 (NONE 

ITX  HOUSTON 

1963 

f 

1  f  1 

370.1! 

53.2! 

3.9! 

! 

! 

! 

1$«« 

HV  CHEH  154 

1937312 

I  1435I5A71! 

331.0! 

52.5! 

8.0! 

-  | 

1219! 

16.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

! 

1  1  1 

331.0! 

52.5! 

4.0! 

! 

! 

! 

SAHPSOH 

!  593293 

I  1 573 ! 6A99J 

230. 0! 

60.01 

-  ! 

-  | 

-  ! 

! 

1978 

! 

!  1  1 

1  !  ! 

! 

-  ! 

1 

13.4! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

(36)  HONEYWELL#  INC* 

SEA  ECHO 

! 

( 

1272162 

!  !  1 

!  !  ! 

!  13111401! 

! 

! 

129.2! 

! 

! 

36.1! 

! 

I 

6.0! 

1 

1 

1000! 

! 

i 

2Coi 

! 

! 

44.013  8  12 

TON 

! 

1 

!VA  SEATTLE 

1956 

! 

! 

!  !  1 

I  !  ( 

136.0! 

! 

36.11 

6.0! 

! 

! 

i 

! 

(CRANES 

1 

! 

05)  K00KXN6  BULL  NARINE# 

1 

INC!. 

!  !  1 

1  !  ! 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

HOOKING  BULL 

1516398 

!  5313436! 

55.5! 

21.  C! 

8.01 

1060! 

-  j 

31 .0! NONE 

ITX  AOCKPOAT 

1968 

1 

1  !  1 

63.0! 

22.0! 

8.0! 

! 

! 

1 

ce  12 

1  - 

1  19914443! 

110.1! 

30.1! 

5.0! 

-  ! 

500! 

6.0! NONE 

ITX  AOCKPOAT 

1963 

I 

!  !  1 

11C.1! 

30.11 

1.0! 

! 

-  1 

1 

1 

CCHS  2301 

1  . 

!  -  144431 

276.0! 

50.C! 

8.5! 

-  J 

3000! 

1 4 . 01  NONE 

MX  AOCKPOAT 

1947 

! 

! 

!  1  ! 

!  !  ! 

I 

! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

f 

! 

! 

! 

(32)  HOOKS#  HIKE#  INC* 

I 

1 

1  !  1 

I  !  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

CAPT.  HAART  BRADLEY 

1267454 

!  2213436! 

SC. 2! 

16.41 

8.2! 

600! 

-  | 

15 • 0! NONE 

ILA  LAKE 

1934 

! 

1  1  1 

SC.  2 1 

16.41 

8.2f 

! 

-  I 

1 

!  CHARLES 

CAPTAIN  ARCHIE 

1275052 

!  3713435! 

*9.9! 

18. C! 

6.11 

460! 

20.01H0NC 

ILA  LAKE 

*  1982 

1 

1  !  ! 

49.9! 

18.0! 

6.1! 

! 

! 

!  CHARLES 

CAPTAIN  JOHN  C 

160C599 

1  3813435J 

47.1! 

17.5! 

6.5! 

600! 

-  | 

?9.Q! NONE 

ILA  LAKE 

1979 

! 

1  1  1 

47.11 

17.5! 

6.5! 

! 

-  J 

! 

!  CHARLES 

JOAN  LAriTTE 

1561130 

1  3813435! 

47.1! 

17.5! 

6.51 

600! 

-  < 

20.01  NONE 

(LA  LAKE 

1974 

1 

!  1  1 

47.1! 

17.51 

6.5! 

1 

-  f 

J 

1  #H**!f£ 

nlil  LORRAINE  6 

*253895 

1  4813435! 

70.01 

21.0! 

6.21 

800! 

37. 3j  NONE 

ILA  LAKE 

*  1979 

i 

!  1  I 

7C.0J 

21.0! 

6.2! 

! 

! 

1  CHARLES 

WILLIE  C 

1282262 

1  2213436! 

5C.81 

17.81 

7.4! 

600! 

15. 0! NONE 

ILA  LAKE 

I960 

! 

! 

!  I  1 

!  t  1 

50.61 

! 

17.81 

! 

7.4! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

!  CHARLES 

I 

(33)  HOPPER#  CARLTON  IC¬ 
HOR  A  HOPPEP 

1 

! 

1253C11 

!  !  1 

!  !  1 

!  1011802! 

! 

! 

42.0! 

! 

! 

13.  C! 

! 

1 

3.51 

1 

1 

172! 

! 

! 

i 

! 

20.0! NONE 

1 

! 

ITX  AUSTWCLL 

1947 

l 

!  1  ! 

45.0! 

13. C! 

3.0! 

! 

—  j 

! 

! 

SHARON  K.  HOPPER 

1270438 

1  1011402! 

40.0! 

12.0! 

3.51 

400! 

12.0! NONE 

ITX  AUSTWCLL 

*  1966 

! 

!  !  1 

42.0! 

12.C! 

3.51 

! 

—  j 

1 

1 

HOPPER  5 

1  - 

1  2C0I4443! 

11C.0! 

30. Cl 

6.0! 

500! 

8.0! NONE 

ITX  AUSTWCLL 

1965 

1 

!  1  ! 

11C.0! 

30.0! 

2.01 

i 

-  ! 

! 

! 

TCAA  ! 
BUILT  ! 
OA  ! 
•REBUILT ! 


! 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


!  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


IVTCt!  DIMENSIONS  J DRAFT 1 
NET  !C00E!LENGTM|8RDTH!  ! 

AEGIS-!****!  AEG.  !  REG.ILOAO-! 

TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  ! P AGE !  OVEA-JOVEA-!/////!  HORSE 
NAGF  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  ROWER 


(12)  HORTON  IRON  I  METAL  CO./!  INC. 
AS  6  1268558 

! 

! 

! 


(32)  HOPSON  TOWING/  INC. 

MARY  AMANDA 

! 

i 

i 

1632805 

! 

i 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

!  1 

1 9 1 1 A 11  1 

1 

i 

—  ! 

! 

! 

! 

—  ! 

1 

l 

1 

6.0! 

I 

! 

1 

GOO! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

20.0 ! NONE 

! 

! 

! 

!LA 

i 

MORGAN  i 

1981 

! 

l 

1  1 

40.01 

14.C! 

2.01 

! 

2! 

! 

! 

CITY  1 

MR.  LANCE 

(5GG163 

! 

44 11  All ! 

50.8! 

-  ! 

6.0! 

600! 

30. 0 ! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1972 

! 

1 

1  ! 

55.0! 

18. C! 

G.Ot 

-  i 

! 

! 

CITY  ! 

LH  1 

1631912 

1 

50 1 4 A  46 1 

1 

—  ! 

5.0! 

196! 

—  ! NONE 

ILA 

MORGAN  I 

1981 

! 

1 

1  ! 

12C.0I 

30.  C! 

1.0! 

1 

I 

I 

CITY  ! 

LH  2 

1634738 

1 

5014446! 

! 

--  1 

5.0! 

196! 

5 . 0! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1981 

! 

! 

1 

! 

1  t 

1  ! 

12C.0! 

! 

30. C! 

! 

1.0! 

! 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

CITY  ! 

(36)  HORLUCK  TRANSPORTATION 

! 

C ! OMP  ANY/ 

! 

1 

t  1 

i  { 

! 

1 

i 

i 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1 

i  l 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

CARLISLE  11 

! 21G872 

1 

86116111 

59.3! 

19.9! 

5.7! 

120! 

15 .0! NONE 

!  W  A 

PORT  ! 

1917 

! 

! 

1  ! 

64.5! 

19.9! 

5.7! 

! 

150! 

I 

! 

ORCHARD  I 

EAGLE 

1635632 

1 

55110111 

6C.7! 

18.5! 

5.0! 

230! 

-  1 

20 .0 ! NONE 

!VA 

PORT  I 

1981 

! 

1 

1  1 

65.0! 

1 9.  C 1 

4.5! 

I 

150! 

1 

! 

ORCHARD  ! 

RETSIL 

1266SG3 

1 

14(18111 

46.61 

12.81 

4.2! 

160! 

10.0 ! NONE 

IWA 

PORT  ! 

1953 

! 

! 

t  ( 

5C.0! 

12.8! 

G.  21 

! 

80! 

1 

! 

ORCHARD  ! 

SPIRIT  OF  76 

1572129 

1 

G511A11! 

65.01 

75.0! 

5.0! 

330! 

25 .0 1 NONE 

!WA 

PORT  ! 

1974 

1 

1 

1  ! 

65.0! 

25.0! 

G.9! 

I 

300! 

| 

! 

ORCHARD  ! 

THUPOV 

! 25G  29G 

! 

1G11B11  1 

46. 6! 

12.8! 

4.2! 

1651 

10.01  NONE 

IWA 

PORT  ! 

19G7 

1 

! 

!  ! 

5Q.0! 

12.61 

G.  21 

! 

60! 

! 

! 

ORCHARD  ! 

THELMA  S 

I27G588 

I 

3413B361 

60.8! 

17.1! 

8.0! 

225! 

-  j 

26. 0 ! NONE 

IWA 

PORT  ! 

1926 

! 

1 

! 

! 

1  i 

!  1 

6G.0! 

! 

16.0! 

! 

7.3! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORCHARD  ! 

(31)  HORN/  PAUL  C. 

PH  3C 

! 

! 

I6229GS 

! 

! 

! 

t  ! 

!  ! 

88814A41! 

1 

195.1! 

! 

35.0! 

! 

! 

10.8! 

! 

! 

! 

! 

1776! 

1 

! 

1 6 . 0 ( NONE 

! 

1 

IMS 

GREENVILLE! 

1910 

1 

1 

! 

! 

t  ! 

1  ! 

195.11 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(33)  HORNBECK  OFFSHORE 

H.  0.  S.  CCNTUAICN 

! 

! 

J65G8G5 

1 

! 

I 

1  1 

i  I 

19311A02! 

1 

1 

169. G! 

! 

1 

38.0! 

i 

12.01 

! 

! 

2500! 

! 

! 

4501 

1 

! 

61 .0! NONE 

! 

! 

!TX 

GALVESTON  ! 

1982 

1 

1 

!  ! 

185.0! 

40.0! 

7.0! 

t 

-  i 

1 

! 

M.  0.  S.  DEEP  SUN 

1611561 

l 

29811A02! 

162.0! 

38.0! 

12.0! 

2500! 

250! 

57 .0! NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1979 

! 

1 

1  1 

175.0! 

36. C! 

7.0! 

I 

-  j 

! 

! 

H.  0.  S.  GALLANT  FOX 

1599312 

1 

20311A03! 

162.0! 

38. C! 

11.0! 

2250! 

250! 

58 .0 ! NONE 

!YX 

GALVESTON  ! 

1978 

! 

1 

|  ( 

172.0! 

38.0! 

9.0! 

I 

-  J 

! 

! 

HOS  CITATION 

1649289 

1 

193I1A021 

169.0! 

40.  C! 

11.0! 

30001 

680! 

70.0! NONE 

fix 

GALVESTON  ! 

1982 

1 

1 

1  1 

185.0! 

40.0! 

7.0! 

! 

1 

! 

HCS  MESSENGER 

1608019 

l 

63J1C02! 

iog:oi 

20.0! 

6.0! 

2025! 

30! 

2G  .0! NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1979 

! 

1 

! 

1 

1  1 

l  1 

110.0! 

i 

22.0! 

! 

G.01 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(39)  HORNBLOWEA  YACHTS/  INC 

! 

1 

I 

1 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

ADMIRAL  HORNBLOWEA 

1537656 

1 

39! 1011! 

55. G! 

12. C! 

5.0! 

3301 

20 . 0 ! NONE 

!CA 

BERKELEY  i 

197C 

l 

1 

1  1 

60.0! 

13. C! 

G.O! 

! 

77! 

! 

1 

CAPTAIN  HORNBLOWEA 

1526780 

1 

3111011! 

52.3! 

12.0! 

5.0! 

G50! 

20.0! NONE 

ICA 

BERKELEY  I 

1969 

! 

1 

1  1 

60.0! 

13. C! 

G.O! 

1 

771 

| 

! 

CITY  OF  SAN  FRANCISCO 

1676756 

1 

7311A11! 

141.0! 

40.5! 

7.51 

9101 

55 . 0 ! NONE 

ICA 

SAN  1 

1 98G 

1 

1 

1  ! 

151.0! 

40.6! 

7.0! 

1 

750! 

! 

I 

FRANCISCO  ! 

COMMODORE  HORNBLCWER 

1298974 

1 

47 1  IB  11  1 

74.0! 

18.9! 

7.0! 

600! 

30.0! NONE 

!  CA 

BERKELEY  ! 

1965 

! 

1 

!  1 

SC.O! 

20. C! 

6.0! 

I 

150! 

1 

I 

PACIFIC  HORN8LOVER 

1653409 

1 

67 1 1 C 12! 

96.0! 

23.  C! 

G.1! 

15151 

336! 

31  .0 ! NONE 

! 

1982 

1 

l 

1  1 

101.0! 

23.0! 

2.6! 

I 

53! 

I 

! 

PAPA  GALLO  II 

1  294842 

1 

G511C11! 

68.2! 

16.8! 

6.6! 

700! 

25 . 0 ! NONE 

ICA 

BERKELEY  ! 

196G 

1 

1 

i  | 

72.1! 

17.6! 

S.6! 

I 

47! 

! 

I 

797 ! GAGS!  195.0!  55.0! 
!  !  195.0!  35.C! 

!  !  !  ! 

!  1  !  ! 


BEN  MCCOOL 

I27C809 

1 

20013*36! 

100.0! 

30. C! 

7.6! 

2600! 

-  ! 

24.0! NOHE  ITX 

HOUSTON 

! 

1955 

! 

1 

!  ( 

10C.0! 

30.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

!  t 

! 

QRXHSTONE 

1277557 

! 

204! 3*  36! 

156.0! 

38.  C! 

6.5! 

4000! 

-  ! 

36. 3! NONE  ITX 

HOUSTON 

! 

1956 

! 

! 

!  ! 

156.0! 

36.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

!  ! 

I 

CAPTAIN  BSI-COE 

1568371 

! 

57213*36! 

146.0! 

46. C! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

16.0! NONE  ITX 

HOUSTON 

! 

1975 

! 

! 

!  ! 

155.0! 

48. C! 

8.0! 

» 

-  ! 

!  ! 

I 

KAREN 

1523470 

! 

260 ! 3*36  3 

12C.0! 

35.0! 

10.9! 

3200! 

-  ! 

1 6.0 ! NONE  !TX 

HOUSTON 

! 

1969 

! 

! 

!  ! 

12C.0! 

35. C! 

10.0! 

t 

-  ! 

!  ! 

! 

MARGIE  D. 

1506090 

! 

54! 3*  36! 

56.4! 

22.1! 

7.0! 

700! 

-  ! 

28.0! NONE  ITX 

HOUSTON 

! 

1966 

j 

! 

!  ! 

6C.0! 

22.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

!  ! 

! 

T.  M.  NORS WORTHY 

i 262534 

! 

7913*36! 

115.1! 

30. C! 

9.0! 

4200! 

-  ! 

40.0! NONE  ITX 

HOUSTON 

1 

1951 

! 

I 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

8.0! 

! 

-  ! 

!  ! 

! 

CHEM  1201 

I289C30 

I 

99315A70! 

195.0! 

50.  C! 

9.0! 

- 

! 

1981! 

17.61 01 ESEL  PUMPS-DBLITX 

HOUSTON 

I 

1969 

! 

! 

!  1 

195.0! 

50.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

{BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

CHEM  2003 

1523101 

I 

1 32485*708 

195.0! 

52.  C! 

9.0! 

- 

! 

2000! 

17.6 ! PUMP/  COILS/  DBLlTX 

HOUSTON 

! 

1969 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

52. C! 

1.5! 

! 

-  j 

! BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

GTC  1200 

! 502C95 

1 

64215*70! 

105.0! 

52.  C! 

9.05 

- 

! 

1200! 

17.0! DEEP  WELL  PUMP/  ITX 

HOUSTON 

I 

1966 

! 

! 

!  ! 

105.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! D8L  BOTTOM-SIDES! 

1 

CTC  1950 

J531219 

I 

97415A70! 

170.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

1600! 

1 6.7 1PUMP/  HEATER/  ITX 

HOUSTON 

I 

1971 

l 

! 

!  ! 

17C.0! 

52.0! 

1.5! 

! 

-  j 

1DBL  80TTOM/SIDCS! 

! 

C1C  2C02 

1516390 

! 

1 324! 5*70 ! 

195.0! 

52.0! 

12.5! 

- 

* 

200oi 

17.012500  BPM  OIESEL  ITX 

HOUSTON 

1 

1968 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

52.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! PUMP/  D6L  BOTTOM! 

1 

GTC  2501 

1502452 

! 

1 29785*701 

24C.0! 

52.0! 

9.5! 

- 

! 

2700! 

17.0! DIESEL  PUMP/  DBLlTX 

HOUSTON 

! 

1966 

! 

! 

!  ! 

240.0! 

52.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

GTC  2502 

1502818 

( 

129715*70! 

24C.0! 

52.  C! 

9.5! 

- 

! 

2700! 

17.0! DIESEL  PUMP/  DBLlTX 

HOUSTON 

! 

1966 

! 

! 

!  ! 

240.0! 

52.0! 

2.0! 

i 

“  ! 

! BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

GTC  2900 

1531220 

! 

1462! 5*70! 

250.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

25001 

16.71  PUMP/  HEATER/  ITX 

HOUSTON 

! 

1971 

1 

! 

!  i 

25C.OI 

52.  Ci 

2.0! 

1 

-  1 

U5L  3G7TCn/3ID?Sf 

I 

HBL  1101 

•292270 

! 

82555*70! 

120.0! 

52.0! 

9.0! 

- 

i 

1300! 

17.01D1ESCL  PUMP/  DbLlTX 

HOUSTON 

! 

1963 

! 

! 

!  ! 

12C.0! 

52.0! 

1.6! 

i 

-  1 

{BOTTOM  AND  SIDES! 

! 

HBL  1400 

1525353 

! 

62615*70! 

12C.0I 

52.0! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

15.5 ! DEEP  WELL  PUMP/  !TX 

HOUSTON 

1 

1971 

! 

! 

!  I 

12C.0! 

52. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

IHTR,  DOL  SIDES  ! 

f 

HPL  1401 

1529354 

1 

62615*70! 

120.0! 

52. C! 

9.0! 

- 

! 

1400! 

15.5! DEEP  WELL  PUMP/  !TX 

HOUSTON 

! 

1971 

1 

! 

!  ! 

12C.0! 

52.  C! 

1.5! 

I 

-  ! 

!HTR/  DBL  sides  ! 

! 

H8L  3000 

1523808 

! 

1 502 ! 5*70 ! 

295.1! 

52.  C! 

9.0! 

- 

! 

3100! 

17.0! DIESEL  PUMP-HTR-ITX 

HOUSTON 

! 

1970 

! 

! 

!  ! 

295.1! 

52.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

(DOUBLE  SIDES  ! 

! 

HBL  3001 

1524050 

1 

1502! 5A70! 

295.1! 

52.0! 

9.0! 

- 

! 

31C0! 

17.0! DIESEL  PUMP'HTR-!TX 

HOUSTON 

! 

197C 

I 

! 

!  ! 

295.1! 

52. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

{DOUBLE  SIDES  ! 

I 

HBL  3007 

1524274 

! 

1 56615*70! 

30C.1! 

52.C! 

9.0! 

- 

1 

3551  ! 

17.0IDIESEL  PUMP-HTR-ITX 

HOUSTON 

! 

1970 

! 

! 

!  ! 

300.1 ! 

52.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

{DOUBLE  SIDES  ! 

! 

HBL  3003 

1529355 

! 

1510ISA70! 

295.1! 

52.1! 

9.0! 

- 

! 

3100! 

16 .0! DEEM  WELL  PUMP/  ITX 

HOUSTON 

1 

1970 

! 

! 

!  ! 

295.1! 

52.1! 

1.6! 

• 

“  ! 

1C0IL3-  DBL  SIDES! 

! 

HBL  3C04 

1529356 

! 

1 59715*701 

300.0! 

52. C! 

9.0! 

- 

i 

3600! 

15.5 1  DEEP  WELL  PUMP /  ITX 

HOUSTON 

1 

1971 

! 

! 

!  1 

300.0! 

52. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! HTR/  DBL  SIDES  ! 

! 

CAPACITY!  HIGH-  I  *  V  E  S  S  E  L 

I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  I AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !/////// 7// //////ITD! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


1 G.7|  NONE 
! 

I 

! 


INC  WILMINGTON 

I 

! 

! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•  REBUILT ! 


I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.4.47 


ENG*! 

DISK  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUNBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUNBER 

1  IVTCCI  DIPENSIONS  1  DRAFT  1 

!  NET  !CODE!LENGTH!flRDTH!  1 

I  REG I $-!*•** !  REG.  !  REG.lLOAD"! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  IPAGEI  OVER-ICVER-!/////! 

!  NAGC  1  IV  1  ALL  !  ALL  RIGHT! 

ICAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  |  ECUIPPENT  1TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 1/7//////// ////// !TD! ////////// I 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LIWC-2  !•* 

TEAR 

BUILT 

0» 

C BUILT 

(33)  HOUSTON  BARGE  LINE#  INC 

! 

! 

1  ! 

t  ! 

1  ! 

! 

j 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

i 

i 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED  ] 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

HtL  3003 

1529357 

1 5101 SA  70! 

295.1! 

52.1! 

9.0! 

-  1 

3100! 

16.0 !DC£P  WELL  PUMP# 

UX 

HCUS10N  ! 

197C 

! 

1  ! 

295.1! 

52.1! 

1.6! 

-  ! 

! COILS/ 

DBL  SIDES! 

1 

HBL  3006 

1529358 

1 310 1 5*  70! 

295.0! 

52. C! 

9.0! 

-  | 

31C0! 

15.5IDIESEL 

PUNP-NTR-ITX 

HOUSTON  ! 

1971 

| 

1  1 

295.0! 

52.  C! 

1.5! 

-  ! 

{DOUBLE 

SIDES 

1 

! 

HBL  3007 

! 529359 

15101 S A  70 ! 

295.3! 

52. C! 

9.0! 

-  j 

3100! 

15 • 5 ! DI CSEL 

PUNP- 

!TX 

HOUSTON  ! 

1971 

! 

1  1 

293.0! 

52.0! 

1.5! 

-  ! 

ROUBLE 

SIDES 

! 

1 

HBL  3006 

1529360 

159715A70! 

3CC.0! 

52. Cl 

9.0! 

-  j 

3600) 

15.510EEP  WELL  PUMP/ 

1IX 

HOUSTON  ! 

1971 

l 

!  1 

300.0! 

52.0! 

1.5! 

-  i 

! HTR/  6BL  SIDES 

! 

! 

T PST  2000 

1 501911 

1 1 801 SA  70! 

195.0! 

52. C! 

9.0! 

-  j 

2000! 

IP .0 ! PUMP/ 

COILS/ 

DBLITX 

HOUSTON  ! 

1967 

! 

!  ! 

195.0! 

52.0! 

1.5! 

-  I 

IBOTTCP 

AND  SIDES! 

! 

TPST  2001 

1516366 

132415A70! 

195.0! 

32.0! 

9.0! 

-  1 

2  0  C  0 ! 

18.0JPUNP/ 

;01LS/ 

DBLITX 

HOUSTON  ! 

196B 

! 

1  ( 

!  ! 

195.01 

1 

52. C! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

(BOTTOM 

! 

AND  SIDES! 

! 

1 

1 

1 

(33)  HOUSTON  NARINE  SERVICES/!  INC. 

1  1 

!  ! 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

ATTN:  OPERATIONS  PANACJR 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

H  H  S  APERXCA 

1636173 

72! 3A  36! 

—  1 

—  ! 

6.0! 

800! 

-  • 

37.0! HONE 

t  T  X 

HOUSTON  ! 

1961 

! 

!  ! 

60.3! 

24. C! 

7.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

HNS  PELICAN 

1574155 

191 3A 36! 

32.6! 

16.0! 

5.7! 

300! 

-  ! 

20.7 {NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1976 

1 

1  1 

32.61 

16. C! 

3.0! 

-  ! 

I 

1 

! 

HP S  23 

1296965 

189UA43! 

—  1 

—  ! 

6.5! 

-  | 

376! 

3.5 ! NONE 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1943 

! 

1  1 

100.0! 

28. C! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

I 

HNS  15 

162C442 

1 221 5 A  70 1 

62.0! 

24.0! 

6.3! 

-  « 

226! 

14 .0! DIESEL 

PUNP/ 

3 

!  TX 

PORT  ! 

I960 

! 

1  1 

82.0! 

24. C! 

1.0! 

-  ! 

1  ELECTRIC  PUMPS 

1 

ARTHUR  1 

MPS  30 

1280113 

26915A70! 

128.0! 

32. C! 

7.7! 

-  ! 

769| 

17.7IDIESCL 

PUNP/ 

2 

!LA 

LAKE  ! 

1959 

1 

!  1 

126.0! 

32.  C! 

1.0! 

-  i 

!  ELECTRIC  PUMPS 

! 

CHARLES  I 

HNS  40 

1176498 

257I5A701 

1 

..  < 

7.0! 

-  J 

60S! 

19.021  DIESEL  t  4 

!  TX 

HOUSTON  1 

1936 

! 

!  1 

12C.0! 

32. C! 

1.0! 

-  I 

! HTORAULIC  PUMPS 

! 

l 

HNS  65 

1002757 

36615A70! 

160.0! 

35. C! 

7.8! 

-  J 

959! 

17.811  DIESEL  AND 

4 

1 T  X 

PORT  1 

1961 

I 

1  1 

16C.0! 

35. C! 

1.0! 

• 

.  i 

1  ELECTRIC  PUMPS 

1 

ARTHUR  ! 

HNS  100 

1017277 

594 { SA  701 

205.01 

40.  C! 

10.0! 

-  { 

1 03  5  i 

16.0! NONE 

! 

1 

1945 

! 

1  1 

205.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

! 

HNS  102 

1638694 

65815A70! 

! 

! 

10.3! 

-  j 

1526! 

17.0! DIESEL 

•UMP/ 

3 

!  TX 

HOUSTON  ! 

197C 

! 

1  ! 

195.0! 

36.5! 

1.5! 

-  I 

! HYDRAULIC 

! 

! 

N  INI 

1602C44 

11615A70! 

8C.0! 

26. C! 

6.5! 

-  1 

241! 

1 2.5 !  DIESEL 

PUNP 

!  T  X 

CORPUS  ! 

1976 

! 

! 

!  ! 

1  1 

8  C  •  0 1 

1 

26. C! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

CHRISTI  1 

! 

(36)  HOWARD/  VIRGIL  D. 

1 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

BULL  PUP 

1282296 

613A361 

34.0! 

10.1! 

4.0! 

174! 

-  i 

16.0!NCNE 

1  w* 

KALAMA  ! 

1941 

! 

I 

1  ! 

1  1 

34.0! 

1 

10.1! 

! 

4.0! 

! 

-  i 
! 

i 

I 

1 

1 

! 

(41)  HOWE/  0.  D.  TRUST 

! 

! 

1  ! 

1  1 

! 

1 

! 

I 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

; 

1 

I 

OMT  1 

1628532 

890I4A41 | 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

1500! 

17.0'NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

I960 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

•  i 

! 

! 

! 

OHT  2 

1632976 

190! 4A  41 1 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  | 

1500! 

17.GR0NC 

INS 

GREENVILLE! 

1981 

! 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.8! 

-  « 

! 

I 

! 

OHT  3 

16*6200 

89014A411 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

1500' 

17.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1981 

! 

1  ( 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OHT  4 

1631506 

89014A41! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  | 

15C0! 

1 7.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

l 

1  1 

195.0! 

Ji.C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

OHf  5 

1638507 

690! 4A41 ! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

1500! 

17.0!N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

I 

!  I 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

OHT  6 

1638508 

890!  4A41 ! 

195.0! 

35. Cl 

12.0! 

-  ! 

1 5C0! 

1 7 .0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OHT  7 

1638509 

890!  4 A  41  ! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  I 

15C0! 

17.0IN0NE 

INS 

GREENVILLE! 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

OHT  6 

1638510 

89014A41! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

1500! 

17.0 ! NONE 

Ins 

GREENVILLE! 

1982 

1 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

OHT  9 

1638511 

89014A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  I 

1500! 

17.0IKCNE 

INS 

GREENVILLE! 

1962 

l 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

OMT  1C 

1638512 

89054*41 | 

195.0! 

35. Cl 

12.0! 

-  ! 

1500! 

17.01N0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1982 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

! 

SJK  1 

1624460 

89014A41 1 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  | 

1500! 

17.0 !  NONE 

INS 

GREENVILLE! 

198C 

! 

( 

!  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

( 

I 

I 

I 

! 

! 

(35)  HOT/  HARRY  A. 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

BC  564 

1  - 

69114A411 

195. 0! 

35. CJ 

9.0! 

-  | 

1495! 

17.0RCNE 

!N5 

NAPOLEON  ! 

1956 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  » 

! 

! 

! 

8C  595 

1  ... - 

69114A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1495! 

17.0! NONE 

INS 

NAPOLEON  ! 

1959 

! 

i 

!  ! 

!  1 

195.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.6! 

2 

; 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

(32)  HUBER/  THOMAS  l./  JR. 

i 

! 

!  ! 

!  1 

! 

1 

! 

• 

1 

2 

! 

! 

! 

{ 

! 

! 

i 

! 

PETER  IV 

1  - 

20014A46! 

—  i 

—  i 

7.0! 

-  » 

--  ! 

3 . 0 i NONE 

!  LA 

LAKE  ! 

1981 

t 

1  1 

12C.0! 

30.0! 

—  ! 

-  i 

i 

! 

ARTHUR  ! 

TAD  I 

1  . 

20014A461 

i 

..  i 

7.0! 

-  J 

—  ! 

3.0R0NE 

(LA 

LAI  F  ! 

198C 

1 

1  1 

12C.0! 

30. ci 

—  ! 

! 

-  • 

! 

f 

ARTHUR  ! 

TAD  II 

1639672 

20014A46I 

! 

--  J 

7.0! 

-  « 

--  ! 

3 .0! NONE 

!IA 

LAKE  ! 

1981 

I 

!  1 

12C.1! 

30.1! 

1.5! 

-  i 

! 

i 

ARTHUR  ! 

TAD  III 

1  - 

2C0! 4 A  46 ! 

--  ; 

•  -  t 

7.0! 

-  ! 

••  i 

3.0! NONE 

ft  A 

LAKE  ! 

1961 

1 

1 

!  ! 

!  1 

12C.0! 

! 

30. C! 

i 

—  ! 

! 

•  i 

i 

i 

j 

! 

! 

ARTHUR  ! 

1 

( 

(03)  HUDSON  HIGHLANDS  CRUISES!  t 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

2 

\ 

i 

! 

! 

i 

I 

! 

TOURS/  INC. 

1 

1  ! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

COMPANDER 

1215241 

24119111 

64.2! 

24.1! 

5.3! 

90! 

-  | 

22 . 0  j  NONE 

!NY 

HIGHLAND  ! 

1917 

! 

j 

!  1 

!  1 

64.2! 

1 

24.1! 

1 

5.0! 

! 

275! 

! 

{ 

i 

! 

! 

FALLS  ! 

! 

(03)  HUDSON  RIVER  CRUISES/ 

i 

IN }  C. 

i  i 

i 

! 

! 

I 

! 

t 

i 

i 

i 

! 

IIP  VAN  WINKLE 

1621663 

4651*11! 

103.4! 

26.5! 

6.5! 

96oi 

-  ! 

36.0! NONE 

5nt 

KINGSTON  ! 

1980 

1 

! 

1  1 

!  ! 

112.0! 

! 

29.4! 

i 

6.0! 

i 

522! 

» 

! 

! 

; 

! 

! 

(03)  HUDSON  RIVER  DAT  LINE/ 

( 

I  INC. 

!  ! 

!  i 

! 

i 

i 

i 

2 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

DAYLINER 

1538511 

1776! 1*16! 

2  tC.Ol 

65. C! 

12.0! 

390C! 

-  ! 

60.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972 

! 

1 

1  1 

!  ! 

! 

65. C! 

; 

11.0! 

« 

3252! 

i 

! 

! 

! 

1 

(07)  HUE8ER  LAUNCH  SERVICE 

1 

! 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

i 

t 

j 

! 

! 

1 

JANIE  N 

1912151 

201 1*031 

56.0! 

14. C! 

3.0! 

330! 

40! 

1 2 . 0  !  NONE 

!PA 

HARCUS  1 

*  1987 

1 

!  1 

56.0! 

14. C! 

1.0! 

—  ! 

! 

! 

HCOr  ! 

LUCYLIE 

.'271872 

lOltMtl 

36.2! 

11.4! 

4.1! 

165! 

-  | 

7.7! NONE 

!  PA 

MARCUS  ! 

1956 

1 

!  1 

36.2! 

11.4! 

3.1! 

33! 

! 

! 

HOOK  ! 

PEGGY  0. 

1573317 

1511C111 

40. 7 ! 

13.8! 

2.5! 

360! 

-  ! 

1 $• 0! NONE 

!PA 

PMHAOEL-  } 

1968 

I 

1 

! 

1  ! 

!  1 

!  1 

4C.7! 

1 

f 

13.8! 

! 

! 

2.8! 

! 

33! 

! 

» 

■ 

2 

! 

! 

1 

PHIA  ! 

! 

! 

44ft 

TA8LC  2  “  DESCRIPTION 

OF  VCS 

SELS 

i 

! 

f 

1 

* 

I 

******** 

1 

1VTCC!  DI PENSIONS  1  DRAFT! 

(CAPACITY!  HIM-  1 

!  V  E  S  S  C  L  1 

I 

IXSTI 

OPERATOR 

1  NET  ICOPEILEHSTHIIIftTHl  1 

! 

1 

CST  !  CARCO  HARDLINE 

IS  IOPEKATINS  1 

! 

YFAR  t 

XS-l****t  RES.  1  RES.1L0AD-! 

X  (  SCCl //////I /////t  ED  1 

flICQ  1  STIES  1  ERUiPNENT 

ITCI  BASE  1 

!  COAST 

iii 

I////////I  POINT  I  LINE-1 

lAOt  LIKE-1  1 

IUILT  I 

VESSEL  NAME  III  NUMRER 

1  SUARR 

1  TOK-  IPASEI  0VEK-I0VEK-I////A1  HORSE  1 

PASS-  1 (LI8HT) I //////////// ////1T8I ////////// I 

OR  ! 

f  RUMBER 

1  HUE  I  IV  1  ALL  1  ALL  ILISHT!  POVEAI 

ENCERS  1  (FEET)!  LINE-2 

ICC!  LINE-Z  MRIIUZLTI 

(07)  HU8RIR  LAUNCH  SERVICE 

I 

t 

! 

t 

1 

1 

it  iii 

ii  iii 

ii  iii 

1 

1 

1 

1 

1 

*  I 

i  i 

i  i 

i  i 

I 

! 

I 

(CONTINUED! 

1 

ii  iii 

1  . 

! 

9.01  NONE 

IPA  MARCUS  1 

1958  1 

VICKY 

! 27  7  Cl 
! 

1 

10I1A11I  31.31  11.01  A. 71 

165 

-  I 

! 

!  t  39.51  11.0!  4.71 

,5! 

I 

1  HOOK  1 

1959  ! 

COLLEEN 

! 274313 

I 

l 

1113A36!  37.51  13.41  4.01 

!  !  37.il  13.61  6.0! 

1514*47!  50.01  12.01  3.01 

145 

-  1 
30! 
23! 

12.OIN0NE 

I 

5 .0 ! NONE 

IPA  HAKCUS  1 

1  HOOK  1 

IPA  HAACUS  1 

1917  I 

LCH  1  50 

! 

1 

1 

1 

1  {  50.0!  12.01  .5! 

1  1  til 

-  1 

1 

1 

! 

1  HOOK  1 

1  1 

! 

(24)  HUFFMAN 
KATHERINE  L 

TOVINS  CO. 

! 

! 

1272713 

1 

1 

1 

ii  iii 

ii  iii 

1III3A341  93.01  ii.CI  7.41 

1400 

I 

! 

! 

! 

14  .01  NONE 

1  1 

1  HO  ST.  LOUIS  1 

I 

1954  ! 

J 

1 

1  1  95.01  29.01  7.61 

-  1 

! 

!  I 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1942  1 

R  H  HUFFMAN 

1217797 

1 

249 13A361  116.51  35.01  3.0! 

2400 

-  ! 

40 .4! NONE 

| 

I 

1  1  124.01  34.0!  5.01 

-  ! 

1 

I  ! 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1940  1 

TARA  ANN 

1213074 

1 

375I3A35I  110.41  40.0!  1.01 

3000 

-  ! 

24.0! NONE 

! 

1 

1  1  110.61  40.C1  7.51 

-  1 

I 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  ! 

1974  I 

CIL  3C4 

1 555733 

1 

C73  1  AAAI  1  193.01  33.01  9.01 

- 

1504! 

20.4 1  NONE 

t 

1  1  195.01  35. Ct  1.61 

-  ! 

1 

i  ! 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1974  1 

CtL  ICS 

) 555734 

1 

475 1 4 A 41 1  1*5.0!  35. Cl  9.01 

- 

1506! 

20.4 (NONE 

1 

1 

1  1  195.01  35.0!  1.61 

-  ! 

1 

I  1 

IMO  ST.  LOUIS  I 

1974  ! 

CIL  304 

f  S  34 1 41 

1 

A73IAAA1 1  193.01  33.01  9.01 

- 

1504! 

20.41  NONE 

I 

I 

1  1  195.01  35.01  1.41 

-  1 

! 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1974  I 

CIL  307 

1554142 

1 

47SIAAA1I  193.01  35.01  9.01 

- 

1504! 

20.41  NONE 

| 

I 

1  1  195.01  35.01  1.41 

-  1 

1 

1  1 

1974  I 

CIL  301 

1554143 

1 

.73 1  AAAI  1  193.01  33.01  9.01 

- 

15041 

20.4 ! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1 

1 

1  1  193.01  33.01  1.61 

-  1 

1 

I  1 

IMO  ST.  LOUIS  1 

1910  1 

CIL  324 

1421424 

1 

700I4A41!  195.01  35. Cl  9.0! 

- 

15221 

19.1 (NONE 

! 

1 

t  1  195.01  35. Ct  1.41 

-  I 

! 

1  ! 
IMO  ST.  LOUIS  1 

1910  ! 

CIL  325 

1421427 

1 

700I4A41 1  195.01  35. Cl  9.0! 

- 

15221 

19.11  NONE 

1 

1 

1  1  193.01  33.01  1 .41 

■  | 

! 

i  i 

1910  1 

CIL  324 

1421621 

1 

700I4A41!  195.01  35.01  9.01 

- 

1522! 

1 9. 1 1  NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

l 

| 

1  1  195.01  35.CI  1.6! 

-  1 

! 

1  1 

1980  ! 

CIL  327 

1621629 

1 

70014*41 1  195.01  35.01  9.01 

- 

15221 

19.1 I  NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

I 

I 

1  1  195.01  35.0!  1.61 

-  ! 

1 

1  1 
IHO  ST.  LOUIS  1 

1910  t 

CIL  321 

1621641 

1 

70014*41 1  195.01  35.01  9.01 

- 

1522! 

1 9. 1 ! NONE 

t 

1 

1  1  195.0!  35.01  1.4! 

-  1 

! 

1  1 
IHO  ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

CIL  330 

164CI97 

1 

474I4A41 !  195.01  35.01  9.01 

- 

1509! 

19.9 ! NONE 

I 

1 

1  1  195.0!  35.01  1.41 

-  ! 

! 

I  1 

IMO  ST.  LOUIS  I 

1981  ! 

CIL  331 

1640891 

! 

676I4A41!  195.01  35.01  9.0! 

- 

1509! 

19.9! NONE 

! 

1 

1  1  193.01  35. Ct  1.4! 

-  1 

1 

1  1 

1911  I 

CIL  332 

1640899 

1 

67614*41!  193.0!  35.0!  9.0! 

- 

1509! 

19.9! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1 

1 

1  1  193.01  35.0!  1.61 

-  ! 

! 

1  1 
IHO  ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

CIL  333 

1440900 

1 

A74IAAA11  193.01  35.01  9.01 

- 

1509! 

19.9 ! NONE 

1 

1 

1  1  195.01  35.0!  1.6! 

-  » 

1 

1  1 
IMO  ST.  LOUIS  1 

1911  1 

CIL  334 

164C901 

1 

47614*41 1  195.01  35. C!  9.01 

• 

1509! 

19.9! NONE 

1 

1 

1  1  195.01  35.0!  1.6! 

-  ! 

1 

I  1 

IMO  ST.  LOUIS  I 

1973  ! 
I 

CIL  2C1B 

1 550811 

1 

72414A41I  200.01  35.01  9.0! 

- 

1466! 

20. SINOPE 

1 

! 

1  1  200.0!  35.0!  1.6! 

-  I 

! 

1  1 
IMO  ST.  LOUIS  I 

CIL  2021 

1550112 

I 

774144411  200.01  33. Cl  9.01 

- 

1666! 

20.5 ! NONE 

1»T3  1 

1 

1 

1  1  200.0!  35.0!  1.6! 

-  ! 

t 

1  1 
IMO  ST.  LOUIS  1 

1973  1 

CIL  2031 

I55C813 

1 

724I4A41 1  200.01  33.01  9.01 

- 

1666! 

20.51  NONE 

1 

1 

t  1  200.0!  35.0!  1.61 

-  ! 

! 

i  i 

IHO  ST.  LOUIS  1 

III!  1 

CIL  2041 

1550814 

1 

72414A41I  200.01  35.01  9.01 

- 

1666! 

20. 5 ! NONE 

I 

! 

1  1  200.01  35.0!  1.61 

-  1 

! 

1  I 

IHO  ST.  LOUIS  I 

1973  ! 

CEL  2058 

1550815 

1 

72414A41 1  200.0!  35.0!  9.01 

- 

1666! 

20.5 ! NONE 

1 

1 

1  1  200.01  35.0!  1.6! 

-  ! 

! 

i  i 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1973 

CIL  2041 

1557589 

! 

72414A41I  2GC.0!  35.0!  9.0! 

- 

1666! 

20. 5 1  NONE 

1 

1 

1  1  20C.0!  35.01  1.4! 

-  1 

! 

I  l 

IHO  ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

CtL  207a 

1557590 

1 

72414A41 1  20C.0I  35. C!  9.0! 

- 

1666! 

20.5! NONE 

1 

1 

1  1  20C.01  35.01  1.6! 

-  ! 

! 

I 

IPO  ST.  LOUIS 

1973 

CIL  2088 

1557775 

1 

724(4*41 1  20C.0!  35. Cl  9.Q! 

- 

1666! 

20.5 ! NONE 

l 

1 

1  1  20C.01  35. C!  1.61 

-  ! 

! 

t 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

CIL  2091 

1557774 

1 

72414*41 1  20C.01  35. Cl  9.0! 

- 

1646! 

20.5 ! NONE 

1 

! 

1  1  20C.0!  35.01  1.6! 

-  ! 

! 

I 

IHO  ST.  LOUIS 

1,73 

C8L  2108 

1557777 

1 

724I4A41!  200.0!  35. C!  9.01 

- 

1666! 

20.5! NONE 

1 

! 

1  1  200*01  35.0!  1.6! 

-  1 

I 

1 

1978 

CIL  211B 

1592730 

1 

917I4A41 1  20C.01  35.01  9.0! 

- 

1645! 

16.9 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1 

1  1  200.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

! 

IMO  ST.  LOUIS 

1978 

CIL  2128 

1592731 

1 

917 14A41 1  200.0!  35.0!  9.01 

- 

1445! 

14.9! NONE 

1 

1 

1  1  200*0!  35.01  1.5! 

-  ! 

! 

! 

1978 

CBL  2138 

1592732 

1 

91714A41!  20C.01  35.0!  9.0! 

- 

1445! 

14*9! NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

I 

1 

1  1  200.0!  35.01  1.5! 

-  ! 

! 

1 

IHO  ST.  LOUIS 

1978 

CEL  2148 

1592733 

I 

91714A41  1  200.01  35. Cl  9.0! 

- 

1445! 

16.9! NONE 

1 

1 

1  1  20C.01  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

1978 

C8L  2158 

1592734 

1 

91714A411  20C.01  35.01  9.01 

- 

1645! 

16.9! NONE 

1 

1 

!  !  200.01  35.01  1.5! 

-  i 

! 

I 

1978 

CBL  2168 

1593463 

1 

91714*41 1  200.01  35. Cl  9.0! 

- 

1645! 

16. 9( NONE 

IHO  ST.  LOUIS 

1 

1 

!  I  200.0!  35. C!  1.5! 

.  -  ! 

1 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

1978 

CBL  2178 

1593444 

1 

91714*41 1  200.0!  35.01  9.0! 

- 

1645! 

1 6.9! NONE 

1 

1 

1  1  200.0!  35. Cl  1.51 

-  1 

! 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

1979 

CIL  2208 

1603446 

1 

72714*41 1  200.0!  35.01  9.01 

- 

1667! 

20. 5 ! NONE 

I 

1 

1  1  200.0!  35.01  1.5! 

-  1 

! 

1 

1979 

CBL  2218 

16*3449 

f 

72714*41!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

1667! 

20.51  NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1 

1  1  200.01  35.01  1.5! 

-  1 

! 

1979 

CBL  222B 

1603450 

1 

72714*41!  200.01  35.0t  9.0! 

- 

16671 

20.5 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

1 

1  1  20C.0!  35. Cl  1.5! 

-  ! 

i 

I 

1979 

CBL  223e 

1*03451 

1 

72714*411  20C.0!  35. Cl  9.0! 

- 

1667! 

20.5 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1 

1  1  20C.0I  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

1979 

CBL  224B 

1603452 

1 

72714*41!  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

1667! 

20.5! NONE 

1 

1 

1  1  200.0!  35.01  1.51 

-  1 

! 

1 

IMO  ST.  LOUIS 

1975 

6MT  566 

1554967 

1 

92714*41!  195.0!  35. C!  12.0! 

- 

2017! 

12.0! NONE 

1 

1 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0!  1.31 

I  !  !  !  ! 

-  ! 

! 

1 

1 

I 

1 

(03)  MUCKES 
B  V  £  C 

BROS.*  INC. 

1 

1 

1544736 

1 

1 

! 

!  !  1  !  I 

!  1  !  !  ! 

6S514A43!  160.2!  59. C!  6.0! 

. 

1 

! 

1800! 

i 

t 

10. 0 ! NONE 

i 

1 

INY  MEM  YORK 

1972 

1 

1 

1  1  160.2!  60.0!  2.3! 

-  ! 

! 

I 

1966 

HUSHES  131 

1507049 

1 

51914*43!  1 3  C • 0 1  40.0!  11.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

INY  NEM  YORK 

l 

1 

!  !  130*01  40.0!  2.0! 

-  1 

1 

1 

1967 

HUCHES  132 

I509C32 

1 

519(4*45!  130.0!  40.C!  11.0! 

- 

1500! 

19.0 ! NONE 

INY  NEM  YORK 

1 

1 

!  1  130.01  40. C!  2.0! 

-  ! 

! 

I 

1973 

HUSHES  134 

15515*0 

1 

51914*43!  13C.0!  40.0!  \ 1.0* 

• 

1500! 

19.0! NONE 

INY  NEM  YORK 

1 

1 

!  !  13C.0!  40. C!  '..Ot 

-  ! 

! 

i 

1973 

aims  us 

1553191 

1 

51914*43!  130.01  40. C!  11.01 

- 

1500! 

19*0! NONE 

INY  NEM  YORK 

1 

1 

]  I  130.0!  40.C!  2.0! 

-  ! 

t 

1 

INY  NEM  YORK 

1943 

KUCHES  137 

1531907 

1 

68414*43!  134.8!  50.61  11.01 

- 

14501 

10.01  NONE 

| 

1 

1  1  155 .91  50.61  2.01 

-  ! 

! 

i 

1968 

HUSHES  ISO 

1516653 

1 

602I4A451  15C.01  40.01  11.61 

- 

14931 

20 .0 1  NONE 

INY  NEM  YORK 

i 

1 

1 

1 

l 

!  !  150.0!  40.0!  2.9! 

!  1  111 

!  !  II! 

-  I 
! 
1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

449 

ENCRl 

i 

IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFTS 

1  CAPACITY! 

HICH-  I 

{VESSEL! 

1 

BIST!  OPERATOR 

1  NET 

ICODEIICNCTHIMOTHI  1 

i  1 

EST  I 

CARSO  HANDLIN6 

IS  10PERATINS  1 

! 

• 

i 

i 

i 

t 

« 

• 

i 

• 

i 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

• 

1 

1 

1 

• 

1 

-IRESIS- 

•!*•*«!  REC,  1  REC.1LOAO-1. 

1  CARCO  1 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

ITC |  BASE  ! 

TEAR  ! 

1  COAST 

I  TER 

!  S EE ! //////! //// / 1  CO  1 

uuunn 

POINT  1 

LINE-1 

1  AO|  LINE-1  ! 

BUILT  1 

VCStCL  NAM  AND  NUNBER 

1  SUARD 

1  TON- 

IPA6EI  OVER-IOVER-I/////I 

HORSE!  PASS-  1 

<IXSHTM////////////////IT01//////////I 

OR  1 

1  NUNBER 

1  NA6E 

1  IV  1  ALL  |  All  I LIGHT ( 

POWER!  ENSERS  1 

(FEET)  1 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  1 

•REBUILT! 

(03)  HUSHES 

■ROS.# 

INC. 

! 

1  I 

1 

| 

1 

I 

! 

1 

1 

(CONTINUED) ! 

1  I 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

HUSHES  151 

1253551 

602I4A43! 

1SC.0! 

40.0! 

11.6! 

- 

1 

16871 

18.61  NONE 

IMt  KtW  10»*  1 

•  1968 

! 

1  1 

1  SC • 01 

40.CI 

2.01 

! 

-  | 

1 

1 

1 

HUSHES  100 

1568432 

49514A43I 

169.71 

39.51 

8.0! 

- 

1 

1200! 

10.C1NONE 

1  NT 

NEW  YORK  1 

1952 

t 

i  i 

169.71 

39.51 

2.01 

1 

-  | 

1 

! 

1 

HUSHES  €01 

! 588407 

43SUA431 

140.01 

39. Cl 

6.91 

- 

1 

9501 

10.31  NONE 

in 

NEW  YORK  1 

1977 

1 

1  i 

140.01 

39.C! 

1.2! 

1 

-  | 

1 

1 

1 

HUSHES  102 

1620762 

4C114A43I 

140.11 

39.01 

6.9! 

- 

1 

950! 

10.3 l NONE 

INI’ 

NEW  YORK  1 

198C 

1 

1  I 

140.31 

39.01 

1.41 

1 

I 

1 

1 

HUSHES  107 

! 9J3670 

623I4A43I 

135.01 

$0.0! 

11.0! 

- 

1 

1450! 

10.01  NONE 

lNY 

NEW  YORK  ! 

1943 

! 

1  1 

135.81 

50.6! 

2.0! 

1 

-  | 

| 

! 

1 

HUSHES  110 

1932966 

232I4A43! 

110.01 

36.01 

6.0! 

- 

I 

550! 

8.51  NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

1979 

1 

!  I 

110.0! 

36.01 

1.2! 

! 

! 

1 

1 

HUSHES  811 

1124011 

232  1  4 A  43 1 

lie. Of 

36.0! 

6.0! 

- 

1 

5501 

S.'INONC 

!Nt 

NEW  YORK  I 

1979 

I 

I  1 

110.01 

36. Cl 

1.21 

1 

! 

1 

1 

HUSHES  824 

1620866 

2301 4 A  43 ! 

120.0! 

36.01 

6.0! 

- 

! 

500! 

8.01  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1 980 

! 

!  1 

120.01 

36.0! 

1.5! 

I 

-  | 

» 

! 

HUSHES  825 

1623448 

2501 4A431 

12C.0I 

36. Cl 

6.0! 

• 

1 

500! 

8.01  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1980 

1 

1  1 

12C.0I 

36.  C! 

1.51 

1 

! 

! 

! 

HUSHES  140 

1520197 

435I4A43I 

140.0! 

39.0! 

6.9! 

- 

! 

9501 

10. 31  NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1969 

1 

1  1 

140.01 

39.0! 

1.2! 

1 

! 

I 

1 

HUSHES  851 

1924010 

32314A43! 

110.0! 

50.01 

6.0! 

- 

! 

800! 

8.5IN0NE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1980 

1 

1 

1  ! 

1  1 

110.01 

1 

50.01 

1.2! 

I 

t 

! 

! 

1 

1 

1 

J 

I 

(32)  HUNTER 

MARINE 

TOVINC 

1 

/  INIC. 

1  1 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

I 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

l 

1 

BELLE  RIVER 

1506238 

242I3A35I 

107.71 

34.3! 

9.0! 

3200! 

-  | 

32.0! NONE 

1LA 

NEW  ! 

196  6 

I 

1  1 

107.71 

34.3! 

7.01 

I 

! 

! 

ORLEANS  ! 

PEARL  RIVER 

1262C34 

1 20 1 3 A  361 

125.01 

30.0! 

9.0! 

32001 

38.0! NONE 

1LA 

NEW  I 

1951 

1 

1 

i  i 

!  1 

125.01 

1 

30.01 

7.01 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

! 

(17)  HUNTER 

MARINE 

! 

TRANSPORT/ 1  INC. 

I  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

BIS  TONT 

1234967 

1213A35! 

49.6! 

9.8! 

5.0! 

165! 

-  | 

29.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1936 

! 

I  1 

49.6! 

9.81 

4.5! 

! 

-  j 

1 

! 

1 

SLENN  A 

160C329 

82I3A351 

56.51 

24.0! 

7.5! 

800! 

-  i 

36. Ot  NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1978 

! 

1  1 

56.5! 

24.0! 

7.0! 

! 

j 

! 

! 

J.  V.  HUNTER 

1264343 

109J3A35J 

83.31 

24.0! 

8.2! 

1200! 

35.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1952 

1 

1  1 

91.01 

24.0! 

7.5! 

! 

1 

! 

! 

L.  R«  CHAPMAN 

127C746 

16813A351 

102.0! 

26. C! 

7.0! 

1400! 

-  j 

35.0 ! HONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1955 

! 

1  1 

110.0! 

26. C! 

6.3! 

! 

-  | 

I 

* 

! 

SARAH  S.  HUNTER 

1506933 

4U3A35! 

51.3! 

20.21 

6.1! 

700! 

33.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1967 

I 

1  1 

55.0! 

21.0! 

5.9! 

! 

! 

1 

1 

HMT  20 

!  - 

9114A43! 

100.0! 

22. C! 

5.0! 

! 

250! 

11.SIN0NC 

ITN 

NASHVILLE  1 

*  1962 

1 

1  1 

100.0! 

22.0! 

1.01 

! 

! 

( 

! 

HMT  78 

1533526 

97114A481 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1650! 

14.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

i  i 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

HPT  102 

I 

51914A43I 

IOC. 01 

45.0! 

9.0! 

! 

1400! 

12.01N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1963 

1 

!  i 

IOC. 01 

45.0! 

1.5! 

! 

! 

I 

! 

HPT  128 

1295679 

88514A471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

I 

1493! 

1 1 .0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1964 

! 

I  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

! 

I 

! 

! 

MPT  190 

1296988 

742I4A47J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1550! 

1 1 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

| 

i  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

( 

l 

! 

HPT  192 

1296990 

74214A471 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1550! 

1 1 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

f 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

1 

! 

I 

! 

KPT  193 

1297166 

74214A47! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1550! 

1 1 • 0! NONE 

MN  NASHVILLE  1 

1964 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  I 

! 

! 

HPT  194 

1297167 

742J4A471 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1550! 

11 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

I 

! 

HPT  195 

1297168 

742 1 4A471 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

15501 

1 1 .01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

! 

l 

HPT  196 

1297169 

74214A47! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1 

1550! 

1 1 .0! NONE 

JTN 

NASHVILLE  1 

196* 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  | 

1 

! 

HPT  2C0 

1297800 

74214A47! 

155.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

1 1 .0! NONE 

JTN 

NASHVILLE  1 

1965 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.01 

! 

-  j 

! 

! 

HPT  203 

1297934 

74214A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

15501 

1 1 . 0 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

! 

! 

HPT  204 

1297935 

74214A47! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

15501 

11 .01  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1«65 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  | 

1 

! 

HMT  205 

1297801 

74214A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

1 1 • 0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1965 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

xn  2C6 

1297802 

742I4A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

11.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1965 

! 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

i 

MPT  207 

1297803 

74214A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

It.OfNONE 

|tn 

NASHVILLE  1 

1965 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  i 

; 

! 

HPT  208 

1297804 

74  2 1 4A471 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1 5  5  0  i 

11.0! NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1965 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

HPT  209 

1297805 

742I4A471 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

11.0! HONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1965 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  j 

; 

» 

HPT  210 

1297806 

74214A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

11.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1965 

1 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

j 

j 

HPT  211 

1297807 

74214A47) 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1550! 

11.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1965 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

i 

1 

i 

HPT  212 

1297808 

742J4A47* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1550! 

11.0SN0NE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1965 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

1 

-  J 

i 

i 

HPT  221 

1503253 

62814A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

; 

1550! 

1 1 .0! NONE 

1  TN 

NASHVILLE  ! 

1968 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

j 

-  | 

! 

| 

HMT  222 

1503254 

62814A471 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

1 1 • 0 ! NON  E 

1  TN 

NASHVILLE  ! 

1966 

1 

t  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

! 

! 

! 

HPT  223 

1503255 

62814*471 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

11.0INCNE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1966 

! 

!  f 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  J 

! 

! 

HPT  423 

1  - 

475I4A43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

! 

475! 

6 . 0 ! NONE 

!TM 

NASHVILLE  ! 

— 

i 

i  i 

I>VI 

! 

i 

1 

! 

f 

t 

« 

i 

(36)  HURLEN 

CONSTRUCTION 

! 

CO.  ! 

i  i 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

NOREME  II 

160C358 

3413A36! 

61.91 

17.21* 

6.2! 

600! 

.  j 

24 . 0 ! NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

1943 

1 

1  1 

61.9! 

17.2! 

6.2! 

1 

i 

! 

H  IV 

!  -t - 

218 1 4A43I 

110.0! 

40. C! 

8.0! 

- 

! 

600! 

9.0! NONE 

1VA 

SEATTLE  1 

*  1980 

1 

1  1 

11C.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

MV  3 

1  - 

750! 4 A  43 1 

6C.01 

24.0! 

4.0! 

- 

I 

400! 

20.oIr£VOLVIN6 

CRANE  ! WA 

SEATTLE  I 

1976 

I 

1  1 

60.0! 

24. C! 

1.0! 

l 

ISO  TON 

! 

KIM  SUSAN 

1  - 

8614A43! 

12C.0! 

60.  C! 

9.0! 

- 

! 

800! 

9.5! NONE 

!VA 

SEATTLE  1 

1944 

I 

( 

1 

!  1 

!  1 

I  1 

120.0! 

I 

! 

60.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


450 


ENCftl 

1 

IVTCCl  DIMENSIONS  IDRAFT1 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V  C  S  S  E  L 

mn 

OPERATOR 

!  NET 

!CQDE!LEKCTHI8RDTH!  1 

!  I 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

!S  10PERATING 

--------- — 

-JRECIS- 

'!•***!  REG.  I  RE6.IL0AD-I 

1  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EIUIPNENT 

ITC!  BASE 

!  YEAR 

1  COAST 

1  TER 

!  SEEl //////! /////!  ED  ! 

xunnux 

POINT  ! 

LXNE-1 

!  AO!  LINE-1 

!  BUILT 

VESSEL  KANE 

AMR  NUMBER 

1  GUARD 

1  TOR- 

IMAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

MORSE!  PASS-  I  (L XGMT) !////////////////! TD! ////////// 

(  OR 

i  NUMBER 

1  NACE 

!  XV  |  ALL  !  ALL  ILIGHTI 

ROVER  1  ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

! EE!  LINE-2 

l*A£BUILT 

1  !  I  !  !  !  I  1  !  !  I 

t  !  !  !  Ill  !  II  ( 


(S3)  HUSTLER  NARINE 
DANA  L 

160C111 

16MC021 

l 

—  l 

1 

—  ! 

6.0! 

1 

700! 

! 

10! 

! 

1 3.0! NONE 

!TX 

PORT 

1978 

1 

!  1 

!  ! 

41.3! 

1 

14.6! 

1 

5.0! 

I 

! 

! 

24!  ; 
! 

! 

0*  CONNOR 

(15)  MVXDE  SHIPPING# 

! 

INCORPOA ! ATE  D 

!  ! 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

'  ! 

1 

! 

ATTNx  SHIP  MANAGEMENT 

!  EPT  ■ 

t  1 

1 

1 

! 

!’ 

1 

! 

1981 

FRANCES  HAMMER 

1638765 

82913*36! 

133.4! 

90.4! 

32.7! 

16200! 

-  ! 

120.0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1  ! 

133.41 

90.4! 

3C.0! 

! 

-  ! 

! 

JULIUS  HAMMER 

1651332 

82913A36! 

133.4! 

90.4! 

32.71 

16200! 

-  1 

12O.O1N0NE 

1  NT 

NEW  YORK 

1981 

! 

1  1 

133.4! 

90.4! 

30.0! 

I 

-  I 

! 

SEABULK  CHALLENGER 

1560269 

924I3A361 

121.0! 

95.C1 

32.3! 

14000! 

-  ! 

126.0! NONE 

!FL 

PORT 

1974 

! 

t  ! 

121.0! 

95.0! 

26.6! 

1 

-  1 

! 

EVERGLADE! 

SEABULK  MAGNACHEP 

I58C102 

924 I3A361 

121.01 

95.  C! 

32.3! 

140001 

-  ! 

126.0! NONE 

!FL 

PORT 

1976 

! 

I  I 

121.0! 

95. C! 

28.6! 

1 

-  t 

I 

EVERGLADES 

OXT  4101 

1631333 

1702615471 1 

616.3! 

99.01 

36.6! 

507521 

102.0! DIESEL- 

HYDRAULIC! NY 

NEW  YORK 

1981 

1 

!  1 

616.31 

99.01 

24.0! 

! 

-  ! 

!  PUMPS 

! 

OXT  4103 

! 636766 

1702615A71! 

616.31 

99.0! 

38.6! 

-  | 

50752! 

102.01DUSEL- 

HYDRAULIC ! NY 

NEW  YORK 

1981 

! 

1  1 

616.31 

99.0! 

24.0! 

! 

-  I 

!  PUMPS 

! 

SCC  3902 

1 S6C101 

1867H5A711 

586.0! 

95. Cl 

35.8! 

441601 

65.0! DIESEL 

ENGINES# 

!  FL 

PORT 

1976 

I 

1  * 

586.01 

95.0! 

8.6! 

! 

-  I 

{HYDRAULIC  PUMPS 

! 

EVCACUPES1 

ST  3901 

1560290 

209821 SA71 1 

588.0! 

95.0! 

35.2! 

44066! 

85.015  DIESEL  PUMPS 

!  FL 

PORT 

! 

1974 

! 

1  1 

1  1 

588.0! 

1 

95. C! 

! 

5*51 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

EVERGLADES! 

I 

(01)  HYANNIS  HARBOR  TOURS#  INK. 

1  1 

1  t 

l 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

BPAHT  POINT 

! 54?  ?20 

6211A13! 

121.0! 

27. C! 

7.0*1 

1340! 

-  ! 

40.0! NONE 

IMA 

HYANNIS 

• 

1981 

1 

1  1 

134.0! 

28.0! 

6.9! 

! 

600! 

I 

! 

CROSS  RIP 

1509653 

6611*131 

104.0! 

21.9! 

6.01 

700! 

-  1 

32 .0! NONE 

IMA 

HYANNIS 

• 

198? 

! 

1  1 

110.0! 

22.0! 

5.5, 

! 

450! 

1 

! 

EAST  CHOP 

1532666 

9611A13! 

97.0! 

25.51 

6.01 

7001 

-  ! 

35.0  I  NONE 

!MA 

HYANNIS 

1971 

! 

!  1 

107.0! 

28.  C! 

5.51 

! 

530! 

! 

! 

GREAT  POINT 

1931076 

4611A131 

! 

I 

8.5! 

3400! 

-  ! 

-  !  NONE 

IMA 

HYANNIS 

1968 

! 

!  ! 

185.0! 

35.0! 

-  1 

i 

800! 

! 

! 

PATIENCE 

1646537 

79116161 

64.0! 

20.0! 

6.0! 

165! 

-  1 

30.0 !  NONE 

IMA 

HYANNIS 

1982 

t 

1  1 

72.3! 

20.5! 

5.41 

! 

ISO! 

! 

! 

POINT  GAMMON 

! 509653 

6711*13! 

118.3! 

22.  C! 

7.0! 

700! 

-  ! 

35 .0! NONE 

IMA 

HYANNIS 

• 

1982 

! 

1  ! 

121.0! 

23. C! 

5.5! 

! 

500! 

l 

! 

PRUDENCC 

1208639 

2911916! 

57.3! 

18.3! 

6.0! 

175! 

-  I 

30.0 ! NONE 

!MA 

HYANNIS 

1911 

1 

!  I 

65.0! 

19.3! 

5.5! 

! 

127! 

! 

! 

SEA  QUEEN 

153C293 

43119161 

57.9! 

20.6! 

4.5! 

470! 

-  ! 

26.0! NONE 

IMA 

HYANNIS 

1971 

! 

1  1 

65.0! 

22.  Cl 

4.0! 

i 

65! 

! 

! 

SEA  SWAN  71 

1208639 

17110161 

53.0! 

16.0! 

4.2! 

330! 

-  ! 

22.0! NONE 

IMA 

HYANNIS 

1963 

! 

!  ! 

65.0! 

18. C! 

4.0! 

! 

59! 

l 

I 

VIKING 

1266260 

7611*16! 

61.2! 

22.7! 

6.0! 

220! 

-  ! 

32.01N0NE 

IMA 

ONSET 

1954 

J 

! 

1  1 

!  1 

65.0! 

! 

25.0! 

! 

5.5! 

! 

! 

! 

200! 

! 

! 

! 

! 

! 

(41)  HYDRO  NARINE  CONPANY 

! 

! 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

HYDRO  CARRIER 

1569261 

1711C02! 

4C.0! 

14. C! 

3.0! 

600! 

4! 

10.0 {NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1978 

! 

1  1 

4C.0! 

14. C! 

3.0! 

! 

27! 

! 

! 

! 

HYDRO  CONVEYOR 

! 527467 

1611C02! 

40.01 

13.5! 

3.0! 

400! 

4! 

10 .0 ! NONE 

!  CA 

LONG  BEACH! 

1970 

! 

1  ! 

40.0! 

13.5! 

3.0! 

! 

27! 

! 

! 

I 

HYDRO  I 

1520659 

3311A02! 

64.0! 

18. C! 

4.0! 

600! 

26! 

1 2 ■ 0 1  NONE 

!CA  LONG  BEACH! 

1*69 

! 

!  1 

64.0! 

18. CJ 

4.0! 

1 

421 

! 

I 

! 

HYDRO  SHUTTLE 

1644606 

17MC02 1 

38.0! 

14.5! 

3.0! 

600! 

3! 

10.0! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1982 

! 

!  1 

38.0! 

14.5! 

3.0! 

1 

27! 

! 

! 

! 

HYDRO  TRANSIT 

1534093 

1 6 !  1 C  02 1 

4C.0! 

13.5! 

3.0! 

400! 

4! 

1 0. 0 ! NONE 

ICA 

LONG  BEACH! 

1971 

! 

!  1 

40.0! 

15.5! 

3.0! 

i 

77! 

! 

! 

I 

MYORO  TRANSPORTER 

1505141 

36! ICO? ! 

64.0! 

18.5! 

4.0! 

750! 

3! 

12.01  NONE 

ICA 

LONC  PEACH  t 

1966 

! 

! 

!  1 

!  ! 

64.0! 

! 

18.5! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

62! 

! 

1 

! 

! 

1 

(21)  HYER#  JACK  1  LEROY 

! 

! 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

JOHN  FITZGERALD 

1255336 

6113A36! 

66.0! 

18.1! 

6.9! 

350! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

1 0  H 

HANNIBAL 

* 

1985 

! 

( 

!  1 

1  1 

7C.0I 

! 

20.  C! 

! 

5.9! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  X.T.O.  CORP. 

ED  AOANS 

! 

! 

163C830 

!  ! 

1  ! 

10613A36! 

1 

! 

65.0! 

! 

! 

26.0! 

! 

1 

9.2! 

I 

! 

1200! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

44.0! NONE 

! 

! 

!L  A 

PAULINA 

I960 

J 

1  ! 

65.0! 

26.01 

9.21 

! 

-  ! 

! 

! 

FREDERICK  E  RAMPNUIS 

1533795 

9513*361 

61.0! 

24.0! 

9.2! 

1000! 

-  ! 

40 . 0 1  NONE 

I  LA 

NEW 

1971 

! 

i  ! 

61.0! 

24. C! 

9.2! 

! 

-  » 

! 

! 

ORLEANS 

LARRY  MARTIN 

1596133 

8113*36! 

56.8! 

22.1! 

7.6! 

800! 

-  ! 

40.0! NONE 

!LA 

NEW 

1978 

! 

t  1 

60.0! 

22.4! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

CBL  5 

!  - 

68615*71! 

205.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  | 

2412! 

9.0! NONE 

!LA 

PAULINA 

1952 

1 

! 

1  1 

i  ! 

205.0! 

! 

3S.C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ( 

! 

1 

! 

! 

(32)  IBERIA  CREV60AT 

! 

t  MARINE! 

1  1 

1  ! 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SERVICE#  INC. 

1 

!  t 

■ 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPTAIN  OOUCET 

5MC021 

3C.0! 

9.5! 

3.5! 

200! 

1! 

7. 0 1  NONE 

I 

1976 

! 

!  ! 

32.0! 

10.0! 

3.0! 

! 

6! 

! 

! 

GEE 

1  - 

511C02! 

30.0! 

9.5! 

3.5! 

200! 

1! 

7 .0! HONE 

! 

1973 

! 

I  1 

32.0! 

10.0! 

3.0! 

1 

6! 

! 

! 

LADY  f  RAND  I 

1633170 

1811c  02 1 

38.6! 

14.01 

4.0! 

400! 

4! 

1 0. 0 1  NONE 

! 

1961 

! 

i  i 

42.0! 

14. C! 

3.5! 

! 

18! 

! 

! 

LADY  EVE 

i 646C20 

1811C02! 

39.8! 

14. C! 

4.0! 

600! 

4 ! 

10.0! NONE 

! 

1982 

! 

!  1 

42.0! 

14.0! 

3.5! 

! 

18! 

! 

1 

LADY  MISTY 

t 633328 

1811C02! 

38.8! 

14. Ct 

4.0! 

4001 

4! 

10.01  NONE 

! 

1981 

1 

1  1 

42.0! 

14.  Cl 

3.5! 

! 

18! 

I 

! 

MR.  J  0 

1618340 

6311C  02 1 

98.8! 

22.0! 

6.5! 

1500! 

601 

1 9.0! NONE 

I 

1980 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

105.0! 

t 

22.  C! 

! 

6.0! 

I 

1 

65! 

* 

j 

I 

i 

(16)  IDEAL  BASIC  INDUSTRIES# 

1 

1  INC  - 

1  1 

!  ( 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

i 

! 

i 

i 

(MARINE  DIVISION) 

1 

!  1 

] 

! 

! 

i 

1 

! 

i 

CAROLYN  N 

1  276144 

5613*36! 

7C.0! 

23. C! 

8.5! 

760! 

—  i 

40 .0! NONE 

IFL 

PANAMA 

1958 

! 

!  ! 

70.01 

23.0! 

8.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

CITY 

KINGFISHER 

1626256 

1701 3 A  361 

74.5! 

38.01 

7.11 

1700! 

-  ! 

36  •  0 ! NONE 

SAL 

THEODORE 

1980 

! 

1  1 

74.5! 

38. C! 

5.5! 

I 

-  ! 

1 

1 

KITTYVAKE 

1626257 

17013*36! 

74.51 

38.01 

7.1! 

1700! 

-  ( 

36.0INOME 

!AL 

THEODORE 

1980 

! 

!  1 

74.5! 

38.01 

5.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

PINTAIL 

1624179 

17013*36! 

74.5! 

38. C! 

7.1! 

1700! 

-  1 

36.0! NONE 

!AL 

THEODORE 

1980 

! 

i  1 

74.5! 

36.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

A.  G.  LANG 

1  275413 

130614*481 

169.6! 

43.6! 

9.0! 

1520! 

JI.OtCEHENT 

PUMP#  AX  RIAL 

THEODORE 

1957 

1 

1  ! 

170.0! 

44.9! 

2.2! 

! 

-  1 

ISLI5FS 

! 

C.  D.  NICHOLS 

1285608 

84114*481 

195.0! 

35.  C! 

9.3! 

1410! 

17.0! DR AG  BUCKET  AND 

1 AL 

THEODORE 

1952 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.1! 

! 

-  ! 

!PUHP 

! 

CHARLES  F.  LEVIS 

1287961 

121214A49! 

170.0! 

44.  Cl 

10.0! 

1500! 

22.01CCNEMT 

PUMP#  AIRIAL 

THEODORE 

1962 

1 

1 

1 

(  1 

1  1 

i  f 

170.0! 

! 

! 

44. C! 
I 
1 

2.0! 

! 

t 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! SLIDES 
! 

! 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


45.1 


CNCftt 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  I 

I  V 

C  S  S  E  L  1 

•1ST!  OPERATOR 

NET  tCORElLENGTHlBRDTHl 

1 

I 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

REGIS-!****! 

REG.  1 

REG. ! LOAD-1 

! 

CARGO  ( 

FIXED  !  ElUtrMCNT 

ITC! 

BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SECt //////!/////! 

ED  I. 

!////////! 

POINT  I  LINE-1 

1  AO] 

LXHE-1  1 

BUILT 

VESSEL  HARE  AMD  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE! 

OVER-! OVER"! /////! 

HORSE! 

PASS-  t  (LIGHT )!////////////////!TD!//////////l 

OR 

!  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!!C! 

UNI-2  l*Rf  BUILT 

(14)  IDEAL  RAHC  INDUSTRIE  it 

!  INC. 

1  1 

!  1 

!  1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

! 

! 

1 

I 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

(MARINt  DIVISION) 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

;;;»n»UEt»l 

1  1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

C.  r.  SAULSBERRY 

87714A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.31 

-  | 

1410! 

17.0! DRAG  BUCKET  AND 

!AL 

THEODORE 

1957 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.11 

1 

-  | 

IPUMP 

! 

H.  B.  IOLTON 

t  243854 

341 f 4A481 

195.01 

35. Cl 

9.3! 

-  I 

1410! 

17.0! CRAG  BUCKET  AND 

!AL 

THEODORE 

1952 

1  1 

195.01 

35.01 

2.11 

I 

•  | 

!PUNP 

1 

IDEAL  1 

1639245 

5C9214A4B! 

34C.0! 

65.01 

18.6! 

-  t 

19001 

32.0ICEHENT 

PUMPS 

IAL 

THEODORE 

1911 

1  1 

3*0.01 

65.01 

4.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

IDEAL  11 

1643317 

509214*48! 

340.01 

65.01 

11.6! 

-  f 

8900! 

32.0! CEMENT 

PUMPS 

tAL 

THEODORE 

1981 

1  1 

340.0! 

65.0! 

4.9! 

t 

-  ! 

1 

! 

0.  f.  COUNTS 

1285720 

I7714A48! 

195.0! 

35.01 

9.3! 

•  ! 

14101 

17 .0! DRAG  BUCKET  AND 

!AL 

THEODORE 

1957 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.1! 

1 

-  f 

IPUMP 

! 

*.  W.  VINTERS 

(245529 

87714A48! 

195.01 

35.C! 

9.0! 

-  ! 

1410! 

17.0! CEMENT 

PUMP 

!AL 

THEODORE 

1954 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.1! 

! 

■  I 

! 

1 

RP  700 

1619674 

75914A43! 

20C.1I 

40.1! 

7.6! 

—  ! 

1879! 

11.0IN0NE 

IAL 

THEODORE 

198C 

!  1 

200.1! 

40.11 

1.51 

! 

-  | 

! 

1 

RP  701 

1619675 

75 / 1 4 A  43  f 

200.1! 

40.1! 

7.6! 

-  1 

1879! 

11.0! NONE 

IAL 

THEODORE 

1980 

1  1 

200.11 

40.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

RN  705 

1619679 

75914*431 

200. 11 

40.1! 

10.0! 

1879! 

1 1 .0! NONE 

IAL 

THEODORE 

1980 

1  1 

20C.1I 

40.1! 

1.51 

! 

-  1 

! 

1 

RR  704 

1619680 

759HA431 

20C.11 

40.1! 

10.0! 

1879! 

11 . 0 ! HONE 

tAL 

THEODORE 

1980 

(  1 

200.11 

40.11 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

! 

RN  707 

1619641 

75914*43! 

20C.1 1 

40.1! 

10.01 

•  i 

1879! 

11 .0! NONE 

IAL 

THEODORE 

1980 

!  1 

20C.1! 

40.11 

1  •  S ! 

I 

-  f 

! 

I 

IN  710 

1619684 

75914*431 

200.11 

40.1! 

10.0! 

-  ! 

1879! 

11 .0 1  NONE 

IAL 

THEODORE 

1980 

1  1 

20C.11 

40.11 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

RN  712 

1619666 

75914*431 

20C.11 

40.1! 

10.0! 

1879! 

1 1 .0! NONE 

UL 

THEODORE 

1980 

1  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

IN  713 

1619687 

75914*431 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

-  ! 

1879! 

1 1 .0 1  NONE 

!  *1. 

THEODOIIC 

198C 

2  1 

200.11 

40.1! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

! 

RN  714 

1611688 

75914*43! 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

1879! 

11.0! NONE 

!AL 

THEODORE 

1980 

1  ! 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

RN  715 

1619689 

73914*43! 

20C.1 ! 

40.1! 

10.0! 

18791 

11.01N0NE 

IAL 

THIODORE 

1980 

1  t 

20C.11 

40.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

RN  714 

1619690 

75914*43! 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

1879! 

11  .OINO.E 

!  AL 

THEOlORE 

1980 

!  I 

20C.1! 

40.1! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

1 

R«  717 

1619691 

75914*43! 

200.11 

40.1! 

10.0! 

1879! 

11.0IMONE 

!AL 

THEODORE 

1 9  8  C 

!  ! 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

RN  714 

1619692 

75914*43! 

20C.1! 

40.1! 

10.0! 

-  i 

1879! 

11.0IKOHE 

!  AL 

THEODORE 

1980 

1  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

RN  719 

1619693 

75914*43! 

200.1! 

40.1! 

10.0! 

1879! 

11 .0 1N0NE 

!  AL 

THEODORE 

198C 

1  1 

200.1! 

40.1! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

T.  V.  R0SI3AUCH 

1275414 

130614*48! 

169.6! 

43.8! 

9.0! 

15201 

21 .CiCEMENT 

PUMP#  AIRIAL 

THEODORE 

1957 

!  ! 

170.0! 

44.91 

2.2! 

! 

-  J 

(SLIDES 

1 

THOS.  0.  DOUGLAS 

1285528 

877 ! 4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

-  1 

1410! 

17.0! DRAG  BUCKET  ANO 

1  AL 

THEODORE 

1954 

!  ! 

!  1 

195.0! 

1 

35. C! 

! 

2.1! 

! 

! 

! 

■  ! 

IPUMP 

! 

1 

! 

(21)  IMPERIAL  TONING#  INC. 
COAL  4UR6 

1533962 

1  ! 

1  ! 

88(3*36! 

1 

1 

70.0! 

! 

! 

24. C! 

! 

7.5! 

! 

1 

85CI 

! 

1 

28.0 ! NONE 

I 

! 

IPA 

PITTSBURGH 

1971 

!  ! 

70.0! 

24. C! 

7.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

DEBBIE  SUE 

1509770 

96!J»36! 

65.0! 

25. C! 

7.5! 

850! 

-  ! 

33.0I.0KE 

!PA 

PITTSBURGH 

1967 

!  ! 

65.0! 

25.0! 

6.0! 

! 

-  } 

I 

! 

NARY  ROSE 

1675220 

134J3A36! 

75.0! 

26.0! 

9.0! 

1410! 

-  | 

30 .0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH 

1984 

!  1 

75.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

•  I 

! 

! 

SUNFLOWER 

1539180 

59J3A36J 

70.0! 

24.0! 

6.0! 

850! 

-  f 

34.0! NONE 

IPA 

PITTSBURGH 

1972 

1  ! 

70. 0! 

24.0! 

5.4! 

! 

•  ! 

! 

! 

V.  H.  SHAVER  JR. 

1287C78 

71 1 3*361 

65.0! 

21. Cl 

5.8! 

720! 

-  ! 

32.0IHONE 

IPA 

PITTSBURGH 

1961 

1  ! 

1  1 

7C.0! 

! 

21.0! 

! 

5.2! 

! 

I 

! 

—  ! 

! 

! 

1 

! 

<C3>  INDEPENDENT  CEMENT 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

) 

I 

! 

NO  5300 

3202(4*41! 

297.0! 

60.01 

17.0! 

-  ! 

6271  ! 

25.5IPUMP# 

COMPRESSOR ! NY 

CATSKILL 

198C 

1  ! 

297.0! 

60. C! 

4.0! 

! 

-  ! 

!  SLIDES#  EN6INES 

! 

SANSON 

14F461 

-  1 

-  ! 

1 

-  I 

-  f 

-  ! 

! 

- 

1  1 

!  1 

230.0! 

i 

60.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

*  I 

! 

! 

1 

! 

(07)  INDEPENDENT  PIER  CO. 
BIRCH 

!  1 

1  ! 

12714A99! 

i 

! 

83.7! 

! 

! 

30. C. 

! 

1 

8.0! 

I 

! 

350! 

! 

! 

16.0! NONE 

1 

1 

!PA 

PHILADCL- 

1952 

!  ! 

83.7! 

30. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

PHIA 

POPLAR 

127J4A9D! 

83.7! 

30.0! 

8.0! 

-  j 

350! 

16 .Of  NONE 

IPA 

PHILAOEL- 

1952 

1  ! 

!  1 

83.7! 

! 

30.01 

! 

2.0! 

! 

1 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

PHIA 

(32)  INDIAN  MARINE/  INC. 
APACHE 

1626842 

1  1 

t  1 

7013A36! 

1 

! 

61.5! 

! 

! 

24.1! 

! 

! 

7.0! 

l 

I 

1200! 

! 

! 

31 .OiNONE 

! 

! 

I  LA 

BERWICK 

1980 

!  ! 

65.0! 

24.1! 

5.0! 

I 

-  1 

! 

! 

CHOCTAW 

1641018 

7913*35! 

59.5! 

24.1! 

7.0! 

12001 

-  ! 

28. OINONE 

!LA 

BERWICK 

1982 

!  I 

63.01 

24.1! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

SHAWNEE 

1609453 

7513*35! 

56.4! 

24.1! 

7.0! 

900! 

-  ! 

31. OINONE 

I L  A 

BERWICK 

1979 

!  1 

60.0! 

24.1! 

5.0! 

! 

-  | 

! 

! 

SIOUX 

1633697 

7013*36! 

61.5! 

24.1! 

7.01 

1200! 

-  j 

31. OINONE 

!LA 

BERWICK 

1981 

!  1 

1  ! 

65.0! 

! 

24.1! 

! 

5.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(11)  INDIAN  RIVER  TOWING 
HEAGAN  SUE 

1  28C61 9 

!  1 

1  ! 

3613*361 

! 

! 

55.31 

1 

! 

17.01 

! 

I 

8.0! 

! 

1 

•  850! 

! 

21. OINONE 

I 

! 

!VA 

HAMPTON 

I960 

1  1 

1  1 

65.01 

! 

17.51 

! 

6.5! 

! 

! 

1 

"  ! 

1 

! 

! 

i 

ROADS 

! 

(21)  INDUSTRY  TERMINAL  S  SALVfAGf  CO. 

1  1 

1  ! 

1 

t 

! 

! 

! 

J 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

NELL 

12V4C45 

7913*35! 

72.8! 

26.  C! 

7.01 

1050! 

-  | 

30. OINONE 

IPA 

PITTSBURGH 

1964 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

74.0! 

1 

26.0! 

! 

6.5! 

1 

1 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

(17)  INGRAM  BARGE  CO. 

ALICE  I  HOOVER 

1 

1 

1589809 

?  J 

!  1 

34713*36! 

! 

1 

126.5! 

! 

! 

50.0! 

! 

! 

8.5! 

1 

I 

6100! 

! 

! 

49. 2 ! NONE 

1 

! 

!TN 

NASHVILLE 

1978 

1 

!  ! 

150.0! 

50.0! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ALVIN  C  JOHNSON 

1  57*276 

36613*361 

134.5! 

35.01 

9.4! 

41001 

-  j 

IB.OlNOHE 

ITN 

NASHVILLE 

1976 

1 

!  ! 

144.0! 

35.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

ANDREW  BENEDICT 

1579110 

32213*36! 

144.01 

35.0! 

8.5! 

4200! 

-  i 

16 .6 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1976 

I 

!  ! 

144.01 

35.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

BILL  GEE 

1530133 

23713*35! 

121.01 

33.  C! 

10.5! 

2800! 

-  ! 

42. OINONE 

ITN 

NASHVILLE 

197C 

I 

!  ! 

121.0! 

33.0! 

9.0! 

! 

-  1 

! 

1 

BRUCE  BROWN 

1526688 

54613*35! 

145.0! 

36.8! 

9.6! 

4100! 

-  | 

49.2 (NONE 

ITN 

NASHVILLE 

197C 

1 

!  1 

145.0! 

36.8! 

8.0! 

1 

"  i 

! 

! 

CHARLES  B.  HOLMAN 

1439250 

11713*36! 

54.01 

24.0! 

8.5! 

800! 

-  j 

30. OiNONE 

ITN 

NASHVILLE 

1981 

1 

1 

! 

1  1 

1  ! 

!  ! 

56.0! 

1 

1 

?4.0! 

! 

! 

7.0! 

1 

t 

I 

! 

! 

! 

( 

1 

1 

! 

! 

4  52 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VEJ 

;$cis 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  I DRAFT 1 

U 

iapacitt! 

MICH-  1 

(VESSEL 

I  ! 

OPERATOR 

1  MET  ICOOE1LCN4TH1 BMCTHt  1 

1 

I 

EST  I 

CARSO  MAUDLINS 

!S  IOPERATXNS 

i  i 

-1 *tSIS-! *»**  1  MCC.  1  RC6.1LOAO-1 

I 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITCI  BASE 

1  TEAR  ! 

! 

I  TER  1  SEE1 //////!/////!  £0  1 

u 

f  muu\ 

POINT  1 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

1  IUZLT  I 

HARE  AND  NUMBER  1 

GUARD 

1  TOM-  IMCEI  0VEM-ICVEM-1/////I 

HORSE! 

PASS-  t  (LIGHT)  1/////////F//////IT0I////////// 

I  OM  1 

1 

NUMBER 

t  MACE  1  TV  1  ALL  1  ALL  ILICMTI 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)! 

LINE-2 

!££!  LINE-Z 

{•REBUILT  1 

(17)  INGRAM  IARSE  CO. 

I 

1 

ii  ii 

1 

1 

1  1 

i 

(CONTINUED)  1 

1 

it  ii 

1 

! 

1  1 

ITN  NASHVILLE  1 

1974  1 

CLARENCE  S.  FRAME 

1 374683 

I 

36613A36!  134.51  35.01 

9.41 

4100! 

18.0! NONE 

1 

1 

1  l  144.0!  35.0! 

7.01 

1 

-5  ! 

1 

1  1 

1911  1 

CUSTOM  FUELER 

1640690 

1 

1 05 1 3  A  3  6 1  60.21  26.01 

9.31 

1200! 

-  i 

37.01  HONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

1 

1  |  65.01  26.01 

7.31 

1 

1 

1  1 

1951  1 

CYRIL  A.  BAHR 

1262693 

t 

209130)1  117.01  27. SI 

7.0! 

3200! 

-  i 

42 .0! NONE 

!TN  NASHVILLE  1  • 

1 

l 

I  1  124.0!  27.51 

7.0! 

1 

—  i 

1 

!  1 

1975  1 

EDWIN  L.  KENNEDY 

! 362377 

1 

4131 3A36I  133.5!  35.01 

9.41 

4100! 

-  l 

42.51  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1 

1  1  144.01  35. Cl 

7.01 

1 

-  i 

1 

1  1 

ITN  NASHVILLE  1 

1977  | 

EILEEN  BISELOV 

1 568445 

1 

3.7 1 3 A  36 1  129.51  50.01 

8.5! 

61001 

-  i 

49.2 !  NONE 

1 

1 

1  t  150.01  30.01 

7.01 

1 

—  ! 

1 

1  1 

1949  l 

F  R  BISELOV 

1520735 

1 

49213051  144.01  45.01  11.01 

66001 

-  j 

46.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

l 

1  1  166.0!  45.0! 

9.01 

1 

I 

1  1 

1977  1 

NORTENSE  8.  INCRAN 

1533226 

1 

367I3A361  126.51  50.0! 

8.51 

61001 

-  1 

49. 2  1  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

I 

1  1  15C.0!  50. Ct 

7.01 

1 

—  1 

1 

1974  1 

IRON  CHAR6ER 

1572722 

l 

16713A3SI  66.01  30. Cl 

8.61 

18001 

-  ! 

35 .6! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

J 

| 

1  1  66.0!  30.01 

5.0! 

1 

—  ! 

I 

1  1 

1977  1 

IRON  PACER 

1579635 

1 

167I3A35I  96.0!  30.01 

8.6! 

1600! 

-  ! 

35 ■ 6 1  NONE 

ITN  NASHVILU  1 

1 

l 

1  1  66.0!  30.01 

5.01 

I 

1 

1  1 

1977  1 

IRON  TRAVELER 

1586734 

1 

16713A3S!  66.0!  30.01 

8.6! 

1800! 

-  1 

35 .6 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

I 

| 

1  t  66.0!  30.01 

5.0! 

1 

-  ! 

I 

1  1 

1910  1 

JONH  H.  DONNELLY 

1621296 

1 

761I3A36!  126.51  50.0! 

9.0! 

9000! 

-  ! 

36. 3 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

1 

1  1  200.01  30.0! 

6.0! 

1 

1 

1  1 
ITN  NASHVILLE  1 

1970  1 

JOHN  N.  RIVERS 

1326629 

1 

361 1  3 A 35 1  145.01  36.01 

9.0! 

41001 

-  ! 

49. 2 ! NONE 

1 

1 

!  1  145.01  36.0! 

8.0! 

! 

! 

1  1 

1975  I 

MARTHA  DENTOY 

1565295 

1 

288! 3A36 !  111.51  33.0! 

6.0! 

2800! 

-  ! 

45 .01  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

l 

1  1  120.01  33.1! 

5.5! 

1 

! 

1  1 

1979  I 

MCNTIE  A 

813A36!  2S.0!  12.01 

5.0! 

1751 

_  ■ 

20.0 1  HONE 

1?N  NASHVILLE  1 

1 

| 

1  1  25.01  12.01 

4.3! 

1 

—  I 

! 

1  1 

1945  1 

0  K  INGRAM 

1299628 

1 

40313A3S!  144.0!  40. Cl 

1.0! 

4300! 

-  ! 

43 .6 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

J 

!  !  154.0!  41.0! 

9.U! 

1 

-  | 

1 

I  1 

1978  i 

PATRICIA  I  HART 

! 590674 

1 

347134341  124.51  S0.C1 

6.3! 

6100! 

.  i 

49.2  1  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1 

!  !  1 50. 0!  50. Cl 

7.0! 

1 

—  ! 

! 

i  i 

1974  I 

SAM  M.  FLEMING 

1575237 

» 

322I3A36!  144.0!  35. C! 

6.5! 

4200! 

-  1 

16.61  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  !  144.0!  35. C! 

6.0! 

■  1 

! 

1  1 

1982  1 

STEEL  CHALLENGER 

1647464 

I 

543J3A36!  157.5!  45.01 

9.3! 

6000! 

-  i 

36.01  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

I 

! 

1  !  170.0!  45. C! 

8.5! 

1 

! 

1  1 

1967  ! 

STEEL  CLIPPER 

1507944 

1 

479! 3A 35!  159.6!  40. C! 

8.5! 

4300! 

37 .0 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1 

!  !  166.0!  40.0! 

6.S! 

! 

1 

1  1 

1971 

STEEL  COURIER 

1529829 

1 

45413A35!  159.6!  40.0! 

6.5! 

50001 

37.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

! 

!  !  168.0!  40. C! 

5.0! 

1 

1 

I  1 

1976  i 

STEEL  EXPLORER 

1575929 

1 

235I3A36!  140.0!  42.01 

6.61 

53001 

-  t 

40.01  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1 

1  1  140.0!  42. Cl 

5.81 

1 

—  ! 

! 

1  t 

1966 

STEEL  EXPRESS 

1502590 

1 

47913A351  159.6!  40.0! 

8.5! 

4300! 

-  ! 

37. 0 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1 

1 

i  1  168.0!  40. C! 

6.5! 

I 

—  1 

1 

!  1 

1971 

STEEL  FORWARDER 

1529630 

I 

45413A35!  159.6!  40.0! 

8.3! 

5000! 

-  ! 

37.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

! 

1  I  168.0!  40. Cl 

5.01 

! 

1 

I  i 

1949 

STEEL  LEADER 

1523550 

1 

C54I3435I  154.4!  40.01 

8.5! 

5000! 

37.0IN0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

! 

1  1  168.0!  40. C! 

6.5! 

! 

—  ( 

1 

1  1 

1974 

STEEL  PATRIOT 

1569953 

1 

49813A36!  152.0!  50.1! 

6.6! 

6700! 

-  ! 

SO. 0 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

l 

i  !  152.0!  50.1! 

7.7! 

1 

1 

1  1 
ITN  NASHVILLE  1 

1947 

STEEL  PIONSER 

1508806 

1 

479134351  154.41  40.CI 

8.5! 

4300! 

37.0! NONE 

1 

I 

!  1  168.0!  40. C! 

6.5! 

! 

( 

37.0 !  NONE' 

1  1 

1945 

STEEL  RANGER 

1297741 

1 

<79134351  139. S!  40.CS 

6.5! 

4300! 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1 

!  1  168.0!  40.0! 

6.5! 

1 

—  } 

1 

1  1 

1975 

STEEL  ROVER 

1563471 

1 

36413A36!  14C.0!  42.0! 

8.6! 

5300! 

-  i 

40.01 MCME 

ITN  NASHVILLE  1 

• 

! 

!  !  UC.O!  42. C! 

5.8! 

! 

! 

(  1 

1945 

STEEL  TRADER 

1 297913 

1 

47913A35!  159.6!  40.0! 

8.5! 

4300! 

-  ! 

37.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

1 

!  !  168.0!  40. Cl 

6.5! 

! 

! 

1  ! 

1978 

VILLIAK  F.  EARTKMAN 

! 59CC71 

1 

322134341  144.01  35. Cl 

8.5! 

4100! 

16.61  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1 

1  1  144.01  35.0! 

7.0! 

1 

—  ! 

1 

1  1 

1966 

BL  101 

1504642 

1 

59714A431  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1300! 

10.0 INONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

l 

l  !  200.0!  35. Cl 

1.5! 

! 

1 

1  I 

1966 

BL  1C2 

1504643 

1 

S9714A43!  200.0!  35.0! 

8.0! 

-  ! 

1300) 

10.01  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

! 

!  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

I 

1  1 

1966 

BL  103 

1304644 

I 

59714A43!  200.0!  35. C! 

6.0! 

-  | 

1300! 

10.01  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

t 

1  !  200.0!  35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

1966 

BL  104 

1504645 

! 

597 i 4A43 i  200.0!  35. C! 

8.0! 

-  ! 

1300! 

10.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

i 

! 

1  !  200.01  35.01 

1.5! 

! 

1 

1  1 

1966 

8L  103 

1504646 

1 

597I4A43!  20C.0!  35.0! 

6.0! 

1300! 

10. 0 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  i 

i 

1 

i  !  200.0!  35. Cl 

1.5! 

! 

1 

1  1 

1966 

fiL  ICE 

j  504647 

1 

59714A43!  200.0!  35.0! 

8.0! 

1300! 

10.0 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

i 

1 

!  i  200.0!  35. C! 

1.51 

! 

—  ! 

! 

!  1 

1966 

bL  107 

! 504648 

1 

1 

597I4A43!  200.0!  35. Cl 

8.0! 

1300! 

10.01  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  !  200*0!  35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1  1 

1966 

0L  108 

1504649 

1 

S9714A431  200.0!  35.01 

6.0! 

-  I 

1300! 

10.0IN0NE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

1 

!  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

! 

—  ! 

1 

!  1 

1966 

8L  109 

1504650 

1 

59714A43!  200.0!  35. C! 

8.0! 

-  1 

1300! 

10 .01  NONE 

!TN  NASHVILLE  I 

1 

1 

1  !  200.01  35. C! 

1.5! 

! 

—  ! 

! 

1  1 

1966 

8L  110 

1504631 

1 

59714A431  20C.0!  35. C! 

8.0! 

-  ! 

1300! 

10.0IH0NE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1 

1  1  20C.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1  1 

1966 

8L  lit 

1504652 

1 

59714A43I  200.0!  35-C1 

8.0! 

13001 

10.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1 

1  1  200.01  35.0! 

1.51 

! 

1 

1  1 

1946 

BL  112 

1504633 

1 

59714A43!  200.01  35.0! 

6.01 

1300! 

1 0.0 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1 

!  1  200.01  35.01 

1.5! 

! 

1 

!  1 
ITN  NASHVILLE  1 

1974 

8L  201 

1561794 

1 

623I4A43I  195.0!  35.01 

8.51 

1325! 

11.51  NONE 

1 

1 

I  1  195.0!  35.0! 

1.51 

1 

—  | 

I 

1  1 

1974 

BL  202 

1561795 

1 

62314A431  195.0!  35.0! 

8.51 

-  ! 

1325! 

11 .5 INONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.51 

1 

■  I 

1 

1  1 

1975 

8L  203 

1561796 

1 

623I4A43I  195.0!  35.0! 

8. SI 

1325! 

11 .5  I  NONE 

ITN  NASHVILLE  I 

| 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.51 

1 

I 

i  i 

1975 

1 « 

i 

OlUftAtl  104.01  3  5.01 

6.31 

1325! 

11 • 5 INONE 

ITN  NASHVILLE  1 

i 

j 

j  j  195.01  35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1  1 

1975 

BL  205 

1561798 

i 

1 

623I4A43!  195.01  35.01 

6.31 

1323! 

11.51  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

I  !  195.0!  35.01 

1.3! 

1 

1 

I  1 

1975 

II  206 

1561799 

1 

623I4A43I  195.0!  33.0! 

6.5! 

13251 

11.51  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

I 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

1 

1 

i  i 

1975 

SL  207 

1561600 

| 

1 

623I4A43!  193.01  35.0! 

6.51 

13251 

11 .5 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

! 

!  1  195.0!  35.01 

1.31 

1 

1 

I  1 

1975 

BL  206 

1561801 

J 

1 

423144431  193.01  35.01 

6.51 

13251 

1 1 . 31  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1 

!  (  195.0!  35.01 

1.5! 

1 

1 

i  i 

1975 

6L  209 

1561602 

1 

623I4A43I  195.01  35.0! 

6.5! 

1325! 

11 • 5 1  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

I 

( 

!  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

1 

1 

I  1 

ITN  NASHVILLE  1 

1975 

BL  210 

1561803 

| 

1 

62314A43!  195.01  35.01 

8.5! 

1325! 

11.51  NONE 

I 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

—  | 

1 

1  1 

1975 

BL  211 

1561604 

1 

623I4A43!  195.01  35.0! 

8.3! 

13251 

11 .5  INONE 

ITN  NASHVILLE  I 

1 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

1 

1 

0  1 

1975 

BL  212 

1561605 

1 

623I4A43!  195.0!  35.01 

8.3! 

13251 

11.51  NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

I 

! 

i 

i 

!  1  193.0!  35.0! 

1  !  !  1 

1.31 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

I  1 

1  1 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

453 

Mfitl 

1 VTCC! 

DIMENSIONS  IDRAPT! 

ICAPACITTI 

XISK-  I 

1  V 

C  S  S  t  L  1 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  ICODEILENSTKIIRITHI 

1 

! 

! 

EST  1  CARSO  MANDLINC 

IS  1 OPCPA1 INS  I 

AECIS-I****! 

RES.  1 

RES.tLOAO-l 

! 

CARSO  1 

FIXED  !  CtUIPKEMf 

ITC1 

BASE  ! 

TEAR 

I  COAST 

TER  l  SEEI//////1/////I 

it  1 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!AO! 

LINE-1  I 

BUILT 

vessel 

NAME  AO  NUMBER 

1  sum 

TON-  IPACEI 

OVER”! OVER-! /////I 

MORSE 

PASS-  l(LXSHT) I////////////////! TO! //////////! 

OR 

!  NUMBER 

NASE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LXSMTl 

POWER 

IN6ERS  ! 

(FEET)  1  LINE-2 

HE! 

LXNI-2  1 ‘REBUILT 

(17)  XNERAM  IARCE  CO. 

! 

! 

I  1 

1  1 

1  | 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

(CONTINUED ! 

t  | 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

SL  213 

1541606 

42314A43I 

195.0! 

35.01 

1.5! 

- 

1325! 

11.S1N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1975 

I 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  1 

1 

I 

IL  214 

! 561807 

42314A431 

195.01 

35.0! 

6.51 

• 

1325! 

1 1 .5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1975 

| 

1  1 

'J  9  5  •  0 1 

35.0! 

1.51 

-  I 

1 

1 

«L  213 

1541801 

4231 4A43I 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

• 

1325! 

11.3 ! HONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

I 

I 

Cl  314 

1443131 

695  1 4  A  40 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1536! 

13.5 J  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1961 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

Cl  513 

1643132 

695 14A401 

195.01 

35.0! 

9.01 

* 

1534! 

1 3*5 1 KCNE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

Cl  712 

1427941 

887 14A41 1 

195.01 

35.C! 

9.0! 

• 

1493! 

14*5 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

I960 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

cr  713 

1627942 

88714A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

14. SIMONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

I960 

t 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

1 

Cl  714 

1427943 

88714A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14*3! 

14. SIMONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

I960 

I 

1  1 

195*01 

35. Cl 

1.5! 

-  | 

! 

1 

Cl  715 

1627944 

1871 4A41 ! 

195.0! 

35.  CJ 

9.0! 

- 

1493! 

U«5f  XOXF 

ITN 

NASHVILLE  ! 

I960 

t 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

1 

Cl  717 

1627547 

867I4A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

U.SIXOXE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

198C 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.51 

-  1 

1 

1 

Cl  4711 

1442309 

73Q14A401 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1660! 

1  3.5! MONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1911 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

t.S! 

-  ! 

! 

1 

Cl  4721 

1642310 

73014A40! 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1660! 

1  3.51  NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1981 

! 

1  ! 

200.01 

35.C! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

Cl  4730 

1642311 

o 

o 

« 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1660! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1911 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

Cl  4741 

1642312 

730144401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

13.5  1  MONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1961 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

d  4750 

1642313 

73014440! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1660! 

13. SIMONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

! 

1  i 

200.01 

35. Cl 

1.5) 

-  ! 

! 

! 

Cl  4741 

1642314 

73014440! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1660! 

13. SIMONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

1  t 

200.01 

35.CI 

1.5! 

-  I 

! 

! 

Cl  4771 

1642313 

730I4A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

13.5 ! MONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1981 

1 

1  1 

200.01 

3S.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

Cl  6780 

1442316 

o 

•» 

o 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16601 

13. 5 {NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

1 

! 

Cl  6793 

1642317 

73014440! 

200.01 

35.0! 

9.01 

- 

1680! 

13.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

| 

1  t 

200.01 

35.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

Cl  6101 

1642318 

730144  40 1 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1566! 

1  3.5 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.51 

“  ! 

I 

! 

Cl  6611 

1642319 

730144401 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1566! 

1  J. SIMONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1981 

1 

i  i 

200.0! 

3S.C! 

1.51 

-  ! 

! 

1 

Cl  6041 

1427926 

93714441 1 

200. 01 

35. C! 

9.01 

- 

1660! 

14*5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

I960 

1 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

Cl  8070 

1427927 

93714441 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1680! 

14. SIMONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

I960 

! 

i  i 

200.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

I 

Cl  6010 

1627*28 

957I4A41! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1680! 

14.S!N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

I960 

! 

i  i 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

Cl  6098 

1427929 

957J4A411 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1680! 

14.5! MONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

198C 

| 

i  i 

200*01 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

1 

CO  6106 

1627930 

95714441 f 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1660! 

U.SIXOXE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980 

! 

i  i 

200.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  I 

1 

1 

m  83 

1569185 

84914441 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

15221 

19.2 ! MONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1975 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HO  567 

1643134 

695 14440! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1493! 

1 3.5 1  MORE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

« 

HB  518 

1643135 

6951***0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1493! 

13.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  \ 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

HI  706 

1*27536 

88714441 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1493! 

U.SIXOXE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1900 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

MB  709 

1627937 

88714441 • 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14931 

14. SIMONE 

JTH 

NASHVILLE  ! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  1 

! 

! 

KO  710 

1627938 

08714A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1493! 

14.5 ! NOME 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

3S.C! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

HI  711 

1627939 

88714441 1 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1493! 

14.5 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

I960 

! 

i  i 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

( 

Ml  714 

1627946 

88714441 1 

195.0! 

35. HI 

9.0! 

- 

14931 

14. 5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

190C 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

HI  6120 

1642320 

7  30 1 4  A  40 1 

20C.0I 

35.01 

8.5! 

- 

15681 

U.SIXOXE 

ITN 

NASHVILLE  ( 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35,  0* 

1.51 

-  » 

! 

1 

HB  6838 

1642321 

7301 4440! 

20C.O* 

35. C! 

8.5! 

- 

1566! 

13. SIMONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1911 

1 

!  1 

20C.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

| 

1 

MO  4648 

1642322 

7301 44401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

168  0! 

13.5 ! MONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

1 

| 

HB  6850 

1**2323 

7  30 ! 4  A  40 1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1680! 

1  3.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

| 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

xg  «!*g 

1642324 

73014*401 

20C.01 

35.01 

9.0! 

- 

1660! 

13. SIMONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  1 

I 

i 

MO  6670 

1642325 

730 ! 4A40 1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1660! 

1 3.5 (NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

1  I 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

xe  gin 

1627931 

957! 4441 ! 

20C.0! 

35. Cl 

6.5! 

- 

15671 

14. SIMONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

I960 

1 

1  1 

20C.0I 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

He  8120 

1427932 

957  14441  1 

200*01 

35. C! 

8.5! 

- 

1567! 

14.5 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1980 

I 

1  1 

200*01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

HI  6130 

1627933 

95714441 1 

20C.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

1567! 

14.5 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

*  j 

1 

! 

KB  6148 

1627934 

95714441 1 

20C.01 

35.0! 

6.5! 

- 

1567*! 

14.5! MONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MB  8158 

1627935 

957  J  4*41 ! 

200.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1567! 

14. SIMONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

1980 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

INC  1 

1293120 

693(4441 1 

195.0! 

35. Cl 

10.6! 

- 

1400! 

-  INCHE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1963 

1 

:  1 

tvS.oi 

JJ.t! 

10.6! 

-  I 

1 

! 

INC  3 

1663502 

666) 44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

11.21  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

INC  5 

1683504 

68614A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

1 1 .2 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

! 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

INC  6 

1683505 

66614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

11 .2! HONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

i 

1 

1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

INC  9 

1683508 

68614440! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

11  .2! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

INS  10 

1683509 

686! 4440! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

11 .2! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

1 

1  i 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  I 

I 

1 

INS  11 

1483510 

66614440* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 1.2! MONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

| 

1  I 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

! 

INS  13 

1483511 

686(4440! 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

1470! 

1 1 .2 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

INS  14 

1683512 

68614440! 

19.1.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 1 .2 ( NONE 

!Tn 

NASHVILLE  ! 

1966 

1 

1 

1 

1  ! 

1  1 

1  1 

195.01 

1 

! 

35.01 

1 

1 

1.61 

! 

! 

'  ! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

454 

T‘8LE  2  -  DESCNITTION 

OF  VESSELS 

ENCIt! 

©1ST  i 

OPERATOR 

1  ivu:l  DIMENSIONS  IDDDMI 

I  NET  IC6DEIttNSTHlflSDT*'l  I 

1  CAPACITY  1  MCH-  ! 

1  i  Elf  f 

l  CARCO  1  FIXED  l 

!  IE  1  S  El  1 
CADlt  NANDLIHS  IS  lOPFDATIN'j  1 
EDUIPNtN*.  ITCI  VASE  ! 

1 

1 

YEAR  ! 

VESSEL 

MARE  AND  NURSE 

1  COAST 

1  C'JAAD 

;  N1M8E* 

!  TEN  .  Sttl//////!/////l  £•  1 

I  ION-  IMSEI  OVED-IOVEN-I/////! 

1  N»4E  1  IV  1  Dll  I  UL  lLI«tI| 

I//Z/////I  POINT  I  tINt-l  1401  lINt-t  1 
HODS E  1  PASS-  l(U«NTM///////////E////l'il//////'»//* 
POVEDI  ENtEDS  1  <EEM)I  LIKi-J  IEEI  UNE-J  1 

8UILT  ! 
flt  1 

•RESJXLV! 

(1?)  INCH AN  SAME 

CO* 

! 

1 

it  it 

! 

1 

! 

i  i 

* 

INC  IS 

(CONTINUED)! 

1683513 

1 

1 

1 

1  1  1  1 
68614A  501  195.01  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 
t  .6! 

! 

1470! 

-  1 

1 1 .2 ! NONE 
! 

1TN  NASKVULI  1 

1  1 

1966  1 

1 

INC  17 

IM3515 

1 

I 

6861 4A401  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1 

1470! 

-  ! 

1 « .2? NONE 
! 

!TdI  NAPHVILLE  ! 

!  1 

1966  ! 

1 

INC  19 

1683517 

1 

1 

66614<<40!  195.01  35.0! 

1  |  195.01  35.01 

9.0! 

1.71 

“ 

1 

1 

1470! 

-  ! 

1 3.4 1  NONE 
! 

m  NASHVILLE  ! 

(  ! 

1967  : 

I 

INC  21 

1683519 

1 

1 

e66!4A40l  195.0!  35.0! 

1  |  195.01  35. Cl 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

! 

1470: 

•  t 

13.4IN07E 

! 

!TN  NASHVILLE  1 
t  ! 

*947  ! 

1 

INC  22 

!683S2ft 

1 

1 

686I4A401  195.01  35.01 

i  i  195. Of  sr.oi 

V.*l 

1.7! 

“ 

1 

! 

147CI 
-  1 

1 3  «' ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1967  1 

INC  29 

1683527 

1 

1 

I66I4A40I  1*5.0!  35. Cl 

1  1  1/5.0!  35. Cl 

9.C, 

1.7! 

I 

\ 

14701 

1  3 .4 1  NONE 

I 

ITN  .1ASHVILLE  ! 

!  1 

*967  j 
1 

INC  30 

(683528 

1 

| 

666 1 4A401  195.0!  35. C! 

1  ;  195.01  35. Cl 

9<  0! 
1.7! 

“ 

! 

! 

l4’0! 

*  I 

1 3. 4 1  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  \ 

!  i 

*967  ! 
! 

INC  32 

1683530 

I 

1 

66614A40!  195.01  35.C! 

1  1  195.01  3S.CI 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1470! 

-  1 

13.*! NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  1 

1  < 

1967  ! 
! 

INC  33 

1663531 

1 

! 

686I4A40!  195.01  *.3.01 

1  1  195.0!  ’,5.C! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1470! 

-  ! 

1 3. 4 1 NuNE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  1 

1967  ! 
! 

INC  3S 

1463533 

1 

1 

686I4A401  195.01  S5.CI 
|  1  1“%0!  35. Cl 

9.0! 

1.7! 

“ 

I 

! 

1470! 

-  ! 

13.41HONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

1947  I 
1 

INC  37 

1663535 

| 

1 

1 

66614A40I  1.5.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

I.vi 

• 

t 

1 

o 
r- 
*#  l 

1 3. 4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  1 

1967  ! 
1 

INC  it 

1683536 

1 

1 

466I4A40I  1*3.01  35. Cl 

1  1  195.0!  3S.CI 

9.01 

1.6! 

“ 

l 

! 

1470! 

-  ! 

1 3.4 (NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  ! 

I 

INC  39 

1663537 

1 

1 

46614*40'  195.0!  35. C! 

1  |  195.0!  35. C! 

9.01 

f  .6! 

1 

! 

1470! 

13.41  NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  1 

1 

INC  AC 

1663538 

J 

1 

l 

U>!4^40l  195.0!  35.C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.01 

1.6! 

• 

I 

! 

1470! 

-  ! 

1 3.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  I 

1967 

1 

INC  41 

1683539 

1 

68614A401  195.01  35.C! 

(  1  195.01  35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

! 

t 

1470! 

-  ! 

1 3.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  ! 

1967 

INC  42 

1613540 

i 

| 

486144*01  195.01  35.0! 

!  1  195.0!  35.C! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

! 

1470! 

-  ! 

1 3. 4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

INC  43 

1663541 

1 

| 

666 14A401  195.01  35. C! 
f  !  195.01  35.0! 

V.O! 

1.6! 

! 

1 

1470! 

-  1 

1 3.* ! NONE 
! 

1  1 

1947 

INC  44 

1683542 

1 

! 

1 

66614*40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

1 

14701 
-  1 

1 3 .4 ! NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  ! 

I  1 

1947 

INC  45 

1683543 

1 

66614A401  195.01  35.0! 
f  t  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

I 

! 

14701 
-  1 

1^.41  NONE 
! 

ITN  K'  LE  1 

!  1 

INC  46 

1663544 

| 

! 

I 

66614A40I  195.01  35.01 

1  |  195.0!  35. Cl 

9.01 

1.6! 

” 

1 

l 

1470! 

1 3. 4( NONE 
( 

ITN  NASH.1LLE  ! 

1  1 

INC  47 

1653545 

f 

f 

686I4A40!  195.01  35. C! 

!  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

14*01 
-  1 

13.4IKOSE 

! 

I  * N  MuSHV'.LE  1 

1  1 

INC  48 

1663546 

1 

! 

466 14A401  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1 

1470! 

-  1 

1 3. 4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  1 

1967 

INC  SO 

1683548 

| 

1 

1 

6S614A40!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

I 

1470! 

-  ! 

1 3.4 ! NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  1 

1947 

INC  SI 

1683549 

| 

1 

1 

DEDIAAAOI  195-ill  55. Cl 

1  1  195.01  55. Cl 

9.0! 

1.61 

* 

1 

1 

1470! 

-  1 

13.4! NONE 

1 

ITN  NPS1  >ILtE  1 

1  1 

1967 

INC  52 

1683550 

1 

! 

1 

48614A40!  195.0!  35.0! 

!  1  193.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

I 

14701 

1 3. 4 ! NOME 

I 

ITK  NASHVILLE  1 

!  i 

1967 

INC  53 

1683551 

| 

1 

1 

66614*40!  195.0!  35. Cl 
!  1  195.01  35. C! 

9.01 

1.6! 

“ 

t 

1 

14701 
-  ! 

1 3.4 1  NONE 
! 

ITK  NASHVILLE  t 

I  1 

1967 

INC  54 

1683552 

) 

1 

1 

48614*40!  195.01  35. Cl 

I  1  195.01  35. C! 

V.OI 

1.6! 

i 

1 

14701 

1 T.4 l NONE 

I 

ITN  NASHVILLE  1 
!  * 

1967 

INC  55 

1683553 

1 

1 

68614A40!  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1470! 

13.4! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  1 

1969 

IRC  57 

1683555 

t 

I 

{ 

68614*40!  195.01  35.C1 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1470! 

-  1 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE  ! 

I  ! 

1969 

INC  58 

1633556 

1 

1 

66614A40I  195.0!  35. Cl 

1  !  195.01  35.C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

14701 
-  I 

1 3.4 1  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  t 

1949 

INC  59 

1463557 

1 

1 

48614*40!  195.0!  35. C! 

1  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6) 

” 

! 

1 

14701 
-  ! 

13.4IN0NE 

! 

UN  NASHVILLE  1 

1  ! 

1949 

INC  61 

1683559 

1 

66614*40!  195.0!  35.C1 

1  !  195.01  35. Cl 

9.01 

1.6! 

“ 

! 

! 

14701 
-  ! 

1 3.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  ! 

1949 

INC  63 

1683560 

1 

1 

t 

686I4A471  195.0!  35.01 
!  1  195.0!  35. Cl 

8.6! 

1.6! 

“ 

I 

! 

13951 
-  ! 

13.4IN0NE 

! 

!PA  PITTS8UMHI 

1  ! 

1969 

INC  64 

1663561 

1 

1 

686 14A40!  195.01  35. Cl 
(  I  195.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

o 

•#  i 

13.41N0NE 

! 

ITN  NASHVILLE  I 

1  1 

1969 

INC  67 

1683564 

| 

1 

1 

68614*401  195.0!  35.01 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1470! 

-  1 

13.4! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  ! 

1949 

INC  66 

1683565 

| 

t 

1 

66614A40!  195.01  35.01 

1  1  195.0!  35. C! 

9.01 

1.6! 

** 

! 

I 

1470! 

-  I 

1 3.4 {NONE 
t 

ITN  NASHVILLE  1 

1  I 

1969 

INC  7C 

1683567 

1 

1 

1 

68614A40!  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

! 

1470! 

-  1 

1 3 . 4 ! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  1 

!  t 

1969 

INC  72 

1683569 

1 

6C6I4A40!  19?  01  35.0! 

1  {  It  J!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

14701 

! 

1 3.4 (NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  I 

1  » 

1969 

ING  74 

1683570 

| 

! 

! 

66614A40!  195.01  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1470! 

-  1 

1 3.4! NONE 

f 

ITN  NASHVILLE  1 

1  1 

1949 

INC  75 

1683571 

! 

1 

686(4*401  195.0!  35. Cl 
!  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

14701 
-  ! 

13.4! NONE 

I 

UN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1969 

INC  76 

1683572 

1 

1 

66614*401  195.0*  35-C! 

1  !  195.0!  33. 0! 

9.0! 

1.61 

” 

! 

! 

1470! 

-  ! 

13.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1969 

INC  77 

1633573 

1 

I 

686I4A40!  195. 01  35. C! 

1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

t.6! 

“ 

I 

! 

1470! 

-  ! 

1 3 .4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1969 

INC  76 

1683574 

1 

1 

666I4A401  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1 

! 

1470! 

-  I 

13.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1969 

INC  79 

1683575 

( 

1 

1 

66o!4A401  195.01  35. C! 

!  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

! 

! 

1470! 

-  ! 

1 3.4 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1969 

INC  10 

1663576 

1 

1 

66614*40!  195.0!  35. C! 
i  1  145.01  33. Cl 

9.0! 

! 

1470! 

» 

13.41  NONE 
« 

ITN  NASHVILLE  ! 

•  f 

1969 

INC  S2 

1683578 

I 

1 

68614A40I  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  3S.C! 

9.0! 

1.6! 

! 

f 

1470! 

13.41  NONE 

I 

UN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

INC  63 

1683579 

1 

1 

| 

68614*40!  195.0!  35. C! 

J  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

t 

} 

1470! 

-  1 

13.41  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  i 
!  1 

1969 

INC  64 

1663580 

I 

i 

1 

68614*40!  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 

! 

14701 
-  ! 

13.4! NONE 
! 

UN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

INC  85 

1683581 

| 

! 

I 

686*4*40!  195.0!  35. C! 

!  I  195.01  35. C! 

9.01 

1.6! 

“ 

1 

! 

1470* 

-  ! 

13.4! NONE 
! 

UN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

INS  87 

1683563 

1 

1 

1 

66614*40!  195.01  35. Cl 
1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

1 

1470! 

-  ! 

1 3.4 ! NONE 
! 

UN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

INC  66 

1683584 

I 

3 

1 

68614*40!  195.0!  35.0! 
1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.61 

“ 

1 

! 

1470! 

-  ! 

13.4 ! NONE 

1 

UN  NASHVILLE  ! 

!  i 

1969 

INC  89 

1683585 

1 

1 

1 

66614*40!  195.0!  35. C! 
1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

14701 
-  ! 

13.4! NONE 

1 

UN  NASHVILLE  1 

1  1 

1969 

INC  90 

1683586 

l 

1 

1 

68614*40!  195.0!  35.0! 
!  !  195.0!  35. Cl 

9.01 

1.6! 

" 

1 

! 

14701 
-  ! 

13.4 ( NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1969 

EMC  92 

1 6835C8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

68614*40!  195.01  35.0! 
!  1  195.01  35.0! 

!  1  !  1 

!  1  !  ! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

i 

! 

f 

( 

1470! 
-  ! 

! 

13.41  NONE 
! 

! 

! 

UN  NASHVILLE  ! 

I  1 

!  1 

!  i 

1970 

TABLE  2  -  NESCRXPTZON  OF  VESSELS 
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(KM 

1 VICC! 

NIP. ENSIGNS  INRAFT! 

! capacity! 

NISH-  ! 

I  V 

E  S  S  E  L  1 

BIST! 

OPERATOR 

NET  ICONtlLENSTNlBRNTNf 

" ! 

I 

! 

CST  !  CARSO  HARDLINE 

IS  10PEVATIN6  ! 

RCSIS-t****! 

RES.  1 

RES. (LOAN-! 

1 

CARSO  t 

lllil  1  CIUIMMT 

ITCI 

BASE  ! 

TEAR 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

IN  1 

1 //////// 1 

POINT  !  LINE-1 

1*0! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL 

MANE  ANN  NUNIER 

1  SUARN 

TON-  (PACE ! 

OVER-IOVEN-1 /////! 

HORSE 

PASS-  1  (L I SHTM /  ////// /////////ITN! //////////! 

ON 

— 

— 

I  NUNIER 

NASE  !  IV  1  ALL  1  ALL  ILISMT! 

POWER 

ENSERS  t 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  t ‘REBUILT 

- 

on 

ZNSRAP  t ARSE  CO. 

! 

! 

1  1 

1  t 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

J 

! 

(CONTINUED  I 

1  1 

1 

1 

! 

t 

1 

I 

1 

IN* 

♦3 

1413589 

48614A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

14701 

13.41NLNE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

i 

t  1 

195.01 

3S.C! 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

! 

IK 

94 

1483590 

48414A401 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

14701 

13.41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

197C 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

I 

I 

1 

INS 

94 

1483592 

48614A40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

1 3.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

| 

1  t 

195.01 

35. C! 

1.4! 

-  1 

1 

| 

! 

Xks 

97 

1483593 

4141 4A401 

195.0! 

33.0! 

9.01 

- 

1470! 

13.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

“  1 

! 

1 

! 

INS 

9E 

1483594 

4E414A401 

195.0! 

33.CI 

9.0! 

- 

1470! 

13.4IN0NE 

ITN 

VASNVILLE  1 

197C 

1 

i  i 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

INS 

99 

1413595 

4I614A40I 

195.0! 

33.C! 

9.0! 

- 

1470! 

13.41N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

197C 

! 

t  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

INS 

ICO 

1413594 

6I4I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

1 3.4 !  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

197C 

1 

t  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

I 

1 

I 

INS 

101 

1413597 

48414A40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

14701 

1 3.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

1 

INS 

102 

1413598 

4 14 ! 4 A  40 1 

195.01 

3  5. Cl 

9.01 

- 

14701 

13.4IN0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

mo 

1 

1  1 

193.0! 

3S.CI 

1.61 

-  J 

1 

| 

! 

INS 

103 

1483599 

4S6I4A40! 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1470! 

13.41N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1  I 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

i 

INS 

104 

1413400 

414 1 4A401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1470! 

13.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

!  1 

195.01 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

I 

! 

INS 

105 

1  - 

4I414A40I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1470! 

13.41N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

l 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

INS 

104 

1413401 

4I6I4A40I 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1470! 

13.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

1 

! 

INS 

107 

1483402 

4I414A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

13.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

197C 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

INS 

1CI 

1413403 

4I414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 3.41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

197C 

1 

!  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

INS 

109 

1483604 

4I614A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

1 3.4 {NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

I 

INS 

110 

1413405 

4I614A401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

14701 

1 3.4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE  i 

1970 

1 

1  t 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

! 

INS 

111 

1413406 

484I4A401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

13.4IN0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

INS 

112 

1613607 

4I414A40! 

195.0! 

3S.C! 

9.01 

- 

1470! 

13.41N0NE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

I 

I  I 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

INS 

113 

1413401 

486I4A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

1 3. 4 ! NONE 

!TX 

NASHVILLE  I 

1970 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

! 

! 

INS 

m 

1483409 

4141 4A40I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1470! 

1 3. 4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

I 

INS 

115 

1683410 

4I614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1470! 

1 3.41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

INS 

114 

1483611 

4JHU40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1470! 

1 3.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1970 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

INS 

111 

1483413 

48614A40! 

193.0! 

35. C! 

9.01 

1470! 

13. NOME 

ITN 

NASHVILLE  ! 

I97C 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

INS 

119 

1413414 

48414A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1470! 

13.4II.0NE 

ITN 

NASHVILLE  I 

197C 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

INS 

121 

1413414 

4861 IA40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1470! 

IJ.tUONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

INC 

122 

1 .83*17 

4I414A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1470! 

13.4J  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

|  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

i 

INS 

124 

1613611 

40414A4O1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1470! 

13.4IN0HE 

ITN 

NASHVILLE  1 

197C 

1 

t  1 

195.0! 

15. Cl 

1.6! 

-  1 

1 

1 

i 

INS 

124 

1683620 

6I414A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

• 

1470! 

1 3.4IN0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

1 

INS 

127 

1413421 

48614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 3.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

INC 

121 

1483422 

46614A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1470! 

13.41N0HC 

ITN 

NASHVILLE  I 

197C 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

INS 

129 

1483423 

486I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

1 J.41K0ME 

ITN 

NASHVILLE  1 

197C 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

INS 

130 

1483624 

486 1 4 A  40 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

13.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

| 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

I 

I 

INS 

131 

1663425 

416(44401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1971 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

INS 

132 

1483624 

48614*40! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4 1  HONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

i 

INS 

133 

1483427 

48614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

IU 

134 

1483428 

40614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1  3 • 4  !  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1971 

! 

1  1 

195.0! 

35.  Ct 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

I 

INS 

135 

1613629 

48614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

I 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

INS 

134 

1463430 

48614A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1971 

1 

I  1 

195.0! 

35. C! 

2.01 

-  I 

! 

1 

! 

INS 

137 

1483631 

68614*401 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

| 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

J 

INS 

131 

1483432 

48614*40! 

195.0! 

3S.C! 

9.01 

- 

1500! 

13.4  I  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

197* 

I 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

1 

INS 

139 

1483433 

48414*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

15001 

13.41  NONE 

ITH 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

INS 

140 

1413634 

68614*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.41N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

INS 

141 

1683635 

486 ! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

1 

| 

! 

INS 

142 

1663636 

6661 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1971 

• 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

IKS 

142 

it tO  !4  54w! 

35.  Cl 

;.ci 

- 

1560! 

1 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

I 

INS 

144 

1683438 

68614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  f 

! 

! 

! 

INS 

145 

1683439 

48614*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

15001 

13.41N0ME 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

! 

! 

INS 

144 

1483440 

48614*40! 

195.01 

35.C! 

9.0! 

- 

15001 

1J.4IA0XE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1971 

I 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

INS 

147 

1483641 

66614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

15.«!»0N£ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1971 

1 

1  1 

195. C! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

IVS 

148 

1683642 

68614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

i 

INS 

149 

1683643 

686 I4A40I 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

15001 

13.4IH0NE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

I 

| 

INC 

150 

1683644 

68614*40! 

19S.0! 

35. C! 

9.01 

- 

15001 

1 3.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

1 

! 

INC 

151 

1680538 

46614*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

15001 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

197< 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  I 

195.0! 

! 

1 

35.C! 

! 

! 

2.0! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

! 
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INSRI  *  1 VTCC !  DIMENSIONS  i  DRAFT!  (CAPACITY!  MICH**  t  {VESSEL!  f 

•  1ST!  OPERATOR  I  NET  I  COD! i LENGTH! BRDTH1  I  t  !  EST  (  CARSO  HANDLING  IS  {OPERATING  1  i 

- ........... - ............ - (RECIS-l***-!  REG.  I  RCC.ILCAO-!  I  CARGO  I  FIRED  1  EQUIPMENT  {TCI  BASE  I  TEAR  ! 

I  COAST  I  TER  I  SEE*//////!/////!  £0  !  I ////////!  POINT  I  LINE-1  {A0|  LINE-1  I  EUILT  { 

VESSEL  NANI  ANR  NUMBER  t  EUAtfr  |  TON-  {PAGE!  OVER-lOVER-1 ///// I  HOPSEl  PASS-  ! (LNHT > I //////////////// { TD! ////////// !  OR  I 


t  NUMBER 

i  *JA4E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  I  LIGHT! 

POVFM 

ENCERS  ! 

(FEET)I  LXNE-2 

ICE!  LINE-2 

IOEBUILT! 

(17)  1NIRAN  BARGE 

CO. 

1 

I 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

t 

i 

! 

( 

I  1 

1  * 

!  ! 

(CONIINUFD) I 

1  1  1 

l 

I 

I 

! 

! 

I 

! 

1 

INC  210 

1450596 

1  68614*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3.4 ! NONE 

1TN  NASHVILLE 

1  1974  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35. Cl 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

!  ! 

INC  211 

1480597 

1  6KUA401 

195.0! 

33.01 

9.0! 

-  ! 

15001 

13.4IN0NE 

!TN  AX  HVILLE 

1  1974  1 

1 

1  1  t 

195.0! 

33.01 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

INS  212 

1680590 

1  68614*40! 

195.0. 

33.01 

9.0! 

-  | 

1300! 

13.4INME 

ITN  NASHVILLE 

1  1974  ( 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  E 

! 

! 

1  ! 

ICG  213 

1 6  SC  3 99 

1  68614*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 5.4 1  NONE 

ITN  NASHVILLE 

1  1974  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

I 

1  ! 

IRC  214 

1680600 

1  68614**01 

195.0! 

33.01 

9.0! 

-  1 

15C0! 

1 3.4! NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1974  | 

1 

!  1  1 

195.  M 

35. Cl 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

| 

1  ! 

INC  21$ 

1680801 

1  68614*401 

195.0! 

J  3.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

13.41N0NE 

ITN  HASHVLLE 

I  1974  1 

5 

1  1  1 

193.0! 

33. Cl 

2.01 

| 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

inc  in 

1680602 

1  68614*401 

195.01 

35.01 

9.0! 

! 

1500! 

13. 4| NONE 

!TH  HASH.'XLLE 

1  1974  1 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

2.01 

1 

-  ! 

1 

! 

1  ! 

ING  217 

I68C603 

1  666(4*401 

i 95.01 

35.0! 

9.0! 

.  i 

15001 

13.4 i NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1974  1 

1 

1  1  1 

W5. 0! 

35. C! 

2.01 

i 

-  » 

1 

I 

1  ! 

INC  210 

1480604 

1  68614*40! 

175.0! 

35.01 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3.4 | NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1974  ! 

! 

!  I  t 

195.01 

3*.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

I  ! 

INC  217 

I6SC603 

1  6l4H4tO' 

795.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1500! 

13.4U0HE 

ITN  NASHVILLE 

1  1974  l 

1 

I  !  1 

195.01 

55.0! 

2.C! 

| 

-  | 

! 

! 

1  ! 

ING  220 

I60C6O6 

!  68614*40! 

m.oi 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1974  ! 

I 

!  !  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

J 

-  ! 

! 

! 

I  l 

ING  221 

I68C407 

l  58614*40! 

195.01 

35.0! 

9.C! 

! 

1500! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1974  ! 

t 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

| 

!  ! 

INC  222 

160C6Q8 

1  60616*401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1500! 

13.4 ! NONE 

IT.)  NASHVILLE 

!  1974  ! 

1 

>  :  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

1 

1  1 

ING  224 

1600610 

1  686 ! 4  *  40 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1 50C  5 

13.UH0NE 

ITN  NASHVILLE 

!  1974  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.01 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

1  ! 

ING  27$ 

1680611 

1  68614*40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1SC0! 

13.4 ! NONE 

ITN  NASHVU  .£ 

!  1974  1 

1 

!  t  ! 

195.0! 

35. C! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

IDG  226 

1680612 

1  66616*40! 

195,0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. 4 {NONE 

ITN  NASHVILLE 

1  19)4  1 

i 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

t 

1 

1  ! 

ING  227 

168G61J 

1  606 ! 4 A  40 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

15001 

13.4  !NONC 

ITN  NASHVILLE 

J  1974  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

j 

! 

!  • 

ING  228 

168C614 

!  68614*40! 

195.0! 

35. C! 

9,0! 

-  i 

1500! 

13.4! NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1974  J 

1 

:  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

(  ! 

ING  229 

I66C61S 

I  68614*40! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

“  ! 

1500! 

1 J.4SN0NE 

!TN  NASHVILLE 

1  1974  { 

1 

i  i  i 

195.01 

35. C! 

2.0* 

1 

.  t 

! 

1 

!  ! 

ING  230 

10SC616 

1  686(4*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!TN  NASHVILLE 

•  1974  ! 

{ 

f  1 

195,5! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

! 

1  ! 

ING  231 

1680617 

1  68614*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3  !  NONE 

ITN  V3HVILLE 

!  19?4  1 

1 

1  1  1 

t9J.0t 

35.01 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1  ! 

INC  232 

1680418 

1  68614*40! 

m.oi 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13. 4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1974  ! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

1  ! 

1»S  u] 

168001$ 

!  68614*401 

193.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1979  ! 

! 

i  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

t 

1  ! 

ING  234 

168C620 

1  68614*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3 .4 ! HOME 

ITN  NASHVILLE 

!  1979  ! 

1 

I  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

ING  235 

1 6CC621 

!  68614*40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1500! 

13.4! vOHE 

IfN  NASHVILLE 

!  1975  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

ING  236 

168C672 

1  68614*401 

195. Or 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 50u! 

13.4 ! NONE 

•TN  NASHVILLE 

!  1079  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  ( 

I^G  237 

{680623 

1  68654*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3 .4 ! NONE 

ITU  NASHVILLE 

•  1979  J 

i 

!  ?  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

« 

l 

!  ! 

ING  238 

{*80624 

!  686(4*40! 

*94.0! 

35. C! 

9.C! 

-  ! 

1500! 

13.4 {NONE 

!TN  NASHVILLE 

!  1979  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

.  2 

! 

I 

1  ! 

INC  239 

f 68C625 

1  686(4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 500  * 

1 3.4 (NONE 

!TN  nASHVILLE 

!  1*.9  • 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

INC  24 0 

1480626 

1  656 !4 *401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

«  ! 

1500! 

1 3.4! NOME 

!IN  NASHVILLE 

!  1979  | 

J 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2,0! 

! 

.  i 

! 

! 

!  ! 

INC  501 

1601745 

1  70014*40! 

195.01 

35.  CJ 

9.0! 

1 

1528! 

13.5INCNP 

!TN  NASHVILLE 

!  1579  ! 

! 

1  !  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

»  t 

2 

! 

!  ! 

ING  502 

1601746 

J  7001(7  )t 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1528! 

1 3. 5 {NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1979  ! 

1 

1  1  1 

19J.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

J 

i  » 

ING  503 

1601747 

1  700! 4t  40! 

195.01 

35. P! 

9.0! 

! 

1528! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1979  i 

1 

1  !  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

j  » 

ING  5L4 

1 6C1 7  4  8 

1  70014*40! 

195.0! 

"5.0! 

9.0! 

I 

1528! 

13. 5! NONE 

!TN  NASHVILLE 

j  1970  i 

1 

1  !  1 

195.0! 

i  .0! 

1.5! 

i 

«  ■ 

! 

! 

t  ! 

ING  506 

1601750 

1  70014*40! 

195.0! 

ij.C! 

9.0! 

i 

1528! 

13.5 ! NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1975  t 

1 

*  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

i 

!  ! 

INC  307 

1601751 

1  700!4*40! 

195.0! 

25.01 

9.0! 

-  j 

1528! 

13.3 1N0NC 

ITN  NASHVILLE 

!  1979  J 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

I 

-  ! 

i 

i 

!  ! 

ING  SOS 

1601752 

1  70014*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1528! 

13.5! NOME 

!TN  NASHVILLE 

1  1 V  7  9  1 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

ING  509 

1601753 

•  7CO!4*40l 

191.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1528! 

1  3.5! NONE 

!TN  NASHVILLE 

!  197$  ! 

! 

1  1  ! 

m.oi 

35.0! 

1.5! 

1 

•  i 

! 

! 

1  t 

INC  310 

1601754 

!  70014*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1525! 

13.5 ! NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1979  ! 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.51 

! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

INC  5?  1 

1601755 

!  70014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1528! 

13.5INOV 

ITN  NASHVILLE 

!  197$  J 

! 

:  i  l 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

! 

1  ! 

ING  5V 

1601756 

1  7601*440! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

152C! 

13.5! HONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1079  ! 

I 

1  1  1 

1 95*0! 

35.01 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

ING  513 

1601757 

I  70014*40! 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

1 

1528! 

13. 5! NONE 

ITN  NASHVILU 

!  1979  ! 

i 

1  1  i 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ( 

ING  314 

j  601758 

1  7001**40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  i 

1528! 

13. SIMONE 

ITN  NASHVILLE 

1  1979  1 

1 

I  1  1 

195. C! 

35.0! 

1.51 

J 

-  | 

1 

( 

!  ! 

IDG  315 

1601759 

!  70014*401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1528! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE 

1  197$  ! 

1 

1  1  1 

195.3! 

35. Cl 

1.5 ! 

! 

-  ! 

1 

I 

1  i 

ISi  516 

1601760 

1  7C*!4A40I 

195.0'. 

$5.0! 

9.01 

-  ! 

13251 

13.51NCNE 

|T«  HMHVIUt 

1  197$  1 

I 

:  i  i 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  1 

! 

! 

!  I 

ZN6  317 

1601761 

1  70014 r.%. 

195.01 

35.01 

C,01 

- 

152#* 

13.3IH0NE 

ITN  NASHVILLE 

1  197$  I 

195. CJ 

t  •  » • 

i 

-  1 

* 

! 

t  1 

IRS  Sit 

(601762 

1  70014*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  K 

1528! 

13. Si  NONE 

ITN  M*SHVILLC 

!  1979  | 

1 

1  1  1 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  I 

! 

1 

1  1 

INC  310 

1601763 

1  70011*401 

195.01 

35.0! 

C.QI 

-  1 

15281 

13.5! ACNE 

!TN  NASHVILLE 

1  1979  1 

1 

t  i  i 

195.)! 

35.0! 

1.51 

! 

-  » 

1 

1 

!  ! 

ING  320 

1601764 

1  70014*40! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

1524! 

13.5 INONE 

(TU  NASHVILLE 

1  197$  I 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

I 

1 

INC  531 

1620594 

1  70014*40! 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

-  1 

1528! 

14.51  NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  1980  » 

i 

!  I  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

!  ! 

INC  *3? 

1420595 

1  70014*401 

1 °5.0l 

35.01 

9.01 

-  1 

15281 

14.5IN0I 

ITN  NASHVILLE 

1  1980  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35401 

1.5! 

I 

-  ! 

i 

! 

1  1 

ING  533 

162059/, 

l  70014*401 

195. Cl 

35. C 1 

9.0! 

-  1 

15281 

14 ,5 !  NONE 

IT*  ' 

!  1900  1 

1 

1  I  1 

195.01 

35.0? 

1.51 

1 

-  1 

1 

1 

!  1 

ING  534 

1620597 

1  70014*40! 

195.01 

35. Cl 

9.01 

! 

15281 

14 .5 {NONE 

ITN  NASHVILLE 

!  198C  1 

1 

I  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.51 

! 

-  1 

1 

f 

i  1 

INS  335 

1620598 

1  7C.i|4*40J 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  I 

15201 

14.3 iNCrtC 

•Ti:  fjASyV  JLLE 

1  198C  ! 

1 

1 

t 

I  1  t 

1  I  * 

I  i  1 

195.01 

1 

l 

.5.0! 

! 

1 

1.5! 

i 

! 

j 

-  1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1  I 

1  ! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VE 

SSELS 

!  IVTCCI  BIKENJICNS  IBMFTt 

CAPACITY! 

HISH-  1 

!  V  E  S  S  C  L 

!  ! 

DlSTt  OPERATOR 

1  NET  ICSIEIlENCIHIeMTHl  1 

! 

CST  ! 

CARSO  HARDLINE 

IS  I0PCRATIN6 

!  ! 

-IRE61S-!****!  RES.  !  RES.1LOAD-! 

CARSO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

!  YEAR  1 

1  COAST 

f  TER  I  SEE!//////!/////!  CD  I 

////////! 

POINT  I 

LINE-1 

!NO!  LINE-1 

1  BUILT  1 

VESSEL  NAME  ANA  NUMBER 

!  CUARD 

1  TOM*  IMAGE!  OVEM*IOV £•■!/////! 

NORSE! 

PASS-  ! (L16HT) !///// ///////////!TD!////////// 

1  OA  1 

!  NUMBER 

<  KAEE  1  IV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

POWER! 

fcNSERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICC!  LtHE-2 

IME8UILT ! 

(1?)  INSRAR  BARSE 

co.  i 

(CONTINUED)! 

i 

I 

I 

ii  ii 

11  1  1 

11  11 

i 

! 

! 

i 

1 

! 

i 

I 

! 

■ 

! 

! 

I  I 

!  1 

! 

1980  ! 
» 

INS  336 

! 62C399 
! 

1 

1 

70014A40I  195.0!  35. C! 

1  1  193,01  33.0! 

9.01 

1.5! 

- 

1 

! 

1328! 

-  ! 

14.5 !  NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

INC  330 

1634435 

! 

I 

66914A401  193.0!  35.01 

1  1  195.01  35. C! 

9.01 

1.5! 

1 

! 

15281 
-  ! 

13.3! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1181  ! 
1 

INS  331 

1634436 

! 

1 

1 

66914A40!  195.01  35. Cl 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

1528! 

-  1 

1  3.5'.  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1981  1 

INS  332 

1634437 

I 

1 

1 

669I4A401  193.0!  33.01 

1  1  193.01  33.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

) 

1528! 

-  1 

1  3.5 ! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1911  ! 
! 

INS  333 

1634438 

! 

1 

1 

46914A40 !  195.0!  35. Cl 
»  !  195.0!  3«.0I 

9.0! 

1.5! 

** 

! 

1 

15281 
-  1 

13.5 (NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1981 

INS  338 

1634443 

! 

1 

1 

66914A40!  193.0!  35.01 

1  1  193.01  35.0! 

9.0 

1.5! 

” 

t 

1 

15281 
-  ! 

1 3 .5 1  NONE 

1 

!TN  NASHVILLE  1 

1  ! 

1981 

INS  339 

1634444 

1 

1 

1 

669I4A401  195.01  35.01 

1  !  193.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

I 

1 

1528! 

-  I 

13.5 !  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  ! 

1981  ! 

ICS  360 

1634443 

1 

I 

669I4A401  193.0!  35.0! 

1  1  193.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

! 

1528) 

-  1 

1 3. 5  J  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ( 

!  ! 

1981  ! 

INS  361 

(634446 

! 

1 

1 

66914A40!  195.0!  35.0! 

1  1  193.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

I 

1528! 

-  ! 

1 3. 51  NONE 
) 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1981 

INS  362 

1634447 

! 

! 

1 

66914A401  195.0!  35.C1 

1  1  195.01  35. Cl 

9.01 

1.3! 

“ 

! 

1 

1528! 

-  1 

1 3. 5 1  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1981 

INS  363 

1634450 

1 

1 

1 

66914A401  195.0!  35. C! 

1  1  193.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

” 

l 

l 

1528! 

-  1 

13.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1911 

INS  367 

1634452 

1 

! 

1 

469UA40!  193.0!  35. C! 

1  1  195.01  35. C! 

9.01 

1.5! 

” 

1 

1 

15281 
-  1 

13.5 ! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1981 

INS  368 

1634433 

1 

1 

1 

66914A401  1 95*01  35. Cl 
!  (  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1528! 

-  1 

1 3.5 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

1961 

INS  570 

!6’44S5 

1 

! 

! 

669I4A40I  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

( 

15281 
-  1 

13.51  NOME 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1911 

INS  372 

1634437 

l 

! 

! 

66914A40!  193.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0 

1.5! 

- 

! 

! 

1528! 

-  1 

13.3! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1981 

INS  374 

1634459 

1 

! 

I 

4691 4A401  195.01  35.0! 

1  !  195.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1528! 

-  1 

13.5 !  NONE 
! 

!TN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1911 

INC  376 

1634461 

I 

! 

! 

469J4A40!  193.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

1 

1528! 

-  ! 

3.5 ! NONE 

1 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1981 

INS  577 

1634462 

1 

1 

! 

44914A401  193.0!  35. Cl 

1  1  195.01  35.0! 

9.0 

1.5! 

1 

! 

15281 
-  1 

13.5!  NOME 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1961 

1X6  576 

1634463 

I 

! 

1 

669 14A401  195.01  35. C! 

!  !  193.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1528! 

-  1 

13.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

’981 

INS  579 

1634464 

{ 

1 

1 

46914A40I  195.0!  35. C! 

1  I  195.01  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1528! 

-  I 

13.SIN0NE 

! 

! TN  NASHVILLE  ! 

1  ! 

1961 

INS  560 

1634463 

1 

1 

1 

66914A40!  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

! 

i 

1528! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1981 

INS  383 

1634468 

1 

I 

I 

669I4A40!  195.01  35. C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

! 

1528! 

-  1 

13.5 ! NOME 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1981 

IN6  701 

1601765 

1 

1 

1 

70014A401  195.01  35.01 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1528! 

-  ( 

1 3.5 !  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
!  * 

1979 

INS  7C2 

1601766 

1 

1 

1 

70014A41 1  195.01  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0 

1.5! 

1 

! 

1528! 

-  ! 

1 3.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1979 

INC  703 

1601767 

1 

1 

1 

700I4A41 1  195.0!  35. Cl 
•  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1528! 

-  ! 

13.5 ! HOME 
! 

!TN  NASHVILLE  ! 

1  ! 

1979 

INS  7C4 

1601770 

1 

! 

1 

70014A41!  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

i 

! 

1528! 

-  ! 

13.5! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1979 

INS  7C5 

1601771 

1 

I 

1 

70014A41 !  195.01  35.  Cl 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1528! 

-  I 

13.S1N0NC 

! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  1 

1979 

INS  706 

1601772 

1 

! 

! 

70014A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1528! 

-  ! 

13.5 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

I  1 

1979 

INS  707 

1601773 

! 

I 

1 

70014A41 1  195.01  33.01 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

I 

1528! 

-  i 

1 3. 5  ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

I  t 

1979 

INS  718 

1594917 

! 

1 

1 

47814A41 1  195.01  35.01 

1  1  19S.0I  3S.C1 

9.0! 

1.9! 

” 

1 

l 

1448*! 

-  ! 

16. 0 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  i 

1971 

INC  719 

1594911 

1 

1 

1 

678UA41!  195.01  35.  C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

! 

! 

1448! 

-  ! 

16.0 (NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  ! 

1978 

INS  72C 

1594896 

1 

! 

1 

478I4A411  195.01  35.0! 
f  !  195.0!  S5.CI 

9.0! 

1.91 

“ 

1 

1 

1448! 

-  I 

16.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1978 

INC  721 

1593814 

! 

1 

! 

67014A41 1  195.01  35. Cl 

1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1448! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
!  1 

1978 

INS  722 

1595815 

I 

1 

1 

678KA41!  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1 

! 

1448! 

-  ! 

16.0! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 
t  t 

197E 

INS  723 

1596928 

e 

! 

! 

478I4A41!  195.0!  35.0! 
t  1  195.0!  35.01 

9.0 

1.91 

” 

! 

I 

1448! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

!  I 

1978 

INS  724 

1597050 

! 

f 

1 

47814A41 1  195.01  35.01 
!  1  195. 01  35.C! 

9.0! 

1.9! 

— 

( 

! 

1448! 

-  ! 

16.0 ! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  1 

1  ! 

1978 

INS  725 

1616914 

t 

I 

875I4A41 1  195.01  35.0! 

I  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.0! 

“ 

I 

! 

ISOM 
-  ! 

16.0 ! NONE 
( 

ITN  NASHVILLE  1 

1  I 

1980 

INS  726 

1603483 

! 

1 

I 

47614A41!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  3S.C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1646! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  1 

1981 

INC  763 

1596059 

1 

I 

1 

71514A41 !  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0 

2.01 

- 

» 

! 

1507! 

-  I 

16.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

1  1 

1977 

INS  1189 

1514C45 

I 

» 

! 

62814A40I  193.0!  35. C! 

1  1  195.01  35.0! 

9.0 

1.5! 

•* 

! 

! 

1542! 

1 3.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  1 

1969 

INS  1190 

1516048 

1 

1 

t 

628I4A43!  195.0!  *55.01 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

! 

! 

1542! 

-  I 

1 3.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  I 

1  1 

1969 

INS  1191 

1521687 

! 

1 

1 

42314A40!  195.01  3S.C! 

1  !  195.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

1 

! 

1542! 

_  4 

13.0! NONE 

1 

ITN  NASHVILLF  1 

1  < 

1969 

INS  1192 

1321688 

1 

1 

t 

623I4A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.01 

1.5! 

! 

! 

15*2! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  I 
!  1 

1969 

1X6  1193 

1521689 

! 

! 

I 

423I4A40!  19S.0!  35.01 

1  1  195.01  33.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1542! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

I  1 

1989 

INS  1194 

1321690 

i 

1 

1 

42314A40!  195.0]  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.51 

” 

4 

i 

15421 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

f TN  NASHVILLE  ! 

!  I 

1969 

INS  1193 

1321691 

i 

l 

62314A40!  195.0!  35.0! 

!  !  19S.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

i 

i 

1542! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
!  1 

1969 

INS  1196 

1521692 

1 

( 

1 

42314A40!  195.0!  35. CJ 
!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.51 

i 

i 

1542! 

-  ! 

13.0IN0NE 

! 

ITN  NASHVILLF.  I 

!  I 

1969 

INS  1197 

1321693 

! 

! 

( 

42314A40!  195.0!  35.0 
!  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

15421 

13. 0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1969 

INS  1198 

1521694 

( 

1 

1 

42314A40!  195.0!  35.0 
!  !  195.0  35.0 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

! 

1542! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

ITN  NASHVILLE  1 
!  1 

1969 

IN6  1199 

1521693 

1 

! 

I 

42314A40!  195.0  35.01 
!  1  195.0!  35. C) 

V.O! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1542! 

-  1 

<3.0! NONE 
! 

ITN  NASHVX'  1 

t 

1969 

INS  1201 

1683724 

t 

I 

1 

715I4A41 1  195.0!  35.0 
!  !  195.0  35.0 

9.01 

1.8! 

“ 

I 

1 

1470! 

-  ! 

17.4 ! NONE 

I 

ITN  NASHVZL 

1 

1974 

INS  1202 

1683725 

1 

1 

I 

71514*41 !  195.0!  35.0 
!  !  195.01  35.0 

9.0! 

1.8! 

1 

1 

1470! 

-  1 

17.41  NONE 
! 

ITN  NASHVlL 
! 

1974 

INC  1203 

1683726 

1 

1 

715UA11!  195.0!  35.0 
!  !  195. 0.  33.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1 

1 

1470! 

-  ! 

17 .4! NONE 
! 

ITN  NASHVXLL- 
! 

«  1974 

INS  1204 

1683727 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

715I4A41 1  195.0  35.0 
(  !  195.01  33.0! 

1  !  !  ! 

!  1  !  1 

9.0! 

1.8! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

1470! 

-  ! 

1 

! 

17.4! NONE 
! 

! 

! 

ITN  NASHVILLE  I 
!  i 
f  ! 

!  1 

*  1974 
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INGRl 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

nmi 

•  1ST  I 

OPERATOR 

NET  tCODE (LENGTH! 0RDTH] 

! 

! 

! 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS  lOSEUdTINt  1 

REGIS-!****! 

RES.  1 

RES.! LOAD-! 

! 

CARSO  ! 

FIXED  !  ESU1PNENT 

ETC! 

BASE  ! 

TEAR 

1  COAST 

TER  I  SEE1//////J/////I 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE-1 

!  AO! 

LXNE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUN8ER 

!  GUARD 

TON-  (PAGE! 

0VER-J0VER-1/////1 

MORSE 

f»JS-  I (LIfiHTM //////////////// ITOI//// //////I 

OR 

!  NUMBER 

NASE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

(EE! 

LINE”!  1* 

REBUILT 

(17) 

INSRAN  BARGE  CO. 

! 

! 

! 

1  1 

!  1 

1  I 

1 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

J 

i 

! 

(CONTINUED)! 

!  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

INS 

1205 

1683726 

71S14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

14701 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ( 

«  1974 

t 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

INS 

1 2Q4 

1683729 

715  14A41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1«60 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

( 

INC 

1207 

1683730 

71514A41 ( 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

t 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

I 

INS 

1200 

1 68373 1 

71514A41 1 

195.0! 

35. Ct 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

I 

INS 

1201 

1683732 

71SJ4A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

me 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

| 

! 

1 

INS 

1210 

1683733 

71514A41I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1470! 

1 7.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

I960 

t 

1  1 

195.01 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

1 

INS 

1211 

1613734 

7  1514A41 1 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

14701 

17.4! NONE 

ITN  NASHVIU!  1 

1968 

1 

t  ! 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

1 

! 

INS 

1212 

1683735 

71S14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

1 

( 

INS 

1213 

1683736 

71514A41! 

193.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

| 

1 

INS 

1214 

1683737 

715I4A41 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1968 

1 

1  1 

195.01 

35.  Cl 

1.8! 

-  ( 

i 

( 

! 

INS 

1215 

1683738 

71514*41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1470! 

1 7  *  4 1 NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

! 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

! 

INS 

1216 

1603739 

71514A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

INS 

1217 

1683740 

71514A41 I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

1 

! 

I 

INS 

1210 

1683741 

71514A4 11 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7 .4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

t 

INS 

1219 

1683742 

71514A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ) 

1968 

1 

t  ! 

19S.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

! 

INS 

1220 

1683743 

71S1U41! 

1V5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7.4 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

INS 

1221 

1683744 

71S14A41 1 

19S.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1966 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  < 

! 

! 

! 

INS 

1222 

1683745 

71514A4K 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14701 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

“  1 

! 

! 

! 

INS 

1223 

1683746 

71514A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

17*4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1968 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

“  1 

1 

! 

! 

INS 

1224 

1603747 

715I4A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.8! 

-  1 

1 

! 

! 

INS 

1225 

1683746 

71514*41 | 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1969 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

ING 

1226 

1683749 

71S14A41 t 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

“  ! 

! 

! 

! 

INS 

1227 

(6B3750 

71 S ! 4  A  41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

l 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

| 

! 

INS 

1220 

1603751 

715I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING 

1229 

1603752 

71SJ4A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

1470! 

1 7.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

1 

INS 

1230 

1603753 

715I4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1969 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

INS 

1231 

1683754 

71514A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 l NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

2  t 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

INS 

1232 

1 613755 

71514441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

J4701 

17 .4 ! NONE 

ITN  NASNVILU  1 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

! 

INS 

1233 

1683756 

71S14A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.41  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ( 

1969 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

INS 

1234 

1683757 

71S14A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

INS 

1235 

1603758 

71 5 1 4  A  4 1 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

INS 

1236 

1683759 

71 5 1 4  A  4 1 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1470! 

17.4! LONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195. OJ 

35. CJ 

1.8! 

-  I 

! 

I 

! 

INS 

1237 

1603760 

71S14A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

17 .4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

3S.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

INS 

1738 

1683761 

71514A411 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1470! 

1 7.41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

2 

! 

I 

INS 

1239 

1603702 

71514A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14701 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1969 

* 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

! 

INS 

1240 

1683763 

715I4A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17 . 4 1 NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1965 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1 

INS 

1241 

1663764 

71514A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

INS 

1242 

1603765 

71S14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

i  | 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING 

1243 

1603766 

71S14A41! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1965 

1 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

! 

j 

INS 

1244 

1683767 

71SUA411 

19S.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1470! 

17 .4 ! NONE 

ITN  NASHVILLE  1 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

3  5. Cl 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

INS 

1245 

1683768 

71 5  14A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

INS 

1246 

1683769 

715)4*11 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17. 4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

INS 

1247 

1683770 

71 5 I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1470! 

17.41  NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

INS 

1240 

1603771 

71 514*41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

14701 

17. 4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

ING 

1249 

1683772 

71S14A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1969 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

INS 

1250 

1683773 

71514A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

U70! 

1 7.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1969 

J 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

INS 

1251 

16837/4 

71514A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.8! 

-  I 

! 

! 

INS 

1252 

1603775 

71 S14A41 t 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1478! 

)7.4  J NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1975 

2 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

INS 

1253 

1683776 

71514A41 1 

195.0! 

35.01 

6.6! 

- 

14781 

17.4 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

1975 

I 

i  1 

195.0! 

35. CJ 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

INS 

1254 

1683777 

71 5 ! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1476! 

17. * ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

INS 

1255 

1683778 

71514A41 I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1476! 

17.4 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35.31 

1.8! 

-  1 

! 

! 

INS 

1256 

1603779 

71SI4A41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1470! 

17.41  NOME 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1975 

1 

I  1 

195.01 

35. Cl 

1.8! 

-  | 

! 

1 

INS 

1257 

1  *83780 

715I4A41 1 

195.0! 

35. Ct 

9.01 

- 

1476! 

1 7.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  t 

1975 

1 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.81 

-  ! 

! 

1 

INS 

1250 

1663781 

715I4A41! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1478! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1975 

1 

1 

!  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

! 

1.81 

1 

1 

-  ! 
1 
1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENSRI 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT] 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  v 

E  S  S  E  L  1 

1 

DIST 1 

OPERATOR 

NET  IC0DE1LENCTK18R0TH1 

! 

1 

1 

EST  1  CARSO  HANDLING 

IS  10PERATIN6  1 

1 

J  COAST 

TER  1  SEE1//////1/////1 

ED  I 

1 //////// 1 

POINT  1  LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  ! 

IUILT  1 

VESSEL 

HARE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  iPASEl 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE 

PASS-  !  (LIGHT)  I ///////////// ///iTD  !///<?/ /////! 

OR  1 

!  NUMBER 

MAGE  1  XV  1 

ALL  1 

ALL  iLISHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(fCET)|  LINE-2 

ICE! 

LINI-2  l*REBUILTI 

<17> 

IHGRAN  BARGE  CO. 

I 

1 

I 

1  I 

1  1 

!  1 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

!, 

1* 

I 

■  1 
! 

! 

I 

I 

I 

1 

I 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

! 

| 

1 

I  *.6 

1239 

1683782 

71514A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

• 

1478! 

1 7.4 1  NONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

1975  I 

1 

1  I 

195.01 

35.01 

1.8! 

4  ! 

1 

1 

1 

INS 

V 

1683783 

713I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  „ 

1478! 

1 7.41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1973  I 

) 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-•  1 

1 

| 

1 

INC 

1261 

1683764 

715 1 4A41 1 

193.01 

35. Cl 

9.01 

- 

14781 

1 7.4 1  NONE 

ITK 

NASHVILLE  1 

1973  1 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

1 

INS 

1262 

1683785 

71514A41 1 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

1478! 

17. 4! NONE 

Jtn 

NASHVILLE  1 

1975  I 

1 

1  I 

195.01 

35.0! 

1.81 

-  | 

1 

I 

1 

INS 

1263 

1663786 

71514A41! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1478! 

17 .4 1  NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1975  1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  | 

| 

1 

I  ■ 

1 

INS 

1264 

! 683787 

71514A41! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1478! 

17.41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

| 

1 

1 

INS 

1265 

1683786 

71514A41I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

14781 

1 7.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1973  1 

I 

1  ( 

195.01 

35.01 

1.8! 

-  1 

1 

I 

1 

INC 

1266 

1683789 

715I4A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

*» 

14781 

1 7.41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1973  1 

1 

I  1 

195.01 

3S.O! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

1 

INS 

1267 

1683790 

j 

71514A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1478! 

17.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  t 

1973  1 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

I 

1 

INC 

1268 

!  683791 

71514A411 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1478! 

1 7.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

'4973  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.8! 

-  I 

1 

! 

1 

INC 

12u9 

1683792 

715I4A411 

195.0! 

3S.C! 

9.01 

- 

14761 

17.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1973  I 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1 .6! 

-  1 

1 

! 

I 

INC 

1270 

1683793 

71514A41! 

195.01 

33.0! 

9.0! 

- 

14/8! 

1 7.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975  1 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  1 

I 

1 

1 

INC 

1271 

1683794 

71514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14781 

1 7.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1975  1 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  1 

| 

1 

1 

INS 

1272 

1693795 

71S14A41! 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1478! 

17 .4 (NONE 

ITN 

MSKVXLLE  1 

1975  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

| 

INC 

1273 

1683796 

71514A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

12.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978  I 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

1 

I 

I 

ING 

125  , 

1683797 

71S14A4K 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14751 

1 7 .4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978  1 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.8! 

•  I 

1 

| 

1 

INS 

1275 

1  683798 

71SI4A4K 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1475! 

1 7 .4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978  l 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

( 

1 

! 

INC 

1276 

1683799 

71514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

17 .4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978  1 

i 

• 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

1 

INC 

1277 

j  683800 

71S14A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1475! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  a 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

1 

ING 

1278 

1683801 

71514A411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1475! 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978  1 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

ING 

1279 

1683602 

71 5 1 4 A41 I 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

14751 

17.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978  1 

1 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

I 

1 

INS 

1280 

1 683803 

71 5 1 4 A41 1 

195.C! 

35. C! 

9.0! 

- 

1475! 

17. 4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1978  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

1 

INS 

1261 

1633804 

71514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

17.4 INONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978  I 

! 

1  1 

195.0! 

75. C! 

1.8! 

-  | 

! 

l 

I 

ING 

1282 

1683805 

71514A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1475! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

f 

! 

INS 

1283 

1683806 

71514A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1475! 

17.4IN0NE 

ITN 

MASHVILLE  ! 

1978  I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

1 

INS 

1284 

1683807 

71 514A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

17.4IN0NE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

1 

INC 

1285 

1683608 

715 1 4A461 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1978  1 

1 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  1 

| 

! 

1 

ING 

1266 

1683809 

71514A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1475! 

17.41  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1978  1 

! 

1  t 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

1 

INS 

1287 

1683810 

71 5 1 4A46 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

* 

1475! 

17. 41  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1978  1 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

i 

INS 

1288 

1683811 

71514A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1475! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978  1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

1 

ING 

1289 

1683812 

715I4A41! 

193.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

14751 

17.41N0NE 

!TH 

NASHVILLE  1 

1978  1 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.8! 

-  I 

* 

1 

1 

INC 

1290 

1683613 

71514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

*• 

1475! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978  1 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  1 

! 

I 

1 

INC 

1291 

1683814 

71 5 14A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475 ! 

17.*! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978  1 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  I 

I 

! 

1 

INC 

1292 

1683815 

71514A41! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1475! 

17.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

» 

I 

1 

INS 

4C1P 

1683642 

753I4A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16701 

13.4 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970  ! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

1 

INC 

4C20 

1683646 

75314A40! 

200.0! 

35. C! 

9.U! 

- 

1670! 

1 3. 4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1970  1 

| 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

I 

! 

INS 

4036 

1683647 

75  31 4A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4! NONE 

!7N 

NASHVILLE  1 

1970  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

INC 

4040 

1693648 

75314A40! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1970 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

INS 

4056 

1683649 

753I4A40! 

20C.01 

35. C! 

9.01 

- 

1670! 

1 3.4 | NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

I 

INS 

4068 

1683650 

75314A40! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

1 

INC 

4070 

1683651 

75314A40! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1670! 

1 3.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.61 

-  | 

1 

1 

IKS 

4080 

1683652 

753  J4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1670! 

1  3.4 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1970 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

1 

1 

1 

INS 

4106 

1683654 

75314A40I 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

16701 

13. 4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

i 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

! 

INS 

4110 

1683655 

75314A401 

200.0! 

35.C! 

9.01 

- 

1670! 

13.41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1970 

I 

!  I 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  I 

1 

! 

ING 

4129 

1683656 

75314A401 

200. 0! 

35.01 

9.01 

- 

16701 

1 3.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

l 

I  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  | 

! 

I 

ING 

4130 

1683657 

75314A40I 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

16701 

1 3.4| NONE 

17* 

NASHVILLE  I 

1970 

1 

I  i 

20C.0S 

55. Ci 

I.o! 

-  i 

f 

1 

INS 

4146 

1663658 

73314*40! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1670! 

1 3.4| NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

I 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.61 

-  1 

J 

1 

INS 

4158 

I6836S9 

75314*401 

200.0! 

35.C1 

9.01 

- 

16701 

1 3. 4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLt  . 

1970 

1 

1  ! 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

I 

INS 

4160 

1683660 

75314A401 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

16701 

13.4! NONE 

ITN 

NASHVILLE  t 

1970 

1 

1  1 

20C.O! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

1 

INS 

4178 

1683661 

75314A40I 

200.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1670! 

1 3.4| HONS 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

i  i 

20C.0I 

35.01 

1.6! 

-  1 

| 

1 

INC 

4180 

1683662 

75314*401 

200.01 

35.01 

9.01 

- 

1670! 

1 3.4 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

i  : 

20C.0I 

35,01 

1.6* 

-  1 

1 

f 

INS 

4190 

1683663 

75314*401 

20C.01 

35.01 

9.01 

- 

16/01 

1 3.4| NONE 

ITM  NASHVILLE  1 

1970 

I 

I  1 

200*01 

35.51 

1.6! 

-  1 

| 

1 

INC 

4200 

1683664 

75314*401 

200*01 

35.  CS 

9.0! 

• 

1670! 

1 3.4 INONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

! 

1  1 

200*01 

35.01 

1.6! 

-  1 

1 

1 

INS 

4216 

1683665 

75314*401 

200*01 

33.01 

9.0! 

- 

1670! 

13*41  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

t 

1  1 

1  ) 

I  1 

20C.OI 

1 

1 

35. Cl 
i 
! 

1.61 

1 

1 

-  1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


4.6.1 


CMCRt 
•  XSTl 

VESSEL 

OPERATOR 

NANE  AND  NUNIER 

*  COAST 

1  CUARD 

!  NUMBER 

1VTCC1 
NET  1  CODE  1 
•EC1S-! **•* 1 
TER  1  SEE! 
TON-  (PACE! 
NACE  1  IV  t 

DIMENSIONS  !  OR *.FT( 
LENGTH! BRDTM!  | 

REC.  1  REC.1L0A0-1 
//////!/////!  ED  1 
0VER-10VER-1/////1 
ALL  1  ALL  1LICHI! 

HORSE 

POWER 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

t  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  f  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  POINT  )  LINE-1 

PASS-  KLICHT)!/////////////// 
CNGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  £  L  1 
!  $  {OPERATING  1 

!TC!  BASE  ! 

! AO!  LINE-1  1 
MTD!  ////////// ! 
!EE!  lZN*-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
8UILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(III  tNCRAft  B ARC E  CO. 

1 

! 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) I 

1  1 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

INC  4238 

1483666 

75314A40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4 {NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1920  ! 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC  4238 

1 683  668 

753I4A40! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970  ! 

1 

i  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

IMS  4268 

1683649 

7531 4A401 

200.0! 

35. Cl 

9,0! 

- 

1670! 

1 3. A {ROHE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1970  ! 

! 

1  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.6! 

•  | 

! 

! 

( 

! 

INC  4278 

1683670 

75314A40! 

20C.0I 

35. Cl 

9.0! 

- 

1670! 

13.4! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970  ! 

! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

XN6  4218 

1683671 

75314A401 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13. 4 !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

197C  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

•  | 

! 

! 

! 

! 

INC  42*6 

1683672 

75314A401 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3.4 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

19?C  ! 

! 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

! 

! 

INC  4308 

1683673 

75314A401 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 3.4 ! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  1 

1970  ! 

I 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

•  ! 

! 

I 

l 

! 

INC  4318 

1 683674 

75314A401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4 (NONE 

t  TN 

NASHVILLE  ! 

1970  I 

! 

1  1 

20C.0I 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

I 

! 

INC  4328 

1683675 

753UA40I 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

m 

1670! 

13.4! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

197C  ! 

! 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

INC  4331 

1683674 

75314A40! 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970  1 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC  4348 

1683677 

753I4A40I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4 (NONE 

1  TN 

NASHVILLE  1 

1970  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

INC  4338 

1683678 

75314A401 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13.4!  NONE 

1TN 

NASHVILLE  ! 

197C  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

1 

! 

INC  4371 

1683816 

486 1 4 A  401 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

! 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

I 

! 

INC  43«8 

I 683817 

686I4A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15 .0 !  NONE 

I  TN 

NASHVILLE  ! 

196C  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

INC  4398 

1683818 

68614A40I 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

15 .0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

me  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

INC  4408 

1683819 

686UA40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

INC  4418 

1683820 

686I4A40I 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1470! 

IS .01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

I 

1  t 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

INC  4428 

1683821 

666 1 4 A  401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

me  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

! 

! 

INC  4438 

1683622 

68614A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC  4448 

1683623 

66614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

198C  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

1 

! 

INC  4458 

1663824 

6S614A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

INC  4468 

1683825 

68614A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0!  NONt 

ITN 

NASHVILLE  ! 

me  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

I 

! 

INC  4478 

1683826 

666! 4  A  40 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 . 0  !  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

198C  ! 

I 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

• 

I 

» 

INC  4488 

1683827 

68614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

—  1 

( 

! 

! 

t 

INC  4498 

1683828 

68614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.C! 

- 

1670! 

15 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

•  | 

! 

I 

! 

INC  4500 

1663829 

68614A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

IS .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

me  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

INC  4518 

1683830 

68614A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15 .0 !  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC  4528 

1683831 

68614A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

IS .0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

I960  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC  4538 

1483832 

666 1 4 A  401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

INC  4548 

I48J033 

686 1 4 A  401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

| 

! 

! 

INC  4558 

1683834 

686I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1980  ! 

l 

1  I 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

I 

! 

{ 

INC  4568 

1683835 

686 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

IS.OtNONE 

!TN 

NASHVILLE  t 

1980  ! 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  1 

) 

! 

! 

! 

INC  4578 

1683836 

6961 4A40I 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 .0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1961  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

1 

! 

INC  4518 

1683837 

696 1 4 A  401 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1670! 

15 .0 !  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

J 

! 

! 

INC  4598 

1683838 

69614A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

!TM 

NASHVILLE  ! 

1961  1 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC  4608 

1683839 

69614A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 .0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

! 

1 

INC  4618 

(683840 

696I4A  401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

I  1 

195.01 

35. 0! 

1.5! 

-  i 

I 

! 

! 

! 

INC  4628 

1683841 

696! 4  A  40 1 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1670! 

1S.OINONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

INC  4638 

(683842 

69614A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

• 

INC  4648 

1683843 

696 1 4 A  401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15 .0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC  4658 

1683844 

696 1 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1981  ! 

I 

t  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

{ 

INS  4668 

1663845 

69614A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981  l 

1 

>  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC  4676 

1663846 

6«6!4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

INC  4468 

1683847 

696I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

15. 0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

1 

| 

INC  4698 

1663848 

69614A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5.0 ! NONE 

i  TN 

NASHVILLE  1 

1981  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

INC  4708 

1663649 

69614A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5.0 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

tvfl  1  ! 

-  ! 

{ 

i 

1 

It'S  4718 

1683850 

69614A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1670! 

15.0JNON: 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

1«5.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

I 

! 

INC  4728 

1663851 

69614A40I 

1*5.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1961  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

INC  4738 

1683852 

696 J  4A401 

S95.0! 

35,01 

9.0! 

- 

1670! 

15 .0 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

{ 

INC  4748 

1683853 

696I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1 5 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  • 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC  4758 

1683854 

696 1 4 A  40! 

1V5.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1670! 

15.0! NONE 

•TN 

NASHVILLE  1 

1981  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  f 

! 

1 

! 

! 

INC  4769 

1683855 

696 1 4 A  40 1 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1470! 

15.0 ! NONE 

JTN 

NASHVILLE  ! 

1989  ! 

( 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1 

! 

INC  4778 

1463856 

696 14A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15 . 0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  I 

I 

1  t 

195.0! 

35,0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC  4788 

1683857 

69614A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

15.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ( 

l 

1 

!  1 

1  I 

1  1 

195.0! 

! 

I 

35.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 
f 

■ 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

i 
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IKS*! 

PUT!  OPERATOR 

I  1VTCC!  RIRENSIONS  IRRAFT! 

!  NET  I  CORE! LENCTHl BROTH!  ! 

-IRISES-!****!  RES.  1  RES. ! LOAP-! 

{CAPACITY! 

!  ! 

!  CARSO  ! 

HISH-  1 
EST  ! 
FIXER  ! 

CARSO  HAMLINS 
EQUIPMENT 

(VESSEL 
!S  !  OPERATING 
!TC!  BASE 

i 

YEA* 

! 

COAST 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  E6  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

BUILT  : 

VESSEL  MAKE  AKP  RUBBER  ! 

! 

SUARP 

!  TON*  JPASE !  OVER-1CVIR-!/////! 

HORSE!  PASS-  ! CLISHT) 1 ////////////////! TP  I ////////// 

OR 

RUBBER 

!  MAS!  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT! 

POWER!  EKSERS  1 

(FEET)! 

LINt-2 

!E£!  LINE-2 

! ‘REBUILT 

<17> 

INSRAR  BARCE 

CO.  I 

(CONTINUER) ! 

1 

1 

I  ! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

.  1 

! 

! 

1981 

INS 

479B 

! 683(58 
! 

l 

! 

69614A40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

1 

1670! 

-  ! 

15 .0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

INS 

4808 

1683859 

1 

1 

1 

69614A40! 

1  1 

195.0! 

193.0! 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1670! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1911 

INS 

AE1B 

! 68 J(«G 
! 

1 

1 

69614A40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

1 

! 

1670! 

-  ! 

15 .0 ! NONE 
! 

JTN  NASHVILLE 
! 

1981 

INC 

482B 

! 663841 
! 

1 

1 

69614A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.S! 

- 

! 

1 

1670! 

-  ! 

IS .0! NONE 
! 

UN  NASHVILLE 
! 

1911 

INS 

<838 

1683862 

! 

1 

i 

696I4A40I 
t  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

3S.Q! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1670! 

-  ! 

15 .0! NONE 
) 

JTN  NASHVILLE 
! 

1981 

INS 

4848 

(683863 

1 

1 

1 

696I4A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.51 

** 

! 

! 

i  »■ 

o 

1S.0IN0NE 

! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

INC 

use 

1683(64 

l 

t 

1 

096 14.1401 
!  1 

193.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1670! 

-  ! 

1 5.0! NONE 
* 

ITN  NASHVILLE 

1 

1911 

INC 

<868 

! 683(65 
! 

i 

i 

69614A401 

1  1 

193.01 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

16701 
-  ! 

1 5 .0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

1981 

INS 

<C7B 

I68C636 

! 

! 

1 

66614A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1670! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

!TN  NASHVILLE 
! 

1911 

INC 

4888 

! 68C637 
! 

! 

1 

66614A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1670! 

-  ! 

1 5.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1911 

INC 

4896 

1680638 

I 

1 

1 

68614A401 

I  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1670! 

-  ( 

15.01  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

INC 

4908 

! 460639 
! 

1 

1 

68614A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

I 

! 

1470! 

-  .  I 

15.0! NONE 
! 

! 

1981 

INC 

491f 

1680640 

1 

! 

1 

48614A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

16701 
-  ! 

15.0! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

INS 

4920 

! 48C641 
! 

! 

1 

68614A401 

1  1 

195.0*. 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1670! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1981 

INS 

4938 

I68C627 

! 

1 

! 

66614A40! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1670! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

J 

1981 

INC 

<940 

! 68C  628 
! 

1 

1 

68614A40! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1670! 

-  ! 

1 5.0! NONE 
! 

UN  NASHVILLE 
! 

1981 

INC 

495B 

(680631 

! 

1 

f 

686I4A40! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1670! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

UN  NASHVILLE 

1 

1981 

INC 

<968 

(680633 

! 

1 

686 1 4A401 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

1670! 

-  ! 

IS .0) NONE 
( 

UN  NASHVILLE 
! 

1981 

INC 

497R 

(680634 

t 

1 

486I4A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1670! 

-  ! 

IS  .01  NONE 
( 

ITN  NASHVILLE 

1 

1981 

INC 

6C1B 

1601775 

! 

! 

! 

721 14A401 

1  1 

200.01 

200.01 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

- 

1 

! 

1698! 

-  ! 

13.SIN0NE 

! 

ITN  NASHVILLE 

1 

1979 

INC 

6028 

1601776 

! 

1 

1 

721  1  <A40 1 

1  1 

200*01 

20C.0I 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

1 

1698! 

-  1 

1 3.5 ! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6C3B 

1601777 

! 

1 

I 

721 14 A401 

1  1 

20C.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1698! 

-  ! 

1 3.5! NONE 
! 

ITH  NASHVILLE 

I 

1979 

INS 

6C4B 

1601778 

! 

t 

! 

72114A40! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

16981 
-  1 

1 3.5 ! NONE 
! 

ITH  NASHVILLE 

1 

1979 

INS 

605B 

1601779 

! 

! 

1 

721 14A40I 

1  1 

20C.0I 

20C.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1698! 

-  1 

1 3.5 ! NONE 

1 

|TN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6068 

1601780 

! 

1 

1 

72114A40I 

1  1 

200.0! 
200. 0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

I 

! 

1698! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

1 

1979 

INC 

607B 

1601781 

1 

1 

1 

721 14A401 

1  1 

200.0! 

200.01 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

1698! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6C66 

1601782 

! 

1 

I 

72114A40! 

1  1 

20C.0I 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1680! 

-  ! 

1 3.5 ! NONE 
! 

ITH  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6C9e 

1601783 

! 

1 

1 

721I4A401 
!  1 

20C.0! 

2oc. o: 

3S.C1 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

1 

1680! 

-  ! 

1 3.5! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE 

1 

1979 

IN  6 

610C 

1601784 

1 

1 

1 

721 1 4A40I 
!  ! 

200.0! 

2CO.O! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

16801 
-  ! 

13.5 ! NONE 

1 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6118 

1001785 

1 

! 

! 

721154401 
!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

1 

! 

1680! 

-  ! 

13.5 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INS 

612e 

1601)86 

1 

1 

1 

72114*401 

1  t 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
S5.C! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1680! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6138 

1601787 

1 

1 

I 

721 1 4A401 
!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.C! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1680! 

-  ! 

13.5  I  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 
! 

1979 

IKS 

6140 

1601788 

I 

1 

! 

72114*40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1480! 

-  ! 

1 3.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6150 

1601789 

! 

1 

1 

72114*40! 

!  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

! 

! 

1680! 

-  ! 

13.5! NONE 
i 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6166 

1601790 

1 

1 

! 

72114*40! 

1  1 

20C.0! 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1660! 

-  1 

1 3.5! NONE 

I 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6170 

1601791 

! 

1 

1 

72114*40! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1698! 

-  ! 

1 3.5 !  NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

618B 

1601792 

! 

1 

! 

72114*401 

1  1 

20C.O! 

200.0! 

3S.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1698! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

ITN  NASHVULE 

1 

1979 

INC 

619B 

1601793 

1 

1 

1 

721 14A40I 

1  1 

200.0! 

20C.C! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.51 

• 

I 

1 

1698! 

-  ! 

13.5 ! NONE 

i 

UN  NASHVILLE 

1 

1979 

INC 

620B 

1601794 

1 

1 

1 

72114*401 

1  1 

20C.01 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1698! 

-  ! 

13.5 (NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6218 

1601795 

1 

f 

1 

72 1 1 4*40! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

7.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1698! 

-  ! 

1 3.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

1 

1979 

INC 

6228 

1601796 

1 

1 

72114*40! 
!  1 

20C.0I 

20C.C! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

1 

1698! 

-  ! 

13.5! NOME 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

023B 

1601797 

I 

1 

72114*40! 

1  1 

200.0! 

200*01 

35.CJ 

35.0! 

9.01 

1.5! 

1 

! 

1698! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6248 

1601798 

1 

1 

1 

721 14A401 
1  ! 

20C.O! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

I 

! 

1698! 

-  ! 

1 3.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6256 

1601799 

1 

! 

! 

72114*40! 
(  ! 

200.0! 

20C.O! 

35.  C! 
35.0! 

9.01 

1.51 

! 

! 

1698! 

-  ! 

13.51  HOME 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6268 

1601100 

t 

1 

I 

721 14A40! 
1  1 

20C.O! 

20C.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

! 

! 

1691! 

-  ! 

13.5 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

427B 

1601801 

1 

72114*40! 

20C.01 

35. C! 

9.0J 

** 

! 

1698! 

•  • 

13.5 ! NONE 

ITN  NASHVILLE 
« 

1979 

INC 

0288 

1601102 

I 

I 

1 

72114*40! 
!  ! 

20C.0! 

200.01 

35. ci 
35.0! 

•i.oi 

1.5! 

“ 

i 

! 

1698! 

-  ! 

13. 5 i NONE 

UN  NASHVILLE 

1979 

INC 

6298 

1601(03 

! 

1 

1 

721 f 4A40I 
•  I 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

16981 
-  ! 

13. SIMONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

197* 

INC 

6308 

! 601604 

1 

! 

721I4A40! 
t  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

* 

I 

1 

1698! 

-  I 

13. SIMONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

1 

1979 

INC 

6318 

! 001805 

1 

! 

1 

91014A40! 
1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

* 

t 

! 

1686! 

-  ! 

14. SIMONE 

I 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6328 

I6C1806 

I 

I 

1 

910I4A40I 
1  1 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1 

! 

16661 
-  I 

14. Sf NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

1 

1979 

INC 

6338 

1601807 

! 

1 

1 

91014*40! 
1  1 

200.0! 

200.01 

15.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

! 

I 

1686! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

1 

1979 

INC 

6348 

160' (08 

1 

1 

I 

91014A40! 
!  1 

200.0! 
20  C .0! 

35. C! 
35.C! 

9.01 

1.51 

- 

! 

1 

1686! 

-  ! 

14.5 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

I 

1979 

INC 

6358 

1601809 

1 

1 

1 

91014A40! 
1  ! 

23C.0! 

200-0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

I 

t 

1686! 

-  ! 

14.5! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE 

1  f 

1979 

i  i  i  i  <  t  t  i  ii  i 

i  i  i  i  i  i  i  i  ii  i 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


4$3 


ENCRl 

DIST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUN8ER 

1  COAST 

!  CUARD 

I  NUN8ER 

IVTCCl 
NET  iCODEl 
RECIS-I****! 
TER  !  SEE! 
TON-  SPACE  I 
NACE  1  IV  1 

DINENSICNS  1  DRAFT | 
LENETKlSRDTHf  1 

REC.  1  RE6.1L04D-! 
//////! /////I  ED  f 
OVER-10VER-1/////I 
ALL  1  ALL  iLICHTt 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

! 

CARGO  ! 
//////// 1 
PASS-  1 
EN6ERS  ! 

HI6H-  !  {VESSEL  ! 

EST  !  CARCO  HANOLINC  IS  (OPCRATINC  ! 
FIXED  !  EIUIPHCNT  !TC!  BASE  1 
POINT  I  LINE-1  ! AO!  LlNC-1  ! 
CLICHT) ! ////////////////!T0! //////////« 
(FEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  ! 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

‘REBUILT! 

(17)  INCRAH  BAKE  CO* 

1 

! 

I 

1  1 
1  1 
1  1 

l 

! 

1 

! 

( 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

INC 

6368 

1601810 

91014A401 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1686! 

14.5 (NONE 

I T  N 

NASHVILLE  I 

1979  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  1 

1 

l 

1 

IRC 

4378 

! 601811 

91014A40I 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1686! 

14.5 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1979  J 

! 

!  1 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

-  I 

t 

! 

! 

! 

INC 

4388 

1601812 

91014A40I 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1686! 

14.5 (NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1979  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ) 

! 

! 

l 

i 

INC 

4408 

1601814 

91014A40! 

20C.0! 

35.  C! 

9.01 

-  i 

1686! 

14.5 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1979  • 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC 

441B 

•1601815 

91014A40I 

200.01 

35. C! 

9.01 

-  i 

1686! 

14.5! NONE 

!  T  N 

NASHVILLE  ! 

1980  l 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

INC 

6426 

! 601 816 

91014A40I 

200.01 

35.01 

9.0! 

-  i 

1686! 

1 4.5 ( NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

I960  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.3! 

-  i 

! 

! 

1 

! 

INC 

4436 

1601817 

91 01 4A40I 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

16861 

14.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

I960  ! 

! 

•  1 

20C.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

i 

i 

1 

! 

INC 

4446 

1601818 

91014A40I 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1686! 

14.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

198C  ! 

1 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.51 

-  1 

! 

! 

1 

! 

INC 

4458 

1601819 

91014A40! 

COC.O! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

1686! 

14.5 ! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC 

4566 

1634469 

735 14A401 

2CC.OI 

35.0! 

9.0! 

*  i 

16781 

13. 5 ! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  1 

198C  ! 

I 

1  1 

20C.0I 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

INC 

6576 

1634470 

735 14A  401 

20C.01 

35- C! 

9.0! 

-  j 

1678! 

1 3.5 1  NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

i9ec  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

INC 

4586 

1634471 

73514A401 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1678! 

13.5 ! NONE 

I  TN 

NASHVILLE  1 

196C  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

INC 

6596 

1634472 

735 1 4A401 

200*01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1678! 

1 3.5 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

I960  ! 

1 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

I 

INC 

4606 

1634473 

73514A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1676! 

1 3.5 ! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  I 

198C  ! 

1 

1  1 

200*01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC 

<61 B 

1634474 

73514A401 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1678! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1960  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

I 

! 

! 

1 

INC 

6628 

1634475 

73M4A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1678! 

1 3. 5 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

I960  ! 

! 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC 

6636 

1634476 

73514A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1678! 

1 3. 5 1  NONE 

(TN 

NASHVILLE  1 

I960  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

INC 

664B 

1634477 

73514A40! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1676! 

1 3.5 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

198C  ! 

! 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

1 

1 

INC 

665B 

1634478 

73514A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1676! 

13.5'NONE 

ITS 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

I 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

INC 

466B 

1634479 

735I4A40! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

16761 

13.5! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  I 

I960  l 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC 

6678 

1634480 

73514A40I 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1678! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1980  ! 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

INC 

6686 

1634481 

73514A40! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1676! 

13.5! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1900  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

INC 

469B 

1634482 

73514A40! 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

•  i 

1678! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  | 

1900  l 

I 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.5! 

-  t 

! 

! 

1 

i 

INC 

6700 

1634483 

735I4A401 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1678! 

1 3.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1980  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC 

671B 

1  - 

73014A40! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1659! 

13.5! NONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

198C  ! 

I 

1  1 

20C.0! 

35.0; 

1.5! 

-  I 

! 

! 

1 

! 

INC 

7601 

! 6SG642 

55814A401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  i 

1113! 

13.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.01 

26. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC 

7602 

168C643 

55814A401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1113! 

1 3.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC 

7603 

1680644 

55814A401 

195.0! 

76.0! 

9.0! 

-  j 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

1  ! 

195. C! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

INC 

7604 

1660645 

55814A40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

*  i 

1113! 

1 3 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1976  ! 

1 

1  t 

195.0! 

26. Cl 

2.0! 

-  1 

! 

t 

1 

! 

INC 

7405 

1 680646 

55814A40! 

195.0! 

26. C! 

9.01 

-  i 

1113! 

1J.01N0HE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

INC 

7606 

168C647 

55814A401 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  j 

1113! 

1 3.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1976  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

2.01 

-  * 

! 

! 

! 

! 

INC 

7607 

1680648 

55814A401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1113! 

1 3 • 0 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1976  l 

1 

I  1 

195.0! 

26.  C! 

2.0! 

•  i 

! 

1 

! 

! 

INC 

7608 

1680649 

55814A401 

195.0! 

26.0! 

V.O! 

-  j 

1113*! 

1 3. Cl  NONE 

ITN 

NASHVILLE  J 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

1 

r 

! 

INC 

7609 

16*0650 

558144401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1113! 

1 3 . 0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1976  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

l 

I 

INC 

7610 

1680651 

55814A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1113! 

1 3.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

2.0! 

-  I 

! 

1 

! 

1 

INC 

7611 

168C652 

55814A4Q! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ) 

1 

1  l 

195.01 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

INC 

7612 

1680653 

S5814A40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  j 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1976  ! 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

* 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC 

7613 

1680654 

S5814A401 

195.0! 

26. C! 

V.O! 

-  j 

1113! 

13 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

t  1 

195.0! 

26.0! 

2  •  C ! 

-  ! 

! 

1 

I 

! 

INC 

7614 

1680655 

S5814A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

!  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

j 

1 

1 

INC 

7415 

1680656 

55814A40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  f 

1113! 

13.01N0NE 

1  TN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26.  Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

* 

INC 

7616 

I68C657 

5581 4A401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  j 

1113! 

1 3 • 0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

INC 

7617 

1680658 

55814440! 

195.01 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1113! 

1 3 . 0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  I 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

I 

1 

INS 

7618 

I68C659 

5S614A40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  i 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

I 

! 

INC 

7619 

1680660 

55814A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  i 

1113! 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

!  1 

195.0! 

26. C! 

2.0! 

-  1 

! 

i 

1 

1 

INC 

7620 

1680661 

55814A40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  i 

1113! 

13.0 ! NONE 

i  TN 

NASHVILLE  1 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26.  C! 

2.0! 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

INC 

7621 

1680662 

5581 4 4401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  i 

1113! 

1 3.O1N0NE 

i  TN 

NASHVILLE  1 

1976  ! 

1 

!  t 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

1 

JNC 

7622 

1680663 

5581 4  A  40 1 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

-  j 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  f 

1976  ! 

I 

1  1 

195.0! 

26. C! 

2.0! 

*  ! 

! 

t 

! 

INC 

7623 

1680664 

558144401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  j 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

“  ! 

! 

! 

! 

( 

INC 

7624 

1680665 

55814440! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  i 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  1 

1 

!  1 

195.0! 

26. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

INC 

7625 

(680666 

558144401 

195.0! 

26.  C! 

9.01 

•  j 

1113! 

1 3.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  i 

1 

I  1 

195.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

INC 

7626 

1680667 

558(44401 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1113! 

1 3.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

t97c  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

INC 

7427 

J60C666 

558144401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  | 

1113! 

13 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26. Cl 

2.0! 

-  ! 

1 

i 

1 

! 

INC 

7428 

1680669 

558144401 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

*  ! 

1113! 

13.0 !  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  1 

1 

1  1 

195.0! 

26.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

INC 

7629 

1680670 

558144401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  i 

1113! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

195.01 

1 

! 

26.0) 

1 

! 

2.0! 

( 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

464 _ 

ENGRl 

•1ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


! VT C C !  DIMENSIONS  | DRAFT! 

NET  ! CODE! LENGTH! 8 RDTHl  I 

REGIS-!****!  REG.  !  REG.! LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  CD  ! 

:  TON-  iPACE!  OVEt-lOVER-I/////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER 


CAPACITT!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  (  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  (  ERUIPNENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) J////////////////ITD!////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EC!  LINE-2 


t 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(  1  !!!!!!!  !  !  t  * 

!  !!!!!!!!!  !  *  1 
(17)  INGRAR  BARGE  CO.  !  !  )  !  !  !  1  (.  1  !  !  1  ! 

(CONTINUED)!  !!!!!!!!  !  !  ! 


ING 

7630 

I68C671 

l 

1 

I 

SS6MA40! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

26. C! 
26.0! 

9.0! 

2.01 

- 

l 

l 

1113! 

-  ! 

13.0! NONE 

1TN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1976  ! 

! 

INC 

7631 

! 690622 
! 

1 

1 

55614A40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

l 

! 

11131 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1976  1 

1 

ING 

7632 

1 68C673 
! 

1 

! 

55814A40! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

_ 

! 

! 

1113! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1976  ! 

! 

IMG 

7633 

!  68C674 
! 

1 

1 

558J4A401 
!  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.01 

! 

! 

1113! 

-  ! 

13.0! NONE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1976  l 
! 

ING 

763A 

1680675 

! 

1 

1 

3S814A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

I 

! 

1113! 

-  ( 

1 3 .0 ! NONE 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE  I 

1 

1976  ! 

! 

INC 

7635 

!  65C676 
! 

! 

I 

558I4A401 

1  1 

1^5.0! 

19S.0! 

26.  C! 
26.0! 

9.01 

2.0! 

“ 

! 

1 

1113! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 
! 

1976  ! 

1 

ING 

7636 

I66C677 

! 

1 

l 

55814A401 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.01 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1113! 

-  1 

13.0! NONE 

ITN 

I 

NASHVILLE  1 

I 

1976  | 

ING 

7637 

I68C678 

! 

! 

1 

55814A40! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

26. Cl 
26.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

I 

! 

1113! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

ITN 

NASHVILLE  1 

1 

1976  1 

1 

ING 

7638 

!  680679 

! 

! 

55814A40! 

1  1 

195.01 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1113! 

-  1 

13.01  NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1976  J 

1 

ING 

763V 

1680660 

! 

! 

! 

55814A40J 

1  1 

195.0! 

195.0! 

26.0! 
26. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

! 

! 

1113! 

1 3.01  NONE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 
! 

1976  ! 

! 

ING 

7640 

I68C681 

! 

I 

1 

S39I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

26. Cl 
26. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

11131 
-  ! 

13.01  NONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLS  ! 

1 

1976  I 
! 

ING 

76A1 

I66C682 

! 

I 

558I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

26.0! 

26.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

! 

1113! 

-  ! 

13.0! NONE 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

I 

1976  ! 

I 

ING 

7642 

1690683 

1 

I 

556 1 4 A  40 1 

1  1 

193.0! 

195.0! 

26.0! 
26. C! 

9.01 

2.0! 

— 

! 

! 

1113! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1976  ! 

ING 

7640 

I616C83 

! 

! 

1 

88614A41! 

1  I 

195.01 

195.0! 

33.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1480! 

-  ! 

13-5! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1979  ! 

( 

ING 

7658 

1552466 

1 

! 

! 

679I4A41I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

! 

1511! 

-  ! 

19.1 ! NONE 
! 

!TN 

l 

NASHVILLE  ! 

! 

1973  ! 

! 

INC 

766B 

1552466 

! 

I 

! 

679I4A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1511! 

-  ! 

19.1 (NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1973  ! 

! 

ING 

7678 

1552470 

! 

! 

! 

67914A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

t 

! 

1511! 

-  ! 

19.1! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1973  I 
! 

ING 

766B 

1552471 

) 

! 

! 

67914A41 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

1 

! 

1511! 

-  I 

19.1 (NONE 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1973  ! 

! 

ING 

769B 

1552473 

1 

1 

I 

679I4A41 | 

!  ! 

195.0! 

19S'»0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1511! 

-  ! 

19.1 ! NONE 
! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

i 

1973  1 

1 

ING 

7700 

1552474 

1 

! 

! 

67914A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1511! 

-  ! 

1 9. 1 ! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  1 
! 

1973  I 
! 

ING 

8C1 6 

(656C08 

I 

! 

1 

95714A41 1 
!  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1636! 

-  ! 

16.5! NOME 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

I 

1080  ! 

! 

ING 

6020 

1656007 

! 

1 

5 

95714A41! 

!  ! 

20C.O! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

! 

1636! 

-  ! 

16. SIMONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1980  ( 

! 

ING 

3038 

1656006 

1 

I 

1 

9S714A41! 

1  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1 

! 

1636! 

-  ! 

16.S1N0NE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1980  ! 

! 

ING 

6048 

1656005 

! 

! 

1 

957I4A41 ! 

1  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1 

1636! 

-  ! 

16.5! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1980  ! 

! 

ING 

6058 

I656C04 

I 

! 

1 

957I4A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

I 

! 

16361 
-  ! 

16.SIN0NC 

! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1980  ! 

1 

ING 

820B 

1660628 

! 

! 

! 

66614A411 

1  1 

195.01 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

I 

1643! 

-  1 

15 .0! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981  ! 

1 

ING 

6210 

I66C630 

! 

! 

1 

686UA41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

1643! 

-  1 

15.0! NONE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981  ! 

1 

ING 

8220 

1680632 

! 

1 

! 

68614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

— 

! 

1 

1643! 

-  ! 

15.0! NONE 
l 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

I 

1981  ! 

! 

ING 

8230 

166C635 

1 

! 

! 

686I4A411 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

1643! 

-  ! 

15.0! NONE 

I 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1981  ! 

1 

ING 

8248 

1619518 

1 

1 

1 

666I4A41 I 

I  1 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.5! 

1.51 

— 

! 

1 

1527! 

-  1 

15.01 NOMC 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1980  ! 

1 

ING 

8258 

1619326 

! 

1 

! 

9S7I4A41! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.5! 

* 

! 

! 

1636! 

-  1 

1 6 .7 ! NONE 

I 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

I960  ! 

ING 

8260 

1612981 

! 

! 

! 

91  7I4A41 1 

1  1 

20C.O! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

I 

16471 
-  ! 

16.01N0NE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1979  l 

I 

ING 

6610 

1636337 

! 

1 

1 

964UA41! 

!  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1664! 

-  ! 

1 9. Of  NONE 

1 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1981  I 
! 

ING 

862B 

1638339 

t 

! 

( 

964J4A41! 
!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1 

! 

1664! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  1 

1  1 

1911  ! 

ING 

6633 

1636674 

1 

! 

1 

964I4A41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

! 

1681! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  1 

I 

ING 

8648 

(636338 

1 

! 

1 

964I4A41! 
2  ! 

200.0! 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

! 

1664! 

-  1 

19.0! NONE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

ING 

8666 

1634662 

1 

! 

! 

946I4A41 ! 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9,0! 

1.4! 

— 

I 

! 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  1 
! 

ING 

8670 

1634663 

! 

! 

! 

94614A41! 
1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

3S.0! 

9.0! 

1.4! 

— 

! 

1 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

ING 

8688 

1634684 

1 

! 

! 

946! 4A41 ! 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

— 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16.0INCNE 

! 

ITN 

! 

NASHVIILE  ! 

1981  ! 

1 

INC 

8698 

1634665 

! 

! 

I 

946! 4A41 ! 

1  I 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16.0JNONE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 
! 

ING 

870P 

1634666 

! 

! 

1 

946UA41! 
!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

- 

J 

! 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

! 

ING 

8718 

1634687 

1 

! 

! 

94614A41 ! 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

I 

! 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

1 

ING 

8726 

1634686 

I 

! 

! 

946! 4A41 ! 
!  ! 

20C.0! 
200. 0) 

35.0! 

33.0! 

9.0! 

1.41 

- 

! 

! 

1667! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  l 
! 

ING 

8730 

1634689 

1 

! 

! 

946I4A41 ! 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

3).0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

" 

1 

! 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

ING 

8740 

1634890 

! 

1 

I 

94614A41 ! 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

" 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

! 

j*j 

8752 

i 

i 

i 

OiAliUll 

'i  i 

200.0! 

200-0! 

35#C! 

35.0! 

1.4! 

* 

« 

! 

1A471 
-  ! 

1A.QI NON* 

! 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

19A1  I 
! 

ING 

6768 

1634892 

j 

i 

94614A41 ! 
!  ! 

200.0! 

20C.0! 

33.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

m 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 
! 

ING 

6778 

1634893 

1 

! 

! 

94614A41! 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

1 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 
! 

ING 

8788 

1634694 

! 

! 

94614A41I 
!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

• 

1 

! 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

! 

ING 

8798 

1634695 

! 

! 

! 

946UA41! 
1  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.4! 

— 

1 

! 

1667! 

-  ! 

16.01N0NE 

! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 

! 

ING 

8808 

1634696 

1 

! 

! 

946I4A41! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

“ 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16*0! NONE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1981  1 
! 

ING 

8810 

163469/ 

1 

! 

94614A41! 
!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1667! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 
1 

XNG 

6628 

16341-98 

! 

! 

I 

946UA41! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

! 

! 

1667! 

-  1 

16.0 ! NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 
! 

ING 

6838 

1634699 

1 

I 

! 

946J4A41 ! 
!  ! 

200. 0! 
200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

” 

1 

! 

1667! 

-  ! 

16.01  NONE 
! 

!TH 

! 

NASHVILLE  ! 

1981  ! 
! 

I 


! 


! 


I 
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CNSRI 
•  1ST! 

VESSEL  MARI 

OREftATOft 

AND  NUMBER 

I  COAST 

1  CUARD 

f  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  IDRAfTI 
NET  1C00EILENSTHI8RDTH1  ! 

REGIS"! •**•*  RES.  1  NEC. (LOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  | 
TON-  1  RASE  1  OVER-1  OVER-! /////| 
NA6E  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

ICARACITT!  NISH-  1  !  V  £  S  S  E  l  ! 

J  !  EST  1  CARSO  HANOLINS  1$  {OPERATING  1 

1  CARSO  !  FIXED  !  ESUIRNENT  ETC!  BASE  !  TEAR 

1 ////////!  ROINT  !  LINE"!  ! AO!  LINt-1  1  BUILT 

HORSE!  PASS-  MLIGH !)!/////// ///////// 1TD! ////////// !  OR 

ROVER!  CNSCRS  !  (FEET)!  L1NC-2  !E*|  LINE-2  !*RE8UILT 

(17)  1NCRAH  BARS!  CO. 

1 

1 

1 

1  I 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

i 

i 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

i 

1 

I 

! 

1 

(CONTINUED)! 

!  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

IMS  MSB 

1634900 

946 1 4 A  46 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

16671 

1 9.6  1  RONE 

ML 

CAIRO  ! 

1981 

I 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.51 

-  1 

t 

1 

! 

INS  MSB 

163(901 

94614A46! 

20C.01 

35.01 

9.0! 

-  | 

16671 

1 y. 6! NONE 

ML 

CAIRO  ! 

1981 

1 

!  I 

20C.0I 

35.  C! 

1.51 

-  1 

! 

1 

I 

inc  mo 

1634902 

94614A461 

20C.0I 

35.0! 

9,0! 

-  | 

16671 

1 V .  6 1  NONE 

1IL 

CAIRO  I 

1981 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.51 

-  ! 

I 

! 

1 

INS  1678 

1634903 

94614*41  I 

20C.CI 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1648! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

i 

1  t 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  1 

! 

1 

1 

INS  8 8 8 P 

1634904 

946UA41! 

20C.0' 

35.01 

9.01 

-  1 

1648! 

(6. 0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.41 

-  ! 

! 

1 

1 

INS  1898 

1634905 

946I4A4M 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1648! 

16.OIN0NE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1981 

I 

|  1 

200.01 

35.01 

1.41 

-  ! 

! 

I 

! 

INS  890$ 

163*906 

94614*41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1648! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

I 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.41 

-  1 

! 

! 

1 

INS  I91B 

1634907 

9461 4 A4t  1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1648! 

16.0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1981 

| 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

I 

! 

! 

INS  8928 

1634908 

94614*41 ! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1648! 

16. 0! NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

1  ! 

200.01 

35.01 

1.4! 

-  1 

! 

! 

! 

INC  8938 

1634909 

94614*411 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1648! 

16. jt  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

t.4{ 

-  I 

! 

| 

! 

INS  894B 

1634910 

94614A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1648! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1981 

1 

1  1 

2CC.01 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

INS  895B 

1634911 

94614*41! 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1648! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1981 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

IT  EL  108 

1603411 

67614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1646! 

16.0IH0HE 

ITN 

NASHVILLE  i 

1981 

| 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

JH  101 

1537209 

67014*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

tJ.oixoxt 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

» 

-  1 

! 

i 

! 

JOE  BARNETT 

1286101 

67 1 1 4A  43 1 

195.0! 

40. C! 

8.0! 

-  J 

1381! 

13.2 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1961 

1 

1  1 

195.0! 

40. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

| 

! 

! 

LAN  1 

1595043 

71514A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

*  I 

1507! 

t6.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

( 

I 

! 

LAN  3 

1595045 

715UA411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

15071 

16.0SH0HE 

ITS 

NASHVILLE  1 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  j 

1 

! 

! 

LAN  4 

1595046 

71514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0i 

•  ! 

1507! 

16.0 {NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

I 

! 

1 

LAN  3 

1  595C47 

7151**41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

ISO?! 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

LAN  7 

1  595046 

71 5 1 4 A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  J 

148  3! 

16.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  ! 

2 

1 

1 

LAN  8 

1595C49 

71514A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

14831 

It. ol NONE 

•MS 

GREENVILLE ! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

• 

.  a 

! 

! 

1 

LAN  9 

1595050 

71514A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

14631 

16.0! NONE 

INS 

SRCFNVILU! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  I 

1 

! 

! 

LAN  10 

1595C51 

71514A41! 

195. G! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1483! 

16. 0! NONE 

INS 

SREENVILLE! 

1978 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

| 

! 

LAN  21 

1613715 

715I4A411 

195.01 

35.  C! 

9.01 

-  | 

1445! 

16.1 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.01 

-  I 

! 

! 

I 

L*R  22 

1613716 

71 514A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1445! 

16.1 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

l 

1 

i 

LAN  23 

1613390 

71514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1445! 

16.1 ! NONE 

!tn 

NASHVILLE  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

| 

! 

! 

LAN  24 

1  61  3399 

71514A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  I 

‘445  1 

16.1 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

1 

LAN  23 

1  613400 

71514*41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

•  ! 

1445! 

16.1! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  1 

! 

I 

! 

LAN  28 

1613401 

71M4A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  J 

1445! 

16.1! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

N/S  300 

1531260 

67614A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1566! 

13.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

1 

N/S  301 

1531261 

67614*40! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

-  1 

1566! 

13. 01  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35. :i 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

H/S  302 

1531262 

67614*401 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

-  t 

1566! 

1  3 . 0 ! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

N/S  304 

1531264 

676!**40! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

-  1 

1566! 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

N/S  3C5 

1531265 

67614*40! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

-  i 

1566! 

13.0! RONE 

!Th 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

!  t 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

i 

•  j 

! 

! 

! 

N/C  306 

! 531 2o6 

67614A40! 

195.01 

35. C! 

8.6! 

i 

1566! 

13.01 NONF 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

! 

1  ( 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

« 

“  ! 

1 

! 

1 

N/S  307 

1531267 

67614*40! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

-  i 

1566! 

14.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

I 

! 

N/C  308 

1531266 

67614*40! 

195.01 

35. C! 

8.6! 

•  i 

1566! 

13.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

’  5.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

N/C  309 

1331269 

67614A40! 

195.0! 

35. C! 

8.61 

_  i 

1566! 

14.01N0NC 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1971 

f 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

I 

i 

I 

N/S  2008 

1529485 

73114*40! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  j 

1670! 

13.0! NONE 

Itn 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

1  I 

20C.0! 

35. C! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

N/C  20 1 B 

1529486 

73114A40! 

2CC.0I 

35. C! 

9.0! 

! 

1670! 

13.0 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE  i 

197C 

i 

1  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

“  ! 

1 

! 

! 

N/S  202B 

1529487 

73114*401 

20C.O! 

35.01 

9.0! 

! 

1670! 

13.0 (NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

i  1 

20C.0! 

36.0! 

1.4! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

N/S  2038 

1529488 

73114*401 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1670! 

13.0! NONE 

Itn 

NASHVILLE  ! 

1970 

; 

1  1 

20C.0I 

35. C! 

1.4! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

N/S  204B 

i 529489 

731 1 4  A  *  0 i 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1670! 

1 3.0 ! HOME 

!TH 

NASHVILLE  ! 

1970 

f 

1  1 

20G.0! 

35.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

« 

1 

N/S  205B 

1529490 

73114A40! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1670! 

13.0! NONE 

!TN 

NASHVILLF  1 

1970 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

1 

| 

! 

N/C  20/M 

1529491 

73114*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

1  3-0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1970 

( 

!  i 

20C.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

1 

H/S  2078 

1529492 

73114A40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1670! 

13 .0 1  NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1970 

S 

i  1 

tuC.O! 

35.:* 

J  •  *: 

-  t 

t 

1 

1 

N/S  2088 

1529493 

73114*40! 

20C.0! 

33.03 

9.0! 

- 

1670! 

13.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1  1 

20C.0I 

35. C! 

1.4! 

-  J 

I 

! 

I 

N/S  2098 

1529494 

/ 3 1 14*401 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16701 

13.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

1  1 

20C.0I 

35.0! 

1.4! 

-  1 

1 

! 

1 

N/S  2108 

1529495 

73114*40! 

20  C • 01 

35. C! 

9.0! 

1670! 

13.0INCNE 

|T*« 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.41 

-  1 

| 

1 

1 

M/I  2118 

1329496 

73114*401 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1670! 

13.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1970 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.41 

-  1 

| 

| 

! 

N/S  2128 

1529497 

73114*401 

200.01 

35. Cl 

9.01 

- 

1670! 

1 3.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  1 

1 

1 

! 

M/I  2131 

1529498 

73114*401 

20C.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

16701 

13.01  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

l 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.4! 

-  1 

1 

| 

1 

M/I  2141 

1529499 

73114*40! 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

16701 

13.0! NO  H  E 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

| 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.4! 

-  ( 

1 

I 

1 

NNL  101 

1641222 

716I4A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1525! 

15.0IH0NE 

ITH 

NASHVILLE  1 

1981 

l 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.41 

-  ! 

f 

1 

1 

t  iiiifii  ii  i 

i  iiiitii  ii  i 
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EN6P! 

BIST  1 

VESSEL 

OPIPATOP 

NAPE  AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCC1  IIPENSIONS  1  DRAFT! 
NET  (CODE (LENGTH! BROTH!  1 

REGIG-1****!  PEC.  1  PE6.1L0AD-! 
TEP  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TOM-  IBAtEi  OVEP-lOVER- !/////! 
MACE  1  XV  1  ALL  !  ALL  FLIGHT! 

(CAPACITY!  KISH-  !  (VESSEL! 

(  !  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  C9UIPMENT  1TC 1  BASE  !  YEAR 

MUUUn  POINT  I  LINE-1  ! *01  LINE-1  1  BUILT 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// ITD !///// /////!  OR 

POWER !  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2  (♦REBUILT 

! 

I 

(17)  INCRAP  SAME  CC.  1 

(CONTINUE))! 

i  l 

i  i 

i  t 

i  i 

1 

1 

l 

1 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

PPL  102 

1641223 

1 

71614441! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. Ct 
35.  C! 

9.01 

1.41 

“ 

1525! 

-  ! 

1 S.O! NONE 
! 

1TN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

UAL  1C3 

1641224 

! 

716I4A41 1 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1525! 

15.0! NONE 
! 

!TM 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1981 

PPL  104 

1 441223 

1 

716(4*41 f 

1  1 

193.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1525! 

-  ! 

15.0! HONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1981 

PPL  1C5 

1641224 

1 

71614A41I 

1  1 

195.0! 

195.31 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

" 

1525! 

-  ! 

1 5.0! NONE 

ITN 

I 

NASHVILLE  ! 

1 

1981 

PPL  1 C  6 

1641227 

1 

71614A411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

1525! 

-  1 

15 .0! NONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

I 

1981 

PPL  107 

1641228 

1 

7141**41 | 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

1525! 

-  ! 

15.0! HONE 
! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1 

1911 

PPL  10B 

1641229 

I 

71414*41 1 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

*■ 

15251 
-  ! 

15 .0! HONE 
! 

!tn 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

PPL  109 

1641230 

1 

71614*41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

• 

1525! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  1 
! 

1981 

PPL  110 

1641231 

1 

71614*41 ! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

1525! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1961 

PPL  111 

1641232 

1 

71414*41 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

• 

1525! 

-  ! 

15.0IN0NE 

! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

PPL  112 

1641233 

! 

716(4*41 t 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.4! 

“ 

1525! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

PPL  113 

1641234 

* 

71 614*41 i 
t  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1525! 

-  ! 

15.01  NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

PPL  114 

1641233 

1 

71614*41 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

1525! 

-  1 

15.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1981 

PPL  113 

1641234 

1 

71614*41 1 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.41 

“ 

15251 
-  ! 

15 .0! NONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

NBA  1 

164C470 

! 

49514*41 t 

1  1 

20C.01 

200.01 

35. Cl 
35.0! 

9.01 

1.71 

“ 

1520! 

-  ! 

16.01  NONE 
! 

ITN 

( 

NASHVILLE  1 

I 

1981 

NBA  2 

1640171 

1 

69514*41 ! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

• 

1520! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

NBA  3 

1640472 

1 

49  S 1 4*41 1 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.1! 

” 

1520! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1981 

NBA  4 

164C473 

1 

69514*41! 

!  ! 

20C.0! 

200.0! 

3S.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

1520! 

16.0! NONE 

1 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

I 

1981 

MBA  3 

164C474 

1 

49514*411 

1  1 

20C.01 

20C.0I 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

* 

1520! 

-  ! 

16.01  NONE 
! 

ITN 

I 

NASHVILLE  ! 

1 

1981 

OT  330 

1285333 

1 

76  2 ! 4*401 
!  1 

195.01 

195*0! 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.61 

“ 

1664! 
-  ! 

1 3.6 !  NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 
! 

1969 

P  104B 

1604808 

102014*41  i 
!  1 

20C.0I 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.61 

— 

1633! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!TN 

» 

NASHVILLE  ! 

1 

1979 

P  103B 

1606809 

1 

95714*41 1 
!  t 

20C.01 

20C.01 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.6! 

• 

1633! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

P  1060 

1606810 

1 

957 (4*41  1 

1  1 

200.01 

20C.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1633! 
-  ! 

19.01N0NE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

P  1078 

1604811 

1 

95  714*41 ! 

1  ! 

200.0! 

20C.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1633! 
-  1 

19.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1979 

P  108B 

1604812 

1 

957! 4*41 1 

1  1 

200.0! 

20C.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

— 

1633! 
-  ! 

19.0! HONE 
{ 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

I 

1979 

TC8  103 

1545937 

1 

67614*41  1 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

ISIS! 
-  ! 

16.0! NONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1973 

TCB  105 

1545930 

1 

47614*41 t 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

— 

1515! 
-  1 

16 .0 ! NONE 
! 

ITN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1973 

TCI  106 

1543940 

1 

67614*41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1515! 
-  » 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1973 

TCB  107 

1545941 

1 

67614*41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.01 

1.3! 

15151 
-  I 

16.01  NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1973 

TCI  108 

1545942 

1 

67614*41 { 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.C! 

9.01 

1.3! 

“ 

1515! 
-  ! 

16.0! NONE 

I 

ITN 

NASHVILLE  1 

1973 

TCB  109 

*545943 

1 

67614*41 1 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

* 

1515! 
-  ! 

16 . 0 l NONE 

I 

ITN 

I 

NASHVILLE  ! 

1973 

TCB  110 

1543944 

1 

67614*41 1 
!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1515! 
-  I 

16 .0 ! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1973 

TCB  111 

1543945 

1 

67614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

1515! 
-  ! 

16.0! TONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1973 

TCB  112 

1545946 

1 

67614*41 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1515! 
-  ! 

16 .0 ! NONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1973 

TCB  113 

1554036 

1 

70014*41  ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1515! 

15.5 ! NONE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1974 

TCB  114 

1354037 

1 

70014*41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

” 

15151 
-  ! 

15.5 (NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1974 

TCB  115 

1534038 

1 

70014A41 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

— 

1495! 
-  1 

15.5 ! NONE 
! 

!TN 

1 

NASHVILLE  I 

1974 

TCB  116 

1554039 

1 

70014*41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.01 

1.3! 

“ 

1495! 
-  ! 

15.5! NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1974 

TC8  117 

1354040 

1 

70014541 1 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1495! 
-  ! 

15.5! NONE 
! 

ITN 

I 

NASHVILLE  ! 

1974 

TCB  lit 

1554041 

1 

70014*41 1 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1495! 
-  • 

15.5! HOLE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1974 

TCB  119 

1554042 

1 

700!  4*41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

1495! 
-  ! 

15.5! NONE 

I 

!TN 

I 

NASHVILLE  1 

1974 

TCB  120 

1554043 

70014*41 t 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

” 

1495! 
-  ! 

15.5 ! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1974 

TCB  121 

(554044 

1 

70014A41 1 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.31 

" 

1495! 
-  ! 

15.5! HOME 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  t 

1974 

TCB  122 

1554045 

1 

70014A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

• 

1495! 
-  ! 

15.5IN0NE 

! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1974 

TCB  123 

1564440 

1 

71714*41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1501! 
-  ! 

15 .0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1975 

TCB  124 

1564441 

1 

71214*41 1 

1  t 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.3! 

~ 

1501! 
-  1 

15.0! NONE 
f 

ITN 

l 

NASHVILLE  j 
i 

1975 

TCB  125 

1564442 

1 

71214*41 1 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

1501! 
-  ! 

1 5.0 1  NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1975 

TCB  126 

1364443 

1 

71214*41 1 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1501! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

!1N 

! 

NASHVILLE  ! 

1975 

TCB  127 

1564444 

1 

71214*41 f 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

” 

1501! 
-  ! 

1 5 . 0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  I 

1975 

TCB  128 

1564445 

71214*41 1 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.3! 

* 

1501! 
-  1 

15.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1975 

TCB  129 

(589887 

1 

•3314*41 1 
1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.2! 

“ 

14941 
-  ! 

16.0 ! NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1978 

TCB  130 

1585888 

1 

83314*41 1 
1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.2! 

“ 

1494! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1978 

TCB  131 

1589889 

1 

•3314*41 1 
1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.2! 

* 

1494! 
-  I 

16.0! NOME 
! 

!TK 

! 

NASHVILLE  ! 

1978 

TCB  132 

1589890 

1 

1 

1 

83314*41 1 
1  1 

1  1 

1  1 

195.01 

195.0! 

! 

! 

35.  Cl 
35.0! 

I 

9.0! 

1.2! 

! 

! 

1494! 
-  I 
! 

! 

16.01  NONE 
! 

! 

! 

ITN 

! 

! 

! 

NASHVILLE  ! 

1978 

.4.67 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


mil 

OX ST  I  OPERATOR 


VESSEL  RAPE  ARB  PURLER 


I 

i 

I 


COAST 

CUARD 

RUP8E* 


JVTCC 
RET  {CODE 
REGIS-1**** 
TER  I  SEE 
TOR-  IPACE 
MACE  !  XV 


OIRCMSXOMS  IDRAPT! 
LENGTH! BROTH!  ! 

RES.  1  REC.iLCAD-l 

nuuuutn  tt  i 

0VER-10VER-17/7//1  HORSE 
ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  RICH-  •  I  V  E  S  S  t  L 

1  EST  i  CARCO  HANDLERS  IS  lOPERATIHS 
CARSO  !  FIXED  I  EIUIPRENT  |TC S  BASE 
ttntttn  POINT  |  LXNE-1  |AO|  LIRE'S 

PASS-  i (LIGHT) 1 //////////////// |TD !////////// 
EN6ERS  !  ( FEET) I  LINE-2  (EC!  LINC-2 


YEAR 

PU1LT 

OR 

•REBUILT 


(17)  IN6RAP  BARSE 

CO. 

1 

1 

1 

1  i 

2  1 

!  I 

i 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

1  I 

i 

1 

TC8  133 

1589891 

8331 4 *41 i 

195.0! 

35. C! 

I 

I  1 

195.0! 

35. 0! 

TCI  134 

1589892 

833I4A411 

195.0! 

35. C! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

TCB  135 

1565893 

833)41411 

195.0! 

3  5  •  G 1 

t 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

TCB  136 

1589894 

83314441 1 

195.0! 

35.  C! 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

TCI  137 

1585895 

83314A41* 

195.0! 

35.0! 

1 

{  1 

195.0! 

35.0! 

TCB  138 

1585896 

833I4A41I 

195.0! 

35.0! 

1 

!  I 

195.0! 

35.  C! 

TCB  13? 

1585897 

83314*411 

195.0! 

35. Cl 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

TCB  140 

1581898 

133144411 

195.0! 

35. Cl 

1 

!  I 

195.0! 

35. C! 

TCB  141 

1591663 

883144411 

195.0! 

35. C! 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

TCB  142 

I5?16  ' 

88314441! 

195.0! 

35. C! 

1 

I  ! 

195.0! 

35.  C! 

TCI  143 

1591665 

883144411 

195.01 

35.  C! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

TCB  144 

1591666 

81314441! 

195.0! 

35. C! 

l 

I  ! 

195.0! 

35.  C! 

TCB  145 

1591667 

88314441! 

195.0! 

35.  Cl 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

TCB  146 

1591661 

88314441! 

195.01 

35.  C! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

TCB  147 

1591669 

88314441! 

195.01 

35. Cl 

1 

!  1 

195.01 

35. C! 

TCB  141 

1591670 

883144411 

195.0! 

35.  C! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

TCB  14? 

1591671 

86314441! 

195.0! 

35. C! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

TCB  150 

1591672 

88314441! 

195.0! 

35. C! 

1 

!  ! 

195.01 

35. C! 

TCB  151 

1591673 

68314441! 

195.01 

35.  C! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

TC8  152 

1591674 

86314441  ! 

195.0! 

35.0! 

1 

!  ! 

195.01 

35.0! 

TC3  153 

1505851 

854(4441! 

195.0! 

35.  Cl 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

TCI  154 

1505852 

554(4441! 

195.0! 

35. C! 

f 

!  1 

195.0! 

35. C! 

TCB  155 

1505853 

65414441! 

195.0! 

35. Cl 

1 

!  ! 

195.01 

35. C! 

TCB  156 

1505854 

85414441! 

195.0! 

35. C! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

TCB  157 

1503855 

85414441! 

195.01 

35. C! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

TCB  158 

1509127 

854(4441! 

195.01 

35. C! 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

TCB  159 

1509128 

85414441! 

195.0! 

35. Cl 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

TCB  160 

1 509129 

854(4441! 

195.01 

35.0! 

1 

!  ! 

195.01 

35. C! 

TCB  161 

1509130 

85414*411 

195.0! 

35. C! 

1 

!  1 

175.0! 

J5.CI 

TC0  162 

1509131 

85414441! 

195.0! 

35.01 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

USB  IB 

1637910 

73014441! 

200.0! 

35. C! 

1 

!  i 

200. 0! 

35.  C! 

USB  2e 

1637911 

73014441  I 

200. 0! 

35. C! 

I 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

USB  36 

1637912 

73014441! 

200.0! 

35.0! 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

USB  4B 

1637913 

73014441! 

200. 0! 

35.0! 

1 

!  ! 

2CC.01 

35.  C! 

USB  5B 

J  63791 4 

73014441! 

200.0! 

35.  Cl 

1 

1  1 

20C.O! 

35.0! 

VT  12C0 

I277C86 

67114443! 

195.0! 

40.C! 

! 

•  ] 

195.0! 

*0. C! 

VT  1201 

! 277C87 

67114443! 

195.01 

40. C! 

1 

!  1 

195.0! 

40. C! 

ALABAMA 

I526C62 

187515471} 

295.0! 

54.  C! 

1 

i  2 

295.0! 

54.0! 

8 ATOP  ROUSE 

1526741 

1992154715 

295.0! 

54. C! 

1 

!  1 

295.0! 

54. C! 

BETTENDORF 

1526885 

103815471! 

155.0! 

54. Cl 

I 

1  ! 

135.0! 

54. C! 

CM  1212 

1297293 

73115471! 

195.0! 

35.0! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

CH  1214 

1298C24 

805534711 

195.0! 

35. C! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

CH  1312 

1513934 

SCO  2  5471  1 

195.0! 

35. C! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

CM  1313 

1513935 

8COI5471! 

195.0! 

35.  Cl 

1 

!  ! 

195.01 

35. C! 

CM  141U 

1518732 

812154711 

195.0! 

35.01 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

CH  1418 

160*511 

774(5471! 

195.0! 

35.0! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

!  i 

29cl0! 

52.6! 

FLORIDA 

1524782 

187515471! 

295.0! 

54. Cl 

1 

! 

295.0! 

54. C! 

FTC  4 

I517C09 

30915471! 

195.0! 

35. C! 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

SEORSZA 

1  524753 

1870I5A-M! 

29C.0! 

54. Cl 

1 

!  ! 

290.0! 

54.  C! 

18  901 

1683680 

8C615471J 

20C.0! 

35.0! 

1 

!  ! 

200.01 

35. Cl 

St  9C2 

|  ------ 

806 154711 

2CC.0! 

35. C! 

! 

!  1 

20C.O! 

35. C! 

XB  903 

1683682 

79515471! 

195.0! 

35. Cl 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

IB  9C4 

! 663683 

747*5471! 

195.0! 

35.0! 

f 

i 

] 

1  1 

1  ! 

I  ! 

195.01 

1 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

1 

f 

9.0! 

1.2! 

! 

! 

! 

! 

1494! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

1 6.01  RONE 

j 

! 

1 

! 

ITN 

I 

1 

! 

1 

! 

NASHVILLE  { 

1 

1978 

9.01 

1.2! 

" 

1494! 

-  ! 

16  .o! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

9.01 

1.21 

— 

1494! 

-  ! 

16.C! NONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1978 

9.0! 

1.2! 

‘ 

1494! 

16.01  NONE 
! 

ITN 

! 

R4SHVILLC  ! 

1 

1978 

9.0! 

1.2! 

- 

1494! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  I 
! 

1978 

9.0! 

1.2! 

— 

1494! 

-  ! 

1 6 . 0 ! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

9.0! 

1.2! 

— 

1494J 
-  ! 

16.0! NQNC 
* 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

1 

1978 

9.0! 

1.2! 

- 

1494! 

-  ! 

1 6  •  01  NONE 

I 

ITN 

I 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

9.0) 

1.41 

- 

1511! 

-  ! 

16.01  NONE 

1 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

9.0! 

1.4! 

— 

1511! 

-  1 

16.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 
! 

1978 

9.0! 

1.4! 

- 

1511! 

-  ! 

1 4 .01  NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1978 

9.0! 

1.4! 

* 

1511! 

16.01  NONE 
! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

9.0! 

1.4! 

* 

15111 
-  ! 

16.0! NONE 

1 

ITN 

1 

NISKVILLE  ! 

1 

1978 

9.0! 

1.4! 

— 

1511! 

-  ! 

16 .0! NONE 

1 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

9.01 

1.4! 

— 

1511! 

-  1 

16.0! NONE 
! 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

9.0! 

1.4! 

— 

1511! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1971 

9.0! 

1.4! 

* 

1511! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!TN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

9.0! 

1.4! 

“ 

1511! 

-  ! 

16.0IR0NE 

! 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 
! 

1978 

9.0! 

1.41 

” 

1511! 

-  ! 

16.0! NONE 

1 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

I 

1978 

9.0! 

1.4! 

— 

1511! 

-  ! 

16.01  NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1978 

9.0! 

1.4! 

“ 

14571 
-  ! 

14.0IN0NE 

! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1966 

9.0! 

1.4! 

— 

1457! 

-  ! 

14.0! NONE 

I 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1 96C 

9.0! 

1.4! 

- 

1457! 

-  1 

14 .0 1  NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ) 

! 

1966 

9.0! 

1.4! 

— 

1457! 

-  ! 

1 4 .0! NONE 
! 

!TM 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1966 

9.0! 

1.4! 

— 

1457! 

-  ! 

14.01  NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

1 

1966 

9.0! 

1.4! 

— 

1457! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1967 

9.0! 

1.4! 

— 

1457! 

-  ! 

14 .0! NONE 

!TH 

NASHVILLE  f 
! 

1967 

9.0! 

1.4! 

- 

1457! 

-  ! 

14.01N0NE 

! 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1g67 

9.0! 

1.4! 

— 

1457! 

-  ! 

1 4.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1967 

9.0! 

1.4! 

— 

1457! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1967 

9.0! 

1.7! 

— 

1664! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  I 
! 

1981 

9.0! 

1.7! 

‘ 

1664! 

-  ! 

1 6  •  0 1  NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1981 

9.0! 

1.7! 

' 

1664! 

-  ! 

16 .0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

9.0J 

1.7! 

“ 

1664! 

-  ! 

16. 0! NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

9.0! 

1.7! 

' 

1664! 

-  ! 

16.0! NONE 
i 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1981 

8.0! 

1.7! 

“ 

1361! 

-  ! 

6. sj  NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1958 

8.0! 

1.7! 

“ 

1381! 

-  I 

6.5! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

i 

1?58 

12.0! 

2.0! 

i 

3600! 

-  i 

19 .oj  0  X  ESCl 
! 

PUMPS 

ITN 

l 

NASHVILLE  j 
! 

197C 

12.0! 

2.0! 

1 

3600! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
! 

PUMPS 

j  TN 
! 

NASHVILLE  ! 

1 

1970 

12.0! 

2.0! 

-  t 

i 

2000! 

-  ! 

19.0! DIESEL 

PUMP 

ITN 

i 

NASHVILLE  ! 

! 

197C 

8.6! 

1.6! 

-  i 

i 

1320! 

17.210! ESCL 
! 

PUMP 

1TH 

i 

NASHVILLE  ! 

! 

196* 

8.6! 

1.6! 

—  i 

i 

1409! 

-  ! 

19.0! DI CSEL 

1 

PUMP 

Itn 

! 

NASHVILLE  ! 

J 

1965 

8.6! 

1.6! 

-  i 
! 

1371! 

-  i 

18.2! 01 ESEL 

i 

PUMP 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

J 

1968 

8.6! 

1.6! 

-  ! 

! 

1371  i 
-  ! 

1 9. ?l 01 ESEL 
* 

PUMP 

ilN 

! 

NASHVILLE  ! 

; 

1968 

8.6! 

-  j 

1 

{ 

1283! 

-  j 

15.1 j  DIESEL 

I 

PUMP 

ITN 

NASHVILLE  i 

1969 

8.6! 

1.61 

-  ! 

! 

1379! 

-J 

17.5 (DIESEL 
! 

PUMP 

ITN 

! 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1979 

2.0! 

1 

- 

*9. Urn tl.tV 
! 

PUSPS 

ITK 

! 

nASntlLLE  i 

1 

19ft! 

12.0! 

2.0! 

! 

! 

1  o 
o 
o 

19.0! DIESEL 
! 

PUMPS 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 

I 

1970 

6.6! 

-  ! 

-  ! 

1 

ueii 
.  1 

16.0! DIESEL 
| 

PUMP 

!TK 

NASHVILLE  l 

1968 

12.0! 

2.0! 

-  j 

3600! 

-  ! 

19.0! DIESEL 
! 

PUHPS 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 
! 

1 97C 

8.6! 

1.1! 

-  i 

i 

1360! 

-  ! 

17.21 DIE'EL 

j 

PUMP 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 
! 

1969 

6.6! 

1.6! 

-  i 

i 

1360! 

-  ! 

1 7 • 2 i DIESEL 
! 

PUMP 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1969 

6.61 

2*0! 

i 

! 

1374! 

-  ! 

17 .0! DI CSEL 
(COILS 

PUMP* 

ITN 

1 

NASHVILLE  ] 

• 

197C 

8.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

i 

! 

1385! 

-  ! 

1 

! 

17 .0! DIESEL 
! 

! 

> 

PUMP 

ITN 

I 

! 

! 

NASHVILLE  \ 

! 

! 

1 

1970 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AMD  NURSE® 


I  COAST 
!  GUARD 

1  nurber 


I  ! VTCC I  DIMENSIONS  I DRAFT! 

!  HIT  !CODE!LENGTH!0ROTH!  I 

|RE61S-!**«*I  REG.  I  REG.ILOA0-! 

I  TER  I  SEE! //////! /////I  CD  ! 

|  TOM-  IMAGE!  OVlR-IOVEP-! ///// !  HORSE 
l  NAG t  I  XV  I  ALL  !  ALL  (LIGHT!  MOVER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  I 

!  EST  2  CARGO  HANDLING  IS  ICPERAT INC  I  I 

CARGO  !  FIXED  !  EGUIPHCHT  ITC!  BASE  t  TEAR  ! 

////////I  POINT  !  LINE-T  I  AO!  LINE-1  !  8UILJ  I 

PASS-  HHGHTM///F//F J////m/!YO|//X//////M  C*  I 
ENGCRS  I  (FEET)!  LINE-2  !CE!  LXNE-2  !*R?flUILT# 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


4fi3 


(NCR! 

nut 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

I  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

!  tVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

t  NET  lCOOClLENCTHiBROTH)  .  1 

“|R£GIS-!*R»*!  AES.  1  REC.lLOAD-! 

1  TEA  I  SEC!//////!/////|  C»  ! 

1  TOM-  1 M A (Cl  OVEA-10VCA-1/////I 
!  NAGE  i  IV  1  ALL  1  ALL  iLIGHT! 

HORSE! 

ROWER] 

CAPACITY! 

1 

CARSO  ! 

numn 

PASS-  1 
ENGEAS  1 

HICK-  !  1  V  C  S  S  E  L  1 

1ST  1  CARSO  HANDLING  IS  (OPERATING  1 
FIXED  1  EOUIPMCNT  ITCl  BASE  1 

POINT  1  LIME-1  1*01  LINf-1  1 

(LIGHT) 1//7/////////////ITD! //////////! 
(FEET)!  LIME-2  llEl  LINE-2  1 

TEA* 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(17)  INGRAM  IARCE  CO. 

I 

! 

1  I  1 

1  !  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

( 

1 

1 

1 

1 

1 

(CONTINUES) ! 

1  I  ! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

IB  23C1 

! 413708 

1  165915A71! 

297.5! 

54.01 

8.6! 

- 

3317! 

16.511  CARGO  PUMP# 

1TN 

NASHVILLE  I 

1974 

I 

1  1  t 

297.51 

54. Cl 

2.0! 

-  1 

12100  6.P.M. 

1 

1 

IB  2303 

1683709 

I  171015*71! 

297.51 

54. C! 

9.0! 

- 

33171 

17.511  CARGO  PUMP# 

1TN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

1  1  1 

297.41 

54.  C! 

1.01 

-  ! 

12100  G.P.M, 

1 

IB  23C3 

1413710 

1  171015*711 

297.5! 

34.01 

8.6! 

- 

3317! 

16.511  CARGO  PUMP# 

1TN 

NASHVILLE  ! 

1975 

1 

!  1  1 

297.5! 

54. C! 

2.01 

-  I 

12100  C.P.M. 

1 

1 

IB  2507 

1463711 

1  171015*71! 

297.5! 

54. Cl 

8.6! 

~ 

33171 

16. 31  RUHR 

1TN 

NASHVILLE  1 

1975 

I 

1  I  ! 

297.5! 

54. C! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

1 

ZB  2704 

I4E3721 

1  171015*71! 

297.5! 

54.  C! 

9.0! 

- 

35251 

17.511  CARGO  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

1  1  1 

297.61 

54.0! 

1.01 

-  1 

12100  G.P.H. 

1 

1 

71  2706 

1683722 

1  171013*71! 

297.5! 

54.0! 

8.61 

- 

3325! 

15.511  CARGO  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

! 

1  1  1 

297.  5! 

54.  C! 

2.01 

-  1 

12100  G.P.M. 

1 

1 

IB  2708 

1 683723 

1  171015*711 

297.5! 

54.01 

6.61 

- 

33251 

16.5(1  CARGO  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

t  1  1 

297.5! 

54.0! 

2.01 

-  1 

12100  G.P.M. 

1 

1 

16  2710 

1683720 

1  172115*71! 

297.51 

54.0! 

8.61 

- 

3525! 

16.511  CARGO  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1974 

1 

I  1  1 

297.51 

54. C! 

2.01 

-  1 

12100  G.P.M. 

1 

1 

It  11011 

1 342270 

t  79615*711 

155.0! 

54.01 

1.51 

- 

14001 

17.510USEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

!  1  1 

155.01 

54.01 

2.01 

-  ! 

(HEATING  COILS 

I 

1 

IE  11C2B 

1374C43 

1  79115*711 

155. o: 

54.0! 

6.51 

- 

14001 

17.51DICSEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1976 

1 

1  1  1 

155.0! 

54.0! 

1.51 

-  1 

(HEATING  COILS 

1 

1 

ZB  1103B 

I574G44 

1  79415*71! 

135.0! 

54.0! 

6.5! 

- 

14001 

17.51  DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1976 

2 

1  1  1 

155.0t 

34.01 

1.5! 

»  | 

(HEATING  COILS 

! 

! 

IB 

11041 

1577037 

1  79815A71I 

155.01 

S4.C! 

6.51 

- 

14COI 

17.3IDICSU  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  1 

IB 

11C5B 

! 

!  1  1 

155.01 

54.0! 

1.51 

.  i 

(HEATING  COILS 

| 

1 

1577C41 

1  79  a 1 5 A  71 1 

155.0! 

34. C! 

6.5! 

- 

ucoi 

17.) ! DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

11046 

! 

1  1  1 

155.01 

34.01 

1.5! 

-  i 

(KEATING  COILS 

| 

( 

IB 

1571703 

I  79815*71 1 

155.01 

54. Cl 

6.3! 

- 

1400! 

17.5 (DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  ! 

11078 

I 

1  1  1 

155.01 

54.01 

1.31 

-  ! 

1HEATIN6  COILS 

! 

! 

18 

1 576707 

1  79615*71 1 

155.0! 

54. Cl 

6.51 

- 

1400! 

17.5IDIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  l 

1 

1  1  1 

155.01 

54.  C! 

1.5! 

-  ! 

iHEATtNG  COILS 

! 

! 

za 

11019 

1 580349 

1  79615*711 

155.01 

34. C! 

8.5! 

- 

1400! 

17.5IDIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  ! 

IB 

11091 

1 

1  1  1 

153.01 

54. C! 

1.3! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

1580350 

I  79815*71 1 

155.0! 

54.  C! 

6.5! 

- 

1400! 

17.5IDICSEL  RUHR# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  ! 

It 

11101 

! 

1  I  1 

135.0! 

54. Cl 

1.5! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

1582662 

S  79815*71 1 

155.01 

54. C! 

6.51 

- 

1400! 

17.3IDIESCL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1977  ! 

It 

1111B 

1 

1  1  1 

155.0! 

54. C! 

1.3! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

| 

! 

1562663 

1  79815*71 1 

155.0! 

54.  C! 

6.31 

- 

1400! 

17.5! DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978  1 

It 

1112B 

! 

1  1  1 

155.01 

54.  C! 

1.5! 

-  I 

IHFATING 

| 

1 

1590153 

I  79815A71I 

155.0! 

34. C! 

8.31 

- 

1400! 

17.5 (DIESEL  PUMP# 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

IB 

111  38 

! 

1  1  1 

155.0! 

34. Cl 

1.51 

-  ! 

IHEATING  COILS 

! 

« 

159C154 

1  79615*71! 

155.0! 

34.C1 

6.3! 

1400! 

17.51DIESEL  PUMP# 

!TN 

NASHVILLE  i 

1976  ! 

IB 

1  3026 

I 

1683716 

I  1  t 

155.0! 

34. Cl 

1.5! 

•  i 

(HEATING  COILS 

1 

I 

1  896(5*711 

147.5! 

54. Cl 

6.6] 

- 

1600! 

16.511  CARGO  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1 

1974  1 

I! 

13C4B 

! 

1  !  1 

147.51 

54.  C! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

1613717 

1  79615*71! 

147.5! 

54. Cl 

9.0! 

1600! 

16.311  CARGO  PUMP# 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1975  l 

16 

13C6B 

» 

1  1  1 

147.6! 

54. C! 

1.01 

-  ! 

12100  G.P.M. 

I 

1663711 

1  49615*71! 

147.5! 

54.01 

6.6! 

1800! 

16.511  CARGO  PUMP# 

!TN 

NASHVILLE  1 

1975  l 

16 

1306B 

I 

1  1  1 

147.5! 

54.01 

2.0! 

-  i 

12100  G.P.M. 

1 

1 

1683719 
'  *  '  I 

I  89615*711  147.5! 
/  •*!-'!  1/7.31* 

54. C! 
dnTvI* 

6.6! 

2-/0? 

1800! 

-  'f 

16.511  CARGO  PUMP# 

*  ‘ ! 2 i 0&  G.P.M.* 

•TN 

N*sMyiy.€,  i 

.  W  j 

IB 

15016 

1562274 

!  9  6  31  5*71  1 

155.0! 

54.  C! 

6.5! 

1700! 

17.510IESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1975  ! 

ze 

2C01L 

1 

I 562271 

1  1  1 

155.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  ! 

IHEATING  COILS 

! 

! 

1  147215*71! 

293.0! 

54. Cl 

6.3! 

2500! 

17.5I0ICSEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1975  I 

2CC2T 

1 

1  1  1 

295.0! 

54. C! 

2.01 

-  I 

IHEATING  COILS 

! 

! 

ZB 

1562272 

1  144715*711 

290.0! 

54. C! 

6.5! 

25001 

17.5IDICSEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

! 

1975  I 

18 

2003L 

I 

1576047 

1  1  1 

29C.01 

54. C! 

2.0! 

-  * 

IHEATING  COILS 

1 

1  143413*71! 

293.0! 

54.  C! 

6.3! 

2500! 

17.5IDIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  I 

1976  I 

16 

2004T 

! 

1574046 

1  1  1 

295.01 

54. C! 

1.51 

-  1 

(HEATING  COILS 

1 

I 

I  145515*71! 

290.01 

54. C! 

6.51 

2300! 

17.5! DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

2CQ5L 

! 

1  1  1 

290.0! 

54.  C! 

1.51 

-  I 

IHEATING  COILS 

I 

! 

IB 

1 57*049 

1  145415*71! 

295.01 

54.0! 

6.5! 

- 

2500! 

17.31DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

IB 

2006V 

I 

1  1  1 

295.0! 

54.01 

1.51 

-  1 

IHEATING  COILS 

! 

! 

IS74C50 

1  145513*71! 

290.0! 

54. C! 

6.5! 

- 

2500! 

17. 5 ! DI ESIL  PUMP, 

1TH 

NASHVILLE  ! 

1976  I 

IE 

2CC7L 

1 

1  1  1 

29C.0! 

54.01 

1.51 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

I577C34 

1  145413*711 

295.0! 

54. C! 

6.3! 

- 

2500! 

17.f (DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

200IT 

1 

1  1  I 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

-  1 

IHEATING  COILS 

! 

1 

IB 

1 577035 

!  145515A71I 

290.01 

54.0! 

S.5I 

- 

2500! 

17.5 !DI ESIL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ( 

1976  ! 

18 

2009L 

1 

1577038 

1  1  1 

290.01 

54.  Cl 

1.5! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

1  145415*71! 

295.01 

54.  Cl 

6.5! 

- 

2500! 

17.5IDIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1976  I 

10 

7010T 

1 

I577C39 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

IHEATING  COILS 

! 

! 

1  145515*711 

29C.0I 

54.01 

6.51 

- 

2500! 

17.51DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1976  ! 

2011L 

1 

1  1  1 

29C.0I 

34.01 

1.5! 

-  ! 

IHEATING  COILS 

1 

! 

18 

1578702 

1  145415*711 

295.01 

54. Cl 

6.5! 

- 

2500! 

17. 5 ! DtZSCL  PUMP# 

Un 

NASMVtlLE  ! 

1977  | 

2C12T 

1 

1  1  1 

295.0! 

54. C! 

1.51 

-  1 

IHEATING  COILS 

! 

! 

IB 

1578704 

1  145515*711 

290.0! 

54.  C! 

6.5! 

- 

2500! 

17.5IDIESCL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  ! 

IB 

2013L 

1 

1  1  1 

290.0! 

54.01 

1.5! 

-  ! 

IHEATING  COILS 

I 

I 

1578708 

1  145415*71! 

295.01 

54. Cl 

S.5I 

- 

2500! 

17.31D1ESEL  PUNP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  ! 

IB 

2C14T 

1 

!  !  1 

295.0! 

54. Cl 

1.5! 

-  ! 

IHEATING  COILS 

! 

! 

1578709 

I  1455!  5*71 1 

290.0! 

54. Cl 

8.S! 

- 

2500! 

17 .5 ! DtCSEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  1 

2015L 

1 

1  (  1 

290.0! 

54. C! 

1.5! 

-  I 

IHEATING  COILS 

! 

! 

JB 

158C346 

1  145415*71] 

295.0! 

54.  Cl 

6.5! 

- 

25GC! 

17.516ICSCL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  1 

IB 

2014T 

1 

1  1  1 

295.0! 

54.C! 

1.5! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

i 

1580347 

1  145515*71! 

29C.01 

54. C! 

6.5! 

- 

2500! 

17.510ZCSEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  • 

1977  } 

ze 

2C17L 

1 

1  1  1 

29C.01 

54.  C! 

1.5! 

-  ! 

IHEATING  COILS 

! 

! 

156C352 

!  145415*71! 

295. Cl 

54. C! 

6.5! 

- 

2500! 

1 7. 5 !  DI  ESCL  PU*»P# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  ! 

IB 

2C18T 

1 

1  1  1 

295.0! 

54.  C! 

1.3! 

-  1 

IHEATING  COILS 

! 

! 

156C353 

1  145515*711 

290.01 

54. C! 

6.5! 

- 

2500! 

17. 5 ! D IESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977  J 

ZB 

2019L 

1 

1  !  1 

290. 0! 

54.CI 

1.5! 

-  » 

(HEATING  COILS 

! 

! 

j 

1562676 

I  14541  5*71! 

295. 01 

54. G! 

6.5! 

- 

25CO! 

17.5 ! DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978  j 

1 

1  1  1 

295.0! 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

SC 

IV*V< 

*5*2677 

I  UVOOTti 

27C.0! 

34.C1 

«  *  #« 

- 

iJCvI 

17v51£IESCl 

ITN 

SASHVILvt  I 

»?7e  1 

10 

2C21L 

1 

1  !  1 

290.0! 

54,0! 

1.5! 

-  i 

{HEATING  COILS 

! 

J 

1562660 

1  1454 15*71 1 

295.0! 

54, C! 

6.5! 

- 

2500! 

17.51DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1°78  ! 

IB 

2C22T 

1 

1  1  1 

295.0! 

34. C! 

1.5! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

! 

1582661 

1  145315*71 1 

290.01 

54.0! 

8.5! 

- 

2500! 

17.5IDICSEL  PUMP, 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1978  | 

ie 

2C23L 

f 

159C155 

1  !  ! 

290.0! 

34.  C! 

1.5! 

-  ! 

IHEATING  COILS 

! 

! 

1  1454(5*71! 

295.01 

54.  U 

8.3! 

- 

2500! 

17. 5! DI ESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

IB 

2024T 

1 

1  I  1 

295.01 

54. C! 

1.5! 

-  1 

IHEATING  COILS 

! 

1 

1590  56 

!  145515A71 1 

790.0! 

54. C! 

8.5! 

- 

2500! 

17 «3! 9 IESEL  PUMP, 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1976  ! 

IB 

2025L 

1 

1  1  1 

290.0! 

54. Cl 

1.5! 

-  ! 

•HEATING  COILS 

! 

| 

1590157 

t  145415*71 1 

295.01 

54,01 

6.51 

- 

2500! 

17.5! DIESCL  PUMP# 

!TN 

NASHVILLE  | 

1976  ! 

2026T 

1 

1  !  ! 

295.01 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

IHEATtNG  COILS 

I 

! 

IB 

1590156 

1  145515A711 

29C.O! 

34.0! 

6.5! 

- 

2500! 

17.51DIESEL  PUMP# 

!TN 

NASHVILLE  ! 

197?  ! 

23016 

! 

1  1  ! 

29C.Q1 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

IHEATING  COILS 

I 

! 

IB 

1562273 

I  152715*71 1 

295.0! 

54. C! 

6.5! 

- 

2600! 

17.31DIESEL  PUMP# 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1975  I 

23028 

1 

1  i  ! 

295.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  » 

IHEATtNG  COILS 

! 

I 

IB 

I574C51 

t  1521(5*71! 

294.5! 

34.  C! 

6.5! 

- 

260 0! 

17.510IESEL  PUNP# 

ITN 

NASHVILLE  1 

1977  ! 

1 

1  1  1 

295.01 

54. Cl 

1.5! 

-  ; 

SWEATING  COILS 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OE  VESSELS 


470 


INCRI 

1  JVTCCl 

DIMENSIONS  1 

srafti 

1  CAPACITY! 

H1CH-  ! 

1  V 

E  S  S  C  L  1 

•Ilfl  OPERATOR 

1  NET  ICODElLENGTHlSROTHl 

1 

( 

1 

EST  !  CARCO  HANDLINC 

IS  ICPERATING  l 

1RECIS-!«“**1 

REG.  ! 

REC.ILOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1 TC ! 

BASE  1 

TEAR 

I  COAST 

1  Tt*  !  SCE1//////1/////I 

ED  ! 

! //////// 1 

POINT  !  LINE -1 

!  AO! 

LINE-1  I 

BUILT 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

1  CUARD 

1  TON-  iPAGEi 

OVER-1  OVER- ! 

///// t 

HORSE! 

PASS-  t(LICHT)!///<////////////(TD(//////////l 

OR 

!  NUMBER 

1  NACE  1  IV  ^ 

ALL  1 

ALL  1LICHT1 

POWER! 

ENCERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

If  C! 

LINE-2  !«RC8UUT| 

(17)  1NCRAN  BARGE  CO. 

! 

1 

1 

!  1  1 

!  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

J 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

I 

1 

I 

1 

! 

I 

1 

1 

1 

(CONTINUED] 

! 

1  1  1 

t 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

18  2303B 

1576CS2 

1  1 521 !  5*71 1 

294.5! 

54. Ct 

8.5! 

-  1 

2800! 

1 7.5IDIESEL  PUMP/ 

!TN 

NASHVILLE  1 

1977 

t 

1  1  1 

295.0! 

54.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1  HE  AT  I NC  COILS 

i 

l 

IB  73048 

1577036 

1  1 5211 5*71 ! 

294.51 

54.01 

8.51 

-  I 

28  001 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1977 

t 

1  1  1 

293.0! 

54.01 

1.51 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

1 

ZB  2305B 

1577040 

1  152115A71I 

294.5! 

54. Cl 

8.5! 

•  ! 

2800! 

17*5101 ES CL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  I 

1977 

! 

1  1  1 

295.0! 

S4.Q! 

1.51 

! 

-  1 

(HEATING  COILS 

! 

1 

18  23C6B 

1578705 

1  1521 15A71 | 

294.5! 

34.0! 

8.5! 

-  ! 

2800! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

197? 

1 

!  1  1 

295.0! 

54.  C! 

1.5! 

1 

-  1 

! HEATING  COILS 

1 

1 

IB  2307B 

1578706 

1  152115*71! 

294.5! 

54. Cl 

8.51 

-  ! 

28001 

17.51DIESEL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1077 

1 

1  1  1 

295.01 

54.0! 

1.5! 

! 

-  1 

(HEATING  COILS 

1 

1 

18  2308" 

I58C348 

1  1521! 5*71 1 

294.5! 

54.  C! 

8.5! 

-  1 

2600! 

17.5!DIESEL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1977 

1 

!  1  1 

295.0! 

54. C! 

1.5! 

J 

-  ! 

(HEATING  COILS 

1 

1 

IB  2309B 

1580331 

1  1 521 15*71 1 

294.5! 

54.0! 

8.5! 

•  ! 

2800! 

17.5! DIESEL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1977 

! 

1  1  1 

295.0! 

54. C! 

1.5! 

! 

-  1 

(HEATING  COILS 

1 

1 

IB  23109 

1332684 

1  15211 5*  711 

294.3! 

54.0! 

8.5! 

-  ! 

2800! 

17.5IDIESEL  PUMP/ 

|th 

NASHVILLE  1 

1976 

1 

!  !  ! 

295.0! 

34.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

1 

1 

18  23119 

1587683 

1  1521 15*71 ! 

294.5! 

54.0! 

8.5! 

-  ! 

2800! 

17.5!DIE$EL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978 

I 

1  !  1 

295.0! 

54.  Cl 

1.5! 

! 

-  1 

(HEATING  COILS 

1 

I 

IB  2312B 

I 59C1J9 

!  152115*71! 

294.5! 

54. Ct 

8.5! 

! 

2800! 

17.S1DIESEL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978 

1 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

1  HE AT  INC  COILS 

1 

1 

IB  23138 

1590160 

1  1521 1 5*71 1 

294.5! 

54.0! 

8.5! 

! 

2600! 

17.5  1  DIESEL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1978 

! 

!  1  1 

293.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

1 

1 

IB  27C1L 

1362275 

1  181015*70! 

295.0! 

54. 0! 

8.51 

! 

32CO! 

17.51DIESEL  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

1  1  1 

295.01 

54.  C! 

2.0! 

) 

-  I 

1KEATING  COILS 

| 

1 

IB  2702T 

1562276 

1  180715*701 

290.01 

54.0! 

8.5! 

1 

3200! 

17.51DIESEL  PUMPS/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

1  1  1 

290.0! 

54. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

•HEATING  COILS 

1 

l 

IB  29C1P 

1683712 

1  172415*71 ! 

297.5! 

54.0! 

8.6! 

! 

3725! 

16.311  CARGO  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  I 

1974 

1 

1  !  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 2100  G.P.M. 

1 

1 

IB  29C30 

168)713 

1  1 71715*71 1 

297.5! 

54. C! 

9.0! 

-  ! 

3725! 

17.511  CARGO  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

!  1  1 

297.6! 

34. C! 

1.0! 

! 

-  I 

12100  G.P.M. 

1 

1 

IB  29038 

1663714 

1  1 71 715*71 1 

297.5! 

54. Cl 

6.6! 

! 

3724! 

16.511  CARCO  PUMP/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

!  1  i 

297.5! 

54.  Cl 

2.0! 

• 

-  I 

12100  G.P.M. 

1 

! 

18  29C70 

1683715 

1  171715*71 ! 

297.5! 

54. C! 

8.61 

! 

3725! 

18,3! PUMP 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

1 

!  !  1 

297.5! 

54, C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

I 

IB  3C016 

1562277 

!  19*515*70! 

295.0! 

54. Cl 

6.5! 

-  ! 

3500! 

17.5 ! DIESEL  PUMPS/ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1975 

I 

!  !  ! 

295.0! 

54.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! KEATIN6  COILS 

1 

1 

ILLINOIS 

1514202 

!  166815*711 

29C.0! 

52.6! 

12.0! 

i 

3400! 

18.S1DIESEL  PUMPS 

ITN 

NASHVILLE  1 

1968 

1 

1  !  1 

290. 0! 

52.6! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

1 

1 

JAR  t 

1567C25 

!  0001 5*71 1 

195,0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1400) 

1 7.0! DIESEL  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  1 

1980 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

LACROSSE 

1523444 

1  103815*711 

155. OJ 

54.  C! 

12.0! 

1 

2000! 

1 9.0! DIESEL  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

I 

1  !  1 

155.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

LOUISIANA 

1523760 

1  187015*711 

290 .0! 

54. C! 

12.0! 

-  ! 

3600! 

19.0! DIESEL  PUMPS 

ITN 

NASHVILLE  I 

197C 

! 

t  1  1 

290. 0! 

54. C! 

2.0! 

I 

-  1 

1 

! 

I 

PC  1 

1516C67 

!  80615*71! 

200,0! 

35. C! 

6.6! 

-  ! 

1360! 

16.0! DIESEL  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  1 

1968 

1 

1  !  1 

20C.0! 

35.0! 

-  ! 

I 

-  ! 

! 

1 

1 

PI  4 

1516070 

1  80613*711 

200.01 

35. C! 

8.6! 

-  t 

1360! 

16 .0! DIESEL  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  1 

1968 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. C! 

-  ! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

Pc  '5  *  •***'* 

:  3KC71 

1061*5*71 ; 

2CC.0! 

-35\C! 

8.61 

-  *  ! 

1360! 

16.0IDIESC.L  -PUN"  .  - 

IT* 

NASHVILLE  1 

1969 

1 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

-  ! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

MEMPHIS 

1523954 

215*71! 

295.01 

54. C! 

12.0! 

! 

36001 

19.0! DIESEL  PUMPS 

ITN 

NASHVILLE  I 

197C 

| 

1  !  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

I 

! 

1 

MISSOURI 

1514201 

!  166815*71! 

290.01 

52.6! 

12.0! 

! 

3400! 

18.5IDICSEL  PUMPS 

ITN 

NASHVILLE  1 

1966 

1 

1  !  i 

290.01 

52.6! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

1 

! 

PADUCAH 

1523997 

1  103815*71! 

155.0! 

54. C! 

12.0! 

-  ! 

2000! 

19.0! DIESEL  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

1  1  1 

155.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  ) 

I 

1 

1 

PORT  ARTHUR 

1525445 

1  199215*711 

295.0! 

54.0! 

12.0! 

! 

36001 

19.0! DI ESEL  PUMPS 

ITN 

NASHVILLE  1 

1970 

1 

1  1  1 

295.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

ST.  LOUIS 

1514532 

1  135315*71! 

170.0! 

52.6! 

12.0! 

-  | 

20001 

u. oleum  eu«e 

ITN 

NASHVILLE  1 

1968 

< 

1  1  1 

17C.0! 

52.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

«TB  8C3 

*1  628477 

I  85515*71! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1434! 

12.6  1  DIESEL  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  1 

I960 

! 

I  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

» 

-  ! 

! 

1 

1 

WTB  804 

1628478 

J  85515*71! 

195.0! 

35.0! 

0! 

i 

1434! 

12.61  DIESEL  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  I 

198C 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.  ,! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

VT0  BOS 

1628479 

!  85515*71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1434! 

17.01 OIESEL  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  I 

1980 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

1 

l 

WTB  6C6 

1628480 

!  83553*71 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1434! 

17.0JDIESEL  PUMP 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1980 

1 

! 

1  !  1 

!  1  ! 

1*3.0! 

35. C! 

! 

1.8! 

! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

1 

i 

i 

1 

(17)  INCRAM  MATERIALS  COPPANYI 

1  1  1 

1  1  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

A.  J.  MORRIS 

I55C220 

!  6913*36! 

56.8! 

22,0! 

7.0! 

670! 

-  ! 

57.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1973 

1  1  1 

60.0! 

72.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

t 

CHARLIE  EVERHART 

1534782 

!  15113*361 

87.0! 

30.  C! 

7.6! 

2000! 

-  ! 

34 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1971 

1  !  f 

17.0! 

30.0! 

7.0! 

i 

-  ( 

! 

1 

1 

H.  B.  STEWART 

1629505 

l  22913*36! 

94.8! 

34. C! 

8.5! 

2200! 

-  ! 

45.3IN0HE 

1 1  N 

NASHVILLE  1 

1980 

1  !  ! 

10C.0! 

34.0! 

7.0! 

! 

-  I 

! 

1 

1 

L.  0.  I0C1- 

1601230 

1  12313*351 

65.0! 

28.0! 

7.6! 

1  365! 

-  ! 

32.0 1  NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1979 

1  1  ! 

65.0! 

78. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

PETER  J 

1641142 

1  8213*35! 

56.0! 

24.0! 

6.5! 

800! 

-  ! 

45.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1981 

!  (  1 

56.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

J 

! 

1 

j 

ROBERT  H.  BROWN 

1536019 

1  6513*331 

56.6! 

22.0! 

7.0! 

670! 

-  ! 

37. 0! NONE 

IKY 

PAOUCAH  I 

1971 

1  1  1 

60. 0! 

22.  C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

IPC  58 

1601167 

1  61314*461 

195.0! 

35.  C! 

10.1! 

! 

1700! 

12.0JN0NE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1979 

!  f  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

< 

-  ! 

i 

1 

1 

IPC  59 

1601742 

!  61 J14A46! 

195.0! 

35. C! 

10.1! 

! 

1700! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1979 

(  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

IPC  6C 

1601743 

I  61 3! 4**6! 

195.0! 

35. C! 

10.1! 

-  ! 

1700! 

1 2.01N0NE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1979 

!  !  ! 

195.0! 

35. Ct 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

1 

1 

IPC  61 

1601744 

i  61314*46! 

195.0! 

35. C! 

10.1! 

-  ! 

1700! 

1 2 .0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1979 

1  !  1 

193.01 

3>.et 

1.51 

1 

-  ! 

t 

1 

J 

J 

IPX  8 

!  14614*43! 

130.0! 

24.51 

6.0! 

1 

400! 

9.2JN0NE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1934 

1  1  I 

130.0! 

24.5! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

1 

1 

IPI  11 

!  14614*43! 

1 3C.01 

24.51 

6.0! 

! 

400! 

9. 2! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1934 

i 

1  !  1 

13C.0! 

24.5! 

1.0! 

! 

! 

! 

1 

1 

IPX  12 

!  14614*43! 

130.0! 

24.5! 

6.0! 

-  I 

4001 

9.2!N0N£ 

ITN 

NASHVILLE  1 

1934 

1  !  ! 

130.01 

24.5! 

1.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

1 

IMI  30 

J  50914A43! 

195.0! 

35.  CJ 

9.51 

-  ! 

1400! 

11.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1961 

!  I  f 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

IPI  31 

1  50914A43J 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  ! 

1400! 

11.5! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

1961 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

1 

IPI  32 

!  61914*43! 

195.0! 

35.  C! 

1C.0! 

- 

1700! 

12.0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  I 

iV6; 

1  t  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  1 

! 

1 

1 

IPI  33 

1  61914*43! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

"  1 

1700! 

12.0!  HONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1964 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

I 

1 

• 

IPX  34 

!  61914*43! 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

•  | 

1700! 

12.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1964 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  f 

! 

1 

I 

IPI  35 

i  ----- - 

1  61914*431 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  j 

1700! 

1 2.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1964 

!  !  i 

f  !  1 

!  (  f 

195.0! 

! 

1 

35. C! 

I 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  471 


CNfiM 

1 

1VTCC!  DIMENSIONS  lORAFT! 

1  CAPACITY  1 

HIGH-  | 

!  V  E  S  S  E  L 

•  1ST! 

OPERRTOR 

l  NET 

ICODEUENCTMtBRDTHl  1 

1  1 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

-IREGIS- 

!*•*•!  RC«.  1  *ES.!U»t>-! 

1  CARGO  1 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

!  YEAR 

1 

COAST 

1  TER 

!  SEE !//////!/////!  ED  1 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

1  BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

! 

GUARD 

1  TON- 

1PAGE1  0VER-10VER-1/////1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) (//////////////// |TD !////////// 

1  OR 

1 

NUMBER 

1  NAGE 

1  IV  1  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICC !  LINE-2 

!  ‘REBUILT 

11111!  11  I 

till!!  11  1 


Cl?)  INGRAM  MATERIALS  COMPANY!  1  (  ! 

(CONTINUED)!  !  !  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

INI  36 

1  -  1  61914R43! 

1  111 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

10.0! 

1.6! 

•  1 

1700! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 
! 

1964 

INI  3? 

1  -  1  61914A43! 

!  Ill 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

10.0! 

1.6! 

“  1 

1700! 

-  1 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1964 

INI  38 

1  -  1  61914A43! 

1  111 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

10.0! 

1.6! 

“  1 

1700! 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1964 

INI  31 

1  -  1  61914A43! 

1  lit 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

10.0! 

1.6! 

“  1 

17001 

-  V 

It.OlNONF 

1 

ITN 

1 

NASHVILLE  ! 

! 

1964 

INI  AO 

I  -  1  61914A43! 

1  111 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

10.0! 

1.6! 

—  I 

1700! 

-  1 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1964 

INI  41 

1  -  1  41 914A43 1 

!  Ill 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

“  1 

1700! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

!Tn 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1964 

INI  42 

!  -  1  61914A43! 

1  11! 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35. C! 

10.0! 

1.6! 

“  1 

1700! 

-  1 

12.01  NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1 

1967 

IN!  43 

1  — -  1  619J4A43! 

1  lit 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0 

10.0! 

*  4! 

•  1 

1700! 

-  1 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1967 

IN!  44 

1  -  1  61 9!  4A431 

1  lit 

195.0! 

195.0! 

35.  CJ 
35. C! 

iw.Ol 

1.6! 

”  1 

1700! 

-  I 

1 2 .0! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1967 

INI  45 

1  -  j  61914A43! 

1  til 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  Cl 

10.0! 

1.6! 

*  1 

1700! 

-  1 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1967 

INI  46 

1  -  1  61 91 4A431 

1  lit 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

1C.C! 

1.6! 

”  1 

17001 
-  1 

12 .0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1967 

IN!  47 

1  -  1  61914A43I 

1  1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

10.01 

1.6! 

“  1 

1700! 

-  1 

12.0! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1967 

INI  41 

1  -  1  619I4A431 

1  1  !  1 

191.0! 

198.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

”  1 

17001 
-  1 

1  2.0 !  NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  1 
! 

1972 

INI  49 

1  — -  1  61914A43! 

1  111 

196.0! 

198.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

*  1 

1700! 

-  I 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1972 

INI  50 

1  — - -  !  61914A43! 

1  111 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

—  1 

1700! 

-  1 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

! 

1972 

INI  51 

I  -  1  61 9  { 4A43 1 

!  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

“  1 

1700! 

-  i 

12.0! NONE 
! 

!TN 

! 

NASHVILLE  ! 

i 

1972 

INI  52 

!  -  1  61914A43! 

1  ill 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

10.0! 

1.6! 

“  1 

1700! 

-  1 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  i 

1973 

INI  53 

1  -  1  61 91 4A43 1 

1  It! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

10.0! 

1.6! 

■  1 

1700! 

-  ! 

1 2.0! NONE 
! 

!TN 

! 

>..»HVILLC  ! 

! 

1973 

INI  54 

!  -  I  61914A431 

1  111 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

1C.0I 

1.6! 

“  1 

1700! 

-  ! 

12.0! NONE 
( 

!TN  NASHVILLE  ! 

!  ! 

1972 

INI  55 

1  -  l  61 914A43 1 

1  111 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

10.0! 

1.6! 

“  1 

1700! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1973 

INI  56 

1  -  1  61914A43! 

f  111 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

—  1 

1700! 

12.0! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1977 

INI  57 

,  -  ,  619!  4A43! 

!  !  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

10.0! 

1.6! 

*  1 

1700! 

-  ! 

12.0! NONE 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1977 

NO  2160 

,  -  t  16214A46! 

!  II! 

115.0! 

115.0! 

27.0! 

27.0! 

7.0! 

1.61 

-  1 

500! 

-  ! 

9. 1 ! NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1949 

NO  3962 

1  -  !  182I4A46! 

i  iii 

115.01 

115.0! 

27. C! 
27.01 

7.01 

1.6! 

"  1 

500! 

-  ! 

9.1 | NONE 
! 

ITN 

! 

NASHVILLE  ! 

1957 

PC  103  !  .  1  100I4A4M 

1  1  !  1 

!  !  !  1 

!  Ill 

(32)  INLAND  BARGE  RENTALS/  INK.  !  !  i 

100.0! 

10C.0! 

! 

! 

45.0! 

45.0! 

6.0! 

1.0! 

! 

! 

500! 

-  ! 

! 

! 

1 

9.0) CRANE 
! 

! 

! 

! 

!TN 

1 

! 

! 

NASHVILLE  ! 

198G 

ARK  110 

!  -  !  275I4R4J! 

!  !  !  ! 

130.0! 

13C.0J 

34.0 

34.0 

7.0! 

1.5! 

*  1 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

1  LA 
! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1974 

BARB 

!  -  I  205UA43! 

!  !  !  ! 

12C.0! 

120.0! 

30.0! 

30.0 

7.0! 

1.5! 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

!L  A 

rORGAN  ! 
"ITY  ! 

1975 

CARRIE 

1627279  !  173I4A43! 

!  !  !  ! 

12C.0! 

12C.0I 

30.0 

30.0! 

7.01 

1.5! 

"  1 

500! 

-  ! 

7.01  NONE 
! 

!  LA 
! 

; ORGAN  ! 
CITY  1 

I960 

m  ns 

!  -  !  200 !  4  A  43 1 

1  1  !  ! 

110.0! 

11C.0! 

30.0 

30.0! 

7.0! 

1.5! 

“  1 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1972 

IBR  120 

! 530604  !  200I4A43I 

!  !  1  ! 

120.0! 

12C.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

1.5! 

“  1 

500! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

197? 

HR  125 

1601510  !  2C5I4A43! 

!  1  !  ! 

12C.0! 

12C.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

1.51 

"  1 

SCO! 

-  ! 

7.0! NONE 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1971 

IBR  126 

!  -  1  222 14A43I 

f  1  !  ! 

12C.0! 

120.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

1.5! 

■  1 

500! 

-  1 

7.01  NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1974 

IBR  128 

!  -  I  222I4A43! 

!  !  I  ! 

120.0! 

120.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

1.51 

“  ! 

500! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

1 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1975 

IBR  129 

!  -  !  2C0I4A43! 

t  1  !  ! 

120.0! 

12C.0! 

30.0 

30.0! 

7.01 

1.5! 

“  I 

5C0! 

-  ! 

7.0 ! NONE 
! 

!LA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

197C 

IBR  220 

!  -  l  205I4A43! 

1  !  !  1 

120.0! 

12C.0! 

30.0 

30.0! 

7.0! 

1.5! 

*  1 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1975 

IBR  221 

j  -  I  19614A43! 

1  111 

12C.0! 

12C.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

1.5! 

”  1 

500! 

-  ! 

7.0 ! NONE 
! 

ILA 

l 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1974 

IBR  222 

!  -  1  2C014A43! 

!  Ill 

1 2C.0! 
12C.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

1.5! 

“  ! 

500! 

-  ! 

7. 01  NONE 
! 

1  LA 
! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1976 

IBR  223 

1  -  j  20614A43I 

!  Ill 

120.0! 

1 2C.0I 

30.0! 

30.0 

7.0! 

1.5! 

"  1 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1977 

IBR  224 

t  -  j  20014A43! 

1  111 

120.0! 

120.0! 

30.0 

30.0! 

7.0! 

1.5! 

”  1 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

197? 

IBR  225 

1  -  1  1951 4A43! 

t  11! 

120.0! 

12C.0! 

30.0 

30.0! 

7.0! 

1.5! 

“  1 

o 
o 
w*  1 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1979 

IBR  226 

1606566  1  19S14A43! 

1  !  !  ! 

120.01 

12C.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

1.5! 

”  1 

5001 
-  ! 

7.0! NONE 

1 

ILA 

I 

MORGAN  1 
CITY  ! 

1979 

IBR  22? 

1609339  !  19S14A431 

1  11! 

12C.0! 

12C.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

1.5! 

“  ! 

500! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  1 
CITY  1 

1979 

IBR  226 

1612501  1  1951 4A431 

1  111 

12C.0! 

120.0! 

30.0 

30.0! 

7.0! 

1.5! 

*  1 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

JLA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  1 

1979 

ZZZ  22? 

U35562  1  2C2UA4?! 

1  111 

•  tC.Ol 
120.0! 

3C.  v  1 
30.0 

7. Cl 
1.5! 

“  ! 

5CC1 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

NOR CAN  ! 
CITY  ! 

i9c1 

IBR  230 

1635563  1  20214A431 

1  111 

12C.0! 
1 2C.0I 

30.0! 

30.0 

7.0! 

1.5! 

“  1 

500! 

-  1 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  1 

1981 

IBR  231 

1641476  i  20014A431 

!  Ill 

12C.0I 

12C.0! 

30. C! 
30.0! 

7.0! 

1.5! 

“  1 

500! 

7 .0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1981 

IBR  331 

1  -  1  22414A43! 

1  It! 

13C.0! 
130. 0! 

30.0! 

30.0! 

7.0! 

1.5! 

“  1 

500! 

-  ! 

7.0 ! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN'  ( 

CITY  ! 

1977 

IBR  332 

1589277  1  2401 4A43! 

1  11! 

13C.0! 

13C.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

2.0! 

*  1 

500! 

-  ! 

7.02  NONE 
! 

ILA 

I 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1979 

IBR  333 

1589537  1  24014A43! 

1  111 

130.0! 

130.0! 

30.0 

30.0 

7.0! 

2.0! 

”  ! 

500! 

-  1 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1979 

Z6R  334 

j  -  ,  24014*43! 

1  lit 

13C.0! 

130.0! 

30.0 
30. C! 

7.0! 

2.0! 

”  I 

5001 
-  ! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  1 

1979 

IBR  335 

1  -  1  24014A43! 

1  111 

13C.01 

130*01 

30.0 

30.0 

7.0! 

2.0! 

”  1 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1979 

IBR  336 

162C311  l  24014A431 

1  !  !  ! 

130.0! 

13C.0! 

30.0 

30.0 

7.01 

2.0! 

"  I 

SOO! 

-  ! 

7.0 ! NONE 
! 

ILA 

! 

MORGAN  I 
CITY  ! 

1979 

IBR  337 

1645187  !  21914A43! 

1  111 

1  11! 

1  11! 

130.0! 

13C.0! 

! 

! 

30.0! 

30.0! 

7.01 

2.01 

! 

! 

500! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 
! 

! 

! 

ILA 

! 

! 

I 

MORGAN  ! 
CITY  ! 

1981 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


472 


EMM 

ItSTl 

OPERATOR 

!  i VT CCS  DIMENSIONS  (DRAFT! 

I  NET  ! CODE! LENGTH! BRDTH!  ! 

{CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

(VESSEL 
CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  ! 

!  ! 

VESSEL 

! 

NAPE  AND  NUMBER  1 

! 

COAST 

EUARD 

NUMBER 

!  TER  i  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  IMAGE!  0VER-10VER-! /////! 

!  NA6E  !  IV  !  ALL  1  ALL  RIGHT! 

!////////!  POINT  ! 
HORSE!  PASS-  {(LIGHT)!/ 
MOVER!  ENGERS  !  (FEET)! 

LINE-1  (AO!  LINE-1 

*////////// ////!TD! ////////// 
LINE-2  ICE!  LINE-2 

I  BUILT  ! 

!  OR  1 

!*REBUILT! 

I  I  t  I  I  I  I  !  !  !  I  I  ! 

t  I  I  !  I  I  I  1  I  I  I  11 


(32)  INLAND  BARGE  RENTALS# 

IN!  C. 

(  ! 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

(CONTINUED)! 

!  ! 

( 

! 

t 

( 

1 

! 

1 

ICR  342 

! 621978 

(1214A43! 

13C.0! 

34.0! 

7.0! 

7C0! 

7.01  NONE 

i  LA 

MORGAN 

1980  ! 

! 

!  ! 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

I 

! 

1 

CITY 

1 

IBR  343 

1643630 

61214A43! 

13C.01 

34. C! 

7.C! 

-  1 

7C0! 

7.0! NONE 

(LA 

MORGAN 

1981  ! 

! 

(  ! 

130.0! 

34.  C! 

2.01 

! 

! 

! 

CITY 

! 

MARK  C 

j  - - 

200I4A43! 

12C.0! 

30.C! 

7.0! 

500! 

7. 0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1969  ! 

! 

(  ( 

120.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

CITY 

! 

MID  110 

(292413 

1 96 ( 4A43 ! 

11C.0I 

30.C1 

7.01 

-  ! 

500! 

7.0 ! NONE 

UA 

MORGAN 

1964  ( 

! 

1  1 

110*0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

CITY 

! 

MLO  123 

!  - 

21214A43I 

1 2C.0( 

30.0! 

7.0! 

-  l 

500! 

7.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1963  ! 

! 

1  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

MLD  124 

j  - 

200I4A43! 

12C.01 

30. C! 

7.0! 

500! 

7.0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

I960  ! 

! 

!  ! 

12C.0! 

30.  C! 

1.5! 

1 

I 

! 

CITY 

1 

NERDA 

! 429979 

173(4*43! 

12C.0! 

30.  Cl 

7.0! 

-  ! 

500! 

7.0 1  NONE 

(LA 

MORGAN 

1980  ! 

! 

!  ( 

12C.0I 

30.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

SADIE 

! 401356 

195(4*43! 

12C.01 

30.0! 

7.0! 

-  1 

500! 

7. 0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1979  ( 

! 

!  1 

12C.0! 

30.  C! 

1.5! 

! 

! 

! 

CITY 

! 

SAM  C 

!  - 

120I4A43! 

12C.0) 

30. C! 

7.0! 

-  ! 

500! 

7.0 t NONE 

I  LA 

MORGAN 

1969  ! 

» 

!  ! 

12C.0! 

30.C! 

2.0! 

! 

I 

! 

CITY 

! 

TORINE 

! 407479 

19S14A43! 

12C.0! 

30. C! 

7.0! 

-  I 

500! 

7.01  NONE 

ILA  MORGAN 

1979  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

12C.1I 

! 

30.1! 

! 

1.5! 

( 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

CITY 

! 

1 

! 

(23)  INLAND  LAKES  MANAGEMENT#!  INC. 

!  ( 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

l 

l 

! 

t 

I 

I 

E.  H.  FORD 

115C7I4 

33S8MAQ6! 

406.0! 

50.  C! 

21.3! 

1  500! 

7342! 

8*. 0! CEMENT 

PUMPS 

INI 

ALPENA 

* 

1957  ! 

! 

i  i 

428.01 

SO.C! 

13.1! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

J.  A.  V.  IGLEHART 

1235370 

*175(1*06! 

486.0! 

64.3! 

30.0! 

40001 

11400! 

92.0! CEMENT 

PUMPS# 

1MX 

ALPENA 

* 

1964  ! 

! 

I  ! 

501.41 

61.3! 

9.2! 

! 

(ELEVATORS 

! 

1 

J.  6.  FORD 

! 200446 

3199I1A06! 

42C.0! 

50.0! 

20.6! 

1500! 

8695! 

83.0ICENENT 

PUMPS  . 

INI 

ALPENA 

* 

1959  | 

! 

!  ! 

44C.01 

50.  C! 

13.2! 

! 

! 

! 

! 

LEVIS  6.  HARRIMAN 

(223374 

2763! 1 A  06 ! 

340.0! 

55.1! 

20.5! 

1500! 

5600! 

77.0! CEMENT 

PUMPS# 

IMI 

ALPENA 

1923  1 

i 

t  ( 

35C.0I 

55.1! 

13.0! 

1 

-  | 

! ELEVATORS 

! 

I 

PAUL  H  TOVNSEND 

(24664* 

282511A06! 

431.0! 

50.1! 

22.1! 

2200! 

7900! 

89.0ICEMENT 

PUMPS# 

!M! 

ALPENA 

« 

1958  ! 

! 

t  ! 

447.01 

50.1! 

13.6) 

! 

-  | 

!  ELEVATORS 

! 

1 

S.  T.  CRAPO 

(22*815 

2942MA06! 

392.0! 

60.3! 

21.81 

1800) 

7500! 

84.0! CEMENT 

PUMPS# 

IMI 

ALPENA 

1927  ! 

! 

! 

I  ( 

!  1 

40C.01 

( 

60.31 

! 

13.6! 

! 

! 

! 

! 

!  ELEVATORS 
! 

1 

! 

! 

! 

(16)  INLAND  MARINE  SERVICE 

! 

#  X!NC. 

1  ( 

I  ( 

( 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

I 

! 

! 

PEGGY  V 

(568680 

121(3*36! 

58.3! 

—  ! 

9.1! 

700! 

32.0! HOKE 

!FL 

PANAMA 

1975  ! 

I 

(  ! 

—  ( 

24.1! 

2.0! 

! 

! 

! 

CITY 

! 

RP  702 

(619676 

75914A43! 

20C.O! 

40.0! 

7.6! 

1879! 

9. 0! NONE 

!FL 

PANAMA 

mo  i 

! 

i  ( 

200.0! 

40.0! 

1.0! 

! 

1 

I 

CITY 

! 

RM  7C3 

1*11677 

759I4A43! 

200.0! 

40.01 

7.6! 

1879! 

9.0! NONE 

1FL  PANAMA 

1980  ! 

! 

(  ( 

20C.01 

40.C! 

t.O! 

! 

-  ( 

! 

! 

CITY 

I 

RM  704 

1619*78 

75914A43! 

20C.1! 

40.1! 

7.6! 

-  ! 

18791 

9.01  NONE 

IFL 

PANAMA 

1910  » 

1 

!  ! 

200.1! 

40.1! 

1.0! 

! 

■  { 

t 

! 

CITY 

! 

RM  711 

1619615 

759! 4A431 

20C.1! 

40.1! 

7.6! 

-  ! 

1879! 

9.0! NONE 

IFL 

PANAMA 

me  ! 

! 

! 

t  ( 

!  ( 

20C.1! 

! 

40.1! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

! 

! 

(32)  INLAND  MARINE  TOWING 

! 

SER! VICE# 

i  i 

i  i 

1 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

t 

1 

1 

INC. 

! 

i  i 

i 

1 

i 

! 

! 

i 

I 

i 

NO  106 

(274733 

24(3*36! 

47.0! 

16. C! 

j.ji 

3001 

33.8! NONE 

!LA 

1957  1 

1 

! 

(  ( 

t  1 

47.0! 

J 

16.0! 

! 

4.01 

1 

l 

! 

! 

1 

I 

! 

• 

! 

1 

(28)  INLAND  MOLASSES  CO. 
NBL  3 

i 

i 

150C3H 

(  ! 

(  ( 

194(5*70! 

( 

I 

200.1! 

! 

35.1! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

t 

1600! 

! 

< 

1S.0IPUHPS# 

COILS- 

! 

I 

!iA 

DUBUQUE 

! 

! 

1965  ! 

! 

(  ! 

20C.1I 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

{DOUBLE 

SKINNED 

! 

! 

NBL  4 

1512*57 

•4015A70! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

1500! 

15.01PUNPS# 

COILS- 

f  X  A 

DUBUQUE 

1967  1 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

!  ROUBLE 

SKINNED 

I 

) 

NBL  S 

1*17106 

435! SA701 

195.01 

35.  C! 

10.01 

16*2! 

14.9! PUMPS# 

COILS- 

!IA 

DUBUQUE 

1980  ! 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

» 

-  ! 

!  DOUBLE 

SKINNED 

! 

! 

NBL  6 

1617809 

•35(5*701 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  1 

1662! 

14.9IPUNPS# 

COILS- 

1 1 A 

DUBUQUE 

1980  ! 

! 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.9| 

! 

!  DOUBLE 

SKINNED 

I 

! 

PONCE 

1289435 

744(5*701 

195.0! 

35.  Cl 

10.1! 

-  ! 

1380! 

20.0) PUMPS# 

COILS- 

!  XA 

DUBUQUE 

1962  1 

! 

(  1 

!  ( 

195.0! 

! 

35.0! 

( 

1.9! 

1 

! 

! 

! 

(DOUBLE 

1 

SKINNED 

! 

! 

.! 

! 

1 

(32)  INLAND  MOVERS#  INC. 

! 

(  ! 

(  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

j 

! 

! 

CLARENCE  G 

(626166 

571 3*35 1 

52.7! 

22.1! 

6.0! 

800! 

3S.01N0NE 

!LA 

HOUMA 

1980  ! 

! 

! 

(  ! 

(  i 

55.0! 

! 

22.1! 

! 

5.0! 

* 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  INLAND  OIL  AND  TRANSPORT!  CO. 

!  1 

(  ( 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LADY  CLOAIA 

1500419 

314(3*36! 

148.0! 

30.01 

8.5! 

3600! 

-  ( 

38 .0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1965  1 

! 

(  ! 

149.0! 

30.7! 

7.3! 

1 

-  j 

I 

! 

! 

LADY  KIMBERLY 

1293607 

311(3*36! 

143.6! 

79.5! 

4.5! 

3600! 

34.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS 

1943  1 

! 

!  ( 

145.0! 

30.7! 

7.3! 

! 

! 

! 

! 

LADY  LINDA 

1513659 

367(3*36! 

149.0! 

36.0! 

4.5! 

3900! 

42.0 1  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

1968  ! 

! 

(  ( 

15C.01 

36. C! 

7.0! 

! 

! 

! 

LADY  MARJORIE 

129*549 

311(3*341 

143.6! 

29.5! 

4.5! 

3200! 

38.0INONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1964  ! 

! 

(  ( 

145.0! 

30.  C! 

7.3! 

I 

! 

I 

LADY  MICNON 

15548** 

361(3*36! 

148.0! 

30.0! 

8.9! 

4200! 

38*2 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1)74  ! 

I 

!  ! 

149.0) 

30.7! 

7.31 

! 

-  | 

» 

! 

! 

LADY  PATRICIA 

(515*19 

347(3*36 ! 

149.0! 

36.0! 

8.5! 

3900! 

42.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1968  ! 

! 

1  1 

15C.0! 

36.0! 

7.0! 

! 

! 

! 

! 

LADY  ROBERTA 

(565784 

35013*34! 

128.0! 

42.0! 

8.6! 

42001 

42.8! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1975  ! 

1 

(  1 

14C.0! 

42.0! 

7.0! 

! 

! 

( 

I 

LAD/ 

1275510 

125.0! 

30*0! 

5#5! 

2400! 

-  i 

*Q*0! NQNF 

IPO 

ST.  LC»TS 

1958  ! 

! 

1  ! 

13C.0! 

30. C! 

7.5! 

! 

-  i 

1 

1 

! 

MARINE 

(514256 

230(3*36! 

148.0! 

30.0! 

4.8! 

4200! 

-  j 

36.0IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1969  1 

! 

(  ! 

ue.oi 

30.0! 

7.31 

! 

1 

1 

l 

MARY  ROSE 

(563513 

329(3*36! 

149.0! 

38.0! 

9.0! 

4200! 

40.1 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1975  ! 

( 

!  ( 

149.01 

38.0! 

7.3! 

! 

-  i 

! 

l 

! 

IOT  305 

( 514546 

1408(5*70! 

245.0! 

54.0! 

9.0! 

2800! 

20.0 ! DIESEL 

PUMP# 

IMO 

ST.  LOUIS 

1969  ! 

! 

(  ( 

245.0! 

54.  C! 

2.0! 

! 

(COILS 

! 

I 

IOT  306 

(519935 

1408(5*70! 

245.0! 

54.0! 

9.0! 

2800! 

20.0JDXESEL 

PUMP# 

!H0 

ST.  LOUIS 

1969  ! 

1 

1  ! 

245.0! 

54.0! 

2.0! 

! 

(COILS 

! 

I 

IOT  309 

(561547 

2063!SA70( 

297.5! 

54.  C! 

9.0! 

-  | 

3600! 

20.4! DIESEL 

PUMP# 

IMO 

ST.  LOUIS 

1973  ! 

I 

!  ! 

297.5! 

54.0! 

1.5! 

! 

I  COILS 

! 

! 

IOT  351 

129*711 

499(5*70! 

12C.1! 

SO.C! 

9.0! 

-  | 

1286! 

32.01DXESEL 

PUMP 

IMO 

ST.  LOUIS 

1964  ! 

( 

!  ( 

1 2C.1 J 

50.1! 

2.0! 

! 

-  J 

l 

! 

! 

IOT  352 

(29*712 

699(5*701 

12C.1I 

50.1! 

9.0! 

•  | 

12861 

32.01  DIESEL 

PUMP 

IMO 

ST.  LOUIS 

1964  ! 

I 

(  ! 

120.11 

50.1! 

2.01 

! 

-  f 

1 

| 

! 

IOT  353 

1530131 

713(5*701 

1 2  C .0 1 

54.0! 

13.7! 

16701 

20.0 ! DIESEL 

PUMP# 

(NO 

ST.  LOUIS 

1971  ! 

f 

1  ! 

120.0! 

54.0! 

10.0! 

! 

•  ! 

I  COILS 

| 

I 

IOT  354 

153C132 

713I5A701 

12C.0! 

54. C! 

13.7! 

-  1 

16701 

20.0(DXCSEL 

PUMP# 

IMO 

ST.  LOUIS 

1971  I 

( 

t 

* 

t  ( 

1  ! 

I  ! 

12C.0! 

! 

54.  C! 
( 

! 

10.0! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

!  COILS 

1 

1 

I 

l 

! 

f 

! 
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ENCRl 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY ! 

HIGH-  1 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

l 

DISTI  OPERATOR 

NET  ! CODE! LENGTH! 8RDTH! 

J 

! 

! 

EST  {  CARGO 

HANDLING 

IS  {OPERATING  J 

1 

!  COAST 

TER  1  SEE l //////!/////! 

ED  ! 

! ///////✓ ! 

POINT  !  LIHr-1 

1*0! 

LIME-1  ! 

BUILT  I 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

I  GUARD 

TON-  1PAGE1 

OVER-lOVER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !///////// ;////// ITO W///////// 1 

OP  ! 

!  NUMBER 

NASE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  l*fi!BUILT! 

t 

! 

(29)  INLAND  OIL  AND  TRANSPORT!  CO. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUED] 

1 

!  1 

t 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

IOT  401 

1553431 

165915A70! 

297.61 

54.11 

9.0! 

-  ! 

3600! 

16.5!DIESEL 

PUMP# 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974  1 

1 

1  1 

297.6! 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

•COILS 

! 

! 

! 

20T  402 

1553434 

1 660! SATO! 

297.6! 

34.1! 

9.0! 

-  | 

3900! 

16.51  DIESEL 

PUMP# 

1N0 

ST.  LOUIS  1 

1974  ! 

1 

I  1 

297.6! 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

! COILS 

! 

1 

! 

IOT  404 

1529148 

1 64015A71 1 

257.0! 

54. C! 

9.0! 

“  ! 

2861  ! 

16.4 ! DIESEL 

PUMPS# 

!K0 

ST.  LOUIS  1 

1970  ! 

! 

1  1 

257.0! 

54*0! 

1.5! 

-  J 

! COILED 

! 

! 

! 

IOT  405 

1553319 

1 922f  5A71 1 

300.0! 

34.0! 

9.0! 

“  ! 

3243! 

16.5 ! DIESEL 

PUMPS# 

1  MO 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

I 

1  1 

300.0! 

54. 0! 

1.0! 

-  ! 

! COILED 

1 

! 

! 

IOT  404 

1554065 

1734 15A701 

265.0! 

54. C! 

9.0! 

-  j 

3015! 

16. 5 !DIESEL 

PUMPS# 

1  MO 

ST.  LOUIS  1 

1974  ! 

! 

!  1 

265.0! 

N4.C! 

2.0! 

-  ! 

UOILED 

I 

! 

! 

IOT  451 

1553432 

81015A70! 

147.6! 

54.1! 

9.0! 

-  I 

21001 

16.51  DIESEL 

PUMP# 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

l 

1  1 

•47.6! 

54.1! 

1.5! 

-  J 

{COILS 

1 

1 

! 

20T  452 

1553433 

169415A701 

297.6! 

54. 11 

9.0! 

-  j 

4000! 

1 6.5 ! DIESEL 

PUMP# 

iro 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

t 

1  1 

297.6! 

54.1! 

1.5! 

-  ! 

! COILS 

! 

I 

! 

IOT  455 

1528733 

115115A701 

175.0! 

54.  C! 

9.0! 

-  | 

2127* 

16.4! DIESEL 

PUMPS# 

IHO 

;t.  lquis  i 

1970  ! 

1 

1  1 

175.0! 

34.0! 

1.51 

-  ! 

! COILED 

I 

! 

! 

IOT  454 

1328926 

179915A70! 

295.0! 

54.  Cl 

9.0! 

-  ! 

3618! 

16.4! DIESEL 

PUMPS# 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1970  ! 

j 

1  1 

295.01 

54.0! 

1.5! 

-  I 

{COILED 

! 

! 

! 

IOT  455 

1 554066 

122015A70! 

175.0! 

54.  C! 

9.0! 

-  1 

2063! 

16.5 ! DIESEL 

PUMPS# 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

175.0! 

54. C! 

2.01 

-  1 

•COILED 

! 

1 

! 

IOT  456 

1555647 

1 940 1 5  A  70 ! 

287.0! 

54.0! 

9.0! 

-  I 

3601! 

16.51DIESCL 

PUMPS# 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974  ( 

1 

1 

1  1 

1  1 

28’. 0! 

54*01 

! 

2.0! 

*  < 

i 

{COILED 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

(32)  INLAND  SHIPPING  CO. 

1 

1 

I  1 

I  1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

J 

i 

i 

! 

C  256 

1512270 

62814A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

!AL 

HONPOE-  t 

1968  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  * 

! 

1 

VILLE  ! 

| 

C  257 

1512271 

62814A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

SAL 

HONPOE-  ! 

1968  *! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

C  258 

1512272 

i 

628 I4A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

!Al 

XOHPOE-  I 

1968  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

« 

VILLE  ! 

! 

C  259 

1512273 

628144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

SAL 

HONPOE-  1 

196E  ! 

1 

I  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

; 

C  260 

1512274 

428J4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.01NONE 

!  AL 

MONROE-  ! 

1968  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

VILLE  ! 

1 

C  261 

1512275 

628  1 4 A  401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3 .0! NONE 

!AL 

MONROE-  ! 

1968  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  ! 

! 

C  262 

1512276 

62814A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

SAL 

HONPCI-  1 

i ode  t 

I 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

C  263 

1512277 

62814A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!AL 

MONROE-  ! 

1966  I 

l 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

! 

C  264 

1512278 

628 14A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!  AL 

MONROE-  ! 

1968  I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

C  265 

1514037 

62414A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!AL 

HONPOE-  1 

1968  ! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

VILLE  1 

! 

C  269 

1516C41 

628 1 4 A  401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.0! NONE 

!  AL 

HONPOE-  I 

1068  ! 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ; 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

C  271 

1514043 

62814A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  1 

1500! 

13.0! NONE 

1AL 

MONROE-  ! 

1968  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Gi 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  1 

I 

C  275 

1516047 

626! 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

!  AL 

MONROE-  I 

1969  ! 

1 

1 

1  1 

1  ! 

195.0! 

i 

35. C! 

! 

1.5! 

i 

“  ! 

! 

! 

! 

i 

VILLE  I 

! 

! 

(26)  INLAND  STEEL 
EDVARD  L.  RYERSON 

CO. 

1 

1282106 

1  1 

1  1 

763711A031 

! 

! 

712.0! 

! 

! 

75.0! 

i 

! 

27.6! 

9000! 

i 

! 

27650! 

! 

! 

85.0! NONE 

i 

! 

IIL 

! 

CHICAGO  ! 

! 

! 

i960 

1 

1  1 

730.0! 

75. C! 

20.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

JOSEPH  L.  BLOCK 

1574870 

1252411*031 

728.0! 

70. C! 

27.6! 

70001 

37572! 

90.0! SELF-UNLOADER 

!  XL 

CHICAGO  ! 

1976  1 

! 

1  1 

728.0! 

78. C! 

19.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

WILFRED  SYKES 

1259193 

784711*03! 

66C.0! 

70.01 

26.2! 

7000! 

24243! 

85.0! SELF-UNLOADER 

!IL 

CHICAGO  ! 

1949  ! 

1 

1  1 

1  1 

678.01 

! 

70.0! 

! 

20.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

(18)  INLAND  TUGS 

A  C  SHELTON 

CO. 

I 

1 

1561874 

!  1 

1  1 

14513*36! 

! 

! 

76.0! 

! 

! 

30. C! 

! 

! 

8.0! 

1000! 

! 

I 

-  ! 

! 

i 

41.0! NONE 

i 

! 

•IN 

1 

! 

JEFFERSON-! 

1975 

t 

1  1 

ec.O! 

30.  C! 

7.6! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

BILL  CARNEAL 

161C971 

63413A36! 

13S.6! 

46.9! 

9.0! 

5600! 

-  i 

43.0JN0NE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1979  : 

1 

1  1 

145.0! 

48. C! 

0.0! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

BILL  ELMER 

1533705 

78513A35 1 

190.0! 

52.0! 

9.2! 

8400! 

-  I 

42.9! NONE 

im 

JEFFERSON-! 

1971 

1 

!  i 

180.0! 

52.  C! 

8.6! 

-  ! 

I 

! 

VILLE  ! 

: 

OILL  FRORf ICH 

!  57CC81 

« 

14513A361 

76.0! 

30.0! 

6.0! 

1800! 

*  j 

41 .0! NONE 

1  LA 

NEW  ! 

1976 

1 

1  1 

8C.0) 

30. C! 

7.6! 

*  i 

i 

! 

ORLEANS  ! 

DOB  KOCH 

1  598151 

43513*351 

142.5! 

35.0! 

6.6! 

4200! 

-  i 

44. 1 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1978 

1 

1  1 

15C.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

i 

VILLE  ! 

BOB  SYITH 

1642632 

60913A36! 

135.6! 

47.2! 

9.8! 

6000! 

-  1 

17.9 ! NONE 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

1  ! 

145.0) 

48.  C! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CARL  SHELTON 

1550559 

643 1 3 A  35 1 

134.1! 

48. C! 

9.0! 

5600! 

-  ! 

40.01  NONE 

1 XM 

JEFFERSON-! 

1973 

1 

1  1 

145.0! 

48.01 

8.0! 

-  1 

! 

! 

VILLE  1 

CHARLES  £.  PETERS 

1526740 

455 1 3 A  35 1 

158.3! 

40.  C! 

9.2! 

5600! 

-  1 

41.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1970 

1 

!  1 

17C.0! 

40.3! 

6.6! 

-  1 

I 

» 

VIUE  ! 

CHARLES  F  DETMAR# 

JR. 

1539034 

785I3A35! 

180.0! 

52.  C! 

9.2! 

6400! 

-  1 

42.9! NONE 

■IN 

JEFFERSON-! 

1972 

1 

1  1 

18C.0! 

52.0! 

8.6! 

-  i 

! 

! 

VILLE  ! 

CHARLES  LEHMAN 

1545338 

64313A36! 

134.1! 

48. C! 

9.0! 

5600! 

-  i 

40.0! NONE 

!IN 

JCFFEPSON-! 

1973 

I 

1  1 

14S.0! 

48. C! 

6.0! 

*  t 

! 

! 

VILLE  I 

CHERYL  A.  EYMARD 

1641865 

6113A361 

57.2! 

22.2! 

6.0! 

1000! 

-  i 

40.0! NONE 

JIN 

JEFFERSON-! 

1981 

1 

1  1 

62.0! 

22.2! 

6.0! 

-  ! 

1 

i 

VILLE  ! 

CHICAGO  TRADER 

1504892 

13013*35! 

84.0! 

32.0! 

7.6! 

1500! 

-  i 

24.0! NONE 

im 

JEFFERSON-1 

1966 

! 

1  i 

90.0! 

32.1! 

6.6! 

-  i 

I 

! 

VILLE  1 

CLYDE  BUTCHER 

1298357 

272I3A35! 

157.5! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

-  ! 

41.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

1  1 

170.0! 

40.1! 

8.6! 

-  1 

! 

! 

VILLE  ! 

r>  q  DQMWA* 

•575251 

« 

145J2A3 51 

7S.C! 

22.C! 

S.C! 

1  SCO  I 

-  1 

41 .0: nCnc 

SlA  NtM  t 

19/6 

1 

1  I 

80.0! 

30.0! 

7.6! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

D.  RAY  MILLER 

1555425 

64313*35! 

134.1! 

48.0! 

9.0! 

5600! 

“  1 

40.0! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1974 

I 

1  1 

145.0! 

48.  C! 

8.0! 

-  1 

| 

! 

VILLE  ! 

DAN  J  KOGAN 

1553908 

26413A35 1 

94.0! 

35.0! 

9.0! 

2800! 

-  ! 

43. 7! NONE 

!LA 

NEW  1 

1«74 

1 

!  1 

100.0! 

35.1! 

8.0! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

DELL  BUTCHER 

1503877 

272I3A35I 

157.51 

40.0! 

9.2! 

5000! 

-  ! 

41.0IN0NE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1966 

1 

1  1 

170.01 

40.1! 

8.6! 

-  ! 

! 

} 

VILLE  1 

DfLMAI  JAEGAR 

1582C87 

14513*361 

76.01 

30.0! 

1.0! 

1800! 

“  1 

41.01  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1977 

I 

1  1 

80.01 

30.01 

7.6! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  1 

DENNIS  HENDRIX 

1583466 

7I5I3A36I 

18C.0! 

52. C! 

7.21 

8400! 

-  1 

42.9! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1977 

1 

1  1 

180.01 

52.01 

6.6! 

-  j 

} 

l 

VILLE  I 

DENNIS  NEWMAN 

1281388 

3  4  5 1 3  A  3  3 1 

138.6! 

34.0! 

8.9! 

3200! 

»  | 

35.0! NONE 

UN 

JEFFERSON- 1 

I960 

1 

|  | 

148.01 

34.6! 

8.0! 

-  ! 

1 

1 

VILLE  ! 

DON  STEPHENS 

1619667 

11013*361 

61.2! 

26. C! 

10.5! 

12001 

-  ! 

35 .0 1  NOME 

me 

ST.  LOUIS  1 

1900 

I 

1  I 

65. 01 

26.1! 

9.01 

-  ! 

1 

i 

\ 

FLOYD  H.  8LASKE 

1503329 

27213*351 

157. SI 

40.0! 

9.21 

5000! 

41 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON- 1 

1966 

1 

<  1 

170.01 

40.1! 

8.6! 

- 

! 

! 

VILLE  1 

FRANK  RADER 

1535940 

7851 3 A  3  5 1 

180.01 

52.01 

9.21 

8400! 

- 

42  •  9 1 NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1971 

1 

1 

i 

i  i 

i  i 

18C.01 

1 

1 

32.01 

1 

1 

6.6! 

1 

- 

I 

1 

1 

i 

I 

VILLE  1 

l 
l 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


.42.4. 


ENCR1 

IVTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

! CAPACITY! 

HICH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

DIST1  OPERATOR 

!  NET  1CODE1LEN5TH1BROTM 

! 

! 

! 

EST  !  CARCO  HANDLING 

IS  10PERATING  ! 

FIXED  !  E9UXPNENT 

!  TC ! 

R  t  V  •  !  L 

L  A  RW  v) 

H  «  S  k  I 

!  COAST 

!  TER  l  SEE1//////1/7///1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

L1NC-1  ! 

eUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUN8ER 

!  GUARD 

TON-  SPACE! 

0V(«-1CV£P-I ///// 1 

HORSE! 

PASS- 

! (LIGHT) !//////////////// !TD! //////////! 

OR 

!  NUNBER 

NACE  1  XV  ! 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POVER! 

EN6ERS 

1 

(FEET)!  LINE-2 

!CE1 

LINE-2  (^REBUILT) 

(18)  INLAND  TUGS  CO. 

! 

i 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

[CONTINUED)  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

CARY  CRAHAN 

16*4041 

161  13A36! 

64.61 

28. C! 

9.0! 

1500! 

- 

42.0! NONE 

! 

I 

1911 

1 

1  1 

64.6! 

28.01 

9.0! 

{ 

- 

! 

! 

l 

MARRY  RACK 

1565154 

78513A361 

180.0! 

52.0! 

9.2! 

8400! 

- 

42.9 | NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1975 

I 

1  1 

180.01 

52. 0! 

6.6! 

*! 

- 

1 

1 

VILLE  ! 

MUCH  C.  BLASKE 

1296245 

30513A35I 

157.5! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

- 

40.0! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1944 

J 

1  t 

1 7C.0I 

40.1! 

8.6! 

! 

- 

! 

I 

VILLE  ! 

J  U  HERSHEY 

150C160 

27213A351 

157.5! 

40. C! 

9.2! 

5000! 

- 

*1 .0! NONE 

t  IN 

JEFFERSON-! 

1965 

1 

!  1 

170.0! 

40.1! 

8.6! 

! 

- 

! 

i 

VILLE  ! 

JACK  IULLARD 

154*058 

64313*36! 

134.1! 

48.0! 

9.0! 

5600! 

- 

*0. 0 ! NONE 

!  IN 

JEFFERSON-! 

1972 

1 

1  I 

1*5.0! 

48.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

JACK  0  VOffOAD 

150*813 

272S3A351 

157.5! 

40.01 

9.2! 

5000! 

- 

41 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1966 

1 

1  I 

170.0! 

40.1! 

8.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

JANES  E.  NIVEN 

1564006 

42313A351 

131.5! 

35.2! 

9.5! 

4200! 

40.61N0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1975 

1 

1  1 

138.0! 

36.2! 

6.2! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

JANES  PHILPOTT 

1568630 

14513A361 

76.0! 

30. C! 

8.0! 

1500 ! 

- 

41 . 01  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1975 

1 

1  1 

80.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

I 

! 

VILLE  ! 

Jiff BOAT 

16*0345 

63413A361 

145.0! 

48.  C! 

9. O', 

60Q0! 

- 

43.61  NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

| 

1  1 

145.0! 

46.0! 

8.0! 

I 

- 

! 

! 

! 

JOE  fiOBZIEN 

1588466 

78513*35! 

180.0! 

52.0! 

9.2! 

8400! 

- 

*2.9! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

1  ! 

180.0! 

52.0! 

8.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

JOHN  HATHEVS 

1274720 

46213A35! 

138.2! 

34.6! 

8.5! 

4200! 

- 

33.5!  NONE 

!1N 

JEFFERSON-! 

1957 

1 

1  1 

148.0! 

34.7! 

8.0! 

! 

- 

I 

! 

VILLE  ! 

LAURA  HCKINNEY 

1582933 

16713*361 

79.7! 

32.0! 

7.9! 

1800! 

- 

31 .5 ! NONE 

i  L  A 

NEW  ! 

1977 

1 

1  i 

60.0! 

32.01 

7.°! 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  ! 

LENVARD  STEPHENS 

1577475 

1 *5 ! 3A361 

76.0! 

30. C! 

8.'H 

1800! 

- 

41 .0 !  NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1976 

! 

1  1 

SC.O! 

30.C! 

7..  ' 

I 

- 

! 

! 

ORLEANS  ! 

LEWIS  A  ENLOW 

1561873 

1*513*36! 

76.0! 

30.0! 

i 

1800! 

- 

41 .0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1975 

1 

1  1 

6C.01 

30.0! 

7  «! 

! 

- 

I 

! 

VILLE  ! 

LOUIS  H.  REECE 

1546688 

6*313*351 

134.11 

48.01 

9.  3) 

5600! 

- 

*0 .0 ! NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1973 

1 

!  1 

145.0! 

46.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

NIKE  PREEN 

1629000 

11013A36! 

61.21 

24.0! 

S.M 

1200! 

- 

35 .0 ! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

! 

65.01 

26.1! 

7.0! 

I 

- 

! 

1 

! 

NIKE  CHARLEVILLI 

1631C78 

6913*36! 

57.2! 

22.  C! 

6.0! 

1000! 

- 

*0.0 ! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1911 

1 

!  ! 

62.01 

22.0! 

6.01 

1 

- 

! 

1 

ORLEANS  ! 

PAT  BREEN 

1542536 

6*313*361 

134.11 

48.0! 

9.C! 

5600! 

• 

*0.0 ! HONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1972 

! 

1  1 

145.01 

46.0! 

6.0! 

! 

• 

! 

1 

VILLE  ! 

PHOENIX 

1659639 

6091 3A36I 

148.7! 

48.C! 

9.0! 

<000! 

43.6! HONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1962 

1 

!  1 

148.7! 

46. C! 

8.0! 

! 

! 

! 

! 

R  H  0*N£IL 

1570554 

423! 3A361 

131.5! 

35.  C! 

9.0! 

3800! 

40. 5! NONE 

UN 

JEffERSON-! 

1976 

1 

!  ! 

138;0! 

36.2! 

8.2! 

! 

- 

( 

! 

VILLE  ! 

R  U  NAYE 

1518412 

45513*351 

156.3! 

40.0! 

9.2! 

5000! 

- 

41 .0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1969 

! 

1  1 

17C.0! 

40.3! 

6.6! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

RICHARD  C.  YOUNC 

1553902 

64313*35! 

134.1! 

46. C! 

9.0! 

5600! 

- 

*0.0 !  NONE 

UN 

JFFFERSON-I 

1974 

1 

1  1 

145.0! 

*8.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

ROBERT  CREENE 

1619977 

634 13*36! 

145.0! 

48. C! 

9.0! 

6000! 

- 

*3.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1 

145.0! 

48.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

1 

VILLE  ! 

ROBERT  HARD 

1619976 

63413*36! 

145.0! 

48. C! 

9.0! 

6000! 

« 

43.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1980 

1 

1  1 

145.0! 

48.01 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

ROBERT  LONC 

1644C42 

16113*361 

64.6! 

28. C! 

9.0! 

1500! 

- 

42.01  NONE 

I 

1981 

! 

!  ! 

64.6! 

26.0! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

I 

RUSTY  BARR ILLEAUX 

1566622 

1451 3*36! 

76.0! 

30.0! 

8.0! 

1600! 

- 

*1.0! NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1975 

! 

1  1 

80.0! 

30.0! 

7.6! 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  ! 

SOAP  J 

1517665 

7913*35! 

61.0! 

22. C! 

6.0! 

760! 

- 

26.6 !  NONF. 

!L* 

NEW  ! 

1968 

1 

1  1 

61.1! 

22.1! 

4.6! 

1 

- 

! 

! 

ORLEANS  ! 

SONNY  IVEY 

1  572994 

*1313*361 

131.5! 

35.2! 

9.0! 

4200! 

- 

40.6 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1976 

! 

1  1 

136.0! 

35.2! 

8.2! 

! 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

THURSTON  8  NORTON 

159*62* 

43513*35! 

142.51 

35.0! 

8.6! 

4200! 

- 

44.1 ! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1978 

! 

!  1 

150.0! 

35.0! 

6.0! 

! 

- 

) 

! 

VILLE  ! 

TOM  f RAZIER 

1606669 

63413*36! 

145.0! 

48.0! 

9.0! 

5600! 

- 

43.OIN0NE 

UN 

JEFFERSON-! 

1979 

t 

!  1 

145.0! 

48.0! 

8.0! 

! 

- 

! 

i 

VILLE  ! 

V.  V.  NEYTNALER 

1548689 

64313*351 

134.1! 

48.0! 

9.0! 

5600! 

- 

40.0 ! NONE 

iiN 

JEFFERSON-! 

1973 

! 

1  1 

145.0! 

46.0! 

8.0! 

! 

- 

i 

! 

1 

VILLI  ! 

W  A  KERNAN 

1559C99 

64313*351 

134.1! 

48.0! 

9.0! 

5600! 

- 

40.0! NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1974 

l 

!  1 

1*5.0! 

48.0! 

8.0! 

| 

- 

! 

! 

VILLE  ! 

W  0  WATSON 

1552799 

266! 3*35 1 

94.0! 

35.0! 

9.0! 

2600! 

- 

43. 7 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1973 

I 

1  1 

100.0! 

35.1! 

8.0! 

! 

- 

! 

! 

ORLEANS  ! 

V  T  TOUTANT 

S  6 37  C 70 

63413*36! 

145.0! 

48. C! 

9.0! 

6000! 

- 

43.6! NONE 

!KY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

1  1 

145.0! 

48.0! 

6.0! 

I 

- 

! 

1 

! 

WALLY  ROLLER 

156C135 

42313*351 

131.5! 

35.  C! 

9.0! 

4200! 

- 

*0.6 !  NONE 

!IN 

JEFFERSON-! 

1974 

! 

1  1 

138.0! 

35.2! 

8.01 

! 

- 

! 

1 

VILLE  ! 

WARREN  D 

1  508207 

1913*36! 

58.3! 

22.0! 

6.0! 

760! 

- 

26.6! NONE 

lXL 

HENNEPIN  ! 

1966 

t 

1  1 

61.0! 

22.2! 

4.6! 

! 

- 

! 

! 

! 

WILPUR  NILLS 

1537924 

78513*35! 

180.0! 

52.0! 

9.2! 

8400! 

- 

42. 9 1  NONE 

UN 

JEFFERSON-! 

1972 

! 

1  1 

18C.0! 

52.0! 

6.6! 

! 

- 

! 

I 

VILLE  1 

WILLI  AN  JACKSON 

1593697 

12616*99! 

45.0! 

35.  C! 

10.0! 

375! 

- 

22.O1N0NE 

IL* 

NEW  ! 

1972 

! 

! 

1  i 

!  1 

45.0! 

! 

35.  C! 

! 

5.0! 

! 

i 

! 

” 

! 

! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

1 

(36)  INLET  TOVXNC/ 
ELK  11 

INC. 

! 

1212996 

1  ! 

I  ! 

1413836! 

1 

42.6! 

! 

! 

13.6! 

! 

! 

5.6! 

1 

! 

225! 

! 

! 

28.0! NONE 

! 

! 

!WA 

! 

! 

SEATTLE  ! 

1915 

! 

!  1 

48.6! 

13.6! 

5.6! 

.  ! 

- 

) 

! 

! 

608LIN 

1506848 

3813*36! 

61.7! 

17.1! 

9.0! 

800! 

! 

- 

35 .0 ! NONE 

!  V  A 

SEATTLE  ! 

1945 

I 

1  1 

61.7! 

17.1! 

9.0! 

- 

! 

! 

1 

NACIC 

1223529 

5713*361 

87.7! 

21.11 

12.0! 

1600! 

- 

50.0! NONE 

!  W* 

SEATTLE  I 

1923 

! 

1  1 

92.0! 

21.1! 

11.5! 

! 

- 

! 

1 

! 

NYSTIRY 

1  228218 

1813*36! 

58.7! 

16.0! 

6.0! 

750! 

- 

26.0! NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1929 

! 

1 

1  i 

1  1 

64.0! 

! 

17.1! 

1 

8.01 

! 

! 

! 

“ 

! 

! 

! 

! 

! 

(29)  INNAN  NARINE 
NARY  f£RN 

! 

! 

1586798 

1  1 

!  ! 

*713*361 

! 

! 

51.  M 

! 

2u.Cf 

! 

! 

5.6! 

1 

4401 

! 

J..„. 

52.GSrivn& 

1 

! 

UL 

1 

1 

• 

! 

1  1 

54.0! 

20.  C! 

5.0! 

! 

- 

! 

! 

! 

WEST  POINT 

1678*30 

5013*36! 

60. 0! 

21. Cl 

4.5! 

730! 

- 

32.0! NONE 

UL 

8ATCHT0WN  ! 

1905 

1 

1 

I  1 

1  1 

60.0! 

21.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

“ 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(IS)  in?!*  SAT  AADINE 

! 

1  1 

i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SEA  LARK 

1695985 

713*35! 

31.0! 

11.4! 

2.6! 

4001 

- 

12.0! NONE 

!FL 

LARGO  ! 

1974 

! 

1  1 

31.0! 

11.4! 

2.0! 

'  ! 

- 

! 

! 

! 

NN  405 

1525486 

2801***3! 

110.0! 

45.  Cl 

3.6! 

! 

280! 

9.0! NONE 

!FL 

LARGO  ! 

1970 

! 

1  1 

11C.0! 

45. C! 

1.5! 

! 

- 

! 

I 

! 

! 

NOBRC  97 

1588580 

32714**6! 

120.0! 

45. C! 

5.5! 

-  I 

900! 

7.0! NONE 

IGA 

SAVANNAH  ! 

1977 

I 

! 

1  1 

1  1 

(  1 

120.0! 

! 

! 

45.  Cl 
! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  (DRAFT  1 

CAPACITY! 

HICK-  ( 

!  V  E  S  S  E  L  1 

] 

•1ST!  OPERATOR 

NET  !  CO  DC! LENGTH ! BRDTK! 

; 

( 

CARCC  ! 

EST  1  CARtO  HARDLINE 

IS  10PERATINC  1 

1 

TIRED  I  ESUIRHENT 

1 TC  3  BASE  1 

YEAR 

! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

/////// r! 

POINT  !  LIHE-1 

1 AQ1  LINE-1  ! 

BUILT 

! 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER  !  CUARD 

TON-  1PACE ! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT)  l ////////////////! TO! //////////! 

OR 

! 

!  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1  ALL  1L1CHT! 

POWER! 

ENCERS  I 

(FEET)!  LINE-2 

IEE!  LINE-2  J*AE8UILTI 

(08)  INTER  ISLAND 

! 

! 

BOAT  SERVIClES/ 

!  1 

!  t 

1  1 

t  1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

(  ) 

INC* 

! 

1  1 

1  1 

! 

I 

I 

1  ! 

NSI  I 

i 583020 

55 !1C1 31 

1-1 

5.0! 

11001 

1 1 .01  NONE 

(VI  CRUZ  BAY  1 

1977 

! 

1 

t  ! 

!  1 

65.0!  *,.C! 

1  1 

*.0! 

I 

84! 

! 

! 

! 

!  ST.  JOHN  1 

1  I 

! 

(33)  INTER-BAY  TCVINC  CO.  ! 

1  ! 

!  1 

1  1 

1  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

BETTY  G 

1289851 

1 16 i 3A361 

69.61  27.0! 

7.5*1 

1530! 

-  ! 

3*. Of  NONE 

!TX  HOUSTON  1 

1  ! 

1962 

! 

1  1 

69.8!  27.0! 

7.5! 

-  ; 

! 

NYRA  PATTON 

1262726 

S613A361 

65.9!  73. C! 

1C. 6! 

800! 

-  i 

37.0! NONE 

1TX  HOUSTON  !  « 
1  ! 

1980 

OU  311 

! 

1  1 

65.9!  23.0! 

10.6! 

-  ! 

! 

1563*26 

6  2 1 3  A  36  1 

5*.3!  20.01 

8.7! 

800! 

“  ! 

37.0! HONE 

1TX  HOUSTON  1 
!  1 

1975 

! 

!  1 

54.3!  20.0! 

0.7! 

-  ! 

| 

POLLY  L. 

1280645 

3313A36! 

*6.8!  20. Cl 

7.2! 

600! 

-  ! 

36.0! NONE 

1TX  HOUSTON  1 

1960 

! 

i  1 

!  1 

*6.8!  20. C! 

1  1 

7.2! 

! 

! 

1 

1 

!  1 

1  ( 

(32)  INTERCOASTAL 

| 

!  1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

SERVICE,  INC 

! 

1  1 

! 

i 

! 

I 

*  1 

HISS  KELLY 

1  50C286 

23! 3  A  35 1 

*5.01  16. Cl 

5.0! 

30oi 

-  ! 

30*0! DECK  WINCHES 

1  1 

1965 

i 

!  1 

!  1 

4S.01  16. C! 

1  1 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

(32)  INTERCOASTAL 
CS  1 

! 

LIQUID  MUD  • 

1  1 

1  1 

10015A70I 

1  1 

1  ! 

t 

j 

8.0! 

! 

! 

380! 

! 

! 

5.0! PUMP 

1  1 

!  1 

!LA  INTRACOAS-! 

1978 

! 

! 

1  1 

1  1 

11C.0!  30. C! 

1  1 

2.0! 

i 

1 

-  ! 

» 

! 

! 

1  TAL  CITY  ! 

1  ! 

i 

(22)  INTERLAKE  STEAMSHIP  COMP! ANY/ 

!  1 

!  1 

!  1 

i 

! 

i 

! 

! 

1  ! 

|  | 

THE 

! 

1  1 

!  1 

! 

t 

i 

1  { 

CHARLES  R.  BEEGNLY 

1278807 

11079! 1A061 

786.4!  75. C! 

28.5! 

8500! 

34680! 

90.01  SELF-UNLOADER 

10H  CLEVELAND  1  * 
1  ! 

1961 

1 

!  1 

806.01  75.0! 

18.0! 

-  ( 

! 

ELTON  NOYT  2ND 

126*126 

7*36! 1 A06 ! 

683.0!  70.0! 

27.0! 

7000! 

2*5001 

92.0! SELF-UHLOAOER 

!0H  CLEVELAND  1  * 
1  ! 

198C 

1 

1  E 

698.01  70.01 

18.0! 

-  ! 

| 

HERBERT  C.  JACKSON 

1278780 

73701 1 A06! 

670.6!  75.1! 

27.8! 

6000! 

27665! 

90.5! SELF-UN LOADER 

10H  CLEVELAND  !  * 
!  { 

1975 

J 

1  1 

*90.1!  75.1! 

18.0! 

-  ! 

! 

J  L  MAUTHE 

126*736 

6*2111 A061 

67C.01  70.01 

26.8! 

7000! 

2  4  0  C  0 ! 

85 . 0 1  NONE 

10H  CLEVELAND  1 

1  ! 

1952 

1 

1  1 

6*7.0!  70. Cl 

18.0! 

-  ! 

! 

JANES  R  BARKER 

1573682 

2962911A06! 

990.01105.0! 

26.8! 

16000! 

660001 

soi.oiselt-onioader 

10H  CLEVELAND  1 

1  | 

1976 

1 

1  11000.011C5.CI 

23.0! 

-  ! 

! 

JOHN  SHERU1N 

1276**5 

12*051 1 A061 

766.0!  75. C! 

28.0! 

8500! 

350001 

90.0 (NONE 

10H  CLEVELAND  1  * 
!  ! 

1973 

1 

1  I 

806.01  7S.C! 

18.0! 

-  ! 

1 

FESABI  MINER 

1581*79 

2962911 A061 

99C.01 105.01 

28.6! 

16000! 

66000! 

lOl.DISELT-UNLOAOER 

10H  CLEVELAND  ! 

1  ! 

1977 

I 

1  11000.01105.01 

23.0! 

-  ! 

! 

W  J  DELANCEY 

1631668 

3256011A06M00C. 01105. C! 

28.0! 

171201 

69000! 

116.0! SELF- UN LOADER 
! 

I 

10H  CLEVELAND  ! 

1  1 

1  ! 

1981 

1 

1  11013. 51105. C! 

1  1  1  ! 

23.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

(33)  INTERMARINE  INCORPORATED! 

1  1 

1  1 

1  1 

!  1 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

i  1 

1  1 

SIC  ORANCE  XXI 

167*377 

262(1 A02I 

197.01  *0.0! 

12.0! 

3000! 

6*0! 

60.0 J  DSL  S  ELEC  PUPP 

#1  ! 

190* 

BIC  ORANCE  XXII 

1 

!  1 

216.01  *0.0! 

7.0! 

26! 

IAIR  COMPRESSOR 

1  ! 

1662711 

19211A021 

156.2!  *0.0! 

12.0! 

2110! 

616! 

60.0IDSL  t  ELEC  PUPP 

1  i 

1903 

INTERSURF 

1 

1  ! 

175.0!  *0.0! 

7.0! 

21! 

(AIR  COMPRESSOR 

1  ! 

1662712 

192I1A021 

156.2!  *0.0! 

12.0! 

2110! 

616! 

60.0 ! DSL  1  ELEC  PUMP 

!  1 

1983 

I 

1  f 

!  1 

175.0!  *0.01 
!  1 

..0! 

! 

19! 

! 

IAIR  compressor 
! 

!  1 

1  1 

(03)  INTERNATIONAL 

f 

BARCE  LEAS ! INC 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1  ! 

1  ! 

CORN. 

1 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1  1 

BENNY  B 

1286990 

**5!*A*61 

120.0!  3*. Cl 

13.0! 

-  ! 

1300! 

25.0IN0NE 

1NJ  PORT  1 

1956 

BILL  J 

l 

1  1 

120.0!  34.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

!  NEWARK  ! 

12556*1 

*77(*A*6! 

13C.01  36.0! 

10.0! 

-  ! 

800! 

19.0! NONE 

1HJ  TORT  1 

19*0 

! 

1  1 

13C.0!  36. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

!  NEWARK  1 

MARY  R 

1255581 

*771 *A*6 1 

13C.01  36.0! 

10.0! 

-  1 

6C0! 

19.0! NONE 

1NJ  PORT  2 

19*8 

NO.  73 

1 

1  1 

13C.0!  36. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

1  NEWARK  1 

1256C55 

393 1  * A*6 1 

13C.0!  36.0! 

10.0! 

.  ; 

800! 

19.0! NONE 

1NJ  PORT  ! 

19*0 

- 

! 

1 

!  1 

1  1 

13C.0!  36. C! 

!  ! 

4.01 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

!  NEWARK  J 

!  ! 

(IS)  INTERNATIONAL 

! 

BARCE/  INC!. 

1  ! 

1  1 

!  ! 

!  ! 

i 

I 

! 

! 

! 

1  ! 

i  i 

i 

cue  103 

1509885 

2*C0!5A71! 

295.0!  50.0! 

8.5! 

-  ! 

2500! 

28.01(00  TPH  AUNTS 

!FL  VCRO  BEACH! 

!  1 

!  ! 

1967 

1 

1  1 

1  1 

295.0!  50.0! 

1  ! 

2.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

(15)  INTERNATIONAL 

1 

6ARCE/  INC!* 

!  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

(  | 

MARJORIE  B 

128*653 

18<0!5A71! 

285.0!  *4.0! 

6.0! 

-  i 

18*0! 

20.01*00  TAH  AUHPS 

!FL  VEMO  BEACH! 

!  ! 

1962 

1 

1  1 

265*0!  *4.0! 

3.0! 

-  I 

! 

MARY  LEE 

128*652 

185015A71! 

305.0!  *4.0! 

8.0! 

-  j 

1350! 

20.01*00  TAH  AUNTS 

JFL  VCRO  BEACH! 

!  ! 

I  ! 

1962 

I 

1 

!  1 

!  i 

305.0!  *4.0! 

!  ! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

(15)  INTERNATIONAL 

! 

BARCE/  INC!* 

!  1 

1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

ST  12C 

127*526 

97615A701 

24C.0!  *5.0! 

6.0! 

-  i 

26*8! 

IS.OIDEEA  WELL  AUNT 

IFL  VERO  BEACH! 

!  | 

19*3 

1 

1  1 

2*0.0!  *5.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

ST  121 

127*527 

97815A70! 

2*0.5!  *5.0! 

8.0! 

-  i 

26*8! 

15.0! DEEP  WELL  PUMP 

IFL  VCRO  3EACH! 

!  ! 

!  ! 

19*3 

1 

1 

1  1 

1  ! 

2*0.5!  *5.0! 

!  ! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

(11)  INTERNATIONAL 
TC  22 

! 

BARCE#  INC  1 • 

1  ! 

1  1 

5001  *  43 ! 

!  ! 

1  ! 

! 

6.0! 

1 

! 

200! 

! 

! 

6.5! 

1  ! 

!  ! 

1965 

75. oi  76.0! 

!  * 

i  i 

1  1 
SC0!*F*3! 

1.0! 

6.0! 

-  i 

200! 

! 

6.5! 

1965 

1  ! 

STCO  *12 

1 

!  1 

75.0!  26. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1519502 

166315*701 

290.0!  5*.C! 

9.0! 

-  i 

3350! 

18.0! DIESEL  PUMP 

!TX  GROVES  ! 

!  ! 

1969 

STCO  181B 

1 

!  1 

290. 0!  54.CS 

1.3! 

-  ! 

| 

1509136 

1*981 5A701 

27C.0!  50.0! 

9.0! 

.  | 

29C0! 

18.01DIESEL  TUNA 

!TX  GROVES  ! 

!  ! 

1967 

! 

1  I 

27C.0!  50.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

STCO  *138 

1273793 

86615A70! 

150.0!  5 * • C ! 

9.0! 

-  j 

1850! 

18.0! DIESEL  PUMP 

!TX  GROVES  !  * 

!  ! 

!  ] 

1969 

1 

1 

(  1 

1  1 

150.0!  5*.C! 

!  ! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

(32)  INTERNATIONAL 

1 

INDEPENDENT 

1  t 

1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1  ! 

!  ! 

TOWXNC 

! 

1  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

1  ! 

MISS  HOPE 

1632*17 

9611 A1 21 

116.0!  28. Cl 

9.0! 

1130! 

66! 

39.017.5  HP  FUEL  OIL 

ILA  KOUHA  1 

1901 

I 

J 

1 

1  ! 

1  1 

I  1 

116.0!  28.0! 
j  ! 

i  ! 

7.0! 

i 

36! 

! 

I 

! TRANSFER  PUMP 

1 

! 

1  ! 

1  1 

!  ! 

i 

476 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OP  VESSELS 

EK6R! 

1  IVTCCI 

DIMENSIONS  2 DRAFT! 

1CAPACITY! 

HIGH-  I 

{VESSEL 

! 

DISTl  OPERATOR 

!  NET  ICQDElLENfiTHiSRDTH! 

1 

1 

| 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING 

1 

• 

REG.  1 

1  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

I////////! 

POINT  1  LINE-1 

I AOl  LINE-1 

BUILT  1 

VESSEL  HARE  AMD  HUMBER 

1  GUARD 

i  TON-  1PAGEI 

OVER-1 OVER-! Hi  1 1\ 

HORSE l 

PASS-  I  (LIGHT)  I///////////////MTD I ////////// 

OR  ! 

1  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  I 

ALL  I 

ALL  ILIGHT! 

PCVERt 

PAGERS  I 

(FEET)!  LINE-2 

lEEt  LINE-2 

•REBUILT l 

I 

I 

(23)  INTERNATIONAL  NARINE  SYSfTEKS, 

1  t  1 

!  I  1 

1 

l 

1 

1 

2 

2 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

i 

LTD. 

t 

1  I  I 

1 

1 

I 

1 

1 

i 

I 

IROQUOIS 

1222231 

1  5111A11! 

61.01 

21.02 

6.42 

1201 

-  | 

22.0IN9NE 

1VX  MILWAUKEE 

*  1946  2 

1 

1 

t  !  f 

1  1  I 

61.91 

1 

21.01 

! 

5.4! 

1 

1 

I 

ISO! 

! 

1 

! 

2 

i 

\ 

! 

(32)  INTERNATIONAL  MARINE  TERMINALS 

I  1  1 

i  1  i 

1 

! 

I 

1 

l 

l 

I 

•j 

! 

1 

! 

1 

2 

f 

HARRIET  SUE 

1560111 

I  581 3  A  35 ! 

52.11 

20.0! 

7.02 

10201 

-  2 

32.01  NONE 

ILA  MYRTLE 

1974  1 

1 

I  1  ( 

52.1! 

20.01 

7.01 

l 

-  i 

! 

1  6R0VE 

1 

1 

LISA  JOE 

1567901 

1  52I3A35I 

52.81 

20.01 

7.1! 

1200! 

-  j 

32.0 !  NONE 

ILA  MYRTLE 

1975  1 

! 

1 

1  1  1 

t  1  ! 

52.61 

1 

20.0! 

1 

7.12 

2 

1 

! 

-  2 

I 

! 

1  GROVE 

1 

2 

\ 

(36)  INTERNATIONAL  OFFSHORE 

1 

SIVC. 

1  I  1 

t  1  1 

1 

1 

1 

j 

1 

I 

! 

1 

1 

HA2EN  8AY 

1  559932 

1  91 13A361 

lO^.OI 

25.01 

12.01 

3200! 

-  j 

37.0! TOW  VZNCH 

1 AK  SEWARD 

1973  1 

\ 

1 

l 

1  !  1 

100.02 

1 

25.02 

i 

11.02 

2 

1 

I 

—  ! 

! 

! 

1 

I 

1 

2 

! 

(16)  IHTCRHATIOHAL  paper  comp! any 

i  l  i 

1  l  1 

I 

1 

I 

t 

2 

2 

1 

I 

1 

1 

1 

2 

1 

i. 

POREST  QUEEN 

1  575  633 

i  113I3A361 

75.5! 

25.5! 

6.82 

1700! 

-  j 

12.01  NONE 

IAL  MOBILE 

1976  I 

ft 

! 

1  1  1 

80.0! 

26.01 

6.2! 

1 

-  j 

! 

1 

4 

SOUTHERN  KRAFT  16 

1569395 

1  1891 3A36I 

65.01 

31.1! 

6.5! 

1700! 

-  | 

42.0IN0NE 

1 A L  MOBILE 

1975  2 

! 

1  1  ! 

9C-02 

32.  C! 

6.5! 

I 

-  j 

| 

t 

1 

IP  20 

j  - 

1  76914A401 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

13001 

1 5 .0! NONE 

IAL  MOBILE 

1975  I 

i 

1 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

! 

IP  22 

I  — - 

1  76914A40I 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  | 

1500! 

13. 0! NONE 

IAL  MOOILE 

1975  ! 

V 

! 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

2 

IP  23 

{  - 

1  769I4A40 1 

195.01 

35. C! 

10.0! 

-  I 

15002 

15.0! NONE 

IAL  MOBILE 

1975  ! 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  | 

i 

1 

1 

HO  117 

!  - - 

!  350I4A43! 

124.3! 

32.0! 

7.0! 

700! 

9.0235  TON  DIESEL 

IAL  MOBILE 

1948  1 

i 

1  !  ! 

124.3! 

32.0! 

1.2! 

! 

-  | 

1CRANE 

I 

! 

i 

SK  160 

j  - 

1  450! 4A461 

150.0! 

35.C1 

7.01 

900! 

20.0 ! NONE 

IAL  MOBILE 

1973  t 

i 

! 

•  )  2 

150.0! 

35. Ci 

1.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

$K  167 

!  - - 

!  450I4A46! 

150.0! 

35.C! 

7.0! 

-  | 

900! 

20. oj  NOME 

IAL  MOBILE 

1976  ! 

1 

!  1  I 

150.0! 

35.01 

1.6! 

! 

•  ! 

2 

1 

! 

j 

SK  168 

I  - 

!  450UA46! 

150.0! 

35. C! 

7.0! 

-  | 

900! 

V0.01NONE 

IAL  MOBILE 

1976  1 

! 

i  !  ! 

15C.0! 

35.0! 

1.6! 

j 

-  | 

1 

| 

SK  169 

I  - 

1  45014*46! 

15C.0! 

35.  Q! 

7.0! 

900! 

20.0! NONE 

IAL  MOBILE 

1976  i 

,i 

! 

!  !  i 

15C.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  2 

! 

I 

! 

l 

SK  170 

!  ...... 

!  450 ! 4A46 ! 

150.0! 

35. C! 

7.0! 

900! 

20.0 ! NONE 

IAL  MOBILE 

1976  ! 

! 

!  !  ! 

150.0! 

35,0! 

1.5! 

2 

-  | 

l 

! 

2 

■j 

SK  171 

•  - - - 

i  45  0! 4 A  46 ! 

15C.0! 

35.  C! 

7.0! 

900! 

2  ).0 1  NONE 

IAL  MOBILE 

1976  I 

'i 

i 

!  !  ! 

150.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  I 

! 

! 

1 

SK  172 

j  - 

1  450  !  4 A46 ! 

15C.0! 

35. C! 

7.0! 

9002 

2  ).0! NONE 

IAL  MOBILE 

1976  2 

! 

1  !  ! 

15C.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  I 

1 

1 

! 

j 

i 

SK  173 

i  ...... 

!  450 ! 4 A46 ! 

15Q.0! 

35. C! 

7.0! 

900) 

2).0!N0NE 

IAL  MOBILE 

1976  1 

! 

!  !  ! 

150.0! 

35.0! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

1 

l 

K 

SK  221 

!  - 

!  550! 4A46 ! 

180.0! 

35. C! 

8.0! 

12001 

2  ).0 ! NONE 

IAL  MOBILE 

1963  j 

! 

I  !  ! 

18C.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  | 

| 

I 

! 

■i 

SK  225 

1  - 

!  550 ! 4 A  46 1 

18C-0! 

35.0! 

8.0! 

•  I 

1200! 

2  ).0 ! NONE 

IAL  MOBILE 

1972  ! 

l 

!  !  ! 

18C.0! 

35.  C! 

2.C! 

! 

-  ! 

l 

! 

| 

SK  226 

.  - 

J  55014A/6! 

lec.oi 

35.  C! 

6.01 

12001 

20.0! NONE 

IAL  MOBILE 

1972  1 

1 

1  !  ! 

18C.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  1 

I 

1 

1 

,j 

SK  227 

!  - 

!  55014A46! 

180.01 

35. C! 

8.01 

1200! 

20.0 l NONE 

IAL  NOBILE 

1972  2 

5 

! 

!  !  ! 

180.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

I 

! 

SK  22? 

j  - 

1  550I4A46! 

180.0! 

35.  C! 

8.0! 

-  J 

1200! 

20.0! NONE 

IAL  MOBILE 

1972  ! 

■ 

! 

!  !  ! 

180.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  j 

*  « 

1 

! 

i 

SK  229 

j  - 

!  550! 4A46 J 

180.01 

35. C! 

8.0! 

-  j 

1200! 

20. o! NONE 

IAL  MOBILE 

1972  ! 

i 

!  !  ! 

160.01 

35. C! 

2.0! 

! 

-  j 

1 

! 

! 

SK  23C 

i  - 

!  550UA46! 

18C.0! 

35. C! 

6.0! 

12C0! 

30.0! NONE 

IAL  MOBILE 

1972  ! 

> 

t 

! 

!  !  I 

!  !  ! 

180.0! 

1 

35. C! 

! 

2SA 

! 

! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

(03)  INTERNATIONAL  SHIP  MANAGEMENT 

!  !  ! 

1  !  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

f 

! 

! 

1 

! 

i 

I 

i 

ANO  AGENCY  SERVICES, 

IN'. 

!  !  ! 

1 

! 

1 

2 

I 

I 

! 

LOUISIANA  BRIMSTONE 

1247757 

•  8885 i 2*  22! 

59C.3! 

80.0! 

34.0! 

72501 

24640! 

115.0210  STEAM  PUMPS 

ILA  NEW 

•  1965  2 

1 

1  !  ! 

612.0! 

80.CI 

18.01 

! 

-  J 

2 

1  ORLEANS 

t 

LOUISIANA  SULPHUR 

1242964 

!  6S8314A22I 

504.0! 

68.0! 

31.0! 

-  | 

173601 

115.023  STEAM  PUMPS 

ILA  NEW 

•  1961  I 

l 

1 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

523.8! 

! 

66.01 

! 

19.0! 

1 

1 

! 

-  ! 

2 

1 

1  ORLEANS 

I 

i 

i 

\ 

(15)  INTERNATIONAL  SHIP  REPAIIR  AND 

1  1  I 

1  2  1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

j 

i 

; 

i 

1 

2 

: 

NARINE  SERVICES,  INC. 

j 

!  t  l 

! 

1 

! 

j 

! 

CHERYL  LYNN 

'1  284284 

J  2023A362 

45.7! 

14. C! 

5.1! 

300! 

-  2 

38.0 ! NONE 

IfL  TAMPA 

1961  1 

1 

(  I  ! 

47.0! 

15.0! 

4.22 

J 

-  j 

! 

! 

2 

JERILYN 

1534767 

!  3113A362 

47.3! 

16.0! 

5.5! 

600! 

-  | 

23.01  NONE 

! PL  TAMPA 

1971  ! 

! 

* 

1  2  ! 

1  i  ! 

51.0! 

t 

18. C! 

1 

4.5! 

! 

! 

2 

-  ! 

2 

2 

! 

I 

! 

i 

(07)  INTEROCEAN  MANAGEMENT 

i 

COIRP. 

I  !  1 

j  i  | 

• 

i 

! 

i 

i 

I 

1 

1 

! 

1 

I 

i 

I 

BROOKS  RANGE 

*586130 

!  63494 ! 2A22 ! 

864.0! 173.0! 

57.4! 

267002 

164682! 

157.0!  STEM  PIMPS 

ICA  LONG  BEACH 

1978  l 

! 

!  !  1 

906. 01173. C! 

28*2! 

2 

-  j 

| 

1 

2 

THOMPSON  PASS 

1586131 

I  6349412A22I 

854.0! 173. C! 

57.4! 

267002 

164882! 

157.02 STEAM  PUMPS 

t C A  LONG  BEACH 

1978  ! 

! 

1  !  1 

906.0J173.0l 

26.2! 

•  | 

-  j 

! 

! 

1 

UST  ATLANTIC 

1601437 

i  171  1222A22I1143. 01228. Cl 

75.0! 

450001 

445920! 

159.6! STEAK  PIMPS 

ICA  LONG  BEACH 

1979  ! 

1 

1  !  11168.02226.0! 

40.0! 

1 

-  | 

1 

1 

! 

UST  PACIFIC 

1613131 

I  17112I2A22M143. 01228. 02 

75.0! 

45000! 

4439201 

159. 6J STEAM  PUMPS 

ICA  LONG  BEACH 

1979  1 

! 

I  1  21166. 02226. C! 

1  11  2  1 

4C.0! 

1 

1 

! 

-  ) 

! 

1 

! 

1 

I 

I 

1 

(01)  INTERP0R1  TOWING  l  TRANSIP., 

1  !  1 

2  I  1 

2 

1 

i 

I 

1 

1 

2 

* 

1 

1 

1 

! 

1 

INC. 

1 

I  I  1 

» 

1 

1 

2 

1 

1 

( 

LUCINDA  SMITH 

1608553 

I  14813A362 

65.02 

26.02 

<1.5! 

3G0G! 

-  j 

((.Clfiviit 

*  p>7«  i 

! 

1 

1  I  I 

1  2  I 

92.0! 

1 

26.02 

9.5! 

1 

1 

1 

■  » 

'  1 
! 

1  SOUTHPORT 

1 

1 

2 

(01)  INTERSTATE  NAVIGATION 

1 

col. 

2  2  1 

1  1  1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

! 

s 

! 

1 

1 

i 

CAROL  JEAN 

I67C131 

1  86I1A01I 

167.42 

39.61 

10.01 

13802 

200! 

60.02  NONE 

IRI  PT.  JUDITH 

1984  1 

1 

1  1  1 

187.01 

39.62 

9.5! 

1 

1300! 

1 

1 

1 

MANISEE 

1549C80 

I  6611 A1 21 

IOC. 4! 

27.5! 

9.01 

11301 

2001 

34 .0! NONE 

1CT  NEW  LONDON 

1973  1 

1 

1  1  1 

100.42 

27.31 

8.51 

1 

400! 

I 

1 

1 

MAKITOU 

1526683 

I  66I1A12! 

100.4! 

27.52 

9.01 

1130! 

200! 

34.QJ  NONE 

ICT  NEW  CONDOM 

1970  1 

| 

1  1  1 

IOC. 42 

27.51 

8.31 

1 

4001 

1 

1 

1 

NCLSECO 

1637646 

1  891 1 A1 21 

124.62 

29.41 

1.51 

10001 

51 

40.01  NONE 

ICT  NEW  LONDOft 

1911  1 

i 

i  i  i 

143.0! 

29.41 

8.0! 

1 

ISO! 

! 

1 

1 

QUONSET 

J  213279 

1  21411 A121 

135.5! 

29. C! 

8.51 

9001 

300! 

39  •  6 ! NONE 

ICT  NEW  LONDOH 

*  1957  1 

1 

I 

1 

1  1  I 

1  1  1 

1  1  I 

148.01 

2 

1 

50.0! 

1 

1 

1.0! 

1 

1 

1 

1 

I 

535! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

TABLE  2  -  PESCRIPT10N  Of  VESSELS 


EMfift! 

•  1ST! 

OPERATOR 

!  COAST 

!  IVTCC!  RXRENtlONS  IDRAFT! 

I  NET  ICODElLCNGTHiRRPTXl  1 

-! REGIS”!****!  REG.  !  REG. ILOAD^! 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  E»  ! 

VESSEL  HARE 

AMR  NURIER 

!  GUARD 

!  NUHIER 

!  TON-  IPAGEI  OVER”! OVER" !///// I 
!  RACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT} 

HORSE 

POWER 

I  t  !  I  !  I  ! 

I  I  !  1  !  1  ! 


(33)  INTRACOASTAL  TOWING  1 

! 

1 

1  1 

1 

! 

I 

TRANSPORTATION  CORP. 

! 

1 

!  1 

! 

! 

1 

JUNO 

(564435 

I 

134I3A36! 

87.5! 

32.1! 

14.5! 

3200 

! 

1 

!  1 

96.0! 

32.1! 

12.61 

NAAS 

t  S1C374 

1 

94!3A36t 

82. 3! 

24.6! 

14. A! 

1700 

! 

1 

!  1 

9C.01 

27.0! 

13.2! 

TITAN 

1403677 

1 

117I3A36! 

81.7! 

32.0! 

16.0! 

3070 

{ 

1 

!  1 

95.5! 

32. C! 

16.0! 

TROJAN 

! 251337 

1 

9713A36! 

81.6! 

24.GI 

1.5! 

900 

! 

! 

!  J 

86.5! 

24.0! 

8.5! 

ZEUS 

! 274669 

1 

133I3A36I 

96.0! 

25. C! 

11.2! 

2400 

l 

1 

! 

1 

!  1 

l  t 

103.0! 

25.  Pt 
( 

11.2! 

! 

(26)  IOWA 

FLEETING  SERVICE# 

! 

I  INC* 

1 

1 

t  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

JOHN  PAUL 

ECKSTEIN 

160213* 

f 

40213A361 

129.5! 

42.0! 

9.0! 

5600 

! 

1 

!  1 

140.0! 

42.0! 

8.0! 

JOSEPH  P. 

ECKSTEIN 

1600552 

1 

402  !3A36! 

129.5! 

42. C! 

9.0! 

5600 

! 

1 

t  1 

140.0! 

42.0! 

1.0! 

AH  1011 

15041*3 

I 

94014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 

!  1 

200.01 

35.  Ct 

1.7! 

AH  131L 

! 534454 

1 

96SI4A4K 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

AH  1S2L 

! 534455 

1 

96S!4A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

CC  5t 

! 390930 

I 

474 14A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0* 

- 

! 

1 

1  1 

195.0! 

33.C! 

1.* 

CC  52 

1590951 

! 

474I4A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

! 

!  I 

195.0! 

35.  CJ 

1.7! 

CC  33 

1590452 

1 

476MA41! 

195.01 

35. CJ 

9.0! 

- 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

CC  54 

1590953 

1 

47  6  J  4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.71 

CC  35 

! 59C954 

1 

67614A41 ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1 

1  | 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

CC  57 

! $90956 

1 

47414441 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

CC  36 

1590957 

1 

47614A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

CC  59 

! 590958 

1 

476I4A41! 

195.01 

3S*C! 

9.0! 

- 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

CC  2518 

! 590941 

1 

49414441 t 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  Cl 

1.5! 

CC  2328 

1590942 

! 

49414441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 

I  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

CC  253B 

1590943 

I 

49614441 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1 

!  1 

20C.0I 

35.0! 

1.5! 

CC  2548 

1590944 

1 

49414441 ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

! 

I 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.51 

CC  255B 

(S9C945 

1 

49614441! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

CC  2540 

I59C946 

1 

49  41 4 A  41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

CC  2570 

1590947 

1 

49414441 1 

2C0.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.51 

CC  2366 

159C948 

1 

494! 4 A  41 1 

200.0! 

35.C! 

9.S! 

• 

1 

1 

!  I 

200.0! 

35.01 

1.5! 

CC  2599 

( 59C949 

1 

494144  41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

( 

1 

1  ! 

20C.0I 

35. C! 

1.5! 

PK  120 

! 63C125 

I 

47414441 ! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

• 

( 

! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

•K  121 

163C126 

1 

47414441 ! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

I 

1 

!  1 

195.0! 

35*0! 

1.6! 

PK  122 

I63C127 

1 

47414441 t 

—  i 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

PK  123 

I63C128 

! 

476(4441 ( 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

•  K  124 

f  65C129 

1 

47414441 f 

--  j 

—  ! 

9.0! 

- 

1 

} 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

PK  2268 

1612516 

1 

49414444! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

* 

1  I 

20C.0! 

33.0! 

1.6! 

S6  311 

1626011 

1 

•4814441 1 

--  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

» 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

S6  312 

I624C12 

1 

84814441 1 

—  1 

—  ! 

9.01 

- 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

SG  313 

16 26013 

1 

84414441 | 

—  ! 

—  I 

9.0! 

- 

I 

I 

1  1 

195.05 

35.0! 

1.6! 

SG  314 

(624014 

1 

648(4441 ! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

1 

1 

!  f 

19S.0! 

35.0! 

1.4! 

SG  315 

1624015 

1 

•48144  41  ! 

! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

SG  314 

1426C14 

1 

14814441 1 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

l 

1 

I  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

SG  317 

1624017 

1 

84814441 1 

—  | 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

SG  316 

1626011 

1 

14814441 | 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.61 

SG  319 

1626019 

1 

84814441 1 

! 

—  ! 

9.0! 

- 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. 0! 

1.6! 

SG  320 

1626020 

I 

848! 4441 ! 

—  I 

—  ! 

9.0! 

- 

1 

I 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

SC  4018 

1627171 

! 

952I4A41 1 

—  ! 

—  ! 

9.01 

• 

1 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

SG  4028 

1427172 

1 

9521 4441 1 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

I 

1 

(  1 

20C.0I 

35.  C! 

1.6! 

SC  4038 

1627173 

1 

952144411 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

1 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

SG  4048 

1627174 

1 

9521 4 A41 1 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

• 

1 

1 

!  1 

200*01 

35. C! 

1.6! 

SG  4058 

1627175 

I 

95214441 1 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

- 

1 

I 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

SC  4068 

1427174 

! 

9521 44481 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

1 

I  1 

20C.O! 

35.0! 

1.6! 

SG  4078 

1627177 

1 

95214448 ! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

t 

1 

1  ! 

200.0! 

3S.C! 

1.61 

SG  4088 

*627178 

* 

952144451 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1 

!  I 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

SG  5298 

1430168 

! 

494144481 

200. 0! 

35.01 

9.01 

- 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

SC  5300 

1430149 

1 

494 144481 

200*01 

35.0! 

9.0! 

• 

1 

1 

1 

! 

1 

1  1 

1  ! 

200.0! 

! 

35.1! 

! 

1 

1  6! 

1 

! 

477 


CAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

1  EST  1  CARGO  HANPLING  !S  {OPERATING  ] 

CARGO  1  FIXER  !  EBUIPRENT  !TC!  BASE  !  TEAR 

////////!  POINT  \  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  6UILT 

PASS-  ! (LIGHT) ! //////////////// !T0! ////////// !  OR 

EHGERS  !  (FEET)!  LIHI-2  |EEl  LINE-2  !*RF0UILT 

! 

1 

! 

1 

.  i 

1 

! 

1 

I 

44.0IN0NE 

HOUSTON  ! 

1977 

*  i 

39*51  NOME 

HOUSTON  ! 

1967 

—  i 

-  ! 

64.0IN0NE 

HOUSTON  1 

1979 

-  ! 

*  i 

26.0! NONE 

HOUSTON  ! 

1949 

I 

-  ! 

44.0! NONE 

CORPUS  I 

*  1976 

-  ! 

I 

1 

! 

i 

CHRISTI  ! 

! 

-  I 

i 

! 

43.0IH0NE 

CASSVILLE  ! 

1979 

-  l 

-  1 

*  j 

43.0! NONE 

j 

CASSVILLE  ! 

1978 

1625! 
w  1 

18.41NONC 

CASSVILLE  ! 

1966 

1544! 

1 3.9! NOME 

CASSVILLE  ! 

1971 

1544! 
.  | 

1S.91N0NE 

j 

CASSVILLE  1 

1971 

1497! 

—  ! 

16.6! NONE 
| 

CASSVILLE  ! 

1978 

1497! 

-  | 

16.6IN0NE 

I 

CASSVILLE  ! 

1978 

14971 
—  ! 

16.61  NONE 
j 

CASSVILLE  ! 

1976 

1497! 
_  | 

16.61  NONE 

CASSVILLE  ! 

1978 

1497! 
-  1 

16.6!N0NE 

j 

CASSVILLE  ! 

197* 

1497! 
—  1 

16.6! NONE 

j 

CASSVILLE  ! 

1976 

1497! 
-  ! 

14.6! NONE 

CASSVILLE  ! 

1578 

1497! 

16.4! NONE 

CASSVILLE  ! 

1978 

1446! 
—  ! 

14.91N0NE 

CASSVILLE  ! 

19?? 

1648! 
.  1 

14.9!N0NE 

CASSVILLE  ! 

1976 

1648! 
—  ! 

1 

16.9IN0NE 

| 

CASSVILLE  ! 

1978 

16481 

.  j 

14.9! NONE 

j 

CASSVILLE  ! 

# 

1976 

1648! 
_  | 

14.9IN0HE 

CASSVILLE  ! 

1976 

1648! 
—  1 

14.9! NONE 

I 

CASSVILLE  I 

1976 

1648! 
.  1 

14.9IN0NE 

CASSVILLE  ! 

1978 

1648! 

14.9IN0NE 

CASSVILLE  ! 

1976 

1648! 
.  { 

14.9JN0NE 

I 

CASSVILLE  ! 

1978 

1500! 
.  | 

14.9IN0NE 

| 

CASSVILLE  ! 

I960 

1500! 

14.9IN0NE 

CASSVILLE  1 

I960 

1500! 
—  1 

14.91N0NE 

CASSVILLE  ! 

I960 

1500! 
_  | 

14.91N0NE 

I 

CASSVILLE  ! 

I960 

1500! 
—  ! 

14*91  NOME 

1 

CASSVILLE  I 

1980 

15001 

14.9! NONE 
| 

CASSVILLE  ! 

1980 

1500! 

14.9! NONE 

CASSVILLE  1 

I960 

15001 
.  1 

14.7IN0NE 

I 

CASSVILLE  ! 

1980 

1500! 

14.91N0NC 

| 

CASSVILLE  ! 

198C 

1500! 

14.91  NONE 
| 

CASSVILLE  ! 

1980 

1500! 

U.ftNONE 

CASSVILLE  ! 

I960 

1500! 
—  ! 

14.9IM0NE 

CASSVILLE  ! 

1980 

1500! 

*  j 

14.9J  NONE 
| 

CASSVILLE  ! 

1580 

1500! 

14.9! NONE 

CASSVILLE  ! 

19  U 

1500! 
-  ! 

14.9( NONE 

j 

CASSVILLE  1 

19£C 

1500! 

.  j 

14.9IN0NE 

I 

1  MI 

CASSVILLE  ! 

1980 

1500! 

14.91  NONE 

CASSVILLE  ! 

I960 

1500! 
—  1 

14.9! NONE 
| 

CASSVILLE  ! 

1980 

1500! 

| 

14.91  NONE 
| 

CASSVILLE  ! 

198C 

1500! 

14.9 JNONE 

CASSVILLE  ! 

1980 

1500! 

14.9! NONE 

CASSVILLE  ! 

1980 

15001 

14.91  NONE 

I 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1500! 
.  1 

14.9! NONE 

IRO 

ST.  LOUTS  ! 

1980 

1500! 
—  ! 

14.9f NONE 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1500! 

14.91  NONE 

I 

IRO 

ST.  LOUIS  } 

1981 

1  W  1 

o 

o 

U.91N0NE 

! 

1 

1 

IRO 

ST.  LOUTS  ! 

1981 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


A2& 


EN6R! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  1 

I  V 

E  $  S  E  L  1 

•  1ST!  OPERATOR 

1  NET  tCODElLENGTHlBRDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING 

REG,  ! 

t  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE1 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD! ////////// 

OR 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  l 

ALL  ! 

ALL  t LIGHT) 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICC! 

LINE-? 

•REBUILT! 

(28)  IOWA  GATEWAY  TERM 

NONNA  CHRISTINA 

1523639 

!  ! 

!  ! 

14! 3A 361 

i 

! 

! 

61.0! 

l 

! 

! 

24.0! 

! 

I 

! 

7.5! 

1200! 

! 

! 

! 

37.0! NONE 

! 

! 

! 

1 1 A 

KEOKUK 

1970 

!  ! 

!  i 

68.0! 

! 

24.  C! 

! 

-  ! 

1 

— *  ! 

! 

! 

! 

! 

(A3)  IOWA  CHEAT  LAKES  BOAT  LI 

INFS, 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

INC* 

!  ( 

! 

1 

! 

! 

! 

KOBE AT  C 

! 22(732 

5118111 

4C.61 

10.9! 

2.0! 

73! 

-  ! 

1 5 . 0 1  NONE 

!IA 

LAKE 

1923 

!  ! 

!  1 

40. 6! 

! 

10.9! 

! 

1.5! 

! 

48! 

! 

! 

! 

i 

0K080JI 

(28)  IOWA  NAA1NE  REPAIR  CORP. 
ALICE  P.  KLUSAK 

1 646311 

!  1 

i  ! 

11213F36! 

1 

! 

75.01 

1 

t 

26. Cl 

t 

l 

7.0! 

1600! 

! 

! 

1 7.01  NONE 

! 

! 

!XA 

KEOKUK 

1982 

1  I 

75.0! 

26.  Q! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

PETTY  EDWAADS 

1659917 

51 13436! 

50.0! 

22.01 

8.0! 

650! 

-  j 

26. 01  NONE 

tIL 

MORRIS 

1983 

!  1 

50. 0! 

22. C! 

7.0! 

-  ! 

1 

1 

EDWAAD  J  HANCOCK 

1284579 

339!3A35! 

137.5! 

34.1! 

8.3! 

4300! 

-  ! 

47.01NOKE 

! 

1961 

!  I 

148.0! 

34.1! 

8.3! 

■  | 

! 

I 

Helen  clenents 

1523288 

33613A35! 

140.0! 

45.0! 

7.5! 

5850! 

■  J 

42.0! NONE 

tIA 

KEOKUK 

1969 

1  ! 

14C.0! 

45.0! 

6.5! 

-  I 

! 

! 

HELEN  KOLBE 

! 578760 

1 08! 3F  36! 

75.0! 

26.C! 

7.0! 

1350! 

-  | 

30.01  NONE 

IIA 

KEOKUK 

1976 

!  ! 

75.0! 

26.0! 

4.5! 

-  ! 

! 

I 

JANET  KLUSAK 

1262621 

34313435! 

145.6! 

3S.C1 

9.01 

3200! 

-  | 

35.8! NONE 

!  I 

KEOKUK 

*  1971 

t  I 

156.0! 

36.4! 

7.6! 

-  j 

! 

! 

MARY  ELLEN 

! 568295 

62! 3F36! 

58.0! 

20.  Cl 

7.0! 

800! 

-  j 

28.01  NONE 

1 1 A 

KEOKUK 

1975 

!  ! 

58.0! 

20.0! 

4.5! 

-  1 

! 

1 

SAAAH  E  KLUSAK 

f  284403 

339! 3A3S! 

137.5! 

34.1! 

8.3! 

4300! 

<*  | 

47.0 1  NONE 

! 

1961 

!  1 

148.0! 

34.1! 

8.3! 

-  i 

! 

! 

TONY  H 

1635272 

38J3F36I 

50.0! 

20.0! 

6.0! 

570! 

-  j 

28.01  NONE 

!  X  A 

KEOKUK 

1981 

!  1 

50.0! 

20.01 

4.0! 

-  i 

! 

! 

IP  1 

1277030 

867I4A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

ncoi 

14.  )  I  NONE 

!  I A 

KEOKUK 

1958 

)  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

( 

IP  3 

1277220 

86714446! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1400! 

U.  5  !  NONE 

IIA 

KEOKUK 

1958 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

IP  5 

1277313 

867144461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14.5  1  NONE 

IIA 

KEOKUK 

1958 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

IP  6 

1277219 

867144461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  l 

1400! 

14.5! NONE 

!  X  A 

KEOKUK 

1961 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

IP  7 

1 277456 

867144461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14,5 ! NONE 

1 X  A 

KEOKUK 

1958 

1  t 

195.0! 

35.  Uf 

1.6! 

-  1 

! 

! 

IP  8 

867 144461 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.6! NONE 

IIA 

KEOKUK 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

IP  9 

! 27761* 

66714446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.5 ! NONE 

IIA 

KEOKUK 

1958 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

IP  It 

1272690 

86714446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.5! NONE 

IIA 

KEOKUK 

1958 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

I 

! 

IP  13 

88314446! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

1 4.6 !  NONE 

!l  A 

KEOKUK 

1958 

!  ( 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  f 

! 

1 

. 

IP  15 

1269599 

88314446! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1400! 

14.51  NONE 

IIA 

KEOKUK 

1954 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

•  ! 

! 

! 

IP  17 

1269600 

88314446! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

•  1 

1400! 

14,5 ! NONE 

IIA 

KEOKUK 

1954 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

IP  19 

1269603 

883144462 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

1400! 

14.5! NONE 

!  I A 

KEOKUK 

1954 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

tP  21 

880144461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1400! 

14.5! NONE 

11 A 

KEOKUK 

1961 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

•  ! 

! 

! 

IP  51 

892144461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1400! 

14. 5! NONE 

!IA 

KEOKUK 

1960 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  | 

! 

! 

IP  53 

992144461 

195.0! 

35-C1 

9.0! 

•  ! 

1400! 

14.5 (NONE 

IIA 

KEOKUK 

1962 

1  ! 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

(11)  IRELAND  NARINE*  INC. 
(OLDEN  CAGLE 

1 255645 

1  ! 

I  ! 

3613436! 

! 

( 

75.3! 

1 

! 

19.0! 

! 

! 

8.0! 

512! 

! 

! 

20.0 ! NONE 

! 

I 

I 

1947 

!  ! 

75.3! 

19.0! 

8.0! 

-  1 

1 

I 

PAT  GARRETT 

1272303 

4413436! 

6C.5! 

18.01 

7.2! 

800! 

-  | 

35.0! NONE 

IVA 

NOrFOLK 

1956 

1  ! 

60.5! 

18.0! 

6.01 

-  ! 

! 

! 

CHARLIE  H 

i  ------ 

90144431 

75.0! 

24.01 

4.0! 

-  i 

225! 

5 .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1952 

1  1 

75.0! 

24.C) 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

PAJOA  PUOD 

50014446! 

120.0! 

33.0! 

10.0! 

-  j 

-  ! 

10.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1941 

!  ! 

120.01 

33.C! 

3.01 

-  I 

! 

! 

PARIAN  D 

390144461 

11C.0! 

30.  C! 

6.0! 

•  j 

350! 

S .5 ! NONE 

m 

NORFOLK 

1965 

!  ! 

1  I 

11C.0! 

! 

30.0! 

! 

1.3! 

! 

—  ! 

! 

i 

i 

(32)  ISBELL  t  GUIDRY  CO. 

GULF  FLEET  252 

I60C130 

1  1 

!  ! 

2500! 4f 46! 

! 

! 

250.2! 

1 

! 

72.1! 

! 

! 

15.5! 

! 

! 

—  {NONE 

i 

! 

!LA 

NEW 

1978 

1  ! 

!  ! 

"  ! 

! 

! 

—  ! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(01)  ISLAND  COMPUTER  COAP. 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLAND  IUEEN 

1556621 

67 11411 ! 

101.3! 

27.0! 

7.3! 

1005! 

-  1 

57.O1N0NE 

IPA 

FALMOUTH 

1974 

j  | 

12C.6! 

! 

28.0! 

! 

6.6! 

! 

600! 

! 

! 

! 

! 

(38)  ISLAND  FERRY  AND  BARGE# 

!  INC. 

!  1 

!  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

ISLAND  FERRY 

129(806 

1511B10! 

52.3! 

16.2! 

5.5! 

165! 

23! 

12.0! NONE 

!WA 

ANACORTES 

1964 

!  ! 

!  ! 

55.0! 

! 

18.0! 

! 

5.8! 

! 

"  1 

! 

! 

1 

i 

(07)  ISLAND  LAUNCH  8  CRCVBOATl  CO. 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

•902276 

! 

! 

711C02! 

1  1 

!  ! 

32.0! 

32.0! 

! 

10. OJ 
10.11 
! 

225! 

23! 

61 

9.5 1  NONE 

I 

! 

IDE 

1 

! 

1972 

3.0! 

! 

(36)  ISLAND  TUG- 1  BARGE 

CRANE 

! 

1 

! 254810 

!  1 

1  ! 

2813636! 

! 

I 

57.3! 

! 

! 

17.5! 

1 

! 

11.0! 

600! 

! 

! 

23 • 0 1  NONE 

1 

! 

!WA 

BAXNBRXOCE 

1944 

! 

I  ! 

72.0! 

19.0! 

9.1! 

-  | 

! 

I 

ISLAND 

SAIL  S 

I504C32 

581 3436! 

S2.1l 

26. C! 

12.0! 

1800! 

-  1 

28.0IN0NE 

IVA 

baxnbrxdge 

1976 

! 

!  ! 

88.0! 

27.  C! 

9.1! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND 

HELEN  S 

1245861 

46S3A36! 

61.3! 

17.1! 

9.5! 

750! 

-  J 

25.0! NONE 

IVA 

BAIN8RXD6E 

1945 

! 

!  ! 

67.0! 

18. C! 

9.5! 

-  j 

! 

! 

ISLAND 

PATRICIA  S 

125C446 

31 (34361 

65.0! 

18. C! 

10.0! 

850! 

-  | 

28.0! NONE 

!WA 

BAXNBRXDGE 

*  1968 

I 

!  1 

65.0! 

18.0! 

10.0! 

-  J 

! 

! 

ISLAND 

PAULA  S 

1917105 

12513436! 

95.0! 

2  5.2! 

11.9! 

1300! 

-  j 

23.01  NONE 

IVA 

SAXNB.’IPGE 

1945 

f 

I 

I 

!  ! 

!  1 

!  ! 

10C.0! 

! 

! 

28.  C! 

! 

! 

11.9! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

ISLAND 
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ENGRl 

DISTJ 

OPERATOR 

1  tVTCC!  DIRENSXQNS  ! DRAFT ! 

I  NET  ! CODE {LENGTH! 6 ROTH t  i 

ICAPACITT! 

!  1 

VESSEL  NAME 

AND  NURSE* 

1  COAST 

1  GUARD 

!  NURSE* 

1  TER  I  SEE ! //////! /////!  ED  ! 

!  TON-  {PAGE!  OVER-! OVER- ! ////2! 
t  NAGE  !  XV  {  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

0  I 

I //////// I 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

t  I  !  1  i  I  ! 

I  I  >  !  I  !  t 


(01)  ISLE  AU  KAUT  CO./ 

INC.  ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

RINK 

1646001 

27MD12! 

46.2! 

15.0! 

5.4! 

375! 

71 

t 

!  ! 

46.2! 

15.0! 

4.9! 

1 

62! 

RISS  LIZZIE 

! 509268 

1311812! 

45.0! 

14.4! 

5.0! 

250! 

7! 

! 

J 

1  1 

1  1 

48.9! 

! 

14.4! 

! 

4.6! 

! 

1 

70! 

(24)  ISLE  ROTALE  FERRY 

! 

SERVICIE/  INC. 

!  1 

l  ! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ISLE  ROTALE  GUEEN  II 

1279222 

4411A11! 

57.01 

18.4! 

5.6! 

495! 

102 

! 

1 

1  1 

1  1 

65.0! 

! 

18.4! 

! 

5.0! 

i 

! 

! 

571 

! 

(24)  ISLE  ROTALE  NATIONAL  PARIK 

!  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

CHARLIE  ROTT 

2811  All  1 

52.4! 

14.0! 

4.7! 

450! 

34! 

! 

1  1 

56.0! 

14.  C! 

3.7! 

i 

-  ! 

RANGER  III 

! 277361 

31911A12! 

152.8! 

34. C! 

10.6) 

1226! 

100! 

1  1 

165.01 

34.0! 

1C.0! 

! 

523! 

J.  E.  COLORBE 

j  - 

2513A36! 

45.0! 

12.5! 

4.5! 

235.’ 

-  | 

! 

1  1 

45.0! 

12.5! 

4.3! 

! 

-  i 

NPS  3 

1  - 

13414F43! 

11C.O! 

32. C! 

7.5! 

-  j 

400! 

1 

1  l 

110.0! 

32. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

GREENSTONE 

!  - - — 

1141SA701 

81.0! 

24. C! 

4.0! 

187! 

I 

1  1 

1  1 

81.0! 

! 

24.  C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

{ 

(CD  ISLES  OF  SHOALS  STEARSHIIP  CO. 

l  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

OCEANIC 

1697566 

95 1 1  Dll | 

! 

( 

4.6! 

800! 

-  i 

! 

!  1 

71.0! 

19. C! 

-  ! 

! 

149! 

THONAS  LEIGHTON 

1911330 

5911A11! 

! 

! 

7.6! 

470! 

-  J 

! 

! 

1  1 

1  ! 

9C.0! 

! 

26.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

350! 

! 

(C8)  ISLETA  RARINA  FERRIES/  IfNC. 

!  1 

1  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLETA  I 

! 569309 

1911R11! 

36.0! 

12.8! 

5.3! 

115! 

-  ! 

! 

!  t 

36.0! 

12.8! 

5.3! 

! 

44! 

ISLETA  II 

1547512 

1 911  Dll | 

34.0! 

12.8! 

5.3! 

160! 

-  | 

! 

!  1 

34.0! 

12.8! 

5.3! 

! 

44! 

ISLETA  III 

1571342 

19110111 

36.0! 

12.8! 

5.3! 

115! 

*  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

36.0! 

! 

12.8! 

! 

5.3! 

! 

! 

! 

44! 

(22)  ITHACA  NAVIGATION 

! 

CORP.  ! 

i  1 

!  ! 

1 

! 

! 

1 

« 

i 

! 

1 

i 

CORRINNE 

t  223076 

26110111 

61.9! 

10.2! 

3.0! 

165! 

-  J 

! 

! 

1  ! 

1  1 

61.9! 

1 

10.2! 

1 

2.4! 

! 

I 

! 

49! 

1 

(32)  ITT  INDUSTRIAL  CREDIT  CO!. 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

DEDE  BRUCE 

1631711 

6611C021 

100*01 

24. Cl 

6.8! 

2025! 

26! 

i 

1  1 

100.0! 

24.0! 

<.«t 

! 

35! 

ERIN  BRUCE 

1595296 

fw 

O 

M 

o 

IV 

168.5! 

34. C! 

12.0! 

3000! 

2240! 

t 

!  1 

185.0! 

38. C! 

6.0! 

! 

6! 

KXSRET 

1630561 

59I1C02! 

91.3! 

19.6! 

7.0! 

1650! 

76! 

1 

1  1 

110.01 

20.9! 

2.3! 

! 

33! 

NR.  JACK 

1435583 

6611A02I 

98.8! 

26. C! 

6.0! 

13001 

661 

I 

1 

i  i 

i  i 

110.01 

1 

26. C! 

6.6! 

1 

! 

J 

32! 

! 

(21)  J  S  C  TOWING  SERVICE/  INK. 

1  i 

1  ( 

1 

! 

! 

! 

( 

I 

i 

! 

CHUCK1E  D 

1263633 

64I3A351 

63.5! 

JI.OI 

6.31 

1000! 

t 

1  I 

63.5! 

21.0! 

6.3! 

! 

RAX  K 

1514426 

6413A35! 

55.1! 

21.0! 

4.5! 

800! 

1 

1  1 

55.1! 

21.0! 

4.5! 

! 

S  1014 

j  - 

78014A46! 

160.0! 

30. C! 

9.0! 

-  J 

1100! 

! 

I 

1  ! 

1  ! 

1 

! 

-  ; 
i 

1.5! 

! 

! 

J 

! 

(20)  J  1  J  CGUXPNENT  RENTAL/  !INC. 

!  1 

1  i 

1 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

ONWARD 

! 240411 

38613A361 

176.7! 

36.5! 

9.0! 

3200! 

-  i 

! 

t 

I  1 

1  ! 

176.7! 

! 

36.5! 

1 

9.0! 

i 

! 

J 

•  i 

(21>  J  l  L  STRUCTum, 

t 

INC.  t 

1  1 

!  1 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

1 

l 

J  J  CAV*TT 

J  779278 

21 13A361 

38.0! 

16.4! 

4.3! 

330! 

-  j 

1 

!  ! 

42.5! 

16.6! 

4.3! 

1 

-  j 

JIL  1446 

1  - 

424! 4  A  40 1 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  J 

8501 

1 

1 

1  ! 

t  ! 

175.1! 

1 

26.1! 

1 

1.3! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

(16)  MI'S  EGUIPRENT  RENTAL  1!  SALES 

I  1 

!  1 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

THE  WANPAR 

1262405 

1411A021 

4C.5! 

11.41 

4.6! 

330! 

-  I 

1 

1 

!  1 

!  ! 

40.5! 

! 

11.41 

! 

4.6! 

« 

! 

! 

19! 

(36)  J  T  C/  INC. 

! 

1 

!  ! 

1  1 

! 

! 

I 

l 

i 

l 

! 

! 

TOR  WHITE 

1247219 

25I3AJ61 

61.3! 

17.0! 

l 

500! 

48! 

! 

1  1 

65.0! 

19.0! 

8.5! 

I 

-  ! 

NO  428 

1908889 

20914A46! 

104.0! 

32.0! 

6.0! 

>501 

1 

! 

!  I 

!  ! 

104.0! 

! 

32.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

(21)  ACT  TOWING/  INC. 

I 

1 

1  1 

!  1 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

I 

C.  A.  JOHNSON 

1597582 

76J3A361 

62.0! 

22.0! 

6.0! 

940! 

-  | 

» 

!  1 

62. 0! 

it. Ci 

3.01 

i 

-  J 

DOTTT  JOHNSON 

1683304 

7113A361 

65.0! 

22.0! 

6.5! 

1250! 

-  ! 

1 

!  1 

65.0! 

22.0! 

5.51 

! 

»  | 

NO  1298 

1287373 

42214A401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

930! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

-  J 

NO  1379 

! 509053 

4281 4A40! 

175.11 

26.1! 

9.0! 

-  J 

930! 

I 

! 

1  ! 

!  1 

175.11 

! 

26.1! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

(16)  J-ANN/  INC. 

1 

1 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

J-ANN 

1570130 

14213A35! 

75.  OJ 

26.0! 

7.0! 

1500! 

-  i 

1 

1 

1 

1  1 

!  1 

!  1 

75.0! 

1 

! 

26.0! 

! 

! 

6.0! 

1 

! 

I 

1 

! 

HIGH-  I 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  ERUXPNENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT )!/////////////// J 
(FEET)!  LINE-2 

{VESSEL! 

! S  10PERA1INC  ! 
!TC 1  BASE  ! 
(AO!  LINE-1  ! 
ITD | ////////// 1 
ICE!  LINE-2  ( 

TEAR 

BUILT 

OR 

‘REBUILT 

1 

! 

! 

20. 0 ! HONE 

IRE 

STONINGTON! 

1912 

1 8.0! NONE 
! 

IRE 

ST0N1NGT0N! 

1967 

i 

I 

26 .0 ! HONE 

!RI 

COPPER  1 

1959 

! 

! 

HARBOR  J 

! 

1 

26.01H0NE 

1 M  X 

ISLE  ! 

1953 

! 

ROTALE  ! 

47.514  TON  DIESEL 
1CRANC 

!RI 

HOUGHTON  ! 

1958 

22.0IHTDRAULXC  PURP/ 

1  HZ 

ISLE  ! 

1953 

(TRANSFER  LIQUID 

ROTALE  ! 

17.018  TON  DIESEL 

1  HI 

ISLE  ! 

1952 

(CRANE 

ROTALE  ! 

14.0! DIESEL  PUMP 

t  MI 

ISLE  ! 

1977 

! 

! 

i 

ROTALE  ! 

i 

I 

12.0INONC 

!  NH 

PORTSROUTH! 

1986 

35 • 0! HONE 
! 

! 

!NH 

FORTSRCUTH! 

1987 

! 

! 

7.0! HONE 

J  PR 

FAJARDO  ! 

1977 

7.0! HONE 

!  P 

FAJARDO  1 

1973 

7.0J  NONE 
! 

! 

{PR 

FAJARDO  2 

1976 

1 

! 

12.0! HONE 

! 

1NY 

ITHACA  1 

1923 

! 

H.OINONC 

I 

!LA 

ARCLXA  ! 

198T 

•OlDRT  BULK  AIR 
i COMPRESSOR  PUNP 

ILA 

ARELIA  ! 

19?g 

35.01N0NE 

2 

!LA 

ARELIA  ! 

1981 

30.81H0NE 

! 

1 

ILA 

ARELIA  ! 

1981 

1 

1 

33.0! NONE 
| 

!WV 

WHEELING  ! 

1983 

21 .0! NONE 

i 

!WV 

WHEELING  ! 

1968 

I 

-  ! CRANE 

! 

! 

!VV 

WHEELING  ! 

1964 

I 

! 

40.1  IRONS 
! 

! 

1941 

J 

! 

23.6 ! HONE 

1  PA 

ALX4UIPPA  I 

I960 

11.3IN0NE 

1 

1 

I  FA 

ALIOUIPPA  J 

I960 

) 

! 

IS.OtNONE 

i 

I 

!  AL 

FOLEY  I 

1951 

! 

! 

31 .0! HONE 

IWA 

SEATTLE  I 

1945 

26 • 0 ! HONE 
! 

! 

!VA 

SEATTLE  ! 

1944 

! 

! 

29.2! NONE 

f  OH 

EAST  ( 

1978 

r 

LtvtlPOOL  f 

37 .0! HONE 

!0H 

EAST  { 

1985 

! 

LIVERPOOL  ! 

10.7 ! HONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1962 

10.7 ! HONE 

I  PA 

PITTSBURGH! 

1967 

! 


I 

I 

51 «Oj  NONE 
I 
I 
! 


AL  NOBILE 


1976 
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ENSt! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

(CAPACITY! 

HUH-  ! 

1  V  E  6  3  E  l  1 

! 

|  USTl  OPERATOR 

NET  ! CODE  1  LENGTH! BROTH! 

I 

! 

1 

EST  1  CARGO  HANDLING 

1$  1  OPERATING 

I 

C AR  40  1 

YTX^I 

l  COAST 

TER  1  SEC! J 

/////!/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1*01  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAM  ANI 

NUMBER 

t  GUARD 

TON-  (PACE! 

OVER*! OVER-1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /!TD !////////// 1 

OR  ! 

I  NUMBER 

MAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

EH  SEAS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

!  EE!  UME-2 

•REBUILT! 

(32)  J-U  OPERATING 

CORPANY 

1 

1 

1 

1  ! 

1  1 

1  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

•  1 

1 

! 

! 

! 

1 

LOUIS  J . 

1641321 

4711A02! 

110.01 

26. Cl 

8.01 

12001 

801 

25 • 0 1  NONE 

1 L A  MORGAN 

1981  ! 

l 

!  ! 

lie. 01 

26.0! 

6.01 

! 

28! 

! 

I  CITY 

! 

HISS  CELESTE 

1624743 

47I1A02! 

11C.0! 

25.0! 

7.01 

1110! 

55! 

20.0 l NONE 

!LA  MORGAN 

1480  1 

1 

1  1 

11C.0! 

25.  C! 

6.0! 

! 

32! 

! 

!  CITY 

1 

KISS  JANE 

1572841 

6711402! 

11C. 01 

26.0! 

8.01 

11801 

801 

25. 0 INONE 

!LA  MORGAN 

1976  1 

! 

1  I 

110*01 

26.0! 

4.01 

l 

311 

! 

!  CITY 

! 

KISS  LENE 

1635747 

62 11C021 

IOC. 01 

21. Ci 

6.01 

1450! 

20! 

20.0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

1981  ! 

1 

1  i 

100.01 

21.01 

5.01 

1 

521 

! 

!  CITY 

! 

MR.  HOWARD 

1602C70 

6511C02I 

94,51 

21.0! 

6.01 

1450! 

20! 

20.0! NONE 

UA  MORGAN 

1479  1 

1 

i  i 

100.01 

21.01 

3.01 

1 

54! 

! 

!  CITY 

t 

MR.  ROY 

154CC16 

5111A021 

100.01 

25.0! 

7.01 

12001 

50! 

20.0! NONE 

1 LA  MORGAN 

1911  l 

1 

1 

1  1 

1  1 

100.01 

1 

25.01 

! 

6.01 

1 

l 

! 

27! 

1 

! 

1 

I  CITY 

1 

l 

! 

(21)  J.  A.  R.  BARGE  LINES 

1 

1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1552405 

4115A701 

195.0! 

35.0! 

10.01 

1701! 

17.0(01 ESEL  PUMP 

IPA  SPEERS 

1973  1 

1 

!  ! 

193.0! 

35.01 

2.0! 

1 

-  I 

! 

I 

1 

JAR  2 

15524C6 

741 15470! 

195.01 

35. C! 

10.01 

14911 

17.0! DIESEL  PUMP 

IPA  SPEERS 

1473  I 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

| 

1 

JAR  3 

1552407 

74115A70! 

195.01 

35. C! 

10.0! 

-  I 

1481! 

1 7. 0! DIESEL  PUMP 

IPA  SPEERS 

1473  ! 

- 

1 

1  ! 

115.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  I 

| 

1 

1 

JAR  4 

1555C4I 

80015A70! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  | 

1701! 

17.01  DIESEL  PUMP 

IPA  SPEERS 

1974  ! 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

1 

1 

1555C49 

8001 5  A  70 1 

195.01 

js.ci 

10.01 

-  | 

1480! 

17.01 DFEP  WELL  PUMP/ 

JOK  TULSA 

1474  1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

t 

-  ! 

(COILS 

* 

1 

1555C50 

80013A70! 

195.01 

35. Cl 

10.0! 

-  ! 

1701! 

17.0IDIESEL  PUMP 

IPA  SPEERS 

1974  1 

1 

1  i 

143.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

! 

JAR  7 

1555051 

I0015A701 

195.0! 

35.0! 

10.01 

1701! 

17.0! DIESEL  PUMP 

IPA  SPEERS 

1974  1 

1 

1  1 

193.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

JAR  y 

1567C26 

100! 5*71 ( 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1480! 

15.01DEEP  WELL  PUMP/ 

IPA  SPEERS 

1975  t 

1 

1  1 

195.0! 

35.C! 

2.0! 

1 

-  ! 

(COILS 

1 

JAR  1C 

1567C27 

74115F71! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  | 

17011 

17 .01  PUMP 

ITN  COOKEVILLE 

1975  1 

= 

I 

t  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

I 

JAR  11 

1 567C28 

741 1 5171 ! 

195.0! 

35.  C! 

10.01 

-  I 

1701! 

17.01PUNP 

1  OH  CINCINNATI 

1975  ! 

' 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  ! 

I 

1 

I 

JAR  12 

1615253 

77415A70I 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

1480! 

15.0IIECP  WELL  PUMP/ 

!PA  PITTSBURGH 

1975  1 

1 

! 

!  1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

ICOXLeD 

! 

1 

I 

! 

1 

1  (33)  JACKSON  KARINE  CORPORATION 

!  1 

t  t 

! 

( 

! 

I 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

I 

t 

BOB  A4UARIA 

1592157 

131MA02! 

124.7! 

32.0! 

10.5! 

1I00J 

2001 

45 .0! NONE 

!TX  HOUSTON 

1978  1 

1 

1  1 

140.0! 

32.  C! 

1.0! 

! 

-  » 

! 

i 

CHERYL  ANNE 

1595143 

12713*36! 

93.0! 

30.0! 

13.0! 

3400! 

-  ! 

38.01  NONE 

1CA  SAN  DIEGO 

1978  ! 

1 

!  ! 

100.0! 

30.C! 

11.41 

! 

-  1 

i 

! 

DOCTOR  JACK 

1574468 

13413A36! 

135.7! 

40. Cl 

20.5! 

8800! 

-  1 

39.0! NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

J 

1 

!  1 

149.0! 

40. C! 

16.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

GODFATHER 

1562498 

13413A361 

135.7! 

60. Cl 

20.51 

4200) 

-  ! 

59.0! NONE 

!IA  NEW 

1474  ! 

■. 

1 

i  i 

149.0! 

<0.01 

16.01 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

» 

3 

MISTER  ALAN 

1563026 

U513A36! 

96.8! 

30.  Cl 

11.31 

1700! 

-  ! 

38.0! NONE 

1HZ  HONOLULU 

1475  ! 

1 

1 

i  i 

105.0! 

30. Cl 

8.0! 

! 

-  ! 

S 

! 

! 

MISTER  CHRIS 

1 52*300 

10713A361 

10.7! 

26.31 

12.01 

1700! 

-  1 

38 .0 ! NONE 

!TX  HOUSTON 

1470  1 

3 

l 

1  1 

100.0! 

26.91 

10.31 

1 

-  ! 

i 

! 

1 

,! 

MISTER  ION 

1562293 

13013A36! 

100.2! 

31.01 

H.O! 

3400! 

-  ! 

35.0! NONE 

IC*  SAN  D1EOO 

1475  ! 

■ 

1 

!  1 

109.0! 

31.2! 

12.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

i 

1  MISTER  FRED 

1367630 

10513A36! 

11C. 9! 

34.0! 

16.0! 

3900! 

-  i 

51 .0! NONE 

ITX  HOUSTON 

1975  ! 

1 

!  i 

121.0! 

34.2! 

13.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

1. 

MISTER  PETE 

157C419 

13413*361 

135.7! 

40.01 

20.51 

7000! 

-  1 

59.0! NONE 

!LA  NEW 

1976  ! 

s 

1 

1  ! 

149.0! 

40*01 

16.01 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

t 

MISTER  RANDY 

1594934 

12713A36! 

93.0! 

30.01 

13.0! 

34001 

-  1 

3I.0INONE 

ICA  SAN  DIEGO 

1978  ! 

1 

l 

1  ! 

I  1 

10C.0! 

30. Cl 
! 

11.4! 

! 

! 

! 

-  I 
! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

j 

|  «1>  JACKSON  OEESNORE  UNITED ! 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

CLIPPER  HAMILTON 

1601245 

6611C02I 

94.51 

25. C! 

6.8! 

2025! 

39| 

29 .0! NONE 

ICA  VENTURA 

1979  ! 

.< 

I 

1  1 

100.0! 

25.2! 

5.6! 

! 

55! 

! 

! 

1 

j  CLIPPER  I 

156C512 

6311C02! 

90. 2! 

21. C! 

6.2! 

2025! 

27! 

29.0! NONE 

!CA  VENTURA 

1474  I 

1 

1  1 

95.0! 

22.01 

5.9! 

! 

61! 

1 

! 

! 

■? 

CLIPPER  JACK 

1562749 

47I1C021 

97.71 

21.71 

6.3! 

2025! 

28! 

29.0'NOMC 

ICA  VENTURA 

1975  ! 

- 

1 

1  ! 

100.0! 

21.71 

S.  61 

! 

581 

! 

1 

1 

CLIPPER  JOHNNY 

1571602 

4611C02! 

95.91 

21.5! 

6.81 

2023! 

28! 

29.0! NONE 

ICA  VENTURA 

1977  ! 

1 

1  t 

10C.0! 

22. C! 

5.41 

! 

521 

! 

1 

! 

% 

CLIPPER  LURRY 

1587673 

65I1C02I 

94.5! 

25.21 

7.1! 

2025! 

39! 

29.01NONE 

It*  VENTURA 

1477  l 

i 

I 

i  i 

100.0! 

25.2! 

5.61 

1 

58! 

1 

! 

! 

CLPR  GRAND  CAYMAN 

(614435 

131I1A02! 

146.3! 

38.01 

12.0! 

1800! 

561! 

40.0! NONE 

ICA  VENTURA 

1910  ! 

= 

1 

1  I 

154.0! 

38. C! 

6.01 

! 

10! 

1 

1 

I 

PAWNEE 

1527885 

6311C02I 

95.3! 

19.71 

5.9! 

2025! 

24! 

30.01NONE 

ICA  VENTURA 

1977  1 

= 

I 

1  ! 

101.0! 

21.51 

3.6! 

! 

<1 1 

! 

I 

1 

SHOSHCNI 

1517211 

43I1C02! 

95.3! 

19.71 

5.9! 

2025! 

24! 

30.01NQNE 

ICA  VENTURA 

1977  ! 

>3 

1 

!  ! 

101.01 

21.5! 

5.6! 

I 

61! 

1 

1 

! 

= 

WESYERN  STAR 

1643200 

59I1C02! 

91.2! 

14.51 

6.3! 

2023! 

351 

30.0! NONE 

ICA  VENTURA 

1981  ! 

: 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

100.0! 

! 

22.0! 

1 

5. 5! 

! 

I 

! 

61! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

i  (32)  JACKSON;  JACK/  INC. 

1 

1 

!  I 

1  i 

( 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INU4PID 

1  - 

7713*35 ! 

56.8! 

22.  C! 

8.31 

8001 

-  | 

40.01 

! 

= 

1 

!  ! 

60.0! 

22.  Cl 

7.01 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

j 

JAY  J 

1647373 

7413*361 

56.51 

23.2! 

8.5! 

9401 

-  ! 

40.01  NONE 

ILA  BATON 

198?  ! 

1 

(  1 

60.0! 

24.01 

7.0! 

! 

-  ! 

1 

1  A0U9E 

1 

MARION  K  JACKSON 

1632992 

871 3 A  361 

55.8! 

24.11 

9.2! 

1200! 

-  I 

40 . 0 1 NONE 

1 L A  BATON 

1981  ! 

I 

1  1 

60.0! 

24.11 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ROUGE 

t 

- 

WILLIAM  6  JACKSOk 

II 

1632257 

49 ! 3*36! 

50.2! 

22. Cl 

7.5! 

9401 

-  1 

35.0! NONE 

ILA  BATON 

1982  1 

i 

1 

i 

1  1 

i  1 

55.0! 

1 

22. O' 
l 

6.5! 

1 

l 

! 

-  ! 

! 

I 

I  ROUGE 
f 

I 

i 

= 

(IS)  JACKSONVILLE 

SHIPYARDS/ 

! 

!XNC. 

1  ! 

!  1 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

J  AX  1 

1241354 

6513*361 

75.91 

23. Cl’ 

8.0! 

1000! 

-  ! 

32.0! NONE 

1?L  JACKSON- 

1942  ! 

! 

1  1 

—  1 

—  1 

8.01 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE 

! 

= 

JAX  0 

1254412 

3013*36 ! 

60.7! 

19.01 

6.0! 

500! 

-  ! 

27.91N0NE 

I FL  JACKSON- 

1947  ! 

- 

1 

1  1 

—  ! 

—  1 

6.0! 

1 

-  ! 

1 

1  VILLE 

! 

- 

V  R  M0NA6HAN 

1237384 

2013*36 1 

46.1! 

12. Cl 

5.0! 

240! 

-  ! 

13.01  NONE 

IFL  JACKSON- 

1938  » 

! 

!  1 

—  ! 

—  1 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1  VILLE 

1 

- 

JAX  5 

1029678 

401UA46I 

120.0! 

36.01 

9.0! 

800! 

24.0! HYDRAULIC  RAMS 

IFL  JACKSON- 

1942  1 

1 

1  1 

—  ! 

—  1 

1.8! 

! 

-  ! 

IFOR  DUMP  DOORS 

!  VILLE 

! 

JAX  00 

1511101 

60714*461 

150.0! 

40.  C! 

12.0! 

1600! 

27.71HYDRAUL1C  RAMS 

IFL  JACKSON- 

1967  1 

1 

1  1 

—  ! 

—  ! 

2.5! 

! 

-  I 

!/0R  DUMP  DOORS 

I  VILLE 

! 

OSWEGO 

1  273964 

43413*  70 1 

15C.1I 

36.5! 

8.01 

11801 

12.0! DIESEL  DRIVEN 

IFL  JACKSON- 

1957  ! 

! 

1  1 

! 

1 

2.0! 

! 

-  ! 

1 CARCO  PUMPS 

1  VILLE 

1 

- 

PASSAIC 

1273045 

•55 ! 5*70! 

199.01 

40.0! 

9.5! 

2190! 

15.0! DIESEL  DRIVEN 

IfL  JACKSON- 

1956  1 

1 

1 

1 

!  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

-  1 

1 

1 

2.01 

1 

! 

! 

1 

! 

-  1 
! 

! 

(CARGO  PUMPS 
! 

! 

!  VILLE 

! 

1 

1 

! 

1 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


481 


ENGRI 

BIST!  OPERATOR 

t 

1  NET 

1VTCCI  DIMENSIONS  IORAFT1 
ICOOCIIENCTHI BROTH!  ! 

RAPACITY! 
!  f 

HIGH-  ! 
EST  ! 

(VESSEL 
CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  i 

VESSEL  NAM  AND  MURDER 

1  COAST 

I  GUARD 

I  NUMBER 

1  TER 

1  TON- 
!  NA6E 

I  SEE!//////!/////!  ED  f 
IPACEI  OVER-lOVER-i/////! 

!  IV  1  ALL  !  ALL  JLIGHT1 

\ntnm\ 

HORSE!  PASS-  ! 
ROVER!  ENOERS  ! 

POINT  1  LINE-1  t AOS  LIN|-1 

(LIGHT) !///////////// ///!TD !////////// 
(FEET)!  LINE-2  IEEI  LINE-2 

1  BUILT 

I  OR 

1 ‘REBUILT 

1  lilt!!)  I  !  t 

!  1  !  I  (  t  !  t  !  !  I 


(2D)  JACOBS#  ELrfCfl  L. 

| 

I  1 

1 

! 

1 

L 

1 

! 

! 

1 

t/fi  WINS#  OVENS#  t  RIN l#  LTO. 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

1 

1 

CEB  2fi78 

1597409 

1043UA481 

20C.01 

35.  C! 

12.0! 

•  ! 

—  (NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

I  I 

200. 0! 

35.  C! 

1.0! 

1 

! 

» 

l 

ceb  2e*e 

1597610 

1043I4A48I 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

--  9H0NC 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

l 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.0! 

I 

-  * 

I 

! 

1 

tu  302B 

1606666 

917I4A481 

200.01 

35. C! 

11.3! 

.  1 

1645! 

16.CIK0NE 

ION 

CLEVELAND  i 

1979 

l 

1  t 

20C.01 

35.01 

1.0) 

1 

-  t 

! 

! 

1 

Rf  4436 

1587694 

91714*48! 

2oc.n 

35.  C! 

12.0! 

1645! 

16.0) NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1  1 

200.1! 

35.  Cl 

1.01 

1 

1 

I 

i 

RF  449B 

1557696 

91714A44J 

20C.0! 

35. Cl 

11.9! 

•  1 

1645! 

16.0! NONE 

INC 

ST.  LOUIS  I 

1977 

1  ! 

1  1 

20C.01 

1 

35. Cl 

1 

1.0! 

I 

I 

1 

1 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

(32)  JADE  NARINE#  INC. 

t  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

1 

1 

REVELATION 

1648521 

6  7 1 1 C 121 

104.91 

24.  Cl 

6.0! 

2600! 

40! 

».0|iiON£ 

!L*  VENICE  1 

1982 

i  1 

1  ( 

11C.0! 

1 

24.0! 

! 

4.5! 

! 

1 

1 

56! 

i 

! 

! 

I 

! 

(11)  JAMES  NARINE#  INC* 

1  ( 

I  1 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

AMBER  J 

1254125 

171 3A 36! 

41.4! 

12. C! 

4.7! 

1601 

-  ! 

17, JlNONE 

!*Y 

PADUCAH  1 

1947 

I  ! 

44.0! 

12. Cl 

3.0! 

! 

! 

t 

CAMT.  TON 

1286212 

5613A361 

51.41 

20.1! 

7.2! 

600! 

41.61MQNE 

IKY 

PADUCNH  ! 

*  1979 

1  1 

51.4! 

21.  Cl 

-  1 

! 

! 

I 

DOUBLE  R 

1517520 

4213A36! 

SC. 9! 

21.  C! 

6.1! 

760! 

-  j 

34.2‘NOHL 

IKY 

PADwCAH  1 

1969 

!  t 

50.9! 

21.0! 

-  ! 

I 

-  j 

! 

! 

PAULA  J 

]  256497 

451 3*361 

5C.6! 

16. C! 

6.5! 

7601 

32. SI  NONE 

!ky 

PADUCAH  ! 

P49 

1  1 

50.6! 

18.0! 

-  I 

I 

-  ! 

1 

1 

H  204 

87614A41J 

195.01 

35.0! 

9.0! 

iSGoi 

13.3 IhONE 

*KY 

PADUCAH  ! 

1977 

1  1 

1  1 

195.1! 

1 

35.01 

! 

1.6! 

! 

1 

i 

l 

i 

! 

! 

(37)  JANES  RIVER  CORP. 

BILLY  K 

!  1 

1  1 

513A361 

t 

1 

35.01 

1 

! 

9.4! 

1 

! 

3.71 

! 

! 

100! 

! 

; 

t 

i 

15*0! NONE 

! 

i 

i  OR 

VEST  LINN  ! 

t958 

1  1 

35.0! 

9.4! 

3.0! 

! 

M  ! 

! 

I 

•  ME  YOUNG 

1287818 

613A361 

33.41 

11.5! 

3.1! 

147! 

16.0 (NONE 

ICR 

ASTORIA  ! 

1 96 1 

1  ! 

53.61 

11.5! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

CROWN  OF  CAMAS 

1249308 

3313*36! 

56.81 

17.21 

6.5! 

240! 

26.0! NONE 

!UA 

CAK4S  ! 

1946 

1  1 

60.81 

18.1! 

6.5! 

! 

! 

1 

CROWN  2 

1513*361 

45.8! 

14.0! 

4.6! 

525! 

20.0INOSC 

(OR 

VEST  LINN  I 

1949 

1  i 

45.8! 

15.0! 

4.6! 

! 

! 

! 

LOG  BRONX 

1  ....... 

13*351 

14.01 

6.0! 

3.5! 

10.0! NONE 

tOR 

VIST  LINN  1 

1978 

1  1 

14.0! 

8.0! 

3.5! 

! 

! 

! 

MARY  JANE 

1013*36! 

42.6! 

13. C! 

3.5! 

220! 

15.0! NONE 

!0A  WEST  LINN  ! 

1946 

!  1 

42.6! 

13.0! 

2.5! 

! 

! 

! 

R  V  CONFER 

123C301 

2113*36! 

54.31 

15.0! 

6.6! 

360! 

14 .0! NONE 

!0R 

VAUN*  1 

1930 

!  ! 

6C.0! 

16.4! 

6.6! 

! 

! 

! 

CZ  2 

39514*46! 

180.0! 

50.0! 

8.0! 

•  I 

1S00! 

25.0! NONE 

loa 

VAUNA  ! 

1966 

1  1 

182.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

CZ  3 

39514*461 

180.01 

50. OJ 

8.0! 

15001 

25 .0 ! NONE 

!  OR 

VAUNA  1 

1966 

1  t 

1S2.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

1 

! 

CZ  4 

39514*481 

180.0! 

50.0! 

6.0! 

•  ! 

15C0! 

25 .0! NONE 

1 0  R 

VAUNA  1 

1967 

1  1 

182.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

CZ  5 

39514*46! 

18C.0! 

50.01 

8.0! 

1700! 

25*  0! NONE 

!0R 

VAUNA  ! 

1968 

i  i 

182.0! 

50.0! 

2.0! 

1 

! 

1 

CZ  6 

39514*46! 

150.0! 

50.01 

6.0! 

1700! 

25. 0! NONE 

!  0  ft 

VAUNA  ( 

1968 

i  i 

162.0! 

50.01 

2.0! 

! 

! 

! 

CZ  7 

39514*46! 

180.01 

50.0! 

6.0! 

1700! 

25 .0 ! %ONe 

tOR 

VAUNA  1 

1968 

!  ! 

1L2.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

CZ  B 

130014*46! 

165.0! 

42.0! 

8.0! 

1000! 

25.0! NONE 

!0R 

VAUN*  \ 

1965 

!  ! 

165.0! 

42.0! 

2.0! 

1 

i 

1 

WT  10 

50014*46! 

leo.oi 

42. C! 

6.0! 

-  j 

1354! 

26 . 4 ! KON£ 

!0R 

VAUNA  ! 

1974 

1  i 

1 8C.0J 

42.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

VT  BARGE  3 

38014*46! 

112.01 

29. C! 

7.0! 

400! 

16 .0 !  NONE 

I  OR 

VEST  LINN  ! 

*  1947 

t  ! 

112.01 

29.7! 

1.7! 

1 

! 

! 

VTCO  1 

39514*46! 

26C.01 

48.01 

11.3! 

.  j 

2600! 

22 .0 ! NONE 

!0R 

VAUNA  ! 

1946 

!  ! 

260. 0! 

48. C! 

2.5! 

i 

; 

! 

VTCO  12 

291 14*46! 

170.0! 

36. C! 

6.9! 

BOO! 

20.O1H0KC 

(OR 

VAUNA  ! 

1968 

I  1 

1  #13.0! 

36. C! 

2.0! 

! 

! 

1 

VTCO  14 

29114*461 

178.0! 

36.0! 

6.6! 

600) 

U.SlNCKE 

!0R 

VAUNA  ! 

1961 

1  1 

1  FC.OJ 

36. Cl 

2.0! 

! 

» 

! 

UTCO  IS 

291 14*461 

17C.0! 

36.0! 

6.6! 

-  ! 

6001 

16.81N0NE 

1  Oft 

VAUNA  ! 

1962 

1  ! 

170.0! 

36. C! 

2.0! 

! 

! 

l 

VTCO  16 

291 14*461 

17C.0! 

36. Cl 

6.6! 

600! 

20. 5 !  NONE 

•OR 

VAUN*  ! 

1964 

!  1 

17C.0! 

36. C! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

VTCO  17 

29114*461 

170.0! 

36. C! 

6.6! 

600*! 

20. SlNONE 

!  OR 

VAUNA  1 

1964 

!  1 

17C.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

VTCO  18 

29114*46! 

17C.0! 

36.0! 

6.6! 

600! 

20.8I60NE 

f  Oft 

VAUNA  1 

1965 

1  I 

1  ! 

170.0! 

! 

36.0! 

! 

2.0! 

« 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

(37)  JAMES  RIVER  II#  INC. 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

i 

j 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

WESTERN  TRANSPORTATION 

10.  6IV. 

1  ! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

DEBORAH  L 

1511605 

813*36! 

31.5! 

12.51 

4.6! 

275! 

10.0 ! NONE 

ICR 

PORTLAND  1 

1967 

!  ! 

1  ! 

31.5! 

1 

12.5! 

1 

4.6! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(11)  JANES  RIVER  TOUZNG  CO.# 

1  INC  . 

1  ! 

1  ! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

ULCEN  L 

1261795 

1713*36! 

52.8! 

17.3! 

6.3! 

400! 

27  « 0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK  1 

1951 

1  ! 

!  1 

55*31 

1 

i 

1 

42.0! 

17.3! 

1 

6.3! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

JANIE  SUE 

!  542658 

J  i 

2011*011 

1 

16. C! 

I 

3.01 

1 

135! 

1 

1 

20.01  NONE 

1 

a* 

VENICE  I 

1972 

t  1 

1  1 

42.0! 

! 

16. Cl 

1 

3.0! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

(31)  JANTRAN#  INC. 

FRANCES  ANN 

1651861 

!  1 

1  1 

•0313*351 

1 

! 

72.0! 

1 

1 

24.0! 

1 

8.S! 

! 

1 

1500! 

! 

! 

! 

1 

30 .0 ! NONE 

I 

! 

IMS 

ROS  f DALE  ! 

1982 

!  1 

72.01 

24.0! 

6.0! 

! 

( 

1 

J  0  BRADFORD 

1511615 

12413*38! 

75.7! 

30.C! 

8.0! 

1275! 

30.0 INONE 

IMS 

ROSCOALE  1 

1968 

1  I 

75.71 

30.0! 

7.5! 

1 

1 

1 

LOGLOADER 

I512C47 

5813*35! 

60.01 

21.01 

6.0! 

8001 

30.0 ! NONE 

INS 

ROSE DALE  1 

196! 

1  I 

60.01 

21.51 

6.0! 

! 

-  j 

1 

I 

NR.  TON 

1636921 

7213*351 

58.01 

24.  Cl 

7.0! 

1000! 

30. 0  I  NONE 

IMS 

ROSEDALE  ! 

1981 

1  ! 

60.01 

24.0! 

6.01 

1 

1 

1 

NEBRASKA  CITY 

1240344 

22513*361 

128.5! 

28. Cl 

7.0! 

2200! 

26.0 INONE 

IMS 

roseoale  j 

*  1975 

!  1 

128.5! 

28. C! 

4.01 

! 

I 

j 

RIVERTON 

!so:j<2 

7313*35! 

64.0! 

22.  C! 

6.01 

10001 

-  | 

26 . 0 1  NONE 

IMS 

ROSEDALE  ] 

1966 

1  1 

!  ! 

!  1 

64.0! 

! 

1 

22.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TABU  2 


DESCRIPTION  OF  VESSELS 


1  COAST 

VESSEL  NAPE  AND  HUMBER  I  GUARD 
i  NUMBER 


(31)  JAKTRAN*  INC.  I 

(CONTINUES) 1 

VICTORIA  1284238 

1 

I 

(38)  JAY  TOW  t  CONSTRUCTION  CIO* 
FURICUS  117C201 

l 
1 
l 

(29)  JEf PERSON  BARRACKS  MARIN l £ 
SERVICE  t 

CARRIE  ELIIABETH  1599138 


RARER  MICHELLE 


1  IVTCC1  DIMENSIONS  10RAPT1  ICAPACITY!  HKH-  1  _  !.V.!L5.5*f.i 

I  NET  lCODElLENCTHl BROTH!  1  !  !  8ST  !  CARSO  HANDLING  1$  {OPERATING 

"1  REGIS"!****  1  REG*  1  REG.lLOAO-1  1  CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  |TC!  BASE 

!  TER  i  SEE  1 ////// 1 //// / 1  ED  1  I////////!  POINT  1  LINE-1  UOl  LINE  1 

1  TON-  1PAGE I  OVER-lOVER-1 /////!  HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) 1 //// 11111111111 / ITOl 1111111111 
1  NASE  1  IV  1  ALL  !  ALL  ILISMTl  ROVER*.  ENGERS  1  (PEET)l  LINE"2  lEEl  LINE-2 


(32)  JEFFERSON*  INC. 
JEf PERSON 


(34)  JEPPREY  SAND  COMPANY 
ANGUS 


CAP'N  BILL  J 
CHARLES  JEFFREY  SR 


JEFFREY  LEE 


V  D  JEFFREY 


1 263054 

! 

3113A351 

—  ! 

16. C! 

1 

1 

!  ! 

39.3! 

16.  C! 

1600334 

! 

! 

42! 3A  35! 

40.1! 

20.5! 

1 

!  ! 

5C.0! 

20.5! 

1575364 

! 

! 

75 ! 3  A  35 1 

55.5! 

24. C! 

! 

5  1 

55.5! 

24.  C! 

1622013 

! 

! 

84! 3A35 ! 

46. t! 

20.0! 

! 

!  ! 

46.1! 

20. C! 

1289954 

1 

! 

813A35! 

34.9! 

12.1! 

! 

!  ! 

34.9! 

12.1! 

1256028 

! 

331 3  A  35  ! 

—  ! 

16.  C! 

! 

1 

!  ! 

5C.0! 

16. C! 

1518111 

l 

3013A35! 

45.2! 

18.0! 

! 

1 

!  ! 

45.2! 

18. C! 

1276589 

! 

82914A48! 

195.0! 

35.  C« 

(39)  JERICO  OREOGING*  INC. 
AL1X 


JE3ICC  SPIRIT 


(32)  JERRY'S  BOAT  SVC.*  INC.  ! 

ANN  G.  1282340 

! 

JULIA  LEE  1545918 

1 
1 
1 


(  !  It! 

1  1  111 

I  !  Ill 

II  11! 
23213A361  110*01  32. C!  6.6! 

I  !  11C.0!  32. Cl  7.5! 

II  tit 

1  !  1  1  1 

1  1  111 

130146431  61.0!  21. C!  3.0! 

1  1  M.Ot  21.01  1*5! 

1  1  1  1  1 

I  !  Ill 

II  111 

1  1  11! 

11113A36!  65.0!  26.0!  8.4! 

{  1  65.01  26.01  6.4! 


1  1 

9213A36! 
1  1 

1  1 

!  1 

1  1 

127I3A361 
I  1 

1  1 

1  1 

1  ! 


35  *0 ! NONE 
I 
1 
1 
I 

3 .0 ! NONE 
1 
1 
! 

1 

1 


65.0! 

26.0! 

8.4! 

1350! 

- 

35.01  NONE 

65.01 

26.0! 

8.4! 

! 

- 

! 

66.1! 

74.31 

8.5! 

1350! 

- 

35 . 0! NONE 

66.1! 

24.3! 

8.5! 

! 

■* 

! 

74.5! 

27.0! 

8.0! 

1350! 

- 

32 .0! NONE 

8  C  •  0 ! 

27.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

69.7! 

26.0! 

7.7! 

1350! 

- 

35. 0! NONE 

69.7! 

26.0! 

7.7! 

! 

- 

! 

65.0!  24. Cl 
65.0!  24.0! 
!  1 
1  1 
1  1 


135I4A47!  100.0!  26.0!  6.01 

1  1  IOC. 01  26. C!  2.01 

14514A47I  121.01  30. Cl  6.01 
!  !  121.0!  30.0!  2.01 

135I4A47!  10C.0J  26.0!  6.9! 

I  !  10C.O!  26.0!  2.0! 

135I4A47!  100.0!  26. Cl  6.9! 

!  !  100.0!  26.0!  2.0! 

82I4A48!  100.0!  26.0!  5.0! 

!  !  100.01  26.0!  1.51 

6214A46!  10C.O!  26.01  5.0! 

J  !  100.0!  26.0!  1.5! 

1 2014F47!  10C.OJ  26.0!  7.0! 

!  !  100.0!  26.0!  5.01 

82I4A46!  11C.0I  34. C!  3.0! 

!  !  110.0!  34. C!  2.01 

32 31 4 A 47 1  136.0!  35.C!  7.61 

!  !  136.0!  35. C!  1.81 

323I4A47!  136.0!  35.0!  7.81 

I  !  136.0!  35.0!  1.6! 

323I4A47!  136.01  35.0!  7.8! 

!  !  136.0!  35.0!  1.6! 

323I4A47!  136.0!  35.0!  7.6! 

!  !  136.0!  35. C!  1.8! 

27214A46!  140.0!  30.0!  7.0! 

!  !  14C.0!  30. Ci  2.0! 

?50!4A<7!  110.0!  30.0!  6.7! 

!  !  110.0!  30. C!  1*0! 

291I4A47!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  1  195.0!  35.01  4.0! 

63514A46!  195.0!  35.0!  9.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.5! 

405I4A47!  135.0!  40.C!  6.0! 

!  !  135.0!  40.C!  1.5! 

405I4A47!  135.0!  40.0!  6.0! 

!  !  *35.0!  40. C!  1.5! 

40514A47!  135.0!  40.0!  6.0! 

!  i  135.0!  40. C!  1.5! 

!  1  !  !  ! 

!  !  !  I  ! 

!  !  !  !  ! 

82*3636!  65.0!  24.3!  5.7! 

!  !  65.0!  24.3!  5.7! 

63! 3 A 35 !  71.3!  22.5!  6.8! 

!  !  71.5!  22.5!  8.81 

6213936!  60.0!  24.3!  5.7! 

!  !  65.0!  24.31  5.7! 

135. C!  36.0!  7.6! 

’i  “  iisloi  36, ci  *.oi 

71214A47!  204.01  40. C!  10.3! 

!  1  204.0!  40. Ci  10.3! 

221 !4A47!  120. 0!  36. C!  7.6! 
!  !  135.0!  36.0!  2.0! 

1050I4A47!  20C.0!  45. C!  11.4', 
*  I  200.0!  45.0!  2.9! 

I  !  !  !  ! 

!  !  !  !  j 

II  !  !  1 

601 3A 56!  60. 0!  22.0!  6.0! 

I  !  60.0!  22.0!  5.0! 

5213A36!  48.0!  22.0!  6.0! 

!  !  60.0!  22.0!  5.0! 

1  !  II! 

!  !  !  !  ! 


14 .0! NONE 
! 


IMS  RCSEUALE 


IVA  SEATTLE 
I 
! 

I 

! 

! 

! HO  ST.  LOUIS 
! 

1M0  ST.  LOUIS 
! 

!MQ  ST.  LOUTS 
! 

!M0  ST.  LOUIS 
I 
I 
! 


! 

1200! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

40.0! NONE 

1 

IIA 

1 

NEW  ! 

1975 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

t 

ORLEANS  ! 

! 

1 

! 

! 

500! 

i 

i 

.  j 

! 

1 4.0! NONE 

1 

l 

!ar 

j 

! 

FORT  SMUH! 

j 

196C 

! 

800! 

-  ! 

.  i 

24.01  NONE 

l  AR 
| 

FORT  SMITH! 

| 

1978 

! 

800! 

-  ! 
-  ! 

! 

22.0! NONE 

1  AR 

FORT  SMITH  1 
| 

1976 

eob! 

! 

-  J 

-  ! 

24 . 0 ! NONE 

UR 

LITTLE  ! 

1980 

-  I 

j 

! 

ROCK  ! 

200! 

-  l 

2.0! NONE 

(OK 

GORE  ! 

| 

1962 

500! 

t 

-  ! 
- 

! 

16.01N0NE 

!  AR 

LITTLE  ! 

1947 

- 

! 

! 

ROCK  ! 

300! 

! 

- 

- 

1 6 .0 ! NONE 

I 

1  AR 
! 

CONWAY  ! 

! 

1968 

!0K  SALLISAW 
! 


6.0IN0NE 

UR 

LITTLE 

! 

1 

ROCK 

6.0! NONE 

UR 

i 

CCNWAY 

6.0! NONE 

!0K 

1 

GORE 

6.0! NONE 

!0K 

GORE 

6.5 ! NONE 

!  A  R 
| 

FORT  SMITH 

6.5IN0NE 

!  OK 
| 

CORE 

6.5 !NONE 

UR 

LITTLE 

! 

! 

ROCK 

6.0! NONE 

!  AR 

N.  LITTLE 

I 

! 

ROCK 

1 1 .0! NONE 

!  AR 

1 

FORT  SMITH 

11.0! NONE 

JAR 

LITTLE 

! 

1 

ROCK 

1 1 .0! NONE 

UR 

1 

FORT  SMITH 

I 

11.01NONE 

UR 

LITTLE 

! 

! 

ROCK 

7 .0! NONE 

1  AR 
| 

CONWAY 

! 

6.0! NONE 

JAR 

t 

CONWAY 

! 

9.7 J  NONE 

!0K 

I 

SALLISAW 

! 

10.01NONE 

JAR 

j 

FORT  SMITH 

! 

7.0! NONE 

UR 

LITTLE 

! 

! 

ROCK 

7.01  NONE 

!  AR 

LITTLE 

! 

! 

ROCK 

7.0! NONE 

!  AR 

LITTLE 

i 

! 

! 

! 

i 

ROCK 

! 

! 

32.0! DECK  CRANE 

! 

i 

1 C  A 

t 

PETALUMA 

1 

38 .0! NONE 

lCA 

SAN 

i 

! 

FRANCISCO 

38. oi NONE 

!CA 

SAN 

! 

! 

FRANCISCO 

16.01  NONE 

!CA 

SAN 

I 

! 

FRANCISCO 

16.0! NONE 

!CA 

SAN 

! 

! 

FRANCISCO 

16.0 ! NONE 

!CA 

SAN 

! 

! 

FRANCISCO 

16 .0 (NONE 

I C  A 

SAN 

! 

! 

! 

! 

FRANCISCO 

! 

! 

30.0 ! NONE 

! 

ILA 

1 

CONVENT 

38.0 ! NONE 

ILA 

CONVENT 

YEAR  t 
BUILT  I 
OR  ! 
REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


M3 


EN6R1 

lVTCCt 

DIMENSIONS  1 DRAFTI 

! CAPACITY! 

HICH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

•1ST!  OPERATOR 

NET  IfODEtlENCTHlBRDTHt 

! 

! 

! 

EST  f  CARSO  NANDLINS 

IS  IOPEMWKC  1 

K  t  fc  «  1  l 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ( 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

t  GUARD 

TCN-  (RACE  1 

0VER-10VER-! /////!* 

HORSE! 

PASS-  !<LI«MT)!////////////////lTD! //////////! 

OR 

1  NUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILICHT! 

POWER! 

EtCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2  ! 

•REBUILT 

(32)  JESSICA  NARINE#  INC. 
RISS  JESSICA 

I 

t 

I 

1571390 

1  1 

1  1 

1  1 

1 8 i 1 C  02 ( 

! 

1 

! 

44.8! 

! 

I 

14.  C! 

! 

! 

! 

6.0! 

700! 

2! 

! 

! 

! 

7. 5 ! NONE 

! L A  dURAS 

1976 

! 

I 

1  1 

!  1 

47.0! 

1 

14.C! 

5.C! 

! 

i 

30! 

! 

! 

(20)  JOE  S.  TOVINC  CO. 

I 

t 

i  ! 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

CHIEF  POWHATAN  II 

! 374832 

5713A351 

62.0! 

20.0! 

6.6! 

660! 

-  I 

30.01  NONE 

!VV  PARKERS- 

1976 

! 

1  1 

62.0! 

20.0! 

6.8! 

-  j 

I 

!  BURS 

DIANNE  NEALE 

J  605583 

6013A35! 

48.81 

22.0! 

6.7! 

730! 

-  j 

29.0! NONE 

!VV  PARKERS- 

1979 

! 

1  1 

54.0! 

22. C! 

6.0! 

-  i 

! 

!  BURS 

JANE  NEALE 

1563739 

3913A36! 

58.0! 

21. C! 

6.0! 

1000! 

-  i 

26.0! NONE 

!VV  PARKERS- 

1975 

! 

1  1 

58.0! 

21. C! 

7.0! 

-  i 

! 

!  6UR5 

RICHARD  NEALE 

1541643 

4513A35! 

55.01 

22. C! 

6.0! 

670! 

-  j 

2* .0 1  NONE 

iVV  NATRIUM 

1972 

1 

1 

1  1 

1  1 

58.0! 

1 

22.0! 

1 

5.3! 

! 

■  i 

! 

! 

(32)  JOE'S  BOAT  RENTAL#  INC. 
HISS  JORDAN 

1 

1 

1289276 

1  1 

1  1 

3313A36! 

1 

46.11 

I 

18. C! 

! 

1 

5.0! 

600! 

t 

! 

26 .0 ! NONE 

(LA  INTRACOAS- 

1962 

1 

!  1 

5C.0! 

18.0! 

3.9! 

-  i 

i 

!  TAL  CITY 

PATRICIA  L. 

1265928 

3413A36! 

49.21 

1 6.C! 

5. Cl 

300! 

-  i 

27.0! NONE 

1LA  INTRACOAS- 

1965 

I 

1  1 

50.01 

16.0! 

3.6! 

-  I 

1 

1  TAL  CITY 

SWARF  ANGEL 

1537E40 

7913*36! 

6C.01 

23. C! 

6.5! 

600! 

-  i 

16.0! NONE 

!LA  INTRACOAS- 

1972 

1 

1 

!  1 

1  1 

6C.0! 

1 

—  ! 

! 

—  1 
! 

”  ! 

1 

! 

!  TAL  CITY 

(21)  JOHN'S  TOVINC  SERVICE# 

1 

[INC. 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ARKANSAS  TRAVELER 

150C19S 

2413*351 

54.61 

18.8! 

6.2! 

800! 

-  i 

27. 0! NONE 

tPA  PITTSBURGH 

1965 

1 

1  1 

54.6! 

18.8! 

6.2! 

-  j 

! 

CARL  L.  JOHNSON 

1654502 

8413*35! 

70.0! 

21.5! 

7.5! 

1200! 

-  j 

27.01  NONE 

! PA  PITTSBURGH 

1983 

1 

!  1 

70.0! 

21.5! 

7.5! 

-  i 

! 

JANET  RARIE 

I63SC60 

5713*351 

60.51 

24. C! 

6.6! 

1000! 

-  j 

-  {NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1986 

! 

1  1 

60.5! 

24.0! 

6.6! 

-  i 

! 

XIHPERLY  LYNN 

1289262 

7513*35! 

65.01 

21.0! 

7.1! 

760! 

-  j 

27.0! NONE 

1  PA  PITTSBURGH 

1962 

1 

1  1 

65.0! 

21.0! 

7.1! 

-  j 

! 

LORI  ANN 

1506377 

7813*35! 

6C.7! 

22.0! 

7.8! 

650! 

-  j 

33.0! NONE 

!VV  WHEELING 

1966 

1  1 

60.7! 

22.0! 

4.0! 

-  j 

! 

TRADE-WINDS 

Ji:94GS 

28213*35! 

134.7! 

26.0! 

7.0! 

1600! 

-  j 

32.0! NONE 

!WV  WHEELING 

1949 

!  1 

145.0! 

28.1! 

6.8! 

-  j 

! 

NO  70 

i  - 

26214*43! 

135.0! 

27.CI 

7.6! 

-  I 

600! 

9.0 ! NONE 

IVV  WHEELING 

196C 

1  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

-  | 

! 

NO  72 

*  — — 

26214*43! 

135.0! 

27.0! 

7.61 

-  | 

6001 

9.0! NONE 

!WV  WHEELING 

I960 

1 

1  1 

1  1 

135.0! 

! 

27. C! 

! 

1.5! 

1 

•  ! 

! 

! 

(21)  JOHNSON  TOVINC  CO. 
VHAYNE  H 

1 

I 

1  256757 

1  1 

1  1 

17613*35! 

! 

! 

106.0! 

! 

! 

26.1! 

! 

! 

7.5! 

1440! 

( 

1 

36 .0 ! NONE 

!PA  SNIPPING- 

1946 

1 

1  1 

111.0! 

26.1! 

5.0! 

-  1 

! 

!  PORT 

NO  214 

31814*431 

135.0! 

27.0! 

6.0! 

•  J 

400! 

9 .5 ( NONE 

!PA  SHIPPING- 

1927 

1 

l 

1  1 

1  1 

135.0! 

! 

27.C! 

! 

1.5! 

“  t 

! 

! 

!  PORT 

(33)  JOHNSON#  BILL 

KS  2 

l 

1 

1  - 

o 

o 

o> 

! 

! 

11C.0! 

! 

30.C! 

! 

! 

7.0! 

400! 

6.7! NONE 

!TX  ROCKPORT 

1978 

1 

! 

1  1 

!  ! 

11C.0! 

! 

30.0! 

! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

(33)  JOHNSON#  BILL  N. 

WASH  STORN  3 

1 

1 

1  I 

1  1 

19914A46! 

! 

! 

110.1! 

! 

! 

30.1! 

! 

! 

5.0! 

400! 

! 

! 

6.6! NONE 

ITX  ROCKFORT 

1965 

1 

l 

1  1 

1  1 

110.1! 

! 

30.1! 

! 

1.0! 

! 

•  i 

! 

! 

(37)  JOHNSON#  RICHAEL  K. 

SHAE  LEE 

t 

1 

1573717 

1  f 

1  1 

1413A361 

! 

1 

38.0! 

! 

1 

14.6! 

! 

! 

4.5! 

770! 

! 

! 

27.0 1  NONE 

! OR  RAINIER 

1976 

1 

1 

1  ! 

1  1 

38.0! 

14.6! 

! 

4.5! 

! 

"  ! 

! 

! 

(32)  JOHNSON#  PETER  F. 

FDJ  7 

1 

1 

1625306 

1  1 

1  1 

69614*401 

! 

! 

195.0! 

! 

! 

35.  C! 

! 

! 

10.7! 

1500! 

! 

! 

6.0! NONE 

!LA  NEW 

198C 

1 

1 

1  1 

!  1 

200.0! 

! 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

•  ORLEANS 

(36)  JOHNSON#  VESLEY  R. 

1 

1 

1  1 

1  1 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

0/8/ A  ALOERBROOK#  INC. 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

SPIRIT  OF  ALDFR8R00X 

.  - 

4711C161 

! 

—  ! 

9.0! 

1300! 

-  i 

28.0! NONE 

!VA  SEATTLE 

1984 

1 

1 

•  1 

1  1 

71.5! 

! 

26.6! 

! 

7.0! 

! 

212! 

! 

! 

(45)  JOHNSTON'S  FORT  33#  INC 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

APACHE 

15)0866 

1 21 3A3S1 

33.8! 

14. C! 

3.3! 

250! 

-  1 

23.0! NONE 

!0K  CATOOSA 

1973 

l 

!  1 

33.8! 

14. C! 

3.3! 

-  | 

1 

RISTER  CHARLIE 

1631  952 

61 1 3 A  35 ! 

57.1! 

24. C! 

7.0! 

900! 

-  j 

37.0! NONE 

!0K  MUSKOGEE 

198C 

1 

1  1 

57.1! 

24. C! 

5.5! 

-  j 

! 

RUDCAT  III 

1  276  666 

3813*35! 

53.5! 

18.  C! 

5.0! 

600! 

-  j 

26.0! NONE 

! OK  CATOOSA 

*  1985 

1 

1 

1  1 

1  1 

33.5! 

! 

16.0! 

! 

4.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

(39)  JONES  SAND  CO. 

RAND! 

1 

1 

1  — - 

1  1 

1  1 

3613*35! 

i 

j 

51.  oi 

! 

! 

18. C! 

! 

! 

7.0! 

600! 

( 

! 

(NONE 

!CA  SAN 

1966 

1 

1 

1  1 

1  1 

51.0! 

! 

18.  C! 

! 

7.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

1  FRANCISCO 

(41)  JONES  TUC  t  0APCE  CO. 
CORONADO 

1 

1 

12A8101 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

15.1! 

! 

« 

2.7! 

5CC1 

,,  | 

! 

! 

16. vlfcGKt 

UA  LONG  BEACH 

•  1981 

i 

1  1 

64. 8i 

18.3! 

2.7! 

20! 

) 

CHALLENCER 

1298993 

12913*36! 

85.0! 

26.1! 

9.6! 

170C! 

-  | 

51  .0 ! NONE 

!CA  LCS 

1965 

1 

1  1 

85. OJ 

26.1! 

7.8! 

-  j 

! 

i  ANGELES 

ELSA 

1269483 

1713*36! 

48.3! 

16. C! 

6.0! 

600! 

-  j 

24.0! NONE 

! C A  LONG  SCACI 

•  1971 

! 

1  ! 

48.3! 

16.C! 

6.0! 

-  j 

| 

RULE 

1272234 

1613*36! 

56.6! 

14. C! 

5.0! 

4001 

•  j 

24.0! NONE 

! C A  LONG  eEACH 

•  1964 

1 

!  1 

56.6! 

14. C! 

5.0! 

-  i 

! 

SVANEE 

1583332 

9513*36! 

61.3! 

23.0! 

9.5! 

11001 

-  i 

28 .0 1 NONE 

J C A  LONG  eEACH 

1977 

B-C  DC5 

1 

!  1 

61.3! 

23.C! 

9.5! 

-  i 

! 

I601C05 

35014*43! 

13C.4! 

30.1! 

4.7! 

-  j 

350! 

12.01N0NE 

ICA  LONG  BE*C> 

1943 

1 

1  1 

1 30*4 J 

30.1! 

1.0! 

“  ! 

! 

JONES  2 

1622597 

34014*431 

11C.0J 

34. C! 

6.0! 

-  | 

150! 

12 .0! NONE 

I C A  LONG  BEACH 

1944 

1 

1  I 

110.0! 

34. C! 

1.6! 

•  ! 

! 

JONES  NO  5 

I  - 

54015*71! 

140.0! 

39.  C! 

7.5! 

-  i 

350! 

26 .0! NONE 

ICA  LONG  9EAC> 

1982 

1 

1  1 

140.0! 

39.0! 

7.5! 

-  1 

! 

JONES  NO  6 

j  - -- — - 

540J5A/1! 

14C.0! 

:>.ci 

7.5! 

-  ! 

350! 

26.0! NONE 

!CA  LONG  BEACH 

198? 

1 

1 

1 

!  ! 

1  1 

1  1 

140. 0! 
! 
! 

39. C! 

1 

I 

7.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


4  M. 


EN»1 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY  I 

HUH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

1 

USTJ  OPERATOR 

NET  1C0DE1LENGTH1BADTH1 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! 

OPERATING 

1 

1  COAST 

TEA  !  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

1 ////////! 

POINT  !  LINE- 

1 

!  AO] 

LINE-1 

! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

t  GUARD 

TON-  IPAGE1 

OVER-1  OVER”! /////I 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) !///////////////< 

!TD!//////////1 

OR 

I  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER ! 

EN6EAS  1 

(FEET) !  LINE- 

2 

!EE! 

LINE-2 

MRE8UXLT! 

! 

1 

(31)  JOKES/  FRANK  (  V.  J.  LAN ! BEAT 

1  1 

1  1 

1  ! 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

HO  64 

!  - 

1 46 14  A43 1 

100.01 

75.01 

6.6! 

-  j 

400! 

6.0! NONE 

1939 

1  t 

1  1 

100.01 

1 

23.01 

1 

1.5! 

! 

■  ! 

! 

! 

(11)  JORDAN#  FRANK  L./  CORP 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

JEROME  CLARK 

1266306 

7412A22I 

61.91 

20.9! 

9.6! 

1201 

161! 

18.012  PUMPS 

!VA 

NORFOLK 

1953 

1 

1  ! 

70.61 

21.9! 

5.6! 

-  1 

! 

KELLY  AKN 

1505166 

81 13A361 

55.01 

19.61 

7.51 

460! 

-  1 

28 .01  NONE 

IVA 

NORFOLK 

— 

1  1 

66.01 

20.01 

7.5! 

-  J 

I 

CAPT •  f HANK 

1  277789 

424ISA221 

170.01 

35.0! 

6.9! 

-  | 

1200! 

26.012  PUMPS 

ivA 

NORFOLK 

1958 

1 

1  1 

170.01 

35.01 

6.61 

-  j 

! 

SU2Y 

I00V933 

3261 S  A  2  2 1 

144.01 

27.8! 

6.71 

-  | 

7661 

14.0IPUMP 

!VA 

NORFOLK 

1950 

1 

1  1 

1  l 

144. 0! 

1 

28.6! 

1 

1.01 

1 

■  1 

1 

! 

(32)  JORDAN#  INGERSOLL 

TJ  111 

1 

! 

1  - 

!  1 

!  1 

202! 4A431 

1 

1 

120.01 

1 

30. Cl 

1 

! 

7.0! 

423! 

! 

! 

7.0! NONE 

JlA 

HARVEY 

1981 

1 

1  ! 

120.01 

30.01 

2.0! 

-  J 

! 

! 

use  1C8 

I  - 

2C214A431 

120.01 

30. Cl 

7.0! 

-  j 

423! 

7.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1910 

1 

1 

1  1 

!  1 

120.01 

1 

30.  C! 

1 

2.0! 

1 

*  1 

! 

! 

(29)  JOTOR1  DREDGING#  INC. 
A-TEE 

1 

1 

1510557 

1  1 

!  1 

2513A36! 

1 

1 

40.01 

1 

1 

15.5! 

! 

1 

6.91 

460! 

! 

! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  1 

40.01 

15.51 

6.9! 

-  ! 

! 

BARBARA  SUE 

1 267874 

2313*361 

47.21 

18.0! 

3.0! 

400! 

-  1 

24 .0 !  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS 

1954 

1 

I  1 

47.21 

18.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

SHELBY  J 

1569436 

4213A36! 

46.51 

20.0! 

7.11 

680! 

-  ! 

33.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS 

1975 

! 

!  1 

46.51 

20.01 

7.1! 

-  j 

! 

JTA  301 

1674777 

14614A461 

110.01 

26.0! 

7.0! 

-  | 

400! 

9 .6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1969 

1 

1  1 

110.01 

26.0! 

3.0! 

-  | 

! 

4TA  302 

1674778 

14614*461 

11C. 01 

26.0! 

7.01 

■  j 

400! 

9.6! NONE 

(MO 

ST.  LOUIS 

1969 

1 

1  1 

110.01 

26.01 

3.0! 

-  1 

! 

JTA  4C1 

1674779 

18214*461 

120.01 

28.0! 

7.01 

-  j 

500! 

9. 6 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1971 

1 

t  1 

120.01 

28.0! 

3.0! 

-  1 

1 

JTA  402 

1674780 

182I4A46I 

120.0! 

28. Cl 

7.0! 

•  | 

500! 

9.6! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1971 

1 

i  i 

120.01 

28.01 

3.01 

-  ! 

! 

JTA  403 

1676851 

18214*461 

120.01 

28.01 

7.01 

-  j 

500! 

9.6 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1973 

1 

t  1 

120.01 

28.0! 

3.01 

-  | 

1 

JTA  501 

1674781 

22914A461 

130.01 

30.0! 

7.0! 

-  I 

650! 

1 0.0 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1910 

1 

!  1 

--  | 

—  1 

2.0! 

-  | 

1 

JTA  502 

1674782 

22914*46! 

130.0! 

30.01 

7.0! 

-  | 

650! 

10.01  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1980 

1 

i  i 

—  1 

—  1 

2.01 

-  ! 

| 

JTA  503 

1674783 

22914*461 

130.0! 

30.01 

7.0! 

-  f 

6501 

10.0 1N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1910 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

—  I 

1 

2.01 

"  I 

! 

1 

(14)  JUBILEE  NAVIGATION  CO. 

1 

1 

!  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

JUBILEE  X 

1292509 

7811  All  | 

85.01 

32. Cl 

2.71 

600! 

-  j 

32.01  NONE 

IGA 

COLUMBUS 

1963 

1 

1 

1  1 

1  1 

102.01 

1 

32.01 

! 

2.3! 

! 

3441 

1 

1 

(IS)  JUNGLE  tUEEIiSf  INC. 

I 

! 

i  i 

i  i 

1 

I 

! 

1 

FLAMINGO  I 

1267769 

10118161 

59.4! 

16.21 

4.0! 

300! 

-  | 

11  •  5 1  NONE 

IFL  MIAMI 

mi 

i 

■  i 

60.51 

16.21 

3.5! 

140! 

! 

! 

JUNGLE  RUE EN  III 

1273382 

4111A03! 

62.0! 

21.  Cl 

3.0! 

300! 

-  | 

9 .0! NONE 

IFL 

FORT 

195* 

1 

1  t 

64.0! 

22. C? 

2.8! 

182! 

! 

t 

LAUDERDALE! 

JUNGLE  RUEEN  IV 

1 533098 

65I1A031 

78.0! 

26.51 

3.9! 

400! 

-  ! 

9.0! NONE 

IFL 

FORT 

I 

1971 

! 

!  1 

81.01 

28.0! 

3.0! 

546! 

! 

I 

LAUDERDALE! 

NIKKC  11 

1504121 

1511916! 

56.4! 

20.11 

2.8! 

330! 

-  1 

16 .0 ! NONE 

IFL 

MIAMI 

1 

19*6 

1 

!  1 

60.0! 

22. C! 

2.0! 

150! 

! 

! 

1 

NIKKO  IV 

1521465 

6811B161 

59.  Oi 

20.8! 

5.1! 

330! 

-  I 

15.0! NONE 

!FL 

MIAMI 

1 

1969 

! 

1 

1  1 

1  1 

59.0! 

1 

20.8! 

1 

5.0! 

1 

300! 

! 

I 

I 

I 

! 

I 

(26)  X  A  STEEL  CHEMICALS 

KA  101 

1 

I 

1588659 

!  ! 

1  1 

70015A70! 

I 

l 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

1 

9.0! 

1400! 

! 

I 

20.01  PIPING 

I 

i 

II* 

'MON  f 

1 

! 

1978 

1 

t  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

XA  102 

1588660 

70015A70I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  1 

1400! 

20.0! PIPING 

LEMONT 

1 

197* 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  I 

1 

» 

1 

XA  103 

1618656 

700 1 5  A  70 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1400! 

20.0 (PIPING 

1  XL 

LEMONT 

1 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

•  I 

I 

1 

! 

XA  104 

1618657 

70015A70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1400! 

20.0 ! PIPING 

!XL 

LEMONT 

1 

1981 

1 

1 

1  1 

!  1 

195.0! 

1 

35.0! 

1 

2.0! 

! 

■  I 

! 

I 

! 

I 

! 

(32)  X  C  A  MARINE 
aoss  e 

i 

1 

1536190 

1  1 

1  1 

9711A021 

1 

1 

93.11 

! 

1 

24. Ct 

1 

1 

8.0! 

1200! 

22! 

I 

24.0IN0NE 

1 

! 

!LA 

CUT  Off 

I 

i 

1 

1971 

l 

1 

1  1 

i  1 

95.0! 

1 

24.  Cl 

6.5! 

33! 

! 

1 

1 

1 

I 

(26)  X  C  K  MARINE 

t 

l 

1  ! 

1  1 

l 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

NTT  1C09 

1282516 

712J4A401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1625! 

13.0! NONE 

IXL 

MORRIS 

1 

I960 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

VTT  1013 

1280776 

71214A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

13.0! NONE 

IXL 

MORRIS 

1 

I960 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

I 

! 

VTT  1016 

1240960 

71214A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1625! 

13.0IM0ME 

!IL 

MORRIS 

1 

1960 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

t 

VTT  1017 

1282401 

71214*  40 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1625! 

13.0IN0NE 

IXA 

KEOKUK 

1 

1960 

J 

I 

!  1 

!  1 

195.0! 

1 

35.  C! 

! 

1.51 

1 

"  ! 

! 

! 

! 

1 

l 

(29)  KAISER/ESTECK  DIV.  CF 

l 

V 11 40*0 

:  : 

!  1 

i 

• 

! 

i 

i 

i 

1 

J 

! 

1 

I 

t 

1 

INDUSTRIES 

1 

1  ! 

! 

t 

! 

! 

1 

1 

ADELE  RILEY 

1298941 

248215*711 

294.0! 

50. C! 

9.0! 

-  J 

25001 

30.01  PUMPS 

IMS 

GREENVILLE! 

1965 

1 

1  1 

294.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

JAMES  A.  LYLES 

1298556 

2482 !  5*71 1 

294.0! 

50. C! 

9.01 

-  j 

2500! 

30.0 ! PUMPS 

IMS 

GREENVILLE! 

1965 

l 

1  1 

294.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

SARAH  0.  SMITH 

1299738 

248215A71 1 

298.0! 

50.C! 

9.0! 

-  ! 

2500! 

30.0! PUMPS 

ITN 

MEMPHIS 

l 

1966 

1 

! 

1  ! 

1  1 

298.0! 

1 

50.0! 

! 

3.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

(29)  XAMPSVILLE  FERRY  (ILLINOIIS 

!  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

DEPT.  OF  TAANS.-DISTAIC!  8- 

1  1 

] 

! 

! 

! 

! 

! 

eUAEAU  OF  MAINTENANCE) 1 

1  1 

1 

] 

! 

! 

1 

I 

XAMPSVILLE  11 

1597970 

1513*35! 

-  1 

-  ! 

4.3! 

200! 

-  j 

20.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1 

1978 

I 

1  1 

47.7! 

11.51 

4.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

FERRY  BARGE  10 

1597971 

7914A42! 

1 

-  ! 

3.5! 

-  j 

6101 

9.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1 

1978 

I 

1 

I 

1  1 

1  1 

I  ! 

85.0! 

1 

1 

30.0! 

! 

1 

3.5! 

! 

1 

I 

t 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGRI 

IVTCC! 

BIRENSIONS  1  DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  I 

!  V 

E  S  S  E  L 

•  1ST!  OPERATOR 

NET  1C0DE1LENCTHIBRDTH] 

1 

1 

1 

EST  (  CARGO  HANDLING 

5$  IOPERATXNG 

j 

i 

i 

REGIS-!****! 

REG.  t 

REG. ! LOAD-! 

1 

CARGO  ! 

'IKED  !  EQUIPMENT 

1 TC 1 

BASE 

I  COAST 

TER  1  SEEI//////J/////1 

ED  l 

! ////////! 

'OINT  !  LINE-1 

!  AOl 

LINE-1 

VESSEL  MANE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IPAGEI 

OVER-! OVER-! ///// ! 

(ORSE! 

PASS-  !(LIGHT)l/77/////////7/// 

!TD! ////////// 

!  NUMBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1  EE  f 

LINE-2 

C11>  KANAK#  LTD. 

KANAK 

! 

! 

! 

1  1 
!  1 

1  1 

1 7! 3 A  36  E 

1 

52.9! 

! 

! 

11.8! 

! 

! 

! 

6.1! 

400! 

! 

! 

21.0! NONE 

!  V  A 

HAMPTON 

! 

! 

1  1 

1  ! 

43.0! 

12.0! 

1 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROADS 

<241  KANER#  HYMEN 

I 

! 

!  1 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

MARINE  TRADER 

1238999 

45  1 1  A 02 I 

64.8! 

14.2! 

5.8! 

175! 

20! 

1  2.5 ! NONE 

lux 

SUPERIOR 

! 

!  1 

1  1 

44.8! 

1 

14.2! 

! 

5.0! 

! 

"  ! 

I 

! 

(35)  KANSAS  CITY  R1VERBOAT# 

I 

me. 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

MISSOURI  RIVER  «UEEM 

1682612 

9511A16! 

9S.0! 

31.0! 

4.5! 

590! 

-  i 

47. 5! NONE 

1  MO 

KANSAS 

! 

1  1 

125.0! 

35.0! 

3.01 

625! 

! 

CITY 

WESTPORT 

1256338 

69 1 1 A 16 1 

65.0! 

15.0! 

2.0! 

235! 

-  ! 

21.2 ! NONE 

IMO 

KANSAS 

! 

1  1 

65.0! 

15.  C! 

1.5! 

60! 

! 

CITY 

AYERS  1016 

I  . 

16414A46! 

150.0! 

32.0! 

8.01 

•  I 

750! 

8.0! NONE 

J  MO 

KANSAS 

I 

! 

1  1 

1  I 

15C.0! 

! 

32.0! 

1 

1.6! 

! 

"  ! 

! 

! 

CITY 

! 

(42)  KAUAI  SUGAR  STORAGE  CORF!. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

HENRY  A.  WALKER 

1597716 

17013A36J 

69.0! 

26.  C! 

9.6! 

16001 

-  i 

21*2! NONE 

INI 

NAWILI- 

1 

1 

1  1 

1  1 

75.0! 

! 

27.0! 

! 

6.3! 

! 

•  ! 

! 

! 

WILI#  KAUA 

( 0 3 >  KEARNY  BARGE  CO. 

STAR  SHAMROCK 

! 

1 

1279144 

1  1 

1  ! 

10401 5A70! 

1 

210.01 

1 

50.0! 

1 

1 

10.0! 

1965! 

1 

! 

12.0! PUMP 

INJ 

KEARNY 

I 

! 

1  1 

1  1 

210.0! 

! 

50. C! 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

1 

(07)  KEEN,  DON  MARINE  TOWING#!  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MICHAEL  KEEN 

1267238 

4013A34! 

62.2! 

18.6! 

6.5! 

750! 

»  j 

3S.01N0NC 

!NJ 

BRIDGEPORT 

! 

! 

!  1 

1  1 

65.01 

19. C! 

! 

7.0! 

! 

*  ! 

1 

1 

! 

(20)  KEENEY#  T.  6.#  SONS#  INC!. 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

KENNY  NO.  4 

!  — - 

7S14A431 

100.0! 

22.0! 

4.5! 

-  j 

ISO! 

5 .31  NONE 

!VV 

BELLE 

I 

! 

1  1 

1  1 

100.0! 

! 

22.0! 

! 

1.0! 

“  ! 

! 

! 

(41)  KELCO  COMFANY 

I 

! 

!  I 

1  1 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

KELMAR 

1275953 

13I1A031 

143.8! 

31.0! 

9.5! 

600! 

950! 

34.0! ELECTRIC  KELP 

1 C  A 

SAN  DIEGO 

1 

1  1 

153.0! 

31.11 

6.0! 

-  J 

! HARVESTER 

KtLSOL 

1295140 

2  5 1 1 A  03 1 

143.0! 

31.0! 

9.0! 

760! 

475! 

36.0! ELECTRIC  KELP 

ICA 

SAN  DIEGQ 

1  1 

153.0! 

31.1! 

7.0! 

-  ! 

(HARVESTER 

KELSTAR 

IS8C303 

133I1A03! 

163.7! 

38.1! 

12.1! 

1000! 

675! 

51 .0!  ELECTRIC  KELP 

t  C  A 

SAN  DIEGO 

t  i 

181.4! 

31.11 

6.01 

-  ! 

1  HARVESTER 

VEBFOOT 

1274471 

911  BOS  1 

45.4! 

15.4! 

3.31 

560! 

101 

J5.01HONE 

ICA 

SAN  DIEGO 

1  1 

1  1 

48.0! 

! 

17.5! 

! 

2.41 

1 

-  ! 

! 

! 

(36)  KELLY  RYAN#  INC. 
NUNANIO 

1 

1657702 

1  1 

1  1 

.111.121 

! 

! 

14C.6! 

1 

! 

46.1! 

1 

1 

6.01 

975! 

160! 

! 

! 

47.5! NONE 

!  AK 

JUNEAU 

i 

1  1 

1  1 

140.6! 

1 

46.1! 

! 

3.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

(36)  KEMP  PACIFIC  FISHERIES#  !lN', 

:  1 

t  t 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

SAVAGE 

1 37J387 

1 9  0 1 1 A  03 1 

163.71 

40.01 

12.01 

1500! 

300! 

48 .0! NONE 

1 WA 

SEATTLE 

1 

1  t 

18C.0! 

40. Cl 

6.0! 

19! 

I 

SYBIL  FREERAN 

1387409 

19411A03! 

166.0! 

38.0! 

14.0! 

1500! 

300! 

48.0! NONE 

!  VA 

SEATTLE 

! 

t 

1  1 

I  1 

180.0! 

! 

36. C! 

1 

7.0! 

1 

13! 

! 

! 

(03)  XEN«$  MARINE 

PROGRESS  IS 

! 

! 

1172599 

1  1 

1  1 

265 1 5 A  71 1 

! 

! 

128.0! 

l 

! 

32.0! 

I 

1 

12.51 

4200! 

1 

! 

20.0! PUMPS 

INY 

ARTHUR 

! 

! 

1  1 

1  1 

128.0! 

1 

32.0! 

1 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

KILL 

(36)  KENCO  MARINE  SERVICES# 

! 

X  INC. 

!  1 

1  1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

EXPRESS 

!  21106$ 

9913A36! 

118.0! 

25.1! 

10.5! 

1200! 

-  ! 

43.01  NONE 

!WA 

SEATTLE 

1 

1  1 

125.0! 

25.11 

9.5! 

-  j 

! 

KAYAK  II 

! 254382 

40714A481 

129.7! 

30. C! 

7.0! 

-  j 

700! 

15.0135  TON  CRANE 

1  WA 

SEATTLE 

1 

1  1 

130.0! 

30.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

POLAR  EXPRESS 

1684719 

4961 4A481 

206.0! 

35.0! 

6.0! 

-  j 

1200! 

28.012  10  TON  CRANES 

!WA 

SEATTLE 

! 

) 

1  1 
1  1 

206.0! 

! 

35.0! 

! 

2.5! 

! 

•  ! 

! 

! 

(32)  KEHMAIR#  DONALD  J. 
CAPT.  DICKIE 

! 

! 

!  639470 

!  1 

1  1 

1811 C  02 1 

1 

! 

45.6! 

! 

1 

15. Cl 

! 

! 

4.0! 

640! 

! 

! 

-  ! 

!LA 

BUNAS 

! 

1 

!  1 

1  1 

47.0! 

! 

15.0! 

1 

4.0! 

30! 

! 

! 

(32)  KENNER  NARINE  S  MACHINERY#  INC. 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

HOLSTEIN 

1503340 

31I3A36J 

48.6! 

1 1.0! 

6.01 

300! 

-  I 

20.0! NONE 

1 L  A 

LAPLACE 

! 

1  1 

SC.O! 

18.0! 

5.0! 

-  i 

! 

JERSEY 

1505341 

3613A361 

40.6! 

18.C! 

6.0! 

300! 

-  j 

20.0! NONE 

!LA 

LAPLACE 

1 

1 

I  t 

1  1 

50.0! 

! 

16.0! 

! 

5.0! 

! 

“  1 

! 

I- 

(18)  KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

1 

1 

!  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

(FUEL  PROCUREMENT  DEPT. ( 

1  1 

! 

1 

! 

! 

C  491 

1  - 

62314A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

GHENT 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  J 

! 

C  492 

!  - 

195.0! 

?.C! 

—  * 

1525! 

13.CUCSE 

!KV 

GHENT 

l 

1  I 

195.0! 

35. ci 

1.5! 

-  | 

! 

C  493 

1  - 

6231 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3.0! NONE 

IKY 

GHENT 

I 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  | 

! 

C  494 

623I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0IN0NF 

IKY 

GHENT 

! 

1 

!  1 

1  I 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

(31)  KESO#  MILES  V. 

1 

1 

1  1 
1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TAGISH 

1278834 

152138361 

102.81 

27.  Cl 

14.0! 

1200! 

-  j 

45.0! NONE 

1  AK 

JUNEAU 

! 

1 

1  1 

1  f 

11C.0! 

27.0! 

14.0! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

(38)  KETCHIKAN  GATEWAY  8CR0UGIH 

!  1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

1 

BOB  ELLIS 

1539779 

5811A13! 

91.91 

33.0! 

6.8! 

665! 

-  ! 

37 .0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

1 

1  I 

100.01 

38.0! 

6.0! 

90! 

i 

BORCH 

1309538 

I811A131 

59.0! 

33.0! 

6.31 

340! 

-  | 

30.0  j  NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

59.0! 

! 

! 

34.0! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

112! 

! 

! 

! 

I 

! 

YEAR  1 

BUILT  I 

:  ok  l 

•REBUILT! 

!  ! 

!  1982  ! 

!  1 

I  1 

! 

! 

*  1957  ! 

! 

! 

i 

I 

1985  ! 

I 

1951  1 
t 

1963  ! 

! 

! 

! 

I 

1978  ! 

! 

( 

» 

I 

1959  1 
! 

! 

! 

! 

1954  ! 

! 

! 

! 

! 

1946  ! 
i 
I 

i 

•  1957  ! 

I 

1964  ( 
! 

1977  ! 
! 

1957  ! 
! 
! 
I 
! 

1983  ! 
! 
1 
! 
! 

1978  ! 

1977  ! 
I 
! 
! 
I 

1936  1 
! 
! 
I 
( 

1913  ! 
! 

1944  I 
l 

1985  ! 
! 
J 
! 

1981  ! 
! 
! 
I 
! 

1966  ! 

i 

1966  1 
i 
! 


j 

1977  j 
197?  i 
1977  ! 
1977  ! 

j 

1944  1 


1972  j 

1967  I 
! 
1 
! 


TABU  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


-4M 


ENCR1 

DISTi  OPERATOR 


VESSEL  NANE  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


IVTCC 
NET  ICODE 
REGIS"!**** 
TER  !  SEE 
TON-  IMAGE 
NAGE  !  IV 


DIMENSIONS  IDRAFT! 
LENGTH! BROTH!  ! 

REG.  !  REG* ILOAO-! 
//////!/////!  ED  ! 

OVER"! OVER "!/////!  HORSE 
ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH" 

!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  ! (LIGHT) 
ENGERS  I  (FEET) 


I  V  E  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  !S  IOPERATING 
EQUIPMENT  !TCl  BASE 

LINk-1  I AO!  LINE-1 

//////////////// !TD! ////////// 
LINE-2  !EE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


!  !  !  ! 

!  !  !  ! 


(18)  KETCHIKAN  GATEWAY 

BCROUCiK 

1  1  1 

1  1 

(CONTINUED) ! 

1  !  1 

1  1 

EICHNER 

1514755 

i 

! 

1  I8HA131 

1  t  1 

!  1  1 

59.0!  33.0! 
59.01  33.0! 

1  1 

(32)  KEV-TAN,  INC. 
MR.  GENE 

1 

! 

1525382 

! 

1 

1  1  1 

1  !  1 

1  2813A36! 

1  1  i 

1  1  ! 

1  t 

1  1 
48.9!  16.6! 
48.9!  16.6! 

!  1 

(C3)  KEY  WEST  TOWING 

CORP. 

! 

! 

1  1  1 

!  t  1 

t  ! 

!  ( 

KEY  WEST 

! 538428 

1  1200I5A70! 

!  -  ! 

1 

1 

1  1  ! 

1  !  ! 

195.01  52.6! 

!  ! 

(C7)  KETSTOME  SHIPPING 

CO./ 

! 

A ! GENT 

1  !  1 

1  1  5 

!  ! 

1  1 

ENERGY  INDEPENDENCE 

1657540 

! 

!  1013111A06! 

1  1  1 

640.0!  95.2! 
666.0!  95.2! 

ATI6UN  PASS 

i 586128 
! 

1  63494 ! 2  A  2  0 1 

1  1  1 

874. 81173.1! 
906. 01173. 1! 

CHELSEA 

! 56241 6 
! 

1  15951 12A20I 

1  1  1 

662.5!  90.1! 
688.5!  90.1! 

CHERRY  VALLEY 

1557503 

! 

!  15951 12A20I 

1  1  1 

662.51  90.1! 
698. 5!  90.1! 

CHESTNUT  KILL 

1577738 

! 

1  3507212*20! 

1  1  1 

861.81105.81 

894.0M06.0! 

CHILBAR 

1634540 

! 

1  1386112A20! 

1  !  1 

639.71102.0! 

664.91102*1! 

CORONADO 

1553623 

! 

l  15951I2A20I 

1  1  ! 

662.5!  90.1! 
688.5!  90.1! 

EDGAR  M.  flUEENY 

1528567 

l 

1  14423! 2A201 

1  !  1 

632.3!  90.1! 
660.2!  90.2! 

FREDERICKSBURG 

! 629  297 
! 

!  15220! 2A201 

I  !  1 

626.61102.1! 
651.8! 1C2.1 ! 

GOLDEN  GATE 

! 526972 
! 

1  27890! 2A201 

1  !  1 

711.1 1105.1! 
731.01105.2! 

KENAI 

1586127 

I 

1  514901 2A20I 

1  !  ! 

838.51136.1 ! 
869.01136.2! 

KEYSTONE  CANTON 

1586129 

1 

1  6349412A20! 
t  1  1 

874.81173.1! 

906*01173.1! 

KETSTCNFR 

1266730 

! 

1  7916 1 2A20 1 

1  !  ! 

529.4!  68.3! 
551.2!  68.3! 

KITTANNING 

! 579572 

I 

1  35072 ! 2A  20! 

1  1  1 

861.8HC5.6l 
894.0! 106.0! 

TONSINA 

1585629 

1 

1  5149012A20! 

1  !  1 

838. 51136.1! 
669.01136.2! 

VALLEY  FORGE 

! 505786 
! 

! 

1  16026! 2A201 

1  1  1 

t  !  ! 

632.3!  90.1! 
660.2!  90.2! 

!  1 

(29)  KIESEL  MARINE  SERVICES 

1 

! 

I  1  1 

i  1  1 

!  1 

!  ! 

HARBOR  HUSTLER 

1636136 

I 

1  6913A36! 

!  1  1 

64.0!  23. C! 
64.0!  23. C! 

KRISTINA  e 

1509996 

! 

!  4313A36! 

1  1  1 

52.3!  20.0! 
52.3!  20. C! 

CHEM  71 

1297213 

1 

1  833! 5*71 1 

1  1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

GW  101 

!  - 

! 

l  53515*71 1 
l  1  ! 

180.0!  40. C! 
180.0!  40. Cl 

NFS  1C3 

KP  1 

!  - 

! 

1  8915*71 1 

1  !  ! 

72.0!  24. C! 
72.0!  24.0! 
120.0!  35.0! 

3 

1  !  1 

120*01  35. C! 

KM  2 

1  - 

! 

I  61715*71 1 

1  1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

! 

1  !  1 

72.0!  25. C! 

M  11 

1275910 

l 

!  63215*71 ( 

1  !  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

RGT  900 

!  - 

! 

1 

1  61713*71! 

!  1  1 

1  !  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

!  ! 

(37)  KIEWIT  PACIFIC 
BARGE  *06 

JMC  2 

JP.C  6 

CO 

! 

! 

1298799 

! 

•  ...... 

i 

1  I  1 

1  !  1 

1  1 82914*40! 

f  1  1 

!  33714A43! 

1  1  1 

1  3C4I4A43! 

!  ! 

!  ! 

236.6!  60.1! 
24C.0!  60.1! 
120.0!  36.8! 
120.0!  36.8! 
145.0!  32.0! 

! 

!  !  1 

145.0!  32. Ci 

ROCK  SCOW  202 

1504019 

1 

1  108414*43! 

1  1  1 

200.0!  45.C! 
200.0!  45. C! 

ROCK  SCOW  203 

1504480 

! 

1  108414A431 

1  2  I 

200.0!  45.0! 
200.0!  45.C! 

ROCK  SCOW  204 

1504481 

1 

! 

1  108414A43! 

t  1  1 

1  !  1 

200.0!  45.C! 
20C.0!  45. C! 

!  ! 

(32)  KlffE/  TOM  t  SONS 

BOAT 

f 

R1ENTAL 

!  1  1 

1  1  2 

!  ! 

!  ! 

DARLA  K 

1648192 

1 

!  6513*361 

1  1  1 

63.3!  23.6! 
66.0!  24.0! 

TCMFW 

fMZIOS 

1 

1  62I3A36I 

1  !  1 

60.3!  23.6! 
65.0!  24.0! 

LTK  573 

1632320 

1 

1 

1  21314A431 

!  1  1 

1  1  ! 

120.0!  30. C! 
120.0!  30, C! 

(  ! 

(32)  KILCORE  MARINE/ 

INC. 

1 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

!  I 

!  ! 

T  PADEWIND 

1 6QC06S 

1  199! 1*02! 

-  !  -  ! 

1 

I 

1  1  1 

1  1  1 

161.0!  38.0! 

!  ! 

(33)  KILGORE  MARINE/ 

INC. 

1 

! 

1  1  1 

I  1  ! 

!  ! 

1  ! 

C//TAIN  MAC 

1617291 

1 

!  6611C03! 

1  1  1 

110.0!  24. C! 
110.0!  24. C! 

GULF  SOL 

1622325 

! 

1  6611A03! 

1  !  1 

110.0!  24. C! 
110.0!  24. C! 

K  MARINE  I 

I64CS64 

1  299! 1*03! 

187.0!  40. C! 

!  1  —  l—l 

!  !  !  ! 

!  !  ! 


! 

! 

1 

! 

6.3! 

! 

! 

I 

! 

340! 

1 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

30.0 ! NONE 

! 

! 

! 

! 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1968 

6.0! 

■ 

1 

!, 

112! 

! 

\ 

! 

! 

! 

y 

! 

! 

y 

• 

! 

6.71 

! 

3001 

x 

! 

28.0 i NONE 

X 

! 

!  L  A 

HARVEY  ! 

197C 

6.0! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

• 

! 

! 

■ 

! 

! 

y 

* 

! 

10.3! 

i 

! 

< 

! 

2215! 

X 

! 

25  *0! PUMP 

X 

! 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1964 

1.SI 

1 

! 

! 

34.1! 

! 

! 

■ 

! 

« 

! 

! 

i 

! 

! 

y 

i 

l 

12000! 

i 

! 

42600! 

i 

! 

153.01  ELECTRIC  CON- 

I 

I 

IPA 

PHILADEL-  I 

1983 

19.0! 

! 

-  j 

(VEYOR  SYSTEM 

I 

PHIA  ! 

57.3! 

267001 

190000! 

174.1 {STEAM  PUMPS 

!  C  A 

WILMINGTON! 

1977 

23.0! 

! 

! 

1 

34.6! 

15000! 

43000! 

137.6! STEAM  PUMPS/ 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1975 

20.0! 

1 

ICOILCD 

! 

PHIA  ! 

34.8! 

15000! 

43000! 

137.6! STEAM  PUMPS/ 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1974 

20.0! 

I 

-  j 

ICOILCD 

! 

PHIA  ! 

49.1! 

24500! 

100000! 

163.0! STEAM  PUMPS/ 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1976 

22.6! 

! 

(COILED 

; 

PHIA  ! 

35.6! 

20460! 

42336! 

154.5! ELEC  STEAM  PUMPSIP* 

PHILADEL-  ! 

*  1981 

20.0! 

! 

(PARTIALLY  COILED! 

PHIA  ! 

34.8! 

15000! 

43000! 

137.6! STEAM  PUMPS/  . 

!Pa 

PHILADEL-  I 

1973 

20.0! 

1 

!  COILED 

! 

PHIA  ! 

36.6! 

1S000! 

40000! 

122.0! ELECTRIC  PUMPS 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1970 

18.0! 

! 

1PARTXALLY  COILED! 

PHIA  ! 

36.0! 

20460! 

43000! 

153.01STEAM  PUMPS/ 

IPA 

PHILADEL-  ! 

*  198C 

20.0! 

! 

ICOILED 

1 

PHIA  ! 

43.3! 

20000! 

68000! 

126.0! STEAM  PUMPS/ 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1rt?0 

19.0! 

! 

-  j 

1PARTIALLY  COILED! 

PHIA  ! 

55.0! 

30000! 

130500! 

178.0! STEAM  PUMPS 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1979 

10.0! 

! 

! 

! 

PHIA  1 

57.3! 

26700! 

190000! 

175.0! STEAM  PUMPS 

!  C  A 

WILMINGTON! 

1978 

10.0! 

! 

! 

! 

30.7! 

7700! 

20500! 

110.01PUMPS/  PARTIALLY1PA 

PHILADEL-  ! 

1953 

18.01 

! 

ICOILED 

! 

PHIA  ! 

49.11 

N 

#* 

o 

o 

100000! 

163.01STCAM  PUMPS/ 

IPA 

PHILADEL-  1 

1977 

22.6! 

! 

-  j 

ICOILED 

! 

PHIA  ! 

55.0! 

30000! 

130500! 

172.01STEAH  PUMPS 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1976 

10.0! 

! 

-  I 

I 

! 

PHIA  ! 

36.6! 

150001 

41000! 

122.01  ELEC  STEAM  FUFFSIF* 

PHILADEL-  ! 

1966 

18.0! 

j 

! 

! 

I 

* 

ifaatiai.lt  coileai 

1  1 

1  1 

PHIA  ! 

7.0! 

i 

I 

910! 

X 

! 

! 

39.0! NONE 

! 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

5.0! 

! 

\ 

! 

6.1! 

800! 

30.MNOME 

1  NO 

ST.  LOUIS  I 

1967 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

9.0! 

1422! 

14.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1964 

2.0! 

! 

-  | 

t 

! 

10. 0! 

1417! 

16.011  DIESEL  PUMP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1959 

2.0! 

! 

! 

! 

5.0! 

245! 

18.0! PUMP 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1951 

1.0! 

! 

-  f 

! 

! 

8.0! 

-  | 

601! 

16.0 !GM  AND  LISTER 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

2.0! 

! 

-  J 

(DIESEL  PUMPS 

! 

11.0! 

1047! 

10. OM  DIESEL  PUMP 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1962 

2.0! 

! 

! 

! 

6.0! 

181! 

13.011  DIESEL  PUMP 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1952 

2.0! 

! 

I 

! 

10.0! 

1207! 

20.012  DIESEL  PUMPS 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1958 

2.0! 

! 

! 

! 

8.5! 

1000! 

15.0IDTESEL  PUMP 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1962 

2.0! 

! 

• 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

1 

y 

i 

! 

14.5! 

! 

i 

! 

5000! 

1 

27.6IN0NE 

X 

! 

INI 

HONOLULU  ! 

1965 

2.4! 

! 

-  J 

1 

! 

6.0! 

600! 

1 2.0! NONE 

1WA 

VANCOUVER  ! 

1938 

1.5! 

1 

! 

! 

6.0! 

600! 

7.6IN0NE 

IWA 

VANCOUVER  ! 

1938 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

11.3! 

2096! 

16.6! NONE 

!HI 

HONOLULU  ! 

1966 

3.0! 

! 

! 

! 

11.3! 

2096! 

1 6 .6 {NONE 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1966 

3.0! 

1 

-  J 

! 

! 

11.3! 

2096! 

16.6! NONE 

!  C  A 

VALLEJO  ! 

1966 

3.0! 

! 

i 

1 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

1 

i 

i 

! 

8.5! 

x 

! 

1200! 

X 

! 

x 

! 

42.0! NONE 

x 

! 

!LA 

NEW  I 

1902 

6.01 

! 

! 

| 

ORLEANS  ! 

8.0! 

12001 

42.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1981 

6.0! 

l 

! 

i 

ORLEANS  ! 

7.01 

-  ) 

590! 

8.6! NONE 

lLA 

NEW  ! 

1981 

1.0! 

! 

■ 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

ORLEANS  1 

i 

! 

13.2! 

i 

! 

3000! 

j 

550! 

i 

! 

30.0! 

! 

!TX 

FREEPORT  ! 

1978 

9.0! 

! 

| 

! 

! 

i 

12! 

! 

y 

i 

i 

• 

! 

! 

y 

i 

S  •  6  i 

t 

! 

2400! 

X 

! 

57! 

X 

! 

12. 0! NONE 

X 

!LA 

MORGAN  ! 

1980 

2 

4.6! 

1 

50! 

! 

1 

CITY  ! 

S.6! 

2400! 

57! 

1 2.0JN0NE 

!LA 

MORGAN  ! 

- 

4.6! 

! 

50! 

1 

! 

CITY  ! 

12.0! 

3000! 

500! 

17.0! NONE 

!LA 

MORGAN  1 

1981 

8.0! 

; 

i 

1 

! 

! 

20! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CITY  ! 

! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


Eli  6ft! 

ivTcci 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

i 

•1ST!  OPERATOR 

NET  ! CODE! LENGTH! BRDTHl 

! 

i 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

! 

1  COAST 

TER  1  SEE! //////! /////I 

U£D  | 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1  AO! 

LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  MAKE  AMO  NUMBER 

!  CUARD 

TON*  (PAGE! 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////1TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUNIER 

NAGE  !  XV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENCtftS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

UNC-i  1 

‘REBUILT! 

(33)  KIUORE  MARINE,  INC. 

I 

1 

! 

1  1 

!  1 

1  1 

I 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  ! 

I 

I 

1 

! 

! 

K  NARINE  IX 

! 441712 

202I1AO31 

167.0! 

40.C! 

12.0! 

3000! 

500! 

17.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1981  ! 

I 

1  I 

192.0! 

40.01 

6.01 

20! 

! 

! 

CITY 

! 

X  NARINE  III 

1442788 

299I1A03! 

187.0! 

40.0! 

12.0! 

3000! 

500! 

17.0! NONE 

lLA 

NORGAN 

1981  i 

! 

I 

1  1 

!  1 

—  1 

1 

—  ! 

! 

8.0! 

! 

20! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

l 

1 

(31)  KXNIALL  BOON  CO. 

JANIE  LEE 

! 

! 

1S3C727 

1  1 

1  1 

2S11A02I 

1 

1 

52.6! 

! 

! 

14.0! 

! 

! 

4.6! 

330! 

25! 

! 

14.014000  LB 

DIESEL 

! 

! 

!  A 

SITKA 

! 

! 

1966  J 

! 

! 

1  1 

1  1 

56.0! 

t 

14.C! 

! 

4.01 

( 

*  ! 

(CRANE 

! 

! 

! 

j 

i 

(23)  XXN6  CO.  THE,  INC. 

BARRY  J 

I 

I 

1911172 

1  1 

1  1 

22I3A36! 

! 

! 

46.0! 

! 

13. C! 

j 

i 

7.0! 

425! 

! 

t 

IS .0! NONE 

! 

! 

(NX 

HOLLAND 

! 

! 

1943  ! 

! 

1  1 

46.0! 

13.0! 

6.0! 

-  j 

i 

! 

! 

CAROL  ANN 

1*35242 

7413A34! 

66.0! 

24.0! 

7.5! 

900! 

-  j 

26.0IN0.NE 

!ftl 

HOLLAND 

1961  ! 

! 

1  1 

66.0! 

24.0! 

5.0! 

-  j 

! 

i 

1 

JULIE  BEE 

! 313874 

21I3A36! 

49.6! 

14.1! 

3. 8! 

500! 

-  j 

17.0! NONE 

!KX 

HOLLAND 

193C  ! 

1 

1  1 

49.81 

14.11 

4.8! 

-  j 

( 

! 

! 

LUDIN6T0N 

1003966 

391 3A361 

69.3! 

17.5! 

11.5! 

1000! 

-  j 

29,0 ! NONE 

!PI 

HOLLAND 

•  1979  ! 

! 

1  1 

69.31 

17.5! 

9.5! 

-  i 

! 

i 

! 

NISS  EDNA 

1279715 

913A36! 

36.8! 

11.2! 

4.6! 

200! 

-  j 

1 6.0 ! NONE 

ini 

HOLLAND 

1935  ! 

i 

I  1 

36.8! 

11.2! 

3.8! 

-  i 

! 

! 

! 

B  1 

15738B4 

69714A46! 

163.0! 

42.5! 

6.4! 

-  j 

1500! 

1 2.0! NONE 

in: 

HOLLAND 

1976  ! 

! 

(  i 

165.0! 

42.3! 

2.0! 

-  j 

i 

1 

! 

B  14 

1571734 

72014A461 

165.0! 

42. C! 

8.4! 

-  ! 

1500! 

1 2 .0! NONE 

INI 

HOLLAND 

1976  ! 

1 

(  ! 

165.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ( 

1 

! 

1 

DERRICK  NO.  109 

!  - 

14A461 

! 

-  j 

6.0! 

-  i 

-  I 

! 

!HI 

HOLLAND 

1986  ! 

1 

1  ! 

185.0! 

45.0! 

4.5! 

-  j 

I 

! 

i 

DERRICK  NO.  110 

j 

-  14A461 

! 

-  ! 

! 

-  j 

-  j 

-  (NONE 

!M 

HOLLAND 

1936  ! 

! 

!  ! 

70.0! 

29.0! 

-  t 

-  i 

! 

! 

! 

ILLINOIS 

1  531560 

521 1 4A4&1 

140.0! 

50.0! 

-  ! 

-  | 

-  i 

INONE 

!  nt 

HOLLAND 

1971  ! 

1 

1  1 

14C.0! 

50.0! 

-  1 

-  j 

1 

! 

! 

BUXTON  11 

153CE96 

140I6A99! 

! 

-  ! 

4.0! 

-  j 

-  j 

!  NONE 

INI 

HOLLAND 

1978  ! 

1 

1  1 

.  65.0! 

28.01 

2.5! 

-  i 

» 

! 

! 

COURTNEY  E 

1  - 

-  14A99! 

-  ! 

-  ! 

3.0! 

-  i 

-  j 

-  INONE 

!NX 

HOLLAND 

1972  ! 

1 

|  1 

70.0! 

24. C! 

1.5! 

*  i 

! 

! 

! 

DAN  ALLEN 

1  - 

-  16A99! 

-  ; 

-  ! 

3.0! 

•  *  ! 

.  | 

-  INONE 

!HZ 

HOLLAND 

1972  ! 

1 

1  ! 

70.  oi 

24.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

! 

PCTOMAC  I 

j  - 

-  16A991 

1 

-  ! 

3.0! 

-  | 

•  i 

-  INONE 

INI 

HOLLAND 

1972  ! 

I 

1 

1  i 

1  1 

65.0! 

! 

24.  CJ 

1.5! 

! 

*  i 

( 

! 

! 

1 

! 

! 

(03)  KXN6ST0N  RECYCLING,  INC 

! 

.1 

!  1 

1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

1 

! 

« 

ftl  3 

1251244 

I8SUA40! 

146.0! 

38.0! 

18. oi 

•  j 

22CO! 

27.01N3NC 

INY 

KINGSTON 

1946  ! 

I 

1  1 

146.01 

36.  C! 

3.0! 

-  I 

1 

! 

! 

RP  14 

1256577 

I8514A401 

146.0! 

38. C! 

18.0! 

•  ! 

22C0! 

27.0! NONE 

!  NY 

KINGSTON 

1948  ! 

! 

1 

1  1 

1  1 

144.0! 

! 

38.  C! 

! 

3.0! 

! 

“  ! 

! 

1 

! 

i 

i 

(22)  KINSNAN  LINES,  INC. 

1 

I 

1  1 

!  ! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HARRY  COULBY 

1224742 

74571 1A031 

615.21 

45. C! 

23.0! 

5000! 

18030! 

80.0! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

*  1957  ! 

I 

1  1 

631.0! 

65.0! 

15.9! 

-  | 

! 

1 

! 

HENRY  STC1N8RENNER 

1214234 

3490MA03! 

580.0! 

60.0! 

22.4! 

2000! 

14100! 

91 .0! NONE 

•OH 

CLEVELAND 

1916  ! 

1 

!  ! 

60C.0! 

40.  C! 

15.4! 

-  | 

! 

i 

! 

KINSNAN  INDEPENDENT 

1264317 

>*7211*031 

624.2! 

67.0! 

25.5! 

4000! 

20520! 

65 .0! NONE 

!0H 

CLEVELAND 

1952  ! 

1 

I 

1  1 

1  1 

642.0! 

! 

47.0! 

! 

17.0! 

! 

*  ! 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

(09)  RISER,  JOHN 

1 

1 

!  1 

!  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

THUNDER  HORSE 

1519716 

1911C02! 

45.0! 

15.0! 

5.6! 

1030! 

-  ! 

25.C1NONC 

!ND 

SEVERNA 

1978  ! 

I 

! 

1  ! 

1  1 

47.0! 

1 

15.0! 

! 

-  ! 

! 

30! 

! 

! 

I 

! 

PARK 

! 

! 

f 

! 

!  I 

1  1 

1 

1 

! 

i 

i 

i 

j 

i 

I 

i 

! 

; 

SEA  WINCH 

1247617 

2113636! 

60.31 

17.3! 

6.0! 

500! 

-  f 

30.0 ! NONE 

iwA 

PORT 

1973  ! 

! 

1  1 

44.6! 

19.01 

6.C! 

-  ! 

! 

! 

ORCHARD 

1 

KB  1 

1525409 

17815A70! 

94.0! 

32.0! 

7.C! 

-  ! 

518! 

16.CI DIESEL 

PUNPS 

!WA 

PORT 

1970  ! 

! 

I 

!  1 

1  1 

96.0! 

! 

32. C! 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

i 

i 

! 

1 

ORCHARD 

! 

! 

(23)  KLANERUS,  VINCENT 

LINE  ISLAND 

1 

! 

1245169 

1  I 

f  1 

1613A361 

1 

1 

42.6! 

I 

1 

12. C! 

i 

! 

5.5! 

160! 

• 

i 

1 6.0! NONE 

( 

i 

5  PR  I 

DETOUR 

! 

1957  ! 

1 

! 

I  ! 

1  1 

42.8! 

1 

12.0! 

( 

3.5! 

! 

i 

i 

“  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(13)  RHD  NARINE,  INC. 

NICOLE  6UIDRY 

1 

1 

1523416 

1  I 

!  1 

3713*36! 

1 

48.0! 

! 

! 

17.6! 

! 

( 

7.0! 

600! 

! 

28.0! NONE 

! 

i 

isc 

CHARLESTON 

! 

! 

1966  ! 

! 

! 

1  ! 

1  1 

50.0! 

16. C! 

! 

6.0! 

1 

“  ! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

(37)  XNAPPTON  CORPORATION 
AtUAEUS 

1 

I  - 

!  1 

1  ! 
5MA02I 

! 

32.0! 

! 

! 

12.0! 

! 

! 

1.6! 

22C! 

! 

! 

10.0! NONE 

! 

! 

‘OR 

RAINIER 

2 

! 

1975  ! 

! 

!  ! 

32.01 

12. C! 

1.0! 

6! 

! 

t 

; 

AREftlCA 

1631187 

13513A361 

95.0! 

32.0! 

14.9! 

3000! 

-  | 

38.0! NONE 

!CR 

PORTLAND 

1982  i 

| 

!  1 

95.0! 

34.2! 

14.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

ARCTIC  FALCON 

(43151 5 

1413A361 

36.01 

12. C! 

7.0! 

530! 

-  | 

—  (NONE 

IAK 

PRUDHCE 

1981  ! 

! 

!  1 

36.0! 

12. C! 

7.0! 

-  1 

! 

e 

BAY 

! 

ARROW  2 

•263673 

2113A36I 

53.0! 

14. C! 

6.0! 

325! 

-  j 

14. 3! NONE 

(OR 

ASTORIA 

196C  { 

! 

!  ! 

53.0! 

14. C! 

6.0! 

-  i 

! 

2 

j 

ARROW  3 

1274969 

2713*365 

57. B! 

15.8! 

5.5! 

580! 

*  ! 

18.0! NONE 

!0P 

PORTLAND 

*  1956  j 

1 

1  ! 

60.0! 

16.4! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ASTORIA 

1529323 

9953*36! 

66.0! 

28. C! 

13.0! 

1800! 

-  f 

42.0! NONE 

JVA 

SEATTLE 

197C  ! 

! 

1  1 

95.0! 

26.0! 

13.0! 

-  j 

! 

! 

! 

BETSY  L. 

1518581 

73  J  3*  365 

72.71 

26.2! 

8.5! 

2300! 

-  f 

28.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1969  ! 

! 

!  I 

76.0! 

26.5! 

8.5! 

-  j 

! 

* 

J 

BLUE  OX 

1234467 

2253*365 

47.1! 

15.5! 

6.3! 

440! 

•  ! 

42.0! NONE 

ioft 

PORTLAND 

♦  1937  j 

1 

!  1 

48.41 

15.5! 

4.5! 

-  ! 

I 

! 

i 

BRANDY  BAR 

1284112 

3553*361 

50.5! 

17. •! 

6.0! 

560! 

-  j 

31.0! NONE 

I  OR 

PORTLAND 

I960  i 

! 

!  1 

54.0! 

18.0! 

6.0! 

-  | 

! 

! 

! 

CAP  IVANS 

1557882 

6653*365 

71.5! 

25.  C! 

8.5! 

1700! 

•  J 

31 .5 ! NONE 

!  OR 

RAINIER 

1974  ! 

t 

(  1 

73.5! 

25. C! 

8.5! 

-  i 

! 

! 

! 

CMANPION 

1270411 

2013*361 

50.6! 

14.5! 

4.51 

440! 

•  f 

27.0! NONE 

!  WA 

STEVENSON 

1955  ! 

! 

1  I 

52.0! 

14.5! 

4.5! 

-  j 

! 

! 

! 

CHIEF 

1290751 

8353A36I 

70.  OJ 

23.6! 

9.7! 

1800! 

-  j 

55.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1963  ! 

I 

(  1 

70. 0! 

23.6! 

9.7! 

-  | 

! 

! 

1 

CLARKSTON 

1514250 

101 13*361 

74.8! 

28. C! 

10.0! 

2550! 

-  j 

37.1 (NONE 

!  OR 

PORTLAND 

*  1977  l 

I 

1  ! 

8C.0! 

28.5! 

10.0! 

-  i 

! 

! 

! 

CLEO  J  BRUSCO 

1537363 

5913*361 

71.5! 

24.0! 

6.01 

1350! 

-  j 

48. 0 ! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1972  ! 

! 

! 

!  I 

t  ! 

1  t 

75.0! 

1 

i 

24.01 

! 

6.01 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

.4M _ 

ENGR! 

DIST!  OPERATOR 


VESSEL  MARE  AND  NUMBER 


(37)  KNAPPTON  COPPORATION 

*  (CONTINUED) 

COMMANDO 

EAGLE 

EARL  H. 

FALCON 

FIREBALL 

GRIZZLY 

HENRY  B. 

HUSKY 

IDAHO 

IRENE 

JANET  R 

JOHN  A. 

JULIUS  BRUSCO 

KNARRTON 

LEWISTON 

LONGVIEW 

LOUIE  III 

MARINER 

NOYDCNA 

OAKLAND  PILOT 

OLYMPIC 

P  J  BRIX 

RAINIER 

RUSTLER 

SAND  PEBBLE 

SARAH  BRIX 

ST.  HELENS 

TIGER 

TOM  WHITE 

TONQUTM 

BARGE  417 

BARGE  424 

0ARONOF 

EL  DORADO 

KC  6 

KC  7 

KC  6 

KC  11 

KC  12 

KC  13 

KC  14 

KC  13 

KC  16 

KC  10 

KC  19 

KC  20 

KC  23 

KC  29 

KC  3C 

KC  31 

KC  32 

KC  33 

KC  34 

KC  40 


TABLE  2 


DESCRIPTION  OF  VI 


IVTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

( CAPACITY ! 

HIGH-  1 

!  V 

E  S  S  £  L 

NET  1C0DE1 LENGTH] BROTH! 

1 

! 

I 

EST  !  CARGO  MDLXNG 

IS  10PERATING 

I  COAST 

TER  l  SEEI//////1/////1 

CD  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AOl 

LINE-1 

BUILT 

1  GUARD 

TON-  1PAGE! 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD! ////////// 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEE!)!  LINE-2 

ICC! 

LINE-2 

•REBUILT! 

! 

( 

! 

! 273299 

1  1 

1  1 

!  1 

1  1 

2013*36! 

1 

1 

1 

1 

5C.6! 

! 

! 

! 

j 

14, si 

! 

t 

J 

i 

4.5! 

i 

440 1 

! 

! 

! 

! 

44. 3! NONE 

! 

! 

! 

!WA 

STEVENSON 

1956 

I 

1  ! 

52.0! 

14.5! 

4.5! 

-  ! 

! 

! 

!  206314 

6813A36! 

71.2! 

21.0! 

9.4! 

1000! 

-  , ! 

31 .6 ! NONE 

!  OR 

RAINIER 

1961 

1 

1  ! 

71.21 

21.01 

9.41 

-  | 

! 

! 

1294637 

1213A361 

39.0! 

14.0! 

3.5! 

330! 

»  i 

IS .0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1964 

! 

1  ! 

42.0! 

14.0! 

3.5! 

-  i 

! 

1 

1501267 

6613F36! 

64.81 

22.1! 

9.4! 

1 0O  I 

-  j 

36.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1965 

1 

1  1 

64.81 

22.1! 

9.4! 

•  i 

! 

1 

1265180 

3013A36! 

58.4! 

16.5! 

5.0! 

1095! 

-  j 

16.OIN0ME 

1  OR 

ST.  HELEN 

1952 

1 

1  1 

58.4! 

16.5! 

5.0! 

-  j 

! 

! 

1507652 

9513A36! 

10C.0! 

24.0! 

10.6! 

1800! 

-  j 

40.S1N0NE 

1  OR 

RAINIER 

• 

1943 

1 

1  1 

100.0! 

24.0! 

10.6! 

-  j 

! 

! 

1281C82 

813*36! 

36.2! 

11.01 

3.5! 

174! 

-  j 

1S.01NQNE 

(OR 

PORTLAND 

1946 

I 

1  1 

38.01 

11.0! 

3.5! 

-  i 

! 

I 

1265179 

3213*36! 

58.4! 

16.6! 

5.1! 

1020! 

-  f 

44.4 ! NONE 

!0R 

ASTORIA 

1952 

1 

1  1 

6C.0! 

17.7! 

5.1! 

-•  j 

I 

! 

1238796 

5913*36! 

80.6! 

23.0! 

7.0! 

1500! 

-  ! 

36.0! HONE 

!0R 

PORTLAND 

* 

1974 

! 

1  1 

8C.6! 

23.0! 

7.0! 

-  j 

! 

1 

1272365 

2713*36! 

53.3! 

15.7! 

5.3! 

660! 

-  j 

16.0! NONE 

1  OR 

RAINIER 

1956 

1 

1  1 

33.3! 

15.7! 

5.3! 

-  i 

1 

1 

1527549 

12813*36! 

77.5! 

25.4! 

6.8! 

22001 

-  | 

45.01N0NE 

!0R 

ASTORIA 

197C 

1 

1  ! 

77.5! 

25.4! 

8.8! 

-  j 

! 

! 

1281086 

1113*361 

43.0! 

12.5! 

6.0! 

370! 

-  j 

17.01  HONE 

10R 

RAINIER 

195C 

1 

!  1 

46.01 

12.5! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

1501930 

3813A36! 

60.7! 

19.2! 

7.01 

1020! 

-  i 

45.01  NONE 

1  OR 

PORTLAND 

1965 

{ 

1  1 

65.0! 

19.5! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

1503704 

491 3*36! 

65.01 

24.2! 

7.9! 

1130! 

-  i 

24.0! NONE 

(OR 

PORTLAND 

* 

1976 

1 

!  1 

70.0! 

24.2! 

7.9! 

-  ! 

! 

! 

1532759 

13513*361 

79.0! 

26.0! 

10.51 

2400! 

-  i 

42 .0 ! NONE 

I  OR 

PORTLAND 

1972 

1 

1  ! 

85.0! 

27.  C! 

10.5! 

-  j 

! 

! 

1261524 

1713A361 

42.3! 

14.0! 

6.0! 

450! 

-  ! 

40.0IK0KE 

!  OR 

PORTLAND 

1951 

t 

!  1 

45.01 

14.0! 

6.0! 

-  j 

! 

! 

1249503 

2713*361 

66.8! 

17.0! 

7.0! 

765! 

-  i 

31 .0! HONE 

1  OR 

ASTORIA 

1966 

1 

1  1 

70.0! 

17.0! 

7.0! 

-  ! 

1 

t 

1296979 

5213A361 

67.01 

24.0! 

11.1! 

1800! 

-  j 

38.0JN0NE 

!  OR 

PORTLAND 

1964 

1 

1  1 

67.0! 

24.0! 

11.1! 

-  j 

! 

! 

1231849 

6313*341 

99.31 

24.01 

7.5! 

1700! 

“  ! 

45 . 0! HOME 

!  OR 

PORTLAND 

* 

1976 

l 

1  1 

101.2! 

24. C! 

7.5! 

-  1 

! 

! 

1573417 

2913*361 

44.8! 

15.0! 

6.7! 

750! 

-  1 

(NONE 

!  OR 

RAINIER 

1976 

1 

1  I 

44.81 

15. C! 

6.7! 

-  ! 

! 

! 

1567631 

10113A36! 

73.5! 

21.2! 

11.1! 

2250! 

-  1 

50.01  NONE 

1  OR 

ASTORIA 

1975 

1 

1  ! 

73.5! 

21.2! 

11.1! 

-  i 

I 

! 

1649705 

35813*361 

75.1! 

31.1! 

11.0! 

2560! 

•  I 

49.6 1  HONE 

*  OR  PORTLAND 

1982 

! 

f  1 

87.1! 

32.  C! 

10.3! 

-  1 

» 

1 

1262216 

1713*361 

42.3! 

14. C! 

6.0! 

680! 

-  i 

40 .01  HONE 

!0R 

RAINIER 

1969 

1 

1  ’ 

45.0! 

14.01 

6.0! 

-  ( 

! 

1 

1292527 

913A361 

43.1! 

14.1! 

5.8! 

425! 

-  i 

16.5 ! HONE 

!WA 

STEVENSON 

1965 

! 

1  1 

45.0! 

14.8! 

5.3! 

-  ! 

! 

! 

1253122 

3413*361 

61.3! 

17.1! 

8.0! 

750! 

-  i 

31 .0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

« 

I960 

1 

t  1 

65.5! 

17.1! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

1265175 

48 1 3 A  36 1 

62.9! 

19.2! 

6.5! 

14501 

-  j 

52.1 ! NONE 

ICR 

PORTLAND 

• 

1971 

! 

I  ! 

72.01 

20.4! 

6.5! 

-  I 

! 

! 

1251764 

1113*361 

43.21 

12.01 

5.5! 

290! 

-  i 

14.01  NONE 

!0R 

RAINIER 

1947 

l 

!  ! 

46.0! 

12.0! 

5.5! 

-  i 

! 

i 

1265714 

32I3A36! 

56.9! 

17.1! 

5.7! 

1095! 

-  ! 

46.0! NONE 

iOR 

ASTORIA 

1940 

I 

t  I 

56.9! 

17.1! 

5.7! 

-  i 

1 

! 

1247912 

613A36I 

57.1! 

1 8.0! 

$.6! 

600! 

-  i 

28.8 l NONE 

!0R 

PORTLAND 

« 

1901 

1 

!  1 

57.1! 

18. C! 

5.6! 

-  i 

! 

1 

1268217 

2613*361 

54.6! 

16.0! 

6.5! 

730! 

-  j 

24.0! NONE 

IOR 

RAINIER 

* 

197C 

I 

1  1 

58.0! 

16. C! 

6.5! 

-  i 

I 

» 

1  - 

55014A461 

11C.0! 

34.0! 

10.9! 

-  | 

500! 

10  .0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1944 

1 

1  1 

110.0! 

34.0! 

3.0! 

-  ! 

I 

1 

1  - 

55014A461 

110.0! 

30.0! 

6.7! 

-  j 

SCO! 

10. 0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

— 

1 

1  1 

110.0! 

30.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

1513049 

2406 14F431 

275.0! 

60.0! 

12.0! 

-  ! 

25001 

9. 0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

I960 

! 

!  1 

275.0! 

60.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

t 

J287C15 

1225I4A41! 

180.1! 

44. C! 

9.0! 

-  I 

1450! 

20.01 AUSENS 

IOR 

PORTLAND 

1961 

1 

1  1 

18C.1! 

44.0! 

2.0! 

-  | 

1 

1 

1  - 

272I4A46 1 

104.0! 

39. C! 

2.0! 

-  j 

550! 

16.0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

* 

1944 

1 

i  1 

104.01 

39. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1508395 

586 14A461 

15C.0! 

42.01 

9.01 

-  j 

900! 

28.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1967 

t 

1  ! 

150.0! 

42.0! 

2.9! 

-  J 

! 

I 

1507931 

52 J14A43J 

150.0! 

42.0! 

9.0! 

-  ! 

900! 

26 .0 ! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1967 

1 

1  ! 

150.0! 

42.0! 

2.7! 

-  ! 

! 

1 

1  - 

459J4A401 

173.0! 

39.0! 

7.0! 

-  j 

1000! 

24 .01  NONE 

IOR 

PORTLANO 

1965 

! 

1  1 

173.0! 

39.0! 

2.0! 

•  -  | 

! 

! 

1  - 

93614A481 

2CO.O! 

4  0.  C  f 

10.0! 

-  i 

1600! 

26.1 ! NONE 

t  OR 

PORTLAND 

1961 

1 

1  1 

200.0! 

40.0! 

2.6! 

-  J 

! 

* 

!  - 

42114A431 

163.0! 

34.0! 

6.8! 

-  i 

750! 

22.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

* 

1970 

| 

1  1 

165.01 

35.0! 

2.3! 

-  ! 

! 

! 

1636159 

169014*40! 

273.0! 

42.0! 

13.5! 

-  ! 

3000! 

35.61N0NE 

!0R 

PORTLAND 

1901 

1 

!  ! 

273.0! 

42,0! 

2.5! 

-  | 

! 

! 

,  - 

201214*401 

242.0! 

42. C! 

13.5! 

-  1 

2700! 

28.0! NONE 

IOR 

PORTLANO 

• 

1973 

1 

!  1 

242.0! 

42.0! 

2.5! 

-  J 

! 

! 

{  ...... 

201214*40! 

242.0! 

42. C! 

13.5! 

-  | 

2700! 

28.0IH0NE 

!0R 

PORTLAND 

1973 

1 

1  1 

242.0! 

42.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

1277791 

96214*48! 

197.6! 

40.1! 

10.0! 

-  J 

1600! 

27.5 1N0NE 

IOR 

PORTLAND 

1960 

! 

!  1 

200.0! 

40.1! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

1282721 

91 214A40! 

197.0! 

40.1! 

13.6! 

-  ! 

1600! 

12.5! NONE 

!  ORE 

PORTLAND 

1960 

! 

!  1 

20C.0! 

40.1! 

2.6! 

-  1 

! 

! 

1276700 

7jm*45! 

W6.4I 

40.1! 

10. 0! 

-  { 

c?»  65  KCfiE 

ics 

1950 

• 

! 

i  ] 

160.01 

40.1! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

»  ...... 

54i4A43! 

68.0! 

20.0! 

3.5! 

-  1 

100! 

3.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1946 

i 

!  1 

66.0! 

20.0! 

1.0! 

-  i 

! 

! 

1  590967 

90514A48! 

180.0! 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

12.0  JHONE 

IOR 

PORTLAND 

1978 

1 

!  ! 

180. 0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

l  . 

85014A43I 

18C.0! 

50.0! 

10.0! 

-  ! 

2000! 

10.01  NONE 

IOR 

PORTLAND 

1970 

! 

1  1 

18C.0I 

50.0! 

2.0! 

-  • 

! 

! 

1602331 

904S4A43! 

180.0! 

50.  C! 

10.0! 

-  ! 

2000! 

10.0! NONE 

!  0  R 

PORTLAND 

1970 

1 

!  1 

180.0! 

50.C! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

1673879 

90414A46I 

18C.0! 

50.  C! 

10.0! 

-  | 

-  j 

18.0! NOME 

IOR 

PORTLAND 

1979 

1 

!  1 

160.0! 

50.0! 

2.0! 

*•  j 

| 

! 

1512909 

52114A46! 

180.0! 

45.01 

10.0! 

-  1 

1700! 

31 .0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1969 

( 

1  1 

18C.0! 

45.0! 

2.0! 

-  | 

1 

! 

1171262 

55014A43! 

175.0! 

44.0! 

6.6! 

-  1 

1500! 

16.41  NONE 

IOR 

PORTLAND 

1931 

1 

1  1 

175.0! 

44.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1  ...... 

33014*46! 

101.0! 

40. C! 

8.0! 

-  f 

600* 

8 • 5 ! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1943 

1 

1 

I 

1  1 

1  1 

!  1 

101.0! 

! 

! 

40.0! 

1 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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1  SNfiRl 

1  IVTCC1 

DIHENSXCNS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

i 

1  ft  Z  ST  1 

OPERATOR 

!  NET  ICODEILENCTHIBRDTH! 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING 

i 

! 

■ 

i 

i 

\ 

t 

* 

l 

< 

\ 

i 

l 

t 

» 

i 

i 

i 

i 

l 

t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1RE4IS-1****! 

RES.  ! 

REG.ILOAO-f 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

f  TCI 

BASE 

! 

YEAR 

!  ; 

i 

!  COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

1*0! 

LINE-1 

!  euiu 

! 

1  VESSEL  NAME 

AND  MJH8ER 

l  GUARD 

I  TON-  {PACE! 

OVER-! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD! ////////// 

1 

OR 

f 

1  _ 

(  NUHBER 

!  NAGE  1  IV  ! 

ALL  1 

ALL  1LXCHT! 

POWER! 

ENGCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

LINE-2 

{•REBUILT!  | 

1  (37)  KNAPPTON  CORPORATION 

I 

! 

! 

t  I  1 

1  1  1 

1  1  ! 

1 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

! 

I 

I 

! 

! 

KC  41 

1512027 

1  30814A46! 

110.01 

34.  Cl 

10.9! 

-  j 

500! 

8. 5 ! NONE 

1 0 

PORTLAND 

1944 

! 

1  1  1 

11C.01 

34.01 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

KC  42 

!  - 

1  28714A46! 

11C.0! 

30.0! 

6.7! 

-  | 

450! 

7.0! NONE 

1  OR 

PORTLAND 

-- 

! 

1  1  I 

110.0! 

30. Cl 

2.01 

-  | 

! 

| 

KC  43 

1254424 

1  32714A46! 

125.0! 

34.0! 

8.0! 

-  | 

600! 

6.5  !NONE 

JOR 

PORTLAND 

i 

1944 

! 

1  !  ! 

125.0! 

34. C! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

i 

KC  130 

!  - 

1  26014E44! 

13C.0! 

40.0! 

—  ! 

-  i 

600! 

—  ! NONE 

!AK 

PRUDHOE 

■ 

197E 

i 

1 

1  1  ! 

130.01 

40.0! 

--  j 

-  | 

! 

! 

BAY 

i 

t 

KC  130 

!  - 

I  45014E44! 

15C.0! 

50.0! 

—  ! 

-  j 

800! 

—  (NONE 

1 WA 

SEATTLE 

i 

1977 

; 

1 

i  !  1 

15C.0! 

50. C! 

—  ! 

-  i 

! 

I 

1 

• 

KC  200 

1  - 

!  279614A43! 

31C.0! 

50.0! 

12.0! 

-  j 

30C0! 

34 .0 ! NONE 

•OR 

PORTLAND 

i 

1979 

i 

1 

1  1  ! 

31C.0! 

50.0! 

5.0! 

-  ! 

i 

! 

• 

i 

KC  201 

!  - 

1  288914A43! 

31C.0! 

SO.C! 

14.0! 

-  i 

3000! 

31 . 0! NONE 

1  OR 

PORTLAND 

• 

1979 

j 

! 

1  1  1 

31C.0! 

50.0! 

3.5! 

-  | 

! 

! 

i 

! 

KC  202 

1253854 

1  128814A46! 

245.0! 

48.0! 

12.1! 

-  1 

2500! 

34.3! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

« 

1945 

!  4 

1 

!  1  .» 

245.0! 

48.  C! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

; 

! 

KC  41C 

l  - 

1  201214A41! 

242.0! 

42.0! 

13.5! 

-  j 

3000! 

26.0! AUGERS 

!0R 

PORTLAND 

* 

1976 

!  ? 

| 

1  !  1 

242.0! 

42.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

l 

! 

! 

KC  470 

1  - 

1  242914A41! 

273.0! 

42.0! 

13.61 

-  i 

3600! 

32 .0! GRAIN  AUGERS 

!0R 

PORTLAND 

1 

1982 

! 

1 

1  1  1 

273.0! 

42.  Cl 

2.6! 

-  I 

! 

! 

» 

1  v 

SHASTA 

1280627 

1  144914A41! 

200.11 

44.1! 

11.0! 

-  j 

1800! 

52.0! AUGERS 

!  OR 

PORTLAND 

i 

I960 

i 

1 

!  1  1 

200.11 

44.1! 

2.5! 

-  j 

! 

! 

! 

i 

WILLAPA 

1286826 

1  182914A401 

236.8! 

60.  C! 

10.3! 

“  ! 

3600! 

26.4! NONE 

(OR 

PORTLAND 

! 

1961 

i 

1 

!  1  1 

236.81 

60.0! 

3.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ■: 

WTB  4C9 

1254424 

1  32314A461 

125.01 

34.  C! 

8.5! 

-  | 

600! 

9.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

! 

1944 

! 

1 

1  1  1 

125.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

1 

i 

KC  1 

1257591 

1  7881SA70I 

178.0! 

38.0! 

12.5! 

-  i 

1739! 

46.0!  OICSEL  PUHP 

ioR 

PORTLAND 

1 

1949 

i 

1 

1  1  1 

178.0! 

38.0! 

2.5! 

-  I 

! 

! 

1 

! 

KC  2 

127SC84 

1  94015A701 

21 C.O! 

40.0! 

12.5! 

-  | 

2029! 

36.0! DIESEL  PUHP 

!0R 

PORTLAND 

! 

1957 

1 

1 

1  1  1 

210.0! 

40.C! 

2.0! 

-  j 

1 

! 

I 

| 

KC  3 

1  273647 

1  11121 3 A  70 i 

240.0! 

50.0! 

8.5! 

-  | 

2754! 

46.0! DIESEL  PUMP 

IOR 

PORTLAND 

1 

1947 

*  1 

1 

1  1  I 

24C.0! 

50.0! 

1.8! 

-  | 

! 

I 

1 

I  * 

KC  4 

1523863 

1  319J5A70! 

120.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

725! 

31.0! DIESEL  PUHP 

!  OR 

PORTLAND 

I 

1943 

! 

1 

1  1  1 

1 2C.0I 

33.  C! 

1.8! 

-  I 

I 

1 

! 

KC  3 

1  - 

1  164ISA701 

80. 0! 

28.01 

7.5! 

-  | 

289! 

3I.01N0NE 

IOR 

PORTLAND 

1  * 

1941 

l 

1 

i  i  i 

9C.0I 

28.0! 

1.51 

-  | 

1 

1 

I 

1  A 

KC  231 

1019144 

1  326ISA70I 

12C.0! 

33. C! 

9.01 

-  j 

725  1 

39.0! DIESEL  PUNP 

!0R 

PORTLAND 

! 

194? 

| 

1 

t  i  i 

120.0! 

33.01 

1.8! 

-  | 

! 

I 

! 

| 

LASSEN 

1  175624 

1  3751 5A701 

195.11 

35.11 

9.01 

•  j 

1376! 

32.0 1  D I  ES EL  RUHR 

IOR 

PORTLAND 

( 

1942 

i  ^ 

i 

i 

1  1  1 

1  1  1 

195.11 

1 

35.11 

! 

2.0! 

1 

•  ! 

1 

! 

J 

!  ? 

1  (34)  KNAPPTON  HARXTXHC 

i 

i 

1  1  1 

I  1  *  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

ALAPUL 

1  324820 

1  130I3A36! 

101.21 

31.1! 

13.51 

2250! 

•  1 

43.01  NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1 

197C 

•  - 

| 

i  i  i 

105.01 

31.1! 

15.51 

*  1 

1 

1 

1 

i 

•ILL  CLARK 

1270(52 

1  11113836! 

90.41 

24.01 

11.5! 

12001 

-  j 

30.01  NONE 

1  WA 

SEATTLE 

1  • 

1541 

1  io 

1 

i  t  i 

90.4! 

24.01 

11.51 

-  | 

! 

! 

1 

1 

JOHN  IRIX 

1 253323 

1  13413A36I 

135.11 

36. Cl 

12.11 

4300! 

-  ! 

53.0  1  NONE 

1  WA 

SEATTLE 

i 

1943 

! 

1 

1  1  1 

135.11 

36. C! 

12.11 

-  ! 

1 

i 

! 

! 

PORTLAND 

1 2704(4 

1  7513*361 

109.71 

26.71 

11.91 

2150! 

-  ! 

40.0 1  NONE 

I  WA 

SEATTLE 

1 

1963 

1 

» 

1  1  1 

118.01 

26.7! 

11.81 

-  ! 

1 

1 

i 

! 

TACOM 

1273444 

1  4413A36! 

64.51 

19.51 

8.51 

900! 

-  | 

27.0  1  NONE 

1  WA 

SEATTLE 

! 

1957 

| 

i 

1  1  1 

64.51 

19.51 

8.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

TIGER 

1502116 

1  121 1 3ft 361 

88.31 

27. Cl 

11.8! 

1900! 

-  | 

35.0! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1 

1966 

1 

| 

1  1  1 

90.31 

27.11 

11.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

AIUA  TRAIN 

1653562 

1  624914A43! 

425.0S1C0.C1 

15.5! 

-  ! 

20000! 

26.0 !  RAILS 

i  WA 

SEATTLE 

1 

1982 

! 

! 

1  t  ! 

425. 01100. Cl 

3.0! 

-  | 

! 

! 

1 

! 

B1SNARK 

1296496 

1  341913*71 1 

329.0! 

68.1! 

12.3! 

-  i 

7000! 

t4.0lt.0KE 

!  UA 

SEATTLE 

! 

1964 

! 

1 

1  !  1 

329.0! 

68.1! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

GLACIER  BAT 

1286528 

I  192715*71 ! 

268.01 

57.3! 

12.1! 

-  t 

3400! 

16.012  ELECTRIC  RUNPSIWA 

SEATTLE 

! 

1961 

! 

1 

1  1  1 

268.0! 

57.3! 

3.0! 

-  ( 

! 

! 

! 

1 

RAINIER 

1255744 

1  52315*71 1 

138.6! 

40. C! 

9.0! 

-  I 

1250! 

26.0!4  DIESEL  PUHPS 

!VA 

SEATTLE 

! 

1948 

! 

1 

1  1  f 

138.6! 

40. C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

« 

! 

SEATTLE 

1274618 

1  239515*71 ! 

308.0! 

56.  Cl 

11.6! 

-  | 

3800! 

43.912  PUHPS/  1 

!VA 

SEATTLE 

!  • 

1965 

! 

1 

1  1  1 

308.0! 

56. C! 

3.0! 

-  | 

1  ELECTRIC  BOOH 

! 

1 

I 

SITKA 

1628255 

1  25C615A71! 

272.0! 

60. C! 

14.0! 

-  i 

4250! 

30.0! PUHPS  AND  RAILS 

1  WA 

SEATTLE 

! 

1980 

! 

! 

1 

!  1  1 

1  1  1 

272.0! 

60. C! 

1 

3.0! 

1 

“  1 

! 

! 

1 

! 

1 

l 

! 

1 

(34)  KNIK  CONSTRUCTION  CO./ 

1 

I1NC. 

1  1  1 

1  1  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1  »  If 3 

1609944 

1  90514*43 1 

uc.oi 

50.CI 

10.7! 

-  i 

2200! 

11 .5 1  NONE 

IAK 

BETHEL 

! 

1979 

! 

1 

! 

1  1  1 

1  !  t 

18C.0! 

1 

50.0! 

! 

.9! 

I 

“  I 

1 

t 

! 

1 

! 

! 

J 

1 

I  (32)  KNOTS  NARINE  SERVICE/ 

! 

IN  { C. 

1  1  1 

!  1  1 

i 

1 

! 

! 

f 

! 

i 

\ 

! 

I 

! 

i 

i 

J  EPERALD  KNOT 

I65C726 

1  8923*361 

6C.01 

26. Cl 

10.0! 

24001 

-  j 

40.0! NONE 

!  LA 

NORGAN 

! 

1982 

! 

! 

1  1  ! 

1  1  1 

! 

! 

-  ! 

1 

9.5! 

! 

“  ! 

! 

i 

I 

1 

CITY 

! 

! 

! 

! 

(17)  KNOXVILLE 
JEANNETTE  6 

BARGE/  INC. 

! 

! 

1252842 

!  !  1 

!  t  1 

!  1313*351 

! 

1 

72.0! 

! 

18.01 

! 

! 

5.0! 

400! 

! 

I 

35. 0 ! NONE 

! 

! 

!TN 

KNOXVILLE 

j 

! 

1  * 

1964 

! 

■ 

I 

1 

1  1  1 

72.0! 

18.0! 

5.01 

-  J 

! 

! 

I 

! 

R.N.8. 

1264446 

1  1213*35! 

4  C  •  0 1 

12.0! 

—  ! 

225! 

-  ! 

16.0IN0NE 

!TN 

KNOXVILLE 

! 

1951 

! 

1 

!  1  t 

4C.0! 

12. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

MOSS 

1  - 

1  20024*  43 ! 

11C.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  f 

300! 

7.0! NONE 

!  T  X 

KNOXVILLE 

! 

1955 

! 

1 

1  !  1 

110.01 

30.C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

KB  1 

1  - 

1  20014*43! 

10C.0! 

25.0! 

5.5! 

-  j 

150! 

7.0! NONE 

!TN 

KNOXVILU 

i 

1926 

! 

1 

1  !  1 

10C.0! 

25. C! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

KB  2 

j  - 

1  20014*431 

1  OC .01 

26.  Cl 

5.61 

-  j 

175! 

7.0! NONE 

!TN 

KNOXVILLE 

! 

1929 

j 

1 

1  1  t 

100.0! 

26. C! 

1.2! 

-  | 

\ 

1 

| 

j 

ROBEAT 

1  - 

1  20014*43! 

11C.0! 

30. C! 

6.0! 

-  1 

300! 

10.0150  TON  CRANE 

ITX 

KNOXVILLE 

i 

1956 

j 

1 

1  1  1 

1 1 C.O! 

30. C! 

1.0! 

l 

! 

2 

! 

1 

1  !  1 

75.0! 

23.1! 

1.3! 

-  | 

\ 

! 

1 

1 

TJ  135 

!  - 

1  20014*43! 

110.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  I 

3C0! 

7.0IN0NE 

!TX 

KNOXVILLE 

i 

1955 

! 

! 

! 

1  1  1 

1  !  1 

11C.0! 

! 

30.  C! 

! 

1.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

(37)  KNUTSON  TOWBOAT  CO. 

I 

I 

!  1  ! 

1  1  ! 

i 

• 

1 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

BEAVER 

1281728 

!  1113A36I 

4  8.2! 

13.5! 

4.5! 

640! 

-  ! 

21 . 0 !  NONE 

IOR 

COOS  BAY 

! 

1941 

! 

! 

1  !  ! 

5C.0! 

14. C! 

4.1! 

-  J 

i 

! 

! 

! 

CAPT.  LOUIE 

1625105 

1  41 13*361 

56.0! 

22.0! 

6.6! 

1750! 

-  I 

27.0'NOHE 

!CR 

COOS  BAY 

!  • 

1984 

! 

1 

1  !  1 

56.0! 

23.0! 

6.6! 

•  I 

1 

! 

! 

! 

GOOSE 

1254416 

1  11J3836! 

36.5! 

12.0! 

3.8! 

330! 

-  1 

13.5IN0NE 

!0R 

COOS  BAY 

! 

1956 

! 

1 

1  1  ! 

36.5! 

12. C! 

3.8! 

-  i 

! 

1 

! 

i 

coos  2 

1224040 

1  1013836! 

49.7! 

12.8! 

3.8! 

450! 

-  ! 

12.5! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

1 

1924 

! 

1 

1  1  1 

49.7! 

12.8! 

3.81 

-  1 

! 

! 

i 

! 

KOOS  4 

1255088 

1  613836! 

38.3! 

12.1! 

4.41 

320! 

-  I 

11 .0 ! NONE 

!0R 

COOS  BAY 

i 

1948 

! 

1 

1 

! 

!  f  1 

!  1 

I  !  1 

40.0! 

! 

! 

13.8! 

! 

! 

4.4! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

1 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

...  _ _ _ _ _  "  — 
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TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OP  VESSELS 

ENCft! 

meet 

DIMENSIONS  1DRAPT! 

(CAPACITY! 

HXSH-  ! 

(VESSEL! 

I 

DISTl  OPERATOR 

NET  ICOtEllENETHIaXTHl 

! 

! 

I 

EST  !  CARSO  HANDLXN6 

IS  tOAEAATING  1 

t 

OAD-! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

UOi  LINE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

!  SUARD 

TON-  1PASE! 

OVER-! OVER- 1 /////! 

HORSE! 

PASS-  !(LXSHT)!////////////////1TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

NASE  1  XV  1 

ALL  1 

ALL  1 LISHTl 

POWER! 

ENSERS  1 

(FEET) I  LINE-2 

IEE!  LINE-!  1 

•REBUILT! 

(3?)  KNUTSON  TOWBOAT  CO. 

t 

( 

! 

!  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1  1 

1 

1 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

» 

1 

1 

. ! 

!  ! 

KOOS  6 

1  - 

513A341 

24.01 

11.  C! 

3.6! 

115! 

-  1 

8.0! NONE 

I OR  COOS  BAY  1 

1971  l 

1 

!  1 

26.0! 

11.0! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

1  1 

t 

KOOS  7 

! 294371 

6I3A361 

33.4! 

12.3! 

4.6! 

290! 

-  ! 

10.0! NONE 

(OR  COOS  BAY  1 

1964  ! 

! 

1  1 

34.11 

12.3! 

3.9! 

I 

-  ' ! 

I 

!  ! 

1 

NCOS  ! 

!  - 

5I3A341 

32.0! 

10.61 

4.0! 

ITS!. 

.  j 

10.0! NONE 

I  OR  COOS  BAY  ! 

1955  ! 

I 

1  ! 

32.01 

11.0! 

3.6! 

1 

-  | 

! 

!  1 

! 

KOOS  KINS 

1462923 

8213A361 

64.5! 

23.51 

8.0! 

1800! 

-  | 

32.0! NONE 

(OR  COOS  BAY  ! 

1913  ! 

! 

1  1 

65.01 

24.0! 

8.0! 

! 

-  t 

I 

!  ! 

I 

NANSEN 

1243199 

1313A36! 

43.01 

12.5! 

5.9! 

550! 

-  i 

1 5.0 1  NONE 

I  OR  COOS  BAY  ! 

1952  ! 

! 

1  1 

45.4! 

13.61 

5.31 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

NOVEN 

1261906 

513A36! 

32.41 

10.1! 

4.2! 

165! 

-  I 

1 0.0 ! NONE 

t OR  COOS  BAY  1 

I960  !  ! 

! 

1  1 

32.41 

10.61 

4.2! 

! 

-  ! 

I 

!  I 

! 

THEA  KNUTSON 

(425105 

1213A36! 

38.5! 

13.C! 

6.0! 

400! 

-  j 

1 3.0! NONE 

! OR  COOS  BAY  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

38. 5! 

13.0! 

5.6! 

1 

-  j 

! 

!  | 

! 

WlDSION 

1293733 

413A36! 

33.41 

12.3! 

3.9! 

175! 

-  j 

20.0! NONE 

!  OR  COOS  BAY  ! 

1964  ! 

1 

1  1 

35.0! 

13.6! 

1.6! 

1 

-  t 

! 

t  ! 

I 

WILLIAM  VAUCHAN 

1229612 

8138361 

43.01 

11.81 

5.0! 

320! 

-  j 

1 3. S ! NONE 

1  OR  COOS  BAY  I 

1930  1 

I 

1  1 

43.0! 

11.81 

5.0! 

! 

-  1 

! 

!  1 

( 

AP  S 

10014A441 

104.0! 

29.0! 

6.0! 

250! 

8.0! NONE 

1  OR  COOS  BAY  1 

1944  ! 

1 

1  1 

104.0! 

29.C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

!  1 

1  ; 

BASSE  520 

1261196 

35S14A461 

115.4! 

43.5! 

8.0! 

-  I 

600! 

12.0! NONE 

tOR  COOS  BAY  ! 

1944  ! 

1 

!  1 

114.0! 

44.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

!  ! 

1 

KT  41 

1  - 

21014A43! 

11C. 01 

34.0! 

9.5! 

“  ! 

500! 

12.O1N0NE 

Ion  coos  bat  1 

1918  1 

1 

1  1 

110.01 

34.0! 

2.0! 

! 

-  | 

1 

!  I 

I 

NO  ICE 

|  - 

18014A461 

104.01 

32.8! 

8.0! 

-  t 

500! 

S.OUINCH  AND  SHOVEMOA  COOS  B AT  1 

1901  | 

i 

1 

f  1 

106.01 

32.1! 

2.0! 

! 

-  | 

((REMOVABLE) 

! 

1 

NO  706 

1641610 

1 12 14A461 

110-01 

32. C! 

8.0! 

500! 

1 2 .0 ! CRANE 

(OR  COOS  BAY 

1941  I 

1 

1 

1  1 

1  1 

110.01 

l 

32.0! 

! 

2.0! 

) 

! 

! 

”  ! 

! 

! 

1 

1 

!  3 

(27)  KOCH  REPINING  COMPANY 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

!  i 

GCC  1 

|  - 

131115A70! 

240.01 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

3000! 

16.3! DIESEL  PUMP 

INN  PIN'  BEND 

1947  ! 

1 

i  t 

24C.01 

50.  C! 

1.5! 

! 

-  | 

1 

I 

( 

MATADOR  V 

1633632 

142115A711 

249.61 

52.6! 

11.0! 

-  I 

1421! 

16.018  DIESEL  PUMPS 

tLA  HORUN 

1981  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

249.6! 

1 

52.6! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

“  1 

! 

! 

!  CITY 

I 

! 

! 

(32)  KOCH  SERVICE#  INC. 
MATADOR  II 

1 

1 

1  605744 

1  1 

1  ! 

3I13A36! 

1 

1 

47.1! 

! 

! 

20.1! 

! 

! 

5.5! 

! 

! 

600! 

! 

! 

27.0! NONE 

! 

I 

(LA  MORGAN 

! 

! 

1979  ! 

1 

1  1 

47.11 

20.1! 

5.31 

! 

-  | 

| 

1  CITY 

1 

MATADOR  IV 

1604904 

3813A36! 

47.1! 

20.1! 

5.5! 

600! 

-  I 

27.0 ! NONE 

(LA  MORGAN 

1979  ! 

i 

1  1 

47.1! 

20.1! 

5.5! 

! 

-  ! 

I 

(  CITY 

1  ; 

MATADOR  VI 

1531674 

27I3A36! 

42.01 

18.0! 

6.0! 

400! 

-  | 

30.0! NONE 

(LA  MORGAN 

1*71  1 

1 

1  1 

*2.01 

18.C! 

6.0! 

1 

-  f 

! 

(  CITY 

1 

|  MATADOR  VIII 

1631368 

3813A361 

47.1! 

20.1! 

7.4! 

600! 

-  ! 

27.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1981  1 

1 

1  1 

47.1! 

20.1! 

4.5! 

! 

-  1 

! 

(  CITY 

I 

MATADOR  XIV 

182*399 

3813P36! 

—  1 

—  ! 

7.0! 

400! 

-  ! 

27.0! NONE 

(LA  NEW 

—  ! 

1 

i  i 

5  C  -  0 1 

18. Cl 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

CTCO  190-7 

1003756 

48115A711 

160.01 

*2.0! 

8.0! 

1102! 

9.0! DIESEL  PUMP 

(LA  MORGAN 

1948  ! 

i 

i  i 

160.01 

42.0! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

(  CITY 

I 

MATADOR  I 

1 00  5  C  0 1 

64015A71! 

175.01 

40.0! 

8.6! 

1655! 

15 .0! DIESEL  PUMP 

ILA  MORGAN 

1949  1 

i 

i  i 

175.0! 

40.01 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

!  CITY 

i 

j  MATADOR  III 

1281173 

79515A71! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  | 

1102! 

12.0! DIESEL  PUMP 

!LA  MORGAN 

Wl  1 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

MATADOR  IX 

100C396 

48115P71! 

—  1 

—  ! 

a. oi 

-  | 

1102! 

9.0! DIESEL  PUMP 

ILA  NEW 

—  ! 

1 

1 

■  ■ 

i  i 

160.01 

1 

42.0! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

—  ! 

I 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

I 

1  (32)  KOCK-ELLIS  MARINE  CONTRA! (TORS# 

1  ! 

1  ! 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

INC. 

1 

1  1 

{ 

1 

t 

! 

1 

! 

1 

NITTIC  LOUISE 

1561892 

10I13A3S1 

66.4! 

24.0! 

10.21 

1350! 

-  | 

45.0! NONE 

!LA  WESTWE60 

1974  1 

I 

1  1 

70.01 

26.0! 

7.6! 

1 

-  ! 

I 

! 

I 

P.  N.  ELLIS 

1588135 

5313A35! 

57.51 

24.0! 

7.0! 

1000! 

-  1 

21.0! NONE 

ILA  WESTWE60 

1977  1 

• 

t  t 

62.0! 

24.0! 

6.5! 

! 

-  j 

1 

! 

I 

KE  41 

1557071 

94515A70! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

-  | 

1500! 

32.0! DIESEL  PUMP 

!LA  WESTWEGO 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

KE  42 

1557351 

94515A70! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1500! 

32. 0! DIESEL  PUMP 

ILA  WESTWEGO 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  ( 

! 

! 

! 

KE  46 

1585087 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

10.1! 

1500! 

35.0! DIESEL  PUMP 

tLA  WESTWEGO 

1977  { 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

I 

I 

KE  47 

1585088 

733I5A70I 

195.1! 

35.1! 

10.1! 

1500! 

35.0! DIESEL  PUMP 

!LA  WESTWEGO 

1977  I 

I 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.0! 

1 

-  | 

! 

! 

I 

KE  46 

1511116 

45313A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1350! 

14.5! DIESEL  PUMP 

!LA  WESTWEGO 

1960  ! 

! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

KE  49 

1511815 

77915A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

14.5! DIESEL  PUMP 

ILA  WESTWEGO 

1961  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

I 

I 

1 

KE  SC 

1420829 

137715*701 

238.0! 

50.0! 

11.0! 

3102! 

35.01DIESEL  PUMP 

ILA  WESTWEGO 

1910  ! 

I 

1  ! 

238.01 

50.0! 

1.6! 

1 

-  j 

| 

! 

1 

KE  51 

1621744 

137715A70! 

238.0! 

SO.C! 

11.0! 

3102! 

35 .0! DIESEL  PUMP 

ILA  WESTWEGO 

1980  ! 

1 

1  1 

238.01 

50.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KE  52 

1437C58 

77415A70! 

195.0! 

35.0! 

10.1! 

1500! 

35.0! DIESEL  PUMPS 

ILA  WESTWEGO 

1981  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

| 

! 

KE  53 

1637659 

77415*70! 

195.0! 

35.0! 

10.1! 

-  ’  \ 

1500! 

35.0! DIESEL  PUMPS 

!LA  WESTWEGO 

1911  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

! 

! 

! 

KE  54 

(646941 

1 7481 5A70I 

290.0! 

52.6! 

12.0! 

-  i 

1748! 

35.0! DIESEL  PUMPS 

ILA  WESTWEGO 

19*2  ! 

1 

1  1 

290.0! 

52.6! 

2.0! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

LEC  5 

1584806 

51615A7QI 

160.1! 

40.0! 

10.5! 

-  ! 

12141 

35.0! DIESEL  PUMP 

ILA  WESTWEGO 

1977  ( 

1 

1  1 

16C.1! 

40.C! 

1.0! 

! 

-  ) 

! 

! 

! 

LEC  4 

1511813 

77915A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1350! 

14.5! DIESEL  PUMP 

ILA  WESTWEGO 

1961  | 

! 

! 

1  1 

1  t 

195.0! 

1 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

S 

! 

1 

1 

j 

i 

(38)  KODIAK  LUMBER/  LTD. 

I 

1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

i 

( 

! 

! 

CYSNET 

1248586 

3113036! 

57.7! 

17.1! 

9.0! 

5101 

-  j 

45.0! NONE 

1AK  SEWARD 

1945  1 

1 

1  1 

63.0! 

17.1! 

9.01 

I 

16! 

! 

! 

| 

APOSNAK  11 

1294146 

129614A46! 

260.4! 

48.0! 

12.0! 

-  J 

3384! 

32.0! NONE 

UK  SEWARD 

1945  1 

1 

1  1 

265.01 

50.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

AP06NAK  22 

1279705 

9214A46 1 

135.01 

45.C! 

9.0! 

90! 

14.01N0NE 

! AK  SEWARD 

1946  t 

1 

! 

1  1 

1  1 

135.01 

l 

45.  C! 

3.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(20)  KOCCH-X-CHINS/  CAMP 
KCOCH-I-CHINC  IX 

1 

1 

1269916 

!  1 

1  ! 

1411A12! 

1 

1 

45.0! 

! 

12. C! 

! 

4.0! 

! 

! 

HOI 

4! 

! 

! 

15 .0) NONE 

1 

( 

INN  RANIER 

! 

I 

1951  ! 

! 

1  1 

45.0! 

12.0! 

3.5! 

1 

45! 

! 

! 

J 

SAM 

1295C40 

714A4J! 

3C.01 

12.0! 

2.0! 

—  ! 

12! 

9.0IKAND  HOIST 

INN  RANIER 

1964  ( 

! 

1 

! 

1  ! 

!  1 

1  1 

30.01 

1 

1 

12.01 

1 

! 

.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

( 

! 
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CMC  K I 

IVTCC1 

DIMENSIONS  (ORAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  !  CORE (LENGTH! 8RDTH1 

* 

! 

! 

E$T  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

OAD-! 

I  COAST 

TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

i  AO! 

LINE-1 

BUILT 

VESSEL  NAPE 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVER-! OVER-!/////! 

MOPSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1 //////////////// 1TD! ////////// 

OR 

1  NUMBER 

NA6E  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ( LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

(•REBUILT! 

(IS)  XOSMOS  CEMENT  CO*# 

INC. 

! 

I 

I 

(  ! 

!  t 

!  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

KIMS  LANDING 

1 223359 

14113AJ6! 

75.5! 

22.9! 

4.2! 

1000! 

-  | 

37. 5 (NONE 

!KY 

koshcsdale 

« 

1958 

1 

!  ! 

75.5! 

22.9! 

1.0! 

1 

-  j 

| 

! 

KC  211 

!  - - 

788I4A48! 

290.0! 

52.5! 

10.6! 

-  | 

4860! 

20.91PUNP 

Iky 

KOSNOSDALC 

1966 

1 

1  1 

290. 0! 

52.5! 

2.0! 

1 

-  j 

! 

! 

KPC  43 

|  -  - - — - 

750I4A431 

195.0! 

39.0! 

9.0! 

1500! 

13.91  NONE 

UY 

KOSMOSDALE 

1962 

! 

1  I 

195.0! 

39.0! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

! 

KPC  44 

I  - - 

750I4A431 

195.0! 

39.0! 

9.0! 

1500! 

13.91N0NE 

IKY 

KOSNOSDALE 

1962 

! 

1  1 

195.01 

39. C! 

1.3! 

1 

-  | 

! 

1 

KPC  45 

75014A43! 

195.0? 

39.0! 

9.0! 

-  ( 

1500! 

14.0! NONE 

IKY 

KOSMOSDALE 

1963 

1 

1  ! 

195.0! 

39.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

KPC  44 

I  - 

75014A431 

195.0! 

39.0! 

9.0! 

-  | 

15001 

14.0! NONE 

IKY 

KOSMOSDALE 

1963 

! 

1  ! 

195.0! 

39.0! 

1.3! 

! 

-  I 

I 

! 

RPC  5 

!  - 

27314*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1300! 

14.9X00  b.f.k.  rurh 

!KY 

KOSMOSDALE 

19*7 

I 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  J 

(BRAG  LINE 

! 

RPC  7 

1  - - 

27514*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1300! 

23.71400  9.F.K.  FUFF, 

!ky 

KOSMOSDALE 

1947 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  j 

(DRAG  LINE 

i 

XC  183 

!  - 

185015A48! 

195.0! 

52.0! 

6.6! 

1850! 

21.0INOME 

!KY 

KOSMOSDALE 

1983 

1 

!  1 

195.0! 

52.0! 

2.2! 

! 

-  | 

! 

! 

KC  IIS 

1  - 

125015*48! 

240.0! 

50.  C! 

6.0! 

-  | 

2200! 

21.0IFUFF 

IKY 

KOSMOSDALE! 

* 

1985 

1  1 

24C.0! 

50.  C! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

I 

KC  187 

788ISA48! 

29C.0! 

52.5! 

10.6! 

4660! 

20.9IRUMP 

!KY 

KOSMOSDALE 

1966 

I 

!  1 

290.0! 

52.5! 

2.0! 

1 

-  { 

! 

! 

XC  188 

!  288127 

33115*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1400! 

1 5.6 (NONE 

IKY 

KOSMOSDALE 

1962 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

KC  215 

1  - 

125015*481 

240.0! 

50.  C! 

6.0! 

2200! 

21.01PUMP 

!KY 

KOSMOSDALE 

* 

1983 

I 

!  ! 

!  ! 

240.0! 

! 

50.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

(03)  KOSNAC  ESUIPRENT  RENTAL 

I  INC. 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

KPAKEN 

! 274030 

3813*361 

56.71 

17.4! 

9.0! 

550! 

-  j 

27.0! NONE 

!  N  V 

NEW  YORK 

1958 

1 

I 

t  t 

!  1 

56.7! 

! 

17.4! 

1 

9.0! 

! 

1 

! 

“  ! 

( 

! 

! 

1 

(03)  KOSNAC  FLOATING  IERRICK 

1 

ICORP. 

!  ! 

!  t 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

( 

! 

t 

! 

CHRISTINE  (ELLATLY 

1242482 

10013*36! 

96.7! 

23.2! 

13.0! 

16C01 

-  | 

28.21  NONE 

! 

1951 

! 

!  1 

102.4! 

25.6! 

10.0! 

! 

-  1 

! 

! 

HAT  IE 

1155151 

8113*36! 

82.0! 

19.5! 

9.0! 

410! 

-  j 

29.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1887 

I 

!  1 

82.0! 

19.5! 

9.0! 

t 

-  j 

! 

! 

HUNTINGTON 

1242422 

9113*36! 

91.5! 

24.4! 

12.3! 

12801 

-  | 

34.0IMOKE 

INY 

NEM  YORK 

1951 

I 

!  1 

91.5! 

24.4! 

9.5! 

1 

-  j 

! 

I 

KOSNAC  sins 

! 243458 

9513*36! 

85.0! 

22.6! 

9.9! 

800! 

-  j 

1 9.0 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1943 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

95.0! 

! 

22.6! 

! 

9.9! 

! 

! 

! 

“  ! 

! 

1 

! 

I 

(38)  KRYSTAL  CORP.,  ARX'DT#  KElNNETH 

!  ! 

!  ! 

! 

| 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

KRYSTAL  SEA 

1594237 

12711A09! 

121.0! 

32.01 

7.3! 

730! 

300! 

40.013"  OIL  BULK 

l*K 

HONCR 

1978 

! 

1 

!  1 

1  ( 

134.0! 

1 

32.0! 

! 

4.3! 

! 

1 

1 

-  ! 

(CARGO  PUNP 
! 

! 

I 

(38)  KUGKAKTL1K,  LTD. 

i 

i 

1  ! 

!  ! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

KANG1TSUK 

1441348 

5313*36! 

68.0! 

20.0 

5.0! 

780! 

50! 

25.01  NONE 

!AK 

KIPNUK 

1982 

i 

1  1 

68.0! 

70.01 

4.0! 

I 

-  | 

! 

! 

VAR  MORSE 

J  273  599 

4913*36! 

59.4! 

18.7! 

9.21 

1000! 

291 

35. 0! NONE 

!AK 

KIMNUK 

1957 

1 

1  ! 

59.4! 

18.7! 

6.6! 

! 

-  | 

1 

! 

CHALIN 

! 61 ICff 

204 1 5  A  70 ! 

12C.0! 

30.0! 

5.2! 

473! 

6.01  CARGO  PUNP 

UK 

KIPNUK 

1979 

1 

i  * 

1  20. 0 1 

30.0! 

1.0! 

! 

-  I 

I 

1 

CHEECHINC 

! 646349 

12«I5»7( 

8C.0! 

30.0! 

3.5! 

296! 

6.01  CARGO  PUNP 

IAK 

KIPNUK 

1982 

1 

! 

! 

!  » 

8C.0! 

! 

30.0! 

! 

1.0! 

! 

! 

I 

”  t 

1 

! 

! 

! 

(Of)  KURT  IRON 

(  METAL 

CO. 

! 

1 

! 

!  1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

t  15 

1 264959 

45214*40! 

165.1! 

38.1! 

9.7! 

1500! 

19.61H0NE 

!hd 

BALTIMORE 

1952 

1 

|  1 

165.1! 

38.1! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

E  14 

1272308 

452 1 4  A  40 ! 

165.1! 

38.1! 

9.7! 

1500! 

1 S.61N0NF 

IMD 

BALTIMORE 

1956 

! 

I  ! 

165.1! 

38.1! 

1.5! 

I 

-  | 

I 

! 

J  R  WILLIS 

1241215 

1900(4*41 ! 

24C.O! 

43.1! 

11.0! 

-  ( 

2400! 

22.0! NONE 

!ND 

BALTIMORE 

1955 

1 

! 

(  1 

!  ! 

240.0! 

! 

44.1! 

! 

4.0! 

! 

( 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

(31)  KUSKOKWIR 

transportation!  CO. 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

* 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

FRANCES  SNOW 

1273943 

5511A99! 

64.0! 

16.0 

4.0! 

330! 

53! 

35.01HYDRAULIC  WINCH 

IAK 

BETHEL 

1957 

! 

!  ! 

64.5! 

20.0! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

! 

TANANA  CHIEF 

1503417 

5SMA03! 

64.6! 

29.C! 

3.7! 

660! 

26! 

4S.01N0NE 

(AK 

BETHEL 

1959 

I 

!  1 

64.4! 

29.0 

2.0! 

! 

-  | 

I 

! 

CINNABAR 

1248132 

71 I2A03I 

93.5! 

21.4! 

4.0! 

350! 

288! 

38.01PUNP 

IAK 

BETHEL 

• 

1969 

I 

(  ! 

98.0! 

22.0 

1.0! 

! 

-  | 

1 

! 

JUDY  SNOW 

|  - 

10(3*36! 

32.0! 

11.0! 

2.6! 

220! 

10! 

24.0INONE 

!AX 

SETHEL 

1962 

1 

I  ! 

32.0! 

11.0 

2.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

TARRY 

1287858 

82(3*36! 

51.9! 

28.2! 

3.0! 

900! 

-  j 

26. O1N0NE 

IAK 

BETHEL 

1944 

1 

1  ! 

56.9! 

29.0! 

3.0! 

! 

-  j 

1 

1 

TERRY  LEE 

1  - 

1013*36! 

39.0! 

12.0! 

5.8! 

320! 

10! 

12.0! NONE 

IAK 

BETHEL 

• 

1977 

i 

!  ! 

39.0! 

12.0! 

5.8! 

! 

-  | 

! 

i 

TINY 

1659553 

95(3*36! 

70.0! 

28.0 

5.2! 

1170! 

-  j 

45.OIN0NE 

!ak 

BETHEL 

1983 

! 

!  i 

70.0! 

26.0 

3.6! 

I 

-  j 

1 

1 

BETHEL 

1284703 

4814*461 

6C.0! 

20.0! 

3.0! 

481 

5.0INONE 

IAK 

BETHEL 

1962 

1 

1  ( 

60.0! 

20.0! 

.8! 

! 

-  | 

1 

I 

KODIAK  NO  1 

1542418 

221 14*46 1 

111.81 

29.0 

4.0! 

221! 

6.01  NONE 

!AK 

BETHEL 

1945 

I 

!  ! 

111.8! 

29.0 

1.0! 

! 

-  j 

! 

! 

KUSKO  KATE 

1173460 

21514*43! 

129.1! 

34.0! 

6.0! 

2131 

8  *  01  NONE 

IAK 

BETHEL 

1937 

1 

1  1 

129.1! 

34.01 

2.51 

i 

-  ! 

( 

! 

ST.  MICHAEL 

1254548 

6014*43! 

59.8! 

24.5! 

4.7! 

-  i 

100! 

8 .0 ! NONE 

IAK 

BETHEL 

1948 

i 

!  ! 

59,9! 

24,5! 

1,5! 

i 

-  i 

i 

« 

i 

i 

TULUKSAK 

1563224 

32814*43! 

109.9! 

34.1! 

9.0! 

-  | 

340  f 

12.01  NONE 

i*K 

BETHEL 

1945 

1 

!  1 

109.9! 

34.11 

3.0! 

1 

-  | 

I 

! 

YCK  22 

1513914 

128(4*43! 

79.9! 

32. 0 

8.0! 

128! 

12.0! DIESEL  PUNP 

!*K 

BETHEL 

1943 

i 

1  ! 

79.9! 

32.0! 

5.6! 

! 

-  | 

! 

1 

21  101 F 

1299059 

57714*46! 

152.2! 

5C.O 

9.5! 

-  ! 

1400! 

14.0! NONE 

IAK 

BETHEL 

1962 

1 

!  ! 

152.2! 

50.  C! 

2.5! 

! 

-  ( 

! 

I 

CORNELL  10 

1174729 

13015*71 ! 

79.9! 

29.C! 

6.0! 

274! 

U.OimSIL  PUNP 

IAK 

BETHEL 

* 

1951 

1 

!  ! 

79.9! 

29.0 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

EEK 

1294595 

7115*71! 

70.01 

24.0! 

3.5! 

•  i 

71! 

1 2.0! OIESEL  PUNP 

IAK 

BETHEL 

1964 

1 

!  ! 

70.0! 

24.C! 

1.0! 

i 

-  | 

! 

! 

NAPARUTC 

1583500 

33415*71! 

145.6! 

40.0 

5.0! 

-  1 

334! 

20.01 OIESEL  PUMP 

IAK 

8ETHEL 

1977 

1 

!  ! 

165.6! 

40.0! 

1.0! 

! 

-  f 

t 

! 

OIL  *  1 

1175023 

15515*71! 

118.9! 

34.0! 

4.0! 

-  1 

325! 

20.01819391  FUFF 

!  AK 

qetmel 

1941 

i 

:  ! 

120.0! 

34.0 

1.0! 

! 

-  f 

! 

! 

ORCA  NO  2 

(271642 

19215*71! 

100.0! 

30.0! 

7.2! 

-  ! 

192! 

15.0IDIESEL  PUMP 

!AK 

BETHEL 

1959 

1 

1  i 

100.01 

30.0 

3.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

PTIS  f  4 

1171548 

19815*71! 

106.0! 

34.0 

9.01 

2811 

9.0! NONE 

IAK 

BETHEL 

1923 

1 

1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

106.0! 

! 

! 

34.0 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

( 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGPl 

BIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 

!  COAST 

!  CUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCCI 
1  NET  lCODEl 
IRIGXS-!****! 
1  TER  1  SEE) 
1  TON-  IPASE! 
!  NAGE  1  IV  1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 
LENCTH! 8RDTH]  1 

RES.  1  REC.1L0AD-! 
//////!/////!  ED  | 
OVER"! OVER-! ///// 1 
ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

! 

HORSE! 

HOVER! 

uPACXTY !  HISH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  E4UIHMENT 

fittt/tn  POINT  !  LXNE-1 

HASS-  KLXGHT )!/////;////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2 

(VESSEL! 
IS  (OPERATING  ! 
ltd  BASE  1 
S  AOl  LXNE-1  ! 
ITD1///F//////1 

Ice!  line-2 

1 

! 

YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(31)  L.t  K  BARGE 

CCRPANY 

! 

1 

! 

I  i  1 

I  1  1 

I  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

«F  3*1(* 

1572711 

1  917UA4U 

20%  01 

35. C! 

9.0! 

-  j. 

1639! 

17.2 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

1974 

1 

l 

1  1  1 
1  1  1 

200.01 

1 

35.0! 

1 

1.61 

! 

! 

! 

1 

(21)  L  i  J  EQUIPMENT  CO. 

! 

! 

1  1  1 
1  1  1 

1 

l 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

mo  eoo 

1  - 

1  41 4 1 4 A  47 1 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  | 

9001 

11 .01  NONE 

IPA 

UNXONTOWN 

1952 

! 

t 

1  !  1 

1  1  1 

175.11 

1 

26.11 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

1 

(32)  L  1  L  NARINE 

SERVICE# 

1 

INK. 

1  1  1 
1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

) 

i 

! 

1 

AORIENNE-L 

1581773 

I  5313A35! 

—  1 

--  | 

3. 01 

400! 

-  | 

33.0 1  NONE 

t  LA 

MORGAN 

1977 

1 

!  !  1 

60.01 

22.0! 

3.6! 

1 

CITT 

DCHNA-L 

1581774 

1  5SI3A3S1 

—  1 

S.O! 

4001 

-  i 

33.01  NONE 

1  LA 

MORGAN 

1977 

1 

1  1  t 

60.01 

22.0) 

3.6! 

1 

CITT 

KRISTI  L 

1384018 

1  35I3A331 

—  J 

—  1 

S.O! 

400! 

-  j 

33.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

1977 

1 

1  1  i 

60.01 

22. Ct 

3.61 

! 

CITY 

LIL  I 

1  - 

1  12614A43I 

—  1 

6.0! 

•  j 

3901 

1 2 .01  NONE 

1LA 

BALDWIN 

1957 

1 

1 

1  1  1 
1  1  1 

100.0! 

1 

26.0! 

1 

1.51 

! 

l 

1 

1 

(32)  L  I  L  OIL  CO.#  INC. 

1 

! 

1  1  1 
1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

ANDY  L 

1561323 

1  33I3A361 

M  .71 

18.  Cl 

5.41 

400! 

-  | 

41 .0! NONE 

ILA 

CROWN 

1977 

1 

1  1  1 

42.01 

18.  C! 

5.0! 

1 

POINT 

FRANKLCE 

1245118 

1  24I3A35 1 

43.41 

15.91 

5.8! 

400! 

-  i 

24.0 1  NONE 

!L  A 

CROVN 

1964 

1 

I  1  I 

43.41 

15.9! 

5.41 

-  j 

! 

POINT 

KEVIN  R 

1345821 

1  2II3A36 t 

45.01 

16.0! 

5.41 

300! 

-  j 

30.01  NONE 

ILA 

CROWN 

1975 

1 

1  1  1 

45.01 

16.01 

3.01 

1 

POINT 

CACC  1 

i  - 

1  39115A70! 

144.01 

35.01 

8.6! 

-  I 

1000! 

11.0! HUMPS 

!LA 

CROWN 

1955 

1 

1  1  1 

144.01 

35.01 

2.0! 

1 

POINT 

OFFSHORE  NO  2 

I  - 

1  344! 5*701 

150.01 

35.  Cl 

9.01 

-  i 

9C0! 

14.0IHUHH 

ILA 

CROWN 

1948 

I 

1  1  1 

ISC. 01 

35.0! 

7.0! 

•  | 

| 

POINT 

JNITTT  3 

1  - 

1  2111 3  A  70 1 

120.0! 

36.01 

6.8! 

-  i 

4C4I 

12.0! DIESEL  HUMPS 

ILA 

CROWN 

1949 

1 

1  t  1 

120. 0! 

36. Cl 

2.0! 

-  1 

I 

POINT 

SHITTY  6 

1  - 

1  21115A701 

120.01 

36.01 

4.8! 

-  j 

404! 

1 2.01  HUMPS 

ILA 

CROWN 

1972 

1 

I  1  1 

120.01 

36.01 

2.0! 

-  | 

! 

POINT 

SHITTY  8 

I60C023 

!  3I3I5A70I 

130.01 

35.0! 

7.01 

-  i 

800! 

14.0! HUMPS 

ILA 

CROWN 

1978 

l 

!  1  1 

130.0! 

35.0! 

2.4! 

! 

POINT 

SHITTY  10 

1 413477 

1  20215A701 

120.0! 

30.0! 

6.61 

-  i 

590! 

7.0! NONE 

ILA 

CROWN 

1979 

1 

1  1  1 

120.01 

30.01 

1.01 

| 

POINT 

SHITTY  11 

1577327 

1  198! 5*70 1 

120.01 

30.0! 

6.6! 

-  i 

452! 

4 .01  HUMPS 

ILA 

CROWN 

1974 

1 

!  1  1 

120.01 

30.0! 

1.01 

-  j 

! 

POINT 

SHITTY  12 

1574961 

!  198I5A70I 

120.01 

30.0! 

6.6! 

-  i 

452! 

6.01HUNHS 

ILA 

CROWN 

1976 

I 

1  1  1 

“120.01 

30.  C! 

1.0! 

! 

POINT 

SHITTY  13 

1 232662 

1  26115*701 

120.01 

32.0! 

6.0! 

i 

SCO! 

15.0! DIESEL  HUMP 

ILA 

CROWN 

1942 

i 

1  1  1 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  | 

1 

POINT 

SHITTY  14 

1  - 

1  123915A70I 

264.0! 

50.0! 

9.61 

•  j 

3344! 

18.613000  I.H.H.  DEZPILA 

CROWN 

1980 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

264.01 

1 

50. Cl 
! 

1.5! 

1 

I 

! WELL  PUMP 
! 

POINT 

(32)  L  1  L  TOW INS 

#  INC. 

1 

1 

1  1  1 
1  1  1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

L  HARIE 

1306874 

1  35 13*36! 

46.71 

18.  C! 

6.01 

800! 

30.0 (NONE 

ILA 

KOUNA 

1967 

I 

1 

!  1  1 

32.01 

1 

18.0! 

1 

5.51 

1 

1 

! 

1 

l 

(32)  LIU  BOAT-TRUC  RENTAL#  tINC. 

■  i  i 

i  i  i 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

C  TRUC  NO  3 

1402795 

!  1 25 11*03 1 

166.01 

38.01 

13.01 

21201 

183! 

30.01  NONE 

(LA 

LEEVILLE 

1979 

1 

1  1  1 

164.0! 

38.0! 

11.01 

1 

CHERARU  EO  TRUC 

NO  37 

1657307 

1  16711*03! 

137.6! 

36. Cl 

11.01 

20001 

550! 

52.0 l NONE 

ILA 

LCEVH.Lt 

1914 

1 

1 

j  1  j 

166*01 

34*0! 

1 

8.51 

l 

i 

1 

1 

(32)  t  t  N  80TRUC 

RENTAL# 

I 

INC!  • 

1  I  1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

CNERAME  80  TRUC 

36 

164CC15 

1  5711F03I 

77.41 

32.61 

8.01 

10401 

42,0 1  NONE 

ILA 

GOLDEN 

1911 

l 

l 

!  1  1 

1  I  t 

85.01 

1 

33.01 

1 

6.0! 

1 

! 

I 

MEADOW 

(32)  LIP  BOAT  RENTALS 

1 

1 

1  1  1 
1  1  1 

1 

I 

1 

» 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

CHANCE 

1605522 

1  6611C02I 

125.0! 

23.9! 

5.3! 

2400! 

66! 

31 • 3 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

1979 

l 

t  1  1 

125.01 

23.91 

3.5! 

I 

CITY 

SPREE 

1572368 

1  6611C02! 

100.  u 

23.C! 

6.5! 

15751 

26! 

29.0! NONE 

ILA 

INTRACOAS- 

1974 

I 

1 

1  !  1 

!  1  ! 

100.01 

1 

23.0! 

! 

5.5! 

! 

64! 

! 

! 

! 

TAL  CITY 

(14)  LA  ROCHE  INDUSTRIAL# 

i 

INC!. 

!  1  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A  1 

i  - 

1  276015*711 

295.0! 

52.0! 

8.6! 

-  l 

2500! 

30.4(875  C.P.H. 

IMS 

GREENVILLE 

1966 

1 

1  i  1 

295.0! 

52.0! 

3.0! 

-  1 

(DIESEL  PUMPS 

A  2 

1  - 

1  276015*71 J 

295.0! 

52.0! 

8.6! 

-  ! 

2500! 

30.41875  6.H.H. 

IMS 

GREENVILLE 

1966 

I 

t  1  1 

295.0! 

52. C! 

3.0! 

-  ! 

(DIESEL  PUMPS 

IhG-U  1 

1  . 

1  1439! 5 A  71 ! 

260.0! 

52.5! 

9.0! 

-  ! 

2596! 

19.4IG0ULD  PUMP-1800 

IMS 

GREENVILLE 

1979 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

260.01 

1 

52.5! 

! 

2.2! 

I 

I 

1GPM 

! 

(14)  LAFARCE  CORP 

! 

•  SOUTHERN  RlCGICN# 

1  !  1 

1  1  1 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

i 

I 

! 

1 

CITADEL  CEHENT 

1 

1  1  1 

I 

! 

! 

! 

! 

CITADEL  1 

I  - 

i  S0014A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

25.5! ELECTRIC  HUMP 

ILA 

NEW 

1988 

! 

1  (  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  I 

! 

ORLEANS 

CITADEL  2 

1  - 

1  5001 4 A  41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

1500! 

25.5 (ELECTRIC  PUMP 

ILA 

NEW 

1988 

1 

1  (  1 

195.01 

35.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

ORLEANS 

CITADEL  3 

1  50014A41I 

195.0! 

35. C| 

9.0! 

-  ! 

1500! 

25.5 ! ELECTRIC  PUMP 

ILA 

NEV 

1988 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

j 

1 

ORLEANS 

CITADEL  4 

1  - 

I  50014A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15001 

25.5 1  ELECT*  IC  PUMP 

ILA 

NEV 

1988 

I 

1  1  I 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

ORLEANS 

TRINITY  I 

1286299 

1  1 03214*41 ! 

203.0! 

40.0! 

7.5! 

-  | 

1240! 

24.3! ELECTRIC  PUMP 

!LA 

NEW 

1960 

! 

1  1  1 

203.0! 

40.7! 

2.2! 

! 

ORLEANS 

TRINITY  II 

1298740 

1  110214*41! 

205.0! 

40.  C! 

8.4! 

*  ! 

1510! 

22.61  ELECTRIC  PUMP 

!LA 

NEW 

1965 

I 

1 

1  (  1 

!  I  1 

205.0! 

! 

40.7! 

! 

1.9! 

! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

(32)  LAFAYETTE  CREV  80ATS/ 

1 

INK. 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

DAVID 

(640463 

!  111IC11I 

42.0! 

12.01 

4.9! 

450! 

-  J 

10.5 ! NONE 

ILA 

DELCAMBRC 

1981 

1 

I  I  1 

42.11 

12.01 

3.0! 

12! 

! 

LOUISE 

1642441 

1  11 1 1 C 1 1 1 

42.0! 

12.0! 

4.9! 

450! 

-  | 

10.5! NONE 

ILA 

DELCAH8RE 

1981 

1 

!  t  1 

42.1! 

12.0! 

3.0! 

121 

! 

HART 

1636770 

I  1111C11I 

42.0! 

12.C! 

4.9! 

450! 

10.5!  NONE 

ILA 

DELCAMBRC 

1981 

1 

!  !  ! 

42.1! 

12.0! 

3.0! 

12! 

! 

SOUTH  FORK 

1524813 

!  5311A12! 

73.7! 

19.7! 

8.4! 

1170! 

5! 

25.0 ! NONE 

ILA 

DELCAHBRE 

197C 

1 

1 

! 

!  f  ! 

t  1  ! 

1  !  ! 

77.0! 

! 

20.0! 

! 

! 

3.7! 

! 

! 

39! 

! 

! 

! 

! 

! 

T»BLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  493 


ENGRI 

! 

IVTCC!  DIMENSIONS  iDRAFTi 

!  CAPACITY  1  HUH-  ! 

I  V  C  S  S  E  L 

i  *  1 

•1ST!  OPERATOR 

1  NET 

tCODElLENCTHtSRDTMI  J 

I  1  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  1CPCRATING 

!  ! 

i 

i 

i 

* 

i 

» 

i 

i 

| 

-mm- 

•!***•!  R CC •  !  REC.lLOAD-1 

I  CARGO  1  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

t  TC 1  BASE 

!  TEAR  ! 

I  COAST 

!  TER 

i  SEEI//////I/////I  ED  I 

I//A/////I  POINT  * 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

!  EUILT  ! 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

t  TON- 

tPASEl  OVER-1  OVER- 1 /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I ///////// ////A/ /I TD I ////////// 

!  OR  ! 

t  NUMBER 

1  NAGE 

!  IV  1  ALL  1  ALL  1LICMT! 

POWER!  INCERS  !  ifEET) ! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2 

MAF8UILT* 

(3*)  LAFFERTY  TRANSPORTATION 

1  COMPANY 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

COEUR  D'ALENE 

!  ------ 

5I3A36! 

24.0! 

8.C! 

2.6! 

1151 

-  ! 

12.01NCNC 

!  ID 

COEUR  1 

1949 

I 

!  ! 

24.0! 

8.C! 

2.6! 

1 

-  1 

! 

! 

D'ALENE  l 

FLORENCE  LCF 

1273160 

21 !  3A36! 

46.9! 

16.6! 

7.01 

500! 

-  I 

26.0! NONE 

HD 

COEUR  I 

1957 

1 

!  ! 

52.0! 

17.0! 

7.0! 

! 

-  1 

J 

I 

D'ALENE  1 

GEORGE  A 

! 27C145 

1413A361 

36.9! 

14. Cl 

«.5! 

165! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

Ho 

COEUR  I 

1955 

1 

i  i 

36.9! 

14.0! 

A. Si 

1 

-  ! 

1 

I 

D'ALENE  ! 

JACK  A 

! 

513*36! 

24.51 

9.5! 

3.7! 

115! 

-  1 

17.0IHCNE 

HD 

COEUR  I 

1956 

I 

I  1 

24.51 

9.51 

3.71 

! 

-  ! 

! 

1 

D'ALENE  ! 

LOUISE  N 

1  - 

513*361 

28.2! 

10.7! 

2.51 

135! 

-  ! 

1 7.0! NONE 

HD 

COEUR  ! 

1956 

» 

J  J 

26.2! 

IP*.  7! 

2.3! 

t 

-  1 

1 

! 

D'ALENE  1 

MUSCAT 

413*361 

3C.0I 

9.C! 

3.01 

143! 

-  ! 

12.0! NONE 

1ID 

COEUR  1 

-- 

t 

!  ! 

30.0! 

9.C! 

3.0! 

! 

-  | 

I 

1 

D'ALENE  ! 

PINE  CAT 

1260593 

1013*361 

42.2! 

15.1! 

7.0! 

230! 

-  ! 

20. 3 !  NONE 

HD 

COEUR  1  * 

195C 

! 

!  ! 

47.0! 

16. C! 

7.01 

! 

-  1 

I 

1 

D'ALENE  1 

POTLATCH 

513*361 

22.0! 

8.8! 

3.5! 

941 

-  ! 

12.0! NONE 

!ID 

COEUR  ! 

1963 

I 

t  t 

22.01 

6.6! 

3.5! 

1 

-  } 

! 

( 

D'ALENE  1 

SARAH  ANNE 

|  - - 

513*361 

31.2! 

10.3! 

4.0! 

143! 

-  ! 

18.0! NONE 

!1D 

COEUR  ! 

1964 

1 

1  1 

31.2! 

10.31 

4.01 

1 

-  ! 

I 

1 

D'ALENE  1 

SPOKANE 

!  - - — 

513*361 

26.21 

8.7! 

2.51 

113! 

-  ! 

1 7.01  NONE 

!ID 

COEUR  1 

1951 

! 

!  ! 

26.2! 

8.71 

2.5! 

1 

-  1 

! 

! 

D'ALENE  ! 

ST.  JOE 

1  - 

513*361 

22.0! 

8.0! 

2.6! 

177! 

-  ! 

1 2.0 !  NONE 

HD 

COEUR  ! 

1959 

I 

!  ! 

22.0! 

8.C! 

2.6! 

1 

-  1 

( 

I 

D'ALENE  1 

ST.  MARIES  III 

1  ... — 

5 13*36! 

24.0! 

6.C! 

3.0! 

115! 

-  ! 

17.OIN0NF 

HD 

COEUR  1 

1952 

1 

1  ! 

24*0! 

8  •  C 1 

3.0! 

1 

-  i 

| 

1 

D'ALENE  I 

VALERIE  LEE 

1  - 

513*36! 

28.0! 

10.6! 

2.6! 

1531 

-  1 

1 2.0! NONE 

!ID 

COEUR  1 

195? 

!  1 

!  1 

26.0! 

! 

10.6! 

! 

2.6! 

1 

! 

! 

-  1 
( 

! 

! 

! 

! 

D'ALENE  ( 

1 

1 

<0 J)  LAKE  CHAMPLAIN  TRANSPORT! ATXCN 

!  1 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

I 

CO.#  INC. 

! 

!  ! 

1 

1 

1 

J 

! 

! 

! 

1 

ADIRONDACK 

1211156 

15011*13! 

13C.0I 

40. C! 

J.SI 

3651 

ICO! 

41  .0 1  NONE 

1VT 

BURLINGTON! 

1913 

! 

!  ! 

152. C! 

42.3! 

7.8! 

! 

311! 

I 

1 

1 

CHAMPLAIN 

1229460 

29911*131 

146.3! 

41.21 

7.5! 

350! 

105! 

39.3! NONE 

!VT 

BURLINGTON! 

193C 

I 

!  ! 

152.0! 

43.C! 

6.31 

! 

3001 

| 

! 

1 

ESSEX 

1439911 

76!1A13I 

11.0! 

38. C! 

7.0! 

275! 

67! 

33.0! NONE 

IVY 

BURLINGTON! 

1981 

! 

!  ! 

IOC. 01 

43.6! 

5.3! 

1 

90! 

1 

! 

I 

EVANS  UAOHANS  WOLCOTT 

1931211 

1  81 1 1*1 3 I 

188.0! 

37. C! 

6.0! 

740! 

1991 

38.0! NONE 

!VT 

BURLINGTON! 

1966 

I 

!  ! 

196.0! 

44.C! 

2.01 

1 

200! 

! 

1 

1 

GOV.  GEORGE  D.  AIKEN 

1366243 

94I1A13! 

132.0! 

4a. Cl 

1.4! 

365! 

156! 

39.8 ! NONE 

IVT 

BURLINGTON! 

1975 

i 

!  ! 

1 6  C  •  0 1 

44.0! 

6.9! 

1 

130! 

| 

! 

GRAND  ISLE 

! 266CI1 

110(1*131 

132.1! 

37. Cl 

?.»i 

4251 

179| 

41 .0 !  NONE 

tVT 

BURLINGTON! 

1953 

1 

•  i 

137.3! 

43.01 

6.31 

! 

130! 

! 

1 

1 

PLATTSDURGH 

1474440 

241!  1*13! 

18C.0! 

37.  Cl 

6.6! 

725! 

196! 

38.0 !  NONE 

IVT 

BURLINGTON! 

1984 

i 

.  i  i 

S7I1A13I 

uo.ot 

45. 5! 

2.01 

1 

2001 

I 

i 

i 

VALCQUR 

1 253715 

177.41 

43.5! 

?.5I 

700! 

265! 

32.5 !  NONE 

IVT 

BURLINGTON! 

1947 

1 

1 

!  ! 

!  t 

190.0! 

! 

45.31 

! 

$.8! 

I 

i 

348! 

1 

I 

! 

1 

1 

t 

l 

<22)  LAKE  ERIE  IOAT  CRUISE  COIAP. 

t  1 
!  ! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

1 

AMERICANA 

i 224C04 

543! 1 A 12 ( 

15C. 11 

4U.1I 

12.0! 

1440! 

-  I 

40.01  NONE 

f  NY 

BUFFALO  1  • 

me 

! 

1 

!  1 

!  ! 

160.01 

! 

42.0! 

1 

11.3! 

1 

! 

! 

578! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

(23)  LAKE  MICHIGAN  CONTRACTOR  1 S/  INC. 

i  i 

i  i 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

1 

1 

I 

1 

! 

1 

i 

DAVID  GLENN 

20! 3*36! 

6  C  •  0 1 

10.0! 

4.5! 

100! 

-  1 

5.0IN0NE 

IMI 

HOLLAND  | 

193* 

! 

1  1 

42.7! 

11.6! 

-  1 

1 

-  1 

i 

1 

1 

JAMES  HARRIS 

I25JMI 

3513*161 

42.0! 

12.0! 

6.0! 

4501 

-  I 

9 .0 ! NONE 

IMI 

HOLLAND  1 

1943 

1 

1  1 

41.9! 

12.5! 

•  J 

1 

-  ! 

i 

1 

NO.  1 

1  - 

145(4443! 

135.0! 

35. Cl 

5.9! 

600! 

I.OINOKt 

IMI 

HOLLAND  I 

1923 

! 

!  ! 

135.0! 

35.01 

1.3! 

! 

-  1 

1 

1 

NO.  112-4 

j  - 

1116*631 

4C.0I 

20. Cl 

3.0! 

•  | 

30! 

2 .0 1 NONE 

IMI 

HOLLAND  1 

1966 

! 

1 

!  ! 

1  1 

4C.0I 

! 

20.CI 

( 

1.0! 

1 

! 

1 

-  ! 

1 

I 

I 

i 

i 

(32)  LALANDE  TOWING#  INC. 
SEAN  L 

1 

1 

14*4561 

1  I 

!  1 

61 13*361 

! 

! 

66.6! 

I 

1 

24.01 

1 

6.5! 

I 

1 

940! 

1 

-  1 

1 

I 

16.71N0MF. 

1 

I 

ILA 

1 

1 

NEW  IBERIA l 

198? 

1 

!  I 

66.6! 

24. C! 

4.51 

! 

-  I 

! 

1 

! 

THERESA  L 

1 650670 

11613*361 

75.0! 

26.  C! 

7.0! 

1400! 

-  1 

16.7! NONE 

ILA 

NEW  IBERIA! 

1902 

! 

1 

!  ! 

!  ( 

75.0! 

« 

26.  C! 

1 

5.0! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

J 

1 

! 

! 

(32)  IANART  MARINE  SERVICE# 

1 

I  INC. 

I  ! 

1  ! 

i 

i 

! 

( 

l 

! 

! 

1 

i 

i 

1 

1 

I 

! 

HENRY  LAFONT  SR 

1422902 

54I3A36! 

5C.0! 

20. C! 

5.5! 

600! 

-  i 

40. 0 ! NONE 

ILA 

GOLDEN  ! 

190C 

! 

1 

!  ! 

1  ( 

5C.0J 

20. C‘ 

1 

4.0! 

! 

! 

4 

-  » 

! 

1 

! 

1 

1 

MEADOW  ! 

! 

(32)  LAMBERT  GRAVEL  CO. 

JASON  L 

! 

! 

1296314 

I  ! 

!  ! 

5713A35I 

i 

! 

59.6! 

1 

22.0! 

! 

! 

7.5! 

J 

1 

840! 

! 

» 

-  ! 

! 

16.0 ! NONE 

! 

j 

HA 

( 

I 

St.  MAN-  I 

1562 

! 

!  i 

59.6! 

22^0! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

CISVULE  i 

JOHN  R 

1269360 

2613*35! 

46.0! 

16. C! 

4.5! 

306! 

-  ! 

16.0INQHE 

HA 

ST.  r RAN-  ! 

1955 

1 

!  1 

46. C! 

16.CI 

4.0! 

J 

-  I 

! 

{ 

CISVULE  ! 

MARY  C 

!  204360 

1313*351 

35.0! 

n. c; 

3.0! 

80! 

-  ! 

15 .0 ! NONE 

ILA 

ST.  FRAN-  !  * 

1972 

1 

l  l 

35.0! 

12. C! 

3.0! 

1 

*  i 

! 

I 

CISVILLE  i 

RUDOLF  H.  ROTHE 

1274449 

2913*35! 

4?.0! 

16. Ci 

5.6! 

300' 

-  i 

16.0! NOME 

HA 

ST.  FRAN-  1 

1957 

1 

1  ! 

46.0! 

16. C! 

5.0! 

! 

-  i 

! 

I 

CISVILLE  1 

GB  733 

!  - 

371 16*63! 

135. C! 

27.0! 

7.0! 

750! 

7.5 ! NONE 

ILA 

ST.  FRAN-  ! 

1933 

I 

!  ! 

135.0! 

27.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CISVILLE  1 

G8  734 

!  - - 

371 16*63 ! 

135.0! 

27. C! 

7.0! 

•  ! 

750! 

7.5 !  HONE 

HA 

ST.  FRAM-  1 

1933 

J 

!  ! 

135.0! 

27. Ci 

1.0! 

i 

-  ! 

1 

1 

CISVULE  1 

GISSEL  1301 

»  - 

74116*63! 

230.01 

40.0! 

7.5! 

-  I 

1684! 

12.0! NONE 

ILA 

ST.  FRAN-  l 

1 95  2 

I 

1  ! 

230. Ot 

40. Cl 

2.0! 

! 

-  J 

5 

1 

CISVULf  1 

NO.  4 

!  . 

37516*63! 

150.0! 

25. C! 

8.C! 

700! 

8.0INONE 

HA 

ST.  FRAN-  ! 

1956 

1 

t  1 

15C.0! 

75-  Cl 

?rO! 

J 

-  ! 

» 

• 

NO.  7 

•  ...... 

12516A631 

98.71 

23.0! 

6.51 

-  j 

Jfloi 

9.0M0NE 

HA 

ST.  FRAN-  |  ♦ 

1956 

i 

!  ! 

96.7! 

75*0! 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

1 

CISVULE  ! 

NO.  2 

i  - 

12516*631 

96.7! 

*3. Cl 

6.5! 

aooj 

9.0J  N0,‘1E 

ILL 

ST.  FRAN-  I  * 

1956 

i 

!  ! 

98.7! 

25.0! 

1.3! 

s 

-  t 

! 

1 

CISVILLE  1 

NO.  10 

6C016A63! 

*150.0! 

34. C! 

6.0! 

800! 

7.4! NONE 

ILA 

ST.  FRAN-  |  * 

1957 

i 

!  ! 

150.0! 

36. C! 

2.C! 

i 

-  1 

! 

! 

CISVULE  1 

NO.  12 

i  - 

30016*66! 

129.01 

30.0! 

6.0! 

750! 

7.5IN0NF 

ILA 

ST.  FRAN-  ] 

1923 

i 

!  ! 

129.01 

30.0! 

1*2! 

l 

-  1 

! 

1 

CISVULE  1 

NO.  13 

i  - 

30016*66! 

129.01 

30.C  J 

6.0! 

-  j 

750! 

7 • M  NONE 

ILA 

ST.  FRAN-  I 

1927 

! 

!  ( 

129.0! 

30-CI 

1.2! 

I 

1 

! 

CISVULE  I 

NO.  14 

!  - 

30014*46! 

129.0! 

30.0! 

6.0! 

750! 

7.5HCNE 

ILA 

ST.  FRAN-  1 

1926 

« 

(  ! 

129.01 

30.0! 

1.2! 

l 

-  ! 

! 

• 

CISVULE  1 

GY  15 

200(44431 

175.0! 

40.0! 

8.01 

-  i 

6001 

6*5 ! NONE 

ILA 

ST.  FRAN-  1 

1935 

! 

( 

I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

( 

40. C! 

! 

! 

1.5! 

! 

i 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

i 

( 

1 

1 

1 

CISVULE  1 

1 

! 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  HUME* 


I  COAST 
1  CUAID 
t  kUftStft 


iVTCCl  DIPCNSIONS  IDRAFT! 

NET  ! CODE  I  LENGTH! B*DTH|  S 
«CGIS-!*»**1  REG.  1  REG. !  LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TOR  *  IPASE!  OVER-! OVER-1 ///// I  HORSE 
MAGE  !  XV  t  ALL  I  ALL  ! LIGHT1  ROVER 


(32)  LE  BtCUF  BDC5.  TCVXMG  CO!./  INC. 

(CONTINUED) ! 

LBT  10  J5ESOS7 


|  - 

! 


LESLIE  1520528 

! 

LSC  32  I29C66T 

I 

NS  4  1174309 

I 

NSC  335  1 174934 

! 

SURER  TEST  2  1258550 

I 

TIN  1510113 

! 

I 

I 

C07)  LEAGUE  ISLAND  FERRT  CO.  ! 

POLARIS  1243245 

1 
1 
I 

(32)  LEEVAC  KARINE  TAAMSRORTAlTION 
(A  OXV.  OF  LEEVAC  CORR.t 
(POTCG/  IRC.)  I 

CHAMPION  1506725 


(32)  LEEVAC  RETRCLEUR 
GV  701 


(16)  LEGEAT/  INC. 
NO  26K 


CARACtTTl  HIGH-  I  !  V  E  S  S  E  L 

t  CST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////I  POINT  I  LINE-1  t AO !  LXNE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO !////////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  LXNE-2 


430I5A71!  1 
!  i  1 

43015A71!  1 
!  I 

4! 315A71 !  ‘ 
!  1 

420I5A71I 
1  I 

450I5A71I 
1  1 

4S015A71! 

!  1 

450! 5*71 ! 

I  I 

1642I5F71! 

!  1 

3  64 1  SATO  I 

!  ! 

450ISA71! 

!  ! 

450I5A71! 

62U5A71! 

!  ! 

7C4I3A71! 

!  ! 

1134I3A7U 
!  ! 

113415F71! 

!  ! 

1134I5F71! 

!  ! 

113415F71! 

I  ! 

141715F71I 

1  1 

103315F71 ! 

I  ! 

10331 5^71 1 
!  I 

1128!  SA7'  2 

!  1 

156015A70! 

1  ! 

1226ISA71! 

!  ! 

S53ISA71 ! 

I  1 

71015A71! 

!  I 

703 1 3A71 ! 

!  ! 

1 21 2 1 3*79 ' 

!  I 

!  ! 

!  ! 

4711A13! 

!  ! 


I  ! 

92I3A36! 
!  ! 

267ISA70! 

14671 5A70! 

!  ! 

3441 ISA70! 
!  ! 

3799! 3 A  701 
1  ! 

942I5A70! 
!  ! 

1 2141 3*70 1 
!  ! 

1214! 5A70I 
!  ! 

!  ! 

!  I 

!  ! 

594J5A71 ! 
!  ! 

216I5A71! 
!  ! 

429! 5A71 ! 
!  ! 

!  I 

I  I 

I  ! 

17614A46X 
1  ! 

17814A46! 
!  ! 

174J4A46! 
!  ! 

178I4A46! 
1  ! 

16014A40! 
!  1 

160UA40! 
1  ! 

160I4A40! 

16014A40! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


36.0!  8.9! 

36. C!  1.0! 
36.C!  8.9! 

36.01  1.0! 


35.  C!  1.0! 

38.0!  8.9! 

36.  C!  1.01 

36. Cl  1.9! 
38. C!  1.0! 
38.0!  6.9! 

38. Cl  1.0! 
50. C!  10.0! 
50. C!  2.0! 
35. C!  4.0! 
35.0!  1.5! 

50. Cl  12.0! 
50.0!  2.01 

50. Cl  12.0! 
SO.C!  2.0! 
SO.C!  10.0! 
50.0!  2.0! 

SO.C!  10.C! 
50. C!  1.5! 
30.0!  8.0! 

30.0!  2.0! 

50.0!  10.0! 
SO.C!  2.0! 
50.0!  10.0! 
50.0!  2.0! 

SO.C!  1C.0! 
30.0!  2.0! 

30.0!  9.0! 

50.0!  1.8! 


30.0!  11.0! 
30.0!  2.01 
54.C!  12.0! 
34.0!  2.0! 
SO.C!  10.0! 
50.01  1.3! 
35.0!  1.3! 
33.1!  1.71 
40.0!  10.31 
40.0!  2.01 
35. Cl  9.01 
35.01  2.0! 
50. Cl  10.0! 
50.01  1.5! 


34.1!  4.5! 

36.1!  4.2! 


22.2!  5.0! 

27.9!  6.5! 

27.91  1.5! 

54.01  12.7! 
34.0!  1.5! 

64. Cl  17.8! 

64. C!  2.5! 

65. C!  16.6! 
68. C!  3.0! 
46.0!  10.8! 
46. C!  1.3! 
52. C!  12.3! 
52. CJ  2.0! 
52. C!  12.3! 
52. C!  2.0! 

I  1 
!  ! 
!  ! 
46. C!  10.0! 
48.0!  1.6! 

30. C!  6.0! 
30.0!  1.6! 

45.0!  10.5! 
45. 0!  1.6! 


26. C!  7.3! 
28.0!  1.5! 

28.01  7.3! 

28.0!  1.5! 

26. Cl  7.31 
28. C!  1.5! 
28.0!  7.31 

28.0!  1.51 

26.0!  7.3! 

28.0!  1.5! 

28.01  7.3! 

28.0!  1.5! 

28.0!  7.3! 

28.0!  1.51 

28.C1  7.3! 

28.0!  1.5! 


TEAR  ! 
QUILT  ! 
OR  I 
•REBUILT! 


! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

1 

1087! 

! 

1 

1 

12.0! DIESEL 

PURR 

1 

! 

! 

!IA 

KONTEGUT  ! 

1959 

- 

1 0971 

12.0IDIESEL 

PUKP 

S  LA 

KONTEGUT  ! 

1959 

- 

! 

1067! 

12.0! DIESEL 

PUKP 

!la 

KONTEGUT  ! 

1960 

- 

! 

170  j 

12.0! DIESEL 

PUKP 

t  LA 

KONTEGUT  ! 

1941 

- 

1 

1087! 

12.0! DIESEL 

PUKP 

ILA 

KONTEGUT  ! 

1961 

- 

! 

1087! 

14.01  DIESEL 

PUKP 

t  LA 

KONTEGUT  ! 

1941 

- 

! 

1087!* 

12.0IDXESCL 

PUKP 

!la 

HONTICUT  ! 

1961 

- 

» 

4120! 

17.0IDXESEL 

PUKP 

ILA 

KONTEGUT  ! 

1952 

- 

! 

675! 

14.0! DIESEL 

PUKP 

ILA  RQNYCCUT  ! 

1961 

- 

! 

3623! 

16.0! DIESEL 

PUKP 

!U 

KONTEGUT  ! 

1963 

- 

I 

3623! 

14.0! DIESEL 

PUKP 

ILA 

KONTEGUT  ! 

1963 

- 

l 

1973! 

17.01  DIESEL 

PUKP 

ILA 

KONTEGUT  ! 

1960 

- 

I 

17641 

15.0! DIESEL 

PUKP 

ILA 

HOUKA  ! 

1966 

- 

I 

3440! 

14.01RUNRS 

!LA 

HOUKA  1 

1943 

- 

! 

364C! 

17.01  DIESEL 

PUKP 

ILA 

KONTEGUT  ! 

1963 

- 

1 

3640! 

17.0UICSEL 

PUKP 

!la 

KONTEGUT  I 

1963 

- 

! 

3440! 

17.01  DIESEL 

PUKP 

ILA 

KONTEGUT  ! 

1943 

- 

! 

14371 

20.0! DIESEL 

PUKP 

ILA  K0NTE6UT  ! 

1951 

- 

! 

! 

1033! 

-  1 

20.0IDIESEL  RUHR/ 

1  h INCHES/  COILED 

ILA 

1 

KONTEGUE  ! 

1 

1952 

- 

! 

I 

10331 
-  I 

20.0IDIESEL  RUHR/ 

I WINCHES/  COILED 

ILA  KONTEGUT  ! 
1  ! 

1952 

- 

I 

3423! 

14.0IRUKP 

ILA 

KONTEGUT 

1967 

- 

1 

zsooi 

12.0IDUSCL 

PUKP 

ILA 

MOUNA 

1949 

- 

i 

3381! 

IS.OiltCSCL 

PUKP 

ILA 

HOUKA 

1963 

- 

1 

12731 

12*01  NONE 

ILA 

HOUKA 

mi 

- 

I 

1884} 

is.oimm 

PUKP 

ILA  KONTEGUT  i 

1940 

- 

! 

1449) 

IZ.OlhOMt 

ILA 

KONTEGUT 

•  1959 

- 

1 

! 

1 

31601 
-  1 

1 

13.0IDIESU 

1 

1 

PUKP 

UA 

1 

! 

HOUKA 

1947 

I 

! 

330! 

1 

! 

! 

I 

! 

-  1 
383! 

1 

! 

30.0 ! NONE 
! 

! 

1 

» 

! 

IN4 

1 

1 

1 

NATIONAL 

PARK 

1952 

1 

! 

1000! 

1 

1 

! 

-  ! 

-  1 

1 

) 

28. 0! NONE 
! 

! 

! 

ILA 

l 

KORGAN 

CITY 

1946 

" 

I 

! 

405! 

-  ! 

16*^0!  DIESEL 
1 

PUKP 

ILA  MORGAN 

l  cur 

1948 

• 

! 

! 

3511! 

20.0! DIESEL 
! 

PUKP 

ILA 

l 

KORGAN 

CXTT 

1968 

- 

! 

1 

6400! 

-  1 

38. 5 (DIESEL 
! 

PUKP 

ILA 

! 

KORGAN 

CITY 

1974 

• 

! 

I 

9164! 

-  ! 

36*5! DIESEL 
! 

PUKP 

ILA 

! 

KORGAN 

CITT 

1977 

! 

! 

2255! 

24.0! DIESEL 
\ 

PUKP 

UA 

1 

KORGAN 

CITY 

1958 

! 

! 

3019! 

-  I 

26.0! DIESEL 
! 

PUKP 

UA 

! 

KORGAN 

CITT 

1960 

I 

! 

I 

3019! 

-  1 
! 

26.0IDXESEL 

! 

! 

PUKP 

ILA 

! 

! 

KORGAN 

CITT 

1962 

- 

I 

1 

! 

! 

1665! 

-  ! 

! 

8.6(6  DIESEL  ENGINE 
! 

! 

(LA 

1 

KORGAN 

CITY 

1963 

• 

1 

! 

533! 

-  1 

4.612  CYL 
(ENGINE 

DIESEL 
/  6“  PUKP 

!LA 

KORGAN 

CITY 

1963 

! 

! 

! 

1954! 

-  ! 

! 

8.614-71  DIESEL  GK 
! 

1 

UA 

! 

KORGAN 

CITY 

1959 

- 

1 

1 

1 

400! 

! 

10. O' ACNE 

I 

UN 

EVANSVILLE 

1959 

- 

1 

400! 

10.0! NONE 

i  IN 

EVANSVILLE 

1959 

- 

! 

400! 

10.01N0NE 

IIN 

EVANSVILLE 

1959 

- 

! 

400! 

10.0! NONE 

UN 

EVANSVILLE 

1959 

- 

! 

400! 

10.0INONC 

IIN 

EVANSVILLE 

1959 

- 

! 

400! 

10.0UONE 

!  IN 

EVANSVILLE 

1959 

- 

1 

4001 

lO.OjNOHE 

UK 

EVANSVILLE 

1959 

- 

! 

! 

400! 

10.0 1  NONE 
! 

UN 

! 

EVANSVILLE 

1959 
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1 

t VTCC  J 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ( 

(VESSEL! 

t  NET 

ICODEILENGTHIBADTH!  ! 

(  ! 

ESI  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

1REGXS- 

!****! 

RES.  I  RES. (LOAD-1 

!  CARSO  ( 

FIXED  ( 

EQUXPMEN  f 

!TC(  BASE  1 

YEAR 

)  TER 

1  SEES//////! /////!  ED  I 

!////////! 

POINT  ( 

LINE-1 

!AO!  LINE-1  ! 

BUILT 

!  TON- 

IPAfiE! 

OVER-lOVEfi-1/////! 

HORSE!  PASS-  |  (LIGHT) (////////////////(TO!/ /////////! 

OR 

I  NACE 

!  IV  1 

ALL  I  ALL  (LIGHT  1 

POWER!  EN6ERS  | 

(FEET)! 

LINE-2 

(EE!  LINE-2  MREBUILT! 

ENGRl 

OISTI 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


t  COAST 
I  GUARD 
t  NUMBER 


(01)  LEHIGH  PORTLAND 

CEMENT 

! 

I 

CIO. 

!  ( 

!  1 

(  ( 

! 

! 

1 

( 

i 

l 

! 

1 

! 

i 

! 

1 

1 

1 

! 

I 

i 

i 

!  ! 

J  ! 

!  ! 

LEHIGH  I 

1287190 

167914A41! 

230.01 

46.0! 

61.6! 

-  ( 

2600! 

27.0IELECTRIC  CEMENT 

!PA  PHILADEL-  ! 

1961 

! 

! 

1  1 

250. 0! 

1 

46.0! 

1 

3.5! 

! 

1 

! 

-  I 
! 

I  CONVEYORS  1  PUMP!  PHIA  ! 

!  !  1 

(21)  LEKSE#  BILL 

C  144 

1 

! 

j  - 

(  I 

I  1 

422I4A401 

! 

1 

195.0! 

t 

1 

35.  C! 

1 

9.01 

1 

1 

! 

15C0! 

! 

! 

16.0! NONE 

!  ! 

(  ! 

!PA  PITTSBURGH! 

1965 

! 

!  ( 

t95.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

C  174 

1  - 

742I4A40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

1500! 

13.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1964 

I 

|  | 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  1 

C  177 

!  - 

742! 4A40i 

195.0! 

33.01 

9.01 

-  | 

1500! 

13.01NONC 

!PA  PITTSBURGH! 

1964 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

C  171 

1  - 

742J4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

15001 

1 3.0! NONE 

|PA  PITTSBURGH! 

1964 

I 

1  ( 

195.0! 

33.0! 

1  •  S ! 

! 

-  1 

! 

I  1 

c  m 

1  - 

742I4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3.0! RONE 

!PA  PIT! S8UR6H I 

1964 

! 

1 

!  ! 

J  ( 

195.0! 

1 

35.  C! 

! 

1.3! 

! 

! 

1 

-  ! 

I 

I 

1 

!  ( 

1  ! 

(31)  LEHAY/  INC. 

TEC  1 

1 

1 

1284444 

!  1 

117115A70! 

1 

I 

24C.0I 

1 

30.0! 

! 

9.0! 

! 

1 

! 

1 

2500! 

1 

18.0! DIESEL  PUMPS 

!  ! 

1  ! 

IMS  GREENVILLE! 

1961 

1 

1 

1  ! 

!  1 

240.01 

! 

50.01 

2.01 

! 

I 

! 

-  j 

1 

!  1 

!  1 

1 

(37)  LEPPALUOTO  OFFSHORE  HARXINC 

1  1 

(  t 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

! 

1 

1  I 

!  1 

CAROL 

1490315 

(411(021 

! 

-  1 

8.5! 

27001 

651 

INONE 

ILA  CAMERON  I 

1985 

isaihi 

1  1 

115. 01 

23.01 

6.3! 

! 

581 

1 

!  ! 

PRANCES 

47 | 1C02 1 

1 

-  ! 

6.81 

2025! 

151 

INONE 

!  0  R  PORTLAND  ! 

1975 

1 

1  1 

96,01 

21.6! 

6.0! 

1 

411 

! 

1  I 

JEFFREY  ARVXB 

(521457 

40I1C02I 

t 

-  1 

7.81 

1100! 

-  1 

-  INONE 

! CA  VENTURA  1 

1969 

i 

!  I 

40.21 

16.6! 

5.51 

( 

491 

1 

!  I 

TIGER  SHARK 

(541257 

45! ICO?! 

-  | 

-  1 

8.81 

2025! 

32! 

-  INONE 

ICA  PORT  ! 

1973 

I 

1 

(  1 

t  1 

83.11 

1 

21.0! 

1 

3.5 ! 

! 

I 

1 

491 

1 

1 

!  HUENIMC  I 

1  ! 

(32)  LISLXE  S  TONING/  INC. 

! 

1 

1  t 

(  I 

I 

1 

( 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

EDMOND  A.  CUROLE 

1 433036 

174 (3A36I 

—  1 

—  ! 

16.01 

48001 

-  1 

50.01  NONE 

ILA  HOUMA  ! 

1983 

! 

! 

I  > 

1  1 

120.01 

! 

32.0! 

! 

12.9! 

1 

! 

! 

'  { 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

(32)  LESLIE  S./  INC. 
J.  V.  ALARIO 

( 

1 

1 502662 

1  1 

1  1 

1331 3A 36! 

I 

—  1 

! 

! 

—  1 

! 

! 

12.0! 

1 

! 

2400! 

1 

! 

-  I 

! 

! 

45.0  1  NONE 

!  ! 

!  ! 

!  L A  HOUNA  1 

1966 

( 

( 

i  1 

1  1 

100.01 

27.0! 

! 

9.5! 

1 

! 

! 

-  1 
! 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

(01)  LEVIS/  VERNON 
HARDT  II 

1  - 

(  t 

!  ! 

15(10161 

! 

42.0! 

! 

I 

14.0! 

! 

! 

5.0! 

! 

! 

165! 

I 

-  ! 

1 

! 

15 .0! NONE 

!  ! 

!  ! 

!ME  NEW  HARBOR! 

197? 

! 

1 

(  ( 

(  ! 

42.01 

( 

14.CI 

1 

4.5! 

I 

1 

! 

49! 

1 

1 

! 

1  ! 

!  1 

(01)  LIBERTY  BELLE  LTD. 

! 

I 

(  ! 

(  i 

( 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

1  1 

1  ! 

LIBERTY  BELLE 

(276449 

5111816! 

62.01 

23.5! 

3.6! 

360! 

-  » 

27. 5 ! NONE 

ICI  HEW  HAVEN  1 

1958 

1 

! 

i  i 

i  i 

62.01 

J 

25.3! 

1 

5.6! 

! 

1 

! 

210! 

1 

1 

! 

1  I 

!  ! 

(32)  LlttDTY  T0WIK8 

1 

CO./  INC.t 

I  1 

1  ! 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

I 

1 

1  ! 

!  I 

KELLY 

(  548493 

81 !  3  A  3  6  i 

63.01 

24. Cl 

8.01 

1400! 

-  1 

45.0IK0NE 

ILA  UESThEGO  ! 

1973 

! 

1 

■  i 

i  i 

65.01 

I 

24.0! 

! 

7.0! 

1 

! 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

!  1 

1  1 

(32)  LI4HTNINI  BOAT 
PROTON 

RENTALS 

i 

i 

1  ! 

I  1 

89(1A02 1 

I 

1 

79.81 

1 

1 

26.01 

1 

1 

8.7! 

1 

1 

6801 

1 

1 

121 

1 

1 

31 .0! NONE 

1  1 

!  1 

ILA  MORGAN  ! 

1964 

1 

1 

!  1 

!  I 

79.8! 

26.0! 

1 

7.0! 

I 

I 

1 

8! 

1 

1 

1 

1  CITT  1 

!  1 

(33)  LIMITED  LIAIIKS 
(UMBO 

CO. 

1 

1520882 

!  ( 

1  1 

20J3A36! 

1 

1 

42.51 

1 

1 

14.0! 

1 

1 

3.71 

1 

I 

340! 

-  ! 

1 

! 

20.0! NONE 

1  1 

1  1 

IMO  ST.  1 

1969 

1 

!  t 

42.5! 

14.0! 

5.7! 

1 

-  | 

1 

1  CHARLES  1 

JANET  R 

(402779 

2S13A36I 

46.0( 

18.0! 

4.01 

460! 

-  ! 

24.0! NONE 

IMO  ST.  1 

1979 

( 

!  1 

46.0! 

18.0* 

3.5! 

I 

-  ! 

1 

1  CHARLES  1 

JOANNE  V 

(645449 

35I3AJ5! 

46.0! 

18.5! 

6.01 

460! 

-  ! 

18.0! NONE 

IMO  ST.  1 

1982 

! 

!  t 

44.0! 

18.5! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

LEONA  V 

(272186 

46! 3A36I 

51.3! 

18.1! 

6.9! 

660! 

-  ! 

38 . 0 ! NONE 

!M0  ST.  I 

1956 

1 

!  ! 

51.3! 

18.1! 

6.9* 

I 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

PATRICA  LYNN 

J28C184 

37(3*36! 

51.1! 

20.0! 

5.5! 

660! 

-  ! 

22.0! NONE 

!H0  ST.  ! 

1959 

| 

!  ! 

51.1! 

20.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

LL  1 

(557633 

21114A46! 

12C.0! 

30.0! 

6.9! 

-  J 

475! 

1 2 .0! NONE 

IMO  ST.  ! 

1974 

! 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.6! 

; 

-  ! 

! 

!  CHARLES  J 

LL  3 

1587501 

21914*46! 

13C.0! 

30.0! 

7.0! 

475! 

11.0IN0NC 

!H0  ST.  ! 

1977 

! 

!  1 

13C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

!  CHARLES  ! 

LL  4 

(587902 

229HA461 

13C.0! 

30. C! 

7.0! 

-  | 

475*1 

11.0IN0NE 

!M0  ST.  ! 

1977 

! 

1  ! 

13C.U! 

30.  C! 

1.5! 

! 

-  » 

i 

!  CHARLES  ! 

LL  5 

(187503 

229J4A4M 

13C.0! 

30.  C! 

7.0! 

-  J 

475! 

1 1 .0! NONE 

IMO  ST.  ! 

1977 

( 

i  i 

*30.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

!  CHARLES  ! 

LL  n 

1911539 

229(4A46! 

130.0! 

30. C! 

6.6! 

-  ! 

475! 

12.0! NONE 

•HO  ST.  ! 

1987 

j 

1  1 

130.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

LL  19 

1911540 

229J4A46 ! 

13C.0! 

30.0! 

6.6! 

475! 

12.01N0NE 

!M0  ST.  ! 

1987 

( 

J  ! 

nc.ot 

30. C! 

1.6! 

! 

-  » 

! 

!  CHARLES  ! 

LL  20 

1930486 

229I4A46! 

130.0! 

30.0! 

6.6! 

475! 

1  2.0! NONE 

JHO  ST.  ! 

1987 

! 

!  ! 

130.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

L?.  21 

(930687 

2291 4446! 

130.0! 

30.0! 

6.6! 

475! 

12.0! NONE 

!M0  ST.  ! 

1987 

i 

!  ! 

130.0! 

30.  C! 

1.6! 

! 

“  ! 

i 

!  CHARLES  f 

N*  3 

(535758 

231*4446! 

13C.0! 

30. C! 

6.5! 

470! 

12. oj  NONE 

!H0  ST.  ! 

1972 

; 

j  « 

4  »*  /*« 

30. C! 

t.C! 

i 

! 

! 

!  CnAfcLtS  i 

N.  4 

(535759 

231 ! 4 A  46! 

130.0! 

30.0J 

6.5! 

475! 

1 2 . 0 ! NONE 

!H0  ST.  1 

1972 

! 

!  1 

1 30.0/ 

30. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

NI  5 

1539740 

231I4A46I 

130. 0! 

30.  C! 

6.5! 

475! 

1 2.0! NONE 

!M0  ST.  ! 

1972 

! 

!  ! 

13C.0! 

30,0! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CHARLES  { 

NO  9 

*278121 

25214A46! 

130.2! 

29.9! 

7.1! 

-  ! 

475! 

12.0! NONE 

IMO  ST.  ! 

1946 

( 

!  1 

130.2! 

29.9' 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

NO  10 

(278122 

25214A461 

130..'! 

29.91 

7.M 

-  J 

475! 

12.0! NONE 

!H0  ST.  I 

1946 

! 

!  1 

13C.2! 

29.9! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

!  CHARLES  1 

NO  12 

(271124 

252UA46! 

130.2* 

29.9! 

7.1! 

-  I 

475! 

1 2.0! NONE 

I HO  ST.  ! 

1956 

1 

!  ! 

1j0.2i 

29.9! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  CHARLES  ! 

NO  13 

(278125 

252I4A46I 

130.2! 

29.9! 

7.1! 

-  J 

475! 

1 2 . 0 ! NONE 

! MO  ST.  ( 

1956 

! 

!  1 

1 30.2! 

29.9! 

1.M 

l 

-  ! 

< 

!  CHARLES  ! 

R  2 

!  - 

179UA461 

11C.0! 

28. Cl 

7.0! 

-  J 

475! 

11.0JNCNE 

!M0  ST.  ! 

1984 

! 

!  1 

tic-c* 

28. C! 

2.0! 

f 

-  I 

i 

1  CHAALES  1 

RVC  21 

(275501 

17914*46! 

lie. 01 

28. ''t 

7.01 

475! 

1 1 .0 ! NONE 

IMO  ST.  1 

1959 

1 

I 

I 

I 

l 

!  ! 

iic.o: 

i 

28.  u! 
! 
! 

2.0! 

! 

I 

1 

i 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

!  CHARLtS  ! 

!  1 

!  ! 

TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OP  V 


- 

ENGRI 

- 

I  1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAPACITY 

!  KICH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

! 

01  ST  1 

OPERATOR 

!  NET  !CODE!LENGTH!BROTH!  1 

! 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  10PERATING 

! 

-IRE5XS-!****!  RES.  !  REC.lLOAO-l 

t  CARGO 

!  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

1 TC 1  BASE 

1 

TEAR 

1 

COAST 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  EO  ! 

! //////// 

1  POINT  ! 

LINE-1 

1*0!  LINC-t 

1 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER  1 

GUARD 

!  TON-  IMAGE!  OVER-IOVER-!/////! 

HORSE!  PASS- 

! (LIGHT) ! ////////////////! TO !////////// 1 

OR 

I 

HUMBER 

!  MACE  !  IV  !  AIL  !  ALL  ! L16HT ! 

POWER!  EN6ERS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

!  EE !  LINE-2 

! ‘REBUILT ! 

t  111!! 

!  111!! 


(01)  L1NBERC  MARINE#  INC. 
TENACIOUS; 

1229223 

1 5 !  3536 

1 

42.3! 

! 

13.2! 

! 

! 

48.0! 

1 

14.0! 

! 

(16)  LINDEN  LUMBER  CO. 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

WALKER  3 

2G414A43 

10C.01 

30. Cl 

1 

IOC. 01 

30.0! 

WALKER  U 

27914A43 

132.0! 

32.C! 

! 

! 

132.0! 

1 

32.0! 

! 

I 

(28)  LINWOOD  MINING  C  MINERAL ! S  CCRP. 

! 

i 

1 

! 

I 

WH  210 

!  — - 

577I4A43 

194.7! 

35.  C! 

! 

! 

194.7! 

35.0! 

WH  211 

i  - - 

57714A46 

195.0! 

35.0! 

1 

! 

! 

! 

195.0! 

1 

35.0! 

I 

(52)  LIQUID  MUD  SALES#  INC. 
LPS  1 

! 

! 

1  - 

1 

I 

200ISA71 

! 

! 

—  1 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

12C.01 

30.0! 

LPS  2 

!  - 

20015A71 

! 

—  ! 

! 

! 

12C.01 

30.0! 

LMS  3 

1  ...... 

2C0J5A71 

—  ! 

—  ! 

] 

I 

! 

! 

12C.0! 

! 

30.0! 

I 

(52)  LITTLE  MIKE#  INC. 

1 

» 

1 

! 

! 

! 

! 

BART  C  BRET 

!  53C943 

201 3 A  35 

36.8! 

16. C! 

! 

! 

! 

1 

36.8! 

! 

16. C! 

! 

I 

(13)  LITTLE  RIVER  FISHINS  FLEtET 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JOHNNIE  JR 

2411F03 

! 

-  ! 

VIRGINIA  R 

! 341294 

1711012 

37.5! 

13.5! 

I 

! 

! 

I 

37.5! 

! 

13.81 

! 

(13)  LITTLE  RIVER  QUEEN#  INC 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

LITTLE  RIVER  QUEEN 

1698482 

361 1C  1 6 

64.9! 

20.5! 

! 

! 

! 

! 

80. 0! 

i 

20.51 

! 

(34)  LITTLE  ROCK  HARBOR  SERVXiCC 

! 

1 

i 

! 

! 

HARRY  L  HASTINGS  SR 

1412592 

4 4  !  3 A 33 

54.0! 

20. C! 

! 

] 

54.0! 

20.C! 

SUPER  STONE 

! 565585 

4213*31 

44.7! 

20.2! 

! 

1 

! 

1 

46.7! 

! 

20.2! 

! 

(36)  LITTLE#  JOHN  L. 

RELIANCE 

! 

1 

1206959 

I 

1 

613036 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

42.0! 

12.0! 

SULTANA 

1236019 

-  13036 

-  ! 

-  ! 

! 

* 

1 

! 

65.0! 

! 

16.5! 

! 

(22)  LITTON  GREAT  LAKES  CORP 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

M/V  PRESQUE  ISLE 

i553416 

107313A36 

141.0! 

54. C! 

I 

! 

153.3! 

54.3! 

PRESQUE  ISLE 

1553417 

! 

1 

22239J4A4A 

! 

! 

974.6! 104.7! 
974.611C4.7! 

1  ! 

(32)  t XI ANA  TOWING#  INC. 
KARCHE 

I 

! 

M31666 

! 

1 

72 1 3  A  35 

! 

! 

55.0! 

! 

22.  Cl 

I 

! 

1 

60.0! 

! 

22.0! 

! 

(Cl)  LOCAL  TOWING  CORPORATION! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

JOHN  C. 

1429525 

7413A 

•t 

28.0! 

LUKIE 

1241303 

3513*36 

C 

0.0! 

MIRAGE 

1258769 

13936 

45.0. 

12.01 

TOMMY  G 

1638538 

! 

6713*36 

1 

65.0! 

! 

2S.ci 
-  1 

(32)  LOCAL  TUGS#  INC. 
AMERICAN  EAGLE 

! 

! 

! 647898 

! 

! 

6313*36 

1 

1 

61.0! 

! 

! 

24. C! 

J 

! 

61.0! 

24.  Ct 

BALD  EAGLE 

!  644340 

6413*36 

60.0! 

24. C! 

! 

1 

6C.01 

24. C! 

CHARLES  ALAN 

1295872 

4313*36 

54.0! 

22.1! 

! 

1 

54.0! 

22.11 

GOLDEN  EAGLE 

! 525875 

4313*36 

54.0! 

22.1! 

! 

1 

54.0! 

22.1! 

GREY  EAGLE 

1645735 

6413*36 

6C.0! 

24. C! 

! 

1 

6C.G5 

24.0! 

GULF  EAGLE 

1565175 

6113*36 

57.1! 

23.1! 

I 

1 

57.1! 

23.1! 

IRON  HORSE 

i;‘c8io 

4313A  36 

54.0! 

22.1! 

! 

1 

54.0! 

22.1! 

SILVER  EAGLE 

1523442 

4313*36 

54.0! 

::.ci 

! 

1 

54.0! 

22.1! 

VIKING  EAGLE 

1561956 

61 13*36 

57.0! 

23.1! 

1 

! 

57.1! 

23.1! 

WAR  EAGLE 

!  529  91 4 

6413A36 

57.9! 

23.2! 

! 

1 

57.9! 

23.2! 

WHITE  EAGLE 

1529383 

4313*36 

54.0! 

22.1! 

1 

1 

54.0! 

22.1! 

LT  579 

|  - 

21814*46 

120.0! 

30.0! 

I 

! 

1 

! 

! 

1 

12C.0! 

! 

! 

30.C! 

! 

! 

1 

! 

7.0! 

I 

! 

! 

350! 

! 

! 

! 

! 

! 

$8*0! NONE 

! 

! 

! 

IMA  BUZZARD 

*  I960  ! 

7.0! 

! 

! 

* 

! 

i 

! 

! 

i 

!  BAY 

! 

i 

! 

! 

7.0! 

2 

! 

! 

1 

356!” 

i 

! 

9 .0! NONE 

X 

! 

!Al  DEKOPOLXS 

1939  ! 

1.51 

! 

-  | 

! 

! 

7.5! 

800! 

11 .0! NONE 

!Al  DEMOPOLXS 

1942  ! 

1.5! 

! 

• 

! 

! 

! 

i 

j 

i 

■ 

! 

! 

i 

1 

8.2! 

X 

! 

X 

! 

1116! 

X 

! 

11 .0! NONE 

! 

! X A  DAVENPORT 

194C  ! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

8.0! 

-  1 

1281! 

11 .0! PUMP 

1 XA  DAVENPORT 

194C  ! 

1.2! 

! 

• 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

j 

t 

I 

7,0! 

1 

! 

350! 

X 

! 

15.0SPUMP 

! 

!LA  HOUMA 

1975  ! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

7.0! 

350! 

15.01  NONE 

!  LA  HOUMA 

1975  ! 

2.0! 

! 

! 

! 

7.0! 

-  ! 

350! 

15.0! PUMP 

!LA  HOUMA 

1975  ! 

2.01 

! 

i 

! 

! 

■ 

! 

i 

! 

! 

j 

x 

I 

5.8! 

i 

! 

400! 

i 

! 

x 

3.0! NONE 

1 

!LA  MORGAN 

1977  ! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  CITY 

! 

! 

* 

! 

-  ! 

-  1 
6.7! 

! 

! 

540! 

! 

17! 

X 

! 

! 

17.0! NONE 

X 

( 

! 

ISC  LITTLE 

1977  ! 

4.5! 

! 

■ 

! 

! 

6! 

! 

i 

! 

! 

t 

!  RIVER 
! 

■ 

! 

1 

3.5! 

i 

! 

350! 

i 

! 

20! 

X 

! 

30.0 1  HONE 

i 

! 

If L  JACKSON- 

1986  ! 

3.01 

! 

! 

■ 

159! 

! 

! 

1 

!  VILLE 
! 

■ 

! 

! 

7.6! 

1 

! 

800! 

! 

! 

! 

! 

36.0! NONE 

i 

! 

!AR  LITTLE 

1979  l 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ROCK 

7.1! 

760! 

-  i 

36.0! NONE 

IAR  LITTLE 

1975  ! 

6.1! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

!  ROCK 

1 

1 

i 

! 

5.0! 

i 

! 

200! 

i 

! 

X 

! 

22.0! NONE 

i 

! 

(WA  BAIN6RI0GE 

198C  ! 

4.5! 

! 

-  j 

I 

1  ISLAND 

6.5! 

160! 

27.5IN0NE 

! WA  SEATTLE 

1970  ! 

6.01 

! 

1 

! 

< 

! 

< 

! 

! 

! 

! 

! 

27.0! 

i 

! 

14840! 

i 

! 

X 

83.01  NONE 

! 

!PA  ERIE 

1973  ! 

24.0! 

1 

! 

1 

28.6! 

-  * 

572C0! 

76.0! SELF-UNLOADING# 

I  PA  ERIE 

1973  1 

12.0! 

! 

• 

(ELECTRIC  BOOM 
! 

* 

! 

i 

7.5 

i 

! 

! 

X 

! 

39.0! NONE 

X 

! 

1 L A  NEW 

1971  ! 

6.' 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

• 

1 

8.0! 

! 

X 

! 

! 

X 

1 

1  CT  NORWALK 

1980  ! 

7.5! 

! 

-  | 

i 

!  COVE 

7.0! 

400! 

-  j 

25. ol NONE 

1  CT  NORWALK 

1982  ! 

5.0! 

! 

-  1 

! 

!  COVE 

8.0! 

200! 

.  i 

1 CT  NORWALK 

-  i 

7.5! 

! 

-  j 

j 

!  COVE 

8.0! 

940! 

-  iNONE 

1 CT  NORWALK 

1981  ! 

7.5! 

I 

■ 

! 

! 

i 

! 

■ 

! 

! 

i 

!  COVE 
! 

i 

! 

8.3! 

i 

'  ! 
900! 

X 

! 

X 

! 

38 . 0 1  NONE 

! 

!LA  VENICE 

1982  ! 

7.3! 

! 

! 

! 

7.11 

700! 

85! 

34 . 0 i NONE 

2 L A  VENICE 

1982  ! 

6.1! 

! 

! 

1 

7.1! 

700! 

34.0! NONE 

JLA  VENICE 

1965  ! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

7.1! 

700! 

-  | 

34.0! NONE 

!LA  VENICE 

.  1969  ! 

6.1! 

! 

! 

! 

7.1! 

7001 

34.0! NONE 

JLA  VENICE 

1982  I 

6.11 

! 

l 

I 

8.3! 

1060! 

33.0! NONE 

1 L A  VENICE 

1975  ! 

7.3! 

! 

! 

! 

7.1! 

700! 

34.0! NONE 

!LA  VENICE 

1966  ! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

7.11 

700! 

34 .0 ! NONE 

!LA  VENICE 

1969  ! 

6.1! 

! 

! 

! 

8.3! 

70 01 

-  | 

38.0! NONE 

JLA  VENICE 

1975  ! 

7.3! 

! 

-  j 

{ 

» 

8.3! 

1060! 

-  j 

36.0! NONE 

(LA  VENICE 

197C  ! 

7.3! 

! 

-  i 

i 

! 

7.1! 

700! 

-  ! 

34. oj  NONE 

1 L A  VENICE 

1970  ! 

6.1! 

! 

-  1 

! 

! 

7.0! 

! 

2Coi 

6.0! NONE 

! L A  VENICE 

1979  ! 

2.0! 

! 

! 

1 

1 

! 

( 

! 

■ 

i 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


499 


ENCM 

| 

! VTCC !  DIMENSIONS  ! ORAf T J 

! CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

OIST! 

OPERATOR 

!  NET 

! CODE! ICNCTH! BROTH!  ! 

!  ! 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  ! CPEOAT INS 

-1RECIS- 

■!****!  RES.  !  REG. ! LOAD-! 

1  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC!  BASE 

!  TEAR 

! 

COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  EO  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

1  BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

! 

GUARD 

1  TON- 

!PA3E!  OVER-IOVER-I/////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I////////////////JTD!////////// 

!  OR 

1 

NUMBER 

!  NAGE 

!  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!  EE!  LINE-2 

i ‘REBUILT ! 

1  1  I  !  1  !  I  !  ! 

!  I  !  !  1  I  !  !  1 


(11)  LOCKWOOD  BARGE/ 

INC. 

! 

1 

I  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

LOCKWOOD  2 

!  607913 

l 

43414A431 

140.01 

39. C! 

9.0! 

1200! 

$ .0! NONE 

!  V  A 

NORFOLK 

1979 

! 

! 

1 

1 

1  ! 

1  1 

140.0! 

1 

34. C! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

i 

i 

i 

i 

(20)  LOGSDON  SAND  t 

GRAVEL 

! 

! 

1 

1 

1  1 

1  1 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ELVA  LEE 

1295200 

1 

15713A34! 

99.8! 

28. 6! 

8.6! 

iaooi 

30.0! NONE 

!  IL 

BIARDSTOWN 

1964 

! 

! 

1 

1 

1  1 

1  1 

99.8! 

28.8! 

! 

7.01 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(28)  LOGSDON  TUG  SERVICE/ 

! 

INC!. 

1 

1 

1  ! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DOROTHY  A 

127C985 

1 

2613A36! 

—  ! 

—  ! 

5.0! 

380! 

.  j 

19.0! NONE 

!  IL 

eCAROSTONN! 

1955 

! 

1 

1  1 

46.3! 

16. C! 

3.6! 

! 

•  i 

! 

! 

ELCO 

! 505679 

1 

7113A36! 

! 

—  ! 

6.6! 

825! 

25.0! NONE 

!  IL 

BEAPDSTOWN 

1967 

! 

1 

<  j 

37.0! 

22. C! 

5.0! 

! 

! 

! 

PIN  OAK 

! 652448 

1 

65  1  3 A  36 1 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

900! 

25.0! NONE 

!  IL 

BEAPDSTOWN 

1982 

! 

1 

1  1 

64.0! 

26. C! 

5.0! 

! 

! 

! 

SPRIG 

! 549310 

! 

7613A36! 

—  ! 

—  ! 

7.9! 

1100! 

-  ! 

26.0! NONE 

!  IL 

BE  ARCS  TOWN 

1973 

J 

l 

1 

! 

1  1 

1  1 

6C.6! 

! 

23.5! 

i 

5.0! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

< 

(26)  LOGSDON/  ELMER 

RIVER 

! 

COR! SIR. 

I 

1 

1  1 

1  1 

1 

! 

i 

i 

j 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

CLYDE 

1271313 

1 

4113A36! 

—  ! 

—  i 

6.0! 

440! 

! 

22 .0 ! NONE 

iiL 

BEARDSTOWN! 

1955 

! 

1 

1  1 

63.  Si 

18.1! 

5.81 

! 

! 

! 

! 

RAY  K 

1259778 

1 

3413A361 

—  ! 

—  ! 

4.5! 

350! 

-  | 

19.0! NONE 

!  IL 

6 1  ARDS  TOWN  I 

195C 

! 

! 

! 

I 

1  1 

1  1 

56.2! 

! 

17. C! 

i 

3.6! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(18)  LONE  OAK  BARGE 

CORP. 

! 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TPC  108F 

!  - 

1 

67914A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1518! 

20.31NONE 

!FL 

PENSACOLA 

1973 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

! 

! 

! 

TPC  1 C9F 

j  - 

1 

67914A411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1518! 

15.0! NONE 

1FL 

PENSACOLA 

1973 

! 

! 

! 

1 

1  t 

1  1 

195.0! 

! 

35. C! 
t 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(3D)  LONE  STAR  INDUSTRIES 

! 

! 

! 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

NO  60308 

1265210 

! 

9714A46! 

149.7! 

48.  C! 

10.0! 

-  j 

18C0! 

1 2.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

195! 

! 

! 

1  t 

150.0! 

48.  C! 

3.0! 

! 

! 

! 

NO  60309 

1265211 

! 

9714A46! 

149.7! 

48. C! 

10.0! 

1800! 

10.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1953 

! 

1 

!  ! 

15C.0! 

48.0! 

3.0! 

! 

I 

! 

NO  6C403 

! 173657 

1 

66114A46! 

139.0! 

40. C! 

13.0! 

1217! 

10*0 ! NONE 

!0fi 

PORTLAND 

1936 

! 

1 

1  1 

14C.0! 

41.0! 

2.5! 

1 

! 

! 

NO  60404 

! 

18214A46! 

12C.0! 

34. C! 

10.0! 

500! 

10.01 OAVIT 

!  OR 

PORTLAND 

« 

1956 

! 

1 

1  1 

12C.0! 

34.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

NO  6C406 

1  - 

1 

18214A46! 

11C.0! 

34.  C! 

10.0! 

-  J 

600! 

10.0! DAVIT 

!CR 

PORTLAND 

4 

1965 

! 

! 

1  1 

11C.0J 

34.0! 

2.5! 

! 

-  | 

! 

! 

NO  60419 

!  - 

1 

28714A46! 

192.0! 

40. C! 

9.0! 

-  l 

1000! 

10.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1962 

! 

1 

1  1 

203.5! 

40.  C! 

3.0! 

! 

-  | 

! 

! 

NO  6C420 

1  - 

1 

32714A431 

15C.0! 

40. C! 

9.0! 

900! 

10.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1965 

! 

I 

1  1 

ISC. 01 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

NO  60422 

1  - 

1 

50014A46! 

11C.0! 

35.0! 

4.4! 

500! 

1U.0! NONE 

iOR 

PORTLAND 

1945 

l 

1 

1  t 

1 1C.0I 

35.0! 

4.4! 

! 

•  ! 

1 

! 

NO  6C426 

!  - 

1 

36414A461 

155.0! 

42.C! 

10.0! 

1000! 

24.0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1965 

! 

1 

1  1 

155.0! 

42. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

NO  60432 

!  - 

1 

36414A46! 

155.0! 

40.0! 

8.0! 

1000! 

24.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

• 

1967 

! 

1 

1  1 

155.0! 

40.  C! 

2.5! 

! 

! 

! 

NO  60433 

!  . 

36414A46! 

155.0! 

40. C! 

8.0! 

-  I 

1000! 

24.0! NONE 

ICP 

PORTLAND 

* 

1967 

! 

1 

1  1 

155.0! 

40. C! 

2.5! 

! 

! 

! 

PERNANENTE  272 

1506206 

I 

446714A46! 

272.1! 

68.1! 

14.6! 

5600! 

36. 0 ! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1 97  C 

! 

1 

!  ! 

272.1! 

68.1! 

2.9! 

! 

1 

I 

f£TT«  S  H»S$  7*1C 

1607612 

1 

79C614A46! 

330.01 

82.0! 

18.01 

10000! 

50.0 ! NONE 

!CR 

PORTLAND 

1979 

! 

I 

! 

1 

1  1 

1  1 

333.0! 

t 

82. C! 

! 

5.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(37)  LONE  STAR  INDUSTRIES 

! 

! 

1 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PARAGON 

I273C81 

1 

2513A36! 

41.7! 

17.0! 

7.5! 

680! 

-  | 

36 .0 ! NONE 

ICR 

PORTIANO 

1957 

! 

1 

1  1 

49.0! 

17.8! 

7.5! 

I 

! 

( 

CAI  21 

! 521C63 

1 

1 1 47 14A47 1 

210.0! 

53.5! 

10.0! 

2300! 

42.0! CONVEYOR/  OIESELlOR 

PORTLAND 

1969 

J 

! 

1  1 

210.0! 

33.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

! GENERATOR 

! 

cai  a 

1521491 

1 

114714A471 

21C.0! 

53.5! 

1C.0! 

-  1 

2300! 

42.0! CONVEYOR/  OIESELlOR 

PORTLAND 

1965 

! 

! 

! 

1 

!  1 

1  1 

210.0! 

i 

53.5! 

i 

2.0! 

; 

! 

J 

! 

{GENERATOR 

i 

1 

! 

(29)  LONE  STAR  INDUSTRIES 

! 

! 

1 

1 

1  1 

!  1 

i 

! 

i 

! 

i 

! 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(ST.  LOUIS  DIVISION) 

! 

1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

NO  1302 

!  - 

1 

27514A46! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

uooi 

17.0! CEMENT 

PUMP 

ixo 

CAPF 

1945 

! 

! 

1  1 

195.0! 

33.  C! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

GIRARDEAU 

NO  1303 

!  . 

1 

275UA48! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  J 

1400! 

17.0! CEMENT 

PUMP 

!  MO 

CAPE 

1945 

» 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  J 

i 

1 

GIRAPDCAU 

! 

NO  1304 

!  - 

! 

27514A48! 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

1400! 

17.0icENENT 

PUMP 

ixo 

CAPE 

1945 

; 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

GIRARDEAU 

; 

NO  1503 

!  - 

1 

275 1 4A48 1 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  1 

HOC! 

17,0! CCNENT 

PUMP 

!X0 

CAPE 

1959 

2 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

| 

I 

GIRARDEAU 

! 

NO  1506 

j  - 

1 

27514A48! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  ! 

1400! 

17.0ICEMENT 

PUMP 

!X0 

CAPE 

1959 

! 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

! 

! 

! 

GIRARDEAU 

! 

NO  1507 

!  - 

1 

40414A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1350! 

IS.OfCENENT 

PUMP 

!  MO 

CAPE 

1982 

t 

l 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

GIPAflDCAU 

1 

NO  1508 

!  . 

1 

40414A431 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1350! 

1 5.0 !  CEMENT 

PUMP 

!M0 

CAPE 

j 

19E2 

! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

! 

! 

GIRARDEAU 

; 

NO  13C9 

!  - 

l 

40414A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

13501 

18.0 ! CEMENT 

PUMP 

IXO 

CAPE 

1982 

; 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

j 

GIRARDEAU 

i 

KC  1510 

j  '*«*— 

1 

<c;i;a45i 

145.0! 

35. Cl 

5.0! 

1350! 

1 5 .C !C  EKtNT 

PUB? 

i?o 

CAPE 

{ 

1552 

i 

1 

1 

i  i 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

i 

! 

GIRARDEAU 

! 

NO  1511 

!  - 

1 

411J4A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1350! 

1 6. oj  CEMENT 

PUMP 

IXO 

CAPE 

1982 

! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

! 

! 

! 

GIRARDEAU 

! 

NO  1551 

!  . 

1 

27514A48! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

14001 

21.01N0NE 

IXO 

CAPE 

1958 

! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

GIRARDEAU 

NO  1552 

1  - 

1 

27514A46! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  J 

1400! 

21.01NCNE 

!M0 

CAPE 

195! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  J 

1 

! 

GIRARDEAU 

! 

NO  1601 

1295972 

1 

144614A48! 

192.0! 

50. CJ 

9.0! 

1800! 

22.61DIESCL 

ENGINE/ 

IMO 

CAPE 

1964 

« 

! 

I 

1  1 

102.0! 

50.CI 

3.0! 

! 

-  ! 

{COMPRESSOR 

! 

GIRARDEAU 

i 

NO  2601 

1 290998 

! 

2415S4A481 

276.0! 

50. C! 

9.0! 

2400! 

26.6ICEHENT 

PUMP 

!X0 

CAPE 

1962 

! 

! 

1 

1  1 

276.0! 

50.  C! 

2.6! 

! 

-  | 

! 

1 

GIRARDEAU 

! 

NO  2602 

1290999 

1 

241  $  1 4A48 1 

276.0! 

50.0! 

9.0! 

2400! 

26.6 ! CEMENT 

PUMP 

IXO 

CAPE 

1962 

( 

1 

1 

1  1 

276.0! 

50. C! 

2.6! 

! 

-  | 

! 

! 

GIRARDEAU 

! 

NO  2801 

1523445 

1 

21491 4A481 

275.1! 

50.1! 

9.0! 

-  J 

2862! 

26.0 1  NONE 

IMO 

CAPE 

1969 

1 

l 

! 

1  1 

275.1! 

50.11 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

GIRARDEAU 

! 

NO  3201 

1612C90 

1 

270414A481 

295.0! 

52.6! 

9.0! 

3200! 

20.4 1  MOTORS 

PUMP/ 

ixo 

CAPE 

t 

1979 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

!  ! 

!  1 

!  t 

295.0! 

! 

! 

52.6! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  A I R  SLIDES 
! 

1 

! 

! 

! 

GIRARDEAU 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


500. 


ENGRl 

DI$T! 

VESSEL  HARE 

OPERATOR 

l  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

I  NUMBER 

1  IVTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT l 

1  NET  !C0DElLENGTH!8RDTHl  1 

-1  REGIS- 1 **•* !  REG.  1  REG.lLOAD-! 

1  TER  !  SEC! //////! /////!  ED  1 

1  TON-  IPAGE1  OVER-! OVER"! 7//7/J 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  'LIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  !  V 

!  i  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! A 0 1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !////////////////!TDl 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !CE! 

E  S  S  E  L 
OPERATING 
BASE 
LINE-1 

nunnu 

LXNE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
QUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(29)  LONE  STAR 

1 

i 

INDUSTRIES  1 

i  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

t 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

(ST.  LOUIS  DIVISION)  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

(CONTINUED)  1 

1  1  1 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

NO  32C2 

I 612C91 

1  270414A48! 

295.0! 

32.6! 

9.0! 

-  J 

3200! 

20. 4  ! MOTORS/  PUMP# 

!  NO 

CAPE 

1979 

t 

1  1  1 

295.0! 

52.6! 

2.0! 

! 

! AIR  SLIDES 

! 

CIRAROCAU 

NO  3203 

1621046 

!  2704 ! 4A48I 

295.0! 

52.6! 

9.0! 

-  ! 

32C.O! 

20.4 ! MOTORS/  PUMP/ 

!M0 

CAPE 

U75 

1 

1  1  1 

295.0! 

52.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

1  AIR  SLIDES 

1 

GIRARDEAU 

NC  32C4 

i 621047 

1  27C414A48! 

295.0! 

52.6! 

9.0! 

3200! 

20.4 {MOTORS/  PUMP/ 

IPO 

CAPE 

1979 

i 

1 

1  !  1 

1  1  1 

295.01 

1 

52.6! 

2.0! 

! 

! 

! 

UIR  SLIDES 

! 

! 

GIRARDEAU 

(32)  LONE  STAR 

l 

INDUSTRIES.  INK. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

i 

l 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

LSCC  27 

|  - 

l  94  8! 4A431 

200. 0! 

50. C! 

8.0! 

1800! 

1 3. 0! NONE 

1  LA 

NEW 

1967 

l 

1  !  1 

20C.01 

50.0! 

1.4! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

LSCC  111 

,  - 

1  94814A461 

20C.01 

50.  C! 

9.0! 

2250! 

12.0! NONE 

llA 

NEW 

1971 

1 

t 

!  1  1 

1  !  1 

200.0! 

1 

50.0! 

1.5! 

! 

l 

! 

“  ! 

1 

! 

! 

1 

ORLEANS 

(36)  LONE  STAP 

1 

INDUSTRIES.  INK. 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

t 

i 

1 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

NC  905 

j  - 

!  20CO14A46! 

20C.0! 

50. C! 

8.2! 

2000! 

12.0  1  NONE 

!  U 

SEATTLE 

197C 

! 

1  t  1 

200.01 

50. C! 

1.5! 

I 

! 

! 

NO  9436 

!  - 

1  2000I4A46! 

200.01 

50. C! 

6.2! 

•  ! 

2000! 

1 2 .0! NONE 

1VA 

SEATTLE 

1970 

! 

1  1  1 

200.0! 

50. C! 

1.5! 

1 

! 

1 

NC  9437 

1  - - 

1  20C014A461 

200.0! 

50.0! 

6.21 

2000! 

12.0IN0NE 

!WA 

SEATTLE 

1970 

1 

!  1  1 

200.0! 

SO.C! 

1.5! 

l 

1 

! 

NC  9436 

1  - 

1  2000 1 4 A46 1 

200.0! 

50.0! 

8.2! 

-  I 

2000! 

12.0IN0NE 

1WA 

SEATTLE 

1971 

1 

l 

!  1  1 

1  1  1 

200.0! 

1 

50.0! 

1.3! 

I 

! 

1 

| 

1 

! 

1 

(32)  LORAIS  £  mm  II  COUP.] 

1  1  1 

1  1  I 

1 

1 

! 

1 

I 

1 

I 

! 

! 

1 

1 

1 

LADY  C  II 

1553633 

1  9113A36! 

61.31 

26.1! 

7.51 

1200! 

-  l 

30.0INCNE 

!LA 

GALLIANO 

1974 

! 

1  1  1 

65.0! 

26.1! 

6.7! 

1 

! 

1 

LADY  G  III 

157C561 

1  7013A36! 

56.31 

24.0! 

7.4! 

1200! 

32.0! NONE 

l  L  A 

GALLIANO 

1973 

I 

I 

1  1  1 

1  1  1 

6C.01 

l 

24.  Cl 

6.6! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

(32)  LORAIS  6. 

1 

TOWING  IV  C0RP1. 

1  1  1 

I  1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

I 

! 

! 

LADY  G  IV 

1501664 

1  73I3A361 

62.01 

24.0! 

6.31 

-  f 

30.0! NONE 

!  LA 

GALLIANO 

1965 

1 

1  1  1 

1  1  1 

62.0! 

1 

24.0! 

S.  9! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

(41)  LOS  ANGELES  HARBOR  CRUISIE 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

» 

! 

I 

I 

1 

! 

1 

1 

I 

LULU  KAI 

I277C76 

1  1311911! 

41.9| 

15.7! 

5.0! 

165! 

-  J 

20.0! NONE 

ICA 

LOS 

1958 

1 

1  1  1 

45.0! 

-  1 

4.5! 

! 

92! 

! 

! 

ANGELES 

RUTH  JULIA 

1256234 

1  66119111 

61.4! 

18.3! 

6.0! 

330! 

20.0 ! NONE 

ICA 

LOS 

1948 

1 

l 

1  !  1 

1  1  1 

1 

1 

”  ! 

5.0! 

! 

! 

! 

221! 

! 

I 

! 

! 

I 

ANGELES 

(16)  LOUISIANA 

1 

DCCR  CO.  1 

1  I  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

J.  C.  GEE 

1526909 

1  32I3A35! 

48.0! 

18. C! 

6.01 

450! 

16.5 {NONE 

INO 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

46.3! 

1 

18.0! 

6.0! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

I 

(32)  LOUISIANA 

1 

LAND  AND  EXPLORATION 

1  1  1 

1  1  1 

I 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

COMPANY/ 

THE  1 

i  i  i 

1 

1 

1 

! 

| 

1 

IBIS 

1  - 

1  —  1 1  COS 1 

—  1 

—  1 

2.5! 

300! 

-  l 

8.01  NONE 

ILA 

HOUMA 

1964 

1 

1  1  1 

32.01 

12.  C! 

2.51 

! 

12! 

! 

1 

MALLARD 

1664282 

!  26110111 

42.2! 

14.5! 

8.0! 

3701 

-  | 

22.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1984 

1 

1  1  ! 

42.2! 

14.5! 

6.0! 

I 

121 

1 

1 

UIOCECN 

1553614 

1  1211C03I 

32.61 

14.1! 

2.3! 

3701 

-  1 

8.0 1  NONE 

ILA 

HOUMA 

1973 

1 

(  !  1 

32.81 

14.11 

2.5! 

! 

10! 

1 

! 

FALCON 

1  - 

1  513C36! 

—  I 

—  ! 

4.0! 

3301 

22 .01  NONE 

!LA 

HOUMA 

1982 

I 

1  I  1 

37.0! 

15.01 

4.01 

1 

-  j 

! 

1 

BARGE  NO.  I 

j  - - 

1  -  14A46! 

-  ! 

-  ! 

5.0! 

-  I 

15! 

30.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1985 

1 

1 

1  1  1 

1  I  1 

9C.0! 

1 

28.  C! 

5.0! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

! 

(32)  LOUISIANA 

1 

MATERIALS  ! 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

MISS  JULIE 

1545018 

!  5213A35! 

56.5! 

20. C! 

7.3! 

800! 

-  j 

32.0 t NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

I  !  t 

56.5! 

20.0! 

6.0! 

! 

-  J 

I 

1 

ORLEANS 

PORT  GIBSON 

1290472 

l  7313A35! 

62.3! 

26.51 

7.5! 

400! 

-  i 

43.0! NONE 

ILA 

NEW 

1963 

1 

1  !  ! 

62.3! 

26.5! 

7.5! 

i 

•  j 

! 

! 

ORLEANS 

THREE  KING 

1559789 

!  7513A35! 

57.0! 

24.0! 

6.0' 

1000 ! 

.  ; 

35.0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

•  1  ! 

57.0! 

24.0! 

5.0! 

• 

-  i 

I 

! 

ORLEANS 

A8  911 

1524469 

!  796J4A43! 

203.8! 

47.8! 

8.0! 

-  1 

1400! 

7 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1970 

1 

1  !  ! 

203.8! 

47.6* 

2.5! 

! 

_  i 

! 

2 

ORLEANS 

AC  7C1 

1512489 

1  120514A43! 

220.0! 

SO.C! 

10.6! 

2800! 

10.6! NONE 

Ila 

NEW 

1967 

j 

1  !  2 

2 2C.0! 

SO.C! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

DC  702 

1513103 

!  1  205  J4A43! 

220. 0! 

50. C* 

10.6! 

-  i 

2800! 

10.6! NONE 

!LA 

NEW 

1967 

j 

•  1  ! 

220.0! 

50.  C! 

2.0! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

DC  703 

1536663 

1  117314A43! 

220.0! 

49. C! 

12.5! 

-  i 

2800  j 

10. 5 • NONE 

ILA 

NEW 

1971 

i 

!  !  ! 

220.0! 

49.0* 

2.0! 

-  ! 

« 

! 

ORLEANS 

DC  704 

i 537680 

!  117514A43! 

220. 0! 

49. C* 

1C.0! 

_  i 

2600! 

10.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

1972 

1 

1  !  f 

22C.0! 

49.0! 

2.0! 

» 

-  i 

! 

! 

OPLEANS 

MC  501 

1521029 

!  767I4A43! 

200. 0! 

40.  C! 

9.0! 

-  ! 

ucoi 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1964 

i 

!  1  1 

200.0! 

40. C» 

2.0! 

-  J 

; 

! 

ORLEANS 

N  101 

"1653620 

1  1 25414*43 { 

—  • 

--  j 

10.0! 

-  1 

2800! 

10.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1982 

! 

1  !  ! 

240.01 

50.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

N  102 

1  - 

!  1254I4A43! 

239.0! 

50.0! 

10.5! 

-  ! 

2450! 

—  !NONE 

!LA 

NEW 

1983 

j 

1  1  1 

239.0! 

50.0! 

2.0! 

-  * 

! 

! 

ORLEANS 

N  103 

i  - 

J  125414A43! 

239.0! 

50.0! 

10.5! 

-  ! 

2450! 

—  1N0NE 

ILA 

NEW 

1963 

i 

1  1  1 

239.0! 

SO.C! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

SC  7CC 

>517752 

*  12C5KAS3! 

Ilf  A  9 

«A  fl 

«  A  4  1 

—  i 

?*A0» 

1  (>t  A  •  vnwc 

!L* 

ucu 

1047 

1 

1  1  f 

220.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  j 

i 

• 

ORLEANS 

U  912 

1  - 

1  71814A43! 

180.0! 

52. 0! 

11.0! 

-  j 

1000! 

12.5160  TON  CRANE 

!LA 

NEW 

*  1981 

! 

1 

1  1  1 

1  1  1 

180.0! 

j 

52. C! 

11.0! 

! 

“  1 

! 

! 

! 

! 

OPLEANS 

(32)  LOUISIANA 

1 

MENHADEN  CO.  1 

1  1  1 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LNCO  1 

1011577 

1  15415A71! 

1CC.0! 

33. C! 

5.6! 

-  i 

320! 

12.012  4"  GEAR  PUMPS 

/ILA 

CAMERON 

1949 

1 

1 

2  1  1 

i  1  1 

10C.0! 

33. C! 

.6! 

! 

■  I 

ID1ESCL  ENGINES 

1 

! 

! 

(36)  LOUISIANA 

! 

PACIFIC  CORP.  ! 

!  1  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

POST  FALLS 

127C792 

I  513A36! 

31.3! 

10.2] 

3.5! 

165! 

-  i 

12.0! NONE 

1X0 

POST  FALLS 

1955 

1 

1 

! 

I  1  1 

!  1  1 

1  1  ! 

31.3! 

10.2! 

3.5! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

5Q1 

High! 

* 

1  1VTCC! 

DIMENSIONS  1 

DRAFT! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  £  L  ! 

DISTl 

OPERATOR 

1  NET  (CODE! 

.ENGTH10RDTM! 

! 

» 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS 

OPERATING  ! 

! 

1REGIS-!****! 

REG .  1 

REG.! 

.OAD-! 

CARGO  i 

FIXED  I  EQUIPMENT 

1 T  C 1  9ASE  ! 

YEA#  1 

1  COAST 

1  TER  1  SEE! 

//////!/////! 

ED  ! 

nnun\ 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  MAKE 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

1  TON-  1PAGE1 

OVER-! OVER-1 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

:light)ia///////////////ito! //////////! 

OR  ! 

!  NUMBER 

1  NAGE  l  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

CNCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£!  LINE-2  ! 

‘REBUILT! 

(36)  LOUISIANA 

PACIFIC  CCRP. 

t 

1 

! 

!  1  1 

I  !  1 

1  t  : 

1 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

!  ; 

! 

(KETCHIKAN  DIV.) 

I 

!  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

(KETCHIKAN  PULP  CO.) 

I 

1  1  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

A  1?  10NGACELL 

1271131 

1  2913A36! 

46.7! 

15.0! 

7.3! 

275! 

-  | 

20.0! NONE 

UK 

KETCHIKAN  ! 

1936  ! 

1 

1  1  1 

50.01 

16.01 

7.3! 

-  j 

! 

! 

! 

1 

(ATIVC 

I2SC411 

!  201 2 1 4A  43 ! 

300.5! 

68.01 

19.5! 

-  I 

—  j 

39.0! NONE 

!AK 

KETCHIKAN  ! 

I960  r 

1 

1  1  1 

300.51 

66.0! 

6.6! 

-  j 

! 

! 

I 

! 

it  24 

1 304641 

1  507I4A46! 

151.01 

40.01 

tO.O! 

-  J 

900! 

12.0 1  NONE 

UK 

KETCHIKAN  ! 

1964  ! 

1 

1  1  1 

151.01 

40.0! 

1.5! 

-  j 

1 

l 

! 

1 

K*  234 

I  279703 

1  9214A46] 

135.01 

45.0! 

11.0! 

-  | 

—  j 

11.01NCTE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1944  ! 

I 

1  1  1 

135.0! 

45.01 

2.0! 

-  j 

! 

1 

1 

1 

l*  1 

1612443 

1  90SI4A46! 

160.0! 

50.0! 

11.5! 

-  | 

2000! 

12.0 ! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1979  1 

! 

i  !  1 

180.0! 

50.0! 

2.0! 

-  { 

1 

! 

! 

( 

I597C24 

1  90714A46J 

16C.01 

50. Cl 

12.01 

-  j 

20C0! 

12.0! NONE 

UK 

KETCHIKAN  ! 

1978  ! 

I 

1  1  1 

180.0! 

SO.C! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

1 

1 

240 

1507174 

1  2061 14A46 1 

240.0! 

60.0! 

12.9! 

-  j 

5360! 

30.0! NONE 

UK 

KETCHIKAN  ! 

1967  ! 

1 

1 

!  1  1 

1  1  1 

240.0! 

1 

60.0! 

-  ! 

! 

-  ! 

1 

I 

1 

! 

1 

! 

I 

(32)  LOUISIANA 

TOWING  CORP. 

! 

1 

!  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

J 

i  : 

K*.  IPDIC 

1573908 

1  65  1  3 A  36 1 

70.8! 

25. C! 

10. 51 

2400! 

-  | 

5 1  •  5  !  NONE 

!LA 

HARVEY  J 

1976  1 

! 

1 

1  1  1 

1  1  1 

75.0! 

1 

25.01 

6.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

O0>  LOUISVILLE 

(AS  1  ELECTRXiC  CO. 

!  1  1 

1  1  ! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

Kitt  1 

1569746 

1  6601 5A71 1 

--  ! 

12.0! 

-  i 

1200! 

15.112  115  HP 

Iky 

LOUISVILLE! 

1979  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

—  ! 

-  | 

t!LCCT*IC  PUHfS 

i 

! 

!  I 

"  il£  2 

1589747 

1  6601 5  A  7 1 1 

-  -  | 

12.0! 

-  i 

1200! 

1 4.6! 2  115  HP 

!ky 

LOUISVILLE! 

1979  I  j 

1 

1  1  1 

195.0! 

25.0! 

—  ! 

-  j 

(ELECTRIC  PUMPS 

1 

> 

USE  3 

1620511 

I  71115A71! 

—  ! 

12.0! 

-  ! 

1200! 

15.212  115  HP 

!ky 

LOUISVILLE! 

198C  ! 

1 

1  1  ! 

195.01 

35.0! 

—  ! 

-  j 

!  ELECTRIC  PUMPS 

( 

! 

LCSt  4 

162C512 

1  71 1 !  5  A  71 1 

--  f 

12.0! 

-  i 

1200! 

13.612  115  HP 

!ky 

LOUISVILLE! 

I960  ! 

1 

!  1  I 

195.0! 

35.0! 

—  ! 

—  j 

(ELECTRIC  PUMPS 

! 

! 

1 

USE  5 

1650139 

1  49515A71! 

--  | 

12.0! 

-  | 

1200! 

1/.0!2  115  HP 

!KY 

LOUISVILLE! 

1982  ! 

1 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

195.0! 

! 

35.  Ci 

1 

-  ! 

(ELECTRIC  PUMPS 
! 

! 

! 

! 

! 

(16)  LOUISVILLE 

TOWING 

1 

1 

!  1  1 

1  1  1 

! 

! 

l 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

HISS  IDA 

1573979 

1  7713A36! 

60. 0! 

22.0! 

6.6! 

900! 

-  I 

4K0!<  Diesel  runes 

IKY 

LOUISVILLE! 

1976  ! 

t 

! 

1  1  1 

!  1  1 

6C.0I 

! 

22.0! 

6.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

(07)  LOYCLANDs 

! 

S.  Cw  CO.,  INIC. 

1  !  ! 

1  1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

CHIEF 

1 607946 

1  62I3A36! 

64.0! 

30.0! 

9.8! 

1600! 

-  j 

48 . 5  t  NONE 

!PA 

PHXLAOEL-  1 

1979  !  - 

1 

1  !  1 

9C.0! 

30. C! 

9.0! 

-  | 

! 

! 

PHI  A  { 

1 

GENERAL  LEE 

1648920 

1  A713A36! 

104.0! 

34.C! 

11.7! 

2250! 

•  j 

62.0! NONE 

i  PA 

PHILADCL-  1 

1982  ! 

1 

1  1  ! 

110.0! 

35. C! 

10.6! 

•  | 

! 

! 

PHZA  ! 

! 

KARLENS 

1304714 

t  5913A36! 

60.41 

23.0! 

7.6! 

1005! 

-  j 

48.0! NONE 

!PA 

PHILADCL-  ! 

1967  !  i 

1 

!  1  1 

45. 0! 

24.01 

6.01 

•  J 

! 

! 

PHZA  1 

HISS  HOLLY 

1 517791 

!  99I3A361 

63.6! 

23.0! 

9.0! 

850! 

•  i 

35 . 0! NONE 

!PA 

PHILADCL-  1 

1968  ! 

1 

1  1  1 

66.0! 

24.0! 

1.0! 

•  j 

! 

1 

PHIA  ! 

HISS  LOUISE 

1219651 

1  4313A36I 

53.61 

20.C! 

6.0! 

600! 

-  i 

38 .0 ! NONE 

!PA 

PHILADCL-  I 

1963  I 

1 

1  1  1 

6C.0! 

20.0! 

6.2! 

«  j 

1 

! 

PHIA  1 

1 

THOMAS  HEBERT 

157C117 

1  6713A36! 

89.1! 

27.2! 

12.0! 

2400! 

-  i 

40.0! DONt 

IOH 

CLEVELAND  ! 

1975  ! 

1 

1  1  1 

100.0! 

30.0! 

10.0! 

m  J 

I 

I 

1 

| 

LOVELAND  5 

1 2  80  303 

1  68314A41 1 

193.1! 

33.1! 

10.01 

1500! 

22 .0! NONE 

!PA 

PHILADCL**--! 

1959  I 

1 

1  t  1 

193.11 

35.1! 

2.5! 

•  | 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELANP  7 

1503720 

1  87614A40! 

195.1! 

35.11 

10.71 

15001 

16.0! NONE 

!  PA 

PHILADCL-  I 

1966  ! 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

-  | 

! 

1 

PHIA  ! 

I 

LOVELAND  1 

! 303721 

1  6761 4A41 1 

195.1! 

35.1! 

10.7! 

15001 

16.01  NONE 

IPA 

PHILADCL-  I 

1966  ! 

1 

1  1  1 

193.1! 

35.1! 

2.5! 

«  | 

j 

! 

PHIA  i 

1 

LOVELANP  f 

1503724 

1  87614A41! 

195.1! 

35.1! 

10.71 

15001 

14.0l»OKe 

!PA 

PHILADCL-  1 

1966  ! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

•  | 

1 

1 

PHIA  ! 

1 

LOVELANP  10 

<503722 

1  8761 4A41 1 

1«5.1! 

35.1! 

10.7! 

1500! 

16.0 (NONE 

IPA 

PHILAOEL-  ! 

1966  ! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

-  1 

! 

! 

PHZA  ! 

!  r 

LOVELAND  12 

1277665 

1  44714A40I 

12C.0! 

34. Cl 

10.0! 

-  j 

1000! 

18.0! NONE 

IPA 

PHILADCL-  1 

1958  ! 

1 

!  1  1 

12C.0! 

34.  C! 

2.0! 

•  ( 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

LOVELAND  13 

1266993 

1  447 {4A40I 

120.0! 

34.0! 

10.0! 

•  j 

1000! 

1 8. 0 ! NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1952  ! 

! 

1  1  ! 

12C.01 

34. C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

PHIA  ! 

I  : 

LOVELANP  14 

1272769 

1  143514A40I 

255.8! 

34.0! 

15.6! 

-  I 

10001 

26.0! NONE 

IPA 

PHILADCL-  1 

1956  ! 

I 

1  1  1 

255.8! 

34.0! 

2.6! 

-  I 

I 

1 

PHIA  ! 

! 

LOVELAND  13 

1273222 

1  71014A401 

195.0! 

25. Cl 

9.0! 

-  j 

1300! 

14.7! NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1953  !  " 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  j 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

LOVELANP  16 

1 524063 

1  106814A41I 

193.1! 

35.  C! 

10.5! 

-  j 

1500! 

24.0! NONE 

IPA 

PHILADCL”  ! 

1970  !  ‘ 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

2.6! 

•  j 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND  26 

1517375 

1  82414A431 

160.0! 

43.6! 

10.6! 

-  i 

1700! 

20,0! NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1968  ! 

1 

1  1  1 

180.0! 

43.6! 

2.7! 

-  | 

| 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND  34 

1277390 

1  28414A43I 

115.1! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

600! 

10. 0 ! NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1958  ! 

1 

!  !  1 

115. 1! 

35. C! 

1.0! 

-  | 

! 

! 

PHZA  ! 

i  - 

LOVELAND  36 

1918447 

1  25014F46! 

110.01 

34.C! 

7.0! 

-  i 

500! 

20.0! NONE 

!PA 

PHILADCL-  ! 

1965  i  -i 

1 

1  1  1 

110.0! 

34. C! 

2.0! 

-  j 

I 

! 

PHIA  ! 

l 

LOVELAND  36 

1581642 

!  19514A46! 

110.7! 

30.  C! 

6.5! 

-  j 

500! 

1 5 . 0! NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1969  ! 

1 

1  1  1 

1 1C. 7 ! 

30.2! 

1.0! 

-  I 

! 

I 

PHIA  ] 

LOVELAND  1435 

1535447 

1  S35I4A43! 

143.7! 

43.6! 

8.9! 

-  i 

1100! 

17.01  NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1971  ! 

!  1  I 

143.7! 

43.6! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

PHZA  ! 

LOVELAND  1721 

1556335 

!  661 I4A43! 

172.6! 

43.6! 

8.7! 

-  j 

1350! 

17.0IN0NE 

(PA 

PHILADCL-  ! 

1959  ! 

l 

1  !  1 

172.6! 

43.6! 

2.9! 

-  | 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

LOVELAND  1723 

1552655 

1  661 S4A43! 

172.6! 

43.4! 

10.3! 

-  j 

1350! 

13.9! NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1V73  ! 

I 

1  1  1 

172.6! 

43.6! 

2.6! 

-  j 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND  1724 

1565357 

1  661I4A43! 

172.5! 

43.5! 

3.7! 

-  j 

1300! 

16.1  INONE 

!PA 

PHILADCL-  ! 

1975  !  j 

1 

1  1  1 

172.6! 

43.6! 

2.4! 

-  ( 

! 

! 

PHIA  ! 

<566100 

{  66HU43I 

<72.4! 

43.4! 

o.6! 

-  i 

f  350! 

IS.GUOnC 

!pa 

PHILADCL-  ! 

1975  I  7 

! 

1  1  1 

172.6! 

43.6! 

2.5! 

-  j 

! 

I 

PHIA  1 

LOVELAND  1726 

IS6C238 

1  66114A43! 

172.6! 

43.6! 

8.8! 

-  i 

1750! 

16. 0! NONE 

iPA 

PHILADCL-  ! 

i9?7  j  : 

1 

1  1  1 

172.6! 

43.6! 

2.6! 

■  | 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND  2041 

1561730 

1  94814A43I 

204.0! 

43.5! 

10.6! 

-  i 

7500! 

20.0! NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1974  I 

! 

1  1  1 

204.01 

45.3! 

2.7! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

LOVELAND  2042 

1576521 

!  1025I4A43! 

204.0! 

47.  C! 

10.2! 

-  j 

2000! 

18.0! NONE 

IPA 

PHILADCL-  1 

1976  j  r 

1 

1  1  1 

204.0! 

47.0! 

2.6! 

-  j 

! 

! 

PHIA  ] 

LOVELAND  2761 

1551305 

i  204114A431 

276.0! 

55.0! 

10.6! 

-  i 

4000! 

20.0! NONE 

IPA 

PHILADCL-  1 

1974  ! 

1 

1  1  I 

274.0! 

55.  C! 

2.7! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

! 

LOVELAND  2762 

1631397 

1  2041144431 

274.0! 

55. Cl 

11.01 

-  j 

4200! 

20.0! NONE 

UA 

PHILADCL-  1 

1981  1 

1 

1  1  1 

276.0! 

55.0! 

2.9! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

LOVELAND  3001 

<588661 

!  2612I4A41 1 

300.0! 

43.6! 

17.0! 

-  i 

5000! 

30.0 ! NONE 

IPA 

PHILADCL-  1 

1977  J 

1 

1  1  1 

300.0! 

43.6! 

3.6! 

—  j 

I 

! 

PHIA  ! 

! 

LOVELAND  3261 

1629011 

1  2000144431 

327.0! 

87.0! 

10.0! 

-  j 

3500! 

20.0! NONE 

IPA 

PHILADCL-  I 

1948  1 

1 

1  1  1 

327.0! 

87.0! 

3.0! 

-  1 

I 

! 

PHIA  ! 

! 

LOVELAND  3401 

1641591 

1  601414441! 

340.01 

70. C! 

19.9! 

-  j 

100001 

32*0! NONE 

IPA 

PHIL  > CL—  ! 

1981  ! 

1 

1  t  1 

34C.0! 

70.C! 

3.0! 

-  ! 

1 

1 

PHIA  1 

LOVELAND  3403 

1290771 

1  3747144411 

34C.01 

62.6! 

25.4! 

-  i 

9000! 

32 .0 ! NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1963  ! 

! 

1 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

1  !  1 

34C.0! 

1 

! 

62.6! 

25.4! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

PHIA  ! 

1 

1 

1 

1 

I 

- 

502 

TABLE  2  - 

DESCRIRTION 

OF  VESSELS 

4 

ENGR! 

IVTCCl 

DINFNSIONS  1  DRAFT ! 

iCARACITY! 

HI6H-  1 

!  V 

C  S  S  E  L 

| 

! 

•  1ST! 

ORERATOR 

NET  IC0DE1LENCTH1GRDTH1 

! 

! 

! 

EST  !  CARSO 

HANDLING 

!  S  {OPERATING 

! 

1 

ITC ! 

YEAR  ! 

!  CfrAST 

TER  t  SEE!//////!/////! 

ED  1 

!////////! 

•OINT  !  LINE-1 

!  AOl 

LINE-1 

! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  HUNGER 

t  CifcIRD 

TON-  IMAGE! 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0! //////////I 

OR  ! 

1  NUHJCR 

NA6E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LICHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2 

I*REBUILT1 

(29)  LOVER  ILLINOIS  TOWING 

1 

! 

CO!. 

1  ' 

1  i 

i  i 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

SISCO 

! 259C69 

1 6 13A3& 1 

42.2! 

20. C! 

3.0! 

4401 

-  J 

25.0! NONE 

!2l 

FLORENCE 

1948  ! 

“ 

! 

!  1 

45.0! 

20.01 

3.0! 

-  ) 

! 

1 

TOR  CIVARDS 

1561929 

6613A361 

56.51 

21.0! 

7.0! 

680! 

-  1 

30.0! NONE 

FLORENCE 

1977  1 

T 

! 

1  ! 

60.0! 

21.0! 

—  1 

.  | 

-  I 

! 

! 

JANES  765 

j  - 

4014A43! 

100.0! 

30. C! 

4.0! 

-  ! 

40! 

12*0! CRANE 

FLORENCE 

—  ! 

! 

1  1 

10C.01 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  y 

! 

REN  124* 

1299589 

83614A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1505! 

1 5.9! NONE 

FLORENCE 

1965  ! 

! 

1 

1  1 

I  1 

195.01 

1 

35.0! 

! 

1.7! 

! 

“  ! 

! 

I 

I 

! 

! 

(25)  LUEDTKE  ENGINEERING  CONN ! ANT 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

19B1  ! 

CHRIS  E  LUEDTKE 

1235760 

1213F36! 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

200! 

-  ! 

1 5 .0 1  NONE 

FRANKFORT 

• 

1 

1  1 

42.51 

11.9! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

1974  1 

DUKE  LUEDTKE 

1216C22 

32 13F361 

68.7! 

17.0! 

11.0! 

900! 

-  1 

30.0! NONE’ 

FRANKFORT 

* 

! 

1  1 

66.71 

17.0! 

11.0! 

-  I 

! 

! 

ERICH  R.  LUEDTKE 

1236302 

1 2 1 3F  36 1 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

200! 

-  | 

15.0! NONE 

FRANKFORT 

* 

1973  ! 

| 

1  1 

42.5! 

11.9! 

S.O! 

“  i 

! 

! 

1974  1 

SRETCHEN  B. 

125C473 

1213F36! 

41.9! 

12.5! 

5.7! 

200! 

-  ! 

1S.01N0NE 

FRANKFORT 

* 

1 

1  1 

41.9! 

12.5! 

5.7! 

-  i 

! 

! 

KARL  E  LUEDTKE 

! 2101 94 

1313F36! 

55.2! 

14.9! 

6.3! 

600! 

-  ! 

17.01  NONE 

FRANKFORT 

* 

1978  ! 

1 

1  1 

55.2! 

14.9! 

6.3! 

-  1 

I 

! 

KURT  R  LUEDTKE 

1515342 

3113F36! 

6C.9! 

16.7! 

7.7! 

300! 

-  ! 

20.0! NONE 

FRANKFORT 

1929  ! 

1 

1  1 

60.9! 

16.7! 

7.7! 

-  ! 

! 

! 

-j 

RAUL  L  LUEDTKE 

1234C7L 

1213F36! 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

200! 

-  ! 

15.0! NONE 

FRANKFORT 

* 

1979  ! 

1 

1  1 

42.5! 

11.9! 

5.0! 

-  i 

! 

! 

.. 

SCOW  NO.  15 

1  - 

32614F461 

109.1! 

32. C! 

10.7! 

-  1 

540! 

10 .0 ! NONE 

FRANKFORT 

1923  ! 

1 

1  1 

109.1! 

32.C ! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

SCOV  NO.  17 

j  - 

636! 4F  46! 

150.91 

34.5! 

15.1! 

-  | 

1350! 

18.0! HYDRO 

DUNP 

FRANKFORT 

1973  ! 

I 

1  1 

150.9! 

34.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

< 

1977  ! 

SCOW  NO.  18 

!  - 

1 501 4F43 t 

99.91 

29.9! 

5.6! 

-  ! 

316! 

5.0! NONE 

FRANKFORT 

1 

1  1 

99.9! 

29.9! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

SCOV  NO.  21 

!  - 

38814F46! 

125.6! 

31.5! 

11. 5! 

-  i 

625! 

10.51  NONE 

FRANKFORT 

1916  ! 

l 

1  1 

125.6! 

31.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

SCOW  NO.  101 

1  - 

521 1 4  F  43 1 

130. 1! 

38.C! 

11.2! 

•  i 

850! 

10 .0 ! NONE 

FRANKFORT 

1962  ! 

1 

!  1 

13C.11 

38.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

SCOV  NO.  102 

t  - 

521 14F431 

130.1! 

38. C! 

11.2! 

-  ! 

850! 

1 0.0! NONE 

FRANKFORT 

1962  ! 

! 

1  1 

130.1! 

38. C! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

SCOV  NO.  103 

1  - 

521 14F431 

13C.1! 

38. C! 

11.2! 

-  1 

850! 

10.0! NONE 

FRANKFORT 

1962  ! 

, 

1 

1  1 

13C.11 

38.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

!  1 

130.11 

38.0! 

2.C! 

! 

! 

1959  ! 

f 

SCOW  NO.  105 

1  - 

33314A43! 

14C.11 

35.1! 

7.4! 

-  i 

550! 

3. 0 ! NONE 

FRANKFORT 

! 

1  1 

140.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1959  ! 

T 

SCOW  NO.  106 

j  - 

33314A43! 

14C.0! 

35.1! 

7.4! 

•  ! 

550! 

6. 01  NONE 

FRANKFORT 

1 

1  t 

14C.0! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1963  ! 

j 

SCOV  NO.  107 

!  - 

30914F43I 

15C.0! 

32.0! 

7.6! 

•  ! 

500! 

8.0! NONE 

FRANKFORT 

n 

1 

I 

1  1 

l  ! 

15C.0! 

! 

32. C! 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

(32)  LUGGER  TUG, 

INC. 

1 

! 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1979  ! 

LUGGER  TUG 

1615161 

4413A36! 

6C.0! 

22. C! 

5.0! 

600! 

-  ! 

32.01NONE 

LAROSE 

! 

1 

1  1 

1  1 

6C.0! 

! 

22. C! 

! 

3.5! 

! 

“  ! 

! 

I 

! 

I 

(29)  LUMR  BROS./ 
HOUSTON 

INC. 

1 

! 

1592295 

!  1 

!  ! 

1311C02! 

1 

! 

42.0! 

! 

! 

14.0! 

! 

! 

2.6! 

,  700! 

I 

! 

1 6.0 ! NONE 

COLUH01A 

! 

! 

1978  ! 

l 

1 

!  1 

42.0! 

14. C! 

2.6! 

18! 

1 

! 

ALOIS  LUHR 

1685695 

85413A361 

170.0! 

48. C! 

11.1! 

6800! 

-  ! 

52.6! NONE 

COLUMBIA 

1985  ! 

! 

1  1 

17C.0! 

48.  C! 

11.1! 

-  ! 

! 

! 

BETHANT  DAWN 

1556719 

3731JA36! 

114.0! 

37.  C! 

10.1! 

4200! 

-  ! 

48 .0 ! NONE 

COLUMBIA 

1974  ! 

- 

1 

1  1 

114.0! 

37. C! 

10.1! 

-  ! 

! 

! 

i 

GILLT  SENE 

1265225 

4613A36! 

58.8! 

22.0! 

6.31 

760! 

-  ! 

24. 5 ! NONE 

COLUMBIA 

1953  ! 

■ 

l 

1  1 

58.8! 

22.0! 

6.8! 

-  ! 

I 

! 

BUDDY 

165CC04 

31 13A361 

46.1! 

19.8! 

6.61 

730! 

-  ! 

7. 6 ! NONE 

COLUMBIA 

196C  ! 

1 

!  ! 

46.1! 

19.6! 

6.61 

-  1 

1 

! 

CHARLIE  B 

1571722 

3213A36! 

46.0! 

18.0! 

6.0! 

460! 

-  ! 

24 . 5 ! NONE 

COLUMBIA 

1976  ! 

! 

1  1 

46.0! 

18. C! 

6.0! 

-  ! 

( 

! 

CLETUS 

1684666 

24813A361 

96.0! 

36.0! 

8.0! 

2800! 

-  ! 

42. 0 ! NONE 

COLUMBIA 

1985  ! 

» 

!  t 

96.0! 

36. Cl 

7.0! 

-  j 

! 

! 

JAY  GENE 

1284600 

A213AJ6! 

49.7! 

20. Cl 

6.7! 

670! 

-  ! 

24.5 ! NONE 

COLUMBIA 

1961  ! 

1 

1  1 

49.7! 

20.0! 

6.71 

-  ! 

! 

! 

JAY  LUHR 

1646604 

61213A361 

163.0! 

45.  Cl 

11.91 

7200! 

-  j 

46.01  NONE 

COLUMBIA 

1982  ( 

1 

!  1 

168.0! 

45.0! 

11.9! 

-  i 

! 

! 

; 

LENARD 

1531997 

2513A36! 

41.5! 

19. C! 

5.4! 

500! 

-  ! 

14. 5! NONE 

COLUMBIA 

1971  ! 

1 

1  1 

41.5! 

19. C! 

5.4! 

-  ! 

! 

1 

/ 

NARY  B 

1671279 

5213A36! 

46.0! 

18.6! 

6.0! 

460! 

-  i 

26 .0 ! NONE 

COLUMBIA 

1983  ! 

1 

1 

1  ! 

46.0! 

18.6! 

6.0! 

•  j 

! 

! 

NICHAEL  A 

1513236 

14413A36! 

74.6! 

30.0! 

9.6! 

20001 

-  ! 

25 .0 1  NONE 

COLUMBIA 

1968  ! 

- 

1 

!  1 

74.6! 

30. Cl 

9.6! 

-  ! 

! 

! 

NIKE 

1513644 

713AJ6! 

32.1! 

10. C! 

3.7! 

250! 

-  ! 

14.6! NONE 

COLUMBIA 

1957  ! 

1 

1  ! 

32.1! 

10.0! 

3.7! 

-  ! 

! 

! 

SHERYL 

1503978 

15213A36! 

81.7! 

36.  C! 

6.6! 

3000! 

-  ! 

35.5 INONE 

COLUMBIA 

1966  ! 

1 

1  ! 

31.7! 

36.  C! 

6.6! 

-  ! 

! 

! 

£ 

SIOLA 

1292790 

4813A36! 

5C.5! 

20.0! 

5.2! 

900! 

-  j 

22.5! NONE 

COLUMBIA 

1963  ! 

1 

1  1 

5C.5! 

20.  C! 

5.2! 

-  ! 

! 

! 

S 

THE  ADHIRAL 

1277215 

29613F35! 

112.5! 

34. C! 

8.2! 

2400! 

-  ! 

35 .0 !  NONE 

COLUMBIA 

1958  1 

1 

1  ! 

112.5! 

34.0! 

8.2! 

-  j 

! 

I 

TWYLA  A 

1649304 

6C013A36! 

16C.0! 

48.0! 

9.7! 

6000! 

-  I 

52 .0 ! NONE 

COLUMBIA 

1982  l 

1 

1  1 

16C.0! 

48.0! 

9.7! 

-  j 

! 

I 

VICKIE 

I57C492 

9413F35! 

9g.2! 

34.  Cl 

7.0! 

3000! 

-  | 

33.0! NONE 

COLUMBIA 

1975  ! 

l 

1  1 

98.2! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

VICKIE  ANN 

1235446 

913S361 

37.  C! 

11. C! 

4.C! 

—  • 

««  M.nar 

l»! 

ll»A  »  » 

1950  ! 

1 

1  1 

37.0! 

11. C! 

4.0! 

-  1 

! 

! 

VOLUNTEER 

1652578 

5013A36! 

49.5! 

22.01 

7.0! 

9401 

•  ! 

33.6! NONE 

COLUMBIA 

1982  ! 

1 

!  1 

49.51 

22.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

L  219 

1926284 

315I4A46! 

2C0.0! 

35. Cl 

12.0! 

-  ! 

1750! 

14.5 !NONE 

COLUMBIA 

1988  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

L  220 

1926285 

31514A46! 

200.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  i 

1750! 

14.5 ! NONE 

COLUMBIA 

1988  1 

| 

1  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

L  221 

1926286 

31514A46! 

200.0! 

3S.C! 

12.0! 

•  i 

1750! 

14.51  NONE 

COLUMBIA 

1988  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

2.01 

-  ! 

j 

! 

L  222 

1926287 

315I4A46! 

200.0! 

35. Cl 

12.0! 

-  i 

1750! 

14.3 ! NONE 

I  XL 

COLUMBIA 

1988  I 

- 

| 

!  1 

200.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

L  327 

1926291 

68714A461 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

1600! 

1 6 .0 ! NONE 

III 

COLUMBIA 

1988  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

L  321 

1926292 

68714A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

COLUMBIA 

1988  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

L  329 

1926293 

68714A46! 

195. OJ 

35. C ! 

12.0! 

•  j 

1600! 

16.0! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1988  ! 

1 

1  1 
1  1 
1  1 

195.01 

1 

! 

35.0! 

! 

1 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 
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NAME  AMO  NUMBER 


t  ! VTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT!  I 
!  NET  !CODE!LENSTH!EADTN!  !  1 
IRESIS-!****!  RES.  !  «ES.!LOAD-t  i 
I  TEA  !  S££l //////! /////!  ED  !  i 
I  TON-  IPAGE!  OVER-!OV£R-!//P//!  HORSE! 


CAPACITY!  MISH-  !  !  V  E  S  S  C  L  ! 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  !$  {OPERATING  ! 
CARGO  {  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  i 
unntn  point  i  une-i  iao!  lxne-i  i 
PASS-  !  (LIGHT)  !////////////////!  TD!/////////f ! 
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ENCRI 

DISH  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

1  RUBBER 

IVTCC!  DIMENSIONS  IDRAFTl 
NET  IC0DEUEN47HIBRDTMI  I 

PECIS-1 ****!  REG.  1  ftEG.ILOAD-l 
TE«  1  SEE! ////// 1 /////I  ED  ! 
TON-  IPAGEl  OVER-! OVER- l /////! 
NA6E  i  IV  1  ALL  i  ALL  1LZGHTI 

ICAPACITt!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 

1  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT  1TC!  BASE 

I ////////I  POINT  !  IXNE-1  £  AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) ! ////////////////!T0| ////////// 
POWER!  CNCCRS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 

!  ! 

1  ! 

!  YEAR  ! 

I  BUILT  ! 

I  OR  1 

! ‘REBUILT  1 

(29)  LUHR  BROS*/  INC* 

I 

J 

1  > 

I  1 

1  1 

l 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

j 

(CONTINUED) 1 

1  1 

1 

I 

1 

i 

! 

1 

L  21 5  B 

1924200 

31514A46! 

20C.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  ] 

1750! 

14.5 ! NONE 

!2L 

COLUMBIA 

1908  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

2.01 

-•  ! 

| 

1 

1 

L  216B 

1924201 

31S14A461 

200.01 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

1V50! 

U.51N0NE 

1IL 

COLURSIA 

1980  ! 

1 

I  I 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

L  21 7  C 

1926202 

31SI4A46! 

200.01 

35. C! 

12.01 

-  ! 

1750! 

14.5! NONE 

!IL 

COLUMBIA 

1988  ! 

| 

!  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

1 

L  2UE 

1924283 

31314A46! 

200.01 

35.  C! 

12.0! 

-  ! 

1750! 

14.5IN0NC 

1IL 

COLUMBIA 

1988  ! 

*1 

I  1 

200.01 

35.  Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

L  331  ft 

1659433 

60714A41 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

1 6 .0! NONE 

1  XL 

COLUMBIA 

1902  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.71 

-  1 

! 

! 

1 

L  302  A 

1659434 

637I4A41 ! 

195.01 

35.  Cl 

12.01 

-  i 

1600! 

16.0! NONE 

!IL 

COLUMBIA 

190?  I 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

L  303 P 

1659435 

607UA411 

193.01 

35. Cl 

12.0! 

—  i 

16001 

16.0 ! NONE 

X1L 

COLUMBIA 

1902  1 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

! 

L  304R 

1659436 

407 14A41 i 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  ! 

1600! 

16 .0! NONE 

I  XL 

COLUMBIA 

1902  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

.  j 

I 

! 

1 

L  305ft 

1659437 

6I714A41! 

195.0! 

35.0! 

12.01 

-  i 

1600! 

16.0! NONE 

!IL 

COLUMBIA 

* 

1902  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

1 

1 

I 

L  304 A 

1659438 

40714A41 1 

195.0! 

35.  C! 

12.01 

-  j 

1600! 

16.01  NONE 

•XL 

COLUMBIA 

1902  I 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

1 

i 

1 

L  307R 

1655574 

486I4A461 

194.5! 

35.CI 

12.0! 

-  i 

1600! 

12.01  NONE 

ilL 

COLUMBIA 

1903  ! 

l 

1  1 

194.51 

35.0! 

1.61 

-  ! 

1 

! 

1 

L  3 00 P 

1655575 

60 414A461 

194.5! 

35. 0! 

12.0! 

-  i 

1600! 

12 .01  NOrJE 

!IL 

COLUMBIA 

1903  1 

1 

i  i 

194.5! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

i 

L  309ft 

1655574 

68614A46I 

194.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

1600! 

12.01  NONE 

!IL 

COLUMBIA 

1903  i 

| 

1  1 

194.5! 

35.01 

1.61 

-  I 

| 

! 

1 

L  31 1 P 

1455570 

6061 4A461 

194. 5! 

35. Cl 

12*0! 

-  i 

1600! 

12 .01  NONE 

1 ZL 

COLUMP IA 

1983  1 

1 

1  ! 

194.5! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1 

L  3 1 2  P 

1655579 

68414A461 

194.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

1600! 

12 .0! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1903  1 

1 

1  1 

194.5! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

| 

1 

I 

L  31 3  P 

1656057 

487 1 4 A  46 1 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  i 

1600! 

17.01  NONE 

1  ZL 

COLUMBIA 

1983  1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

1 

1 

1 

L  314ft 

1656C58 

667I4A441 

195.0! 

35.01 

12.01 

-  i 

1600! 

12.01*0*2 

1  XL 

COLUMBIA 

1983  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

| 

! 

1 

L  31 5  P 

1  4S6CS9 

687 i 4 A  46 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

1600! 

1 7 .0 1  NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1903  1 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

L  314ft 

1656060 

60714A461 

195.0! 

35.C! 

12.0! 

-  | 

1600! 

12.0! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1903  1 

1 

1  i 

195.01 

35.0! 

1.61 

-  1 

'  | 

1 

1 

L  317ft 

1656061 

6871 4 A  46 J 

195.0! 

35. Cl 

12.0! 

-  i 

1600! 

1 2.0! NONE 

!  IL 

COLUMBIA 

1903  I 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

L  310ft 

1 6S4C62 

66714A461 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

1600! 

12.0! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1903  l 

i 

i  i 

195.01 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

! 

I 

I 

L  319ft 

1656100 

687I4A46! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

1600! 

12. 01N0NE 

IIL 

COLUMBIA 

1903  ! 

1 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

1 

L  320ft 

1456109 

607I4A461 

195.0! 

35.  C! 

12.01 

1600! 

12.0IN0NE 

IIL 

COLUMBIA 

1983  1 

1 

!  ! 

195.01 

35.01 

1.61 

-  1 

1 

1 

1 

L  321ft 

1656110 

607! 4A46I 

195.0! 

35. Cl 

12.01 

1600! 

12.0! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1983  1 

1 

i  i 

1.5.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

t 

I 

1 

L  322ft 

1656111 

687I4A46I 

195.0! 

35. C! 

12.01 

1600! 

12. 01  NONE 

(XL 

COLUMBIA 

1933  1 

i 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

l  323* 

1656112 

60714A46J 

195.01 

35.01 

12.01 

16001 

12.0lh0*£ 

IIL 

COLUMBIA 

1983  ! 

I 

i  i 

195.01 

35. Cl 

1.61 

-  | 

1 

1 

i 

L*  324* 

1656113 

687I4A461 

195.0! 

35. Cl 

12.0! 

16001 

12 .Ot NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1903  1 

i 

i  i 

1*5.01 

35.01 

1.61 

-  1 

! 

1 

| 

l  323* 

1924289 

687I4A461 

195.01 

35. Cl 

12.01 

1600! 

12.01*0*2 

IIL 

COLUMBIA 

1900  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

1 

L  324* 

1924290 

6I7I4A461 

195.0! 

35,  Cl 

12.0! 

16001 

1  2.0! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1980  1 

1 

!  I 

195.01 

3S.CI 

2.0! 

-  1 

1 

1 

| 

IN  610 

1505650 

343I4A43I 

150.01 

32.0! 

8.01 

9C0I 

8.01*0*2 

lit 

COLUMBIA 

I960  ! 

1 

i  i 

150.01 

32. Cl 

1.71 

-  ! 

1 

i 

1 

'IP  011 

1505451 

36314A43! 

15C.OI 

32. Cl 

>0.01 

9001 

1 .0 1  NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1986  I 

1 

i  i 

150.0! 

32.01 

1.71 

-  1 

1 

1 

1 

IP  930 

1521914 

522I4A43I 

174.91 

36.21 

9.51 

12501 

9.21  NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1969  1 

l 

I  1 

17A.9! 

36.2! 

1.8! 

-  1 

| 

l 

1 

LM  931 

1521985 

52  2 1 4 A  43 1 

174.91 

36.21 

9.5! 

1250! 

9.2 1 NONE 

1  XL 

COLUMBIA 

1969  ! 

1 

1  1 

174.9! 

36.2! 

1.6! 

-  1 

1 

| 

1 

LA  932 

1521986 

52214A43! 

174.9! 

36.2! 

9.5! 

1250! 

9. 2! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1969  ! 

1 

1  1 

174.91 

36.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

LA  933 

1521907 

52214A43I 

174.9! 

36.2! 

9.5! 

-  j 

1250! 

9. 2 ! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1969  I 

1 

1  1 

174.9! 

36.2! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

! 

LA  934 

1521900 

522I4A43I 

174.9! 

36.2! 

9.5! 

-  i 

1250! 

9. 2! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1969  1 

1 

1  ! 

174.9! 

36.2! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

LA  933 

1521909 

52214A431 

174.9! 

36.2! 

9.5! 

-  j 

1250! 

9.2! NONE 

1  ZL 

COLUMBIA 

1969  ! 

1 

1  1 

174.9! 

36.2! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

LA  950 

1541994 

51014A46! 

175.01 

36.  C! 

10.5! 

-  j 

1250! 

6.0! NONE 

IIL 

COLUMBIA 

1972  ! 

! 

1  1 

175.0! 

36. C! 

3.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

LA  951 

1541995 

51014A46! 

175.0! 

36.C! 

10.5! 

-  j 

1250! 

6.0!N0NE 

IIL 

COLUMBIA 

1972  ! 

| 

1  ! 

175.0! 

36. Cl 

3.6! 

-  i 

i 

1 

i 

LA  952 

1541996 

51014A461 

175.0! 

36. C! 

10.3! 

-  i 

1250! 

6.0JNCNE 

IIL 

COLUMBIA 

1972  i 

1 

! 

1  1 

1  ! 

175.01 

! 

36. C! 

! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

J 

(32)  LUNAR  NARINE/  INC. 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

■ 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

TAKO  BANDIT 

1580539 

04I3A36I 

6C.0! 

24.C! 

7.0! 

800! 

-  i 

36.0IN0NE 

!LA 

BELLE 

1977  ! 

! 

1  1 

6C.0! 

24.  C! 

5.01 

-  ! 

! 

! 

CHASSE 

! 

TACO  BELLE 

1566871 

0413*36! 

62.4! 

24.01 

7.01 

600! 

-  1 

35.0! NONE 

!IA 

BELLE 

1975  ! 

! 

1  1 

65.01 

24.0! 

5.0! 

-  i 

! 

I 

CHASSE 

! 

TAKO  RAIDER 

1586366 

01 13*36! 

56.2! 

24. Cl 

7.0! 

1000! 

-  1 

37.0! NONE 

!LA 

BELLE 

1977  1 

1 

1  1 

65.0! 

24. Cl 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

CHASSE 

i 

T»KO  OfNFCAOF 

!5M«10 

«*»!»»£• 

55.5! 

r i 

7.C! 

I 

I L  A 

BtLLE 

1v>*  i 

I 

i  i 

60.  oi 

22.0! 

5.0! 

-  ! 

l 

! 

CHASSE 

! 

TAKO  SPIRIT 

1616900 

7013*361 

56.7! 

24. CJ 

7.0! 

6001 

-  I 

35 .0! NONE 

!LA 

BELLE 

I960  1 

1 

!  1 

6C.0! 

24. C! 

5.0! 

•  ! 

! 

! 

CHASSE 

! 

TAKO  TERROR 

1625953 

7813A36! 

56.7! 

24. C! 

7.0! 

0001 

-  ! 

35  ■  0 1  NONE 

!LA 

BELLE 

1980  ! 

! 

!  1 

60.0! 

24. C! 

$.01 

.  i 

! 

I 

CHASSE 

! 

TAKO  TODDY 

f 56C202 

81I3A36! 

62.3! 

24. OJ 

7.0! 

800! 

-  i 

33«  5 ! NONE 

I  LA 

BELLE 

1974  1 

! 

1  1 

1  1 

6S.0! 

! 

24. C! 

! 

5.0! 

! 

-  ! 
! 

! 

! 

! 

! 

CHASSE 

! 

! 

(32)  LVN  TOWING 

1 

! 

1  1 

I  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

CALUAET 

1 56C224 

3813A351 

45.71 

18.0! 

6.7! 

6001 

-  i 

23  •  o'l  NONE 

!LA 

MORGAN 

1975  I 

1 

1  1 

45.7! 

18. C! 

6.7! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

1 

LINDA  KAY 

1510259 

3113A35! 

41.7! 

15. Cl 

4.6! 

350! 

-  ! 

24. C! NONE 

HA 

MORGAN 

1967  1 

1 

1 

1 

1  1 

I  ! 

1  1 

41.71 

! 

I 

15. C! 

! 

1 

4.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

CITY 

! 

1 
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ENGA! 

1  IVTCC1 

DIMENSIONS  10RAPT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

I  V  E  S  S  C  L 

1 

OIST! 

OPERATOR 

1  NET  ICOOEtUHtTHlSRDTHi 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  I07EKATIN6 

! 

1  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  i 

! ////////! 

POINT  1  LINE 

-1 

IAOf  LINE-1 

BUILT  1 

VESSEL  NAME  AMO  NUMBER 

!  GUARD 

1  TON-  1PA6E1 

0VER-10VCR-1/////1 

HORSE! 

PASS-  1 11 XGHT )!////////////////! TO !////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  MAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER! 

USERS  ! 

(FEET)I  LINE 

-2 

!EC!  LIME-2 

1  ‘REBUILT! 

(32)  LYKES  BROS. 

STEAMSHIP 

! 

CO!./  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

!  1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

ADA6ELLE  LYRES 

{666348 

1  1*25211 A07I 

607.6! 

80.8! 

25.9! 

14175! 

16935! 

iso.-moNE 

(LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  !  ! 

659.7! 

80.8! 

10.5! 

9! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ALLISON  LYRES 

1296632 

1  95*911*07! 

635.0! 

75. OJ 

31.7! 

19000! 

17122! 

‘135.7  (5T/10T/75T/ELEC. 

(NY  NEW  YORK 

1983  ! 

! 

1  1  ! 

665.9! 

75.  Ci 

16.01 

8! 

1  BOON/  401 

CRANE 

! 

ASHLEY  LYRES 

1292191 

!  778011A03! 

567.6! 

69. C! 

30.1! 

110001 

15987! 

114.8115  TON /  66  TON 

f LA  NEW 

* 

1973  ! 

1 

!  1  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

12! 

1ELECTRIC 

BOONS 

!  ORLEANS 

! 

CHARLOTTE  LYRES 

1668249 

i  1125211A071 

607.6! 

80.8! 

25.9! 

141751 

1695*1 

130.1 (NONE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1  1 

659.7! 

80.8! 

10,51 

9! 

! 

!  ORLEANS 

! 

CYGNUS 

1632750 

1  80981 1A031 

564.0! 

88.6! 

29.9! 

18990! 

16031! 

Ht.EUO  TON  ELEVATCKSILA  KEN 

1977  ! 

1 

!  1  1 

633.9! 

88.6! 

12.5! 

-  ! 

U  STERN  RAMP 

!  ORLEANS 

! 

ELIZABETH  LYRES 

I50C7O2 

1  632411*03! 

514.0! 

76. C! 

32.8! 

11660! 

*6421 ! 

112.2115  TON/  18  TON 

ila  hen 

1965  ! 

1 

1  1  1 

54C.O! 

76. C! 

15.91 

4! 

(ELECTRIC 

BOONS 

1  OALEANS 

! 

GENEVIEVE  LYRES 

1513140 

1  61 5911403! 

514.0! 

76.  C! 

32.81 

11660! 

16421! 

112.2115  TON/  88  TON 

ILA  NEN 

1968  ! 

1 

1  1  1 

54C.0! 

76.01 

15.9! 

4! 

(ELECTRIC 

BOONS 

!  ORLEANS 

1 

JANES  LYRES 

1280564 

1  778011 A03! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.8110/  13  t 

66  TON 

ILA  NEW 

« 

1972  ! 

| 

!  !  1 

592.6! 

69.0! 

12.5! 

12! 

(ELECTRIC 

BOORS 

!  ORLEANS 

! 

JEAN  LYRES 

1267103 

1  778011*031 

567.6! 

69. Cl 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.8(10/  15  1 

66  TON 

!LA  NEW 

• 

1972  ! 

l 

1  I  1 

592.61 

69.  C! 

12. Si 

12! 

(ELECTRIC 

BOOHS 

!  ORLEANS 

( 

JOHN  LYRES 

1282772 

1  77601 1 A  OS ! 

567.6! 

69. Cl 

30.11 

99001 

15987! 

114.8(10/  15/ 

,  66  TONILA  NEW 

* 

19-2  l 

! 

1  1  ! 

592.61 

69. C! 

12.51 

121 

(ELECTRIC 

800NS 

!  ORLEANS 

! 

JOSEPH  LYRES 

1261326 

1  7780MA031 

567.6! 

69. C! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.8110/  15/ 

i  66  TON!LA  NEW 

• 

1971  ! 

j 

!  1  ! 

592.6! 

69. C! 

12.51 

12! 

! ELECTRIC 

BOOHS 

!  ORLEANS 

1 

LESLIE  LYRES 

’{  287416 

1  7760 ! 1*03 ! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9900! 

15987! 

114.8110/  15/ 

;  66  TONILA  NEW 

* 

1972  1 

1 

1  1  1 

592.6! 

69. C! 

12.5! 

12! 

! ELECTRIC 

BOONS 

!  ORLEANS 

! 

LETITIA  LYRES 

1512167 

I  615911*03! 

514.01 

76. C! 

32.8! 

11660! 

16421! 

112.2(1$  TON  1 

88  TON 

ILA  NEW 

1968  ! 

1 

1  1  ( 

54C.01 

76. C! 

15.9! 

4! 

(ELECTRIC 

BOOHS 

1  ORLEANS 

! 

LOUISE  LYRES 

1295938 

1  6324MA031 

S14.0! 

76.0! 

32.8! 

116601 

16421! 

112.2(15  TON  1 

81  TON 

!LA  NEW 

1965  ! 

! 

!  !  ! 

S40.0! 

76. C! 

15.9! 

4! 

(ELECTRIC 

BOOHS 

!  ORLEANS 

! 

LYRA 

1432749 

1  771651*05! 

584.0! 

88.6! 

28.4! 

16000! 

16647! 

U7.7IS0  TON  ELEVATCKSILA  NEW 

1977  1 

I 

!  1  ! 

634.3! 

88.6! 

12.7! 

-  ! 

(t  STERN 

IARP 

!  ORLEANS 

! 

MALLORY  LYRES 

1297354 

1  956911*07! 

635.0! 

75.0! 

31.7! 

19000! 

17122! 

1J5.7I5T,1CT,75T,EL£C 

•!Nr  NEW  YORK 

1913  1 

1 

1  1  1 

665.9! 

75.01 

16.0! 

8! 

! 800HS/40T  CRANES! 

I 

HARCARET  LYRES 

1661347 

1  549211*07! 

607.6! 

80.8! 

25.9! 

14175! 

16955! 

133.6! NONE 

ILA  NEN 

1973  ! 

! 

1  !  1 

659.7! 

80.8! 

10.5! 

-  ( 

! 

1  ORLEANS 

! 

MARJORIE  LYRES 

1289873 

!  778011*03! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

11000! 

15987! 

114.8(15  TON  S 

66  TON 

!LA  NEW 

* 

1973  ! 

1 

!  1  1 

592.61 

69.0! 

12.5! 

12! 

!  ELECTRIC 

BOOHS 

!  ORLEANS 

I 

NANCY  LYRES 

1286650 

1  778011*03! 

567.6! 

69.0! 

30.1! 

9900! 

1 5987 ! 

114.8(10/  15/ 

i  66  TONtLA  NEW 

* 

1971  ! 

1 

1  1  ! 

592.61 

69. C! 

12.5! 

12! 

(ELECTRIC 

BOOHS 

!  ORLEANS 

! 

RUTH  LYRES 

1502928 

1  632411*03! 

514.0! 

76. C! 

32.8! 

116601 

16421! 

117. 7115  TON  > 

88  TON 

ILA  NEN 

1966  ! 

1 

1  1  l 

54C.0! 

76. C! 

15.9! 

4! 

(ELECTRIC 

BOOHS 

!  ORLEANS 

i 

SHELOON  LYRES 

1668350 

!  1125211*071 

607.6! 

80.8! 

25.91 

14175! 

16955! 

133.61N0NE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

1  !  1 

659*7! 

80.8! 

10.51 

9! 

! 

!  ORLEANS 

! 

STELLA  LYRES 

1296216 

1  954911*071 

635.01 

75. C! 

31.7! 

19000! 

17121! 

155.715T,10T,75T  ELEC 

.INY  NEW  YORK 

-  i 

1 

i  i  i 

665.9! 

75.  Cl 

16.0! 

-  ! 

! B00HS/40T  CRANE 

! 

i 

thonpson  lyses 

1283413 

1  778011A03! 

567.6! 

69. C! 

30.1! 

9900! 

15987! 

m.sno,  15, 

l  66  TONILA  NEW 

« 

1971  ! 

1 

I  1  ! 

592,6! 

69. C! 

12.5! 

12! 

1ELECTRIC 

BOOHS 

1  ORLEANS 

i 

ZOELLA  LYRES 

1282126 

1  778011*031 

567.6! 

69. C! 

30.1! 

9900! 

15987! 

11A. 8110,  15, 

L  66  TONILA  NEW 

* 

1971  1 

1 

i  i  i 

592. 6! 

69.0! 

12.5! 

12! 

(ELECTRIC 

BOOHS 

I  ORLEANS 

! 

LY  1 

1531766 

i 

97.51 

35.  C! 

12.0! 

-  1 

934! 

14.8!N0NE 

Ila  new 

1971  ! 

! 

1  !  1 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

» 

1  ORLEANS 

i 

LY  5 

1532705 

1  43214*521 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.81N0NE 

ILA  NEW 

1972  } 

! 

i  1  ! 

97.51 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

i 

LY  14 

1532714 

1  43214*52! 

97,5! 

35. Ci 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8 ! NONE 

ILA  NEW 

1972  l 

! 

!  1  1 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

LY  16 

1532716 

!  43214*521 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  ! 

934! 

14. 3 1  NONE 

!LA  NEW 

1972  I 

! 

1  1  ! 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  29 

1532729 

!  43214*52! 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.3! NONE 

ILA  NEW 

1972  ! 

! 

1  1  1 

97,5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  46 

1532746 

!  43214*52! 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  ! 

4701 

14.8 ! NONE 

(LA  NEW 

« 

1978  t 

1 

!  1  ! 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

I 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  47 

1532747 

1  43214*521 

97.51 

35. C! 

12.0! 

•  J 

878! 

14.8INONE 

ILA  NEW 

* 

1978  ( 

! 

1  1  1 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  46 

1532748 

1  43214A52! 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

878! 

14.8! NONE 

Ila  new 

« 

1980  l 

! 

!  !  1 

97,51 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

LY  49 

1532749 

!  43214*52! 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  ! 

878! 

14. 8! NONE 

!LA  NEW 

* 

1910  ! 

! 

1  !  1 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  52 

1532752 

!  43214*521 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

-  1 

934! 

1  *  •  8 1  NONE 

ila  new 

1972  1 

1 

1  1  ! 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

; 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  72 

1532772 

!  43214*52 1 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  1 

934*! 

14.6! NONE 

ILA  NCW 

1972  ! 

1 

1  1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  76 

1532776 

!  43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.81N0NE 

Ila  new 

1972  ! 

! 

1  1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  94 

*532796 

!  43214*5 2! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14 • 8 ! NONE 

!IA  NEW 

1972  ! 

i 

1  !  ! 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  15C 

1532850 

1  43214*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14  •  8 ! NONE 

lLA  NEW 

1973  ! 

i 

!  1  1 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  151 

i  532851 

i  43214*52! 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

-  I 

934! 

14. 6IM0NE 

!LA  NEW 

1973  ! 

! 

!  1  ! 

97.51 

35.0! 

1.0! 

-  t 

J 

!  ORLEANS 

! 

LY  159 

1532859 

1  43214*52! 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

-  1 

934! 

14.81  NONE 

ILA  NEW 

1973  ! 

! 

1  !  1 

97.5! 

35.01 

1.0! 

.  i 

! 

!  ORLEANS 

1 

LY  168 

1532868 

!  43214*52! 

97.5! 

35.01 

12.0! 

-  ! 

934! 

14 .8 ( NONE 

Ila  new 

1973  1 

! 

i  J  ! 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  179 

1532879 

1  43214*521 

97. >! 

35. CJ 

12.0! 

-  I 

934! 

14. SIMONE 

t LA  NEW 

1973  ( 

1 

1  1  1 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

LY  127 

1532867 

1  43214A52! 

97.5! 

35. CJ 

12.0! 

-  i 

934! 

14. SIMONE 

Ila  nw 

1973  I 

! 

!  1  I 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  1 

i 

!  ORLEANS 

! 

LY  195 

1532895 

!  43214*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14. 8  I  NONE 

(LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  !  1 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

| 

LY  2C2 

1532902 

1  432 14A521 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.8IN0NE 

ILA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1  1 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

L7  223 

*522903 

i  432 ' 4*59J 

97,5! 

35-0? 

17.0! 

-  ! 

934! 

14. 8! NONE 

Ila  new 

1973  ! 

i 

1  !  1 

97.5! 

35. C! 

1.01 

-  ! 

f 

1  ORLEANS 

( 

LY  214 

1532914 

1  43214*52! 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

-  I 

934! 

14. SIMONE 

(LA  NEW 

1973  ! 

1 

1  1  ! 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  229 

1532929 

!  43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4. SI  NONE 

lLA  NEW 

1973  ! 

! 

1  1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

LY  701 

1578104 

1  36814*52! 

112.5! 

35.0! 

9.3! 

-  ! 

835! 

11 .0! NONE 

!LA  NEW 

1977  ! 

l 

1  1  1 

112.5! 

35.  C! 

2.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

LY  702 

1575626 

l  36814*52! 

112.5! 

35.01 

9.3! 

-  ! 

835! 

11.0! NONE 

!LA  NEW 

1977  ! 

I 

1  !  1 

112.5! 

35.0! 

2.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

LY  7C3 

I58C866 

t  36814*52! 

112.5! 

35.0! 

9.3! 

-  j 

835! 

11 .0! NONE 

(LA  NEW 

1977  1 

1 

1  !  1 

112.5! 

35.0! 

2.6! 

-  1 

( 

!  ORLEANS 

! 

LY  eci 

1532934 

!  43214*52! 

97.51 

35.0! 

12.0! 

•  ! 

934! 

1 4.8! NONE 

(LA  NEW 

1972  ! 

I 

1  1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  I 

! 

!  CRLEANS 

! 

LY  802 

1532935 

!  43214*52! 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  ! 

934! 

14. 8IM0NE 

(LA  NEW 

1972  ! 

1 

i  1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

LY  804 

1532537 

!  43214*521 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14. SIMONE 

ILA  NEW 

1973  i 

| 

1  1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

! 

LY  806 

1532939 

1  43214*52! 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  f 

934! 

14. SIMONE 

!LA  NEW 

1973  | 

1 

1 

1 

!  !  1 

!  !  1 

!  !  I 

97.5! 

1 

l 

35. C! 

! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

!  1 
! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


I  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


(32)  LIKES  IROS.  STEAMSHIP  CO!.#  1»!C. 

(CONTINUED)! 


(32)  LYTAL#  M.  L.#  SUPPLY  80AITS# 
INC.  I 

CHARLOTTE  1556118 

I 
! 

1 

(32)  M  t  P  »ARH  CO.  I 

MISTER  CUE  1652177 

! 

I 

! 

(32)  M  8  U  NARINE  SERVICE/  IN! C. 

MISS  NANCY  1521655 

! 

NELDA  FAYE  153(168 

I 

RODNEY  MITCHELL  1625731 

1 
! 

! 

(21)  M  AND  0  MARINE/.  INC.  I 

BOAZ  12751(4 


RODNEY  MITCHELL 


1VTCC 
NET  ! CODE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  1PAGE 
NACE  !  IV 


71I3A35 

! 

I 

! 

I 

9213*36 

! 

10(13*35 

! 

6713*35 

! 

I 

! 

! 


DIMENSIONS  I  DRAFT l 
LENCTK! BRDTKl  ! 

ACC.  !  RES. ! LOAD-!. 
//////!/////!  ED  ! 
OVER-lOVER-J /////!  MORSE 
ALL  !  ALL  i LIGHT!  POWER 


LY  902 

1332942 

(32UA52I 

97.5! 

35. 0! 

12.0! 

934! 

14.8! NONE 

1LA  NEW 

1973 

! 

1  1 

97.5! 

35.  C! 

1.0! 

1 

! 

!  ORLEANS 

LY  903 

1532943 

43  2KA52! 

97.51 

3S.C! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8IN0NE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  1 

97.5! 

35.  C! 

1.01 

! 

•  ! 

1 

!  ORLEANS 

LY  904 

1532944 

(3214*521 

97.51 

35.0! 

12.0! 

9341 

14.81N0NE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.01 

! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

LY  9C6 

15329(6 

43214*46! 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.81  NONE 

!LA  NEW 

1973 

! 

1  1 

1  1 

97.51 

35.0! 

1.0! 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

!  ORLEANS 

1 

(31)  LYNN  CANAL  TOWING  CO. 
MAVIS  LYNN 

! 

! 

1275288 

1  1 

!  1 

108139361 

1 

1 

89.8! 

! 

! 

2(.7! 

! 

10.0! 

! 

i 

1200! 

! 

! 

I 

30 .01  NONE 

! 

! 

! AK  WRANGELL 

19(4 

! 

1  ! 

92.0! 

26.0! 

10.01 

! 

! 

! 

SHAMROCK 

1252179 

26! 3836! 

67.(1 

17.5! 

12.0! 

510! 

-  j 

44.0! NONE 

!AK  WRANGELL 

•  1965 

1 

i 

1  1 

1  ' 

72.0! 

1 

20.0! 

! 

9.1! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

(32)  LYNN/  TAIRA/  INC. 

TAIRA  LYNN 

! 

! 

! 62((3( 

1  1 

1  1 

421 2*3v'i 

1 

1 

JO.  S! 

! 

23. C; 

! 

6.0! 

I 

! 

800! 

! 

! 

1 

32.01  NONE 

! 

! 

ILA  HOUMA 

1980 

! 

! 

!  1 

1  * 

6(.S! 

23. (! 

1 

5.0! 

1 

! 

! 

% 

! 

1 

! 

! 

(32)  LYNN#  TERRI/  INC. 

i 

i 

1  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

TERRI  LYNN 

1556(97 

20913*35! 

106.0! 

30. Cl 

10.5! 

2310! 

-  ! 

(6.0! NONE 

ILA  NEW 

1974 

! 

! 

1  1 

1  1 

106.0! 

! 

30.C! 

! 

10.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

(32)  LYNN#  VIVIAN  It#  INC. 
VIVIAN  LYNN  It 

! 

! 

16971(0 

I  1 

1  1 

46 1 1 C  02 1 

i 

! 

1 

-  ! 

I 

! 

5.01 

! 

! 

1530! 

! 

! 

36! 

! 

I 

20.01  NONE 

! 

t 

ILA  eELLE 

1985 

! 

! 

1  1 

1  1 

no.*: 

! 

?  ..Cl 
! 

4.0! 

! 

( 

! 

65! 

1 

1 

!  CHASSE 
! 

(07)  IYNNHAVCN  SERVICES#  INC 

! 

! 

1  1 

1  1 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

LOTTIE  SWANN 

1551463 

3(13*36! 

(7.D 

,2.1! 

7.0! 

740! 

-  ! 

3(.0l NONE 

!PA  PH1LADEL- 

1973 

! 

1  ! 

30. Ot 

*(.CI 

5.5! 

! 

! 

!  PHI* 

MAG6IE  SWANN 

! 5(7880 

12113*361 

71.0! 

»'7 .0! 

8.0! 

1600! 

-  ! 

39.0! NONE 

!PA  PMIIADEL- 

1973 

! 

1  1 

75.0! 

20.0! 

6.0! 

! 

I 

!  PHI* 

SWANK  17 

1174(52 

115115*70! 

215.0! 

(1.5! 

11.0! 

26151 

21 .01  PUMPS 

!PA  PMIIADEL- 

19(5 

! 

1  1 

21S.01 

41.5! 

3.0! 

! 

I 

1  PHIA 

SWANN  20 

! 261 ((3 

127815*70! 

229. (! 

42.9! 

12.0! 

2985! 

21.0IP  IMPS 

IPA  PHILADEL- 

1951 

! 

! 

I  1 
’  1 

229.(1 

! 

42.9! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

!  PHIA 

! 

(32)  LYONS#  ICRTON  J. 

IURTON  L 

! 

1 

12928(5 

i  1 

!  « 

911812! 

! 

! 

—  ! 

! 

! 

—  ! 

! 

4.8! 

! 

! 

163! 

1 

I 

20! 

1 

8 • 0 ! NINE 

! 

( 

ILA  HOUMA 

1963 

! 

! 

!  1 

'  1 

(9.0! 

! 

16. Cl 
! 

4.8! 

! 

I 

i 

1! 

! 

1 

1 

! 

I 

(32)  LYTAL  OFFSHORE#  INC. 
GERALDINE  LYTAL 

1 

1 

1653(53 

i  ! 

t  1 

6111*021 

! 

1 

98.6! 

! 

I 

26. Cl 

! 

9  i 

! 

! 

1200! 

! 

! 

! 

1 

35.0IN0NE 

1 

1 

ILA  LOCKPORT 

1992 

i 

■  i 

98.8! 

26.0! 

t  s» 

I 

30! 

I 

! 

JANES  T  LYTAL 

161(762 

6611*02! 

97.2! 

26.  C! 

6.  ’! 

12001 

35.0! NONE 

ILA  LCCKfOAT 

1979 

1 

i  i 

97.2! 

IS. Cl 

5.0! 

1 

36! 

1 

! 

LYTAL  20 

1617308 

0311*02! 

105.0! 

26. Cl 

11.6! 

80CI 

35.0! NONE 

UA  LOCKPORT 

i960 

I 

1  1 

105.0! 

26. Cl 

11.6! 

! 

11! 

! 

1 

MARY  LYNN  LYTAL 

1618309 

6011*02! 

83.5! 

24. C! 

7.0! 

1130! 

-  ! 

35.0! NONE 

ILA  LOCKPORT 

I960 

I 

1  1 

83.5! 

>4.C! 

7.0! 

I 

36! 

! 

! 

t  ! 
!  I 
!  ! 
!  ! 

94.0!  26. C! 

94.0!  26. CJ 
!  ! 
!  ! 
!  ! 

53.6!  20. C! 

33.6!  20. C! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 


CARSO 

ttttt/U 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  ! 

EST  !  CARSO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(Li«NT)!  ummuuun 
(FEET)!  LINE-2 


ivmu 

IS  (OPERATING 
1TC I  BASE 
!  AO!  LINE-1 
ITOI ////////// 
ICC!  LINE-2 


25 .0! NONE 
I 
! 

! 

I 

29.01  NONE 
( 

! 

I 

! 


80. 0! 

24. C! 

9.0! 

1500! 

. 

» 

36.0IN0NC 

ILA 

BELLE 

! 

1969 

60.0! 

24.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

I 

! 

CHASSE 

1 

-  ! 

—  1 

9.0! 

12001 

- 

\ 

3f .5IH0NE 

ILA 

BELLE 

! 

1971 

70.0! 

26. C! 

6.0! 

! 

- 

I 

! 

1 

CHASSE 

i 

! 

—  ! 

9.0! 

900! 

- 

1 

38.0! NONE 

U* 

BELLE 

! 

1980 

60. 0! 

22.01 

6.0! 

! 

- 

! 

1 

! 

CHASSE 

! 

42I3A35! 

55.6! 

20.CI 

4.5!  600 

!  -  ! 

25 .3! NONE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

6C.0! 

20. 0! 

4.S! 

1  -  ! 

1 

! 

1 

1513*35! 

35.0! 

16. C! 

2.5!  20C 

!  -  ! 

20.51N0ME 

IPA 

PITTSBURGH! 

1970 

!  ! 

35.0! 

16.0! 

2.5! 

!  -  1 

! 

! 

! 

5013*35! 

56.2! 

21. C! 

6.0!  4SC 

!  -  ! 

26.0! HONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1957 

!  ! 

60.0! 

21.0! 

6.0! 

!  -  ! 

) 

1 

1 

107(14 *43! 

250.2! 

(8.1! 

9.9!  - 

!  2803! 

1 7.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1960 

!  ! 

Z5C.2! 

48.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

674 !  (A(1 1 

195.1! 

35.1! 

8.7!  - 

1  1431! 

16.01N0HE 

IPA 

PITTSBURGH! 

1959 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

I 

87(14*41! 

195.1! 

35.1! 

8.7!  - 

!  1431! 

16.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1959 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1  -  ! 

t 

i 

» 

87(!(A(0i 

195.0! 

35. C! 

e.oi  - 

!  1431! 

11.01NONE 

ip* 

PITTSBURGH! 

1959 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

I 

! 

! 

364  !(*(0! 

175.0! 

26.0! 

9.0!  - 

!  800! 

10.0! HONE 

IP* 

PITTSBURGH! 

— 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.7! 

!  -  1 

! 

! 

! 

364KA43! 

62.0! 

25.0! 

4.8!  - 

!  200! 

7.0! NONE 

IP* 

PITTSBURGH! 

1926 

!  ! 

62. OJ 

25.0! 

1.S! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

36(14*43! 

10C.O! 

26.0! 

3.6!  - 

!  150! 

6,6! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

— 

!  ! 

10C.O! 

26.0! 

1.6! 

!  -  ! 

j 

! 

! 

36(14*40! 

106.0! 

26. C! 

2.0!  - 

!  9002 

5. 0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

— 

!  ! 

106.0! 

26. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

87(14*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

!  14312 

11.0IN0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1959 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

LA  LCCKPORT 


LA  BATON 
ROUGE 


YEAR 

BUILT 

OP 

•REBUILT 


! 


VtSSEl  NAME  AND  NUMBER 


(29)  n‘t  4,  INC* 
ABC  809B 


(32)  M-I  DRILLING  FLUIDS  CO. 
APOLLO 


(U)  r.  s.  9./  Inc. 
SWEET  JODY 


SWEET  JODY  V 


(20)  M/G  TRANSPORT  SERVICES/ 
DAVID  T.  SHEEHV 


(FORCE  R.  BAKER 


H.  R.  LABAI 


I VT CCI  DIMENSIONS  I  DRAFT! 

NET  ! CODE (LENGTH! BROTH!  | 

REGIS- !*••*! -REG.  I  RCC.HOAO-I 
TER  1  SEC!//////!/////!  ED  I 
TON-  IMAGE!  OVEP-!OVER-!//A//l  HORSE 
NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  ROVER 


CAPACITY!  HIGH-  1  (VESSEL 

I  EST  1  CARGO  HANDLING  |S  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCI  BASE 

ntntm  point  i  line-i  jaoi  line-i 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////ITD! ////////// 
(N6CRS  !  (FEET)!  UNE-2  ! EE!  LINE-2 


1  ! 

1  ! 

!  ! 

696I4A481 

! 

t 

! 

20C.OI 

1 

! 

1 

35.0! 

1 

1 

9.01 

1 

I 

r 

1* 

1 

1672! 

t 

( 

! 

19.1 1  NONE 

! 

1 

|H0  ST.  LOUIS 

1978 

]  ! 

20C.OI 

35. 0! 

1*41 

-  1 

! 

1 

6961048! 

2CO.OI 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

n?2i 

19.11N0NE 

IMO  ST.  LOUIS 

1978 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.41 

! 

-  ! 

1 

! 

69610481 

2C0.0! 

35.  Cl 

9.01 

16721 

19.1 1  NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1978 

I  ! 

!  ! 

200.0! 

! 

35.01 

l 

1.4! 

1 

1 

! 

-  1 
! 

I 

! 

1 

1  ! 
31 13*361 

1 

48.3! 

is.oi 

l 

5. 5! 

1 

300! 

-  ! 

! 

24.0IN0NE 

ILA  HOUMA 

1970 

!  ! 

4S.5! 

15. C! 

3.0! 

1 

-  ! 

* 

j 

B213A36! 

55.8! 

24.1! 

7.01 

800! 

-  ! 

40.0 1  NONE 

ILA  HOUMA 

1982 

!  ! 

$5. at 

24.11 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

46I3A36! 

50.6! 

22.0! 

8.0! 

4001 

-  ! 

24.01  NONE 

ILA  HOUMA 

1972 

}  | 

5C.6! 

22.C! 

4.0! 

l 

-  ! 

1 

! 

246I4A46! 

120.0! 

30.0! 

S  •  0 1 

-  | 

500! 

17. 0 ! NONE 

ILA  HOUMA 

1975 

1  ! 

120. 0! 

30.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

24614A46! 

12C.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  I 

500! 

1 7.0 1  NONE 

ILA  HOUMA 

1975 

!  1 

12C.01 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

17314A46! 

12C.0! 

30.0! 

3.0! 

-  | 

300! 

17.0! NONE 

ILA  IHTRACOAS- 

1976 

!  I 

120.0! 

30. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  TAL  CITY 

173I4A90! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

500! 

1 8. 01  NONE 

ILA  LAKE 

1977 

!  ! 

12C.0I 

30.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  CHARLES 

173J4A90! 

12C.01 

30.  Cl 

5.0! 

-  I 

500! 

16.51  NONE 

ILA  HOUMA 

1977 

!  ! 

120. C! 

30. C! 

1.5! 

1 

-  ( 

! 

1 

20614A90! 

120.0! 

30. C! 

5.0! 

400! 

8.01N0NC 

ILA  HOUMA 

1978 

!  ! 

12C.0I 

30. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

206I4A901 

12C.0! 

30. C! 

5.0! 

-  ! 

4001 

18.0! DIESEL 

ILA  LAKE 

1978 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

2.01 

1 

-  1 

1  COMPRESSOR 

1  CHARLES 

20C14A901 

120.0! 

30.  C! 

5.01 

-  | 

400! 

16.01  DIESEL 

ILA  VENICE 

1978 

!  ! 

m.oi 

30.  Cl 

2.0! 

I 

«  | 

(COMPRESSOR 

1 

177I4A43! 

12C.0! 

30. Cl 

5.01 

350! 

14.01  NONE 

HA  VENUE 

1979 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

T  1 

! 

1 

177I4A46! 

12C.01 

30.01 

5.01 

350! 

15.5 1N0NE 

HA  KOUMA 

1979 

I  ! 

12C.0! 

30.C! 

1.5! 

1 

-  | 

1 

! 

177I4A90I 

12C.0! 

30. Cl 

5.0! 

•  | 

3S0I 

11.5 1  DIESEL 

HA  VEST  LAKE 

1980 

i  i 

1 2C.01 

30.01 

2.01 

I 

-  1 

(COMPRESSOR 

1 

177I4A90I 

120.01 

30. Cl 

5.01 

•  | 

3501 

1 6. 01  DIESEL 

HA  DULAC 

19IC 

i  i 

:2o. ot 

30.0! 

1.51 

1 

-  ! 

(COMPRESSOR 

! 

177IAA90I 

120.01 

30. C! 

5.0! 

3501 

H.OiDXCffL 

HA  HOUMA 

1910 

i  i 

120.01 

30.01 

1.5! 

1 

-  1 

1  COMPRESSOR 

1 

iimnwi 

12C.0I 

30. Cl 

5.0! 

3301 

4.01  NONE 

ILA  HOUMA 

1911 

i  i 

120.0! 

30. Cl 

2.01 

1 

"  1 

! 

i 

20014 AfO 1 

12C.01 

30.  Ct 

5.01 

3301 

17.0UUSU 

HA  MORIAN 

1911 

!  1 

12C.0I 

30.  Cl 

2.01 

1 

-  1 

! COMPRESSOR 

1  CITY 

1171046! 

120.01 

30. Ct 

5.01 

-  | 

3501 

1 7.01  NONE 

HA  HOUMA 

1981 

i  i 

120.91 

30.0! 

2.01 

i 

«  1 

i 

i 

2C0U»90I 

12C.0I 

30.CI 

5.01 

330! 

17.0102(311 

ILA  HOUMA 

1911 

!  I 

120.01 

30. Cl 

2.01 

i 

-  1 

1  COMPRESSOR 

| 

2C014A93J 

120.01 

30. C! 

7.01 

330! 

17.01 0 ICSCL 

HA  HOUMA 

1911 

i  i 

120.01 

30.  C! 

2.01 

i 

-  i 

(COMPRESSOR 

1 

2COI4A90! 

120.01 

30. Cl 

5.01 

•  | 

330! 

17.0IM0MI 

ILA  HOUMA 

1911 

1  1 

120.0! 

30.  Cl 

2.0! 

i 

-  1 

! 

1 

200I4A90! 

120.0! 

30.  C! 

5.01 

•  l 

330! 

7.01K0NE 

HA  MORGAN 

1911 

i  i 

120.0! 

30.  C! 

2.0! 

1 

-  1 

!  CITY 

N 

r» 

o 

>> 

> 

•o 

o 

120.0! 

30. Cl 

5.0! 

3301 

1 7  •  02  NONE 

HA  HOUMA 

1911 

!  1 

120.0! 

30.01 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

i 

492I4A47I 

15C.0! 

35. Cl 

7.0! 

SCO! 

15.01  DIESEL 

ILA  HOUMA 

1982 

!  { 

15C.0! 

35. C! 

2.0! 

I 

-  ! 

(COMPRESSOR 

1 

200I4A90! 

120. 0! 

30.0! 

5.0! 

330! 

1 7 .0 ! DIESEL 

ILA  VENICE 

1981 

!  ! 

12C.0! 

30.C1 

2.0! 

1 

-  ! 

(COMPRESSOR 

1 

200I4A90! 

12C.0I 

30.0! 

5.0! 

-  | 

3301 

8.014  TANKS 

HA  HOUMA 

1981 

I  ! 

120.0! 

30.  C! 

2.0! 

1 

-  I 

!  « 

1 

21S14A90! 

11C.0! 

30.0! 

5.0! 

-  | 

430! 

7.5! NONE 

1 T X  CORPUS 

1952 

!  ! 

110.01 

30. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

I  CHRISTI 

44414A90! 

m.oi 

35.  C! 

9.01 

-  | 

600! 

28.01  DIESEL 

HA  HOUMA 

1957 

!  1 

m.oi 

35. Cl 

2.01 

1 

-  I 

(COMPRESSOR 

1 

3S2I4A90! 

128.0! 

35.1! 

8.0! 

-  | 

SCO! 

18.0IN0NE 

t  L A  HOUMA 

1968 

!  ! 

128.0! 

35.11 

2.01 

1 

-  1 

I 

1 

215 14A901 

120.0! 

30.0! 

7.01 

350! 

1 8 .0! NONE 

HA  HOUMA 

1965 

!  ! 

1 20. 0! 

30.0! 

•  5! 

I 

-  I 

1 

I 

215J4A40! 

120.0! 

30.0! 

5.0! 

350! 

17.0! NONE 

1  LA  HOUMA 

1965 

!  i 

120.0! 

30.01 

1.51 

I 

-  ! 

I 

1 

21SI4A46! 

120.0! 

30.  Cl 

5.0! 

.50! 

8.0U0NE 

HA  HARVEY 

1966 

1  ! 

120.0! 

30.  C! 

1.5! 

I 

■  “  ! 

1 

1 

215I4A90! 

120. 0! 

30.C! 

5.01 

3301 

18.0! DIESEL 

ILA  HOUMA 

1966 

!  ! 

17C.0! 

30.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

(COMPRESSOR 

I 

17014446! 

110.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  ! 

430! 

16.0! NONE 

ILA  HOUMA 

1969 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

17014*431 

11C.0! 

30.  C! 

6.fS 

-  | 

450! 

16.01  NONE 

SLA  HOUMA 

1969 

!  ! 

110.01 

30.01 

.5! 

-  I 

1 

I 

17014A461 

110.01 

30.0! 

5. 01 

-  ’j 

450! 

16.0! NONE 

HA  HOUMA 

1969 

I  ! 

110.0! 

30.0! 

1.51 

! 

-  1 

! 

! 

17315A71! 

12C.0! 

30.0! 

5.0! 

500! 

13.010IESEL  PUMP 

1  LA  HOUMA 

1970 

1  ! 

12C.0! 

30.01 

1.5! 

! 

“  1 

1 

! 

177I5A71! 

12C.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

350! 

16.0! NONE 

HA  VENICE 

1979 

1  ! 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

177J5A71! 

120.0! 

30.0! 

5.01 

350! 

16.0! DIESEL  PUMP 

HA  VENICE 

1979 

!  ! 

120. 0! 

30.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

i 

200! SA71 1 

120.0! 

30.C! 

5.0! 

350! 

17.0! DIESEL  PUMP 

HA  HOUMA 

1981 

1  I 

120.01 

30. Cl 

2.0! 

1 

-  1 

1 

! 

19415A71! 

110.0! 

30.01 

5.0! 

500! 

13.01 01 ESEL  PUMP 

ILA  HOUMA 

1959 

!  ! 

1  ! 

110.01 

! 

30.  C! 

! 

1.51 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

!  ! 
5711811! 

! 

62.4! 

! 

20.21 

! 

6.0! 

1 

2001 

! 

-  ! 

! 

18.0! NONE 

» 

! Ft  DESTXN 

197C 

I  ! 

68.9! 

21.5! 

5.01 

I 

49! 

! 

1 

53116111 

59.3! 

22.5! 

5.0! 

800! 

-  ! 

17.0 ! NONE 

!FL  DESTXN 

1968 

I  ! 

!  ! 

65.01 

! 

24.0! 

! 

5.0! 

! 

! 

801 

! 

! 

! 

1 

!  1 
7B5I3A35! 

! 

180. 0! 

! 

52.0! 

1 

9.21 

! 

8400! 

! 

-  ! 

! 

42.9 1  NONE 

! 

10K  CINCINNATI 

1975 

1  ! 

1BC.0! 

52. C! 

8.6! 

1 

“  1 

I 

! 

634I3A35! 

135.01 

46.9! 

8.9! 

6000! 

-  ! 

40.01  NONE 

! OH  CINCINNATI 

1981 

!  ! 

135.6! 

46.91 

8.0! 

1 

-  1 

! 

! 

455I3A35! 

158.3! 

40.3! 

9.01 

50001 

-  ! 

50.0! NONE 

I  OH  CINCINNATI 

1971 

t  i 

170.0! 

40.3! 

8.0! 

1 

-  1 

! 

i 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


! 


! 

I 


TAILE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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aim 

IVTCCI 

RIMENSICNS  1  DAFT } 

CAPACITY! 

HUH-  ( 

1  V 

(  S  t  C  L  1 

DIIT! 

OPCIATOI 

NET  ICOD! 
REUS-!****! 

LCNCTHl IRITH) 

t 

! 

CARCO  | 

1ST  t  C/MO  MNtUII 

IS 

OPfRATXNC  1 

YEAR 

mil  t  MUI/MCN1 

1  TCI  6ASE  I 

t  COAST 

TER  t  SEE! 

F/////1/////I 

CD  ! 

////////I 

POINT  1 

UNI-1 

t  AO  I  UNI-1  I 

8UILT 

VESSIL  NAM  All  NUMICR 

1  CUAR* 

TON-  1  PACE  1 

OVEf-1 OVER-! /////! 

NORSE 

PASS-  I 

’LtCHT) I////////////////1TR1//////////1 

OR 

1  HUMIC* 

NACE  1  IV  1 

ALL  t 

ALL  ILICHT! 

POWER 

CNCCRS  ! 

( FEET)  1 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  1 

•  REIU1L 

1 

1  1 

! 

! 

!  ! 

1 

!  1  1 

(20)  M/8  TRANSPORT  SERVICES# 

I 

t  INC • 

t  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

(CONTINUED ! 

1  1 

1 

I 

! 

I 

! 

NUSN  1. 

STICER 

131*323 

34213A341 

127,7! 

44.  C! 

1.6! 

5600 

-  1 

43.41N0NC 

ION 

CINCINNATI! 

1978 

I  1 

131.0! 

**.ct 

6.0! 

-  ! 

1 

] 

J*  MU 

HAYDN 

1 31*30* 

SOOI3A351 

159.41 

*0.1! 

•  «2! 

5000 

-  1 

40.1 tkONC 

ION 

CINCINNATI! 

1968 

!  ! 

168.0! 

*0.1! 

4.4! 

-  » 

I 

1 

JANES  N 

CARET 

14441 10 

73413A33I 

166.0) 

42. C! 

1.6! 

4009 

-  ! 

41.S1NQNC 

ION 

CINCINNATI! 

1982 

1  ! 

166.11 

*3.3! 

6.61 

-  ! 

1 

I 

NAURSCC 

1.  ALVERSOH 

12608*1 

35313*361 

ISC. 2! 

35.0! 

9.0! 

3200 

-  I 

34. Of  NONE 

IRY 

PADUCAH  ! 

1977 

1  1 

150.2! 

35.  Ct 

7.0* 

-  ! 

1 

NICHAtL  J.  C0NAT0N 

14*2137 

40913*34! 

145.0! 

*S.C! 

9.01 

4009 

-  ! 

*5.01  NONE 

Iky 

PADUCAH  ! 

1981 

t  1 

145.0! 

*3.  Cl 

7.5! 

-  ! 

! 

t 

POLO  n 

152407* 

2S4I3A33I 

102.3! 

33. Cl 

7.5! 

2400 

-  ! 

42.01N0NE 

ION 

CINCINNATI! 

1970 

1  ! 

111.0! 

33. C! 

7.0! 

-  ! 

1 

! 

HICHAM 

A.  HAIN 

15120** 

31*13*36! 

133.01 

34.4! 

9.0! 

3300 

-  ! 

40.0IN0NI 

IRY 

PADUCAH  | 

1971 

1  t 

133.01 

34.4! 

7.61 

-  1 

! 

1 

WILLIAM 

F.  PLETTNER 

14*7*43 

734(34  34 1 

161.01 

*2.C! 

6.4! 

4000 

41.5! NONE 

t  OH 

CINCINNATI! 

1912 

1  1 

161.01 

*3.3! 

6.6! 

-  I 

1 

! 

WILLIAM 

MCI.  RITE 

14*3211 

11913*34) 

160.01 

*2.C! 

9.0! 

4000 

-  ! 

31 •* !  NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1913 

1  I 

16C.01 

42. C! 

7.5! 

-  1 

1 

! 

WILLIAM 

N.  LICCE1T 

14331** 

43413*351 

135.6! 

46.9! 

*.9! 

4000 

40.0! NONE 

1  OH 

CINCINN*’  1 

1911 

»  1 

1  1 

135.4! 

*6.9! 

6.0! 

-  j 

1 

I 

5631**461 

195.0! 

35.  C! 

1  C.O! 

1200! 

8.6! NONE 

! 

1970 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

•  j 

1 

1 

»  2 

5631***61 

-  1 

•  | 

10. 0! 

1200! 

6 •* !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1978 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1  3 

5*31**461 

195.0! 

35.C! 

10.0! 

12001 

•«* ! NONE 

! 

1978 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.3! 

-  1 

! 

I 

>  A 

54314*461 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

1200! 

I.6IN0NE 

! 

1971 

1  1 

193.01 

35. Cl 

1.3! 

-  1 

1 

! 

»  5 

50014*441 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

1*001 

12.01  NONE 

1 

1948 

1  ) 

195.01 

33.C! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

1  0 

j  ------ 

30014A46J 

143.0! 

35.0! 

9.6! 

1*001 

1 2 .0 ! NONE 

1 

1946 

1  1 

195.01 

35. Ct 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

R  7 

500! 4444 I 

195.0! 

35.  Cl 

9.6! 

14001 

12.0! NONE 

! 

1948 

1  1 

195,0! 

35.  C! 

1.3! 

-  1 

1 

! 

1  I 

300)4*46! 

195.01 

35.  C! 

9.61 

- 

14001 

1 2 .0 ! NONE 

! 

1948 

M/C  100 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

131173* 

41914**01 

195.01 

35.0! 

6.6! 

13841 

13.0! NONE 

ION 

CINCINNATI  1 

1949 

M/C  101 

1  I 

195,0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

* 

I 

1511755 

4141**40! 

195.0! 

35.  C! 

•  .6! 

138*1 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1949 

M/C  102 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

I 

1 

1 511736 

41*1**40! 

195.01 

35.  C! 

1.4! 

13861 

1 3.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1949 

H/C  103 

1  1 

193.0! 

33. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

1511737 

*•91**40! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

13841 

13.0! NONE 

!  Oh 

CINCINNATI! 

1949 

«/<  10* 

|  I 

195.0! 

33. C! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

131*751 

*•91**40! 

195.01 

35.01 

1.61 

13841 

1 3  *0! HONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1949 

//•  105 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

| 

151175* 

40414*40! 

195.0! 

35. Ct 

5.6! 

13841 

13.OIN0NE 

ION 

CINCINNATI! 

1969 

O/t  1C* 

1  1 

145*0! 

35.0! 

1./I 

-  1 

1 

! 

!  511740 

4841 4A40! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

13861 

13.0! NONE 

IQN 

CINCINNATI! 

1949 

«/«  107 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

13117*1 

*•414*401 

195.0! 

35.01 

9.6! 

1364! 

13.01/OKE 

ION 

CINCINNATI! 

1949 

M/C  100 

i  i 

195.0! 

35. C» 

1.61 

-  1 

! 

l 

15117*2 

4891***0) 

195.0! 

35. C! 

6.4! 

1386! 

13.01110/E 

ION 

CINCINNATI! 

1949 

M/C  1C* 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

15117*3 

41914/401 

195.0! 

35.  C! 

8.61 

1364! 

13.0 ! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1949 

M/6  110 

1  1 

195.01 

35.01 

1.61 

-  1 

1 

1527322 

*77|*A*0! 

195.01 

35.0! 

6.6! 

1437! 

1 3.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1970 

M/C  111 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  t 

» 

I 

1327323 

*771**40! 

195.0! 

35. C! 

6.61 

1*37! 

1 3. 0! NONE 

ION 

CXNCluHATI! 

1470 

M/C  112 

1  1 

193.01 

35. C! 

1.51 

-  I 

I 

! 

152732* 

*7714*40) 

195.0! 

35.  C! 

6.6! 

1*371 

13.OIN0NE 

ION 

CINCINNATI! 

1970 

N/C  113 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

1527325 

*771**40! 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

1*37! 

13.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1970 

M/6  1U 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5| 

-  1 

1 

! 

152732* 

*7714*401 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

1*371 

13.OIN0NE 

ION 

I 

CINCINNATI! 

1970 

M/6  113 

1  1 

193.0! 

35,01 

1.5! 

-  1 

t 

*327**5 

677)4*401 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

1*37! 

13.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1970 

M/6  11* 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1527*** 

*7714**0! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

• 

1*371 

13.01/0/E 

ION 

1 

CINCINNATI! 

1970 

m/c  nr 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

13274*7 

*771***01 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1*37! 

13.01/ONE 

10H 

CINCINNATI! 

1970 

M/C  111 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

1  >2?**‘i 

*771***01 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1*37! 

13.01  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1970 

M/6  11* 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

1527**9 

*7714*401 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1*37! 

13.01/ONE 

ION 

CINCINNATI! 

197C 

M/6  120 

1  ) 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

1527500 

*771***01 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1*37! 

13.OIN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1970 

M/6  121 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1527501 

*771***01 

195.0! 

35. C! 

6.6! 

- 

1*37! 

13.01  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1970 

M/C  122 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1527502 

*771***01 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1437! 

13.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

197C 

M/6  123 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

I 

! 

1527503 

*771***01 

195.0! 

3S.C! 

6.6! 

- 

1*37! 

13 .0 ! NOME 

!0H 

CINCINNATI! 

197C 

M/C  12* 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

“  1 

1 

! 

152750* 

*771***01 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1*371 

13.0IN0NE 

ION 

CINCINNATI! 

1970 

M/6  12** 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

1527*29 

*771**40! 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1*37! 

13.01N0NE 

ION 

CINCINNATI! 

197C 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

M/C  127 

1527*30 

6771***01 

195.0! 

33.0! 

8.6! 

- 

1*371 

13.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

197C 

|  | 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

f?/£  128 

1527*31 

67714*401 

195, C! 

» r  /* 

*•«! 

- 

1CH 

ClnCXnnATI 1 

M/6  129 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1527*32 

677(4**01 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1*37! 

13.0! NONE 

JOH 

! 

CINCINNATI! 

1970 

M/6  130 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ( 

1 

1527633 

6771***0! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1*37! 

1 3. 0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197C 

M/C  132 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

“  1 

1 

1527635 

6771***0! 

195.0! 

35.C! 

8.6! 

- 

1*37! 

13.0! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1970 

M/6  133 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1527*36 

6771***01 

195.01 

35.0! 

9.6! 

- 

1*37! 

13.0IP.0NE 

ION 

CINCINNATI! 

1970 

M/C  13* 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ( 

1 

I 

1527*37 

*771***01 

195.0! 

35.0! 

6.61 

- 

1*37! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1970 

M/6  135 

1  ( 

*95,0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

! 

1527638 

6771***0! 

195.01 

35.  C! 

8.6! 

• 

1*37! 

1 3 .0 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197C 

M/6  13* 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

132763* 

*771**401 

195.0! 

35. C! 

6.6! 

- 

1*371 

13.0 J  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1970 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

! 

M/6  137 

15276*0 

*7714*401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1*371 

1 3 .0 ! NONE 

ION 

CINCINNATI ! 

1970 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35. Cl 
! 

1 

1.51 

i 

! 

-  t 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

510 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF 

VESS 

ELS 

i 

l 

i 

| 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

1 

1 

l 

- — — - 

t vice l  oincnskns  ic«»m 

ft  CA 

PKIHI  HICK-  1 

!»imu 

! 

mu 

OPERATOR 

NET  1C0DC1LEH6TH1 6RDTK1 

! 

1 

1 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  I0PCMT1NC  1 

! 

TEAR  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  REG.1L0 
TER  i  SEE!//////!/////! 

CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT 

//////!  POINT  1  LIME-1 

ITC!  SASS  1 

1  COAST 

CD  ! 

!// 

1*0!  LtkE-1  1 

8UILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  MU  MIR 

{  GUARD 

ton-  ipacci  ovu-!«vt*-l/////l  Komi 

PASS-  !(LI6MT)!////////////////!TD!//////////I 

OR  I 

t  NUMBER 

MACE  I  IV  1  ALL  1  ALL  Li...?  POWER!  ENGERS  1  (FEET) I  LXNE-2 

! EE!  LINC-Z  I*REBUItT I 

(20)  M/6 

TRANSPORT  SERVICES/ 

t 

i 

J  INC. 

ii  it 

ii  ii 

ii  it 

t 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

i  i 

i  i 

i  i 

1 

1 

! 

N/G  131 

(CONTINUED) 1 

1527641 

I  1  1  ! 

477I4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

. 

1 

14371 

! 

13.01NOHE 

1  1 
l OH  CINCINNATI! 

197C  I 

! 

1  !  195.0!  35. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

i  i 

IOK  CINCINN»TI I 

1970  1 

M/G  139 

1527442 

47714A40!  195.0!  35.0! 

6.6! 

- 

1437! 

13.0! NOME 

! 

!  1  195.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 
IOK  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  140 

1537200 

67014A401  195.0!  35.01 

6.6! 

- 

1433! 

1 3. 0 ! NONE 

| 

1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  1 

I 

!  1 
tOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/C  141 

1537201 

67014440!  195.0!  35.C! 

6.6! 

- 

H33! 

13.01  NOME 

! 

1  I  195.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 

1  OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  142 

1537202 

47014A401  195.01  35.01 

8.6! 

- 

1433! 

1 3.0 ! NOME 

j 

1  !  195.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

1 

i  t 

IOH  CINCINNATI 1 

1972  1 

M/6  143 

1537203 

6701 4A40I  195.0!  3S.C! 

6.6! 

- 

1433! 

1 3 .0 ! NONE 

! 

1  1  193.01  35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

I  ! 

1  OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  144 

1537204 

47014440!  195.0!  35.C! 

8.6! 

• 

1433! 

13 .0 ! NOME 

| 

1  1  19J.0I  35.01 

1.51 

-  1 

1 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/G  143 

1537205 

47014440!  193.0!  33.0! 

6.6! 

- 

14  531 

13.01  NONE 

1 

1  1  195.01  3S.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  146 

1537204 

670I4A40I  195.01  35.0! 

8.61 

- 

14331 

13.01N0NE 

! 

!  1  193.0!  33.01 

1.5! 

-  1 

1 

i  i 

IOH  CINCINNATI  1 

1972  ! 

M/6  14? 

1537207 

67014440!  195.01  35. 0! 

6.6! 

- 

1433/ 

13.0! NOME 

I 

t  1  195.01  35.01 

1.SI 

-  1 

! 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  146 

1537206 

6701 4440!  193.01  33.0! 

4.6! 

- 

14331 

13.0UONE 

| 

(  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  130 

1539335 

670I4A40!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

14331 

13.0! NOME 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.51 

-  1 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  131 

1539336 

670I4A40!  195.0!  35.C! 

8.61 

- 

14331 

13. 01  NONE 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  1 

I 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

1972  I 

M/C  132 

1539337 

470J4 AGO!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

14331 

13.01N0NE 

1 

!  t  195.0!  35.0! 

1.31 

—  t 

! 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1972  ,! 

M/6  133 

1539338 

470I4A40!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

14331 

13.01  NOME 

I 

1  1  193.0!  35.C! 

1.51 

-  1 

1 

i  i 

1972  ! 

M/6  134 

1539339 

470(44401  195.01  35.0! 

8.6! 

- 

1433! 

13. 0! NOME 

ION  CINCINNATI! 

t 

1  I  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  133 

1539340 

47014A401  195.01  35. C! 

6.6! 

- 

1433! 

13.0! NONE 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

!  1 
t OH  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  156 

1539341 

670(4440!  195. C!  35.C! 

6.6! 

- 

1433! 

13.0! NOME 

I 

!  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

i  i 

1972  ! 

M/6  157 

1539342 

670! 4A40!  195.0!  35. C! 

8.61 

- 

1433! 

1 3.0! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

| 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ( 
!0H  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/G  136 

1539343 

670! 4A40I  195.0!  35.01 

8.6! 

- 

14331 

13.01N0HE 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

1 

i  i 

ION  CINCINNATI! 

1972  ! 

nit  159 

1539344 

470I4A40!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1433! 

1 3.0! NONE 

! 

1  1  195.01  35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1972  I 

M/6  140 

1539245 

*701**40!  195.01  3S.CI 

8.6! 

- 

1433! 

13.0 ! NONE 

1 

!  !  195.01  35.0! 

1.51 

-  1 

! 

i  i 

ION  CINCINNATI! 

i*«  i 

M/6  141 

1339346 

670J4A40!  195.0!  35.C1 

8.6! 

- 

1433! 

13 .0 ! NONE 

1 

1  1  195.0)  35.01 

1.51 

-  ! 

I 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1972  | 

M/6  162 

1539347 

1 

♦701***01  195.01  55.01 

8.61 

- 

1433! 

13.OIN0NE 

!  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  1 

t 

i  i 

ION  CINCINNATI! 

! 

1972  l 

M/6  143 

1539346 

67014A40!  195.0)  35.0! 

8.6! 

- 

1433! 

13.0! NONE 

I 

1  t  195.0!  35.01 

1.5! 

-  1 

1 

1  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1072  1 

M/6  144 

1539349 

670144401  195.0!  3 5.C 1 

6.6! 

- 

14331 

13.3  JNONE 

I 

1  1  195.01  35.0! 

1.51 

-  1 

! 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1972  1 

*16  145 

1539350 

*7010401  193.01  35.01 

6.6! 

- 

14331 

13.0IN0ME 

1 

1  1  193.0!  35.01 

1.51 

-  1 

1 

t  i 

ION  CINCINNATI) 

1972  I 

M/6  166 

1539351 

67014440!  193.01  35.0! 

6.6! 

- 

1433! 

13.0IN0NE 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.5! 

-  I 

I 

I  1 

ION  CINCINNATI) 

1 

1972  ! 

M/6  167 

1539352 

67014440!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1433! 

1 3.0 {NONE 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972  1 

M/6  166 

1539353 

47014A401  195.0!  35.0! 

6.6! 

- 

14331 

13.01  NONE 

!  1  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

i  i 

ION  CINCINNATI! 

1972  1 

M/6  169 

1539354 

470(4440!  195.0!  35.01 

8.6! 

- 

1433! 

1 3.0 ! NONE 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.51 

-  1 

1 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

! 

1972  ! 

M/6  170 

1539355 

99914A40!  195.01  35. C! 

8.61 

- 

1433! 

13.0! NONE 

1 

!  !  195.0!  35.01 

1.51 

-  ! 

! 

i  i 

ION  CINCINNATI! 

1972  I 

M/6  171 

1539354 

99914A40!  195.0!  35.0! 

8.61 

- 

1433! 

13.0! NONE 

1 

1  l  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

l 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  172 

1559357 

999)4440!  195.0!  35.0! 

6.6! 

- 

14331 

13.0! NONE 

1 

(  !  195.01  35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

i  i 

IOH  CINCINNATI! 

I 

1972  ! 

M/6  173 

1539358 

99914440!  195.0!  35. C! 

6.6! 

- 

14331 

13.01NONE 

! 

!  !  195.0!  55. C! 

1.5! 

-  « 

! 

I  I 

ION  CINCINNATI! 

1972  ! 

M/6  174 

1539359 

999)4440!  195.0!  35.0! 

6.6! 

- 

1 433  5 

13 .0 ! NONE 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

I  ! 

! 

M/6  175 

1539360 

( 

99914440!  195.0!  3S.C1 

6.6! 

- 

1433! 

13.01NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1972  I 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

I 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1972  1 

M/6  176 

1539361 

99914440!  195.01  35.0! 

6.6! 

- 

1433! 

13.0 ! NONE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

i  i 

IOH  CINCINNATI! 

! 

1972  ! 

M/6  177 

1539362 

999(4440!  195.01  35.0! 

6.6! 

- 

1433! 

13.01  NONE 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

1 

I 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

! 

1972  I 

M/6  176 

1539363 

99914440!  195.0)  35. 0! 

8.6! 

- 

14331 

13 .0 ! NONE 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.51 

-  1 

! 

i  i 

! 

1972  1 

M/6  179 

1539364 

99914440!  195.0)  35.0! 

8.6! 

- 

1433! 

13.OIN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

l 

1  !  195.0!  55.01 

1.5! 

-  I 

I 

!  i 

IOH  CINCINNATI! 

! 

1972  1 

M/6  120 

1539365 

99914440!  195.0!  35. 0! 

8.6) 

- 

1433! 

13.0IN0NE 

l 

1  1  195.01  35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

i  i 

IOH  CINCINNATI! 

! 

1972  ! 

M/C  161 

1539366 

99914440!  195. Qt  35.01 

8.6! 

- 

1433! 

13.01  NONE 

1 

!  1  195.01  35.01 

1.5! 

-  1 

! 

1  ! 

! 

1972  l 

M/6  182 

1539367 

99914440!  195.0!  35.01 

8.6! 

- 

1433! 

13.01  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

I 

!  !  195.0!  35. C! 

1*51 

-  ! 

1 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

! 

1972  ! 

M/6  183 

1539368 

999(4440!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1433! 

13.0! NONE 

1 

!  I  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

! 

1972  ! 

K/C  154 

1 

999)4440]  195.0!  35. Cl 

8.61 

- 

1433! 

1 3.0 ! NONE 

1  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

1 

!  1 

1 

I960  ! 

n/<  US 

1  — - 

711144451  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.7! NONE 

1  ! 

!  ! 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

J 

I960  ! 

M/6  186 

|  - - 

71114445!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.71  NONE 

!  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

i  1 

! 

1980  1 

M/6  16? 

|  - 

71114445!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

1500! 

14.7! NONE 

!  1 

I 

!  !  195.0!  35.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1980  I 

M/6  188 

!  - 

7111***5!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

1500! 

14.7! NONE 

!  1 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  ! 

1 

1946  ! 

M/6  193 

1505830 

861)4446!  19S.0!  35. G! 

9.0! 

- 

1455! 

13.0! NONE 

!KY  PADUCAH  1 

1 

!  1  195.01  35. C! 

1.5! 

s 

-  ! 

1 

1  ! 

! 

1966  ! 

M/G  194 

1505826 

f 

88114446!  195. 0!  35.01 

9.0! 

- 

1455! 

13.0! NONE 

UT  PAOUCAH  1 

!  !  195.01  35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1 

1944  ! 

M/6  193 

1505829 

881144461  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1455! 

13.0! NONE 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  i 

1 

1970  I 

M/6  196 

1505831 

88114446!  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

1455! 

13.0! NONE 

1ST  PAOUCAH  I 

1 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

!  1  !  ! 

1.5! 

! 

-  ! 
1 

! 

1 

!  1 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MARE  AMO  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 


!  ! VTCCt  DIMENSIONS  {DRAFT! 
t  NET  {CODElLENGTHlBRDTH!  I 
{REGIS-!****!  REG.  1  RCG.ILOAD-I 
I  TER  !  SEE!///,*//!/////!  ED  ! 

1  TON-  {PAGE!  OVER-I OVER- {/////{  HORSE 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 

CARGO  (  FIXED  J  EQUIPMENT  {TC!  BASE  !  TEAR  ( 

numn  point  i  une-i  iaoj  line-i  !  built  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD{ //////////!  OR  ! 


512 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EttSA! 

1VTCCI 

AXAINSXCNS  IA9AFT1 

! CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V 

nmi 

BIST! 

OPERATOR 

Ntt  ICOSCILINfiTHlfiXDTHl 

1 

0AD-! 

! 

! 

1ST  !  CARGO  HANDLING 

IS  1  OPERATING  ! 

cargo  1 

TEH 

I  COAST 

TER  1  SCE1//////I/////1 

EA  1 

!////////! 

POINT  !  LXNE-1 

1  AO  | 

LXNE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME 

AAA  RUABER 

1  CUARb 

tom-  Space  I 

0VER-1OVER-I/////1 

MORSE 

PASS-  1 (LIGHT) !//////////////// 1Tb 1 //////////! 

OP 

!  RUABER 

MACE  1  XV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1EEI 

LINE-2  l*REBUllTt 

(20)  N/C  TRANSPORT  SERVICES/ 

I 

! 

1  X  AC  * 

1  1 

1  t 

t  l 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

1 

! 

(COATXMUEA) ! 

t  1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

A/C  53* 

162190* 

6761***01 

195.0! 

33.01 

8.6! 

- 

1*16! 

13.01  ROHE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

193.01 

33.01 

1.5! 

1 

1 

1 

! 

A/C  337 

1621905 

4761***01 

195.0! 

35. C! 

8.61 

- 

1*16! 

1 3. 0 1  ROME 

!  C  H 

CINCINNATI! 

1980 

i 

1  1 

195.01 

35.01 

1.51 

-  .1 

I 

! 

1 

A/C  33! 

162110* 

6761***0! 

195.01 

35. Cl 

8.6! 

- 

mil 

13.01  ROME 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.51 

-  I 

( 

! 

! 

A/C  339 

1622572 

6761***0! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

1*161 

13.01N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

i 

!  1 

193.01 

35. Cl 

1.5! 

-  1 

I 

! 

! 

A/C  3*0 

1*22373 

*761**401 

195.01 

35.01 

8.6t 

- 

1*14! 

13. OlROME 

1  OH 

CINCINNATI! 

I960 

t 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

1 

1 

! 

A/C  3*1 

162275* 

6761***0! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1*16! 

13.01  ROME 

1  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

1 

A/C  3*2 

1**0066 

6761***0! 

195.01 

35.01 

8.6! 

- 

1*16! 

13.01N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

! 

A/C  3*3 

1**0067 

676  1**40! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

13. OlROME 

!  OH 

CINCINNATI! 

19*1 

l 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

A/C  3** 

J6*CC66 

6761***01 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

1*14! 

13.01  ROME 

1  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

1 

A/C  3*5 

1  *  *  C  2 1 5 

6761***0! 

195.01 

35. Cl 

8.6! 

- 

1*16! 

1 3.0! NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.01 

35.  Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

A/C  3*6 

1**0216 

6761***01 

195.0! 

35. Cl 

6.6! 

- 

1*16! 

13.0! NORE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

A/C  3*7 

i 6*0217 

6761***0! 

195.01 

35.01 

6.6! 

- 

1*161 

1 3.01R0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

| 

1  1 

HS.O! 

35.01 

1.51 

-  ! 

1 

! 

! 

A/C  3*8 

16*0780 

6741***0! 

195.0! 

33.0! 

6.6! 

- 

1*16! 

1 3.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

l 

1  1 

195.0! 

33.01 

1.51 

-  ! 

! 

l 

1 

A/C  3*9 

16*0781 

6761***0! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

1*16! 

13. OlROME 

IOH 

CINCINNATI! 

19|1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

I 

! 

A/C  330 

16*0782 

4761***0! 

195.0! 

35.01 

1.61 

- 

1*16! 

13. OlROME 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

! 

1 

A/C  331 

16*0763 

6761***01 

195.01 

33.0! 

6.61 

- 

1*161 

13.01  ROME 

IOH 

CINCINNATI l 

1911 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

A/C  332 

16*03*7 

6761***01 

195.01 

35.0! 

1.61 

- 

1*16! 

13.0! MOKE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.51 

-  ! 

I 

1 

! 

A/C  353 

16*03*8 

47*1**401 

195.01 

35.01 

8.61 

- 

1*16! 

13.0! ROME 

IOH 

CINCINNATI! 

1911 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.51 

-  ! 

I 

I 

! 

A/C  33* 

1641171 

6741***01 

193.0! 

35.0! 

1.41 

- 

1*161 

13. OlROME 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.S1 

-  ! 

1 

! 

! 

A/G  355 

1**1172 

*761***01 

19  3.*  01 

35.0! 

6.61 

- 

1*161 

13.01  RONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1911 

1 

I  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

A/C  33* 

16*1173 

6761***01 

195.01 

35.01 

6.61 

- 

1*16! 

13.01R0HE 

IOH 

CINCINNATI! 

1911 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

A/C  357 

16*117* 

6761***01 

195.01 

35.01 

8.6! 

- 

1*161 

13. OlROME 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

-  1 

1 

! 

A/C  338 

16*1176 

6761***01 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1416! 

13. OlROME 

IOH 

CINCINNATI! 

1911 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

I 

A/C  339 

1*19506 

6761***11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15011 

16.91  ROME 

IOH 

CINCINNATI! 

1VIC 

J 

1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

1 

! 

A/C  360 

1619511 

67614A**' 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*911 

19.1! ROME 

!0M 

CINCINNATI! 

1910 

I 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

l 

1 

A/C  361 

I62C32* 

6761***11 

195.01 

35.0! 

«.OI 

• 

1501! 

16.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  i 

i95.01 

35. Cl 

1.71 

-  i 

! 

! 

! 

A/C  362 

1427575 

4761***11 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1501! 

14.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.71 

-  I 

I 

! 

I 

H/S  J«J 

1  627582 

67M*A*11 

195.0! 

35.0! 

9.01 

• 

1520! 

16.91M0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1911 

1 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

i 

! 

A/C  366 

1  - 

936UA41! 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

- 

15171 

16. 6! RONE 

i 

! 

197’ 

l 

1  I 

195.01 

35.01 

1.51 

-  ! 

1 

1 

i 

A/C  367 

i 

71 1 1  * A*1 1 

195. L, 

35.0! 

9.01 

- 

1*89! 

16.01  NONE 

! 

! 

1979 

1 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

A/C  368 

1  - - 

7111***1! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•» 

1*891 

16. OlROME 

! 

! 

1979 

l 

1  1 

195.0! 

35*01 

1.61 

-  ! 

1 

! 

1 

A/C  369 

|  - 

7111***11 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1*89! 

16. OlROME 

! 

l 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1  »6t 

-  | 

1 

1 

! 

A/C  370 

I  - 

7111***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*891 

14. OlROME ' 

! 

! 

1979 

! 

I  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

A/C  *00 

153*7*7 

*961***01 

200.01 

3S.C1 

8.6! 

- 

15851 

13. OlROME 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

1 

A/C  *01 

153*7*8 

696! * • *01 

200.0! 

35.01 

6.61 

- 

15851 

13. OlROME 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

I  1 

20C.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

I 

! 

! 

A/C  *02 

153*7*9 

>1961***01 

200.01 

35.01 

8.6! 

- 

15851 

13.01  MORE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1971 

1 

I  1 

200.01 

35.01 

1.7* 

-  1 

! 

! 

! 

A/C  *03 

153*750 

696! *A*0l 

200.01 

35.0! 

6.6! 

- 

1585! 

13. OlROME 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

I 

I 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

1 

A/C  *0* 

133*751 

69614**0! 

200.01 

35.0! 

6.6! 

- 

1585! 

13.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

1 

A/C  *05 

1610103 

6961***01 

200.0! 

35.01 

8.6! 

- 

15761 

13.01 RONf 

!CK 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

20C.OI 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

1 

A/C  *C6 

161010* 

6961***0! 

200.01 

35. C! 

6.6! 

- 

1576! 

13.01R0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

I 

! 

A/C  *70 

1619516 

10201***1! 

20C.0I 

35.0! 

V.O! 

1635! 

16.7IP0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

I 

A/C  *71 

1619521 

10201***11 

20C.01 

35.0! 

*.(-! 

- 

1635! 

1 6.7 1  ROHE 

IOH 

CINCINNATI! 

1980 

1 

(  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

A/C  *72 

1593908 

9151***6! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

13. OlROME 

Iky 

PADUCAH  ! 

1978 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

A/C  *73 

1593909 

9151***61 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

13. OlROME 

IKY 

PADUCAH  ! 

1978 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

A/C  *7* 

1593910 

9151***61 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1650! 

13. OlROME 

!ky 

PADUCAH  ! 

1978 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

A/C  *75 

1593911 

9151***61 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

16501 

tJ.OlHONE 

IKY 

r A&UC AK  i 

•  775 

I 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

A/C  *7* 

1593912 

9151***6! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1650! 

13. OlROME 

IKY 

PADUCAH  ! 

1978 

1 

!  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

A/C  *77 

1593913 

9151***8! 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

165C! 

13.01  NONE 

IKY 

PADUCAH  f 

1978 

t 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

A/C  *78 

159391* 

9151***6! 

200.01 

35. Cf 

9.0! 

- 

1650! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1978 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

A/C  *79 

1593916 

9151***61 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1650! 

ir.OlNONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1978 

1 

1  ! 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

I 

A/C  *80 

1593917 

9151***61 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1650! 

13.0! ROME 

IKY 

PADUCAH  ! 

1978 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

A/C  *90 

1612195 

9151***61 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

ICO! 

13.0 1  ROME 

IKY 

PADUCAH  ! 

1979 

| 

1  I 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

A/C  *91 

1612200 

9151***6! 

200. 0! 

35.  C! 

'*.0! 

- 

1650! 

13. OlROME 

IKY 

PADUCAH  ! 

1979 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.51 

-  f 

1 

! 

1 

A/C  *92 

1612201 

9151***6! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1650! 

13. OlROME 

!KY 

PADUCAH  ! 

1979 

1 

1 

1  I 

1  1 

1  1 

20C.0! 

1 

1 

35.0! 

1 

1 

1.5! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

or  v 

ESSELS 

..5.13 

ENCftl 

OUT  I 

OPERATOR 

JVTCC!  DIMENSIONS  JDRAFTf 
NET  t CODE {LENGTH! 6RDTH!  1 

ICAPACITT! 

!  S 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

•  V  C  S  S  E  L  1 
!S  {OPERATING  ! 

! 

! 

!  COAST 

REGIS-!****!  REG.  1  REG.! LOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

!  CARGO  ! 
!////////! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

!TC! 
!  AO! 

BASE  ! 

LINE-1  ! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 

VESSEL 

RARE  AMD  NUMBER 

i  GUARD 

!  NUMBER 

TON-  1PAGE! 
NAGE  !  IV  1 

3VER-10VER-I/////1 
ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

HORSE! 

POWER! 

PASS-  MLIGHT  > !//////////////// !TD !//////////!  OR  1 

EN6ERS  1  (FEET)!  LINE-2  !EEl  LINE-2  !«REBUXLT! 

(20) 

R/G 

TRANSPORT  SERVICES# 
(CONTINUED) 

! 

1  INC. 

!  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

( 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

H/G 

*93 

1612202 

1 

91 5  l*A*61 

1  1 

200.01 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

•* 

1650! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

I  XT 
! 

PADUCAH  ! 

! 

1979  ! 

i 

n/G 

*9* 

1612203 

l 

91 51AAA6! 

!  1 

200.01 
200. 0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

— 

i 

1650! 

.  t 

13.0! NONE 
! 

•XT 

! 

PADUCAH  I 

1 

1979  i 
! 

n/G 

508 

159*662 

1 

701 !*A*OI 

1  1 

195.0! 

1°5.0I 

35. C! 
35.0! 

8.6! 

1.6! 

— 

1424! 

-  ! 

13*01  NONE 

i 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1978  I 
! 

R/C 

509 

159*683 

l 

701  !*A*0! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

8.6! 

1.6! 

- 

1*24! 

.  j 

1 3 . 0 ! NONE 
i 

!0K 

! 

CINCINNATI! 

1 

1978  ! 

! 

H/G 

510 

159*68* 

1 

701 1 AAAO! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.6! 

1.6! 

142*! 

-  t 

1 3 .0! NONE 

I 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1978  ! 

! 

R/G 

511 

159*685 

l 

7C1 1 AAAO! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

- 

j 

1*2*! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

1 0  H 
! 

CINCINNATI! 

! 

1970  ! 

! 

R/6 

512 

159*686 

1 

701 !*AAO! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.6! 

“ 

1*2*! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1970  ! 

! 

R/G 

513 

1594687 

1 

701 t AAAO! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*2*! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1978  ! 

1 

R/G 

51* 

159*688 

I 

701  !*A*0! 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

— 

1*2*! 

-  ! 

1 3 . 0 ! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1978  ( 

! 

R/G 

515 

159*669 

1 

701 t AAAOt 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*2*! 

-  ! 

1 3*0! NONE 
! 

!0K 

! 

CINCINNATI! 

! 

1970  ! 
i 

R/G 

516 

1594690 

I 

701 f AAAO! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

8.61 

1.6! 

— 

1*2*! 

-  I 

1 3.0! NONE 

!0H 

I 

CINCINNATI! 

! 

1970  ! 

1 

R/G 

517 

159*691 

1 

701 1  AAAO! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

8.6! 

1.6! 

— 

I 

1*24! 

-  ! 

1 3 • 0 ! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1970  ! 

! 

R/G 

518 

159*692 

1 

7C11AAA0! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.6! 

1.6! 

" 

1*2*1 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1970  ! 

! 

R/G 

519 

159*693 

1 

701 1 AAAO! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

3S.01 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*2*! 
-  ( 

1 3.0! NONE 

!  ON 

CINCINNATI! 

! 

1970  ! 

! 

R/G 

520 

159*69* 

! 

701 1 AAAO! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

- 

1*2*! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1970  ( 

! 

R/G 

521 

159*695 

701  !  A A  AO! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. C! 

8.6! 

1.6! 

- 

1*2*1 
-  ! 

1 3.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1970  ! 

! 

H/G 

522 

159/  ,vo 

701 1  *  A  AO  1 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

e.6i 

1.61 

“ 

1*2*! 

1 3. 0! NONE 

1 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1970  1 

1 

R/C 

523 

!60v 157 

1 

7291 AAAO! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. Cl 

8.61 

1.61 

- 

1*23! 
-  ! 

13.0! NONE 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1 

1979  I 

R/G 

52* 

1608158 

1 

729IAAA0I 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.01 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*231 

13.OIN0NC 

1 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1979  1 
I 

R/C 

525 

1606159 

I 

7291*4*01 

1  1 

195.0! 

193,0! 

35.01 

35.01 

8.6! 

1.6! 

• 

1*231 
-  1 

1 3*01  NONE 

1 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

I 

1979  1 
! 

R/S 

526 

1606160 

7291***01 

1  1 

195.01 

193.0! 

35.01 

35.0! 

8.6! 

1.61 

1*23! 

1 3  *  0 1  NONE 

1 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1979  1 
! 

R/G 

327 

1606161 

1 

729MI40I 
.  1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.01 

8.6! 

1.61 

1*23! 
-  1 

1 3. 0 ! NONE 

1 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1979  1 

1 

R/G 

52C 

1600162 

1 

729IAAA0! 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

8.6! 

1.61 

1*231 

13.0IN0NE 

! 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1 

1979  1 

1 

R/G 

529 

I 601163 

I 

7291 AAAOI 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

0.61 

1.61 

1*231 
-  1 

13.0! NONE 
! 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1 

1979  ! 

1 

R/G 

530 

160616* 

I 

729 1* A *01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

8.6! 

1.61 

1*23! 
-  I 

13.01  NONE 

I 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

1 

1979  1 
1 

R/G 

531 

1600165 

1 

7291  AAAO 1 
!  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.01 

8.6! 

1.6! 

1*25! 
-  1 

13*0! NONE 

1 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1979  1 
1 

R/C 

532 

1608166 

1 

729! AAAO! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 

35.0! 

6.61 

1.6! 

1*23! 
-  I 

13 .0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1979  I 

1 

R/G 

533 

1606167 

1 

729! AAAO! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

8.6! 

1.6! 

1*23! 
-  ! 

13*0! NONE 

I 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1979  ! 
! 

R/G 

53* 

1608168 

1 

7291***0! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

~ 

1*23! 
-  ! 

1 3.01  NONE 
! 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1979  1 
! 

R/G 

535 

I60ei69 

I 

7291***0! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.61 

1.6! 

1*23! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1979  ! 

I 

R/G 

536 

1608170 

l 

729IAAA0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

- 

1*23! 
-  ! 

1 3 .0 J  NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

1979  l 
! 

R/G 

537 

1600171 

1 

7291**401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

— 

1423! 
-  ! 

T  3.01  NONE 
! 

!0H 

I 

CINCINNATI! 

i 

1979  1 
! 

R/G 

536 

19*1877 

1 

2921***6! 

!  1 

! 

195.0! 

-  1 
35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

! 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1900  ! 
! 

R/G 

339 

19*1078 

I 

2921***6! 

1  1 

! 

193.0! 

1 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1908  ! 
! 

R/G 

5*0 

19*1079 

2921***6! 

!  1 

! 

195.0! 

! 

35.0! 

8.61 

1.61 

“ 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1908  1 

R/G 

5*1 

|9*ie80 

I 

2921***6! 

!  1 

1 

195.0! 

-  ! 
35.  C! 

8.6! 

1.6! 

1*25! 

13.0! 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

1 

1900  ! 
1 

R/G 

3*2 

19*1001 

292UAA6! 

!  1 

I 

195.0! 

-  ! 
35.0! 

e.6! 

1.*! 

1*25! 
-  I 

13.0! 

1 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

i 

1908  ! 

R/C 

5*3 

19*1082 

1 

292JAAA6! 

!  1 

1 

195.0! 

35.  C! 

8.01 

1.6! 

1*251 
-  ! 

13.0! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1900  1 

R/G 

5** 

19*1683 

! 

292! 4AA6I 
!  ! 

! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

I 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1900  ! 

R/G 

5*5 

19*108* 

1 

2921AAA6! 
!  1 

! 

195.0! 

I 

35. C! 

8.6! 

1.6! 

* 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

1 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1980 

! 

R/G 

5*6 

19*1885 

! 

2921***6! 

!  1 

! 

195.0! 

-  ! 
35.01 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

f  OH 

j 

CINCINNATI! 

1 

1980  ! 
1 

H/G 

5*7 

19*1686 

1 

2921***6! 

1  ! 

t 

195.0! 

1 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

m 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

! 

ioH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1900  ! 
! 

R/G 

5*8 

19*1087 

i 

2921***6! 

!  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

1*251 
-  ! 

13.0! 

! 

!0M 

! 

CINCINNATI! 

! 

1985 

R/G 

5*9 

j  9*1888 
! 

2921AA46! 

1  ! 

1 

195.0! 

! 

35.  C! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1988 

! 

R/6 

550 

19*1089 

! 

292!*A*6! 
1  1 

! 

195.01 

! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

1*25! 
-  1 

13.0! 

I 

!0M 

i 

CINCINNATI  1 

1988  ! 

R/G 

551 

19*1890 

1 

29214*46! 
!  1 

1 

195.01 

! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

~ 

1*25! 
-  1 

13.0! 

! 

ioH 

! 

CINCINNATI i 
! 

1900 

R/G 

55? 

19*1091 

! 

2921AAA6I 
1  1 

1 

195.0! 

-  I 
35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

! 

1  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1908 

R/G 

553 

19*1692 

1 

29214**6! 
!  1 

1 

195.0! 

-  ! 
35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*25! 

-  i 

13.0! 

! 

!0H 

1 

CINCINNATI! 

! 

1900 

R/G 

55* 

19*1893 

! 

2921***61 

1  ! 

195.0! 

-  ! 
35. C! 

8.6! 

1.6! 

- 

1 425  i 
-  1 

13.0! 

! 

!0M 

! 

CINCINNATI! 

! 

1900 

R/G 

555 

19*189* 

1 

29214*46! 
!  ! 

1 

195.0! 

! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

! 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1980 

R/G 

556 

19*1095 

! 

292I4A461 
!  1 

1 

195.01 

! 

35.  C! 

8.6! 

1.6! 

” 

j 

1*25! 
-  1 

13.0! 

! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1950 

R/G 

557 

19*1896 

I 

29214*461 
1  1 

J 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

1.6! 

“ 

i 

1*25! 
-  ! 

13.0! 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

| 

1988 

R/G 

556 

19*1697 

! 

292J4A46! 
1  1 

-  1 
195.01 

! 

35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1*25! 
-  1 

13.0! 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1988 

R/G 

559 

19*1098 

I 

I 

l 

2921***6! 
!  1 

I  1 

!  ! 

! 

195.0! 

1 

! 

-  1 
35. C! 

! 

! 

6.6! 

1.6! 

! 

! 

1*25! 
-  ! 

( 

13.0! 

! 

I 

! 

IOH 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

1 

! 

! 

1900 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCRl 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

J  CAPACITY! 

HICH-  ! 

!  V 

E  $  S  E  L  I 

! 

OIST1 

OPERATOR 

NET  ICObEllEHCTHlSRDTNl 

! 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  ! 

| 

PE4.IL 

CAR60  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

9ASE  ! 

I 

I  CflR  I 

l  COAST 

TER  1  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL 

HARE  AND  NUftBER 

1  CUARD 

TON-  tPAGEl 

OVER-IOVER-1/////! 

HORSE 

PASS-  !<LI6HT)!////////////////!T0!//////////! 

OR  ! 

1  NUftBER 

NACC  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  1LICHT1 

POWER 

ENSERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!£&! 

LINE-2  IME8UUT! 

{20) 

ft/C 

TRANSPORT  SERVICES, 

! 

1INC. 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

(CONTI  HU  ED )  1 

t  t 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

ft/C 

560 

1941899 

29214A4&! 

! 

-  ! 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

!0H 

CINCINNATI! 

1988  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ft/C 

561 

1 941900 

29214M6! 

1 

-  ! 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

!  OH 

CINCINNATI! 

1988  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * ! 

! 

! 

1 

1 

ft/C 

562 

1941901 

29214A46! 

1 

-  ! 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

!0H 

CINCINNATI! 

1988  l 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

l 

ft/C 

563 

1941902 

292 1 4 A  46 1 

1 

-  ! 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

!0H 

CINCINNATI! 

1988  1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

I 

! 

ft/C 

564 

1941903 

29214A46! 

-  1 

I 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

1  OH 

CINCINNATI! 

1988  I 

! 

1  1 

195,0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

1 

1 

1 

ft/C 

565 

1941904 

292I4A46! 

1 

-  I 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

!0H 

CINCINNATI! 

1988  ! 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

H/C 

566 

1941905 

29214A46! 

1 

-  1 

3.6! 

- 

1425! 

13.0! 

1  OH 

CINCINNATI! 

1988  1 

l 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

ft/C 

567 

1941906 

29214*461 

-  1 

-  1 

8.61 

- 

1425! 

13.0! 

!  OH 

CINCINNATI! 

1988  ! 

t 

1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ft/C 

566 

1941907 

292 1 4 A  46 1 

1 

1 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

1  OH 

CINCINNATI! 

1988  ( 

! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ft/C 

569 

1941908 

29214A46! 

1 

1 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

1  OH 

CINCINNATI! 

I98e  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ft/C 

570 

1941909 

29214A461 

1 

! 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

10H 

CINCINNATI! 

1988  ! 

i 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

f 

ft/C 

571 

i  9419  1 0 

29214A46! 

1 

1 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

10H 

CINCINNATI! 

1988  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ft/C 

572 

1941911 

29214A46! 

1 

•  < 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

•OH 

CINCINNATI! 

1988  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35. ci 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ft/C 

573 

1941912 

29214A46! 

! 

1 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

JOH 

CINCINNATI! 

1988  ! 

1 

1  ! 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ft/C 

574 

1941913 

29214A46! 

.  i 

-  ! 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

10H 

CINCINNATI! 

1988  ! 

1 

1  1 

195. oi 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

! 

! 

ft/C 

575 

1941914 

29214A4&! 

! 

1 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

!0K 

CINCINNATI! 

1988  I 

1 

I  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

( 

! 

! 

i 

ft/G 

576 

1941915 

29214A461 

! 

! 

8.61 

- 

1425! 

13.0! 

10H 

CINCINNATI! 

1988  ! 

1 

1  I 

195.01 

35.0! 

1.61 

-  I 

! 

! 

1 

! 

ft/C 

577 

1941916 

29214A46! 

1 

! 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

!0H 

CINCINNATI! 

1988  ! 

5 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

ft/C 

578 

1941917 

292 14A46! 

1 

-  1 

8.6! 

- 

1425! 

13.0! 

1  OH 

CINCINNATI! 

1988  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

) 

I 

! 

1 

H/C 

600 

1544561 

67814A40! 

19SiO! 

35.0! 

8.6! 

- 

1403! 

1 3 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

1 

! 

! 

M/C 

6C1 

1  544562 

67814A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1403! 

13. 01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

! 

! 

ft/C 

602 

1544563 

67814A401 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1403! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  • 

! 

! 

1 

! 

H/C 

603 

1544564 

67814A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

14031 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  1 

1 

1  1 

195-01 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

1 

! 

! 

ft/C 

604 

1544565 

676I4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1403! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI i 

1973  I 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

i 

! 

ft/C 

605 

1  544566 

678I4A401 

195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

14031 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1 

1«3.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

ft/C 

606 

1544567 

67814A40! 

195.01 

35.C! 

8.6! 

- 

1403! 

1 3 .0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

1 

! 

ft/C 

6C7 

1544568 

67814A40! 

195.01 

35. C! 

8.6! 

- 

1403! 

13 .0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

ft/G 

6C8 

1544569 

678 l 4A401 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1403! 

13 .0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

1 

! 

H/C 

609 

1544570 

67814A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1403! 

13.01N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

ft/C 

669 

1529125 

93314*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1455! 

1  3.01N0NE 

!KY 

PADUCAH  1 

1970  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

ft/C 

670 

1  593918 

84314A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!XY 

PADUCAH  ! 

1978  1 

I 

!  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ft/C 

671 

1593919 

84314*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!XY 

PADUCAH  ! 

1978  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

ft/C 

672 

1563920 

84314*46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

UY 

PADUCAH  ! 

1978  1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

ft/C 

673 

1593921 

843(4*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1978  I 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

l 

! 

ft/C 

674 

1593922 

84314*46! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1978  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

J 

1 

ft/C 

675 

1593923 

84314*46! 

195.01 

35.  Cl 

‘  9.0! 

- 

15C0I 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  1 

1978  ! 

I 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ft/C 

676 

1593924 

84314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

!KY 

PAOUCAH  ! 

1978  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

1 

ft/G 

677 

1593925 

84314*461 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15001 

13 .0! NONE 

Iky 

PADUCAH  ! 

1978  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

t 

! 

1 

ft/C 

678 

1593926 

84314*46 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0 ! NONE 

!KY 

PADUCAH  1 

1978  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

ft/C 

679 

1593927 

84314*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

13 .01  NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1978  1 

1 

|  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

1 

j 

H/C 

680 

1612204 

84314*46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 3.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1979  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

1 

! 

ft/C 

681 

1612205 

8  4  3  1  4  A  4  > ! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0! HONE 

!KY 

PADUCAH  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

1 

! 

! 

ft/C 

682 

1612206 

843)4*46 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.01  NONE 

IKY 

PAOUCAH  ! 

1979  1 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

ft/C 

683 

1612207 

84314*461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! HOHE 

!KY 

P/DUCAH  ! 

1979  j 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

H/fi 

684 

1612208 

843J4A/-6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 0 ! NONE 

!KY 

PADUCAH  1 

1979  1 

1 

i  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

“  ! 

I 

I 

1 

1 

ft/C 

685 

1612209 

843UA46! 

195.0! 

35. Ci 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.0! NONE 

!<Y 

PAOUCAH  1 

1979  1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

1 

! 

H/C 

686 

1612228 

84  3 14  A  46 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 . 0 ! NONE 

!  XY 

PAOUCAH  I 

1979  1 

* 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

ft/C 

687 

1612229 

84314*461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

15C0! 

1 3.0! NONE 

JKY 

PAOUCAH  1 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

H/C 

688 

1617280 

84314*461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

1 KY 

PADUCAH  1 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ft/C 

689 

1612231 

84314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0!  NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1979  1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

ft/6 

690 

1612232 

84314*46! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

H/C 

691 

1612233 

84314A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0! NONE 

!KY 

PADUCAH  1 

1979  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ft/C 

692 

1612234 

84314*46! 

195.0! 

35.  CJ 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .0 (NONE 

IKY 

PAOUCAH  1 

1979  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

1 

1 

ft/C 

693 

1612235 

843*4*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.0 !  NONE 

!  K  Y 

PAOUCAH  1 

1979  ! 

! 

1 

I 

1  1 

1  f 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 
j 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

] 
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ENCR! 

•  1ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
]  GUARD 
(  NUMBER 

J VTCC J  DIMENSIONS  ] DRAFT! 
NET  <C0DE<IENCTK<BRDTH1  * < 

RECIS- ! **•* 1  REC.  <  REG*  < LOAD-! 
TER  <  SEC!//////!/////!  ED  < 
TON-  (PACE!  OVER-! OVER- <///// ! 
NAGE  1  TV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  (  !  V  E  S  S  E  L  I 

!  !  EST  !  CARC0  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  E4UIPMENT  (TC!  BASE  !  YEAR 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO j  LINE-1  I  BUILT 

HORSE!  PASS-  ! (LICHT) !////////////////! TO !////////// !  OR 

MOVER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  (‘REBUILT 

(20) 

M/C 

! 

! 

TRANSPORT  SERVICES#  (INC. 
(CONTINUED)! 

1  ! 

!  < 

<  ! 

<  < 

i 

1 

! 

< 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

N/C 

<94 

1612236 

! 

64  3] 4A461 
!  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.C1 

9.0! 

1.5! 

“ 

15001 
-  ! 

1 3 • 0 ! NONE 

1 

!KY  PADUCAH  ! 
t  ! 

1979 

M/S 

<95 

1612237 

! 

64  3  !  4 A 46 ! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

75.01 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  ! 

1979 

M/C 

<9< 

<612238 

! 

643! 4A  46! 

<  ! 

195.0! 
195. C! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 

-  I 

13.0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

(  ! 

1979 

M/C 

<97 

<612239 

! 

64  3I4A461 
<  < 

1 9  'j .  0 ! 
195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

* 

(5001 

1 3 .0! NONE 
! 

IKY  PADUCAH  ! 

1  ! 

1979 

M/C 

<98 

<612240 

t 

64  3 1 4A  46 ! 

1  ! 

ISi.O! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

!  I 

1979 

M/C 

<99 

<612241 

< 

84  3  <  4 A  46 ! 

!  t 

195.0! 
1«5. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1500! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!KY  PADUCAH  ! 

(  ! 

1979 

N/C 

701 

<552186 

! 

701  1  4 A40 1 
<  ! 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. C! 

6.6! 

1.5! 

— 

14361 
-  ! 

1 3  •  0 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1974 

M/C 

702 

<552187 

i 

7C114A401 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

— 

14361 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ( 

1974 

M/C 

7C3 

1552188 

! 

70 1 !  4 A  40 1 
<  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.6! 

1.5! 

— 

1436! 

-  ! 

1 3 • 0 ! NONE 
! 

tOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

7C4 

<552169 

I 

70K4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

— 

1436! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

1  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

7C5 

<552190 

< 

7C114A40! 

!  1 

195.0! 

1V5.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1436! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

704 

<552191 

< 

701 <4 A  40 ! 

<  < 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  Cl 

8.6! 

1.5! 

• 

1436! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

lOM  CINCINNATI! 

!  ( 

1974 

M/C 

707 

1552192 

< 

701 I4A4Q! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1436! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

l OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

7C8 

<552193 

< 

7C1 <4A40i 

1  < 

1O5.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

” 

1436! 

1 3 • 0 ! NONE 

t 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

709 

<555194 

I 

701 <  4  A  40 1 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.6! 

1.5! 

“ 

14361 
-  ! 

13 .9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

710 

<555195 

! 

701 1 4  A  40 ! 

<  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.6! 

1.5! 

• 

1436! 

-  ! 

13.0  1  NONE 
! 

1  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/G 

711 

<555196 

< 

701 1 4  A  40  < 

!  < 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 
35.  C! 

6.61 

1.5! 

“ 

1436! 

-  ! 

13.01  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

712 

<555197 

< 

701 14A40! 

(  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

*• 

1436! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  1 

1974 

M/C 

713 

<555198 

t 

701 ! 4A40! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

- 

1436! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

714 

<555199 

< 

701 1 4  A  40 ! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

6.6! 

1.5! 

“ 

1436! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

1974 

M/C 

715 

<555200 

J 

/ 0 1 ! 4  A  40 1 
<  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

6.6! 

1-5! 

“ 

1436! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

716 

<555201 

701 <4440! 

1  < 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.51 

1436! 
-  ! 

13.0! NONE 
( 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

H/C 

717 

<555202 

I 

701I4A40! 

1  < 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.6! 

1.5! 

1436! 
-  ! 

13.01  HONE 

I 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

716 

<555203 

I 

701 (4A40! 

<  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

• 

1436! 
-  ! 

1 3.0 (NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

720 

<552205 

< 

70114A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.51 

1436! 
-  ! 

1 3 • 0 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1974 

M/C 

721 

<552206 

< 

70114A40! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

6.6! 

1.5! 

— 

1436! 
-  ! 

1 3.0 ! NONE 
( 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

1974 

M/C 

722 

<552207 

< 

701J4A40! 

<  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

6.6! 

1.5! 

1436! 
-  ! 

13.0! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

1  l 

1974 

M/C 

723 

1552209 

< 

o 

*# 

«# 

o 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

8.6! 

1.5! 

- 

1436! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

l OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

724 

<552209 

< 

!  701I4A40! 

I  <  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

1436! 
-  ! 

13.0! NONE 

lOM  CINCINNATI! 

!  1 

1974 

H/C 

725 

(552210 

< 

1  701 ! 4 A  40 1 

1  <  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1436! 

13.0! HONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1974 

M/C 

724 

<552211 

< 

1  701 <  4A  40 1 
<  !  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

8.6! 

1.5! 

- 

1436! 
-  ! 

13.0! HONE 
( 

l OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

727 

<552212 

1 

1  701 1 4 A  40 1 
<  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1436! 
-  ! 

13.0! HONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

1974 

N/C 

728 

<552213 

1  70114A401 

<  <  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

e.6! 

1.5! 

“ 

1436! 
-  < 

13.01NONE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

M/C 

729 

1552214 

1 

!  701 1 4 A  40 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

“ 

1436! 
-  ! 

13.01  HOME 
! 

! OH  CINCINNATI! 

(  I 

1974 

M/C 

730 

<611866 

< 

!  69414A40! 

i  !  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1427! 
-  ! 

14. 0! HONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/C 

731 

<611867 

1 

1  694  J4A401 

1  !  1 

195.0! 

193.0! 

35.0! 
35. C! 

6.6! 

1.5! 

“ 

1427! 
-  ! 

1 4  •  0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/C 

732 

1611868 

1 

!  694  <  4A40! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1427! 
-  ! 

14 .0 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/C 

733 

<611869 

< 

!  694  J  4  A  401 

I  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

6.6! 

1.5! 

” 

1427! 
-  ! 

14.01N0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ( 

1979 

M/G 

734 

<611670 

! 

1  69414A401 

<  <  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

6.6! 

1.5! 

1427! 
-  ! 

14.0! HONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  f 

1979 

M/G 

735 

161 1871 
» 

(  694! 4A401 

(  !  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1427! 
-  I 

14 .0! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1979 

M/C 

736 

<611872 

< 

<  694 ! 4A40! 

l  <  < 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.6! 

1.5! 

” 

1427! 
-  ! 

14.0! NONE 

I 

!0H  CINCINNATI! 

!  i 

1979 

M/C 

737 

<611873 

J 

!  69414A401 

1  (  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

6.6! 

1.5! 

* 

1*27! 
-  t 

14 .0! NONE 
! 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/C 

738 

1611874 

< 

t  69414A401 

<  !  < 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

6.6! 

1.5! 

14/7! 
-  ! 

14.0IH0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1979 

M/C 

739 

<611875 

< 

<  694J4A40 ! 

(  <  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

6.6! 

1.5! 

" 

1427! 
-  ! 

14 .0 ! NONE 
! 

JOH  CINCINNATI! 

!  < 

1979 

M/C 

740 

<611876 

< 

!  694I4A40! 

(  <  i 

195.0! 

195.01 

35.C! 
35.  C! 

8.6! 

1.5! 

* 

1427! 
-  ! 

14 .0 1  NONE 
< 

!0H  CINCINNATI! 

;  ; 

1979 

M/C 

741 

<611877 

< 

<  694  <  4 A  40 ! 

!  I  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

6.6! 

1.5! 

• 

1427! 
-  ( 

14.0! HONE 
! 

IOH  CINCINNATI i 
(  ! 

1979 

M/C 

742 

<611876 

! 

!  694  <  4  A  40 ! 
!  1  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

6.6! 

1.5! 

” 

1427! 
-  ! 

14  •  0] HONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  t 

1979 

M/C 

743 

<611679 

1 

1  694I4A40I 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

6.6! 

1.5! 

" 

14271 
-  ! 

14. C! HONE 
! 

! OH  CINCINNATI  1 
!  1 

1979 

M/C 

744 

<611860 

< 

1  694I4A40! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

8.6! 

1.5! 

“ 

1427! 
-  ! 

14 .0 ! NONE 
! 

l OH  CINCINNATI! 

!  i 

1979 

M/C 

745 

<624023 

< 

!  711I4A40! 

1  !  ! 

195.0! 
195. 0J 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1427! 
-  ! 

17.0! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI ( 

!  1 

1080 

M/C 

746 

<624024 

< 

!  71 1 14 A40  i 
I  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1427! 
-  ! 

12 .0 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

<  ! 

198C 

M/C 

747 

<624025 

< 

1  711!4A40! 

!  <  ( 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1427! 
-  ! 

12.0! NONE 
! 

JOK  CINCINNATI! 

1  ! 

1980 

M/C 

748 

<624026 

< 

!  71 1 14A40! 

<  <  < 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1427! 
-  1 

12.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ( 

1980 

M/G 

749 

<624027 

< 

< 

< 

(  71 1 14A40! 

<  !  ! 

!  i  ! 

I  1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

I 

35.  C! 
35.0! 

! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

1427! 
-  ! 
! 
! 

12.0IH0NE 

! 

! 

! 

IOH  CINCINNATI! 

<  < 

!  ) 

<  i 

1980 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


516 


ENfiPl 

DXSTl 

OPERATOR 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

t  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

(20)  H/G 

H/G  750 

! 

( 

TRANSPORT  SERVICES/  ! INC . 
(CONTINUED)! 

162*028 

M/G  751 

162*029 

H/C  752 

162*030 

H/G  753 

162*031 

H/C  75* 

1636865 

H/C  755 

1636866 

K/C  756 

1636867 

H/C  757 

1636866 

H/G  758 

1636869 

H/G  759 

1636870 

H/G  760 

1636871 

H/G  761 

1636872 

H/C  762 

1636873 

H/G  763 

163687* 

H/6  76* 

1631993 

K/G  765 

163199* 

M/G  766 

1631995 

H/G  767 

1631996 

H/G  768 

1631997 

M/G  769 

1631998 

R/G  770 

1631999 

M/G  771 

1632001 

M/G  772 

1632002 

H/G  773 

I632C03 

H/G  77* 

163200* 

H/G  775 

1632C05 

H/G  776 

! 632C06 

M/G  777 

1632007 

H/6  778 

I652C23 

M/6  779 

163202* 

H/G  780 

1632025 

M/G  781 

1632026 

M/G  782 

1632027 

M/G  783 

1632028 

M/G  78* 

1632029 

M/G  785 

1632C30 

H/G  786 

1632031 

M/G  787 

1 632C32 

M/G  788 

1632033 

M/6  789 

163203* 

H/6  790 

1632035 

M/G  791 

1632036 

H/G  792 

1632C37 

H/G  793 

1632C38 

M/G  79* 

1632039 

M/6  795 

U5iCi*Q 

M/G  796 

16320*1 

H/G  797 

16320*2 

H/G  815 

15522*5 

H/6  816 

15522*6 

M/G  817 

15522*7 

M/G  818 

15522*8 

H/G  819 

15522*9 

M/G  820 

1 552250 

I 

1 

! 


1VTCC*  DIMENSIONS  1DRAFT1 

1  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V  E  S  S  E  L  1 

1 

NET 

ICODElLENGTHIBtDTH!  I 

! 

! 

EST  t 

CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  1 

1 

REGIS¬ 

!•••*!  REG.  1  REG. ! LOAD-! 

1 

CARGO  1 

FIXED  1 

EQUIPMENT 

1  TCI  BASE  ! 

YEAR  | 

TER 

!  SEEl //////! /////!  ED  * 

!////////! 

POINT  ! 

LXNE-1 

1 A01  LINE-1  I 

BUILT  ! 

TON¬ 

! PAGE l  OVSR-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) 1 //////////////// !TD| ////////// 1 

OR  1 

NAGE 

1  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT! 

MOVER ( 

ENGERS  1 

(FEED! 

LINE-2 

»E1  LIKE-2  1 

•REBUILT! 

!  t  !  !  !  I  !  !  1 

1  !  J  !  I  •!  !  1  ! 


711 ! AAAO! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*27! 

12.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1980 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

711 !*A*01 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1427! 

1 2 . 0! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1980 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

711 !*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1*27! 

1 2 .0! NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1980 

!  1 

195.05 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

711 i*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1*27! 

1 2  ■  0 ! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1980 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  1 

i 

| 

1 

695!*A*1i 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1561! 

13.0! HONE 

ION 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

l 

I 

695 ! 4 A 41 1 

19$. 0! 

35.01 

6.6! 

- 

1 

1561! 

13.0! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

695 ! *A*1 1 

195.01 

35.0! 

6.6! 

- 

! 

1561! 

1 3 .0 ! NONE 

!  OM 

CINCINNATI! 

1979 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

695 l*  A*1 1 

195.0! 

35-0! 

8.6! 

- 

1 

15611 

1 3 .0 1  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

200.0! 

3S.01 

1.51 

! 

-  ! 

1 

1 

I 

695!*A*1 1 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1 

1561! 

13.0! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

1 

695!*A*1 ! 

195.01 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1561! 

1 3.0 ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1979 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

l 

! 

69St*A*1! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1 

1561! 

1 3 ■ 01  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1979 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

695UA41! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1561! 

1 3 . 0! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1979 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

) 

! 

! 

69$!*A*1 J 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

15611 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

695 !*A*1 ! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1 

1561! 

1  5.0 ! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1979 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

8(3! *A*0! 

195.01 

35.  C! 

10.0! 

- 

1 

1*00! 

14.3! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

!  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

I 

-  ! 

i 

! 

! 

8*3!*A*0! 

195.0! 

35.  C! 

10.01 

- 

I 

1*00! 

1 A.SINCME 

!KY 

PADUCAH  1 

1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

! 

1 

8*3) *A*Oi 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

• 

1*00! 

1 *• 5 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

i 

-  ! 

l 

! 

1 

8(3!*A*0( 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1A.S1N0NE 

1KT 

PADUCAH  I 

1981 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1 

1 

6*3!*A*0! 

195.0! 

55.0! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1*. 5 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1981 

1  1 

19.5-0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

8*3! *A*0! 

195.01 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1  *  .  5 1  NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1911 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

I 

8*3  l*A*0 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1A.51N0NE 

IKY 

PADUCAH  I 

1981 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

277!*A*0! 

195.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1A.5! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

8*3!*A*0I 

195.0! 

35. C! 

1C.01 

1 

1*00! 

14.5 IhONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

! 

-  ! 

I 

! 

t 

8*3! *A*0! 

195.01 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

14.5! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

I 

-  1 

! 

! 

1 

8*3!*A*0! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1*001 

14.5 {NONE 

!KY 

PADUCAH  t 

1911 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

1 

8*3!*A*01 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

«» 

! 

1*00! 

14.5 ! NONE 

Iky 

PADUCAH  1 

1981 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  I 

» 

! 

1 

8*  3 1  *  A  *0 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

14.5 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

I 

1 

8*31 AAAO! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

14.5 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

1  1 

195,0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  J 

1 

I 

i 

843MAA0! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

* 

1*00! 

1 4.5 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

I 

6(3 !  AAAO! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1 4.5 lNONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

6(3!(A(0! 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1 

1*00! 

1*. 5 lNONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1981 

!  ! 

195.01 

35.  C! 

1.61 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

6(3  !(A(Oi 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1A.5IN0NE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

I 

6(31 (A(0! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1 4.5 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

C.6! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

8*3!*A(0! 

195.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

14.5  lNONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

I 

I 

643!*A(0! 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

- 

! 

1*001 

14.51  NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

| 

1 

8*31 4A401 

195.01 

35, C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

14.SIN0NE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

1  1 

195.0! 

35,0! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

t 

8*314**0! 

195.0! 

35, C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1  *  ■  5 ! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

8*3 ! 4 A  401 

195.01 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1*00) 

14.5  lNONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

) 

-  1 

! 

! 

1 

8A31AAA0! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1*. 51  NONE 

IKY 

PAOUCAH  ! 

1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

84  3 1 4 A  401 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

I 

1*00! 

1*  .5 (NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

6*3! AAAO! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1*.5| NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

64314AA0! 

,95.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

1*.  5 1  NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1981 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

I 

! 

6*3 1AAA0I 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

14.5IN0NE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

| 

I 

1 

e*3t*A*0! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1 

1*00! 

1*.  51  NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1981 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

8*3 !*A*0! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

! 

1*00! 

14.S1N0NE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

I 

! 

JI  *»«•»«.•  i 

1 95 . C! 

35. C! 

n  n$ 

- 

i 

1*09! 

IKY 

PAOUCAH  ) 

1981 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

1 

84314A  40 ! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

l 

1*00! 

1 4.5 lNONE 

IKY 

PAOUCAH  ! 

1981 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

1 

8431AAA0! 

195.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

i 

1*00! 

14.51  NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

7661***0! 

200.0! 

35. C! 

6.6! 

- 

! 

1561! 

1 3 . 0  !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197* 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

#.M 

! 

-  ! 

f 

! 

I 

766 ! AAAO! 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1561! 

13.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI  1 

1974 

1  1 

200.0! 

35. C! 

i.*: 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

7661AA40I 

200. 0! 

35. C! 

8.6! 

- 

! 

1561! 

1 3. 01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197* 

1  ! 

20C.01 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

76614AA0! 

200.0! 

35.  C! 

A. 6! 

- 

! 

1561! 

13.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197* 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.*! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

766 14A40 J 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

! 

1561! 

13.01  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197* 

!  t 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

766! *A*0! 

200.01 

35. C! 

8.6! 

- 

1 

1561! 

13.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197* 

1  I 

!  1 

1  1 

200.0! 

! 

! 

35.01 

l 

I 

1.*! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

TAILt  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCRl 

1 

IVTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

{CAPACITY! 

MICH-  ( 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

IXSTl 

OPERATOR 

! 

NET  ICQDElLENCTHieRDTMl 

1 

) 

! 

ESI  t  CAR6C  HARDLINE 

IS  I0PERAIIK6  1 

« 

RCC.  1 

OAD-J 

ITCI 

BASE  ! 

Rt<ii  1  L 

!  COAST 

TER  1  SEE !//////!/////! 

ED  ! 

! //////// 1 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-t  1 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

J  GUARD 

TON-  1PACE1 

OVER-lOVCR-l/////! 

HORSE] 

MASS-  ! (LIGHT) !//////////////// 1TD! ////////// ! 

OR 

I  HUMBER 

NACE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT! 

MOVER! 

ENGCRS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE-2  ! *Rf BUILT 

(20) 

M/C 

TRANSPORT  SERVICES/ 

! 

! 

1  INC. 

1  1 

1  1 

1  1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  ! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

A/C 

•  21 

1552251 

74614A40! 

200;0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

13. 0 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  t 

200*01 

35. C! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

! 

M/C 

822 

1552252 

76614A40! 

200.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1561! 

13.0!NGNE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

200*0! 

35. C* 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

M/C 

823 

1552253 

7w6!4A40! 

200.01 

3S.C! 

8.6! 

- 

1561! 

13.01N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

I 

! 

! 

M/C 

825 

1552255 

766 ! 4 A  40! 

200.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1*  i 

200.01 

35.0! 

1.4! 

.  i 

! 

! 

1 

M/C 

826 

!  552256 

76614A40! 

20C.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1561! 

13.OIN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

20C.0! 

3S.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

1 

M/C 

C27 

1552257 

76614A401 

200.01 

35. C! 

0.6! 

- 

1561! 

13.0IR0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

M/C 

828 

1552258 

74614A40! 

200.01 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

1 3 .0! NONE 

!  OK 

CINCINNATI! 

1974 

I 

!  1 

20C.0I 

35. C! 

1.4! 

“  1 

! 

! 

! 

M/C 

829 

1552259 

746 1 4 A  40! 

200.01 

35. C! 

8.6! 

- 

1561! 

1 3 . 0  1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  t 

2CC.01 

35.01 

1.41 

-  ! 

! 

! 

! 

M/C 

030 

1436075 

73014*41 ! 

20C.01 

35. C! 

8.6! 

- 

1561! 

13. 0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1901 

! 

!  1 

200.01 

35.01 

1.4! 

-  1 

! 

! 

I 

M/C 

<31 

! 636876 

73014A41 1 

20C.01 

35.  C! 

9.6! 

- 

1561! 

1 3 .0  ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  i 

20C.01 

35.  C! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

! 

M/C 

832 

I  636077 

73014A41I 

2CC.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

15611 

13.0!  HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

1 

M/C 

633 

!436078 

730 i 4 A  41  ! 

200.0! 

35. Cl 

8.6! 

- 

1561 1 

13.0INOME 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.4! 

-  I 

| 

! 

1 

M/C 

134 

1436079 

73014A41! 

200.01 

35. C! 

0.6! 

- 

1561! 

13 .0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

(  i 

2CC.01 

35.  Cl 

1.4! 

-  1 

! 

( 

1 

M/C 

835 

1636000 

73Q14A41! 

200.01 

35. C! 

8.6! 

- 

1561! 

13.0IH0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1991 

I 

1  I 

20C.0I 

35. C! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

i 

M/C 

636 

1636081 

73014*41! 

200.01 

35. C! 

8.6! 

- 

1561! 

13.01  ROHE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.4! 

-  1 

• 

! 

1 

M/C 

837 

1636082 

73014A411 

200.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

1 3 . 0  2  NONE 

!  OK 

CINCINNATI! 

1981 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  I 

! 

I 

I 

M/C 

638 

1636883 

73014A41! 

200.01 

35.01 

8.6! 

• 

15611 

13.0!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1901 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

1 

! 

M/C 

839 

!  636814 

73014A41! 

200.01 

35. Cl 

9.6! 

- 

1561! 

13.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1901 

! 

!  1 

20C.01 

35.01 

1.4! 

-  1 

! 

! 

! 

M/C 

840 

! 634835 

73014A41I 

200. 0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

13.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1901 

! 

1  t 

200.01 

35.01 

1.4! 

-  f 

I 

! 

t 

M/C 

841 

1436896 

730! 4441 ! 

20C.0I 

35. C! 

8.6! 

- 

15611 

1 3.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1901 

! 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

1 

M/C 

142 

1636087 

7301 4A41 1 

20C.0! 

35. Cl 

8.61 

- 

1561! 

1 3 . 0 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

t.4! 

-  1 

> 

! 

! 

M/C 

843 

1636848 

73014A41! 

20C.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1561! 

ll.OINONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

! 

! 

M/C 

844 

1636089 

73014A41! 

20C.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1541! 

13.0IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

M/C 

845 

1632C08 

91514*40! 

20C.0! 

35.  Ci 

10.0! 

- 

1600! 

14.6IHCNE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1901 

1 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

! 

I 

M/C 

846 

1632C09 

91S14A401 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

1 4. & ! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1901 

t 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

M/C 

147 

I632C10 

9t5UA40i 

200.0! 

35. Cl 

10.0! 

- 

16CCI 

14.6! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1901 

! 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

M/C 

648 

1 632C11 

91S14A40! 

20C.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

14. 61  NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1901 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

( 

1 

M/C 

849 

l 632012 

91 514*401 

200.01 

35.  C! 

10.01 

- 

1600! 

1 4. 61  ROHE 

IKY 

PADUCAH  1 

1981 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

I 

M/C 

050 

1 632C1 3 

91514A401 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

U.6IR0HE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1901 

1 

i  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

M/4 

851 

1 632C14 

•  1  5 14A40I 

20C.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1600! 

14.6! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1901 

1 

1  1 

200.01 

3*  .01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

M/C 

052 

1632015 

91514A40! 

20C.01 

35. C! 

10.0! 

•» 

1600! 

14.6 1  NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

* 

1  1 

20C.OI 

35. C! 

1.5! 

-  f 

! 

! 

! 

M/C 

853 

1632C16 

91514A40! 

20C.01 

35.  C! 

10.0! 

- 

1600! 

14.61N0NE 

!ky 

PADUCAH  ! 

1981 

1 

!  ! 

20C.01 

35-0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

M/C 

054 

1632017 

915*4*40! 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1600! 

1  4.6! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

i 

i  ; 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

M/C 

855 

1632C18 

91  3  i 4 A*oi 

200.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1600! 

1 4.6! NONE 

IKY 

PADUCAH  1 

1901 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

i 

! 

1 

M/C 

856 

1632C19 

91S14A40! 

20C.01 

35.0! 

10.0! 

» 

160C! 

14. 6j  NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1901 

1 

!  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

! 

M/C 

857 

I632C20 

91514A401 

20C.0! 

35. CJ 

10.0! 

- 

1600! 

14.6JN0NF 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

! 

!  1 

200. U! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

M/C 

850 

1632C21 

91 514A401 

20C.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1600! 

14 .6 !  NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1981 

1 

t  1 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

< 

-  1 

! 

! 

! 

fl/C 

659 

1 632C2? 

51S14A40! 

200.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1600! 

1  4 .6! NONE 

!ky 

PADUCAH  I 

1901 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

J 

M/C 

860 

1593414 

72614*45! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

167li 

19.1! NONE 

! 

! 

1970 

1 

t 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

1 

M/C 

861 

1593415 

72614A45! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1679! 

19-1 ! NONE 

! 

! 

1978 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

I 

! 

1 

M/C 

662 

1593416 

72614*45! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1679! 

19-1 !HONE 

! 

! 

1970 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

; 

-  ! 

! 

! 

t 

M/C 

063 

1593417 

1 

72614*41 ! 

1  ! 
71114*41! 

200.0! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

1C.0! 

' 

1679! 
-  ! 
1670! 

19.1 (NONE 
! 

16.0! NONE 

! 

! 

J 

t 

1978 

1979 

1 

!  .  ! 
71114A411 

2CC.O! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

1.5! 

-  ! 
1670! 

! 

16.0! NONE 

1 

t 

1979 

! 

!  1 

20C.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

i 

i 

M/C 

S66 

667 

1611702 

1 

711 14*41 ! 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 
35.0 

1C.0! 

1-5! 

10.0! 

' 

j 

1670! 
-  ! 
1670! 

16 .0! NONE 
! 

1 6 . 0 ! NONE 

i 

i 

i 

i 

1979 

! 

! 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

19.1! NONE 

! 

! 

| 

I  1 

73014A45! 

20C.0! 

35. C! 
35.01 

1.4! 

9.0! 

-  ! 
1600! 

! 

19.0! NONE 

e 

f 

1 

200.0! 

200.0! 

i 

! 

1  1 

35.0! 
35.  C! 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1600! 

! 

19.0 l NONE 

1 

1  1 
73014A45! 

J 

I960 

20C.O! 

2C0.0! 

35.  C! 
35.0! 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1600! 

1 

19.01N0NE 

1 

! 

1 

1  1 
730I4A451 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

1.5! 

9.0! 

-  ! 
1600! 

! 

19.01N0KE 

1980 

1 

1  i 

200.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

M/C 

073 

163C263 

105214*41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1664! 

14.0! NONE 

! 

1 

1980 

1 

1  1 

200. 0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

M/G 

900 

1444932 

• 

676! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1416! 

14 . 0 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI ! 

1902 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  t 

! 

* 

! 

M/C 

901 

1644933 

67614A40! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1416! 

14.0! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1982 

I 

! 

!  1 

!  ! 

(  1 

195.0! 

! 

! 

35.C! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

! 

518 _ 

Elill 

OIST!  OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AND  HUPBER 


TABLE  2  -  RESCRIPT IOH  OF  VE: 


!  COAST 
I  6UARP 
1  PURSER 


IVTCC1  DI PENSIONS  !  DRAFT !  ! 
NET  ICODEILENSTHIBROTH!  !  ! 
IESIS-!**aa|  PEC.  !  RE0.1LOA0-!  ! 
TEA  !  SEE  I//////!/////!  CO  I  ! 
TON-  IPASC!  OVER-iOVE A- !/////!  HORSE! 
NAtE  !  IV  !  ALL  I  ALL  1LISHTI  POWER 


SELS 

APACITTl  NISH-  I  !  V  £  S  S  E  L  I  1 

!  EST  !  CARSO  HAN0L1PS  IS  IOPERATINS  I  ! 

CARSO  !  FIXER  I  ESUIPPENT  !TC!  BASE  I  TEAR  1 

mum  point  !  line-i  iaoi  lihe-i  !  built  ! 

PASS-  ( CL ISHT) ! ////////// ////// !T0! ////////// I  OR  ! 
ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£I  LINE-2  !*AE8U1LT! 


(20)  M/G  TRANSPORT 

SERVICES# 

! 

! 

1  INC. 

1 

1 

1 

1  I  ll 

1  !  1  ! 

1  1  1  1 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

i  l 

! 

1 

! 

M/G  902 

(CONTINUED) ! 

1666936 

1 

l 

11  11 
676UA60!  195.01  35*01 

e.6i 

- 

1 

1 

! 

1416! 

14.0! NONE 

ioH  CINCINNATI! 

1962  ! 

i 

1 

1  1  195.01  35.01 

t.o! 

! 

-  .  ! 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

1982  ! 

j 

p/6  903 

1666935 

1 

676! 6A601  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1416! 

14.0! NONE 

1 

1  1  195.01  35.01 

1.6! 

1 

-  1 

! 

!  1 
IOH  CINCINHATII 

1982  ! 
1 

M/6  906 

1666936 

1 

676UA401  195.01  35.0! 

8.6! 

- 

I 

1416! 

14.0! NONE 

M/C  903 

! 

1666937 

1 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

67614A401  195.01  35.01 

1.6! 

8.6! 

- 

! 

1 

-  i 
1416! 

! 

14 .0 ! NONE 

1  1 
IOH  CINCIHNATII 

1982  I 

1 

] 

1 

l  1  195.01  3S.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 
IOH  CINCINNATI t 

1982  1 

M/6  906 

1666938 

1 

676 1 6A4D1  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1 

1416! 

14. 0! NONE 

1 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1  1 
IOH  CINCIHNATII 

1 

1982  1 

j 

M/6  907 

1666939 

1 

67614A40!  195.01  35.01 

8*6! 

- 

1 

1416! 

14*  0! NONE 

J 

l  l  195.01  3S.CI 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

1982  1 

M/G  906 

1666960 

1 

676146401  195.0)  35.01 

8.61 

- 

! 

14161 

14 .0 ! NONE 

I 

1 

!  1  195.0!  35.01 

1.6! 

I 

"  ! 

! 

1  ! 
tOH  CINCINNATI! 

1982  1 

M/6  909 

1666961 

1 

67614A401  195.0!  35.01 

8.6! 

- 

! 

1416! 

14.0 !  NONE 

M/6  910 

1 

1666962 

1 

l 

1  1  195.01  35.01 

676I4A40!  195.0!  35.01 

1.6! 

8.6! 

- 

( 

! 

-  ! 
1416! 

! 

14.0! NONE 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

1962  1 

i 

1 

!  1  195.01  35. Cl 

1.6! 

( 

-  ! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1982  1 

i 

M/G  911 

1666963 

1 

67614A40!  195.01  35.01 

8.6! 

- 

! 

14161 

14.0! NONE 

| 

| 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1982  ! 

M/6  912 

1666966 

» 

676 1 4 A  40 1  195.01  35. C! 

8.6! 

- 

! 

1416! 

14.0! NONE 

M/6  913 

1 

166696$ 

I 

i 

1  1  195.01  35.0! 

676I4A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.61 

- 

! 

! 

-  ! 
1416! 

! 

14.01  NONE 

1  1 

1  OH  CINCINNATI! 

1962 

M/6  916 

! 

1666966 

1 

1 

1  1  195.01  35.01 

676UA40!  195.0!  3S.GI 

1.6! 

8.6! 

- 

! 

! 

-  i 
1416! 

! 

14.0! NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1982 

| 

| 

1  1  195.0)  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/6  913 

1666967 

1 

67614A40!  195.01  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1416! 

14.0 !  NONE 

M/6  916 

1 

1666968 

1 

1 

1  1  195.0!  35.01 

67614A401  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.6! 

- 

! 

! 

-  ! 
1416! 

! 

14.0! NONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/G  917 

1666969 

1 

1 

1  1  195.01  35.01 

67614A40!  195.01  35. C! 

1.6! 

8.6! 

- 

! 

! 

-  ! 
1416! 

I 

14.0! NONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1962 

M/6  916 

l 

1666950 

! 

1 

1  |  195.0!  35.0! 

67614A40!  195.01  35. C! 

1.6! 

8.6! 

- 

! 

! 

-  ! 
1416! 

! 

14.0! NONE 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1962 

M/G  919 

1 

1666951 

1 

I 

1  1  195.01  35.0! 

67614A40!  195.0!  35.0! 

1.61 

8.6! 

- 

! 

1 

-  ! 
1416! 

! 

14. 0! NONE 

!  1 
IOH  CINCINHATII 

1982 

f 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 
ION  CINCINNATI  1 

1982 

M/G  920 

1666952 

! 

67614A40)  195.01  35.01 

8.6! 

- 

I 

1416! 

14.0) NONE 

M/G  921 

1 

1666953 

I 

1 

!  1  195.0!  35. Cl 

6/614A401  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.6! 

- 

! 

! 

-  1 
1416! 

! 

14.0 !  NONE 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/6  922 

! 

1666956 

I 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

67614A40!  193.0!  35.0! 

1.6! 

8.6! 

. 

1 

! 

-  ! 
1416! 

! 

14.0! NONE 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/6  923 

1 

1666955 

I 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

6761 4A40!  195.01  35.01 

1.6! 

8.6! 

- 

! 

! 

-  ! 
1416! 

! 

14.0! NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1932 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.61 

I 

-  I 

! 

I  I 

ION  CINCINNATI! 

1962 

r/6  926 

1666956 

1 

67614A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1416! 

14.0 ! NONE 

M/G  925 

! 

1666886 

1 

1 

1 

!  1  195.0!  35.01 

67614A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.6! 

. 

1 

! 

-  ! 
1416! 

! 

14.0! NONE 

1  1 
IOH  CINCINNATI! 

1982 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

■  | 

( 

1  J 

ION  CINCINNATI! 

1982 

M/6  926 

1666885 

1 

676I4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1 

1416! 

14.01NONE 

M/G  927 

1666886 

1 

! 

!  !  195.0!  35.01 

67614A40!  195.01  35.01 

1.6! 

8.6! 

- 

1 

( 

-  1 
1416! 

1 

14.0! NONE 

I  I 

ION  CINCINNATI! 

1982 

H/6  928 

1 

1666887 

1 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

676UA40!  195.0!  35.01 

1.6! 

8.6! 

- 

I 

i 

-  ! 
1416! 

! 

14 .01  NONE 

I  1 

IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/6  929 

1 

1666888 

! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

676I4A40!  195.01  35.0! 

1.6! 

8.6! 

- 

i 

i 

-  t 
1416! 

! 

14.01  NONE  • 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1982 

M/6  930 

1 

1666889 

1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

676I4A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.61 

- 

! 

! 

-  1 
1416! 

! 

1 4.0! NONE 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1982 

M/G  931 

1 

1666890 

1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

67614A40!  195.0!  35.01 

1.6! 

8.6! 

- 

! 

1 

-  ! 
1416! 

) 

14.0! NONE 

!  1 

1  OH  CINCINNATI! 

1982 

l 

! 

1  1  195.0!  35.01 

1.6! 

1 

-  1 

! 

I  1 

1  OH  CINCINNATI! 

1932 

M/6  932 

1666891 

1 

676 14A401  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1416! 

14.0! NONE 

| 

1 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/6  933 

1666892 

1 

67614A40!  1/5.0!  35.0! 

6.6! 

- 

! 

1416! 

14.O1N0NE 

| 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1982 

H/6  936 

1666893 

1 

67614A40!  195.0!  35.0! 

6.6! 

- 

! 

1416! 

14.0 ! NONE 

1 

I 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/G  935 

1666896 

! 

67614A401  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

1 

1416) 

14 .0 1  NONE 

1 

1 

)  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  t 

IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/6  936 

1666895 

1 

676I4A40!  195.0!  35.0! 

6.6! 

- 

! 

1416! 

14.0! NONE 

H/6  937 

1 

1666896 

1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

67614A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

8.6! 

- 

! 

! 

“  ! 
1416! 

! 

U.OINONE 

!  ( 
!0H  CINCINNATI! 

1982 

J 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

I 

-  I 

! 

1  J 

!0H  CINCINNATI! 

1982 

M/6  936 

1666897 

! 

67614A40!  195.0!  35. C! 

8.6! 

- 

! 

1416! 

U.OINONE 

M/6  939 

1 

1666898 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

676I4A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

6.6! 

- 

! 

! 

-  ! 
1416! 

! 

U.OINONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/6  960 

1 

1666899 

! 

1 

!  I  195.0!  35.C1 

676I4A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

3.6! 

- 

! 

! 

-  1 
1416! 

! 

U.OINONE 

f  ! 

IOH  CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

!  i  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/C  911 

1666900 

1 

676! 4A40!  195.0!  35. C! 

8.6! 

- 

i 

14161 

U.OINONE 

1 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  f 

! 

!  J 

! OH  CINCINNATI! 

1982 

M/6  962 

1666901 

1 

67614A40!  195. 0!  35.0! 

6.6! 

- 

1 

1416! 

U.OINONE 

| 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  1 

IOH  CINCINNATI! 

1982 

M/G  963 

1666902 

1 

676UA40!  195.0!  35. C! 

8.6! 

- 

! 

1416! 

U.OINONE 

1 

I 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

1982 

M/G  966 

1666903 

1 

676I4A40!  195.0!  35.0! 

8.6! 

- 

! 

1416! 

U.OINONE 

1 

1 

! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

!  !  I  ! 

1.6! 

! 

! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1 

!  1 

(7?)  V ADAM  tOSF# 

INC. 

1 

1 

I 

1 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

J7.uiKQ ME 
! 

! 

!  i 

!  ! 

I LA  KEa  I 

!  ORLEANS  ! 

!  1 

MADAM  HOSE 

1563077 

! 

1 

I 

t 

1 

5213*35!  55.0!  20. C! 

!  !  55.0!  20.0! 

!  !  !  ! 

7.0! 

4.5! 

! 

600! 

! 

1 

-  1 

! 

iff! 

(32)  MADAME#  INC 
CAMT.  HE8CAT 

j 

i 

1652365 

! 

1 

! 

!  1  t  t 

!  i  !  ! 

9713A36!  -  !  -  ! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

900! 

! 

94! 

I 

! 

32.0! 

!  ! 

!  1 

!LA  VENICE  ! 

1982 

1 

1 

1 

1 

!  !  65.0!  25.0! 

!  !  !  I 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

!  I 

!  1 

a  i 

(26)  MADELINE  ISLAND  f EMMY 

i 

LI InE# 

1 

I 

!  !  !  ! 

1  !  j  i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1  > 

!  ! 

j  I 

INC* 

ISLAND  QUEEN 

1 

1506192 

! 

! 

5011A12!  71.0!  34.2! 

8.0! 

500! 

50! 

28.0! NONE 

1WI  LA  POINTS  1 

1966 

I 

1 

!  !  75.0!  34.2! 

7.0! 

! 

150! 

! 

!  I 

!WX  LA  POINTE  1 

1985 

MADELINE 

1669921 

1 

S511A13!  86.5!  35.C! 

7.0! 

65011 

20! 

20.0! NONE 

| 

1 

!  {  90.0!  35.0! 

5.0! 

! 

150! 

!  1 
!UX  LA  POINTS  ! 

1962 

NXCKCVO  IT 

1288696 

1 

68I1A12!  64.0!  32.0! 

7.5! 

227!  f 

10! 

20.0 !  NONE 

1 

1 

! 

! 

!  !  65.0!  32.0! 

!  !  !  ! 

6.0! 

! 

! 

! 

ISO! 

! 

! 

! 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

1 

!  !  !  ! 

!  !  !  1 

! 

! 

! 

1# 

! 

VEKXCL! 

! 

ES  ! 

!  1 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EN«»I 

iVTCCf 

DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HICK-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  i 

BIST!  OPERATOR 

NET  ICODElLENCTHlBROTHt 

! 

! 

! 

EST  (  CARSO  HANDLING 

!  S  IOPERATINS  ! 

»£«$-!*•**! 

RES.  ! 

REC.ILOAR-! 

! 

CARSO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

TEAR 

)  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! //////// ! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

UNE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBEA 

(  SUARD 

TON-  ! PACE  1 

OVER- (OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !T0{ ////////// I 

OR 

1  NUMBER 

NACE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  1LIGHT! 

POWER! 

EHSERS  ! 

(FEET)!  LINE-? 

ICE! 

LINC-2  ! ‘REBUILT! 

(20)  MADISON  COAL 

t  SURELY 

I 

! 

coi. 

i  1 

!  ! 

!  1 

l 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

C  T  JONES 

1223470 

12913A36! 

92.1! 

26.11 

4.3! 

700! 

-  | 

27.5 ! NONE 

!WV 

CHAALESTONl 

1964 

I 

1  ( 

10C»0! 

26.1! 

4.3! 

1 

-  i 

! 

1 

! 

CHARLESTON 

1254269 

29913A36! 

115.7! 

28.C! 

7.5! 

1600! 

-  j 

30.0! NONE 

IWV 

CHAALESTONl 

1947 

1 

I  ! 

145.0! 

28. C! 

2.0! 

! 

i 

1 

! 

CRESCENT  CITY 

12741*4 

442J3A36! 

136.21 

34.0! 

9.8! 

3800! 

-  j 

30. 0 i NONE 

IWV 

charleston! 

1958 

1 

!  ! 

148.0! 

34. Cl 

9.8! 

! 

-  j 

1 

! 

! 

E  C  MARSHALL 

1262831 

42I3A35! 

75.0! 

20. C! 

6.0! 

800! 

-  l 

35 .0! NONE 

IWV 

PORT  ! 

1951 

I 

!  1 

75.0! 

20.01 

5.6! 

1 

-  j 

! 

! 

AHHEAST  1 

FRED  WAY 

1249216 

56! 3  A  36 ! 

137.4! 

27.0! 

7.6! 

1350! 

-  i 

38.0 ! NONE 

!WV 

CHAALESTONl 

* 

1978 

I 

|  | 

145.0! 

27.0! 

6.2! 

i 

-  j 

! 

! 

1 

IRON  DUKE 

12*6*5* 

62  !  3 A 3 6 f 

45.0! 

21.  Cl 

S.6! 

800! 

29.6! NONE 

!VV 

PONT  1 

1964 

1 

t  1 

65.0! 

21.3! 

5.6! 

i 

-  j 

! 

! 

AWHEAST  1 

J.  S«  LEWIS 

1230436 

141 I3A361 

161.8! 

30. Cl 

5.7! 

16001 

-  j 

29.5 ! NONE 

!WV 

CHARLESTON  1 

1931 

1 

!  i 

162.0! 

30.2! 

S.O! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

LUCEDALE 

(624644 

48I3A36I 

SC. 21 

20.2! 

8.2! 

600! 

-  j 

38 .0 ! NONE 

IWV 

CHANLESTON! 

196C 

I 

1  ! 

52.0! 

20.21 

8.2! 

i 

-  j 

! 

! 

! 

MAJOR 

1 22(074 

4913A36! 

64.7! 

18.0! 

2.7! 

335! 

18.0!  NONE 

!WV 

PORT  ! 

* 

1983 

i 

1  1 

8C.2! 

18.2! 

2.7! 

! 

-  i 

I 

! 

ANHEAST  I 

MILTON 

1560309 

82I3A36I 

57.2! 

22. 2! 

8.2! 

800! 

38. 0 ! NONE 

IWV 

CHAALESTONl 

1974 

1 

1  i 

6C.0! 

22.2! 

8.2! 

! 

! 

I 

I 

MORRIS  HARVEY 

1265183 

4013*36! 

56.0! 

19. C! 

10.0! 

900! 

-  i 

19.0! NONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1953 

1 

1  1 

42.0! 

19. C! 

*.0! 

! 

! 

! 

! 

RELIANT 

127*506 

14213A36I 

82.91 

28.0! 

7.8! 

900! 

33 .0 ( NONE 

!VV 

CHAALESTONl 

1959 

1 

t  ( 

9C.0! 

28.0! 

7.8! 

! 

I 

! 

! 

THOMAS  V.  HINES 

(26314* 

209J3A36! 

117.0! 

27.5! 

10.81 

2800! 

39.8! NONE 

! 

! 

1952 

1 

1  1 

124.0! 

27.5! 

10.8! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

TOM  COOK 

1 277(*1 

1SJ3A36! 

37.5! 

13.9! 

5.01 

220! 

-  | 

20.0 ! NONE 

!  W  V 

CHARLESTON! 

1958 

! 

1  1 

42.0! 

14.0! 

4.6! 

1 

! 

! 

i 

WEST  VIRGINIA 

1507147 

514J3A361 

15C.0! 

42.  C! 

11.0! 

5200! 

48.0  NONE 

IWV 

charleston! 

1947 

1 

1  1 

150. 0! 

42.0! 

10.5! 

1 

! 

! 

! 

ABC  6E 

1  - 

237I4A47J 

135.0! 

27.  C! 

7.5! 

650! 

10.1 ! NONE 

Ivy 

CHAALESTONl 

1981 

1 

1  1 

135.0! 

27.0! 

1.7! 

! 

-  J 

I 

! 

! 

ABC  215 

,  - 

42S14A47! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  | 

1000! 

1 0. 0 ! NONE 

luv 

CHARLESTON! 

1984 

t 

1  1 

175.01 

26. C! 

1.5! 

1 

-  f 

! 

! 

I 

ABC  21* 

j  - 

42514A471 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

10.0! NONE 

!WV 

CHAALESTONl 

1981 

1 

1  1 

175.01 

26. C! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

ABC  221 

I  - 

42S14A471 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  f 

1000! 

10.0! NONE 

!WV 

CHAALESTONl 

1981 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

ABC  222 

1  - 

42514A471 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  | 

1000! 

1 0 .0 ! NONE 

Ivv 

CHAALESTONl 

198C 

1 

1  1 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

ABC  223 

j  - 

425I4A47! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1C00! 

10.0! NONE 

IWV 

CHAALESTONl 

1981 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

! 

ABC  222 

j  - 

42514A47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

IWV 

CHAALESTONl 

1980 

1 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

| 

! 

I 

AeC  229 

1  - 

425UA47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.01  NONE 

Ivv 

CHAALESTONl 

1982 

1 

1  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

ABC  230 

,  - 

42514A47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  1 

1000! 

10.0 ! NONE 

!WV 

CHAALESTONl 

1981 

» 

1  t 

175.01 

26.0! 

1.51 

1 

-  f 

! 

! 

! 

ABC  231 

j  - 

42514A47! 

175.0! 

24. C! 

9.0! 

-  1 

10C0! 

10.0! NONE 

!WV 

CHAALESTONl 

1980 

1 

!  ( 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

1 

ABC  233 

|  ------ 

42514A47I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  I 

1000! 

10.0JN0NE 

!W 

CHAALESTONl 

1959 

1 

1  1 

175.0! 

26. C» 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

ABC  235 

425 1 4A47I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0 ! NONE 

IWV 

CHAALESTONl 

1967 

! 

1  1 

175.0! 

26.01 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

ABC  236 

1  - 

42514A47! 

175.01 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1967 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

| 

AEC  237 

J  -•••«- 

42514A471 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  I 

1000! 

10.0! NONE 

!wv 

CHAALESTONl 

1967 

! 

1  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

ABC  238 

1  - 

425 1 4A47J 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

1000! 

10.0! NONE 

IVV 

CHARLESTON! 

1967 

! 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

l 

I 

! 

! 

ABC  239 

1  - 

4251 4A47 ( 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

1000! 

10.0INONE 

IWV 

CHARLESTON! 

1967 

1 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  | 

I 

( 

! 

ABC  240 

1  - 

425UA47I 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0 ! NONE 

IWV 

CHAALESTONl 

1967 

I 

(  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

I 

ABC  241 

l  - 

425! 4*47! 

175.0! 

24. C! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0 ! NONE 

!VV 

CHAALESTONl 

1967 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

AEC  242 

j  - 

42514A47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

1000! 

10.0! NONE 

Ivv 

CHAALESTONl 

1967 

1 

i  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

! 

} 

! 

ABC  243 

425 ! 4A  47! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

1000! 

10.C! NONE 

IWV 

CHAPLESTON 1 

1967 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  J 

r 

! 

! 

ABC  244 

42514A47J 

175.0! 

26. Cl 

9.0! 

1000! 

10.0 ! NONE 

Ivv 

CHAALESTONl 

1967 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

AEC  245 

!  - 

425I4A47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0 {NONE 

!WV 

CHARLESTON! 

1968 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

! 

I 

! 

ABC  246 

!  - 

42514A47! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

1000! 

10.01NONE 

!«V 

CHAALESTONl 

1968 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  J 

l 

! 

I 

ABC  247 

1  - 

425I4A47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

10 . 0 1  NONE 

!WV 

CHAALESTONl 

1968 

i 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  i 

» 

! 

! 

ABC  243 

1  - 

425J4A47! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  J 

ioooi 

1 0.0 } NONE 

!VV 

CHAALESTONl 

1968 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

ABC  24* 

425I4A47I 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

10.0IN0NE 

IWV 

CHARLESTON! 

1968 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

1 

ABC  250 

1  - 

42514A47! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

1000! 

10.0! NONE 

Ivv 

CHARLESTON! 

1968 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

» 

ABC  252 

l  - 

42514A47! 

175. o: 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

iwv 

CHARLESTON! 

1969 

1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  253 

425!4A46! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

1000! 

10.0! NONE 

!WV 

POST  I 

1969 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AMHERST  ! 

APC  254 

1  - 

425I4A47! 

175.0! 

26.0! 

9.01 

-  J 

1000! 

10.0! NONE 

!  MV 

CHAALESTONl 

1969 

! 

!  ! 

175.0* 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

AEC  400 

j  - - 

4?  5 ! **  40} 

175,0! 

24.0* 

9*0! 

-  i 

tO.C!J!CKC 

IVV 

vni«iti • OH! 

1955 

t 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

1 

1 

ABC  401 

425J4A40! 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0! NONE 

ivv 

CHAALESTONl 

1955 

1 

!  f 

175.0! 

26.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  402 

»  - 

425UA40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  f 

1000! 

10.0! NONE 

IWV 

CHAALESTONl 

1955 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  4C3 

42514*40! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  ! 

1000! 

10.0 ! NONE 

Iwv 

CHARLESTON! 

1948 

I 

1  1 

175.0! 

26.0! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

AEC  404 

1  - 

425 !  4*40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

1000! 

10.0! NONE 

!  WV 

CHAALESTONl 

1957 

1 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  1 

! 

I 

! 

ABC  405 

1  - 

419J4A40! 

175.01 

26.0! 

8.0! 

-  | 

950! 

10.1 ! NONE 

!VV 

CHAALESTONl 

19S7 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  1265 

1  ------ 

12714*43! 

10C.0! 

26.0! 

6.0! 

-  j 

350! 

9.1 (NONE 

!VV 

CHAPLESTON! 

1965 

1 

1  1 

1 CC.O! 

26.  Cl 

1.3! 

! 

•  i 

! 

! 

j 

ABC  3142 

200I4A43! 

108.0! 

36.  C! 

S.O! 

-  | 

3  5  0  i 

6.5! NONE 

!  WV 

PORT  ! 

1958 

t 

!  ! 

106.0! 

36. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AMHERST  ! 

KCI  273 

1  - 

300J4A43! 

9C.0J 

44. C! 

4.6! 

-  ! 

500! 

8. 0! NONE 

!VV 

PORT  ! 

1940 

I 

! 

1 

1  1 

1  1 
1  1 

9C.0! 

! 

44. C! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

1 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AMHERST  ! 

! 

! 

ABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


520 


ENCR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AAR  RUBBER 

I  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

!  1VTCC! 

!  NET  iCCDEl 
IRECISM****! 

1  TER  1  SEE! 
!  TON-  (PAGE! 
!  NAGE  1  IV  ( 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 
LENwTHitRDTh!  ! 

RIG.  1  REG.ILOAD-! 
//////!/////!  ED  { 
OVER”! OVER- 1///7/! 
ALL  1  *LL  1LIGHTI 

1  CAPACITY!  MICH-  1  (VESSEL 

!  1  EST  |  CARGO  HANDLING  !S  10PERATXNG 

!  CARGO  !  FIXED  (  EQUIPMENT  ETC !  BASE 

f //////// f  POINT  1  LINE-1  t AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !/////// F////////! TO! ////////// 
POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LXNE-2  ICE!  LINE-2 

1 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(11)  MACANN/  V.  r./  CCRP. 

1  l  ! 

i  1  1 

1  1  ( 

! 

1 

I 

1 

l 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CAPTAIN  HIKE 

1567666 

1  2613F361 

53.01 

U.C! 

5.01 

4001 

1 5.0! NONE 

!VA 

PORTSMOUTH 

1975 

!  1  1 

53.0! 

14. Cl 

3.01 

1. 

"  i 

! 

! 

HART  HOPE 

1275125 

1  5913A361 

66.01 

20.0! 

7.01 

750! 

35.01  NONE 

1VA 

PORTSMOUTH 

1957 

1  1  1 

66.0! 

20.01 

6.01 

!* 

j 

1 

BARGE  NO  3 

1  *S01*A*6l 

128.01 

34.  C! 

8.01 

-  1 

850! 

11 .0! NONE 

1VA 

PORTSMOUTH 

• 

1966 

1  1  1 

128.0! 

34. Cl 

2.01 

1 

-  J 

1 

! 

BARGE  NO  12 

j  ----- - 

!  *S0!*A(6! 

128.0! 

34. Cl 

8.0! 

-  | 

850! 

11 .0  I  NONE 

!VA 

PORTSMOUTH 

• 

1966 

1  1  1 

128.0! 

34. Cl 

2.01 

t 

1 

1 

BARGE  NO.  33 

1  *50! *A*6l 

9C.0! 

40. C! 

6.01 

-  I 

600! 

8.0! NONE 

!  VA 

PORTSMOUTH 

1910 

1  1  1 

9C.0! 

40.  C! 

1.51 

i 

1 

! 

PORTSPOUTH 

l  -  1  *A*6l 

9C.01 

40.C1 

6.0! 

-  i 

600! 

8.01  NONE 

!VA 

PORTSMOUTH 

1910 

1  1  i 

1  1  i 

9C.0! 

1 

40. C! 

1 

1.SI 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

(32)  MAGEE/  HAROLD 

i  1  1 

!  1  1 

1 

1 

i 

I 

1 

1 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

HP  ICO 

1629670 

1  11551 SA  70 1 

231.0! 

52.01 

10.6! 

-  i 

3360! 

15.61DEEP  HELL  PUMP 

1  LA 

NEW 

A 

1)16 

1  1  ! 

1  1  1 

231.0! 

1 

52. Cl 
t 

1.6! 

1 

! 

( 

l 

! 

1 

! 

ORLEANS 

(36)  PACER/  RUSS  I  DON 

1  1  1 
1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

CANDT  STRIPE 

1629782 

i  961 1 C02I 

96.5! 

22.5! 

6.6! 

1275! 

30.0IN0NE 

IV* 

SEATTLE 

19IC 

1  1  ! 

!  !  1 

10C.0! 

! 

23.51 

1 

5.0! 

1 

! 

! 

149! 

I 

! 

! 

t 

1 

(31)  RACNOLI A  MARINE  TRAhSPOP 

IT  CO. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

i 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

DOROTHY  LEE 

1519237 

1  12013A36! 

81.0! 

26.01 

6.51 

1700! 

37.01  NONE 

IMS 

VICKSBURG 

1969 

1  1  1 

81.01 

26.01 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

EPCONOT 

126C866 

1  10*13*361 

86.0! 

24.  C! 

7.0! 

1130! 

-  i 

33.01  NONE 

IMS 

VICKSBURG 

1967 

t  1  t 

86.0! 

24.  Cl 

6.0! 

! 

1 

I 

OLD  A  SNURDEN 

1253863 

1  299I3A361 

1*5.01 

28. Cl 

7.51 

22501 

34.0! NONE 

IMS 

VICKSBURG 

1947 

1  1  1 

1*5.0! 

28.01 

6.0! 

! 

-  j 

» 

! 

HAL  D.  HILLER 

•531689 

I  25513A36! 

11C.0I 

32.  Cl 

10.5! 

2250! 

39.2! NONE 

IMS 

VXCXKSBURC 

1971 

1  !  1 

11C.0! 

32. C! 

10.0! 

1 

-  i 

! 

I 

JENNIE  DEMHER 

1516188 

1  2831 3A  361 

92.0! 

30. C! 

9.5! 

1250! 

-  j 

40.0 ! NONE 

IMS 

VICKSBURG 

1966 

1  1  ! 

92.0! 

30. Cl 

9.0! 

! 

| 

1 

VALDA 

152989* 

!  *9813*36! 

87.0! 

28. Cl 

7.51 

1900! 

-  j 

43 .0 ! NONE 

IMS 

VICKSBURG 

1971 

!  !  1 

87.0! 

28. Cl 

6.0! 

I 

-  j 

I 

! 

NEC  1723 

1  5*61 *A*Ot 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  ! 

1650! 

13*0! NONE 

ITN 

NASHVILLE 

1965 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

PEACE 

1  901***61 

75.0! 

24.CI 

5.01 

•  ! 

150! 

6.0! NONE 

IMS 

VICKSBURG 

1941 

1  1  1 

75:01 

24. C! 

1.61 

I 

! 

I 

PH  7 

1537296 

1  178515A71! 

295.0! 

54. C! 

9.0! 

-  ! 

3100! 

21 .0! I01LER/  PUHP 

IMS 

VICKSBURG 

1972 

1  1  ! 

295.0! 

54. Cl 

1.01 

! 

! 

1 

HP  « 

1537295 

1  19*115*711 

295.0! 

54. C! 

9.0! 

-  ! 

3100! 

21.0II0ILER#  PUMP 

IMS 

VICKSBURG 

1972 

1  1  1 

30C.0! 

S4.C1 

1.01 

1 

-  | 

! 

! 

HP  9 

15**932 

1  1  81  3!  5*  71 1 

297.5! 

:*.ci 

12.0! 

-  ! 

2600! 

21 .5 ! BOILER/  PUHP 

IMS 

VICKSBURG 

1972 

1  1  I 

297.5! 

54. Cl 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

HP  1C 

15*53** 

1  18U15F71I 

297.5! 

54. Cl 

U.C! 

-  * 

2600! 

21.5J801LER/  PUHP 

IMS 

VICKSBURG 

1972 

!  1  ! 

297.51 

54. C! 

1  5 1 

i 

! 

! 

PH  14 

15**93* 

!  161315f71l 

275.0! 

54.  Cl 

13.0! 

-  ! 

2400! 

14.0! PUMPS 

IMS 

VXCKS3URG 

1972 

I  1  ! 

275. C! 

54. Cl 

1.51 

! 

•  » 

t 

1 

HP  20 

1559396 

1  1 8981 5F  71 1 

295.01 

54. C! 

13. Cl 

-  t 

iiooi 

11.* ! BOILER#  PUNP 

IPS 

VICKSBURG 

1974 

1  I  1 

295.01 

54.  C! 

1.5! 

I 

! 

1 

HP  21 

156C112 

1  imi5»71! 

295.01 

54. C! 

13.01 

-  | 

31001 

13.4 ! BOILER/  PUHP 

IMS 

VICKSBURG 

1974 

1  1  1 

295,0! 

54. Cl 

1.5! 

I 

1 

| 

HN  22 

! 56C*1 9 

1  189815*711 

295.01 

54.C1 

13.01 

-  ! 

3100! 

1 3 .4 ! SOILED/  PUrP 

IMS 

VUMIUPC 

1974 

I  !  1 

295.0! 

54. C! 

1.5! 

1 

•  ! 

I 

HP  23 

1560113 

1  189815A71I 

295.0! 

54. C! 

13.0! 

-  ! 

31001 

13.4 1  BOILER/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG 

1974 

t  1  l 

295.0! 

54. Cl 

1.5! 

! 

1 

| 

PH  24 

1560*20 

1  189815A71I 

295.01 

54. C! 

13.0! 

-  ! 

3100! 

13.4IS3ILEK,  PUHP 

IMS 

VICKSBURG 

1974 

1  !  ! 

295.0! 

54. C! 

1.51 

! 

-  | 

1 

! 

HP  25 

15601*3 

1  189815A71! 

295.0! 

54.  C! 

13.0! 

-  1 

31001 

13.4»nO'.!.FR/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG 

1974 

i  1  1 

295.0! 

54.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

\ 

1 

»P  26 

1566858 

1  191615A71! 

275.0! 

54. C! 

15.0! 

! 

3100! 

21.0ifrOlLl»/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG 

1975 

!  !  1 

275.0! 

54. C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

PH  27 

15656*3 

1  191615A71! 

275.0! 

54. C! 

13.0! 

•  j 

3100! 

21 .0! BOILER/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG 

1975 

t  1  1 

275.0! 

54. C! 

1.5! 

i 

! 

! 

PP  28 

15656** 

1  191615*71 ! 

275.0! 

54. C! 

13.0! 

•  1 

3100! 

21.0! BOILER/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG 

1975 

1  !  ! 

275.0! 

54.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

I 

! 

M  29 

! 5656*5 

1  191615*711 

275.0! 

54.CI 

13,0! 

i 

3100! 

21.0180ZLER/  PUMP 

IMS 

VICKSBURG 

1973 

1  !  1 

275.0! 

54.01 

1.5! 

! 

! 

I 

PH  106 

15*9992 

1  900! 5*71 1 

2*2.0! 

50.0! 

9.0! 

! 

2550! 

15,01  PUMPS 

IMS 

VICKSBURG 

1967 

1  1  1 

2*2.0! 

50.01 

1.0! 

! 

! 

! 

PP  107 

1532577 

1  97515*711 

20C.0! 

50. Cl 

10.3! 

-  ! 

2550! 

15.01PUMPS 

IMS 

VICKSBURG 

197? 

!  !  1 

1  !  1 

20C.0! 

! 

50.0! 

! 

1.5! 

! 

j 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  PAHLCR/  BARNET 

j 

1  !  1 

(  !  1 

1 

! 

1 

j 

! 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

BARNEY  IV 

1283**8 

!  30! 3*361 

! 

-  i 

6.0! 

400! 

-  ; 

20.0! 

!LA 

HARVEY 

I960 

i 

!  1  1 

5C.0! 

18. C! 

3.0! 

2 

-  ! 

! 

! 

BARNEY  V 

163551* 

1  29*3*36! 

_  i 

—  ! 

6.5! 

—  ! 

20.0! 

!LA 

HARVEY 

1981 

1 

« 

1  1  1 

!  !  ! 

41. oi 
! 

18. C! 

i 

*•01 

i 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(21)  MAIDS VILLE  COAL  COMPANY 

1 

!  1  1 

!  !  ! 

1 

! 

i 

! 

i 

i 

1 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

REDMAN 

15067*1 

1  5213*36! 

62.1! 

16.1! 

*.8! 

500! 

30.0! NONE 

!VV 

MAIDSVILLE 

1968 

i 

i 

(  !  ! 

!  !  ! 

62.1! 

1 

16.1! 

! 

4.8! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  HANKE  LUMBER  COMPANY 

! 

i 

!  !  1 

!  !  ! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

DANIELLE 

1  9CUW  O 

I  5513*36: 

g:.c» 

_ « > 

• 

-  | 

3t,n;Nouc 

!UA 

SHELTON 

1976 

1 

; 

!  !  1 

!  !  ! 

6*.0! 

» 

2  6.6! 
t 

7.0! 

i 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  HAHKC  TUGBOAT  CO. 

i 

! 

!  !  1 

!  !  1 

i 

! 

j 

i 

i 

i 

! 

I 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

A  6  HUBBLE 

1261C25 

1  16! 3936! 

*9.2! 

14.5! 

5.9! 

500! 

-  2 

20.0! NONE 

!VA 

SHELTON 

1950 

! 

!  1  1 

53.0! 

15. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SICRID  H 

161*6*2 

!  *713*36! 

65.21 

20.8! 

9.0! 

600! 

-  J 

*1.01  NONE 

!VA 

SHELTON 

1955 

! 

! 

!  !  ! 

1  1  ! 

7C.0! 

1 

22.0! 

! 

8.6! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

£20)  PANS? ACM  METAL  COMPANY 

I 

I 

I  1  ! 

1  I  l 

1 

t 

! 

! 

i 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

H»C  192 

1  — - 

1  20* S  GA46! 

11C.0! 

30.  C! 

7.oi 

! 

480! 

8 • 0 ! NONE 

! 

1969 

1 

!  1  ! 

110.01 

30.C! 

1.0! 

1 

! 

! 

HRC  1 

i  ...... 

1  7951 5*71 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.518"  DIESEL  PUMPS 

IKY 

ASHLAND 

• 

1987 

! 

!  t  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

I 

! 

HRC  2 

!  - 

!  795 ! 5*711 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.518“  DIESEL  PUNPS 

!KT 

ASHLAND 

* 

1987 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

i 

! 

! 

HRC  3 

1  ------ 

!  79515*711 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

17.518"  DIESEL  PUMPS 

!KY 

ASHLAND 

* 

1987 

! 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

t  1  1 

195.0! 

! 

1 

35. C! 

! 

1 

2.0! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

TAIIC  2  -  MSCIUMlOh  or  VESSELS 


TABLE  2  “ 

BESCRIMTION 

Of  VE 

SELS 

523 

CMC*! 

IVTCCI 

BIMENSIONS  ( ORAATi 

(CAPACITY! 

HUM-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L  1 

•  1STI 

OPERATOR 

NET  (CCBEI LENCTH! BROTH | 

! 

» 

J 

EST  !  CARCO  HANDLING 

IS  10MERAT1NC  1 

!  COAST 

TER  1  SEC!//////!/////! 

IB  1 

! //////// 1 

MOIHT  !  LINE-1 

I  AO! 

LINE-1  1 

EUILT 

VESSEL  MAKE  AM#  NUMBER 

!  CUAR# 

YON-  (MACE! 

OVER”! OVER-! /////( 

HORSE 

MASS-  !  (LICHT) !//////////// ////I TD I //////////I 

OR 

1  NUMBER 

NACE  t  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ( LICKT ! 

MOVER 

ENCERS  ! 

(AEeT)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  1 ‘REBUILT! 

111)  MARINE 

C'CWIOATI,  INC. 

! 

I 

f 

t  1 

!  1 

!  I 

! 

I 

! 

! 

1 

i 

i 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

I 

1 

(CONTINUE#) ! 

1  I 

1 

I 

t 

! 

1 

I 

MART 

1341337 

♦ I1C02I 

31.31 

11.4! 

5.4! 

- 

-  j 

-  ! ACNE 

It  A 

NEW  ! 

1975 

1 

1  1 

31.3! 

11.4! 

-  I 

-  j 

1 

! 

ORLEANS  ! 

MATMAR  IRZLl 

X 

1 437103 

13I1C02! 

34.21 

12.91 

-  i 

- 

•  | 

-  ! 

!LA 

BELLI  i 

1981 

i 

i  i 

34.2! 

12.91 

-  ! 

-  | 

! 

1 

CHASSE  ! 

MATMA*  BRILL 

II 

1431411 

13I1C02! 

34.2! 

12.6! 

-  1 

- 

-  J 

-  I 

!LA 

BELLI  ! 

1911 

1 

1  I 

34.2! 

12.1! 

-  ! 

-  | 

1 

I 

CHASSE  ! 

MATMA*  BRILL 

in 

1441427 

Y3I1C02! 

34.1! 

12.6! 

-  1 

- 

-  | 

-  1 

ILA 

BELLE  1 

1981 

! 

f  ! 

34.11 

12.6! 

-  ! 

-  j 

1 

! 

CHASSE  I 

MATMA*  BRILL 

IV 

1442777 

131 1C021 

34.2! 

12. Et 

•  1 

- 

-  | 

•  | 

ILA 

BELLE  ! 

1981 

1 

!  ! 

34.21 

12.61 

-  I 

-  | 

! 

! 

CHASSE  ! 

MATMAR  BRILL 

XI 

1553129 

6 1 1 C02t 

30.4! 

11.9! 

-  1 

- 

•  ! 

-  ( 

ILA 

BELLE  ! 

194*. 

1 

!  1 

30.4! 

11.9! 

-  I 

■  j 

! 

! 

CHASSE  ! 

MATMAA  V 

1214750 

B11A02I 

33.51 

12.2! 

-  | 

- 

-  j 

-  ! 

!IA 

BELLE  ! 

1941 

I 

1  ! 

33.5! 

12.2! 

-  t 

-  1 

! 

! 

CHASSE  ! 

MELANIE 

1533255 

9I1C021 

34.41 

12. C! 

5.2! 

«• 

-  | 

-  (NONE 

ILA 

HEW  ! 

1971 

I 

(  1 

34.61 

12.C! 

-  ! 

-  j 

I 

! 

ORLEANS  ! 

MISS  BOBBIE 

1295340 

1311 A02t 

36. 0( 

13.5! 

-  ! 

- 

-  j 

-  ! 

ILA 

BELLE  I 

1944 

! 

!  1 

36.01 

13.51 

-  f 

-  J 

! 

! 

CHASSE  ! 

MISS  NICOLE 

1404519 

2311C02! 

44.31 

14.0! 

7.5! 

700 

-  j 

1N0NE 

ILA 

NEW  ! 

1979 

! 

1  1 

44.3! 

14.0! 

-  ! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS  l 

MR.  SUDBY 

j  - 

-  tic  02 1 

32.0! 

! 

-  I 

- 

-  I 

-  (NONE 

ILA 

SELLE  ! 

I960 

1 

(  1 

32.01 

-  ! 

-  ! 

-  i 

! 

I 

CHASSE  ! 

NO.  IV 

(535170 

BI1C021 

32.31 

12. C! 

4.7! 

- 

-  j 

-  IKONE 

ILA 

NEW  ! 

1971 

! 

1  1 

32.3! 

12. C! 

-  ! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

NO.  VIII 

1334331 

ttl C02I 

32.3! 

12.C! 

4.71 

• 

-  j 

-  (NONE 

ILA 

NEW  1 

1971 

» 

t  ( 

32.3! 

12.  C! 

-  ! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

RIC  RUNNER 

1517431 

13I1C02I 

39.8! 

1 2.C! 

5.3! 

- 

-  i 

-  (NONE 

ILA 

NEW  ! 

1964 

! 

I 

(  ( 

!  i 

39.8! 

! 

12. C! 

! 

-  ! 

1 

■  ! 

1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

(33)  MARINE 

BR2LLXNC  CO. 

1 

I 

I  1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

CAMT.  BILL  L 

1341615 

11I1C02! 

40.1! 

12.0! 

4.0! 

530 

-  j 

14.0! NONE 

ITX 

ROCKMORT  ( 

1974 

1 

(  ( 

40. 1! 

12.  C! 

4.0! 

17! 

! 

! 

I 

JIMMY  # 

I591C49 

32I3A34I 

49.7! 

22. C! 

7.4! 

940 

-  | 

36.01  NONE 

ITX 

ROCKMORT  ! 

1978 

( 

! 

(  1 

t  1 

49.7! 

! 

22.0! 

! 

4.71 

! 

“  1 

! 

» 

I 

! 

! 

! 

(29)  MARINE 

! 

ECUIP.  MANAIEMINT!  COR*. 

!  ( 

(  1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

f 

! 

! 

1 

1 

1 

ACS  913 

159717* 

I6614A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1459! 

16.0! NONE 

|M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i 

i  t 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

1 

ACS  917 

;597160 

I6814A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

U59! 

16.0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

CEL  302 

1553635 

47510*11 

195. 0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

15061 

19.2 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

1 

! 

! 

CI  »CJ 

1593132 

171 1 4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1505! 

18. 5! NONE 

!T* 

NASHVILLE  ! 

1944 

i 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  1 

| 

! 

» 

IOK  14 

I424E77 

730I4A41! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

17301 

19.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.*! 

•  1 

! 

! 

! 

PER  124 

1544310 

100814A41 ! 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

15001 

14.5! NONE 

ILA 

BELLE  ! 

1973 

i 

1  1 

200.0! 

35. C! 

i.»i 

-  ! 

1 

1 

CHASSE  1 

AIR  125 

1544311 

10C8UA41I 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15001 

14.5 ! NONE 

ILA 

SELL!  ! 

1973 

! 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

-  | 

! 

! 

CHASSE  ! 

CRT  I20B 

(349631 

73*10*1! 

20C.Q! 

35. C! 

9.0! 

- 

14511 

14.91  NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1973 

i 

!  f 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

•  | 

! 

( 

1 

*  101 1 

1574344 

91 7! 4A41 ( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

14.9! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1977 

i 

1  ( 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

ORLEANS  ! 

N  109P 

(574374 

917UA41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1645! 

14.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1977 

1 

t  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

MLEM  301 

(429311 

907I4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

• 

1511! 

19.1! NONE 

!*y 

LOUISVILLE! 

1980 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

•  ! 

! 

! 

1 

NLEM  303 

(429520 

907I4A4U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.1 1  NONE 

•ky 

LOUISVILLE! 

1 9IC 

1 

(  ! 

195.01 

35. C! 

1.7! 

-  I 

I 

1 

! 

MLEM  304 

(429521 

907UA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1511! 

19.1INCNE 

IKY 

LOUISVILLE! 

19IC 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.71 

-  | 

! 

! 

! 

NLEM  305B 

(430491 

95014A411 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

16671 

19.4! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

I960 

1 

I  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  | 

! 

1 

! 

ITEL  127 

(605197 

47414A47I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

149BI 

14.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

I 

! 

! 

JM  7B19A 

(443757 

950 J4A41 I 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1680! 

19.41N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

I 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ( 

! 

! 

! 

JM  7E2BA 

(643756 

950I4A411 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1660! 

19.4 ! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

I 

!  t 

200. 0! 

35.  C! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

1 

AM  784BP 

1643443 

946I4A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3IN0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1981 

1 

!  ( 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

» 

! 

! 

J«S  101 

(618030 

B8I14A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1519! 

19.3! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1910 

I 

t  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

X8T  1 

1617161 

1751 4A41 ( 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

1505! 

16.51NCNE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1 9|C 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  J 

( 

! 

1 

KBT  2 

1557295 

•24I4A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1467! 

20.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

I 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

1 

1 

KBT  4 

1653445 

714! 4 A  41 ( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1S29| 

19.J1N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1982 

( 

t  | 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  | 

1 

! 

1 

VET  5 

(453416 

71 4I4A41 I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1529! 

19.31N0NE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1982 

! 

(  ( 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

1 

KBT  4 

(576054 

736 (4A41 ] 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

16671 

19.1 INONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

» 

1  ( 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

! 

I 

ueT  7 

1376055 

736I4A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1667! 

19.0IN0NE 

IMS 

CREENVJLLE! 

1976 

1 

1  ( 

200. 0! 

35.  C! 

1.4! 

-  t 

! 

! 

K8T  2 

(565194 

73314A41I 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1667! 

1 8.41N0NE 

!PA 

MITTSeURCH! 

1975 

f 

i  i 

?0C»0! 

35tC! 

1*5! 

-  | 

• 

! 

* 

RET  9 

1543195 

733MA41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

16671 

16.4  i  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1* 

1975 

! 

!  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

KET  12 

1604577 

676I4A47! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16 • 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1979 

! 

i  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

I 

KPT  3R 

(589712 

633I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1524! 

20. 0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

( 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.61 

“  1 

I 

I 

! 

KEY  1CB 

(563198 

733UA41! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1667! 

18.41N0NE 

IMA 

MITTSEURCH! 

1975 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.51 

-  J 

1 

! 

! 

KPT  110 

(  574645 

91714A41! 

200.0! 

35.C! 

9.01 

- 

1645! 

16.01N0HE 

IAL 

WEST  PAL*  ! 

1970 

! 

1  ( 

20C.0! 

35.  CJ 

1.61 

-  1 

1 

! 

BEACH  ! 

L  31 

!  - 

67614A46! 

195.01 

35. C! 

9.6! 

- 

1597! 

19.0JN0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

I 

(  f 

195.0! 

35. C! 

1.71 

-  I 

! 

! 

! 

L  223 

!  - 

730(40481 

200.0! 

35.C! 

9.61 

- 

1773! 

1 9 . 0  1  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

! 

(  ( 

20C.9! 

35.0! 

1.31 

«  | 

I 

! 

! 

L  5C9 

(598458 

S86I4A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1460! 

16.6! NONE 

!TM 

NASHVILLE  ! 

1978 

( 

i  ( 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

! 

L  904 

1569843 

833! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

1 9.0 ! NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

1 

1 

! 

1  t 

1  1 

!  1 

195.01 

! 

1 

35. C! 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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m*i 

OXST1  OPERATOR 

VESSEL  NINE  AND  HUN0ER 

1  COAST 

I  (UARD 

t  KUH6ER 

1  1VTCC1  DINENSIONS  IDRAFT! 

!  NET  1C0DE1LEN47KI8RDTH1  1 

-IRCGIS-M***!  RES.  I  PEG.1L0AD-! 

1  TEA  t  SEE1//////I/////1  ED  1 

I  TON-  IPACU  OVEA-IOVER-!/////!  HOASE 
1  NICE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LISH7I  POWER 

{CAPACITY!  HUH-  1  (VESSEL! 

1  1  1ST  1  CARSO  HAHOURS  IS  IOPCPATINS  1 

1  CARSO  I  FIXED  I  CSUIPHCN1  ITCI  SASE  1  TEAR 

I////////I  POINT  I  LINE-1  IAOI  LIHE-1  1  tUTLT 

1  PASS-  1 CLISHT) 1 /////// F// //////ITOI ////////// I  OR 

1  EHSERS  1  (FEET)!  LINE-'  IEEI  LIRE-?  !*RI80ILT 

(29)  MAINE 

1 

! 

ICUIP.  NANACEKINT!  CONN. 

ii  it 

ii  ii 

ii  it 

! 

! 

! 

!'. 

,  ! 

I 

! 

1 

I 

! 

L  2036 

H1 1107 

917I4A41 1  20C.0I  35. C! 

1  |  20C.0I  35.01 

9.01 

1.6! 

- 

l 

16451 
-  1 

17. 0 ! NONE 
! 

STN  NASHVILLE 

1 

1979 

NIK  392 

! 295105 

1 

74214A411  195.01  35. Cl 

I  1  195.01  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

” 

151.9! 

-  1 

U.OINONE 

1 

!K0  ST.  LOUIS 

1 

1965 

HEN  398 

1295678 

! 

88514*411  195.01  33.C1 

I  l  193.01  35.01 

9.0! 

1.7! 

1519! 

16.5! NONE 
! 

!NH  PORTSNOUTH 

1 

1964 

KEN  1C1N 

1617/29 

1 

83314A411  195.01  35. C! 

1  l  195.01  35. Cl 

9.01 

1.61 

“ 

1524! 

-  1 

20*0 (NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS 

1 

1977 

NEK  1 C  2  P 

| SC9407 
! 

63314*411  195.01  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.61 

- 

1524! 

-  ! 

20.0 ! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1977 

HEN  1C8* 

1284279 

1 

68314*41 1  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1364! 

-  ! 

1 5 • 9 ! NONE 

1 

!TN  NEHPHZS 
! 

1961 

HEN  109R 

1299566 

I 

63614*411  195.0!  35.01 

1  |  195.01  35. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

15051 
-  ! 

14.5 (NONE 
! 

!NT  NEW  TORN 

1965 

NEK  11 1 R 

1294201 

1 

636I4A41 |  195.0!  35.01 

1  1  195.01  35.01 

9.01 

1.7! 

- 

1505! 

-  ! 

14. SIMONE 

I 

!NT  NEW  TORN 

I 

1965 

NEK  1 50  f 

1613726 

I 

64614A41I  195.01  35.01 

1  |  195.01  35.01 

9.0! 

1.61 

“ 

1526! 

-  ! 

19. 2 ! NONE 
! 

MO  ST.  LOUIS 

I 

1979 

HEN  1 57  f 

1628359 

1 

648I4A411  195.0!  35.01 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

1522! 

-  i 

19.2! NONE 
! 

1H0  ST.  LOUIS 

1 

1980 

NEK  158F 

1627694 

1 

64814*41!  195.01  35.01 

1  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1522i 
-  1 

19. 2! NONE 

1 

!N0  SI.  LOUIS 

U8C 

NEK  159f 

1627695 

1 

846)4*41 ]  195.01  35. Cl 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

" 

1522! 

-  1 

1 9. 2 ! NONE 

1 

1N0  ST.  LOUIS 
! 

U8C 

NEK  171  f 

1627958 

1 

64614*41 1  195.01  35. Cl 

1  \  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

1522! 

-  1 

19.2! NONE 

I 

!N0  ST.  LOUIS 

1980 

NEK  172F 

1627959 

646I4A411  195.01  35. Ct 

I  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1522! 

-  ! 

1 9. 2  1  NONE 

I 

INO  ST.  LOUIS 
! 

me 

NEK  1737 

1625746 

1 

84614A41!  195.01  35. C! 

I  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

” 

1522! 

-  ! 

1 9. 2 ! NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

uac 

NEK  1747 

1630285 

1 

64I14A41I  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

” 

15221 
-  1 

19. 2 l NONE 
) 

!N0  ST.  LOUIS 

1 

I960 

NEK  1757 

1629568 

84614*411  195.0!  35. C! 

1  1  195.01  35. Cl 

9.0! 

1.61 

“ 

1522! 

-  ! 

19.2! NONE 

1 

1  NO  ST.  LOUIS 

Ulf, 

<  EN  176F 

1630286 

1 

64614*411  195.01  35. Cl 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1522! 

-  ! 

19.2IN0NE 

INO  ST.  LOUIS 

1 

1910 

HtK  2018 

1593419 

1 

93614*41!  200.0!  35. C! 

1  1  20C.0!  35.01 

9.01 

1.5! 

■ 

1668! 

-  1 

18.4 ! NONE 
! 

1K9  ST.  LOUIS 

1978 

IZn  2028 

1593420 

1 

93614*411  200.0!  35. C! 

1  1  200.01  35. Cl 

9.01 

1.5! 

“ 

1666! 

-  ! 

18.4! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1978 

HEN  206N 

1512702 

1 

937 j 4*41 1  200.0!  35. Cl 

1  1  20C.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1>24! 

18.4! NONE 

INO  ST.  LOUIS 

1 

1968 

NEK  2071 

1512703 

93714*411  20C.01  35.01 

1  1  20C.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 

-  I 

18 .4! NONE 
( 

IFL  TAKPA 

1 

1968 

NEK  208P 

1512701 

1 

93714*411  200.01  35.01 
t  I  200.0!  35. Cl 

9.0! 

1.8! 

- 

1524! 

-  1 

18.41N0.4E 

! TM  HENPKIS 

J 

1968 

NEK  209* 

1512700 

l 

93714*41!  2CO.OI  35. Cl 

1  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.8! 

” 

1524! 

-  I 

18 .41  NONE 
! 

1  XL  CHICAGO 
! 

1968 

NEK  2118 

1599367 

1 

69614*411  200.01  35. C! 

I  1  200.0!  35.0! 

9.01 

1.81 

" 

16451 
-  1 

18.41  NONE 

1 

IKY  LOUISVILLE 

I 

1978 

NEK  2128 

1 591325 
( 

69614*411  20C.01  35.01 

1  !  20C.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1645! 
-  ! 

18.4 1N0NE 

1 

INO  ST.  LOUIS 
! 

1978 

NEK  2138 

1607475 

! 

69614*411  20C.01  35.0! 

I  1  200-01  35.01 

69414*41!  201*0  35. Cl 

1  1  20C.OI  35.01 

9.01 

1.6! 

- 

1668! 
-  1 

16.4! NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS 

1 

1978 

NEK  2He 

1591351 

1 

9.0! 

1.6! 

- 

1668! 
-  1 

16. 4! NONE 

1 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1978 

NEK  221R 

1515389 

1 

68514*41!  20C.0I  35. C! 

1  I  20C.0!  35.01 

9.0! 

1.8! 

— 

1499! 
-  ! 

16.51  NONE 

ITN  NASHVILLE 

1 

1968 

NEK  2418 

1643998 

1 

73014*41!  200.01  35.0! 

1  I  200.0!  35.01 

9.0! 

1.51 

- 

1664! 
-  1 

19.4! NONE 

t 

INO  ST.  LOUIS 
! 

1981 

NEK  3847 

1530784 

1 

47814*411  195.0!  35.01 

1  I  195.0!  35. Cl 

9.01 

1.71 

** 

1496! 
-  ! 

18. SIMONE 

I 

1M0  ST.  LOUIS 

I 

1973 

NEK  3857 

1  533449 

1 

47514*41!  195.01  35. Cl 

1  I  195.01  35.01 

9.0! 

1.51 

- 

1306! 
-  ! 

16.5! NONE 

1 

INO  ST.  LOUIS 
! 

1973 

NEK  366L 

1299581 

1 

13414*41!  195.0!  35.01 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.7! 

ISOS! 

14.SIN0NE 

! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

1965 

NEK  38  8L 

1296041 

1 

83614*41!  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.71 

1505! 
-  1 

14.5! NONE 

1 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

NEK  390L 

I296C43 

l 

83614*41!  195.01  55.01 

1  !  195.0!  35.01 

9.01 

1.7! 

“ 

1505! 
-  ! 

1 4 .5 ! NONE 
! 

IL*  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

NEK  391L 

1294079 

1 

83614*41!  195.01  35. Cl 

1  l  195.0!  35. C! 

9.01 

1.7! 

1400! 
-  ! 

13 .0! NONE 

1 

ITN  NENPHIS 
! 

1964 

KEH  393L 

1294203 

! 

83614*41!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.71 

“ 

1400! 
-  1 

U.OINONE 

I 

IL*  NEW 

I  ORLEANS 

1964 

NEK  394L 

! 294CS2 
! 

83614*41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.01 

1.7! 

m 

1505! 
-  ! 

U.OINONE 

INO  ST.  LOUIS 

1964 

KEH  4018 

1507110 

1 

931 14*41 1  200.0!  35. C! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1041 ! 
-  ! 

U.OINONE 

i 

!K0  ST.  LOUIS 
! 

1967 

NEK  4028 

1507111 

93114**1!  20C.0!  35. Cl 
!  1  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1641! 
-  I 

U.OINONE 

1 

INO  ST.  LOUIS 

1967 

KEH  4038 

1507108 

I 

93114*411  200.0!  3S.C! 

•  1  20C.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1641! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

INO  ST.  LOUIS 

1 

1967 

KEK  4050 

1507107 

! 

93114*41!  20C.0!  35. Cl 
!  1  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1641! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

1967 

NEK  406B 

1507109 

1 

931 14*41!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.C! 

9.0! 

1.6! 

- 

J 

1641! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS 

1 

1967 

KEH  4078 

1507112 

! 

93114*41!  23C.0!  35.0! 

!  !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1641! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

NEK  4086 

1507104 

| 

93114*41!  200.0!  35.0! 

•  •  wfi.n  n.m 

9.0! 

Uii 

” 

J 

1641! 

-  i 

U.OINONE 

t 

INO  ST.  LOUIS 
l 

1967 

NCH  4C9B 

*1507114 

! 

93114*41!  200.0!  35. C! 

1  1  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

1641 ! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

NEK  8501 

1299585 

I 

29714*41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1505! 
-  ! 

16.6! NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

1965 

KEK  6502 

1291C38 

1 

83614*41!  195.0!  35.CS 
!  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.7! 

— 

1505! 
-  ! 

16.6 ! NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS 

1 

1965 

KEK  650* 

1296039 

! 

83614*41!  195.01  35.0! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.71 

1505! 
-  ! 

16 • 6! NONE 

I 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1965 

KEN  6504 

1299582 

1 

83614*41!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35. C! 

9.01 

1.7! 

1505! 
-  ( 

16.6 1  NONE 
! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

1965 

KEN  6505 

1298C37 

1 

297 J 4141 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.01 

1.7! 

“ 

1505! 
-  ! 

16.6! NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS 
i 

1965 

KEH  6506 

1298036 

1 

83614*41!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1505! 
-  ! 

1 6.6 ! NONE 

INO  ST.  LOUIS 
! 

1965 

PEH  «550 

1297458 

1 

100514*48!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  3S.CS 

9.0! 

1.7! 

“ 

1579! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1965 

KEK  6551 

1297460 

! 

1 

1 

1005 !4A48!  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35. C! 

J  !  !  ! 

!  !  !  ! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1579! 
-  ! 
! 
! 

U.OINONE 

! 

! 

! 

INO  ST.  LOUIS 
! 

! 

! 

1965 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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CNGRl 

ItSTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMR  NURSE* 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUK6ER 

l  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT l 

1  NET  ICODEUENSTHIBRDTN!  ! 

IREQXS-!****!  REG.  !  REC.ILOAD-I 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  !PAGE !  OVER-10VER-J/////1 
!  NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  ILXGHT* 

HORSE 

POWER 

!  CAPACITY  I  HUH-  !  {VESSEL  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ICPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EOUtPKENT  ETC !  BASE  ! 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  t AOt  llNC-1  ! 

!  PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /!TD! ////////// 1 
!  EHGCRS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  1* 

YEAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 

(29)  NARINE 

! 

1 

CRUSH.  MANASEHENT!  CORN. 
(CONTINUED? I 

1  1  ! 

(  1  ! 

!  1  ! 

1  !  1 

! 

I 

! 

j 

1 

! 

! 

( 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

KEN  6552 

1297463 

! 

!  100S14A4S! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1579! 

-  ! 

18.01N0NE 

! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

KEN  6553 

1297455 

1 

1  100514A49! 

I  i  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

1579! 

-  I 

18.01  NONE 
! 

f  MO 
! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  4554 

1297462 

1  1005I4A48! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.72 

“ 

1579! 

.  i 

1 8.0! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

HEN  655$ 

1297456 

1 

J  100SI4A4SI 
!  1  1 

195. C! 
195.01 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.7! 

“ 

1579! 

-  ! 

1 8.0! NONE 

I 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  I 

1965 

NEK  6556 

1297457 

I 

1  100514A48! 

1  1  t 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

** 

1579! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

IPO 

! 

CT .  LOUIS  I 

1965 

KEN  6557 

1297461 

I 

(  1005 1 4A481 

1  f  t 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

1579! 

-  I 

18.0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  t 

19.55 

KEN  6556 

1297465 

! 

i  100314A48! 

1  !  I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.C! 

9.0! 

1.7! 

1579! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  1 

19*3 

NEK  6559 

1297769 

I 

!  945! 4A48J 

1  i  1 

200.01 

20C.0! 

35.0! 

3S.C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1625! 

-  ! 

22.C1NONE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  1 

<965 

KEN  6360 

1297764 

1 

1  94S14A46! 

1  !  ! 

200.01 

20C.OJ 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

** 

1625! 

-  ! 

22 .0 !  NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

19/5 

KEN  4531 

1500159 

1 

}  94514A48! 

!  i  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

i 

1625! 

-  ! 

22 .0) NONE 
! 

(HO 

i 

ST.  LOUIS  1 

1965 

SEN  6562 

1299947 

I 

I  94S14A48! 

!  !  t 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7| 

“ 

1625! 

-  I 

22.0! NONE 
! 

i  HO 
! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  6563 

1297467 

! 

!  1005 14A48I 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

— 

1579! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  6564 

1297746 

1 

!  94S14A481 

I  1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

“ 

1625! 

-  ! 

22.0! NONE 
! 

!  H  0 
! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  4565 

1299948 

1 

!  945I4A46I 

1  !  1 

20C.01 

20C.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1623! 

-  I 

22 .0 1  NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

NIK  6544 

1297449 

!  100S14A46! 

1  t  1 

195.91 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1579! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  NO 

i 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  4547 

1299951 

i 

!  945I4A48! 

f  1  ! 

20C.O! 

20C.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1625! 

-  1 

22.OIN0NE 

1 

ino 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  4541 

1297466 

I 

1  10C514A49! 

!  1  i 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1579! 

16.01  NONE 
! 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  4569 

1  . 

1 

(  I44I4F46I 

1  1  I 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

- 

15791 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

HCH  070 

I  - - 

1 

1  94  S 1 4  A  46 i 
!  1  1 

20C.0! 

20C.OI 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

— 

1625! 

-  I 

22 .0 1  NONE 

1 

!  MO 
! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  4571 

I  - 

1 

1  664I4F46! 

!  !  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

1579! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEH  6572 

1297464 

1 

1  1005 14A48 1 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

“ 

1579! 
-  ! 

18 .0! NONE 

1 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  4573 

1299949 

1 

!  94514A4SI 

5  1  ! 

200.0! 

20C.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

1.7! 

“ 

1625! 
-  ! 

22.01  NONE 

I 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

HEN  6574 

1  299953 
! 

!  94SI4A48! 

i  (  1 

20C.0I 

20C.O! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.71 

“ 

1625! 
-  I 

22 • 0 ! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEN  4575 

1297766 

1 

!  94SI4A4S! 

!  !  1 

20C.0I 

ro.oi 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

1*25! 
-  I 

22. 0! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1965 

KEH  6576 

1297767 

1 

!  945I4A48I 

!  1  1 

20C.OI 

20C.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

16251 

22.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1963 

KEN  6577 

1297765 

!  945I4A45! 

1  1  ! 

20C.0! 

20C.0J 

35.  C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.7! 

" 

1625! 
-  ! 

22 .0! NONE 

1 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

KEN  6576 

1297772 

J 

1  94SI4A461 

1  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35. Li 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1625! 
-  ! 

22 .0! NONE 
! 

IPO 

i 

ST.  LOUIS  1 

1965 

HIM  <J7f 

I50C1S9 

I 

t  945I4A46! 

1  1  ! 

20C.O! 

20C.O! 

35.0! 
35. Cl 

9.6! 

2.01 

“ 

40! 
-  I 

22.0! NONE 
! 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  | 

1965 

KEN  6510 

i  - 

1 

1  I1114A41I 

1  !  I 

20C.0! 

20C.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

1.7! 

1627! 
-  I 

16.9 ! NONE 

I 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  I 

1965 

HIM  *511 

1299952 

1 

1  94514A49I 

1  1  i 

20C.0! 

2CC.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.01 

1.7! 

” 

1625! 
-  1 

22.0! NONE 

1 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  I 

1965 

NEK  4512 

1297773 

1 

1  945I4A48! 

1  1  I 

ZOC.OI 

20C.0! 

35. Cl 
35.C! 

9.0! 

1.71 

- 

1625! 

22.0! NONE 

1 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1965 

NIK  4583 

(297461 

I 

1  100514448! 

t  1  i 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.7! 

— 

15791 
-  1 

16.01  NONE 

1 

»N0 

1 

ST.  LOUIS  1 

1965 

MEN  4514 

1297771 

1 

1  943I4A49I 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.71 

— 

16251 

22.01  NONE 

1 

INO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1965 

MEN  4515 

1 571143 

I 

1  1004I4A41 | 

1  1  1 

20C.1I 

2CC.1! 

35.11 

35.11 

8.71 

1.51 

— 

15921 
-  I 

19.01  NONE 

1 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

MEN  4515 

l  - 

i 

i  111 I4A41 I 

1  t  I 

ZOC.OI 

200.01 

3S.C1 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

1627! 

16 • 9 | NONE 
! 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1965 

MEN  7301 

1542354 

1 

1  936I4A40! 

t  !  1 

195.01 

195.01 

35.  Cl 
35.01 

9.01 

2.0! 

• 

14001 
-  ! 

16.0INONE 

1 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1973 

MEN  7302 

(542561 

1 

t  934(4440! 

1  1  ! 

195.01 

195.01 

35. Cl 
35.  Cl 

9.0! 

2.0! 

15001 
-  I 

15.5 INONE 

1 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1972 

KEn  7303 

1542552 

I 

1  936I4A40I 

1  !  I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

2.0! 

— 

14001 
-  I 

16.0! NONE 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1973 

MEN  7350 

!  - 

( 

(  971(44461 

(  1  1 

20C.0! 

200.1! 

35.0! 

35.11 

12.0! 

1.5! 

— 

9711 
-  1 

16.9| NONE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  | 

1972 

NEK  7351 

1 

I  97114A46I 

1  1  1 

ZOC.OI 

20C.1! 

35.11 

35.1! 

12.0! 

1.51 

” 

971! 
-  1 

16.9! NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1972 

NEK  7352 

!  - 

1 

1  971 1  4  A 4 6 1 
!  (  1 

200.0! 

200.1! 

35.  C! 
35.1! 

12.0! 

1.5! 

** 

971! 
-  ! 

16  °|N0NE 
! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1972 

KEN  7901 

1604455 

I 

!  83314048! 

I  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.6! 

1.6! 

“ 

1626! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1979 

NEK  22687 

1616616 

1 

!  91214A41! 

!  1  ( 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

.4! 

— 

1662! 
-  j 

19.4J  NONE 
! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

me 

NEK  2309F 

1616532 

1 

1  912UA41! 

!  !  ! 

200. 0! 
20C.0! 

35.C! 
15. C! 

9.01 

1.4! 

“ 

1 66  2 } 
-  ! 

19.4 !  NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

KEN  2358F 

1634657 

f 

!  966UA41! 

1  1  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

75-0! 

9.6! 

1*5! 

i 

1659! 

19. 3! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

KEN  2366F 

1634659 

1 

1  966UA41! 

!  !  1 

200.0! 

20C.0! 

35. 6i 
35. C! 

9.6} 
1.5  J 

1659} 
-  ! 

19. 3 ! NONE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

HIM  75t«L 

1641716 

1 

t  966 ! (A  41 ! 
!  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1629! 
-  ! 

16.6 ! NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

KEN  2198F 

1642334 

1 

!  73014*41 ! 

1  1  ! 

200.0! 

290.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1664! 
-  ! 

19 .4 | NONE 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1981 

KEN  240BF 

1642335 

I 

!  73014441! 

!  !  ! 

200.01 

2CC.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.51 

1664! 
-  1 

19.4 ! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1981 

KEKCC  1 

1260229 

1 

1  88314A41! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1364! 
-  ! 

15.9 ! NONE 

1 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1959 

NON  7201 

|  - 

1 

1  664I4A40! 

1  !  ! 

195.01 

195.0! 

35.CS 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

* 

1500! 
-  1 

12.0! NONE 

1 

IMO 

f 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

KCK  7202 

!  - 

! 

!  684I4A40! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.5! 

150C! 
-  ! 

12. 0! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  I 

1972 

NON  7203 

j  - 

l 

(  66414A40I 

!  !  ! 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

1 2 . 0! NONE 
! 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  I 

1972 

MOM  770* 

j  - — 

1 

I 

1 

!  684! 4A40J 

1  !  1 

1  !  ! 

1  I  ! 

195.01 

195.0! 

! 

35.  Cl 
35. C! 

! 

9.0! 

1.5! 

! 

I 

1500! 
-  ! 
1 
! 

12.0! NONE 
( 

! 

1 

IKO 

1 

1 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

526 

TABLE  2  “  DESCRIPTION 

OF  V 

ESSELS 

ENGR! 

DIST! 

OPERATOR 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  IDRAfTl 

1  NET  IC0DE1 LENGTH! 8R0TM1  1 

(CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  1  EST  I  CARGO  HANDLING 

(VESSEL! 

U  ! OPERATING  1 

! 

! 

I  COAST 

-1REGIS-I****!  RES.  1  RES. 1  LOAD-! 

1  TEN  1  SEE  W/////I  ///// 1  ED  1 

1  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  1  LINE-1 

ITCt  SASE  1 

tool  LIKE-t  ! 

YEAR  ! 
BUILT  i 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

1  TON-  1PASE1  0VER-10VCR-I//7//1  HORSE 
1  NASE  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT!  POWER 

!  PASS-  !  (LIGHT) I////////////////ITOI//////////I  OR  ! 

!  ENGERS  !  (FEET)!  IXNE-2  ICE!  LINE-2  (^REBUILT! 

! 

! 

(29)  KARINE  ECU! A.  MANAGEMENT  1  CORK. 

(CONTINUED)! 

1  1  1  ! 

1  1  !  1 

11  11 
!  1  11 

1 

1 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

1972  I 
! 

MOM  7205 

|  - 

! 

684J4A401  195.01  35.C1 

1  1  195.0!  35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

1500! 
r  ! 

1 2  *0 ! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

MOM  7206 

1534636 

684UA40!  195.0!  35. C! 

I  !  195.0)  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 
-.  ! 

12.0! NONE 

I 

1,0  SI.  LOUIS  1 

1  1 

1972  1 

MOM  7207 

1536637 

! 

684I4A40I  195.0!  35. 0! 

!  )  195.0!  35.01 

9.01 

1.51 

” 

1500! 

-  ! 

12  *0! NONE 
! 

mo  ST.  LOUIS  1 

1  I 

1972  ! 

I 

MOM  7208 

1536638 

1 

68414A401  195.0!  35. C! 

1  1  195.01  35.01 

9.01 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

12 .0! NONE 
! 

mo  ST.  LOUIS  1 

1  1 

1972  1 
t 

MOM  7209 

1536639 

1 

68414A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

12 .0 ! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1972  ! 

! 

MCM  7210 

1  536640 

604 1 4A40I  195.0!  35. Cl 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.5! 

1500! 

-  ! 

12.0IN0NE 

! 

!M0  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1972  ! 

! 

MOM  7601 

1  578237 

72814A401  195.0!  35.01 
!  1  195.11  35.11 

9.0! 

1.51 

“ 

1500! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

(MO  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1976  1 
! 

PC  107 

1604688 

1 

10C914A41 1  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.61 

• 

1636! 

-  I 

1 9. 31  NONE 
! 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979  ! 
! 

PJ  1178 

1613531 

1 

1051 14A41 {  200*0!  35.01 

1  1  20C.0!  35.01 

12.01 

1.51 

“ 

1666! 

-  ! 

19.4! NONE 
! 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1979  1 
! 

PM  129 

1613538 

1 

1009I4A411  195.01  35. C! 

1  f  195.0!  35.0! 

9.01 

1.61 

“ 

1520! 

-  ! 

1 9. 2 ! NONE 
! 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1979  ! 

! 

PR  135 

1613542 

1 

1009I4A41 I  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.01 

1.6! 

“ 

1520! 

-  ! 

19.2! NONE 
! 

!KY  LOUISVILLE! 

!  1 

1979  1 
I 

RI  304 

1622949 

! 

688! 4A41 1  195.11  35.0! 
i  1  195.1!  35.01 

10.8! 

1.5! 

1778! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1900  ! 
! 

RI  307 

1622952 

1 

0801 4A41 I  195.01  3S.C! 

1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

— 

1529! 

-  ! 

20.6! NONE 
! 

(HC  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

I960  ! 

! 

RI  310 

1622955 

1 

88614A41!  195.11  35.C1 
!  !  195.1!  35.0! 

io.ei 

1.5! 

• 

1778! 

-  ! 

1 6 . 0 ! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980  ! 
! 

RI  311 

1622956 

1 

66814A41!  195.0!  35.01 

J  1  195.01  35.01 

9.01 

1.51 

— 

1529! 

-  ! 

20.6! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1980  ! 
! 

RI  312 

1622957 

1 

68614A41 1  195.11  35.0! 

1  1  195.1!  35.0! 

10.6! 

1.5! 

" 

1770! 

-  ! 

1 6.0! NONE 
! 

! Mu  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980  ! 
! 

RI  313 

1622958 

! 

88814A41!  195.0!  35.01 
!  1  195.01  35.0! 

9.0! 

1.51 

“ 

1529! 

-  ! 

20.6 ! NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1980  ! 
! 

RI  315 

1622960 

1 

86814A411  195.01  35.01 
!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1529! 

-  i 

20.6 ! NONE 
! 

! HO  ST.  LOUIS  I 
!  ! 

1980  ! 
! 

RL  901 

1550783 

1 

678I4A41!  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1469) 

-  ! 

19.1 l NONE 

1 

1TN  NASHVILLE  1 
!  ! 

1973  ! 

RR  2078 

1598386 

1 

94114A41!  200.0!  35.CI 
!  1  200.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1639! 

-  ! 

17*3! NONE 

I 

!KY  LOUISVILLE! 

!  ! 

1978 

RR  2098 

1598522 

1 

94114A41!  20C.0!  35.01 

1  1  20C.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1639! 

-  ! 

17. JlNONE 

I 

IKY  LOUISVILLE! 

!  I 

1978 

RR  220B 

160C139 

1 

941 I4A41 !  200.0!  35. C! 

1  1  20C.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1639! 

-  ! 

17. JJNONE 
! 

!KT  LOUISVILLE  1 

1  1 

1978 

RTA  5 

1638764 

! 

84814A41!  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1522! 

-  t 

20.0 (NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1901 

SCI  2C01BF 

1641143 

1 

96614A41!  200.01  35. C! 

1  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 

-  ! 

19. 31  NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS  I 
!  ! 

1981 

SEI  2C02BF 

(641144 

1 

96614A411  200.01  35. Cl 

1  !  200.01  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1659! 

-  ! 

19*3 (NONE 

I 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981 

SCI  2C03BF 

1 641145 

1 

966UA41!  200.01  35. Cl 

1  I  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

1659! 

-  ! 

19.31  NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

I  ! 

1981 

SEI  2C04BF 

1641146 

1 

96614A411  200.0!  35. C! 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1659! 

-  i 

19. 3! NONE 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

1981 

SEI  2005BF 

1641147 

966I4A41I  200.01  35. C! 

1  1  200. 0!  35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 

-  ) 

19 .3! NONE 
! 

mo  si.  louis  i 
!  1 

1901 

SEI  2006BF 

1641148 

1 

96614A41I  195.0!  35. C! 

1  l  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1659! 

-  ! 

17.0IN0NC 

! 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1981 

SEI  2007BF 

1641149 

1 

96614A41 !  200.01  35.0! 

!  !  200.0'  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 

-  1 

19.31  NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1911 

SEI  2C08BF 

1641150 

1 

96614A41!  200.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35. C! 

9.0J 

1.5! 

“ 

1659! 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1901 

SEI  2CO90F 

1641151 

! 

966I4A41!  20C.OJ  35.0! 

1  1  20C. 0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

165f! 

a  1 

19 . 3 l NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

1981 

SEI  2C10BF 

1641152 

1 

966UA41!  200*01  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.0! 

1.51 

16S7! 
-  \ 

1 9.3! NONE 
! 

J  MO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981 

SEX  2C11BF 

1641153 

1 

96614A41!  200. 0!  35.01 

1  1  200.0!  35. U! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 

19.3! NONE 
! 

lMO  ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

1901 

SEI  2012BF 

1641154 

1 

96614A41I  200*01  3S.C1 

1  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1659! 
-  1 

1 9. 3! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  < 

1981 

SEI  2C13BF 

1641155 

1 

96614A41!  200.01  35.01 

1  J  200*01  35.01 

9.0! 

1.5! 

1659! 
-  ! 

19.3IN0ME 

! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1911 

SEI  2014BF 

1641156 

1 

966I4A41!  200*0!  35. Cl 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

- 

1659! 
-  ! 

19.3! NONE 

I 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1981 

SEI  2015BF 

1641157 

f 

966UA411  200.0!  35.01 

1  1  200.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  I 

1 9. 3 ! NONE 

1 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1981 

SEI  20166F 

1641158 

96614A411  200.01  35.0! 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

-1659! 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

19»;i 

SEI  2017BF 

1641159 

1 

96614A41!  20C.0!  35. Cl 

1  1  200.01  35.0! 

9.0! 

1.5! 

1659! 
-  ! 

19. JlNONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1981 

SEI  20188F 

1641160 

l 

96614A411  200.0!  35.0! 

1  !  20C.O!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981 

SEI  20198F 

1641161 

1 

96614A41!  200. 0!  35.01 

1  1  200.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

• 

1659! 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

IMO  ST  LOUIS  ! 

!  I 

1981 

SEI  20209F 

1641162 

1 

966I4A41!  200.0!  35. C! 

!  1  20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.51 

1659! 
-  i 

19.3! NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

1901 

SEI  20218F 

1641163 

1 

966I4A41!  20 C • 0 f  35,0! 

1  !  20C.0I  35. CJ 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  ! 

19 .3 ! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1981 

5EI  2C22S* 

1 Ai 1 1 A4 

1 

9A  A  |  AAAI*  200,0!  35- C 

!  !  200.01  35.0! 

9.0) 

1.5! 

” 

1659! 
-  ! 

19. JlNONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  1 

!  i 

1911 

SEI  2023BF 

1641165 

1 

966I4A41!  200.01  35.01 

1  1  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

16591 
-  ! 

19.3! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1901 

SEX  2024BF 

1641166 

l 

766I4A411  200.01  35.01 
1  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  i 

19.3! NONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1901 

SEX  2025BF 

1641167 

1 

96614A411  2 0 C • 0 !  35. C! 
1  !  200.0!  35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1659! 
-  » 

19. JlNONE 
! 

IMO  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1901 

SER  1C4 

1544490 

1 

1008I4A461  20C.OJ  35.0! 

1  1  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

“ 

1600! 

17.0 INONE 

1 

ila  mu  i 

1  0, LEAHS  1 

1973 

SER  ICS 

(544494 

1 

1008I4A46I  200.0!  35. Cl 
1  1  200.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

16001 
-  ! 

17.0! NONE 

1 

ILA  mu  1 

1  0, LEAKS  1 

1973 

SER  109 

(544495 

1 

100814A46!  200. 01  35.0! 
1  !  200.0!  35.01 

9.0! 

2.0! 

1600! 
-  ! 

17.0 ' NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

se«  no 

1544496 

1 

100814A46!  200.01  35.0! 
(  !  20C.0I  35.0! 

9.0! 

2.0! 

~ 

1600! 
-  ! 

17.0! HONE 
! 

ILA  NEW  I 

!  ORLEANS  ! 

1973 

SER  HI 

1544497 

I 

100814A46I  200. 0!  35. C! 
1  1  200.01  35. C! 

9.0! 

2.01 

“ 

1600! 
-  I 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

1  ORLEANS  ! 

1973 

SCR  112 

1544498 

1 

1 

1006I4A46!  200.0!  35.01 
!  !  200*0!  35.01 

11  1  1 

It  1  1 

9.0! 

2.0! 

! 

1 

1600! 
-  ! 
! 
! 

17*01  NONE 
! 

! 

1 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!  1 

!  ! 

1973 
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EHfiR! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  {DRAFT ! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

>IST! 

OPERATOR 

NET  ICODElLENSTHtBRDTHl 

l 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  ! OPERATING 

1 7  C !  BASE 

YEAR 

1  COAST 

TER  l  SEC!//////!/////! 

ED  ! 

2 ////////! 

POINT  !  IXNC-1 

!  AO!  LlNl-1 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVCR-IOVE »*!/////! 

HORSE 

PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// !TD !////////// 

OR 

!  NUMBER 

NACt  {  IV  1 

ALL  1 

ALL  IUOHTI 

POWER 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

Ice!  line-2 

|  * 

REBUILT 

(29) 

MARINE 

EQUIP.  MANAGEMENT 

! 

I 

1  CCRP. 

!  ! 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

j 

i 

! 

! 

i 

i 

l 

(CONTINUED) i 

1  1 

| 

1 

I 

! 

I 

! 

SER 

113 

! 5**499 

10061 *A*6i 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

17. C! NONE 

!l A  NEW 

1973 

1 

1  1 

200.01 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

; 

!  ORLEANS 

SCR 

114 

15**500 

1Q0314A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

I  1 

200.0! 

35.CI 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

SER 

115 

15**501 

10081***6! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1 

1  1 

200. 0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

l 

!  ORLEANS 

SER 

122 

15**508 

1008 14A461 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

I 

1  1 

200.01 

33. C! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

126 

15**512 

100614A46! 

20C.0! 

35- C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0!N0NE 

SLA  NEW 

1973 

| 

1  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

127 

15**513 

100814A46! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

16001 

17.OIN0NC 

SLA  NEW 

1973 

t 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

'CR 

128 

‘5**51* 

10081**46! 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

SLA  NEW 

197! 

1 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

129 

15**515 

100814A46! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 6  0  C ! 

17.0IN0NC 

!LA  NEW 

1073 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

.  i 

! 

1  OALEANS 

i 

SCR 

130 

15**516 

10C8I *A*6l 

200. 0! 

35.  C» 

9.01 

- 

1600! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

SCR 

131 

15**517 

1 0031***61 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

SCR 

112 

15**516 

10081***6! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.01N0NE 

! L A  NEW 

1973 

| 

1  ( 

20C.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

SER 

133 

15**519 

10081***61 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  OALEANS 

SCR 

13* 

15**520 

10081***61 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

135 

15**521 

10081***61 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

1 7.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1973 

I 

1  1 

20C.01 

35. C! 

2.0) 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

SCR 

136 

15**522 

10081***6! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.01N0NC 

SL*  NEW 

1973 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

137 

15**523 

10081***6) 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

1 7 . 0! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

SER 

138 

15**52* 

10081***61 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

* 

1600! 

U.OINONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

2.01 

-  1 

! 

(  ORLEANS 

SER 

139 

15**525 

10081***6! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0IN0NE 

!LA  NFW 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

1*0 

15**526 

10081***6! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.01N0NE 

!IA  NEW 

1973 

I 

1  1 

20C.OI 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

1*1 

15**527 

10081***6! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

17.0IA0NE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

1*2 

15**528 

9591***6! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

- 

1*00! 

17 . 0 1  NONE 

!LA  NEW 

1973 

| 

1  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

US 

15**529 

9591***6! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7 .0! NONE 

!IA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

1** 

15**530 

9591***61 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7 .0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

1*5 

15**531 

9591***6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

SER 

1*6 

15**532 

9591***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

17.01  NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

1*7 

15**533 

9591***6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*C0! 

17.01 NOME 

ILA  NEW 

1973 

f 

1  1 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

SCR 

1*8 

15**53* 

9591***6! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1*00! 

17.01N0NE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  I 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ORLEANS 

SCI 

1*9 

15**535 

9591***6! 

195,0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  I 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  OALEANS 

SCR 

150 

15**536 

9591***6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

151 

15*9*38 

10081***61 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

1 7.0! NONE 

ILA  NEK 

1973 

l 

!  | 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

152 

1 5*1*39 

10081***61 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1600! 

17.01N0NE 

SLA  NEW 

1973 

1 

1  t 

200.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  OALEANS 

SER 

153 

15*94*0 

10081***6! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

1 7.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

154 

15*94*1 

10081***6! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1600! 

17 .01  NONE 

!IA  NEW 

1973 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

155 

15*9*42 

10081***6! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

160C! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  I 

200.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

156 

15*9*43 

10081***6! 

200.01 

35. C! 

7.0! 

- 

16C0! 

17.01N0NE 

!LA  NEW 

1973 

| 

I  1 

20C.01 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

157 

15*9*4* 

10081***8! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16C0! 

17.0! NONE 

!LA  NEW 

1973 

l 

!  ! 

2CC.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

155 

15*94*5 

10081***6! 

200.01 

35.0! 

9.'.: 

- 

1600! 

17.01 NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

159 

15*9*46 

10081***61 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1600! 

1 7 . 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

l 

I  1 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

SCR 

160 

15*9*47 

10081***6! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

16001 

17.0IN0NE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SER 

162 

15*94*9 

959 !*A*6 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7 .0! NONE 

SLA  NEW 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

.  { 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

163 

15*9*50 

9591***6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7 .0! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

SER 

16* 

15*9*51 

9591***6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7 . 0! NONE 

SLA  NEW 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

165 

15*9*52 

9591***6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7 .0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

166 

15*9*53 

9591***6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7 . 0! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

167 

15*9*5* 

9591***5! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7 . 0 ! NONE 

!la  new 

1973 

; 

?  I 

153. Cl 

35.  Cl 

2.31 

-  i 

t 

!  ORLEANS 

SER 

169 

15*9*56 

959! 4*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*00! 

17.0JN0NE 

ILA  NEW 

1973 

! 

1  ! 

195.01 

35. C! 

2.C! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

171 

15*9*58 

959 ! 4*461 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*00! 

1 7.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  t 

J 

!  ORLEANS 

SCR 

17* 

15*9*61 

9591***61 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*00! 

17.0! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

SER 

175 

15*9462 

9591***61 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*C0! 

17.01 NONE 

!LA  NFW 

1973 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

SCR 

176 

15608*3 

10081***11 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

16601 

17 .0! NONE 

ILA  NEW 

1975 

1 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

177 

15608*9 

10081***11 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1660! 

17.0SN0NE 

ILA  NEW 

1975 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

2.0! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

SER 

178 

1560850 

10081***1! 

20C. 01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1660! 

1 7 .0! NONE 

|L A  NEW 

1975 

| 

1  1 

200*01 

35. C! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

SCR 

179 

1560851 

10081***11 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1660! 

17.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1975 

( 

1  1 

200.01 

35. C! 

2.0! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

SCI 

181 

1560853 

10081***1! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16601 

17.0! NONE 

!L A  NEW 

1975 

1 

I 

! 

1 

1  1 

!  1 

20C.01 

1 

! 

35.0! 

! 

1 

2.0! 

1 

! 

-  ! 
! 
! 

I 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

t ABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCRl 

OUT  1 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

i  All  ABE  A 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

!  NET  1C0DE1LENCTH1DADTHI  1 

“1AE6IS~!**«*I  AES.  !  AE4.U0AD-J 

1  TEA  1  SEE!//////!/////!  EO  1 

1  TON-  1PA6E!  0VEA-10VER-1/////1  MORSE 
1  NA6E  1  IV  1  ALL  !  ALL  1  LIGHT l  POWER 

!  CAPACITY!  HUH-  1  !  V  E  S  S  E  L 

1  1  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

(  CAACO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC1  BASE 

1 ////////!  POINT  !  L INE-t  1  AO!  LINE-1 

1  PASS-  I  (LIGHT) J //////////////// !TDl////////// 
!  ENGEAS  1  (FEET) !  LINE-2  ICC!  LINE-2 

t  1 

1  I 

1  TEAR  J 

1  BUILT  ! 

I  OR  1 

{•REBUILT! 

1 

! 

<29)  MARINE  EQUIP.  MANAGEMENT!  CCRP. 

(CONTINUED)! 

t  I  !  1 

11  11 

!  i  11 

11  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1975  I 

1 

SEA  1S2 

J56C854 

J 

100314A41!  200.01  35.01 

1  1  200.01  35.01 

9.01 

2.0! 

“ 

1660! 

-  -  1 

1 7 .0 ! NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

SEA  183 

1 560655 
t 

10061 4A41 !  20C.01  35.01 
!  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

1660! 

17.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  1 

1 

SER  184 

1560856 

l 

1 QC614A41 1  200.0!  35. C! 

1  1  200. 0!  35.01 

9.0! 

2.01 

— 

1660! 

-  1 

17.0! NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975  1 

1 

SEA  187 

1560859 

! 

1 00814A41 (  20C.O!  35.01 

1  1  200.01  35.01 

7.0! 

2.0! 

1660! 

-  I 

17.0! NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  1 
1 

SER  «e« 

! 560860 
! 

100614A41!  200.0!  35.01 

1  1  200. 0!  35.01 

9.0! 

2.0! 

“ 

1660! 

-  1 

17 .0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
t  ORLEANS 

1975  1 

1 

SEA  189 

IS6C861 

J 

100814A41I  20C.01  35.01 
!  1  20C.0I  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

~ 

16601 
-  1 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975  1 
1 

SEA  2C2 

1556818 

1 

103114A41!  195.01  35. Cl 

1  1  195.01  35.01 

9.01 

1.6! 

“ 

1530! 

-  1 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1974  1 

SEA  204 

1556820 

1 

103114A41!  195.01  35.01 

1  !  195.01  35.01 

9.01 

1.61 

— 

15301 
-  ! 

17.01  NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  I 

SER  2C7 

1558823 

l 

103114A411  195.01  35. Cl 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

• 

15301 
-  1 

17.0! NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1974  ! 
1 

SEA  208 

1556624 

103114A41!  195.0!  35.01 

I  !  195.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

15301 

17.0INCNE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  » 
1 

SEA  209 

ISSeS25 

l 

1031 I4A41 1  195.0!  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.6! 

1530! 

-  1 

17.0! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974  1 
1 

SER  210 

1558626 

1 

1031I4A41!  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1530! 

-  1 

17.01  NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1974  1 
! 

SEA  211 

(356827 

1031 14A41 1  195.0!  35. Cl 

1  1  195.0!  35.01 

9.01 

1.6! 

“ 

1S30! 

-  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

t 

SEA  214 

1556630 

1 

1031 I4A41 1  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.61 

" 

1530! 

-  I 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1974 

.1 

SEA  21S 

1536831 

I 

1031 14A41 1  195.01  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

— 

15301 
-  1 

17.01  NONE 

ILA  NEW 
i  ORLEANS 

1974 

SEA  216 

1S60863 

1 

103114A41!  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

15301 
-  1 

17.0IN0NE 

1 

(LA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  217 

1560864 

1 

103K4A41!  195.01  35.  Cl 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

1.61 

“ 

13301 
-  1 

17.01  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SER  211 

1560665 

! 

103114A41I  195.01  35.01 

1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

15301 
-  1 

17.0 ! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1975 

SEA  219 

1560866 

J 

1031 14A41 1  195.01  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15301 
-  1 

17 .0 1  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  220 

1560867 

1 

1031 14A41 1  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

15301 
-  1 

1 7.0 1  NONE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1175 

SEA  221 

IS6C868 

1031 14A41 1  195.0!  35. Cl 
!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1530! 

-  1 

17.01  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  222 

156C869 

1 

1031 14A41 1  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

1530! 

-  1 

17.01  NONE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  223 

I56C870 

1 

1031 J4A41 1  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

— 

1530! 

-  1 

17.01N0NE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SER  224 

I56C871 

1 

1031 14A41  1  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35. CJ 

9.01 

1.6! 

- 

15301 
-  1 

17.0! NONE 

1 

(LA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SER  225 

1560672 

1 

1031 14*41 1  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.01 

1.61 

“ 

15301 
-  1 

17.0! NONE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SER  226 

I56C873 

! 

1031 I 4*41 I  195.0!  35.01 

1  1  195.0!  33.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15301 
-  1 

17 .0! NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  227 

IS6C874 

1 

1031 I4A41 1  195.0!  35.0! 

!  I  195.0!  35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1530! 

-  I 

1 7.01NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  226 

1560873 

1 

1031I4A41!  195.0!  35. Cl 
!  1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

• 

15301 
-  1 

17.01  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  229 

! S6C676 

1 

1031 I4A41 !  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

9.01 

1.6! 

“ 

15301 
-  1 

17.0! NONE 

1 

lut  NEW 

1  ONLEANS 

1975 

SCR  230 

1560877 

1 

1031 I4A41 !  195.0!  33. C! 

1  !  193.0!  33.0! 

9.01 

1.6! 

15301 
-  1 

17.01 nONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  232 

1560679 

1 

1031 I4A41 1  195.01  35.0! 

I  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

15301 
-  1 

17.0! NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  233 

I56C880 

1 

103114A41I  193.01  35.01 

1  1  195.01  35.01 

9.01 

1.6! 

- 

15301 
-  1 

17.0! NONF 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  234 

1560881 

1 

1031I4A41J  195.0!  33.01 
!  !  193.01  35. Cl 

9.0! 

1.61 

“ 

15301 
-  1 

17.01  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1175 

SEA  233 

1560862 

l 

1031 1 4*41 !  195.0!  35. Cl 

1  1  195.0!  35. Cl 

9.01 

1.61 

” 

13301 
-  1 

17.01  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  236 

134CCI3 

1 

1031I4A41I  195.01  33. Cl 

1  1  195.0!  33. C! 

9.01 

1.6! 

— 

15301 
-  1 

17.01  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1973 

SER  237 

1560884 

1 

1031 14A41 1  195.0!  35.01 

1  1  193.01  35.01 

9.01 

1 . 6 1 

15301 
-  I 

17.01  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  236 

1360885 

1 

1031I4A411  193.0!  33. Cl 

1  1  193.01  33.01 

9.01 

1.6! 

“ 

15301 
-  1 

17.01  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  239 

t  S6C686 

1 

1031 1 4 A 41 1  193.0!  33. Cl 
!  !  195.0!  35. Cl 

9.01 

1.61 

* 

15301 
-  ! 

17. 0! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  240 

1560887 

1 

1031 I4A41 !  193.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.01 

1.61 

“ 

15301 

17.01  NONE 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  241 

1560688 

I 

103114A41I  193.0!  33.0! 

!  !  19$. 0!  35.0! 

9.01 

1.61 

• 

1530! 
-  1 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SEA  242 

1 560689 

1 

« 

1031 14A41 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  15.0! 

9.0! 

1.61 

“ 

1530! 
-  1 

17.0 ! NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SER  243 

I56C890 

1 

103114A41!  195.0!  35*01 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

• 

1530! 
-  I 

17.0! NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1975 

SER  244 

156C891 

I 

103114A41I  195.0!  35.0! 

!  !  193.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1530! 
-  1 

17.0! NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1975 

SER  245 

1560892 

l 

1031 ! 4  A  41 !  195.01  35.0! 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1530! 
-  1 

17.0 ! NONE 
! 

ILA  NCW 
!  ORLEANS 

1975 

SER  246 

1632653 

l 

98314*46!  195.0!  35. C! 

1  1  193. Cl  33. Ct 

9.0! 

!  .7! 

” 

• 

1498! 

-  i 

16.0! NONE 

ILA  HEW 

i 

1981 

SER  301 

1556484 

1 

102414A46!  195.0!  35.0! 

1  !  193.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

1426! 
-  1 

1 7.0  j  NONE 
! 

ILA  NEW 

1  0RLEAN3 

i 

1974 

SEA  302 

155648$ 

! 

1024I4A46!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.01 

1.9! 

— 

1426! 
-  I 

17.0! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA  303 

1556486 

1 

102414A46!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35.0! 

9.01 

1.9! 

14261 
-  i 

17.0! NONE 
! 

ILA  HEW 

1  ORLEANS 

1974 

SER  3C4 

1556487 

I 

1C24I4A46!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.C! 

9.01 

1.9! 

14261 
-  1 

17.0 ! NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

SEA  305 

1356486 

1 

102414446)  195.0!  35.0! 

1  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.91 

“ 

1426! 

17.01  NONE 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1974 

SEA  3C6 

1557657 

! 

1 024! 4 A46 1  195.0!  35. Cl 
!  1  193.0!  35. C! 

9.0! 

2.01 

" 

1426! 
-  1 

17.01H0NE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1974 

SEA  307 

1557658 

I 

1024I4A/6!  195.0!  35. C! 
1  i  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1426! 
-  1 

17 .0 ! NONE 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1974 

SER  3C8 

1557659 

1 

1024! 4A46!  195.01  35. C! 

I  1  195.01  3S.CS 

9.0! 

2.01 

“ 

1426! 
-  1 

17.0  1  NONE 

1 

SLA  NEW 

I  ORLEANS 

1974 

SCR  309 

1557660 

1 

1 

1 

1024I4A46I  195.0!  35. C! 
!  1  195.0!  35.01 

1  1  !  1 

!  !  1  1 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

14261 
-  1 

1 

1 

17.0! NONE 

1 

! 

! 

ILA  HEW 

1  ORLEANS 

! 

1974 

TABLE  2  *  RESCRIPT ION  OF  VESSELS 
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CMCft  1 

DISTl 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUN8ER 

1  COAST 

[  CUARO 

1  NUMBER 

1  IVTCCl  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

1  NET  (CODmCHCTHlBRDTHl  1 

JRECIS-I****!  ACS.  1  RE6.JL0A0-! 

!  TER  !  StCI //////!/////!  £0  1 

I  TON-  1PASC 1  OVER-! OVER-! /////! 

1  NASC  1  IV  1  ALL  !  ALL  UlCHT! 

! CAPACITY!  MICH-  1  1  V  C  S  S  E  L  ! 

1  !  1ST  !  CARCO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

f  CARCO  !  FIXCD  !  C0U1PMENT  1 TC !  3ASE  !  YEAR 

MUtmn  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1  EUILT 

HORSE!  PASS-  !(LI6HY)!////////F///////!TO!7//7//////!  OR 
POWER!  ENCERS  !  (FECT)I  LtNE-2  !£E!  LINE-2  J *RE9UILT 

(29) 

1 

1 

MARINE  EQUIP.  MANAGEMENT!  CCRP. 
(CONTINUED) ! 

1  !  1 

1  !  1 

i  !  1 

1  1  i 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

1 

1 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

SER 

310 

1557661 

! 

1  10241 4A461 

1  t  ! 

19S.0! 

195.0! 

35. d 
35.  C! 

9.01 

2.01 

” 

!  1426! 

\  -  ! 

1 7 .0 1  NONE 

I 

!  LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

SIR 

311 

1557662 

1 

!  1 02  4 1 4 A  46 1 

1  1  1 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

2.0! 

— 

!  1426! 

!  -  ! 

1 7. 0 1  NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  | 

1974 

SCR 

312 

1557663 

! 

i  1 024  1  4  A  46 i 

1  1  1 

195.01 

195.0* 

35. Cl 
35.  C! 

9.01 

2.0! 

“ 

i  14261 

!  -  I 

17.01N0NE 

! 

!LA 

! 

NEW  ] 

ORLEANS  1 

1974 

SCR 

313 

ISS7664 

I 

1  1024  1  4  A  46 1 

1  ,!  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
3S.C1 

9.0! 

2.0! 

- 

i  1426! 

1  -  ! 

17 .0 1  NONE 

I 

!LA 

I 

NEW  | 

ORLFANS  | 

1974 

SCR 

314 

1557665 

1 

J  1024  14A46 1 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

2.01 

“ 

!  1426! 

1  -  ! 

17.0 1  NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

SER 

315 

J557666 

l 

1  1 024  14  A  46 1 

1  1  1 

195.0! 

193.01 

33. C! 
35.  C! 

9.0! 

2.01 

- 

i  14261 

!  -  ! 

1 7 .0 1  NONE 
! 

!  L 
! 

NEW  I 

ORLEANS  | 

1974 

SER 

401 

1557382 

1 

1  106314A461 

I  t  > 

200.01 

20C.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.01 

1.6! 

- 

1  1426! 

1  -  I 

17.0 ! NONE 
! 

!  LA 
! 

NEW  | 

ORLEANS  1 

197* 

SCR 

402 

1557383 

1 

1  1 06  3 1  4 A  46 1 

i  1  1 

20C.01 

20C.01 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.61 

- 

!  1426! 

!  -  ! 

17.0! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  | 

ORLEANS  ! 

1«74 

SER 

403 

1557384 

1  1063  1 4 A46 ! 

1  1  1 

200.0! 

20C.0I 

35. Cl 
35.  C! 

9.01 

1.61 

- 

!  1426! 

!  -  ! 

1 7 .0! NONE 
! 

1  LA 
! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

SER 

404 

1557385 

1 

1  106314**6! 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1426! 

»  -  ! 

17 .0 (NONE 

1 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

SCR 

405 

(557386 

i 

1  106314A461 

!  I  ! 

20C.OI 

2CC.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.61 

- 

I  1426! 

1  -  ! 

17.0! NONE 
! 

!LA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

SCR 

406 

1557387 

1  10631 4A461 

1  1  1 

200.01 

20C.01 

35. C! 
35.  C! 

9.01 

1.61 

“ 

!  1426! 

17.01N0NE 

! 

ILA 

1 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

SCR 

407 

1557388 

1 

1  1063I4A46! 

1  1  1 

20C.01 

200.01 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1426! 

!  -  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA 

1 

NEW  | 

ORLEANS  I 

1974 

SCR 

401 

1557389 

1 

1  1063I4A46I 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35.C1 
35.  Cl 

9.0! 

1.61 

“ 

1  1426! 

»  -  I 

17.0! NONE 

1 

ILA 

! 

NEW  l 

ORLEANS  1 

1974 

SER 

409 

1557390 

1 

1  10631 4 A46 ! 

t  1  1 

20C.01 

20C.01 

35.  C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.61 

- 

!  1426! 

1  -  ! 

17.0! NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  | 

ORLEANS  ! 

1974 

SCR 

410 

1557391 

» 

1  106314*461 

1  1  I 

2QC.0I 

200.0! 

35.01 
35. Cf 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1426! 

!  -  ! 

1 7.0 1  NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  1 

ORLEANS  ! 

1974 

SCR 

411 

1557392 

1 

1  1063I4A46! 

!  I  ! 

20C.0I 

200.01 

35.  Cl 
33. Cl 

9.0! 

1.61 

- 

!  1426! 

!  “  ! 

17.0! NONE 
! 

!LA 

I 

NEW  I 

ORLEANS  1 

1974 

SCR 

412 

1 557393 

1 

1  1063 14A46 ( 

1  t  i 

20C.O! 

200.01 

35.  Cl 
35.  Cl 

9.0! 

1.61 

- 

!  1426! 

!  -  ! 

17.0 !  NONE 
! 

!  L  A 
! 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

1974 

SCR 

413 

1557394 

1 

1  1063 I4A46 J 

!  1  ! 

200.01 

200.0! 

35.  Cl 
35. Cl 

9.01 

1.6! 

- 

1  1426! 

1  -  ! 

17.01NQNE 

1 

!LA 

! 

NEW  1 

ORLEANS  ! 

1974 

SCR 

414 

1557395 

1 

1  106314A46! 

1  1  i 

200.0! 

20C.01 

35.  Cl 
35. C! 

9.01 

1.6! 

“ 

!  1426! 

1  -  ! 

17.0SN0NE 

! 

!LA 

! 

NEW  1 

ORLEANS  | 

197* 

SCR 

413 

1557396 

1 

1  106314A46! 

1  1  ! 

200.01 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1426! 

!  -  ! 

17.01NCNF 

I 

ILA 

» 

NEW  | 

ORLEANS  ! 

1974 

SCR 

416 

1557667 

1  1G63I4A46 1 

!  1  1 

20C.01 

200.01 

35. Cl 
35. Cl 

9.01 

1.6! 

- 

!  1426! 

!  -  ! 

17.0INCNE 

! 

ILA 

! 

NEW  | 

ORLEANS  ! 

1974 

SCR 

417 

ISS7668 

1 

1  106314*461 

1  1  I 

20C.01 

20C.0I 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.61 

— 

!  1426! 

I  -  ! 

17.01  NONE 
! 

ILA 

I 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

197* 

SCR 

416 

1557669 

1 

1  106314*461 

1  t  i 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.01 

1.6! 

— 

1  1426! 

1  -  ! 

17 .0! NONE 

1 

ILA 

NEW  ! 

ORLEANS  1 

197* 

SCR 

419 

1557670 

!  106314*46! 

1  I  1 

200.0! 

20C.0I 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1  1426! 

1  -  ! 

1 7 .0 1  NONE 

I 

ILA 

I 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

197* 

SER 

420 

1557671 

1 

1  106314*461 

1  !  1 

200.01 

20C.01 

35.0! 

35.0! 

9.0J 

1.6! 

— 

1  1426! 

1  -  I 

17.0IN0NE 

1 

ILA 

1 

NEW  ! 

ORLEANS  J 

197* 

SER 

421 

1557672 

1 

1  106314A46! 

1  t  1 

20C.0I 

200.01 

35. C! 
35.  C! 

9.01 

1.6! 

— 

!  1426! 

!  -  ! 

17 .0 1  NONE 
! 

ILA 

I 

NEW  1 

ORLEANS  | 

197* 

SCR 

422 

1557673 

1 

1  106314A461 

1  1  1 

200.01 

200*01 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.61 

- 

!  1426! 

1  -  ! 

17 .0! NONE 
! 

ILA 

NEW  I 

ORLEANS  1 

197* 

SCR 

423 

1557674 

1 

1  106314A46! 

1  1  1 

200.0! 

200.01 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.61 

“ 

!  1426! 

!  -  ! 

1 7 .0 1  NONE 
! 

ILA 

! 

NEW  ! 

ORLEANS  1 

197* 

SCR 

424 

1557675 

1 

I  1063I4A46I 

1  1  i 

200.01 

200.01 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1426! 

1  -  ! 

1 7.0! NONE 
! 

ILA 

1 

NEW  I 

ORLEANS  ! 

197* 

SIR 

425 

1557676 

1 

1  106314*461 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.61 

— 

!  1426! 

1  -  I 

17.0! NONE 

1 

ILA 

1 

NEW  ! 

ORLEANS  ! 

197* 

SHI 

6106L 

1633799 

1 

1  67614*411 

1  !  1 

195.01 

193.01 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1  1502! 

!  -  ! 

17.01N0NE 

! 

IHO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

8107L 

1633800 

1  676I4A41I 

1  1  1 

195.01 

195.01 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1502! 

1  -  ! 

17 .0! NONE 
( 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

6106L 

1633801 

1 

1  67614*411 

I  1  1 

195.0! 

195.01 

35.  c; 
35. C! 

y.O! 

I.o! 

“ 

1  15021 

1  -  ! 

17.01N0NE 

i 

!*0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

SHE 

8109L 

(633802 

1 

1  67614*41 ! 

1  1  1 

195. OJ 
195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1502! 

1  -  ! 

17. oj  NONE 
! 

IHO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

8110L 

1633803 

I 

1  676(4*41 | 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35. Ci 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1502! 

!  -  I 

17.01NONE 

i 

ino 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

8111L 

1633804 

1 

1  67614*41! 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

I  15C2! 

!  -  ! 

17 .0! NONE 
! 

!"0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

« 

1981 

SHE 

6112L 

1633805 

1 

I  67614*41! 

(  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

— 

!  1502! 

!  -  ! 

17.0!N0N£ 

! 

‘NO 

! 

ST.  LOUIS  i 

1981 

SHE 

811 31. 

1633806 

1  67614*411 

!  1  I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  '502! 

!  -  ! 

17.0! NONE 
» 

!  HO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

8114L 

1633807 

! 

1  67614*41! 

1  1  I 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1502! 

!  -  I 

17  .oInONE 
i 

!  HO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

8115L 

1633808 

l 

!  67614*411 

t  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

!  1502! 

!  -  ! 

17.0! NONE 

i 

IHO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

8116L 

1634344 

t 

!  67614*41 1 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1502! 

!  -  ! 

17.0‘NONE 

i 

!H0 

i 

ST.  LOUIS  ! 

198* 

SHE 

J117L 

1634345 

1 

1  67614*41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i  1502! 

!  -  ! 

17.0! NONE 

i 

ino 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

811  CL 

1634346 

1  67614*41 ! 

!  1  1 

195.0! 

1«5.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1502! 

!  -  ! 

17.0SNCNE 

j 

!H0 

i 

ST.  LOUIS  » 

1981 

SHE 

8119L 

1634347 

1 

!  67614*41! 

1  1  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35  .L! 

9.0! 

1.61 

- 

*?  1507*1 

i  *  ; 

17.0UO  Ht 

i 

!*/> 

i 

tt  • 

SHE 

8120L 

1634348 

1 

1  67614*41! 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9,01 

1.6! 

“ 

!  1502! 

!  -  ! 

17.0! NONE 

i 

IHO 

i 

ST.  LOUIS  I 

1981 

SHE 

8121L 

1634349 

1 

1  67614*41! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1502! 

!  -  ! 

17.0! NONE 

i 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

8122L 

1634350 

1 

1  67614*41! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.6! 

— 

!  1502! 

i  *  i 

1 7.oj  NONE 

i 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

SHE 

8123L 

I6343S1 

1 

!  67614*41 1 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

*■ 

!  15C2! 

!  -  ! 

17.0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

8124L 

1634352 

1 

1  67614*41 1 

1  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1502! 

!  -  ! 

17 .0! NONE 

J 

!HC 

i 

ST.  LOUIS  1 
! 

1981 

SHE 

6125L 

1634353 

1 

1  67614*41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

»  1502! 

!  -  ! 

17. OINONE 
! 

IHO 

j 

ST.  LOUIS  i 

1981 

SHE 

81  26L 

1634354 

! 

I  67614*41! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9,0! 

1.6! 

— 

i  15C2! 

!  -  ! 

1 7 .0! NONE 
l 

ino 

i 

ST.  LOUIS  i 

1981 

SHE 

8127L 

1634355 

1 

1  67614*411 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

I  1502! 

!  -  I 

17 .OiNONE 
! 

ino 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

SHE 

8128L 

1634356 

1 

I 

1 

1  67614*411 

1  !  ! 

1  !  1 

1  !  I 

195.01 

195.0! 

! 

! 

35. C! 
35. C! 

1 

1 

9,0! 

1.6! 

! 

!  1502! 

!  -  ! 

1  ! 

!  ! 

17,0! NONE 

i 

i 

!H0 

i 

i 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


530 


CMRl 

IXST !  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMI  NUMBER 

1  COAST 

1  CUAAD 

1  MIH9t« 

1  tVTCCI  DIMENSIONS  {DRAFT! 

I  NET  ICODElLEHCTHlSROTHi  ) 

“1R£GIS“1*F •*!  RES.  1  REG.lLOAD-l 

1  TER  !  SCE1 //////!/////!  ED  ! 

1  TON-  iPAGEl  0VER-10VCA-I///77I 
!  NACE  1  XV  !  ALL  1  ALL  ILZGHTI 

t CAPACITY  1  HIGH*  !  !  V  £  S  S  £  L  1  ! 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  1  YEAR  ! 

*  I////////I  POINT  1  LINE-1  1 A0|  LIHE-1  l  PUILT  ! 

HORSE!  PASS-  1  (LIGHT)  !/7//////////////!TD!/ /////////!  OR  ! 

PQVCR!  ENGERS  1  (FEET) I  LINE-2  t EE!  LXNf-2  I*RIBUXITI 

(29)  MARINE 

equip.  management 

1 

1 

I  ccrp. 

! 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

I 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

l 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

(CONTINUED) t 

! 

1  1 

1 

! 

! 

f 

! 

t 

I 

SHE  mu 

1434357 

1 

47  4 1 4 A  41 1 

195.0! 

3  5.  C! 

9.0! 

- 

2 

1502! 

17.01  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1911 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.61 

-  1 

! 

1 

! 

smi  moL 

USAJSI 

1 

474 1 4 A  41 1 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

1502! 

17.01  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

I 

t 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

| 

! 

1 

l 

SHE  11311 

1634359 

1 

676144411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

1 7.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

I 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

•  | 

! 

1 

l 

SHE  €  1 3 2 L 

1434360 

1 

67614*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

17.0 ! NONE 

1  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

1 

i  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

I 

SMI  8133L 

1634341 

1 

67614*41 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1502! 

17.0 !  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1 9  C 1 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

! 

! 

SHE  81S4L 

1634362 

1 

67614*41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1502! 

17.0! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  | 

1 

! 

I 

SHE  $1351 

1634343 

1 

67614*41 I 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1502! 

1 7.01  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

I  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

SHE  6 C 1  SOL 

1611518 

! 

102014*41 f 

200.01 

35. Cl 

9.01 

- 

1635! 

16.7! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

I 

1 

1  1 

200. 0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

I 

SHE  I039BL 

! 62C329 

1 

957 14*41  1 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

1635! 

1 6. 6! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1910 

l 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

I 

SHE  0O76BF 

1631132 

1 

96414A41! 

20C.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

17681 

19. 3! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

1  ! 

20C.01 

35.  Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

SHE  0C77CF 

1631133 

1 

964(4*41 1 

20C.O1 

35.0! 

9.6! 

- 

1768! 

19.31  NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

i 

1  1 

200.01 

35.C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1 

SHE  EO70BF 

1631134 

i 

9641 4*41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.6! 

- 

1768! 

19 . 3 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

I 

i 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  I 

I 

! 

1 

SHE  8079BF 

1631135 

i 

96414*41 | 

200. 0! 

35.0* 

9.6! 

- 

1768! 

19.3! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

! 

1  1 

200. 01 

35. C! 

1.5! 

-  I 

I 

! 

! 

SHE  eCSOBF 

1631136 

1 

96414*41 f 

200.01 

35. C! 

9.6! 

- 

1768! 

19. 3! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

I 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

1 

SHE  ICI16F 

1631137 

! 

964 14*41  ! 

200.0! 

35. C! 

9.6! 

- 

1768! 

19.3! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

! 

1  1 

200.01 

35.01 

1.S! 

-  ! 

1 

! 

I 

SHE  8C82BF 

1631131 

1 

964144411 

200.01 

35.0! 

9.6! 

- 

1768! 

19.3 !  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.S! 

-  1 

! 

! 

) 

SHE  S0B3BF 

1631131 

1 

96414441! 

200.01 

35.01 

9.6! 

- 

1768! 

19.3 ! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

1 

!  1 

20C.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

SHE  80I48F 

1 031 1  AO 

1 

96414*41 1 

200.01 

35. Cl 

9.6! 

- 

1768! 

19.3! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

I 

SHE  I0I5BF 

1631141 

1 

96414*41 f 

200.01 

35.C! 

9.6! 

- 

1768! 

19.3 1  NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

| 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

SHE  EOlilF 

1631142 

1 

9641  4*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1768! 

19.3! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

I 

1 

SHE  B0I7BF 

1631143 

1 

96414*41 | 

200.01 

35.0! 

9.6! 

- 

1761! 

19. 3! NONE 

!po 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

-  1 

I 

1 

i 

SHE  ICIIBF 

1631144 

1 

964 !  4A41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

1768! 

19. 3! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

t 

1 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ) 

1 

! 

I 

SHE  0C89BF 

1631145 

1 

96414*41 ! 

200.01 

35.  C! 

9.6! 

- 

1768! 

19.3JN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

i  i 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

) 

1 

SHE  8C10BF 

1631146 

1 

944144411 

200.0! 

35. C! 

9.6! 

1768! 

19.3! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

1 

1 

i  i 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

I 

! 

SHE  8C11BF 

16311 47 

1 

96414*41 1 

200.01 

35. C! 

9.6! 

1768! 

19.3IN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.51 

-  I 

! 

1 

1 

SHI  8C92BF 

1 6  31 1*8 

1 

96614*41 ! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

1659! 

1 9. 3! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

!  1 

200.01 

35.  Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

SHE  8013BF 

losmt 

! 

96614*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1659! 

19.3 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

! 

i 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

l 

SHE  I0948F 

1631150 

1 

96614*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.6! 

1659! 

19.3! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

! 

SHE  8095BF 

1631151 

1 

964 1 4*41  ! 

200.01 

35. Cl 

9.6! 

1659! 

19.3IN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1901 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

SHE  IC96BF 

1633781 

1 

96614*41 1 

200.01 

35.0! 

9.6! 

1659! 

19.3! NONE 

!K0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

SHE  80978F 

1633790 

1 

966144411 

200.01 

35. C! 

9.6! 

- 

1659! 

19.3 !  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1911 

1 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

SHE  8C98BF 

1633791 

t 

966144411 

20C.01 

35.  C! 

9.6! 

- 

1659! 

19.3  !NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

SHE  8C998F 

1633792 

1 

966 14*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 6  5  9 1 

19. 3! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1901 

1 

1 

!  ! 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

SHE  8100BF 

1633793 

1 

96614*41 1 

200.01 

35. C! 

9.6! 

- 

1659! 

19.31N0NE 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

1 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

SHE  8101BF 

1633794 

1 

96614*41  1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.31N0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  1 

1901 

1 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1 

SHE  I102BF 

1633795 

1 

9661 4441 J 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.3IN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SHE  8103BF 

1633796 

1 

96614441) 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1659! 

19.31N0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

l 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SHE  8104BF 

1633797 

1 

96614*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1659J 

19.31N0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  i 

1901 

! 

! 

I  1 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SHE  I105BF 

1633798 

1 

966)4*41 1 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1659! 

19.31N0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  J 

1981 

l 

1 

!  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

SPL  1 

1628560 

1 

88814*411 

1 V  5 . 0 1 

35.0! 

12.0! 

- 

1500! 

16.2  INONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

190C 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

I 

! 

TA  100 

1602523 

1 

65414*41 ! 

195.0! 

35. Cl 

12.0! 

- 

1510! 

16.2!  NONE 

tPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

l 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

l 

1 

! 

TA  103 

1602524 

1 

65414*41! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

1510! 

16. 2 1  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

t 

l 

t  1 

195.0! 

35.01 

1  •  S! 

-  ! 

! 

1 

! 

TA  118 

1621156 

1 

67614441! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

1501! 

16.2IN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

190C 

] 

1 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1 

TA  133 

1629135 

1 

676141411 

195.01 

35.  C! 

12.0! 

- 

150! ! 

16.2IN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

I  t 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TA  is; 

• 

876! (7 411 

195.0! 

35.5! 

12.0! 

- 

» 

15m  • 

14  •  ?  •  HQN* 

5T  . 

LOUTS  1 

1980 

1 

i 

1  1 

195.0! 

35. 6i 

1.6! 

-  i 

! 

! 

I 

TA  136 

1629138 

i 

67614441! 

195.01 

35.0! 

12.0! 

- 

1501! 

16.2 INONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 

1980 

1 

j 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

TA  137 

1629139 

! 

67614441! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

1501! 

16.2 INONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

• 

I  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

f 

TA  138 

1629140 

1 

67614441! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1501! 

16.2 INONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

TA  144 

1653597 

71414441! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

- 

1528! 

16.2 ! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

1982 

1 

1 

1  1 

155.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

TA  US 

1653598 

1 

714  14*41 ! 

195.01 

35.0! 

12.0! 

- 

1528! 

16.2 INONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

1 

TA  146 

1653599 

1 

714144411 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1528! 

16. 2! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982 

! 

1 

f  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

! 

TA  147 

1653600 

1 

71 414*41 I 

195.0! 

35. C! 

12. 01 

- 

1528! 

16,2! NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

TA  148 

1653601 

! 

71414441! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

1528! 

16 • 2 ! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1982 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

TA  149 

1653602 

1 

71414*41 1 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

1528! 

16.2! NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1982 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

195.01 

1 

1 

35.  C! 

! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  QUARD 
I  NUMBER 


IVTCCl  DIMENSIONS  iDRAfT! 
NET  lCCDEiLENCTKI BROTH!  ! 

RESIS-I****!  RES*  I  RES*! LOAD*! 
TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 


(29)  MARINE  EQUIP.  NANAS EN ENT !  CORN* 
(CONTINUED)! 


(11)  NARINE  fUEL  LOGISTICS  ! 

BUNKER  POWER  1211693 

! 

! 

! 

(33)  NARINE  fUELINS  SERVICE/  !1MC. 
PINTO  !  - — 1 

i 

SHIfTER  I  I6UCS9 


! CAPACITY !  HI6H-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 
!  !  EST  !  CARSO  HANDLINS  !S  ! OPERATING  ! 
!  CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  ! 


!////////!  POINT  ! 


! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 


TON-  tPASE!  OVER-! OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  ! (LISNT ) I ///////f //////// !TDl ////////// ! 


NA6E  1  IV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT!  POWER!  ENSERS  !  (FEET)! 


IEE !  LINE-2  ! ^REBUILT! 


TA  150 

1653603 

! 

! 

I 

71 414A41 I 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

12.0! 

1.5! 

- 

15281 
-  1 

16.21N0NE 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1982 

TA  151 

1653604 

1 

1 

1 

7141***1 1 
!  i 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35. C! 

12.0! 

1.5! 

- 

1526! 

-  1 

16.2!  NONE 
! 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1982 

TA  201 

1608102 

! 

t 

696 I4A41 ! 

!  ! 

20  C. 0  2 
20C.0! 

35. Ct 
35.  C! 

12.01 

1.6! 

- 

16041 
-  ! 

16.21N0NE 

! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

TA  202 

1608103 

! 

! 

696 ! 4A41 ! 

!  ! 

200*01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.6! 

- 

1644! 

-  ! 

16*  2! NONE 
( 

IMO 

ST.  LOUIS  1 
! 

1979 

TA  203 

!  606104 

1 

! 

! 

6961***1 1 
!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.01 

35.0! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1644! 

-  ! 

16.2! NONE 

1 

!M0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

TA  206 

J608107 

1 

! 

! 

69624*41 1 
!  I 

200.0! 

2CC.0! 

35.  C! 
35.0! 

12.0! 

1.6! 

- 

1644! 

-  1 

16.2! NONE 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

( 

1979 

TA  208 

1610547 

1 

1 

I 

7931 4*41 ! 

!  ! 

200*01 

20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

12.0! 

1.51 

“ 

1662! 

-  ! 

16.2! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

TA  21C 

1608102 

! 

1 

! 

696  f  4A41  1 
!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

12.0! 

1.5! 

• 

1662! 

-  ! 

16. 2 {NONE 
! 

!  MO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

TA  300 

1294200 

! 

! 

1 

636I4A41! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.01 

1.6! 

— 

1505! 

-  ! 

16 . ?!  NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1964 

TA  302 

1284384 

1 

! 

! 

663(4*41! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

12.01 

1.7! 

— 

1417! 

-  ! 

16. 2! NONE 
! 

!M0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1961 

TA  400 

1593421 

! 

! 

72614*41 t 
!  I 

200. 0! 
200.0! 

3S.C! 

35.0! 

12.0! 

1.9! 

— 

1668! 

-  ! 

1 6. 2 !  NONE 
! 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1978 

TA  401 

1598641 

! 

I 

! 

6961***1 ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  Cl 
35.0! 

12.0! 

1.4! 

" 

1664! 

-  ! 

1 6 • 2  1  NONE 
! 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1978 

TA  402 

1632601 

! 

! 

9171***1 ( 

!  ! 

20C.0! 

200.01 

35.0! 
35.  C! 

12.0! 

1.7! 

- 

1632! 

-  1 

16.01  NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1972 

TA  61 C 

1639415 

! 

! 

! 

69614*41 1 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1644! 

-  ! 

16 • 2 (NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

TA  611 

1639416 

1 

1 

I 

69614**1 1 
!  ! 

20C.01 

20C.0! 

35. Cl 
35.  C! 

12.0! 

1.6! 

- 

1644! 

-  ! 

16.2 (NONE 
! 

•HO 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1981 

TA  612 

1639417 

! 

I 

! 

69614**1 ! 

!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

12.0! 

1.6! 

- 

1c44 ! 

-  ! 

16.2 ! NONE 

I 

!M0 

I 

ST.  LOUIS  i 
! 

1981 

TA  613 

1641970 

! 

! 

! 

696 ! 4  A  41 1 
!  ! 

20C.01 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

12.0! 

1.6! 

" 

1644! 

-  ! 

16.2! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1981 

TA  614 

1645466 

! 

! 

! 

69614**1 1 
!  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1644! 

-  ! 

16.2 ! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

TA  620 

1635850 

I 

! 

! 

69614A41 1 
!  1 

200.0! 

20C.0! 

35.C! 
35.  C! 

12.0! 

1.6! 

1644! 

-  ! 

16.2 (NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

TA  621 

1635851 

! 

! 

! 

696! 4  A  *  6 1 
!  1 

20C.0! 

200.0! 

35.  Cl 
35.  C! 

12.0! 

1.6! 

1644! 

-  ! 

16. 2! NONE 
! 

IPO 

2 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

TA  622 

1635852 

I 

i 

f 

69614*461 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1644! 

-  I 

16.21NCNC 

!M0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

TA  624 

1635854 

! 

i 

i 

69614**61 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1644! 

-  ! 

16.2! NONE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

TA  8C1 

1633853 

! 

! 

1 

94614*461 
!  \ 

20C.0! 

200.01 

35.0! 
35. C! 

12.0! 

1.6! 

" 

1678! 

-  ! 

16.2INCNE 

I 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

TA  2000 

I630C48 

I 

! 

! 

67614*41 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

12. o: 

1.5! 

— 

1501! 

-  ! 

16.01  NONE 

1 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

19!C 

TA  2001 

I630C49 

! 

I 

! 

67  61  4*41  ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

12.0! 

1.5! 

- 

1501! 

-  ! 

16 .0! NONE 

I 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

198C 

TA-2C02 

I63C123 

I 

! 

I 

6761***1 1 
(  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

12.0! 

1.5! 

— 

1501! 

-  ! 

16.01  NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

TA  20C3 

1630124 

! 

! 

! 

67614**1  1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Ct 
35. C! 

12.0! 

1.5! 

1501! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980 

TA  2CC4 

1631673 

! 

! 

! 

93014*41 ! 

!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

12.0! 

1.5! 

“ 

1644! 

-  ! 

16.2!  NONE 
! 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981 

TA  2005 

1631674 

! 

! 

! 

95014*41 1 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.5! 

- 

1644! 

-  ! 

16.2 ! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

TA  2006 

1631675 

! 

! 

! 

9501***1 1 
!  I 

200.0! 

200.0! 

35. OJ 
35.0! 

12.0! 

1.5! 

“ 

1644! 

-  ! 

16.21  NONE 
! 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  I 
! 

1981 

TA  2007 

1631676 

! 

! 

! 

950! 4A41 1 
!  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.5! 

“ 

1644! 

-  ! 

16.2 ! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  l 

1981 

TA  2008 

1631677 

1 

! 

! 

95014A41! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
3S.C! 

12.0! 

1.5! 

1644! 

-  ! 

16.2IN0NE 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

2 

1981 

TA  2009 

1631678 

! 

! 

! 

950! 4A41 ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.5! 

“ 

1644! 

*  i 

16.2! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

TA  2C7B 

1610442 

! 

! 

I 

79314*41 ! 
!  ! 

20C.O! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

12.0! 

1.5! 

“ 

1662! 

-  ! 

16.2! NONE 
! 

IP.O 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979 

TA  6230 

1635853 

! 

! 

! 

696 ! 4A46 ! 

!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1644! 

-  ! 

16.2! KONE 

!PQ 

j 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1961 

Tt  2078 

1615251 

! 

! 

! 

901 ! 4A41 ! 
!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

12.0! 

1.5! 

- 

1647! 

-  i 

1*5  !  NONE 
! 

!P0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

198C 

VOP  761L 

1579227 

! 

! 

! 

67914A41! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1*66! 

-  j 

16.9! NONE 
! 

IMO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976 

VCP  7720L 

1576383 

! 

! 

! 

91714*41 ! 
!  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

! 

1645! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

iMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

WAW  740 

!  5  6  C  5  2  9 
! 

! 

! 

93314**1 ! 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1639! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

!<Y 

! 

LOUISVILLE! 

i 

1974 

WPS  111 

1625460 

j 

! 

! 

6761**41 ! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35,0! 
15. C! 

12.0! 

1.6! 

*  ] 

1501! 

-  ! 

16.0 {NONE 
! 

!M0 

j 

ST.  LOUIS  j 
! 

1980 

!  I 

!  ! 

!  ! 

S5I3A36! 
!  ! 

I  ( 

!  ! 

!  ! 

70I3A35! 
f  l 

35J3A35! 
!  ! 

*013*35! 
!  ! 

2513A3S! 
!  ! 

1913A36! 
!  ! 


!  I  I 
!  !  ! 
!  !  ! 

9C.6!  23.5!  11.01 

92.0!  74.5!  11.0! 
!  !  ! 
!  !  ! 
!  !  ! 

60. 0!  22. C!  7.6! 

oC.U!  22.0!  7.6! 

41.6!  18. C!  7.6! 

41.6!  18. C!  7.6! 

48.6!  18.0!  7.6! 

48.6!  18. C!  7.6! 

37.9!  20.0!  5.7! 

37.9!  20. C!  5.7! 

42.7!  18.1!  5.6! 

42.7!  18.1!  5.6! 


475I4A43!  110.0!  30.C! 

!  !  11C.0!  30.01 

475I4A43!  110.0!  30.0! 

(  !  110.0!  30.1! 

60024*431  12C.0!  40. C! 

!  !  120. 0!  40. C! 

6C0I4A43!  12C.0!  40.C! 

!  !  12C.0!  40.0! 

475I4A431  110.0!  30. Cl 
1  !  11C. 01  30. C! 

!  !  !  ! 

!  !  •  1 


53 . 0! NONE 
! 

! 

! 

! 

27.0! NONE 

30.0! NONE 
! 

31 .0! HONE 
! 

30.0! NONE 
! 

29.0! NONE 
! 

6.0! NONE 
! 

6.0! NONE 
! 

6.0 ( NONE 
! 

6.0! NONE 
! 

6. 0! NONE 
! 

! 

! 


*  1957  ! 
1 


!TX  PORT 
!  ARTHUR 
!TX  PORT 
!  ARTHUR 
!  TX  PORT 
!  ARTHUR 
(TX  PORT 
!  ARTHUR 
2  TX  PORT 
!  ARTHUR 
!TX  PORT 
!  ARTHUR 
!TX  PORT 
!  ARTHUR 
2  TX  PORT 
!  ARTHUR 
!TX  PORT 
!  ARTHUR 
1TX  PORT 
!  ARTHUR 
! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


532 


ENGR! 

01  ST  1  OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 


COAST 

guard 

number 


tVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  !COOEIl£N6TH!0RDTN*  ! 

PEGI S- l 1  REG.  I  PEG. I  LOAD-! 

TER  I  SEEI//////I/////I  ED  S 
TON-  IPAGEI  0VER-10VER-1///F/*  HORSE 
NAGE  *  IV  1  ALL  1  ALL  ILICKT!  POWER 


1  CAPACITY!  H1GH- 
!  EST 

CARGO  !  FIXED 
////////!  POINT 
PASS-  !  (LIGHT) 
ENGERS  1  (FEET) 


!  V  £  S  S  E  L  !  ! 

CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  1  I 

EQUIPMENT  1TC!  9ASE  l  TEAR  ! 

LINE-1  I A0|  LINE-1  !  BUILT  ! 

numnnuu  mol ////////// !  op  ! 


LINE"? 


JCEl  LINE-?  MREBUILT! 


(33)  MARINE  FUELING  SERVtCE/ 
(CONTINUED) 


INC. 


LUMIMETTA  !  - 

I 

ROPETE  (  - 

I 

APC  2  !  - 

I 

BP  NO.  13  I  - 

I 

ENTERPRISE  9522  1  - 

I 

NFS  2  I  - 

I 

MIDFUELER  8  I2«9528 

! 

MOBIL  MIDSTREAMER  1282824 

1 

S  2  I  — — 


(18)  MARINE  INDUSTRIES/  INC. 
THRUSTER 


64t622 


C C 9 )  MARINE  LAUNCH  CO./  INC. 
DIVISION  OF  VANE  6R0THE 

CARLYN 


S 

S18C85 


(21)  MARINE  LEASING  CORN. 
ML  1 

ML  2 

ML  3 

ML  A 

ML  5 

ML  6 


(J6>  MARINE  MANAGEMENT/  INC. 
SHISNALDIN 


611519 


(32)  MARINE 
BRANEPHEM 

OFFSHORE  SERVICES!/  INC. 

1629208 

I 

JARCO 

1628347 

STEPANDT 

I63C378 

1 

TAURUS 

1620781 

! 

(11)  MARINE  OIL  SERVICE/  INC. 
MARTIN  J  HANLEY 

MOSTANK 

PANCHO 


229451 

26C64B 

23C127 


(32)  RAPINE  OPERATORS/  INC. 
LEAH 

MOP  1 

MOP  8 

MOP  1C 

HOP  12 

NCP  17 

MOP  15 

JiCf  18 

MOP  17 

MOP  2C 

MCP  21 

MOP  22 

MOP  23 

MOP  24 

MCP  25 

MOP  26 

MCP  27 


i  ......  ; 

!  1 

1571512  ! 


!  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

575MA461 

! 

! 

1 

! 

195.01 

! 

! 

! 

I 

35. Ct 

! 

t 

! 

11.01 

2 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

5751 

! 

! 

! 

! 

6.0! DIESEL  PUMP 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

ITX  PORT  I 

1943 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

!  ARTHUR  ! 

SC0I4A431 

9C.0! 

40. Ct 

8.0! 

-  j 

500! 

120.0140  TON  CRANE 

ITX  PORT  ! 

1060 

!  ! 

9C.01 

40.0! 

8.01 

! 

!  ARTHUR  ! 

153! 3  A  7 1 ! 

IOC. 01 

28.  Cl 

4.5! 

2251 

14.0! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT  ! 

1964 

!  ! 

10C.0! 

28.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

!  ARTHUR  ! 

21915A71! 

116.0! 

31. C! 

7.0! 

219! 

7.0! 01 ESEL  PUMP 

!TX  PORT  ! 

1948 

!  ! 

116.0! 

31. C! 

1.5! 

! 

-  ( 

! 

1  ARTHUR  ! 

80! 5*71 1 

6C.0I 

1«.C! 

5.0! 

75! 

4.01 DI ESEL  PUMP 

ITX  PORT  l 

194C 

!  ! 

6  C  •  0 ! 

18.  C! 

1*01 

1 

-  1 

! 

!  ARTHUR  1 

14515A71! 

10C.0! 

27.  C! 

5.0! 

148! 

1 1 .0 1 D I ESEL  PUMP 

ITX  PORT  ! 

*  196C 

!  ! 

1 0  C  •  0 1 

27. C! 

1.5! 

! 

! 

!  ARTHUR  ! 

684 1 5A  711 

203.01 

35. Cl 

10.5! 

684! 

10.5 (DIESEL  PUMP 

ITX  PORT  1 

1*65 

!  ! 

203.0! 

35.  C! 

10.5! 

! 

! 

!  ARTHUR  ! 

19915*71! 

115.01 

28.  C! 

7.01 

-  | 

199! 

10.01  DIESEL  PUMP 

ITX  PORT  ! 

196C 

!  ! 

115.0! 

28. C! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

!  ARTHUR  ! 

<45015*71  ! 

lOC.Ot 

28. C! 

8.0! 

160! 

9. 0! DI ESEL  PUMPS 

ITX  PORT  1 

*  1978 

!  ! 

!  1 

10C.0! 

! 

i 

28.  C! 

1 

i 

1.5! 

! 

■ 

i 

i 

■ 

1 

! 

! 

1  ARTHUR  ! 

!  ! 

I  I 

!  ! 

6613*56! 

1 

55.0! 

I 

t 

22.  Cl 

i 

l 

6.6! 

i 

! 

670! 

< 

! 

30.0! NONE 

1  ! 
!KT  LOUISVILLE! 

*  1976 

!  1 

!  ! 

!  ! 

55.0! 

! 

! 

22. C! 

1 

! 

1.61 

! 

1 

I 

! 

! 

( 

! 

2 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  I 

!  ! 

!  1 

40I1A02! 

! 

I 

38.0! 

! 

! 

20.11 

! 

1 

10.8! 

! 

1 

225! 

1 

! 

40! 

! 

» 

19.oipUMP 

!  ! 

!  ! 

!MD  BALTIMORE  I 

1970 

!  ! 

58.0! 

20.!! 

7.8! 

! 

-  2 

1 

!  1 

4811*02! 

61.8! 

18.6! 

7.5! 

270! 

4di 

22. 0! PUMP 

!ND  BALTIMORE  ! 

198C 

!  i 

!  1 

64.9! 

! 

t 

18.6! 

! 

i 

5.9! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

!  i 

!  ! 

1  i 

!  ! 

1 9514*431 

t 

! 

135.0! 

i 

1 

27. Cl 

I 

1 

6.5! 

1 

1 

500! 

! 

10.0 ! NONE 

i  * 

!  i 

!PA  INDUSTRY  ! 

1987 

! 

135.0! 

27. C! 

1.51 

! 

-  | 

! 

!  I 

195.* 

*35.0! 

27. C! 

6. SI 

-  J 

5001 

10.0 ! NONE 

!PA  INDUSTRY  ! 

1987 

‘ 

*.5.0! 

27.  C! 

1.5! 

! 

! 

!  ! 

1  95  In  ' 

.  j5.0! 

2?.C! 

6.5! 

-  | 

soot 

10.01  NONE 

I  PA  INDUSTRY  I 

1988 

!  i 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

! 

! 

!  ! 

42914*40! 

175.0! 

26.  Cl 

9.0! 

900! 

11.5! NONE 

!PA  INDUSTRY  ! 

1979 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.51 

! 

! 

!  1 

42914A40! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

900! 

11.51N0NE 

!PA  INOUSTRY  I 

1965 

!  ) 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

I 

!  1 

429I4A40! 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

900! 

11.5 ! NONE 

IPA  INDUSTRY  ! 

1965 

!  ! 

!  ! 

i  i 

175.0! 

1 

■ 

26.  C! 

I 

1.5! 

! 

i 

I 

! 

1 

i 

! 

1 

i 

!  ! 

!  t 

i  1 

i  1 

1  ! 

13411*031 

i 

1 

94.3! 

I 

! 

30.  C! 

i 

! 

5C.0! 

i 

! 

1040! 

i 

! 

66! 

i 

! 

35.0I12T  HYDRAULIC 

i  i 

!  ! 

IVA  SEATTLE  ! 

1979 

!  ! 

!  ! 

107.0! 

! 

■ 

30. C! 

! 

11.1! 

! 

! 

! 

! 

• 

(CRANE 

1 

■ 

!  1 

!  ! 

■  1 

I  i 

!  ! 

60! 1*021 

! 

! 

M3. 5! 

1 

! 

24.0! 

! 

! 

8.4! 

! 

I 

640! 

i 

1 

60! 

1 

! 

34.61  NONE 

1  x 

!  ! 

I  LA  HCRGAN  1 

198C 

I  ! 

89.0! 

24. C! 

6.6! 

! 

-  | 

! 

!  CITY  1 

6011*02! 

83.5! 

24. C! 

8.4! 

640! 

60! 

34. 6 1  NONE 

SLA  CAMERON  I 

1980 

1  ! 

89.0! 

24.01 

6.6! 

! 

1 

!  ! 

601 1*021 

83.51 

24. C! 

8.4! 

64C! 

601 

34.6! NONE 

! L A  MORGAN  ! 

198C 

!  1 

96.0! 

24.C! 

6.6! 

1 

-  1 

1 

1  CITY  ! 

6011*021 

83.51 

24. C! 

8.4! 

6401 

60! 

34.6INONC 

HA  MORGAN  1 

1980 

!  ! 

1  ! 

89.0! 

! 

24.  C! 

1 

i 

6.6! 

I 

! 

I 

1 

■ 

I 

! 

I  CITY  1 

!  ! 

*  i 

1  > 

!  ! 

3312A24! 

1 

58.7! 

i 

! 

15.1! 

1 

! 

8.0! 

! 

1901 

! 

1 

66! 

1 

20.013"  DIESEL  PUMP 

1  x 

!  ! 

IVA  NORFOLK  ! 

1930 

!  ! 

58.7! 

15.1! 

5.0! 

1 

! 

1  ! 

5312*241 

51.6! 

23.  Cl 

9.0! 

245! 

90! 

30.014"  DIESEL  PUMP 

IVA  NORFOLK  ! 

1950 

!  ! 

PI. 6! 

23. C! 

7.0! 

! 

-  J 

! 

!  ! 

231 2*24! 

53.5! 

15.6! 

7.0! 

180! 

45! 

18.012"  DIESEL  PUMP 

IVA  NORFOLK  ! 

1930 

!  ! 

!  ! 

53.5! 

! 

i 

15.6! 

1 

i 

5.0! 

! 

■ 

! 

j 

I 

i 

t 

2 

!  ! 

!  ! 

«  i 

I  i 

!  ! 

194I4A99! 

i 

! 

11C.0! 

X 

! 

30.  C! 

i 

! 

6.0! 

i 

.  i 

! 

410! 

i 

6.01N0NE 

!  ! 
ILA  LAFAYETTE  ! 

1965 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.4! 

! 

j 

!  ! 

22014*43! 

12C.0! 

30.  C! 

6.0! 

458! 

6.oi NONE 

ILA  LAFAYETTE  ! 

1965 

!  ! 

12C.0! 

30. 0! 

1.4! 

1 

2 

!  ! 

22014*431 

12C.0! 

30. C! 

6.0! 

-  i 

458! 

6 .oi NONE 

!LA  LAFAYETTE  ! 

1965 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.4! 

i 

-  ! 

I 

!  I 

22014*995 

12C.01 

30. C! 

6.0! 

-  ! 

458! 

5.8 ! NONE 

ILA  LAFAYETTE  ! 

1066 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.4! 

i 

-  ! 

2 

!  ! 

19414*991 

110.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  j 

410! 

5. 6! NONE 

ILA  LAFAYETTE  ! 

197C 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.4! 

i 

-  i 

i 

!  ! 

19414*43! 

11C.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  ! 

41oi 

6.0 1  NONE 

ILA  LAFAYETTE  ! 

197C 

!  ! 

1 1C.0! 

TO.C! 

1.4! 

! 

-  1 

i 

!  ! 

22014*43! 

12C.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  i 

450! 

6 .oi NONE 

ILA  LAFAYETTE  ! 

1970 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.4! 

i 

-  j 

i 

!  ! 

ICtUUV 

110.01 

30.P.I 

A.Ot 

-  1 

4101 

A.O*  NONE 

!LA  LAFAYETTE  ! 

1972 

!  ! 

11C.0! 

30.  C! 

1.4! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

19714*43! 

11C.0! 

30.01 

6.0! 

410! 

6. 02N0NE 

SLA  LAFAY E fT£  ! 

1976 

!  ! 

11C. 2! 

30.1! 

1.4! 

» 

-  ! 

! 

!  t 

23514*431 

12C.0! 

32.  C! 

6.0! 

-  1 

490! 

6.0! NONE 

ILA  LAFAYETTE  ! 

1978 

!  ! 

12C.0! 

32. Cl 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

23514*43! 

12c. 0! 

32.  C! 

6.01 

-  ! 

490! 

6.0! NONE 

ILA  LAFAYETTE  ! 

1978 

!  ! 

12C.0! 

32.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

21114*43! 

1 2C.0J 

30.0! 

6.0! 

-  J 

452! 

5.71N0NE 

ILA  LAFAYETTE  I 

1980 

!  ! 

12C.01 

30. C! 

1.5! 

j 

•  i 

! 

!  ! 

21114*43! 

1 2  C  •  0 ! 

30. C! 

6.01 

-  | 

452! 

5.7! NONE 

ILA  LAFAYETTE  I 

1980 

!  1 

12C.01 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

21114*43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

468! 

5.8! NONE 

ILA  LAFAYETTE  I 

198* 

!  1 

12C.0! 

30.0! 

1.41 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

21114*43! 

12C.0! 

30. Cl 

6.0! 

-  J 

468! 

5.8! NONE 

ILA  LAFAYETTE  1 

1981 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

21114*43! 

12C.0! 

30. C! 

6.0! 

460! 

6.0IN0NE 

ILA  LAFAYETTE  ! 

1980 

!  ! 

1 2C.11 

30.1! 

1.61 

i 

-  ! 

! 

I  ! 

21114*46! 

12C.0! 

30.C! 

6.0! 

450! 

6.0! NONE 

ILA  LAFAYETTE  ! 

1982 

!  ! 

!  ! 

!  1 

12C.0! 

! 

! 

30. C! 

! 

1.6! 

! 

! 

i 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

2 

! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OP  VESSELS 

...533 

CMC*! 

OPERATOR 

t  iVTCCl  DIPENSIONS  1  DRAFT  ! 

!  NET  (CODEtLENGTHldRDTH!  ! 

(CAPACITY! 
i  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(VESSEL  ! 
!  S  (OPERATING  ! 

! 

1 

-IREGIS-!****!  KEG.  t  KEG. (LOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ) 

EtUXPPCNT 

1 T  C 1  ®AS£  ! 

YEAR  ! 

I 

COAST 

t  TEA  !  SEE! //////! /////!  ED  ! 

! //////// 1 

POINT  ( 

LINE-1 

I«0!  LIKE-1  ! 

BUILT  ! 

vessel.  pare 

AND  NUP6ER  1 

GUARD 

I  TON-  iPAGEl  OVEA-IOVEA-J/////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I/////J//////////ITD! //////////! 

OR  ! 

! 

RINSER 

1  NAGE  i  IV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE- 2 

!EE!  LXNE-2  ! 

•REBUILT! 

!  !!!!!!!  I  !  ! 

!  I  It  !  !  !  !  !  !  ! 


(32)  PARING  OPERATORS# 

INC. 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

POP  26 

|  - 

211UA46! 

120.0! 

30. C! 

6.0! 

450! 

6.0! NONE 

ILA 

LAFAYETTE 

1962 

! 

!  ! 

120.0! 

30.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

POP  29 

1637002 

21 3! 4A43! 

120.0! 

30. C! 

6.0! 

490! 

6.0! NONE 

!L  A 

LAFAYETTE 

1981 

! 

(  ! 

12C.1! 

30.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

POP  30 

1638715 

213(4443! 

12C.0! 

30. C! 

6.0! 

-  | 

490! 

6.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE 

1981 

! 

!  ! 

12C.1! 

30.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

POP  AC 

1629910 

29314A99J 

119.0! 

40. C! 

6.0! 

600! 

6. 0! NONE 

ILA 

LAFAYETTE 

I960 

( 

!  ! 

12C.0! 

40.2! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

POP  1A1 

1560421 

431 ! 44991 

14C.0! 

39. C! 

7.0! 

1100! 

7.6! NONE 

!LA 

LAFAYETTE 

1984 

! 

!  ! 

140. 0! 

39.0! 

1.4! 

! 

-  I 

! 

POP  142 

1539657 

43314A43! 

UC.O! 

3.9! 

7.0! 

-  I 

moi 

7.6IN0NE 

ILA 

LAFAYETTE 

1973 

! 

1  ! 

140.0! 

3.9! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

POP  CHAD 

1613906 

19014443! 

109.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

410! 

6.CI NONE 

ILA 

LAFAYETTE 

1979 

1 

!  ! 

109.1! 

30.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

VO  1 

,  - 

9314443! 

120.0! 

30.  C! 

7.3! 

458! 

6.0! NONE 

ILA 

LAFAYETTE 

1966 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

12C.0! 

! 

30.0! 

! 

1.4! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

(16)  NARINE  PAINTING  t 

! 

REPAIR! 

!  ! 

!  1 

1 

( 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

PPC  1 

|  . 

27314AA6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

13C0! 

19.81400  8.P.H.  POPP# 

» 

1947 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  1 

(DRAG  LINE 

PPC  2 

j  ...... 

275I4A48! 

195.01 

35.0! 

9.01 

1300! 

23.71400  6.P.H.  PUPP# 

1947 

! 

1  ! 

1«5.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

(DRAG  LINE 

PPC  6 

1  - 

275I4A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1300! 

23.71400  B.P.N.  PUPP 

1952 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

PPC  11 

1  - 

275(4448! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1300! 

23.71400  8.P.H.  »UPP 

1959 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

195.0! 

1 

35. C! 

1 

1.6! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

(33)  PARXNE  SERVICES  AND  EIUXIPPENT 

1  ! 

!  1 

! 

1 

I 

! 

1 

l 

1 

! 

I 

! 

j 

PTH  110 

1  ...... 

19014446! 

-  ! 

1 

5.6! 

—  1 

3.6 !  NONE 

IT* 

HOUSTON 

1979 

! 

!  ! 

1  ! 

UC.O! 

t 

30. C! 

1 

5.0! 

! 

1 

1 

-  1 

1 

! 

1 

(32)  PARINE  SHALE  PROCESSORS#!  INC. 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SCP  102 

1 292432 

460! 4440! 

195.01 

35. C! 

9.0] 

•  | 

1400! 

12.0! NONE 

(la 

AP  ELIA 

1963 

! 

! 

!  1 

!  1 

195.1! 

! 

35.1! 

1 

1.3! 

1 

! 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

(33)  PARINE  SPECIALTY 

1 

COPPANY! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

I 

l 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

thunder 

•5*5118 

113134361 

! 

-  I 

20.01 

T200I 

-  ! 

64.0! 

!TX 

PORT 

1972 

! 

I 

(  ! 

!  ! 

122.2! 

! 

34.6! 

I 

12.71 

! 

I 

1 

-  1 
! 

! 

ARTHUR 

(33)  PARINE  TRANSPORT 

! 

CO.  OF  ] TEXAS 

!  ! 

I  i 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

PARINE  OIAPOND 

I506C69 

8413436! 

62.2! 

26. 0! 

7.5! 

660! 

-  ! 

28.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1966 

i 

!  ! 

65.0! 

27. 0! 

5.5! 

I 

-  ! 

1 

PARINE  PEARL 

1527355 

34! 3.361 

46.8! 

16.0! 

6.4! 

230! 

-  I 

22.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1970 

i 

(  ! 

SC.O! 

18.  C! 

5.41 

! 

-  I 

! 

PARINE  RUBY 

{526619 

34 !  3436! 

46.6! 

18.0! 

6.4! 

2801 

-  ! 

22.0! NONE 

1 TX 

HOUSTON 

1970 

! 

1 

!  ! 

1  1 

50.0! 

! 

18.  Cl 
! 

5.4! 

l 

l 

-  ! 

1 

! 

I 

(03)  PARXNE  TRANSPORT 

1 

PANAGEN! ENT# 

!  ! 

I  1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

) 

! 

! 

INC.#  AGENTS 

! 

1  ! 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

NARINE  PRINCESS 

1652421 

1951 6! 1 406! 

674.51 

96.1! 

41.5! 

w» 

•» 

O 

o 

57517! 

119.3! NONE 

INY 

NEW  YORK 

* 

1962 

1 

1  ! 

708.4! 

96.4! 

19.31 

1 

-  1 

! 

PARINE  RELIANCE 

|  - 

705411A10! 

571.3! 

97.8! 

27.6! 

11700! 

12871  1 

12S.0IN0NE 

INY 

HIV  YORK 

mt 

i 

!  1 

571.31 

97.8! 

20.0! 

1 

-  1 

1 

I.  T.  ALASKA 

I  59C2O0 

73016  1  2A  24! 

925. 91166. Ci 

60.0! 

260001 

210671  1 

153.0! CENTRIFUGAL 

ICA 

LONG 

197? 

| 

i  i 

952. 81  1  66. C! 

37.81 

I 

-  1 

IPUNPS 

8EACW 

f.  T.  SAN  DIEGO 

1591680 

73016! 2 A  24 1 

925. 81166. C! 

60.01 

280001 

2106711 

153.01  CENTRIFUGAL 

ICA 

LONG 

1978 

I 

!  1 

925.91144.2! 

37.01 

1 

-  1 

IFUPPS 

BEACH 

CHIPICAL  PIONEER 

1641C40 

1627612421 | 

688.5! 

90.  C! 

35.4! 

175001 

321401 

144.01 DE EF  WELL  PUPPS 

INY 

N(W  YORK 

1983 

i 

!  1 

468.51 

90.  Cl 

11.01 

1 

-  1 

1 

PARINE  CHIPIST 

1329399 

155101 2*21 ! 

441.9! 

89. Cl 

37.01 

15000! 

40262! 

no.oiDcip  veu  fupps 

INY 

NEW  YORK 

1970 

I 

!  1 

472.3! 

89.CI 

22.01 

1 

-  1 

! 

PARINE  DUVAL 

! 245651 

7636! 2A?4! 

585.3! 

10.11 

32.71 

70001 

27456! 

120.01 DE EP  VEIL  PUPPS 

INY 

NEV  TOpr 

* 

1970 

1 

1  ! 

412.0! 

80.1! 

19.01 

I 

-  1 

I 

PARINE  FLORIDIAN 

!2«IISi 

7.97) 2.24! 

565.3! 

80.11 

32.2! 

70001 

27819! 

122 .0! DE  EP  VCLL  PUPPS 

INY 

NEW  YORK 

« 

1967 

I 

! 

!  1 

I  ! 

612.0! 

1 

80.1! 

1 

19.0! 

1 

I 

! 

-  1 

1 

1 

1 

(30)  PARXNE  TRANSPORTATION 

I 

COI.#  INC. 

!  ! 

1  ! 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

! 

I 

I 

1 

KAY  D. 

(24C63I 

1701 3433! 

108.0! 

30.  C! 

6.01 

1800! 

-  I 

25 .0! NONE 

!TN 

DYERSPURG 

« 

1962 

! 

!  ! 

108.0! 

30. C! 

7.0! 

! 

-  1 

I 

PTC  941 

I261C73 

1 38615471 1 

264.0! 

45.  C! 

8.0! 

-  | 

24561 

15.3! PUPPS 

!TN 

DYERSBURG 

1951 

! 

1  ! 

254.0! 

45.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

PTC  942 

! 2611 22 

694 !  5471  1 

170.0! 

45.0! 

8.0! 

-  1 

1500! 

15.3 IPUNPS 

!  T 

DY£»S9UR6 

1951 

f 

(  ( 

!  ! 

170.0! 

! 

45.  Cl 
! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

(16)  PARINE  TRANSPORTATION 

1 

SEIRVICC# 

(  ! 

I  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

j 

INC. 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BONNIE  D 

1596161 

63MC12! 

IOC. 01 

24.0! 

5.0! 

1800! 

20! 

30.0! NONE 

!AL 

POBILE 

1978 

! 

!  1 

10C.O! 

24. C! 

4.5! 

! 

45! 

! 

CAPT.  GEO 

1593394 

297MA12! 

176.0! 

35.0! 

12.0! 

2000! 

500! 

48. 0 ! NONE 

!  FL 

PANAPA 

1978 

! 

1  ! 

176.01 

38.0! 

8.0! 

1 

15! 

! 

CITY 

CYNTHIA  N 

! 576864 

92I1C12I 

101.0! 

24.0! 

5.51 

2000! 

20! 

32 .0! NONE 

IAL 

POBILE 

1976 

! 

i  i 

101.0! 

n.O! 

*.5! 

! 

AO! 

i 

ELSIE  0 

1634C92 

99! 1C121 

11C.0! 

74. Ci 

5.5! 

2400! 

20! 

32.ol NONE 

i  FL 

PANAPA 

1981 

1 

!  J 

110.0! 

24.0! 

4.5! 

! 

901 

! 

CITY 

HELEN  N 

J66C615 

97I1C12I 

126.0! 

26. Ci 

6.0! 

32001 

60! 

34 .OlNCNE 

ILA 

P0R6AN 

1983 

! 

!  ! 

126.0! 

26.0! 

5.01 

I 

55! 

1 

CITY 

JANNIE  D 

1570748 

92!  1C12I 

101.0! 

24. C! 

5.5! 

2000! 

20! 

32.0! NONE 

!TX 

PORT 

1976 

I 

1  1 

101.0! 

24.01 

4.5! 

1 

60! 

! 

0*  CONNOR 

J CEY  0 

1293191 

133! 1A121 

124.5! 

32.  C! 

10.5! 

1000! 

442! 

50.01PNCUPATIC  PUPP 

IFL 

PANAPA 

1961 

1 

!  ! 

136.0! 

32.  C! 

7.0! 

1 

-  1 

! 

CITY 

JUDY  D 

! 596704 

631 1C11I 

96.0! 

21.5! 

5.5! 

20251 

-  j 

26.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1978 

1 

!  1 

96.0! 

22.  C! 

4*.  01 

1 

45! 

! 

KERRIE  D 

! 61  SSI  6 

99 !1C 1 2 1 

110.0! 

24. 01 

5.51 

2400! 

20! 

32.0! NONE 

ILA 

VENICE 

1979 

! 

!  ! 

110.0! 

24.0! 

4. SI 

! 

90! 

! 

KIPBERLY  D 

1 557345 

66 !  1C  11 ! 

10C.01 

21.51 

5.5! 

1530! 

20! 

26.0! NONE 

IFL 

PANAPA 

* 

1988 

( 

!  I 

10C.0! 

22.0! 

4.0! 

| 

451 

( 

CITY 

LORI  1 

1567522 

99I1C12! 

UC.O! 

24.0! 

5.5! 

24001 

201 

32 .0! NONE 

ILA 

OULAC 

1976 

1 

!  1 

11C.0I 

24.0! 

4.5! 

! 

901 

! 

LUCY  D 

1 606C72 

70116121 

120.0! 

26. G! 

8.5! 

1500! 

120! 

50.0! NONE 

ITX 

FREEPORT 

1979 

J 

!  ! 

12C.01 

28.0! 

7.5! 

I 

15! 

! 

!  I  !  I  !  1  I  !  I  !  1 


! 


I 


TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AMD  NUMBER 


!  COAST 
i  cum 
!  NUMBER 


! VTCC !  DIMENSIONS  !  DRAFT!  ICAPACXTT!  HIGH-  |  !  V  E  S  S  E  L 

NET  KODElLCNCTHieiDTXl  I  t  !  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  lOPEPATlNG 

AEGIS”!4***!  REG.  !  PEG.! LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  I  TCI  BASE 

TEA  I  SEE!//////!/////!  ED  !  I//////F/!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1 

TON-  1PACE!  OVEP-lOVEP”!////M  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  !////////////F///!TD!/////F//// 
NASC  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  FOVEA!  ENGEAS  1  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 


(15)  NARIOS# 

! 

! 

EDNCHO  J.  ! 

!  !  ! 

!  1  ! 

!  !  1 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

BUTCH 

1272400 

I  1211*11! 

37.5! 

11.3! 

3.5!  120! 

*1  3.3 !  NONE 

IFL 

MARATHON 

1956 

! 

I 

I  I  ! 

!  !  t 

39.9! 

! 

It. 5! 

1 

3.4!  ! 

!  ! 

61 

1 

( 

I 

! 

I 

(42)  NARISCO# 

LTD.  ! 

1  !  t 

!  !  ! 

1 

! 

t 

! 

1  ! 

I  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

IB  1802 

1609898 

!  1053! 4A43! 

180.0! 

SO.C! 

11.01  -  l 

2309! 

IS.OtNONC 

*  MX 

BARBERS 

*J979 

1 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

18C.0! 

! 

50.  C! 

! 

2.0!  1 

!  1 

! 

! 

! 

i 

! 

POINT 

(32)  MARITIME 
CN  4C9 

! 

OIL  RECCVERY#  IlNC. 

!  - - 

!  !  I 

!  1  ! 

1  20SI4A46! 

! 

1 

1 1 C.Ol 

! 

30.01 

!  ! 

i  1 

6.6!  -  1 

I 

I 

5401 

! 

! 

lO.OtNONE 

1 

! 

1LA 

BELLE 

1957 

! 

I  l  ! 

11C.0! 

30. Cl 

1.01  ! 

! 

! 

CHASSE 

ltd  200 

1618429 

I  1 526 1 5*71 ! 

248.0! 

SO.C! 

10.0!  -  I 

2470! 

17.7IPUNP 

ILA 

BELLE 

1961 

! 

!  !  ! 

248.0! 

SO.C! 

2.0!  ! 

-  I 

! 

1 

CHASSE 

NELEN  B 

1272939 

!  102615*71 ! 

234.0! 

SO.C! 

10.6!  -  1 

2668! 

18.8!purp 

(LA 

BELLE 

1956 

! 

!  (  ! 

234.0! 

SO.C! 

2.0!  ! 

! 

! 

CHASSE 

LCRRAtNC  K 

128*734 

I  10C1 15*71 ! 

20C.0! 

40.  C! 

9.0!  -  ! 

1500! 

14.3IPUHP 

ILA 

BELLE 

1961 

! 

!  !  ! 

20C.0! 

40.  Cl 

2.0!  ! 

! 

! 

CHASSE 

<C3)  AAAIT INC  OVERSEAS  CCAPOAlATICN 
OVERSEAS  HARRIETT E  159C62* 


OVERSEAS  JOYCE 
OVERSEAS  MARILYN 


EASTERN  LION 


NORTHERN  LION 


OVERSEAS  ALASKA 
OVERSEAS  ALICE 


(  !  !  ( 

!  I  !  I 

!  !  !  I 

<>69511*06!  5*4.5!  76. t! 

)  !  567.2!  74.9! 

1491911 *05 !  592.111C5.fi! 


!  !  625.0! 1 C 6 . C I  25.01 

9695 ! 1 *06!  544.5!  74. 6!  33.91 
!  I  547.2!  74.9!  7.3! 

107 13612A 20 !10S 2.6(168. 2!  72.2! 

!  ! 1065.9! 16 S. 2!  40.0! 

1 0717412*2011052. 61168.2!  72.2! 
!  ! 1 0S5.9! 1 o8. 2 !  40.0! 

22099 ! 2 A 20 !  711.1M0S.1!  43.3! 

!  !  731. OMOS. 1!  8.3! 

16471 1 2A20!  632.3!  90.1!  36.7! 
!  I  66C. 2!  90.1!  7.6! 


(  ! 

!  ! 

I  ( 

33.9!  11200! 
7.3!  ! 

29.2!  1 3150! A 


28606!  134. 

-  ! 

5300!  152. 

-  ! 

28606!  134, 

-  ! 

296620!  212. 

-  ! 


0! 10  9.6  TON  BOORSINY  ! 

!l  ELEC.  WINCHES  ! 

7(1  30  NT  A AAR  t  2!NY 
!10  NT  RAHPS  ! 

0110  9.8  TON  BCONS! NY 
U  ELEC.  WINCHES  ! 

9!4  PUNAS/  2  15  !NT 
ITON  BOONS  ! 


293152!  212.914  PUNAS#  2  IS 


-  ! 

42351!  143 


•014  PUNAS#  2  5  TONlNY 
(BOONS  ! 

•0!6  PUNAS#  2  10  !NY 
(TON  ! 


(NT  NEW  YORK 
! 


OVERSEAS  BOSTON 

163CC30 

1  *8990! 2*201 

825. 31133.2! 

55.1! 

19575! 

1  35534  ! 

176.513  PUNAS  AND 

2 

!NY 

NEW  YORK  1 

197* 

! 

!  !  1 

855.01133.3! 

2.6! 

! 

MC-TOM  BOONS 

! 

! 

OVERSEAS  CHICAGO 

1583412 

!  35279*2*20! 

861.7MC5.7! 

49.1! 

24500! 

101513! 

161.012  PUNAS#  2 

15 

!nt 

NEW  YORK  ! 

1977 

! 

J  !  ! 

894. ones. 9! 

8.2! 

( 

-  | 

MON 

! 

1 

OVERSEAS  JUNEAU 

1553137 

!  *9800! 2A 20! 

853.6(138.7! 

51.9! 

o 

o 

N 

1  34933! 

156.014  PUMPS#  2 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1973 

1 

!  !  ! 

883.0! 138.7! 

9.1! 

! 

115-TON  BOOHS 

I 

! 

OVERSEAS  NATALIE 

1267156 

!  2557612*20! 

824.2MC4.5! 

46.2! 

20900! 

62020! 

141.014  PUNAS#  2 

1  NT 

NEW  YORK  ! 

1961 

! 

!  1  ! 

84C.0! 

C4.5! 

10.2! 

! 

-  J 

MO-TON  PUMPS 

l 

1 

OVERSEAS  NCV  YORK 

1 588C01 

!  33317! 2*23! 

861.71105.7! 

49.0! 

SA 

O 

o 

101207! 

161.012  CARGO  t 

!NY 

NEW  YORK  i 

1977 

! 

!  1  1 

89*. 0! 1 C  5 • 9 ! 

8.9! 

l 

-  | 

115-TON  PUMPS 

I 

! 

OVERSEAS  OHIO 

1598647 

l  35277! 2*20! 

841.71105.7! 

49.1! 

24500! 

101432! 

161.012  PUMPS#  2 

15 

INT 

NEW  YORK  1 

1977 

1 

1  !  ! 

894.0! 105.9! 

8.9! 

! 

ITON 

I 

! 

OVERSEAS  VALDEZ 

1517186 

1  16*71 ! 2*201 

632.3! 

90.1! 

36.7! 

13600! 

42351! 

143.016  PUMPS#  2 

1C 

!HT 

NEW  YORK  I 

1968 

! 

!  !  J 

66C.21 

90.11 

7.6! 

! 

ITON 

I 

1 

OVERSEAS  VIVIAN 

1518125 

I  16*71 12*20! 

632.3! 

90.1! 

36.7! 

o 

o 

o 

#1 

423511 

143.016  PUMPS#  2 

10 

1NY 

NEW  YORK  1 

1969 

! 

!  !  ! 

66C.2! 

90.1! 

7.6! 

! 

!  TON 

! 

! 

OVERSEAS  WASHINGTON 

1588955 

!  35317! 2*20! 

861.7MC5.7l 

49.1! 

2430C! 

101377! 

161.012  CARGO  1  i 

INT 

NEW  YORK  ! 

1971 

l 

!  !  ! 

894.0! 105.9! 

6.5! 

I 

115-TON  PUMPS 

! 

! 

SOUTHERN  LION 

!  - 

1107 17*! 2A 20 11052. 61168.2! 

72.2! 

3 2 GOO! 

296526! 

212.914  PUMPS#  2 

15 

!NT 

NEW  YORK  I 

1975 

! 

!  !  !108S.9!168.2! 

40.0! 

I 

-  | 

ITCH  BOOMS 

! 

l 

WESTERN  LION 

!  . 

M07136l2F20M052.6n68.21 

72.2! 

32000! 

296568! 

212.914  PUMPS#  2 

15 

!Nr 

NEW  YORK  1 

197* 

! 

1 

!  !  11085. 9(168. 2! 

1  (  !  1  ! 

40.0! 

! 

I 

! 

1 

MON  BOONS 
» 

! 

! 

! 

1 

(03)  MARITINE  TRANSPORT# 

! 

INC.! 

!  !  ! 

I  !  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

1 

CHEBOYGAN 

i  ...... 

!  800! *A*3! 

139.0! 

50.C! 

10.0! 

-  ! 

ICOO! 

1 2. 0 ! NONE 

INY 

STATIN  ! 

19*4 

i 

1  !  ! 

135.0! 

SO.C! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

ISLAND  ! 

COEN  165 

1573866 

1  67014*45! 

165.0! 

*2. 5! 

8.4! 

1400! 

12.0! NONE 

JNY 

STATIN  ! 

1976 

t 

1  !  I 

165.0! 

*2.5! 

2.0! 

l 

-  | 

! 

! 

ISLAND  ! 

COEN  166 

1373887 

l  670! 4*43! 

165.0! 

*2.5! 

6.4! 

-  | 

1400! 

12.0! NONE 

INY 

STATEN  I 

1976 

! 

!  !  1 

185.0! 

*2.5! 

2.0! 

! 

I 

! 

ISLAND  ! 

NARCY  C 

1  . . 

!  8C0! *A*J! 

135.0! 

50. Cl 

SC.O! 

1000! 

12.0! NONE 

!NY 

STATEN  1 

19*4 

! 

!  !  ! 

135.0! 

50.0! 

3.0! 

! 

-  | 

! 

! 

ISLAND  1 

W  F  R 

j  - 

I  63514**3! 

16C.2! 

59.9! 

7.0! 

-  | 

1400! 

10.01  NONE 

!  NY 

STATEN  1 

1953 

! 

! 

1  (  ! 

1  !  ! 

18C.2! 

! 

59.9! 

! 

2.0! 

1 

! 

! 

» 

! 

! 

I 

! 

ISLAND  ! 

! 

CC7)  R  AMT  RAMS  OPERATING 

! 

PAPTINEPS 

!  !  ! 

!  (  1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

AMBASSADOR 

1378207 

!  94 • 3*36! 

114. S! 

3*.C! 

16.5! 

3600! 

-  ! 

76.0) NONE 

!PA 

PHILAOCL-  I 

1976 

! 

!  !  ! 

118.4! 

34. C! 

18.5! 

! 

-  | 

! 

! 

PHIA  1 

CHALLENGE* 

! 51 3794 

!  13225*36! 

111.0! 

30.1! 

14.5! 

3200! 

-  i 

54. 3! NONE 

!PA 

PHILADEL”  1 

1966 

! 

!  !  1 

111.01 

32. C! 

13.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

CHARGER 

! 553443 

!  13013*361 

IOC. 5! 

27. C! 

14.0! 

220C! 

.  i 

50.3! NONE 

IRA 

PHILADEL-  ! 

197* 

! 

!  !  ! 

IOC. 5! 

27. C! 

12.5! 

! 

! 

i 

PHIA  ! 

CUPPER 

I57C685 

!  1  SO! 3*  36! 

135.0! 

3*.5I 

U.5! 

5600! 

-  J 

70.0! NONE 

ML 

TAMPA  ! 

1969 

! 

!  !  ! 

135.0! 

76. C! 

17.0! 

! 

! 

! 

! 

COLUMBIA 

1641135 

!  12513*36! 

125.0! 

37.1! 

17.4! 

614CI 

-  * 

67 . 0 1  HONE 

IFL 

TAMPA  ! 

1981 

1 

!  !  ! 

136.5! 

37.11 

16.7! 

! 

J 

! 

! 

CONSTITUTION 

1538C57 

1  625 13*36! 

145.8! 

*6.G! 

26.9! 

11120! 

8 J .oi NONE 

!  PA 

PHILADEL-  ! 

1972 

! 

i  !  I 

153.9! 

46.7! 

18.3! 

! 

-  | 

! 

I 

PHIA  ! 

CORSAIR 

1536836 

!  12413*36! 

113.0! 

32.2! 

13.8! 

4300! 

-  | 

56.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1972 

! 

!  !  1 

11*. 0! 

34. C! 

13.  C! 

! 

-  | 

! 

I 

PHIA  ! 

COUCAt 

1549665 

!  11613*36! 

105*0! 

29.  C! 

15.0! 

2200! 

-  | 

56.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  1 

1975 

! 

1  1  ! 

105.0! 

29. C! 

13.6! 

1 

-  J 

! 

1 

PHIA  ! 

COURIER 

1511916 

!  7413*561 

65.0! 

24. C! 

10.0! 

1000! 

-  J 

50.0! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1967 

! 

!  1  ! 

67.01 

24. C! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

CRUSADER 

1511237 

!  13213*36! 

111.0! 

30.21 

15.0! 

3200! 

50.0!  NONE 

IPA 

PHILADEL-  I 

1967 

! 

1  !  ! 

111.0! 

30.2! 

13.5! 

! 

-  j 

! 

1 

PHIA  ! 

DEFENDER 

1520451 

!  132! 3*36! 

IOC. 5! 

27.  C! 

14. C! 

2250! 

*8.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  1 

1969 

! 

!  1  ! 

ICO. 5! 

27. C! 

12.5! 

! 

! 

1 

PHIA  ! 

DELAWARE 

1609686 

!  4413*36! 

82.0! 

26.C! 

12.5! 

1600! 

56.5 !  NOE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1979 

! 

!  !  ! 

82.0) 

26. C! 

10.5! 

! 

-  J 

1 

! 

PHIA  ! 

diplomat 

1590232 

1  13213*36! 

118.5! 

34.  C! 

16.6! 

3632! 

-  f 

80.0! NONE 

IPA 

PHILADEL”  1 

1978 

! 

t  !  1 

116.5! 

34.  C! 

16.8! 

1 

! 

! 

PHIA  ! 

DRIVER 

1553291 

!  13013*36! 

ICO. 5! 

27. C! 

14.0! 

2200! 

45 .0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1973 

} 

!  !  ! 

IOC. 5! 

27. C! 

12.5! 

! 

-  j 

! 

! 

PHIA  ! 

ENDEAVOR 

1529705 

!  13213*36! 

11C. 5! 

27. C! 

13.0! 

2400! 

-  ! 

*8.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1970 

! 

!  !  ! 

11C. 5! 

32. C! 

11.5! 

! 

! 

! 

PHIA  ! 

ENTERPRISE 

1587753 

1  132! 3*361 

136.0! 

37. C! 

16.5! 

5600! 

•  i 

64.0IN0NE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1977 

i 

!  t  ! 

136.0! 

37. C! 

16.4! 

I 

! 

! 

PHIA  1 

FORT  HOLABIRD 

1 576*69 

1  1C2!3*36! 

63.5! 

24.  C! 

7.0! 

1350! 

38. 51  NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1976 

1 

!  !  ! 

42.0! 

24. C! 

6.01 

! 

! 

i 

PHIA  ] 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


vessel  ha he  and  nurber 


!  COAST 
I  GUARD 

l  nurber 


(C7)  RAR1T MANS  OPERATING  PA»TJN£AS 
L.P.  I 

(CONTINUED) ! 

PORT  RCHENRT  125336 


INDEPENDENCE 
INTERSTATE  TRANSPORTER 


OCEAN  SERVICE 


COCKPIT  POINT 
E PERCY  EXPLORER 


INTERSTATE  1 
INTERSTATE  8 


INTERSTATE  2* 
INTERSTATE  25 


INTERSTATE  2* 
INTERSTATE  3Q 


INTERSTATE  32 
INTERSTATE  34 


INTERSTATE  3S 
INTERSTATE  36 


INTERSTATE  37 
INTERSTATE  38 


! 308340 

! 

i 506289 
I 

(633396 

! 

(332672 

l 

(176594 

1 

(313013 

I 

1369341 

I 

13SC670 

i 

(366623 

l 

(173226 

I 

(293343 

I 

1520776 

( 

(293445 

! 

(632920 

l 

(259429 

1 

(173680 

I 

I  298499 
1 

1505900 

1 

I536E37 

1 

(284032 

1 

1287990 

1 

J 293149 
1 

1552065 

1 

1552500 

1 

1552673 

! 

1553120 

I 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  V 


(Vice  I  D (PENSIONS  I  DRAFT! 

NET  KODEilENGTH! SRDTH I  !  ! 

REGIS-1****1  REG.  1  PEC. (LOAD-! 

TER  i  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  (PACE!  OVtR-SOVER-( /////!  HOPSE 
NACE  !  IV  !  ALL  1  ALL  (LICHTt  POWER 


535 


CAPACITT!  HICK-  I  (VESSEL! 

(  1ST  (  CARCO  HANDLINC  IS  (OPERATING  ! 
CftRCO  1  FIXED  |  E9UIPNENT  (TCI  *ASE  I 

////////!  POINT  (  LINE-1  (A0(  LINE-1  ! 

PASS-  I <LICHT)!////////////////ITO( ////////// I 


675! 5 A 701  224. 1(  40.1!  11.6! 

(  !  224.1!  40.1!  2.5) 

76515A701  19C.0!  40.0!  12.4! 

(  !  19C.0!  40. C!  2.1( 

1 3721 SA 70 1  225.1!  SO.C!  12.4! 

(  (  236.0!  SO.C!  2.1! 

137215A70!  236.0!  SO.C!  12.2! 

!  I  236.01  SO.C!  2.0) 

17421SA70!  261.3!  54.1!  13,5! 

!  1  261.3!  54. It  3.6! 

1607I5A70!  240.5!  58.CI  14.3! 

!  !  24C.5I  58.2!  3.6! 

1832I5A70I  235.1!  54.1!  14.0! 

!  !  255.1!  54.1!  3.6! 

1952ISA79!  255.0!  54. C!  15.6! 

!  I  255.1!  54.1!  3.0! 

218715A70!  269.3!  54. C!  16.0! 

1  !  269.3!  54. C!  3.01 

2187ISA70!  269.3!  54. Cl  16.0! 

!  !  269.3!  54. C!  3.0! 

21E7I5A70!  269.31  54. C!  16.51 
!  !  269.3!  54.C!  3.0! 

21871SA70!  269.0!  S4.C!  14.11 
!  !  269.0!  54.0!  3.5! 


INTERSTATE 

48 

1516368 

! 

2940I5A70! 

31C.0! 

64. C! 

17.0! 

- 

< 

7777! 

35.012  DEEP 

WELL 

!PA 

PHILADEL¬ 

1968 

! 

! 

!  ! 

310.0! 

64. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

IPUHPS 

! 

PHIA 

INTERSTATE 

50 

151C652 

! 

3164! SA70I 

30C.0! 

62. C! 

16.0! 

- 

! 

7200! 

3S.0!  CENT*  IFUSAL  AHD 

!PA 

PHILADEL¬ 

1067 

! 

! 

!  ! 

30C.0! 

62. C! 

5.5! 

! 

-  ! 

(ROTARY 

PUHPS 

! 

PHIA 

INTERSTATE 

52 

1523741 

! 

3164(5*70! 

30C.0I 

62.  C! 

16.8! 

- 

1 

7400! 

39.012  DEEP 

WELL 

!PA 

PHILADEL¬ 

1969 

! 

! 

!  ! 

30C.0! 

62.  C! 

3.7! 

! 

-  i 

IPUHPS 

• 

PHIA 

INTERSTATE 

53 

(53CC62 

! 

31661SA70! 

30C.0! 

62.  C! 

2C.0! 

- 

! 

7400! 

39.012  DEEP 

WELL 

ipA 

PHILADEL¬ 

1971 

| 

! 

!  ! 

30C.0I 

63. C! 

3.8! 

! 

-  ! 

IPUHPS 

! 

PHIA 

1972 

INTERSTATE 

55 

1544437 

! 

3113! 5 A  70! 

30C.1! 

62.1! 

17.5! 

- 

! 

74C0J 

59.0)2  DEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL¬ 

! 

! 

!  ! 

30C.1! 

62.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

IPUHPS 

! 

PHIA 

INTERSTATE 

70 

154C401 

! 

52121SA701 

35C.0! 

70. C! 

21.0! 

- 

! 

112C0! 

53.012  PEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL¬ 

1972 

! 

! 

!  1 

35C.0! 

70. C! 

3.8! 

! 

-  ! 

IPUHPS/ 

COILS 

! 

PHIA 

INTERSTATE 

71 

2 

5447US7C1 

3"C. v» 

64. C! 

22.0! 

- 

! 

jy.OU  S1EP 

SAln 

IPA 

PHILADEL¬ 

1975 

i 

! 

!  ! 

36C.01 

64. Cl 

5.0! 

! 

-  ! 

(UNITS 

1 

PHIA 

1976 

INTERSTATE 

72 

1574128 

! 

546715A79! 

36C.0J 

64.C! 

24.6! 

- 

1 

10800! 

46.014  DEEP 

WELL 

!PA 

PHILADEL¬ 

! 

! 

!  1 

36C.0! 

64. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

(PUHPS 

! 

PHIA 

INTERSTATE 

138 

1611433 

! 

763215A70! 

399.9! 

68.2! 

32.0! 

- 

! 

180C0! 

54.013  DEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL¬ 

1979 

! 

! 

1  ! 

399.9! 

68.2! 

7.0! 

! 

-  ! 

IPUHPS 

1 

PHIA 

INTERSTATE 

140 

1527693 

! 

799615A70! 

364.81 

68. Cl 

31.1! 

- 

1 

18000! 

50.014  PUHPS 

IPA 

PHILADEL¬ 

*  1976 

! 

! 

!  ! 

388.0! 

69.  C! 

7.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

PHIA 

OCEAN 

60 

!  63C272 

I 

3824! SA70S 

295.0! 

64. C! 

19.0! 

- 

I 

8555! 

36.513  DEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL¬ 

1981 

! 

I 

!  ! 

310.0! 

64.C! 

3.6! 

! 

-  » 

!  DIESEL 

PUHPS 

! 

PHIA 

OCEAN 

90 

1507495 

! 

6409  f  5 A  70 1 

40C.0! 

66. C! 

24.0! 

- 

! 

14448! 

42.012  DEEP 

WELL 

!PA 

PHILADEL¬ 

1967 

1 

! 

!  ! 

40C.0! 

66. C! 

3.!! 

! 

-  ! 

IPUHPS 

! 

PHIA 

OCEAN 

96 

1523233 

1 

6278I5A70! 

400.0! 

66.  C! 

21.8! 

- 

! 

14500! 

46.013  DEER 

WELL 

IPA 

PHILADEL¬ 

1969 

! 

I 

!  ! 

40C.0! 

66.0! 

3.4! 

! 

-  ! 

IPUHPS 

! 

PHIA 

OCEAN 

115 

IS15C42 

! 

6430! 5*70! 

40C.01 

70. C! 

27.6! 

- 

! 

14520! 

35.0(3  DEEP 

WELL 

!PA 

PHILADEL¬ 

1968 

! 

! 

!  ! 

40C.0! 

70.0! 

5.51 

t 

-  i 

IPUHPS 

! 

PHIA 

OCEAN 

135 

I52C687 

! 

7739(5*70! 

415.8! 

74. C! 

23.9! 

- 

! 

16300! 

40.014  DEEP 

WELL 

!PA 

PHILADEL¬ 

I960 

! 

1 

!  1 

435.01 

74.01 

6.0! 

i 

-  ! 

IPUHPS 

! 

PHIA 

OCEAN 

155 

1556673 

! 

94C1I5A70! 

45C.1! 

80.1! 

28.0! 

- 

! 

22000! 

68.014  DEEP 

WELL 

IPA 

PHILADEL¬ 

1974 

J 

! 

! 

t 

l 

l 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

45C.1! 

! 

! 

80.11 

! 

1 

5.4! 

! 

! 

! 

! 

-  i 
! 

! 

IPUHPS 

! 

! 

! 

J 

! 

PHIA 

INGERS  !  (FEET)! 


! EE!  LINE-2  !*AI8UIlt| 


12713A36I 

IOC. 2? 

25.1! 

12.51 

11251 

- 

! 

35.1  (NONE 

IRA 

PHILADEL-  ! 

1978  I 

!  ! 

104.31 

25.1! 

11.5! 

! 

- 

! 

! 

( 

PHIA 

I 

1979  l 

120I3A36! 

525.0! 

37.11 

17.4] 

5750! 

- 

! 

44.01NCNE 

!  PL 

TAHPA 

I  \ 

136.6! 

37,11 

16.3! 

I 

- 

1 

! 

! 

! 

114I3A56! 

136,53 

37. Cl 

13.2! 

5600! 

- 

! 

64.0! NONE 

IFL 

TAHPA 

1975  I 

!  ! 

136.5! 

ST.C! 

13.2! 

! 

- 

! 

j 

! 

1 

198C  1 

120UA34! 

175.0! 

37.11 

17.?! 

56001 

- 

! 

64.0! NONE 

IFL 

TAHPA 

1  i 

136.6! 

37.11 

16.6! 

I 

- 

t 

! 

! 

I 

1962  | 

140I3A35I 

9C.01 

28.ee 

8.5! 

16001 

- 

! 

44.3 ! NONE 

!PA 

PHILADEL¬ 

!  ! 

9C.0! 

28. C! 

7,0! 

1 

- 

! 

! 

I 

PHIA 

I 

18013A36! 

129.7! 

34. 5! 

18.0! 

56CO! 

- 

( 

64.0INONE 

!FL 

TAHPA 

1971  { 

1  1 

135.0! 

36. Cl 

16.5! 

I 

- 

! 

! 

! 

I 

17D53A36I 

138.53 

37. Cl 

16.0! 

7000! 

- 

( 

81.0! NONE 

!  FL 

TAH°A 

1971  ! 

1  ! 

149.5! 

37, Cl 

U.O! 

1 

- 

t 

1 

! 

I 

•  1982  ! 

192134361 

11C. 71 

29. 6) 

17.2! 

3070! 

- 

l 

58.0! NONE 

!FL 

TAHPA 

1  ! 

12C.0! 

29.4! 

U.O! 

! 

- 

! 

! 

! 

1 

1972  J 

13413A3M 

121.51 

3i.ee 

15.31 

5600! 

- 

1 

64.0IN0NC 

!FL 

TAHRA 

!  1 

128.5! 

35.  C! 

15.31 

I 

- 

! 

! 

I 

1 

1967  ! 

19313A36I 

527.51 

32.3! 

15. Cl 

5200! 

- 

1 

62.0! NONE 

IPA 

PHILADEL¬ 

1  1 

127.5! 

33. C! 

13.5! 

! 

- 

! 

! 

! 

PHIA 

1972  1 

126)3*36} 

91.5! 

76.8! 

14.01 

2200! 

- 

I 

51 .0! NONE 

IPA 

PHILADEL¬ 

!  ! 

10B.5! 

26.EJ 

12.5! 

j 

- 

! 

! 

! 

PHIA 

{ 

13213*36! 

11C. 21 

34.  Ci 

14. d! 

30C0I 

- 

! 

42.01N0NE 

IFL 

TAHPA 

1981  I 

!  1 

111.5! 

3*»Ct 

13.3! 

1 

- 

! 

! 

! 

1 

134(3*36! 

94.  S! 

27. Cl 

U.O! 

1700! 

■* 

( 

55.QJN0NE 

IPA 

PHILADEL¬ 

1967  J 

!  ! 

100.6! 

27. C! 

11.01 

! 

- 

! 

( 

l 

PHIA 

! 

11913*361 

97. J! 

33.0! 

S.S! 

2>00! 

- 

e 

52.0! NONE 

IPA 

PHILADEL¬ 

1964  ! 

!  ! 

103.0! 

35. C! 

7.0! 

! 

- 

! 

1 

! 

PHIA 

! 

7353*36! 

78.0! 

78.0! 

10.3! 

1880! 

- 

! 

3 ■ 1 { NONE 

IPA 

PHILADEL¬ 

1981  ! 

!  ! 

7t.0l 

23*05 

9*5! 

I 

- 

! 

! 

I 

PHIA 

! 

12213*38! 

121.3! 

36.5* 

18.0! 

5600! 

- 

! 

64.01  NONE 

IFL 

t;rpa 

1971  ! 

!  ! 

135.0! 

3d. 5! 

U.5I 

! 

- 

! 

! 

( 

! 

ICO! 3*36! 

65.3! 

24. C! 

-  i 

1200! 

- 

! 

-  Shone 

!PA 

PHILADEL¬ 

1968  ! 

j  ! 

! 

-  ! 

«•  i 

i 

- 

! 

! 

! 

PHIA 

! 

132(3*36! 

91.5! 

27.CJ 

13.5! 

220C! 

- 

1 

55 .0! NONE 

IPA 

PHILADEL¬ 

1968  | 

1  1 

1GC.0! 

27. C! 

12.0! 

( 

- 

( 

( 

! 

PHIA 

! 

152I3A36! 

125.0! 

37. C! 

13.2! 

560CI 

- 

! 

64 .0! NONE 

IFL 

TAHPA 

1975  1 

!  ! 

136.0! 

37. C! 

13.2! 

| 

- 

! 

! 

I 

! 

13115*36! 

?f.$! 

32. C! 

16.0! 

3200! 

- 

! 

52 .01  NONE 

IFL 

TAHPA 

1973  ! 

!  ! 

111.01 

32. C! 

16.0! 

( 

- 

1 

! 

I 

! 

13K3AJ8! 

99.5! 

32. Cl 

15.01 

3280! 

- 

1 

53.0! NONE 

IPA 

PHILADEL¬ 

1974  | 

!  ! 

111.0! 

32. C! 

13.5! 

e 

- 

I 

! 

! 

PHIA 

! 

620! 5*70! 

196.1! 

40.1} 

12.0! 

-  i 

1975! 

27.01PUNP 

!PA 

PHILADEL¬ 

1941  | 

I  ! 

196.1! 

40.1! 

2.0! 

! 

- 

1 

t 

! 

PHIA 

! 

1963  1 

1246(5*70! 

195.0! 

51. C! 

11.0! 

-  1 

3070! 

21.0(2  DIESEL  PUHPS 

IHA 

PHILADEL¬ 

!  ! 

195.0! 

51. C! 

2.0! 

{ 

- 

! 

! 

! 

PHIA 

! 

81215*70! 

19C.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

17001 

28.01  ROTARY 

PUHP 

IPA 

PHILADEL¬ 

1969  | 

!  I 

195.1! 

35. C! 

2.0! 

! 

- 

! 

! 

I 

PHIA 

! 

2996I5A70! 

277.9! 

60. C! 

18.4! 

-  I 

6253! 

25.01RUHP/ 

COILS/ 

IPA 

PHILADEL¬ 

1963  » 

!  ! 

2?7.9! 

60. C! 

3.0! 

3 

- 

t 

(DOUBLE 

BOTTOHS 

! 

PHIA 

t 

17.0(DIE$CL  DEEP  VELLlPA  PHILADEL- 


1PUHP 

15.01  ROTARY  PUHP/ 
(COILS 

26.012  DEEP  WELL 
IPUHPS 

26.0(2  DEEP  WELL 
IPUHPS 

25.0(2  DEEP  WELL 
IPUHPS/  COILS 


!  PHIA 
!PA  PNILADEL- 
!  PHIA 
JPA  PHtLADEL- 
I  PHIA 
!PA  PHILADCL- 
(  PHIA 
!PA  PHILAD6L- 
!  PHIA 


26 .0! CENTRIFUGAL  AND  !PA  PMILADEL- 


! ROTARY  PUHPS 

26.012  PUHPS 
! 

27.0!2  PUHPS 
! 

34.012  PUHPS 
! 

34.012  PUHPS 
! 

34.012  PUHPS 
! 

30.0(2  OXCSEL  DEER 
{WELL  PUHPS 


!  PHIA 
!PA  PHILAOEL- 
!  PHIA 
!PA  PHILAOEL- 
!  PHIA 
!PA  PHILADEL- 
!  PHIA 
!PA  PHILADEL- 
!  F-HIA 
!PA  PHILADEL- 
!  PHIA 
IN J  OAYONNE 
! 


TABLE  2  -  DC SCWPTIOd  Of  VESSELS 


VESSEL  NAHC  AMI  NUH8CR 


!  COAS1 
!  SUAR9 
I  NUH0CR 


(07)  MIltMKt  OPCRATXNS  MAT  !  HERS 
L.P.  1 

(CONTINUER)! 


OCEAN  CITIES 
OCEAN  STATES 


TOAK  AIVEA  1 755244 

! 

! 

I 

(71)  PA1K  TWAIN  RXVCR6QAT  CO.! 


(37)  HARK#  PAUL  A. 
CAAIt  A 


patcrson  rmr 


07)  PAALZN  OAACE  CO. 
NAALIN  110 

RAKtHf  111 


(33)  HLUIN  ;uetuj  I  !VC.  CIO. 


(3!)  NAALIN  f)tm  (SAP. 
TIKI 


VZK9II  CINAC 


HARPOL#  INC.  I 

CCBAACO  .0.  3  ! 25 I 501 

A  S'/LZER  h«C7l< 

l 
I 
\ 

(37)  MASH  LANA  KAtINt  HOvr.K,l  INC. 


HARSKLANO  111 
HARSHLANP  122 


NARSKLANO  123 
NARSKLANO  1 24 


NARSKLANO  131 


IVTCC!  AXNENSIONS  iORAPTI 
NET  tCOOEILENUHlSPOTK!  ! 

RCSXS-!****!  AES.  !  AES*! LOAD*! 

TEA  I  VEE! //7///I /////!  EO  ! 

TON-  IPASE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
NASE  t  IV  ]  ALL  !  ALL  ! LISHTI  POWER 


CAPACITY!  NISH- 
!  EST 

CARSO  I  MXEO 

nnntn  point 

PASS-  MLISHT) 
(NSEAS  (  (FEET) 


1044SIS  A  70 1 

476.0! 

84.0! 

21.31 

- 

23880! 

40.014  DEEP 

WELL 

If L  TAHPA 

1975 

1  ! 

476.0! 

84.0! 

4.0! 

-  ! 

IPUNPS 

! 

10549! SA70! 

479.51 

84.  C! 

28.3! 

- 

25324! 

40.014  4500 

SPH  PEEP 

!  f L  TAHPA 

1979 

!  ! 

479.3! 

84.01 

6.5! 

1  WELL  RUNPS 

1 

1034915A70I 

479.5! 

14. C! 

21.5! 

- 

253241 

40.014  4500 

SPN  PEEP 

1  FL  TAHPA 

1910 

!  ! 

479.5! 

E4.Q! 

5.0! 

-  J 

(WELL  PUNPS 

l 

11939 1SA70K 

511.0! 

84.0! 

23.31 

- 

11939! 

40.014  DEEP 

VELL 

1  FL  TAHPA 

1911 

I  ! 

511.01 

84.0! 

R.S! 

! PUNPS# 

4500  HP 

! 

1198QJ5A70! 

311.0! 

84.0! 

30.1! 

- 

11939! 

40.014  DEEP 

WELL 

IPA  PKILAPCL- 

1981 

1  ! 

511.01 

84.0! 

5.42 

-  | 

IPUNPS# 

4500  HP 

!  PHIA 

14172(34701 

52C.0! 

85.0! 

32*0! 

- 

33244! 

44.013  DEEP 

VELL 

!  FL  TAHPA 

1971 

!  ! 

32C.0! 

85.0! 

5.1! 

-  1 

IPUNPS 

! 

1447  4 1 S A  70 1 

54E.O! 

85. C! 

32.3! 

- 

34100! 

70.014  PEEP 

VELL 

1  FL  TAHPA 

1970 

i  ) 

544.2! 

85.2! 

5.4! 

-  1 

IPUNPS 

! 

1A4791SA70! 

546.0! 

85.0! 

32.0! 

- 

34100! 

70.014  PEEP 

VELL 

1  FL  TAHPA 

1971 

!  ! 

546.2! 

85.2! 

4.0! 

-  I 

IPUNPS 

! 

144401 SA  70 1 

542.1! 

90.4! 

34.4! 

- 

14660! 

24.014  PEEP 

VELL 

IPA  PMILAPEL- 

1977 

1  ! 

542.1! 

90.4! 

4.3! 

-  ! 

IPUNPS 

1  PHIA 

13754(5470! 

564.5! 

87.0! 

37.4! 

- 

41031! 

74.0IIIESIL 

DRIVER 

IPA  PKILADEL- 

1972 

I  ! 

589.3! 

87.2! 

4.0! 

-  1 

IPUNPS 

I  PHIA 

1 4  47  4(54  70 i 

544.0! 

15.01 

32.0! 

- 

341001 

70.014  PEEP 

VELL 

!fL  TAHPA 

1972 

1  1 

544.21 

85.2! 

4.7! 

-  | 

IPUNPS 

! 

1044M3A70! 

474.01 

64.01 

21.3! 

- 

23480! 

40.014  PEEP 

VELL 

IfL  TAHPA 

1975 

!  ! 

474.0! 

84.0! 

4.01 

-  | 

IPUNPS 

1 

3244! 5  A  70 1 

341.01 

64*0! 

21.8! 

- 

3264! 

40.013  PEEP 

VILL 

IPA  PHILAPCL- 

1911 

!  1 

361.01 

44.0! 

4.3! 

•  | 

IPUNPS# 

4500  HP 

1  PHIA 

121315  4  70 1 

211.0! 

42.0! 

12.8! 

- 

2540! 

22.012  ROTARY  PUNPS 

IPA  PHILAOCL- 

1948 

1  1 

1  ! 

211.01 

! 

42.01 

! 

■ 

3.0t 

1 

! 

I 

4.5! 

1 

* 

1 

i 

!  PHIA 

1 

l 

!  1 
€7 11411 t 

i 

! 

85.0! 

i 

27.01 

800 

l 

1 

1410! 

i 

I 

37.01  NONE 

1 

! 

I  NO  MANNISAL 

1944 

I  I 

1  ! 

I  i 

12C.0! 

! 

( 

! 

5C.0! 

33.0! 

! 

4.0! 

! 

319! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

i 

i  i 

i  i 

1913*3*1 

! 

17*01 

! 

2.6! 

759 

m  * 

1 

14 .0 ! NONE 

l 

I 

IVA  CAHAS 

1962 

1  1 

50.0! 

14.01 

2.4! 

! 

1 

*0U**1I 

75.0! 

24.0! 

3.7! 

- 

60! 

1 3 • 0 1  NONE 

IVA  CAHAS 

194? 

1  I 

75.0! 

24.01 

3*7! 

-  j 

| 

1 

23714**31 

112.0! 

29.01 

7.1! 

• 

4921 

12.01  NONE 

IVA  CAHAS 

1947 

1  1 

1  I 

112.0! 

! 

* 

39. C! 

! 

1.9| 

1 

i 

! 

1 

1 

I 

1 

1 

i 

I  I 

1  t 

noumi 

i 

! 

—  1 

I 

—  1 

i 

1 

6.6! 

i 

300! 

i 

! 

20.0 1  NONE 

l 

! 

I  LA  HOUHA 

1976 

i  l 

11C. 41 

30.1! 

1*5! 

! 

! 

19014**61 

—  ! 

—  1 

4.6! 

500! 

20.0! NONE 

1  LA  HOUHA 

1976 

1  1 

11C. 61 

30.T1 

1.5! 

•  | 

! 

! 

mitfui 

—  ! 

—  1 

7.3! 

- 

60*1 

20.0 ) NONE 

! LA  HOUHA 

19*1 

i  i 

120.0! 

3J.C! 

2.0! 

1 

1 

11314*461 

—  1 

—  I 

7.5! 

- 

400! 

20.0! NONE 

(LA  HOUHA 

1971 

1  ( 

1  1 

1  1 

120.0! 

! 

30.0! 

1 

• 

2.QI 

1 

i 

-  ! 

I 

( 

• 

1 

I 

I  1 

1  1 

1)3144441 

i 

! 

25C.0! 

1 

! 

SO. Cl 

5 

1 

4.4! 

! 

2800! 

l 

1 

10.41  NONE 

I 

1 

ITX  DICKINSON 

1967 

1  1 

256.0! 

SO. Cl 

1.6! 

| 

1 

113MS1M 

263.0! 

50.C1 

8.6! 

- 

24001 

10»  41N0NE 

K-  PICKINSON 

a  1916 

1  1 

1  ) 

•  1 

241.0! 

1 

# 

so«ol 

1 

1 

1.4! 

! 

I 

t 

7.21 

I 

I 

I 

• 

1 

1 

f 

I  1 

1  1 

41 1 3*3*1 

» 

! 

57.4: 

I 

1 

It.C! 

400 

! 

i 

I 

32.OJN0NC 

(LA  HOUHA 

1961 

1  1 

57.1! 

II. ci 

6*0! 

-  j 

1 

t 

1411*141 

44*0! 

W.G> 

4.0! 

400 

-  j 

23.tftf.QNC 

!M  HOUHA 

1953 

1  1 

—  1 

—  i 

5. Cl 

1 

1 

3*13*1*1 

53.9! 

1 8. Cl 

7.0) 

400 

21.01  NONE 

1LA  HOUHA 

197» 

l  1 

54.0! 

—  1 

4*01 

! 

1 

11314*441 

—  I 

••  | 

7.5! 

- 

400! 

20  •)! NONE 

ILA  HOUHA 

1971 

1  1 

12C.0I 

86.01 

2*0! 

1 

1 

11)11 1**1 

1  1 

—  I 

—  1 

7.31 

- 

4001 

20.n|NP\: 

ILA  HOUHA 

1971 

12C.0) 

30.0! 

2.0? 

-  | 

I 

1 

11»;4*46l 

—  I 

—  1 

T.5! 

■» 

600! 

20.0 INONE 

ILA  HOUHA 

1971 

•  1 

l  f 

120.0! 

! 

J 

! 

124.0! 

30*01 

t 

1 

! 

34.1! 

2.0! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

i 

I  * 

(  1 

494 ! 34701 

i 

1 

c.oi 

* 

! 

306! 

1 

! 

14.0! NOSE# 

CLUTRIC 

* 

1 

IVA  NORfOLN 

1949 

!  ! 

124.0! 

36. M 

7.0! 

IPUNP 

/041 154701 

m.oi 

42*01 

73.9! 

- 

.543: 

25 .0 ! lOONt# 

10*1# 

IVA  NORFOLK 

1963 

!  1 

1  1 

•  t 

191.0! 

1 

1 

42.C! 

! 

i 

3.0! 

1 

! 

»;*«SEL 

! 

PL^P 

! 

I  * 

!  ! 
460)U4t! 

I 

! 

120*0! 

i 

TO.C! 

! 

6.6! 

! 

1 

400! 

! 

! 

6.0INYNE 

! 

!L*  HOUHA 

1979 

!  ( 

120.01 

39.01 

1.6! 

! 

1 

440144461 

12C.0! 

30*61 

4.6! 

- 

40C  t 

5.0! NONE 

ILA  H5UHA 

1979 

f  1 

170.01 

SO  *0! 

1.6! 

-  j 

1 

! 

445(44461 

120.0! 

30.91 

6.6! 

- 

400! 

19. u| NONE 

IVA  HOUHA 

195V 

!  1 

120.0! 

30.  C! 

4! 

1 

! 

7.1314743! 

120.01 

30.01 

5.0! 

- 

4S  0 ! 

4.61  NONE 

ILA  HOUHA 

19*1 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.61 

1 

1 

44014644! 

120*01 

30.0! 

<1.6 1 

- 

400! 

10.0INONE 

ILA  HOUHA 

1913 

!  1 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

-  ( 

1 

1 

44014446! 

120.01 

30.0! 

6.6! 

- 

400! 

10.01  NONE 

ILA  KOl'NA 

1040 

I  1 

120.0! 

30.01 

1.61 

1 

440144461 

120.01 

30.C! 

6.6! 

- 

4C0! 

10.01NCNE 

ILA  HOUHA 

1941 

!  I 

120.0! 

30.0! 

1.6! 

1 

21414446! 

120.01 

30.01 

3.6! 

- 

3501 

1 1 .0 ! NONE 

ILA  HOUHA 

1941 

!  ! 

120.0! 

30.C! 

1.31 

-  I 

! 

470(44  46 1 

130.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

450! 

10.0IN0NC 

ILA  HOUHA 

1981 

!  > 

13C.0! 

30.0! 

1.61 

I 

! 

113144*61 

12C.0! 

30.01 

5.51 

- 

4301 

A. 6  |  NONE 

!U  HOUHA 

1981 

!  1 

120.01 

30.0! 

1.51 

-  ! 

1 

115(44461 

120.0! 

30.0! 

3.51 

- 

450! 

4. 4 INONE 

ILA  KOlMA 

19*1 

1  1 

120.0! 

30.01 

1.SI 

-  1 

1 

1 

I  V  E  S  S  E  L 
CARSO  KANDLIN6  IS  lOPIRATINS 
EAUXPNENT  1 TC !  BASE 

LINE-1  I  AO!  LINE-1 

///////////777//IT0!// //////// 
LINE-2  ICE!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


I 

I 


.5.3.7 


TABIC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


IMCH 

1  1VTCC 1 

DIMENSIONS  I  DRAFT ! 

I  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  5  S  C  L 

1 

DISTI  OPERATOR 

I  NET  ICQDCILENGTHHIDTH! 

! 

! 

I 

CST  1  CARGO 

HANDLING 

! S  10PERATINC 

1 

IPHEN I 

1  COAST 

1  TER  l  SEED/////!/////! 

ED  I 

J////////! 

POINT  I  LINE-1 

!  *0! 

LINE-1 

!  BUILT 

VESSEL  HAKE  A*D  NUMBER 

!  GUARD 

t  TON-  IMAGES 

OVER-I OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) I//////////////// 

!TD1  tttfi/tK  J !  OR 

1  NUMBER 

1  NAG!  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ILIGMT! 

POWER! 

INGENS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

ini-* 

MRC9UIL? 

: 

(32)  MF1N  LAND  MARINE  HOUMA# 

! 

1 

1  INC. 

!  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

l 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

(CONTINUED) | 

1  1  ! 

! 

I 

1 

1 

! 

i 

I 

! 

1  1  I 

1  1  1 

120.0! 

1 

30.  C! 

I 

1.61 

1 

-  1 

I 

1  COMPARTMENTS 
! 

(32)  PANTIN  FUEL  DISTRIBUTORS!#  INC. 

I  I  ! 

1  1  ! 

1 

1 

! 

I 

1 

1 

1 

! 

i 

MB  201 

1532105 

!  42515A71 1 

! 

*  j 

8.0! 

-  1 

-  t 

“  I 

1LA 

FCUKHOH 

i  1971 

I 

I 

!  1  1 

1*1.0! 

! 

*0.01 

I 

2.01 

! 

-  1 

1 

1 

1 

(32)  MARTIN#  ANDREW  SEA  SIRVXUC# 

!  i  1 

I  (  1 

i 

I 

! 

1 

! 

! 

t 

! 

1 

! 

INC. 

1 

1  t  1 

1 

) 

! 

I 

! 

5 

CLOA  MARTIN 

1563778 

1  117I1A12! 

1*4.0! 

38.01 

12.01 

3200! 

750! 

40.01  NONE 

1  1975 

- 

1 

1 

!  I  I 

i  !  1 

185.01 

1 

36.01 

! 

9.0! 

! 

20! 

1 

! 

! 

(32)  MARTIN,  fi.  i  2.#  INC. 
CAPT.  CHAD  MICHAEL 

I 

1 

1 535202 

1  1  1 

1  !  1 

1  62I1A02I 

1 

I 

109.01 

I 

1 

26.  Cl 

! 

9.0! 

1030! 

1 

30! 

; 

i 

35 .0! NONE 

ILA 

CUT  OFF 

!  1971 

J 

j 

1  !  1 

!  1  ( 

110.9! 

1 

76.0! 

! 

7.31 

1 

T8I 

1 

! 

3 

(33)  MARYLAND  MARINE#  INC. 

i 

1  !  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

API  1C1 

129(407 

1  1*16(5*70! 

233.0! 

52.  C! 

9.6! 

-  i 

26*5! 

14.0! DIESEL 

PUPP/ 

IT* 

HOUSTON 

1  19*4 

1 

!  !  1 

233.0! 

52.0! 

2.0! 

-  | 

! COILS 

1 

AKI  MO 

129*727 

{  126715A70I 

201.0! 

52.  Cl 

9.61 

-  i 

2o13! 

14.0! OllSEL 

PUMP/ 

ILA 

NEW 

!  1964 

I 

1  1  ! 

201.0! 

52.  C! 

2.0! 

-  I 

! COILS 

ORLEANS 

AAX  111 

129*723 

J  126715A70I 

201.0! 

52- C! 

9.61 

-  i 

2613! 

M.OIDXESCL 

RU"P# 

ILA 

MH 

!  1964 

I 

I  I  1 

201.01 

52. Cl 

2.0! 

-  ! 

(COILS 

ORLEANS 

API  2C1 

U3C3I6 

1  1631 (?A70I 

252.0! 

50.  C! 

1C. 01 

\  i 

3005! 

14.0) DIESEL 

PUMP# 

IT* 

HOUSTON 

I  1981 

1 

i  l  I 

252,  0! 

50.0! 

2.0! 

-  1 

{COILS 

API  202 

I43C587 

1  16312  *>A70I 

257  01 

50.01 

10.0! 

•  j 

30C5! 

14 .0! DIESEL 

PUMP# 

IT* 

HOUSTON 

1  1981 

I 

1  1  I 

251,01 

50.0! 

2.01 

-  i 

! COILS 

API  301 

15017*9 

1  1710ISMO! 

2IC.0! 

50. Cl 

13.0! 

-  j 

?830i 

14.0! PICSEL 

PUMP# 

1 T  X 

HOUSTON 

I  1965 

?. 

1 

1  1  1 

28C.OI 

50-0! 

1.7! 

-  } 

) COILS 

API  302 

1501750 

1  171015170! 

260. 3! 

50.01 

10.01 

-  i 

3714! 

14.01  DIESEL 

PUMP# 

MX 

HOUSTON 

1  1963 

1 

1  1  1 

700.01 

50.  C! 

1.7! 

-  I 

!CO!LS 

? 

API  303 

1514977 

I  1 800) 5A70I 

20.01 

5*. Cl 

9.6! 

-  j 

296  If 

?C.Q! DIESEL 

PUMP# 

IT* 

HOUSTON 

!  1968 

1 

I  1  1 

2*5.0! 

5*** 

1.5! 

-  1 

)  COILS 

API  304 

1517132 

1  180615*701 

245.01 

5/  cf 

".61 

-  j 

29811 

20.01  DIESEL 

PUMP# 

IT* 

HOUSTON 

!  190f 

1 

1  1  1 

2*5.0! 

54.01 

1.5! 

-  ! 

{COILS 

API  207 

I52C239 

I  18C8(5A7«! 

2*5.0! 

:*.ei 

9.6! 

-  i 

2981! 

20.0UICSII 

PUMP# 

ILA 

NEW 

1  1969 

1 

i  !  1 

2*5.0! 

5*. Cl 

2.01 

-  I 

! COILS 

ORLEANS 

> 

API  308 

1520432 

1  5106(5*701 

iC.OI 

5*.C! 

9.6! 

-  i 

29811 

20.0! DIESEL 

PUPP# 

!T* 

HOUSTON 

!  1901 

l 

1  1  ! 

2*5.01 

54.01 

» .71 

«*  1 

(COILS 

API  <01 

1637326 

1  620 ( 5A70 I 

195.01 

35. C! 

6.61 

-  i 

1495! 

u.oicmcL 

PUMP# 

IT* 

HOUSTON 

!  1981 

1 

1  1  t 

195.0! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

!  COILS 

API  *02 

1637327 

1  6201 5*701 

195.0! 

J5-C! 

8.6! 

,  i 

ue»i 

14.0! DIESEL 

PUMP# 

ITX 

HOUSTON 

1  1981 

I 

1  1  1 

195.0! 

33. Cl 

1.0! 

-  ! 

(COILS 

. 

API  <03 

1637328 

!  I20ISA701 

195.01 

35. C! 

8.6  1 

-  i 

1485! 

14.0IOICSCI 

PUMP# 

ITX 

HOUSTON 

1  1901 

1 

1  I  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

ICOIL 

MAI  *0< 

1637329 

l  020! 5A701 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  i 

imt 

14.0! DIESEL 

PUMP# 

!TX 

hOUSTON 

!  1981 

I 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

! COILS 

API  501 

l 637326 

»  1*r*lSA701 

197.6! 

5  *  •  C I 

♦  .01 

-  j 

21631 

18.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

HOUSTON 

1  1973 

1 

! 

i  i  i 

197.6! 

! 

54.01 

! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

! 

1 

(09)  MARYLAND  TOURS/  INC. 

1 

1 

1  !  ! 

!  1  1 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

1 

t 

l 

t 

BALTIMORE  DEFENDER 

15*49*3 

!  17I1C161 

*1.0! 

13.01 

2.2! 

1831 

-  » 

13.0INCNE 

!PD 

BALTIMORE 

!  1972 

1 

I  !  ! 

**•0! 

13. Cl 

1.8! 

851 

! 

BALTIMORE  GUARDIAN 

1635111 

t  20! It  16 ! 

46.8! 

14.CI 

2.51 

100! 

-  1 

9,01  NONE 

1  PD 

BALTIMORE 

!  1961 

1 

1  t  1 

*8.01 

14.3! 

2.3! 

03! 

! 

BALTIMORE  PATRIOT 

1 274(10 

I  61I1P16! 

59.01 

26.01 

6.61 

650! 

~  | 

36.O1N0NI 

IMD 

GALTIItCPl 

I  •  1973 

1 

!  1  1 

65.01 

26.01 

6.3! 

U9I 

1 

BALT IPORC  PATRIOT  XI 

1281867 

1  N3I1C16! 

64.51 

19.01 

5.6! 

4231 

*  1 

22.01  NONE 

!PD 

BALTIMORE 

I  I960 

1 

!  1  ! 

64.91 

20. Cl 

3.01 

2111 

! 

BALTIPORC  PATRIOT  III 

I 680391 

!  0611061 

77.0! 

24.0! 

3.71 

430! 

-  ! 

27.3 ! NONE 

!HD 

BALTIMORE 

1  1985 

l 

1  1  ! 

84.0! 

2*.C! 

5.2! 

290! 

1 

0ALTIPOPE  SENTINEL 

1934341 

1  55I1C16! 

63.0! 

20. Cl 

5.01 

375! 

“  1 

19. Cl  NONE 

!  1988 

) 

1 

i  !  1 

1  !  ! 

64.0! 

! 

20,  Cl 

J 

4.6! 

1 

149! 

; 

! 

1 

(C3>  PASPETH  NARINE  CORP. 

! 

( 

!  !  ! 

J  !  ! 

1 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

3P  8 

16341*1 

I  67(3*36! 

I 

-  ! 

6,3! 

900! 

-  ! 

43.0IN0NC 

!  1981 

1 

1 

!  1  1 

!  !  1 

65.01 

! 

23.01 

1 

4.3! 

-  3 

I 

1 

! 

(CD  PASS  BAT  LINES 

FREEDOM 

l 

1 

1559113 

I  !  ! 

!  1  I 

!  G7MC11! 

! 

1CC.0! 

1 

I 

40. Cl 

! 

! 

3.6! 

2000! 

! 

—  > 

1 

I 

40.0! NONE 

IMA 

BOSTON 

!  1974 

! 

i  i  1 

103.21 

*0.5! 

4.6! 

399! 

! 

GRACIOUS  LADY 

! 654 1 1 3 

1  3811011 

6t.3J 

20.3! 

7.7! 

1600! 

-  ! 

30.9! NONE 

!PA 

BOSTON 

!  1983 

! 

1  i  1 

61.6! 

20.9! 

6.51 

149! 

i 

AASSACHUSETTS 

1927011 

!  671101! 

87.41 

25. C! 

7.1! 

2400! 

-  ! 

40.ol NO VE 

!  PA 

BOSTON 

1  1908 

! 

!  1  ! 

100.0! 

25.51 

5.5! 

346! 

i 

j 

NANTA5COT 

129490* 

!  6211*11! 

60.0! 

27.  Cl 

6  5! 

225! 

-  * 

JO.O! NONE 

!AA 

BOSTON 

i  196* 

1 

!  I  ! 

64.5! 

27.0! 

3.  J! 

2591 

! 

i 

1 

NEW  BOSTON 

129*632 

I  6311*11! 

90. 0! 

27. C! 

6.5! 

223! 

-  ! 

30.0! NONE 

spa 

BOSTON 

!  *  1977 

I 

!  !  ! 

92.91 

27.0! 

S.u! 

460! 

| 

SEABREEZE 

15982*1 

J  181101! 

*4.7! 

15.0! 

3.6! 

750! 

-  ! 

17.0SN0NE 

IPA 

BOSTON 

!  1978 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

*5.0! 

! 

15. C! 

! 

3.1! 

! 

49! 

! 

! 

! 

l 

(Cl)  VASSACHUSET1S  TOWING  CO 

• 

! 

i  i  i 

i  i  i 

* 

i 

i 

j 

* 

* 

i 

! 

I 

i 

RAHW*f 

1243579 

1  1*2(3*36! 

IOC. 7! 

25.2! 

12. 5! 

2200! 

-  ! 

37.01N0NC 

IMA 

FALL  RIVER!  1942 

! 

!  1  ! 

101.0! 

25.2! 

11.01 

-  J 

! 

! 

TOWPASTER 

! 263099 

1  12313*36! 

94.1! 

25.1! 

12.5! 

22001 

-  i 

31 .0! NONE 

IMA 

FALL  1,5? 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

101.01 

25.11 

! 

1C.0! 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

(35)  PASSMAN#  JOHN  CONTPACTINIG  CO. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

JJP*  JAPES 

1271160 

!  *2(3*35! 

65.01 

18. C! 

6.5! 

630! 

-  i 

25.0!NCNE 

!P0 

KANSAS 

!  1956 

I 

1  1  ( 

6S.0! 

ie.C! 

6.5! 

•  i 

! 

CITY 

i 

LOLA  P 

1504786 

!  7513*351 

57.0! 

22. C! 

4.0! 

760! 

-  ! 

21 .0! NONE 

IPO 

CLARYVILLE!  196E 

1 

!  !  ! 

57.01 

22.0! 

4.0! 

10! 

! 

( 

AAR*' 

1277405 

!  2*!3A35! 

*7.8! 

17.0! 

4.9! 

3*0! 

•  « 

19. SIMONE 

!P0 

KANSAS 

I  1959 

! 

!  1  1 

*7.8! 

17.01 

4.9! 

-  i 

; 

CITY 

! 

PATRKjA  ANN 

1277568 

1  11I3A35! 

36.6! 

12.1! 

4.1! 

460! 

-  \ 

14.5INQNE 

!P0 

XAHSAS 

i  195? 

! 

!  1  1 

36.6! 

12.1! 

4.01 

-  ! 

I 

CITY 

! 

STEVE  RODGERS 

(263464 

!  3*!3A35! 

60.0! 

15. Cl 

4.0! 

650! 

-  i 

22.0lF.CHC 

IPO 

KANSAS 

!  1951 

1 

1 

1 

!  1  ! 

1  J  ! 

!  1  ! 

60. 0! 
! 
1 

15.  C! 

! 

4.0! 

! 

-  ! 

« 

2 

i 

i 

CITY 

! 

1 

l 

L 
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TABLE  2  “  DESCRIPTION 

OF  VEST 

ELS 

f 

CM  tt] 

1VTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

t  CA 

PACITT!  NISH-  1 

(VESSEL! 

! 

I1STI  OPERATOR 

NET  ICCDElLENSTKl BROTH! 

t 

! 

! 

EST  !  CARSO  MAUDLINS 

IS  IOMMTIKS  I 

i  ■« 

CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

mm\  POINT  !  LINE-1 

IK!  BASE  ! 

YEAR  !  v 

2  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  I 

!// 

ISO!  LISE-1  1 

BUILT  1 

VESSEL  MARC  AMO  NUMBER 

1  SUARO 

TON*  lf»Otl  OVH-IOVt«*!/////l  HOME  1 

PASS-  !<lKHT>!////////////////iTftt//////////l 

OR  ! 

!  NUMBER 

RACE  t  IV  1  ALL  1  ALL  UISHTl  POWER!  INSERT  !  (FEET)!  LINE-2 

ICE!  LIME-2  ! 

•ECIUILT! 

(53)  RASSR AM#  JOHN  CONTRACTIN 

IS  CO. 

ii  it 

ii  ii 

ii  it 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

! 

I  ; 

*  ] 

(CONTXMUEO; 

ii  ii 

! 

! 

! 

1 

1982  !  i 

SUE 

16SC467 

3013435!  51.01  22.61 

7.0! 

9401* 

7  i 

25 • 5  1  RONE 

IMO  KANSAS 

1  1  51.0!  22.6! 

4.6! 

i 

-  1 

I 

!  CITY 

1 

1978  !  : 

ce  101 

]  ...... 

2S314A46I  100.01  4$. Cl 

3.0! 

760! 

4 . 5 ! NONE 

|R0  XANSAS 

1  1  IOC. 01  45. Cl 

1.5! 

! 

-  *  I 

! 

1  CITY 

1 

1910  ! 

ip  seo 

1622636 

47014A46!  1SC.0!  40. Cl 

8.5! 

-  I 

470! 

10.5 ! NONE 

IPO  KANSAS 

1  1  13C.01  40. C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

1  CITY 

! 

1968  !  : 

RCC  SCI 

1502719 

37914446!  149.2!  35.01 

8.5! 

-  i 

1163! 

10.5 | NONE 

IPO  KANSAS 

1  1  ISC. 01  33.0! 

1.7! 

! 

-  I 

1 

1  CITY 

1968  ! 

RCC  303 

1502723 

37914A461  149.2!  35.0! 

6.3! 

-  ! 

1165! 

10.3 ! NONE 

!R0  KANSAS 

1  1  15C.0!  35. C! 

1.71 

1 

-  ! 

! 

I  CITY 

I 

1968  !  * 

RCC  506 

1502724 

379(4446!  149.21  35. C! 

6.5! 

1163! 

1 0. 5 I  NONE 

ISO  SSHSSS 

!  1  150.01  35.01 

1.7! 

I 

-  1 

! 

l  CITY 

1 

RCC  SC? 

37914A46!  149.21  35.01 

8.5! 

1165! 

1 0 . 5 ! NONE 

!R0  KANSAS 

me  i  * 

{  1  150.0!  35.01 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

!  CITY 

1968  1  i 

RCC  SOB 

379I4A46!  149*21  35. C! 

8.5! 

-  1 

1165! 

10. 5 {NONE 

IRO  KANSAS 

1  1  150.0!  35.01 

t  .7! 

! 

•  | 

1 

!  CITY 

!  : 
1968  ! 

RCC  309 

37914A46!  149.2!  35.0! 

6.5! 

1165! 

10. SlNOME 

!R0  KANSAS 

1  1  150.01  35.01 

1.7! 

! 

-  I 

1 

1  CITY 

! 

1961  ! 

RCC  510 

37914A46I  149.2!  35.0! 

8.5! 

-  l 

1165! 

10.5 ! NONE 

!R0  KANSAS 

1  !  150.01  35. Cl 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

i  ; 

RCC  311 

37914A46!  149.2!  33.0! 

6.5! 

-  | 

1165! 

10. 5 1  NONE 

(NO  KANSAS 

me  i  5 

t  1  150.01  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  CITY 

! 

1968  I 

RCC  312 

37914A461  149.2!  35.01 

8.5! 

-  ! 

1165! 

10.5! NONE 

IRO  KANSAS 

1  |  150.0!  35.0! 

1.7! 

! 

-  1 

! 

I  CITY 

! 

1968  ! 

RCC  513 

379I4A46!  149.2!  35.0! 

8.5! 

-  | 

1165! 

10.5 ! NONE 

IRO  KANSAS 

1  1  ISC. 01  35.01 

1.7! 

! 

-  ) 

1 

!  CITY 

! 

1968  ! 

RCC  316 

379! 4A46I  145.2!  35. C! 

6.5! 

1165! 

10.5 (NONE 

IRO  KANSAS 

1  1  1SC.0!  35. Ci 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1  CITY 

! 

1968  ! 

RCC  515 

379I4A46!  145.2!  35.0! 

8.5! 

1165! 

10.51  NONE 

IPO  KANSAS 

!  !  150.01  35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

{ 

I  CITY 

! 

1936  !  1 

NO  334 

12714A46!  110.0!  26.01 

6.0! 

350! 

S.SINONE 

!M0  KANSAS 

1  1  110.0!  26. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

NO  335 

12714A46I  11C.0!  26.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

S.SINONE 

IRO  KANSAS 

1936  ! 

!  1  110.0!  26. C! 

1.0! 

! 

-  f 

! 

!  CITY 

1933  ! 

NO  331 

32714A66!  126.0!  32.0! 

9.0! 

4C0! 

7.C1R0NE 

!R0  KANSAS 

1  1  126.0!  32.0! 

!  !  (  ! 

2.5! 

! 

! 

*  ! 

I 

!  CITY 

1 

I  ? 

i  : 

(32)  RASTER  JAC#  INC. 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

!LA  VENICE 

! 

1969  !  v 

GCLTIE  MICHELLE 

1 521C63 

1411C02!  42.0!  14. C! 

3.0! 

600! 

-  ! 

21 • 0! NONE 

!  !  42.0!  14. C! 

!  1  !  1 

3.01 

! 

! 

! 

19! 

! 

! 

I 

! 

*  i 

(29)  MATERIAL  SALES  CO.#  INC 

ii  ii 

ii  ii 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

IRO  ST.  LOUIS 

1 

1981  ! 

PIONEER 

1632610 

13313A36!  -  !  -  ! 

8.0! 

1250! 

-  ! 

36 . 2 ! NONE 

I  1  65.0!  24. C! 

!  i  1  ! 

2.0! 

1 

( 

! 

! 

! 

I 

!  % 

(26)  MATERIALS  SERVICE  CCRR. 

!  !  !  ! 

!  !  !  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

(DIVISION  OF  SEVERAL  DTlAMICS) 

ii  ii 

l 

! 

16.8! NONE 

tlL  CHICAGO 

1967  1 

ALFRED  HAGCRTY 

1509660 

13613A36!  75.5!  26.5! 

6.0! 

1020! 

-  ! 

1 

!  !  65.7!  26.5! 

7.6! 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

1956  ! 

GEORGE  V.  LENZIE 

1271296 

18013*36!  103.5!  30.0! 

6.6! 

2000! 

-  ! 

33.01  NONE 

!IL  CHICAGO 

! 

!  !  11C.0!  30. C! 

7.0! 

1 

*  ! 

! 

! 

1963  ! 

HERMAN  CROWN 

129C684 

2813A36!  49.6!  17.6! 

6.41 

440! 

-  ! 

1 8.0! NONE 

!IL  CHICAGO 

1 

!  !  50.0!  18. C! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1957  ! 

IDA  CROWN 

1275502 

5813*36!  66.3!  21. C! 

5.5! 

750! 

-  ! 

1 6.0 ( NONE 

!!L  CHICAGO 

! 

!  !  70.0!  21.0! 

4.5! 

I 

•  ! 

! 

! 

1952  t 

IRVINS  CROWN 

I264C96 

184I3A36I  95.1!  30.0! 

6.5! 

1800! 

-  ! 

16.0! NONE 

!IL  CHICAGO 

I 

!  !  103.0!  30.0! 

7.5! 

! 

—  ! 

! 

! 

1942  ! 

JOHN  F. 

1243315 

3I3A36!  31.3!  11.91 

3.5! 

165! 

-  I 

12 .0! NONE 

!IL  CHICAGO 

! 

!  J  31.31  12.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

1965  ! 

KIOWA 

1501764 

9913A36!  71.6!  26. C! 

8.0! 

1140! 

-  ! 

15.0! NOHE 

1 1 L  CHICAGO 

i 

!  !  76.0!  26. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1967  ! 

LIHET  II 

1509662 

21I3A36!  39.6!  15.6! 

5.6! 

330! 

-  1 

17. '! NONE 

!IL  CHICAGO 

! 

!  !  39.6!  15.6! 

5.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1973  ! 

MALLARD 

1552638 

155I3A36!  88.0!  30.01 

7.0! 

1650! 

-  I 

16.0! NONE 

!IL  CHICAGO 

! 

!  !  88.0!  30.0! 

6.6! 

1 

■  | 

I 

! 

1966  ! 

IU«*tfTC 

1502306 

57 !  3A36I  60.01  22. C! 

6.0! 

750! 

-  i 

30.0! NONE 

IIL  MORRIS 

l 

!  !  60.0!  22. C! 

8.0! 

! 

*  ! 

l 

I 

1973  ! 

MORRIS  NO  1 

I552C33 

35I3A36!  50.0!  20. C! 

6.0! 

700! 

-  ! 

26. S! NONE 

(IL  MORRIS 

! 

!  !  51.3!  21.2! 

5.0! 

! 

-  f 

1 

I 

! 

1971  ! 

NORTHLAND 

I53CC40 

97I3A36!  71.6!  26. C! 

6.0! 

1140! 

-  ! 

16.0! NONE 

IIL  CHICAGO 

! 

1  !  75.0!  26.5! 

5.5! 

! 

•  J 

! 

! 

I960  ! 

RUTH  E 

1284399 

2613A36!  46.1!  17.8! 

5.01 

350! 

-  ! 

23.6! NONE 

!XL  MORRIS 

! 

!  (  SC.O!  16. C! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I960  ! 

STONY 

1283950 

2513*36!  39.2!  15.4! 

3.7! 

165! 

-  ! 

14.0! NONE 

! 

1 

!  !  39.21  15.4! 

3.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1967  ! 

TORPEDO  11 

1509861 

21 !  3  A  36 !  39.6!  15.6! 

5.8! 

330! 

-  ! 

17.5INONE 

!IL  CHICAGO 

! 

!  !  39.6!  13.6! 

3.6! 

-  1 

! 

! 

I 

1960  ! 

HSC  2C1 

|  - 

58#!4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

1350! 

1 2.0! NONE 

IIL  MORRIS 

! 

!  !  195. C!  35. C! 

1.6! 

1 

-  J 

! 

! 

1960  I 

RSC  202 

585UA40J  195.0!  35. C! 

9,0! 

-  ! 

1350! 

12 .0! NONE 

IIL  MORRIS 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I960  ! 

PSC  203 

1  - 

585 ! 4*40!  193.0!  35.C! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

12.01  NONE 

IIL  MORRIS 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

I960  ! 

RSC  204 

1  - 

58514*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

1350! 

12.O1N0NE 

IIL  MORRIS 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.61 

! 

-  I 

! 

! 

1960  ! 

RSC  205 

1  - 

S8S! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  { 

1330! 

12.0! NONE 

IIL  MORRIS 

t 

i  i  ioj.o!  35,$! 

1,*! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1963  ! 

NSC  2C6 

i  - 

56514*40!  195.0!  35. C! 

9.C! 

1350! 

12.0! NONE 

IIL  MORRIS 

i 

1  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

1963  1 

RSC  207 

i  - 

585I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1350! 

12.0! NONE 

lit.  MORRIS 

! 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

•  ! 

! 

! 

1963  1 

RSC  2C8 

1  . 

S85!  4*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

1350! 

12.0! NONE 

IIL  MORRIS 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1963  ! 

RSC  209 

!  - 

565I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1650! 

12.0! NONE 

!IL  MORRIS 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1963  ! 

RSC  210 

1  ...... 

58514A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

1350! 

12 .0! NONE 

IIL  MORRIS 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6* 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1963  1 

RSC  211 

58514*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

1350! 

12.0! NOME 

IIL  MORRIS 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1963  ! 

RSC  212 

1  - 

58514A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1350! 

12.0! NONE 

I ? L  MORRIS 

1 

l  l  195.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1963  1 

RSC  213 

565 1 4A40I  195.0!  35. C! 

9.01 

1350! 

12 .0 ! NOME 

IIL  MORRIS 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

_ j 

13501 

! 

12.0! NOME 

! 

IIL  MORRIS 

! 

1963  ! 

RSC  214 

l 

f 

1 

I  !  195.0!  35. C! 

!  !  i  ! 

1  !  !  ! 

1.6! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 
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ENGR! 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  nan:  and  nunber  ! 

! 

COAST  1 
GUARD  ! 
NUMBER  ! 

IVTCU  DIMENSIONS  J  DRAFT* 
NET  |CODCILEN«TH!0RDTH!  ! 

RECXS-J  **•*!  REG.  t  REG. (LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  l 
TON-  !PACE!  OVER-! OVER-!/////! 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

1  CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  !  ! 

1  CARGO  (  FIXED  !  EOUIPNENT  2TC !  BASE  !  TEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  f  AO!  LINE-1  !  GUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !//////////!  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LXNE-2  !££!  LINE-2  !*RCGUIIT1 

! 

1 

(26)  HATERXALS  SERVICE  CORN.  ! 

!  ! 

!  t 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

j 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

(DIVISION  OF  GENERAL  DYIANICS)  ! 

!  1 

1 

! 

| 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

i  i 

I 

! 

j 

( 

! 

i 

! 

PSC  215  1 

565HA40! 

f  95.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1350! 

12.O1N0NC 

!  XL 

NORRIS  ! 

1963 

1 

I  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

NSC  216  1 

585J4A60! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1350! 

12.0! NONE 

!1L 

NORRIS  ! 

1963 

1 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

NSC  700  I 

-- - - 

585I6A66! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1423! 

12.51NCNE 

Ill 

NORRIS  ! 

1954 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

NSC  703  1 

58S14A46I 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

1423! 

12.5 ! NONE 

iiL 

NORRIS  ! 

1954 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

NSC  706  1 

565UA66! 

195.0! 

35. 0! 

8.5! 

- 

1423! 

12.5 !  NONE 

!  IL 

NORRIS  ! 

1954 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  70S  ! 

565I6A66! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1423! 

1 2. 5 !  NONE 

ML 

NORRIS  1 

1954 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

NSC  706  ! 

S35I4A46! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1423! 

1 2.5  SHONE 

ML 

NORRIS  i 

1954 

1 

•  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5* 

-  ! 

j 

! 

! 

NSC  706  ! 

58514A46! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1423! 

12.5 (NONE 

ML 

NORRIS  ! 

1*54 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  4 

• 

! 

! 

NSC  750  ! 

63S14A43! 

20C.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1704  j 

14.O1H0NE 

ML 

CHICAGO  ! 

1975 

! 

!  i 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

NSC  751  ! 

635I4A43! 

20C.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1704! 

14.0! HONE 

ML 

CHICAGO  i 

197? 

! 

!  ! 

200. 0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  752  ! 

63514A43! 

20C.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1704! 

14.0! HONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1975 

1 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

NSC  753  ! 

63SI4A43! 

200. 0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1704! 

14.0! HONE 

ML 

CHICAGO  i 

1975 

! 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

i 

! 

NSC  756  ! 

635144431 

20C.0! 

35.0! 

R.6! 

- 

1704! 

14.0! HONE 

iu 

CHICAGO  ! 

1975 

! 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

j 

1 

! 

NSC  755  ! 

635 ! 4 A  43 1 

20C.0! 

35.0! 

A. 6! 

- 

1704! 

14 . ol HONE 

iiL 

CHICAGO  ! 

1973 

f 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

| 

NSC  756  I 

----- * 

635*4443! 

20C.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1704! 

14.0! NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1975 

l 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

{ 

! 

! 

NSC  757  ! 

635 ! 4A43! 

20C.0I 

35.0! 

8.6! 

- 

1704! 

14.0!  HONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1975 

I 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

NSC  75*  ! 

C3514A43! 

200.0! 

35.01 

6.6! 

- 

1704! 

14.0! NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1975 

I 

I  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

NSC  759  ! 

635(4443! 

20C.O! 

35.0! 

8.6! 

- 

1704! 

14.0! NONE 

iiL 

CHICAGO  ! 

1975 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  600  ! 

58  5  ! 4 A  46 1 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1730! 

12. S !  HONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1*55 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

! 

NSC  6C1  1 

585! 4446 J 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1730! 

12. S  !  NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1955 

I 

!  J 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

i 

NSC  8C2  ! 

585 ! 4446! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1730! 

12.S1N' NE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1955 

I 

(  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  603  ! 

38514446! 

195.0! 

35. C! 

1C.0! 

- 

1730! 

1 2.51H0NE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1955 

I 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

NSC  8C6  ! 

----- 

58514446! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1730! 

12.5 ! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1955 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

NSC  605  ! 

585J4446! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1730! 

12.5!  HONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1955 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

NSC  6C6  f 

56514446! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1730! 

12. 5! HONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1955 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

NSC  807  1 

58514446! 

195.0! 

35. C! 

10. 0! 

- 

1730! 

1  2.5 ! NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1955 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  BC8  ! 

585! 4446! 

195.0! 

35. C! 

1  C.O! 

- 

1730! 

12.5 (HONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1955 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

! 

NSC  609  ! 

58514446! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1730! 

12.5! HONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1955 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

! 

NSC  901  ! 

64414446! 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

- 

1730! 

12.51H0NE 

!IL 

CHICAGO  1 

1955 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

! 

NSC  902  ! 

64414446! 

195.0! 

35.0! 

10.6! 

- 

1730! 

12.5 ! HONE 

!IL 

CHICAGO  I 

1955 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

( 

NSC  9C3  ! 

64414446! 

195.01 

35.0! 

10.6! 

- 

1730! 

12.5! HONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1*55 

! 

t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  906  ! 

64414446! 

195.0! 

35. C! 

10.6! 

- 

1730! 

1 2.5 !  HONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1955 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

» 

! 

! 

NSC  9C5  ! 

64414446! 

195.0! 

35.  C! 

10.6! 

- 

1730! 

12.5  !  HONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1955 

I 

!  t 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

NSC  906  ! 

64414446! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1500! 

12.5 INONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1956 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

NSC  9C7  1 

644144461 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1500! 

12. 5 ! hOKE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1956 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

! 

NSC  908  f 

644  14446! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1500! 

12.51H0NE 

ML 

CHICAGO  1 

1956 

( 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

! 

NSC  9C9  J 

64414446! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1  SCO! 

1 2. 5  !  NONE 

ML 

CHICAGO  1 

1956 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  910  J 

- ----- 

64414446! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1500! 

1 2. 5  ! NONE 

!IL 

CHICAGO  ! 

1956 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

NSC  911  » 

64414446! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1500! 

12.5 ! HONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1956 

! 

I  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  912  ! 

64414446! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1500! 

12.5 !  HONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1956 

! 

f  1 

195. C! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

NSC  916  ! 

644(4446! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1500! 

12.5! NONE 

ML 

CHICAGO  1 

1956 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  915  1 

64414446! 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

- 

15001 

12.5 1  NONE 

IIL 

CHICAGO  ! 

1956 

1 

1  1 

195.0! 

35.  c; 

1.6! 

-  ! 

I 

) 

! 

NSC  916  ! 

64414446! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

15C0! 

12.5 ! HONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1956 

! 

1  ( 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

! 

NSC  917  ! 

64414446! 

105.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1500! 

1  2.5  ! NONE 

ML 

CHICAGO  ! 

1956 

1 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  j 

; 

i 

* 

NSC  919  ! 

(i  44144461 

105.0! 

35. C! 

10.01 

- 

1500! 

1  2 . 5  !  HONE 

i  XL 

CHICAGO  1 

1956 

i 

i  i 

1*5*9! 

1.AI 

-  j 

i 

! 

1 

NSC  1103  j 

----- - 

590144*6 ! 

195.01 

35.  li 

9.0! 

- 

1479! 

14.0SH0NE 

ML 

CHICAGO  ! 

197C 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

• 

! 

NSC  1106  | 

59014446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1479! 

14 .0! HOHC 

ML 

CHICAGO  I 

1«7C 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  1105  J 

60914446! 

20C.0! 

35.0! 

10.6! 

- 

1563! 

14 .0 ! HONE 

Ml 

LOCKPORT  1 

1973 

! 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  1106  ! 

609144461 

200.01 

3?  >C! 

10.6! 

- 

1563! 

14.01  HONE 

ML 

LOCKPORT  ! 

1973 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

j 

! 

NSC  1107  J 

609144461 

200.0! 

35.  C! 

10.6! 

- 

1563! 

14.0 ! HONE 

iiL 

LOCKPORT  i 

1973 

t 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

NSC  1106  J 

6071 44461 

20C.01 

35. C! 

10.6! 

- 

1563! 

1 4 . 0 ! NONE 

ML 

LOCKPORT  ! 

1973 

! 

1  ! 

20C.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

NSC  1109  ! 

609144461 

200.0! 

35. C! 

10.6! 

- 

1479! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT  ! 

1973 

! 

1  1 

20C.01 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

» 

! 

! 

NSC  *100  1 

30614443! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1454! 

14.0! NONT 

ML 

LOCKPORT  ! 

1981 

! 

1  ! 

20C.0] 

35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

i 

NSC  1101  I 

3C6 144431 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1454! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT  ! 

1981 

1 

I 

1 

1  ! 

1  I 

!  ! 

200.0! 

! 

35.  C! 

1 

! 

2.0! 

! 

! 

-  t 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

i 

j 

i 

7 AQi £  2  -  DESCRIPT 10 A  OF  VESSELS 
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EN6R! 

OIST! 

VESSEL  KMC 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  1  GUARD 

!  NUMBER 

!  IVTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  NET  !  CODE (LENGTH! BRDTH!  ! 

-! REGIS-! **•*!  REG.  !  REG. ! LOAD-! 

!  TER  i  SEC!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ! PACE!  0VER-10VER-1 /////! 

!  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  tLIGHTt 

{CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARSO  HANOLING 

I  CARGO  !  FIXE 0  1  ECUIPNENT 

!////////!  POINT  •  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////// 77/7/7 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LZNE-2 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

!S  10PERATING  ! 

!TC!  BASE  !  YEAR 

! AO!  LINE-1  1  GUILT 
l  T  0 1 OR 
!EE!  LINE-2  !*R£8UILT 

(26)  MATERIALS 

i 

l 

SERVICE  CORP.  ! 

!  !  ! 

(  !  1 

!  !  ! 

! 

! 

1 

1 

l 

! 

1 

1 

! 

! 

i 

(ozvisior 

Of  GENERAL  DTlAMICS) 

!  !  ! 

! 

! 

! 

I 

(CONTINUED)! 

!  !  ! 

! 

! 

j 

! 

HSC  8102 

!  . 

!  30614A43! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

1454! 

14.01NONE 

!  IL 

LOCKPORT 

1981 

! 

1  !  ! 

20C.O! 

35. C! 

2.0! 

l 

•  | 

! 

•ISC  8103 

i  ...... 

I  30614A43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

14541 

14 . 0 ! NONE 

1 1 L 

IOC  (PORT 

1981 

! 

!  !  ! 

20C.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

use  8104 

1  - 

I  306J4A43! 

20C.O! 

33.  C! 

9.0! 

1454! 

14 .0! NONE 

!  XL 

LOCKPORT 

1981 

! 

(  !  ! 

20C.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ) 

; 

KSC  8105 

i  ...... 

1  3C6I4A43! 

2CC.0! 

3S.C! 

9.0! 

1454! 

14.01  NONE 

1 Z  L 

LOCKPORT 

1981 

i 

i  1  ! 

20C.0! 

35. 0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

nsc  ai06 

i  - 

!  3C6 1 4  A  43 1 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1454! 

14 . 0 ! NONE 

!  IL 

LOCKPORT 

1981 

j 

!  i  ! 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

H$C  8107 

i  - 

1  30614A43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1*54! 

14 .0! NONE 

!XL 

LOCKPORT 

1981 

! 

!  !  1 

20C.0I 

35. C! 

2.0! 

! 

-  J 

i 

ASC  8108 

j  - 

i  306J4A43! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1454! 

14 ,o5  NONE 

f  IL 

LOCKPORT 

1981 

j 

!  (  t 

200. 0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

t 

N$C  8109 

i  - 

!  3C6I4A43! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1454! 

H.oidONE 

!  XL 

LOCKPORT 

1981 

! 

!  !  ! 

20C.O! 

35. C! 

2.0! 

l 

.  i 

! 

NSC  8400 

! 571 21 5 

!  299J4A43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1412! 

1 4 .0 ! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1903 

i 

•  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

NSC  6401 

i  - 

1  299 ! 4A431 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1412! 

14.0IK0NE 

ML 

LOCKPORT 

1903 

! 

!  (  ! 

195.0!. 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

NSC  840? 

!  - 

!  29914A43I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1412! 

1 4 • 0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1983 

! 

i  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

NSC  0403 

j  ...... 

!  299(4*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  l 

1412! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1983 

! 

(  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

NSC  6404 

1  - 

!  299I4A43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1412! 

14. ol NONE 

ML 

LOCKPORT 

1983 

! 

!  !  1 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

) 

NSC  8405 

1  - - 

!  29914A43! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  | 

1412! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1983 

! 

(  !  ! 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

NSC  8406 

1  . 

!  299!4»43! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  J 

1412! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1983 

! 

!  i  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

-  ) 

l 

NSC  6407 

j  - 

I  299! 4443 ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1412! 

14 . 0 ! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1983 

i 

!  !  ! 

193.0! 

35.  C! 

2.0! 

I 

-  | 

! 

NSC  8408 

!  . 

!  299J4A431 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1412! 

14 .0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1983 

! 

!  (  t 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

! 

-  | 

! 

NSC  6409 

!  . 

J  299J4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1412! 

14 ,0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1983 

! 

(  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

NSC  8700 

1  - 

I  306I4A43! 

20C.0! 

35.  C! 

9.01 

1454) 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1987 

! 

!  !  ( 

20C.CI 

35.  C! 

1.61 

1 

•  ! 

! 

NSC  8701 

j  - 

1  3C6 ! A A  43 ( 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

1454! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1907 

1 

i  !  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

NSC  8702 

!  - 

J  3C6MA43! 

20C.O! 

35.  C! 

9.01 

1454! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1907 

l 

1  1  I 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

NSC  8703 

!  . 

1  30614A43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1454! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1907 

! 

(  i  ( 

20C.O! 

35. C! 

1.61 

l 

•  ! 

! 

NSC  8704 

!  - 

1  3C614A43J 

20C.0! 

35. C! 

9.01 

•  | 

1454! 

14 .0! NONE 

IIL 

LOCKPORT 

190? 

! 

I  I  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

NSC  8800 

j  - 

1  306! 4A431 

200.01 

35. C! 

9.0! 

1454! 

14.0! NONE 

!IL 

LOCKPORT 

1988 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  I 

! 

NSC  6601 

i  ...... 

(  I0614A431 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1454! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1980 

! 

!  (  I 

200.0) 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

NSC  8802 

1  - 

(  306I4A43! 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

1454! 

14.0! NONE 

!IL 

LOCKPORT 

1900 

! 

I  !  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  f 

! 

NSC  8003 

«  - 

!  306J4A43 J 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ) 

1454! 

14.0! NONE 

!IL 

LOCKPORT 

1900 

! 

!  !  ( 

20C.O! 

35. Cl 

1.6! 

i 

-  | 

I 

NSC  6804 

I  - 

!  3C6I4A43! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1454! 

14.0! NONE 

ML 

LOCKPORT 

1980 

! 

I 

!  !  I 

!  !  ! 

20C.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

(20)  MATERIALS 

! 

TRANSFER  ANO  S! ALVAGE 

!  !  ! 

!  (  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CORP. 

! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

D.  L.  GUIAND 

J  227 830 

1  4413F36! 

60. 7! 

18. C! 

4.6! 

400! 

-  j 

1 8.0! NONE 

!UV 

RIVER 

1957 

i 

i  (  i 

64.5! 

18. C! 

4.0! 

! 

-  J 

! 

POINT 

SARA 

I  2  36996 

!  115I3F36! 

86.9! 

21.1! 

7.6! 

700! 

-  ! 

21 .OtNONE 

!  WV 

WITCHER 

1937 

! 

!  !  ! 

86.9! 

21.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

ISLAND 

NO  49* 

!  . - 

!  146J4A43! 

100.0! 

26.  C! 

6.2) 

400! 

9. 1  Shone 

!WV 

WITCHER 

1937 

i 

i 

!  !  ! 

(  !  ! 

10C.0! 

! 

26.0! 

! 

1.1! 

! 

! 

-  ! 

! 

ISLAND 

(18)  NATHIES  COAL  CO.  i 

!  (  ! 

!  1  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ROeiLCE 

(537199 

!  24! 3*35! 

5C.0! 

16.  Cl 

5.01 

330! 

-  j 

30. OtNONE 

!PA 

COURTNEY 

1971 

1 

! 

1  !  ( 

1  !  t 

5C.0! 

1 

16. C! 

! 

5.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

(39)  N A 7 SON  NAVIGATION  COMPANIY 

(  !  1 

1  !  ( 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

KAUAI 

! 621 C42 

I  17599(1 A07 1 

677.0! 

95. C! 

34.1! 

32000! 

24200! 

131 .0! STEAM 

COILS 

!CA 

LOS 

1900 

! 

!  1  ! 

72C.5! 

95.2! 

12.0! 

! 

-  ! 

1 

ANGELES 

(UPLINE 

1549900 

(  18744 ! 1 A09 1 

769.5! 

92. C! 

30.8! 

30000! 

10300! 

145.0! PANP  SYSTEM/ 

!  C  A 

SAN 

*  1982 

1 

!  (  i 

826.5(105.01 

15.0! 

! 

-  J 

! ST  CAN 

COILS 

FRANCISCO 

NANUKAI 

1524219 

!  10472MAO7I 

667.0! 

95.1! 

34.1! 

320Q0! 

24700! 

131 .OtSTEAN 

COILS 

f  CA 

SAN 

1970 

1  !  ! 

720.51 

95.2! 

12.3! 

1 

-  f 

! 

FRANCISCO 

M*NUl»NI 

1528400 

!  1640311*07! 

677.0! 

95.1! 

34.1! 

32000! 

24700! 

131 .0! STEAM 

COILS 

!UA 

SEATTLE 

1970 

( 

i  (  ( 

720.5! 

95.2! 

12.3! 

-  f 

! 

RATSONIA 

IJSJC'-O 

1  1 30021 1  AOS ! 

703.01105.51 

35.3! 

30000! 

19612! 

166.3(RAHP  SYSTEM/ 

1  CA 

SAN 

1907 

J 

i  i  ! 

76C. 01105.0! 

17.5! 

) 

-  I 

I  ST  CAM 

COILS 

FRANCISCO 

NAUI 

j $91709 

1  1756811*07! 

677.0! 

95.0! 

34.1! 

32000! 

24300! 

1 31 .01  STEAM 

COILS 

1  CA 

LOS 

1976 

! 

(  i  i 

720.5! 

95.2! 

12.0! 

I 

-  l 

! 

ANGELES 

NAUM/LEX 

(246343 

i  13568(1*091 

606.2! 

71.2! 

33.0! 

9000! 

15500! 

98. 5! STEAK 

COILS/ 

!QR 

PORTLAND 

•  1965 

; 

!  !  ! 

63C.4! 

71.5! 

14.0! 

1 

-  ! 

! AUTOMOBILE  CRANE! 

JCE  SEVIEP 

!  50C799 

!  86(3*361 

8C.0! 

2«.0! 

11.0! 

1500! 

-  ! 

45.01  NOME 

I  HI 

KAHULUI 

1965 

■ 

1  1  ! 

*0.0< 

7  A  * 

<0.9! 

i 

.  i 

i 

1 

NAOI 

(618705 

1  83 1  3 A 36  j 

75.01 

23.3! 

11.9! 

uooi 

-  i 

34. oi NONE 

!HI 

HILO 

1980 

! 

(  !  ! 

75.0! 

23.3! 

11.9! 

! 

-  i 

! 

! 

HALE  AX ALA 

(676972 

!  3562(4*50! 

—  ! 

—  ! 

14.8! 

4653! 

98.0! CRANE 

!HI 

HONOLULU 

1904 

! 

(  !  i 

350.0! 

64.5! 

8.0! 

I 

-  f 

! 

! 

ISLANDER 

1933804 

!  4552(4*50! 

372.0! 

66. C! 

16.5! 

7540! 

68.012  CRANES 

!HX 

HONOLULU 

1980 

1 

!  (  ! 

387.0! 

66.  C! 

-  ! 

! 

-  ! 

( 

! 

NAUNA  LOA 

1676973 

1  3562(4*50! 

—  ! 

—  ! 

14.8! 

•  I 

4653! 

9*.  .J!  CRANE 

!Hl 

HONOLULU 

1984 

1 

! 

!  1  ! 

!  !  1 

350.0! 

1 

64.5! 

1 

8.0! 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

1 

! 

(28)  NATTESON/ 

! 

L.  W./  I>C.  1 

!  (  ! 

1  (  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

BETTE  LYNN 

1272590 

(  681  3*36! 

47.01 

20.C! 

5.5! 

6001 

-  1 

32.01  NONE 

!IA 

BURLINGTON 

1956 

1 

1  !  ! 

47.0! 

20.0! 

5. 5! 

I 

-  j 

! 

! 

BURLINGTON 

1611984 

!  791 3*361 

60.01 

24.0! 

8.5! 

8501 

30. OtNONE 

1  XA 

BURLINGTON 

1979 

1 

1  t  t 

60.0! 

24.01 

7.01 

1 

-  ! 

! 

1 

HENPY  J  II 

(257117 

(  18J3F36I 

38.0! 

11.0! 

4.0! 

1651 

-  j 

15.0! NONE 

MA 

BURLINGTON 

1940 

1 

! 

!  (  I 

1  !  ( 

1  !  t 

30.0! 

! 

! 

11.0! 

! 

! 

4.0! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  KANE  AND  NUMBER 


I  COAST 
I  GUARD 
(  NUMBER 


(28)  MATTE SON/  L.  V./  INC.  ! 

(CONTINUED)! 

MELISSA  K  12 


UNIVERSAL  NOMAD 


|  - 

! 

148C866 

! 

I  - 

! 

!  - 

! 

1247417 

! 

1247620 

I 

1247423 

! 

!  - 

( 

!  - 

! 

!  - 

( 


(32)  NATTXE-S/  INC. 
NATTIE-S 


NATTIE-S  1292953 

! 
f 
I 

(30)  RAYS  NARINE  SERVICE/  INC ! . 

CONNIE  MAYS  1241919 

! 

MEGGY  NAYS  1261523 

I 
1 
* 

(30)  MAYS  TOWING  CO./  INC.  ! 

CAMT.  ZAC  1257356 

1 

EDUARD  C.  NAYS  I24C322 

I 
I 
! 

(30)  MAYS/  E.  C.  TRANSM.  CO./!  INC. 

CARRIE  MAYS  1262C29 

I 
I 
! 

(20)  MAYSVILLC  DREDGING  CO./  t INC. 

ACAMAN  1293237 


EDUARD  C.  NAYS 


iVTCC  !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  (CODElLENGTHteRDTH!  | 

REGIS-1****!  AEG.  1  REG. (LOAD-! 

TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

(ON-  IMAGE!  OVER-! OVER- l /////!  HORIE 
NAGE  I  IV  (  ALL  !  ALL  RIGHT!  MOI*'« 


CARGO 

//////// 

MASS- 


23I3A35! 

I  ! 

7413A35I 
!  ! 

5313*35! 

t  ! 

3QOI4A46! 
!  ! 

400 ! 4*46 1 


!  ! 

!  1 

SC.Ot  18. C! 
50.0!  18. C! 
81.0!  26. Cl 
81.0!  26. Cl 
54.5!  22. C! 
54.5!  22. Cl 
10C.O!  40. C! 
IOC. 01  40.C! 
120.0!  32. C! 


!  !  120.01  32.C! 

12014*46!  11C.0!  24. C! 

!  1  110.0!  24. C! 

16014A46!  92.0!  45. C! 

!  !  10C.0!  45. C! 

200I4A43!  10C.0!  32.0! 

t  !  100.0!  32.0! 

12014A46!  110.0!  24. C! 

!  !  11C.0!  24. C! 

227MA43!  100.0!  30.01 
!  !  10C.0!  30.01 

227I4A43!  IOC. 01  30.0! 

!  !  lOC.Ot  30.0! 

227I4A43!  1QC.0!  30.0! 

I  !  IOC. 01  30.0! 

23014F43!  80.0!  45. Cl 

!  !  80.0!  45.01 

250I4F45!  100.0!  45. C! 

!  !  100.0!  45.0! 

100I4A46!  100.01  45. C! 

!  I  10C.0!  45. C! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

!  1  i  ! 

60MA02!  61.3!  22. C! 

!  !  65.0!  22. C! 

!  !  !  i 

!  I  !  i 

!  !  !  1 

20613A36!  108.0!  27.0! 

!  !  101.0!  27.0! 

20913*36!  117.0!  27.5! 

!  !  117.0!  27.5!  1 

i  !  <  ! 

!  I  !  ! 

!  !  I  ! 

12713*36!  91.2!  26. C! 

!  !  91.2!  26.0! 

9313*36!  120.01  28.1! 

!  !  122.5!  28.1! 

!  !  !  ! 

!  !  I  I 

!  1  1  ! 

23413*36!  110.0!  29. C! 

1  I  11C. 01  29. C! 

!  !  !  I 

!  !  I  ! 

!  !  !  » 

6813*35!  64.0!  20.0! 

!  !  64.0!  20. C! 

86014A45 !  —  I  —  ! 

!  !  193.0!  35. C! 

77414*45!  —  I  —  ! 

!  !  195.0!  35.C! 

I6014A45!  —  !  —  ! 

!  I  195.0!  35. Cl 

860I4A45!  —  !  —  I 

!  !  195.0!  35. C! 

86014*45!  —  !  —  ! 

!  !  195.0!  35.0! 

127!4A43!  10C.O!  76. C! 

!  !  100.0!  26.C! 

160(4*43!  10C.0!  26. C! 

I  !  100.0!  26. C! 

16014A43!  1CC.0!  26.0! 

!  !  10C.0!  26.0! 

16014*43!  10C.OI  26. C! 

!  !  1G0.0!  76. C! 

16014*43!  1QC.0!  76. C! 

!  !  10C.O!  26. C! 

18214*43!  10C.0!  26. C! 

!  !  10C.0!  26. C! 

182I4A43!  100.0!  26. C! 

!  !  1OC.0!  26. C! 

11074*43!  11C.C!  26. C! 

!  !  11C.0I  26.0! 

56! SA71 I  6C.0!  20. C! 

!  !  6C.0I  20.0! 

!  1  I  ! 

!  !  !  ! 


(18)  MC  BRIDE  TOWING  CO./ 

INC!* 

! 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

!  i 

! 56?o4G 

i 

U0I3A35! 

75.0! 

25.  Ci 

9.0! 

(150! 

-  j 

32.u{nohe 

IKY  LOUISVILLE! 

1976 

! 

! 

!  ! 

75.5! 

28.0! 

8.0! 

! 

! 

1  ! 

GLENN  R 

1528756 

! 

13013*35! 

75.5! 

26. C! 

9.5! 

11301 

-  | 

26.0! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

197C 

! 

! 

!  ! 

8C.0! 

26.  C! 

9.5! 

! 

! 

!  ! 

SHARON  N 

1569839 

! 

11013*35! 

75.0! 

28. C! 

9.0! 

1130! 

-  J 

32.0IN0KE 

IKY  LOUISVILLE! 

1976 

! 

1 

!  ! 

75.5! 

28.  C! 

8.0! 

! 

-  ] 

! 

!  ! 

SUSAN  C.  MCBRIDE 

! 241557 

! 

275 !  3A36 ! 

135.8! 

31.1! 

7.2! 

3400! 

-  J 

30.0! NONE 

IKY  tOUISVUltl  * 

1971 

! 

! 

!  ! 

148.6! 

32.51 

6.0! 

! 

! 

!  ! 

TRANSPORTER 

1  569721 

! 

18413*35! 

9C.0! 

32.01 

9.0! 

2400! 

-  i 

34 .0 ! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1975 

! 

! 

!  ! 

9C.5! 

32. G! 

6.0! 

1 

-  j 

! 

!  ! 

WILLIAM  CLARK 

1254920 

! 

19313*36! 

98.1! 

28.0! 

7.0! 

1600! 

-  j 

38. 5! NONE 

!  ! 

1948 

! 

! 

!  ! 

105.0! 

28. C! 

7.0! 

J 

-  j 

! 

!  ! 

C  294 

1521704 

( 

42314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

13.0! NONE 

iky  uunvi u.u 

1969 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

!  1 

C  295 

1521705 

! 

62314A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

15001 

1 3.0! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1969 

1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.3! 

1 

! 

!  I 

HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L 

EST  I  CARGO  HANDLING  ($  ! OPERATING 
FIXED  I  EQUIPMENT  |T€t  BASE 
POINT  |  L INC-1  ! AO!  LINE-1 

(LIGHT) 1////////////////ITD! ////////// 
(FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


25 .0! NONE 
! 

30.0! NONE 
! 

40 .0 ! NONE 
! 

7 .0 ! NONE 
! 

6 .0 1  NONE 
! 

6.0! NONE 
! 

7.01  NONE 
! 

5. 0! NONE 
! 

9.0! NONE 
! 

10.0! NONE 
! 

10.0! NONE 
! 

10.0! NONE 
! 

7.01  NONE 
! 

7.0! NONE 
t 

9.0! CRANE 
! 

! 

! 

! 

22.0! NONE 
! 

» 

! 

! 

26.0! NONE 
! 

37.0! NONE 
( 

! 

I 

76.0  |  NONE 
1 

35.0 1  NONE 
! 

! 

( 

! 

34.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

20.0! NONE 
( 

13.0JN0NE 

! 

1 3.0! NONE 
! 

15.0IN0NE 

! 

15.0! NONE 
1 

15.0! NONE 
! 

9.5 ! NONE 
! 

10.0! NONE 
! 

10.0 ! NONE 
I 

9.5 ! NONE 
! 

9.5JN0NC 

1 

9.  5 (NONE 
! 

9.5! NONE 
! 

6. 5 i NONE 

4.0!2*  PUMP 
! 

! 

! 


1 1 A  BURLINGTON! 
!  ! 
1 1 A  BURLINGTON! 
!  I 

IIA  BURLINGTON! 
I  I 

!XA  BURLINGTON 
! 

I  SA  BURLINGTON 
! 

!  X A  BURLINGTON 

IIA  BURLINGTON 
! 

(XA  BURLINGTON 
! 

IIA  BURLINGTON 

I 

!  I A  BURLINGTON 
! 

IIA  BURLINGTON 
! 

IIA  BURLINGTON 
I 

ISA  BURLINGTON 
! 

IIA  BURLINGTON 


IKY  CLINTON 
! 

IKY  CLINTON 
! 

I 

! 


IKY  NAYSVILLE 
! 

IKY  NAYSVILLE 
I 

IKY  NAYSVILLE 
! 

IKY  NAYSVILLE 
! 

IKY  NAYSVILLE 
! 

IKY  NAYSVILLE 
! 

IKY  MAYSVILLC 

IKY  MAYSVILLC 
! 

!KY  NAYSVILLE 
I 

!KY  NAYSVILLE 

IKY  NAYSVILLE 
! 

I rr  NAYSVILLE 
I 

IKY  NAYSVILLE 
! 

IKY  MAYSVILLC 
! 

IKY  NAYSVILLE 
! 

! 

! 


•  1974  ! 
! 

1951  ! 
! 
! 
! 
I 

1948  ! 
! 

194C  ! 
I 
! 
! 
! 

1951  ! 
I 
! 
1 
! 

1963  ! 
1 

1958  ! 
! 

1958  ! 
! 

1958  ! 
! 

1956  ! 
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ENG*! 

D 1ST !  OPERATOR 


VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


I  COAST 
!  GUARD 
t  LUMBER 


iVTCC 1  DIRENSICNS  tDRAFT! 

NET  ICCDEl LENGTH! BROTH!  ! 

AEGIS-!****!  REG*  !  PEG. ROAD-* 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  SPACE!  OVER-!OVER-!/////!  HORSE 
WAGE  !  IV  l  ALL  !  ALL  1LICHT!  POWER 


CAPACITY!  HUH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

t  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  I  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

////////!  POINT  !  IINE-1  IAOI  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) J////////////////ITD!////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2 


! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


< C 7 >  PC  CANNON/  J.  K./  INC. 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

1  1  1  1  ! 
11  111 
i  !  Ill 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

AO.O! NONE 

! 

! 

! 

1 

l 

1 

! 

! 

1943  ! 

NANTICOXE 

12A4C&9 

1 

9  6 ! 3  A  3  6 !  Cl. 6!  2A.1!  10.0! 

600! 

IDE  WILMINGTON! 

! 

! 

! 

I 

!  !  81.6!  ?A. 1 !  7.6! 

11  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

(03)  PC  CORHACK  AGGREGATES 

! 

1 

! 

1 

1  1  111 

1  !  1  !  1 

! 

! 

t 

i 

I 

! 

INJ  SOUTH 

I 

1964 

NC  10 

! 294906 

l 

5A51AAA6!  130.0!  35.3!  12.01 

-  !  ■ 

1100! 

1 6.0! NONE 

! 

! 

1 

!  !  130. 0!  AO.C!  2.0! 

! 

-  i! 

; 

!  APQOY 

I 

1964 

HC  11 

I29A907 

J 

1 

SA51AAA6!  130.0!  35.7!  12.01 

-  J 

1100! 

1 9 .oj  NONE 

INJ  SOUTH 

! 

1 

!  !  130. 0!  AO.C!  2.0! 

! 

! 

!  APQOY 

! 

1964 

PC  12 

129A908 

1 

5A5IAAA6!  13C.0!  35.5!  12.0! 

1100! 

18 .0 ! NONE 

INJ  SOUTH 

! 

1 

1 

!  !  130.0!  AO.C!  2.0! 

! 

-  1 

!  AHBOY 

i 

1971 

HC  13 

1532172 

l 

A51IAAA6!  13C.0!  35.7!  12.0! 

-  1 

1100! 

1 8.0! NONE 

INJ  SOUTH 

! 

! 

! 

1  1  1 30. 0!  AO.C!  2.0! 

! 

! 

!  AHBOY 

! 

1971 

HC  14 

1532173 

! 

1 

A511AAA6!  130. 0!  36. C!  12.01 

-  | 

950! 

17.0! NONE 

INJ  SOUTH 

1 

! 

1  1  1 3  C • 01  AO.O!  2.01 

I 

! 

$  AXuOY 

! 

1964 

HC  IS 

! 294905 

I 

5A51AAA6!  130.01  35.7!  11.5! 

950! 

1 7.0! NONE 

INJ  SOUTH 

! 

1 

1 

!  !  130.0!  AO.C!  2.01 

! 

-  I 

1 

1  AHBOY 

! 

1955 

HC  36 

! 269923 

! 

AA31AAA3!  119.6!  38. C!  10. 0! 

-  ! 

1200! 

1 9 .0 ! NONE 

! 

! 

! 

1 

t  !  119.6!  38. C!  2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1960 

HC  39 

1283193 

! 

A82IAAA3!  125.0!  33.2!  10.0! 

-  1 

1200! 

19.0! NONE 

! 

! 

j 

1 

!  !  125.0!  38.2!  2.0! 

! 

! 

! 

! 

1961 

HC  A3 

1286681 

1 

A90IAAA3!  120.0!  AO.C!  11.0! 

-  1 

1360! 

19.0! NONE 

! 

1 

! 

1 

!  !  12C.0!  AO.C!  2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1963 

HC  A? 

1292337 

1 

A781AAA3!  12C.0!  AO.C!  11.0! 

-  J 

1400! 

19.0! NONE 

! 

! 

1 

l 

1  !  120.0!  AO.O!  2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

1956 

HC  SO 

1272199 

1 

A37 ! AAA31  120. Ot  36. C!  11.0! 

-  J 

900! 

19.0! NONE 

!NJ  SOUTH 

! 

! 

1 

J  !  120. 0!  36. C!  2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  AHBOY 

! 

1956 

HC  S3 

1271786 

l 

A371AAA3!  120.0!  36. C!  11.0! 

900! 

19.0! NONE 

INJ  SOUTH 

1 

1 

1 

!  1  120.0!  36. C!  2.0! 

! 

-  J 

! 

!  AHBOY 

! 

1968 

HC  5A 

! 518309 

1 

5191AAA6I  130. 0!  AO.C!  11.0! 

1350! 

18.01N0NE 

!NJ  SOUTH 

I 

! 

! 

!  1  130.0!  AO.C!  3.0! 

1 

-  ! 

! 

!  AHBOY 

! 

196A 

HC  SS 

I29A178 

1 

1 

AS  A ! AA A6!  12C.0!  38. C!  1C. 3! 

-  5 

1200! 

18.0! NONE 

INJ  SOUTH 

! 

! 

!  !  120.3!  36.2!  2.0! 

! 

( 

!  AHBOY 

! 

1960 

HC  56 

1281972 

! 

A68IAAA6!  120.3!  36.2!  10.8! 

-  ! 

1200! 

16.01N0NE 

INJ  SOUTH 

1 

! 

1 

!  !  120.3!  36.2!  2.0! 

i 

! 

!  AHBOY 

! 

1962 

1C  57 

I29C73A 

l 

! 

A66! AAA6!  120.0!  36.0!  11.0! 

-  ! 

1200! 

16.0  1  NONE 

INJ  SOUTH 

! 

1 

!  1  120. 0!  38. C!  2.0! 

! 

! 

!  AHBOY 

! 

1962 

RC  58 

(287607 

1 

A66IAAA6!  120.0!  38.0!  11.0! 

-  J 

1200! 

16.0! NONE 

INJ  SOUTH 

! 

! 

! 

!  1  12C.0!  36.0!  2.0! 

I 

-  ! 

! 

!  AHBOY 

! 

1968 

HC  60 

1515260 

! 

1 

A781AAA3!  13C.0!  AO.C!  1C.0! 

1300! 

17.01N0NE 

INJ  SOUTH 

! 

1 

!  !  13C.0!  AO.O!  3.0! 

A9A! AAA6!  12C.0!  38. Cl  10.7! 

! 

1000! 

( 

1 7 . 0 ! NONE 

!  AHBOY 

INJ  SOUTH 

! 

J 

HC  92 

( 

! 

!  !  120.0!  36.1!  2.0! 

I 

! 

!  AHBOY 

! 

HC  9A 

A9AIAAA6!  170.01  38. C!  10.7! 

1000! 

17.0IN0NE 

!  N J  SOUTH 

! 

! 

!  !  12C.0!  38.1!  2.0! 

i 

! 

!  AHBOY 

I 

HC  97 

12C.0I  3J.CI  10.71 

1000! 

17.0! NONE 

!NJ  SOUTH 

! 

1 

1  1  12C.0I  33. t!  2.0! 

i 

! 

!  AHBOY 

! 

1963 

HC  138 

1292799 

1 

571U/UM  13C.2!  38. C!  11.2! 

-  J 

1200! 

16.0! NONE 

INJ  SOUTH 

! 

! 

I 

!  !  13... 2!  38. Cl  2.5! 

! 

1 

1  AHBOY 

! 

1963 

HC  139 

1292800 

! 

521 18833!  13C.2!  38. C!  11.2! 

1200! 

16.0! NONE 

INJ  SOUTH 

! 

1 

! 

1  !  1 30. 2!  38. C!  2.5! 

! 

-  I 

! 

!  AHBOY 

! 

1962 

HC  A23 

129C12A 

1 

A551AAA7!  120.0!  38. C!  11.0! 

900! 

22.0 t NONE 

!  N J  SOUTH 

! 

! 

J 

!  1  120.0!  38. C!  2.0! 

I 

i 

!  AHBOY 

! 

1964 

HC  526 

1295922 

! 

S85U887!  13C.0!  40.0!  11.01 

1100! 

22.0! NONE 

I  NY  NEW  YORK 

1 

! 

! 

!  !  130.0!  AO.C!  2.0! 

! 

! 

! 

! 

1964 

HC  527 

1295923 

! 

54514847!  130.0!  40. C!  11.0! 

1100! 

22 .0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

! 

I 

! 

(  !  130.0!  AO.O!  2.0! 

! 

! 

! 

! 

196A 

HC  53A 

1296192 

! 

5A5JAAA7!  13C.0!  AO.C!  11.0! 

1100! 

22.0! NONE 

1  NY  NEW  YORK 

! 

! 

! 

!  !  130.0!  AO.C!  2.0! 

! 

f 

! 

! 

1964 

HC  S35 

1296193 

! 

5A51AAA7!  130.0!  AO.C!  11.0! 

1100! 

22.0! NONE 

f NY  NEW  YORK 

1 

! 

! 

!  !  130.01  AO.O!  2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

1964 

HC  555 

1296672 

! 

516IAAA7!  130.0!  AO.C!  11.0! 

1100! 

22  »  0 ! NONE 

SNY  NEW  YORK 

! 

! 

! 

!  !  13C.0!  AO.C!  2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

1964 

HC  561 

1297290 

! 

5A5IAAA7!  13C.0!  AO.C!  11.0! 

-  I 

1100! 

22.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

! 

; 

! 

!  !  130.0!  AO.C!  2.0! 

! 

I 

! 

1 

1964 

RCCOAPACK 

30 

1293968 

1 

A53IAAA&!  120.0!  38.0!  10.71 

-  ! 

900! 

18.0! NONE 

INJ  SOUTH 

! 

! 

1 

!  !  120.0!  38.0!  2.0! 

! 

-  ! 

i 

!  AP30Y 

! 

RCCORHACK 

51 

1273311 

! 

A37(AAA3!  120. 0!  38.0!  9.S! 

-  ! 

900! 

19. 0 1  NONE 

INJ  SOUTH 

! 

“ 

! 

! 

!  !  120.0!  36. C!  2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  AHBOY 

! 

1956 

HCCOAPACK 

5? 

! 272633 

1 

A371AA43!  120.0!  38. C!  9.5! 

900! 

19.01N0NE 

INJ  SOUTH 

! 

t 

! 

!  !  120.0!  38. C!  2.0! 

! 

! 

!  APBOY 

! 

1968 

HCCOAPACK 

61 

62 

j  513627 

i 

1 

! 

A761AAA3!  13C.0!  AO.C!  10.0! 

!  !  13C.0!  AO.C!  3.0! 

602! AAA3!  130.0!  AO.C!  10.6! 

i 

1300! 

-  i 

1432'! 

17 .0! NONE 
i 

18. 2i NONE 

I  NY  NEW  YORK 
! 

INY  NEW  YORK 

! 

! 

? 

1968 

PCCORHACK 

! 

j 

!  !  150.0!  AO.C!  1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

•  1975 

HCCORHACK 

63 

1627139 

i 

3651AAA3!  15C.0!  AO.C!  10.0! 

-  ! 

1300! 

18.0! NONE 

INJ  SOUTH 

! 

! 

i 

!  !  15C.0!  AO.C!  3.0! 

i 

-  ! 

i 

!  AHBOY 

! 

1961 

NC.  97 

1283262 

i 

A9AIAAA6!  13C.0!  38. C!  1C, Of 

«■  i 

900! 

19.o|nONE 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

!  !  13C.0!  38. C!  3.0! 

!  !  !  !  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(C7>  PC  K 

TOWING  PARTNERS 

i 

| 

l 

i 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1983 

N AVASCTA 

! 625801 

i 

99J3A36!  -  !  -  !  13.0! 

2800! 

5.7i NONE 

IDE  WILMINGTON! 

! 

i 

i 

!  !  ICO. 5!  30.0!  11.0! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

i 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

(30)  HCALISTEP  CONSTRUCTION 

! 

CIO*/ 

i 

i 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BARBARA  ANN 

1259936 

i 

2413A36!  36.0!  15. C!  4.0! 

365! 

1 6 .4 ! NONE 

!TN  HEHPHIS 

! 

1962 

1 

! 

!  !  36.0!  15.0!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1971 

DAVID  HCALIS1ER 

153327A 

1 

210J3A36!  103. A!  30.0!  10.0! 

3200! 

-  » 

AO.O! NONE 

!TN  HEHPHIS 

! 

« 

♦  »  «l  ■»«/■•  0  _  «  • 

* 

! 

JIH  WALDEN 

1298756 

1 

5  3! 3 A 3 6 i  60.0!  2A.C!  7.0! 

800! 

-  ! 

20.ol NO^E 

!TN  HEHPHIS 

1 

1965 

! 

! 

!  !  64.5!  24. C!  5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1976 

JOE  HCALISTER 

1569720 

! 

26513A35J  116.0!  34. C!  10.6! 

3200% 

42.0! NONE 

!TN  HEHPHIS 

! 

1 

! 

!  !  116.0!  34. 0!  9.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

1962 

NJRILU 

1261662 

J 

34 13A  36 !  48.01  15. C!  3.5! 

600! 

18. A| NONE 

!TN  HEHPHIS 

1 

! 

I 

!  !  A  8.0!  15. C!  3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1961 

HARTHA  RAC 

1266A21 

! 

15I3A36!  42. 5!  16. C!  3.5! 

300! 

.  i 

27.0! NONE 

!TN  HEHPHIS 

1 

1 

! 

!  !  42. 5!  16. C!  3.0! 

! 

I 

1 

! 

1964 

HISS  HATTIE  RAC 

129A337 

1 

16613AJ6!  95.0!  28.0!  7.0! 

1530! 

AO.O! NONE 

ITN  HEHPHIS 

1 

! 

! 

1  !  95.0!  28. C!  6.5! 

! 

! 

! 

! 

1958 

SALLY  ESTELLE 

127C213 

1 

3A13A36!  54. 0!  18. C!  5.5! 

600! 

27.0! NONE 

ITN  HEHPHIS 

! 

! 

1 

1  !  54.0!  18.01  5.0! 

510IAAA3!  195.0!  35. C!  8.0! 

! 

1000S 

! 

9.0! NONE 

! 

!TN  HEHPHIS 

! 

1 

1962 

( 

1 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1965 

P  6515 

129S387 

1 

51014A4S!  195.0!  35.0!  8.0! 

-  ! 

1000! 

9. 0! NONE 

ITN  HEHPHIS 

1 

! 

1 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

! 

-  I 

1 

1 

1 

1965 

H  6516 

1295388 

! 

510JAAA3I  195.0!  35. C!  8.0! 

-  J 

1000! 

9.0IX0NE 

ITN  HEHPHIS 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

t  !  195.0!  35. C!  1.5! 

!  1  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 
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EMGRI 

DIST.» 

VESSEL  HAW E 

OPERATOR 

1  COAST 

AND  NUftBEft  !  (UAftD 

t  NUftBEft 

IVTCCl  OIMCNSIVNS  1  DRAFT! 
NET  ICODElLENfiTHleftDTMl  1 

1AEC1S-1 ““!  REG.  1  REC. 1  LOAD-1 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  !PAGE!  OVER"! OVER- 1/////! 

!  NASC  t  IV  i  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

HORSFl 

POWER! 

CAPACITT!  HIGH-  !  !  V  E  S  $  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARSO  !  FIXED  !  E«Ur«ENT  ! TC !  BASE 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !/////// /////////ITD! ////////// 
ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-2 

YEAR 

BUILT 

OR 

‘REBUILT 

(30)  MCALISTER 
INC. 

I 

! 

CONSTRUCTION  CIO.# 

I 

(CONTINUED) 1 

!  1 

!  ( 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

M  65f  ? 

1299389 

! 

51014A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

8.0! 

1.5! 

“  ! 

1C00! 

-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

I 

MEMPHIS 

1965 

H  6518 

1299390 

1 

S10I4A43! 

!  t 

195.0! 

193.0! 

35.01 
35. C! 

8.0! 

1.5! 

“  ! 

1000! 
-  ( 

9 .0! NONE 
! 

!TN 

! 

ftFftPHIS 

1965 

ft  6319 

1299391 

I 

S1014A431 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

8.0! 

1.5! 

”  1 

1000! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1965 

ft  6520 

1295392 

1 

S10I4A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

8.0! 

1.51 

*  ! 

1000! 

9.0! NONE 

I 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1965 

H  6528 

I  - 

1 

510I4A43! 

!  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. Cl 

8.0! 

1.5! 

•  ! 

1000! 
-  I 

9 .0 ! NONE 
! 

!Th 

! 

MEMPHIS 

1984 

ft  6621 

1503862 

! 

51014A43! 

<  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

8.0! 

1.5! 

"  ! 

10C0! 
-  ! 

9 .0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1966 

M  6622 

1503863 

I 

5 1 0 ! 4  A  43 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

8.0! 

1.5! 

“  1 

lOCOi 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1966 

ft  6623 

1 503864 

1 

510I4A43! 

I  i 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

8.0! 

1.5! 

*  ! 

1000! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1966 

M  6624 

1503865 

I 

510I4A43! 

!  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35. Cl 

8.0! 

1.5! 

•  ! 

1000! 
-  ! 

9 .0 ! NONE 
! 

UN 

I 

MEMPHIS 

1966 

ft  6625 

1503866 

t 

510! 4  A  4  3 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

6.0! 

1.5! 

“  1 

1000! 
-  I 

9.0! NONE 
! 

!  TN 
! 

MEMPHIS 

1966 

H  6626 

1503867 

1 

510I4A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.0! 

1.5! 

“  ! 

1000! 
-  I 

9 . 0 ! NONE 
! 

t  TN 
! 

MEMPHIS 

1966 

ft  6828 

1515929 

I 

51014A43! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“  ! 

1100! 
“  ! 

9.0! NONE 
! 

ITN 

1 

MEMPHIS 

1968 

H  6829 

1515930 

1 

S1014A43! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

“  ! 

1100! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1968 

ft  7134 

1534411 

! 

510UA43! 

1  l 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.6! 

1.6! 

“  1 

1100! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1971 

ft  7135 

1534412 

! 

5 1 0! 4  A  43 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.6! 

1.6! 

“  ! 

1100! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1971 

ft  7136 

1534413 

! 

51 0! 4A43 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.6! 

1.6! 

■  ! 

1100! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1971 

ft  7137 

1534414 

1 

51014A43! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.6! 

1.6! 

“  ! 

1100! 
-  ! 

9.01N0NE 

! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1971 

ft  7138 

1  534415 

1 

S10UA43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.6! 

1.6! 

•  ! 

1100! 
-  ! 

9.0! NONE 

1 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1971 

ft  7139 

1  534416 
t 

S1014A43! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.6! 

1 . 6  ( 

*  ! 

1100! 
-  ! 

9.0 ! NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1971 

ft  7140 

1534417 

1 

510J4A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.61 

1.6! 

*  ! 

1100! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1971 

ft  7441 

!  - 

I 

510I4A43! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

”  ! 

1400! 
-  I 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1974 

ft  7442 

I  - 

! 

51014A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  Ct 

10.0! 

1.5! 

•  ! 

1400! 
-  I 

9.0! NONE 

I 

S  TN 
! 

MEMPHIS 

1974 

ft  7443 

i  ...... 

1 

510J4A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.5! 

“  ! 

1400! 
-  ! 

9 .0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1974 

ft  7444 

|  - 

! 

51  Of  4 A  43 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

“  ! 

1400! 

-  i 

9.0!^CNC 

! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1974 

ft  7445 

I 

510I4A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.51 

"  ! 

14C0! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1974 

ft  7446 

1  - 

! 

S10MA43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

“  J 

14C0! 
-  ! 

9.0SNONE 

! 

!TN 

! 

NEMPHtS 

1974 

ft  7547 

f  - 

! 

510J4A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.61 

1.6! 

“  ! 

1250! 
-  ! 

9,0! NONE 

i 

ITN 

MEMPHIS 

1975 

ft  7548 

!  - 

1 

S10UA43! 

!  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.6! 

1.6! 

“  ! 

1250! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1975 

ft  754' 

1  - 

i 

51014A43! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.6! 

1.6! 

“  ! 

1250! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1975 

ft  755C 

;  ...... 

i 

510UA43I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.6! 

1.6! 

j 

1250! 
-  ! 

9.01N0NE 

! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1975 

ft  7651 

i  - 

i 

51014*43 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

*  ! 

1400! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1976 

ft  7652 

i  - 

! 

510I4A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

•  ! 

1400! 
-  ! 

9.0SN0NF 

i 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1976 

ft  7653 

!  . 

! 

5 1 0 ! 4 A  43 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

“  l 

1400! 
-  ! 

9.oj  NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1976 

ft  7654 

I  - 

1 

510I4A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

10.0! 

1.5! 

“  1 

1400! 
-  ! 

9. 0! NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1976 

ft  7655 

1  . 

1 

51014A43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

“  ! 

o 

o 

•#  • 

9.01NONE 

» 

ITN 

i 

MEMPHIS 

1976 

ft  7656 

1 

51014*43 1 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

10.0! 

1.5! 

“  1 

o 

o 

1 

9.ol NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1976 

ft  7957 

1  - 

1 

51 0! 4*431 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

1100! 
>  i 

9. 0 ! NONE 
! 

!TN 

i 

MEMPHIS 

1978 

ft  8158 

!  - 

! 

51014*43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.2! 

2.8! 

i 

1100! 
—  i 

9.0! NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1981 

ft  8159 

!  - 

t 

51054*431 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.2! 

2.8! 

-  i 

i 

1100! 
-  ! 

9.0IN0NE 

!  TN 
{ 

MEMPHIS 

1981 

ft  8S6C 

I  - 

! 

51014*431 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.C! 

9.0! 

2.0! 

-  j 

i 

1100! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

1  TN 
! 

MEMPHIS 

1985 

ft  8561 

1 

510! 4*  43 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

■  ! 

1100! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1985 

ft  8562 

! 

51014*431 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

11M! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

i 

MEMPHIS 

1985 

ft  6563 

1  - 

f 

51014*43! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

"  ! 

1100! 
-  ! 

9.0UCNE 

! 

iiH 

i 

MEMPHIS 

1985 

ft  8564 

I  - 

! 

51014*43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

*  ! 

1100! 
-  j 

9.0! NONE 
! 

iiN 

! 

MEMPHIS 

1985 

*6  4?14 

i  ...... 

i 

1C9MM2! 

\  ~  i 

11C.C! 

iic.oi 

»  a  r  % 

30.0! 

i  A* 

i!oi 

-  ! 

SCO ! 

! 

.... 

ni"M<n 

1 980 

NO  6930 

1521255 

1 

51014*43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

*  ! 

1100! 
-  ! 

9.0!N0NE 

! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1969 

NO  6931 

1521254 

1 

51014*43! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

"  ! 

1100! 
-  ! 

9 . 0! NONE 
! 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1969 

HC  6932 

1521255 

1 

51 014A43 ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

-5.C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

■  ! 

1100! 
“  ! 

9.0! NONE 
! 

!  TN 
! 

MEMPHIS 

1969 

NO  6933 

1521256 

I 

510! 4A431 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

“  1 

1100! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

!TN 

! 

MEMPHIS 

1969 

ft  6007 

1 

51014A43! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.6! 

1.5! 

”  ! 

1 1CO! 
-  ! 

9.0! NONE 
! 

ITN 

! 

HEMPMfS 

196C 

ft  6008 

I  - 

1 

51014*43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.6! 

1.5! 

“  ! 

11C0I 
-  ! 

9.01  NONE 

j 

ITN 

! 

MEMPHIS 

1960 

ft  6009 

1  - - 

1 

51 0! 4 A  431 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.6! 

1.5! 

■  ! 

1100! 
-  ! 

9  .oiftONE 
! 

SIN 

1 

MEMPHIS 

196C 

RED  6204 

1289050 

I 

I 

510I4A43! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

! 

15. C! 
35.0! 

1 

9.5! 

1.5! 

I 

1000! 
-  ! 

! 

9.0! NONE 
! 

! 

!Tft 

j 

i 

MEMPHIS 

1962 

(  !  !  i  1 


! 


! 

! 


TABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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EMCRI 

DIST! 

OPERATOR 

1 

I  NET 

IVTCCI  DIMENSIONS  I  DRAFT  I 
ICODEIlENCTHlBHDTMS  I 

! CAPACITY 
! 

!  HXCH-  I 

I  EST  ! 

CARSO  HANDLINS 

I  V  E  S  S  E  L 
IS  I OPERAT INS 

*1  REGIS-!****!  RES.  I  RES. I LOAD*! 

!  CARSO 

!  FIXED  1 

EQUIPMENT 

t  T  C 1  BASE 

I  YEAR 

l 

COAST 

1  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

! //////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

I  BUILT  1 

VESSEL 

NAPE  AND  PURSER  1 

CUARD 

l  TON- 

Space !  over-iover-!/////! 

HORSE  I  PASS- 

!  (LIGHT) I////////////////ITD! ////////// 

I  OR 

I 

NUMBER 

I  NASE 

t  IV  !  ALL  1  ALL  ILISHTI 

POWER!  ENSERS 

I  (FEET)! 

LINE-2 

!E€!  LINE-2 

!*REBUILT 

1  !  I  l  !  I  !  I  II  I 

I  I  I  I  !  I  I  1  1  !  1 


(07)  MCALLISTER  6»OS.# 
DONAL  6.  MCALLISTER 

IRC. 

I 

1*23341 

!  I 

93I3A36I 

1 

95.2! 

25.1! 

! 

12.6! 

! 

1600! 

! 

16.0! NONE 

! 

!H0 

ST.  LOUIS 

1946 

1 

I  t 

105.5! 

26.  Ci 

10.6! 

1 

- 

! 

! 

DOROTHY  H 

1262871 

97I3A361 

97.0! 

2  5.2! 

11.0! 

1000!. 

- 

33  *0! NONE 

!FL 

PALATXA 

1951 

! 

I  ! 

103.6! 

25.2! 

11.0! 

- 

I 

! 

ERIC  MCALLISTER 

1273511 

171 13A36I 

98.4! 

26.21 

13.3! 

3000! 

-  1 

38 . 0! NONE 

!MA 

PHILADEL¬ 

• 

1912 

I 

1  ! 

98.4! 

26.2! 

12.11 

! 

- 

! 

! 

PHIA 

ESTHER  K. 

1244163 

1 36 !  3A36I 

91.7! 

24.1! 

13.5! 

1600! 

- 

42.01  NONE 

IVA 

NORFOLK 

1943 

I 

1  I 

98.0! 

24.1! 

13.5! 

! 

- 

1 

! 

JAMES  MCALLISTER 

1273684 

171I3A36! 

98.4! 

26.2! 

13.3! 

3000! 

- 

47 .0 ! NONE 

!PA 

PHILADEL¬ 

* 

1911 

1 

1  I 

91,41 

26.2! 

13.3! 

! 

- 

! 

( 

PHIA 

RESOLUTE 

125  541 0 

1 3  3 !  3  A  36 ! 

95.1! 

25.8! 

10.7! 

1800! 

- 

41.01  NONE 

1  PA 

PHILADEL¬ 

1950 

I 

I  1 

10C.0! 

27.0! 

10.7! 

! 

- 

! 

t 

PHIA 

TERESA  MCALLISTER 

I285C87 

151 I 3A36I 

93.5! 

27.01 

13.0! 

1600! 

- 

50.0! NONE 

!PA 

PHILADEL¬ 

* 

1951 

I 

I  I 

100.0! 

27.01 

13.0! 

I 

- 

! 

1 

PHIA 

THOMAS  H 

1244C68 

9913A36! 

81.1! 

24.0! 

11.0! 

7001 

- 

35 .0! NONE 

IFL 

JACKSON¬ 

19*3 

! 

I  I 

81.1! 

24.0! 

9.8! 

! 

- 

! 

| 

VILLE 

CONTAINER  TRANSPORT  4 

1295374 

47  5 1 4 A  331 

305.7! 

50.0! 

14.0! 

-  | 

2000 

48.01  NONE 

IVA 

NORFOLK 

1945 

I 

1  1 

333.0! 

50.0! 

6.0! 

! 

- 

! 

! 

CONTAINER  TRANSPORT  5 

1288316 

475I4A50I 

305.7! 

50.  C! 

14.01 

2000 

48.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1945 

I 

I  I 

333.0! 

50. C! 

6.0! 

I 

- 

! 

1 

CONTAINER  TRANSPORT  6 

1283647 

475I4A30! 

305.7! 

50.0! 

14.0! 

2000 

48 .0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1945 

I 

1  1 

I  I 

333.01 

! 

S0.C1 

» 

1.0! 

! 

! 

! 

- 

I 

! 

! 

1 

(11)  MCALLISTER  BROS.# 
BARBRA  R.  MCALLISTER 

INC. 

1 

1 

1506606 

I  ! 

I  I 

126134361 

! 

! 

113.0! 

! 

! 

32.0! 

! 

! 

13.6! 

! 

! 

5850! 

! 

! 

30. 0 ! NONE 

! 

1 

IVA 

NEWPORT 

196* 

| 

1  \ 

117.0! 

32. C! 

13.8! 

! 

- 

! 

! 

NEWS 

BRENT  K  MCALLISTER 

1663280 

186I3A36! 

97.21 

33.0! 

16.5! 

3900! 

- 

27.0IN0NE 

IVA 

NEWPORT 

1984 

I 

!  ! 

103.0! 

33.1! 

14.3! 

1 

- 

! 

! 

NEWS 

CAPTAIN  BILL 

1511822 

1 26! 3A36I 

117.8! 

31.5! 

15.0! 

5600! 

- 

66  •  5 1  NONE 

IVA 

NORFOLK 

1967 

I 

(  ! 

124.0! 

31.5! 

14.5! 

! 

» 

1 

1 

FRANCES  K.  MCALLISTER 

1286583 

1331 34361 

94.3! 

25.0! 

11.6! 

2000! 

- 

37.01N0NE 

IVA 

NEWPORT 

1942 

| 

!  I 

101.0! 

25.0! 

11.6! 

! 

- 

! 

! 

NEWS 

NANCY  MCALLISTER 

1669634 

186)3436! 

97.2! 

33. Cl 

16.5! 

3900! 

«• 

27.0 ! NONE 

IVA 

NEWPORT 

1984 

I 

!  ! 

105.0! 

33.1! 

14.3! 

! 

- 

j 

I 

NEWS 

PATRICE  MCALLISTER 

1507302 

129(34361 

117.0! 

32.  C! 

14.0! 

1600! 

- 

30.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1967 

I 

I 

1  1 

I  ! 

118.9! 

32. Cl 
! 

10.7! 

! 

! 

! 

- 

I 

! 

» 

(09)  MCALLISTER  BROS.# 

INC. 

t 

I 

1  ! 

I  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

» 

1 

P.  R.  BRANCH 

1 

I  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

A.  J.  MCALLISTER 

1238601 

13313436! 

105.3! 

25.CI 

12.0! 

1 900 1 

16.0! NONE 

!  PR 

SAN  JUAN 

* 

I960 

! 

!  I 

103.5! 

25.0! 

12.0! 

! 

! 

1 

FRITZ!  X.  MCALLISTER 

1507960 

13013436! 

115.0! 

31.  C! 

14.0! 

4300! 

32 .0 ! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

19*8 

! 

!  I 

115.0! 

31. C! 

14.0! 

! 

! 

! 

JOAN  MCALLISTER 

1251637 

13413F36! 

94.3! 

25.2! 

12.0! 

1600! 

1 8.0 ! NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

1942 

I 

!  ! 

94.3! 

25.21 

10.6! 

1 

! 

I 

MARIANNE  MCALLISTER 

1 502588 

13113436! 

111.51 

31.01 

13.5! 

3800! 

52.0! NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

1966 

I 

1  ! 

111.5! 

31.0! 

13.5! 

! 

! 

1 

NEIL  MCALLISTER 

1274950 

11M3F36! 

89.0! 

25.0! 

12.0! 

1600! 

16,0! NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

1957 

! 

!  1 

89.0! 

25.0! 

12.0! 

! 

! 

1 

ROSEMARY  MCALLISTER 

1297866 

49I3F36! 

100.3! 

27.1! 

12.01 

16001 

45. 0! NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

1965 

I 

!  ! 

1  I 

100.3! 

! 

27.11 

! 

10.6! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

I 

(03)  MCALLISTER  BROTHERS#  INC!. 

!  I 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

I 

AMERICAN  EACLE 

1527215 

13113436! 

106.5! 

32. C! 

15.01 

4300! 

- 

45 .0 ! NONE 

ICA 

SAN 

1970 

I 

!  1 

115.0! 

32.0! 

14.5! 

! 

- 

| 

I 

FRANCISCO 

BRIAN  A  MCALLISTER 

1 28526$ 

13213436! 

93.6! 

27.0! 

U.O! 

1800! 

- 

25 .0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1961 

1 

!  ! 

101.0! 

26.3! 

12.2! 

1 

- 

! 

1 

BRUCE  A  RCALLISTER 

1561760 

13313436! 

106.8! 

30.0! 

14.71 

4300! 

- 

37 , 0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1974 

I 

!  I 

111.6! 

30.0! 

12.7! 

1 

- 

! 

| 

DAVID  MCALLISTER 

1273932 

14613436! 

96.3! 

26.7! 

13.31 

2000! 

- 

34.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1957 

! 

!  ! 

102.6! 

26.6! 

9.5! 

! 

- 

! 

! 

EILEEN  MCALLISTER 

I56C227 

11813436! 

112.5! 

-  ! 

16.0! 

4300! 

- 

35.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1977 

I 

!  ! 

123.0! 

34.0! 

12.0! 

! 

- 

! 

! 

SPACE  MCALLISTER 

1515673 

8313436! 

106.2! 

30.  C! 

16.6! 

3160! 

- 

34 • 8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1968 

I 

!  ! 

110.1! 

30. Cl 

12.8! 

! 

- 

! 

! 

ISABEL  A  MCALLISTER 

1294920 

13313436! 

102.0! 

30.1! 

15.0! 

2400! 

- 

35.0! NOME 

INY 

NEW  YORK 

1964 

I 

!  ! 

102.0! 

30.1! 

15.0! 

! 

- 

! 

I 

4.  P.  MCALLISTER 

1294919 

13313436! 

104.5! 

30.0! 

15.1! 

2400! 

- 

35.0! NONE 

!HY 

NEW  YORK 

1964 

I 

!  ! 

11C. 0! 

30.0! 

13.5! 

! 

- 

I 

! 

JANE  MCALLISTER 

1514463 

83134361 

106.2! 

30.C! 

16.81 

31601 

- 

34.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1968 

I 

!  ! 

110.1! 

30.0! 

12.8! 

1 

- 

! 

! 

MAR6ARET  M  MCALLISTER 

1227410 

19313436! 

102.8! 

28.1! 

13.5! 

1800! 

- 

27 .0! NONE 

!NJ 

CAMDEN 

• 

1957 

I 

!  ! 

loe.oi 

29.0! 

13.5! 

1 

- 

! 

! 

MARJORIE  B.  MCALLISTER 

I56CC97 

129(3436! 

111.5! 

30.11 

17.0! 

3900! 

- 

37.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1974 

1 

!  ! 

111.5! 

30.1! 

13.61 

! 

- 

! 

! 

MARK  MCALLISTER 

1509813 

121134361 

121.1! 

32.1! 

10.9! 

48001 

- 

30.0! NONE 

!VA 

HAMPTON 

1967 

I 

1  1 

—  ! 

—  ! 

10.9! 

! 

- 

! 

! 

ROADS 

MCALLISTER  BROS. 

1277931 

15713436! 

93.6! 

26.0! 

13.71 

1800! 

- 

25.6! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

1958 

t 

1  1 

100.0! 

26.6! 

11.61 

- 

1 

! 

MICHAEL  J  MCALLISTER 

1274443 

13413436! 

96.3! 

26.7! 

13.0! 

2000! 

- 

25.0! NONE 

IVA 

H4NPT0M 

1957 

I 

1  ! 

96.3! 

26.7! 

11.0! 

! 

- 

! 

! 

ROADS 

PETER  MCALLISTER 

1239970 

6613F36! 

75.9! 

23.5! 

9.0! 

1800! 

- 

16.01  NONE 

IFL 

JACKSON¬ 

1940 

f 

t  1 

75.9! 

23.5! 

9.0! 

! 

- 

! 

! 

VILLE 

STEVEN  MCALLISTER 

1257273 

13213436! 

94.6! 

25,3! 

11.3! 

1000! 

25.0! NONE 

INJ 

CAMDEN 

1949 

I 

1  1 

98.6! 

25.3! 

10.0! 

1 

- 

! 

! 

TIMOTHY  HCAU.XSTIfc 

I  274  845 

14613436! 

96.3! 

26.7! 

13.3! 

2000! 

- 

34.01  NONE 

INY 

NEW  YORK 

1957 

! 

1  ! 

102.6! 

26.7! 

9.5! 

( 

- 

! 

! 

VICTORIA  MCALLISTER 

12569*7 

13613436! 

94.3! 

25.0! 

13.6! 

1200! 

- 

25.01  NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

* 

1975 

! 

!  1 

tOi .01 

25. C! 

*  •  .C 1 

I 

— 

; 

1 

WM.  H.  MCALLISTER 

1264765 

15813436! 

104.2! 

26.1! 

12.8! 

1800! 

- 

32. oi NONE 

ISC 

CHARLESTON 

* 

1952 

I 

1  1 

110.51 

26.1! 

10.8! 

! 

- 

! 

! 

CHESAPEAKE  TRADER 

1651327 

424814F43! 

300.0! 

90.01 

14.6! 

-  * 

- 

20.0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1982 

! 

1  1 

300.0! 

90.0! 

3.0! 

! 

- 

f 

! 

CL  227 

i:.'277* 

239614440! 

271.7! 

52.1! 

15.3! 

-  J 

3320 

24.0! NONE 

! 

1956 

I 

1  1 

271.8! 

52.2! 

4.6! 

! 

- 

! 

I 

AMERICAN  20 

1251397 

126715471! 

229.5! 

42.8! 

14.0! 

3183 

64.012  PUMPS  AND 

INY 

NEW  YORK 

1946 

1 

1  1 

22''. 5! 

42.8! 

3.0! 

! 

- 

! COILS 

! 

MCALLISTER  80 

1643194 

46541 5F71 1 

328,2! 

70.0! 

20.7! 

-  l 

10305 

38.4! DEEP  WELL  PUMPS 

INY 

NEW  YORK 

1981 

I 

! 

1  1 

I  I 

343.3! 

! 

70. C! 

3.8! 

! 

! 

- 

! 

! 

! 

! 

(03)  MCALLISTER  LXCHTERACE 

I 

L1INE/ 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

INC. 

1 

1  ! 

1 

! 

* 

! 

I 

I 

ATLANTIC  TRADER 

1578526 

33971*450! 

300.0! 

72. OJ 

17.4! 

7500 

IS .0 ! NONE 

!PA 

PHILADEL¬ 

1976 

I 

1  1 

300.0! 

72.0! 

3.01 

! 

- 

! 

! 

PHIA 

CHESTER  TRADER 

163*059 

341414450! 

30C.O! 

72.0! 

18.5! 

-  | 

7500 

15 .0! NONE 

IMA 

PHILADEL¬ 

1911 

I 

!  1 

300.0! 

72.0! 

3.0! 

! 

- 

1 

! 

PHIA 

1 


I 


! 


I 


I 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
1  CHARD 
I  NUMBER 


(03)  MCALLISTER  LICHTERACE  LJINE# 
INC.  ! 

(CONTINUED)! 


MCALLISTER 

ISO 

1293793 

!  712I4A46! 

116.0! 

34.  C! 

10.4! 

-  | 

712! 

20.0! NONE 

1  NY 

NEW  YORK 

! 

1964 

l 

!  1  l 

116.0! 

34. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MCALLISTER 

152 

1294051 

!  71 2 !  4  A  46  ( 

114.0! 

34. 0* 

10.*! 

7121 

20 .0 ! NONE 

'.NY 

NEW  YORK 

! 

1964 

1 

!  !  ! 

116.0! 

34. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MCALLISTER 

154 

1294053 

!  71214A46! 

116.0! 

34. C! 

10.4! 

-  f 

712! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1964 

! 

!  !  ! 

114.0! 

34. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

i 

i 

! 

MCALLISTER 

153 

! 514464 

!  712! 4A441 

116.0! 

34.0! 

10.4! 

-  f 

712! 

20.0! NONE 

iNY 

NEW  YORK 

! 

1968 

1 

1  !  ! 

116.0! 

34.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MCALLISTER 

156 

1514465 

!  71214*461 

116.0! 

34.  C! 

10.4( 

-  | 

712! 

20*0! NONE 

SHY 

NEW  YORK 

! 

1966 

! 

!  !  ! 

1 16.0! 

34.0! 

3.5! 

I 

-  ! 

j 

! 

1 

MCALLISTER 

ANGELS 

! 504862 

!  1  8431 4A  401 

303.  3! 

36.0! 

17.0! 

-  1 

4800! 

20.0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

! 

1953 

1 

!  !  ! 

303.3! 

38.  C* 

3.0! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

PXCTOU  TRADER 

{636315 

1  341414A50! 

30C.0! 

72.  Cl 

16.5! 

-  ! 

7500! 

1 S.O! NONE 

!PA 

PHILADEL¬ 

» 

1981 

! 

1 

! 

1  t  t 

!  1  1 

!  !  ! 

30C.O! 

! 

! 

72.0! 

I 

3.0! 

! 

f 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

PHIA 

! 

i 

i 

IVTCC!  DIMENSIONS  {DRAFT!  (CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

NET  ICO DC! LENGTH! BROTH!  !  !  !  CST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 

REGIS-!****!  REG.  !  REG»! LOAO-i  !  CARGO  !  FIXED  !  EOUIPMENT  ITC!  BASE' 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LIN:-1 

TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (L IGHT) !//////////////// !TD! ////////// 
WAGE  !  TV  I  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE2  LIKE-2 


AMERICA 

16*7299 

133I3A36! 

94.01 

26. C! 

10.5! 

1200! 

-  ! 

40.0! NONE 

•SC 

CHARLESTON! 

1982 

1 

1  ! 

105.0! 

28. C! 

2.0! 

! 

-  1 

l 

! 

! 

CAPTAIN  MASH 

1277588 

91I3A36! 

75.0! 

24. C! 

6.0! 

1300! 

-  ! 

50.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1967 

! 

!  ! 

75.0! 

24. C! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

i 

CHARLES  D.  MCALLISTER 

1255246 

6913A36! 

95.31 

24.1! 

11.5! 

1600! 

-  ! 

35.0! NONE 

isc 

CHARLESTON! 

1948 

| 

i  I 

102.01 

25.3! 

10.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

CHARLESTON 

! 21C749 

11013A36I 

9C.6! 

21.6! 

12.0! 

1800! 

•  i 

40. 0! NONE 

•SC 

CHARLESTON!  * 

!966 

! 

!  ! 

95.0! 

21.6! 

11.4! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

GEORGETOWN 

1107522 

103!  3  A  36 ! 

95.7! 

21.0! 

13.0! 

700! 

-  i 

30.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON!  « 

1955 

! 

!  ! 

103.0! 

21.0! 

11.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

HINTON 

1562613 

69I3A36! 

73.3! 

24.3! 

6.5! 

1800! 

m  1 

55.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1977 

! 

!  1 

63.0! 

24.3! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ICNA  MCALISTER 

1634724 

134I3A36! 

109.1! 

33.0! 

16.0! 

4400! 

-  i 

35.0! NONE 

!$C 

CHARLESTON! 

1981 

1 

!  ! 

120.0! 

33.  C! 

13.0! 

! 

m  J 

! 

! 

! 

MC  ALLIS (CR  SISTERS 

1587956 

126I3A36! 

10e.7! 

33.1! 

13.7! 

4400! 

-  ! 

-  {NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

1977 

1 

!  1 

106.7! 

33.1! 

13.7! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

SAMUEL  A  GUILDS 

1081493 

74J3C36! 

9C.0! 

21. C! 

11.2! 

1800! 

.  < 

40. 0 ! NONE 

ISC 

CHARLESTON!  * 

1967 

! 

!  ! 

9C.0! 

21. C! 

1C.0! 

! 

.  i 

! 

1 

! 

SOUTH  CAROLINA 

1647300 

133MA36! 

94.01 

26. C! 

10.5! 

1200! 

-  i 

40.0! NONE 

ISC 

CHARLESTON! 

198? 

! 

!  ! 

105.0! 

26.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SUZANNE  MCALLISTER 

1526417 

121I3A36! 

93.8! 

25.  C! 

12.0! 

1600! 

-  ! 

-  {NONfc 

ISC 

CHARLESTON! 

1942 

! 

!  1 

94.0! 

25.1! 

9.01 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

MARTOCO  10 

1257271 

788 1 5 A  71 1 

178.0! 

36.01 

12.0! 

-  • 

1739! 

25 .0! DIESEL 

PUMPS 

!SC 

CHARLESTON! 

1949 

! 

!  ! 

178.0! 

36.01 

2.5! 

I 

-  I 

I 

1 

1 

MARTOCO  11 

1514803 

277I5A71! 

11C.0! 

32.0! 

7.6! 

750! 

7 .0! DIESEL 

PUMPS 

ISC 

CHARLESTON!  * 

1972 

! 

1  1 

120.0! 

32. C! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

MARTOCO  12 

1256738 

1569ISA71! 

290.2! 

50.1! 

10.8! 

3106! 

17.0! DIESEL 

PUMPS 

JSC 

CHARLESTON!  ♦ 

1973 

! 

!  i 

29C.2! 

50.1! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

MARTOCO  13 

1256739 

156915A71! 

290.2! 

50.1! 

10.8! 

-  f 

3106! 

17.0! DIESEL 

PUMPS 

ISC 

CHARLESTON!  * 

1972 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

290.21 

l 

50.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

(15)  MCALLISTER  TOWING  OF 

1 

JAC ! KSCN- 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

VILLE 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

ALEXANDRA  MCALLISTER 

1256333 

1  Cl  13*36! 

95.2! 

24. C! 

-  ! 

1600! 

-  1 

32.0! NONE 

!FL 

JACKSON-  1 

1948 

! 

!  ! 

102.0! 

24.1! 

9.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

BROOKS  K.  MCALLISTER 

1695611 

1 31 1 3  A  36 ! 

104.2! 

34.0! 

-  ! 

4300! 

-  ! 

36 . 0! NONE 

IfL 

JACKSON-  ! 

1986 

! 

!  ! 

I 

! 

13.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

OOROTHY  MCALLISYER 

! 26C208 

95I3A36! 

88.7! 

23.  Ci 

11.1! 

1600! 

-  ! 

32. 0! NONE 

IFL 

JACKSON-  I  • 

1976 

! 

!  ! 

93.0! 

25.  O' 

9.61 

! 

-  I 

! 

| 

VILLE  ! 

GREGG  MCALLISYER 

1256651 

1171 3ft  36! 

11C.0! 

27.C! 

13.6! 

1800! 

-  ! 

34.0! NONE 

!FL 

PALATXA  ! 

1949 

! 

!  t 

110.0! 

27. C! 

13.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

j 

JUSTINE  MCALLISTER 

1262277 

97I3A36! 

96.3! 

25.2! 

13.1! 

1800! 

-  ! 

32.0! NONE 

IFL 

JACKS.**-  1  • 

1971 

1 

!  ! 

103.0! 

26.1! 

10.6! 

) 

-  ! 

l 

! 

VILLE  ! 

LEWIS  G  SEABROOK 

1259079 

7713A36! 

98.8! 

26.2! 

11.1! 

3200! 

-  1 

30.0! NONE 

IFL 

JACKSON-  ! 

1949 

I 

!  ! 

110.0! 

26.2! 

10.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

VILLE  ! 

REID  MCALLISTER 

1265739 

1  4  6 1  3  A  36 ! 

94.8! 

25.8! 

13.5! 

3000! 

1435! 

35  .0 ! NONE 

INC 

WILMINGTON! 

1973 

I 

1 

!  I 

!  ! 

95.5! 

! 

25.8! 

! 

11.6! 

1 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

• 

! 

! 

! 

! 

(32)  MCCALL  CREWS/  INC. 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

ELIZABETH  MCCALL 

1536110 

16I1C11! 

46.0) 

14.6! 

4.0! 

7001 

2! 

15.0! NONE 

!  L  A 

CAMERON  ! 

1971 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

46.0! 

i 

14.6! 

! 

3.8! 

! 

! 

I 

16! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  MCCALL  ENTERPRISES/ 

1 

INC.! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

« 

I 

» 

! 

! 

! 

j 

! 

i 

! 

! 

AARON  MCCALL 

1935295 

59! 1C01 ! 

139.0! 

30.  C! 

8.7! 

4050! 

168! 

38.6! NONE 

I L  ft 

MORGAN  ! 

1983 

I 

!  ! 

152.0! 

30. C! 

6.5! 

i 

94! 

j 

! 

CITY  ! 

ADAM  MCCALL 

1908201 

6  6 !  1 C  01 ! 

13C.9! 

30.  C! 

8.7! 

3375 

168! 

36. 6! NONE 

!LA 

LCEVILLE  ! 

1986 

! 

!  ! 

145.0! 

30.C! 

6.5! 

94! 

i 

j 

! 

ALAN  MCCALL 

1593444 

67I1C01! 

105.0! 

25. C! 

7.1! 

2000! 

43! 

34.6IN0NE 

Ila 

GRAND  ! 

1978 

( 

!  1 

11C.0! 

25. Ci 

3.0! 

! 

56! 

! 

fHENlER  ! 

ALBERT  MCCALL 

1627600 

601  ICO! ! 

105.0! 

25.0! 

7.0! 

2000! 

45! 

34.6! NONE 

i  T  X 

FREEPORT  ! 

198C 

I 

!  ! 

11C.0! 

25.0! 

4.0! 

! 

52! 

i 

! 

BETH  MCCALL 

I6857V1 

60! 1 C  01 ! 

113.0! 

26.0! 

8.7! 

2720! 

114! 

34. *i NONE 

Itx 

GALVESTON  ! 

1985 

! 

!  ! 

12Q.0I 

26. C! 

6.5! 

! 

■  j 

! 

! 

I 

BLAIR  MCCALL 

1922836 

59J1C01! 

139.0! 

30.  C! 

8.7! 

3375! 

166! 

38.6! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

1987 

I 

!  i 

152.0! 

30.0! 

6.5! 

« 

94! 

i 

! 

CITY  ! 

BOB  MCCALL 

1637733 

55! 1 A  01 ! 

91.0! 

25. C! 

8.0! 

640! 

29! 

34.0! NONE 

ILA 

INTRACOAS-! 

1981 

| 

!  ! 

96.0! 

25.0! 

6.7! 

! 

32! 

! 

! 

YAL  CITY  1 

CALEB  MCCALL 

1693016 

70! 1 C  01 ! 

130.9! 

26. C! 

0.7! 

3375! 

166! 

36.6 ! NONE 

SLA 

CAMERON  ! 

1985 

! 

!  ! 

145.0! 

28.0! 

6.5! 

1 

7S* 

l 

< 

i 

CAPT.  H.  A.  MCCALL 

1543973 

51 ! 1 a02 ! 

94.0! 

25.0! 

7.6! 

920! 

52! 

35.0JNONE 

i  L  A 

INTRACOAS-i 

1972 

! 

!  1 

110.0! 

25.0! 

5.6! 

j 

25! 

! 

j 

TAL  CITY  1 

CAROL 

169C315 

64|1ft  03 1 

108.0! 

25.0! 

7.0! 

2600! 

72! 

36.0! NONE 

Ila 

GRAND  ISLE! 

1985 

! 

!  !  ! 

115.0! 

25.0! 

4.0! 

j 

-  t 

i 

» 

j 

CARROLL  MCCALL 

1610777 

!  67 ! 1  ft  03 ! 

105.0! 

25.1! 

7.2! 

2050*! 

39! 

34.6! NONE 

•LA 

INTRACOAS-! 

1979 

• 

!  !  ! 

11C.0! 

25.1! 

6.0! 

! 

55! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

CLAUDE  V  MCCALL 

! 63C223 

!  66MC01! 

94.51 

25.2! 

7.1! 

2100! 

39! 

34.91N0NE 

!LA 

LECVILLE  ! 

1980 

! 

!  !  ! 

100.0! 

25.2! 

4.0! 

! 

58! 

! 

! 

! 

DOREEN  MCCALL 

1569301 

!  6411C01! 

104.3! 

24.9! 

7.3! 

2100! 

41! 

34.6 ! NONE 

!LA 

CAMERON  ! 

1V77 

I 

!  !  ! 

11C.0! 

24.9! 

4.0! 

! 

55! 

! 

i 

i 

FRANCIS  MCCALL 

1649435 

!  65  1 1 C  01 ! 

116.5! 

26.  C! 

7.0! 

2600! 

101! 

34.4 ! NONE 

Ila 

FRESHWATER! 

1962 

! 

!  !  ! 

120.01 

26.0! 

4.0! 

i 

54! 

! 

j 

CITY  ! 

GLADYS  MCCALL 

1554593 

!  67*1*01! 

104.6! 

26.0! 

6.5! 

nooi 

39! 

34.0! NONfc 

Ila 

CAMERON  ! 

1974 

I 

!  !  t 

110.0! 

26. C* 

4.0! 

! 

30! 

! 

j 

1 

GULF  MIST 

1525827 

!  48MC01! 

62.1! 

16.0! 

9.2! 

1000! 

26! 

26.0! NONE 

it  a 

CAMERON  ! 

1 97C 

! 

!  1  I 

65.0! 

16.0! 

4.0! 

! 

32! 

! 

• 

! 

HENRY  MCCALL 

1614291 

!  67 J 1 C01! 

105.0! 

25.1! 

7.2! 

2100! 

39! 

34.6! NONE 

iiA 

LCEVILLE  ! 

1979 

! 

!  !  ! 

110.0! 

25.1! 

4.0! 

( 

551 

! 

! 

! 

YEAR  J 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT ! 


! 


! 


546 _  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


f  NCR! 
DISH 


VESSEL  NAKE  AND  NUNBER 


1  COAST 
!  GUARD 
!  RUBBER 


IVTCCJ  DINENS IONS  I  DRAFT! 

NET  UCDElLENCTHlBRDU!  ! 
REGIS"!****!  RES.  !  REG. ! LOAD* 1 
TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  1PA6E !  OVER-JOVER”!/////!  HORSE 
NAGI  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT!  POVER 


CAPACITY!  HUH-  I  !  V  E  S  S  C  L 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  !Q’£RAT1NC 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !U!  BASE 

////////!  POINT  (  LINE-1  t AO!  LINE”! 

PASS-  ! (LIGHT) I ////////////////! TDJ ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

‘REBUILT 


(32)  PCf ALL  ENTERPRISES/  INC.! 


INEZ  NCCALL 

1643653 

1 

67 1  KOI  1 

94.51 

25. C! 

7.0! 

2060! 

391 

34.9! NONE 

ILA 

NORGAN 

1981 

| 

1 

!  1 

100.9! 

25. C! 

4.0! 

! 

53! 

1 

! 

CITY 

JOSEPH  ALAN  NCCALL 

!  537287 

1 

54 !  KOI  1 

73.6! 

18.2! 

8.4! 

1020! 

VI 

26.0! NONE 

!  LA 

INTRACOAS- 

1972 

! 

1 

1  1 

77.0! 

18.2! 

4.0! 

1 

24! 

! 

! 

TAL  CITY 

JOSEPH  NCCALL 

1597142 

i 

6711C01! 

105.0! 

25. C! 

7.1! 

2000! 

39! 

34.6 ! NONE 

!7X 

PORT 

197P 

j 

1 

1  1 

11C.0! 

25.  Cl 

4.0! 

J 

57! 

! 

! 

0* CONNOR 

JOYCE  NCCALL 

1587507 

1 

67! K  01 1 

113.0! 

26.  C! 

7.1! 

14001 

39! 

45.0! NONE 

ILA 

NORGAN 

1977 

! 

! 

!  I 

125.0! 

26. C! 

4.01 

l 

43! 

! 

! 

CITY 

JCTCC  NCCALL  II 

1640788 

! 

701K01! 

125.0! 

28.  C! 

7.6! 

32501 

168! 

38.2! NONE 

1TX 

GALVESTON 

1981 

1 

1 

!  ! 

125.0! 

28.0! 

4.6! 

1 

75! 

! 

! 

KATHERINE  NCCALL 

1624455 

! 

67  J1C01 ! 

104.0! 

25.1! 

7.2! 

21001 

41! 

34.6 ! NONE 

!  L  A 

INTRACOAS- 

198C 

1 

1 

!  ! 

110.0! 

25.1! 

4.0! 

! 

56! 

! 

! 

TAL  CITY 

KELLY  NCCALL 

1639203 

1 

6SMC01! 

105.0! 

25. C! 

7.0! 

24001 

78! 

34  •  6 ! NONE 

!LA 

INTRACOAS- 

1981 

! 

1 

!  ! 

11C.0! 

25. Cl 

4.0! 

1 

55! 

! 

! 

IAL  CITY 

NORNAN  NCCALL 

1943396 

1 

66  11 f 03! 

! 

! 

8.0! 

40801 

190! 

-  ! 

I 

1986 

! 

1 

1  ! 

145.0! 

25.  C! 

6.5! 

{ 

-  1 

1 

! 

PAULA  NCCALL 

1677276 

I 

70! KOt ! 

130.9! 

28.1! 

8.7! 

33751 

168! 

36. 6 1  NONE 

ILA 

INTRACOAS- 

1984 

1 

1 

!  ! 

145.0! 

28.1! 

6.5! 

l 

75! 

l 

! 

TAL  CITY 

PETE  PCCALL 

1615250 

I 

67I1C01! 

105.0! 

25.1! 

7.21 

21001 

39! 

34.6 ! NONE 

ILA 

NORGAN 

1979 

j 

1 

1  t 

110.0! 

25.1! 

4.01 

1 

55! 

1 

! 

CITY 

PHILIP  ALAN  NCCALL 

157C518 

1 

671  KOI ! 

103.9! 

25.  C! 

6.7! 

12001 

39! 

35.0! NONE 

ILA 

NORGAN 

1976 

1 

1 

!  ! 

11C.0! 

25.  Cl 

4.0! 

1 

28! 

! 

) 

CITY 

PHYLLIS 

1517760 

1 

37MC01! 

62.4! 

U.2! 

8.0! 

1000! 

28! 

28.0! NONE 

ILA 

CAHCRCN 

1968 

i 

1 

!  ! 

65.0! 

16.2! 

3.0! 

1 

28! 

! 

! 

PHYLLIS  NCCALL 

1577551 

! 

6 6 !  KOI ! 

104.3! 

24.9! 

7.2! 

20001 

39! 

34.61  NONE 

ILA 

CANERON 

1976 

! 

1 

!  ! 

11C.0! 

24.9! 

3.0! 

1 

58! 

i 

! 

POLLY  NCCALL 

*613486 

! 

55I1A01! 

80. 0! 

26. C! 

8.0! 

7801 

24! 

16.01N0NE 

ILA 

CANERON 

me 

; 

1 

!  ! 

w3.0! 

26.0! 

6.7! 

1 

16! 

! 

! 

SYBIL  NCCALL 

5642653 

1 

6511A01 1 

104.0! 

25.  C! 

7.0! 

2040! 

39! 

34.6! NONE 

ILA 

CANERON 

1981 

! 

! 

!  1 

11C.0! 

25. C! 

S.O! 

! 

55! 

! 

! 

TON  NCCALL 

1192739 

t 

66MA031 

97.2! 

26. C! 

6.71 

1200! 

29! 

34 .0 ! NONE 

ILA 

CANERON 

I960 

i 

! 

•  ! 

110.01 

26.  Cl 

6.0! 

! 

16} 

! 

! 

TCKAS  ALAN  NCCALL 

•666620 

I 

70!  KOI ! 

116.5! 

26. C! 

7.0! 

2520! 

101! 

34 .4  1  NONE 

ILA 

GRAND  ISLE 

1984 

1 

! 

!  ! 

125.0! 

26. Cl 

4.6! 

! 

55! 

! 

! 

WILL1AN  R  NCCALL 

S622C10 

! 

65 ! 1C01 ! 

105.0! 

25. C! 

7.0! 

2100! 

45! 

34.6 {NONE 

ILA 

VENICE 

198C 

1 

! 

« 

i 

!  ! 

!  1 

11C.0! 

! 

25.  C! 

1 

4.0! 

! 

1 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

! 

(32)  PCCALL/  DAVID/  INC. 

1 

! 

i 

! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

DAVID  NCCALL  INC 

1544141 

1 

65 ! 1 C 12! 

85.1! 

21. C! 

8.8! 

1755! 

-  ! 

-  {NONE 

! 

1972 

! 

! 

!  ! 

9C.0! 

23. C! 

6.8! 

1 

42! 

! 

! 

( 

! 

(32)  PCCALL/  DIANA/  INC.  ! 

DIANA  NCCALL  !  585 A 52 

i 

i 

i 

( C 3 )  PCCORKACK/  JOHN  J.  ! 

C/O  LEESIDE  NARINE/  INC! 
SIAVIEVER  ! 241817 

1 
! 


! 


6711A03!  106.0!  28. C! 


7 1 1 8 1 1 1 
!  i 

!  ! 

I  ! 


106.0!  28. Cl 
!  ! 
!  ! 
1  ! 
!  ! 
$3.7!  11.2! 
56.0!  12. C! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 


! 

! 

8.0! 

S.O! 

! 

! 

! 

! 

A.O! 
3.0! 
! 
! 
! 


1200 


78! 
-  ! 


! 

62! 

! 

( 

! 


! 

! 

I 

20.0 ! NONE 

! 

! 

! 

! 

! 

14.0! NONE 

! 

! 

! 

! 


! 

! 

! 

ILA  CANERON 

! 

! 

! 

! 

! 

!NY  GENEVA 

! 

1 

! 

! 


! 534836 

! 


•633411 

! 

1  526453 


I 

! 

(32)  PCDONOUGH  NARINE  SERVICE! 

(DIV.  OF  KARNAC  CORPORATION) 
CPHA  COFFET  ! 278502 

! 

IVIS  R 
NXSTER  NAC 
SAND  STORK 
U  U2 
A  1 

AB  20C 
AB  300 

Ae  soo 

AB  700 
ab  eoc 

AE  1200 
ABC  352 
ABC  7C1 
ABC  7C2 


•604813 

j 

j  605724 


1613218 

1613219 

I 

1 


1942 


NARCO 

126C858 

!  2013A36! 

50.0!  14. C! 

5.71 

270! 

1  3.81  NONE 

!  FL 

NIANI 

! 

1950 

» 

• 

!  !  ! 

!  !  ! 

50.0!  14. 0! 

!  ! 

5.7! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

! 

'.32)  PCOERNOTT/  INCORPORATED 

! 

! 

I  !  ! 

!  !  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

INTCRPAC  627 

1586379 

!  9896UA43! 

580. 01160.0! 

26.8! 

-  ! 

27000! 

40  .OILAUHCM INC 

OEVICCILA 

NORGAN 

! 

1977 

! 

1  !  ! 

58C. 01160.0! 

6.5! 

! 

! 

I 

CITY 

I 

INTERPAC  650 

1626227 

!  2663514A43! 

65C. 21170.2! 

28.6! 

-  ! 

44800! 

45.0ILAUNCHINC 

DEVICULA 

NORGAN 

! 

1980 

! 

!  !  ! 

65C. 21170.2! 

7.0! 

! 

-  1 

! 

! 

CITY 

! 

OCEANIC  93 

! 570744 

!  11216! 4A43! 

450. 01150. C! 

22.0! 

-  j 

15000! 

34.0K  AUNCH  INC 

DEVICE !IA 

NORGAN 

t 

1976 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

45C.0M50.C! 

!  ( 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

cm 

i 

! 

(Cl)  PCDEVITT/  EDVARD 

! 

! 

I  1  ! 

!  !  ! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

i 

i 

1 

I 

! 

! 

VINEYARD  QUEEN 

•243616 

1  4611812! 

6C.3!  18.31 

10.0! 

225! 

46! 

30.0! NONE 

!PA 

BOSTON 

! 

1942 

! 

!  !  ! 

64.0!  18.3! 

8.0! 

! 

111! 

i 

! 

! 

ALOHA  STATE 

126C230 

1  1313AJ6! 

42.5!  12.5! 

5.2! 

225! 

-  | 

15.6! NONE 

INA 

BOSTON 

I 

1959 

j 

!  !  ! 

42.5!  12.5! 

5.2! 

! 

l 

1 

1 

SUCCESS 

! 245C46 

!  513936! 

34.3!  10.4! 

4.S! 

175! 

-  i 

16.2!  NONE 

!NA 

BOSTON 

! 

1944 

! 

!  !  ! 

36.0!  10.4! 

4.5! 

i 

-  j 

i 

! 

! 

9I3A35! 

31.5! 

12.2! 

2.61 

335! 

-  i 

17 .0! NONE 

!TX  HOUSTON 

195C 

!  ! 

31.5! 

12.2! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

1 

12413A36! 

74.0! 

30.0! 

8.0! 

1020! 

-  | 

38. 0! NONE 

m  HOUSTON 

1971 

!  ! 

ec.oi 

32. C! 

6.0! 

! 

l 

! 

97I3A36! 

6C.9! 

24.5! 

6.0! 

1200! 

-  ! 

35 .ol NONE 

!TX  HOUSTON 

1981 

!  ! 

65.0! 

26.1! 

6.0) 

! 

-  J 

! 

! 

93I3A36! 

63.0! 

24.1! 

9.6! 

1200! 

-  | 

37.0! NONE 

! 

1981 

!  ! 

63.0! 

24.1! 

9.6! 

! 

-  | 

! 

I 

1C513A36! 

10C.0! 

28.0! 

13.0! 

2200! 

-  i 

30.0! NONE 

ILA  NEW 

1966 

!  ! 

10C.0! 

28.0! 

11.9! 

! 

! 

!  ORLEANS 

153J4A43! 

IOC. 01 

30.C! 

5.0! 

*  j 

320! 

6.0! NONE 

!LA  HACKBERRY 

1957 

!  ! 

10C.0! 

30.0! 

1.0! 

t 

! 

! 

♦  A** 

1053I4A43! 

18C.01 

54.CI 

11.5! 

-  j 

2003 ! 

K.SInGhE 

ILA  nim 

!  ! 

13C.0! 

54.  C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

1053S4A43! 

150.0! 

54.  C! 

11.51 

2003! 

12.5 ! NONE 

!LA  HOUPA 

1979 

!  ! 

180.0! 

54.C! 

1.5! 

! 

! 

! 

1980 

1053I4A43! 

180.0! 

54.0! 

11.5! 

2003! 

12.5 (NONE 

!LA  HARVEY 

!  ! 

18C.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

10S3I4A43! 

16C.0! 

54. C! 

11.5! 

-  ! 

2003! 

12.5! NONE 

ILA  HARVEY 

I960 

!  ! 

160.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

! 

! 

1067I4A43! 

16C.0! 

54.01 

11.5! 

2003! 

12.5 ! NONE 

!VA  NORFOLK 

1979 

!  ! 

15C.0! 

54. Cl 

1.5! 

! 

! 

! 

2448! 4 A431 

2  SC*  Of 

72.  C! 

15.01 

4286! 

17.01  NONE 

ILA  HOUPA 

1982 

!  ! 

250. 0! 

72. C! 

1.01 

! 

j 

! 

198C 

71114A43! 

195.0! 

35. C! 

11.01 

-  | 

1700! 

1 2.0! NONE 

ILA  HARVEY 

!  I 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

I 

1 

! 

1979 

676! 4A4$! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

-  | 

1700! 

1 2.0! NONE 

ILA  HARVEY 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

! 

! 

1979 

67614A43! 

195.0! 

35.C! 

11.0! 

-  J 

1700! 

12. 01  NONE 

ILA  HARVEY 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 
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CNSAt 

DISTl  OPERATOR 

1  COAST 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER  I  SUARD 

1  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  IDRAFT! 
NET  !CODE!tENCTM!BROTNl  J 

RE€IS“! *• **!  REE.  !  REE.! LOAD*! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  IPA6E!  OVER-|OVER“l /////! 
NAEC  1  XV  !  ALL  !  ALL  ( LIEKT 1 

tememi  hicm-  i  i  v  t  s  s  e  l  i 

1  1  (IT  1  C*»40  HAN0LTM6  II  IOPEPMIBC  1 

I  COCO  1  MXEO  1  CCUIMCNI  ITC1  BASE  1 

I////////I  POINT  1  tm-1  1  AO  1  U«(-1  1 

KOAICt  PASS-  1 (LIGHT) !////////////////! TO! ////////// t 
POWEAI  EHCEAI  |  (EEET) 1  LINE-?  KEI  LINE-?  1 

! 

1 

YEAR  ! 
PUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  NCIOLOUSH 

NARINE 

I  1 

1  t 

SERVICE!  1 

!  ! 

1  ( 

1  ! 

1 

! 

! 

1 

J 

! 

! 

! 

t 

1 

I 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

(•UV.  OF 

NARRAC 

CORPORA ! ION )  1 

!  ! 

1 

! 

! 

1 

; 

! 

(CONTINUED) !  1 

!  ! 

! 

1 

! 

| 

! 

! 

ACE  1C1 

1280536 

48214A43! 

180.01 

38.01 

7.5! 

- 

1050! 

8.5 ( NONE 

It* 

NEW 

I960 

! 

!  ! 

180.01 

36.0! 

1.51 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

8  11 

!  . 

640t4A431 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1000! 

9.511  DIESEL  PUMP 

!L  A 

NEW 

1961 

1 

t  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

6  A  12 

1  - 

331 ! 4*43 1 

140,0! 

39. Cl 

6.0! 

- 

725! 

7.0 ! NONE 

HA 

HARVEY 

1976 

J 

!  ! 

14C.01 

39. C! 

1.51 

-  ! 

! 

1 

BA  13 

33114A43! 

140.01 

39. Cl 

6.0! 

- 

7231 

7. 0 1  NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1980 

! 

1  t 

140.0! 

39. C! 

1.S! 

-  ! 

I 

1 

VIEW 

BA  14 

,  - 

33114*46! 

14C.0! 

39.  C! 

6.0! 

- 

7251 

7.0 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

I960 

! 

1  1 

140. 0! 

39. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

8LC  1 

j  - 

44214*43! 

130.0! 

54. C! 

6.0! 

- 

936! 

8 .0! NONE 

I  LA 

NEW 

1979 

r 

!  ! 

130.0! 

54.  C! 

1.0! 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

BX  7 

i  - - 

55114*431 

111.01 

50, C! 

9.31 

- 

1385! 

10.3! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1963 

! 

!  1 

111.0! 

SO.C! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

VIEW 

RX  6 

55114*431 

111.01 

50.  C! 

9.3! 

- 

13851 

10.3IN0NE 

ITX 

CHANNEL- 

1962 

i 

1  1 

111.01 

50.01 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

ax  9 

!  - 

50914*431 

111.01 

50.0! 

9.3! 

- 

1385! 

1 0.3! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1962 

I 

1  i 

111.0! 

50.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VI  EV 

BX  43 

1283872 

582414*431 

1 20.01 

50. C! 

9.0! 

- 

1330! 

1 1 .0! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1953 

1 

1  1 

12C.0! 

50.  C! 

1.0! 

-  ! 

1 

1 

VIEW 

CB  1 

|  . 

18414*431 

11C.01 

30.C! 

5.5! 

- 

4501 

6. 5 ! NONE 

(LA 

HAAVEY 

1957 

I 

1  1 

11C.0! 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

C8  11 

|  — - 

19614*43! 

11C.0! 

30.  Cl 

4.0! 

• 

425! 

7.OJH0NC 

ITX 

CHANNEL- 

1976 

I 

1  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

1 

VIEW 

CB  107 

|  ... - 

42614*43 1 

14C.0! 

39. C! 

6.0! 

- 

8851 

9.01 NONi 

!  L  A 

HARVEY 

1968 

! 

1  1 

14C.0! 

39. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CB  161 

1603C70 

19814*46! 

110.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

425! 

7,0! NO  f E 

!LA 

NEW 

1979 

1 

1  t 

110.0! 

30. C! 

2.01 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

cr  80i 

1588899 

19314*40! 

110.3! 

30.1! 

6.6! 

• 

193! 

6 . 0 ! NONE 

!LA 

HACK8ERRV 

1978 

J 

1  1 

110.3! 

30.11 

2.01 

-  ! 

! 

! 

CMNT  1 

*  - 

127514*48! 

155.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

725! 

22. 6 J  CONVEYOR  SCREWS  ! 

1961 

t 

!  ! 

155.01 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

{AND  PUNK 

1 

DREW 

|  - 

23314*431 

110.0! 

35.0) 

6.0! 

- 

400! 

7.0 l NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

1975 

1 

1  1 

1 10.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

! 

DT  1 

|  - 

4014*431 

6C.0! 

20.0! 

3.0! 

- 

100! 

4 ,C! NONE 

IIL 

HARTFORD 

1963 

! 

1  ! 

60.0! 

20.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

CNB  7 

22714*431 

100.01 

45.  C! 

5.5! 

- 

415! 

6.5 (NONE 

!  wv 

PARKERS- 

1966 

! 

1  ! 

100.01 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

8UR6 

EHB  e 

1  - 

22714*43! 

100.01 

45.  C! 

5.5! 

- 

415! 

6.5 ! NONE 

lLA 

HARVEY 

me 

1 

1  1 

100.0! 

45.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

EHB  10 

!  - 

22714*43! 

100.01 

45.0! 

5.5! 

• 

415! 

6.5 ( NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1970 

I 

!  ! 

100.01 

45.01 

1.5! 

-  I 

| 

! 

SB  3 

I  - 

18214*4*! 

110.01 

30.0! 

5.5! 

- 

425! 

6,5 (NONE 

1  LA 

CROHN 

1955 

! 

i  i 

110.01 

30.01 

1.5! 

-  I 

( 

i 

POINT 

ERR  125UF 

j  - 

18214*46! 

lie. 01 

30.0! 

5.51 

- 

450! 

6.4! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1957 

1 

1  1 

110.01 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ERR  135UF 

1273956 

18214*43! 

11C.0! 

30.0! 

5.5! 

- 

450! 

6.41N0NE 

!LA 

XNTRACOAS- 

1957 

i 

1  1 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1AL  CITY 

EULF  COAST 

,  - 

148814*431 

210.01 

60.0! 

12.5! 

“ 

29571 

13.51NCNE 

!LA 

HARVEY 

1982 

i 

!  1 

21C.0I 

60.0! 

1.5! 

-  i 

! 

1 

EV  103 

!  - 

27014*46! 

12C.0I 

32. C! 

7.0! 

- 

650! 

8.0! NONE 

1  OH 

BELPRE 

I960 

1 

1  1 

1 2C.0J 

32. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

EV  104 

I  - 

27014*461 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

- 

65C! 

6.0) NONE 

1LA 

HARVEY 

1960 

1 

i  i 

12C.0! 

32.0! 

1.4! 

-  | 

! 

I 

EV  105 

1  - 

30614*46! 

12C.0! 

40.0! 

6.5! 

- 

680! 

7. 5 (NONE 

!LA 

NEW 

1962 

1 

1  I 

120.01 

40.0! 

1.4! 

•  l 

! 

! 

ORLEANS 

EV  107 

1  - 

252I4A43I 

120. 0! 

32.0! 

7.0! 

- 

650! 

6.01  NONE 

ILA 

HARVEY 

1965 

1 

1  ) 

120.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

EV  108 

1  - 

25214*431 

12C.01 

32.0! 

7.0! 

- 

650! 

8 .0 ! NONE 

IP* 

PITTSBUR6H 

1965 

1 

1  ! 

120.0! 

32.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

EV  109 

j  - 

27014*43! 

120.01 

32.0! 

7.0! 

“ 

650! 

6.0! NONE 

!PA 

PITT5BURCH 

1966 

! 

1  1 

12C.0! 

32.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

H  1 

1  - 

21014*46! 

11C.0! 

30.  C! 

6.5! 

- 

425! 

7.5 ! NONE 

ILA 

CROWN 

1«57 

! 

I  1 

110.0! 

30.C! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

ROINT 

J  529 

1511990 

4C314A43! 

140.1! 

39.1! 

8.0! 

- 

885! 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1968 

1 

1  1 

140.1! 

39.1! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

J  530 

1511991 

40314*',"! 

14C.1! 

39.0! 

8.5! 

- 

731! 

9.01N0NE 

ILA 

HARVEY 

1968 

1 

1  1 

14C.1! 

39.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

JE  If 

1  - 

22114*461 

120.01 

30.0! 

6.5! 

- 

440! 

8 .0 ! NONE 

ILA 

CROWN 

1960 

1  ( 

12C.0! 

30.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

ROINT 

JIN 

!  - 

23314*431 

110.0! 

35. C! 

6.0! 

- 

400! 

7.0!  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS 

1976 

1 

1  1 

110.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

40  531 

1518811 

76014*431 

14C.0! 

39. C! 

6.01 

- 

885! 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1968 

! 

1  1 

140.0! 

39.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

JO  534 

41714*43! 

140*01 

39.0! 

8.01 

- 

685) 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1969 

i 

1  ! 

14C.0! 

39. Cl 

1.5! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

JO  535 

i  ...... 

41714*43! 

140*0! 

39. C! 

8.0! 

- 

685! 

9.0JN0NC 

ILA 

HARVEY 

1969 

! 

1  1 

14C.0! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

JO  538 

41714*43! 

140.0! 

39.0! 

6.0! 

- 

885! 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1969 

i  1 

140.0! 

39.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

JO  537 

1  — - 

41714*43! 

1 40. 0! 

39.0! 

8.0! 

- 

885! 

9.01N0NE 

!LA 

HARVEY 

1969 

1  ! 

140.01 

39.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

JO  538 

1 51 881 8 

40414*401 

14C.0! 

39.0! 

8.0! 

- 

885! 

9.01N0NE 

ILA 

NEW 

1969 

1  1 

14C.0! 

39.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

JC  540 

1518820 

40414*43! 

14C.1! 

39.0! 

6.0! 

- 

885! 

9.0! NONE 

ILA 

HAAVEY 

1969 

I 

1  1 

14C.1 1 

39.1J 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

JO  541 

41714A46! 

140.0! 

39. C! 

6.0! 

- 

8851 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1969 

1  1 

140.0! 

39. OJ 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

JO  54? 

41714*46! 

140.0! 

39.  C! 

6.0! 

- 

8851 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1969 

i  ; 

1*0.0! 

??,C! 

8  •*  ! 

* 

*  i 

t 

! 

JO  543 

!  . - 

41714A46I 

140.0! 

39.  ci 

6.0! 

- 

86  5  j 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1969 

1  i 

14C.0! 

39.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

JO  544 

1518824 

40414*43! 

1 40*0! 

39. C! 

6.0! 

- 

685! 

9.01N0NE 

ILA 

HARVEY 

1969 

1  ! 

140.1! 

39.1! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

JO  545 

1518825 

40414A461 

140.0! 

39.1! 

6.5! 

- 

885! 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1969 

1  1 

14C.0! 

39.1! 

2.0! 

-  ) 

! 

I 

ORLEANS 

JC  544 

41714*46! 

140.01 

39. Cl 

6.0! 

- 

885! 

9,0! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1969 

1 

1  ! 

140. 0! 

39. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

JO  547 

1  - 

41714*43! 

1 4  C  *  0! 

39. C! 

8.01 

- 

8851 

9.0! NONE 

ILA 

HEW 

1969 

1 

I  ! 

1 4C.0I 

39.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

JC  548 

i  - 

41714*431 

140*0! 

3  9.C! 

8.0! 

- 

885! 

9. 0 ! NONE 

ILA 

HARVEY 

1969 

1 

!  ! 

140.0! 

39.C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

JO  549 

j  — - 

41 7J4A43 1 

1 40.0! 

39.  C! 

6.0! 

- 

885! 

9.0IN1NE 

ILA 

N0R6AN 

1969 

1 

I  ! 

140.01 

39. Cl 

1.51 

-  ! 

! 

! 

CITY 

JO  552 

::*.<M32 

76014*43! 

140.0! 

39. C! 

6.0! 

- 

885! 

9.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1969 

i 

1  1 

140.0! 

39.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

JO  571 

158O506 

49114A43J 

150.0! 

40.  C! 

9.0! 

- 

966! 

10. 0! NONE 

!VA 

NOAFOLX 

I960 

! 

! 

1 

1  ! 

I  ! 

1  ! 

15C.0! 

! 

40.C! 

1 

! 

2.0! 

! 

I 

< 

« 

-  ! 
! 
! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


548 _ 

EH6R! 

01  ST l  OPERATOR 


VESSEL  MAKE  AND  NUH8ER 


COAST 

CUARO 

RLR8ER 


IVTCC!  DIMENSIONS  1DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  !  I  V  2  S  S  £  L 

NET  U0DE!LENGTH!8RDTHl  !  I  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  10PERATING 

CIS~i «***  !  REC.  !  ACC. (LOAD*!  1  CARSO  I  FIXED  I  EQUIPMENT  ITCI  BASE 

TER  !  SEC1//////I////F1  EO  I  I ////////I  ROINT  !  LINE-1  1*0!  LI«-1 

TON-  iPAGEl  OVEflOVER-l/////!  H0RSE1  PASS-  |  (LIGHT  )! //////////////// ITOf  ////////// 
NASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHTI  POWER!  ENGEPS  I  (FEET) I  LINE-2  UEI  LINE-2 


I 

I 

TEAR  ( 
BUILT  I 
OR  ! 
REBUILT! 


(32)  PCDONOUCH 
CtSV.  OF 

40  572 

NARINE  SERVICE  1 

HARHAC  CORPORA! ION) 
(CONTINUED) ! 

! 564507 

40  373 

!564505 

40  374 

! 586509 

JO  601 

1544336 

JC  4C2 

1544337 

JO  &0) 

1544338 

JO  604 

1544339 

JO  60S 

1544340 

JC  606 

1544341 

KS  3 

j  - 

AS  11 

j  - 

KS  12 

XS  13 

!  * - 

KS  14 

KS  15 

1  - 

KS  16 

1  - 

KS  101 

1511654 

KS  107 

1511655 

KS  11C 

!  - 

KS  202 

j  - 

KS  204 

*  . 

KS  274 

1  - 

KS  275 

1  - 

KS  311 

I  - 

KS  331 

1  - 

KS  33? 

1  - 

KS  333 

KS  334 

1  - 

KS  335 

l  - 

KS  336 

j  - 

KS  337 

1614254 

KS  33E 

1636166 

KS  339 

1644035 

KS  340 

1642752 

KS  3SC 

i 

KS  352 

1  . 

KS  353 

KS  390 

KS  391 

KS  392 

KS  393 

KS  394 

KS  395 

KS  396 

KS  396 

KS  399 

KS  401 

KS  402 

KS  4C3 

J  mmmmm 

KS  404 

KS  405 

KS  406 

I  . 

KS  407 

|  - - 

KS  40E 

!  - 

1  1  11 

!  !  IS 

11  1  ! 

1  1  t  ! 

1 

1 

1 

!  1  j  | 

49114A43!  1 5C.01  40.C! 

9.0! 

- 

!  1  150*01  40.0! 

2.0! 

491I4A43I  150.01  40. C! 

9.01 

- 

1  1  15C.0!  40.C! 

2.0! 

49114A43!  150.0!  40. Q! 

9.0! 

- 

1  1  150*01  40. Cl 

2.01 

912I4A431  165.01  54.01 

11.0! 

- 

!  1  US. 11  54.1! 

1.51 

91214A431  165.01  54. C! 

11.0! 

- 

!  1  165.11  54.1! 

1.51 

91214A43!  165.01  54. Cl 

11.0! 

- 

!  1  165.1!  54.1! 

1.51 

91214A43!  165.01  54. C! 

11.0! 

- 

t  !  165.11  54.1! 

1.5! 

91 2 14A431  165.0!  54. Cl 

11.01 

- 

!  !  165.1!  54.11 

1.51 

91214A43!  165.0!  54.01 

11.0! 

- 

1  1  165.11  54.11 

1.5! 

19614A46!  11C.0!  30. C! 

6.01 

- 

•  !  110.0!  30.01 

1.4! 

26014A43I  1 7C.0S  30.0! 

7,0! 

- 

!  !  12C.0!  30.0! 

1.61 

26CUA43!  120.0!  30. C! 

7.0! 

- 

!  !  12C.0!  30. C! 

1.6! 

260!4A43!  12C.0!  30. C! 

7.01 

- 

i  !  120.0!  30. C! 

1.6! 

26014A43!  12C.0!  30. C! 

7.0! 

- 

1  !  120.01  30. C! 

1.6! 

275I4A43!  120.0!  30.0! 

7.5! 

- 

!  1  12C.0!  30. C! 

1.6! 

27514A431  120.0!  30. C! 

7.5! 

- 

!  !  12C.0!  30. Cl 

1.6! 

728 !4A40!  20C.O!  35. C! 

11.0! 

- 

!  !  200.0!  35. C! 

1.5! 

726I4A40!  20C.01  35.C! 

11.0! 

- 

!  !  20C.0!  35. C! 

1.3! 

193I4A43!  11G.0!  30.0! 

6.0! 

- 

!  !  11C- 01  30. C! 

1.0! 

17414A43!  110*0!  30.0! 

6.0! 

- 

!  1  110*0!  30.0! 

1.6! 

2C0I4A43!  110.0!  30.0! 

6.0! 

- 

I  !  11C. 01  30. Cl 

1.6! 

270I4A46!  120.01  32.0! 

7.01 

- 

!  1  120.0!  32.0! 

1.4! 

27014A46!  120.01  32.C! 

7.01 

- 

I  1  120.0!  32. C! 

1.4! 

2C9I4A46I  12C.0!  30. C! 

6.0! 

- 

1  !  12C-0!  30.CS 

1.51 

214I4A46!  12C.01  30.0! 

6.0! 

- 

!  !  12C.0I  30.C! 

1.5! 

214 !4A46l  12C.0!  30. C! 

6.0! 

- 

!  1  12C.0!  30.0! 

1.5! 

?1 4 { 4 A&4 !  12C.0!  30. C! 

6.0! 

- 

1  1  170.0!  30.0! 

1.5! 

21414A461  12C.0!  30.0! 

6.0! 

- 

1  1  120.01  30.0! 

1.5! 

2C0UA46!  120.0!  30.0! 

6.0! 

- 

(  !  12C.01  30.0! 

1.5! 

20014A46!  120.0!  30.0! 

6.0! 

- 

1  1  12C.0!  30.0! 

1.5! 

202 14A431  120.0!  30.0! 

7.0! 

- 

!  !  120.0!  30.0! 

1.0! 

202I4A46!  —  1—1 

9.6! 

- 

1  1  120.2!  30.1! 

2.0! 

2C0I4A431  12C.0!  30.0! 

6.0! 

- 

!  1  120.01  30.0! 

1.0! 

2C0! 4A43!  120.0!  30. C! 

6.0! 

- 

!  !  120.0!  30.CI 

1.0! 

209J4A43!  120.0!  30.0! 

6.3! 

- 

1  !  120.0!  30.0! 

1.5! 

2C9I4A43!  12C.0!  30.C! 

6.3! 

- 

!  !  12C.0!  30.0! 

1.5! 

221  !4A43!  12C.0!  30.0! 

6.3! 

- 

!  !  12C.0!  30. C! 

1.5! 

235UA43!  100.01  39.0! 

6.0! 

- 

!  !  IOC .0!  39.0! 

1.5! 

235I4A43!  10C.0!  39.0! 

6.0! 

- 

1  !  100.0!  39. C! 

1.5! 

23S!4A43!  10C.0!  39.0! 

6.0! 

- 

!  J  100.0!  39.0! 

1.5! 

23514A43!  10C.0!  39. C! 

6.0! 

- 

!  !  IOC. 01  39. C! 

1.5! 

23514A43!  100.0!  39. C! 

6.0! 

- 

!  !  10C.0!  39. C! 

1.5! 

23514A43!  100.0!  39.0! 

6.0! 

- 

!  I  IOC. 01  39. C! 

1.51 

23514A43!  100.0!  39. C! 

6.0! 

- 

i  !  100.0!  39. C! 

1.5! 

23514A43!  100.0!  39. C! 

6.0! 

- 

i  1  IOC .0!  39. C! 

1.5! 

235I4A45!  IOC. 01  39.C! 

6.U! 

- 

1  !  10C.0!  39. Cl 

1.5! 

277UA43I  110.0!  40. C! 

6.0! 

- 

1  1  11C.0!  40. C! 

1.5! 

277I4A43!  11C.0!  40. C! 

6.0! 

- 

1  1  110.0!  40.0! 

1.5! 

27714A43!  11C.0I  40.C! 

6.0! 

- 

1  I  11C. 01  40. Cl 

1.5! 

277I4A43!  110.01  40. C! 

6.0! 

- 

!  !  11C.0!  40. C! 

1.5! 

27714A43I  11C.0!  40.C! 

6.0! 

- 

f  l  11C.0!  40. Cl 

1.5! 

27714A43!  11C.0!  40. Ct 

6.0! 

- 

•  1  11C.0!  40. C! 

1.5! 

27714A43S  11C.0!  AO.C! 

6.0! 

- 

1  I  11C. 01  40. C! 

1.5! 

27714A43!  11C.0!  40. Cl 

6.0! 

- 

!  1  11C.0!  40.0! 

1.5! 

!  !  !  !  ! 

!  !  *  !  ! 


! 

1 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

9661 
-  1 

! 

! 

! 

! 

! 

10.0 ! NONE 
! 

1 

! 

! 

! 

! 

! V A  NORFOLK 

I 

! 

1 

I960 

i 

! 

966! 

-  ! 

1 0.0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1981 

! 

966! 

1 0.0 ! NONE 

!LA  HARVET 

j 

1981 

1 

I 

I 

16751 

12.0INCNE 

ILA  HARVET 

1974 

> 

! 

I 

1875! 

12.0 ! NONE 

ILA  HARVET 
| 

1974 

! 

! 

1875! 

1 ? ,0 ! NONE 

ILA  HARVET 

1974 

! 

! 

1875! 

12.0! NONE 

!LA  HARVET 

1974 

! 

! 

1 

1875) 

-  I 

12.0 ! NONE 
! 

! T X  CHANNEL- 
!  VIEW 

1974 

! 

1875! 

12.01  NONE 

! VA  NORFOLK 
| 

1974 

! 

I 

425! 

7 .0 (NONE 

!LN  HARVET 
| 

1956 

! 

! 

568! 

6.0 ! NONE 

!LA  HARVET 
| 

1959 

1 

! 

450! 

1 

e.OINCNE 

ILA  KACKBCRRT 

1959 

! 

1 

-  ! 
566! 

8  *0 !  NONE 

ILA  HARVET 

1959 

2 

! 

566! 

! 

8.01  NONE 

!LA  HACKBERRT 

1959 

! 

! 

“  ! 
600! 

! 

8.5 ! NONE 

ILA  HARVEY 

I960 

! 

! 

6001 

! 

8.5 ! NONE 

ILA  l ARVCT 
| 

1960 

! 

! 

! 

1910! 

-  ! 

12.oi NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

! 

! 

19101 
-  1 

12.0! NONE 
! 

ILA  NEV 
!  ORLEANS 

1967 

! 

425! 

R.OINONE 

ILA  HARVEY 
| 

1980 

! 

1 

! 

42CI 
-  1 

! 

7.6! NONE 
! 

!TX  CHANNEL- 
I  VIEW 

1959 

! 

1 

4201 
-  ! 

7.6 ! NONE 

I 

ITX  CHANNEL- 
1  VIEW 

1962 

! 

! 

650! 

-  I 

6.0! NONE 
! 

ITX  CWANNfL- 
!  VIEW 

t 

1956 

! 

! 

o 

O  1 

6.0!  NONE 

I 

ITX  CHANNEL- 
!  VIEW 

1958 

! 

! 

425! 

-  ! 

7 .01  NONE 
! 

ITX  CMANNEL- 
!  VIEW 

1962 

I 

440! 

7 • 0 ! NONE 

ILA  HOUHA 
| 

1976 

! 

! 

440! 

7.0 ! NONE 

!TX  GALVESTON 
| 

1976 

! 

! 

440! 

7.0! NONE 

ILA  VENICE 

1 

1978 

! 

! 

! 

440! 

-  ! 

7. 0 ! NONE 

I 

ITX  PORT 
!  LAVACA 

1978 

! 

! 

440! 

-  ! 

7.0! NONE 

1 

ITX  PORT 
!  LAVACA 

1979 

! 

400! 

7.0! NONE 

ITX  INGLE  SIDE 

1979 

! 

! 

5901 

I 

7.0! NONE 

ILA  HARVEY 
| 

1979 

! 

! 

1615! 

6.0INONE 

ILA  HARVEY 

j 

1981 

I 

! 

! 

440! 

-  ! 

X 

6.0! NONE 
! 

!LA  NEV 
{  ORLEANS 

1962 

1 

440! 

6.O1N0NE 

!LA  HARVEY 

1982 

! 

! 

! 

440! 

-  I 

7.3 ! NONE 

I 

ILA  NEV 
!  ORLEANS 

1966 

! 

! 

464! 

-  ! 

8.0!NONE 

1 

ILA  NEV 
!  ORLEANS 

1966 

j 

440! 

7.3  !NONE 

i 

ILA  MOUNA 
j 

1957 

i 

! 

500! 

-  ! 

X 

7.0! NONE 
! 

ITX  CHANNEL- 

!  viev 

1975 

! 

500! 

7.0! NONE 

ITX  HACKBERRT  ! 

•  i 

1975 

! 

j 

i 

-  ! 
500! 

! 

7. 0! NONE 
! 

ITX  CHAKNEL- 
!  VIEV 

! 

! 

1976 

! 

! 

500! 

-  1 

7.0! NONE 
! 

ITX  CHANNEL- 
1  VIEV 

! 

1 

1976 

! 

! 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

JTX  CHANNEL- 
!  VIEV 

! 

1 

1976 

t 

1 

500! 

-  ! 

7.0! NONE 

1 

(VV  parkcrs- 
!  BURG 

1 

1 

1976 

I 

s 

500! 

.  i 

7 .0! NONE 
! 

ITX  CHANNEL- 
1  VIEW 

1 

! 

1976 

» 

500 ! 

7. 0! NONE 

1AL  NOBILE 

1 

! 

1 

1976 

! 

1 

500! 

1 

7  .,0!  NONE 

l 

iL A  xAAvtf 
j 

I 

| 

5576 

1 

! 

J 

615! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

ITX  CHANNEL- 
!  VIEV 

! 

1 

1979 

1 

! 

615! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

JTX  CHANNEL- 
!  VIEV 

! 

! 

1979 

! 

615! 

7.01NONE 

|AL  N05ILE 

! 

| 

1979 

! 

! 

• 

613! 

-  ! 

! 

7 . 0 ! NONE 
! 

ITX  CHANNEL- 
!  VIEW 

1 

! 

1979 

i 

6151 

7.0! NONE 

!VA  NORFOLK 

1 

j 

1979 

! 

1 

1 

-  ! 
615! 

-  ! 

7 .ol NONE 
! 

ITX  CHANNEL- 
J  VIEV 

1 

1 

1979 

! 

615! 

7. 0! NONE 

ILA  HARVET 

j 

! 

| 

1979 

! 

I 

! 

f 

! 

615! 

-  ! 

! 

! 

! 

7.0UON6 

! 

! 

I VA  NORFOLK 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1979 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


MS 


CM**! 

(VTCCJ 

RIPENS  SONS  (DRAFT! 

1  CAPACITY! 

MX4M-  1 

{VESSEL! 

BIST!  OPERATOR 

NET  {CODE {LENGTH! BROTH! 

1 

1 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

1  COAST  | 

TER  (  SCt !//////! /////J 

ED  I 

\tnttnn 

POINT  l  LINE-1 

1  AO J  LINE-1  ! 

8UILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  N4JP8ER 

!  (U AID  ! 

TON-  (PARE! 

OVER-(OVER-( /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1///A///////A////!TD|//////////| 

CP  I 

!  Nl'PBCP  ! 

NASE  t  TV  t 

ALL  1 

ALL  1LUHT! 

POWER! 

EN6ERS  ! 

(FEET)  1  LINE-2 

!  EE!  LINE-2  ! 

♦REBUILT ! 

1  I 

l  t 

(32)  HCDCKOL'SN  NARINE  SERVICE!  1 

(  ( 

I  l 

(  1 

1 

( 

J 

1 

1 

! 

1 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(•XV.  OP  NARRAC  CORPORA 

!  ION) 

(  I 

| 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 

!  ! 

J 

1 

1 

! 

1 

! 

Xt  (09 

277!(A43I 

11C.0! 

(0.0! 

6.01 

•  | 

615! 

7 .0! NONE 

I VA  NORFOLK 

1*1C  I 

1  1 

lie. 01 

40. C! 

1.51 

-  I 

I 

! 

KS  (10 

277KA431 

11C.0I 

(O.C! 

6.0! 

-  1 

615! 

7.0IHSNC 

IPO  ST.  LOUIS 

1980  I 

(  1 

110.01 

40.CI 

1.5! 

-  1 

1 

I 

Vb . 

1 1 C.O J 

!lh  1  ELL  C11T 

1  1 

11C.0I 

(O.C! 

1.51 

-  I 

1 

| 

XI  (12 

277I4A43! 

lie. 01 

(0.C1 

4.0! 

-  i 

415! 

7 . 0  !  NONE 

! L A  HARVEY 

198C  ! 

!  1 

110.01 

40. C! 

1.3! 

-  I 

( 

! 

K  #  6  »  j 

!  t 

lie. 01 

(0.0! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

KS  (14 

277KA43I 

lie. 01 

(O.C! 

6.0! 

-  i 

615! 

7. OlNCNE 

IHO  ST.  LOUIS 

198C  1 

!  1 

lie. 01 

(0.C1 

1.51 

-  | 

1 

1 

KS  (13 

277KA43! 

110.01 

4  O.CI 

6.0! 

-  i 

4151 

7.0INONE 

IAL  NOBILE 

I960  1 

(  I 

110.01 

(0.0! 

t.JI 

-  I 

! 

1 

1  1 

110.01 

(0.01 

1.51 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

KS  (17 

292 I ( A  43 1 

110. 01 

(O.C! 

4.01 

-  i 

5531 

6. OlNCNE 

! L A  HARVIT 

1982  1 

1  t 

11C.0I 

(O.C! 

1.51 

-  1 

! 

! 

Kt  (1C 

292UA43! 

110.01 

(0.01 

4.01 

-  j 

553! 

7. OlNCNE 

1 T X  CHANNEL- 

1982  I 

1  1 

110.01 

(O.CI 

1.51 

-  ! 

1 

1  VIEW 

KS  (19 

292I4A43I 

110.01 

(O.C! 

4.01 

-  j 

335! 

7. Queue 

ILA  HARVEY 

1982  | 

1  1 

nc.oi 

(O.CI 

1.51 

-  ! 

1 

1 

KS  (20 

KS  (21 

! 

292 1 4 A  43 1 

I  .! 

110.01 
lie. 01 

1 1 C.O! 

(0.01 

(O.CI 

(O.CI 

4.0! 

1.31 

4.01 

—  ! 

SSS! 
-  1 
555! 

7.0! NONE 

1 

7.0INONE 

IK  HACK8ERRT 

1 

ILA  NEW 

1912  I 

1982  1 

292 I4A43I 

!  ! 

lie. 01 

(O.CI 

1.3! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS 

KS  (22 

2921(4431 

11C. 01 

(O.CI 

4.0! 

-  j 

555! 

7 .01  NONE 

ITX  CHANNEL- 

1982  | 

1  1 

11C.OI 

(O.CI 

1.51 

-  I 

1 

I  view 

IW.  H.  b  Mi 

1  1 

lie. 01 

(0.01 

1.51 

-  1 

1 

1 

KS  (24 

33(I(A(3( 

lie. 01 

(O.CI 

7.0! 

-  j 

7171 

9.01 NCMC 

ILA  HARVEY 

1982  I 

(  I 

11C.0I 

(O.CI 

1.01 

-  I 

! 

| 

KS  (30  * 

(7IMA46I 

14C.0I 

(S.CI 

7.0! 

•  | 

995! 

6.01  NONE 

1 VA  NORFOLK 

1977  1 

(  ( 

1 (C.O! 

(5.01 

1.5! 

-  1 

! 

1 

KS  (11 

294I4A43I 

IOC. 01 

(6.01 

5.5! 

-  1 

4(0! 

4.5U0NE 

IPO  ST.  LOUIS 

1969  | 

(  l 

1CC.0! 

(6.01 

1.5! 

-  I 

1 

! 

I  i 

1 1 C.O! 

52.01 

1.51 

-  ! 

! 

! 

x $  322 

1  -  - ~ 

309 1 (A  46 i 

lie. 01 

52. Cl 

6.0! 

.  j 

4(0! 

7.0! NONE 

1  IN  TROT 

1976  ! 

t  1 

110.01 

52.01 

1.5! 

-  I 

I 

! 

KS  323 

1  — — 

3Q9(4A46t 

110.01 

52.01 

4.01 

-  i 

8(0! 

e.oum 

t T X  CHANNEL- 

1976  ! 

i  i 

11C.0! 

52.01 

1.51 

-  | 

! 

1  VIEW 

KS  52( 

309 1 4 A  46 1 

110.01 

52. Cl 

4.01 

-  j 

8(0! 

7. OlNCNE 

ITX  CHANNEL- 

1976  1 

1  I 

11C.C! 

12.01 

1.51 

-  | 

! 

!  VIEW 

KS  323 

3C9KA46I 

110.0! 

52. C! 

4.01 

-  j 

6(0! 

7.0! NONE 

ITX  CHANNEL- 

1976  1 

i  i 

110.01 

110.01 

52. Cl 

1.51 

-  I 
935! 

1 

7 • 5 ! NONE 

!  VIEW 

ITX  CHANNEL- 

1973  1 

4.5! 

!  1 

110.01 

52. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

1  VIEW 

KS  5(1 

3S2UA43I 

IOC. 01 

54.01 

4.01 

-  i 

7e(! 

7.01 .CUE 

! NO  ST.  LOUIS 

198C  1 

i  i 

100.0! 

54.01 

1.51 

-  ! 

! 

1 

,  I 

KS  JKi 

i 

1  I 

10C.0! 

54.  Cl 

1.51 

-  I 

1 

1 

KS  5(3 

3S2I4A43I 

100.0! 

54.  Cl 

6.0! 

-  i 

764! 

7.01  NONE 

ILA  NEW 

1 98C  ! 

(  ( 

IOC. ot 

54. Cl 

1.5! 

-  ! 

I 

1  ORLEANS 

KS  5(( 

352UA43I 

100.0! 

54.  Cl 

4.01 

-  i 

78(1 

7.0! NONE 

IKY  WICKLIFFC 

me  i 

(  I 

10C.0! 

54.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

KS  3(5 

352}4A(3i 

IOC. 01 

54.  Cl 

6.01 

-  i 

78(1 

7.0U0KE 

ILA  HARVEY 

198C  ! 

1  1 

100.01 

54.01 

1.51 

-  ! 

1 

! 

3321 4  A  4  3 1 

54.  C 1 

!  L  A  NEW 

1  I 

100.01 

54. Cl 

1.5! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

KS  350 

438I4A46I 

1 

-  1 

9.01 

-  j 

“  ! 

ILA  NEV 

1988  1 

1  J 

91. 01 

55. Cl 

2.0! 

-  ! 

!  ORLEANS 

18  100 

1 

(73I4A43! 

195.0! 

35. Cl 

6. 01 

-  j 

1300! 

9.5IN0NE 

ITX  CHANNEL- 

19(3  i 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

-  ! 

! 

1  VIEW 

{ 

LY  6 

1532706 

432I4AS2I 

97.51 

35. Cl 

12.01 

-  i 

93(1 

1 (  .  8 ! NONE 

!LA  NEW 

1972  ! 

!  1 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

LT  19 

1532719 

432J4AS2! 

97.5! 

35.  Cl 

12.01 

-  i 

934! 

1 (• 8  !  NONE 

ILA  NEW 

1972  ! 

t  ! 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

LT  36 

(332736 

43214452! 

97.5! 

35.0) 

12.0! 

-  j 

934! 

K.8IN0NE 

ILA  NEW 

1972  ! 

t  ! 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

LT  5( 

1532754 

43214452! 

97.51 

35.  Cl 

12.01 

-  ! 

934! 

1 (• 6! NONE 

ILA  NEW 

1972  | 

(  1 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

LY  61 

1532761 

4  3  2  i  4  A  5  2  ! 

97.5! 

35.01 

12.0! 

-  | 

934! 

14. 6! NONE 

ILA  NEW 

1972  ! 

!  ! 

97.5! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

LY  64 

(532764 

432J4A52! 

97.5! 

35.01 

12.0! 

-  i 

934! 

14. SIMONE 

ILA  NEW 

1972  ! 

(  1 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

LY  77 

(532777 

4321(4523 

97.5! 

35.01 

12.0! 

-  J 

934! 

1 (. 8 { NON  E 

ILA  NEW 

1972  I 

(  ( 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

LY  97 

(532797 

43214452! 

97.5! 

35. Cl 

12.01 

-  J 

934! 

14. 9! NONE 

ILA  NEW 

1972  ! 

!  ! 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

LY  1(E 

J  5326(6 

(32(44521 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  j 

934! 

14.9 !  NONE 

ILA  NEW 

1972  ! 

1  I 

97.5! 

35.  Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

LY  1(9 

(5328(9 

(32UAS21 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

-  J 

934! 

14.81  NONE 

ILA  NEV 

1972  ! 

!  1 

07.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

• 

LY  201 

(532901 

43214452! 

07.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  1 

93(1 

14.8  I  NONE 

ILA  NEV 

1973  ! 

!  ! 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  \ 

! 

!  ORLEANS 

LT  224 

(532924 

43214452! 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  ! 

93(1 

1 «. SI  HOME 

ILA  NEW 

1973  ! 

1  ! 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

R  32 

79! 4443! 

50.0! 

32. CJ 

6.0! 

-  j 

225! 

8. OlNCNE 

ITX  CHANNEL- 

1983  J 

!  ! 

SC.O! 

32.01 

1.0! 

-  ! 

! 

!  VIEW 

«  61 

5614A43! 

6C.0I 

26. Cl 

(.0! 

-  1 

126! 

5.0! NONE 

MX  GALVESTON 

I960  i 

(  i 

60.0! 

26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

H  62 

56I4A43I 

6C.0! 

26.01 

(.0! 

-  1 

126! 

5. OlNCNE 

ILA  NEV 

196C  ! 

!  ! 

60.0! 

26. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

N  63 

5414443! 

6C.0! 

26. Cl 

(.0! 

-  J 

126! 

5. OlNCNE 

ILA  NEW 

I960  ! 

i  ! 

6C.0! 

26. Cl 

1.5! 

-  » 

I 

I  ORLEANS 

26. Cl 

f LA  R^RW 

!  ! 

6C.0! 

26.01 

1.5! 

-  j 

! 

I 

K  63 

|  — — 

5614443! 

6C.0! 

26. C! 

(.0! 

-  ! 

126! 

5.0! NONE 

ILA  HARVEY 

1968  ! 

!  I 

6C.0] 

26.  Cl 

1.51 

-  1 

! 

l 

! 

4.01 

•  LA  H ATVci 

t  i 

6C.0! 

26.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

N  69 

j  - 

60I4A462 

60.0! 

24. C! 

(.0! 

-  J 

115! 

S • 0 ! NONE 

ILA  HARVEY 

1 97C  ! 

1  ! 

6C.0! 

24. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

N  62 

1 001 4443! 

82*0! 

24. Cl 

5.0! 

-  J 

230! 

6.01  NONE 

ILA  NEW 

1933  J 

1  ! 

82.0! 

24.01 

1.51 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

6.0! 

ILA  HARVEY 

!  1 

!  ( 

1  1 

11C.0! 

! 

! 

30.01 

1 

I 

1.6! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

5.5.Q . 

OPEN AT 01 
VESSEL  MAE  AMD  HUPBER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


ENGR  t 
DISTI 


COAST 

GUARD 

NUN8ER 


1 

IVTCCt 

omrr-n-s  :o«HfT! 

H.4K-  1 

!  V  A 

it  U 

! 

1  NET 

ICCDEILENCM  BRDThf  1 

1  ! 

EST  X 

2ARC0  HANDLINS 

IS  ITERATING 

! 

RES.  1  P'C.lLOAD"! 

1  CARE**  | 

fixfo  « 

ERUtRNEN. 

(TO 

BASE 

TEAR  ! 

l  V  1 

1  !/✓////! /. /// !  ED  ! 

1A///T///I 

ROILf  ! 

1  WE"! 

!  AOl 

LINE-* 

«Ulvl  ! 

1  TON- 

IPACEI 

uvit-iovu-:  ii//i 

HORSE!  ?„SS-  laiCHTI  I//////////////*  AlTDI////////// 

OR  ) 

1  RACE 

!  TV  1 

ALL  1  ALL  lUGMT! 

ROVER!  INSERT  I 

(FEET)! 

LINE"* 

Iff* 

LINE-2 

J  *Rf BUILT J 

(32:  PCDONCUCH 

HArm 

f'RVICC! 

till! 

! 

! 

! 

1 

(OIV.  OF 

RAJf/C  CORPORA! ION) 
(CONTINUED) ! 

1  !  J  !  1 

!  1  !  It 

! 

! 

1 

! 

1 

6 • 5 ! NONE 
! 

! 

! 

!L A  HARVEY 

I 

n  no 

1 

!  1 62I4A46 1  110.0!  30.0! 

!  t  !  11C. 01  30.01 

3.5! 

1.5! 

— 

42311 
-  ! 

H  111 

1 

!  2C0! 4A46]  11C.OI  30. Cl 

1  1  1  lie. 01  30. C! 

6.0! 

1.6! 

" 

4251 
-  I 

7.O1N0LJ 

! 

!LA  vROVN 

i  for  IT 

N  117 

! 

(  16414A43I  11C. 01  30. C! 

!  1  1  110. rt  30. Oi 

6.0! 

1.5! 

“ 

4251 
-  ! 

T.OiHO'c 

1*„A  HEW 
!  ORLEANS 

n  lie 

i  - 

1 

!  18414A431  110.01  30.01 

!  :  l  lie. 01  30.01 

6.0* 

1.5. 

" 

425! 

-  ! 

7 .0 ! NONE 
! 

!',  a  HARVEY 
! 

1  119 

I  . 

! 

!  1B4I4A43!  lie. 01  30. Cl 

!  .  1  11C.0!  30.0! 

6.0! 

1.5! 

" 

425! 

7. 0 ! NONE 
! 

ITX  INGLES i0E 

1 

R  120 

I 

1  1 64 !4A<  - 1  r*C.01  30. C! 
t  !  i  1 1 C.OI  3C.C! 

6.0! 

1.5! 

" 

4?.»  i 

-  1 

r.oiNONr 

i 

ILN  HARVET 
! 

A  171 

!  -  |  2C414A43I  110*0!  30. C! 

!  ill  110.0!  30. C! 

«'3! 

3.4! 

” 

42»1 
-  I 

7. 3 ! NONE 
! 

1LA  HARVET 

1 

N  123 

,  -  i  20414A43I  11C.01  30.0! 

!  !  !  !  11C. 01  }0.C! 

6.3! 

1.4! 

— 

425! 

-  ! 

7. 3 ! NONE 

J 

ILA  HARVt T 
! 

H  514 

!  - 

! 

!  99M4A43!  225.0.  50.0! 

!  !  !  225.0!  50.01 

9.0! 

1.5! 

" 

23401 
-  ! 

10.0 ! NONE 

I 

ITX  CHANNEl" 

1  VIEW 

n  sis 

I26C447 

1 

!  1 279  J  4A4?*  264.11  50.0! 

•  !  !  264.11  50.01 

f.O! 

1.8! 

2165! 

-  ! 

10.0! NONE 

1 

ITX  CHANNEL" 

!  VIEW 

N  516 

1260660 

«  1279I4A43I  264.0!  50.2! 

1  !  1  2*4,0!  51. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

2350! 

-  ! 

10. 5 ] NONE 
! 

ITX  CHANNEL" 

!  VIEV 

R  552 

»  - 

» 

!  9I214A43!  195.0!  52.5! 

1  !  !  195.0!  52.5! 

10.5! 

1  <51 

“ 

2554! 

-  1 

1 1 • 3 l NONE 

I 

ITX  CHANNEL" 

!  VIEW 

R  555 

j  - - 

1 

!  962! 4A40I  195.0!  52.0! 

!  !  i  195.0!  52.01 

10.0! 

1.5! 

- 

982! 

-  ! 

1 1 • 0! NONE 
! 

ITX  CMANNEL" 

(  VIEW 

R  556 

!  . 

! 

I  962I4A431  195.01  52.0! 

!  !  1  195.0!  52.0! 

10.0! 

*<•5! 

“ 

1000! 

-  1 

1 1 .0! NONE 
! 

ITX  CHANNEL" 

1  VIEV 

R  557 

1  - 

! 

!  11 30I4A43!  195.0!  52. Cl 

!  !  !  195.01  52. C! 

10.0! 

1.5! 

— 

16760! 

-  ! 

1 1 .0 1  NONE 
! 

ILA  HARVET 
! 

R  556 

!  - 

I 

!  98214A43!  195.0!  52. C! 

I  !  I  195.0!  52.0! 

10.0! 

1.5! 

- 

16760! 

-  ! 

11 .0! NONE 
l 

ITX  CHANNEL" 

!  VIEW 

R  623 

!  - 

1 

t  565I4A43!  195.01  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

8.7! 

1.5! 

* 

13301 
-  I 

9.7! NONE 
! 

ITX  CHANNEL- 
!  V?EV 

R  460 

!  - 

! 

!  56S I4A40I  195.0!  35.0! 

!  1  !  195.0!  35. C! 

8.8! 

1.5! 

— 

1300! 

-  ! 

9,8! NONE 

1 

ILA  HEW 
!  ORLEANS 

H  664 

j  - 

! 

!  648I4A43I  195.0!  35. C! 

1  1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1300! 

-  ! 

1 0.0 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  689 

j  ..... 

! 

!  598144431  195.01  35.01 

!  1  1  195.0!  35. C! 

8.5! 

1.5! 

• 

1300! 

-  I 

O.StUONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  695 

!  - - 

! 

!  S5114A43!  195.0!  35.0! 

t  !  !  195.01  35.0! 

8.5! 

1.5! 

“ 

1300! 

-  ! 

9.5U0NE 

! 

HA  NEW 
!  ORLEANS 

R  696 

1  - 

1 

!  59514A43!  195.0!  35.0! 

!  1  l  195.0!  35.0! 

6*5! 

1.51 

” 

1300! 

•  i 

9.6 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  702 

I29C712 

1 

!  5e3! 4A43I  195.0!  35.0! 

1  l  1  195.0!  35.0! 

8.6! 

1.6! 

“ 

1300! 

-  1 

10. 0 1  NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

R  707 

t  - 

I 

!  59534A43!  193.0!  35.0! 

1  !  !  195.1!  35.1! 

8.7! 

1.61 

" 

1300! 

-  i 

7.5INCNE 

! 

!TX  CHANNEL- 
!  VIEV 

R  709 

1  . 

! 

t  84014A43!  195.0!  35.0! 

1  1  !  195.0  35.0! 

9,0! 

1.51 

" 

1300! 

-  ! 

10.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
l  ORLEANS 

R  810 

!  - 

I 

!  475I4A43!  195.0!  35. C! 

!  !  !  193.01  35. C! 

8.5! 

1.5! 

” 

1300! 

-  1 

9.5  IhONE 
! 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

R  818 

1  - 

I 

1  475I4A43I  193.0!  35. C! 

!  !  I  195.0!  35. C! 

8.5! 

1.5! 

" 

1300! 

-  ! 

9.5IN0NE 

t 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  822 

!  - 

! 

1  627I4A43!  195.0!  35.01 

1  !  \  295.01  35. C! 

8.6! 

1.6! 

- 

1400! 

-  1 

10.5  JNGNE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  830 

1  - 

! 

!  613I4A431  195.0!  35. C! 

!  1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

13001 
-  ! 

10.01  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

R  831 

j  - 

! 

!  71614A43!  195.0!  35.0! 

I  I  !  195.0!  35.0! 

9.51 

1.6! 

- 

1465! 

-  ! 

10.6! NONE 

1 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

P  832 

! 

!  716UA431  195.0!  35.0! 

1  !  !  195.01  35. C! 

9.5! 

1.6! 

— 

1465! 

-  1 

10.6! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  833 

j  - 

! 

-  !  714I4A43!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. Cl 

9.5! 

1.6! 

” 

1485! 

-  ! 

10.6 (NONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

R  834 

!  - 

! 

-  !  716I4A43!  193.01  35.0! 

!  !  I  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

1465! 

-  ! 

10.6 J  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

R  835 

1  - 

1 

-  !  716! 4A43!  195.0!  33. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

“ 

1485! 

-  ! 

10.41N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  836 

1  - 

! 

-  !  716I4A43!  193.0!  35. C! 

2  !  I  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

- 

1465! 

-  1 

10.6! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

R  837 

1  - 

! 

-  !  716I4A43!  193.0!  35.0! 

!  !  1  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

• 

1465! 

-  ! 

10.6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  338 

,  - 

! 

-  !  716I4A43!  195.0!  35.0! 

!  !  1  193.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

" 

1485! 

-  ! 

10.6! NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

R  839 

1  . 

! 

-  !  716I4A43!  195.0!  35. C! 

!  1  1  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

- 

■1485! 

-  1 

10.6! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

R  840 

1  - 

! 

-  i  716I4A43!  195.0!  35.0! 

I  !  !  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

" 

1485! 

-  ! 

10.61NONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  641 

j  - 

l 

-  !  71614A43!  195.0!  35.0! 

!  !  1  195.0!  35.01 

9.5! 

1.6! 

“ 

1485! 

-  ! 

10.6! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  842 

l  . 

! 

-  1  71614A43!  195.01  35. C! 

!  1  !  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

“ 

1465! 

-  I 

10.6 (NONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

R  843 

!  . 

1 

-  !  716I4A43!  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.C! 

9.5! 

1.6! 

“ 

1485! 

-  ! 

10.6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  844 

!  - 

I 

-  !  71614A43!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

1485! 

-  I 

1 0 .6! NONE 
! 

ITX  CHANNEL- 
!  VIEW 

R  845 

1  -  j  716I4A43!  195.0!  35. C! 

!  !  !  !  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

“ 

1485! 

-  ! 

10. 6! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

R  646 

j  — — 

l 

-  J  716I4A43J  195.0!  35.0! 

9.5! 

1485! 

-  i 

10.6 {NONE 

i 

!LA  HARVEY 

i 

R  847 

!  — — 
I 

-  !  716I4A43!  195.0!  35.0! 

!  !  1  195.0!  35. C! 

9.5! 

1.6! 

- 

1 48  5  i 
-  ! 

10. 6j  NONE 
! 

icA  NEW 
!  ORLEANS 

R  848 

!  - 

1 

-  !  716I4A431  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.5! 

1.6! 

- 

1485! 

-  ! 

10. 6 1  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

K  849 

1  - 

I 

-  !  716I4A43!  195.0!  35. C! 

!  !  1  193.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

" 

1465! 

-  ! 

10.6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  850 

!  - 

I 

-  !  716 ! 4 A43 l  195.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.5! 

1.6! 

* 

1485! 

10.6! ACNE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

n  651 

1  - 

1 

-  1  716I4A43!  195.0!  35.0! 

1  (  !  195.0!  35. C! 

9.5! 

1.6! 

~ 

1485! 

-  ! 

10.61NONE 

! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

n  65  2 

! 

-  1  71614A43!  195.0!  35.0! 

(  !  !  195.0!  35.C1 

9.5! 

1.6! 

” 

1465! 

-  ! 

1 0.6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

ft  853 

)  —  !  71614A43!  195.0!  35. C! 

t  !  !  !  195.0!  35.C! 

9.5! 

1.6! 

- 

1465! 

-  ! 

1 0. 6 ! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  654 

,  .... 

! 

—  !  71614A43!  195.0!  35. C! 

!  !  1  195.0!  35.0! 

9.5! 

1.6! 

* 

1485! 

-  ! 

10.6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

R  855 

}  .... 

1 

1 

i 

—  1  71614A43!  195.0!  35.0! 

1  1  !  195.0!  35. C! 

I  !  I  !  1 

!  !  !  !  ! 

9.52 

1.61 

1 

! 

1485! 

-  1 
! 

! 

1 0. 6 ! NONE 
! 

! 

! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 
! 

! 

I 

I 

! 

1955  I 
I 

1965  ! 

I 

1965  ! 

1965  I 
I 

1965  I 
1 

1965  ! 

I 

1966  I 
I 

1966  ! 

I 

1953  ! 

196C  ! 

I 

1951  ! 

! 

1960  t 
! 

1961  I 
I 

1963  I 
I 

1960  I 
! 

1961  ! 
t 

1961  ! 

1 

1939  1 
I 

1942  I 
! 

194C  I 
! 

1941  I 
I 

1948  I 
1 

1963  I 
I 

1946  1 
I 

1954  I 
I 

1967  I 
i 

1966  I 
! 

1966  I 
I 

1970  I 
! 

1979  I 

! 

1979  1 

I 

1979  I 
I 

1979  | 

! 

1979  J 
! 

1980  I 
I 

198C  ! 
I 

1980  ! 
I 

1980  I 
! 

I960  I 
I 

I960  I 
! 

I960  ! 
I 

1980  1 
I 

198C  I 
I 

1980  J 
! 

1980  I 

i 

1980  i 
I 

1980  ! 
I 

I960  ! 
I 

1980  ! 
t 

1980  I 
I 

1960  ! 

198C  ! 
! 

1980  ! 
i 

I960  J 
t 
! 
1 


TABIC  2  -  6ESCRIPTX0N  Of  VESSELS 


551 


IMRl 

OUT! 


Of CRATOR 
VESSEL  MARC  AMR  NUMBER 


COAST 

GUAR6 

NUMBER 


IVTCC 
NET  (CODE 
REGIS-!**** 
TER  !  SEC 
TOR-  IPACE 
MACE  !  TV 


BIMINSICNS  ! PRAFTI 
LENGTH! BROTH!  ! 

REG.  !  REC.1LOAB-! 
//////!/////!  ER  ! 

OVER"! OVER-!///// !  HORSE 
ALL  1  ALL  RIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGN- 
(  EST 

CARGO  !  FIXCO 
////////!  POINT 
PASS-  {(LIGHT) 
(MGERS  !  (FEET) 


I  V  C  S  S  E  L 
CARGO  NANBLXNG  IS  {OPERATING 
CRUXPMCNT  !TC !  EASE 

LINE-1  ! A  0 1  LINE-1 

////////////////! TO !////////// 
LINE-2  ICE!  LIME-2 


TEAR 

PUILT 

OR 

•REBUILT 


(32)  PCIONOUIN 

MARINE 

( 

! 

SERVICE! 

!  ! 

I  I 

!  ! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

<BIV.  OF 

AARAAC 

CORPORA! 

:on> 

!  ! 

j 

! 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUER) ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

n  Isa 

----- 

71414443! 

113.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1415! 

10.61M0AE 

ILA 

NEW 

1980 

1  ! 

113.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

n  isi 

•71414443! 

193.0! 

33.0! 

9.5! 

-  j 

1485! 

10.6IMOAE 

ILA 

NEW 

1980 

!  t 

193.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

A  1ST 

71414443! 

193.0! 

35.C! 

9.5! 

-  1 

1485! 

10.6 ! NONE 

JLA 

HARVET 

1980 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

n  140 

714(4443! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1425! 

10.6! NONE 

1TX 

CHANNEL- 

I960 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

VIEW 

A  141 

71414443! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1485! 

10  .  M  NONE 

ILA 

HARVET 

1980 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

3431  —  A  —  31 

9. 2! NONE 

i  i 

193.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

A  101 

11014444! 

240.0! 

50.  C! 

12.01 

-  j 

2500! 

1 3. 0! NONE 

ILA 

NEW 

1972 

!  ! 

240. 0! 

50.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

A  102 

103314444! 

240. 01 

50.0! 

9.0! 

-  j 

2410! 

10.0 ! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1972 

1  ! 

240.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VIEW 

A  103 

1033144461 

240. 0! 

5  0.  C  t 

9.0! 

-  | 

24101 

1 0. 0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1972 

!  ! 

24C.0! 

50. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

_ 

!  ! 

240. 0! 

50.0! 

1.4! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

A  104 

----- 

105514446! 

240.0! 

30.0! 

9.01 

-  j 

2410! 

10.0! NONE 

ITX 

CHANNEL*- 

1972 

!  ! 

240.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

VIEW 

A  141 

----- 

103 14443! 

2QC.0! 

40.C! 

9.5! 

-  | 

1905! 

10.5! NONE 

ILA 

NEW 

1977 

I  ! 

20C.0! 

40.  C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

A  143 

----- 

10314443! 

200.0! 

40.0! 

9.3! 

-  | 

1905! 

10. 5! NONE 

ILA 

NEW 

1978 

!  i 

200.0! 

40.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

A  144 

10314443! 

200.01 

40.0! 

9.51 

-  J 

1903! 

10.51  NONE 

ILA 

NEW 

1978 

!  ! 

20C.0! 

40. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

A  143 

----- 

103(4443! 

200.0! 

40.0! 

9.5! 

-  | 

19051 

10.5  I  NONE 

ILA 

NEW 

1978 

!  1 

200.01 

40. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

ORLFANS 

AARAAC  1 

! 314413  1 

234714443! 

240.0! 

72.C! 

15.0! 

-  | 

3240! 

16.01  HONE 

ILA 

HOUR* 

1977 

! 

1 

!  ! 

24C.0! 

72. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

AARAAC  2 

1312834  ! 

7347! 4443! 

240. 0! 

72.01 

13.0! 

-  | 

3240! 

1  * . 0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1977 

| 

1 

!  ! 

24C.0! 

72.  Cl 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

CITY 

AARAAC  3 

(317341  ! 

234714443! 

240.0! 

72. C! 

13.0! 

-  j 

5240! 

16.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1977 

!  ! 

24C.0! 

72.  C! 

2.0! 

-  j 

! 

AARAAC  3 

231014443! 

25C. 0! 

72.0! 

14.0! 

-  i 

5240! 

15. 0! NONE 

UA 

HOUMA 

1982 

!  (2500.0! 

72.01 

2.0! 

-  1 

l 

! 

AARAAC  4 

233214443! 

25C.0! 

72.0! 

14.01 

•  i 

3250! 

16.01  NONE 

ILA 

HOUMA 

1982 

1  ! 

250. 0! 

72. C! 

1.0! 

-  I 

» 

! 

ABC  103 

(41413 

300(4443! 

14C.0! 

35.01 

6.0! 

-  | 

710! 

7.0! NONE 

ILA 

NEW 

1954 

!  ! 

160.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

ABC  107 

----- 

28014443! 

160. 0! 

30.0! 

6.0! 

•  j 

620! 

7.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1961 

1  ! 

160.0! 

30. C! 

1.5! 

-  t 

! 

! 

AC»  201 

20014443! 

1 10.01 

30.0! 

6.0! 

-  i 

424! 

7.0! NONE 

ITX 

PORT 

1978 

!  ! 

11C.0! 

30.  Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

LAVACA 

ACO  2C2 

20014443! 

110.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  ! 

474! 

7.0! NONE 

ILA 

NEW 

1978 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

ACO  203 

200(4443! 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

424! 

7 .0! NONE 

ILA 

VENICE 

1978 

!  1 

110*01 

30.01 

1.5! 

-  1 

! 

I 

ACO  2C4 

200(4443! 

110.0! 

30.CI 

6.0! 

-  | 

424! 

7.01  NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1978 

i  ! 

1 1C.0I 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

VIEW 

ACI  203 

200(4443! 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  I 

424! 

7.0IN0NC 

ILA 

HARVEY 

1978 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  I 

: 

1 

ACO  2C4 

20014443! 

1 1C.0I 

30.01 

6.0! 

-  ! 

424! 

7 .0 1  NONE 

ILA 

HARVEY 

1978 

I  ! 

lie. 01 

30.0! 

1.5! 

-  » 

! 

I 

!  ! 

110.01 

30.0! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ACO  201 

20014443! 

1 1C.0I 

30.C! 

6.0! 

-  | 

424! 

7.0 ! NONE 

ILA 

HACK8CRRY 

1978 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.3! 

-  1 

1 

I 

ACO  201 

20014443! 

110.0! 

30.01 

6.0! 

-  | 

424! 

7.0! NONE 

ILA 

IHTRACOAS- 

1978 

1  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

TAL  CITY 

ACO  210 

20014443! 

110.0! 

30.0! 

4.0! 

-  I 

424! 

7. 0! NONE 

ILA 

VENICE 

1978 

)  ! 

110.0! 

30. CJ 

1.5! 

-  t 

! 

I 

ACO  211 

20014443! 

11C.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  1 

424! 

7. 0! NONE 

ILA 

NEW 

1978 

!  ! 

11C.0! 

30.C! 

1.5! 

-  ! 

I 

I 

ORLEANS 

!  ! 

110*0! 

30.01 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

VIEW 

ACO  213 

2C0I4443I 

110.0! 

30.0! 

4.0! 

-  j 

424! 

7.0! NONE 

ILA 

NEW 

1978 

!  ( 

1 1C.0I 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

ACO  214 

2C0I4443I 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  j 

424! 

7.01  NONE 

ILA 

HOUHA 

1978 

!  ! 

lie. 01 

30.01 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ACO  21$ 

20014443! 

110.01 

30.0! 

6.0! 

-  i 

424! 

7 . 0! NONE 

ILA 

VENICE 

1978 

!  ! 

110.0! 

30. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ACO  214 

----- 

20014443! 

110.0! 

30.C! 

6.0! 

-  j 

424! 

7.OIN0NE 

ILA 

HARVEY 

1978 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ACO  243 

17414443! 

110.0! 

30.0! 

6.3! 

-  j 

425! 

7.3  !  NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1967 

!  ! 

11C.0! 

30. C! 

1.4! 

-  1 

1 

I 

VIEW 

ACO  244 

20314443! 

11C.0! 

30.  C! 

6.3! 

-  J 

425! 

7. SIMONS 

ILA 

HARVEY 

1V67 

!  ! 

110.0! 

30.0! 

1.4! 

-  | 

! 

I 

ACO  249 

20414443! 

1 1 C  •  0 1 

30.0! 

7.0! 

-  J 

500! 

6.6 ! NONE 

ILA 

NEW 

1963 

!  ! 

11C.0! 

30.  C! 

1.4! 

-  1 

! 

I 

ORLEANS 

ACO  26) 

183144431 

110.0! 

30. C! 

6.0! 

-  f 

425! 

7.0! NONE 

ITX 

CHANNEL- 

1958 

!  ! 

1 10.01 

30.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

VIEW 

ACO  271 

----- 

27014446! 

120.0! 

32.0! 

7.0! 

-  ! 

650! 

6.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1958 

!  ! 

120.01 

32.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

1 

ACO  271 

14214446! 

10C.0! 

28.  C! 

5.0! 

-  j 

295! 

6.01  NONE 

ILA 

HOUMA 

I960 

!  I 

IOC. 01 

28.0! 

1.2! 

-  I 

I 

1 

ACO  301 

210144431 

120.0! 

30.C! 

6.0! 

-  j 

440! 

7.0! NONE 

ILA 

HOUMA 

1980 

!  1 

120.0! 

30.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ACO  302 

2C014443! 

120. 0! 

30.C! 

6.0! 

-  | 

440! 

7 . 0 ! NONE 

ILA 

HARVEY 

1981 

I  I 

120. 0! 

30. C ! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ACO  303 

20014443! 

1 20. 0! 

30.C! 

6.0! 

•  | 

440! 

7. C! NONE 

ILA 

HOUMA 

1981 

!  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

f  1 

120.0J 

30.C! 

1.5! 

-  1 

! 

1 

ACO  303 

------ 

20014443! 

12C.01 

30.C! 

6.0! 

-  1 

440! 

7.0! NONE 

1U0LE 

1981 

1  ! 

120.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

you 

ACO  306 

20014443! 

120.0! 

30.  C 1 

6.0! 

-  1 

440! 

7.01N0NE 

VEY 

1981 

!  1 

120.0! 

30.C1 

1.5! 

-  ! 

! 

ACO  307 

20014443! 

12C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  f 

440! 

7*0! NONE 

Li 

<XV£  Y 

1981 

!  ! 

120.01 

30.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ACO  308 

200144431 

1 20. 0! 

30. C! 

6.0! 

-  | 

4401 

7.0 ! NONE 

ILA 

VENICE 

1981 

!  1 

120.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ACO  309 

2C014443! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

-  ! 

440! 

7 .0! NONE 

ILA 

HCUHA 

1981 

!  i 

!  1 

!  1 

120.0! 

1 

! 

30.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

1 
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TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESS 

ELS 

r 

CMC*! 

•mi 

OPERATOR 

l  ivtcc l  BinmioKi  io««m 

1  KET  ICOCEllENfiTHIBPDTHI  1 

!  C  A 
! 

1 

PACITY1  HIGH*  ! 

!  EST  !  CARGO  HANOLING 
CARGO  1  FIXED  !  EGUXPHENl 

VESSEL 
(S  {OPERATING 
ETC  f  BASE 

1 

1 

YEAR  ! 

VESSEL  NAME 

1 

AMD  HUHBER  ! 

1 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

(  TER  1  SEE1//////I/////I  60  1 

1  TOR-  lPACCt  0VER-10VER-I/////1  HORSE 
1  RACE  1  TV  t  ALL  1  ALL  ILICHT!  POWER 

I////////I  POIRT  1  LlRE-1  I  AO  1  LIRE-1 

I  PASS-  KLlfiHT J !//////////////// IT. 1 ////////// 
1  ERSE  AS  1  (FEP.T)I  LIRE-2  IEEI  LIRE-2 

1  BUILT  1 

1  OR  ! 

^REBUILT! 

(32)  FC80N0UGH 
CUV*  OF 

1 

! 

MARINE  SERVICE! 

MARHAC  CORPORA! ION) 
(CONTINUED) ! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  1  111 

II  III 

II  III 

II  III 

II  III 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

t 

1 

! 

! 

! 

1  LA  HOUMA 

I 

! 

! 

1 

1981  1 

I 

!  I  12C.0!  30. C!  1.5! 

-  ! 

! 

7.0! NONE 

! 

(LA  VENICE 

1911  I 

! 

!  1  12C.0!  30.0!  1.5! 

-  ‘  ! 

! 

7.0! NONE 

1  ! 
(LA  XNTRACOAS-! 

! 

1981  1 

! 

!  !  120.0!  30.0!  1.5! 

-  i 

! 

!  TAL  CITY 
ILA  HACXBERRY 

1 

1911  ! 

Htft  313 

1 

!  !  120.0!  30. C!  1.5! 

-  ! 

! 

! 

ILA  HOUMA 

I 

1981  1 

! 

!  !  12C.0!  30. C!  1.5! 

-  1 

i 

ILA  HARVEY 

I 

1981  1 

! 

!  !  12C.0!  30. C!  1.5! 

-  1 

! 

7.01  NONE 

i 

!YX  CHANNEL- 

1 

1911  | 

NCO  316 

1 

!  !  120.0!  30.0!  1.5! 

-  i 

1 

1  VIEW  1 

IPA  PITTIIUREHl 

1 

1911  1 

RCP  317 

! 

1  1  120.01  30.01  1.31 

-  i 

1 

1 

|TX  CHANNEL* 

1 

1911  1 

•  CO  318 

I 

!  !  120.01  30.0!  1.5! 

-  i 

1 

!  VIEW 

HA  HOUMA 

1 

1911  1 

1 

1  1  120.01  30.01  1.SI 

-  i 

I 

i 

ILA  HOUMA 

l 

1911  I 

•  CO  320 

1 

!  !  120.0!  30.0!  1.5! 

1 

I 

HA  HARVEY 

1 

1911  1 

1 

!  I  120. 0!  30.0!  1*5! 

-  i 

I 

1 

HA  VENICE 

1911  1 

•CO  322 

i 

1  1  120.0!  30.01  1.31 

-  i 

i 

i 

1TX  PORT 

1 

1982  t 

•CO  323 

1 

I  !  120.01  30.0!  1.5! 

-  i 

i 

1  LAVACA 

t la  hacxberry 

1 

1912  1 

d 

I 

!  !  120.0!  30. Cl  1.5! 

21*!*A*3!  120.0!  30.0!  6.0!  - 

I  !  120.0!  30.0!  1.5! 

-  i 

i 

i 

ILA  IMTRACOAt 

1 

1912  1 

i 

I 

-  i 

! 

!  TAL  CITY 
!TX  GALVESTON 

t 

1912  1 

•CO  326 

1 

"  t  !  120.01  30.0!  1.5! 

-  i 

! 

i 

HA  HOUMA 

1 

1912  1 

5 

•CO  327 

l 

!  !  120.0!  30.0!  1.5! 

-  i 

**oi 

! 

I 

ILA  HACXBERRY 

1 

1912  1 

| 

! 

1  !  120.0!  30.0!  1.5! 

-  i 
6*0! 

! 

7.01  NONE 

I 

ILA  GUEYOAN 

1 

1982  1 

= 

! 

!  !  120.0!  30.0!  1.5! 

-  i 

! 

! 

ILA  XNTRACOAS 

m  ■ 

1 

1982  1 

i 

•CO  331 

! 

I 

! 

1  !  120.0!  30.0!  1.5! 

21 *t*A*6!  120.0!  30.0!  6.0!  - 

!  !  120.0!  30.C!  1.5! 

•  ! 
4*01 
-  ! 

1 

7. 0 1  NONE 
! 

1  TAL  CITY 
1TX  CHANNEL* 

1  VIEW 

J AL  MOBILE 

1 

1982  1 

1 

1912  1 

* 

■i 

HCO  332 

•CP  333 

•CD  33* 

1 

I 

1 

1 

! 

!  I  120.0!  30.0!  1.5! 

21*!*A*6!  120.0!  30.01  6.C!  - 
!  !  12C.Q!  30.0!  1.5! 

21*I*A*6!  120.0!  30.0!  6.0!  - 
!  !  120.0!  30.0!  1.51 

-  1 
4*0! 

-  1 
**0! 

•  ! 

! 

7.0INONE 

! 

7.0! NONE 

1 

7.OIN0N2 

i 

HA  HOUMA 

1 

ILA  HARVEY 

1 

HA  HACXBERRY 

i 

1*12  1 

1 

1*12  1 

1 

1912  1 

•CO  336 

1 

! 

1 

!  !  12C.0!  30.0!  1.5! 

21*!*A*6!  12C.0!  30.0!  6.0!  - 

1  !  120.0!  30.0!  1.51 

-  1 
4*0! 

-  ! 

! 

7. 0! NONE 
! 

1 

HA  VENICE 

I 

ILA  MORGAN 

1 

19IC  1 

1 

1981  1 

l 

•CO  337 

1 

!  1  120.0!  30. C!  1.5! 

-  ! 

! 

!  CITY 

HA  HARVEY 

! 

1982  1 

- 

•CD  338 

! 

1  !  120.0!  30.0!  1.0! 

-  ! 

! 

!LA  HARVEY 

1 

1912  ! 

HCO  339 

! 

!  I  120.0!  30.01  1.0! 

-  \ 

! 

1 

1958  1 

! 

1  1  110.0!  *0.0!  1.5! 

*  I 

! 

!  ORLEANS 
!TX  CHANNEL* 

1 

195e  ! 

FKT131 

! 

!  !  110.0!  *0.0!  1.5! 

-  ! 

! 

i  VIEW 

1 

1958  1 

; 

I 

!  (  11C.0!  *0.01  1.5! 

-  i 

I 

1  ORLEANS 

! 

1958  1 

- 

••s  133 

! 

!  !  110.0!  *0.0!  1.5! 

-  ! 
*60! 

! 

I  ORLEANS 
HA  NEW 

! 

196*  I 

••S  136 

I 

”  i  1  110.0!  *0.0!  1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

196*  ! 

; 

••S  1 57 

1 

!  !  110.0!  *0.0!  1*5! 

i 

1  ORLEANS 

ILA  HARVEY 

! 

1968  1 

I 

!  !  1*0.01  3*.C!  1.6! 

! 

i 

1969  1 

•NS  218 

! 

!  !  1*0.0!  3 * .0 !  1.6! 

-  I 

I 

i 

! 

1957  1 

) 

!  !  136.0!  35.0!  1.5! 

-  | 

! 

! 

1 

?957  1 

••5  220 

! 

!  !  136.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1 

ITX  CHANNEL* 

1 

1959  1 

MAC  176 

! 

!  !  110.0!  30.0!  1.5! 

-  ! 

! 

I  VIEW 

! 

1959  ! 

! 

Hil  181 

! 

1  1  16C.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

ILA  HARVEY 

1 

1959  ! 

HOC  16* 

1 

!  !  11C. 01  30.0!  1.5! 

-  ! 

! 

I 

HA  HARVEY 

1 

1959  I 

NRC  186 

! 

!  !  110*0!  30.0!  1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1959  1 

NRC  620 

1 

*  *  16C.C!  30. C !  1.5! 

J 

-  j 

j 

!  ORLEANS 

1 

1960  ! 

•  R  C  711 

1 

!  !  160.0!  30.0!  1.5! 

-  i 

i 

!  ORLEANS 

! 

1961  l 

! 

!  1  16C.0!  30.0!  1.5! 

*  ! 

i 

1  ORLEANS 

ILA  MEV 

! 

1936  1 

NO  6* 

1 

1  !  100.0!  26. C!  1.0! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS 

HA  NEW 

! 

1951  1 

i 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

-  ! 

i 

1  ORLEANS 

ILA  NEW 

! 

1931  1 

i 

!  I  175.0!  26.0!  1.5! 

-  i 

! 

I  ORLEANS 

HA  MEV 

! 

1951  l 

2 

!  !  175.0!  26. C!  1.5! 

-  i 

s 

I  ORLEANS 
ILA  KCV 

! 

1955  1 

! 

!  1  175-0!  26.0!  1.5! 

-  i 

1 

1  ORLEANS 

1 

1955  ! 

! 

!  !  175.0!  26. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 
ILA  NEH 

! 

1955  ! 

• 

1 

! 

1 

!  !  175.0!  26. C!  1.5! 

!  !  !  !  ! 

!  1  !  !  ! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1 

! 

! 

1 
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5 


CNCRI 

DIST!  OPERATOR 


Vf JSC*.  NAME  ADR  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


IVTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

NET  1  CODE llCNSTHl BROTH!  ! 
REGIS-!«**«!  AEG.  !  REG. (LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1PAGE!  OV£R-!OVER-l /////!  HORSE1 
NAGE  1  IV  *  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  C  S  S  C  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC !  BASE 

////////!  POINT  !  I INC-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) I //////////// ////! TD! ////////// 
CMCERS  1  (FEET)!  LINE-2  ! EE!  llNt-7 


TEAR 

BUILT 

OR 

♦RE CUILT 


(32)  MCDONOUGH 
(DIV.  OF 

! 

MARINE  SERVICE! 
KARNAC  CORPORA! 
(CONTINUED) ! 

ON) 

1  i 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

! 

1 

i 

! 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

i 

NO 

22A 

425S4A43! 

1  t 

175.0! 

175.0! 
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26. C! 

10.0! 
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425(4443! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
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175.0! 
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(  i 

175.0! 

173.0! 

26. C! 
26. C! 
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NO 

230 

<25144431 

i  ! 

175.01 

175.0! 

26. Cl 
26. C! 
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1.5! 

• 

NO 

231 

423(4443! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

10.01 

1.5! 

” 

NO 

232 

... 

42514443! 

!  ! 

575-0! 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

10.0! 

1.5! 
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NO 

233 

425(4443! 

!  ! 

175.01 

175.0! 

26.  C! 
26.  C! 

10.02 

<.5! 

” 

NO 

260 

47414443k 
!  1 

1*5.0! 

195.0! 

26.  C! 
26. C! 

10.0! 

1.0! 

- 

NO 

261 

... 

47414443! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26.  C! 

10.0! 

1.C! 
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NO 

302 

• 

21014443! 

!  ! 

120.0! 

12C.01 

30.CI 
30. Cl 

6.0! 

1.5! 

NO 

314 

176(4443! 

1  1 

120.0! 

120.01 

30.  Cl 
30.  C! 

6.0! 

1.3! 

• 

NO 

320 

176144431 
!  t 

12C.0! 

12C.0I 

30. C! 
30.CI 

6.0! 

1.51 

- 

NO 

322 

17614443! 

I  1 

120.0! 

127.0! 

30. Cl 
30.0! 

6.01 

1.3! 
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NO 

373 

... 

45014440! 

1  1 

175.0! 

175.01 

26.0! 
26. C! 
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NO 
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... 

450)4440! 

1  t 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.0! 

10.0! 
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45014440! 
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175.0! 

175.0) 

26. C! 
26. C! 
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1.5! 
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NO 

377 

“  * — 

43014440! 

!  ! 

173.01 

175.01 

26.0! 
26. C! 
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1.5! 
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NO 

376 

43014440! 

!  ! 

175.0! 

175.01 
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1.5! 
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379 
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175.0! 

175.0! 

26.0! 
26. C! 

10,0! 

1.5! 
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175.0! 
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175.0! 

175.0! 
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1.5! 
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45014440! 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

10.0! 
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NO 
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45014440! 
i  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 
26. o: 

10.0! 

1.5! 
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NO 

3*5 
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45014440! 

1  1 

175.01 

175.0! 

26. C! 
26.0! 

1C. 01 
1.3! 

” 

NO 
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“  —  ** 

45014440! 

!  ! 

175.0! 

175.01 

26.0! 
26. C! 

10.0! 

1.5! 
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450(4440! 
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175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.  C! 

10.0! 

1.5! 
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45014440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

10.0! 

1.3! 
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NO 
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45014440.' 
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175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.0! 

10.0! 

1.5! 
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NO 
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175.0! 
175. c: 

26. Cl 
26.0! 

10.0! 

1.5! 
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NO 
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“  “  ” 

45014440! 
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175.0! 

175.0! 

26. C! 
26«C! 
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1.5! 
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NO 
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... 

4  )  4440! 

.  ! 

175.0! 

175.01 

26. C! 
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10.0! 

1.5! 
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NO 
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... 
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1  I 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

10.0! 

1.5! 
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NO 

3V6 

... 

45014440! 

!  ! 

175.01 

175.0! 

26.0! 

26.0! 

10.0! 

1.5! 

NO 

397 

... 

45014440! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

26.  C! 
26.01 

10.0! 

1.5! 

“ 

NO 
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175.0! 

175.0! 
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175.0! 

175.0! 
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l 

10301 

11 .0! NONE 

IPA 

DUNLEVY 

1984  | 

» 
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1984 

NO  1014 

j  -  j 

42714A40! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 
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! 

1030! 
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|PA  OUNLEVY  1 

t  ! 

!  ! 

175.0! 

26.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

!  ! 
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NO  1015 

I  -  1 

427 ( 4 A  40! 

175.0! 

26.  C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  OUNLEVY  ! 

!  ! 

!  ( 

175.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 
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!  ! 

1984 

NO  1016 

!  .  ! 

4  27! 4 A  461 

175.0! 

26. C! 

10.0! 
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! 
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II.OINONE 

t  PA  OUNLEVY  ! 

!  J 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1984 

NC  1016 

1  -  j 

427 ! 4 A  43 ! 

175.01 

26.0! 

10.0! 

- 

) 

1030! 

11 .0! NONE 

IMA  OUNLEVY  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1984 

NO  1017 

,  -  i 

4’7!4A46! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

I 

1030! 

II.OINONE 

(MA  OUNLEVY  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1984 

NO  1017 

!  -  ! 

427 ! 4 A  43 ! 

175.0! 

26.  C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  OUNLEVY  ! 

!  ! 

!  1 

175.0! 

26.  Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

1984 

NO  1016 

,  -  | 

427UA46! 

175.01 

26.0! 

10.0! 

- 

1 

1030! 

II.OINONE 

IMA  OUNLEVY  ! 

!  ! 

!  ! 

175.01 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

!  ! 

1984 

NO  1018 

j  -  | 

42714A43! 

175.01 

26.  C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  OUNLEVY  ! 

1  ! 

1  i 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1984 

NO  1019 

1  -  ! 

427I4A46! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

! MA  OUNLEVY  ! 

I  t 

!  1 

175.0! 

26. C! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

1  ! 

1984 

NO  1C19 

!  -  ! 

42714A43! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

i 

1030! 

II.OINONE 

IMA  OUNLEVY  ! 

!  ! 

t  I 

175*0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1984 

NO  1020 

!  -  1 

42714A46! 

173.01 

26. C! 

10.0! 

- 

1 

1030! 

II.OINONE 

IMA  OUNLEVY  ! 

1  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1984 

NO  1020 

!  -  ! 

42714A43! 

175.0! 

26.01 

10.0! 

- 

! 

1030) 

II.OINONE 

!MA  OUNLEVY  ! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1915 

NO  1021 

,  -  1 

42714A43! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

!MA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

1985 

NC  1022 

,  -  j 

427! 4A43! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

! 

10301 

II.OINONE 

! MA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1985 

NC  1023 

j  -  } 

427! 4A43! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  PITTSBURG!! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1985 

NO  1024 

1  -  ! 

42714A43! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1985 

NO  1025 

,  -  j 

42754A43! 

175.01 

26. C» 

10.9! 

! 

1030! 

II.OINONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  1 

175.01 

26.0! 

1.51 

J 

-  ! 

! 

!  ! 

19C5 

NO  1026 

1  -  ! 

427J4A43! 

175.0! 

26.  C! 

10.0! 

- 

! 

10301 

II.OINONE 

IMA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  i 

175.0! 

26.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i  t 

1985 

NC  1027 

I  -  l 

427 ! 4A43 ! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

{•A  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

1  ! 

1985 

NO  1026 

!  -  \ 

427 ! 4 A43! 

175.0! 

26.  C! 

10.0! 

- 

i 

1030! 

II.OINONE 

J  MA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.01 

1.5) 

i 

-  I 

! 

!  I 

1985 

NO  1029 

42714A43! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

!MA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

!  I 

1985 

NO  1030 

!  -  ! 

427I4A43! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

! PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1985 

NC  1031 

!  -  I 

427! 4A43 ! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  PITTSBURGH! 

!  ! 

(  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

1915 

NC  1032 

!  -  ! 

427I4A431 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

1985 

NO  1033 

!  -  ! 

427! 4A43! 

175.0! 

26.  C! 

10.01 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  I 

I 

!  1 

1985 

NO  1034 

42714443! 

175. C! 

26.0! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  PITTSBURGH! 

!  ! 

•  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

!  ! 

1985 

NO  1 C35 

1  -  ! 

427J4A43! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1030! 

II.OINONE 

IMA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  I 

1956 

NO  1150 

!  -  1 

433! 4A40! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

!VV  MARKERS-  ! 

1  ! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  BURG  ! 

NO  1156 

!  -  ! 

43314F46! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

IVV  MARKERS-  ! 

- 

!  ! 

1  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  BURG  1 

1956 

NO  1158 

I  -  1 

433I4A40I 

175.0! 

26. C! 

1C.0! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

IVV  MARKERS-  1 

!  I 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

!  BURG  ! 

1956 

NO  1160 

!  -  ! 

433 1 4 A  41 ! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1 

1000! 

II.OINONE 

IVV  MARKERS-  I 

t  1 

t  t 

175.0! 

26.0! 

1.51 

! 

-  1 

! 

!  BURG  ! 

1956 

NO  1161 

!  -  ! 

433UA40! 

175.0! 

26.  C! 

10.0! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

IVV  MARKERS-  I 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  BURG  ! 

1956 

•0  1 162 

!  -  ! 

45014A40! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

1 

1000! 

II.OINONE 

IVV  P»*5KERS-  1 

!  1 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  cun':  I 

1956 

NO  1164 

!  -  ! 

433I4A40! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

I 

1000! 

II.OINONE 

IVV  PI RKIRS-  1 

1  ! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

!  1UCS  ! 

1957 

NC  1165 

j  -  J 

433 ! 4*40  S 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

I 

1000! 

12.0! NONE 

ILA  NEV  ! 

!  1 

t  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1  ORLEANS  I 

1956 

NO  1166 

!  -  I 

43314A401 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

» 

1000! 

II.OINONE 

!VV  MARKERS-  1 

1  ! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  BURG  1 

1956 

NO  1167 

433I4A40! 

175.0! 

26.  C! 

10.0! 

- 

! 

10CO! 

II.OINONE 

IVV  MARKERS-  ! 

i  i 

!  I 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

!  BURG  ! 

1956 

NO  1166 

!  -  ! 

450 1 4 A  40 1 

175.01 

26.0! 

10.0! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

!NV  PARKERS-  1 

!  ! 

!  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

!  BURG  ! 

1956 

HO  1169 

!  -  ! 

433' 4A40! 

175.0! 

26.0! 

10.0! 

- 

! 

IQOO! 

II.OINONE 

IVV  PARKERS-  ! 

!  ! 

!  1 

175.01 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  » 

! 

!  BURG  ! 

1956 

NC  1170 

1  -  1 

45014A40! 

175.01 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

1000! 

II.OINONE 

IVV  PARKERS-  ! 

!  ! 

I  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  BURG  1 

1956 

NO  1177 

!  -  ! 

450I4A40! 

175.01 

26.  C! 

10.0! 

- 

1000! 

II.OINONE 

IVV  PARKERS-  ! 

!  ! 

!  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

) 

!  BURG  1 

1956 

NC  1178 

j  -  j 

450! 4*401 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

- 

1000! 

II.OINONE 

IVV  PARKERS-  I 

!  t 

!  ! 

175.01 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  BURG  ! 

1957 

NO  1179 

!  -  ! 

45  0 1 4  A  40 1 

175.0! 

26.  Ci 

10.0! 

- 

1 

1000! 

II.OINONE 

IVV  PARKERS-  ! 

!  1 

!  ! 

175. Oj 

26.01 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  BURG  ! 

1935 

NO  2462 

I  -  ! 

425  ! 4 A  40 

175.0! 

26. Cl 

10.0! 

- 

! 

945! 

II.OINONE 

!LA  tJEV  I 

!  ! 

!  1 

175.0! 

26.01 

1.51 

1 

-  ' 

! 

1  ORLEANS  ! 

1955 

SC  Uil 

•  -  1 

425I4A40! 

17*'. 0! 

26. C! 

10.0! 

- 

! 

945! 

II.OINONE 

ILA  NEV  ! 

!  i  175.0!  26.0!  1.5! 

42514A40!  175.0!  26. C!  10.0! 

!  !  175.0!  26.0!  1.5! 

742I4A40!  195.0!  35.0!  10.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.6! 

7A2I4A40!  195.0)  35.0!  10.0! 

!  !  195.0!  35.0!  1.6! 

693I4A40!  195.0!  35.0!  11.0! 

!  1  195.0!  35*0!  1.6! 

69QI4A41!  195.0!  35. C!  9.0! 

!  !  193.0!  35.0!  1.6! 

690UA41!  195.0!  35.01  9.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.6! 

676I4A411  195.0!  33. C!  12.0! 

!  !  195.0!  35. C!  1.6! 

B46I4A43!  195.0!  35.C!  11.0! 

!  t  195.0!  35.0!  1.0! 

849I4A43I  195.0!  35.0!  11.01 
t  I  195.0!  35.01  1.0! 

I  !  !  !  ! 

!  1  ill 


11 .0! NONE 
! 

1 1 .0! NOME 
! 

II.OINONE 

! 

12.11K0NE 

! 

14.9IN0HE 

! 

14.91  NONE 
! 

16. 2! MONO 
! 

13.01  NONE 
! 

19.2 (NONE 
! 

! 

! 


!  ORLEANS 
!LA  NEW 
1  ORLEANS 
!  IN  TELL  CITY 
! 

!IN  TELL  CITY 
! 

I  IN  TELL  CITY 
! 

!IA  HARVEY 
! 

!LA  NEV 
!  ORLEANS 
!LA  NEV 
!  ORLEANS 
ilA  NEV 
I  ORLEANS 
ILA  HARVEY 


YEAR  1 
BUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


! 


! 

1 


I 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 


(32)  MCDONOUGH 
<»IV.  OF 


NARINE  SERVICE 
HARMAC  CORPORA 
(CONTINUED) 


TJ 

309 

TJ 

331 

TJ 

343 

TJ 

345 

TJ 

347 

TJ 

365 

TJ 

420E 

TJ 

421  £ 

TJ 

422C 

TJ 

423C 

TJ 

4242 

TJ 

423E 

TJ 

426E 

TJ 

427E 

TJ 

4  2  6  C 

TJ 

429E 

TJ 

430E 

TJ 

431 C 

IJ 

432E 

TJ 

434C 

TJ 

435E 

TJ 

450E 

TJ 

455E 

TJ 

512E 

TJ 

514E 

TJ 

151UF 

TJ 

271UF 

TJ 

275UF 

U 

140 

u 

141 

u 

487 

u 

501 

u 

502 

u 

503 

u 

504 

u 

506 

u 

681 

u 

682 

u 

702 

u 

713 

u 

718 

u 

727 

u 

726 

u 

730 

u 

731 

u 

732 

u 

733 

u 

734 

u 

735 

u 

736 

u 

737 

u 

738 

u 

740 

u 

741 

IVTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 

NET  tCODEUENCTNlBADTHl  I 

REGIS"!****!  REG.  !  PEG.ILOAO-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPAGC1  OVER-! OVER- !/////!  HORSE 
NAGE  !  IV  I  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER 


1  !  !  !  ! 

!  1  !  !  ! 

!  !  I  !  ! 

I  l  !  !  ! 

II  !  !  ! 

316I4A46!  135.0!  40.01  6.01  - 

I  !  135.0!  40. C!  1.5! 
20714A43!  120.0!  30.0!  6.51  - 

i  !  120.0!  30.0!  1.5! 

2UJ4A43I  120.0!  30.0!  6.0!  - 

1  !  120.0!  30.0!  1.51 

214UA431  120.0!  30.01  6.0!  - 

1  t  120.0!  30.0!  1.5! 

21414A43!  12C.0!  30.0!  6.01  - 

!  I  120. 0!  30.01  1 .51 

405I4A43I  135.0!  40.01  8.0!  - 

!  1  135.0!  40.0!  1.5! 

2J1UA46!  120.0!  30. C!  7.0!  - 

!  !  120.0!  30. Ct  1.6! 

231 14A46!  120.0!  30.0!  7.0!  - 

. !  !  12C.0!  30.0!  1.6! 

231I4A46!  1 20.01  30.0!  7.01  - 

I  !  120.0!  30. C!  1.6! 

231 14A46 I  12C.0!  30. C!  7.0!  - 

!  i  120.0!  30.0!  1.61 

231I4A44I  120.01  30. Cl  7.01  - 

I  !  120-:!  30.0!  1.6! 

231 I4A46I  120. 0!  30.01  7.01  - 

!  !  120.0!  30.0!  1.6! 

231 14A46 1  120. 0!  30.01  7.0!  - 

I  |  120.01  30.0!  1.61 

231 I4A43 1  120.0!  30.0!  7.0!  - 

!  I  120.01  30.0!  1.5! 

24SI4A43I  120.01  30.0!  7.0!  - 

!  !  120.01  30.01  1.51 

24514A43!  120. 0!  30. C!  7.0!  - 

I  !  120.0!  30.0!  1.31 

24514A43I  120*0!  30.0!  7.0!  ~ 

I  |  120.0!  30.0!  1.5! 

24SJ4A43!  12C.0!  30.0!  7.0!  - 

!  !  120.01  30.0!  ‘..5! 

24SI4A43!  12C.0!  30. Cl  7.01  - 

!  !  120.0!  30.01  1.5! 

243I4A43!  12C.0!  30.01  7.0!  - 

1  !  120.01  30.0!  1.5! 

245 ! 4 A 43 1  120.0!  30.0!  7.0!  - 

I  !  12C.0!  30.01  1.5! 

294 14A43I  12C.0!  36.0!  7.0!  - 

!  I  12C.01  36. C!  1.5! 

29414A43!  120.0!  36.01  7.0!  - 

!  !  120.0!  36.0!  1.5! 

41714A43!  140.01  34.0!  8.0!  - 

!  !  140.0!  39. C!  1.5! 

40314A43!  140.01  39.0!  8.0!  - 

!  !  140.0!  39.0!  1.5! 

19714A44I  110.0!  30.01  5.5!  - 

!  !  110.0!  30.C!  1.3! 

14014A43!  100.0!  26.0!  6.0!  - 

!  !  100.0!  26.0!  1.0! 

140I4A43I  10C.0!  26.0!  6.0!  - 

!  !  100.0!  26. Cl  1.0! 

401UF43!  140.01  40.0!  7.6!  - 

I  !  140.0!  40.0!  1.51 

411I4A46I  140.01  39.0!  7.5!  - 

!  !  140.01  39*0!  1.2! 

322I4A43!  11C.0!  48.01  7.0!  - 

!  !  110.01  48.0!  1.5! 

191I4A43!  110.01  30.0!  6.0!  - 

!  I  11C. 01  30.0!  1.51 

1911 4 A  43 1  110.01  30.01  6.0!  - 

I  I  110.0!  30.0!  1.51 

191 ! 4443 I  110.0!  30.01  6.0!  - 

I  l  110.01  30.01  1.5! 

191I4A43!  110.0!  30.0!  6.01  - 

I  !  110.0!  30.01  1.5! 

218I4A43I  120.01  )0.0t  6.01  - 

!  I  120.0!  30.01  1.5! 

26SI4A43!  1 1 C  *01  39.0!  6.11  - 

I  !  110.0!  39.01  1.31 

265 1 4 A 43 1  110.0!  39.0!  6.1!  - 

!  !  110.01  39. Ct  t.S! 

380! 4 A 43 !  120.0!  45.0!  7.0!  - 

I  1  120.0!  45.0!  1.5! 

25214 A 43 f  120.0!  32.0!  7.0!  - 

I  1  120.0!  32.0!  1.4! 

218!4A43t  12C.0!  32. C!  7.0!  - 

!  !  120. 0!  32.0!  1.5! 

1 048 f 4 A 43 1  180.0!  54.C!  11.0!  - 

!  !  180.0!  54.0!  1.8! 

1 048! 4A43 I  180.0!  54.C!  11.0!  - 

!  I  180.0!  54. C!  1.8! 

1048I4A46!  18C.0!  54.C!  11.0!  - 

!  !  180.0!  54.0!  1.8! 

101914443!  180.0!  54.0!  11.0!  - 

!  !  180.0!  54.0!  1.8! 

1019I4A43!  180.01  54. C!  11.0!  - 

!  !  18C. 01  54. Cl  1.8! 

101914A431  150.0!  54.C!  11. OJ  - 
!  >  180.0!  54. C!  1.8! 

10191 4A 431  180.0!  54. C!  11.01  - 

1  !  180.0!  54.0!  1.8! 

1 01 9 1 4 A 43 1  180.0!  54. C!  11.0!  - 

!  I  18C.0!  54. Cl  1.5! 

10191 4A 461  18C.0!  54.0!  11.0!  - 

I  !  UC.Qt  54.0!  1.5! 

1019UA46!  180.0!  54. Of  11.0!  - 

!  i  160.0!  54.C!  1.5! 

1019I4M6!  180.0!  54.C!  11.0!  - 

!  t  180.0!  54.0!  1.5! 

45314A43!  140.0!  40.0!  8.0!  - 

!  !  140. C!  40.0!  1.5! 

45314A43!  140.0!  40.C1  8.01  - 

!  !  14C.0!  40. C!  1.S! 

!  !  !  !  ! 

!  f  !  !  ! 


CAPACITY!  HUH-  !  1  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

////////!  POINT  *  LINE-1  1 A01  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !////// //////////!TP! ////////// 
ENCERS  !  (FEET)!  LtNE-2  ICC!  LINE-2 


8. 7! NONE 
I 

7.31  NONE 
1 

7.0! NONE 
! 

7 .0 1  NONE 

l 

7 .0! NONE 


8*0! NONE 
l 

8.0! NONE 
I 

8.0INCNE 

I 

8 .0 ! NONE 
! 

8.0! NONE 
! 

8 ■ 0 ! NONE 
I 

8 .0 1  NONE 

8, OlHONE 
! 

8.0! NONE 
! 

6.0! NONE 
I 

8.0 1  NONE 
! 

3.0! NONE 
I 

6.01  NONE 

8.0! NONE 
I 

8.OIN0NE 

! 

8.0! NONE 
I 

8.0! NONE 
I 

9.0! NONE 
I 

9.0! NONE 
! 

6.5! NONE 
! 

6. 9! NONE 
! 

6.9! NONE 
( 

9.0 ! NONE 
! 

10.5 ! NONE 
! 

8.0INONE 

! 

7. 0  I  NONE 
I 

7.01  NONE 
I 

7.0! NONE 
l 

7.01  NONE 
I 

7 .0 1  NONE 
I 

7.01  NONE 
I 

7.0IN0NE 

! 

8. 5! NONE 
! 

8.0! NONE 

j 

8 . o! NOME 
! 

12.0! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

12.01  NONE 
! 

12 .0! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

12.0! NONE 
I 

12 .0! NONE 
! 

12. OlHONE 
! 

12.09NOK2 

i 

12 .oiftONE 
! 

9.0! NONE 
! 

9.0! NONE 
! 

! 

t 


1 L A  HARVEY  i 

!  i 

1LA  SLIDELL  1 

!  1 

ILA  CROWN  I 

!  POINT  ! 

ILA  HARVEY 
!  I 

ILA  CROWN 
!  POINT 
ILA  HARVEY 
!  ! 

!PA  PITTSBURGH 

I 

IPA  PITTSBUP6H 
! 

ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  HARVEY 
! 

ILA  HARVEY 
! 

ILA  HARVEY 
I 

IPA  PITTSBURGH 

I 

!WV  PARKERS- 
I  6URQ 
ILA  HARVEY 
I 

ILA  HOUNA 
I 

ILA  HARVEY 
I 

ILA  HARVEY 

! 

ILA  HARVEY 
I 

ILA  HARVEY 
I 

ILA  HARVEY 
I 

ILA  HARVEY 

ILA  HARVEY 
I 

ILA  HARVEY 

ILA  HARVEY 
! 

ILA  HCUHA 
I 

ILA  HOUHA 

! 

IPO  ST.  LOUIS 
I 

ILA  MORGAN 
I  CITY 
ILA  HARVEY 
I 

ILA  HARVEY 


ILA  HARVEY 
I 

ILA  HARVEY 

1 

I V A  NORFOLK 

1 

ILA  HARVEY 

I 

ILA  HARVEY 
I 

ILA  SLIDELL 
I 

ILA  HARVEY 
I 

! TX  CHANNEL- 
!  VIEW 
JLA  HARVEY 
I 

!LA  HEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  HARVEY 
! 

ILA  HARVEY 
! 

ILA  HEW 
!  ORLEANS 
ILA  HARVEY 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  HOUMA 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!TX  CHANNEL- 
!  VIEW 
ILA  HARVEY 
! 

ILA  HARVEY 
! 

ILA  MORGAN 
!  CITY 
! 

! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
REBUILT! 


TABLE  i  -  DCSCMPtlOh  OF  VESSELS 


EllCIt  1 
•  1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

A  life  NUMBER 

t  COAST 

!  CUARO 

!  NUMBER 

1  1  Vice  1  DIMENSIONS  ! DR  AFT ! 

1  NET  ICODEfLENSTHIBROTN!  t 

! KECIS-! •• •• 1  REC.  1  R  EC ■ ! LOAD- 1 

1  TEA  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  IPACE!  OVER-! OVER- !/////! 

!  NACE  !  TV  !  ALL  !  ALL  ILICHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

! 

CARSO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
CM6ERS  ! 

NISH-  !  {VESSEL 

EST  !  CARSO  HANDLING  IS  10PERATINS 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  OASE 

POINT  !  LINE-1  1 AO!  LINC-1 

LIGHT) »//////////////// !T0! ////////// 
(FEET)!  LINE-?  SEES  LINE-2 

1 

I 

YEAR  ! 
GUILT  ! 
OR  ( 

•REBUILT  1 

(32)  MCDONOUSH 

MARINE 

1 

1 

SERVICE! 

1  1 

1  1 

i  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

l 

! 

i 

t 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

(DIV.  Of 

NAANAC 

CORPORA!  ION) 

1  ! 

! 

! 

] 

! 

(CONTINUED)! 

1  ( 

1 

1 

! 

! 

! 

U  7*2 

|  - 

*5  3 !  4**31 

1*0.0! 

*0.0! 

8.01 

- 

662! 

9 .0! NONE 

!LA  NEW 

1961  t 

1 

1  I 

1*0.01 

*0.0! 

1.51 

-  1 

t 

!  ORLEANS 

! 

!  . 

*53!*A*3! 

1*0.0! 

*0.0! 

8.0! 

- 

862! 

9.0! NONE 

I  LA  NEW 

1981  ( 

I 

I  ! 

1*0.0! 

*0.0! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

t 

!  . 

*33{*A*3! 

1*0.0! 

*0.0! 

8.0! 

- 

662! 

9.0! NONE 

(LA  MORGAN 

1961  1 

i 

1  ! 

1*0.0! 

*0.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

U  7*5 

!  . 

*33!*A*3t 

1*0.0! 

40. C! 

8.01 

- 

862! 

9 . 0 ! NONE 

SLA  NEW 

1981  ! 

1 

!  ! 

1*0.0! 

*0.0! 

1.51 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

I 

U  75C 

1  . 

10951 4 A*3i 

180.01 

5*.C! 

11.9! 

- 

2360! 

1 2 . 0 1  NONE 

!LA  NEW 

1982  ! 

1 

!  ! 

18C.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

U  751 

!  . 

10951**43! 

180.01 

54.0 

11.01 

- 

2360! 

12.0! NONE 

JLA  NEW 

1962  ! 

1 

t  1 

180.0! 

5*.rt 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

U  752 

!  . 

109S14A43! 

180.01 

5*.c: 

11.01 

- 

2;60! 

12.0! NONE 

t  LA  NEW 

1982  ! 

! 

(  ! 

180.0! 

5*. Cl 

1.51 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

U  753 

1  — - 

109514*431 

180.0! 

54.  CJ 

11.0! 

- 

2360! 

12.0! NONE 

(LA  NEW 

1982  i 

l 

!  1 

18C.0! 

54. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

U  760 

1  . 

93614*431 

16C.0! 

5*.C! 

11.0! 

- 

210*! 

12.0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1981  I 

! 

1  1 

16C.0! 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

U  761 

1  - - 

93614A431 

160.0! 

5*.C! 

11.0! 

- 

210*1 

12.0! NONE 

1 L A  HARVEY 

1961  ! 

! 

!  ! 

160.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

| 

U  762 

I  - 

93614*43! 

160.0! 

54.  C! 

11.0! 

- 

210*! 

1 2 . 0 ! NONE 

SLA  HARVEY 

1981  1 

! 

!  ! 

160. 0! 

54.0! 

1 .  if 

-  I 

! 

! 

U  763 

! 632682 

93614A431 

16C.0! 

54. C! 

11.0! 

- 

210*! 

12.0! NONE 

SLA  HARVEY 

>981  ! 

1 

!  J 

160.0! 

54.0! 

1.51 

-  I 

! 

U  76* 

158368* 

93314A43! 

160.0! 

54. C! 

11.5! 

- 

2172! 

12. 5 !  NONE 

!LA  HARVEY 

1977  I 

I 

!  i 

160.0! 

54. C! 

1.51 

-  ( 

! 

( 

U  765 

15880*8 

93314*43! 

160.0! 

5  4 .  C ! 

11.51 

- 

21721 

12.5 ! NONE 

SLA  HARVEY 

1977  ! 

! 

!  1 

16C.0! 

54.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

U  781 

! 6*1627 

105214*43! 

180.0! 

5  4  .  C ! 

11.0! 

- 

2285! 

12.0! NONE 

SLA  HARVEY 

1901  ! 

! 

!  ! 

160.0! 

5  *  •  C ! 

11.01 

-  ! 

! 

| 

U  782 

!  - 

1 052 ! 4*43! 

180.0! 

5  *  .  C I 

11.0! 

- 

2265! 

1 2 . 0  !  NONE 

I  LA  HOUMA 

1901  ! 

1 

!  ! 

18C.0! 

54. C! 

11.0! 

-  ! 

! 

| 

U  783 

1052 ! 4A43 ! 

18C.0! 

54.0! 

11.01 

- 

2265! 

12.OIN0NE 

! LA  HOUMA 

1982  ! 

1 

1  i 

150. A! 

5*.  C ! 

11.0! 

-  ! 

t 

USC  1G1 

1618107 

2021**43! 

120.0! 

30.0! 

6.01 

- 

4*0! 

/.OINDRE 

1LA  HOUMA 

I960  ! 

i 

!  ! 

120.0! 

30.0! 

1.51 

-  ! 

! 

USC  102 

! 61 8*91 

2C2I4A43 1 

120.0! 

30.0! 

6.01 

- 

*40! 

7 . 0 ! NONE 

I  LA  MORSAN 

I960  ! 

! 

!  ! 

120.0! 

30.  Cl 

1.5! 

-  ! 

| 

| 

use  103 

1611221 

20214*43! 

12C.0! 

30.CS 

6.01 

- 

4*0! 

7.0! NONE 

1LA  HACCBERWY 

1960  I 

! 

!  1 

120.01 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

USC  10* 

1618606 

20214*43! 

120.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

4*0! 

7 . 0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

I960  ! 

i 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

USC  105 

1618607 

202'.  4*43! 

1 2C.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

*40! 

7. 0 1  NONE 

! L A  6UEYDAN 

1980  ! 

1 

1  1 

12C.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

USC  10A 

1618608 

20214*43! 

12C.01 

30.0! 

6.01 

- 

4*0! 

7.0! NONE 

ILA  MORSAN 

1960  1 

1 

!  1 

1 20. 0! 

30.0! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

USC  107 

16196*2 

20214**31 

120.0! 

30. C! 

6.0! 

- 

4*0! 

7.0 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH 

1900  ! 

! 

1  1 

120.01 

30.0! 

1.5! 

-  1 

\ 

USC  109 

1619322 

21414*43! 

12C.0! 

30.0! 

6.0! 

- 

4*01 

8.CIN0KE 

ILA  HARVEY 

1960  ! 

1 

!  ! 

120.01 

3C.0! 

1.0! 

-  1 

! 

| 

USC  110 

16196*3 

20214*43! 

120.01 

30. C! 

6.0! 

4*0! 

7 . 0 ! NONE 

ILA  INTRACOAS- 

1980  ! 

VB  53’* 

1 

1  I 

12C.0! 

30. C! 

1.5! 

—  | 

| 

• 

!  - 

20014*43 1 

110.0! 

30. C! 

6.0! 

*25! 

7.0! NONE 

J  MO  ST.  LOUIS 

1966  ! 

! 

I  ! 

110.0! 

30.01 

1.5! 

.  | 

I 

1 

| 

VB  535 

!  . 

20014*43! 

110.0! 

30.0! 

6.0! 

*25! 

7 . 0 ! HOME 

IPA  PITTSOURSH 

1969  ! 

! 

!  i 

1*0.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

V  395 

!  . 

41214146! 

! 

! 

11.0! 

-  ! 

-  (HOME 

! 

1969  ! 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

VSH  77 

!  - - 

69514*40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

1966! 

12.0! NONE 

ILA  HARVEY 

1969  1 

! 

i  ! 

195.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VSH  78 

1  - 

69514**01 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

19661 

12.0!  NONE 

ILA  NEW 

1969  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

VSH  79 

I  - 

6931**40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

1966! 

1 2. 0 ! NONE 

ILA  NEW 

1969  ! 

f 

!  i 

195.0! 

35.CS 

1.3! 

-  1 

! 

I 

V%H  80 

1  - 

69514*40! 

1«5.0! 

35.0! 

11.01 

- 

1966! 

12 .0! NONE 

!LA  NEW 

1969  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

( 

|  - 

6951**401 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1966! 

12.0! NONE 

! AL  M08ILE 

1969  1 

» 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

I 

WSH  82 

!  - 

69514*40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1966! 

1 2 . 0 1  NONE 

ILA  NEW 

1969  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1  - 

69514**0! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1966! 

12.0! NONE 

! AL  MOBILE 

1969  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

WSH  2* 

!  - 

69514*40! 

19J.0! 

35. Cl 

11.0! 

- 

1966! 

1 2. 0 ! NONE 

ILA  HARVEY 

1969  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

BC  226 

!  - 

63t/ !  5*70! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

11600! 

10. 5! PUMP 

!  LA  NEW 

1956  ! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

!  - 

65915A71! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

11600! 

10.5JDEEP  WELL  PUMP/ 

ILA  HARVEY 

1956  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

ICOILS 

! 

! 

!  - 

50915A71! 

172.0! 

37.0! 

6.0! 

- 

9000! 

D.OiDIESEl  EVCIKT, 

JLA  CROWN 

1973  ! 

1 

1  ! 

172.0! 

37. C! 

1.5! 

-  ! 

!  PUMP 

J 

SBL  2 

! 501207 

63515*701 

180.01 

35. 0! 

9.5! 

- 

10*90! 

10.5 {DIESEL  PUMP 

ILA  HARVEY 

1965  ! 

! 

!  ! 

18C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CAR  70 

! 27056* 

18215*71! 

1 1C. 0! 

30.0! 

6.5! 

- 

3000! 

6.4 ! NONE 

ILA  HARVEY 

1956  ! 

! 

1  ! 

110.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

KENTUCKY 

»  ----- - 

127915A71! 

26*. 0! 

50.2! 

9.0! 

- 

20900! 

10aS ! DIESEL  PUftPS 

SLA  HARVEY 

1950  ! 

! 

1  ! 

26*. 0! 

51.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

n  *0 

j  - 

29915A71! 

10*. 0! 

*0.01 

7.5! 

- 

*600! 

8.6!8"  PUMP 

!LA  HARVEY 

1961  ! 

1 

!  I 

10*. 0! 

*0.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

H  519 

I  - - 

11*3*5*70! 

276.0! 

50.0! 

9.5! 

- 

23000! 

10. 5! NONE 

!LA  HEW 

19*7  ! 

i 

1  1 

278.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ( 

| 

1  ORLEANS 

! 

"  *•* 

i  - 

96215*701 

Iv5.ui 

5i.it 

10. u! 

- 

J 

20001 

11 .0! NONE 

SLA  HARVEY 

19S9  | 

! 

!  1 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

A  55* 

1  - 

98215*70! 

195.0! 

52.5! 

10.0! 

- 

1800! 

11.0! NONE 

MX  CHANNEL- 

1964  ! 

I 

!  1 

195.0! 

52.5! 

1.5! 

-  t 

! 

J 

M  608 

1016725 

*0015*71! 

160.0! 

40.C1 

7.0! 

- 

6600! 

8 .0! NONE 

!LA  HARVEY 

I960  ! 

1 

t  ! 

160. 0! 

*0.01 

1.5! 

m  | 

! 

! 

SB  11 

1  - 

19615*711 

11C.0! 

30. C! 

6.0! 

- 

1200! 

7.0! NONE 

ILA  t'ARVCY 

1960  ! 

1 

!  ! 

11C.0! 

30.01 

1.5! 

-  ! 

! 

U  715 

1500370 

3*215*71 ! 

12C.0I 

32.  C! 

7.0! 

- 

1*001 

6.0! PUMP/  ENSINE 

!LA  NEW 

1965  ! 

1 

1  ! 

120.0! 

3i.CI 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

U  716 

1300803 

3*215*711 

120. 0! 

32. Cf 

7.0! 

- 

1*00! 

S.OIPURP,  EKCINE 

SLA  HARVEY 

1965  ! 

1 

1 

1 

1  1 

!  1 

1  1 

12C.0! 

1 

! 

32.0! 

! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

J 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TABU  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NANE  AND  NUKGER 


!  COAST 
!  GUARD 

I  kUHBEft 


(16)  PCGEE/  A.  P.#  CONSTRUCTION  CO. 
BENGAL  LAD  1265264 

! 

1 

! 

(33)  NCGINNES  INIUSTRIAL  NAlNl TENANCE 
C4RPCRAT ION  I 


KINS  FISH 

1531786 

68! 3A36! 

60.1! 

22.2! 

7.51  850! 

-  ! 

34.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

197C 

! 

!  ! 

6C.1! 

22.2! 

7.5!  1 

-  | 

! 

! 

! 

NIHC  V 

1645838 

848! 4F40I 

195.0! 

35. C! 

9.0!  -  ! 

1869! 

13.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1982 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0!  ! 

-  | 

! 

! 

! 

HIMC  VI 

1645839 

848! 4F40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0!  -  ! 

1869! 

13.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1 

1982 

! 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.0!  ! 

-  I 

! 

! 

1 

HINC  VII 

|  ----- - 

87114F40! 

195.0! 

35. Cl 

10.0!  -  ! 

1520! 

14 .0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

! 

1974 

! 

!  i 

195.0! 

35.  Of 

1.0!  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

NIHC  VIII 

!  - 

871J4F40! 

195.0! 

35. C! 

10.0!  -  ! 

1520! 

14.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

! 

1974 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0!  ! 

-  ! 

! 

! 

I 

(20)  PCGINNIS/  INC. 


BARBARA 

1270870 

146!3*35! 

82.0! 

24. C! 

7.0! 

1350! 

1 

1  ! 

90.0! 

24.  C! 

6.5! 

( 

GRANT 

J614551 

3813A35! 

47.1! 

20.1! 

6.4! 

600! 

! 

!  ! 

47.1! 

20.1! 

1.0! 

I 

GRUCI  • 

1543927 

37! 3*35! 

56.0! 

18.6! 

5.0! 

700! 

! 

!  1 

56.0! 

18.6! 

1.6! 

1 

CANADIAN 

1629662 

3813*35! 

47.1! 

20.1! 

6.4! 

600! 

! 

!  1 

47.1! 

22.01 

1.01 

1 

CHRIS  ARDEN 

1596450 

2113*35! 

55.7! 

18.6! 

5.0! 

800! 

! 

!  i 

55.7! 

18.6! 

1.6! 

! 

CITT  OF  SOUTH  POINT 

f  269981 

47! 3435 ! 

70.0! 

20.  C! 

5.0! 

500! 

! 

(  ! 

7C.0! 

20.0! 

1.5! 

• 

JO  ANN  NC6INNIS 

1568574 

5813A35! 

53.3! 

1  A.  7 ! 

5.0! 

700! 

! 

!  < 

58.0! 

18.7! 

1.6! 

! 

JOHN  J.D. 

1607315 

5113*351 

52.2! 

22.  C! 

7.0! 

800! 

! 

!  ! 

52.2! 

22.  C! 

1.5! 

» 

KEN  J 

1551785 

3613*36! 

56.0! 

18.6! 

—  ! 

800! 

1 

!  ! 

56.0! 

18.61 

5.0! 

! 

LITTLE  JOE 

! 252C62 

3413*35! 

35.5! 

18.0! 

5.6! 

600! 

! 

!  ! 

35.5! 

18. C! 

1.8! 

! 

NAC  NCGINN2S 

! 284446 

76*3*36! 

63.7! 

23.5! 

6.8! 

760! 

! 

!  ! 

66.0! 

23.5! 

6.0! 

i 

SUSAN  E 

!64C9'/7 

3613*36! 

56.0! 

18.6! 

—  ! 

scoi 

! 

!  ! 

56.0! 

18.61 

5.0! 

! 

THE  STREAKER 

1558171 

2113*35! 

37.0! 

10.  C! 

2.9! 

73! 

1 

!  t 

37.0! 

10.0! 

1.0! 

! 

VIVIAN  PC  SINNIS 

1577834 

35! 3  A  36 1 

50.0! 

16.5! 

5.0! 

500! 

( 

!  ! 

50. 0! 

18.5! 

1.5! 

! 

VILLI  AN  B 

1561219 

3713A35! 

56.0! 

18.6! 

5.0! 

8001 

! 

!  ! 

56.0! 

18.6! 

1.6! 

1 

ABN  5 

I  - - - 

72414*40! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

ABN  7 

!  - 

72414*40! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

BC  6C4 

! 518482 

816*4*41  ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

BC  640 

*  294  21  4 

85614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.61 

! 

AC  «*1 

1294215 

856 ! 4A41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

BC  643 

1294217 

656! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  1 

1 

!  ! 

1 75.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

CI.EREPONT 

1257759 

2  7! 4f  46! 

68. 1! 

19.1! 

2.0! 

! 

! 

!  ! 

68.1! 

19.1! 

1.0! 

! 

NO  48C 

I  - 

14614*43! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

! 

! 

!  ! 

10C.0! 

26.  C! 

1.1! 

; 

NO  484 

!  . 

14614*43! 

10C.0! 

26.0! 

6.2! 

-  i 

1 

!  ! 

100.0! 

26. C! 

1.1! 

1 

Of  254 

j  28861  1 

640 ! 4*40 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

-  i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

i 

OR  275 

1285450 

64014*40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

! 

! 

1  ! 

195.01 

35.  Cl 

1.5! 

I 

ALLIED  CHENICAL  NO 

35  1258812 

4351 5A71 f 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

! 

! 

(  ( 

175.1! 

26.1! 

2.5! 

! 

ALLIED  CHENICAL  NO 

36  1267911 

38615*71! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

2.5! 

! 

BETH 

!  - 

54115A70! 

195.0! 

35. Cl 

8.5! 

-  ! 

! 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

IB I  966 

1018655 

896! 5A70! 

18C.0! 

50. C! 

9.0! 

-  ; 

! 

! 

(  1 

1  ! 

IflC.O! 

! 

50.C! 

! 

2.0! 

! 

i 

! 

(28)  PCKENZ1E  OREDSINS  CONRAN! Y 

!  1 

!  ! 

I 

I 

1 

! 

J 

! 

! 

ANN 

12562*6 

17I3A35! 

42.0! 

13.61 

3.5! 

500! 

! 

!  ! 

42.0! 

13.6! 

2.5! 

! 

FRED  R.  NCKENZIE 

1062346 

46! 3*36 t 

46.2! 

20. C! 

3.9! 

650! 

1 

(  ! 

46.2! 

20.  Cl 

3.7! 

! 

KANGAROO 

1225347 

44! 3»35 I 

55.1! 

20.3! 

3.6! 

750! 

! 

!  ! 

55.1! 

20.3! 

3.8! 

1 

NCKENZIE  781 

10014*43! 

104.0! 

29.0! 

7.5! 

-  1 

1 

!  1 

104.0! 

29. C! 

1.0! 

! 

NO  1 

6414*43! 

100.0! 

26.C! 

6.5! 

-  ! 

I 

I  ! 

IOC, 01 

26.  C! 

1.5! 

! 

PONTOON  BARSC 

1  - --- 

10014*44! 

64.0! 

30. C! 

4.0! 

-  I 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

64.0! 

! 

30. C! 

! 

1.0! 

! 

J 

t 

! 

(16)  PCKENZ1E  SERVICE  CO./  IN!C. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

l 

PHILIP 

1261823 

‘ 3613*36! 

57.6! 

17.0! 

6.71 

5001 

! 

1  ! 

1  f 

57.6! 

! 

17.0! 

! 

6.7! 

! 

! 

! 

I 

(33)  PCKINLEY/  BRADLEY/  SR.  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NASCOT 

1237780 

1 1 13*35 1 

39.9! 

12.8! 

4.61 

134! 

1 

!  ! 

42.0! 

12.8! 

4.6! 

! 

NCK  26 

]  ...... 

50014*43  ( 

1 2  C  •  01 

30. C! 

7.0! 

-  1 

I 

!  ! 

12C.0! 

30-0! 

1.5! 

! 

JVTCC!  OIPENSIONS  ! DRAFT!  ! CAPACITY 

NET  !CODE!LENCTH!BADTH!  !  ! 

REGIS"!****!  RC6.  I  NEC. (LOAD-!  !  CARSO 

TER  S  SEE!//////!/////!  ED  t  !//////// 

TON-  {PACE!  OVER-OVER-!/////!  HORSE!  PASS- 
NA6E  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  ROVER!  ENSERS 


i  t 

!  I 

!  i 

(6!3A36) 
!  ! 


!  I 
!  ! 
!  ( 

51.3!  19.2! 

51.3!  18.2! 
!  ! 
!  ( 
!  ! 
!  ! 


HXCH-  I  (VESSEL 

EST  !  CARSO  HANDLINS  !S  ! ORERAT INS 
FIXED  !  EQUZRNENT  JTC!  BASE 

POINT  I  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

(LISHT) !//////////////// | TD I ////////// 
(FEET)!  LINE" 2  !EEl  LINE-2 


27,0! NONE 
! 


!LA  HOR6AN 
!  CITT 


24.0! NONE 
! 

26.0! NONE 
! 

24. C! NONE 
! 

23.0! NONE 
! 

28.0! NONE 
! 


(CH  SOUTH 
!  POINT 
!0H  CINCINNATI 
! 

(CH  SOUTH 
!  POINT 
!  CH  SOUTH 
!  POINT 
!KT  CATLETTS- 
!  BURS 


-  ! 

27.31N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

i 

1975 

-  j 

28 .5 ! NONE 

!om 

VHEELERS-  ! 

1979 

-  | 

! 

! 

GURS  ! 

•  « 

25.6 ! NONE 

!CH 

SOUTH  ! 

1979 

-  j 

i 

! 

POINT  ! 

-  | 

21 . 0  *!  NONE 

!  OH 

SOUTH  ! 

1944 

! 

! 

POINT  ! 

-  1 

26.0! NONE 

•CM 

j 

CINCINNATI! 

■ 

1961 

25.6!  NONE 

!0H 

SOUTN  ! 

1981 

! 

! 

POINT  ! 

12 .0 ! NONE 

!  OH 

SOUTH  ! 

1972 

! 

! 

POINT  ! 

26.0! NONE 

!0H 

HAVERHILL  ! 

i 

1976 

-  1 

28.C! NONE 

!0H 

SOUTH  ! 

1974 

-  j 

! 

! 

POINT  ! 

1700! 

15.4! NONE 

!CH 

SOUTH  ! 

196! 

! 

! 

POINT  ! 

1700! 

15.41N0NE 

!0H 

SOUTH  ! 

1961 

! 

! 

POINT  ! 

1500! 

17.0! NONE 

!CH 

SOUTH  ! 

1961 

1 

I 

POINT  ! 

1497! 

17.0! NONE 

!CH 

SOUTN  ! 

1964 

-  J 

1 

! 

POINT  ! 

1497! 

17.0! NONE 

IOH 

SOUTH  ! 

1964 

( 

! 

POINT  1 

1497! 

17.0 !  NONE 

!0H 

SOUTH  ! 

1961 

! 

! 

PCIHI  I 

25! 

13. OIPIES CL/ELECTRIC 

!CM 

SOUTH  1 

1949 

-  | 

(CONVEYOR 

! 

POINT  ! 

400! 

9.1 (NONE 

!0H 

SOUTH  1 

1937 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

400! 

9.1!  NONE 
• 

!  OH 
l 

SOUTH  ! 

POINT  ! 

1937 

1700! 

1 2. 9  j  NONE 

!*0H 

SOUTH  ! 

1962 

-  | 

! 

! 

POINT  ! 

1700! 

1 2. 9  !  NONE 

!  OH 

SOUTH  ! 

1962 

-  | 

1 

! 

POINT  1 

9C0I 

15.0! NONE 

J  OH 

SOUTH  ! 

1949 

! 

! 

POINT  ! 

735! 

15 .0! NONE 

!0H 

SOUTH  ! 

1954 

! 

1 

POINT  ! 

1350! 

14.5 !  DIESEL  PUNP 

!  0  H 

SOUTH  ! 

19J9 

-  t 

! 

! 

POINT  ! 

2000! 

14.0IPUNP 

!  OM 

SOUTH  ! 

1959 

! 

i 

! 

! 

i 

1 

J 

POINT  ! 

! 

i 

! 

! 

21.0! NONE 

! 

!  X  A 

i 

• 

! 

BURLINGTON! 

i 

1949 

’  ! 

26.O1N0NE 

!  X  A 

• 

BURLINGTON! 

i 

1980 

24. 0! NONE 

1 1 A 

BURLINGTON! 

i 

1969 

500! 

40.0 ! NONE 

1 IA 

BURLINGTON! 

■ 

1943 

175! 

40. 0 ! NONE 

!XA 

1 

■ 

BURLINGTON* 

■ 

1932 

100! 

! 

3.5 ! NONE 
! 

! 

1 1 A 
! 

1 

3LRLINCTCNI 

! 

! 

19?C 

! 

! 

! 

! 

25.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

!FL 

I 

! 

! 

! 

PENSACOLA  ! 

! 

! 

1951 

! 

! 

! 

! 

10.0! HONE 

! 

ITX 

1 

I 

NEDERLAND  ! 

| 

1938 

350! 

-  !  NONE 

Itx 

8EAUH0NT  { 

1964 

TEAR  ! 
GUILT  ! 
OR  l 
•  REBUILT  1 


tmt  i  -  osscumio*  or  vessels 


m 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  V 


ENGRl 

01  ST  I  OPERATOR 


VESSEL  HARE  AND  NUMBER 


{  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


IVTCCI  DIMENSIONS  1DRAFT! 

NET  ICCDE!LEHSTM|0»OTHI  ! 
REGIS-!****!  REG.  I  REG.1L0A0-! 

TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  1PAGE!  OVER“!OVER"! /////!  HORSE 
RASE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  MOVER 


CAPACITY!  HICK-  !  !  V  E  S  S  £  L  ! 

!  EST  |  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 
CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 

////////!  POINT  I  UNE-t  ! AO!  LINf-t  1 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////  1TD !//////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LlNC-2  ICC!  LINE-2  1 


! 

! 

(09)  PCLFAN  CONTRACTING  CO.  ! 

(CONTINUED)! 


SCO‘J  102 

I  - 

SCOW  105 

I  - 

SCOV  106 

!  . 

SCOW  107 

!  . 

SCOW  108 

! 

(16)  MCMILLAN,  JOHN  ft. 
TAMMY 

1 

SAWMILtl  CO. 
1507724 

TUPELO 

1604065 

SL  6 

|  - - 

MO  137 

!  - — 

NO  140 

t 

! 

(3?)  MCNAIR-BOICE,  INC.  ! 

D/B/A  ROGUE  RIVER  JET  8!AT$ 


CINTENIAL 

161C439 

I 

G.  UGOLORI DGE  ZI 

1934795 

1 

JOHN  ADAMS 

1954270 

LARRY  LUCAS 

1594263 

i 

PARADISE  BAR 

1 608 1 48 

RUEL  HAWKINS 

1535636 

1 

SADIE  ADAMS 

(687398 

TRUDY  D 

1934269 

t 

(33)  MEADOR,  I.  V., 

1 

MARINE  TRUNK, 

INC. 

! 

PAPA  EARL  ft 

1272321 

! 

1 

(33)  MEADOR,  CARL 

! 

1 

GLADYS  D 

1292306 

1 

(26)  MELONE  SERVICES,  INC. 

1 

I 

SCNO  1301 

1295944 

| 

1C  NO  1302 

1296253 

! 

1 

(30)  MlMPHIS  BARGE 

LINE,  INC. 

1 

■ ! 

SEBRING 

1534298 

I 

TS  85 

1287157 

I 

TS  87 

1267158 

I 

V  788 

100C043 

! 

■ 

(30)  MENPHIS  NARINE 

SERVICE, 

i 

! 

(INC. 

SlNCLAX R-ST.  LOUIS 

I256C14 

GLENN  D  54 

1265097 

LS  2005 

1537766 

LS  20C9 

1262597 

1 

SINCLAIR  7 

1262891 

1 

SINCLAIR  16 

1537765 

SS  2023 

1262756 

SS  2C24 

1262758 

1 

SS  23258 

1262757 

! 

■ 

(30)  MEMPHIS  QUEEN 

COMPANY 

i 

! 

! 

BELLE  CAROL 

151C498 

I 

CAPT.  JAKE 

1531797 

| 

ISLAND  PRINCESS 

1512663 

j 

ISLAND  QUEEN 

1656648 

LORAC 

1562419 

1 

MEMPHIS  QUEEN  XI 

1269760 

! 

! 

! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

382 14A46! 

! 

1 

; 

! 

i 

i 

i 

i 

—  ! 

i 

i 

! 

! 

3.5 ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

**72 

1  ! 

105.0! 

39. C! 

2.0! 

! 

38214A43! 

-  -  i 

—  ! 

9.5! 

1000! 

!  ! 

120.0! 

36.  Cl 

2.0! 

I 

-  ! 

3)2! 4 A43! 

—  1 

..  i 

9.5! 

-  1 

1000! 

!  ! 

12C.0! 

36.  C! 

2.0! 

! 

382I4A43! 

! 

—  ! 

9.5! 

-  | 

1000! 

!  ! 

12C.0! 

36.  C! 

2.0! 

t 

382! 4A43! 

—  ! 

..  I 

9.5! 

-  ! 

1000! 

!  ! 

1  ! 

i  i 

120. oi 

1 

36.  Cl 
! 

2.0! 

! 

• 

1 

I 

t 

! 

1 

i  i 

!  i 

1 1 ! 3A36! 

! 

27.5! 

I 

12.0! 

t 

! 

3.9! 

i 

( 

330! 

! 

!  ! 

27.5! 

12.0! 

3.9! 

! 

-  J 

6! 3A36! 

32.0! 

9.9! 

3.0! 

160! 

-  ! 

!  ! 

32.0! 

9.9! 

3.0! 

! 

-  | 

,1  8014A46! 

125.0! 

25. C! 

6.01 

280! 

!  ! 

125.0! 

25.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

3S014A46! 

128.0! 

32.0! 

8.0! 

700! 

'  !  ! 

128.0! 

32.  C! 

1.3! 

! 

-  ! 

35014A46! 

128.0! 

32.0! 

8.0! 

-  ! 

755! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

128.0! 

! 

j 

32. 0! 

i 

1.3! 

! 

! 

! 

! 

! 

■  j 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

SI1C11! 

! 

3C.0! 

! 

! 

11. C! 

I 

! 

1.0! 

! 

! 

1000! 

! 

i 

!  ! 

3C.0! 

11.0! 

.9! 

! 

42! 

5 !  1 C  1 1 ! 

32.0! 

11.0! 

1.0! 

1000! 

!  ! 

32.0! 

11.0! 

.9! 

1 

42! 

511011! 

37.5! 

12.2! 

2.5! 

500! 

!  ! 

37.5! 

12.2! 

2.0! 

! 

49! 

511811! 

42.5! 

11. C! 

1.0! 

720! 

-  ! 

!  ! 

42.5! 

11.0! 

.6! 

! 

63! 

5 ! 1C  11 ! 

32.0! 

11.5! 

1.0! 

500! 

-  f 

!  ! 

32.0! 

11.5! 

.9! 

! 

38! 

SUCH! 

4C.0! 

12. C! 

1.0! 

7501 

49! 

J  | 

4C.0! 

12. C! 

.6! 

! 

5118111 

43.0! 

13.01 

1.0! 

1000! 

!  ! 

43.0! 

13.0! 

.6! 

! 

63! 

5MC11I 

28.0! 

11.5! 

1.0! 

500! 

!  I 

!  ! 

1  1 

28.0! 

! 

! 

11.5! 

! 

.9! 

! 

1 

! 

1 

1 

411 

! 

! 

I  ! 

!  1 

1513*361 

I 

1 

42.5! 

! 

! 

15.5! 

! 

! 

5.5! 

I 

1 

4001 

! 

1 

1  ! 

!  1 

«  i 

42.5! 

1 

t 

15.5! 

! 

i 

5.5! 

! 

) 

! 

1 

■ 

10! 

! 

| 

i  i 

!  ! 

1221*01 1 

i 

! 

37.9! 

i 

! 

13. C! 

* 

! 

5.71 

1 

400! 

! 

!  ! 

!  ! 

37.9! 

13.  f! 

! 

■ 

5.7! 

! 

i 

I 

! 

■ 

! 

• 

>  i 

!  ! 

822! 5*71 ! 

! 

1 

195.0! 

i 

! 

35.0! 

l 

9.0! 

i 

1 

i 

! 

1400! 

!  S 

195.0! 

35. Cl 

1.3! 

! 

6222  3*71 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

1400! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

i 

i 

; 

i 

t 

i 

(  ! 
232! 3 A  36 1 

» 

85.0! 

! 

30.  C! 

! 

7.5! 

! 

1800! 

i 

!  ! 

85.0! 

30.0! 

5.0! 

! 

-  i 

170615*702 

295.0! 

52.5! 

13.0! 

4000! 

!  I 

295.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  i 

17*625*70! 

295.0! 

52.5! 

13.01 

-  ! 

4COol 

!  ! 

295.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

.  1 

91  * 2  5*702 

147.5! 

52.5! 

13.0! 

■  i 

2800*1 

!  ! 

!  ! 

147.5! 

i 

1 

52.5! 

i 

i 

2.0! 

! 

i 

! 

t 

-  ! 

« 

1 

i  * 

l  1 

20723*36! 

! 

114.3! 

i 

30.1! 

! 

11.6! 

i 

! 

3600! 

i 

j 

-  ; 

!  ! 

114.8! 

30.1! 

11.6! 

! 

-  2 

1301***62 

10C.0! 

26. C! 

6.9! 

-  ! 

4Coi 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 034  25*71  ! 

240.0! 

50.CI 

11.3! 

-  1 

3089! 

!  ! 

240.0? 

50.0! 

1.6! 

! 

-  s 

109325A71 2 

24C.O! 

50.0! 

12.0! 

32*  6 1 

!  ! 

24C.O! 

JO.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1120! 5*71 ! 

240.0! 

50.1! 

12.0! 

3538! 

!  ! 

24C.0! 

50.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 1ll  15*71 ! 

221.0! 

50.0! 

11.3! 

3278! 

!  ! 

221.0! 

50.0! 

1.6! 

■ 

•  i 

1279*5*71 2 

264.0! 

50.2! 

1C.6! 

2700 1 

!  ! 

264.0! 

50.2! 

1.5! 

l 

.  ; 

1279!  5 A  7 1 ! 

264.0! 

50. C! 

10.6! 

-  ! 

2700! 

!  ! 

264.0! 

50.  C! 

1.5! 

! 

-  i 

1 2 29 !  5 A  71  • 

264.0! 

50. C! 

10.6! 

2700 1 

i  i 

i  I 

t  i 

264.0! 

j 

50.C! 

i 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i  i 

!  ! 

25!  1*16! 

! 

6C.0! 

i 

12. C! 

! 

2.1! 

! 

80! 

i 

-  ! 

I  ! 

74.0! 

14. C! 

1.8! 

1 

85! 

'2011411 ! 

39.7! 

12. C! 

3.9! 

175! 

-  ! 

!  ! 

42.0! 

12.0! 

3.4! 

! 

17! 

1211*11 ! 

35.7! 

10. C! 

3.6! 

125! 

-  ! 

!  ! 

35.7! 

10.C! 

2.9! 

1 

40! 

99I1A11! 

85.0! 

26. C! 

5.6! 

8001 

-  ! 

!  ! 

100.0! 

36, C! 

5.1! 

1 

4C0! 

3711*11! 

63.9! 

16. C! 

9.2! 

350! 

-  ! 

f  ! 

63.9! 

16.0! 

9.2! 

! 

49! 

43 11  All ! 

64.8! 

26. Cl 

4.9J 

3601 

-  ! 

1  ! 

!  I 

!  ! 

75.0! 

! 

! 

36.  C! 

! 

4.41 

! 

! 

! 

! 

! 

308! 

! 

! 

8.0! NONE 
! 

17. S! NONE 

17 .5 InONE 
! 

17.5 ! NONE 

i 

1 7 . 5 i NONE 
! 

! 

! 

! 

23 .3 ! NONE 

i 

16.0! NONE 
! 

5 .0! NONE 


1 9.0! NONE 
! 
i 


6 • S ! NONE 
i 

6. si 

6.sInONE 

! 

6  .  S  !  NONE 
! 

6.5 ! NONE 
! 

6.5! NONE 
! 

6.  S ! NONE 
! 

6.5! NONE 
! 

! 

I 

! 

I 

17.0IN0NE 

! 


20.0! NONE 
! 

I 


17.8IPUMPS 
! 

17.6! PUMPS 

i 

i 
! 

! 

40. 0 ! NONE 
! 

20.0! DIESEL  PUMP 
l 

20.05DIESEL  PUMP 

j 

21 .oiotESEl  PUMP, 

! 0  3L  SIDESCOTTON 


41 .0 ! NONE 
! 

9. 0! NONE 

; 

is.oInone 

I 

15.0SN0NE 

{ 

is.oInone 

; 

is.oInone 

j 

is.oInone 

i 

18. ol NONE 
l 

is.oInone 

! 

j 

i 

! 

2S.0JN0NE 

! 

19.0' NONE 

i 

1 2.ol NONE 
! 

36.01N0NE 

! 

19.0! NONE 
! 

36.0! NONE 
! 

i 


!N0  CURTIS  BAY 
! 

1»0  BALTIMORE 
i 

|ND  BALTIMORE 
! 

!MD  BALTIMORE 
! 

!M0  BALTIMORE 
! 

! 

I 

! AL  STOCKTON 
! 

I AL  STOCKTON 

I 

! AL  STOCKTON 
! 

! AL  STOCKTON 
! 

! AL  STOCKTON 
! 

! 

! 

! 

! 

ICR  GOLD  BEACH 
! 

!GR  GOLD  BEACH 
! 

! OR  GOLD  BEACH 
I 

ICR  GOLD  BEACH 
! 

!0R  GOLD  BEACH 
! 

! Oft  COLO  REACH 
! 

!CR  GOLD  BEACH 
I 

! Oft  GCLD  BEACH 
! 

I 

! 

I 

I 

1TX  SAYTCVN 
I 
! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

!IL  JOLIET 
! 

!  IL  JOLIET 
! 

! 

! 

! 

! TN  MEMPHIS 
! 

!  TN  MEMPHIS 
! 

!TN  MEMPHIS 

j 

I TH  MEMPHIS 

TN  MEMPHIS 
YN  MEMPHIS 
TN  MEMPHIS 
TN  MEMPHIS 
T»i  MEMPHIS 
TN  MEMPHIS 
•TN  MEMPHIS 

i 

I  TN  MEMPHIS 

i 

!Th  MEMPHIS 


TN  MEMPHIS 
TN  MEMPHIS 
TN  MEMPHIS 
TN  PEM°H IS 
TN  MEMPHIS 
TN  MEMPHIS 


TEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 


1962  ! 

j 

1962  i 

j 

1964  i 

i 

1962  i 


1967  ! 
I 

1947  ! 

i 

1948  i 
! 

1937  ! 

; 

1947  i 


1978 

1988 

1975 

1978 

1978 

1967 

1985 

1975 


195E 


1963 


1964  ! 
! 

1964  ! 


1971 

1961 

1961 

1980 


!  1948  ! 

!  ! 

!  1953  ! 

j  t 

I  1945  I 

|  t 

!  1951  j 

!  ! 

!  1951  ! 

!  ! 

!  1945  ! 

i  ; 

i  1951  • 

!  ! 

!  1951  ! 

I  ; 

!  1951  I 

{  i 

i  i 

I  ! 

•  I 

!  1967  l 

!  ! 

!  1971  ! 

!  1968  ! 

I  ! 

!  1983  ! 

!  ! 

!  1975  ! 

1  ! 

I  1955  ! 

I  i 

!  ! 

!  1 
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ENGR! 

1  1VTCC1 

DIPENSIONS  1  DRAFT ! 

SCAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

C  S  S  f  L  ! 

! 

01  ST  I  OPERATOR 

1  NET  1C0DEI LENGTH! 0aDTH! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS 

OPERATING  ! 

1 

•!*««-!*•**! 

REG.  1 

REG.! 

.QAD-! 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

9UIPPEN1 

ITC !  RASE  ! 

TEAR  ! 

** 

!  COAST 

!  TER  1  SEE ! ////// l /////! 

ED  1 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER  1  GUARD 

1  TON-  1PAGE! 

0VER-10VEP-U////1 

HORSE 

PASS-  ! 

(LIGHT)!/////// /////////ITD1//////////I 

OR  i 

t  NUP8ER 

1  NASE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2  I 

•REBUILT! 

I 

1 

(30)  MEMPHIS  OUEEN  COPPANT  1 

I  1  I 

1  1  1 

!  1  ! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

f 

i 

1 

(CONTINUED) | 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

MEMPHIS  OUEEN  III 

I60506C 

1  59 1  IF  16 1 

104.0! 

28. C! 

5.9! 

1000 

-  | 

35.0! NONE 

1TN 

MEMPHIS  | 

1979  ! 

4 

1 

1  !  1 

119.0! 

38.0! 

5.4! 

4001 

1 

! 

I 

MEMPHIS  SHOWBOAT 

! 297336 

!  142I4A11 1 

104.01 

41.  C! 

2.3! 

- 

-  J 

33 .0! NONE 

!TN 

PEPPHIS  1 

1964  ! 

i 

1  !  1 

1  1  1 

104.0! 

! 

51.  C! 
i 

2.0! 

1 

599! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

(32)  PENARO  FUEL  1  SUPPLY  CO.l 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

I 

! 

! 

1 

! 

3io  n 

1 651537 

1  4913*361 

1 

—  1 

8.0! 

250 

-  j 

36.0INCPE 

!  L  A 

ABBEVILLE  I 

1 90 J  | 

! 

1  1  1 

51.4! 

20.1! 

6.0! 

-  j 

j 

! 

I 

PENARO  1 

1  - 

1  20415A70! 

12C. 0! 

30. C! 

7.0! 

- 

212! 

6.0IQIESCL 

PUPP 

I L  * 

A89EVILLE  1 

1972  1 

! 

1  1  1 

1 2C.01 

30. Cl 

3.0! 

-  j 

! 

1 

! 

MORGAN  6 

1  - 

1  0015*70! 

7C.0! 

24.  C! 

6.0! 

- 

179! 

6.0! DIESEL 

PUPP 

1 L  * 

ABBEVILLE  ! 

1963  ! 

! 

! 

1  1  1 

t  1  1 

7C.01 

1 

24. C! 

1 

1.0! 

I 

“  ! 

1 

i 

1 

I 

! 

! 

1 

(29)  PERAPCC  PARIHE  SHIPYARD/!  INC. 

1  !  1 

(  1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

ACT  H 

1277707 

1  2913*36? 

46.7! 

16. C! 

5.7! 

33C 

-  j 

20 . 0! NONE 

!  PO 

ST.  LOUIS  ! 

195E  1 

! 

1  !  1 

1  1  1 

46.7! 

1 

16. C! 

1 

5.0! 

! 

"  1 

! 

! 

I 

1 

! 

| 

(29)  PERCANTILC  BANK/ 

1 

TRUSTEE!  Of 

!  1  1 

1  1  1 

i 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

l 

| 

KATHRYN  ECKSTEIN  FOR  JOIN  PAUL 

1  1  1 

i 

1 

! 

! 

I 

I 

ECKSTEIN 

! 

1  1  1 

! 

! 

1 

1 

| 

I 

CC  3C1 8 

1594402 

!  1 020! 4*48! 

20G.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1500! 

14.91  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

197B  ! 

1 

1  1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

CC  3028 

1594403 

!  1 02014A48 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1970  1 

1 

1  1  1 

20C. 01 

35. Cl 

1.6! 

-  j 

1 

! 

! 

CC  3038 

1594404 

1  1C2014A48! 

2CC.0I 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1970  ! 

1 

!  !  ! 

2QC.0! 

35.01 

1.6! 

-  | 

1 

! 

! 

CC  3048 

1594405 

1  102014*481 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9SN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1970  ! 

1 

!  1  l 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

1 

1 

! 

SG  301 

1625355 

1  048  !  4 A48! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4 .9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

190C  1 

I 

! 

!  l  : 

1  1  ! 

195.01 

1 

35.0! 

1 

1.6! 

! 

•  ! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

(29)  PERCANTILE  SANK/ 

1 

TRUSTEE!  OF  RAT 

1  1  ! 

1  1  I 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

! 

1 

1 

| 

! 

1 

A.  ECKSTEIN  FOR 

RAYP0ND1A. 

1  !  1 

1 

1 

1 

1 

ECKSTEIN/  JR. 

1 

1  1  1 

I 

! 

1 

1 

! 

CC  3228 

1594423 

1  102014*481 

20C. Ot 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4 . 9  j  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1970  ! 

1 

1  1  1 

20c. 01 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

! 

CC  3238 

1594424 

!  102014*481 

20C.01 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

14. 9 1  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1970  ! 

1 

1  1  1 

!  1  1 

20C. 01 

1 

35. C! 

I 

1.6! 

! 

“  I 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

(29)  PERCANTILE  SANK/ 

1 

TRUSTEE!  OF  RAY 

!  1  I 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

| 

■ 

ECKSTEIN  FCR  CYNTHIA  CCISTEIN 

!  1  ! 

! 

! 

! 

1 

J 

CC  3139 

1594414 

1  1020! 4*46! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 4 . 9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1970  l 

1 

!  !  1 

20C. 0! 

35. Cl 

1.6! 

-  I 

1 

! 

I 

CC  31*8 

1594415 

1  102014*45! 

20C. 0! 

35.0! 

9.0* 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1978  ! 

1 

1  !  ! 

20C. 0! 

35.0! 

1.6! 

.  j 

! 

1 

! 

CC  3138 

1594416 

1  102014A48! 

200. 0! 

35. C! 

9, 0  J 

- 

1500! 

1 4 , 9 • NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1970  • 

1 

1  1  1 

20C. 01 

35. Cl 

1.6! 

-  j 

! 

1 

! 

CC  3168 

1594417 

I  102014*48! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14,9! NONE 

I  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1970  ! 

' 

1 

! 

1  !  ! 

1  1  1 

20C.01 

! 

35. Cl 

1 

1.6! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

,■ 

(29)  PERCANTILE  SANK/ 

! 

TRUSTEE!  OF  RAY 

1  !  ! 

!  1  ! 

I 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

4 

ECKSTEIN  FOR  JOANNE  ESPlR 

1  !  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

CC  3258 

1594426 

!  102014*451 

200.01 

35. C! 

9.01 

- 

1500! 

14,9  |  NONE 

!P0 

ST.  LOUtS  1 

1970  1 

» 

1 

I  t  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

I 

CC  3240 

1594427 

1  102014*481 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1970  ! 

I 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

•  | 

! 

! 

CC  3278 

1394428 

!  1 020 ! 4*40 1 

20C. 0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1500! 

1 4 .9} NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  > 

1978  ! 

I 

1  i  1 

20C. 01 

35. Cl 

1.6! 

.  j 

1 

1 

I 

CC  3338 

1394434 

i  1 020 1  4 A  48  f 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1  4 ,9  j  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1970  1 

1 

1  1  I 

200.01 

35. Cl 

1.6! 

-  | 

! 

! 

1 

SG  30f 

1623363 

1  84814A48I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14 • 9| NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1980  ! 

_ 

j 

1  1  1 

1  1  1 

195.0! 

1 

35.01 

1 

1.61 

1 

”  ! 

I 

! 

( 

1 

! 

! 

(29)  PERCANTILE  SANK/ 

TRUSTCc!  Of  RAY 

1  I  1 

1  !  1 

1 

1 

I 

I 

! 

1 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

ECKSTEIN  FOR  JOSEPH  ECKtTCIN 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

| 

CC  3039 

1594406 

1  1020! 4*461 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14,9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  1 

! 

I  !  1 

2CC.0I 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

! 

CC  3060 

1594407 

i  102014*481 

200.01 

35. C! 

9.01 

- 

1500! 

14  •  9| NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1978  1 

1 

1  !  1 

200.01 

35. C! 

1.6! 

.  | 

1 

! 

! 

CC  3078 

1594400 

1  1020! 4*431 

200.01 

35.  C! 

9.01 

- 

1500! 

1 4 . 9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

1 

-  { 

I 

! 

f 

CC  30SB 

1594409 

1  1 020 ! 4*45 ! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1500* 

14,9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1978  I 

f 

S 

1  1  ! 

1  1  1 

20C. 0! 

1 

35. C! 

1 

1.6! 

! 

i 

1 

1 

1 

t 

j 

1 

! 

» 

1 

» 

(29)  PERCANTILE  SANK/ 

! 

TRUSTEE!  OF  RAY 

I  «  1 

!  i  i 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

ECKSTEIN  FCR  NARY  KAY  E JKSTEIH 

!  1  1 

1 

! 

1 

i 

1 

i 

! 

PONAHAN 

! 

1  1  ! 

i 

! 

i 

1 

1 

1 

! 

! 

cc  3?se 

*594429 

!  102014*48! 

200.0! 

35.  C! 

9,0! 

-  j 

1500! 

14.9 ! NONE 

!P9 

ST.  LOUIS  l 

1970  ! 

» 

!  !  ! 

200.0* 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

CC  3290 

*1594430 

*1  1020!4A48i 

20C. 0! 

35. C! 

9.0* 

-  1 

1500! 

14.9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1970  * 

!  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6* 

i 

-  ! 

j 

! 

1 

CC  3300 

i 594431 

•  102014*451 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500* 

14 .9{ NONE 

!po 

ST.  LOUIS  ' 

1970  ! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6* 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

V  V  //  »t» 

1394432 

! 

2C..0! 

35. C: 

itC; 

-  i 

S500! 

U .  hOHt 

Spu 

SI.  LOUIS  * 

un  i 

! 

!  !  f 

2"C.O! 

35.  C! 

1.6! 

« 

-  1 

! 

! 

i 

SC  310 

1625364 

1  643*4*45! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1500! 

14,9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

1 

1  1  1 

i  i  i 

195.0! 

! 

35. C! 

1 

1.6* 

1 

! 

1 

-  ■ 

i 

I 

! 

t 

! 

! 

! 

(29)  PERCANTILE  SANK/ 

1 

TRUSTEE  1  OF  RAY 

!  !  1 

1  !  ! 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

ECKSTEIN  FOR  RAYMOND  A.! 

f  !  ! 

i 

i 

1 

* 

! 

1 

i 

1 

ECKSTEIN 

1 

i  1  ! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

CC  3218 

1394422 

!  102014A48J 

20c. oi 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500* 

14 . 9! NONE 

IPO 

SI.  LOUIS  ! 

1970  ! 

1 

!  !  1 

200. 0! 

35. C! 

1.6* 

1 

-  ! 

« 

1 

! 

! 

CC  3248 

1594425 

!  102014*48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

14.9*N0NC 

!  HO 

SI.  LOUIS  ! 

1978  ! 

1 

1 

I 

1  !  ! 

!  i  i 

1  !  ! 

20C. 0! 

1 

i 

35.  C! 

1 

1.6! 

j 

! 

! 

! 

-  ! 
j 
• 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 
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ENCM ! 

DISTl 

VCSSC..  name 

CRERATOR 

AMO  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

IV1CCI  DIMENSIONS  10RAFT! 
NET  ICODEllENCTH! 0VDTM}  ! 

IREGIS-!****!  NEC.  !  RCG.1L0AD-! 
7E*  1  SEE  1  //7///1  /////!  ED  1 

TON-  IMAGE  I  OVER-JCVCR- !/////! 
NACC  1  IV  i  AU  !  ALL  1UCHT! 

(CAPACITY!  MICH*  !  !  V  E  S  S  E  L  1 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

!  CA»GO  !  nut  !  E9UIMEHT  1 TC2  3ASE  ! 

!////////!  NOINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  I 

HORSE!  MASS-  !  (LIGHT )! ///A////////////! TD! ////////// I 
MOVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2  1* 

! 

1 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

REBUILT! 

(29)  MERCHANT 

CRAIN  4 

1 

i 

i 

1  1 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

!  ! 

!  ! 

1  i 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

TtANSRORTATION,  INC. 

! 

1  1 

1 

1 

i  i 

i 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

] 

1 

1  * ! 

! 

1 

! 

A*  10*8 

•633259 

74  31  4A Alt 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

!  1691! 

13.0INCNE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  ! 

| 

1  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

i  -  ! 

I 

I 

! 

! 

At  1018 

1633260 

74  3! 4A481 

2CC.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

!  16911 

18.0 !  NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  ! 

i 

1  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.61 

!  -  ! 

! 

! 

! 

1 

ce  ac 

! 566627 

84914A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

t  1522! 

18 .0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975  ! 

! 

t  t 

195.0! 

35.01 

1.6! 

!  -  1 

1 

! 

t 

! 

OS  5 

1551855 

69314*411 

195.0! 

35. 01 

9.0! 

- 

!  1528! 

18.0INCNE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1973  ! 

! 

i  i 

195. C! 

35. C! 

1.6! 

!  *  ! 

1 

1 

! 

! 

OS  7 

•551857 

69314*4li 

19J.0! 

35.01 

9.0! 

- 

!  1 525  i 

1 8.0! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

! 

OS  10 

1551660 

69314*481 

195.0! 

n.cj 

9.01 

- 

!  1528! 

1 8 . 0 ( NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1973  1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

t  •  6  1 

!  -  ! 

! 

i 

! 

i 

OS  118 

! 5SC 173 

72414*481 

195.0! 

3>«C! 

9.0! 

- 

!  1678! 

20. 0 ! NON t 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1974  j 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.61 

!  -  ! 

! 

l 

1 

1 

01  138 

156C175 

72414*411 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

!  1676! 

20.0 ! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  1 

1974  J 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

! 

OS  138 

1576313 

73414*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1664! 

20.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUTS  ! 

1976  ! 

| 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

1  -  ! 

! 

1 

I 

! 

H  201 

1576385 

7C014A4SI 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1  8.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIC  ! 

1977  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.61 

1  -  ! 

! 

! 

! 

! 

H  202 

!  5  76  366 

7C0I4A4S! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  15C0! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  J 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

! 

! 

H  203 

1576387 

70014*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

18 .0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ( 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.61 

!  -  ! 

I 

! 

! 

! 

H  203 

1376389 

7CC14A481 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 8 .01  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  l 

! 

!  1 

195. A! 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

| 

i 

1 

! 

H  206 

1574390 

7C0! 4*46! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

!  1500! 

18.0 !  NONE 

ipo 

ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

S 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

i 

! 

1 

H  1028 

•576367 

7C014A45! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1645! 

18 .0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

i 

! 

t 

K  1038 

1574366 

74314*48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

(  1645! 

1 8 . 0 1  NONE 

\*0 

ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

1 

! 

H  1046 

1576369 

74314*48! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

* 

!  1645! 

1 8 . 0  j  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

j 

K  1058 

1574370 

74314*45! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  t 

197  7  j 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  I 

! 

! 

1 

! 

M  iote 

1574371 

74314*411 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

!  1645! 

1 6.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

! 

1  ! 

20C.0! 

35.01 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

i 

; 

M  1078 

1576372 

74314*48! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

18.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1977  ! 

1 

!  1 

20C.0! 

35.01 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

1 

N  1208 

1555476 

74314A45! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  16451 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

! 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

I 

H  1218 

1555477 

74314*48! 

2CO.O! 

35.0! 

9.0! 

• 

!  1645! 

16. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1977  ! 

I 

1  i 

20C.0! 

25.0! 

1.6! 

I  -  ! 

I 

I 

! 

! 

N  1228 

1585478 

74314*41! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  I645t 

15.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

! 

1  1 

20C.0I 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

I 

! 

I 

! 

H  1238 

1585479 

74314*45! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

1  8 . 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  J 

1977  1 

! 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  * 

1 

! 

I 

! 

H  12*E 

1585566 

74314*41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i  1 6^5  i 

18.0! NONE 

!  MO 

5T .  LOUIS  I 

1977  | 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

I 

! 

! 

M  1250 

•515567 

74314*481 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

16.01N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

1 

1  ] 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

2 

1 

! 

H  1268 

1585568 

74314*48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

13.0! fcCME 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

197?  ! 

i 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

1  -  • 

! 

I 

1 

! 

H  127e 

1555569 

74314A41! 

2CC.01 

35.0! 

9.01 

- 

!  1645! 

16 .01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

1 

!  ( 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

1 

1 

H  1268 

1555570 

74314*481 

230. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1645! 

16 .0 !  NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

I 

1  ! 

2CC.3! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

1 

1 

H  13CE 

•555572 

74314*48! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1645! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  J 

1 

i  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

h  me 

*585573 

74314*48! 

200.0! 

35.0! 

9.  C! 

- 

!  1645! 

1  5.0f NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1977  1 

1 

1  1 

200. 0! 

35.01 

1.61 

I  -  ! 

! 

! 

1 

{ 

H  13AE 

15*5576 

7431 4 A48 1 

2C0.0! 

35. C! 

9.0t 

- 

!  1645! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  • 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

1 

IC  81C1 

1631585 

88814*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1518! 

18 . 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  I 

1981  1 

I 

t  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

l 

! 

IC  81C5 

1631589 

88814*41! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

!  1515! 

1  5.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  ! 

1 

1  1 

195. C! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

; 

! 

1 

1 

IC  81C2R 

1631586 

88814*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1518! 

16.0 j  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981  • 

1 

1  1 

195.0! 

75. C! 

i.6: 

!  -  ! 

1 

i 

l 

i 

IC  8 \C35 

1631587 

£47! 4*461 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1687! 

18.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  i 

19«1  > 

i 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

i 

! 

! 

! 

IC  81CA5 

i 631588 

94714A48I 

230. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1667! 

16.0SNONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  • 

I 

1  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

j 

! 

i 

i 

%  A01 

1586382 

70014*48! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

15.0! hOHE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

I 

! 

! 

i 

K  A02 

1588383 

70014A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

!  1500! 

18 .01  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978  ! 

i 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

I 

) 

K  403 

1 518364 

70014A48I 

19$. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1 8 . 0 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

t 

! 

K  404 

1  588868 

!  7C014A48J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1500! 

18.0! NOME 

IMO 

ST.  LOUIS  i 

1976  1 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I  -  ! 

I 

! 

! 

! 

K  405 

1518695 

1  7C014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1500! 

1 8 . oi NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

1 

•  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

1 

! 

i 

K  406 

1588496 

1  70014*48! 

195.0! 

35. Of 

9.0! 

- 

t  1500! 

18.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1976  *! 

i 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

I 

1 

K  407 

•558497 

1  70014*451 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

(  150C! 

16 .0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  J 

> 

1  !  1 

195.0! 

55.0! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

• 

1 

! 

It  409 

•588699 

1  7C014A45! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  15CC! 

15.0UOKE 

IMO 

ST.  LOUIS  i 

197f  ! 

i 

!  *  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

i 

j 

K  41C 

j  558700 

1  70014*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

15.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

i 

■  j  j 

Al 

H  *  t 

l.i! 

i  -  « 

1 

• 

| 

i 

K  411 

1589707 

1  70014A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1500! 

15 .0! NONE 

iMO 

ST.  LOUIS  j 

1976  ‘ 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

j 

! 

K  JtU 

1589815 

1  70014*45! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

1  $  .  0 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978  f 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

I 

J 

! 

*  413 

I59CC51 

1  70014*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1500! 

18.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1976  ! 

1 

1  I  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i  -  ! 

I 

! 

! 

j 

*.  414 

159C461 

1  70014*48' 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1500! 

18.0! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  1 

1976  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

1 

r  3018 

1  588266 

1  91714*461 

200. 0! 

35.01 

12.01 

- 

!  1645! 

18.0! NONE 

•MO 

ST.  LOUIS  • 

1977  ! 

1 

!  1  1 

20C.C! 

15.0! 

1.9! 

!  -  ! 

» 

! 

I 

i 

<  3028 

1518367 

1  9 1 7 i 4*  48 i 

2CO.O! 

35.0! 

12.0! 

- 

!  1645! 

1 6 . 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1977  i 

! 

!  1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

» 

! 

! 

r,  3036 

•518365 

!  91714*481 

200. 0! 

35.  C! 

12.0! 

- 

1  1645! 

1 8 .0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

I 

1  !  1 

2CC.C! 

35. C! 

1.9! 

I  -  ! 

i 

! 

! 

! 

t  3048 

! ' *8369 

1  9*  ** •  4*48 ! 

2CC.0! 

35.01 

12.0! 

- 

!  1645! 

13.0! NONE 

JMO 

ST.  LOUIS  I 

1977  ! 

1 

I 

3 

1  /  ! 

1  !  ! 

1  I  ! 

200.0! 

35.0! 

! 

! 

1.9! 

1 

! 

!  -  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

j 

i 

1 

i 

j 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCAXPTION  or  VESSELS 


cnsri 

•  1STI  0««ATO* 

VESSEL  NAME  AS9  NUK8E* 

1  (OAST 

1  SUAtD 

1  AUW9C* 

1VTCCI  DIPENSICNS  JONAH! 
NET  ICOOElLENCTMltADTHl  * 

•  E6IS-I«*«*1  NCC.  I  tEC.lLOAO-l 
TEN  I  SEEI//////1/////I  ED  1 
TON-  1  PACE!  OVEN-10VIN-1/////1 
MACE  1  IV  !  ALL  1  ALL  ILIChT] 

HARACmi  HUH-  |  1  VI  !  1  ll  !  1 

t  t  EST  !  CARGO  HAVSURG  13  !0*Ci>«tJN5  I  i 

!  CARGO  !  MU,  1  CGU1RHCKT  1TC!  RASE  1  YEAR  1 

Ullllim  ROIHT  t  UNt-1  HOI  LJ.RJ-!  1  SUllt  1 

HORSE!  RASS-  ICLI5Ht)l//////A/////////!I0l/A//A/AAAAI  OR  I 

ROUE  R 1  CAGE  AS  !  tfEUH  Uxt-E  ICC!  LUl-1  iRACIUKtl 

(29)  nCKCHANT  CKAIN  t 

! 

1 

1 

!  1 

1  1 

!  1 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

J 

1 

1 

J 

i 

1 

1 

1 

mNSPOPTATICK#  INC. 

1 

1  1 

l 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

(CONTINUED) 

( 

S  1 

1 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

K  3051 

138(370 

917J4A48I 

20C.0I 

35.01 

12.01 

1645! 

15.0! NOSE 

IPO 

ST.  LOUIS  t 

1977  } 

1 

1  I 

20C.01 

35. Cl 

1.91 

-  I 

1 

l 

1 

1 

K  3090 

1506374 

91714A48! 

20C.01 

35. C! 

12.0! 

“ 

1645! 

19.0! NONE 

!*9 

SI.  LOUIS  1 

1977  E 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

l 

! 

K  3101 

1581375 

91714A481 

200.01 

33. Cl 

12.0! 

- 

1645! 

10.0! NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  1 

197?  i 

1 

1  1 

200.01 

33. Cl 

1.91 

-  1 

! 

1 

1 

t 

K  3120 

1381377 

91 71 4A  48! 

20C.01 

35.01 

12.01 

- 

1645! 

13.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

19?7  I 

1 

!  ! 

200.0) 

3$. Cl 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

1 

t 

K  3130 

1500378 

91714A4S! 

200.01 

33. Cl 

12.0! 

- 

16451 

15.0IN0NC 

JFO 

ST.  LOUIS  1 

1977  1 

1 

t  1 

200.01 

35. C! 

1.91 

-  1 

t 

! 

1 

! 

K  3149 

1506379 

917J4A46! 

2CC.C1 

33.  C! 

12.01 

16451 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1977  1 

1 

!  i 

200.01 

35.01 

1.91 

-  1 

< 

1 

1 

1 

X  3151 

1358380 

917I4A40! 

2QC.0! 

35.  Cl 

12*0! 

- 

16451 

1 0 . oi NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

197?  1 

1 

!  1 

200.01 

33.01 

1.9| 

-  1 

I 

I 

1 

1 

K  3U0 

1381381 

917I4A40I 

2CC.0I 

35. Cl 

12.0! 

1645! 

18,01  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1977  1 

| 

1  ! 

200.01 

35. Cl 

1.91 

-  1 

i 

1 

l 

1 

NIC  401 

1424364 

70014A48! 

195.01 

33. Cl 

11.0! 

m 

1407! 

18.0! NONE 

fNO 

ST.  LOUIS  1 

me  i 

| 

!  1 

191.01 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

1 

1 

I 

i 

JU€  6C2 

1626563 

70014A48I 

195.01 

35.  Cl 

11.01 

- 

14871 

10.01  NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  1 

190C  1 

I 

!  ! 

195.01 

35.01 

1.61 

-  1 

I 

1 

1 

1 

PAC  403 

1626366 

700I4A46! 

193.01 

33. Cl 

11.01 

- 

14071 

18.01  NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  1 

me  i 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.81 

-  1 

1 

1 

1 

s 

MC  404 

1626567 

7C014A481 

195.01 

35.  Cl 

11.0! 

- 

14871 

18.01  NONE 

t  no 

ST.  LOUIS  1 

1900  1 

| 

1  1 

195.01 

33. Cl 

1.81 

-  1 

! 

! 

1 

1 

MAC  405 

1624368 

700I4A46I 

193.0! 

35. Cl 

11.01 

- 

14671 

10. 01  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

me  i 

1 

1  t 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  | 

1 

! 

1 

i 

PAC  404 

1624369 

7001 4A48 1 

193.0! 

33. Cl 

11.0! 

- 

1  407  1 

10.01  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

me  t 

1 

!  1 

195.01 

35. Cl 

t .  8 1 

-  1 

I 

1 

1 

PAC  407 

1424570 

7G314A481 

193.0! 

35.  C! 

11.0! 

- 

1467! 

10.01  NONE 

IPO 

ST.  LOUX* 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.61 

-  1 

I 

1 

NAC  404 

1624371 

700144451 

193. Ot 

33.01 

11.0! 

- 

14871 

1 0 . 0  1  NONE 

!P0 

ST.  LOUS' 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.81 

-  1 

I 

1 

NAC  409 

1624572 

7CO14A40I 

195.01 

35.01 

11.01 

“ 

1487! 

18.01  NONE 

IPO 

sr 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.01 

-  1 

1 

1 

NAC  410 

1620573 

700144481 

195.01 

35.  C! 

11.0! 

- 

1407! 

18*01  NONE 

!»0 

st 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  I 

1 

! 

*AC  411 

1424574 

7C0I44441 

193.01 

35. C! 

11.0! 

- 

14871 

18.31  NONE 

IPO 

ST.  Jk 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.01 

-  I 

| 

! 

t 

NAC  412 

1624575 

7C014A48I 

195.01 

35.  C! 

11.01 

1407! 

16.3IN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

U 

| 

1  1 

195. 01 

35. C! 

1.01 

-  f 

i 

1 

1 

NAC  413 

1420576 

700(44481 

195.01 

35. Cl 

11.0! 

- 

14071 

18. C! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

NAC  414 

1624577 

7C0I44481 

195.0! 

55. Cl 

11.  C! 

- 

14071 

10 .0! rfCNE 

"C 

me  ■ 

l 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

I 

X.VC  415 

1626578 

7C014448I 

195.01 

33. C! 

11.0! 

- 

1407! 

18.01U0NE 

A.  J 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.01 

-  1 

1 

. 

NAC  614 

1626579 

700144481 

195.0! 

35.01 

11.0! 

- 

1487! 

10.OINONE 

ST.  LOU'S  * 

n  « 

1 

!  '  1 

195.01 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

t 

NAC  417 

1626580 

700144481 

195.01 

35. C! 

11. C! 

- 

1487! 

13.31  NONE 

<T.  LOUIS  1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  1 

1 

1 

A 

NAC  418 

1626581 

700144401 

195.01 

35. Cl 

11.0! 

- 

1407! 

10.01  NONE 

*CUIS  1 

i960 

1 

(  ! 

195.0! 

35.01 

1.0! 

-  1 

! 

! 

1 

NAC  419 

1026502 

70014448! 

195.01 

35. C! 

11.01 

- 

1407! 

18.3IN0NE 

'UI s  * 

1 

1 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.8! 

-  1 

1 

i 

NAC  620 

1626583 

7C014448! 

195.0! 

35. C! 

11. C! 

- 

1487! 

13.3! NONE 

!» 

•1, 

*  * 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

t 

NAC  021 

1626304 

7C0144461 

195.01 

33. C! 

9.0! 

- 

1407! 

Is. 0! NONE 

IPO 

ST.  LOUii 

! 

t  ( 

195.01 

35. C! 

1.01 

-  1 

! 

1 

» 

NAC  622 

1426555 

7C0I4A4M 

195.01 

35. Cl 

9.01 

14371 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1 

1  t 

195.01 

35.01 

1.01 

-  1 

I 

I 

1 

NAC  623 

1626506 

700144401 

1«5.0I 

33. Cl 

9.01 

- 

14071 

18.01  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.01 

-  | 

1 

1 

1 

NAC  424 

1426587 

700I4A48I 

195.01 

35. C! 

9.01 

» 

14071 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1901 

1 

!  1 

195.01 

35.01 

1.01 

-  i 

I 

l 

1 

I 

NAC  625 

1626388 

7C0I4A48I 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

14571 

18.9IN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1901  1 

1 

>  1 

195.01 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

1 

J 

1 

! 

NAC  626 

1636656 

700144481 

195.0! 

35. Cl 

11.01 

“ 

1467! 

19.01  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1901  1 

I 

!  1 

1V5.01 

35. Cl 

1.71 

-  ! 

1 

I 

1 

I 

NAC  427 

1636457 

7C01444AI 

193.01 

35. Cl 

11.0! 

- 

1487! 

1 6  *  01  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1911  1 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.71 

-  1 

1 

1 

1 

NAC  628 

1436658 

7001 44451 

195.01 

35. Cl 

11.0! 

“ 

14871 

18.01  NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  1 

1901 

1 

!  1 

195.01 

35. Cl 

1,71 

-  1 

1 

1 

1 

NAC  629 

1636659 

7COI4440! 

193.0! 

35. Cl 

11.01 

- 

1487! 

16.O1N0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1901 

! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.7! 

-  1 

1 

1 

1 

NAC  630 

!63'<06O 

700144451 

195.0! 

35. Cl 

11.0! 

1407! 

15.0!  NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  1 

1981 

| 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

J 

NAC  431 

1636661 

7C014A481 

195.0! 

35. Cl 

11.0! 

“ 

14871 

18.0!  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

i 

1 

1 

NAC  432 

1636662 

700144481 

195.0! 

35. Cl 

11.01 

- 

1487! 

U.oiNQNE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1901 

! 

!  1 

195  0! 

35.  C! 

1.7! 

-  i 

t 

1 

I 

NAC  633 

1636663 

70014448! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

- 

140  ?i 

13.0! NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

1981 

1 

;  j 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

NAC  4*4 

1636664 

700144481 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

- 

1487! 

18.0! NONE 

!P9 

ST.  LOUIS  1 

1981 

i 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  i 

! 

i 

! 

NAC  635 

1034465 

7C0 !  4448 1 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

1 407  j 

13.3! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

19J1 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

J 

NAC  636 

1436666 

7C014A48! 

195.0! 

35. C! 

11.01 

- 

1487! 

15 .0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1901 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ; 

i 

i 

1 

NAC  637 

16)404/ 

/UUl444oi 

1-5.0! 

35. C! 

>  i  •  <J  s 

14“  7? 

*  >.*  .  V  i  IRVIH 

*rs 

!9J! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

NAC  638 

1636465 

70014448! 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

“ 

1487! 

13.0! NONE 

IPO 

$T.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

i 

1 

NAC  639 

1636649 

70014445! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

1487! 

18 .0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1901 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

NAC  640 

1656670 

7CO14440! 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

“ 

1487! 

18.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

!  ' 

<95.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ; 

{ 

! 

! 

NAC  641 

1636071 

700! 4448' 

««.0! 

35. C! 

11.0! 

- 

1487! 

18 ,0! NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  1 

1941 

* 

i  I 

/  ,.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  • 

i 

1 

! 

NAC  642 

1508302 

70014445' 

'  15.0! 

35. Cl 

11.0! 

• 

1407! 

u.oiNCNf 

!P0 

ST.  LCUIS  ! 

1901 

1 

i  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

1 

-  ! 

■ 

J 

NAC  2C1P 

1623760 

74314448! 

29C.01 

35. C! 

9.0! 

• 

16<1! 

18.0 ! NONE 

!F0 

SI.  LOUIS  1 

190C 

! 

!  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

NAC  2020 

1623761 

743144401 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

18. 0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  i 

me 

1  . 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

! 

NAC  2C3B 

1623767 

743144481 

20C.0J 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

1J.0JN0NE 

IPO 

5T.  LOUIS  ! 

me 

! 

!  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

“  ! 

• 

! 

! 

NAC  2C48 

1623763 

743J44481 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

13. OINONE 

JKO 

ST.  LOUIS  ! 

1980 

1 

1 

I 

•  1 

!  1 

!  1 

20C.9! 

! 

35. C! 
{ 

i 

1.6! 

i 

i 

-  ! 
j 

i 

; 

i 

! 

l 

! 

i 

! 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

or  v 

ESSELS 

565 

- 

ENCM 

JVTCC! 

•(PENSIONS  ID'AFTI 

(CAPACITY! 

MI6N-  I 

!  V 

1  S  S  £  L  1 

! 

•  1ST  1  OPERATOR 

NET  ICCDEUENCTHlBRDTN! 

1 

! 

! 

ESI  !  CASCO  HANDLING 

!  S  10PCSATINC  1 

! 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  l 

1 //////// I 

POINT  !  LXNI-1 

1  AO! 

LXNI-1  I 

BUILT  1 

VESSEL  NM[  AM*  NUMBER 

!  CUARD 

TON-  1PASE1 

OVE*-!OVEP-!/////l 

HORSI 

I 

pass-  ulicht)  j mtmmmm i to! tun/ tun 

OR  ! 

1  NUM8C* 

PACE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1LI6HT! 

MOVES! 

ENSEMS  ) 

(FEET)!  LINE-2 

tm 

LINC-2  ! *RCOUILT I 

(29)  PE*CM ANT  CRAIN  t 

1 

1 

! 

i  1 

i  t 

! 

I 

1 

! 

1 

1 

l 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

l 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION,  INC. 

1  ! 

1 

! 

1 

I 

2 

i 

i 

! 

(CONTINUED  1 

1  1 

1 

I 

1 

! 

i 

! 

! 

PAC  205e 

16237*4 

743 1 4A481 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1651! 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

— 

I 

i  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

t 

1 

! 

MAC  2C6E 

1623765 

743I4A451 

20C.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1651! 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1 9* C  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

■j 

PAC  207B 

162376* 

74  3  1 4 A  4  8 1 

2CC.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

1 8 . 0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  t 

198C  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.61 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

PAC  2006 

1*237*7 

74314A481 

20C.01 

35.  C! 

9.01 

- 

1651! 

1  5.01  NONE 

1  MO 

SI.  LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.  CJ 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

PAC  2096 

1*237*6 

74314A481 

20C.0I 

35. C! 

9.01 

• 

1*51! 

1 8 .0 1  NONE 

IPO 

ST.  LOUTS  ! 

1 9?C  I 

I 

1  I 

200.01 

35. C! 

1.41 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

PNC  2108 

1*237*9 

74314A481 

20C.0I 

35.01 

9.01 

- 

1651! 

18.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

198C  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

PAC  2116 

1623770 

74  3 1 4 A  48 1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1651! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

I960  ! 

1 

1  1 

20C.0I 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

! 

! 

MAC  2126 

1623771 

74314A46! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

18.01NCNC 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1980  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

1 

I 

* 

PAC  2156 

1623772 

HJIUMI 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

13.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1 9? C  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

■  « 

! 

1 

! 

! 

PAC  2148 

1623773 

74  3 ! 4444 1 

20C.0I 

35.  C! 

9.0! 

- 

1651! 

1 8.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.61 

-  ( 

! 

! 

! 

1 

PAC  21 SP 

1623774 

74314A48! 

2OC.0! 

35. Cl 

9. Cl 

- 

16511 

16.0 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

196C  1 

i 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.6! 

.  i 

1 

1 

! 

! 

PAC  2169 

j  623775 

74314A481 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1651! 

18.0  1  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

193C  ! 

' 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  Cl 

1.61 

.  i 

! 

! 

! 

! 

PAC  2178 

1623776 

743I4A4S! 

20C.0! 

35. Ct 

9.0! 

- 

1651! 

1 8.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

| 

t  1 

200. 0! 

35.01 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

PAC  2168 

1623777 

743144481 

20C.0I 

33.01 

9.0! 

- 

1651! 

16.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  1 

; 

! 

I  1 

290.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

I 

1 

MAC  2198 

1*23775 

74314*43! 

20C.0I 

35.  C! 

9.0! 

- 

1651! 

18.0! NOME 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  ! 

I 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  | 

! 

1 

» 

! 

/ 

MAC  2206 

1  623779 

7  4  3 14A48 1 

200.01 

35.01 

9.01 

- 

1651! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

19CC  I 

1 

I  1 

200.01 

35.  C! 

1.61 

-  1 

! 

1 

! 

i 

1 

PAC  2218 

1  623780 

74314A45! 

200.01 

35. Cl 

9.01 

- 

1631! 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

198C  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

» 

I 

! 

! 

PAC  2228 

1623781 

74314A49! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

1651! 

1 !. 0 1  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

me  ! 

1 

I  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

1 

1 

1 

! 

MAC  2236 

1  623762 

74314A48! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

1651! 

18.0! NOME 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

me  i 

1 

1  1 

200.01 

33.01 

1.6! 

-  ! 

j 

1 

! 

! 

PAC  2249 

1623783 

7431*4481 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

1651! 

18.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

■  me  i 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

| 

| 

1 

! 

MAC  2236 

16237*4 

74314*48! 

200.01 

35. Cl 

9.01 

1651! 

18.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1980  ! 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

•  ! 

1 

1 

1 

! 

MAC  2266 

1  623765 

743(44481 

200.0! 

35.01 

9.0! 

1651! 

1  5 .01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

me  i 

! 

i  i 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

I 

i 

MAC  2278 

1*23786 

74314*481 

20C.01 

55.  C! 

9.0! 

16511 

18.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

me  i 

1 

1  1 

200.01 

35.  Cl 

1.61 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

MAC  22*6 

1623787 

74314445! 

200.0! 

S3.  Cl 

9.01 

1651! 

18.OIN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

19SC  1 

! 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

I 

i 

PAC  2296 

1623788 

743I4A48! 

200.01 

35.  C! 

1.0! 

1651! 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

me  ! 

1 

I  1 

20Co0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

1 

! 

1 

i 

MAC  2308 

1623789 

7431444?! 

2CC.01 

35.  C! 

9.0! 

1651! 

18.01  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  l 

1980  1 

I 

1  1 

200.01 

35.  Cl 

1.*! 

-  ! 

I 

! 

! 

I 

MAC  2316 

162*073 

7431444(1 

20C.0I 

35.  C! 

9.C! 

1633! 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

me  i 

! 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

( 

I 

i 

i 

MAC  2328 

1626074 

74314448! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

1633! 

1  8.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

me  i 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MAC  2336 

1 626  07  5 

74314A48! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

1633! 

1 8 . 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

me  i 

1 

1  1 

20C.0I 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

i 

MAC  2348 

1626076 

74314446! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

1633! 

13.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUTS  I 

me  i 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.6| 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

MAC  235? 

I826C77 

74314A4S! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

1633! 

1*. 0 (NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1980  1 

i 

1  ! 

2CC.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

1 

1 

i 

PAC  2348 

1626076 

7431 4A  48! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

1633! 

18.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

me  t 

i 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

i 

PAC  2378 

1626C79 

74314448! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1633! 

16.0JNCNE 

JPO 

ST.  LOUIS  ! 

I960  ! 

1 

!  .* 

2GC.0I 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

PAC  2386 

l 626080 

743144481 

20C.0! 

33. Cl 

9. Cl 

1633! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1980  l 

1 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.61 

•  i 

! 

1 

! 

! 

MAC  2399 

1626C61 

74314A43! 

2CC.01 

35. C! 

9. Cl 

1633! 

18.C! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

me  ! 

1 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

•  i 

1 

1 

1 

! 

PAC  2400 

! 626082 

74314A45 ! 

2CG.01 

35.  Cl 

9.0! 

“ 

1633  i 

1  8 .0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

me  ! 

1 

!  1 

2C0.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

t 

| 

! 

i 

PAC  2410 

1633221 

74314A49! 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

- 

165li 

la.oiscNE 

IPC 

ST.  LOUIS  1 

1981  ! 

1 

!  1 

200.01 

15.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

PAC  2426 

1676084 

74314A481 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1651! 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ) 

1981  1 

1 

!  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

2 

! 

PAC  243e 

U24C55 

74314A48! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

1981  ! 

1 

!  ! 

2C0.9! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

MAC  2448 

1676086 

74314A48I 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1651! 

1S.0 !  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

PAC  2458 

I676C87 

74314*451 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

18.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

290. 0! 

35. Cl 

1.0! 

-  t 

I 

1 

! 

1 

?AC  2460 

1676086 

74J14A48I 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

13.0! NO VE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  t 

1 

!  1 

200. 0! 

35. C! 

1.C! 

-  ! 

i 

1 

! 

! 

MAC  2478 

1626089 

74314*48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

j 

1651! 

18.0! NONE 

IPO 

SI.  Louts  ! 

1981  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

PAC  2486 

1626090 

74314*481 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

18.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

19M  i 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.0! 

-  j 

i 

! 

! 

! 

PAC  2496 

1626091 

74314*48! 

2CC.0! 

35. C! 

9.C! 

- 

1851! 

18.C! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1931  ! 

! 

<  j 

200.01 

35. C! 

1.0! 

-  | 

! 

! 

I 

i 

PAC  2508 

1626092 

74 jj**44* 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1651J 

1 3. 0 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  ! 

i 

1  1 

200. 0! 

35. C! 

1.0! 

•  t 

1 

! 

I 

! 

PAC  2516 

1626C93 

74314*48! 

20C.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

i 

1651! 

18.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

I 

1  1 

20C.C! 

35.0! 

1.01 

-  ! 

j 

! 

; 

! 

PAC  2528 

! 626C94 

7431 4445! 

2CC.3! 

35. C! 

9.01 

1651! 

1 6.QIN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  *! 

19(1  ! 

« 

!  ! 

20C.01 

15. C! 

1.0! 

-  ! 

; 

! 

2 

! 

PAC  2538 

1626095 

74314448! 

290. 0! 

■*5.0! 

9.0! 

- 

1651! 

is.oiscHE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

1981  ! 

1 

!  ! 

2CC.01 

35.0! 

1.0! 

« 

-  i 

i 

! 

J 

! 

PAC  2548 

16240*6 

74314*48! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

• 

1651! 

15.0! NONE 

JPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

2 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

PAC  2559 

1478C97 

74314*48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

1 8 • 0 ! NONE 

JPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

f 

!  1 

20C.9! 

35.  C! 

1.0! 

.  ; 

! 

1 

! 

1 

PAC  2566 

1626C98 

74314A48! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

1 3.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

! 

i  1 

20C.OJ 

35.01 

!.0» 

-  ! 

( 

J 

! 

1 

PAC  2578 

1626099 

74JI4A48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1651! 

18.0INOI.C 

IMO 

ST.  LOUIS  J 

1981  ! 

i 

!  ! 

2CC.0! 

35.  C! 

1.0! 

.  j 

I 

; 

i 

! 

PAC  2568 

1  6  26 1  00 

743(444$! 

20C.OJ 

35.0! 

9.0! 

- 

1651! 

18 . 0 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1 

l 

1  1 

1  1 

f  I 

20C.0! 

1 

! 

35. Cj 
! 

! 

1.0! 

! 

! 

-  ! 
1 
! 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

J 

l 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  6ESCRIPT ION  OF  VESSELS 
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CNU! 

•  1ST  1 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  HUNGER 

!  COAST 

t  (UAftO 

1  NURSE* 

-! 

1VTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  ICODf! LENGTH! 0RDT Hi  ! 

RESIS-t**«*l  REC.  1  NEC. HOAD-1 
TER  1  SEE1//////1/////1  CO  1 
TON-  I  PACE  !  OVEp-tOVCP-1/////! 
RACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  UICHT1 

! CAPACITY!  HUH-  1  !  V  [  S  S  !l  !  ! 

!  1  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  IORERAT1NG  t  1 

1  CARGO  !  PIRE0  1  GOUtRRCHt  ltd  RASE  I  TEA*  ! 

I////////I  ROIMT  1  LINE-I  IAOI  LINE-1  !  tUIlt  ! 

HORSE  1  RASS-  1 (LIGHT) ! ////////////////ilol ////////// 1  OR  ! 

POWER!  EHGERS  !  (PEED!  UNE-2  ICE!  LINE-2  !«RE8UIlll 

(2»>  fEIICHAHT 

CRAIN  6 

1 

! 

I 

I  1 

1  1 

1  3 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1  | 

i  ! 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

TRANSPORTATION,  INC. 

! 

!  1 

1 

1 

! 

!  ! 

! 

(CONTINUED)  ! 

!  I 

1 

1 

! 

!  1 

! 

RAC  2590 

162*101 

7*31*A*51 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1651! 

1 8.0! NONE 

!R0 

ST. 

LOUIS  I 

1931 

! 

1  1 

23C.0! 

35. Cl 

1.0! 

1  -  1 

1 

! 

i 

RAC  2*09 

1626102 

7*  3!  *  A  *8 1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1651! 

1 8.0! NONE 

1  N  0 

SI. 

LOUIS  i 

1981 

I 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.0! 

1  -  ! 

1 

! 

! 

RAC  2611 

1626103 

7*31 *A*3| 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1651! 

18.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

l 

1  1 

2CC.01 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

RAC  2*29 

162610* 

7*3I*A*C! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  1651! 

1 8.0! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

I  ! 

20C.OI 

35. C! 

1.6! 

!  -  1 

! 

! 

I 

RAC  2639 

162*105 

7*3 1 *A*8 1 

2CC.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1651! 

18.01N0NE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

J 

RAC  26*9 

1626106 

7*3!*A*8! 

20C.01 

35.C! 

9.0! 

- 

!  1651! 

1 3.0! NONE 

!NC 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

20C.0! 

35-01 

1.6! 

i  .  | 

! 

I 

I 

RAC  2639 

1626107 

7*3!*A*8! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i  1651! 

18.0SN0NE 

!*0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

!  -  1 

1 

I 

i 

RAC  2669 

1626108 

7*3!*A*R! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1651! 

18.0! NONE 

!  NO 

SI. 

LCUIS  ! 

1981 

l 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

l 

! 

I 

RAC  2*79 

1626109 

7*3l***8l 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1651! 

18.3IRCNE 

!N0 

St. 

LCUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

2CC.OI 

35. C! 

1.6! 

!  -  1 

! 

! 

J 

RAC  2699 

1626110 

?*3!*A*8! 

23C.Q! 

33.  C! 

9.0! 

- 

1  1651! 

1 8.C! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

t  1 

200.01 

35. C! 

1.61 

!  -  ! 

I 

! 

! 

RAC  26f 9 

1626111 

7*3!*A*8! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1651! 

18.0! NONE 

!R0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

RAC  2709 

1626112 

7*3!*A*S! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  1651! 

1 8.0! NONE 

!"0 

SI. 

LOUIS  i 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

1  -  1 

! 

I 

1 

RAC  2719 

1626113 

7*3 1 *A*8 1 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1651! 

1 8.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  i 

1981 

1 

!  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

1  -  ! 

I 

! 

RAC  272B 

162411* 

7*31*A*3! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1651! 

18.01H0HE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  i 

1981 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

1 

! 

RAC  2739 

1626115 

7*  3! *A*( f 

200.01 

35. C! 

9.01 

- 

!  1651! 

18. C! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

19(1 

l 

1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.0! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

RAC  27*6 

1626116 

7*3!*A*(! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1651! 

1 8.0! NONE 

1R0 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

l 

1  1 

230.01 

35. C! 

1.0! 

1  -  ! 

I 

! 

i 

RAC  2759 

1626117 

1 

7tJ!*A*8! 

200. 0! 

!  5.C ! 

9.0! 

- 

!  1»51! 

18.01N0NE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

l 

1  1 

203.0! 

35. C! 

1.0! 

!  *  • 

! 

] 

RfL  7(069 

160925* 

9 1 7 1* A*8 ( 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  16*61 

1 6 .Cl  NONE 

!NA 

PHILADIL-  ! 

1979 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

I  -  ! 

1 

1 

PHI*  1 

RL  601 

159786* 

871!*A*t { 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

!  1*50! 

16.01  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  1 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1  -  ! 

! 

| 

J 

RL  602 

1597965 

871 1  *A*1 1 

195.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

I  1*50! 

1 6.01  NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  I 

1979 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

J 

HL  603 

1597(66 

871 l*A*1 1 

195.0! 

35. Cl 

8.7! 

- 

!  1*501 

16.0! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

! 

! 

RL  60* 

1597(67 

871 ! *A*1 1 

195.01 

35. C! 

8.7! 

- 

1  1*50! 

16.oi NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  1 

1979 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  1 

1 

! 

! 

RL  605 

1577868 

871 ! 4 A  41 1 

195.0! 

35. C! 

8.7! 

• 

I  1*50! 

16.0iN0N£ 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

'5.1! 

1.7! 

!  -  1 

« 

! 

J 

RL  606 

1597(69 

8711***1! 

195.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

1  1*50! 

16.01N0NE 

!  RO 

ST. 

LCUIS  ! 

1979 

I 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1  -  1 

1 

! 

| 

RL  607 

1597(70 

871  !*A*1 1 

195.0! 

35.C! 

8.7! 

- 

1  1*50! 

16.01  NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  1 

1 

! 

I 

RL  t08 

.597871 

8711***1 1 

195.0! 

35. C! 

(.7! 

- 

1  1*50! 

16.01N0NE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

I  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

RL  6C9 

1597872 

8711***1! 

195.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

1  1*50! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1  -  1 

I 

! 

! 

RL  610 

1 597(73 

871 1 *A*1 1 

195.0! 

35. C! 

e.7s 

- 

!  1*50! 

1  6  .OS'lCNE 

IHO 

ST. 

LOUIS  1 

1C?9 

f 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

1 

! 

i 

RL  611 

139787* 

8711***1! 

195.0! 

35. C! 

(.7! 

- 

I  1*50! 

1 6.0/ NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  i 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

» 

• 

RL  612 

1597(75 

1 

3711***1! 

195.01 

35. C! 

8.7! 

- 

!  1*50! 

1 6. 0 ! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

! 

J 

RL  613 

1597876 

i 

8711***1 « 

195.0! 

35. C! 

8.7! 

- 

!  1*50! 

16.0!NONE 

!  NO 

ST. 

LCUIS  ! 

1979 

! 

! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

• 

i 

> 

RL  61* 

1597(77 

j 

£?1 !  *A<k  I ! 

*95. C! 

35. C! 

8.7! 

- 

!  1**0! 

1 6 .oi NONE 

!  NO 

ST. 

LCUIS  ! 

1>79 

l 

i 

195.1! 

15.1! 

1.7! 

i  -  i 

i 

i 

i 

RL  615 

1597878 

• 

871 !  *A*1 < 

195. C! 

'5.C ! 

!.?! 

- 

1  1*30! 

1 5.01NCNE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1  -  1 

■ 

i 

» 

RL  616 

1597879 

i 

3711***1! 

195.0! 

35. C! 

8.7! 

- 

!  1*50! 

1 6 . 0 ! NONE 

•NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

i 

I 

RL  801 

1597899 

1 

10091***1! 

195.0! 

15.  C! 

8.7! 

- 

!  1**1! 

I7.0SN0NE 

1R0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

1  -  S 

i 

| 

! 

RL  902 

1597900 

1 

10091***1! 

195.0! 

35.  C! 

(.7! 

- 

1  1**1! 

1 7 .0! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

I 

! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  1 

i 

i 

RL  803 

1397901 

1 

10091***1! 

195.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

!  1**1 ! 

1 7.0! NONE 

I^O 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

J 

1 

1  ! 

195.1! 

15.1! 

1.7! 

I  -  ! 

i 

1 

! 

RL  8G* 

•397902 

! 

1009!*A*1» 

195.0! 

35. C! 

8.7! 

- 

!  1*41! 

17.0IHOHE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

2 

!  f 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  1 

I 

i 

RL  805 

1597903 

j 

10C9! *A*1 ! 

195.01 

35. C! 

8.7! 

- 

1  1**1! 

1 7 .0 { NONE 

i*o 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

• 

! 

! 

RL  8C6 

159790* 

! 

100914**1 1 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

!  1**1! 

1 7  >0 1  HOME 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

1 

! 

! 

RL  8C7 

1597905 

1 

10091***1 1 

195.0! 

35.  C! 

3.7! 

- 

1  1**1! 

1 7 .0! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  2 

1978 

1 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1  -  1 

! 

! 

! 

RL  501B’ 

1597831 

! 

917!*A*1! 

20C.0! 

35.  C! 

8.7! 

1  15871 

1 6 . 1 ! NONE 

1R0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

200.1 ! 

35.1! 

1.5! 

1  -  1 

! 

! 

i 

RL  5028 

.'597832 

i 

9171***1! 

2QC.O! 

35. Cl 

8.7! 

- 

1  1587! 

16.1*  NONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  • 

1978 

1 

1  ! 

200.1) 

35.1! 

1.5! 

1  -  1 

i 

! 

! 

RL  5039 

1597833 

i 

91 7 !* A*1 1 

200.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1  15871 

16.1 !NOM£ 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

i 

!  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

1  -  1 

i 

! 

i 

RL  50*3 

159783* 

i 

9171***11 

200.0! 

35. C! 

8.7! 

- 

!  1537! 

16.1 ! NONE 

!*0 

ST. 

LOUIS  i 

1973 

1 

s 

l  5 

?  jb  >  a  * 

1.5J 

1  -  ! 

i 

RL  5C50 

1597835 

i 

9171***1 1 

200. 0! 

35. C! 

C.7! 

- 

!  1587! 

16.1 INCNE 

!M0 

.T. 

LCUIS  1 

197! 

1 

i 

!  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

I  -  1 

! 

t 

RL  3063 

1597836 

i 

9171***11 

200.0! 

35.  C! 

8.71 

- 

1  1587! 

16.1! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1  *7( 

1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1  -  ! 

i 

! 

J 

RL  5076 

1597(37 

j 

917!****! 

200. 0! 

•5.C! 

9.0! 

- 

1  16*5! 

1 3.0 ! NONE 

!  NO 

ST, 

LCUIS  ! 

1974 

1 

i 

i  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.6! 

1  -  I 

I 

! 

1 

HL  5083 

1597838 

i 

9171***11 

200.0! 

35.  C! 

3.7! 

- 

1  15871 

16.1! NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

l 

1  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.51 

I  -  1 

1 

! 

{ 

RL  509B 

1597839 

! 

9171***1! 

2C0.0! 

35. C! 

8.7! 

- 

1  1587! 

16.1 INONE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ( 

1978 

1 

1 

!  1 

200.1; 

35.1! 

1.5! 

1  -  1 

1 

1 

! 

HL  5108 

15978*0 

1 

9171***8! 

20C.0! 

.Cl 

9.0! 

- 

!  16*5! 

18.3! NONE 

!N0 

S'. 

LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  1 

20C.0! 

.  .C! 

1.6! 

!  -  1 

1 

! 

J 

RL  5118 

1 

9171***11 

20C. 0! 

3s.C! 

8.7! 

- 

!  15871 

16*1! NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1. 

1 

1  I 

2GC.1! 

35.1! 

1.51 

I  -  ! 

! 

I 

! 

RL  512S 

15978*2 

1 

9171***1! 

200.01 

35.  C! 

8.7! 

- 

1  1557! 

16.1 ! NONE 

1N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

1 

1 

I  ! 

200.11 

35.11 

1.S! 

1  -  ! 

1 

! 

1 

RL  5133 

15978*3 

1 

917! *A*8! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1  16*5! 

13. CHORE 

IHO 

ST. 

LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1 

1 

I 

1  ! 

1  1 

1  i 

200. Cl 

1 

1 

33. C! 

» 

i 

1.6! 

1 

! 

!  -  I 

1  1 

1  ! 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

TA0LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  567 


(NCR! 

OISTt  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  NUPBER 

I  COAST 

(  GUARD 

1  PURSER 

t  IVTCC!  DtPENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  I  CODE {LENGTH! BROTH!  1 

{REGIS-!****!  REG.  !  REG. {LOAD-! 

!  TER  {  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  {PAGE !  OVER-! OVER-! /////! 

1  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT1 

! CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  I 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  !  ( 

!  CARGO  1  FIXED  !  CQUXPHEN1  ! TC !  BASE  I  YEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  9UILT  ! 

MORSE!  PASS-  !(LIGHT)»////////////////!TD!//////////!  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !6C!  LINE-2  UREBUILTI 

! 

t 

(?9>  PERCHAN1  CRAIN  ft  i 

TRANSPORTATION/  INC.  I 

(CONTINUED) t 

1  1  1 

1  i  1 

1  1  ! 

1  !  ! 

•  1  1 

! 

1 

I 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

i 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

PL  SUB 

1597844 

1 

1  91714*451 

1  1  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

t 

1 6 *5  j 
-  t 

18.C! NONE 
! 

!ao 

! 

SI.  LOUIS  ! 

I 

1976  ! 

! 

PL  S15B 

1597845 

1 

1  91714A411 

!  1  1 

200.0! 
200. 1! 

35.0! 

35.1! 

6.71 

1.5! 

— 

i 

1587! 

-  ! 

16.8 ! NONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

! 

PL  SUB 

1597746 

1 

1  91 7 1 4  A  41 1 

1  1  ! 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1587! 

-  1 

16*1 1N0NF 
l 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  1 
! 

PL  3 1  ?B 

1597847 

1 

!  917I4A48I 

1  !  1 

200.01 

20C.O! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1645! 

18. Cl 'ONE 
! 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

PL  5183 

1597848 

! 

1  91714641 1 

1  !  1 

200.0! 

200.1! 

35. C! 
,85.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

! 

! 

1587! 

-  i 

16.1  (NONE 

I 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

PL  SUB 

1597849 

1  917MA49! 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

{ 

16451 
-  ! 

18.01  NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1976  ! 

! 

PL  S2CB 

1597850 

1 

1  91714A48! 

1  !  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

I 

1 

164S! 
-  ! 

1 6 ■ 0 ( NONE 
! 

!P0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

! 

PL  5219 

1597851 

1 

1  91714A45! 

1  t  1 

2CC.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

I 

1645! 

18.0! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

! 

PL  5223. 

1597852 

I 

1  91714A41! 

!  !  1 

200. 01 
200.11 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

'1*5! 

- 

( 

! 

1587! 

-  i 

16.1 (NONE 
! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

PL  S23B 

1597853 

! 

1  91714A48 l 

1  1  I 

200.0! 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

! 

1 64  S  j 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1976  ! 

! 

PL  5249 

1597854 

1  91 7!4A48l 

1  1  1 

20C.0! 

20C.0! 

3S.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

! 

1645! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1976  ! 

i 

M  5250 

1597855 

1 

!  91714A48! 

!  i  1 

200. 0! 
20C.01 

35.  C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

I 

! 

1645! 

-  ! 

1 8.0! NONE 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  ! 

! 

PL  S2f 8 

1597856 

! 

1  91714A46! 

1  1  ! 

200.01 

2CC.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

! 

i 

U«5! 

18.0 ! NONE 

i 

!N0 

j 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1*76  ! 

! 

PL  5276 

1597857 

1 

1  91 714A48I 

1  1  ! 

2CC.01 
200. 0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

i 

i 

164$ ! 
-  ! 

13.0 ! NONE 
! 

ipo 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1*76  ! 
j 

PL  5283 

1 597858 
! 

!  91714A48! 

1  1  t 

200. 0! 
200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1645! 
-  ! 

18 .0 ! NONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1976  i 
• 

PL  5298 

1597859 

1 

!  9171 4*41 t 

1  1  1 

200.01 

200.1! 

35.  C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

! 

i 

15871 
-  ! 

16.1  5NC.NE 

i 

!P0 

! 

ST.  LCUIS  ! 

! 

1978  i 

t 

PL  53C9 

1597860 

1  91 7 1 4  A  48  1 

!  1  1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.6! 

- 

! 

1 

1645! 
-  ! 

18.0 (NONE 
! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

X 

1976  i 
! 

PL  5)18 

1597861 

1 

1  91 7 ! 4A48  1 

1  1  ( 

200.01 

200.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1645! 
-  ! 

18 .0! NONE 

t 

(PO 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1976  ! 

! 

PL  532B 

1597862 

1 

!  91714A48! 

!  !  t 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1 

! 

16*5 ! 
-  ! 

1 3 . oj NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1*76  J 
! 

PL  533B 

1597863 

1 

J  917I4A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.1! 

35.  C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

! 

! 

1587! 
-  1 

16.1 (NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

si  70te 

1597881 

! 

1  105114*41! 

1  1  1 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

* 

! 

! 

1586! 
-  ! 

17.1! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

PL  7028 

1597882 

! 

!  105114A41! 

1  !  1 

2CC.0! 

20C.t! 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

” 

! 

! 

1586! 
-  ! 

17.1IN0NE 

I 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1978  ! 

! 

PL  7033 

1  597883 

1 

!  1051 ! 4A41 ! 

1  1  1 

200.0! 

200.11 

35.  C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

— 

! 

! 

1586! 
-  ! 

17.1! NOME 
! 

IPO 

j 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  l 
,  ! 

PL  704B 

1597884 

1 

1  105114*41! 

!  t  1 

200.01 

200.1! 

35. C! 
35.11 

8.7! 

1.5! 

“ 

! 

i 

1586! 
-  1 

12.1! NONE 
( 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1978  ! 

! 

PL  7053 

1597865 

1 

!  1051I4A41! 

!  1  ! 

20C.0! 

20C.1! 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

— 

! 

! 

1586! 
-  ! 

17.1 {NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  l 
! 

PL  7069 

1597886 

! 

1  105114*41! 

!  !  ! 

200.0! 

200.1! 

35. C! 
35.1! 

3.7! 

1.5! 

- 

! 

i 

1586! 
-  ! 

17.1! NONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

HI  7C70 

1597887 

! 

1  1C5114A411 

!  !  ! 

2<'C.O! 

200.1! 

IS.C! 

35.1! 

1.7! 

1.5! 

“ 

j 

! 

1586! 

17.1! NONE 
! 

!P0 

i 

ST.  IOi»*S  i 

1 

1976  ! 

! 

HI  7C29 

1597838 

1 

1  105114*41! 

!  1  ! 

200.01 

20C.1! 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

* 

! 

! 

.*86  i 
-  ( 

17.1  INONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LCUIS  I 
! 

1*7*  • 

j 

HI  7050 

1 597889 

i 

!  1051144412 

1  !  1 

20C.01 

200.1! 

35. C! 
35.1! 

3.7! 

1.5! 

” 

! 

1 

1586! 
-  ! 

17.1 {NONE 

i 

!  *80 
j 

ST.  LOUIS  • 

! 

1*7?  • 

j 

PL  7100 

j  597890 

1  105114A41! 

1  1  1 

200.0! 

200.1! 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

— 

! 

! 

1586! 

-  t 

17.1 (NONE 
! 

ipo 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

PL  7118 

15978*1 

1 

!  105114441! 

!  1  1 

200.0! 

200.1! 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

! 

1566! 
-  ! 

17.1 INONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

PL  712e 

1597892 

| 

1  1051 !4A41 1 

!  !  1 

20C.0! 

20C.1! 

35.  C! 
35. 11 

8.7! 

1.5! 

• 

i 

1586! 
-  ! 

17.1JN0NE 

i 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  • 

! 

PL  7133 

J  597893 
! 

!  1051 14A41 ) 

1  1  1 

200.01 

20C.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

i 

i 

1586! 
-  ! 

17.1 {NONE 
! 

•PO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1*78  ! 

j 

PL  7149 

1597894 

1 

!  1051 1 4A41 1 

!  1  ! 

200.0! 

200.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

! 

; 

1586! 

-  i 

17.1! NONE 
! 

!P0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  } 

1 

PL  7153 

1597895 

1 

!  1051  14A41! 

1  1  ! 

20C.0! 

200.1! 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

— 

i 

! 

1586! 

—  t 

17.1  INONE 
! 

•PO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

PL  7U9 

1597896 

! 

1  105114A41! 

1  1  1 

200. 0! 
200.11 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

i 

! 

1 586 ! 
-  ! 

17.1! NONE 
! 

tPO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1978  ! 

! 

PL  7170 

1597897 

1 

1  1051MA41! 

1  1  1 

20C.0! 
200. 1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

! 

! 

1586! 
-  ! 

17.1 {NONE 
l 

!P0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

PL  718B 

1597898 

! 

1  105114*41! 

!  !  ! 

200. 0! 
200.11 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

! 

! 

1586! 

-  i 

17.1! NONE 
! 

•PO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1*78  ! 

i 

0K«  11 

1602511 

1 

!  65454*41! 

!  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

i 

i 

1510! 

-  i 

21 .0 ! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979  i 
l 

OKG  13 

{ 60251 3 
! 

!  65414*41! 

1  1  1 

U5.0! 
19$. C! 

35. C! 
25.  C! 

9.0! 

2.0! 

i 

1510! 

-  j 

21 .0! NONE 

i 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979  ! 

i 

CKG  15 

1602515 

; 

!  65414*41! 

!  1  ! 

1 J5.0! 
195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

2.0! 

" 

i 

1510! 
-  ! 

21.01N0NE 

! 

•PO 

j 

ST.  LOUIS  ! 

! 

197*  ! 

j 

CK6  U 

j  602516 

1 

!  65414*41! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

! 

! 

1510! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

!P0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

j 

197*  i 
» 

OPG  17 

1602517 

1 

1  65414*41! 

I  1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

! 

J 

1510! 
-  ! 

21 .0! NONE 

•NO 

! 

St.  LOUIS  ! 

! 

1579  ! 

! 

OKG  18 

1602518 

l 

{  65414*411 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
25. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

! 

I 

1510! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

197*  ! 

! 

OKG  U 

1802519 

1 

! 

!  1  1 

1*5.0! 

195.0! 

35. C! 
35. ci 

9.0! 

2.oi 

— 

i 

i 

-  ! 

2t.C!.N5!tt 

! 

I™ 

57 •  LCUIS  l 
! 

U75  I 
! 

PC  1C6 

1604687 

t 

1  100914*45! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

15301 
-  ! 

13.0 INONE 
! 

!*cr 

! 

LOUISVILLE! 

i 

1979  1 
l 

PC  108 

1604689 

1 

1  100914*481 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

1530! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

IKY 

1 

LOUISVILLE! 

! 

1979  ! 

I 

RF  3463 

1578223 

! 

f  91714*481 

(  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

— 

i 

! 

1639! 
-  I 

18. 0! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1*76  ! 

! 

TRICIA  81060 

1631590 

1 

|  94714*41! 

1  f  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1 

1 

1667! 
-  I 

18.0! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981  ! 

! 

NTT  1C08 

! 63C366 

I 

!  91714*48! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

2 

1526! 
-  ! 

18.01  NONE 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1980  ! 

J 

NTT  8201 

1651869 

* 

1  70014*48! 

1  !  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.01 

1.6! 

“ 

I 

1506 ! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1*82  ! 

! 

NTT  8202 

1651690 

1 

!  70014*461 

!  !  I 

195.0! 

1*5.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

1.6! 

! 

1506! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

JPO 

! 

ST.  LOUIS  J 
! 

1982  ! 

! 

NTT  8203 

1651891 

1 

1  70014*48! 

!  1  ! 

1*5.0! 

195.0! 

35. C! 
U.C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1506! 
-  ; 

18.0! NONE 
! 

!  NO 
! 

ST.  LCUIS  ! 

! 

1932  ! 
j 

WTT  8204 

1651892 

! 

1 

! 

!  70014*42! 

!  !  ! 

!  !  1 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35. Cl 
35. C! 

! 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

i 

j 

! 

! 

! 

150oi 
-  ! 

! 

! 

IB .0 ! NONE 
! 

i 

IPO 

! 

! 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

! 

! 

1*32  t 
! 

! 

m _ _ TABlfc  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


(29)  RERCHANT  CRAIN  C 

TRANSPORTATION#  INC. 


!  COAST 
(  GUARD 
!  NURSES 


(CONTINUED  I 


(33)  RERICHIH  CO.  I 

HER  1  1543996 

1 

HER  2  1543997 

! 

RES  3  1549270 

1 

HER  4  1549317 

1 

HER  3  I56C267 

1 

HER  6  1561722 

1 

HER  7  1291130 

1 

HER  A  1291291 

1 
1 
1 

(36)  MERIDIAN  CONSTRUCTION  CO!.#  INC. 


tVTCC!  DIMENSIONS  E  DRAFT!  1 
NET  (CODE (LENGTH] BROTH!  !  ! 
REGIS-!****!  REC.  I  ME6.1L0AD-!  ! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1  l 
TON-  1  PR G E I  OVER-! OVER-! /////!  HORSE! 
RACE  !  XV  !  ALL  1  ALL  1LXCHT!  POWER! 


VTT 

8205 

1451893 

(  700(4446! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1506! 

16.0!NONE 

!*0 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  l 

! 

(  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

VTT 

1206 

1651894 

i  70014A48! 

1«5.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1506! 

18. ol NONE 

!N0 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

WTT 

8207 

1651895 

1  7001 4A48] 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  ! 

1 50  A ! 

1 8. 0 ! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

I 

! 

i 

VTT 

1201 

1451896 

!  700) 4A4S! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1506! 

is.oInone 

I  HO 

ST. 

LOUIS  1 

1902  j 

i 

!  t  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

J 

! 

! 

i 

WTT 

8209 

1451897 

1  70014A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1506! 

18 • 0 {NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

! 

!  (  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

i 

! 

! 

t 

WTT 

8210 

!  451 896 

l  7C0I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1506! 

1 B.ol NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

WTT 

8211 

1451899 

!  70014A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

15C6! 

1 8.0 ! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

( 

1  !  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  » 

I 

! 

! 

VTT 

1212 

(451900 

)  700! 4A46J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1506! 

16. oi NONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  1 

1982  ! 

! 

!  1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

t 

! 

! 

VTT 

121a 

(451901 

)  7C0I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

-  i 

1506! 

18.0!  NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

t 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

■ 

! 

! 

VTT 

8214 

(451902 

!  700I4A48) 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1506! 

18.0 !  NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

t 

I  '  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

i 

! 

) 

VTT 

1215 

1451903 

1  700I4A46! 

195.01 

35. C! 

9.01 

-  | 

1506! 

18.0! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

! 

t  l  ( 

!  7C0I4A48! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

J 

! 

VTT 

6216 

(651904 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1506! 

1 8.0 !  NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

( 

(  1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

1 

! 

VTT 

8217 

(651905 

t  700I4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1506! 

16.0 ! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  ! 

1982  ! 

! 

!  1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

1 

» 

VTT 

8301B 

(611960 

1  696(4A48( 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1444! 

1 8 . 0 ! NONE 

JNO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

1  1  t 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

I 

1 

WTT 

83021 

1411961 

!  696 ! 4A46t 

2OC.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1644! 

1 8. 0 ! NONE 

I  HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

(  (  ! 

20C.0I 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

VTT 

13031 

(611962 

1  69614A48! 

200.01 

35.0! 

9.01 

-  j 

1644! 

18.0 ! NONE 

!H0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

VTT 

83048 

(611963 

t  696I4A4D 

20C.C! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1644! 

18.0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

VTT 

8305V 

1611964 

1  696I4A4S! 

20C.0! 

35.  G! 

9.0! 

-  I 

U44( 

18.0 ! NONE 

!R0 

ST. 

LOUIS  1 

1979  ! 

! 

(  !  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ( 

! 

*  ! 

1 

VTT 

83068 

(611965 

!  696 1 4A  431 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1644! 

18.0! NONE 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  !  ! 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

VTT 

13078 

(611966 

!  696 ! 4A46I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

18.0SNONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  !  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

1 

! 

VTT 

83088 

(611967 

!  496I4A481 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

18.0 ! NONE 

IRO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  ! 

1 

!  !  ! 

200. 0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

WTT 

13098 

1611966 

1  49614A48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1644! 

16.0! NONE 

INO 

ST. 

LOUIS  ! 

1979  | 

! 

!  !  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

| 

I 

1 

VTT 

83108 

1611969 

I  69414A48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

18.0  1N0NE 

IRO 

! 

ST. 

LOUIS  1 

1979  ! 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

! 

VTT 

83118 

1611970 

(  69614A46! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1644! 

16.01NONE 

!R0 

ST. 

LOUIS  1 

1979  | 

1 

!  !  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

VTT 

83128 

1611971 

!  69614A48! 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1644! 

18.0 J  NONE 

IRO 

ST. 

LOUIS  1 

1979  J 

1 

1  !  ! 

200.01 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

1 

VTT 

13138 

1611972 

!  49614A48! 

200.0! 

35.C! 

9.0! 

-  i 

1644! 

18.01  NONE 

IRO 

ST. 

LOUIS  1 

1979  ! 

! 

!  !  1 

200.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  I 

; 

! 

1 

WTT 

83148 

1411973 

!  694I4A48! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

•  j 

1644! 

IS.OJNONE 

IRO 

ST. 

LOUIS  ! 

197V  ! 

! 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

200.0! 

! 

35. C! 

1 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

.1 

i 

1 

! 

1 

I 

(26)  HERCURY  SIGHTSEEING 

( 

BOATtS#  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

» 

! 

! 

i 

I 

1 

1 

! 

SKYLINE  PRINCESS 

1271101 

!  38I1A16! 

59.0! 

17.C! 

4.3! 

530! 

-  I 

14.6 (NONE 

1IL 

CHICAGO  ! 

1956  I 

1 

!  !  ! 

65.0! 

17. C! 

4.3! 

110! 

! 

! 

! 

SKYLINE  RUEEN 

1278C33 

1  31 !  1 A 1 6 ! 

62.0! 

17.6! 

4.9! 

4701 

-  ( 

1 4.6 !NONE 

XL 

CHICAGO  ! 

1959  ! 

! 

!  !  ! 

46.0! 

17.8! 

4.7! 

127! 

! 

! 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

7981 SA701 
1  1 


1  i 

1  ! 

1  1* 

195.11  35.01 
195.1!  35. G! 


79815A70!  195.1!  35. C! 

1  !  195.1!  35.C! 

79813A70!  195.1!  35.C! 

1  1  195.1!  35. C! 

79615A70!  195.1!  35.C1 
!  1  195.1!  35. C! 

67915A70!  195.11  35. Cl 
1  1  195.1!  35. C! 

87915A70I  195.1!  35. C! 

!  1  195.1!  35.0! 

82215A71!  195.0!  35.0!* 
!  1  195.0!  35.0! 

822I5A71 1  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 


RCC  2 

! $49960 

1 

64 ! 4846 J 

70.9! 

24.C! 

3.0!  - 

150! 

7.0IN0NE 

!  VA 

SC AT1LE  ! 

1972 

! 

I 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

7C.9! 

! 

24.0! 

i 

2.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

(29)  RERS#  INC. 

ARKANSAS 

! 

! 

1241125 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

14313*33! 

i 

i 

123.3! 

» 

.  J 

! 

1 

! 

! 

•  j 

i 

i 

■»#  flVXHf 

! 

! 

!  !L 

! 

! 

WOOD  •IY£»* 

IOi.4 

1 

! 

!  ! 

129.5! 

28.0! 

5.5! 

-  i 

! 

! 

! 

GLENNE  K0LL1NGER 

1274571 

! 

3251 3436! 

125.0! 

34.0! 

8.0!  2400 

-  ! 

46.01  NONE 

1IL 

WOOD  RIVER! 

1957 

! 

! 

!  i 

125.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ! 

j 

! 

! 

HISS  SUSAN 

1287946 

1 

79IJA36! 

62.2! 

24.0! 

8,7!  800 

-  ! 

20. oj  NONE 

JIL 

VCOD  RIVER! 

1902 

1 

I 

!  ! 

62.2! 

24.0! 

8.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

PATRICIA  ANN 

(284621 

! 

256  !  3438! 

102.8! 

32.1! 

9,7!  3200 

-  ! 

35 .0 1  NONE 

IT* 

WOOD  RIVER! 

I960 

] 

! 

!  ! 

11C.0! 

32.1! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

REDNECK 

!  44C2I6 

J 

4913436! 

52.8! 

22.0! 

7.2!  1000 

-  1 

20.0IN0NE 

111 

WOOD  RIVER! 

1981 

! 

! 

!  ! 

52.81 

22.0! 

7,2! 

-  ! 

! 

! 

! 

ESS  2 

1285107 

366(5470! 

170.0! 

35.0! 

6.0!  - 

075! 

14.0IDXESEL  PURP 

I  XL 

WOOD  RIVER! 

1961 

1 

! 

! 

.  1  ! 

!  ! 

170.0! 

1 

35.0! 

,  I 

1.5! 

! 

» 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

(03)  METROPOLITAN  CRUISE 

! 

LXNC1S 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

1 

! 

*  ! 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

1 

HYSTUUE 

1 29*65  J 

! 

621IA16! 

113.61 

27.5! 

7.5!  450 

54.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

190? 

!  ■ 

! 

!  ! 

115.0! 

28.5! 

,5.51 

444! 

! 

! 

1 

CAPACITY!  HUM-  !  (VESSEL 

I  EST  !  CASCO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  ESUIPNENT  !TC!  BASE 
/ /////// !  POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) 1/////////7//////1TD! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LtNE-2  1  EE!  LINE-2 


19.01DIESCL 
! COILS# 
19.0! DIESEL 
•COILS# 
19.0IDIESEL 
! COILS# 
19.0IDIESEL 
! COILS# 
19.0! DIESEL 
(COILS# 
19*0! DIESEL 
(COILS# 
17.8 (DIESEL 
! COILS# 
17.8! DIESEL 
(COILS# 


PUNP#  (TX  HCU11CN 

081.  SKIN! 

PURP#  (TX  HOUSTON 

D0L.  SKIN! 

PURP#  !TX  HOUSTON 

D8L.  SKIN! 

PURP#  (TX  HOUSTON 

D8L.  SKIN! 

PUNP#  (TX  HOUSTON 

DSL.  SKIN! 

PUNP#  !TX  HOUSTON 

08L.  SKIN! 

PUNPS#  !TX  HOUSTON 

08L  SKIN  ! 

PUNPS#  (TX  HOUSTON 

D6L  SKIN  I 

! 

! 

» 


TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
♦REBUILT ! 


! 


table  a  -  description  or  vessels 
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ENGR! 

1  1VTCC1 

01MENSICNS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  { 

!  V 

E  S  S  £  L  ! 

1 

01  ST  l 

OPERATOR 

1  NET  K0DE1LENGTHI8R0THI 

! 

! 

i 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

! 

}REGI5-!***»1 

REG.  1 

REG* ! LOAO-1 

i 

CARGO  i 

FIXED  !  EOUIPHSMT 

!TC! 

BASE  1 

TEA*  1 

J  COAST 

l  TER  I  SEE!//////!/////! 

ED  t 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINC-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE 

AND  NUMBER 

)  GUARD 

TON-  IPACE! 

OVER-! OVER- !/////{ 

HORSE! 

PASS-  I (LIGHT) I////////////;///! TO! 

////////// ! 

OR  ! 

!  HUMBER 

NAGE  !  IV  1 

AIL  1 

ALL  1  LIGHT ! 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)*  LINE-2 

•EE! 

LINC-2  1 ^REBUILT  I 

(41)  METSOH  MARINF 

l 

1 

! 

1  1 

!  t 

1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

; 

! 

! 

! 

| 

! 

2 

i 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

CLEAN  WATERS  I 

1293*56 

1 2512A24! 

135.0! 

35. oi 

io. oi 

1340! 

200! 

33.0 ( HONE 

!  CA 

LCS  ! 

1964  ! 

I 

1  1 

145.0! 

35.01 

7.01 

I 

-  1 

! 

j 

ANGELES  I 

! 

NO.  CLEAN  III 

I697C31 

199I2A24! 

147.51 

38.01 

14.0! 

3000! 

500* 

39.01N0NC 

t  CA 

POINT  I 

1986  ! 

! 

1 

1  1 

1  t 

18C.0! 

1 

33.01 

1 

11.0! 

! 

f 

< 

■  * 

1 

2 

! 

J 

CONCEPTION! 

1 

i 

! 

(IS)  MICHEL  NARINE#  INC. 

! 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

» 

! 

! 

; 

i 

0  A  CHICO 

1537665 

4713AJ6! 

4S.51 

20.31 

6.5! 

600! 

-  ! 

26. 0! NONE 

t 

! 

1972  ! 

1 

1  1 

45.51 

20.3! 

5.61 

i 

-  i 

! 

I 

I 

i 

PAMELA  KATHERYH 

1610654 

6313A36! 

6C.0! 

25. C! 

7.51 

910! 

-  ! 

29.0‘NONE 

! 

1 

1979  ! 

1 

1 

1  1 

1  t 

6C.01 

1 

25. Cl 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

■ 

] 

I 

1 

j 

; 

(03)  MICHIGAN  ATLANTIC  CORP. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

I 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

{ 

j 

i 

i 

! 

! 

2 

i 

ATLANTIC 

1262C07 

1010I3A70I 

215.01 

42.0! 

11.3! 

22461 

15.0‘OI£$EL 

PUMP# 

iwir 

NEW  YORK  1 

1931  ! 

1 

1  1 

215.0! 

42.0! 

3.0t 

! 

•  i 

{COILS 

! 

i 

i 

ERIE 

1292345 

126915A70! 

237.0! 

43.3! 

12.5! 

26091 

18.01DIESEL 

PUHP# 

!  NT 

NEW  YORK  ! 

1963  ! 

! 

1  ! 

237.71 

43.71 

2.51 

! 

-  ! 

!  COILS 

! 

! 

! 

HURON 

1279177 

112315A70! 

237.01 

43.91 

12.0! 

•  J 

2875 ! 

16.2! DIESEL 

PUMP# 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1959  ! 

1 

>  ! 

237.0! 

43.91 

2.8! 

! 

-  I 

i COILS 

! 

! 

i 

SUPERIOR 

1287733 

1 3301 5A  701 

237.61 

43.01 

13.0! 

-  I 

2500! 

23. 5  !  PI £S  EL 

ELEC. 

!NT 

NEW  YORK  J 

194  2  ! 

l 

! 

1  1 

1  1 

237.61 

1 

43.  C! 

1 

3.0! 

I 

! 

! 

-  ! 

! PUMP# 

i 

COILS 

! 

t 

I 

! 

! 

I 

(23)  MICHIGAN- WISCONSIN  TRANS  1 •  CO. 

!  1 

1  ! 

I 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BADGER 

1265156 

20331 1A14I 

393.7! 

59.7! 

18.5! 

70001 ♦ 

26! 

85.6! NONE 

!  MI 

LUDTNGTON  ! 

1953  i 

1 

I  1 

410.6! 

60.41 

14.0! 

! 

2351 

! 

! 

! 

! 

CITT  Of  MIDLAND 

41 

124C326 

633 1 1 A 1 4 1 

189.2! 

58.21 

18.5! 

6000 1 ♦ 

26! 

76.0! NONE 

!NI 

LUDINGTON  ! 

1941  ! 

1 

1  1 

407.01 

58.61 

14.0! 

1 

2001 

! 

! 

I 

! 

SPARTAN 

1264500 

203311*141 

393.7! 

59.71 

18.51 

7000  5 ♦ 

26! 

84.0! HONE 

1MI 

LUDINGTON  1 

1952  J 

I 

1  I 

1  1 

410.61 

1 

60.4] 

l 

14.0! 

I 

1 

1 

235! 

! 

! 

l 

1 

1 

! 

! 

J 

03)  PIP  COAST 

BARCE  CORN. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

J 

1 

! 

1 

J 

! 

I 

1 

! 

I 

A  A  MORA 

1617324 

69I3A36I 

35.01 

22.0! 

8.5! 

800! 

40>0( HONE 

I T  X 

PORT  l 

1979  ! 

! 

1  I 

55.01 

22. Cl 

7.0! 

I 

! 

! 

ARANSAS  1 

! 

ALFRED  NORA 

1614147 

66 13A  36 1 

52.01 

22. C! 

8.5! 

800! 

40.0 ! HONE 

IT  X 

PORT  ! 

1979  I 

I 

1  1 

52.0! 

22. C! 

7.0! 

! 

i 

| 

ARANSAS  ! 

J 

MC  ICC 

1528625 

57515A70I 

195.01 

35.  Cl 

8.61 

-  j 

1350! 

1 4.6i  PUflM 

!  T  X 

PORT  ! 

1941  1 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

’•61 

1 

l 

I 

ARANSAS  ! 

! 

MC  200 

152662* 

J7SI5A7CI 

195.01 

35. Cl 

8.6! 

-  1 

1350! 

14.6! PUMP 

ITX 

PORT  1 

1941  | 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

I 

1 

1 

ARANSAS  ! 

f 

MC  300 

1176295 

5121 SA70I 

175.01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1000! 

16.0! MUMP 

ITX 

PORT  ! 

1945  1 

! 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

! 

! 

APANSAS  ! 

i 

MC  400 

1270C64 

111311*701 

271.0! 

SO. Cl 

10.0! 

-  1 

20001 

18.01PUMP 

ITX 

PORT  ! 

1955  J 

1 

!  1 

221.0! 

50.01 

3.01 

! 

! 

! 

ARANSAS  ! 

! 

MC  5CC 

1 263140 

27415*701 

139.0! 

32.0! 

7.51 

-  ! 

5001 

14*0! PUMP 

ITX 

PORT  ! 

1952  ! 

1 

1  1 

1J1.0I 

32. Cl 

7.51 

! 

! 

! 

ARANSAS  ! 

! 

MC  60C 

!  2547*8 

142? 1 5  A  70 ! 

280.3! 

50.  C! 

10.0! 

-  ! 

7S00I 

1 8,0! PUMP 

!  T  X 

PORT  ! 

1955  j 

1 

l 

1  1 

1  1 

280.0! 

1 

50. C! 

1 

2.5! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

APANSAS  ! 

! 

! 

(42)  MID  PACIFIC  OF  HAWAII# 

1 

IlNC. 

1  1 

1  ! 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

HULA  XAI 

|  - 

491 10161 

©1.8! 

26.4! 

8.41 

256! 

-  1 

80.0! NONE 

!MI 

KANEOHE  1 

1970  I 

1 

i  i 

64.9! 

26.41 

7.01 

1 

145! 

! 

j 

1 

! 

ONO  NANA 

1633925 

82 l 1016! 

62.0! 

31.01 

6.0! 

2561 

-  | 

90.0IKOH6 

!  M I 

KANEOHE  1 

193C  { 

1 

1 

1  1 

1  1 

62.0! 

1 

31. C! 

1 

4.6! 

I 

! 

126! 

! 

I 

1 

1 

1 

1 

! 

(30)  MID  SOUTH 

MARINE 

I 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

I 

1 

i 

l 

! 

» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

ece  194 

1  - 

71114A41I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1520! 

20.0IHGNC 

!TN 

MEMPHIS  1 

1980  1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  | 

! 

l 

| 

CCS  195 

1  - 

711141411 

195.01 

35.01 

9.01 

15201 

20.0 (NONE 

I  TH 

MEMPHIS  1 

198C  i 

1 

1  ! 

193.01 

35. Cl 

1.61 

! 

-  1 

| 

| 

! 

1 

CCS  196 

j  - 

711I4A41I 

193.0! 

35. Cl 

9.01 

-  | 

1520! 

20.0! NONE 

1TN 

MENPHIS  ! 

192C  ! 

! 

!  I 

195.0! 

35.01 

1.61 

l 

-  I 

! 

! 

I 

! 

RIV  1 C5S 

1637194 

106514A4S! 

•  I 

-  ! 

9.01 

1800! 

1S.0IN0NC 

!  TN 

MEMPHIS  1 

1981  ! 

1 

1  i 

200.0! 

35.  C! 

2.01 

I 

-  f 

I 

! 

I 

1 

A IV  1C6B 

1637163 

1063I4A48! 

•  1 

-  | 

9,01 

-  | 

18001 

18.01N0NE 

1  TN 

MEMPHIS  1 

1981  1 

1 

1 

1  1 

200.01 

1 

35.0! 

1 

2.01 

1 

1 

I 

■  ! 

! 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

(29)  MID-AMERICA  TRANSPORTAT It  ON 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

t 

1 

CCHPANY 

| 

1  I 

| 

1 

! 

l 

| 

i 

1 

I 

ANN  S 

1556145 

21913A35I 

91.5! 

32.01 

8.0! 

1800! 

-  j 

32 .01  NONE 

!  MO 

ST,  LOUIS  ! 

1974  | 

1 

1  1 

91.5! 

32. Cl 

6.3! 

1 

-  I 

! 

1 

I 

1 

auorey  mo rs 

1274839 

42513*351 

149.11 

35.11 

8.0! 

3200! 

-  | 

41.2 ! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

1957  I 

1 

1  1 

149.11 

35.11 

6.51 

1 

-  i 

I 

J 

! 

1 

FORWARD 

1566961 

13413*351 

64.01 

26.  C! 

7.6! 

1130! 

-  i 

23.01N0NE 

1H0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  1 

1 

1  1 

84.0! 

26.01 

6.5! 

! 

•  | 

! 

! 

1 

! 

JUUO  HARTMAN 

1293510 

51413A351 

165.0! 

35. Cl 

8.0! 

3200! 

-  ! 

46.5 ! NONE 

!  MO 

SI.  (.outs  ! 

1964  I 

1 

1  1 

165.0! 

35.  C! 

6.5! 

! 

.  1 

i 

! 

< 

! 

MAT  2 

1274839 

582 1 4A  401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  { 

1538! 

13. 5 ! MiO N £ 

JHO 

SI.  LOUIS  ! 

1951  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

1 

-  j 

! 

1 

! 

I 

MAT  1C 

1275720 

699} 4*47! 

195.01 

35.  CJ 

9.01 

-  | 

1550! 

18.6!N0N£ 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

i 

i 

! 

MAT  19 

1275721 

69914A47! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1550! 

15.6I.10NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

2 

! 

! 

MAT  20 

1275722 

699I4A48! 

195.0! 

35. C! 

5.0! 

1550! 

16.6I10NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

.  | 

t 

1 

! 

! 

MAT  21 

1275770 

ADQfAAARJ 

109.0! 

9.0! 

-  * 

"  3.6t nCnt 

!hu 

sr.  lcuis  l 

195*  1 

1 

1  l 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

i 

MAT  22 

1275771 

69914*471 

195.01 

35.01 

9.0! 

-  | 

1550! 

18.6 ! NONE 

!M0 

SI.  LOUIS  I 

1958  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

2 

MAT  23 

1275822 

69914A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1550! 

1  3. 6! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1958  l 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

1 

j 

i 

MAT  25 

1275823 

69914A47! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

1550! 

18.6 (NONE 

ino 

ST.  LOUIS  i 

1958  i 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1  *  5  J 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

1 

MAT  27 

1275911 

69914A471 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1550! 

18.4  J  NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

195*  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

; 

1 

MAT  26 

1275978 

699I4A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1350! 

18.61N0NE 

!  NO 

ST.  LOU 1 5  ! 

me  i 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  i 

! 

! 

! 

! 

MAT  29 

1275934 

69914A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1350! 

13. 6! NO HE 

!  **0 

SI.  LOUIS  1 

1958  1 

1 

1  1 

195.0! 

35. CJ 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

MAT  31 

1276125 

69914*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

15501 

1 3. 6! NONE 

!  HO 

ST.  Lours  ! 

1958  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

! 

MAT  33 

1276127 

69914A48! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

1550! 

1 3«6f NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

f 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

i 

MAT  34 

1276167 

69914*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1550! 

13.6 ! NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  1 

1958  *! 

1 

1  1 

1  ! 

195.0! 

1 

35-C! 

i 

1.5! 

j 

! 

1 

-  ! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

J 

» 

!  1 

.  1  1 

1 

1 

i 

i 

! 

j 

i  ♦ 

!  ! 
CAILPOIAD  CARS! 

i 

i 

! 

l 

! 

! 

570 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESS 

ELS 

ENG»! 

CIST! 

!  IVTCC!  DIMENSIONS  IGRAfTl 

I CAPAC ITT l  NISH-  ! 

IVESSCLl 

! 

OPERATOR 

I  NET  !CCDE!LCN«TH!8>t>TH! 

! 

« 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPMATIKC  I 

TEAR  ! 

:ARGO  !  FIXED  !  EQUIPRENT 

I TC 1  PASS  1 

!  COAST 

!  TER  !  SEEI//////1/////1 

EP  ! 

!// 

//////!  POINT  !  LINE-1 

1  AO!  LINC-1  1 

BUILT  ! 

I  GUARD 

1  TON-  IMAGE!  OVEP-IO VEA-1/////I  HORSE 

! 

PASS-  !  (L IGHT >!//////////////// !TD!f//// 7 ///M 

OR  ! 

!  NUMBER 

!  NAGF  1  IV  1  ALL  !  ALL  l LIGHT!  POWER 

!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2 

SEE !  LINE-2  I«KE0UILII 

(29)  RID-AHERICA 

! 

! 

TRANSPORTATI 1  ON 

1  !  1  11 

1  !  1  !  1 

1  1  !  1  l 

1 

i 

j 

! 

» 

i 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1 

l 

! 

COHPANY 

! 

1  1  I  !  ! 

! 

! 

• 

HAT  35 

(CONTINUED)  l 

1276210 

!  1  1  !  1 
!  69916A6S1  195.0!  35. C! 

! 

9.0! 

- 

1550! 

18.6! NONE 

1H0  ST.  LOUIS  1 

1958  ! 

!  !  1  195.0!  75. Cl 

1.5* 

-  ! 

i 

!M0  ST.  LOUIS  1 

1958  ! 

HAT  36 

! 27621  1 

t  69916A651  195.01  35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1550! 

18.6 ! NONE 

J 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!M0  ST.  LCUXS  ! 

1958  ! 

HAT  38 

! 276322 

1  699 ! 6A68 l  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

16  *6! NONE 

\ 

!  1  !  195.0!  35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

i MO  ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

RAT  39 

1276600 

!  699166681  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.6! NONE 

t 

!  1  1  195.01  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  * 

1958  ! 

HAT  70 

1277815 

!  60016A68!  195.1!  35.1! 

9.C! 

- 

1524! 

1 3.6! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

! 

t  !  1  195.1!  35.1! 

1.51 

! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

HAT  71 

1277816 

!  6C016A68!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1524*1 

13. 6! NONE 

1 

1  !  1  195.1!  35. 1! 

1.5! 

t 

!  1 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

HAT  72 

1277868 

!  6C0J4A65!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

! 

1524! 

15.MN0NE 

! 

1  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

j 

I 

!  1 
JMO  ST.  LOUIS  ! 

1958  ! 

HAT  n 

1277916 

*  6C0J4A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

15241 

13.6! NONE 

| 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

! 

!N0  ST.  LOUIS  1 

1958  1 

HAT  75 

1277939 

1  600I4A47!  195.1!  35.1! 

9.01 

- 

1524! 

1 3. 6! NONE 

t  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1963  ! 

HAT  76 

1292370 

!  625J4A65!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

1 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
JMO  ST.  LOUIS  ! 

1964  j 

HAT  77 

J  293665 

!  742J4A43!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0IN0NE 

J 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  HO  ST.  LOUIS  1 

1964  j 

HAT  78 

1293666 

!  742J4A48!  195.1!  35.11 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

!  !  i  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

!  MO  ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

HAT  79 

1293667 

!•  742J4A46!  195.1!  35.1! 

9.0! 

15201 

19.0! NONE 

I 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  1 
■MO  ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

HAT  ac 

1293668 

!  742J4A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520! 

19.C! NONE 

j 

!  *  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1964  ! 

HAT  81 

1293669 

i  742!4A4S!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

! 

15201 

19 .0! NONE 

I 

i  *  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

J 

-  ! 

! 

ino  ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT  82 

1293685 

!  742 J4A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

1 

!  !  I  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT  83 

1293686 

1  742! 4A43!  195.1!  35.1! 

9.0! 

*520! 

19.01N0NE 

J 

!  !  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

*  * 

! 

!  ! 

! MO  ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT  86 

1293687 

1  742I4A68!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

! 

S5:0' 

19.0! NONE 

J 

•  !  !  195.1!  35.1! 

1.51 

* 

! 

if*0  ST.  louts  I 

1964 

HAT  85 

(293688 

!  742J6A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520* 

19.0! NONE 

I 

!  !  !  195.1!  35. 1! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT  86 

1296075 

1 

!  742I4A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520! 

1 9.0 ! NONE 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT  87 

1296076 

!  742I4A43!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

152C! 

19.C1N0NE 

1 

I  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

JMO  ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT  88 

1296077 

1  742I4A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

J 

!  !  I  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

(HO  ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT  89 

1296159 

1  742J4A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT  9C 

1296160 

1  74214A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0IN0NE 

J 

!  1  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  MO  ST.  LOUIS  ! 

1964 

HAT  91 

1296161 

1  74214A45!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

1 

1  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 
}N0  ST.  LOUIS  ! 

1966 

HAT  92 

1503969 

I  625 ! 4A48!  195.1!  35.1! 

9.C! 

- 

1532! 

1 2 • 7 ! NONE 

l 

!  !  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

! MO  ST.  LOUIS  1 

1966 

HAT  93 

1503970 

!  62514A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1532! 

12.7! NONE 

j 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 
JMO  ST.  LOUIS  ! 

1966 

HAT  9* 

1503971 

!  62514A48!  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

1532! 

12.71NCNE 

1 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
!H0  ST.  LOUIS  I 

1974 

HAT  95 

1556698 

1  675I4A47!  1*5.1!  35.1! 

9.C! 

- 

1532! 

1 8.7 ! NONE 

! 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  i 

! MO  ST.  LOUIS  t 

1976 

HAT  96 

1576695 

!  689| 4A47*  195.1!  35.1! 

9.0! 

- 

! 

1690! 

1 6 .0! NONE 

| 

!  !  !  195.1!  35.1! 

1.3! 

1 

*!M0  ST.  LOUIS  1 

1*77 

HAT  101 

1588673 

1  62SI4A4M  19$.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

I486! 

17.01 hONE 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 
JMO  ST.  LOUIS  1 

1977 

HAT  102 

1588676 

1  62SI4A48!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1486! 

17.01  NONE 

I 

!  !  !  195.0!  35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 
IHO  5T.  LOUIS  ! 

1979 

HAT  103 

1596851 

I  67614A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.2! NONE 

! 

1  !  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

!  ! 
1M0  ST.  LOUIS  ! 

1979 

HAT  106 

1596852 

!  67614A481  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.2! NONE 

{ 

f  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

I 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  1 

1979 

HAT  1C5 

1596853 

!  676!4A68!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.2! NONE 

I 

I  !  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ! 
JMO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

HAT  106 

1601753 

!  676I4A48!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

16.0! NONE 

! 

1  i  i  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1979 

HAT  107 

1601736 

!  676! 4A68J  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

150C! 

16.0! NONE 

! 

J  !  i  195.0!  35. C! 

1.4! 

! 

*!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979 

HAT  108 

1601735 

I  676I4A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.01  NONE 

! 

•  !  !  195.0!  35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ! 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979 

HAT  109 

1601736 

1  676S4A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

! 

!  !  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 
•HO  ST.  LOUIS  ! 

198C 

HAT  110 

1616686 

!  67614*48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1501! 

16.2! NONE 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

! 

1  5 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1980 

HAT  111 

1616685 

1  676 ! 4* 48 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1501! 

16. 2! NONE 

! 

1  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

J 

-  ! 

! 

!H0  ST.  LOUIS  I 

me 

HAT  112 

<616686 

1  676 ! 4 A48 !  195.0!  35. C! 

9.C! 

- 

1501! 

16.2! NONE 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

* 

1 

!  ! 
IHO  ST.  LOUIS  ! 

me 

HAT  113 

1618C12 

1  676I4A46!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1501! 

1 6. 21  NONE 

1 

!  ,  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

198C 

HAT  116 

1618013 

1  676I4A481  195.0!  35. Cl 

V.O! 

- 

15C1! 

16.2! NONE 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

!  1 

198C 

KAt  ftS 

♦  i7i!4ii!!  195-Q!  35.0! 

°.0! 

- 

* 

15^1  J 

16.9) NONF 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

! 

i  i  i  195. oi  35. ci 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 
f HO  ST.  LOUIS  ! 

I960 

HAT  116 

1619513 

!  676S4A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1491! 

19.3! NONE 

i 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 
IHO  ST.  LOUIS  ! 

I960 

HAT  117 

j  62C322 

!  676I4A48 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1491! 

19.3! NONE 

1 

!  !  !  195.0!  35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

!  ! 
IMO  ST.  LOUIS  I 

1981 

HAT  118 

1627579 

1  676I4A48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

16.9 ! NONE 

! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

!  1 
JMO  ST.  LOUIS  I 

1967 

HAT  701 

1511C71 

!  774I4A47!  200.1!  35.1! 

11.0! 

- 

1942! 

1 2  *8! NONE 

1 

!  !  i  200.1!  35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  1 
!.«0  ST.  LOUIS  l 

1967 

HAT  702 

1511072, 

1 

774I4A47!  20C.1!  35.1! 

11.0! 

- 

1942! 

12 . 9 1  NONE 

I  !  !  200.1!  35.1! 

1.0! 

-  I 

1 

i  i 

.MO  ST.  LOUIS  I 

1967 

HAT  703 

!  51 1073 

!  774I4A47 !  200.1!  35.1! 

11.0! 

- 

1942! 

1 2. 8! NONE 

! 

1  !  !  20C.1!  35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  MO  ST.  LOUIS  1 

1967 

HAT  7C6 

I511C76 

1 

1  77414A47!  200.1!  35.1! 

11.0! 

- 

1942! 

12.!! NONE 

(  !  !  200.1!  35.1! 

1.0! 

-  1 

! 

1  J 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1«67 

HAT  7C5 

1511075 

!  774I4A471  20C.1!  35.1! 

11.0! 

- 

1942! 

12.9! NONE 

! 

1  !  !  200.1!  35.1! 

1.0! 

-  ! 

1  ! 
IHO  ST.  LOUIS  1 

HAT  706 

1511076 

1  774!4A47!  200.1!  35.1! 

11.0! 

- 

1942! 

12.8 (NONE 

mr 

! 

! 

1 

!  !  !  20C.1!  35.1! 

!  !  1  1  1 

1  !  !  !  1 

1.0! 

! 

-  ! 
1 
! 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  CF  VESSELS 
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CN6R!  I  1VTCCI  DIMENSIONS  lORAFT!  !  CAPACITY!  HIGH'*  !  !  V  E  S  S  E  L 

OI ST !  OPERATOR  !  NET  1C0DE1LEN4TH! GRD7H1  !  !  I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 


-IRE6IS- 

!»«••! 

REG.  1  REG. 1  LOAD- 1 

l  CARGO  I 

FIXED  l 

ECUXPMENT  ITC! 

base 

1  TEAR  ! 

1  COAST 

1  TER 

1  SEE !//////!///// 1  CD  ! 

I////////I 

POINT  ! 

LINE-1  !»0! 

LINC-1 

1  BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

I  TON- 

IPASCI 

0VCR-I0VEA-I//F//1 

HORSE!  PASS-  1 

UIGNT>!/A//////////////1T0!/A//////// 

1  OR 

1  NUMBER 

I  NAGE 

!  IV  1 

ALL  1  ALL  1  LIGHT  t 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

line-2  ice! 

I.INI-2 

{•REBUILT 

1  !  I  I  !  I  I  l  II  1 

I  !  !  I  I  J  I  I  II  I 


(29) 

PID-AHFRICA 

COMPANY 

TRANSPORTAVIION 

I 

(CONTINUED)! 

I 

I 

I 

1  I 

I  I 

1  1 

! 

» 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

i 

MAT 

3C1B 

1507061 

i 

1 

670I4A48! 

1  I 

200.1! 

200.1! 

35.1! 
35. 1> 

9.0! 

1.5! 

- 

1678! 

-  t 

18.71  NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

3C2P 

I507C62 

1 

! 

1 

670I4A481 

I  I 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1675! 

-  ! 

1 8. 7! NONE 
! 

1  MO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

3035 

I507C63 

! 

! 

1 

670t4A48! 

1  1 

200.11 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1673! 

-  ! 

1 8. 7 ! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

3048 

I507C64 

l 

1 

f 

670I4A48I 

1  1 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1678! 

-  ! 

18.7 ! NONE 

j 

!  MO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

305B 

I507C65 

I 

! 

1 

67014A48! 

I  1 

20C.1! 
200. 1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.5! 

- 

1678! 

-  ! 

18.7iN0NF 

I 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

3C6B 

1507066 

1 

1 

1 

67014A451 

I  1 

200.1! 

200.1! 

55.1! 

35.1! 

9.01 

1.5! 

- 

1678! 

-  ! 

18.7! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

3C7B 

1507C67 

1 

! 

1 

670I4A49! 

I  I 

200. 1! 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1678! 

-  1 

18.7! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

3088 

1507C68 

1 

1 

I 

67014A4S! 

I  I 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1678! 

-  j 

18.7 ! NONE 
! 

!mo 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

3C9B 

1 507069 
! 

1 

1 

670I4A48! 

I  ! 

20C.1! 

200.1! 

35.11 
35. 1! 

9.0! 

1.51 

- 

1678! 

-  ! 

18.7! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

3108 

I507C70 

I 

i 

I 

670I4A48I 

1  I 

20C.1! 
200. 1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1678! 

-  ! 

1 8.7 ! NONE 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

HAT 

3118 

I507C71 

1 

! 

1 

67014A48! 

I  I 

200.11 

200.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1678! 

-  ! 

18.71  NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  1 

1967 

HAT 

3128 

I507C72 

1 

l 

1 

670 1 4 A  45 1 

I  I 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1678! 

-  1 

16.7! NONE 

j 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

MAT 

313B 

1598322 

I 

! 

I 

696I4A45I 

I  1 

200.01 

200.01 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.S! 

- 

1600! 

-  ! 

1 8 • 7 i NONE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

MAT 

3146 

1614483 

1 

I 

I 

696I4A48! 

I  1 

20C.0! 

2CC.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1643! 

-  1 

1 6 . 2 1  NONE 
! 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

198C 

PTC 

301 

I50C612 

I 

1 

1 

640I4A48! 

I  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 
35. 1! 

9.0! 

1.5! 

• 

1513! 

-  ! 

19.01  NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

3C2 

I50C613 

I 

1 

1 

640I4A48! 

!  I 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

15131 
-  ! 

19.01  NONE 
! 

!P0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

503 

1500614 

! 

I 

I 

640I4A48! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  i 

19.01NONE 

! 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

P»C 

5C4 

I50C615 

! 

I 

I 

640I4A48! 

I  1 

195.1! 

195.1! 

25.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

1513! 

-  ! 

1 9 .0 1  NONE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

SOS 

1500616 

! 

I 

( 

640I4A48! 

1  t 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

19.0! NONE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUtS  ! 

1966 

PTC 

SC6 

I50C617 

! 

I 

I 

640I4A48I 

I  I 

195.1! 

195.1! 

35. 1! 
35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

19.01  NONE 

1 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

5C7 

I50C615 

I 

1 

1 

64014A481 

I  I 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1513! 

-  ! 

19.01  NONE 

1 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

508 

1500619 

! 

I 

1 

640! 4A48I 
!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

19.01N0NE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

509 

! 50C620 

1 

1 

! 

640 1  4 A48 1 
!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.5! 

“ 

1513! 

-  ! 

19.0.1  NCNE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

S10 

1500621 

I 

t 

! 

640I4A45! 

!  I 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.5! 

" 

1513! 

-  ! 

19.0! NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

511 

1500622 

1 

1 

! 

6401 4*481 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

19.31  NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

512 

IS0C623 

1 

! 

I 

64014A49! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.51 

" 

1513! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

513 

I50C624 

I 

I 

I 

64014A45I 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.5! 

- 

1513! 

19.01NONE 

! 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

314 

1500625 

1 

I 

! 

6401  4A481 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

19.0! NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1966 

PTC 

51$ 

1 500626 
! 

I 

1 

64014A461 
!  ! 

195.11 

195.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

19.0IN0NE 

! 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1966 

PTC 

516 

1500627 

I 

! 

1 

640J4A47! 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  l 

19  66 

PTC 

517 

I50C62B 

! 

1 

I 

64014A47J 
!  ( 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

1513! 

-  i 

1 3 .01  NONE 

1 

!H0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

518 

1500629 

I 

! 

! 

640I4A47! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

33.1! 

35.1! 

9.01 

1.5! 

- 

1513! 

-  i 

1 3.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  i 

1946 

PTC 

519 

1500630 

! 

I 

I 

640I4A47! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

13.0! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  I 

1966 

PTC 

520 

1500631 

! 

I 

64014A47! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  J 

13.01  NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

521 

I5CC632 

! 

1 

1 

64014A47! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1513! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1966 

PTC 

522 

I50C633 

1 

1 

I 

A40I4A47! 

1  ! 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

* 

1513! 

-  ! 

13.01  NONE 

1 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

525 

I50C634 

1 

1 

1 

640I4A47! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

3S«  1 ! 
35.1! 

9.0! 

1.5! 

** 

1513! 

-  1 

1 3.0! NONE 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  i 

1966 

PTC 

524 

I50C635 

! 

1 

I 

640 ! 4 A47 1 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

1 3.01N0NE 
v  I 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

525 

1500636 

! 

I 

! 

64014A47! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.51 

- 

1513! 

-  1 

13.01N0NE 

I 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

526 

1500637 

I 

1 

I 

640I4A47! 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

13.01N0NE 

i 

IMO 

! 

ST.  LOUtS  ! 

1966 

PTC 

527 

I50C638 

I 

1 

I 

64014A47! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1513! 

-  ! 

13.0! NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  1 

1946 

PTC 

528 

I50C639 

I 

I 

! 

640I4A47I 
1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

9*0  J 
1.5! 

- 

1513! 

1 3.01  NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1966 

PTC 

529 

1500640 

I 

1 

6401 4  A  67 1 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

1 3.01  NONE 

1 

!H0 

1 

ST.  LOUIS  1 

1966 

PTC 

550 

*1500641 

I 

1 

1 

640! 4A47I 
!  ! 

195.1! 

195.1! 

33.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1513! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1966 

PTC 

551 

(50CA42 

1 

1 

1 

640I4A47I 
!  I 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1513! 

-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1966 

PTC 

532 

IS0C643 

1 

! 

1 

640 ! 4 A  47  S 
!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

S53 

! S0C644 

1 

! 

1 

64014A47! 
!  ! 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  I 

1 3.0! NONE 

t 

!  NO 
1 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

554 

I50C645 

I 

1 

I 

64014A47J 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

1 3.ol NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

535 

1 500646 

I 

1 

! 

64014A47! 
!  ! 

195.11 

193.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.5! 

- 

1513! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

IMO 

) 

ST.  LOUIS  1 

1966 

PTC 

536 

1 500647 

1 

1 

I 

640I4A47! 
I  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1513! 

-  ! 

1 3. 0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

557 

1 50C648 

I 

1 

1 

640I4A47I 
!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

15131 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

PTC 

538 

I50C649 

I 

1 

! 

640 1 4447 1 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1513! 

-  ! 

1 3.0! NONE 

1 

IMO 

1 

ST.  LOUtS  ! 

1966 

PTC 

539 

1500650 

I 

I 

1 

640144471 
1  1 

195.1! 

195.11 

25.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

1513! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  t 

1966 

PTC 

540 

1500651 

1 

I 

I 

6401 AA47I 
1  ! 

195.1! 

195.11 

35.1! 
35. 1! 

9.0! 

1.3! 

' 

1513! 

-  ! 

13.0) NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  1 

I960 

I  I  I  I  I  I  I  I  (I  I 

I  I  I  1  1  I  I  I  II  I 


572 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION 

Of  V 

CSSELS 

engri 

01  ST! 

OPERATOR 

1  (VTCC!  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  NET  ! CODE! LENGTH! 3 ROTH!  1 

1  CAPACITY! 

!  ! 

NIGH-  I 

CST  !  CARGO  HANDLING 

(VESSEL! 
!S  (OPERATING  ! 

!  :i 

— 

1  COAST 

■JREGIS-! ***•!  REG*  1  PEC.lLOAO-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

!  CARGO  1 

unttttn 

FIXED  !  EQUIPMENT 

poxh;  !  LINE-1 

!TC!  BASE  1 

!A0!  LINE-1  1 

YEAR  ! 

BUILT  1  | 

VESSEL 

MARE  AND  HUMBER 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1  TON-  1PA0E!  0VER-10VEN-1/////1 

1  NAGE  1  IV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

HORSE ! 
POWER! 

PASS-  ! (LIGHT) !/////// /////////!TD! //////////!  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !£E!  LINE-2  l ‘REBUILT!  ^ 

! 

! 

(29)  NXD-ANERICA  TRA'ISPQKTATI ! OH 

1  1  1  1  1 
l  11  1  1 

1  11  !  1 

I 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  3 

COMPANY  ! 

(CONTINUED) ! 

i  ii  1  i 

1  !  .  11 

i 

i 

! 

! 

! 

PTC  5-41 

I50C652 

l 

1  64014A471  195.11  35.1! 

1  !  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1513! 

-  ! 

1 3 .0 ! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

1946  !  7 

i  ;■ 

PTC  542 

!  500653 

1 

!  64014A47!  193.1!  35.11 

1  •  !  195.11  3S.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

1513! 

-  ! 

13.01N0NE 

! 

|M0  ST.  ICUJS 

1 

1966  i  » 

! 

PTC  543 

t  S00o54 
! 

1  64014A47!  195.1!  35.1! 

1  1  i  195.1!  35.11 

9.0! 

1.51 

1513! 

-  1 

13.0! NONE 
! 

!HC  ST.  LOUIS 
! 

1966  ! 

1 

PTC  544 

1500655 

1 

!  64014A47!  195.11  35.1! 

1  1  1  195.11  35.1! 

9.0! 

1.51 

** 

1513! 

-  ! 

1 3.01  NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1966  l  * 

! 

PTC  545 

130C656 

1  64014A47!  195.1!  35.1! 

t  1  1  195.1!  35.11 

9.0! 

1.5! 

1513! 

-  ! 

1 3 . 0 1  NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

1966  1 
! 

PTC  546 

1633114 

! 

1  67614A48!  195.11  35.1! 

1  1  1  200.11  35.11 

9.01 

1.5! 

* 

1501! 

-  ! 

21 •◦! NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

PTC  547 

1633115 

! 

1  676UA43!  195.1!  35.1! 

!  1  1  200.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15C1 1 
-  ! 

21 .0 ! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

PTC  546 

1633116 

1 

1  676 1 44 48 !  193.1!  35.11 

1  !  1  200.1!  35.1! 

9.0! 

1.5) 

“ 

1501! 

-  I 

21 .0! NONE 
! 

lMO  ST.  LOUIS 
! 

1981  • 

! 

PTC  549 

1633117 

1 

!  676UA48!  195.1!  35.1! 

!  !  1  200.11  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1501! 

-  ! 

21.01N0NE 

! 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

PTC  530 

1633118 

l 

1  67614A48!  195.1!  35.1! 

!  .  !  !  200.1!  35.11 

9.0! 

1.5! 

_ 

1501! 

-  ( 

21 .0! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

PTC  53 t 

1633119 

! 

!  67614443!  195. 1!  35.11 

!  !  f  200.1!  35.11 

9.01 

1.5! 

- 

1501! 

-  ! 

21 .0! NONE 
! 

!H0  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

PTC  552 

1633120 

I 

1  67614A48!  195.1!  35.1! 

!  1  !  200.1!  35.11 

9.0! 

1.51 

“ 

1501! 

-  ! 

21.01N0NE 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

1981  l  £ 

! 

PTC  553 

1633121 

1 

!  67614A48!  195.1!  33.1! 

!  !  !  200.1!  35. 11 

9.0! 

1.5! 

“ 

1501! 

21.01N0NE 

1 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

PTC  554 

1633122 

1 

!  676144481  195.1!  35.1! 

!  !  I  200.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1501! 

-  ! 

21 .0! NONE 
! 

{NO  ST.  LOUIS 

1981  ! 

PTC  555 

1633123 

1 

!  67614A48!  195.11  3S.1! 

I  !  1  200.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1501! 

-  1 

21 .0! NONE 
! 

lMO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

1 

PTC  3008 

1633099 

1 

1  696144481  200.1!  35.1! 

!  !  !  20C.1!  35.11 

9.0! 
1,  >! 

- 

1643! 

-  ! 

21.01K0NE 

! 

lMO  ST.  LCUIS 

1 

1981  ! 

1 

PTC  3018 

1633100 

5 

!  696! 4448 !  200.1!  35.1! 

i  !  1  200.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1643! 

-  ! 

21 .0! NONE 
! 

i.NO  ST.  LOUIS 

1981  1 

1 

PTC  3028 

1633101 

1 

!  69614A48!  200.1!  35.1! 

!  !  !  2C0.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

• 

1643! 

-  1 

21.01N0NE 

! 

!M0  ST.  LCUIS 

1 

1981  i 
! 

PTC  303B 

1633102 

1 

!  69614A48!  200.1!  35.1! 

!  1  !  200.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1643! 

-  ! 

21.0! NONE 
! 

INC  ST.  LOUIS 
! 

1981  !  £ 

PTC  3048 

1633103 

! 

I  69614A48!  200.1!  35.1! 

!  1  !  20C.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1643! 

-  ! 

21 .0 ! NONE 
! 

•NO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

PTC  3058 

1633104 

! 

!  69614A48!  200.1!  35.1! 

!  1  !  20C.1!  35.11 

9.0! 

1.5! 

m 

1643! 
-  ! 

21 .0! NONE 

i 

IMO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

PTC  3060 

1633105 

! 

•  69614A48!  20C.1!  35.11 

!  !  !  200.1!  35.11 

9.0! 

1.5! 

- 

1643! 

-  ! 

21  .0 ! NONE 

IPO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

1 

PTC  307B 

•633106 

• 

1  696144431  200.1!  35.1! 

!  1  1  200.1!  35.11 

9.0! 

1.5! 

- 

1643! 

-  ( 

21 .0! NONE 
! 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

1981  1 
! 

PTC  3088 

1633107 

! 

1  69614A481  200.11  35.11 

•  1  1  20C.1!  35.1! 

9.0! 

1.51 

“ 

1643! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

1 

PTC  309B 

•633108 

! 

!  69614446!  20C.1!  35.1! 

i  !  !  200. 1!  35.1 ! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1643! 
-  ! 

21 .0 ! NONE 
! 

!M0  ST.  LOUIS 

i 

1981  ! 

1 

PTC  3108 

1633109 

! 

1  6 9614A48!  200.1!  ‘5.1! 

1  !  1  200.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1643! 
-  ! 

21 .0 ! NONE 

•NO  ST.  LOUIS 
! 

1981  1 
! 

PTC  3118 

1633110 

! 

!  69654A48!  200.1!  35.1! 

1  l  1  20C.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

1643! 
-  1 

21.0! NONE 
! 

!N0  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

1 

PTC  3123 

1633111 

1 

•  69614A48!  20C.1!  35.1! 

!  1  1  20C.1!  35.1! 

9.0! 

1.51 

“ 

1643! 
-  ) 

21 .0! NONE 
! 

! NO  $T .  LOUIS 
! 

1981  I 
! 

PTC  3138 

1633112 

1 

!  69614A48!  200.1!  35.1! 

I  !  !  200.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

1643! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

! MO  ST.  LOUIS 
! 

1981  ! 

! 

PTC  3148 

1633113 

1 

1 

(  696I4A48!  200.1!  35.1! 

1  !  !  200.1!  35.1! 

i  !  !  !  ! 

9.0! 

1.5! 

j 

1643! 
-  ! 

! 

21 .0! NONE 

I 

! 

!N0  ST.  LOUIS 

! 

j 

1981  ! 

! 

1 

(32)  MID- 

CONTINENT  STONE 

1 

! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

LIMESTONE 

LEADER 

1563142 

j 

!  10353435!  66.4!  24. C! 

!  1  !  7C.0!  26.0! 

10.2! 

7.6! 

1350! 

-  ! 
-  ) 

38.0! NONE 

i 

!L A  LAKE 
!  CHARLES 

1975  ! 

i 

SANDSTONE 

EXPRESS 

*1563581 

1 

!  10813435!  36.4!  24. C! 

!  !  !  70.0!  26.01 

10.2! 

7.6! 

1350! 

! 

-  ! 
-  1 

45. oj  NONE 
! 

!LA  LAKE 
!  CHARLES 

1975  1 

STONE  KING 

1569124 

! 

!  11613435!  66*3!  24.0! 

!  !  *  70.0!  26. C! 

10.5! 

8.6! 

13501 

! 

-  ! 
-  ! 

46.01  NONE 
! 

!LA  LAKE 

1  CHARLES 

1975  1 

1 

STONE  HOVE  A 

•27C763 

1 

!  6513436!  60. 0!  20.0! 

!  !  !  6 C . 0 !  20.0! 

8.0! 

8.0! 

1200! 

! 

-  ! 
-  ! 

33.0! NONE 

i 

!L A  LAKE 
•  CHARLES 

*  1976  ! 

! 

AD  8 

!  - 

1 

!  63214A401  195.0!  35.01 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1384! 
-  ! 

13.0! NONE 
; 

!LA  LAKE 
!  CHARLES 

1965  ! 

I 

DBS  6124 

1531883 

i 

!  844! 4A41 !  195.0!  35. C! 

•  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.51 

“ 

1400! 
-  ! 

14.oi NONE 
! 

•LA  LAKE 
!  CHAOLES 

1961  1 
! 

DBS  6127 

i 531286 

1 

!  84414A41!  195.0!  35.C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

1400! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

!LA  LAKE 
!  CHARLES 

1961  ! 

! 

DBS  6200 

1289438 

1 

!  837*4441!  195.0!  35.C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

1400! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

SLA  LAKE 
•  CHARLES 

1962  • 

1 

OBS  6205 

1289633 

1 

!  891 14A41 !  195.0!  35. C! 

!  •  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

« 

1400! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

!LA  LAKE 
•  CHARLES 

1962  ! 

! 

OBS  6209 

1289637 

i 

!  89114441!  195.0!  35.0! 

!  !  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

t 

1400! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

!LA  LAKE 
!  CHARLES 

1962  ! 

! 

DBS  6221 

i 289831 

1  691*4441!  195.0!  35.C! 

!  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

1400! 
-  ! 

14.0! NONE 

i 

!LA  LAKE 
!  CHARLES 

1962  1 
! 

D8S  6225 

1 29C058 

1 

!  691 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

(  !  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1400! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

!LA  LAKE 
!  CHARLES 

1962  1 
! 

GNS  6129 

1  - 

1 

I  844*4447!  195.0!  35. C! 

J  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1400! 
-  ! 

14.0! NONE 

ILA  LAKE 
*  CHARLES 

1961  ! 

1 

«m«  *220 

•PA9A30 

1 

(  A011/A48J  165.0!  35. Cl 

!  !  ’  1  195.0!  35. C! 

9.01 

1.5! 

1400! 
-  ! 

14.01  NONE 
! 

!LA  LAKE 

J  CHARLES 

1962  ! 
i 

NCS  305 

1 

•  55614A40!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

” 

1530! 

.  i 

1 3 .0! NONE 
! 

!LA  LAKE 
•  CHARLES 

1954  1 
! 

NCS  3C8 

1268726 

1 

!  55614A40!  165.0!  35. C! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1530! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

ILA  LAKE 
!  CHARLES 

1954  ! 

1 

HCS  309 

!26eeu 

1 

!  556I4A40!  195.0!  35.01 

!  !  !  195.01  35.0! 

9.C! 

1.6! 

“ 

1530! 
-  ! 

13. 0! NONE 
! 

JLA  LAKE 
!  CHARLES 

1954  ! 

! 

NCS  310 

i  — — 

i 

!  556I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  !  195.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1530! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

•LA  LAKE 
•  CHARLES 

1954  ! 

! 

HCS  311 

!  - 

1 

!  635144401  195.01  35.0! 

!  !  J  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15301 
-  ! 

14.6 ! NONE 
! 

!LA  LAKE 
!  CHARLES 

1959  1 
! 

MCS  313 

!  - ; 

1 

1 274357 
l 

!  63514A401  195.0!  *35.0! 

!  !  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1530! 
-  ! 

14.6! NONE 
! 

ILA  LAKE 
!  CHARLES 

1959  ! 

1 

HNS  774 

!  68114447!  195.0!  35.01 

!  !  !  195.0!  35.01 

9.0! 

1.51 

“ 

1400! 
-  ! 

11 .0! NONE 
! 

i 

i 

1957  1 

J 

HNS  779 

1274482 

! 

1 

1 

i  681 ! 4A47 !  195.0!  35. C! 

!  1  !  195.0!  35.0! 

!  It  !  J 

!  !  !  !  1 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

1400! 

! 

! 

11 .0 1  NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1957  ! 

! 

! 

! 

TABLE  2  «  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EM*! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  C DRAFT! 

ICAPACITY! 

HI6H-  ! 

I  V 

m  el  1 

BIST! 

OPERATOR 

NET  1CQ0E ILENCTH! 8RDTH1 

! 

! 

i 

EST  !  CARSO  HANDLZNS 

!S  IOPERATINS  1 

t 

i 

i 

i 

> 

i 

i 

i 

i 

i 

RCSZS-I****! 

RES.  t 

RES. (LOAD-! 

! 

C/KtO  1 

FIXED  I  C8UIPHENT 

!TC! 

BASE  I 

!  COAST 

TE«  1  KEI//////I/////1 

CD  ! 

1 ////////! 

point  i  ljn:-: 

1  AO! 

LINE-1  ! 

VESSEL  NAME 

ANI  MUHSER 

!  GUARD 

TON-  I PACE i 

OVER-1  OVER-! /////I 

HORSE! 

PASS-  MUSHY) I////////////////1TDI/J////////! 

1  NUMBER 

NASE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LISHTI 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)  1  LINE-2 

!EE! 

LJIK-2  1 

<32)  MID-CONTINENT  STONE 

! 

! 

I 

1  1 

!  i 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

» 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

f  ! 

1 

1 

! 

1 

i 

! 

MV  133 

1287743 

627! 4  A  40 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1498! 

12.61R0NE 

!LA 

LAKE  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

CHARLES  ! 

HV  135 

1287965 

42714A40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1498! 

1?*  4 1  NOME 

1LA 

LAKE  ! 

1 

1  ! 

195.01 

35. 0! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

CHARLES  ! 

MV  136 

1267966 

62714A40! 

1 9 J ,01 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1496! 

12.61N0NE 

ILA 

LAKE  ! 

! 

1  1 

193,01 

3S.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES  ! 

SNR  60 

1269623 

41715A711 

140.0! 

40.0! 

6.9J 

-  J 

1050! 

9.01PUNP 

!LA 

LAKE  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

140.01 

1 

40*01 

1 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

I 

I 

CHARLES  ! 

(42)  MB-MCim  TOWINS  LT6. 

! 

1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

I 

NAUPAKA 

1641612 

6513A361 

69.5! 

26.6! 

13.5! 

1500! 

-  ! 

35.3! NONE 

1  HI 

HONOLULU  ! 

| 

1  ! 

69.51 

26.6! 

9.0! 

-  ! 

1 

i 

NIAU 

1 S10CS2 

4013A36I 

65.01 

20.01 

6.3! 

1250! 

-  1 

30.2! NONE 

1  HI 

HONOLULU  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

65.01 

I 

20.0! 

1 

7.6! 

! 

-  1 
! 

1 

! 

1 

1 

(15)  NIB-SOUTH 

TOVINS  CO. 

1 

I 

1  1 

1  1 

I 

1 

J 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

ANITA  H 

1463777 

619I3A36I 

170.0! 

45.  Cl 

7.4! 

6400! 

-  ! 

45.0 1  NONE 

IFL 

TAHRA  ! 

! 

1  I 

170.01 

45.0! 

7.8! 

-  | 

! 

1 

ANNE  B 

1569145 

43I13A361 

140.01 

36.0! 

1.6! 

42001 

-  1 

38.2INUNE 

IFL 

TAMPA  ! 

! 

1  1 

140.01 

3S.CI 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

AUBREY  PEARSON 

! 506603 

60I3A36I 

60.7! 

24.5! 

8.6! 

400! 

-  ! 

34.OIN0NE 

!FL 

TAMPA  1 

1 

I  1 

60.71 

23.0! 

8.6! 

-  i 

1 

I 

CLAIR  WILSON 

1179143 

3S13A36I 

58.01 

19. Cl 

7.6! 

/ 

-  ! 

21.01  NONE 

IFL 

TANPA  1 

! 

1  ! 

51.01 

19.01 

7.4! 

-  i 

! 

! 

CHARLENE  «• 

1685576 

34913*361 

130.01 

33.71 

8.61 

2600! 

-  1 

43 .0  i NONE 

IFL  TAMPA  1 

1 

i  i 

130.0! 

13.71 

7.6! 

-  1 

! 

1 

ELEANOA  (ORION 

1531801 

80113A36I 

195.01 

54.0! 

8.5! 

75001 

-  ! 

45.5 1  NONE 

IFL 

TAMPA 

1 

1  1 

195.01 

55.0! 

8.51 

-  1 

! 

1 

CLECTRA 

1513942 

6813*36! 

60.5! 

24.11 

8.0! 

1000! 

-  * 

34.01  NONE 

IFL 

TAMPA 

l 

1  1 

64.0! 

24.31 

6.0! 

-  ! 

j 

1 

AINNT  HOWELL 

1551949 

66(3*361 

6C.S! 

24.1! 

8.0! 

10001 

-  ! 

34.0! NONE 

IFL 

TAMPA 

! 

1  1 

64.01 

24.61 

6.0! 

-  t 

! 

! 

6ZRLZE  KNISHT 

t  521420 

597I3A361 

162.7! 

50.1! 

6.5! 

7500! 

-  1 

45.3  INONE 

IFL 

TANPA 

l 

!  ! 

160.1! 

50.5! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

JULIA  WOODS 

1291198 

597 J3A36J 

180.1! 

50.51 

8.6! 

6400! 

-  I 

45.5! NONE 

!  FL 

TAMPA 

1 

1  1 

160.11 

50.5! 

6.6! 

-  ! 

! 

! 

naatha  lyhn 

1504678 

59713A36I 

1(0.11 

50.5! 

8.6! 

7500! 

-  ! 

45.5! NONE 

IFL 

TAMPA 

1 

!  1 

18C.11 

50.5! 

6.6! 

-  f 

! 

1 

NS  T 

1264941 

75I3A35! 

62.01 

22.1! 

7.0! 

600! 

-  I 

37. 0 ! NONE 

1  FL. 

TAMPA 

f 

1  1 

62.0! 

22.1! 

5.6! 

-  ! 

! 

! 

LY  11 

! 53271 1 

43214AS2I 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

•  1 

934! 

14.8! NONE 

! 

1 

i  i 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

t 

I 

LY  21 

1532726 

*3214*52 ! 

97.51 

35. C! 

12.0! 

-  | 

934! 

14. 6 1  NONE 

I 

! 

1  1 

97.51 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

LY  51 

1532751 

43214*52! 

97.51 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.8! NONE 

! 

! 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  62 

15327*2 

432I4A52! 

97.5! 

35.  CJ 

12.0! 

-  | 

934! 

1 4 . 4 ! NONE 

! 

! 

1  1 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  61 

1532768 

43214*52! 

97.51 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.6! NONE 

! 

! 

i  i 

97.51 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

LY  86 

1532781 

4321**52! 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.8! NONE 

! 

! 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

I 

LY  96 

1532794 

*3214*52! 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

934! 

1 4. 9 ! NONE 

i 

! 

i  i 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

I 

! 

LY  99 

1532799 

4321**52! 

97.5! 

J5.0I 

12.0! 

•  l 

934! 

1 4.IIN0NC 

1 

1 

1  ! 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  I 

1 

! 

LY  101 

1532(01 

43214A52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

1 4.6 (NONE 

! 

! 

1  1 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  110 

1532610 

43214*52! 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  i 

934! 

14.8JN0NE 

! 

! 

1  I 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  122 

1532622 

4321**521 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

934! 

14.61N0NE 

! 

! 

!  1 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  135 

1532635 

43214*52! 

97.5! 

35.0! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.6! NONE 

! 

! 

I  f 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  152 

1532852 

*3214*52! 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

934! 

14. 85NONE 

! 

! 

!  1 

97.5! 

35.C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  157 

1  532657 

43214*52! 

97.5! 

35. Cl 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.6! NONE 

! 

! 

1  1 

97. SI 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

l 

! 

LY  161 

1532661 

432(4*52! 

92.5! 

35.0! 

12.0! 

-  j 

934! 

1 4. 8 i RONE 

! 

! 

1  ! 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

LY  162 

1532862 

432 1 4 A  52 1 

97.5! 

35. C! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.81N9NC 

! 

! 

1  I 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

LY  176 

1532876 

43214A521 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  i 

934! 

14.81NCNE 

! 

1 

1  1 

97.51 

35.C1 

1.0! 

-  1 

1 

! 

LY  113 

1532863 

4321**52! 

97.51 

35. C! 

12.0! 

-  ! 

934! 

14.6 ! NONE 

! 

1 

1  1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

I 

1 

LY  197 

1  532897 

4321**521 

97.51 

35.0! 

12.0! 

-  I 

934! 

14*3! NONE 

1 

1 

1  ! 

97.5! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

LY  227 

1532927 

4321**52! 

97.5! 

35.  C! 

12.0! 

-  | 

934! 

14.8! NONE 

! 

! 

!  I 

97.5! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

HST  1 

1276996 

6411**401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.61N0NE 

!FL 

TANPA 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

I 

NST  2 

1271999 

84114*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

!FL 

TAMP* 

! 

I  1 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  6 

1279139 

<4114*401 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1500! 

1 3. 6 1  NONE 

!  FL 

TAMPA 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

! 

HST  12 

1279433 

84114*40! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  j 

1500! 

1  3.6  INONE 

IFL 

TAMPA 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

HST  16 

1279476 

84114*40! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  j 

1500! 

1 3.6! NONE 

IFL 

TAMPA 

1 

1  ! 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

! 

HST  16 

1279560 

84114*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15001 

1 3 . 6 ! NONE 

IFL 

TAMPA 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  21 

1279561 

88314*4 0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.6! NONE 

!FL 

TAMPA 

! 

1  ! 

195.0! 

35,0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

HST  23 

1  279617 

88314*401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  { 

1500! 

13.61N0NE 

IFL 

TAMPA 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.41 

-  I 

! 

! 

HST  26 

1279155 

88314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

—  | 

1500! 

13.6! NONE 

IFL 

TAMPA 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

HST  27 

1  279879 

88314A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.6! NONE 

IFL 

TAMPA 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

1 

I 

HST  29 

1  279966 

86314*401 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

•*  I 

1500! 

13.61  NONE 

IFL 

TAMPA 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

HST  30 

1  279993 

88314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

13.6 ! NONE 

IFL 

TAMPA 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

HST  32 

128C033 

88314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

15001 

13.61N0NE 

IFL 

TAMP* 

1 

1 

1  1 

t  1 

.  *  I 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

! 

1.4! 

! 

! 

-  1 
! 
! 

1 

1 

! 

1 

! 

I 

...573 

YEAS  I 

BUILT  ! 
OS  ! 
•REBUILT! 

1962  ! 
1962  ! 
1962  ! 
1955  ! 

1913  1 


j 

1913  | 

! 

1925  ! 

I 

1966  1 
I 

1939  I 
! 

1915  ! 
I 

1*71  I 
I 

1966  ! 

I 

1973  ! 
t 

1969  1 
I 

1965  ! 
I 

1966  J 

i 

1953  I 
! 

1972  ! 
! 

1972  ! 
! 

19**2  ! 
! 

1972  ( 
! 

1972  I 

1972  ! 

1972  ! 
I 

1972  ! 
! 

1972  ! 
! 

1972  ! 
! 

1972  ! 
! 

1972  ( 
t 

1973  ! 
t 

1973  I 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  ! 
! 

1973  i 
i 

1973  l 

t 

1973  i 

! 

1969  I 
t 

1959  ! 
1 

1959  I 
I 

1959  t 
f 

1959  ! 
1 

1959  ! 
! 

1959  t 
I 

1959  { 
I 

1959  I 
1 

1959  I 
! 

1959  f 
I 

1959  f 
I 

1959  ! 
I 
t 
! 
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EMM 

" 

1 

IVTCC1  DIMENSIONS  !  DRAFT l 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL 

1 

DXST! 

OPERATOR 

1 

NET  1CODE1LEN6TH1BRDTH! 

! 

1 

! 

CST  !  CARGO  HANOLING 

IS  !OPE*ATING 

i 

-iRESIS-!****!  RES.  !  RCS.ILORO-I 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC !  9ASE 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEEl //////! /////! 

ED  ! 

J //////// ! 

>01NT  !  LXNE-1 

!  A 0 !  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL 

HARE 

AND  NUMBER 

i  sum 

TOR-  IPASEI  OVER-! OVER-! /A///! 

10RSE 

1 

PASS-  !  (LIGHT)  !//////////////// ITO! ////////// 

OR  1 

!  NUMBER 

NAGE  I  IV  1  ALL  !  ALL  ILIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE!  LINE-2 

(♦REBUILT! 

<15)  Ml*- 

SOUTH 

TOWING  CO. 

1 

! 

1 

11  1  1 

11  11 

11  1  ! 

1 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

1 

1 

1 

CCONTXNUED) 1 

1  i  11 

! 

! 

! 

! 

HST  n 

! 279227 

74814A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAMPA 

1959  ! 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

t 

HST  38 

1279307 

748UA401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

» 

1500! 

13.61  NONE 

1FL  TAMPA 

1959  ! 

! 

1  1  195.0!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

! 

HST  39 

1279347 

74614A40!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

!  FL  TAMPA 

1959  ! 

! 

1  1  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

AST  At 

1279308 

74614A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

I FL  TAMPA 

1959  ! 

] 

1  1  195.01  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

HST  44 

1279505 

74814A40!  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

!  FL  TAMPA 

1959  ! 

I 

1  1  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

HST  45 

1279571 

748 ! 4 A4Q 1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 1N0NE 

1FL  TAMPA 

1959  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

I 

HST  47 

1279619 

748 I4A401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .6!  NONE 

1  FL  TAMPA 

1959  ! 

! 

1  l  195.0!  35. C! 

1.7! 

< 

.  i 

! 

! 

1 

HST  46 

1279686 

748J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 • 6 1  NONE 

!  FL  TAMPA 

1959  1 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

HST  SO 

1279553 

798I4A40!  19J.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

! 3. 6 ! NONE 

!  FL  TAMPA 

1959  ( 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

HST  51 

1279573 

796UA40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

1959  { 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

HST  52 

1279580 

79814A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

(FL  TAMPA 

1959  ! 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

! 

HST  55 

1  279654 

798! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

» 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

1959  ! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.3! 

-  ! 

{ 

! 

! 

HST  59 

1  279725 

796! A A 40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1SC0! 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

1959  ! 

i 

J  *  1  195.0!  35. C! 

1.3! 

-  i 

! 

! 

! 

HST  60 

1279734 

79814A401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 . 6  !  NONE 

! FL  TAMPA 

1959  ! 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

1.3J 

-  ! 

! 

! 

! 

HST  61 

1279756 

79814A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

2 FL  TAMPA 

1959  ! 

l 

!  !  195.0!  35. C! 

1.3! 

-  ! 

i 

! 

HST  63 

1279804 

798! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 !  NONE 

!  FL.  TAMPA 

1959  ! 

1 

!  !  195.0!  3S.C1 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

! 

HST  201 

1292369 

62514A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 !  NONE 

! FL  TAMPA 

1963  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

HST  202 

150C555 

640I4A43!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NC 

!FL  TAMPA 

1966  ! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

HST  203 

! 50C556 

64014A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13 .4! NONE 

! FL  TAMPA 

1966  ! 

1 

!  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

HST  204 

1500557 

640! 4A40!  195.0!  35. C! 

>.(,»! 

1500! 

13.61N0NE 

! FL  TAMPA 

1966  1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

l 

HST  205 

1500558 

640! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1  3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966  1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

l 

HST  206 

150C559 

640! 4A40!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966  1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

HST  207 

1500560 

64014A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15C0! 

13.6! NONE 

IFL  TAHOA 

1966  ! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

HST  208 

150C561 

640I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAMPA 

1964  1 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

HST  2C9 

150C562 

64014A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 {NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

HST  210 

1500563 

640! 4A401  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAM»A 

1966 

1 

1  l  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

HST  211 

! 50C564 

64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

l 

1  1  195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  212 

1500565 

64014A40!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAMPA 

1966 

I 

!  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

HST  213 

150C566 

640I4A40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15C0! 

1 3*6! ROHE 

IFL  TAHPA 

1966 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  214 

! 50C567 

64014A401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4II.0NE 

IFL  TAMPA 

1966 

! 

1  l  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  215 

1500566 

64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  216 

150C569 

640! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

t  !  193.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

I 

HST  217 

150C570 

640J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.4 ! NONE 

(FL  TAMPA 

1966 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  218 

1500571 

640J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAMPA 

1966 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  219 

I50C572 

64014A40!  195. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

JFL  TAMPA 

1966 

| 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  220 

1500573 

64014A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15C0! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

HST  221 

1500574 

640UA40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

( 

HST  222 

150C575 

64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1S0CI 

13.6IN0NE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

!  !  195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

HST  223 

1500576 

640 !4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

HST  224 

I50C577 

640! 4 A 40 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

1964 

| 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  225 

1500578 

640I4A40!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

1500! 

1 3 . 6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

!  (  195.0!  35.0! 

1.6! 

*  ! 

! 

! 

HST  226 

1500579 

64024A 40 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

!  (  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

I 

HST  227 

1500580 

64014A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

1  !  195.0!  35.0! 

^  .6! 

-  ! 

! 

! 

HST  228 

1500581 

640! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6IN0NE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  229 

150C582 

640!4A40!  195. OJ  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

I 

1  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  3!3 

i  wnuT 

• 

54014A40!  195.0!  35.0! 

9,0! 

- 

1500! 

13#4»N0NS 

JFL  TAMPA 

1964 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

HST  231 

150C584 

♦ 

640J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

(FL  TAMPA 

1966 

| 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

HST  232 

I50C585 

640!4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  233 

1500586 

640J4A401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1  3 • 6 ! NONE 

(FL  TAMPA 

1966 

! 

!  !  195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

HST  234 

1500587 

640I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6!N-  HE 

1  FL  TAMPA 

1966 

( 

(  !  105.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

f 

! 

HST  235 

1500588 

6401 4H40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6IN0NE 

!  FL  TAHPA 

1966 

| 

I  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

HST  236 

1500589 

640I4A40!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1966 

! 

•  !  f  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  237 

150C590 

640! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3 .6  J  NONE 

(FL  TAHPA 

1966 

( 

!  I  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

HST  238 

1500591 

6401U40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13*6! NON? 

IFL  TAMPA 

1964 

1 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1  !  !  1 

!  !  !  ! 

1.6! 

! 

1 

-  ! 
J 
! 

( 

! 

1 

1 

! 

! 
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ENGR! 

•  1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  HUPBER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NOME* 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  ICODEllENGTHieHOTH!  1 

AEGIS-!****!  AEG.  1  AtG.lLOAO-1 
TEA  !  SEE! //////I /////l  ED  l 
TON-  1PAGE 1  OVEP-lOVEA-1 /////! 
NAGE  J  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

{ CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

!  CAAGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC!  BASE 

!////////!  POINT  l  LINE-1  ! AO!  UNE-1 

HORSE!  PASS-  I (LIGHT )!////////////////! TDI ////////// 
POVER!  ENGERS  !  (fEET>!  LINE-2  ! EE !  LINE-2 

J  TEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  I 

!*RC8UILT| 

(15)  PlD-aOUTH 

TOWING  CO. 

! 

1 

1 

1  1 

!  ! 

1  1 

1 

! 

; 

! 

! 

! 

J 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)  ! 

1  1 

| 

I 

J 

! 

! 

! 

!  j 

H5T  239 

1500592 

640! 4A401 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  TAHPA 

I  1966  !  1 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

l 

! 

AST  2(0 

1500593 

64014140! 

193.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

13. 6! NONE 

!FL  TAAPA 

!  1966  1  * 

t 

!  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ( 

MSI  241 

I50C594 

64014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

1500! 

13.6IN0NS 

!  FL  TAAPA 

l  1966  ! 

1 

1  1 

196.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

| 

AST  242 

1500595 

64014*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1500! 

1 3*6! NONE 

I  FL  TAAPA 

!  1966  !  | 

j 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

!  !  i 

H5T  243 

1500396 

64014*401 

195.01 

35.0! 

5.0! 

- 

1500! 

13. 6 (NONE 

! FL  TAAPA 

!  1966  1  a 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1 .06 

-  1 

! 

1 

«ST  244 

150C597 

64014A40! 

195.0! 

36.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.61  NONE 

!  TL  TAAPA 

!  1966  !  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

AST  245 

1500398 

64014*40! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

! FL  TAAPA 

!  1966  ! 

1 

(  1 

193.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

t 

AST  246 

I50C599 

6*014440! 

195.01 

35, C! 

9.0! 

- 

15001 

13.61N0NC 

! FL  TAAPA 

I  1966  !  ' 

| 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

t 

!  !  i 

AST  247 

1500600 

64014440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAAPA 

!  1966  !  ! 

! 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

AST  246 

150C601 

640144401 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

!  FL  TAAPA 

!  1966  !  '$ 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

HS7  249 

150C602 

640144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  SCO! 

13.6! NONE 

IFL  TAAPA 

!  1966  1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  !  ? 

MSI  250 

150C603 

64014440! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

1500! 

13.6IN0NE 

IFL  TAAPA 

!  1967  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

* 

AST  251 

130C604 

640144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

13C0J 

13.6! NONE 

IFL  TAAPA 

!  1966  1 

f 

!  1 

195,0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  !  1 

AST  252 

1500605 

640144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 (NONE 

IFL  TAAPA 

(  1966  ! 

1 

l  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  !  ? 

AST  2*3 

I55CC06 

64014440! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

!  FL  TAMPA 

!  1966  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  !  > 

AST  254 

! 5CCC07 

640144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0HE 

1  FL  TAMPA 

!  1966  !  s 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  * 

! 

! 

!  !  a 

H5T  255 

J50C606 

64014440! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

IFL  TAAPA 

!  1966  1 

J 

j  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  !  '■ 

AST  2i6 

*1500609 

64oi 4f <0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61  NONE 

IFL  TAMPA 

1  1946  I  { 

J 

1  ! 

195.01 

33.01 

1.6! 

-  • 

! 

! 

!  i 

AST  257 

1 50C610 

64014440! 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

! FL  TAHPA 

!  1946  !  £ 

1 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

||  \ 

AST  256 

150C611 

64014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15C0I 

IS.dliOME 

!FL  TAMPA 

!  1946  ! 

1 

!  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

l 

! 

||  ; 

AST  259 

1508473 

640144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6INCNC 

IFL  TAMPA 

!  1967  ! 

i 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

* 

! 

*  1  ; 

AST  260 

1506474 

620144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15001 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

I  1967  !  ^ 

J 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

l 

1  1  3 

AST  261 

! 50(975 

62014440! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 iNONE 

! FL  TAMPA 

!  1947  !  % 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

i  i 

AST  262 

1508476 

62014A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1500! 

»?  (INONE 

IFL  TAMPA 

I  1«(7  1 

1 

1  1 

19S.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

AST  263 

1508477 

620! 4440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

13.6IN0NE 

!FL  TAMPA 

!  1967  1 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

! 

AST  264 

1508478 

62014440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

13.61N0NE 

IFL  TAMPA 

1  1967  ! 

1 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

AST  265 

1508479 

62014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1500! 

13. 6! NONE 

IFL  TAMPA 

!  1967  1 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

HST  2(( 

1508460 

62014440! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

1 3.6 ! NONE 

IFL  TAHPA 

1  1967  I 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

A5T  267 

1508481 

620UA40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1500! 

IS. (INONE 

IFL  TAHPA 

1  1967  ! 

1 

i  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

| 

AST  266 

1508482 

620! 4A401 

195.01 

35.0! 

9.01 

1500! 

13.6! NONE 

1 FL  TAMPA 

!  1967  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

* 

1 

AST  269 

1508483 

62014440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAMPA 

1  1967  ! 

I 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

AST  270 

1508484 

620144401 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1  3.6! NONE 

IFL  TAHPA 

!  1967  1 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

■ 

AST  271 

1508465 

620144401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13. (INONE 

IFL  TAMPA 

!  1967  1 

! 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

!  ! 

AST  272 

! 506486 

6201 4A40I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

!  1967  ! 

1 

1  I 

1951.0! 

35. C! 

1.6! 

j 

-  ! 

I 

! 

■sj 

AST  273 

1508487 

620UA401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

13.61N0NE 

Ifl  tampa 

1  1967  ! 

J! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  | 

! 

I 

3 

AST  274 

1506418 

420144401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

13.6JN0NE 

IFL  TAHPA 

1  1967  I 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

AST  275 

1508489 

620144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAAPA 

!  1967  1 

1 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

I  ! 

AST  276 

1501490 

620144401 

195.0! 

35. OJ 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAAPA 

I  1967  1 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

!  ! 

2 

AST  277 

1506491 

620U440! 

195.0! 

35.  C! 

5.01 

- 

1500! 

,13. 6  INONE 

IFL  TAAPA 

1  1967  ! 

£ 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

I  ! 

AST  278 

1506492 

62014A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.61N0NE 

IFL  TAAPA 

!  1947  I 

f 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6* 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

-d 

AST  279 

1508493 

6201 44401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.o! NONE 

IFL  TAAPA 

1  1967  1 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6* 

-  ! 

! 

1 

!  t 

a 

AST  260 

1506494 

620144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

Ifl  iahpa 

1  1967  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

s 

AST  261 

1508495 

620144401 

195.01 

35.0! 

9.0J 

- 

1500! 

1 3. 6! NONE 

IFL  TAAPA 

!  1967  ! 

! 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

f 

! 

!  ! 

AST  262 

1506496 

620144401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6! NONE 

1 FL  TAHPA 

J  1967  ! 

»■ 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

I 

!  ! 

< 

AST  283 

1506497 

620(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1 3.6! NONE 

IFL  TAAPA 

!  1967  ! 

t 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i  i 

” 

AST  7U 

GZvIGiGu* 

155.01 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

13.6] NONE 

IFL  TAAPA 

1  1967  ! 

d 

» 

f  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

!  i 

1 

AST  285 

1508499 

62014A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 INONE 

! FL  TAAPA 

!  1967  ! 

’4 

I 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  f 

AST  286 

1508500 

620UA40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAHPA 

l  1967  1  3 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

i  i  3 

AST  287 

1308501 

62014440! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

! FL  TAMPA 

J  1967  ! 

1 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

1 

1  ! 

3 

AST  266 

1508302 

6201 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

i  1967  ! 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i  i  a 

AST  269 

1508503 

620144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15C0! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

i  i9(7  i  a 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

AST  290 

1508504 

620I4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

1  1967  !  i 

1 

(  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

^3 

AST  291 

1529920 

634(44401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6 ! NOME 

IFL  TAMPA 

1  1971  ! 

d 

t 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6* 

-  ! 

! 

! 

!  1 

£ 

HST  792 

1529921 

63414440! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

!  1971  ! 

I 

I 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

195.0! 

! 

! 

35.01 

! 

1 

1.6! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

% 

576 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

EMM 

l  ivTcci  smNsions  u*»m 

{CAPACITY! 

HUM-  ! 

(VESSEL 

! 

OSSTI  OPERATOR 

1  MET  !COtE!lENCTHI9l«TH!  1 

!  ! 

EST  1 

CARSO  HANDLING 

(S  (OPERATING 

! 

- 1 HECIS-t • ••» (  «Ei.  1  KES.ILOAO-1 

!  CASCO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITC!  RASE 

YEA*  1 

! 

COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1 

BUILT  | 

VESSEL  NAME  AMD  MUMMER  1 

CUARD 

I  TO*-  IMOEI  OVEE-IOVEK-I/////I 

HORSE!  PASS-  ! CLICHT) !//////////// /*//!T0!/ ///////// 

OR  ! 

! 

NUMBER 

!  NASE  !  tV  !  ALL  1  ALL  ILICHTI 

POWER!  INGERS  ) 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2 

(•REBUILT! 

CIS)  MID-SOUTH 

MST  213 

i 

T0W1NC  CO.  ! 

(CONTINUED) ! 

(529922 

i 

1 

! 

! 

ii  ii 

t  !  (1 

11  It 

434] 4A AO!  195.0!  35.01 

i 

1 

1 

9.0! 

! 

! 

! 

1 

1500! 

! 

! 

1 3.6! NONE 

I 

! 

1 FL  TAMPA 

1971 

HST  294 

(529923 

( 

! 

1  (  195.0!  35.0! 

43414AA0!  195.0!  35. Cl 

1.6! 

9.01 

1 

! 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.6! NONE 

! 

! FL  TAMPA 

1971 

MSt  295 

1 

1329924 

1 

1 

(  !  195.0!  35.0! 

434I4A40!  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.01 

. 

1 

! 

-  ! 
1500! 

1 

13.6! NONE 

1 

(FL  TAMPA 

1971 

MST  294 

( 

(521125 

1 

1 

1  1  195.0!  35. Cl 

434I4A40!  195.01  3S.0< 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

! 

.  j 

1  5001 

! 

13.6 (NONE 

I 

1 FL  TAMPA 

1971 

MST  297 

i 

(529126 

! 

1 

1  1  195.0!  35. Cl 

634UA40!  195.01  35.  Cl 

1.6! 

9.0! 

_ 

I 

I 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.6 ! NONE 

1 

!FL  TAMPA 

1971 

MST  29t 

! 

(521927 

! 

1 

t  J  195.01  35. C! 

43414A40I  195.01  35.  Cl 

1.6! 

9.0! 

• 

( 

! 

-  1 
15001 

! 

1 3.6! NONE 

1 

!FL  TAMPA 

1971 

MST  299 

( 

1521128 

1 

I 

1  I  195,0!  35.01 

634I4A40!  I9S.0I  35.CI 

1.61 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
15001 

1 

1 3. 6 ! NONE 

! 

i FL  TAMPA 

1971 

MST  300 

( 

(529929 

! 

1 

•  !  195.01  35. Cl 

434  »A40l  193.0!  35.01 

1.6! 

9.0! 

. 

1 

1 

-  1 
15001 

! 

13.6! NONE 

I 

!FL  TAMPA 

1971 

MST  301 

1 

1521130 

1 

I 

!  !  195.01  35. Cl 

654I4A401  195.0!  35.0! 

1.61 

9.0! 

1 

! 

-  1 
1500! 

13.6 1  NONE 

1 

I FL  TAMPA 

1971 

MST  302 

1 

1521*31 

1 

l 

!  1  195.0!  3S.CI 

43414A40!  195.01  35. C! 

1.6! 

9.01 

- 

1 

1 

-  ! 
15001 

! 

1 3.6! NONE 

I 

1 f L  TAMPA 

1971 

MST  303 

1 

1329932 

1 

1 

1  195.01  35.01 
43414A40!  195.01  33.C! 

1.61 

9.01 

• 

! 

I 

-  1 
1500! 

! 

13.61  NONE 

1 

1 FL  TAMPA 

1971 

MST  304 

( 

1521133 

1 

1 

1  1  195.01  3S.C1 

434(44401  195.01  3S.C! 

1.6! 

9.0! 

- 

1 

1 

-  ! 
1500! 

I 

1 3  *  6 ! NONE 

1 

I  FL  TAMPA 

1971 

MST  305 

1 

1529134 

1 

1 

!  !  195.01  35. Cl 

434I4A40I  193.01  35.C1 

1.6! 

9.01 

l 

I 

-  1 
1500! 

1 

13.4! NONE 

1 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  3C4 

( 

(521135 

I 

1  1  195.0!  35.01 

4S4I4A40I  193.01  35.0! 

1.6! 

9.0! 

• 

I 

I 

-  ! 
15001 

! 

1 3. 6  I  NONE 

1 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  307 

1 

(521936 

1 

1 

1  1  195.01  35.0! 

434(44401  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.01 

. 

! 

t 

-  ! 
15001 

1 

13.6! NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

HST  301 

I 

(521137 

1 

! 

!  !  193.0!  35. C! 

634I4A40I  193.01  35.0! 

1.6! 

9.0! 

- 

I 

I 

-  1 
1500! 

1 

1 3.6 ! NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  309 

( 

(529938 

1 

t 

1  I  195.0!  35. C! 

434I4A40!  195.0!  35.01 

1.61 

9.0! 

. 

I 

I 

-  ! 
1500! 

! 

13.6 ! NONE 

1 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  310 

1 

(329939 

1 

1 

!  1  193.01  33.0! 

434I4A40!  195.01  35. 0! 

1.61 

9.01 

• 

! 

i 

-  ! 
1500! 

I 

13.6 {NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  311 

1 

1529940 

1 

1 

!  1  193.01  35.01 

434I4A40!  193.01  35.CI 

1.61 

9.0! 

• 

! 

1 

-  ! 
1500! 

1 

1 3. 6 ! NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

HST  313 

1529942 

1 

1 

!  !  195.01  35.0! 

43414A40!  193.0!  33. C! 

1.6! 

9.0! 

1 

t 

-  ! 
1500! 

I 

1 3.6 ! NONE 

! 

!FL  TAMPA 

1971 

MST  314 

( 

1529943 

I 

! 

I  !  195.0!  35. C! 

434I4A401  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0( 

• 

! 

! 

-  1 
15001 

! 

1 3.6! NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  315 

! 

(529144 

1 

1 

!  !  195.0!  35. Cl 

45414A40!  195.0!  3S.CI 

1.6! 

9.0! 

- 

I 

I 

-  1 
15001 

! 

1 3. 6 ! NONE 

f 

1  FL  TAMPA 

1971 

HST  314 

1 

1529945 

1 

1 

!  I  195.0!  35. C! 

63414440!  195.0!  3S.C1 

1.61 

9.01 

. 

! 

i 

-  1 
1500! 

! 

1 3 .6 1  NONE 

I 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  317 

( 

(529946 

1 

1 

1  !  195.0!  33. Cl 

634(4'. 0!  195.01  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

I 

-  ! 
1500! 

) 

13.6 1  NONE 

1 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  319 

! 

(529947 

! 

1 

!  1  195.0!  35.01 

63* I4A40I  195.0!  35.C1 

1.6! 

9.0! 

. 

( 

1 

-  ! 
15001 

1 

13.6IN0NC 

1 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  319 

( 

(529948 

1 

I 

(  1  195.0!  35. Cl 

634I4A40I  195.0!  35. C! 

1.6! 

9.0! 

. 

1 

1 

-  1 
1500! 

I 

13.6 ! NONE 

! 

!  FL  TAMPA 

1971 

MST  320 

1 

(529141 

1 

1 

!  !  195.0!  35.C! 

634I4A40!  195.01  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

! 

I 

-  1 
15001 

! 

13.6  I  NONE 

1 

!  FL  TAMPA 

1971 

MST  321 

! 

(521150 

1 

1 

1  1  195.0!  35. Cl 

634UA40!  195.01  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

I 

1 

-  1 
1S001 

! 

13.61  NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  322 

t 

1521151 

1 

f 

»  1  195.01  35.0! 

634(4440!  193.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

I 

-  1 
1500! 

! 

1 3.6! NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  323 

I 

1529152 

1 

1 

1  !  195.0!  3S.C! 

634I4A401  193.01  35. C! 

1.6! 

9.0! 

- 

1 

! 

-  » 
1500! 

13.6! NONE 

I 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  324 

(529953 

1 

1 

I  1  195.0!  35. Cl 

634I4A40!  195.01  35. C! 

1.61 

9.0! 

. 

1 

! 

-  1 
1500! 

! 

13.6! NONE 

1 

! FL  TAMPA 

1971 

MST  325 

! 

1529954 

1 

I 

1  1  195.0!  35. C! 

634(44401  195.0!  35.0! 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

1 

-  1 
1500! 

! 

13.6 ! NONE 

! 

!FL  TAMPA 

1971 

MST  324 

( 

(521155 

1 

1 

(  1  195.0!  35.CI 

634UA40!  195.01  35. Cl 

*1.6! 

9.0! 

- 

1 

! 

-  1 
1500! 

1 

1 3.6! NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  327 

I 

(529956 

1 

1 

(  1  195.0!  35. Cl 

62014A40I  195.01  33.C1 

1.6! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

4  3.6! NONE 

! 

!FL  TAMPA 

1971 

MST  329 

( 

(521957 

1 

1 

1  !  195.01  35. C! 

620(4440!  193.0!  3S.CI 

1.3! 

9.0! 

. 

1 

! 

-  I 
1500! 

! 

13.6 (NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  329 

! 

(529958 

1 

1 

!  1  195.0!  35. C! 

620(4440!  195.01  35. C! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.61N0NE 

1 

1 FL  TAMPA 

1971 

MST  530 

1 

(329959 

1 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

620I4A40I  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.0! 

. 

1 

! 

-  ! 
1500! 

! 

13.6! NONE 

! 

! FL  TAMPA 

1971 

MST  332 

1 

($29961 

1 

l 

1  J  195.01  35. C! 

620(4440!  193.0!  33.0! 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

13.6IN0NE 

! 

!FL  TAMPA 

1971 

MST  333 

( 

(529962 

1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

620 f 4 A 40 1  195.0!  35. Cl 

1.5! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

13.61  NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  334 

1329963 

! 

! 

(  1  195.0!  35. C! 

620I4A40!  195.0!  3S.CI 

1.51 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1500! 

13.61N0NE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

HST  335 

( 

(529964 

I 

! 

1  I  195.0!  35. C! 

62014A40!  195.0!  35.C! 

1*5! 

9.0! 

! 

I 

-  ! 
1500! 

! 

13.6! NONE 

! 

(FL  TAMPA 

1971 

MST  356 

1 

(529965 

1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

620(4440!  195.0!  35. C! 

1.5! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
15C0! 

! 

13.61  NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

HST  337 

1 

(529966 

t 

1 

!  I  195.0!  35. C! 

62014A40!  195.0!  3S.CI 

1.5! 

9.0! 

- 

1 

! 

-  ! 
1500! 

! 

13.6 {NONE 

! 

! FL  TAMPA 

1971 

HST  339 

1 

(529967 

1 

1 

( .  !  195. 01  35.0! 

620(4440!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.0! 

- 

1 

1 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.6 ! NONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

MST  339 

( 

1529968 

1 

1 

!  !  195.0!  55.0! 

62014A401  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.0! 

. 

! 

1 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.6 ! NONE 

l 

!FL  TAMPA 

1971 

340 

( 

! 52*96° 

1 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

6201***01  19J.0!  35.CI 

1.5! 

9  01 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

! 

1 3.6! NONE 

( 

1  PL  TAMPA 

1971 

MS7  341 

( 

(529970 

I 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

620MA40!  195.0!  35.0! 

1.5! 

9.0! 

- 

i 

! 

-  ! 
15001 

! 

13.61  NONE 

! 

(FL  TAMPA 

1971 

MST  342 

1 

(529971 

1 

1 

1  1  195.0!  35.0! 

620I4A40!  195.01  35.01 

1.5! 

9.0! 

i 

I 

-  ! 
1500! 

! 

13.6! NONE 

! 

! FL  TAMPA 

1971 

MST  343 

1 

(529972 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

620(44401  195.01  35. Cl 

1.5! 

9.0! 

. 

) 

! 

-  ! 
1500! 

! 

13. 6! NONE 

! 

!FL  TAMPA 

1971 

MST  344 

( 

(529973 

I 

!  !  195.0!  35.0! 

620(4440!  195.0!  35. C! 

1.5! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1500! 

13.6! NONE 

! 

!/L  TAMPA 

1971 

MST  34$ 

(521574 

1 

1 

.  f  !  195.0!  55. C! 

62014440!  195.0!  35. Cl 

1.5! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1500! 

! 

13.6! NONE 

! 

!  FL  TAMPA 

1971 

MST  346 

( 

1529575. 

1 

! 

•  !  1  195.0!  3S.C! 

62014440!  19S.0!  35. C! 

1.5! 

9.0! 

I 

! 

-  ! 
1500! 

I 

13.61  NONE 

1 

!FL  TAMPA 

1971 

HST  347 

! 

1529976 

1 

! 

1  !  195.0!  35. C! 

62014440!  195.0!  35. 0! 

1.5! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  1 
1500! 

1 

13.6 INONE 

! 

IFL  TAMPA 

1971 

HSY  348 

1 

1529977 

1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

62014440!  193.0!  35. Cl 

1.5! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  I 
1500! 

! 

13.61  NONE 

! 

!FL  TAMPA 

1971 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I  !  193.0!  35.01 

!  !  !  1 

!  1  i  ! 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

! 

-  1 
! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

TA9LC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


577 


ENGRl 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUHBER 

IVTCC!  DIMENSIONS  iDMFTl 
NET  (CODElLENCTHlflROTHl  1 

REGIS-1 ***•!  REG.  1  REG.lLOAD-i 
TER  l  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  IPAGE!  OV£*-!OV£»“t///m 
NAG  E  1  IV  1  ILL  <  ALL  RIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  I  (VESSEL 

I  I  £ST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING 

!  CARGO  I  FIXED  !  EQUXPHENT  ITC!  8A$E 

!////////!  POINT  1  LINE-1  1  AO  1  LINE-1 

HORSE  1  PASS-  ( (LIGHT) ! //////////////// ITDl ////////// 
POWER!  EHGfcRS  !  (FEET)!  LINE-2  lEEl  LINE-2 

1  1 

I  ! 

1  TEAR  1 

!  BUILT  t 

!  OR  ! 

IMESUIL7I 

(15)  PXD-SOUTH 

TflVJNJ  CO. 

1 

! 

! 

1  i 

i  1 

1  1 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

j 

i 

! 

! 

I 

I  1 

!  I 

1  ! 

(CONTINUED) 1 

1  1 

1 

! 

1 

I 

{ 

! 

HST  349 

J  525978 

620I4A40J 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

15001 

13.6INCKE 

!FL 

TAHRA 

1  1971  J 

1 

1  i 

195.0! 

33. Cl 

1.5! 

-  | 

! 

i 

(  ! 

HST  350 

1529979 

620144401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6INCN8 

i  FL 

TAMPA 

1  1971  t 

i 

!  1 

195.01 

35. C! 

1,5! 

-  i 

1 

I 

1  ! 

HST  333 

1529582 

62014A401 

195.01 

35. C! 

9,3! 

- 

1500! 

*  3.61  ACNE 

!  FL 

TAXPA 

1  1971  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

RST  354 

1529983 

62014A401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6!NCNE 

1  FL 

TAMPA 

J  P71  l 

! 

!  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

1  t 

MSI  355 

1529964 

62014A401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

150CI 

1 3.6 ! NONE 

!  FL 

TAMPA 

1  J9?1  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1  t 

HST  356 

1529965 

62014A40! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 !  NONE 

IFL 

TAHPA 

l  1971  1 

| 

1  1 

195.0} 

35.  C! 

1.5! 

-  i 

t 

! 

1  I 

HST  357 

1529966 

62014A40I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1  3.6  !NQH£ 

1  Ft 

TAHPA 

!  1971  : 

1 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  ! 

i 

I 

1  ! 

HST  358 

1529967 

62014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

t  3. 6  i  NONE 

!FL 

IAHPA 

!  1971  • 

1 

1  1 

195.0! 

J5.C1 

1.5! 

•  | 

j 

1 

i  ! 

HST  339 

1529965 

620141401 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

(FL 

TAHPA 

1  1971  ! 

l 

1  i 

195.01 

35. Ct 

1.5! 

-  ! 

i 

| 

!  1 

hsi  360 

1529989 

620! 4A  401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

15001 

13.6i.NCN2 

IFL 

TAHPA 

1  1971  | 

| 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.51 

-  ! 

1 

! 

t  1 

HST  363 

1529990 

6?C!4AvO! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6! NONE 

!FL 

TAHPA 

1  1971  I 

I 

I  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

~  ! 

! 

! 

!  1 

HST  362 

1565180 

6l6t4A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

16.9IK0NE 

1  FL 

TAHPA 

1  1975  i 

l 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.61 

-  1 

i 

( 

1  ! 

HST  363 

1565181 

61 6 1 4A41 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

15001 

16.9!  NONE 

( n 

TAMPA 

j  1975  1 

| 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  j 

; 

I 

1  1 

HST  364 

1565182 

61614*41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

~ 

1500! 

16. 9! NONE 

1  FL 

TAHPA 

1  1975  ! 

l 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

1 

1  ! 

HST  365 

1  5651  S3 

61614AA0! 

105.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

» 

1500! 

16.9! NONE 

IF*. 

TAHPA 

I  1975  ! 

| 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

) 

!  ! 

HST  366 

1565164 

61614A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.9 {NONE 

IFL 

TAHPA 

1  1975  | 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.61 

-  ! 

! 

i 

I  1 

HST  367 

1565185 

61614A41 1 

195.0! 

35.  Cl 

9.01 

- 

! 

1500! 

14.9! NONE 

t  FL 

TAHPA 

l  1975  | 

1 

1  1 

105.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

l 

1  1 

HST  368 

1565186 

616*4*41 1 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16. 9! h ONE 

•FL 

TAHPA 

I  1975  ! 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1 .61 

-  i 

» 

! 

1  ! 

HST  369 

1565187 

61 6  14*40! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

;6.9!hONE* 

IFL 

TAHPA 

1  1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

( 

! 

1  1 

HST  370 

1565136 

61614*40 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.9! NONE 

!FL 

TAHPA 

1  197S  1 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

i 

.  i 

! 

1 

j  » 

HST  373 

1536866 

69014*41  f 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

IFL 

TAHPA 

!  1977  1 

I 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

1  ! 

HST  372 

1 566869 

69014*41! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

* 

1500! 

14.9! NONE 

IFL 

TAM°A 

!  1977  1 

1 

i  i 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

I  ! 

HST  373 

1586891 

69014*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15001 

1  4.9! NONE 

!FL 

TAHPA 

!  1977  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

I 

1  ! 

f»ST  374 

1586892 

69014*41 ! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!FL 

TAHPA 

I  1977  | 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

I 

! 

!  ( 

HST  375 

1556893 

690*4*41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

IFL 

TAHPA 

1  1977  ! 

l 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

1  I 

HST  376 

1586894 

69014*41  | 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

IFL 

TAHPA 

1  1977  ! 

1 

1  1 

175.0! 

25.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

1  1 

HST  377 

1566695 

69014*411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

15001 

14.9 ! NONE 

IFL 

TAHPA 

5  1977  ( 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

( 

1  I 

HST  378 

1588896 

690! 4*41 1 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

IFL 

TAHPA 

1  1977  ! 

1 

1  ! 

195.01 

35.  Cl 

1.6! 

-  I 

1 

t 

1  I 

HST  379 

1586899 

690UA41! 

195.01 

3:  .Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 4.9' NONE 

IFL 

TAHPA 

1  1977  « 

I 

I  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

l 

!  1 

HST  380 

1566900 

69014*41  ! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

15001 

14.9J  NONE 

IFL 

TAMPA 

!  1977  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

HST  381 

1586902 

69014*41  1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 5C0! 

1 4.9! NONE 

I  FL 

TAHPA 

1  1977  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

1  1 

HST  382 

1602536 

90114*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  SCO  1 

1 6.0! NONE 

!  FL 

TAHPA 

1  1979  1 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i  ! 

HST  383 

1602537 

901 1 4*41 1 

195.0! 

25. Cl 

9.0! 

- 

15001 

16,0! NONE 

IFL 

TAHPA 

!  1979  ! 

! 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  I 

HST  384 

1602538 

90114*41! 

195.01 

35, C! 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

!  FL 

TAHPA 

!  1979  J 

! 

!  t 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1  ! 

HST  385 

1602539 

9C114A41! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

16.0! NONE 

iFL 

TAHPA 

1  1979  I 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I  ( 

HST  386 

1  - 

71114*411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

20.0 ! NONE 

!  F  L 

TAHPA 

I  198C  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1  1 

HST  387 

I  . 

71114*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

IFL 

TAHPA 

1  1981  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

» 

! 

1  ! 

HST  388 

1  . 

71114*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

J  FL 

TAHPA 

!  1981  1 

! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

HST  389 

1  - 

71 114*41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

20.0!  NO i:C 

S  FL 

TAHPA 

1  1961  I 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

t 

! 

1  1 

HST  350 

1  - 

695 ! 4*401 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

15C0! 

20.0 ! NONE 

IFL 

TAHPA 

!  1981  I 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1,4! 

-  ; 

! 

! 

I  i 

HST  391 

1  ...... 

69514A40! 

1 

—  ! 

9.0! 

- 

1500! 

20.0INONE 

IFL 

TAMPA 

!  1981  i 

1 

1  i 

200*0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

1  ! 

HST  392 

1640531 

695 ! 4*40! 

I 

—  ! 

9.0! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

!FL 

T  A  HP  A 

1  1981  1 

! 

I  1 

200.0! 

35.01 

1.61 

-  1 

! 

! 

I  I 

HST  393 

I64C532 

69514*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 500 ! 

16.0! NONE 

IFL 

TAHPA 

1  1981  ! 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

| 

1  1 

HST  394 

164C553 

69514*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1 6. 0! NONE 

i  FL 

TIHPA 

1  1961  ( 

l 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

1  1 

HST  401 

1634973 

74714*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6! HONE 

IFL 

1AMPA 

1  1981  1 

! 

!  1 

I9J.0I 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1  1 

HST  402 

•  M4C74 

74714*40! 

195.0! 

T  C  1*  I 

9.C! 

- 

{ 

TTTTT7! 

•  3. 6 1 Kwnc 

iFL 

1  AnPA 

I  1981  | 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

I 

I  ! 

H5T  4C3 

163497$ 

7471 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3. 6! NONE 

JFL 

TAHPA 

1  1981  ! 

l 

1  1 

195.0! 

25. CJ 

1.6! 

-  ) 

! 

1 

1  1 

HST  404 

1634976 

74714*401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

150 01 

13.6! NONE 

IFL 

TAHPA 

!  1961  1 

! 

1  1 

195-0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

( 

|  ! 

HST  405 

1634977 

74714*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1  SCO! 

13,6! NONE 

IFF. 

TAHPA 

1  1981  I 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

1 

!  1 

HST  406 

1634978 

74714*401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

1  3.6! NONE 

IFL 

TAHPA 

!  1981  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

« 

1 

{  j 

HST  407 

1634979 

747! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1  3.6! NONE 

IFL 

TAHPA 

1  1981  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

■ 

-  I 

! 

1 

!  1 

HST  408 

1634960 

7471 4*408 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

13.6 ! NONE 

!FL 

TAHPA 

1  1951  1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

1 

1  I 

HST  410 

1634932 

74714*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

1 3.6|nONE 

IFL 

TAHPA 

1  1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

.  i 

! 

1 

!  1 

HST  411 

1634983 

747 • 4*40! 

195.0! 

35. CJ 

9.0! 

- 

1500* 

13.6 ! NONE 

IFL 

TAHPA 

1  1981  1 

! 

1 

!  1 

1  1 

!  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

! 

1.6! 

I 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

* 

I 

! 

!  ! 

!  1 

!  I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


*»£.« . 

- - 

I  IVTCCI  DIMENSIONS  IORAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

! 

MSTI 

OPERATOR 

1  MET  !CCD£!lENGTH!9fi&THi  t 

!  1 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  IOPEK/TIKG  ! 

YEAR  1 
BUILT  ! 

1  COAST 

-I8ECIS-!****!  BCG.  !  BE6.1LOAO-I 

1  7E«  !  SEE!//////!/////!  £»  1 

l  CARGO  ) 
!////////! 

FIXED  ! 
POINT  ! 

ECUIPNENT 

LINE-1 

|TC!  BASE  ! 

! AO!  LINE-1  ! 

VESSEL  MAKE 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

!  NUMBER 

I  TON-  IPAGEJ  OVEft-!CVEP-l /////! 

1  NACC  J  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

HORSE!  PASS-  1  (LIGHT)!//////////////// 
ROVER!  EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!TO !//////////!  on  i 

! EE!  LINE-2  ! ‘REBUILT ! 

(15)  MID-SOUTH 

i 

TOWING  CO.  ! 

i 

l 

11  It 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

1 

] 

a 

! 

MST  413 

(CONTINUED) ! 

1634985 

1 

1 

11  1  1 
74714A401  195.01  35. Cl 

- 

! 

! 

1500! 

! 

13. 61  NONE 

!FL  TAMPA 

1981  ! 

1 

1 

l  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1981  ! 

HIT  *14 

1634986 

1 

747J4A40!  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

!Ft  TAHPA 

! 

i 

1  l  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

i 

! 

1981  J 

MST  415 

! 634987 

i 

74714A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3 • 6 1  NONE 

I FL  TAMPA 

! 

i 

1  1  195.0!  35. Cl 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

1982  i 

MST  416 

*646556 

i 

74714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

! FL  TAM®A 

! 

i 

1  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

19«2  1 
| 

MST  417 

1646557 

i 

747I4AA0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

: 

1300! 

1  3.6 ! NONE 

! FL  TAMPA 

J 

i 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

1982  1 

MST  418 

1646558 

i 

74714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

!FL  T  AM®A 

1 

i 

1  l  195.0!  35. C! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

! 

!  1932  I 

MST  419 

•6465)9 

l 

74714A401  195.0!  55. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 1.6 ! NONE 

!rL  TAM®  A 

i 

i 

!  1  195.01  35.C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! FL  TA  H®A 

!  i 

1982  ! 

MST  420 

1646560 

i 

74714A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

15001 

1  3.6! NONE 

! 

i 

1  1  195.01  35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

! 

i  1962  1 

MST  421 

1646561 

i 

74714A40!  195.0!  35. 0! 

9.0! 

- 

i 

15001 

13.6! NONE 

!  FL  TAM«*A 

J 

i 

1  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

i 

-  1 

i 

! 

i  1982  i 

MST  422 

1646562 

i 

74714A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1S00I 

1 3«  6 1  NONE 

!  FL  TAMPA 

! 

i 

!  !  195.01  35. Cl 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1 

i  1982  ! 

MST  423 

1646563 

i 

747 14A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

15001 

1 3.6 ! NONE 

!  FL  TAMPA 

f 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

!  1982 

MST  424 

1646564 

i 

7  47 ! 4  A  GO  t  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.6IN0NF 

!FL  TAMPA 

! 

i 

1  !  195.0!  35. Cl 

1.6! 

.  i 

! 

! 

!  1982 

MST  425 

1646565 

i 

74714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

isooi 

1 3.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

| 

i 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

!  1°62 

MST  426 

(646566 

i 

747UA40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.61N0NE 

JFL  TAMPA 

! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

i 

■  i 

! 

*!FL  TAMPA 

! 

!  1982 

MST  427 

1646567 

1 

74714A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

j 

i 

!  !  125.0!  35. Cl 

1.6! 

! 

-  1 

i 

! 

j  1982 

MST  428 

1646568 

! 

74714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

15C0! 

13.6ihONE 

JFL  TAMOA 

! 

I 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

) 

!  1982 

MST  429 

1646569 

i 

74714A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

15001 

13.6  1  NONE 

JFL  TAMPA 

! 

! 

(  l  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

!  FL  TAMPA 

!  !»i? 

MST  430 

{ 646570 

1 

747I4A40I  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6'  *N£ 

I 

t 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

.  j 

! 

! 

! 

1  1982 

MST  431 

1649(268 

I 

1 

74714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

iscoi 

13.6 ! NONE 

JFL  TAMPA 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  l 

! 

! 

i  1982 

MST  432 

1645C69 

! 

747I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.61N0NE 

!FL  TAMPA 

( 

I 

!  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

!  1982 

MST  433 

I649C7  j 

1 

747I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

!FL  TAMPA 

! 

• 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

I 

! 

1FL  TAMPA 

•  1982 

MST  434 

I649C71 

74714A40!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6!N0NE 

! 

l 

!  !  195.0!  35.0! 

1.61 

! 

-  1 

! 

! 

•  1932 

MST  433 

1649C72 

1 

74714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

1 3  ■  6 { NONE 

1  FL  TAMPA 

| 

1 

!  !  195.0!  35. Cl 

1.61 

i 

-  1 

! 

! 

1  FL  TAMPA 

!  1982 

MST  436 

I649C73 

1 

747I4A40!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

! 

1500! 

13.61N0NE 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.61 

! 

•  j 

! 

! 

!  1982 

MST  437 

1649074 

! 

1 

747I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

isooi 

1 3. 6! NONE 

IFL  TAMPA 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

I 

!  1982 

MST  438 

1649C75 

! 

747UA40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

! 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

IFL  TAMPA 

1  1932 

MST  439 

! 649076 

; 

7471 4A401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

15001 

13.61N0NE 

! 

1 

!  !  195.01  35. C! 

1.6! 

1 

-  I 

1 

! 

IFL  TAMPA 

1  1982 

MST  440 

I649C77 

> 

1 

747I4A40!  195.01  3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

1 

I  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

|FL  TAMPA 

1  1982 

MST  441 

1649078 

! 

747 ! 4A401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.6! NONE 

t 

1 

!  1  195.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

IFL  TAMPA 

! 

MST  442 

1649C79 

1 

747 ! 4 A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3.6 l NONE 

!  1982 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  1982 

MST  443 

1649080 

1 

747! 4A401  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 3.6 (NONE 

JFL  TAMPA 

! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I  1982 

MST  444 

J64SC61 

1 

74714A40!  195.0!  35.CI 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.6 {NONE 

IFL  TAMPA 

1 

( 

!  !  195.0!  35.01 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

!  1982 

HIT  445 

1649C82 

! 

747144401  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

| 

1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

!  1983 

MST  446 

1642597 

! 

1 

71614A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

t 

!  198! 

MST  447 

1642598 

1 

71614A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1 

1 

I  !  195.0!  35. C! 

1.61 

i 

-  1 

! 

1 

!  1983 

MST  448 

1642599 

1 

71614A40!  19S.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6'NONE 

1  FL  TAHPA 

1 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

!  1983 

MST  449 

1642600 

1 

716I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3. 6! NONE 

IFL  TAMPA 

I 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1 

1 

!  1983 

MST  450 

1642601 

I 

716I4A40!  195.0!  3S.C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.61N0NE 

IFL  TAHPA 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

!  1983 

MST  451 

1642602 

1 

71 6! 4 A40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1 

1 

!  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

!  1983 

MSI  452 

•642603 

1 

71614A40!  195.0!  3J.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

I  Ft  TAMPA 

| 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

J  1983 

MST  453 

1642604 

! 

716! 4 A40!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

! 

15C0! 

13.6*  tONE 

IFL  TAHPA 

1 

1 

I  !  195.0!  35.0! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

! 

!  1963 

MST  454 

1642605 

! 

716UA40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6IN0NE 

!  FL  TAMPA 

} 

1 

!  1  195.0!  35.C* 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

1 

!  1983 

MST  455 

1642606 

! 

716I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6IN0NE 

IFL  TAHPA 

1 

! 

!  !  19S.0!  35.01 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1983 

MST  456 

1642607 

1 

71614A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

1 3 .6! NONE 

IFL  TAMPA 

1 

1 

!  1  195.01  35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  1983 

MST  457 

1642608 

1 

716! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6IN0NC 

IFL  TAMPA 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I  1983 

-Sf  458 

1642609 

1 

1 

716I4A40I  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1 

1500! 

1 J.61N0HE 

IFL  TAMPA 

1 

!  I  195.0!  35.0! 

1.6! 

j 

-  I 

! 

! 

! 

!  1983 

MST  459 

1642610 

1 

71614A40!  195.0!  35.C1 

9.0! 

- 

i 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAMPA 

s 

1 

!  !  195. C!  35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

!  1983 

MST  460 

•642611 

1 

71614A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

! 

1500! 

13.6! NONE 

IFL  TAHPA 

1 

I 

1  !  195.0!  35.0! 

1.61 

! 

-  1 

! 

1 

1  1984 

MST  501 

1679817 

1 

630I4A40!  195.0!  35. C! 

8.01 

- 

i 

1450! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

I 

1 

I  I  195.0!  35.C! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

1  1984 

MST  502 

1679818 

1 

63014A40!  195.0!  35. C! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

1 3 .6! NONE 

•FL  TAMPA 

1 

\ 

•  !  |  195.0!  35. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

!  1984 

MST  503 

1679819 

l 

63014A40!  195.0!  35.0! 

8.0! 

- 

! 

1450! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

! 

1 

■  I  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

j 

-  1 

1 

1 

!  1984 

MST  504 

1679820 

! 

I 

63014A40!  195.0!  35.C! 

8.0! 

- 

i 

1450! 

13.6! NONE 

!  FL  TAMPA 

1 

1  !  195.0!  35.C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

t  19J* 

MST  50$ 

1679621 

1 

630! 4A401  195.0!  35. Cl 

8.0! 

- 

1 

1450! 

1 3 .6! NONE 

IFL  TAMPA 

! 

! 

!  !  195.01  35. Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1  1984 

MST  506 

1679822 

! 

63014A401  195.0!  35. Cl 

8.0! 

- 

! 

1450! 

1 3.6! NONE 

IFL  TAMPA 

1 

! 

1 

1 

I 

I  !  195.0!  35. C! 

1  !  !  1 

!  !  I  ! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

-  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

j 

vi 

V: 

3 

?, 


* 


Tm £  2  -  DESCRIPTION  or  VESSELS 


579 


ENCRl 

DISTJ 

VESSEL  MAKE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  VTtC 1  D! PENSIONS  1  DRAFT  t 

NET  lCOPEllENCTHlBFOTHl  1 

REGIS-f*#**!  REG.  1  REG.1L0AD-! 

TER  1  SEE!//////!/////!  ED  l 

TON-  1PAGE!  OV£»-!OVE»-!/////l  HORSE 
NAGE  !  IV  !  <UL  »  ALL  !U«HT!  POWER 

{CAPACITY!  HICK-  }  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  ($  {OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  J  EflUIPAENT  ITCl  BASE 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LlNC-1 

!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 
!  ENGERJ  !  <rtcT>!  LINE-2  ICE!  LINE-2 

I  t 

1  ! 

!  YEAR  ! 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

(•REBUILT! 

(IS)  PIO-SOUTM 

TOWING  CO. 
(CONTINUED) 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

! 

1 

t 

i 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

AST  5C7 

1679823 

63014A40! 

1  1 

195.01  3S.C! 
195.0!  35. C! 

6.0! 

2.01 

" 

1450! 

-  ! 

1 3.6 ! NONE 

1 

1FL  TAMPA 
! 

1984  ! 

! 

AST  308 

1 679824 

630(4*40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

8.0! 

2.0! 

— 

14501 
-  1 

13.6 {NONE 
! 

1FL  TAK?A 
! 

1985  ! 

! 

AST  509 

1679825 

63014A40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  I 

1 3 . 6 ! NONE 
( 

!FL  TAMPA 

1 

1985  ! 

! 

AST  510 

1679826 

63014A401 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Ct 

2.0! 

2.0! 

1450! 

-  1 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985  1 

I 

AST  511 

1679827 

63014A40! 

1  1 

195.0!  35. O; 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

1450! 

-  1 

1 3. 6 ! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985  1 

1 

AST  512 

1679228 

63014*40! 

!  1 

195.0!  35. C! 
175.0!  35. Cl 

6.0! 

2.0! 

* 

1450! 

-  ! 

1 3.6  I  NONE 
! 

IFL  TAMPA 

I 

1985  ! 

! 

AST  513 

1679829 

63014A40! 

!  1 

175.0!  35. C! 
195.0!  35.01 

6.0! 

2.0! 

* 

1450! 

-  ! 

1 3.61  NONE 
! 

1 FL  TAMPA 
! 

1985  ! 

! 

AST  514 

1679830 

63014A4C! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

1450! 

13.61  NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985  ! 

! 

AST  515 

1679231 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

m 

1450! 

-  ! 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 

1 

1985  ! 

! 

AST  SC6 

1679832 

63014*40! 

1  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.01 

5.0! 

2.0! 

m 

1450! 

-  ! 

1 3.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 

1 

1985  1 
! 

AST  517 

1679833 

63014*40! 

!  1 

195.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

1450! 

-  1 

1 3.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985  I 
t 

AST  518 

1679834 

63014*40! 

1  1 

195.0!  55.0! 
195.0!  25. C! 

8.0! 

2.0! 

14501 
-  ! 

1 3.6 ! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985  ! 
! 

AST  519 

1679835 

63014*401 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.0) 

2.0! 

- 

1450! 

13.61  NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985  ! 
! 

ASt  520 

1679836 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

5.0! 

2.0! 

- 

1450! 

-  1 

1 3.6 ! NONE 
! 

|FL  TAMPA 
! 

1985  ! 
I 

AST  521 

1679E37 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

6.0! 

2.0! 

1450! 

-  1 

13.61  NONE 

1 

IFL  TAMPA 
! 

1985  ! 
! 

AST  522 

1679838 

63014*401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

— 

1450! 

-  ! 

1 3 . 6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
( 

1985  ! 
! 

AST  523 

1479839 

63014*401 

1  I 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.0! 

2.0! 

— 

1450! 

-  ! 

1 3.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 

1 

1985  ! 
! 

AST  524 

16798*0 

63014*401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

6.0! 

2.01 

** 

14501 
-  ! 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985  1 
! 

AST  525 

1679241 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

5.0! 

2.0! 

• 

1450! 

-  1 

1 3 .6 ! NONE 
! 

IFL  TAMPA 

1 

1985  ! 
! 

A5T  524 

1679842 

63014*401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

* 

1450! 

-  ! 

1 3.6 ! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985  ! 
! 

AST  527 

16.  *243 

63014*40! 

1  1 

195.01  35. C! 
195.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

■* 

1450! 

-  ! 

1 3.6 ! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985  1 
! 

AST  528 

1679844 

63014*401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

8.0! 

2.01 

“ 

1450! 

-  1 

13.6! NOME 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

1 

AST  529 

1679245 

63014*401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

6.0! 

2.0! 

— 

1450! 

-  I 

1 3. 6 ! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

l 

AST  530 

1679846 

63014*401 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

6.0! 

2.0! 

* 

1450! 

-  I 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 

I 

1985 

AST  531 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.0! 

2.01 

1450! 

-  ! 

1 3.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  532 

63014*401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

— 

1450! 
-  i 

13.6! NONE 

I 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  533 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.01 

1450! 
-  ! 

1 3 .6 ! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  534 

63014*40! 
t  ! 

195. C!  35. C! 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  f 

13.6 !  NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1925 

AST  535 

63014*401 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

” 

1450! 
-  ! 

1 3 . 6 ! NONE • 

1 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  536 

63014*401 
!  1 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

13.6! NONE 

I 

IFL  TAM*A 
! 

1985 

AST  537 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

8.0! 

2.0! 

** 

1450! 
-  ! 

1 3.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  538 

630(4*40! 

!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

" 

1450! 
-  ! 

1 3. 6 ! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  539 

63014*401 
!  I 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

8.0! 

2.0! 

” 

1450! 
-  ! 

1 3.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  540 

63014*40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  541 

630(4*40! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  I 

1 3.6! NONE 

I 

IFL  TAMPA 

1 

1985 

AST  542 

63014*401 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

• 

1450! 
-  ( 

1 3. 6 ! NONE 
! 

!FL  TAMPA 
! 

1985 

AST  543 

63014*401 
t  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.0! 

2.0! 

” 

1450! 
-  ! 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  544 

63014*401 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

1450! 
-  ! 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  545 

63014*40! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

* 

1450! 
-  ! 

13.6! NONE 

1 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  546 

63014*40! 
(  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

13.6! NONE 

1 

!  FL  TAMPA 
( 

1985 

AST  547 

63014*40! 
)  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

” 

1450! 
-  1 

1  3. 6 ! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  548 

630(4*40! 
1  1 

195.0!  35.01 
195.0!  35.0! 

8.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  ! 

1 3.6 ! NONE 

I 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  549 

63014*401 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

6.0! 

2.0! 

“ 

1450! 
-  I 

13.6 !  NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  550 

63014*40! 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

8.0! 

2.0! 

- 

1450! 
-  ! 

13.6! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1985 

AST  6C0 

864)4*401 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

11.0! 

1.0! 

1600! 
-  ! 

16. 5 (NONE 

IFL  TAMPA 
! 

1988 

AST  4C1 

86414*40! 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

11.0! 

1.0! 

1600! 

16.5 1  NONE 
! 

(Ft  T* MPA 
! 

1  ON  • 

AST  602 

86414*40! 
I  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

11*0! 

1.0! 

“ 

1 6C0I 
-  ! 

16. 5! NONE 
! 

IFL  TAMPA 
! 

1986 

AST  603 

864(4*40! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

11.0! 

1.0! 

“ 

1600! 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

IFL  TAMP* 

! 

1988 

AST  6C4 

86414*40! 
!  S 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

11.0! 

1.0! 

• 

1600! 
-  ! 

16.5 JNCNE 
! 

!FL  TAMPA 

I 

1988 

AST  6C5 

864(4*401 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

11.0! 

1.0! 

“ 

1600! 
-  ! 

16.5IN0NE 

! 

IFL  TAMPA 

1 

1988 

AST  606 

86414*40! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

11.0! 

1.0! 

• 

1600! 

16.5IN0HE 

( 

IFL  TAMPA 
! 

1988 

AST  607 

86414*401 
!  1 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35. C! 

11.0! 

1.0! 

1600! 
-  ( 

16.51  NONE 
! 

IFL  TAMPA 

1 

1988 

AST  608 

86414*40! 
1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

11.0! 

1.0! 

1600! 
-  ! 

16.5 1N0NE 
! 

IFL  TAMPA 

1 

1988 

AST  6C9 

864(4*401 

! 

! 

1 

195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 

1  ! 

1  ! 

11.0! 

1.0! 

! 

! 

1600! 
-  f 
! 
1 

16.5 1  NONE 
( 

! 

! 

IFL  TAMPA 
! 

! 

! 

1986 
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ENfitt 

JVTCC1 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

!  CAPACITY! 

HIGH-  { 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

•1ST! 

OPERATOR 

NET  ICOOElLCNATHl BROTH! 

I 

I 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO 

HANCUHS  IS  !  OPE  RAT  INC 

YEAR 

!  COAST 

1  TER  1  SEE! //////!///// ! 

ED  ! 

!  tm/ttti 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  HARE 

AND  HUMBER  1  GUARD 

TON-  1PAGEI 

OVER-IOVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  KLIGHl) !////////////////! TD !////////// 1 

OR 

!  HUHBER 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT i 

POWER  I 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

IEE! 

UNS-2 

•REBUILT! 

(15)  PXD-SOUTH 

! 

! 

TOWING  CO.  ! 

1  1 

t  ! 

1  1 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(COHTIHUED) ! 

1  ! 

l 

1 

i 

1 

! 

t 

! 

HST  610 

J  m  m  w 

464144401 

195.0! 

35.01 

ii. oi 

1 

1600! 

1 6 •  5  SHONE 

1FL 

tanpa 

1988 

i 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

l 

-  ! 

! 

! 

HST  611 

864 1 4 A  40 1 

195.0! 

35.01 

11.0! 

-  • 

1600! 

16.5 ! NONE 

1FL 

TAHPA 

1988 

i 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

j 

-  ! 

! 

I 

HST  612 

!  - 

864  1  4 A  40! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

1 

1600! 

1 6«  5 1  NONE 

1FL 

TAHPA 

1988 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

HST  613 

I  . 

864 1 4A40! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

-  1 

1600! 

16.5 !  HONE 

!FL 

TAHPA 

1988 

) 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

l 

-  i 

! 

! 

HST  614 

J  . 

86  4 1  4 A  40 1 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

-  ! 

1600! 

16.5  1  NONE 

!  FL 

TAHPA 

1988 

i 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

HST  615 

1  - 

86414A401 

195.0! 

33. C! 

11.0! 

1 

1600! 

16.5 ! NONE 

I  FL 

TAHPA 

1988 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  2 

i 

! 

HST  616 

j  - 

864J4A40! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

-  ! 

1600! 

16. 5i NONE 

!  FL 

TAHPA 

1988 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

j 

2 

HST  617 

1  - 

86414A40I 

195.01 

35.0! 

11.0! 

i 

1600! 

16. 5!  HONE 

!  FL 

TAHPA 

1988 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.0! 

i 

-  i 

i 

! 

HST  616 

1  — - 

864 1 4A401 

195.0! 

33.  C! 

11.0! 

-  « 

1 600  i 

16.5 ! NONE 

•  FL 

TAHPA 

1988 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

i 

-  ! 

I 

! 

HST  619 

j  - 

86414A401 

195.0! 

35. C! 

11.3! 

-  ! 

1600! 

16. 3!  NO HE 

1  FL 

TAHPA 

1988 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  • 

i 

! 

HST  620 

1  - 

86414A40! 

195.0! 

35.0! 

11.0! 

! 

1600! 

16. 5 ! NONE 

IFL 

TAHPA 

1988 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.01 

1 

-  • 

l 

! 

HST  621 

1  - 

86414A40! 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

-  ! 

1600! 

16.5  j  NONE 

IFL 

TAHPA 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

HST  622 

1532600 

43214A52! 

!  1 

97.5! 

35.CS 

12.0! 

-  j 

934! 

14. 8! NONE 

! 

1972 

1 

97.5! 

35.0! 

1.0! 

I 

-  ! 

l 

i 

HST  622 

!  - 

8641 4A461 

! 

-  i 

11.1! 

-  I 

18009! 

-  i 

i 

1988 

! 

1  1 

195.0! 

35. ci 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HST  623 

36414F46I 

J 

-  ! 

11.01 

-  | 

1600! 

! 

! 

1988 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

l 

-  ! 

! 

! 

HST  624 

864 ! 4  F  461 

! 

-  ; 

11.0! 

l 

1600! 

-  ! 

! 

1988 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.U! 

1 

-  ! 

i 

! 

HST  625 

1  - 

864 1 4A461 

! 

i 

11.0! 

-  t 

1600! 

-  ! 

! 

1988 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

HST  626 

1  - - 

864  UA461 

-  i 

-  • 

11.0! 

-  1 

1600! 

i 

! 

1988 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

2 

* 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HST  626 

i  ...... 

864 !  4A401 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

! 

1600! 

16.5! NONE 

IFL 

TAHPA 

1988 

i 

1  1 

195.0! 

35- C! 

1.0! 

! 

-  i 

! 

1 

HST  629 

j  — ... 

864 ! 4A40 1 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

-  ! 

1600! 

16.51N0NE 

IFL 

TAHPA 

1988 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

HST  630 

j  - 

86414A461 

1 

! 

11.0! 

-  ! 

1600! 

-  ! 

! 

1988 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HST  631 

.  - 

864  *  4  A  46 1 

! 

-  t 

11.0! 

-  ! 

1600! 

16.5! 

I 

1988 

I 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  I 

! 

! 

HST  632 

j  - 

864 1 4A46 ! 

1 

-  ! 

11.0! 

-  1 

1600! 

16.5! 

! 

1988 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HST  633 

!  . 

36414A451 

1 

-  ! 

11.0! 

-  ! 

1600! 

-  ! 

! 

1988 

t 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.01 

! 

“  ! 

! 

! 

HST  637 

l  . 

36414A46! 

-  ! 

-  ! 

11.0! 

1600! 

16.5! 

! 

1988 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HST  638 

1  - 

86414A46! 

1 

-  ! 

11.0! 

-  ! 

1600! 

16.5! 

! 

1988 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

I 

-  j 

! 

! 

HST  639 

1  . 

36414A46! 

! 

“  ! 

11.0! 

! 

1600! 

16.5! 

! 

1988 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HST  102 

1502506 

1  579 ! 5A  71 1 

263.01 

54.0! 

9.0! 

-  j 

3100! 

14.01D1ESEL 

PUHP 

I IL 

HCTROPOLIS 

1966 

! 

1 

l  ! 

!  1 

264.0! 

! 

54. C! 
t 

1.5! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

j 

(32)  MIDGET  TOWING 

I 

l 

!  1 

!  1 

1 

t 

! 

i 

i 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

I 

HR.  BYRON 

1 296698 

68! 3  A  35 ! 

56.3! 

20. oi 

7.3! 

800! 

-  ! 

34.0! NONE 

!LA 

NEW 

1964 

! 

1 

1  1 

I  1 

6C.0! 

1 

20.3! 

! 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

I 

ORLEANS 

(03)  MIDLAND  HARINE 

I 

CORP.  1 

1  I 

1  1 

! 

1 

j 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

HAC  56 

1520684 

328315A711 

309.01 

64.0! 

19.6! 

! 

9483! 

29.012  PUHPS  AND 

!NY 

NEW  Vf 

1969 

1 

1  1 

309.0! 

64.01 

2.0! 

I 

-  ! 

!  COILS 

1 

STH  9 

1615065 

82515A711 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

! 

1451! 

10. 5 ! DIESEL 

PUHP 

INY 

NE* 

1979 

! 

l  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  I 

! 

! 

SYH  12 

j  - 

855I5A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1434! 

16-8! DIESEL 

PUHP 

!NY 

NEW  YORK 

1981 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2*0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SYH  13 

!  - 

85515A71! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

1434! 

16.8! DIESEL 

PUHP 

!  NY 

NEW  YORK 

1981 

! 

1 

!  1 

t  1 

195.0! 

! 

35.  C! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

I 

1 

(16)  MDSTREAH 

FUEL 

! 

SERVICE,  1  INC. 

1  1 

1  1 

! 

; 

1 

! 

1 

2 

! 

! 

! 

i 

| 

! 

! 

LU-ASH 

1585102 

2613A36! 

39- di 

18.0! 

6.0! 

4001 

-  ! 

17. OINONE 

IAL 

NCailE 

1977 

1 

1  1 

39.81 

18.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

Hf  443 

1528875 

65515A70! 

195.1! 

35.1! 

10.0! 

-  1 

11849! 

25.0! DIESEL 

DEEP 

WELL! AL 

MOOILE 

1970 

i 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

! 

-  1 

IPUHP 

i 

HF  501 

1611905 

76015*701 

192.1! 

42.0! 

11.7! 

-  2 

1495! 

19.0! DIESEL 

PUHP 

IAL 

MC3ILC 

1979 

! 

1  1 

192.1! 

42.0! 

.6! 

j 

-  ! 

! 

2 

HF  6C1 

{612644 

44915A70! 

160.1! 

42.11 

7.6! 

! 

7500! 

17.0! DIESEL 

DEEP 

WELL! *L 

H06ILE 

1979 

1 

!  ! 

15C.1! 

42.1! 

1.0! 

« 

-  i 

IPUHP 

2 

HF  602 

1615616 

44915A70! 

16C.1! 

42.11 

7.6! 

-  | 

75C0*l 

17.0IDIESCL 

DEEP 

WELL) *L 

MOBILE 

1979 

l 

1  ! 

16C.1! 

42.1! 

1.0! 

! 

-  | 

IPUHP 

! 

HF  727 

1504805 

8C515A70! 

195.1! 

35.1! 

9.6! 

! 

1050! 

18.0! DIESEL 

OEEP 

WELL! AL 

HC3ILE 

1966 

| 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.0! 

1 

-  ! 

IPUHP 

« 

; 

HF  73! 

1662943 

!  69015*70! 

195.1! 

35.1! 

9.6! 

-  ! 

10716! 

18.0! 0 ICSEL 

OEEP 

HELL! AL 

MOBILE 

1982 

i 

*  «  * 

195.1! 

u.o 

1.0! 

; 

-  < 

IPIJMP 

I 

HF  732 

1662944 

!  69015*70! 

195.1! 

35.1! 

9.6! 

-  ! 

10716! 

1 5 .0 ! D  IESEL 

OEEP 

WELL! AL 

MOBILE 

1982 

i 

1 

f 

!  1  ! 

1  !  ! 

195.11 

t 

35.1! 

i 

1.0! 

i 

! 

-  i 

IPUHP 

! 

i 

(32)  MDSTREAH 

FUEL 

1 

SERVICES,*  INC. 

t  j  j 

i  i  i 

i 

i 

« 

• 

i 

! 

! 

! 

i 

j 

i 

« 

CART.  SHERHAN 

1508797 

1  4913*36! 

48.0! 

20. C! 

5.0! 

420! 

-  ; 

24 .OINONE 

•LA 

PORT  ALLEN 

1967 

1 

!  1  1 

5C.0! 

20.0! 

5.0! 

t 

-  | 

! 

! 

KIH  LEE 

I56C543 

J  6713*361 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

1000! 

-  i 

38. OINONE 

!L  A 

PORT  ALLEN 

1974 

1 

!  !  1 

65.0! 

24.0! 

—  1 

1 

-  J 

! 

! 

HR.  4UNI0US  H 

1506796 

1  4913*381 

48.0! 

20.0! 

5.01 

460! 

-  j 

24. OINONE 

5  LA 

PORT  ALLEN 

1967 

1 

1  1  ! 

5C.0! 

20. C! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

ORA  D 

1255028, 

1  2113*36! 

—  ! 

—  ! 

4.0! 

450! 

-  | 

25 .0! NONE 

!LA 

PORT  ALLEN 

1948 

1  1  1 

44.2! 

11.7! 

—  ! 

! 

-  j 

1 

! 

PATRICIA  WRIGHT 

1285549 

1  40 1 3 A  36 1 

! 

—  ! 

6.0! 

1050! 

-  j 

35. OINONE 

SLA 

PORT  ALLEN 

1961 

1 

i  f  1 

52.0! 

21.0! 

--  j 

1 

-  ! 

! 

! 

COLLINS  7 

1271139 

!  4321 5*71 J 

150.0! 

37.0! 

9.oi 

-  ! 

1116! 

30.0! DIESEL 

PUHP 

!LA 

PORT  ALLEN 

1933 

1 

f 

1  !  1 

1  !  ! 

1  1  1 

15C.0! 

i 

! 

37.0! 

( 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

I 

I 

( 

! 

! 

TA0LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


581 


ENCRl 

OXST!  OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AND  HUMBER 


I 

I 

I 


COAST 

GUARD 

HUMBER 


IVTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACITT!  HIGH-  !  (VESSEL!  I 

NET  (CODEtLENGTHieRDTH!  !  !  !  CST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-!  !  CARGO  (  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC I  BASE  !  TEAR  ! 

TER  f  SEE!//////!/////!  ED  5  I ////////!  POINT  !  LINE-1  |AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

TON-  IPAGEl  OVER-! OVER"! ///// 1  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// lTd !////////// !  OR  l 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  ROVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !CE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


(32)  PIDSTREAN  FUEL 

SERVICES/ 

! 

! 

1  INC. 

1  ! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

(CONTINUED) 1 

!  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

NF  211 

128730* 

174415A71 1 

297.5! 

52.51 

8.5! 

-  J 

*221! 

20.0! 01 ESEL 

PUMP 

ILA 

PORT 

ALLEN! 

1961 

1  1 

297.5! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

MIDSTREAM  FUELER  17 

! 6*3900 

55315*70! 

158.0! 

*0.0! 

8.5! 

9361 

U.OIOTESEI 

PUMP 

ILA 

5ORT 

ALLEN! 

*  1981 

1  1 

158.0! 

40.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

! 

l  65 

37015A71! 

135.0! 

35. Cl 

8.0! 

850! 

1  5.01  DIESEL 

PUMP 

ILA 

»0RT 

ALLEN! 

1937 

1  I 

1  1 

135.0! 

1 

35. C! 

I 

1.5! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

» 

! 

1 

! 

(43)  PIOVfST 

! 

CONSTRUCTION  COMlPANT 

t  ! 

1  1 

! 

1 

! 

; 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

AND  LUHR  BROS./  INC. 

1  1 

1 

i 

1 

! 

! 

» 

AL6O0 

! 2875*9 

7913A351 

61.3! 

25.  C! 

6.6! 

15301 

-  | 

31 .01  NONE 

!NE 

KE3RASKA  ! 

1962 

1  1 

61.31 

25. Cl 

6.6! 

! 

-  | 

! 

! 

CITY 

! 

DONNIE  8AVN 

123*623 

2013A35! 

43.5! 

13.0! 

3.0! 

265! 

-  1 

14.5! NONE 

!NE 

TE0RASKA  • 

♦  1955 

1  1 

*6.0! 

13. C! 

3.0! 

1 

-  j 

I 

! 

cm 

i 

MARS 

1013A361 

1 

! 

3.0! 

200! 

-  i 

1 2. 0 1  NONE 

!  T  X 

HITCHCOCK  • 

1956 

1  I 

60.01 

19.8! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

TWYLA  MARGE 

1282261 

6513*35! 

60.*! 

24.0! 

5.7! 

900! 

•  i 

31 .0! NONE 

INC 

nE8»m«  l 

1960 

1  1 

60.*! 

24.01 

5.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITT 

! 

AS  1C1 

1002550 

1 0501* A*31 

225.0! 

48.0! 

9.5! 

-  f 

2264! 

19.01  NONE 

JTX 

HITCHCOCK  ! 

1955 

1  1 

225.01 

48.01 

1.7! 

! 

-  | 

! 

I 

! 

STS  16 

3671*4*3! 

175.0! 

*0.0! 

11.1! 

1272! 

8 .0! NONE 

!NE 

NEBRASKA  ! 

1966 

!  ! 

1  1 

175.01 

1 

*0.0! 

1 

9.0! 

t 

l 

-  I 

! 

! 

I 

CITT 

! 

» 

(26)  MIDWEST 

FOUNDATIONS 

!  1 

1  ! 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

l 

! 

1 

! 

1 

i 

! 

NO  ISA 

31714F46! 

120.oi 

35. C! 

9.0! 

750! 

7.5! NONE 

!IL 

PEORIA  ! 

1952 

1  1 

1 20.01 

35.  Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

NO  IBS 

39814F461 

120.0! 

35. Cl 

10.0! 

750! 

3*  M  NONE 

!IL 

PEORIA  J 

1928 

1  1 

120.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  » 

! 

1 

! 

NO  138 

31714F46! 

120. 0! 

35.  C! 

9.0! 

75CI 

7.5 1  NONE 

!  XL 

PEORIA  ! 

19S2 

(  ! 

1 20.01 

35.0! 

1.51 

1 

-  | 

1 

! 

! 

NO  331 

1271*4*61 

110.0! 

26. C! 

6.0! 

•  ! 

5501 

5.5!  NONE 

ML 

PC09IA  1 

1956 

I  1 

11C.0! 

26. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

| 

! 

! 

NO  332 

12714A461 

110.0! 

26.0! 

6.0! 

-  ! 

350! 

5.5 ! NONE 

Ill 

PEORIA  1 

1953 

1  ! 

11C.0! 

26.01 

1.0! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

PC  957 

95714A43! 

85.0! 

50.  C! 

6.6! 

500! 

7.0! NONE 

ML 

PEORIA  ! 

1966 

t  ! 

85.01 

50.0! 

1.51 

I 

-  | 

! 

! 

! 

PILE  DRIVER 

1292681 

751*4*61 

60.0! 

26. C! 

2.0! 

75! 

65.0! NONE 

! 

! 

1937 

!  1 

1  I 

6C.0! 

! 

26. Cl 

1 

1.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

(29)  MIKE'S/ 

INC. 

!  1 

I  t 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

CASET  JOE 

1567019 

70*3836! 

61.51 

22.0! 

6.01 

1095! 

-  ! 

38.01  NONE 

ML 

CAIRO  1 

1975 

<  ! 

!  1 

61.5! 

1 

22.  C! 

5.5! 

! 

! 

! 

-  1 

I 

1 

1 

! 

(23)  MILLER 

BOAT  LINE/  INC. 

!  1 

!  I 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

I 

I 

ISLANDER 

1656811 

6211*111 

—  ! 

—  ! 

8.31 

4*0! 

-  ! 

27.0! NONE 

!0H 

PUT- 

IN-BAY! 

1983 

!  1 

9  C  .  3 1 

38.0! 

6.0! 

! 

4*8! 

1 

! 

PUT-IN-BAT 

127(083 

6211*121 

60.31 

31.  C! 

8.0! 

UOlf 

91 

27.OIN0N? 

Ion 

PUT- 

IN-BAY! 

1959 

1  f 

64.9! 

33.5! 

6.5! 

1 

150! 

1 

I 

WEST  SHORE 

1252256 

6*11*12! 

60.21 

30.  C! 

8.01 

2301  # 

71 

22.0! NONE 

!0H 

PUT- 

IN-OAYJ 

19*7 

1  1 

64.9! 

30.51 

6.51 

! 

2*4! 

! 

! 

WILLIAM  N.  MILLER 

1  267685 

6511*121 

60.2! 

31.0! 

8.51 

380!# 

91 

31 .0! NONE 

!0H 

PUT- 

IN-BAY! 

195* 

!  1 

!  1 

64.9! 

1 

32.91 

7.0! 

! 

! 

! 

250! 

! 

! 

I 

1 

(33)  MILLER 

MARINE 

SERVICE 

!  ! 

1  1 

1 

1 

I 

» 

1 

( 

I 

! 

1 

HI  DEE  IV 

1  2779*5 

1*11*021 

*0.0! 

12. Cl 

3.5! 

230! 

-  i 

1 2.01  NONE 

!TX 

ANAHUAC  ! 

•  1981 

1  1 

*0.01 

12.0! 

3.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

HOT  SHOT 

1  265263 

713*36! 

*5.2! 

14.61 

6.0! 

*20! 

-  i 

15. 0! NONE 

!TX 

ANAHUAC  ! 

*  1981 

!  1 

!  1 

*5.2! 

! 

1*.6l 

1 

6.0! 

! 

! 

! 

“  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

(29)  MILLER/ 

ROBERT 

1  ASSOCIATES 

!  ! 

!  1 

1 

1 

1 

J 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

1 

ABC  6C5B 

159*1*3 

9171***8! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

-  1 

16*5! 

11.0IN0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

197B 

I 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  | 

i 

! 

! 

ABC  6C60 

15941** 

91 71**48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

16*5! 

11  .oInone 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

( 

!  1 

200.0! 

33.  C! 

1.51 

! 

-  f 

! 

! 

! 

ABC  <010 

15981*3 

6961***61 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1672! 

19.1 {NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

197? 

1 

1  1 

200. 0! 

35.01 

1.4! 

! 

-  I 

! 

f 

! 

AeC  <038 

1  598  1*5 

6961***8! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

1672! 

19.11N0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

1978 

! 

1  1 

200. 0! 

35.  C! 

1.*! 

! 

-  J 

i 

1 

! 

A0C  8210 

! 63CC1  5 

9461***61 

23C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

15001 

16. OINONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

198C 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  J 

! 

l 

! 

ADI  1 

1619*62 

8831***1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1**8! 

17. OINONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

198C 

* 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

l 

-  f 

! 

I 

! 

ANN  ICIfl 

161*5*5 

9C814A41 ! 

200.0! 

35.0! 

12.0! 

1864! 

—  ! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS  ! 

1979 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

ATM  2003 

161*910 

700! 4A4SJ 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1511! 

19.8IN0NE 

J  MO 

ST. 

LOUIS  ! 

198C 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

j 

ATM  200* 

161*911 

7001*4*81 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1511! 

19.3JN0NE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

198C 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

ATM  2005 

161*912 

7001***3! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  J 

1511! 

19.81N0NE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  I 

198C 

| 

t  1 

193.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATN  2006 

161*913 

7001*4*3! 

195.0! 

35. CJ 

9.0! 

-  j 

1511! 

19.8IN0NC 

!M0 

ST. 

LOUIS  1 

I960 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

i 

ATM  2007 

161*91* 

7C0UA48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1511! 

19.3JN0NE 

IMO 

ST. 

LOUIS  *! 

198C 

( 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

■>  | 

! 

! 

f 

ATM  2C08 

161*915 

7C0!*A  48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1511! 

19. 5! NONE 

!M0 

ST. 

LOUIS  ! 

me 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

ATM  2009 

161*916 

7C0MMS! 

195.0! 

35.  C! 

9.  C! 

-  t 

*511! 

15 .5 !  NONE 

♦NO 

ST. 

LOUIS  ! 

me 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

1 

ATM  2010 

161*917 

7C014A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1511! 

19.81 KOHE 

MO 

ST. 

LOUIS  i 

me 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

«*  f 

! 

! 

1 

ATM  2011 

1614918 

700144*81 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1511! 

19.8IN0NE 

•MO 

ST. 

LOUIS  ! 

me 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

ATM  2012 

1614919 

7001*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

15111 

19 .8 1  NONE 

!MC 

ST. 

LOUIS  1 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

’  2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

AIM  2C1 3 

161*920 

7C0! *4*81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1511! 

19.81  NONE 

IMO 

ST. 

LOUIS  I 

198C 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ATM  201* 

161*921 

7001*4*51 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1511! 

19.81  NONE 

!  MO 

ST. 

LOUIS  1 

1980 

! 

1  I 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

ATM  2015 

161*922 

7001*4*81 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1511! 

19.8! NONE 

JHC 

ST. 

L5UIS  ! 

1980 

! 

1  1 

195. OJ 

35. C! 

2.0! 

-  J 

1 

! 

1 

ATM  2016 

1614923 

70014A43I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

1511! 

19.81N0NE 

!MC 

ST. 

LOUIS 

1980 

! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

2.0! 

! 

-  | 

| 

1 

I 

8*  101B 

1606995 

71914A46! 

235.01 

35.  C! 

7.©! 

2728! 

—  ! NONE 

!MC 

ST. 

LOUIS  { 

1979 

1 

! 

1 

1 

235.0! 

! 

35. C! 

1 

1.6! 

! 

1 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  *  1 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

! 

it 

VEHICL! 

1 

iS  i 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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! 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

(CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

! 

OISTl 

OPERATOR 

!  NOT  !COO£UmTM!&«l>THi  1 

| 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  {OPERATING  ! 

! 

YEAR  ! 

1 TC  >  9ASE  t 

!  COAST 

1  TER  I  SC€! //////!////>!  ED  1 

! //////// I  POINT  !  LINE-1 

! AO!  LtNE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

J  GUARD 

1  TON-  1PACC1  OV£X“! OVER- !/////!  HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////  !  TO ! ////////// ! 

on  1 

• 

1  MJR3ER 

1  RACE  !  IV  1  ALL  1  ALL  1LICHT!  POWER 

!  CNGERS  !  (FEED!  LINE-2 

ICC!  LINE-2  |  • RtaUILT  I 

(2V)  KILLER* 

1 

1 

ROBERT  t  ASSOCIA l TES 

1 

1 

1 

1  1  1  1  1 
11  11! 

!  !  Ill 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

i 

BAR  H 

(CONTINUED) ! 

16257*1 

1 

! 

11  III 

9521***6!  20C.0!  35. Cl  9.0! 

. 

—  I 

—  i NONE 

1R0  ST.  LOUIS  1 

1981  l 

l 

1 

;  1  200.01  35. C!  1.51 

-  ! 

! 

!  ! 

1981  1 

BAR  J 

16257*2 

l 

95 2 1  *A*6 1  20C.0!  35.0!  9.0! 

- 

—  ! 

—  {NONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

! 

1 

1  1  200.01  35. Cl  1.5! 

-  ! 

!  1 
IRO  ST*  LOUIS  1 

1979  ( 

’ 

BP  1018 

161*5*6 

1 

719!*A*6!  200.0!  35. Cl  10.01 

- 

186*! 

—  (NONE 

1 

1 

1  1  20C.01  35. C!  1.6! 

-  ! 

!  ! 

1971  j 

8C  1  SSL 

153**61 

t 

965!*A*1 1  200.01  35. C!  9.01 

- 

1600! 

20.51N0NE 

(RO  ST.  LOUIS  1 

! 

1 

1  1  200.01  35. C!  1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

1971  ! 

0C  160L 

153**63 

1 

965 1* A*1 1  2QC.0!  3S.C!  9.0! 

- 

16CC! 

20. 5 ! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  ! 

-j 

! 

1 

1  I  200.0!  35.01  1.51 

-  1 

1 

i  i 

1981  1 

0R  1008 

!6*C905 

1 

730 !*A*1 1  20C.01  35.0!  12.01 

- 

1773! 

19.0! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

I 

1 

1  I  200.01  35. C!  1.*1 

-  1 

I 

1  1 

197*  ! 

CBL  303 

1553635 

! 

675 !*A*1  1  105.01  35.0!  9.0! 

- 

15C6I 

20. * ! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  ! 

I 

1 

!  1  195.01  35. Cl  1  • 6 1 

-  ! 

1 

1  1 

1979  ! 

-* 

CCB  133 

16092*0 

I 

895 ! *A*1 1  195.0!  35. C!  9.01 

- 

1*99! 

10.6 ' NONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

1 

1 

l  1  195.01  35. C!  2.0! 

-  1 

I 

i  i 

1974  l 

CCB  138 

155*653 

1 

8381*A*1 1  105.0!  35.01  9.01 

- 

1500! 

18.6! NONE 

!R0  ST.  LOUIS  ! 

1 

I 

1  1  195.0!  35.01  1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1979  ! 

CCB  171 

1611027 

1 

89S!*A*0I  195.0!  35. C!  9.01 

• 

1*991 

16.6! NONE 

! RO  ST.  LOUIS  1 

! 

1 

!  1  195.0!  35.0!  2.0! 

-  1 

! 

i  i 

1976  i 

CCB  2198 

1571686 

l 

977!*A*1!  20C.0!  35.0!  9.0! 

- 

1637! 

18.61  NONE 

!R0  ST*  LOUIS  I 

1 

t 

!.  !  200.0!  35.01  1.6! 

-  ! 

1 

!  I 

1976  ! 

CCB  2328 

1577923 

l 

73o!*A*1!  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

166*1 

19.1! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1 

1  1  20C.0!  75. Cl  1.51 

-  ! 

1 

1  1 

1976  1 

CCB  2338 

! 577981 

I 

736 ! *A*1 1  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

166*1 

19.1 ! NONE 

1  ! 

1 

1  {  200.0!  35. Cl  1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

1976  ! 

CCB  23*8 

1577982 

1 

736 !*A*1 1  20C.3!  35.0!  9.0! 

- 

166*1 

19.1 (NONE 

1  1 

! 

1 

1  1  20C.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1  1 
IRO  ST.  LOUIS  1 

1978  i 

CCB  268B 

1595767 

1 

937 1 *A*1 1  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

16371 

17. 3 1 NONE 

! 

1 

!  1  20C.0I  35. C!  1.6! 

-  1 

!  1 

1978  1 

CCB  769P 

1595768 

1 

937!*A*8!  20C.O!  35. C!  9.0! 

- 

1639! 

17 .3 ! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

i 

! 

!  1  20C.0I  35.01  1.6! 

-  1 

1  1 

1975  j 

CH  132 

1566376 

1 

6781 *A*1 {  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1*69! 

19.1 InONE 

!R0  ST.  LOUIS  1 

1 

1 

!  1  195.0!  35.0!  1.7! 

!  I 

1975  ! 

CH  133 

1568377 

I 

678! *A*1 !  105. 0!  35. C!  9.0! 

- 

1*69! 

19.1! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

1 

1 

!  !  105.0!  35. C!  1.7! 

-  ! 

! 

!  1 

1978  i 

DEC  6029 

15961** 

1 

696 ! *A*1 !  20C.0!  35. C!  9.0! 

- 

1672! 

19.1! NONE 

1 

! 

!  1  20C.0!  35.0!  1.*! 

-  1 

1 

1  ! 

198C  ! 

DPN  11 

1630331 

1 

8*8 1 *A*6!  195.01  35.  C!  9.0! 

- 

1773! 

—  INONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

1 

I 

!  !  195.0!  35. C!  1.6! 

-  | 

! 

!  1 
!M0  ST.  LOUIS  ! 

1979  ! 

OFN  18 

1613*06 

I 

1 

916!*A*6!  70C.O!  35. C!  9.0! 

- 

2318) 

—  INONE 

1 

!  !  20C.0!  35.0!  1.6! 

-  ! 

! 

1  1 
IRO  ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

DHL  7B 

16*2708 

! 

1 

730! *A*1 !  200.01  35.0!  12.0! 

- 

1773! 

19.0! NONE 

1 

!  !  20C.0!  35.0!  1.*! 

-  1 

! 

1  1 
!N0  ST.  LOUIS  1 

! 

1975  ( 

EC  130 

1569129 

1 

67814R41!  195.0!  35.C!  9.01 

- 

1*69! 

19.1! NONE 

» 

1 

!  !  195.0!  35. C!  1.7! 

-  ! 

! 

!  I 

1975  ! 

EE  131 

I57CC21 

1 

678! *A*1 !  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1*69! 

19.1 INONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

! 

! 

!  !  195.0!  35. C!  1.7! 

-  1 

! 

!  i 

1979  ! 

El  150 

1623715 

1 

833! *A*6!  195.0!  35. 0!  9.0! 

- 

2*95! 

—  INONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

1 

l 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

1978  I 

EE  1328 

1569129 

1 

917 ! *A*6!  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

2728! 

—  ! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  ! 

• 

! 

!  !  200.0!  35.0!  1.6! 

-  ! 

! 

1  ! 

1979  ( 

CVV  118 

1611928 

1 

7*3! *A*6!  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

1650! 

16. 6 ! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

t 

! 

!  i  200.0!  35.0!  1.5! 

-  ! 

! 

1  ! 

1979  ! 

FIJ  1018 

161*5*6 

1 

9C8I4A46!  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

2119! 

—  INONE 

IRO  ST.  LOUIS  ! 

! 

1 

!  !  200.0!  35. C!  2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1979  ! 

CC  1018 

1611699 

1 

917MA41!  20C.1 !  35.1!  12.0! 

- 

186*! 

—  INONE 

!H0  ST.  LOUIS  1 

! 

1 

!  !  200. 1!  35.1!  1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1972  ! 

CRT  601 

15*1581 

t 

971 ! *A*6!  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

1600! 

1 9.0! NONE 

IDE  WILMINGTON' ! 

1 

1 

!  !  200.0!  35. C!  1.5! 

-  | 

! 

!  1 

1975  ! 

CRT  829 

1565192 

1 

733!*A*1 !  20C.0!  35. C!  10.8! 

- 

1500! 

17.0! NONE 

!R0  ST.  LOUIS  ! 

1 

1 

!  !  200.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

1972  ! 

crt  ecie 

15*1581 

i 

971 !*A*6!  200.0!  35.0!  .9.6! 

- 

1730! 

19.0! NONE 

•RO  ST.  LOUIS  J 

1 

i 

!  !  20C.01  35.0!  1.7! 

-  1 

! 

1  ! 

1977  ! 

CRT  8C*B 

15*158* 

i 

971 ! *A*1 !  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

1600! 

19.0! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  I 

1 

! 

!  !  200.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

1972  i 

GR«*  8058 

15*1585 

1 

971 ! *A*6!  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

1600! 

19.0! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

1 

1 

!  !  20C.O!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

CRT  e07B 

15*1587 

I 

973! *A*1 !  20C.0!  35. Cl  9.0! 

- 

1671! 

16.C.N0NE 

IRO  ST.  LOUIS  ! 

—  1 

1 

1 

!  !  200.0!  35. C!  1.7! 

-  ! 

!H0  ST.  LOUIS  1 

CRT  8088 

15*1588 

1 

973 1 *A*1 l  20C.0!  35.0!  9.0! 

- 

1621! 

16. o! NONE 

—  ! 

| 

! 

!  !  200.0!  35.0!  1.71 

-  ( 

!  ! 

1975  1 

CRT  826B 

1565189 

1 

73314A41!  20C.0!  35.0!  9.0! 

- 

1667! 

1 8.4 {NONE 

IRO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1 

1  1  20C.O!  35.0!  1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

1975  ! 

CRT  8270 

1565190 

1 

773! *A*1 !  200.0!  35.0!  9.0! 

- 

1667! 

18.*! NONE 

!HC  ST.  LOUIS  ! 

! 

1 

1  !  200.0!  35.0!  1.5! 

-  1 

1  ! 

1975  i 

CRT  3238 

1565191 

1 

733! *A*1 !  200.0!  35. C!  9.0! 

- 

1o67! 

16.*iN0Nf 

IRO  ST.  LOUIS  1 

| 

1 

!  !  2CC.0!  35.0!  1.5! 

-  1 

1  1 

1975  ’( 

CRT  8308 

1565193 

1 

733!*A*1!  20C.0!  35.0!  9.0! 

- 

1667! 

IS.*! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1 

1 

i  !  20C.01  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

1  I 

1975  i 

CRT  83*8 

1565197 

1 

73JI4A41!  20C.O!  35. C!  9.0! 

- 

1667! 

18 •* ! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

! 

1 

!  !  20C.0!  35. C!  1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

198C  i 

II  2 

16*2950 

1 

1 

8*91 *A*6!  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1707! 

19.0 ! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  ! 

1 

i  !  195.0!  35. C!  1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

1979  ! 

ITEL  130 

1605753 

1 

676!*A*7!  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1*98! 

16.0! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

1 

1 

1  !  195.0!  35. C!  1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1979  ! 

ZTEL  131 

1607085 

l 

676HA47!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1*98! 

16.0! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  ! 

! 

1 

!  {  195.0!  35. C!  1.6! 

-  I 

I 

!  ! 

1979  ! 

ITEL  137 

1607955 

1 

676UA47!  195.0!  35.0!  9.0! 

- 

1*98! 

16. 0! NONE 

(RO  ST.  LOUIS  J 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C!  1.6! 

I 

!  ! 

1979  1 

ITEL  138 

160795* 

1 

6?6|*A*7!  J5J.5I  J5.C!  9.C! 

- 

i 

1495! 

1 6 • C ! NO  N  E 

!«0  $T#  LOUIS  1 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C!  1.6! 

-  1 

! 

t  ! 

1979  1 

ITEL  203B 

1606196 

1 

69614A47!  20C.0!  35. C!  9.0! 

- 

16*3! 

16.0! NONE 

(RO  ST.  LOUIS  ! 

! 

I 

!  !  20C.0!  35.0!  1.6! 

-  1 

! 

!  1 

1979  ! 

ITEL  2069 

160801* 

1 

696J4A41!  200.0!  35.01  9.0! 

- 

16*3! 

1 *• 7! NONE 

IRO  ST.  LOUIS  ( 

1 

! 

!  !  20C.0!  35. C!  1.5! 

-  1 

1 

i  1 

198C  1 

JL  3 

1529005 

1 

889 ! *A*1 !  195.0!  35.0!  12.01 

- 

1658! 

-  INONE 

(RO  ST.  LOUIS  I 

! 

!  1  195.0!  35.0!  2.0! 

-  ! 

! 

!  1 

1978  ! 

JL  16 

1598777 

91 7! *A*1 l  20C.0!  35. C!  12.0! 

- 

1863! 

-  INONE 

IRO  ST.  LOUIS  1 

1 

1 

'  !  !  20C.0!  35. C!  1.6! 

-  1 

! 

!  i 

1978  ! 

JL  2fl 

1598778 

91714A41!  20C.01  35.0!  12.0! 

- 

1863! 

-  INONE 

!R0  ST.  LOUIS  ! 

1 

1 

'  !  !  20C.O!  35. C!  1.6! 

-  1 

•  1981  ! 

JL  *9 

1  5*3307. 

1 

8S7!*A*0!  195.01  35. C!  12.0! 

- 

1836! 

-  INONE 

(HO  ST.  LOUIS  1 

1 

t 

!  !  195.0!  35.0!  1.*! 

-  ! 

! 

!  ! 

190G  ! 

JCX  101 

16T9566 

1 

700! *A*6!  195.0!  35. C!  9.01 

- 

1616! 

19.0! NONE 

(RO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C!  1.6! 

-  1 

! 

!  1 

198C  ! 

JWA  3 

161888* 

1 

8 83UA41!  195.0!  35. C!  9.0! 

- 

1*521 

17.3! NONE 

(RO  ST.  LOUIS  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C!  1.5! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ( 

-  1 
! 
! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGA! 

GIST! 

VESSEL  NAME 

ONERATOR 

1  COAST 

ANO  NUNBER  1  GUARD 

1  NUNBER 

1VTCC1  DINENS1CNS  1  DRAFT ! 
NET  JCODElLENCTHlGROTHl  1 

REGIS-!****!  REG.  1  REG.1L0AD-! 
TER  1  SEE! /////✓ 1 ///// 1  ED  I 
TON-  IP  ACE!  OVER-l OVER- 1 /////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT  1 

(CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  1  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  !OPE»ATING  !  ( 

!  CARGO  (  FIXED  !  E9UINNENT  ! TC !  BASE  !  TEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) J///F////////////1T0 !//////////!  OR  ! 

ROVER!  ENGERS  !  (FE€T>»  LINE-2  ! EE !  LINE-2  1 MEBUlLT! 

! 

I 

(29)  FILLER#  ROBERT  1  ASSOCIATES 
(CONTINUED) ! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

1 

{ 

! 

! 

) 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

KHZ  SO 

1570150 

! 

8491 4A41 1 
l  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

* 

1522! 

-  ! 

19. 2! NONE 
! 

!10 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

! 

LAS  6 

{623142 

7C014A48! 

1  1 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

12.0! 

1.3! 

- 

1730! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

(NO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

198C  ! 

j 

LC  54 

!  5701 32 
! 

84914A41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1522! 

-  ! 

19.2 1  HONE 
! 

1  HO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  1 
! 

LEf  5 

! 643931 
l 

73014A411 

1  1 

20C.0! 

20C.01 

35. C! 
35.0! 

12.01 

1.4! 

- 

1773! 

-  I 

19.0! NONE 

1 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  t 

LEV  1C1 

1641603 

08SI4A461 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1707! 

-  ! 

19,0 ! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 

! 

LEV  102 

(641604 

1 

88314*46! 

1  I 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.01 

1.7! 

• 

1707! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1961  ! 

! 

LEV  1C3 

1641605 

f 

68314A44! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

- 

1707! 

-  ! 

1 9 .01  NONE 

I 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1981  ! 

! 

LEV  104 

{643519 

1 

88314A46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

10.0! 

1.7! 

- 

1707! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IRQ 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1981  ! 

! 

LEV  105 

1643520 

1 

82314A46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1707! 

-  ! 

19.0IN0NE 

1 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

1981  ! 

! 

LEV  1C6 

(643521 

I 

883144461 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.7! 

— 

2200! 

-  ! 

19,0 ! NONE 
! 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1981  ! 

1 

LEV  107 

1643522 

1 

3831 4A46I 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

- 

2200! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  I 

I 

1981  i 
! 

IV  1 

1603669 

1 

83  31  4A461 

1  I 

195.01 

195.01 

35.  Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1527! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

iNO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1979  ! 

i 

LW  2 

161(780 

1 

70014*441 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1527! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

me  i 

i 

NAN  S 

1644300 

! 

676I4A431 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.6! 

1.7! 

- 

1597! 
-  ! 

19.01N0NE 

! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

< 

1981  ! 

! 

HB  101 

1644246 

67614A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.4! 

1.7! 

- 

1597! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

tHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 

t 

H»  102 

1644247 

1 

67614A46! 

1  1 

195.0! 

193.0! 

33. C! 
35.  C! 

9.6! 

1.7! 

- 

1597! 

-  ! 

19.01  NONE 

i 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

i98i  i 

1 

NB  103 

1629691 

1 

70014A4S! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

12.0! 

1.3! 

- 

1730! 

-  i 

19.0! NONE 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

i 

196C  ! 

NB  2C3B 

1643902 

! 

73C14*41J 

1  ( 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35,  C! 

12.0! 

1.4! 

- 

1773! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

IHO 

) 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981  ! 

i 

HJ  1 

1630384 

! 

84814*44! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1  526! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ( 

! 

1940  I 

i 

NCLI  1 

1589440 

! 

88314*41! 

1  1 

195.01 

193.0! 

35.  C! 
35.  C! 

12.0! 

1.6! 

- 

17C0! 

-  ! 

19.0!-*»0NE 

I 

TO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

1 

NOLI  2 

1589441 

1 

38314*41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

12.0! 

1.6! 

** 

1700! 
-  ! 

19,0! NONE 

I 

INO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

! 

197N  ! 

! 

NOLI  3 

1 589442 

1 

88314*411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

12.0! 

1.6! 

" 

1700! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

INO 

! 

S3.  LOUIS  ! 

! 

1978  | 

! 

NOLI  4 

1589443 

1 

88314*41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

12.0! 

1.6! 

** 

1700! 

-  t 

19,0! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  I 
! 

1972  ! 
t 

NOLI  5 

1589444 

1 

88314*41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35. Cl 

12.0! 

1.4! 

- 

1700! 

-  i 

19 .0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  i 

j 

NOLI  6 

158944$ 

1 

88314*41! 

!  1 

195.01 

195.0! 

3S.C! 
35. Cl 

12.0! 

1.4! 

1700! 
-  ! 

19 ,0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  J 
! 

NOLI  7 

1589446 

! 

88314*41! 

1  1 

1VS.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

12.0! 

1.6! 

- 

1700! 
-  ! 

19.0JNONE 

1 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1978  ! 

i 

NCLI  6 

1589447 

t 

38314*411 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

12.0! 

1.6! 

- 

17C0! 
-  ! 

19.0! NONE 

i 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1978  ! 

! 

ONA  1 

1603979 

1 

83314*46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

—  ! 
-  ! 

—  INONE 
i 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1979  ! 

! 

NOV  76 

1642167 
.  1 

73014*41  1 

1  ! 

200.01 

200.01 

35.  Cl 
35. C! 

12.0! 

1.41 

” 

1773! 

-  i 

19.0JNONE 

! 

INO 

ST.  LOUIS  1 

I 

1981  ! 

i 

POD  1C40 

1642166 

1 

73014D48! 

1  1 

20C.0! 

20C.01 

35. C! 
35.01 

9.6! 

1.3! 

“ 

1 77  3i 
-  ! 

19.01  NONE 
! 

TO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

i93i  i 
! 

NS  101 

!  - 

1 

67614A46! 

1  ! 

—  1 
195.0! 

35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1707! 
.  • 

-  (NONE 

1 

TO 

i 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1980  ! 

j 

RG  1 

1569994 

! 

78314*43! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

13.0! 

1.8! 

“ 

1763! 
-  ! 

20.0! NONE 

i 

TO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1975  ! 

! 

RG  2 

1549995 

! 

78314*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.CJ 

35.0! 

13.0! 

1.8! 

“ 

1765! 
-  ! 

20.0IN0NE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

! 

RB  3 

1565996 

! 

78314*451 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

13.0! 

1.8! 

“ 

1765! 
-  ! 

20.0! NONE 
! 

TO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1 

1975  I 
! 

Re  4 

1569997 

! 

78314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

13.0! 

1.8! 

1763! 
-  ! 

20.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

t 

1975  ! 

1 

R8  5 

1569998 

1 

78314*45! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

13.0! 

1.6! 

1765! 
-  ! 

20.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 

! 

RB  6 

1538656 

1 

94014*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

33. C! 
35.  C! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1741! 
-  1 

20.0 ! NONE 

1 

IHO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

I 

197?  ( 

! 

R6  7 

1588657 

I 

94014A45! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

12.0! 

1.6! 

1743! 

.  i 

20.0 ! NONE 

i 

TO 

1 

ST.  LOUtS  I 

I 

1977  ! 

! 

RB  9 

1613304 

! 

90714*45! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

12.0! 

1.6! 

” 

1 72oi 

-  I 

t9.0! NONE 
! 

TO 

I 

ST.  LOUIS  I 
! 

1975  ! 

I 

R6  10 

1613305 

1 

90714*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1720! 
-  I 

1 9.0 ! NONE 
! 

IHO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

t 

P75  ! 

! 

RP  11 

1413306 

! 

90714A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

12.0! 

1.4! 

“ 

1720! 
-  ! 

1 9. 0 ! NONE 

IHO 

1 

ST.  LOUIS  1 

j 

lv'79  ! 

! 

RB  12 

1613307 

! 

90714A45! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

12.0! 

1.4! 

” 

1720! 
-  ! 

19,0! NONE 

I 

IHO 

ST.  LOUIS  i 
! 

1979  l 
! 

RB  13 

1613308 

1 

90714A48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
3$. Cl 

12.0! 

1.6! 

” 

1720! 
-  I 

19.01  NONE 
! 

TO 

ST.  LOUIS  » 
l 

1979  ! 

i 

R6C  100 

1627505 

! 

711 !4*46! 
I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

— 

o 

o 

O  1 

—  INONE 
! 

TO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

j 

i98i  i 

i 

ABC  1C2 

1600156 

1 

84814*46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

2.0! 

- 

o 
o 
o  1 

—  ! NONE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1980  ! 

! 

HH  IC3 

f  D0015  7 

1 

84  8 ! 4*44! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1526! 

—  INONE 

1 

To 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

me  ■ 

! 

ROB  101 B 

1614721 

1 

9C814A441 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1637! 
-  ! 

—  INONE 

1 

TO 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1979  J 
! 

Rf  507 

1568832 

! 

99414A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1353! 
-  ! 

16.01  NONE 

j 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1975  ! 

! 

RN  37 

1584674 

! 

88514*411 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.6! 

1.5! 

- 

1 1  CO  s 
—  ! 

—  INONE 
! 

TO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

J 

1977  ! 

rn  ei 

1614370 

! 

348J4A41! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.6! 

1.5! 

- 

ncoi 

—  (NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

l 

1975  ! 

i 

RN  92 

1614371 

1 

848 ! 4*41 J 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

8.6! 

1.5! 

- 

1742! 
-  1 

—  ! NONE 

! 

To 

! 

ST.  LOUIS  i 
! 

1979  ! 
i 

RN  83 

1612550 

1 

84814*41  1 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

“ 

1742! 
-  ! 

—  !  NOME 

! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1979  j 

RN  84 

1612551 

1 

84314*41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

10.0! 

1.5! 

1742! 
-  1 

—  !  NONE 

! 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1979  ! 

RN  86 

1612630 

1 

84814*475 

1  1 

1  I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

35.0! 

1 

! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1526! 
-  ! 

! 

! 

16. 0! NONE 
! 

! 

! 

!  HO 
! 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1 

I 

I 

1979  ! 
! 

! 

! 

TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


t  COAST 
1  CUAKD 
]  NUMBER 


JVTCC!  DIMENSIONS  SORAFT! 
NET  !CCOE!L£N«Th!3RDTH!  ! 

REGIS-! **** i  AEG.  !  REG. (LOAD-l 
TEA  i  SEE!//////*/////!  ED  ! 


(22)  MILLER-AHDERSON  CO.  ! 

KAY  !  2  57  783 

! 

I 

! 

(32)  PILPARK  DRILLING  FLUIDS  ! 


(CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLI’  3  !S  (OPERATING 

(  CARGO  (  FIXED  (  EQUIPMENT  !TC(  BASE 
I////////!  POINT  I  LINE-1  (AO!  LINE-1 


TON-  (PAGE !  OVER-ioVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (L I6HT) (//////////////// (TD( ////////// 
WAGE  !  IV  2  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGEAS  (  (FEET) J  LINE-2  (EE!  LlKC-2 


(29)  MILLER* 

ROBERT  1  ASSOCIATES 
(CONTINUED) t 

J 

1 

(  i 

!  i 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

( 

! 

1526! 

( 

16.0! NONE 

AM  87 

(612929 

l 

84S14A47! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

l 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

( 

RM  88 

(612930 

i 

848 ! 4A47! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1526! 

1 6 .0 ! NONE 

i 

i 

(  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ( 

( 

—  (NONE 

RM  89 

(616748 

i 

7C014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1512! 

! 

( 

I  ( 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

( 

—  (NONE 

RM  90 

(627474 

! 

711  J4A41 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1742! 

1 

i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

RM  92 

(627895 

! 

71U4A41! 

t95.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

5  500  ( 

17.0! NONE 

! 

! 

(  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

—  (NONE 

RM  93 

(628967 

i 

71K4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1512! 

( 

! 

!  i 

195.0! 

35. C( 

1.5! 

-  i 

i 

—  j  NONE 

RN  94 

(634539 

! 

972J4A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1493) 

! 

1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

—  (NONE 

RM  208 

(626968 

( 

848 ( 4 A  46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

2400! 

J 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

12*0! NONE 

RM  209 

(628969 

! 

84814A46! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1741! 

I 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ( 

! 

—  (NONE 

RM  388 

(584675 

i 

93314A41! 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1100! 

( 

t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

RM  39B 

(566434 

( 

93314A46! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 667 1 

—  (NONE 

1 

! 

!  ( 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

RM  408 

1594466 

! 

843I4A41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.6! 

- 

1754! 

(NONE 

! 

( 

t  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

( 

—  (NONE 

RM  418 

1598100 

( 

69614A46! 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

- 

2000! 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

RM  42E 

1598510 

( 

696 ! 4A41 1 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1673! 

—  (NONE 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35*0! 

1.5! 

-  ! 

! 

RM  48e 

1612043 

( 

91714A41 1 

200.1! 

35.1! 

9.61 

- 

1891! 

—  (NONE 

( 

( 

!  ! 

200. 1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

t 

—  (NONE 

RM  498 

163C264 

( 

95714A41 1 

193.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1673! 

! 

t 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

—  ! 

! 

R*  506 

163C265 

( 

95714A46! 

200. C! 

35. C! 

10. 0! 

- 

1895! 

12.0! HOME 

! 

( 

1  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

( 

1 6.0 ! NOME 

RM  518 

1630266 

( 

107314A47! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1670! 

! 

I 

!  ( 

200.0! 

3S.C! 

1.6( 

-  ! 

( 

RM  536 

(634538 

i 

1073I4A46! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1633! 

—  (NONE 

( 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

RR  211B 

(600362 

! 

94114A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1639! 

1 7. 3 ! NONE 

1 

! 

!  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

12.0! NONE 

SCI  101 

(641602 

1 

88314A46! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1707! 

t 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

( 

SL  108 

1 606C70 
( 

1 

696 ! 4A48 1 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

1 8.0 ! NONE 

! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

SS  101 

(540610 

1 

95114A48! 

200. 1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1500! 

16.51  NONE 

( 

I 

!  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

( 

17.01N0NE 

SS  1C2 

(54C617 

( 

95114F46! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

15C0! 

( 

( 

!  ! 

20C.1! 

35.11 

1.51 

-  ! 

I 

1 9 .0! NONE 

STL  2256 

(641091 

( 

73014A41! 

200.0! 

25.0! 

12.0! 

- 

1773! 

( 

( 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ( 

! 

19.01  NONE 

TDPR  1 

(644245 

( 

676I4A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

1597! 

( 

( 

(  1 

193.01 

35.0! 

1.7! 

-  ( 

! 

12.0IN0NE 

TH  IB 

(613127 

( 

918I4A46! 

20C.0! 

35.0! 

10.01 

- 

1864! 

1 

! 

!  I 

200.0! 

35.  C! 

1.61 

-  ( 

! 

TH  28 

(641385 

( 

8C3I4A46! 

200.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1707! 

12 .0! NONE 

( 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.7* 

-  ! 

( 

VE  1C1 

(644067 

( 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1597! 

19.0IN0NE 

!  195. 0!  35. Cl  1.2! 


9.CI  4.0! 
9.0!  3.0! 


6.0! NONE 
! 

! 

! 


! MO  ST.  LOUIS  ! 
!  ! 
(MO  ST.  LOUIS 
! 

(HO  ST.  LOUIS 

( 

|M0  ST.  LOUIS 

!H0  ST.  LOUIS 

! 

IPO  ST.  LOUIS 

( 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

i 

!P0  ST.  LOUIS 

i 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

!M0  ST.  LOUIS 

( 

(MO  ST.  LOUIS 

( 

(MO  ST.  LOUIS 

! 

(MO  ST.  LOUIS 
( 

(MO  ST.  LOUIS 

I 

(MO  ST.  LOUIS 

( 

(MO  ST.  LOUIS 

( 

(MO  ST.  LOUIS 
( 

(HO  ST.  LOUIS 

( 

(MO  ST.  LOUIS 

(MO  ST.  LOUIS 

! 

(MO  ST.  LOUIS 

J 

(MO  ST.  LOUIS 

I 

(MO  ST.  LOUIS 

i 

(MO  ST.  LOUIS 

I 

(MO  ST.  LOUIS 

! 

(MO  ST.  LOUIS 

I 

(MO  ST.  LOUIS 

( 

! 

( 

I 

(OK  ASHTABULA 

( 

( 

I 


!  !  ! 
19811A93!  163.7! 

1 

38. C! 

1 

8.0! 

! 

2100! 

! 

610! 

! 

65.0! NONE 

! 

SLA 

HOUMA 

1980 

(  (  iac.ot 

7313A56I  51.4! 

38.  C! 
24.  C! 

7.0! 

8.3! 

! 

8001 

! 

41 .0! NONE 

l 

JLA 

NEW 

1981 

!  !  55.0! 

24.1! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1972 

6613A36!  575.51 

22.C! 

8.0! 

80C! 

38 .0 ! NONE 

I  LA 

NEW 

!  !  600.0! 

22.0! 

6.0! 

i 

-  | 

! 

! 

OALFANS 

1976 

100! 4A43!  11C. 02 

30.0! 

S.O! 

-  ! 

250! 

5.6 (NONE 

!L  A 

HOUMA 

!  !  11C.0! 

10014A48!  110.01 

30.C! 

20.0! 

1.5! 

S.O! 

! 

-  ! 

250! 

! 

5.6 ! NONE 

! 

I  LA 

HOUMA 

1977 

!  1  11C.0! 

100TA48!  11C.0! 

30.0! 

30.0! 

1.5! 

S.O! 

! 

! 

.  i 

2501 

! 

5.6! NONE 

! 

!LA 

HOUMA 

1978 

!  !  110.0! 
10014A48!  120.0! 

30. C! 
30.  C! 

1.5! 

5.0! 

! 

-  ! 

300! 

! 

5.6! NONE 

! 

! 

1977 

!  (  120.0! 
204 J  4A431  11C.0! 

30.0! 
30. Cl 

1.5! 

5.5! 

! 

I 

-  i 

120! 

! 

16.01DI ESEL  AIR 

! 

ILA 

NEW 

1957 

(  !  11C. 01 

30.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

!  COMPRESSOR 

! 

ORLEANS 

1957 

204!4A43!  11C.0! 

30. C! 

5.5! 

! 

120! 

16.01  DIESEL  AIR 

ILA 

NEW 

!  (  11C.C! 

30.  C! 

1.5! 

( 

(COMPRESSOR 

! 

ORLEANS 

1955 

52914A43!  110.0! 

30.0! 

5.5! 

! 

350! 

1 S.O ! D I ESEL  AIR 

ILA 

NEW 

!  !  11C.0! 

30.  C! 

1.5! 

1 

(COMPRESSOR 

I 

ORLEANS 

1955 

204UA43!  11C. 01 

30.0! 

5.5! 

-  ! 

210! 

20.01DIESEL  AIR 

!LA 

NEW 

(  !  11C.0! 

30.CS 

1.5! 

! 

-  ! 

! COMPRESSOR 

! 

ORLEANS 

1955 

ICO! 4*43!  11C.0! 

30. C! 

5.5! 

-  ! 

350! 

18.0!DI£SEL  AIR 

!LA 

NEW 

!  !  11C. 01 

30. C! 

1.5! 

! 

-  i 

!  COMPRESSOR 

! 

ORLEANS 

1956 

•«0.C! 

5.5! 

! 

210! 

18.0! 01 ESEL  AIR 

ILA 

NEW 

j  !  11C. 01 

30.0! 

1.5! 

j 

-  i 

!  COMPRESSOR 

! 

ORLEANS 

1961 

35014*43!  11C.0! 

30.  C! 

5.5! 

210! 

20.0! AIR  COMPRESSORS 

!LA 

NEW 

!  !  11C.0! 

30.0! 

1.5! 

i 

-  | 

i 

» 

ORLEANS 

1987 

350! 4A43!  120.0! 

34.0! 

6.5! 

-  ! 

350! 

20.oIta.HKS 

!LA 

NEW 

!  !  120.0! 

34. C! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

1957 

146S4A43!  11C.0! 

30.C! 

5.5! 

-  1 

120! 

16.0! A I R  COMPRESSOR 

!LA 

NEW 

!  !  11C.  0! 

30. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

1957 

1 46 ! 4A43!  110.0! 

30.0! 

5.5! 

! 

120! 

16.0*418  COMPRESSOR 

ILA 

NEW 

!  !  11C.0! 

30.  C! 

1.5! 

I 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

*  1957 

560*4443!  135-0! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

440! 

20.0! TANKS 

ILA 

NEW 

!  !  135.0! 

34.  C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

I960 

100!4A43!  110.01 

34.0! 

6.0! 

-  J 

40oi 

20.0! TANKS 

ILA 

NEW 

!  !  110.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1957 

125(5471  !  11C.0! 

30.  C! 

5.5! 

•  ! 

100! 

18.0! 0 1 ESEL  PUMP 

ILA 

NEW 

!  !  11C.0! 

30. C! 

1.5! 

1 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

YEAR  ! 
8UILT  1 
OR  ( 
REBUILT! 


1*81  1 
( 

1979  ( 
! 

1972  ( 

I 

1972  ( 
! 

1981  ( 
( 

1981  ( 
1 

1979  1 
I 

1981  ( 
I 

1981  ( 
! 
i 
( 
! 

*  1949  ( 
( 
! 
( 
1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


585 


ENCR! 

IVTCC1 

OUENSICNS  1 CPAf T 1 

KAPACITY! 

HIGH-  ! 

I  V  E  S  S  E  L  ! 

i 

DIST1  OPERATOR 

NET  IC0DEILEN4TH18PDTK! 

! 

i 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  S  {OPERATING  ! 

i 

REGIS-!****! 

REG.  ! 

PEG. ! LOAD-l 

j 

CARGO  l 

FIXEO  !  EQUIPMENT 

ITC!  BASE  ! 

TEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////  ! 

POINT  1  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1  PAGE l 

OVER"! OVER-! /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT)  J //////////////// IIP! //////////! 

OR  ! 

I  NUMBER 

NASE  !  IV  1 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

SEE !  LINE-2  !*REBUILT! 

1 

1 

(27)  MINNESOTA  MAR30R  SERVICE! 

!  ( 

!  1 

!  1 

i 

i 

! 

2 

i 

! 

i 

i 

| 

i 

i 

1 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

i 

COMPANY 

1 

1  ! 

! 

! 

! 

i 

l 

! 

!  ( 

t 

NANITCU 

! 259401 

8313A36! 

32.1! 

20.1! 

4.9! 

10001 

-  ! 

26.8 ! NONE 

!HN  ST.  PAUL  ! 

195C  i 

! 

! 

i  i 

i  i 

82.1! 

1 

20.1! 

! 

4.0! 

i 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

! 

(IS)  NISENER  NARINE  CONSTRUCT ! ION  CO. 

i  i 

i  i 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

PATOU  BOBCAT 

1905255 

such  i 

26.0! 

8.C! 

2.5! 

210! 

-  ! 

7. 5 !  NONE 

IFL  TAMPA  ! 

1C74  J 

! 

!  ! 

26.0! 

3.C! 

2.2! 

! 

61 

! 

!  ! 

! 

BAYOU  8RAT 

I602C02 

1 9 ! 1  COS ! 

45.0! 

15. Cl 

4.0! 

650! 

a 

17.0 !  NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1980  ! 

1 

1  1 

47.0! 

15.8! 

3.0! 

1 

31! 

! 

!  ! 

f 

BAYOU  0ANOIT 

1553369 

9113AT6! 

68.1! 

24. C! 

11.0! 

1350! 

-  ! 

40.0! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

«  1961  | 

! 

!  1 

75.0! 

24. C! 

9.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

bAYOU  BEAST 

1511363 

1413A35! 

4C.0! 

16.0! 

4.5! 

350! 

-  ! 

22.0! NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1967  ! 

! 

1  ! 

40.0! 

16. CS 

3.01 

! 

"  ! 

! 

!  ! 

! 

BAYOU  BEAVER 

j  - 

713A35! 

28.71 

11.9! 

4.2! 

175! 

-  ! 

8.5! NONE 

IFL  TAMPA  1 

1973  ! 

! 

!  i 

3C.2! 

12.  C! 

3.5! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

i 

BAYOU  BRAVE 

1547631 

8513A36! 

59.3! 

22. Cl 

8.2! 

9001 

-  ! 

32  .0! NONE 

!FL  TAMPA  ! 

1973  ! 

! 

!  1 

6C.0! 

22.0! 

6.5! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

! 

BAYOU  BRONCO 

1542986 

VJ3A35! 

3C.0! 

11.6J 

5.4! 

175! 

-  i 

8.0INCNE 

IFL  TAMPA  ! 

1972  ! 

1 

!  1 

34.0! 

12. 0! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

BAYOU  ORUTE 

129C667 

1415A38! 

43.5! 

15.5! 

6.0! 

330! 

.  i 

16.0! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

196?  ! 

! 

1  ! 

43.5! 

15.5! 

5.5! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

j 

BAYOU  BULL 

1616334 

7413A38! 

75.  C! 

26. C! 

6.5! 

1  350! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  F  L  TAMPA  1 

1980  ! 

! 

1  ! 

75.01 

26. C! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

i  i 

i 

BAYOU  BUTTMEAD 

1519969 

713A351 

28.71 

11.9! 

4.2! 

175! 

-  i 

8.0! NONE 

!  FL  TAMPA  i 

1969  • 

I 

!  1 

3C.2! 

12.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

j  i 

i 

SEA  DOZER  I 

1614964 

2JJ3A361 

47.0! 

13. C! 

5.0! 

460! 

-  ! 

17.0! NONE 

!FL  TAMPA  i 

198C  ! 

! 

!  1 

47.0! 

18. C! 

4.4! 

j 

.  i 

! 

!  ! 

! 

SEA  DOZER  II 

1617232 

2313A361 

47.0! 

1S.C! 

5.0! 

46  0!’ 

-  ! 

17.0! NONE 

S FL  TAMPA  ! 

198C  ! 

! 

1  1 

47.0! 

18.0! 

4.4! 

• 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

JIM  BROWN 

1572C34 

252714A43! 

25C.O! 

72. C! 

10.9! 

-  1 

2527! 

16.4! NONE 

!  FL  TAMPA  ! 

1976  ! 

! 

1  1 

2  SC  .  1 ! 

72.1! 

2.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

NISENER  1501 

1606345 

56414A43I 

150.0! 

45.0! 

7.0! 

1040! 

9.7IN0NE 

IFL  TAMPA  • 

1979  ! 

I 

1  1 

15C.0! 

45.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ( 

i 

NISENER  1701 

1617610 

69714A43! 

17C.0! 

—  ! 

7.9! 

-  j 

1500! 

9. 9! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

I960  ! 

1 

1  1 

17C.0! 

50.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

j 

NISENER  1702 

1618323 

69714A46! 

17C.0! 

—  • 

7.9! 

-  j 

15001 

9.9! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

I960  ! 

1 

1  1 

170.0! 

50.0! 

2.0! 

l 

-  f 

! 

!  ! 

i 

NISENER  1601 

! 60C663 

113914A431 

180.01 

60.0! 

6.0! 

-  J 

2000! 

16.0! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

HC.O! 

60. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

MM  566 

1529723 

53014A48! 

150.0! 

45. C! 

7.6! 

1000! 

9. 6 !  NONE 

!FL  TAM®A  ! 

197C  ! 

l 

!  ! 

15C.0! 

45. C! 

1.6! 

I 

-  i 

! 

!  ! 

! 

NN  377 

1536541 

41 3 1 4A43I 

140.0! 

40.C! 

6.5! 

-  1 

413! 

9.5  {NONE 

IFL  TAMPA  I 

1971  ! 

! 

i  i 

140. H 

40. C! 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

!  ! 

! 

NN  39V 

1544905 

23214A431 

12C.1! 

32. C! 

4.9! 

232! 

9.0 ! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

1972  ! 

! 

!  1 

120.1! 

32. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i  i 

! 

NN  411 

1554932 

53014A461 

15C.0! 

45. C! 

6.3! 

5301 

8.6! 

IFL  ST.  ! 

1974  J 

1 

1  1 

150.0! 

45. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  PETERSBURG! 

! 

NN  414 

1577686 

42114A43! 

13C.0! 

45. C! 

5.1! 

-  ! 

421! 

10.6! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

1977  ! 

1 

!  ! 

13C.0! 

45.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NN  415 

1579280 

31714A43! 

13C.0! 

45. C! 

3.7! 

3171 

8. 6! NONE 

!FL  TAMPA  I 

1977  | 

! 

!  1 

13C.6! 

45.1! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NN  417 

1562997 

113914A43! 

180.01 

60.  C! 

8.0J 

1700! 

14.6 ! NONE 

!  FL  TAMPA  l 

1977  ! 

I 

!  1 

15C.0! 

60. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NN  421 

1575572 

54414A43! 

15C.0! 

45.  C! 

6.3! 

-  J 

1000! 

9.6! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

1976  ! 

1 

!  1 

15C.2! 

45.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NN  1502 

1611111 

56414A43! 

150. 0! 

45.  C! 

7.2! 

-  J 

1 1 C  4 1 

9 . 9 ! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

1979  ! 

I 

t  ! 

15C.0! 

45.0! 

1.3! 

! 

"  ! 

! 

!  ! 

! 

M.N  1503 

1614985 

552I4A43! 

150.01 

45.01 

7.2! 

11041 

9.9lliOK£ 

IFL  TAMPA  ! 

1979  ! 

! 

1  1 

15C.0! 

45. C! 

1.3! 

! 

“  ! 

I 

I  ! 

! 

NN  1506 

1624438 

564! 4A43! 

15C.0! 

45. C! 

7.2! 

1128! 

9.9 ! NONE 

IFL  TAMPA  ! 

I960  ! 

1 

1  l 

15C.0! 

*5.01 

1.3! 

! 

-  t 

! 

!  ! 

• 

NN  1505 

1626769 

56414A43J 

1 50.01 

45. C! 

7.2! 

11261 

9.9!  NONE 

IFL  TAMPA  I 

1980  J 

1 

!  1 

15C.0! 

45. C! 

1.31 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  2101 

1607684 

1479J4A43! 

21C.0! 

—  ! 

10.0! 

-  j 

2900! 

S.OHONE 

IFL  TAMPA  I 

1979  • 

! 

I 

!  1 

!  ! 

21C.0! 

1 

60.C! 

! 

3.0! 

! 

1 

l 

-  ! 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

2 

(16)  MISS  ALA  REALTY 

1 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

i 

! 

NR.  f.  J, 

1615384 

6211A03! 

1 

24.9! 

10.0! 

13061 

961 

34 .0! NONE 

!TX  SABINE  1 

1979  ! 

1 

1 

1  i 

!  1 

10e.7! 

1 

26. C» 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

!  ( 

!  ! 

i 

i 

(32)  MISS  ROBBIE/  INC. 

1 

t 

!  1 

!  1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

j 

i 

NISS  ROBBIE 

1541398 

5911C021 

79.3! 

15.6! 

5.5! 

1875! 

6! 

17.0! NONE 

!LA  VENICE  ! 

1972  ! 

1 

1 

!  1 

!  1 

85.0! 

2 

18.8! 

i 

4.5! 

t 

! 

! 

-  I 
! 

I 

! 

!  ! 

1  ! 

i 

(31)  MISSE INE-TOUAX  LTD. 

1 

i 

1  ! 

!  i 

j 

i 

1 

2 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

!  I 

!  ! 

i 

! 

Aec  243 

1 566669 

62514A41 1 

195.0! 

35.  C* 

8.7! 

1413! 

16.0! NONE 

IMS  GREENVILLE! 

1977  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  J 

I 

!  ! 

i 

ABC  349 

! 622C77 

700! 4A  46 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

-  J 

700! 

16.0 (NONE 

IMS  GREENVILLE! 

I960  i 

( 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

APC  614B 

1612886 

696!4A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1672! 

17.01N0NE 

IMS  GREENVILLE! 

1979  ! 

! 

1  ! 

20C.01 

35.  C! 

1.4! 

( 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

ABC  6158 

1612687 

696 ! 4 A  46 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1672! 

17.O1N0NE 

IMS  GREENVILLE! 

1979  i 

1 

!  1 

20C.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ( 

! 

!  ! 

j 

ABC  6206 

1623569 

730J4A46! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

16.0! NONE 

SMS  GREENVILLE! 

I960  t 

I 

!  ! 

1  1 

20C.01 

i 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

I 

! 

-  ! 

( 

1 

l 

!  ! 

!  ! 

J 

! 

I 

(32)  MISSISSIPPI  FLEET  $  TOWIINC 

!  ! 

!  ! 

; 

1 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

Gf  AY  HAW* 

1622231 

57(3436! 

55.0! 

22. C! 

7.5! 

900! 

-  ! 

42 .0! HONE 

! LA  CUT  OFF  ! 

1980  ! 

! 

j  i 

55.0! 

22. C! 

6.5! 

! 

-  j 

! 

!  ! 

! 

RIVER  KINC 

1588C71 

6713A36! 

60.0! 

24.  C! 

7.C! 

900! 

-  i 

52.0! 

I  LA  CUT  OFF  | 

1978  ! 

* 

!  ! 

6C.0! 

24. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

RIVEN  PRINCE 

1626510 

87J3A36! 

6C.0! 

24. C! 

7.0! 

900! 

-  ! 

52.0! NONE 

i L A  CUT  OFF  ! 

1980  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

6C.0! 

! 

24. C! 

i 

5.0! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

(31)  MISSISSIPPI  LIMESTONE 

1 

i 

1  ! 

!  ( 

! 

j 

i 

! 

J 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

j 

CORPORATION 

i 

1  ! 

! 

! 

I 

! 

• 

! 

!  ! 

j 

CAROLYN  DAVIS 

1632361 

6313*36! 

56.6! 

24.0! 

6.2! 

800! 

-  j 

22. 0! NONE 

IMS  FRIARS  ! 

1981  ! 

1 

!  ! 

56.6! 

24.0! 

6.2! 

! 

-  i 

! 

!  POINT  I 

! 

CLINT  DAVIS 

1521923 

97I3A351 

65.0! 

26. C! 

8.C! 

1050! 

-  ! 

26.0! NONE 

IMS  FPXARS  ! 

1949  ! 

! 

!  ! 

65.0! 

26.01 

6*0! 

1 

-  ! 

1 

1  POINT  ! 

! 

CUNTON  PERRY 

•261386 

1S1JAJ5I 

«5.«! 

12. C! 

5.0! 

185! 

-  1 

18.5! NONE 

IMS  FRIARS  1 

1«51  ! 

1 

!  ! 

43.0! 

12. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

!  POINT  | 

! 

JOE  CLAY  DAVIS 

1534783 

9713A35I 

64.0! 

24.0! 

8.0! 

1050! 

-  1 

26 . 0 l NONE 

IMS  FRIAPS  1 

1971  • 

1 

! 

1 

!  ! 

!  !  ! 

!  !  1 

64.0! 

! 

! 

24. C! 

! 

f 

8.0! 

! 

! 

i 

l 

i 

-  1 
! 

! 

1 

I 

1 

I  POINT  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

586 _ 

TABLE  2 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

EttCR! 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  (DRAFT! 

1  NET  leODElLENCTiOBRDThl  1 

JRECIS-1****!  RFC*  1  REG.lLOAD-l 
!  TER  1  SEC!//////!/////!  ED  ! 

(  TON-  IMAGE!  OVIR-lOVER* !/////! 

1  NACE  !  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT  1 

(CAPACITY!  HIGH-  t  !  V 

1  I  EST  !  CARGO  HANDLING  IS 

!  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC! 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  1*0! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT )!////////////////|TD! 
POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  ICE! 

E  S  S  E  L  !  ! 

OPERATING  !  ! 

*ASE  !  YEAR  ! 

LINE-1  !  BUILT  1 
//////////!  OR  1 

LXNE-2  IMC8UILT! 

(31)  MISSISSIPPI 

LIMESTONE 

1  I  1 

1  1  1 

1  t  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

CORPORATION 

1  1  1 

l 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

(continued: 

1  1  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SYDNEY  DAVIS 

! 236378 

1  8413A351 

73.0! 

22.0! 

6.01 

100C! 

-  ! 

25.01NQNE 

IMS 

FRIARS  ! 

1937 

1  1  1 

73.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

j 

! 

POINT  ! 

UHITEVATER 

1274289 

1  1313A361 

42.0! 

15. C! 

3.5! 

165! 

-  ! 

1 5 . 0! NONE 

IMS 

FRIARS  ) 

1957 

1  1  1 

42.0! 

15.  C! 

3.0! 

-  1 

i 

! 

POINT  l 

WILLIE  FRANKLIN 

1236101 

1  2313A361 

60.0! 

16.  C! 

3.5! 

300! 

-  ! 

15.0U0NE 

IMS 

FRIARS  1 

1«37 

1  1  1 

6C.0! 

16. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

POINT  1 

i  AS  24 

1  12514*46! 

1 3C.01 

30.0! 

7.5! 

-  | 

450! 

1 0. 9 ! NONE 

!H$ 

FRIARS  ! 

1951 

' 

1  1  1 

130.0! 

30.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

POINT  ! 

AS  27 

1  1 2  3  1  4  A  46  ( 

130.01 

30.01 

7.5! 

-  i 

450! 

10.9! HONE 

Ins 

FRIARS  ! 

1951 

1  1  ! 

13C.01 

30.0! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

POINT  ! 

AS  306 

1  12514A46! 

13C.0! 

30.C! 

7.5! 

-  i 

450! 

1 0 • 9 ! NONE 

!  MS 

FRIARS  ! 

1949 

1  1  1 

13C.0! 

30. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

POINT  1 

BENTLEY 

1  225I4A46! 

195.0! 

35. C! 

7.7! 

-  i 

1300! 

10.9! NONE 

!MS 

FRIARS  ! 

1055 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

-  J 

! 

! 

POINT  l 

•  «  13 

1264634 

1  1140I4A43! 

260.1! 

50.1! 

8.6! 

-  i 

2000! 

1 0 . 4 ! NONE 

IMS 

FRIARS  ! 

1952 

1  1  1 

26C.1! 

50.1! 

2.4! 

-  1 

! 

! 

POINT  ! 

HEIDI 

1  2t?!4A43l 

195.01 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1000! 

9.0! NONE 

IMS 

FRIARS  ! 

1955 

1  1  I 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

POINT  ! 

JANES  243 

1  273 l4A4ol 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1100! 

1 0.0 ! NONE 

(NS 

FRIARS  ! 

1947 

‘ 

I  ‘  I  1 

155.01 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

POINT  1 

N  314 

1  13014A46! 

11C. 01 

28.  C! 

7.0! 

-  i 

4001 

11.01NONE 

IMS 

FRIARS  i 

1953 

\ 

I  .1  1 

110.0! 

28. C! 

1.5! 

-  t 

i 

! 

POINT  ! 

; 

A, 

NITA 

1  21 71 4A431 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

-  ! 

1000! 

9 .0! NONE 

IMS 

FRIARS  ! 

1935 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

POINT  ! 

ROCERS 

1  21714*43! 

195.01 

35.0! 

9.6! 

-  i 

1000! 

9.0! NONE 

!  NS 

FRIARS  ! 

1955 

1  1  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ( 

! 

I 

POINT  ! 

RUSTY 

1  21714A43! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  j 

1 0CO! 

9.0! NONE 

IMS 

FRIARS  ! 

1955 

I  1  ! 

.'•5.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

SCNO  1010 

1271520 

1  6C214A411 

2CC.0! 

26. C! 

9.0! 

-  j 

1100! 

1 4.8! NONE 

!NS 

FRIARS  t 

1956 

1  1  1 

20C.01 

28.01 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

T  109 

1  12514*43! 

120.0! 

30. C! 

6.5! 

-  i 

425! 

7.5! NONE 

IMS 

FRIARS  1 

1953 

1  !  1 

12C.01 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

POINT  1 

T  263 

1  ------ 

1  12514A43! 

12C.01 

30.0! 

6.5! 

-  i 

425! 

7  •  5  1  NONE 

!NS 

FRIARS  1 

1953 

1  1  t 

1 2C.01 

30. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

POINT  ! 

T  325 

I  12514*43! 

1 2C.01 

30.  C! 

6.5! 

-  i 

425! 

7.SIN0NE 

IMS 

FRIARS  ! 

1953 

l 

1  1  1 

1  1  1 

1 2C.01 

30. C! 

! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

POINT  ! 

! 

■4 

(31)  MISSISSIPPI 

! 

NARINE  CORPQI RATION 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

DC  26C4 

1924148 

1  261 1 4 A  43 1 

108.01 

36.0! 

6.5! 

-  ! 

716! 

21 .OlOlESEl 

POWERED 

INS 

GREENVILLE! 

1947 

1 

1  1  1 

108.0! 

36.  C! 

1.5! 

-  I 

!45  TON 

CRANE 

! 

! 

LTC  46 

1539599 

1  946I4A431 

240.01 

50.01 

9.0! 

-  ! 

2800! 

22.0INONE 

INS 

GREENVILLE! 

194C 

1 

1  1  1 

240.01 

50.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

MR  101 

1502507 

1  157914A43! 

256.01 

54. C! 

9.0! 

-  i 

3100! 

14.0! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1966 

1 

1  1  ! 

264.0! 

54.  C! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1 

'' 

NO  323 

1924147 

1  56714A43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

8  •  SIMONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1941 

1 

1  1  1 

195.01 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

I 

NO  3217 

1924150 

1  261 14A431 

108.0! 

36. C! 

6.5! 

-  j 

716! 

1 6.3! DIESEL 

POWERED 

IMS 

GREENVILLE! 

195? 

? 

1 

1  1  l 

108.01 

36.01 

1.5! 

-  ! 

!35  TON 

CRANE 

! 

! 

’’I 

T  57 

1265756 

1  11014A43! 

10C.0! 

26. C! 

6.01 

-  ! 

350! 

6.5 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1953 

1 

1  1  I 

10C.01 

26. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

1 

T  59 

1266644 

1  11014A43! 

IOC. 01 

26. C! 

6.0! 

-  i 

350! 

6.5! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1953 

I 

1  1  1 

IOC. 01 

26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

1 

CC  11C 

1006106 

!  29315*70! 

195.01 

35.01 

7.0! 

-  | 

700! 

1 6. 7! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1957 

"j 

! 

1  !  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

! 

GASFNEC  1 

1232226 

1  768 !  5A701 

195.01 

35. C! 

4.5! 

-  J 

200! 

40.0! DIESEL 

POWERED 

INS 

GREENVILLE! 

1947 

< 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

'.PUK* 

I 

! 

J 

CASFREE  II 

1692340 

1  8615*70! 

6C.01 

30. C! 

5.5! 

•  ! 

200! 

16.0! DIESEL 

POWEREO 

INS 

GOEfNVILLE! 

197C 

•j 

1 

1  1  1 

60.01 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

IPUNP 

! 

I 

NM  1C3 

1585714 

1  1 21 1 I 5A71 1 

264.0! 

50. C! 

9.0! 

-  ! 

3100! 

14.0! DIESEL 

POWERED 

IMS 

GREENVILLE! 

1957 

! 

1  1  ! 

264.01 

50.  C 1 

1.5! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

NMS  1200 

1278958 

1  61 5 1 5 A  20! 

116.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  I 

1321! 

1 7.0! DIESEL 

POWEREO 

IMS 

GREENVILLE! 

1059 

1 

!  !  1 

116.0! 

50.C! 

1.5! 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

NMS  1303 

1295430 

1  60715*70! 

139.11 

50. C!’ 

9.0! 

-  1 

1602! 

16.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1964 

| 

1  1  1 

14C.0! 

50.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

| 

! 

NMS  1306 

1511361 

l  73815A20! 

15C.6! 

50.2! 

9.0! 

-  ! 

1602! 

16.0! DIESEL 

POWERED 

IMS 

GREENVILLE! 

1967 

1 

1  1  1 

15C.01 

50.0! 

1.5! 

-  1 

!  PUMP 

! 

! 

i 

NMS  1404 

1517006 

1  79515*201 

195.0! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

14C0! 

17.3! DIESEL 

POWERED 

IMS 

GREENVILLE! 

1968 

( 

1  1  1 

195.11 

35, Cl 

1.5! 

-  ! 

!  PUMP 

| 

1 

NO  365 

1920329 

1  573J5A201 

195.0! 

35,  C! 

9.0! 

-  I 

1400! 

17.11DIESEL 

POWERED 

IMS 

GREENVILLE! 

1948 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

!PUHP 

! 

! 

NO  938 

1296924 

1  61 2! 3*70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1352! 

1  6.5 ! DIESEL 

“OVERED 

IMS 

GREENVILLE! 

1964 

i- 

1 

1  1  1 

1  1  1 

195.0! 

1 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  PUMP 
! 

! 

! 

! 

! 

(31)  MISSISSIPPI 

! 

MARINE  TRANSIPORT 

1  1  1 

1  !  ! 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

OENNIS  ROSS 

1544705 

1  25613*36! 

103.71 

32.01 

8.6! 

2250! 

.  i 

42.0! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1972 

1 

1  1  ! 

103.91 

32.0! 

7.9! 

-  ! 

i 

! 

1 

LESLIE  B 

1514533 

1  255 13*36! 

110.0! 

34.0! 

8.0! 

2250! 

-  ! 

38.0! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1968 

1 

!  1  1 

11C.0! 

34. Cl 

7.0! 

-  ! 

t 

! 

1 

j 

NARK  SHURDEW 

1536086 

1  220! 3*36! 

126.51 

38.5! 

8.6! 

32001 

-  j 

34.0! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1972 

1 

!  1  1 

138.0! 

38.5! 

6.0! 

-  i 

! 

! 

! 

NARY  ANN 

1544353 

1  12613*36! 

93.2! 

30. C! 

8.6! 

2250! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

IMS 

VICKSeURG  ! 

1022 

* 

1  1  1 

93.2! 

30. C! 

7.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

MISS  KATHY 

1555383 

1  46613*361 

13C.2! 

38. C! 

11.0! 

4200! 

-  ! 

42 .0! NONE 

IMS 

VICKS°URG  ! 

1974 

! 

1  1  1 

130.2! 

38.0! 

10.5! 

-  ! 

! 

! 

; 

NM  11 

1544702 

1  187815*71! 

295.0! 

54.  Cl 

13.0! 

-  J 

3100! 

1 3.4!hON£ 

IMS 

GREENVILLE i 

1972 

1 

1  1  1 

295.0! 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

* 

nr  12 

•5**703 

!  1*7**5*711 

795.0! 

54. Cl 

13.01 

-  1 

31C0! 

1 3.4! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1972 

1 

1  1  1 

295.0! 

54. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

! 

; 

' 

NM  13 

1544533 

1  181315*71! 

275.0! 

54. C 1 

13.01 

-  | 

3100! 

14.01NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1972 

t 

1  1  ! 

275.0! 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NM  15 

1551689 

J  191815*71! 

295.0! 

54.  Cl 

12.0! 

-  1 

2600! 

21. SIMONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

1 

1  1  1 

295.0! 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NM  17 

1552277 

1  191815*711 

295.0! 

54. C! 

12.0! 

-  ! 

2600! 

21.5! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

, 

! 

1  1  I 

295.0! 

54.0! 

1.5! 

-  ! 

; 

! 

1 

NM  18 

1552901 

1  191815*71! 

295.0! 

54. C! 

12.0! 

-  i 

2600! 

21 . 5  j  NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

1 

t  1  1 

295.0! 

54. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NM  19 

1552902 

1  189515*711 

275.0! 

54. C! 

12.0! 

-  j 

2400! 

14.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

1 

1  1  J 

275.01 

54. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

NM  30 

1545620 

1  199115*71! 

297.6! 

54. C! 

13.0! 

-  1 

5*74 1 

1 7.6 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

1 

1  1  1 

297.61 

54.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

Ml  31 

!  549621 

1  199115*71! 

297.6! 

54. C! 

13.0! 

-  ! 

5174! 

17.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

197? 

1  • 

1  1  ! 

297.6! 

54.01 

1.6! 

-  i 

! 

| 

1 

NM  32 

1552533 

t  199115*71! 

297.61 

54.  Cl 

13.0! 

•  j 

51741 

1 7 .6 ! NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1973 

1 

! 

1 

1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 

297.6! 

1 

! 

54. Cl 

! 

1.61 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  *  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.59.7 


ENGRI 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  IVTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

1  PET  !  CODE) LENGTH! ERDTK!  J 

! REGIS- !•*•*!  REG.  1  PE6.1L0AD-! 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  1PAGEJ  0VER-10VER”! /////! 

1  NAGE  1  IV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANOLlNG 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) 1/////7//// ////// 
POVERf  ENGERS  I  (FEET)!  LINE-2 

!  V  £  S  S  6  L  ! 

! S  10PERATXHG  ! 

!TC !  BASE  !  TEAR 

3  AO!  LINE-1  !  BUILT 
!  T  0 1 /////// /// !  OR 

!EE!  LINE-2  !*REBUIIT 

(31)  MISSISSIPPI 

l 

! 

MARINE  TRANSPORT 

1  1  ! 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

CO, 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

! 

1 

1 

! 

!  ! 

mp  33 

! 56C950 

l  21951 5  A  71 1 

297.6! 

54. C! 

12.0! 

-  j 

40001 

16.0180ILCR/ 

PUMP 

Ins  GREENVILLE! 

1974 

! 

1  1  1 

29?. 6l 

54.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

mm  34 

1561736 

1  215715A7U 

262.0! 

54. C! 

12.0! 

-  I 

4000! 

16.01E0ILER/ 

PUMP 

IXS  GREENVILIEI 

1974 

1 

1  !  1 

232.01 

54.01 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ! 

HP  33 

1539602 

1  152715*711 

297.6! 

54.0! 

13.0! 

-  i 

5174! 

16.6 ! PUMP 

tXS  GREENVILLE! 

1972 

I 

1  !  1 

297.6! 

54.  C! 

1.6! 

-  ! 

l 

(  ! 

HP  36 

1541C67 

1  1527I5A711 

297.6! 

54. C! 

13.0! 

-  j 

5174  i 

16.6! PUMP 

IKS  GREENVILLE! 

1972 

! 

1  1  1 

297.6! 

54.0! 

1.61 

-  ! 

! 

!  1 

MM  IOC 

1 55CE23 

!  169S15A71! 

29C.0! 

52.5! 

11.0! 

-  f 

32C01 

17.51DIESEI 

PUMP 

IMS  VICKSBURG  1 

1973 

i 

1  !  1 

290.01 

52.5! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

HR  lOf 

‘1550824 

1  169815A71! 

290.0! 

52.51 

11.0! 

-  ! 

3000! 

17.5 !  DIESEL 

PUMP 

tXS  VICNSBURG  I 

1973 

! 

! 

1  !  ! 

!  1  1 

290.0! 

i 

52.5! 

! 

1.5! 

! 

*  * 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(31>  PISSISSIPPI 

! 

■ALABAMA  BOAT!  LEAS- 

1  !  1 

1  !  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

INC.  1HC. 

! 

1  1  t 

! 

! 

! 

! 

ML  A 

1262173 

1  11 2  !3A J6i 

32.0! 

26.5! 

7.0! 

1500! 

-  ! 

35  .0 ! NONE 

IMS  VICKS8URG  ! 

1951 

i 

1  !  1 

82.0! 

26.5! 

6.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

FTC  1C8 

1296915 

1  1 1 1 8 14A401 

22C.01 

50.0! 

8.5! 

-  ! 

2300! 

14.0! NONE 

IMS  VICKSBURG  ! 

1964 

l 

1  1  1 

22C.O! 

50.  C! 

1.5! 

-  ( 

! 

!  ! 

TBL  702 

1275439 

!  1 31 6 14A401 

20C.0! 

SO. Cl 

6.0! 

-  ! 

2000! 

1 4 • 0 ! NONE 

ms  viccseuRG  I 

1957 

1 

!  1  1 

20C.0! 

50*0! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  ! 

teL  7C3 

1275659 

1  131614A431 

2CC.0! 

50. C! 

8.0! 

*  j 

2000! 

14 .0! NONE 

IMS  VICKSBURG  ! 

1957 

! 

1 

1  1  ! 

1  1  ! 

20C.0! 

! 

SO.C! 

! 

1.5! 

! 

—  ! 

! 

( 

I  1 

!  ! 

(29)  MISSOURI  BAKE  LINE  CONPlANY 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

ARTHUR  E,  SNIDER 

1272142 

!  329I3A35! 

144.1! 

34.0! 

6.0! 

3200! 

-  ! 

43.0! NONE 

mo  cape  t 

1956 

1 

1  1  1 

153.0! 

34.C! 

7.0! 

-  i 

! 

l  giraroeau  l 

C  V  RUSHING 

1501595 

1  24  6 1 3 A  3  5 1 

99.5! 

33.51 

8.0! 

1200! 

-  ! 

45.0! NONE 

mo  CAPE  1 

1966 

1 

1  1  1 

106.0! 

34.C! 

7.0! 

-  | 

! 

1  GIRAAOEAU  1 

ELIZABETH  ANN 

1276271 

1  329I3A35I 

144.1! 

34.0! 

7.0! 

2700! 

-  ! 

44.0! NONE 

I  MO  CAPE  I 

1959 

1 

1  1  1 

153.0! 

34.0! 

7.0! 

-  j 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

JIM  BUTTRT 

1640536 

1  5  8 1 3 A  35  l 

55.0! 

22.1! 

5.5! 

730! 

-  j 

28.0! NONE 

IPO  CAPE  1 

1981 

t 

1  1  1 

6C.0! 

22.1! 

4.5! 

-  ! 

! 

1  GIRARDEAU  ! 

JOANNE 

1297548 

1  19913A351 

96.0! 

34. C! 

7.5! 

1800! 

-  ! 

16.0IN0NE 

! MO  CAPE  ! 

*  1 9  7  C 

I 

1  1  1 

102.0! 

34. C! 

7.0! 

-  f 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

HILTON  V  ROTH 

I27C266 

1  4681 3 A  3  S I 

155.5! 

44. C! 

7.0! 

3600! 

-  j 

38.0! NONE 

mo  CAPE  1 

*  1982 

] 

1  1  1 

164.0! 

44. C! 

6.0! 

-  i 

1 

I  CIRAAOEAU  I 

M  296 

1521706 

1  62  3 1 4  A  40  J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1500! 

13 .0! NONE 

! MO  CAPE  ! 

1969 

) 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  GIRAAOEAU  1 

*  297 

1521707 

1  6231 4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

15001 

13 .0! NONE 

IPO  CAPE  I 

1969 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

1  6IRAA0EAU  1 

H  291 

J  521 708 

1  62  3 14A401 

195.0! 

35. Ot 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13 .0! NONE 

!M0  CAPE  I 

1969 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1  GIAAAOEAU  1 

M  299 

1521709 

1  623I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

15001 

1 3.0! NONE 

mo  CAPE  1 

1969 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  J 

( 

1  GIAAAOEAU  ! 

M  300 

1521710 

1  62314A40! 

19S.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3 .C! NONE 

IPO  CAPE  1 

1969 

l 

!  1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ) 

! 

1  CIRAAOEAU  I 

n  301 

1521711 

1  6  ?  3 1  4  A  40 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13 .0  1  NONE 

mo  CAPE  1 

1969 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.51 

! 

*  ! 

1 

! 

!  GIRARDEAU  ! 

!  ! 

! 

(33)  NXSSOURI  CXTY  NARINE  SER1VICE/ 

!  1  1 

1  1  1 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

!  ! 

INC. 

1 

1  I  1 

! 

! 

! 

! 

!  1 

GUNNISON 

1578605 

1  6713A36! 

54.3! 

..01 

8.3! 

800! 

-  ! 

28.0! NONE 

ITK  MISSOURI  ! 

1976 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

6C.0! 

?0.C! 

! 

6.5! 

! 

! 

!  CITY  I 

!  ! 

(35)  NXSSOURI  RIVER  SAND  CO. 

1 

! 

!  1  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i  ! 

NANCY  £  II 

1291C01 

1  10I3A  361 

4C.9J 

12.0! 

3.6! 

220! 

-  J 

15.6! NONE 

1  MO  BOONVILLE  ! 

*  1983 

1 

1  !  1 

4C.9! 

12.  C! 

3.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

flt  1 

1290959 

!  140! 4A47I 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

-  J 

300! 

10.0! NONE 

!M0  ROCHEPORT  ! 

1963 

l 

1  1  1 

10C.0! 

26. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

0  •  2 

129C960 

1  14014A47! 

100.0! 

26.0! 

6.2! 

-  I 

300! 

10.0! NONE 

IPO  RCCHEPOAT  1 

1963 

I 

1  1  1 

1CC.0! 

26. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

|  J 

NO  3 

1  . 

I  9114A431 

10C.0! 

22. Cl 

4.8! 

-  j 

250! 

5.5! NONE 

IPO  BOONVILLE  ! 

1947 

1 

1  1  1 

10C.0! 

22. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

NO  4 

1  - 

!  91UA43! 

10C.0! 

22.  Cl 

4.81 

-  j 

250! 

5.5! NONE 

IPO  BOONVILLE  1 

1947 

! 

1  1  1 

IOC. 01 

22.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

NO  5 

!  . 

I  2714A431 

6C.0! 

20.0! 

3.0! 

-  j 

75! 

3.6t  NONE 

!N0  BOONVILLE  ! 

1959 

1 

1  1  1 

6C.0! 

20.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

NO  6 

1  - 

1  1C914A43I 

10C.0! 

26. Cl 

5.0! 

-  ! 

300! 

7.5! NONE 

IPO  BOONVILLE  1 

1965 

1 

1  !  1 

10C.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

NO  6 

1  - 

1  1C914A461 

1CG.0! 

26. C! 

5.5! 

-  ! 

300! 

7.5! NONE 

IPO  RCCHEPOAT  I 

1973 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

100.0! 

! 

26. C! 

1 

1.5! 

! 

*  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(29)  NXSSOURI  TOYING  1  SAKE 

1 

ICO. 

!  1  1 

<  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

HELEN  VIAC INI  A 

1637050 

1  28I3A35! 

5C.0! 

18.  Cl 

5.0! 

520! 

-  ! 

20.0! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

1961 

l 

!  1  1 

5C.0! 

16.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

I  ! 

NISTEt  ED 

126C936 

1  1613A361 

41.5! 

14.4! 

4.5! 

330! 

-  ! 

20.0! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  I 

195C 

I 

1  !  1 

41.5! 

14.4! 

4.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

NISTER  NIKE 

1523148 

1  28 1 3 A  35 1 

50. 0! 

18. C! 

5.0! 

450! 

-  ! 

18.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1969 

1 

1 

1  !  1 

1  1  ! 

50.0! 

! 

18.0! 

! 

5.0! 

! 

—  ! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

(CD  PtSTY  CHARTERS.  INC. 

( 

1 

1  1  1 
1  1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  I 

!  ( 

JAZZ 

1533669 

!  711011! 

26.0! 

9.5! 

3.0! 

200! 

1! 

1 0.0 ! NONE 

!PA  8RANT  ROCK! 

1977 

1 

1 

1  1  I 

1  1  1 

26.0! 

! 

9.5! 

1 

2.9! 

! 

6! 

! 

!  1 

!  ! 

(32)  NIT/  JOSEPH/  INC. 

j 

i 

I  !  1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

!  1 

!  ! 

HARK  I 

i  - 

1  20! 1 C01 1 

52.0! 

20. C! 

4.0! 

4601 

-  ! 

30.0  J  NONE 

!  ! 

1971 

i 

i 

I  !  1 

1  1  1 

52.0! 

i 

20. C! 

1 

4.01 

! 

52! 

I 

! 

!  ! 

!  1 

(33)  MTCNCLl  ENERGY  CORP. 

i 

i 

1  !  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

i  1 

HISS  ALLISON 

!  — - 

1  511C02I 

24.0! 

S.C! 

3.0! 

200! 

-  ! 

8.0! NONE 

!  ! 

1981 

I 

1 

I  1  1 

1  1  ! 

24.0! 

6s  C! 

1 

3.0! 

! 

6! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(32)  HOSIL  OIL 

! 

f 

1  !  1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

PEGASUS  70 

1567402 

J  13MC021 

38.0! 

14.1! 

3.51 

330! 

13! 

6.0! NONE 

ILA  LANE  1 

1975 

1 

1  1  1 

38.0! 

14.11 

3.5! 

12! 

! 

1  ARTHUR  ! 

SUPCO  XIV 

1283225 

J  12IJA35! 

33.7! 

15.1! 

4.0! 

170! 

-  ! 

1 2 .0 ! NONE 

ILA  LANE  1 

176C 

1 

1 

I 

1  1  I 

1  1  1 

1  !  1 

33.7! 

! 

1 

15.1! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

!  ARTHUR  ! 

!  ! 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


ENCM 

1  1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT l 

ICAPACmt 

HISM-  I 

!  V 

£  S  S  C  L  ! 

OlSTt 

OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LENCTH1BRDTH! 

1 

1 

| 

EST  !  CARSO  HANDLING 

IS  ( O.ERAT INS  1 

1 REOIS-1 t***| 

RES.  1 

RES.1L0AD-! 

1 

CARSO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITCI 

RASE  ! 

YEAR 

1  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

I////////1 

POINT  !  LINE-1 

1 AOI 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER 

l  SUARD 

1  TON-  1PA0E! 

0VER-1CVER- !/////! 

H0RSE1 

PASS-  !  (LISHT) I ///7 ///////// ///ITDf ////////// 1 

OR 

!  NUMBER 

1  NAfiE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER! 

ENOCHS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE1 

LINE-2  |*muiLI 

(32)  MOBIL  OIL 

1 

! 

l  1  ! 

!  1  1 

1  1  1 

1 

! 

i 

i 

! 

i 

I 

! 

1 

! 

2 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

j 

(CONTINUED) ! 

1  I  i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SUPCO  XVI 

150C465 

1  1913A35! 

39.8! 

';8.c! 

4.0! 

1631 

-  ! 

12.OIN0NE 

!  L  A 

HOUMA  ! 

1965 

! 

1  1  1 

39.8! 

18.  Cl 

3.6! 

1 

-  ! 

i 

! 

! 

HO.  23 

!  . 

1  6014A4JI 

65.0! 

24. C! 

3.0! 

-  1 

110! 

3 .C! NONE 

!  LA 

LAKE  ! 

I960 

t 

1 

1  1  1 

1  !  1 

65.0! 

! 

24. C! 

! 

1.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

< 

i 

! 

! 

ARTHUR  ! 

2 

02)  A08IL  OIL 

CO. 

! 

I 

1  1  1 

l  .1  1 

1 

1 

< 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

j 

SUPCO  IX 

!  2 50 2 54 

1  1513A36! 

34.1! 

15. ci 

4.5! 

1701 

15! 

15.0! NONE 

!LA 

HOU"A  t 

1949 

I 

t 

!  1  1 

1  1  1 

34.11 

i 

15. C! 

1 

4.5! 

l 

-  ! 
i 

I 

; 

! 

! 

! 

1 

(03)  MOBIL  OIL 

CORPORATION 

I 

! 

!  1  1 

1  !  1 

1 

i 

! 

t 

I 

i 

! 

i 

! 

! 

t 

I 

I 

MOBIL  ARCTIC 

1542026 

1  48666 1  2A  20 ! 

894. 61132. 2! 

53. ii 

30000! 

134400! 

152.313  STEAM*  2 

tC  A 

LOS  ! 

1972 

I 

1  1  1 

93C.OM32.3! 

21.7! 

! 

•  ! 

!  ELECTRIC  PUMPS 

! 

ANGELES  ! 

MOOIL  CHAMPLAIN 

1276121 

!  169812A20! 

299.8! 

43.3! 

12.5! 

920! 

3584! 

16.5 ! PUMPS/  BOOH 

INT 

NEW  YORX  J 

*  1966 

1 

1  1  1 

299.81 

43.3! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL  CHICA5Q 

1263762 

1  135812A201 

292.3! 

43.1! 

15.7! 

21601 

3674! 

IS .5 ! PUMPS/  BOOM 

{NY 

NEW  YORX  ! 

1953 

1 

1  1  1 

300.0! 

43.2! 

8.5! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL  MERIDIAN 

1256479 

!  1925112A201 

70e. 21102.0! 

39.7! 

15000! 

5521 4! 

124.514  STEAM  PUMPS 

!CA 

LOS  ! 

1961 

l 

1  1  ! 

743.0MC2.4! 

9.3! 

! 

-  j 

! 

! 

ANGELES  f 

MOBIL  MOUNT  VERNON 

1273247 

1  114912A20! 

212.01 

39.0! 

12.51 

940! 

2274! 

1 6. o! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  1 

•  1978 

! 

1  1  1 

216.21 

39. Cl 

2.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

MOBIL  SERVICE 

1277928 

!  46  12  a  20 ! 

92.5! 

21. C! 

7.5! 

560! 

145! 

30.0  1  PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

1959 

1 

t  1  t 

92.5! 

21. C! 

4.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

STOSSET 

1277623 

!  1199S12A201 

618.1! 

84.21 

33.31 

148501 

356331 

120.0(4  STEAM  TURBO  l 

!  C  A 

LOS  ! 

1958 

1 

1  1  1 

641.01 

84.4! 

6.61 

I 

-  1 

!*  STMPPt*  PUPPS! 

ANSELES  ! 

MOBIL  1 

1533403 

I-  184I3A36! 

96.61 

28.  C! 

14.9! 

3000! 

-  ! 

34 .0 ! NONE 

INT 

NEW  YORK  ! 

1971 

| 

1  1  1 

105.61 

28.1! 

12.4! 

! 

-  | 

I 

! 

! 

MOBIL  2 

1551908 

1  13013A36! 

101.01 

30.  C! 

15.0! 

3000! 

-  I 

34.0! NONE 

INY 

HEW  YORK  ! 

1973 

1 

1  I  1 

108.0! 

30.0! 

13.01 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

MOBIL  3 

1635836 

1  13313436! 

106.11 

32. Ct 

16.6! 

39001 

-  I 

67 . 4 1  NONE 

!Nt 

NEW  YORK  I 

1981 

i 

!  !  1 

1 1C.01 

32. Cl 

14.6! 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

MOBIL  5 

1588646 

!  1821 3 A  36 1 

11C.01 

32. C! 

16.6! 

3900! 

-  ! 

67 .41  NONE 

!MY 

NEW  YORK  ! 

1978 

1 

1  1  ! 

116.0! 

32.0! 

14.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

MOBIL  6 

1281119 

1  11 513A J65 

80.3! 

25.4! 

10.5! 

1600! 

-  I 

25 .0 ! NOME 

INT 

NEW  YORK  ! 

1960 

I 

1  1  1 

80.9! 

25.5! 

9.51 

! 

-  I 

! 

I 

! 

MOBIL  9 

1268843 

1  71 1 3*361 

85.4! 

25.3! 

9.8) 

1200! 

-  1 

1  5 .8 1  NONE 

!MY 

NEW  YORK  I 

1954 

1 

!  1  1 

89.6! 

25.3! 

6.5! 

! 

-  ! 

1 

I 

1 

MOBIL  20 

1526143 

1  127215A701 

227.01 

43.4! 

12.5! 

-  I 

2771! 

19.0 1  PUMPS 

INT 

NEW  YORK  ! 

1971 

1 

1  1  1 

227.01 

43.4! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL  35 

1517633 

t  20701 5*701 

260. 0! 

57. C! 

13.6! 

-  I 

4144! 

29.0 ! PUMPS 

INT 

NEW  YORK  ! 

1«68 

1 

!  1  1 

26C.0! 

57.0! 

2.5! 

1 

-  j 

! 

I 

I 

MOBIL  91 

1625C82 

I  5*5515*701 

383.0! 

64. C! 

28.9! 

-  I 

12998! 

35.0IPUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

1980 

1 

1  1  1 

383.0! 

64.  C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

MOBIL  120 

1529271 

I  729715A70! 

405.0! 

72. C! 

28.8! 

-  ! 

15792! 

52.0120/000  9PH 

INY 

NEW  YORK  ! 

19?C 

! 

!  1  1 

405.0! 

72.01 

4.1! 

! 

-  ! 

(DIESEL  PUMPS 

! 

! 

MOBIL  SUPPLT 

1528628 

1  127215A70! 

227.0! 

4  3.3! 

12.51 

-  ! 

2771 1 

1 9.0! PUMPS*  COILS 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1971 

1 

1 

1  !  ! 

!  1  1 

227.0! 

43.3! 

! 

3.0! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(C3)  MOBIL  OIL 

CORPORATION 

1 

1 

!  !  1 

1  1  ! 

! 

! 

i 

» 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MOBIL  6 

1285106 

1  8813A  36! 

7C.0! 

23.5! 

9.8! 

12001 

-  ! 

39.0! Nome 

!FL 

ST.  MARKS  ! 

1961 

1 

!  1  1 

75.0! 

23.5! 

9.0! 

1 

•  i 

! 

i 

! 

MOBIL  JOLIET 

l 67C500 

1  40513A36! 

14C.0! 

44.0! 

6.5! 

3600! 

-  i 

40.0! NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  ! 

1984 

! 

1  1  1 

140.0! 

44.0! 

8.5! 

1 

-  ! 

i 

! 

1 

M08IL  LEADER 

1511857 

1  19913A35! 

150.21 

44.2! 

8.5! 

5000! 

-  ! 

17.OJN0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1  1 

15C.2! 

44.2! 

7.5! 

! 

-  i 

! 

! 

i 

MOBIL  320 

1292292 

1  121215A70! 

22C.O! 

52.5! 

6.5! 

! 

2160! 

17.0!  PUMP 

IMO 

ST.  LOUIS  • 

1963 

l 

1  !  ! 

22C.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL  321 

1292445 

1  1 292 ! SA  70! 

22C.O! 

52.5! 

8.5! 

-  ! 

2568! 

17.0! pump 

!M0 

ST.  LOUZS  ! 

1963 

l 

1  1  1 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL  322 

1292298 

!  132015A701 

22C.O! 

52.5! 

8.5! 

1 

2440! 

17.0! Pump 

!H0 

ST.  LOUIS  • 

1963 

1 

1  1  1 

22C.O! 

52.51 

1.5! 

! 

•  2 

i 

1 

» 

MOBIL  330 

1  5021  26 

1  1 337 1 S  A  70  8 

220. 0! 

52.5! 

8.5! 

-  1 

217  7 ! 

17. oi pump 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

1  1  1 

220.0! 

52.5! 

1-5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL  331 

1502149 

I  143615A70! 

220.01 

52.5! 

6.5! 

i 

2568! 

17.01PUHP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

1  1  ! 

220. 0! 

52.; ! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

1 

« 

MOBIL  332 

1502127 

1  139715A70! 

22C.O! 

52.5! 

8.5! 

! 

24471 

17.0! pump 

!ro 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

{ 

1  !  ! 

22C.O! 

52.5! 

1.5! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL  333 

1502128 

1  1 337! 5  A  70 1 

22C.O! 

52.5! 

8.5! 

-  i 

2177! 

17.0IPUMP 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

1  1  1 

22C.O! 

52.5! 

1.5! 

t 

-  « 

! 

1 

i 

MOBIL  334 

1502150 

1  1 436! 5A701 

220.0! 

52.5! 

8.5! 

-  i 

2566! 

17.0! PUMP 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

I 

1  1  1 

220. 0! 

52.5! 

1.5! 

2 

-  1 

! 

2 

2 

MOBIL  335 

1502129 

1  139715A70! 

220.01 

52.5! 

8.5! 

-  i 

2447! 

17.01PUMP 

•MO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

I 

t  1  1 

220.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

MOBIL  336 

1511658 

1  143615A70! 

220.0! 

52.51 

8.5! 

-  i 

2568! 

17.0! PUMP 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

1  1  ! 

220.0! 

37.5! 

1.51 

i 

-  ! 

j 

i 

! 

MOBIL  337 

1511659 

1  143615A701 

220.0! 

52.5! 

8.51 

~  2 

2566! 

1 7.i)l  PUMP 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

19c7 

1 

1  1  ! 

220.01 

52.5! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL  340 

1573492 

1  165615A70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

! 

3381  ! 

16. 4 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

I 

1  !  1 

297.5! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

! 

S 

MOBIL  341 

1573493 

1  1731 1 5  A  70 1 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

-  ! 

3800! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1976 

1 

I  1  ! 

297.51 

54.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

i 

MOBIL  342 

1373494 

1  8C515A701 

146.5! 

54. C! 

9.0! 

! 

189J! 

1 6 . 0! NOME 

!M0 

ST.  LOUIS  i 

1976 

I 

1  1  1 

146.5! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

MOBIL  343 

1573495 

1  176015A70! 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

! 

1617! 

1 5. 5  !  NONE 

Imo 

ST.  LOUIS  1 

1976 

1 

1  I  I 

297.51 

54.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

MC3IL  35C 

1 2  jC204 

1  84515A70! 

195.0! 

40. C! 

9.0! 

1 

1615! 

17.OJ0IESCL  PUMP 

!  FL 

ST.  MARKS  1 

1959 

! 

1  1  1 

195.0! 

40.0! 

1.6! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

MOBIL  351 

1275975 

1  151315*70! 

295.0! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

3134! 

13.0! DIESEL  PUMP 

SLA 

NEW  ! 

1958 

» 

1  1  ! 

295.0! 

1.6! 

» 

-  ) 

1 

I 

ORLEANS  i 

MOBIL  352 

1011312 

1  1046l5A70"l 

22C.O! 

50.  C! 

6.6! 

! 

2153! 

20.0! 0 I ESEL  PUMP 

!la 

NEW  { 

1956 

| 

1  1  ! 

220. 0! 

50. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

i 

ORLEANS  ) 

MOBIL  353 

1011361 

I  1046! 5A  70! 

220. 0! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

2153! 

20.9! D I ESEL  PUMP 

•LA 

NEW  • 

1957 

! 

1  1  ! 

220.0! 

50.0! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  I 

MOBIL  354 

1276374 

1  98115A70! 

220.0! 

50. C! 

8.6! 

-  ! 

2201  ! 

20.0! DIESEL  PUMP 

!FL 

ST.  MARKS  J 

1957 

l 

1  1  1 

1  1  1 

220.0! 

50.0! 

i 

1.5! 

! 

-  ) 

* 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

(32)  rOO(*N  80*1  StBVICf/ 

1 

INC!. 

1  •  1 

i  i  i 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

1 

! 

J 

! 

CAPT.  LUXE  C. 

1648272* 

1  78I3A36! 

—  ! 

9.0! 

6C0! 

20! 

—  1N0NE 

!L  A 

VENICE  I 

1982 

I 

1  1  1 

(5.0! 

24. C! 

6.0! 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

DONNA  MARIE 

1526736 

1  1213*36! 

—  ! 

--  ! 

5.0! 

4001 

20! 

—  INONE 

!  LA 

VENICE  1 

1970 

! 

1  !  1 

48.4! 

17. C! 

4.0! 

! 

-  I 

1 

! 

l 

1  *  I 


i 


! 

! 


vessel  RARE  hND  NUPBER 


(33)  POEPBC/  C.  £. 
CON  2(1 


(36)  POGUL  OCEAN  TOWING/  1Tb. 
CHATHAM  STRAIT 


BEAU  STRAIT 


C272S5 

!  )  ! 

!  !  1 

!  t  1 

!  1192! 5  A  70 1 

! 

! 

264*0! 

! 

! 

j 

50.  C! 

i 

i 

! 

9.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2000! 

j 

i 

IS.oi Pi ESEL  PUHP 

! 

1 

I 

X  AL 

P03ILE 

! 

! 

! 

1 

197? 

!  1  ! 

!  !  ! 

26G.O! 

! 

50. C! 

! 

2.0! 

! 

i 

j 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

503426 

!  !  ! 

!  5713*36! 

! 

65.6! 

i 

21.2! 

i 

11.0! 

! 

765! 

; 

40*0! NONE 

1 

!AK 

WRANGELL 

! 

! 

1966 

!  !  ) 

7C.01 

22.01 

6.2! 

1 

- 

! 

! 

! 

1965 

?mu 

!  1113*36! 

117.?! 

31.1! 

16.5! 

2150! 

- 

SO.OIXCXE 

!  W  A 

SEATTLE 

!  )  ! 

118.0! 

31.1! 

16. 5! 

! 

! 

! 

! 

1965 

50116? 

!  57)3*361 

65.6! 

21.6! 

11.0! 

850! 

- 

60.0 ! NONE 

!  AK 

WRANGELL 

! 

!  1  ! 

70.0! 

72. C! 

5.2! 

i 

- 

i 

! 

! 

IVTCCf  OIRENSXONS  ! DRAf T1 
NET  !CCDE!LENGTH13PDThI  ! 

RESIS”! **«*!  *CG.  !  PCG.UOAD-! 

TEA  !  SC€ i //////!/////!  ED  J 
TON"  fPAOEJ  OVEA-JOVE»-!/////J  NORSE 
NASE  !  IV  1  AIL  |  All  IHCHTI  POWER 


CARGO 

m/tfu 

PASS¬ 

ENGERS 


(32)  POLOS  BOAT  CO. 

! 

!  I  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HARDHEAD 

1296867 

!  3613*36! 

47.0! 

18.5! 

6.0! 

300! 

-  1 

27.0! NONE 

!IA  HARVEY 

1964 

I 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

55.0! 

! 

16.5! 

! 

4.0! 

! 

1 

I 

*  i 

i 

I 

! 

! 

! 

(26)  POLIHE  CONSIDERS 

t 

coppany! 

!  !  ! 

J  !  ! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

) 

! 

JANES  P.  PEARSON 

! 26729J 

!  7313*36! 

76.0! 

24. C! 

5.0! 

S4C! 

-  i 

30.0! NONE 

!IL  POL INE 

195* 

1 

!  !  ! 

78.0! 

24. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SKIPPT 

! 278  793 

!  1513*35! 

40.3! 

9.C! 

2.9! 

160! 

12! 

11.4! NONE 

!  XL  NOLINE 

1932 

2 

!  !  ! 

40.3! 

9.C! 

2.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

THE  VANCE 

1265133 

!  513*35! 

32.9! 

12.5! 

4.51 

150! 

-  ! 

14.0! NONE 

XXL  POLINE 

*  1948 

I 

!  !  ! 

32.9! 

12.5! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

WANDA  ISABELLE 

1588300 

!  69! 3*36! 

61.0! 

<3.0! 

6.3! 

1200! 

-  ! 

30.0! NONE 

!!L  POLINE 

1977 

! 

!  !  ! 

61.0! 

23. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CONSIDERS  5 

1  . 

!  90! 6*43! 

1CC.0! 

26. C! 

4.0! 

-  l 

4  C  0 1 

8.3 ! NONE 

!  I L  PCLINE 

195* 

1 

!  <  ! 

100.0! 

26. C! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

1 

CONSUPER!  6 

!  . 

!  901**63! 

1 0  C  •  0 1 

26. C! 

6.0! 

4  C  0 ! 

3.3! NONE 

!  XL  POLINE 

1954 

! 

!  !  1 

10C.0! 

26. C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

CONSUM'S  10 

i  ...... 

!  19616*63! 

11C.0! 

23. C! 

7.3! 

•  ! 

500! 

8 ■ 6 ! NONE 

ML  POLINE 

193C 

i 

!  I  ! 

11C.0! 

26.01 

1.3! 

! 

-  i 

! 

I 

CCNSUPEPS  11 

I  198J6A631 

11C. 01 

28.0! 

7.3! 

500! 

6.6! NONE 

ML  POLINE 

193C 

i 

!  !  ! 

11C.0! 

23. C! 

1.31 

) 

-  ! 

! 

| 

CCMSUPERS  1? 

i  25i6«43! 

7C.01 

16. C! 

2.9! 

90! 

6.0! NONE 

ML  POLINE 

192! 

! 

!  1  1 

7C.0! 

16.  C! 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

CONSUPEPS  13 

1  . 

1  9516*66! 

109.01 

24, C! 

3.0! 

-  f 

175! 

6.0 ! NONE 

!IL  POLINE 

1929 

! 

!  !  1 

108.0! 

24. Cl 

1.21 

! 

-  ! 

1 

! 

CCNSUPEPS  14 

1  95 (4A431 

109.0! 

28.  C! 

5.01 

100! 

6.0! NONE 

ML  PCLINE 

1928 

! 

!  !  ! 

109.0! 

23. C! 

1.2! 

! 

-  1 

! 

! 

CQNSUPERS  16 

!  - 

1  17616*63! 

1 5C.0! 

JO. 01 

6.5! 

650! 

9. 5! NONE 

ML  PCLINE 

1984 

! 

!  !  ! 

1 5C.0J 

30.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

CCNSUPERS  17 

!  17616*63! 

15C.0! 

30.0! 

6.3! 

-  J 

650! 

9. 5 ! NONE 

ML  PCLINE 

1994 

! 

!  !  ! 

1JC.0! 

30.  C! 

1.5! 

1 

-  | 

1 

! 

CONSUPEPS  IB 

!  . 

!  17616**3! 

15C.01 

30. C! 

6.5! 

-  ! 

650! 

9.5 !  NONE 

!IL  POLINE 

118* 

( 

•  !  ! 

1  SC. 0! 

30.C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

CCNSUPEPS  19 

!  17616*631 

15C.0! 

10. C! 

6.5! 

-  ! 

650! 

9.5! NONE 

ML  POLINE 

198* 

! 

!  !  ! 

ISC. 01 

JO.C! 

1.5! 

! 

-  I 

I 

1 

PCLINE  7 

!  16516**3! 

10C.0! 

28. Cl 

6.0i 

•  ! 

400! 

S.S'XOHE 

ML  POLINk 

1944 

! 

1  !  1 

1CC.0! 

23. C! 

1.5! 

1 

-  1 

! 

! 

PCLINE  8 

I  14516*63! 

10C.O! 

28.0! 

6.0! 

400! 

e.suoxE 

ML  PCLINE 

1944 

! 

i  i  i 

10C.0! 

28.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

NO.  1 

!  16514A63! 

10C.0! 

26. C! 

6.0! 

4C0! 

8.5IX0XE 

ML  POLINE 

195C 

i 

!  !  ! 

10C.0! 

24. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

I 

NO.  2 

!  1 45! 4*43! 

10C.0! 

26. C! 

6.0! 

400! 

S. 5 ! NONE 

1IL  POLINE 

195C 

! 

!  !  ! 

10C.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

! 

NC.  3 

j  - 

!  1 45 ! 4*  63 ! 

10C.0! 

26. C! 

6.0! 

4C0I 

4.S!hO*£ 

ML  PCLINE 

me 

! 

!  !  ! 

10C.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO.  19 

!  9014A43! 

10C.0! 

24. C! 

6.0! 

SCO! 

4.5IXCNE 

ML  POLINE 

1953 

1 

!  !  ! 

100.0! 

26. C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

(21)  POLO  SAND 

t  GRAVEL 

! 

( 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

PA6IC 

!  . 

! 

213A35! 

26.0! 

9.C! 

2.0! 

1001 

-  ! 

4.5 ! NONE 

MA 

DUOUGUE 

! 

1952 

\ 

! 

!  ! 

26.01 

9.C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

SAND  INSPECTOR 

1  - 

1 

2214A46! 

—  | 

—  ! 

3.3! 

9.0IN0NE 

MA 

oueucue 

1 

1962 

! 

! 

1 

! 

1  ! 

!  I 

45.0! 

1 

16. C! 

! 

3.2! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

(21)  PON  RIVER 

TOWING/  INC. 

1 

1 

1 

1 

!  ! 

I  ! 

! 

1 

! 

! 

{ 

i 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

AL1QU1PPA 

1264934 

! 

2C2I3A34! 

103.7! 

27.  C! 

6.3! 

1*001 

27.61N0NC 

MA 

PITTSBURGH! 

1953 

1 

» 

!  ! 

116.1! 

27.3! 

6.5! 

1 

l 

! 

! 

BARBARA  ANN 

1241428 

1 

2C5!3*36! 

103.0! 

27.1! 

3.C! 

22501 

-  j 

23,0 !  NONE 

!  PA 

PITTSBURGH! 

195C 

! 

! 

!  1 

106.0! 

2?.1! 

6.0! 

! 

I 

1 

1 

ENVOY 

150C969 

! 

112J3A35! 

45.0! 

21. C! 

7.0! 

760* 

-  ! 

30.0! NONE 

!PA 

SPEERS 

! 

1965 

) 

! 

!  ! 

55.0! 

21.0! 

6.5! 

1 

■ 

! 

1 

EXPLORER 

1298207 

1 

11M3A35! 

65.0! 

21. C! 

7.0! 

760! 

-  ! 

30.0! NONE 

!PA 

SPEERS 

) 

1965 

i 

! 

!  ! 

65.0! 

21. C! 

6.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

( 

EXPRESS 

1298207 

I 

11253A35! 

65.0! 

21. C! 

7.0! 

730! 

"  ! 

50.0! NCNC 

MA 

5PIERS 

! 

1965 

! 

! 

!  ! 

45. C! 

21. C! 

5.5! 

1 

I 

! 

! 

H  F  GUTTPAN 

! 257623 

! 

309! 3 A  35 1 

141.0! 

55. C! 

7.5! 

*200! 

-  i 

*0.0!X3X£ 

!KY 

ASHLAND 

! 

1949 

I 

! 

!  ! 

15C.0! 

35. C! 

6.0! 

J 

i 

l 

! 

JACOB  G 

1526969 

1 

158J3A36! 

84.0! 

26.  C‘ 

7.5! 

1130! 

.  * 

31 .OMCNE 

ip* 

BELLE 

t 

197C 

) 

J 

!  ! 

84.0! 

26. C! 

7.0! 

1 

-  j 

! 

1 

VERNON 

! 

JESSE  e.  GUTTPAN 

1504097 

! 

201 X  3 A  35 ! 

84.0! 

26. CJ 

7.5! 

1020! 

-  ! 

31 .0! NONE 

!PA 

SPEERS 

! 

1966 

! 

! 

!  ! 

34.0! 

26.  C! 

7.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

LEO  0.  GUTTPAN 

!  5*6557 

! 

19813A35! 

78.2! 

26. Cl 

7.1! 

1130! 

31.0JN0NC 

!PA 

SPEERS 

1 

1973 

1 

1 

!  ! 

75.2! 

26, C! 

6,5! 

! 

! 

! 

! 

LILLIAN  G 

*  5  '•7264 

1 

256! 3  A  35 ! 

9C.0! 

30. C! 

7,91 

1700! 

J*.0!XON£ 

!PA 

SPEERS 

! 

1967 

! 

i 

!  ! 

9C.0I 

30.  C! 

7.C! 

! 

- 

! 

! 

1 

PARTIN  G 

1501747 

« 

I9513A35! 

34.0! 

26. C! 

7.1! 

1020! 

-  • 

31.0MCNE 

IP* 

SPEERS 

l 

1965 

! 

! 

!  ! 

84.0! 

26. C! 

6.5! 

1 

1 

\ 

ROSE  G 

X  27102* 

J 

M213A3SJ 

46.0! 

72.2! 

7,4! 

770! 

JC.OSX'lNE 

!  PA 

SPEERS 

! 

1973 

( 

! 

!  ! 

65.0! 

22.2! 

6.SJ 

1 

-  i 

i 

i 

1 

SARAH  S 

J  541  757 

! 

193!  3*36! 

78.2* 

26. C! 

7.  l! 

1130! 

-  1 

31 ;0f NONE 

MA 

6f  LIE 

J 

1975 

| 

! 

1  ! 

71.2! 

26. C! 

6.5! 

J 

-  j 

i 

J 

VCRNCN 

! 

SHANNOPIN 

1241553 

! 

2C6I3A341 

101.1! 

26.51 

r,.5f 

1066! 

23,5 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH ! 

1951 

I 

! 

!  ! 

108.3! 

27.  Cl 

6.51 

! 

! 

! 

! 

TITAN 

!  265429 

1 

20 213AJ6I 

103.71 

27.  C! 

6.5! 

1400! 

27.6 !  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

I 

! 

!  1 

116.8! 

27.5! 

6.5! 

! 

! 

! 

! 

VULCAN 

J  265184 

! 

202I3A36! 

103.7! 

27-01 

6.5! 

1400! 

27. 6 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

1 

! 

!  ! 

116.3! 

27.51 

6.5! 

! 

/ 

! 

1 

ABC  255 

J  933885 

! 

425! 4 A  40 ! 

175.1! 

26.1! 

9,0! 

•  i 

9301 

10.7MONE 

MA 

BELLE 

! 

1972 

1 

! 

!  ! 

175.1! 

76.1! 

1.5! 

i 

“  > 

i 

! 

VfftNCN 

! 

AfC  256 

! 933836 

! 

425! 4 A40! 

175.1! 

26.1) 

9.0! 

-  i 

93  0! 

It).?  IpONE 

!PA 

BELLE 

! 

1972 

! 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

VERNON 

ABC  257 

J  934887 

! 

425 ! 4A40! 

175.11 

26.1! 

9.0) 

930! 

10, 7J  NONE 

!PA 

eELLE 

i 

1972 

! 

i 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

j 

! 

VERNON 

! 

HIGH-  !  {VESSEL 

CST  !  CARGO  HANDLING  !$  'OPERATING 
FIXED  !  CGUIPPENT  !TC!  BASE 
POINT  I  LINE-1  ! AO)  LINE") 

(LIGHT) )//////////////// !TD| ////////// 
(FEET))  LINE-2  )CE!  LINE-2 


! 

! 

TEA*  I 
eUILT  ) 
OP  ! 
REBUILT ) 


I 


! 

! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AH*  NUPIE* 


t  COAST 
1  GUARD 
1  NUN8ER 


IVTCC 1  OIRENSICNS  lORAfTl 
NET  (CODE (LENGTH! BROTH!  ! 
REGIS-!****!  REE.  !  REG. ROAD-! 

TER  !  SCEl //////I /////!  E*  J 
TON-  IPAGEI  OVER-IOVCR-I/////!  MORSE 
NASE  t  IV  !  ALL  (  '-L  RIGHT!  ROVER 


CARACITYI  H ISM-  I  (VESSEL 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  10RCRATING 
CARSO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC1  BASE 

//////// 1  POINT  !  IXNC-I  ! AO|  LINE-1 

PASS-  MLtCHT) !//////////////// !TO! ////////// 
ENGERS  1  (PIET) I  LINI-2  ICE!  LINE-2 


YEAR 

QUILT 

OR 

•REBUILT 


(21) 

PON  RIVER 

TCNIN6#  INC.  1 
(CONTINUER) 1 

1 

l 

1  i 

1  1 

1 

l 

I 

I 

ARC 

258 

I93E888 

1 

1 

1 

425 1 4A40! 

1  ( 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

AQC 

25V 

1 93CC89 

1 

1 

425UA40! 

1  1 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

AQC 

240 

1938490 

l 

1 

425! 4A40I 
\  1 

175.11 
17:. 1! 

26.1! 

26.1! 

ABC 

241 

1931891 

I 

I 

1 

42S14A40I 

1  1 

175.11 

175.11 

25.11 

26.1! 

ABC 

242 

1938892 

1 

1 

! 

423 1 4A40I 
!  1 

175.11 

175.11 

26.1! 

26.1! 

AQC 

243 

J9J8893 

! 

! 

1 

42514A40I 

1  i 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

ABC 

244 

1938894 

I 

1 

I 

42SI4A40! 

1  I 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

Aec 

245 

1 938000 

1 

1 

1 

42SUA40! 

1  1 

175.0! 

175.01 

26. C! 
26. C! 

ABC 

244 

I938C01 

1 

1 

t 

42S14A40! 

1  1 

175.01 

173.01 

26.  C! 
26.  Ct 

ABC 

247 

I938C02 

I 

I 

42S14A401 
,1  1 

175.01 

175.01 

26.C! 
26. C! 

ABC 

241 

1938003 

1 

I 

1 

4251 4A AO! 

1  *  t 

173.0! 

175.01 

26. Cl 
26. C! 

ABC 

26V 

I938C04 

! 

1 

1 

42S14A40I 
i  1 

175.01 

175.01 

76. C! 
24. C! 

ABC 

270 

1938C05 

1 

1 

42S14A40! 

1  1 

175.0! 

175.01 

26. Cl 
26. C! 

ABC 

271 

1938C04 

J* 

42S14A40I 

175.01 

26. C! 

1 

I 

;  i 

175.01 

26.  C! 

ABC 

272 

1 938C07 

1 

1 

1 

42  51 4 A  401 

1  t 

175.01 

173.0! 

26.  C! 
26.  Cl 

ABC 

273 

1938008 

1 

1 

1 

425t*A40! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26.  C! 
26. C! 

ABC 

274 

193JC09 

1 

1 

1 

/.2514A401 

1  1 

175.0! 

175.01 

26.  C! 
26. C! 

ABC 

275 

I938C10 

! 

1 

1 

42514A401 

1  1 

1/5.0! 

175.0! 

26.  C! 
26. Cl 

ABC 

274 

I938C11 

! 

1 

! 

42S14A40! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.  C! 

ABC 

277 

1938C12 

I 

1 

1 

425I4A40! 

1  1 

175. C! 
175.0! 

26. Cl 
26. C! 

ABC 

278 

1938C13 

1 

1 

1 

42514A40! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 
26. C! 

ABC 

279 

1938C14 

1 

1 

1 

423I4A401 
t  ! 

175.0! 

175.01 

26. C! 
26. C! 

ABC 

2C0 

1938C15 

1 

1 

1 

42S14A40! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

2*.  Cl 
26. C! 

ABC 

2B1 

1938016 

I 

1 

1 

4251 4A401 
!  1 

175.0! 

175.0! 

26.  C! 
26. C! 

AIL 

1C3 

f  - 

1 

1 

32814A401 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

JSL 

1C4 

j  - 

1 

! 

1 

45014A40I 

1  1 

175.0! 

175.01 

26. C! 
26. Cl 

JIL 

105 

j  - 

! 

1 

1 

32814A40I 

1  1 

173.0! 

175.0! 

26.  C! 
26.0! 

J«L  441 

1261754 

1 

l 

1 

32714A401 
t  1 

175.1! 

173.1! 

26.1! 

26.1! 

JIL 

1306 

1274831 

1 

l 

l 

3C914A401 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

26.  Cl 
26. C! 

JIL 

1312 

1276837 

! 

1 

1 

30914A40! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.0! 

JIL 

1315 

1274640 

1 

t 

30914A40! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26.0! 
26. Cl 

JIL 

1318 

1274843 

1 

l 

1 

309I4A40! 

1  ! 

175.0! 

175.01 

26.0! 

26.CI 

JIL 

1319 

1276844 

! 

1 

! 

30914440! 

!  1 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

JIL 

1321 

1276846 

! 

1 

1 

30914A40! 

1  1 

173.0! 
175. C! 

26. C! 
26. Cl 

JIL 

1322 

1274847 

1 

1 

1 

309I4A40! 

1  1 

175.01 

175.01 

26. C! 
26.  C! 

JIL 

1323 

1276846 

1 

1 

1 

30914A40! 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26.  C! 
26. C! 

JIL 

1325 

1278130 

1 

1 

1 

309I4A401 

1  1 

175.0! 

175.01 

26. C! 
26.0! 

JIL 

1328 

1278133 

t 

1 

1 

309  ! 4 A  401 
!  1 

175.01 

175.0! 

26. C! 
26. C! 

JIL 

1330 

1276135 

1 

1 

1 

3C914A40! 
1  ! 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.  C! 

JIL 

1333 

1278138 

! 

1 

I 

3C9I4A4C! 
1  1 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.  C! 

JIL 

1335 

1278140 

1 

1 

3C914A401 
1  1 

175.0! 

175.0! 

26.  C! 
26.0! 

JIL 

1336 

1278141 

! 

1 

l 

309 1 4 A  401 

1  1 

175.0! 

175.0! 

26. C! 
26.  C! 

JIL 

1343 

1278148 

! 

1 

1 

424144401 
1  I 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

JIL 

1344 

1278149 

! 

1 

1 

42414A401 
1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

JIL 

1345 

1278150 

1 

l 

1 

42414A40I 
1  ! 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

JR 

114A 

1278153 

I 

1 

I 

42414A40! 
1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

JIL 

1355 

1278140 

f 

I 

1 

42414A40! 
1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

JIL 

1356 

1278141 

I 

l 

1 

424(44401 
1  ! 

175.11 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

JIL 

1357 

1278142 

1 

1 

1 

424 1 4  A  4  0 1 
1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

Jtl 

1359 

1278164 

1 

424144401 
1  ! 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

JIL 

1362 

1278167 

! 

1 

42414A401 
.  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

JIL 

1363 

1278168 

1 

1 

1 

42414A  40 ! 
1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

JIL 

1365 

1278170 

! 

1 

1 

424 ( 4  A  40 ! 
1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

JIL 

1367 

1278172 

1 

1 

424I4A401 
!  1 

175.1! 

175.1! 

26. 1! 
26.1! 

1  I  I  !  ! 

till  I 


9.0! 

1.5! 

-  ! 

*30! 

-  ! 

10. 7! NONE 
! 

|PA  BELLE  1 

!  VERNON  I 

t*72 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

950! 

-  1 

10*  71 NCNE 

1 

I  PA  BELLE  I 

!  VERNON  1 

1972 

9.0! 

1.5! 

-  I 

930! 

-  I 

10.7IN9NE 

1 

!PA  BELLE  1 

1  VERNCN  ! 

1972 

9.01 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  1 

19.7IN0NE 

1 

tPA  BELLE  ! 

I  VERNON  ! 

1972 

9.0! 

t.SI 

-  I 

930! 

-  1 

10.7! NONE 

I 

|PA  BELLE  ! 

J  VERNCN  1 

1972 

9.0! 

1.5! 

-  1 

9301 
-  ! 

10.7IN0NC 

!PA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

1972 

9.0! 

1.3! 

-  ! 

930! 

-  ! 

10. 7 ! NCNE 
! 

!PA  BELLE  ! 

!  VERNCN  ! 

1972 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

930! 

-  I 

1 1 • 0 !  NONE 
! 

1 P A  BELLE  1 

I  VERNCN  ! 

1974 

9.0! 

2.0! 

-  I 

9301 
-  ! 

1 1 *0! NONE 
! 

!PA  BELLE  I 

!  VERNCN  ! 

1976 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

730! 

-  1 

11 .0! NONE 
! 

!PA  BELLE  ! 

1  VERNCN  1 

1977 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

930! 

1 1 .0 ! NONE 

I 

!PA  BELLE  1 

!  VERNCN  ! 

1978 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

9301 

11 .0! NONE 
! 

!PA  BELLI  ! 

!  VERNON  ! 

1979 

9.0! 

2.0! 

-  I 

9301 
-  I 

1 1 .0! NONE 
! 

!PA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

1979 

9.0! 

2.0! 

-  I 

930! 

-  t 

11.0IN0NE 

1 

!PA  BELLE  I 

1  VERNON  1 

1979 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

930! 

-  ! 

11 .0! NONE 
» 

|PA  BELLE  ! 

1  VERNON  ! 

1979 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

930! 

-  ! 

11 .0! NONE 

1 

(PA  BELLE  ! 

1  VERNCN  ! 

1979 

9.01 

2.0! 

-  ! 

930! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
( 

t PA  BELLE  ! 

1  VERNON  1 

19«C 

9.0! 

2.01 

-  ! 

930! 

-  ( 

11.0IN0M' 

1 

!PA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

198C 

9.01 

2.0! 

-  ! 

930! 

11.0INONC 

1 

IPA  BELLE  ! 

!  VERNCN  ! 

196C 

9.0! 

2.0! 

“  ! 

930! 

-  1 

1 1 .0! NONE 
! 

IPA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

198C 

9.0! 

2.0! 

-  I 

930! 

-  I 

1 1 .0! NONE 

1 

IPA  BELLE  ! 

1  VERNCN  ! 

198C 

9.C! 

2.0! 

930! 

-  1 

11 .0! NONE 
! 

IPA  BELLE  ! 

!  VEAftON  ! 

1980 

9.0! 

2.0! 

930! 

-  1 

11.0! NONE 
! 

!PA  BELLE  ! 

!  VERNON  ! 

1981 

7.0! 

2.0! 

930! 

-  I 

11 .0! NCNE 
! 

IPA  BELLE  i 

!  VERNON  ! 

1981 

9.0! 

1.3! 

900! 

-  ! 

11 .0 ! NONE 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

1  I 

195C 

5.4! 

1.4! 

1000! 

-  I 

11 .01  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1957 

9.0! 

1.3! 

900! 

1 1 .0  !  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

195C 

9.0! 

1.7! 

9981 
-  1 

1 3 .0 1  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  1 

1951 

8.0! 

1.31 

830! 

-  ! 

1 1 • 31  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  1 

1937 

8.0J 

1.3! 

-  1 

<501 
-  ! 

1 1 • 3! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  i 

193? 

8.0! 

1.31 

-  ! 

850! 

-  ! 

11. JlNONt 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

6.0! 

.1.3! 

“  I 

650! 

-  ! 

11 • 31N0NE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

8.0! 

1.3! 

-  I 

350! 

-  ! 

1 1 .5! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1946 

8.0! 

1.31 

-  ! 

8501 
-  ! 

11.3 ! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1946 

5.0! 

1.3! 

“  1 

850! 

-  1 

11.5! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1946 

8.0! 

1.3! 

■  ! 

650! 

-  ! 

1 1 .3! NONE 
! 

!BA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

8.01 

1.3! 

“  ! 

850! 

-  ( 

11.3! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

850! 

-  1 

11. 3! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

850! 

-  ! 

11.3! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

850! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1946 

8.0! 

1.3! 

-  1 

650! 

-  ! 

11 *3 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1946 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

650! 

-  ! 

11.3 (NONE 

I 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1946 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

850! 

-  ! 

1 1 . 3! NCNE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

(  ! 

1947 

8.0! 

1.3! 

“  ! 

650! 

11.3 (NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

194? 

8.0! 

1.3! 

“  I 

850! 

11 .3 (NONE 

1 

IRA  PITTSBURGH! 

!  I 

1947 

8.0! 

1.3! 

”  ! 

650! 

-  1 

11 • 3! NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

i  t 

1947 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

850! 

-  1 

11 • 3] NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1947 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

850! 

11 .3 1  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1947 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

050! 

-  ! 

11. 3! NCNE 

I 

!PA  PITTSBURGH! 

!  i 

1947 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

850! 

-  ! 

11 • 3! NONE 
! 

IRA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1947 

8.0! 

1.7-i 

—  1 

850! 

-  ! 

11. 3 (NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1947 

8.0* 

1.3! 

-  ! 

550! 

-  1 

11.3 (NONE 

i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1947 

8.0! 

1.3! 

-  ! 

550! 

-  ! 

1 1 .3 (NONE 
! 

IRA  PITTSBURGH! 

!  ! 

194? 

8.0! 

1.3! 

“  5 

850! 

-  ! 

11.3 1  NONE 
{ 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1948 

!  ! 


I 


! 


I 


I 

I 


I 

I 
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£N«r! 

IVTCC1 

DtPENSICNS  {DRAFT! 

(CAPACITY! 

HUN-  ! 

!  V  £  S  5  E  L  ! 

! 

&IST! 

OPEIATOI 

NET  ICC0CILCA4TMI8AJTHI 

! 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPCAATIHG  ! 

I 

7IICC  !  EQUIPMENT 

it;!  pass  1 

!  COAST 

TER  !  $«!//////!/////! 

£6  ! 

1  /////// / 1 

P  ilNT  !  LINI-1 

1  AO 1  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

vtssn 

NAPE 

AND  NU*B£I 

!  GUARD 

TON-  IPAGU 

OV£*-!OV£»-!/////i 

HO«S£! 

PASS-  I (LIGHT) !//////////////// IT01 7/////////! 

0*  I 

1  NUMBER 

NA6f  !  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  fUCHT! 

POWER! 

£N4E*S  ! 

(fEET)l  tm-2 

!  EE!  LINE-2  ! * 

REBUILT! 

(21)  *0* 

RIVE! 

TCWlHCs  IAC. 

! 

1 

!  1 

1  1 

t  1 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

* 

i 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

1 

! 

! 

(CONTINUED] 

| 

1  l 

1 

i 

! 

! 

! 

!  1 

JlL  1348 

1278173 

424 ! 4 A40! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

•  J 

550! 

11.3IN0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1948  t 

! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  I 

! 

!  ! 

r 

JtL  1340 

1278174 

42414*401 

175.1! 

26.1! 

6.0! 

-  I 

650! 

1 1  •  3! NONE 

!PA  PITTSBURGH  1 

194P  ! 

! 

I  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

I 

JtL  1370 

1278175 

4241**40! 

175.1! 

26.1 ! 

8.0! 

-  j 

850! 

1 1  ■  3! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

! 

!  t 

175.11 

26. U 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

Jit  1371 

1271174 

42414*401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  | 

850! 

11.3U0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

194«  l 

1 

1  1 

175.1! 

28.1! 

1.31 

-  1 

j 

!  i 

! 

Jtt  1374 

1278179 

424 )  4A  40! 

175.5! 

24.1! 

8.0! 

-  j 

650! 

11.31ACNC 

|PA  PITTSBURGH! 

194?  1 

I 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.31 

-  ! 

J 

!  ! 

1 

JlL  1374 

1278181 

42414*40! 

175.1! 

26.1! 

6.0! 

-  | 

850! 

11.)  (NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

194f  ! 

1 

S  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

(  i 

! 

JlL  1377 

1278182 

424 1  4 A  40! 

175.11 

26.1! 

6.01 

-  | 

650! 

11.31ACNE 

!PA  PITTSBURGH! 

194*  ! 

! 

1  I 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JlL  1370 

1278164 

4  24  1 4  A  401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  ( 

650! 

1 1  • 3! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1948  I 

i 

1  1 

175.11 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

i 

!  1 

! 

JtL  1340 

! 278 185 

42414A401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

6$oi 

1 1  •  3 ! ACNE 

!PA  PITTSBURGH ! 

me  i 

! 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.31 

-  ! 

! 

1  ! 

i 

JlL  1382 

1278187 

42  4 | 4 A  40 i 

175.1! 

26.1! 

a.O! 

-  j 

850! 

11.3!N0MC 

IPA  PITTHUfSHl 

1948  J 

I 

1  i 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JlL  13S* 

I2781S9 

424 1 4 A  40 1 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  J 

850! 

11. 3! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  i 

! 

!  ! 

; 

JlL  1383 

1278190 

42414A401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

ssoi 

11. 3 (NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

1  t 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

JlL  1386 

127(191 

4  2  4  1 4 A  40 1 

175.1! 

26.11 

5.0! 

-  j 

650! 

1 1 .3 ! NCNf 

|RA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

I 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

j 

!  1 

! 

JtL  1387 

1278192 

4241 4A 401 

175.1! 

26.1! 

6.0! 

-  | 

650! 

11.3JN0NC 

!PA  PITTSBURGH! 

194*  ! 

I 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

JlL  1388 

1278193 

424I4A401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

650! 

1 1 . 3 i NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

JtL  1389 

1278194 

4  24 1 4 A  401 

17$. 1! 

26.1! 

8.0! 

-  i 

850! 

11.31N0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  t 

! 

1  ! 

! 

JtL  1392 

1271197 

424I4A40! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  | 

850! 

1 1 • 3 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

1  1 

175.  U 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

JlL  1393 

1278198 

42414A40I 

175.1! 

28.  U 

8.0! 

-  1 

850! 

1 1 .3 ! NONE 

IP*  PirTSBUAGXI 

194*  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

I 

!  ! 

1 

JtL  1394 

1278199 

424 1 4A40I 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

•  ! 

550! 

11.31N0NE  • 

!PA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

1  t 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

(  i 

! 

JtL  1395 

1278200 

42414**01 

175.1! 

26.1! 

6.0! 

-  j 

650! 

11.3IN0NE 

!PA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  1 

! 

!  ! 

1 

JlL  1396 

1278201 

42414*401 

175.1! 

26.1! 

6.0! 

-  ! 

850! 

1 1  .3! NONE 

!RA  PITTSBURGH! 

1943  t 

! 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.J! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

JlL  1401 

ivuot 

42414*401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

650! 

11.3 ! NONE 

tRA  PITTSBURGH? 

194?  1 

1 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

JlL  1403 

•278208 

424(4*401 

175.1! 

28.1! 

6.0! 

-  I 

850! 

1 1  •  3  j  NONE 

IPA  PIITSBUAOK! 

1948  ! 

! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

t.SI 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

JlL  1404 

1278209 

42414A4CI 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  i 

650! 

11.3! NONE 

IPA  PITTSBURGH* 

1948  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

I 

!  ! 

! 

JlL  1406 

12*8211 

4  24  1  4  A  40 1 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

850! 

11. 3 1  NONE 

If  A  PltlSSUfGHI 

! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.31 

-  | 

i 

!  ! 

! 

JlL  H12 

1278217 

42414*401 

175.1! 

26.1! 

6.C! 

-  i 

650! 

11 • 3 1  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1948  ! 

1 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JlL  1414 

1278219 

42414*40! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

850! 

11. 3! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1948  1 

1 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  I 

! 

!  ! 

! 

JtL  1416 

(278221 

4241 4A  40! 

175.1! 

26.11 

B.OI 

-  i 

850! 

11.5IN0XE 

!PA  PITTSBURGH! 

mi  ! 

1 

1  l 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  I 

| 

JlL  1423 

1278226 

309 1 4 A  401 

175.0! 

26. Cl 

«.0! 

-  j 

850! 

1 1  • 3 ! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1949  { 

! 

I  1 

175.0! 

26.  C! 

1.3! 

-  I 

I 

!  1 

! 

JlL  1431 

1277570 

41914*40! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  i 

850! 

1 1 .3 1  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1958  ! 

1 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.31 

-  I 

! 

!  ! 

1 

JlL  1432 

1277571 

41914A401 

175.1! 

26.1! 

6.0! 

-  i 

850! 

1 1 . 3 !  NONf 

IPA  PITTSBURGH! 

1958  ! 

t 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JU  1439 

128C824 

424I4A401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

850! 

1 1 .3  !  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

me  ! 

! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

( 

!  ! 

| 

JlL  1441 

f  23C826 

42414*40! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

650! 

11. 3! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

me  i 

1 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

JlL  1442 

1280827 

4  24  1  4 A  40 ! 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  i 

850! 

1 1 • 3! NONE 

ipa  pnrssu«4Mi 

19  o  } 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  I 

! 

I  ! 

! 

JlL  1443 

I28C825 

42414*401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

•  i 

850! 

1 1 .3! NONE 

IPA  PITTS6UP4H) 

.  1 

! 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

JlL  1444 

1280829 

42414*401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

.  j 

850! 

11. 3 !hONE 

ipa  piiTsauAcm 

I960  ! 

l 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

I  ! 

! 

JlL  1445 

1280830 

424I4S.401 

175.1! 

26.1! 

8.0! 

-  i 

850! 

11.3t DONE 

IPA  PITTSBURGH! 

I960  • 

! 

!  1 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

-  ! 

| 

!  ! 

! 

*  1274 

1297366 

42814*47} 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

900! 

10. 7 ■ NONE 

IPA  BELLE  ! 

1964  ! 

1 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.2! 

-  ! 

J 

t  VERNCH  ! 

! 

A  1275 

1297367 

428I4A471 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

900! 

10. 71N0NE 

IPA  BELLE  1 

1964  J 

l 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.2! 

-  ! 

! 

1  vraxcx  I 

! 

n  1279 

1297565 

42514A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  i 

900! 

10.7 {NONE 

IPA  BELLE  ! 

1965  ! 

1 

!  ! 

175.1! 

26.1! 

1.2! 

-  ! 

! 

!  VEAXCX  1 

( 

A  1280 

1297566 

42314A47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  j 

900! 

10. 7! NONE 

!PA  BELLE  ! 

1965  ! 

1 

1  1 

17$. 1! 

26.1! 

1.2! 

-  ! 

! 

!  VERNON  1 

J 

A  129C 

1 502  3  SI 

42814*47! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  j 

9C0! 

1 1 .0! NONE 

!PA  BELLI  ! 

1966  t 

1 

!  ! 

175.1! 

26.1J 

1.2! 

-  ! 

! 

1  VESXOX  1 

! 

AIT  1C1 

I  . 

719! 4A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

18121 

IJ.OIXCXC 

IPA  BELLI  1 

198*  » 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

1  veaxcx  1 

1 

AIT  1C2 

t  . 

71914A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1812! 

1  3 .0  j  NONE 

!PA  BELLE  ! 

1988  ! 

I 

1  ! 

195.0! 

35. CJ 

1.6! 

-  ! 

j 

1  VESNOX  1 

* 

AIT  1C3 

1  . 

71914A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1612! 

1 3.0 ! NONE 

!PA  BELL*.  ! 

19£8  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  VERXCX  ! 

J 

AIT  104 

719J4A40! 

!  I 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1  *17! 
-  ( 

1 3»9!*"J**C 
! 

! 

!  VERNON  ! 

i 

AIT  ICS 

1  - 

71914A40J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1812! 

1 3.0! NONE 

!PA  BELLE  I 

1988  i 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  VERNON  ! 

! 

AIT  106 

1  - 

71914*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1612! 

1 3.01N0NE 

IPA  BELLE  I 

1986  | 

1 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  VEAXCX  1 

i 

AIT  107 

1  - 

71914*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  j 

1612! 

13.0IN0NE 

!PA  BELLE  ! 

19S!  i 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

I  VEAXCX  ! 

! 

AIT  1C5 

j  - 

71 9(4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1812! 

13.0! HONE 

1 f A  BELLE  1 

198!  J 

1 

J  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

I 

1  VEAXCX  ! 

! 

APT  109 

1  . 

71914*40! 

195.0! 

35.  C*» 

9.0! 

-  j 

1812! 

1 3 .0 1  NONE 

IPA  BELLE  ! 

193*  I 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  VERNON  ! 

! 

A*T  110 

!  . 

71 9J  4*40 J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1812! 

13.0! NONE 

!PA  BELLE  ! 

1988  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

I 

!  VERNON  ! 

i 

AIT  111 

!  . 

71  ?!  4 A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1812i 

13.0! NONE 

!PA  8ELI I  1 

198?  ! 

J 

1  ! 

195.0! 

35,0! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  VCRNON  ! 

AIT  112 

J  - 

71914*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  J 

1312! 

1 3 .0! NONE 

!PA  9£LLf  ! 

US*  ! 

I 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

1  1 

195.0! 

; 

j 

35.0! 

i 

j 

1.6! 

I 

i 

t 

i 

-  ! 

I 

i 

1 

j 

i 

!  VERNON  ! 

!  i 

!  ! 

TA9LI  2  -  DESCRIPTION 

OF  V 

ESSELS 

1VTCC!  DIMENSIONS  10MFTI 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

(vessel! 

! 

MST! 

QPCKATOK 

NET  ICODCILENGTHIBROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S  10PERATING  ! 

YEAR  ! 

SEC.  !  PEC.IL0A6-! 

! 

CARGO  !  FIXED  1  EflUlPHENT 

ETC!  EASE  I 

t  COAST 

TER  1  SET  1 // 7 ///!/////! 

ED  ! 

! ////////!  POINT  I  LINE-1 

140!  HUE-1  1 

BUILT  l 

'nun.  NANt 

AND  NUNBCft 

t  4U*R9 

TON-  IPAGI!  0VER-ICVER-1/////1  HORSE 

1 

PASS-  1 (LIGHT)  !//////////////// 1  TO! //7//////7I 

OR  l 

I  NUH8ER 

NAfiE  {  IV  1  ALL  !  ALL  ILIfiHTl  POVE* 

!  IN6ERS  1  (FEET)!  LINE-2 

!EE!  LINE-2  IMCJUILU 

<ju  *o*  *m* 

TCWm#  INC. 

| 

!  !  11 

!  1  1  1 

1  !  !  ! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

(C0NTIPUE6) 1 

1  !  11 

! 

! 

I  1 

1988  ! 

MT  113 

1  - - 

71914A40!  195.01  35.01 

9.0! 

- 

18121 

13.0! NONE 

IPA  BELLE  1 

1 

'  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  VERNON  ! 

! 

1988  i 

HPT  1U 

l  - 

71914A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1812! 

1 3.2 1  NONE 

! PA  BELLE  1 

1  1  195.0!  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  VEANON  ! 

1 

1988  ! 

MT  113 

!  — - 

71914A40!  1M.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1312! 

1 3.0! NONE 

1  PA  BELLI  ! 

! 

1  1  195.01  35.C! 

1.6! 

-  | 

! 

1  VEANON  1 

! 

1963  1 

NO  23 

1292676 

692144471  195.11  35.1! 

9.51 

- 

1SC0! 

1 2  * 0! NONE 

1PA  BELLE  I 

1 

!  1  195.11  35.11 

1.3! 

-  ! 

! 

1  VEPNOH  1 

! 

196"  ! 

NO  26 

1292877 

69214A471  195.11  35.1! 

9.5! 

- 

1500! 

12.0! NONE 

1  PA  BELLE  1 

!  1  195.1!  35.11 

1.5! 

-  1 

1 

1  VEANON  1 

! 

1963  ! 

XC  29 

1 293  Cl  0 

642144471  195.1!  35.11 

9.5! 

- 

1SCC) 

12.0IN0NE 

1PA  BELLE  1 

! 

!  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

!  VEANON  1 

! 

19e3  1 

NO  30 

1293011 

69214A471  195.1!  35.11 

9.5! 

- 

1500! 

12.0! NONE 

! PA  BELLE  1 

1 

1  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

I  VEANCN  1 

1963  i 

NO  32 

1293C13 

69214A47!  195.1!  35.11 

9.5! 

- 

1300! 

12.0! NONE 

IP4  BELLE  1 

l 

1  1  195.11  35.1! 

1.51 

-  ! 

! 

1  VFSNON  1 

I 

1963  1 

NO  33 

1293325 

69214A47!  195.1!  35.1! 

9.51 

- 

1300! 

12.0! NONE 

!P4  BELLE  ! 

I 

!  !  193.11  35.1! 

1.5! 

-  ( 

! 

1  VEANON  1 

! 

1963  ! 

NC  34 

1293326 

6921U47I  195.1!  35.1! 

9.5! 

- 

1500! 

1 2.0! NONE 

1P4  BELLE  1 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  VEANCN  1 

! 

1963  I 

HO  37 

1293327 

49214*47!  195.1!  35.1! 

9.5! 

1500! 

12.0! NONE 

1 P A  BELLE  1 

l 

!  •  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ) 

! 

1  VEANON  1 

1 

1963  1 

NO  31 

1293328 

69214*47!  195.1!  35.1! 

9.5! 

- 

1500! 

1  2.0! NONE 

|P4  BELLE  ! 

I 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

1  VEANON  1 

! 

1965  ! 

NO  40 

1296295 

69214447!  195.1!  35.1! 

9.5! 

- 

1300! 

12.0! NONE 

!PA  eELLC  1 

1 

!  !  195.1!  35.11 

1.5! 

-  1 

i 

!  VERNON  ! 

1 

1965  I 

NO  42 

1296297 

69214447!  195.1!  35.1! 

9.5! 

- 

1500! 

12.01  NONE 

! P A  8CLLE  ! 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  VEANON  1 

! 

1965  ! 

NO  43 

1296298 

692I4A47!  195.1!  35.1! 

9.5! 

- 

1500! 

12.0! NONE 

1P4  BELLE  ! 

1 

!  1  195.1!  35.1! 

1.3! 

- 

j 

1  VEANON  1 

! 

1965  I 

NO  44 

1296299 

692UA47!  195.1!  35.1! 

9.5! 

- 

lit 

1  2.0! NONE 

1  PA  BELLE  1 

! 

1  !  195.11  33.1! 

1.5! 

- 

! 

1  VEPNCN  1 

! 

1965  ! 

NO  46 

1296421 

1 

69214447!  193. 1!  33.1! 

9.5! 

- 

1500! 

12.01  NONE 

IPA  BELLE  1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

1  VEANON  1 

! 

1965  I 

NO  47 

1296422 

692(4447!  193. It  33.1! 

9.5! 

- 

1500! 

12.0! NONE 

IPA  tELLE  ! 

1 

!  I  195.1!  35.11 

1.5! 

-  I 

! 

1  VEANON  1 

) 

1961  I 

NO  1269 

1260734 

420144401  175.1!  26.1! 

9.0! 

• 

900! 

10.7 ! NONE 

IPA  PHTSBUACH ! 

1 

!  !  175,11  26.1! 

1.51 

-  I 

• 

!  ! 
(PA  PITTSBURGH! 

1 

1961 

NO  1272 

1280737 

1 

42014440)  175.11  26.1! 

V.O! 

- 

9C0! 

10.7! NONE 

!  !  175.11  26.1! 

1.31 

-  1 

! 

!  ! 
IPA  PTTTS8UR6H! 

1961 

NO  1277 

1284922 

41614A40!  175.1!  .6.1! 

9.0! 

- 

9001 

1 0. 7 ! NONE 

f 

1  1  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  1 

1 

!  1 

1961 

NO  1 260 

1286363 

I 

416I4A401  175.1!  26.1! 

9.0! 

- 

900! 

10.7! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1  !  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1962  ! 

NO  1293 

1287370 

4221 4A40I  175.1!  26.1! 

9.0! 

- 

9?0I 

10.71  NONE 

1 

!  t  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

i  i 

IPA  PITTSPUACM! 

1962 

NC  1301 

1269522 

4221 4AC0I  173.11  7t.1l 

9.01 

930! 

10.7! NONE 

1 

!  t  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  I 

! 

!  1 
!PA  PITTSBURGH! 

1962  ! 

NO  1302 

1289523 

422144401  173.1!  26.11 

9.0! 

930! 

10.7! NONE 

1 

1  !  175.11  26.11 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

1962 

NO  1306 

1289527 

422144401  173.11  26.1! 

9.0! 

930! 

10.7! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

I 

!  I  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

1963 

NO  1316 

1291150 

42214440!  173.11  '3.11 

9.0! 

930! 

10.7  J  NONE 

l 

1  1  173.1!  26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 
IPA  PITTSBURGH! 

1963 

NO  1320 

1292C59 

42614A40!  175.1!  26.1! 

9.01 

930! 

10.71  NONE 

1 

!  1  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

1963 

NO  1323 

1292062 

42614440!  173.11  26.1! 

9.0! 

930! 

10. 7! NONE 

1 

!  1  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

i  i 

IPA  PIITSBUPCHI 

1963 

NC  1326 

1292512' 

4281*440!  175.1!  26.1! 

9.01 

9301 

10. 7! NONE 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  ! 
IPA  PHTSBUACH! 

1967 

NO  1363 

1506C30 

42614440!  175.1!  26.1! 

9.0! 

- 

"30! 

10.7! NONE 

! 

!  (  175.1!  26.1! 

1.5! 

1 

I 

1  1 
IPA  PIITSBUPCHI 

1967 

NC  1373 

1 $09047 

428I4A40!  175*1!  26.1! 

9.0! 

- 

C  )! 

1 0. 7 ! NONE 

1 

!  !  175. It  26.11 

1.51 

) 

! 

t  ! 

1067 

NO  1373 

1509C49 

42814A40!  175.11  26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

! 

!  !  175.1!  26.1! 

1.3! 

-  1 

! 

!  ! 
IPA  PITTSBURGH! 

1968 

NO  1393 

1511932 

428144401  175.1!  26.11 

9.0! 

- 

930! 

10.71  NONE 

I 

1  !  173.1!  26.1! 

1.5! 

-  1 

1 

!  ! 

1968 

NC  1400 

1511934 

42814440!  175.1!  26.1! 

9.0! 

- 

9301 

10.7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  I 

1968 

NO  14Q1 

1511935 

42814440!  175.1!  26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

l 

I  !  175.1!  26.1! 

1.5! 

-  1 

I 

!  ! 
JPA  PITTSBURGH! 

1969 

NO  1439 

1519401 

428 ! 4A40!  175.1!  26.11 

9.0! 

- 

930! 

10.7 ! NONE 

! 

!  !  175.1!  26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

1969 

NO  1443 

1522843 

423I4A40!  175.1!  26.1! 

9.0! 

- 

930! 

19.7IH0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

i 

1  !  175.1!  26.1! 

1.31 

-  ! 

! 

!  ! 

NO  1445 

1522645 

42614A40!  175.1!  26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1969 

1 

!  !  175.1!  26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

1  ! 

1969 

NO  1446 

1522646 

42814A40!  173.1!  26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7 ! NONE 

IPA  PHTSBUACH! 

1 

!  !  175.1!  25.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 
IPA  PHTS5UP0H! 

1969 

NO  1447 

1522647 

42814*40!  175.1!  26.1! 

9.0! 

- 

930! 

10.7 {NONE 

! 

!  !  175.1!  26.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

1978 

NO  1430 

•591330 

43014*40!  195.0!  26.0! 

9.5! 

- 

« 

1150! 

13.01N0NE 

|PA  PITTSBURGH! 

! 

!  !  195.0!  26. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  1 
IPA  PITTSBURGH! 

1978 

NO  1451 

1591331 

43014*40!  195.0!  26.0! 

9.5! 

- 

11501 

13.0! NONE 

i 

t  !  195.0!  26. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

i  i 

1978 

NO  1432 

1591332 

43014*49!  195.0!  26. C! 

9.5! 

- 

1150! 

13.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1 

!  I  195.0!  26. C! 

2.0! 

-  I 

! 

I  ! 

'PA  PHTSBUACH! 

1978 

NO  1453 

1591333 

43014*40!  195.0!  26. C! 

9.5! 

- 

1150! 

1 3 .0 ! NONE 

| 

!  !  195.0!  26. C! 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ! 

1978 

NO  1454 

43014840!  1«5.0!  2*,0! 

9,41 

- 

11501 

13.0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

i 

!  !  195.0!  26.0! 

2.01 

-  ! 

! 

!  1 

1978 

NO  1455 

1591335 

43014*40!  195.0!  26. CJ 

9.51 

- 

1150! 

1 3. 0! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1 

!  !  195.0!  26. C! 

2.01 

-  I 

! 

!  1 

1978 

NO  1436 

1591336 

43014*40!  195.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1150! 

13.01  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

i 

!  !  195.0!  26. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

i  i 

IPA  PIITSBUPCHI 

1978 

NC  1437 

i 591337 

43014*40!  195.0!  26. C! 

9.5! 

- 

1150! 

13.02NONE 

i 

!  !  195.0!  26. Cl 

2.01 

-  ! 

! 

!  ! 

1978 

NC  1456 

1591338 

45014*40!  195.0!  26. C! 

9.5! 

- 

11501 

1 3 .01  NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

! 

!  *  !  195.0!  26.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

1978 

NO  1459 

1591339 

■  430 ! 4*40!  195.0!  26. C! 

9.5! 

- 

i 

1150! 

13.0IN0NE 

IPA  PITTSBURGH! 

J 

1  *  !  195.0!  26. C! 

2.01 

-  ! 

i 

i  i 

1978 

NO  1460 

t591340 

43014*40!  195.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1150! 

13 .oi NONE 

!PA  PITTSPURGH! 

j 

!  !  195.01  26. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

1978 

NO  1461 

1591341 

43014*40!  195.0!  26.0! 

9.5! 

- 

1150! 

1 3 .0 ! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

i 

5  !  195.0!  26. Cl 

2.0! 

-  1 

! 

!  ! 

1978 

NO  1462 

*1591342 

43014*40!  195.0!  26.01 

9.51 

- 

1150! 

13.0 ! NONE 

IPA  PIT IS0URCH ! 

l 

1 

i 

!  !  195.3!  26.0! 

!  !  !  ! 

!  !  !  1 

2.0! 

1 

! 

-  1 
! 
! 

! 

t 

i 

!  ! 

1  ! 

!  1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRI 

01  ST ! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUN8EA 

!  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCC!  DIM ENSIGNS  ! BRAf I! 

1  NET  iCODElLENCTHIBROTN!  | 

-1RE6XS-!****!  REE.  1  R£C..!LOAD-i 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  IP  AGE !  OVER-1  OVER- 1 ////  /  l 
!  NAGE  !  XV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  1 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR 

!////////!  POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE-1  I  BUILT 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// IIP!//////////!  OP 

POWER!  ENGEPS  1  (FEET)!  LINE-2  !EEl  LINE-2  !*RE8UILT 

(21)  MON  HIVE* 

{ 

TQVIN6,  INC*  ( 
(CONTINUED)! 

1  1  1 

1  1  1 

!  1  ! 

!  !  1 

1 

i 

i 

i 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

NO 

1463 

! 5°1343 
! 

£  420I4A401 

1  t  1 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26. C! 

9.5! 

2.0! 

“ 

1 

! 

1150! 

-  1 

1 3.0! NONE 

1 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1978 

NO 

1464 

1591244 

! 

1  4301 4  A  AO! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

26.01 
26. Cl 

9.5! 

2.01 

- 

1 

1 

1150! 

-  ! 

13 .0! NONE 

I 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

197! 

NO 

1465 

1591345 

! 

!  43014A4C! 

!  1  i 

195.0! 

195.0! 

26.01 
26. Cl 

9.51 

2.01 

- 

l 

l 

1150! 

-  1 

1 3.0! NONE 
! 

!*a  Pittsburgh: 

!  ! 

1978 

NO 

1466 

1591246 

1 

!  4301 4A  401 

1  1  i 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26. C! 

9.51 

2.01 

* 

1 

! 

1150! 

-  1 

13 .0! NONE 
! 

1PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1978 

i 

NO 

1467 

1591247 

i 

1  43014A40I 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

26. Cl 
26.  Cl 

9.51 

2*01 

- 

! 

1150! 

-  ! 

13 .0! NONE 

1 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1978 

NC 

1468 

1591248 

! 

1  4301 4A40! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

26. Cl 
26.  Cl 

9.51 

2.0! 

- 

! 

1 

1150! 

-  ! 

13 .0! NONE 
! 

l PA  PITTSBURGH! 

!  I 

1978 

NC 

1469 

1591349 

1 

1  42014A40I 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
2o. C! 

9.51 

2.0! 

“ 

| 

11501 
-  ! 

1  3.0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH  1 
!  ! 

1978 

NC 

1470 

1591250 

1 

1  43014A40! 

1  !  ! 

195.01 

195.0! 

26.  Cl 
26.01 

9.5! 

2.0! 

- 

j 

1150! 

-  ! 

13.0! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

197! 

NO 

1471 

1591351 

1 

1  43014A40! 

1  !  1 

195.0! 

195^0! 

26. C! 
26.0! 

9.5! 

2.0! 

- 

! 

! 

1150! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1978 

NC 

1472 

1591352 

1 

1  43014A401 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

26.  C! 
26. C! 

9.51 

2.0! 

- 

! 

I 

1150! 
-  1 

13.0! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1978 

NO 

1473 

1591353 

1  43014A401 

l  !  1 

195.01 

193.0! 

26. C! 
26. C! 

9.5! 

2.0! 

“ 

I 

1150! 

-  ! 

13.0! NONE 

I 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

19?R 

NO 

1474 

1591354 

I 

1  4JQ14A401 

t  1  ! 

195.0! 

195.0! 

26. C! 
26.  C! 

9.5! 

2.0! 

- 

5 

l 

1150! 

-  ! 

1 3 • 0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  t 

197! 

NO 

1475 

■  5«im 

1 

1  43014A40I 

I  1  ! 

195.0! 

195.0! 

26.  Cl 
26. C! 

9.5! 

2.0! 

- 

! 

1 

1150! 

13.0! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1978 

NO 

1477 

*526057 

1 

1  429 1 4A401 

l  1  1 

175.1! 

1/5.11 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.51 

- 

! 

930! 
-  ! 

10. 7 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

197C 

NO 

1478 

1526058 

1  426 1 4A40I 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.11 

9.0! 

1.5! 

1 

! 

930! 

10.71  NONE 

1 

IPA  PITTSBURGH! 

!  I 

1970 

NO 

1479 

1528059 

1  426 1 4A401 

1  1  1 

175.11 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.01 

1.5! 

- 

1 

! 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1 97  C 

NO 

1420 

1 526C60 

1 

1  42814440! 

1  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1 

1 

930! 
-  ! 

10.7 | NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

me 

NO 

1481 

1528061 

1 

1  42614A40! 

1  1  1 

175.11 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.01 

1.5! 

- 

l 

930! 
-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1970 

NC 

1482 

1526C62 

1 

!  428 1 4 A  40 1 

1  1  1 

175.11 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.01 

1.5! 

! 

! 

9301 
-  1 

10.7! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1970 

NO 

1485 

1529345 

1 

!  42814A40! 

1  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

j 

930! 
-  J 

1 0. 7 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

197C 

NC 

1486 

1529346 

I 

1  428I4A4Q! 

1  1  1 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

I  PA  PITTSBURGH! 

!  i 

1970 

NO 

1487 

1529347 

1 

1  *>2814440! 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

930! 
-  ! 

10. 7 (NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1970 

NO 

1498 

1529348 

1 

1  426  I  4  440 ! 

1  t  ! 

175.11 

175.11 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

930! 
-  ! 

10.7 ! NONE 

IRA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1971 

NC 

15C0 

1529350 

1 

1  428144401 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

! 

930! 
-  ! 

1 0. 7  j NONE 
! 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1971 

NC 

1563 

1542952 

1 

!  42814440! 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

930! 
-  ! 

10.7 (NONE 

!PA  PITTSBURGH ! 

!  1 

1972 

NC 

1564 

1542953 

1 

1  42814440! 

1  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

9.01 

1.5! 

” 

1 

l 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

NC 

1566 

1542955 

1 

1  42814440! 

!  1  ! 

175.1! 
175. i: 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

930! 

10.7  INONb* 

! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1972 

NO 

1567 

! 542956 

1 

!  428I4A40! 

1  !  ! 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

930! 
-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

!P4  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

NC 

1568 

1542957 

1 

!  42814440! 

!  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

NO 

1569 

1542958 

! 

1  426144401 

1  !  ! 

175.1! 
175. U 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

! 

930! 
-  ! 

10.7 ! NONE 
( 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1972 

NC 

1570 

1542959 

; 

1  428144401 

!  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

930! 
-  ! 

10.7 (NONE 
! 

SPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

NC 

1571 

*1542960 

1 

1  42814A40! 

1  1  1 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.51 

— 

! 

930! 
-  ! 

10.7 (NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1972 

NO 

1572 

1542961 

! 

1  42614A40! 

1  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

1 

930! 
-  t 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1972 

NC 

1579 

1544863 

I 

1  428144401 

1  1  1 

175.11 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.51 

— 

I 

! 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
» 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1973 

NO 

1580 

1544864 

1 

1  42814440! 

1  1  ! 

173.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1973 

NC 

1581 

1544865 

t 

1  42814440! 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

930! 
-  ! 

10-7  i  NONCE 
; 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1973 

NO 

1582 

i 544(66 

1 

1  428! 4A*01 

!  1  1 

175.11 

1  T5.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

• 

930! 
-  1 

10.7 ! NONE 

j 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1973 

NO 

1583 

1554702 

1 

1  42814440! 

1  !  1 

175.1J 

175.1! 

26.1  J 
26.1! 

9.0! 

1.5! 

" 

i 

i 

9J0! 
-  t 

10.7 ! NONE 
; 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NC 

1584 

1554703 

*  428£4*40! 

1  1  1 

175.1! 

175.11 

26.1* 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

• 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 

i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

i 

NC 

1585 

1554704 

1 

1  428! 4440! 

•  ■  * 

175.1! 

175.11 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

930! 
-  1 

10.7  j  NONE 

1 

! PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

197* 

i 

NC 

1586 

1554705 

i  426«/A:oi 

1  !  i 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

« 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NC 

1587 

1554706 

1 

1  42614440! 

1  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

i 

! 

930! 

-  < 

10.7 ! NONE 

t 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NC 

1588 

1554707 

1 

1  42614A401 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

j 

i 

930i 
•  ; 

10.7! NONE 
i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NC 

1589 

1 554705 

1  42914A40! 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1] 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

i 

930! 

-  i 

10.7 !NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NC 

1590 

! 5547C9 

1 

1  42814440! 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

{ 

930! 

-  i 

10.7 !NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  2 

19?4 

*!C 

1591 

1554710 

1 

1 

175.1! 

175.1! 

26.1* 

U51 

i 

! 

53  vi 

-  ! 

IC.TiNOKE 

i 

r  ITT5*0S»I'I 
!  ! 

!97  4 

NC 

1592 

1554711 

1 

1  42814440! 

!  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

J 

930! 

-  ! 

1 0 -  7  j NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

! 

NO 

1593 

1554712 

1 

1  428144401 

1  1  ! 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.11 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

930! 

1 0. 7 1  NONE 

j 

IPA  PITTSBURGH | 

!  ! 

1974 

NO 

1594 

1554713 

1 

•  428144401 

1  1  ! 

175.1! 

175*1. 

26.11 

2  v.  1 1 

9.0! 

1.5! 

“ 

i 

9301 

-  1 

10.7iNONE 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NO 

1595 

1554714 

1 

1  42814440! 

1  !  ! 

17j.11 

175.1! 

26.1! 

26.11 

9.0! 

1.5! 

! 

1 

9  JO! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1974 

NO 

1596 

1554715 

1 

1  428144401 

1  !  1 

17j.1! 

175.1! 

26.11 

26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

930! 

-  ! 

10. 7 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

1  ! 

1974 

NO 

1597 

! 554716 

1 

1  >2S!4A40| 

!  !  1 

175.1! 

175.1! 

26.1! 

26.1! 

9.0' 

1.5! 

~ 

! 

! 

930! 
-  ! 

10.7! NONE 
! 

!P*  PITTSBURGH! 

!  ! 

1974 

NO 

1617 

I  . 

1 

1  42914A47J 

1  1  1 

175.1! 

175.1! 

26.11 

26.1* 

9.0! 

1.5! 

• 

1 

l 

1C20! 
-  1 

10*7 1  NONE 
( 

IPA  BELLE  ! 

!  VERNON  1 

1987 

NO 

1670 

157CC85 

1 

1 

1 

1  428*4440! 

i  1  ! 

1  1  1 

1  1  * 

175.11 

175.1! 

! 

26.1) 

26.1! 

I 

1 

9.0! 

9.5! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

9301 

j 

10.7! NONE 
! 

I 

1 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

!  1 

1  ! 

1976 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


SZjCZI. - 

- - 

I  iVTCC!  DIMENSIONS  ‘.DRAFT! 

I  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

! 

•  1ST! 

OPERATOR 

!  NET  |CODE!LEN6TH!BRDTH!  ! 

1  ! 

EST  ! 

CARGO  MANGLING  IS  (OPERATING  ! 

-1 REGIS-! **** !  RES.  !  PEG.lLOAO*! 

1  CARSO  ! 

FIXED  1 

EQUIPMENT  ITC!  9ASE  ! 

YEAR  ! 

! 

COAST 

!  TER  !  SEE! //////! /////!  ED  ! 

\nmm\ 

POINT  ! 

LINE-T  (AO!  LINE-1  ! 

BUILT  # 

VESSEL 

MARC  AK6  NUMBER  ( 

GUARD 

1  TON-  !PASE!  OVER*! OVER- !/////! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT )!//////////2/////!TO!/////////»! 

OR  i 

! 

DUMBER 

!  NA6E  !  IV  !  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

POUCH  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2  1EC!  LINE-2  !  *REBUILT ! 

(21)  RON  RIVER 

X 

TOWING#  INC.  ! 
(CONTINUED)! 

I  i  ■  ( 

II  1  1 

!  1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

!  1 

!  1 

|PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1471 

! 570066 
! 

42814A40I  175.11  26.1! 

!  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  ! 

10.7 ! NONE 

i 

NO  1672 

I57CC87 

! 

426 14A402  175.11  26.1] 
l  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

9J0! 

-  j 

10.7 1  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1673 

I570C68 

! 

42814A40!  175.11  26.1! 

1  1  175.1!  26.11 

9.0! 

1.5! 

-  1 

930! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1674 

I57CC69 

426 14A401  175.1!  26.1! 

!  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1675 

! 57CC90 

1 

42814A40!  175.1!  26.1! 

1  1  175.1!  20.11 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

i  l 

1976 

NO  1676 

! 57GC91 
! 

42614A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930! 

10.7!NONE 

! 

! PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1677 

! 57CC92 
! 

426I4A40I  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

! P A  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1670 

!57CG93 

! 

428I4A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.11 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  1 

10.7 ! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1679 

! 570094 

426I4A40!  175.1!  26.1! 

1  !  175.1!  26.1! 

9.01 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1660 

! 57CC95 
! 

42614A40!  175.1!  26.1! 

1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

930! 

-  1 

1 0 .7 ! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1976 

NO  1661 

I57C096 

4261 4A40!  175.1!  26.1! 

*■  1  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

!°A  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1662 

I570C97 

! 

42314A40!  175.1!  26.1! 

.1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1976 

NO  1663 

! 57CC98 
! 

42614A40!  175.1!  26.1! 

!  1  175.11  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930! 

-  ! 

10.7 ! NONE 

i 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1664 

1570099 

! 

42814A40I  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

930* 

-  ! 

10.7  5  NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1666 

1579683 

! 

42914A40!  175.11  26.1! 
t  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1020! 

-  i 

10.7 1H0NE 

I 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1667 

1579664 

! 

429I4A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.11 

9.01 

1.5! 

“  ! 

1020! 

-  i 

10.7! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1666 

! 579605 
! 

429I4A40!  175.1!  26.1! 

I  (  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1020! 

“  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH) 

!  ! 

1977 

NO  1669 

1579886 

42914A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  1 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1490 

1579687 

! 

429I4A40!  175.1!  26.1! 

!  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1020! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1491 

1579008 

! 

429I4A40!  175.1!  26. 11 
!  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1020! 

-  ! 

10.7! NONE 

IPA  PITTSBURGH! 

1977 

NO  1692 

1579689 

! 

42914A40!  175.1!  26.1! 
i  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1C20! 

“  ! 

10.7! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1977 

NO  1693 

1579890 

! 

429 1 4 A 40 !  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1020! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSeURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1694 

1575691 

! 

42914A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

"  ! 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

! PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  149S 

1579092 

1 

42914440!  175.1!  26.1! 

!  1  175.1!  20. i! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1020! 

-  ! 

10.7U0NE 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1977 

NO  1696 

1579693 

1 

429! 4440!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1020! 

-  ! 

10.7JN0NC 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1497 

1575894 

42914A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

42914440!  175.1!  26.1! 

!  I  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

9.0! 

1.51 

-  ! 

1020! 

_  | 

10.7! NONE 

1 

!PA  PITTSBURGH! 
j  ] 

1977 

NO  1699 

1579696 

I 

-  ! 

1020! 

-  ( 

10.7 1  NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1726 

1581166 

1 

42914A40!  175.1!  26.1! 

!  I  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1729 

1586169 

1 

42924440!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1730 

!5aei9o 

t 

42914440!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“  ! 

1020! 

-  ! 

10.7 ! DONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1731 

1586191 

1 

42914440!  175.1!  26.1! 

!  I  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

/020! 

i 

10.7! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1732 

1 586192 

1 

42914A40!  175.1!  26.1! 

!  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

10.71N0NE 

! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1734 

1566194 

I 

4291 44401  175.1!  26.1! 

!  1  175.1!  26.1! 

.9.0! 

1.5! 

' 

10.7! NONE 

i 

IPA  PITTSBURGH! 

!  1 

1977 

NO  1735 

1586195 

1 

429(4440!  175.1!  26.1! 

!  (  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

0. 7 !  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1736 

1586196 

1 

429144401  175.11  26.1! 

!  !  175  .1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

0.7! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1977 

NO  1737 

1586197 

1 

42914A40!  1'  .  *  -  .  * 

1  1  1?j..  A 

9.0! 

1.5! 

-  i 

-  ! 

10.7 !NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1736 

1586198 

I 

42914440!  175.  2- 

1  !  175.1. 

9.0! 

1.5! 

— 

o 

O  1 

10.7! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1740 

1586200 

1 

42914A40!  175.11  7o.  . 

1  (  175.1!  26.11 

9.0! 

1.5! 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
i 

{PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1978 

NO  1741 

1586201 

1 

42914A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

1020! 

-  ! 

10. 7  j  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1742 

1588202 

42914A40!  175.1!  26.1! 

1  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1743 

1580203 

1 

429I4A401  175.1!  26.1! 

1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1  o 

10.7 ! NONE 
« 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1976 

NO  1744 

1568204 

1 

429J4A40!  175.1!  26.1! 

1  !  175.1)  26.1! 

9.0! 

1.5! 

— 

1020! 

-  ! 

10.7 1  NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

!  1 

1978 

NO  174$ 

1566205 

1 

42914A40!  175.11  26.1! 

1  1  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1020! 

-  ! 

10.7! NONE 
! 

IPA  PITTSBURGH! 

!  ! 

1976 

NO  1746 

1581206 

1 

42914A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.11  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

!PA  PITTSBURGH! 

)  ! 

1976 

NO  1747 

1508207 

! 

4291 4 A40 1  175.1!  26.1! 
i  {  175.11  2©.U 

9.0! 

1.5! 

— 

1020! 

-  1 

10 .7  ShONE 
l 

IPA  PITTSBURGH! 

i  j 

1976 

NO  1600 

1617097 

42914A40!  175.1!  26.1! 

1  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

IPA  SPECKS  i 

!  t 

I960 

NO  1601 

1617096 

1 

429! 4A40!  175.1!  26.1! 

1  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

(PA  SPECKS  ! 

1  1 

190C 

NO  1602 

1617099 

! 

42914A40!  175.1!  26.1! 

!  1  175.1!  26.11 

9.0! 

1.5! 

- 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 

IPA  SPECKS  ! 

1  1 

1900 

NO  1603 

1617100 

1 

42914A40!  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.C! 

1.5! 

— 

1020! 

-  ! 

10.7 1  DONE 
! 

(PA  SPECKS  ! 

1  1 

198C 

NO  1604 

1617101 

1 

429 1 4 A 401  175.1!  26.1! 

!  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1020! 

-  i 

10.7! NONE 

(PA  SPECKS  I 

!  ! 

I960 

NO  1605 

1617102 

1 

’<  429I4A40!  175.1!  26.1! 
•1  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

102oi 
-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

(PA  SPECKS  1 

!  1 

1900 

NO  1606 

1617103 

1 

.  429I4A40!  175.1!  26.1! 

•1  !  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

(PA  SPECKS  1 

I  1 

I960 

NO  1607 

1617104 

1 

42914440!  175.1!  26.1! 

!  J  175.1!  26.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1020! 

-  ! 

10.7 ! NONE 
! 

IPA  SPECKS  1 

1  ! 

I960 

NO  1608 

1617105 

I 

1 

429 ( 4440!  175.1!  26.1! 

I  !  175.1!  26.1! 

!  !  !  ! 

!  !  1  ! 

9.0J 

1.51 

! 

! 

1020! 

-  ! 

I 

! 

10.7f NONE 
! 

! 

! 

IPA  SPECKS  1 

1  1 

!  1 

1  1 

I960 

VESSEL  NAME 


I  COAST 
1  GUARD 
1  N0H9ER 


t  ! VTCC !  DIMENSIONS  I  DRAFT  I  (CAPACITY!  KICK-  I  I  VI  I  S  II  I  ! 
1  NET  !CCDE!LEHCTH!QROTH!  I  I  I  EST  !  CARSO  HANDLIN6  IS  10RERATING  !  ! 
! REGI S“ ! *• •• !  REG.  !  AEG.ILOAD-I  1  CARCO  !  FIXED  1  EGUIPHENT  ! TC !  RASE  !  TEAR  I 
I  TER  1  SEEI//////I/A///1  ED  !  !////////!  POINT  I  LINE-1  ! *01  LINE-1  1  IUILT  I 
1  TON-  1PAGEI  OVER-! OVER-!/////!  HORSE!  PASS-  SCLISHT) !.•///////////////!  TO! ////////// !  OR  1 
!  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER!  ENSERJ  !  (FEET)!  LINE-2  !FE!  LINE-2  !*RFBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


(21)  RON  RIVER  TOWING,  INC. 

(CONTINUED) 


iVTCCl  DIMENSIONS  10RAFT!  | CAPACITY!  HIGH-  ! 

NET  lCOOE!lENGTH!B»DTH!  J  !  !  CST  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-!  !  CARGO  I  PIXED  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  EO  !  !////////!  POINT  ! 

TON-  IPAGE!  OVER-SOVEP-! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)! 
WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


NO  2005 

!  - 

495I4F46! 

I 

1 

9.0! 

-  i 

1066! 

13.5 ! NONE 

!®A 

BELLE  ! 

1966  ! 

! 

!  1 

145.0! 

26. C! 

1.3! 

i 

-  j 

! 

i 

VERNON  ! 

! 

NO  2006 

495  ! 4 F 46 ! 

! 

1 

9.0! 

-  i 

1CS6! 

13.5! NONE 

ip* 

BELLE  1 

1  TOk  ' 

! 

!  ! 

1 0  5 . 0 1 

26.  C! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

! 

VERNON  i 

1 

NO  2007 

49514F46! 

-  ! 

! 

9.0! 

! 

1066! 

13. 5! NONE 

!PA 

BELLE  1 

1986  ! 

t 

!  ! 

195.0! 

26.  Cl 

1.8! 

j 

-  ! 

j 

! 

VERNON  ! 

; 

NO  2008 

!  . 

49SUF46! 

I 

I 

9.0! 

-  ! 

1066! 

13.5 ! NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1966  i 

!  ! 

195.0! 

26. Cl 

1.8! 

! 

-  ! 

i 

! 

VERNON  ! 

! 

NO  20C9 

!  - 

495I4F46! 

-  ! 

i 

9.0! 

-  ! 

1088! 

13.5! NONE 

I  PA 

BELLE  ! 

1986  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

i 

! 

VERNON  ! 

! 

NC  2010 

,  - 

49314F44! 

-  1 

! 

9.0! 

-  ! 

1C86! 

13.siN0NF 

!PA 

BELLI  ! 

1968  1 

1 

!  ! 

195.0! 

26. Cl 

1.8! 

! 

-  i 

! 

i 

VERNON  ! 

l 

HO  2011 

,  - 

49514F48! 

! 

! 

9.0! 

-  l 

1088!* 

13.5 ! NONE 

i  pa 

BELIE  ! 

1986  ! 

I 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.8! 

| 

-  ! 

2 

! 

VERNON  ! 

i 

NO  2C1 2 

!  - 

493UF46! 

! 

! 

9.0! 

-  1 

1066! 

13.5!hCNE 

!PA 

BELLE  ! 

1988  ! 

•  ! 

195.0! 

26. C! 

1.6! 

l 

-  ! 

; 

i 

VERNON  ! 

! 

NO  2013 

1  - 

49514F46! 

.  t 

! 

9.01 

-  J 

1088! 

1 3. si  NONE 

Ipa 

BELLE  1 

1968  ! 

! 

!  ! 

195. oi 

26.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  1 

! 

NC  2014 

j  - 

495UF46! 

! 

! 

9.0! 

I 

1066! 

13.5! NONE 

!PA 

BELLE  1 

1986  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

26. C! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

! 

VERNON  ! 

t 

NO  2015 

1  - 

49S14F46! 

! 

I 

9.0! 

-  1 

10691 

1 3.5! NONE 

IPA 

8ELLE  ! 

1966  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.6! 

l 

-  I 

! 

i 

VEPNON  ! 

! 

NO  2016 

1  - 

495I4F46! 

1 

1 

9,0! 

-  ! 

1088! 

13.51  NONE 

!  PA 

BELLE  1 

1983  ! 

t 

1  ,  ! 

195.01 

26. Cl 

1.6! 

1 

-  ! 

( 

1 

VERNON  1 

! 

NO  2017 

!  — — 

49514F46! 

! 

l 

9.0! 

-  ! 

1068! 

13. SIMONE 

!PA 

BELLE  1 

1986  ! 

I 

!'  1 

195.0! 

26.  C! 

1.8! 

1 

-  1 

! 

! 

VERNON  1 

! 

NO  2018 

j  - 

49514F46! 

I 

! 

9.0! 

-  1 

1086! 

1 3 .3 (NONE 

!PA 

BELLE  ! 

1986  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

26.  Cl 

1.6! 

! 

.  i 

! 

! 

VERNON  1 

! 

NO  2019 

,  - 

493 ! 4F46 ! 

! 

! 

9.0! 

-  ( 

1086!* 

1 3.5! NONE 

IPA 

BELLE  1 

1988  ! 

! 

1  ! 

195.01 

26. C! 

1.8! 

1 

-  I 

! 

! 

VERNON  1 

! 

NO  2020 

!  — - 

495I4F46! 

! 

! 

9.0! 

-  1 

1066! 

1 3.5 ! NONE 

!PA 

BELLE  1 

1986  ! 

! 

(  ! 

195.0! 

26. C! 

1.3! 

l 

-  ! 

! 

( 

VERNON  1 

1 

NO  2021 

1  - 

495UF46! 

! 

1 

9.0! 

-  1 

10681 

1 3.5 ! NONE 

!  P  A 

BELLI  1 

1986  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.8! 

l 

-  ! 

! 

! 

VERNON  1 

1 

. 

I 

(  ! 

195.01 

26.  Cl 

1.8! 

I 

-  ! 

I 

! 

VERNON  ! 

! 

NC  2023 

!  . 

49SUF46! 

-  ! 

! 

9.0! 

-  ! 

10681 

13*51  NONE 

!PA 

BELLE  1 

1968  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

26.  C! 

1.6* 

| 

-  ! 

1 

l 

VERNON  1 

I 

NO  2024 

I  . 

495I4F46! 

1 

-  ! 

9.01 

-  I 

1C86 ! 

13.51  NONE 

!PA 

BELLE  I 

1988  J 

! 

!  ! 

105.01 

26. C! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

VERNON  ! 

! 

NO  2025 

!  . 

49514F44! 

! 

-  ! 

9.0! 

-  I 

1088! 

1 3.5! NONE 

ipa 

BELLE  ! 

1988  ! 

! 

i  i 

195.0! 

2o.C! 

1.!l 

1 

-  j 

! 

! 

VERNON  ! 

I 

GBL  9 

! 17491 3 

83515*71! 

1C5.0! 

45.0! 

9.51 

-  1 

1924! 

14.0! DIESEL 

PURP 

IPA 

SPEERS  1 

1 94C  ! 

1 

!  ! 

225.0! 

45.C! 

t.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

GPL  10 

! 1 74940 

83515*71! 

195.0! 

45. C! 

9.5! 

-  ! 

1924! 

14.01  DIESEL 

PURP 

!PA 

SPEERS  ! 

me  i 

! 

!  ! 

225.0! 

45. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

I 

1 

! 

«*T  15 

J  541 305 

78215A71! 

155.11 

52.1! 

10.0! 

-  1 

1650! 

15.6! DIESEL 

PURP 

IPA 

SPEERS  I 

1972  ! 

i 

!  1 

155.1! 

52.1! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

• 

RAT  16 

1541306 

544J5A71! 

100.1! 

52.1! 

10.0! 

-  | 

1150! 

15. 3! DIESEL 

PURP 

IPA 

SPEERS  1 

1972  1 

! 

!  ! 

100.1! 

52.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

RRT  17 

! 541307 

5441SA71! 

tOC.1l 

52.1! 

10. C! 

•  i 

1150! 

15.3! DIESEL 

PURP 

IPA 

SPEERS  ! 

1972  ! 

I 

!  ! 

1C0.1! 

52.11 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

| 

! 

! 

RRT  1C 

1541308 

7C2J5A711 

nj.i! 

52.1! 

10.0! 

-  ! 

1650! 

15.8! DIESEL 

PU1P 

!PA 

SPEERS  1 

1972  ! 

! 

!  ! 

155.1! 

52.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

RRT  58 

1295997 

82213*71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1422! 

t?.0!N0HE 

!*>A 

PITTSBURGH! 

1964  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

f 

I 

! 

! 

RRT  59 

! 296C51 

82215*71 I 

195.0! 

35. C! 

9.C! 

-  ! 

1422! 

17.0!NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1964  1 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

195-0! 

! 

35. C! 

! 

2.01 

i 

! 

i 

-  ! 
t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(11)  RONAD  SYSTEMS,  INC 

! 

I  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

i 

• 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

RIS*  JENNIFER 

1531761 

6513*36! 

59.2! 

22.1! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

32.0! NONE 

!V* 

NORFOLK  ! 

1971  ! 

! 

!  ! 

65.0! 

22.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MRROCR  ! 

! 

LOCKWOOD  1 

1527687 

40714*43! 

20C.0! 

40.  C! 

10.0! 

-  I 

2000! 

1 2 .0 ! NONE 

!VA 

NORFOLK  ! 

1969  ! 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

2CC.C! 

! 

40.  C! 

! 

1.5! 

! 

l 

! 

-  ! 

! 

1 

j 

i 

i 

HARBOR  ! 

! 

! 

! 

(32)  RONICA  LEE  TOWING 

! 

CC.,  ZINC. 

!  t 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

■ 

i 

« 

! 

! 

i 

i 

! 

j 

! 

i 

; 

i 

FAITH  JR. 

*599512 

9013*36! 

.  i 

j 

9.6! 

1000! 

.  i 

-  ! 

i 

i 

1978  l 

; 

i  j 

©5.0! 

24.  C! 

7.5* 

1 

-  ! 

i 

i 

i 

! 

RONICA  LEE  I 

127C292 

24j  3  *36! 

49.2! 

13.2! 

6.4* 

300! 

-  ! 

27.0! NONE 

•LA 

NEW  ! 

•  1979  ! 

! 

1 

!  ! 

i  « 

51.2! 

i 

16.  Cl 
• 

5.0! 

t 

i 

i 

-  i 

i 

2 

i 

i 

ORLEANS  ! 

J 

j 

2 

(31)  RONIC/  V. 
RH  1379 

H. 

! 

! 

1279682 

i  i 

!  ! 

651*4*45! 

! 

1 

195.0! 

i 

! 

35.  C! 

{ 

i 

9.0! 

■ 

* 

-  i 

i 

i 

1405! 

j 

! 

16.21N0NE 

! 

! 

!RS 

1 

2 

GREENVILLE! 

j 

1959  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

| 

! 

! 

; 

TP  1479 

163C557 

946 ! 4*45! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1677! 

17 .oi NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

193C  i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

20C.0! 

i 

35.  C! 

■ 

1.5! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

! 

! 

j 

i 

(21)  PONONGAHELA 

POWER 

! 

CCHPANU 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

! 

j 

i 

! 

! 

i 

i 

j 

! 

! 

PLEASANTS  K 

1615693 

44 ! 3*  34! 

51.5! 

20.0! 

7.0! 

680! 

-  j 

23.0! NONE 

iwv 

PLEASANTS  i 

1979  ! 

! 

!  ! 

51.5! 

20. C! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

2 

POWER  STA  ! 

REPOT  X 

1925444 

4913*36! 

56.0! 

22.0! 

7.5! 

73C! 

-  ! 

29.6iN0NE 

iwv 

FORT  ! 

1988  ! 

! 

! 

!  ( 

i  j 

56.0! 

! 

22.01 

! 

7.5! 

i 

! 

! 

■  ! 

i 

t 

! 

! 

MARTIN  ! 

; 

(33)  PONSANTO 

P  30 

CO. 

! 

! 

1299826 

«  1 

i  i 

8 22  I  5*7ol 

i 

i 

195.0! 

j 

! 

35.  C! 

j 

i 

9.0! 

j 

i 

-  ! 

! 

i 

1400! 

i 

l 

17.0! PUMP, 

HEATING 

! 

2 

iix 

i 

i 

CHOCOLATE  i 

1985  ! 

: 

! 

!  1 

!  ! 

! 

35.C  I 
! 

2. Cl 
! 

1 

1 

-  1 

I 

•COILS 

! 

! 

e*lOt  i 

! 

(29)  PONSANTO 

COMPANY 

1 

! 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

1 

LONG  JOHN 

! 505C65 

2413*351 

39.4! 

15.1! 

4.oi 

330! 

-  I 

17.0! NONE 

!  *L 

DECATUR  ! 

1966  J 

! 

!  ! 

45.0! 

15.1! 

4.0! 

! 

-  ( 

! 

i 

! 

R  27 

1519350 

6M55A71! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

'.727* 

21 .0! ELECT R IC  PUHPS 

•  I 

SAUCE  T  1 

1969  l 

! 

!  i 

20C.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  j 

• 

i 

! 

R  28 

1275773 

117515*70! 

21C.0! 

44. Cl 

9.0! 

-  ! 

1000! 

14.5! PURP  1 

PRESSURE 

!  FL 

PENSACOLA  ! 

1956  I 

! 

1 

1  ! 

!  ! 

21C.0! 

i 

44.0! 

! 

4.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

!  SAFETY 
1 

EGUIPRENT! 

! 

! 

i 

(C3)  RONTAUK  OIL 

! 

TRANSPORT  ATI ! ON 

!  ! 

<  t  ! 

! 

1 

f 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

CORP. 

! 

!  ! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CIBPO  AIBANT 

! 56C3S3 

/9S215A70! 

374.0! 

78. C! 

26.9! 

-  ! 

197201 

40,0! NONE 

1NT 

NEW  YORK  | 

1975  1 

i  1 

376.01 

76. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

CI8R0  NORFOLK 

! 617547? 

8151*5*70! 

40C.0I 

78. C! 

28.2! 

-  ! 

214001 

61 . 0 i NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

198C  ! 

! 

! 

! 

f  | 

i  ( 

400. 0! 

! 

78.0! 

4.01 

! 

! 

1 

! 

1 

-  ! 

I 

! 

I 

! 

i 

! 

1 

t 

! 

! 

l 

CARGO  HANDLING  ! 
EQUIPMENT  ! 
LINE-1  ! 

////////////////! 
LINE-2  ! 


!  V  E  S  S  E  L  ! 


! OPERATING  !  ! 
C!  BASE  !  TEAR  ! 
0!  LINE-1  !  DUILT  ! 
0 !////////// I  OR  ! 
E!  line-2  ! *RE3UILT  t 


TABIC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


.532 


FNCU 

1VTCCI 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HUH-  I 

(VESSEL! 

! 

»I  IT! 

OPERATOR 

NET  iCODElLENfiTHlBRDTHl 

I 

! 

i 

1ST  !  C**CO  K*NBltH( 

!S  I0PERATIN6  ! 

! 

L 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  l 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUM3ER 

!  fill  ARP 

TON-  {PACE  1 

OVER"! OVER-I /////! 

NORSE! 

PASS-  HLIfiHT)! //////////////// 1TD1//////////1 

OR  ! 

!  NUMBER 

HAfiC  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILI6MT! 

POWER! 

ENfiERS  t 

(fSET) !  LINE-2 

1  EE!  LINE-2  !*Rf BUILT! 

(Cl)  »ONTAUK  C1L 

! 

! 

TRANSPORTATION 

!  1 

J  1 

i  i 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  1 

! 

1 

! 

CORP. 

1 

1  ! 

1 

l 

! 

! 

!  ! 

1 

(CONTINUED)! 

1  ! 

l 

1 

1 

! 

!  ! 

CI3RC  PHILAWLPHIA 

1597(77 

984415A70! 

425.01 

74.61 

33.9! 

-  1 

24245! 

56 .0! NONE 

IN Y  NEW  YORK  ! 

1978  i 

- 

1 

1  1 

425.01 

74.6! 

5.0! 

-  1 

! 

!  ! 

1 

Ll6*C  SAVANNA < 

(624472 

8151 1 S  A  70 ! 

40C.O! 

73.0! 

28.2! 

•  J 

214C0! 

61 .0! NONE 

INY  NEW  YORK  ! 

198C  ! 

! 

1 

!  ! 

1  I 

400.0! 

! 

78. C! 

! 

4.0! 

1 

*  1 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

1 

(32)  *  -T: v  OFFSHORE/  INC* 

! 

! 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

CHIC  i  ICLAIR 

J  376643 

15911A0 2! 

155.7! 

33.  C! 

11.0! 

2240! 

5291 

35.O1N0NE 

(LA  NEW  ! 

1976  ! 

! 

! 

1  1 

t  1 

166.01 

! 

38.  C! 

! 

9.0! 

1 

“  t 

I 

! 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

! 

I 

\’32J  ; .  <*<'>*  INC 
JCSCP'  ,  •  iCERON 

! 

1587C53 

!  ! 

!  1 

13311A02I 

! 

155.61 

! 

! 

38.  C! 

! 

! 

12.5! 

22401 

549! 

( 

42.0! NONE 

!  ! 

!  ! 

! L A  BELLE  PASS! 

! 

I 

1977  ! 

1 

1  1 

166.0! 

38.0! 

3.0! 

-  J 

! 

!  ! 

1 

rUAM  :  /rtRON 

157(106 

11 61 1 A021 

16C.5! 

36. Cl 

10.5! 

2240! 

46C! 

63.0! NONE 

ILA  VENICE  ! 

1976  ! 

1  ! 

165.0! 

36.01 

5.0! 

16! 

! 

!  1 

! 

L/0  LOR'iAU 

1602976 

77! 1 A  01 1 

58.2! 

30. Cl 

4.51 

400! 

20! 

25.015  t  10  TON  STIFF !LA  HOUMA  ! 

1979  ! 

!  t 

6C.0) 

30.  C! 

3.01 

-  ! 

!  CRANE 

!  1 

! 

LILLI  A  (/PCPRON 

1576242 

11711A02! 

177.0! 

38. C! 

12.0! 

24201 

257! 

42.0) NONE 

!LA  BP  LLE  PASS  ! 

1976  l 

» 

1  1 

18C.0! 

38.  C! 

7.0! 

-  I 

1 

!  ! 

I 

MYRTLE  '  ‘JfcGERON 

1569993 

1271 1A021 

176.0! 

38.  C! 

14.01 

2650! 

322! 

42 .0! NONE 

ILA  8ELLE  PASS! 

1975  ! 

. 

1  1 

180.0! 

38.  C! 

9.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

TILLPAN 

! 6(6263 

7711A03! 

6C.01 

30.  C! 

5.0! 

1200! 

2311 

35. 0I1C  T  TELE.  1  15 

IL*  KOUH*  ! 

198C  ! 

f 

!  1 

62.0! 

30. Cl 

4.0! 

-  I 

! TON  STIFF  CRANE 

(  ! 

! 

ROSCLLA 

161CC64 

7716A99! 

58.2! 

j*0«C ! 

4.5! 

350! 

20! 

25.0110  t  1$  TON 

ILA  KOUH*  ! 

1979  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

6C.0! 

1 

30.01 

3.0! 

! 

“  ! 

!  STIFF  CRANL 
! 

I  ! 

!  ! 

!  • 

! 

' 

(22)  PONT/  v:c 
ORAVO  1136 

1 

1  ! 

t  1 

1 64! 4A471 

1 

1 

115.01 

1 

I 

28.  C! 

! 

7.0! 

450! 

1 

! 

1 1 .5! NONE 

!  ! 

!  1 

10H  CLEVELAND  ! 

! 

! 

1939  ! 

1 

!  1 

115.0! 

28. C! 

2.0! 

-  | 

! 

!  ! 

! 

ORAVO  1581 

16414A471 

115.0! 

28.  C! 

7.0! 

-  1 

450! 

11 .3 ! NONE 

! OH  CLEVELAND  ( 

1039  J 

f 

1 

1  1 

1  I 

115.01 

1 

28. Cl 

1 

2.0! 

1 

“  I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

t 

! 

(IS)  MOODY  8R0S* 

! 

OF  J ACKSONVt ! LLE/ 

!  1 

1  1 

i 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

I 

! 

INC. 

1 

1  1 

I 

! 

1 

I 

1  ! 

! 

LTNN 

1507861 

11 1 1 A  01 ! 

36.01 

12.11 

5.6! 

3501 

24! 

8,7  1  NONE 

! FL  fiRCEN  COVE! 

1967  l 

! 

1  ! 

36.01 

12.1! 

4.5! 

9! 

! 

!  SPRINCS  ! 

! 

ANERICAN 

16(7390 

12413A361 

61.01 

76. Cl 

9.0! 

1100! 

-  I 

43.0!  NONE' 

1FL  6REEN  COVE! 

1982  ! 

1 

t  1 

61.01 

26.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  SPRINCS  ! 

! 

ANNE  P.  fill IDRY 

1639213 

64I3A36! 

61.01 

24.C! 

7.91 

1000! 

-  f 

28*  0! NONE 

(FL  CREEN  COVE! 

1981  ! 

! 

i  i 

45.0! 

24.6! 

6.91 

-  ! 

1 

!  SPRINCS  ! 

! 

CARRYALL  1 

1285969 

1613*561 

52.1! 

14.11 

4.2! 

4  5  C  t 

-  | 

1 S.OtNONE 

IFL  CREENCOVE-I 

1945  I 

1 

t  1 

53.0! 

14.1! 

4.2! 

-  ! 

! 

!  SPRINCS  1 

1 

CARRYALL  II 

1287102 

1913A36! 

51.9! 

14.  C! 

4.6! 

330! 

-  i 

9.01NCNE 

(FL  TAMPA  ! 

1946  ! 

1 

f  1 

51.91 

14.  C! 

3.6! 

-  1 

! 

I  ( 

! 

CHARLOTTE 

12705*0 

715*561 

54.0! 

15. C! 

8.01 

4001 

-  i 

1 2. 0 l NONE 

IFL  CREEN  COVE  1 

1952  1 

I 

1  1 

54.0! 

15. Cl 

6.5! 

-  i 

! 

1  SPRINCS  1 

! 

COTTON  STATE 

1261(27 

1*15*561 

38.01 

12. Cl 

6.0! 

165! 

-  i 

9. 0! NONE 

IFL  GREEN  COVE! 

1955  ! 

I 

I  1 

38.0! 

12. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

1  5PA1KCS  1 

1 

OUPAR  ROVER 

1632921 

721 3A  36! 

61.01 

24.  C! 

8.0! 

1000! 

-  i 

16-01 .ONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1981  ! 

1 

!  1 

61.01 

24. Cl 

6.51 

-  i 

! 

I  SPRINCS  ! 

! 

GREEN  COVE 

1567880 

44I3A36! 

60.3! 

22.C! 

7.0! 

1050! 

-  t 

23.0! NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1977  ! 

! 

1  1 

60.3! 

22.  C! 

7.0! 

-  j 

I 

I  SPRINCS  ! 

1 

JACKSONVILLE 

1533253 

6413A36! 

59.3! 

22.1! 

7.01 

10001 

•  ! 

29.0IK0NE 

IFL  CPIEN  COVE! 

1971  I 

I 

i  1 

59.31 

22.11 

7.0! 

-  i 

! 

I  SPRINCS  I 

1 

K1N6S  ROOK 

1502623 

68I3A36! 

59.9! 

22.  Cl 

8.5! 

1000! 

-  i 

38.0! NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1966  I 

1 

1  I 

59.91 

24.  C! 

8.0! 

-  ! 

! 

!  JP*l(i«S  ! 

1 

ICU  ANN  6UI0RY 

1625888 

1C913A361 

57.31 

24. C! 

8.0! 

1000! 

*■  | 

1 3 .0 1  NONE 

(FL  CREEN  COVE! 

193C  ! 

i 

1 

1  1 

57.8! 

24. C! 

6.6! 

-  j 

I 

!  SPRINCS  ! 

! 

i 

PALINDA  M 

1269C14 

31I3A36! 

46.9! 

6.CI 

4.01 

300! 

-  j 

9.01  NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1954  i 

1 

f  1 

46.9! 

6  .Cl 

3.0! 

-  i 

! 

!  SPRINCS  ! 

! 

-! 

PANATEE 

1573C37 

4513AJ6! 

63.7! 

23.9! 

10.6! 

14001 

-  ! 

28.0! NONE 

JFL  CREEN  COVE! 

1976  I 

1 

!  1 

63. 7! 

23.91 

7.6! 

-  i 

I 

!  SPRINCS  ! 

1 

MAR  1C 

163C319 

9613A36! 

94.4! 

26.01 

1C.6! 

14001 

-  i 

24.01N0NE 

IFL  GREEN  COVE! 

1982  i 

■i 

1 

1  > 

94.4! 

26. C! 

6.6! 

-  i 

! 

!  SPRINCS  l 

! 

MARY  C 

1276615 

17J3A351 

46.0! 

15.5! 

4.5! 

3351 

-  I 

9. 0! NONE 

JFL  CREEN  COVE! 

1958  ! 

! 

1  1 

46.0! 

15.5! 

4.51 

-  ! 

1 

!  SPRINCS  ! 

! 

MISS  JOAN 

1637713 

129I3A16J 

60.0! 

24.CI 

8.0! 

10001 

-  i 

74.01  NONE 

1  PL  (PEEK  COVE  1 

1981  ( 

'■> 

1 

1  1 

6C.0! 

24.01 

6.6! 

-  j 

! 

I  SPRINGS  ! 

! 

MISS  VICKIE 

150(021 

11I3A36! 

45.5! 

12.51 

6.5! 

350! 

-  i 

13.0IN0NE 

1  PL  (PEE*  COVE! 

1968  ! 

'i 

1 

i  i 

45.5! 

12.5! 

5.5! 

-  ! 

! 

!  SPRINCS  ! 

1 

M03R0  II 

1521822 

17I3A36! 

43.5! 

15. C! 

6.0! 

4101 

-  i 

16 . 0! NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1979  ! 

| 

1  ! 

43.6! 

15. C! 

4.6! 

-  i 

! 

!  SPRINCS  ! 

! 

MCOO Y* S  600SE 

1528793 

4013A361 

5C.31 

20.C1 

6.0! 

8001 

-  j 

(0.0! NONE 

IFL  GREEN  COVE! 

me  i 

‘ 

1 

!  1 

57.6! 

20.5! 

6.0! 

-  j 

! 

!  SPRINCS  ! 

! 

NVV  81 

1557133 

3213A36I 

54.5! 

14. C! 

4.8! 

300! 

-  i 

9.0IN0NE 

! FL  GREEN  COVE! 

1948  ! 

1 

!  I 

54.5! 

14.  Cl 

3.6! 

-  i 

! 

I  SPRINCS  ! 

! 

ORANfiCOALS 

1617693 

2313AJ6! 

4C.0I 

14. C! 

5.6! 

5001 

-  ! 

18.01  NONE 

! FL  CREEN  COVE! 

1979  ( 

I 

1  1 

4C.0! 

14.0! 

4.C! 

-  j 

! 

1  SPlIhCS  ! 

! 

RED  AN6US 

1523102 

3013A36J 

46.3! 

18. C! 

5.5! 

300! 

-  i 

28.0! NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1969  ! 

1 

1  1 

50.0! 

18. Cl 

5.0! 

-  j 

! 

!  SPRINGS  I 

! 

RED  POLL 

1292719 

3(13*36! 

46.2! 

18.0! 

5.0! 

3001 

-  i 

2S.OIHONE 

IFL  GREEN  COVE! 

1963  ! 

1 

1  ! 

5C.0! 

13. C! 

3.9! 

-  j 

I 

I  SPRINCS  ! 

I 

RHONOA  N 

1630988 

8C13A36I 

5C.0! 

20. C! 

7.6! 

5001 

-  i 

1 1 .0 1  NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1981  ! 

1 

I  ! 

5C.0! 

20.  Cl 

6.01 

-  ! 

1 

!  SPRINCS  ! 

! 

RINCPCVER 

J29C980 

121 3 A  36 1 

43.5! 

15. C! 

6.0! 

3001 

-  1 

14 .0 1  NONE 

! FL  CREEN  COVE! 

1979  | 

v 

f 

l  l 

*1.61 

15.  C! 

4.6! 

-  | 

I 

!  SPRINCS  ! 

1 

* 

RITA  C 

1631870 

601 3A  36! 

50.0! 

16. Cl 

7.61 

5001 

-  I 

1 1 .0! NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1981  1 

1 

t  1 

5C.0I 

16.0! 

6.0! 

-  i 

( 

!  spmes  ! 

! 

SUSSEX 

1528724 

9313*361 

59.5! 

23. C! 

6.0! 

6001 

-  ! 

28.0! NONE 

IFL  (PEEK  COVE! 

197C  I 

1 

1  1 

59.5! 

23. C! 

5.51 

-  ! 

! 

!  SPRINCS  ! 

1 

TIOURCN 

1275791 

(113*361 

62.0! 

22. C! 

8.6! 

15001 

-  | 

32. 01  NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1955  I 

1 

I  1 

62.0! 

22.  C! 

7.01 

-  f 

i 

!  SPRINGS  ! 

1 

V  P  SCOTT 

1649244 

37I3A36! 

4C.0! 

20. C! 

5.5! 

600! 

-  ! 

34.0! NONE 

!FL  CREEN  COVE! 

1962  1 

1 

1  1 

4C.0! 

20. Cl 

4.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINCS  ! 

! 

Y80R  CITY 

I5C4524 

10013*36! 

65.01 

24. CJ 

1C. 6! 

1200! 

-  ! 

28.01  NONE 

IFL  CPEEN  COVE! 

1966  ! 

1 

1  f 

65.0! 

24. Cl 

8.6! 

-  ! 

I 

1  SPRINGS  1 

! 

A  UC 

1467828 

130J4A43! 

141.31 

36. C! 

5.01 

-  i 

363! 

6. 5 1  NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

195C  ! 

I 

1  1 

141.3! 

36. Cl 

1.5! 

-  ! 

i 

!  SPRINCS  ! 

! 

SIM  1CS2DS 

1504012 

671 1 (A(6l 

119.1! 

50.1! 

3.5! 

-  i 

1205! 

17 .0 ! NONE 

IFL  JACKSON-  ! 

1966  ! 

! 

1  < 

119.1! 

50.1! 

1.0! 

-  | 

I 

!  VILLE  ! 

! 

ae  ii 

1  - 

3C0!4*(3! 

1 1C. 0! 

30.CI 

6.5! 

-  i 

750! 

8  •  5  1  NONE 

IFL  CREEN  COVE! 

1955  1 

1 

1  1 

lie. 01 

30.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  SPRINGS  ! 

! 

CPC  (02 

1267571 

205 ! 4A43I 

11C.0! 

30.0! 

6.0! 

-  i 

4911 

12.0! NONE 

IFL  GREEN  COVE! 

1954  1 

! 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  t 

1 1C.0! 

1 

1 

30.0! 

I 

! 

1.0! 

1 

i 

I 

!  SPRINCS  J 

!  I 

!  ! 

1 

! 

! 

-  -  — . — t 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


598 


1  !VTCC!  MNENSICNS  10RAFT! 

•CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

! 

DtSTt  OPERATOR 

1  NET  ICCRElLENGTHleiOIN!  ! 

1  !  EST  ! 

CARSO  HANDLING 

!S  1 CPERAT ISC  ! 

! 

-IREGIS-!****!  AES.  !  AEG. ! LOAD-! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

CSUIPKENT 

•TC!  BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

!  TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  i 

!  //////// !  POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

9UILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  HUNGER 

!  EUAN"1 

f  TON-  ! P AGE!  OVEP-IOVEP-!/////! 

HORSE!  PASS-  MLIGHT)!//////////////// 

!TD! ////////// ! 

OR  ! 

i  nunbek 

i  NAGE  !  TV  )  ALL  !  ALL  {LIGHT! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 

LINE-2 

!E£!  LINE-2  I*RE BUILT! 

(IS)  NOODY  BROS. 

OF  J  ACKSONVX !LLE/ 

!  !  1  1 

1 

! 

i 

i 

i  i 

IRC. 

! 

(CONTINUED)! 

!  !  11 
It  11 

i 

! 

! 

j 

!  ! 
!FL  GREEN  COVE! 

1976  ! 

JASON  110 

1600829 

18514A43!  11C.C!  30. C! 

6.61 

- 

—  ! 

7 .0! NONE 

1 

!  1  1 1C. 0!  30. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

•  SPRINGS  ! 

1978  1 

JASON  122 

1601390 

21314A431  12C.1l  30.1! 

6.61 

- 

—  ! 

7.0! NONE 

!FL  GREEN  COVE! 

! 

1  1  12C.1!  30.1! 

2.01 

-  | 

!  SPRINGS  I 

1979  ! 

JASON  124 

1417285 

2C014A431  12C.1!  30.1! 

6.6! 

- 

—  ( 

7 .0! NONF 

•FL  6PE6N  COVE! 

! 

1  1  12C.1!  30.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1967  j 

KN  2 

1552370 

! 

38614A46!  135.0!  40. Cl 

7.6! 

- 

700! 

9.0!r.0HE 

!FL  GREEN  COVE ! 

1  1  135.0!  40.01 

1.5! 

-  i 

! 

!  SPRINGS  I 

1962  ! 

KS  312 

j  - 

20914A461  12C.0!  30. C! 

7.0! 

- 

650i 

7 .0! NONE 

1 FL  GPEEN  COVE! 

! 

1  !  12C.0!  30. C! 

2.0! 

-  ! 

2  SPRINGS  ! 

197C  ! 

n  822 

1  - - 

627 ! 4 A 43 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

• 

1400! 

10.0!hCNE 

! FL  GREEN  tOVCI 

! 

!  !  195.0!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

!  SPRINGS  ! 

197C  i 

R  829 

j  - 

o27!4A43!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

1  0 .0 { NONE 

!FL  GREEN  COVE! 

I 

1  !  195.0!  35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

•  SPRINGS  ! 

1965  ! 

nt  502 

! 298638 
! 

231S4A43!  12C.2!  30. C! 

6.6! 

- 

592! 

16.0 {NONE 

I FL  GREEN  COVE! 

!  !  12C.2!  30. C! 

1.3! 

-  ! 

•  SPRINGS  ! 

1973  ! 

ROBRG  12 

1551664 

342 ! 4A46!  12C.0!  45. C! 

6.7! 

- 

800! 

9.0! NONE 

!FL  GREEN  COVE! 

! 

!  !  12C.0!  45. C! 

1.0! 

-  ! 

1  SPRINGS  ! 

KC8R0  40 

}  - - 

3014A46!  AC-0!  20. Ct 

2.0! 

- 

50! 

7.0! NONE 

!FL  GREEN  COVE! 

! 

! 

!  !  4C.0!  20.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

7.0! NONE 
! 

! FL  GPEEN  COVE! 

!  SPPINGS  ! 

H  C  8  R  0  41 

! 

•  !  4C.0!  20. C! 

1.0! 

-  ! 

1923  ! 

NOBRO  46 

1288133 

14614A46!  1CC.0!  24.5! 

6.4! 

- 

50! 

7 .0 ! NONE 

2  FL  GPEEN  COVE! 

j 

! ,  !  1 00. 0!  24.5! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

I960  ! 

KOSRO  81 

1557133 

32!  4A46!  50.01  U.O! 

6.0! 

- 

400! 

6.0! NONE 

!  FL  GREEN  COVE! 

! 

!  !  54.5!  20.0! 

1.0! 

-  1 

! 

1  SPRINGS  ! 

1973  1 

HOBPO  91 

! 553C04 
! 

342! 4 A46!  120.0!  45. C! 

7.0! 

- 

800! 

9 . 0 ! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

!  !  12C.0!  45. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1978  i 

NOBRO  99 

1591492 

127  !  4A441  120.01  45. C! 

6.5! 

- 

800! 

9.0! NONE 

1  FL  GREEN  COVE! 

! 

i  1  12C.0!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1978  ! 

H03R0  100 

1593442 

32714A461  120. 0!  45. C! 

6.5! 

- 

800! 

9.0! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

•  1  120.0!  45.0! 

1.5! 

-  1 

! 

t  SPRINGS  ! 

1978  1 

NCBRO  101 

1595561 

1 

32714A46I  120. 0!  45.0! 

6.5! 

- 

800! 

9 .0! NONE 

!  FL  GREEN  COVE! 

!  !  120.0!  45. 0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  SPRIN6S  ! 

1978  i 

N03RQ  103 

160C194 

327! 4A46!  12C.0!  45.0! 

6.5! 

- 

800! 

9.0! NONE 

2 FL  GPEEN  COVE! 

1 

!  !  120. 0!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1978  ! 

HOBRO  104 

1601320 

327 ! 4*46!  120. 0!  45.0! 

6.5! 

- 

800! 

9.0! NONE 

!FL  GPEEN  COVE! 

1 

!  !  120.0!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  SPRINSS  ! 

1979  ! 

H03R0  10S 

1602282 

32714A46!  1 20.0!  45.0! 

6.5! 

- 

6C0! 

9 .0! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

1 

!  !  12C.0!  45. Ct 

1.5! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1979  1 

NO.RO  106 

1608919 

! 

327! 4A46 !  120.01  45. C! 

6.5! 

- 

i 

800! 

9.0! NONE 

!FL  GPEEN  COVE! 

!  I  12C.0!  45.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  SPPINGS  ! 

1979  ! 

IIOBRO  108 

1616525 

1 

327 ! 4 A46 !  12C.0!  45. C! 

6.5! 

- 

800! 

9.0! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

!  !  12C.0!  45. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  SPRINGS  ! 

1931  ! 

NCBRO  109 

1635671 

34614A46!  12C.GI  45. C! 

6.5! 

- 

800! 

9.0! NONE 

! FL  TRKPA  ! 

! 

!  !  12C.0!  45.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

!  FL  GREEN  COVE! 

1982  ! 

MOBRO  111 

1647C81 

! 

35114A46!  12C.0*  45.0! 

6.5! 

- 

SCO! 

9. 0! NONE 

!  !  12C.0!  45. Ct 

1.5! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1986  ! 

NOBRO  119 

1695433 

1 

33814A46!  12C.0!  45.0! 

5.8! 

- 

800! 

9.0! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

!  1  120.0!  45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1978  ! 

NOBRO  510 

1592149 

216J4A46!  12C.0!  30.0! 

6.6! 

- 

500! 

7.0! NONE 

!FL  T AHPA  ! 

1 

!  !  12C.0!  30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 
!FL  GPEEN  COVE! 

1977  ! 

NCBRO  561 

1584640 

21614A46!  120.0!  30.0! 

6.6! 

- 

5001 

7.01N0NE 

1 

!  !  12C.0!  30. C! 

1.0! 

-  1 

! 

!  SPRINGS  ! 

1970  ! 

HC8R0  910 

1527141 

1 

476I4A46!  135.0!  44.0! 

6.6! 

- 

SCO! 

9.0! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

!  !  135.0!  44. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  SPRINGS  ! 

197C  ! 

NOBRO  912 

1  - 

42514A461  150.0!  40.0! 

6.0! 

- 

900! 

9.0 !  NONE 

!Fl  GREEN  COVE! 

1 

!  1  150. 0!  40. C! 

2.01 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

197C  ! 

NCBRO  913 

!  . 

42514A46!  150.0!  40.0! 

7.0! 

- 

900! 

9.0! NONE 

! F L  GREEN  COVE! 

{ 

!  !  15C.01  40. C! 

1.5! 

-  i 

! 

!  SPPINGS  ! 

1947  ! 

NOBRO  1072 

1252534 

1000I4A46!  130.0!  34. Ci 

8.0! 

- 

iocoi 

11 .0! NONE 

1 FL  GREEN  COVE! 

l 

!  1  13C.0!  34. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  SPRINGS  ! 

1947  ! 

N0B*0  1075 

1252995 

100014A46!  130.0!  3*. Cl 

6.0! 

- 

1000! 

11.0! NONE 

!  FL  GREEN  COVE! 

! 

!  !  13C.0I  34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1981  l 

NOBRO  1207 

1642158 

54314A46!  15C.C!  45.0! 

9.0! 

- 

1200! 

11.0JN0NE 

!FL  GREEN  COVE! 

1 

!  !  15C.0!  45. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1983  ! 

NOBRO  1501 

1654C06 

1 

56814A46!  160.0!  50. C! 

9.0! 

- 

1500! 

11 .0! NONE 

1 FL  GREEN  COVE! 

!  !  160.0!  50. C! 

2.0! 

j 

-  I 

! 

!  SPRINGS  ! 

1942  ! 

NOBRO  1502 

126C497 

60814A461  185.0!  56. C! 

9.01 

- 

1500! 

11.0IN0NE 

S FL  GREEN  COVE! 

| 

!  1  185.01  56. C! 

2.01 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1984  ! 

NOBRO  2300 

1467607 

98814A461  1«Q.O!  52.01 

9.7! 

- 

2300! 

1 5 .0! NONE 

!Fl  GREEN  COVE! 

1 

1  !  190.01  52. Cl 

1.6! 

-  1 

! 

!  SPRINGS  ! 

1985  ! 

NOBRO  2301 

169C286 

39814A46!  190.0!  52. C! 

9.7! 

- 

2300! 

15.0 {NONE 

!FL  GREEN  COVE! 

1 

!  !  19C.0I  52. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1971  i 

NOBRO  4000 

1532543 

1 

1868I4A46!  24C.0!  72. C! 

12.0! 

- 

4000! 

1  d  •  6 1 NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

!  !  24C.01  72. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

•  SPRINGS  ! 

1961  ! 

NC6R0  UOABS 

1644225 

37914A46!  12C.0!  45. Cl 

6.51 

- 

600! 

27.61125  TON  CRANE 

2 FL.  GPEEN  COVE! 

1 

!  !  120.0!  45. C! 

1.6! 

-  1 

! 

!  SPPINGS  ! 

1982  i 

NOBRO  112ABS 

1649C28 

339*  4 A46 1  12C.0!  45. C! 

6.5! 

- 

i 

800! 

9,0! NONE 

•FL  GPEEN  COVE ! 

1 

!  1  1 2C.0!  65. Ci 

1.6! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1970  ! 

NOBRO  847ABS 

1526886 

340! (A46 1  12C.0!  40. C! 

7.6! 

- 

800! 

9.0! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

1 

!  !  12C.0!  40. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1975  i 

NOBRO  1000 APS 

1564784 

472 ! 4A46!  150.0!  45. C! 

7.4! 

- 

1000! 

10. 0 ! NONE 

•FL  G»££N  COVE! 

1 

!  !  1SC.1!  45. C! 

2.11 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1979  ! 

NCBPC  100SABS 

1603659 

4E1I4A46!  15C.0!  45. Cl 

7.51 

- 

1000! 

10.0! NONE 

!«L  GREEN  COVE! 

1 

!  !  1SC.0!  45. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

!  SPRINGS  ! 

1982  ! 

N08R0  1004ABS 

I64C877 

472I4A46!  150.0!  40. C! 

7.5! 

- 

1000! 

10.0! NONE 

! FL  GPEEN  COVE! 

1 

!  !  150.01  40. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  ! 

1984  ! 

NOBRO  1005ABS 

167CC38 

I 

48514A46!  15C.0!  45. C! 

7.0! 

- 

1000! 

10.0! NONE 

t  FL  GREEN  COVE! 

1  -  ? ! 

• 

-  ! 

! 

i  teeinet  ! 

1«84  ! 

NCBRO  1006ABS 

1688459 

4B514A461  1  SC. 01  45. Ct 

7.oi 

- 

1000! 

1C. 0 ! NONE 

!Fl  GREEN  COVE! 

1 

1  1  150.0!  45. C! 

1.0! 

-  1 

I 

!  SPRINGS  ! 

1984  ! 

NOBRO  1007A9S 

1694178 

48514*46!  15C.0!  45. C! 

7.0! 

- 

1000! 

10.0 ! NONE 

!FL  GREEN  COVE! 

1 

!  !  15C.0!  45. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  SPPINGS  ! 

1976  ! 

NOBRO  1200ABS 

1572990 

544! 4*46!  15C.0!  45. C! 

6.6! 

- 

1200! 

1 1 .0! NONE 

1 FL  GREEN  COVE! 

! 

!  !  15C.2!  45.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

•  SPPINGS  ! 

1978  ! 

NOBRO  1203ABS 

159510? 

564UA46!  15C.0I  45. Cl 

6.9! 

- 

12C01 

1 1 .0! NONE 

!FL  GREEN  COVE! 

1 

!  !  15C.0!  45. C! 

7.2! 

-  ! 

1 

!  SPRINGS  ! 

1979  ! 

NOBRO  1204A8S 

1604950 

56414*46!  15C.0!  45. C! 

8.9! 

- 

1200! 

1 1. 0! NONE 

! FL  GREEN  COVE! 

l 

!  1  150.01  45. C! 

2.1! 

-  ! 

! 

1  SPRINGS  1 

198C  ! 

NOBRO  1205A8S 

1618365 

55214A46!  15C.0!  45. C! 

8.0! 

- 

12C0! 

1 1 .0 1  NONE 

! FL  GPEEN  COVE! 

1 

!  *  1  15C.0!  45. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  SPRINGS  I 

198C  ! 

PC6R0  1206A3S 

1626485 

55214A46!  15C.0!  45. C! 

9.0! 

- 

1200! 

II.OINONE 

•FL  GPEEN  COVE! 

1 

!■  !  15C.0!  45. C! 

2.1! 

-  ! 

! 

!  SPPINGS  ! 

1982  ! 

NOBRO  1208A8S 

1649699 

5561 4*46 !  150*02  45. Cl 

9.0! 

- 

1200! 

II.OINONE 

•FL  09EFN  COVE! 

» 

!  !  150.0!  45. C! 

2.0! 

-  1 

! 

!  SPRINGS  ! 

1979  • 

NCBRO  20C0A9S 

i«13897 

933I4A46!  180.01  52. C! 

10.9! 

- 

2000! 

12.0! NONE 

! FL  GPEEN  COVE! 

1 

f 

! 

!  1  180.01  32.0! 

11  11 
!  !  !  ! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

!  SPPINGS  ! 

!  1 

!  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


3 


599 


ENGP  I 

BIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUNS E A 

1  COAST 

I  CUARD 

!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  l DRAFT!  1  CAPACITY! 

NET  ! CODE! LENGTH} 3RD TH!  1  !  ! 

REGXS-! **** !  REG.  i  REG. 1  LOAD"!  !  CARGO  ! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1  !////////! 

TON-  'PAGE!  0VER-10VER-1/////1  HORSE!  PASS-  ! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT!  POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  1  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  1  ! 

FIXED  !  CeuiPMENT  1TC !  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LXHE-1  1  BUILT  ! 

LI6HT )!////////////////! TO !///// /////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  !*RE8UUT! 

I 

l 

(IS)  POODT  BROS.  OF  J ACKSONVI 1 LLE/ 

!  1 

!  ! 

1  1 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

!  ! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

V 

(CONTINUED)  ! 

1  ; 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

HOflRO  2001 ABS 

! 623266 

923!*A46! 

HC.01 

52. C! 

10.0! 

2000! 

1 2 .0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

198C  ! 

1 

1  ! 

180.01 

52. Cl 

2.0! 

■ 

-  ! 

* 

! 

SPRINGS  ! 

1 

POBRO  2003 ABS 

J636429 

93314A46! 

1PC„0! 

52. C! 

10.0! 

-  ! 

2CG0 ! 

12.0! NONE 

!FL 

GREEN  COVE  I 

1941  ! 

! 

1  t 

18C.0! 

52. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

i 

! 

SPRINGS  ! 

! 

PC0RO  2C0SA3S 

16492*3 

939J4A46J 

18C.0! 

52. C! 

9.0! 

-  ! 

2000! 

1 2  .OINCNE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1942  ! 

1 

i  ! 

1 60*01 

52. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

SPRINGS  1 

1 

NCBRO  3001 ABS 

1653106 

129414A46! 

20C.01 

60.0! 

9.0! 

-  1 

3000! 

62.01175  TON  CRANE  !FL 

GREEN  COVE! 

1942  ! 

! 

!  1 

20C.CS 

60. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

r 

REED  1 

!  . 

1751**43! 

10C.0! 

30.C! 

6.5! 

-  | 

350! 

7 .0! NONE 

IFL 

GREEN  COVE! 

1963  ! 

! 

1  1 

100.01 

30. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

SPRINGS  1 

1 

RP  701 

1619682 

759  !*A*3 1 

200. 1! 

40.1! 

10.0! 

1879! 

ii  .oInone 

IFL 

GREEN  COVE! 

196C  • 

l 

t  i 

200.1! 

*0.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

SPQIhCS  ! 

! 

RP  709 

1619483 

759UA43! 

200.1! 

*0.1! 

10.0! 

1879! 

M.OiNONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

198C  ! 

1 

!  t 

200.11 

*0.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

i 

SPRINGS  ! 

1 

TRENT  120 

{60C43O 

2C414A43! 

12C.01 

30. C! 

6.6! 

—  ! 

7. OINONE 

irt 

GREEN  COVE! 

1974  I 

! 

1  1 

120.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

2 

SPRINGS  ! 

! 

TRENT  121 

1601391 

21 3 ! *A  43 ! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

-  | 

—  ! 

7. OINONE 

1 FL 

6REEN  COVE! 

1978  ! 

1 

!  ! 

120. 1! 

30.1! 

!  0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

TRENT  123 

1612582 

21J1AA41! 

120. 1! 

30.1! 

6.6! 

-  ! 

—  ! 

7.0! NONE 

!  FL 

GREEN  COVE! 

1979  ! 

! 

1  1 

120.1! 

30.1! 

2.0! 

J 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

! 

TRENT  125 

1616916 

213I4A43! 

120.1! 

30.1! 

6.6! 

-  | 

—  » 

7. OINONE 

!FL 

GREEN  COVE! 

1979  ! 

! 

1  1 

120.11 

30.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SPRINGS  ! 

t 

TS  503 

16*6386 

202 1 4 A  43 1 

120.01 

30. C! 

6.0! 

-  J 

211! 

5.1 ! NONE 

FL 

GREEN  COVE! 

1982  l 

! 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

SPRINGS  ! 

1 

3IP  1C51 

150*012 

67115*71! 

119.0! 

50.0! 

7.0! 

-  j 

1000! 

1 2.oj  NONE 

FL 

GREEN  COVE! 

1964  ! 

l 

1 

!  1 

;  i 

119.0! 

j 

SO.C! 

j 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

SPRINGS  ! 

! 

! 

(22>  noorcr  jokn 

! 

1 

i  i 

i  i 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

i 

i 

RETRIEVER 

128129* 

913AJ6! 

35.9! 

12.1! 

5.3! 

320! 

-  { 

10. oi NONE 

iOH 

PORT  ! 

196C  ! 

1 

l 

1  1 

1  1 

38.01 

1 

12.1! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

ui 

! 

! 

j 

! 

! 

CLINTON  ! 

! 

1 

(29)  POORE/  OKIE  S 

;lvace 

! 

1 

!  1 

1  ! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPTAIN  VAL 

1298567 

3713A36! 

48.0! 

20. C! 

5.3! 

750! 

-  ! 

32.1 ! NONE 

!  PO 

ST.  LOUIS  ! 

1965  ! 

1 

1  1 

44.0! 

20.  Cl 

5.8! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

DOROTHY  JUNE 

1262362 

267! JA  361 

119.0! 

*5.C! 

8.0! 

3400! 

-  ! 

52 .ol NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1951  ! 

1 

1  1 

119.0! 

*  5.  C ! 

8.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

EAST  WIND 

12*0183 

613A36! 

40.3! 

17.1! 

7.6! 

*00! 

-  i 

28. OINONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1 9*C  ! 

1 

1  1 

6C.3! 

17.1! 

7.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

LCR-PAR 

1279288 

5813A36! 

55.8! 

20.0! 

7.2! 

600! 

-  ! 

38.2! NONE 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

1959  ! 

l 

!  1 

60. 0! 

20. C! 

7.2! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

STEPHEN  FOSTER 

1255920 

193 1 3 A  36 1 

94.1! 

24.1! 

9.9! 

1800! 

-  ! 

38.5 (NONE 

•PO 

ST.  LOUIS  ! 

19*8  ! 

! 

1 

!  1 

1  1 

105.0! 

! 

28.1! 

9.9! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CD  PORAN  TOW  INC 

i 

1  TRANSFORMATION 

!  1 

1  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CO./  INC. 

1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ALICE  MORAN 

157C205 

14813A361 

124.0! 

3  *.  C ! 

17. C! 

*700! 

-  ! 

35. OINONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1975  1 

1 

1  1 

124.0! 

3*.C! 

16.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

APT  PORAN 

15*6569 

146131361 

94.6! 

31.0! 

1*.  3! 

3300! 

-  ! 

63. OINONE 

!NY 

NEW  YORK  l 

1973  ! 

1 

1  1 

107.0! 

31. Cl 

12.*! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CAPE  ANN 

1575588 

19913A36! 

11*.0! 

32.  C! 

14-3! 

*780! 

-  ! 

52. OINONE 

!NY 

NEW  YORK  I 

1976  ! 

1 

1  1 

114.0! 

Ji.C! 

13.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

CAPE  COD 

1509126 

1213A36! 

102.0! 

28.5! 

16.5! 

*290! 

-  I 

52. OINONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1967  ! 

! 

1  l 

nc.oi 

28.5! 

13.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

CEDAR  POINT 

1256519 

151I3AS6! 

106.0! 

27. C! 

13.9! 

1750! 

-  ! 

*5. OINONE 

INY 

NEU  YORK  i 

19*9  1 

1 

1  1 

104.0J 

27.  C! 

12.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CLAIRE  PORAN 

!  2*CC98 

169 1 JA  36 1 

107.0! 

25. C! 

13.6! 

1750! 

-  ! 

*6 .0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

19*0  ! 

1 

i  | 

113.0! 

25. C! 

12.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

CYNTHIA  HORAN 

1273285 

16213A36! 

IOC. 3! 

27.  Ct 

14.0! 

1750! 

-  ! 

33. OINCNE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1957  ! 

! 

1  1 

106.0! 

27. C! 

12.5! 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

DIANA  L.  PCRGAN 

12723*7 

16213*36! 

100.3! 

27. C! 

1 4.  C! 

1750! 

-  ! 

33. OINONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1954  ! 

! 

1  1 

106.0! 

27.0! 

12.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

ESTHER  PORAN 

1292910 

10713*36! 

112.1! 

31.6! 

17.0! 

6325! 

-  ! 

33. OINONE 

!  NT 

NEW  YORK  I 

1963  ! 

1 

1  1 

12C.0! 

31.6! 

14-0! 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

EUGENE  F.  PORAN 

12623** 

14913*36! 

99.61 

27.11 

13.9! 

1 75C! 

-  ! 

*6 . J! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1951  I 

1 

!  1 

104. C! 

27.1! 

12.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CEORCIA  PORAN 

•257969 

15113*361 

99.5! 

27.11 

13.8! 

1750! 

-  1 

*9 .2 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

19*9  ! 

1 

!  ! 

106. 0! 

28.6! 

12.3! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

HARRIET  PORAN 

1538553 

17113A36! 

99.9! 

29. C! 

15.3! 

215C! 

-  ! 

*5. OINONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1974  ! 

! 

!  1 

95.9J 

29.01 

14.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

HEIOE  HORAN 

15657*3 

18813*36! 

114.2! 

34.CS 

15.9! 

*300! 

-  ! 

*9. OINONE 

!TX 

PORT  J 

1975  ! 

1 

1  ! 

126.0! 

3*.C ! 

13.0! 

! 

-  ! 

! 

; 

ARTMUP  ! 

! 

JUDY  PORAN 

15*509* 

147! 3A36! 

98.6! 

31. C! 

14.3! 

3300! 

-  ( 

*3. OINONE 

SHY 

NEU  YORK  ! 

1972  ! 

5 

!  ! 

107.0! 

31. C! 

12.*! 

! 

-  I 

! 

; 

I 

KERRY  PORAN 

129C772 

19613A36! 

100.0! 

29. C! 

14.0! 

3500! 

-  ; 

*8. OINCNE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1963  ! 

! 

i  i 

108.0! 

29.  C! 

12.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

P.  *CRAN 

1254455 

10713*36! 

112.1! 

31.6! 

17.0! 

6325! 

-  1 

33. OINONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1961  ! 

! 

1  1 

120.0! 

31.6! 

14.0! 

i 

-  I 

! 

! 

! 

MARGARET  MORAN 

1612922 

10113*36! 

99.1! 

32. C! 

14.0! 

330  0  i 

-  ! 

33. OINONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1979  J 

1 

1  1 

107.6! 

3*.!! 

12.0! 

! 

-  ! 

2 

2 

! 

PARCCT  MORAN 

1  274C23 

96! 3*36! 

*4.e» 

24.CS 

14-0! 

1230! 

-  « 

15. OINONE 

•NT 

NEW  YORK  ! 

1954  ! 

l 

1  1 

9C.4! 

2*. 7! 

9.5! 

! 

-  1 

! 

! 

j 

MAUREEN  MORAN 

S5O1905 

2S13AJ5! 

95.3! 

29.1! 

13.6! 

2150! 

-  i 

60. OINONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1965  ! 

1 

!  1 

105.0! 

29.1! 

12.0! 

1 

-  ! 

2 

2 

! 

PIRIAP  MORAN 

161349* 

1C113A3M 

95.1! 

32.  C! 

14.0! 

3300! 

-  ! 

33. oInone 

!NY 

NEK  YORK  I 

1979  ! 

1 

1  ! 

107.6! 

3*. 4! 

12.0! 

1 

-  ! 

! 

i 

; 

pci*a  * o 

?I!i;  54? 

» 3! 

<$*C  1 

13.6! 

21501 

-  * 

60. U{, NONE 

INT 

NEW  YORK  1 

1965  1 

! 

1  ! 

99.8! 

29.  C! 

12.0! 

! 

-  j 

! 

; 

! 

PATRICIA 

1  269380 

196J3A35! 

10C.O! 

29. Cl 

14.01 

35001 

-  i 

*8. OINONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1963  ! 

1 

1  1 

108.0! 

?9.C! 

12.0! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

SHEILA  PORAN 

1  569710 

20013*36! 

118.2! 

3*  .0 ! 

15.9! 

*300! 

-  i 

*9. OINONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1975  ! 

I 

1 

!  I 

1  1 

126.0! 

I 

34. C! 

! 

13.0! 

i 

! 

1 

-  ! 
! 

! 

! 

2 

! 

! 

(15)  PORAN  TOWING 

OF  FLORIDA 

1 

!  INC. 

1  1 

1  1 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

ANN  PORAN 

1584764 

10113AJ6! 

105. OJ 

32.  Cl 

13.7! 

330C! 

-  | 

77. OINONE 

IFL 

JACKSON-  I 

1977  ! 

1 

1  1 

107.6! 

3*. Cl 

12.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

BARBARA  MORAN 

12552*7 

89J3A36! 

96.0! 

24.CS 

11.6! 

17501 

-  ! 

20.0! NONE 

•FL 

JACKSON-  ! 

19*4  ! 

! 

1  1 

102.0! 

24. C! 

9.6! 

1 

-  ! 

! 

i 

VILLE  1 

! 

C ATHLCEN  £  MORAN 

1  501564 

20113*36! 

101.5! 

28.41 

15.0! 

3500! 

-  ! 

35. OINONE 

!FL 

JACKSON-  ! 

1965  ! 

! 

t  i 

104.9! 

28.4! 

13.0! 

! 

-  ( 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

HELEN  0  COPPEDGE 

1 566998 

110! 3*36! 

95.0! 

30. C! 

15.  o! 

2*00! 

-  ; 

15. OINONE 

IFL 

JACKSON-  ! 

1975  1 

J 

!  1 

95. C! 

30. C! 

15.6! 

1 

-  ; 

i 

! 

VILLE  ! 

j 

JULIA  C  PORAN 

1254938 

14313*36! 

106.0! 

26. C! 

1  * .  3  { 

1750! 

-  i 

25. OiNCNE 

ML 

JACKSON-  1 

19*9  j 

! 

1 

1 

j  i 

i  i 

!  ! 

106.0! 

« 

j 

26. C! 

! 

! 

1  *- 3  S 

J 

t 

i 

i 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

i 

j 

! 

■ 

i 

VILLE  ! 

i 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


f  COAST 
I  GUARD 


!  1VTCC 

!  NET  (CODE 
-IREGXS-!**** 
!  TER  !  SEE 
I  TON-  !PASC 


)  NUMBER 

!  NA6C  !  IV  I 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

(EE  1 

LtNC-2  ! 

•REBUILT! 

(15)  PORAN  TONING 

f 

! 

OF  FLORIDA# (  INC. 
(CONTINUED)! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

; 

( 

i 

MART  M  COPPEDCE 

!  544197 

1C813A36! 

100.01 

30. C! 

13.0! 

3200! 

16.6! NONE 

!FL 

JACKSON- 

1975  ! 

1 

1  ! 

IOC .0! 

30. Cl 

13.0! 

! 

i 

! 

VILLE 

! 

POWERFUL 

1205637 

1 20! 34361 

85.41 

24.  Ct 

12.0! 

1800! 

1 6.6! NONE 

IFL 

JACKSON- 

•  1974  ! 

! 

!  i 

*9.4! 

24. Cl 

10.1! 

! 

i 

! 

VILLE 

! 

HTC  118 

!  . 

350UA43! 

9C.0! 

32.  C! 

8.0! 

700! 

19.0! NONE 

IFL 

JlCKSCN- 

1937  ! 

1 

t  ! 

!  35014A43! 

128.0! 

32. Cl 

1.3! 

! 

i 

! 

VILLE 

! 

MU  120 

!  - 

9C.0! 

32. C! 

6.0! 

-  ! 

700! 

19.QJN0NE 

IFL 

JACKSON- 

1937  ! 

i 

!  !  ! 

178.0! 

32. C! 

1.31 

1 

i 

1 

VILLE 

! 

(09)  MORAN  TOWING  OP  MARYLAND! #  IRC. 


CAPE  HENLOPEN 

1545501 

!  187!3A34l 

98.4! 

31.C! 

15.6! 

3300! 

-  | 

50.0! NONE 

!PD 

eALTIPCRE  ! 

1972 

( 

!  t  1 

1C7.2! 

31.0! 

12.6! 

! 

-  ( 

» 

I 

! 

CAPE  ROKAXN 

1611686 

!  1C1I3A36! 

99.2! 

34. C! 

13.7! 

3300! 

-  j 

50.0! NONE 

!  MO 

BALTIMORE  ! 

1975 

! 

!  !  ! 

107.6! 

34.8! 

12.3! 

! 

•  ( 

i 

J 

! 

FELLS  POINT 

1272889 

!  1I0I3A36! 

99.5! 

27.  C! 

14.0! 

2400! 

-  i 

38«ol NONE 

IND 

BALTIMORE  ( 

1954 

! 

!  !  ! 

105.01 

27. Cl 

14.0! 

! 

-  i 

• 

! 

! 

HAWKINS  POINT 

1263352 

!  16113436! 

10C.0) 

27. C! 

14.0! 

17501 

-  j 

u.oUcfic 

!PD 

BALTIMORE  1 

1952 

! 

!  !  ! 

104.0! 

27.4! 

12.01 

| 

•  ! 

■ 

! 

! 

KINGS  POINT 

1272861 

(  18013A36! 

95.5! 

27.C! 

14.0! 

2400! 

•  ! 

J8.oi*CME 

!"D 

BALTIMORE  ! 

1954 

! 

!  !  ! 

105.0! 

27. C! 

14.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

» 

(07)  MORAN  TOUINC  OF  PENNSYLV i ARIA/ 
INC.  ! 


CAPE  PAT 

1546370 

I  18713A361 

107.0! 

31.  C! 

15.0! 

3300! 

-  ! 

53,0! NONE 

!PA 

PHILADCL-  ! 

1973 

! 

1  1  1 

107.0! 

31.  C! 

13.0! 

! 

-  ! 

{ 

( 

PH  IA  ! 

CAROLYN 

1235654 

!  13913A36! 

88.7! 

24.C! 

13.0! 

1800! 

-  ! 

48. ol NONE 

IPA 

PHILADCL-  ! 

1936 

I 

1  1  ! 

95.0! 

24. Cl 

1C. 9! 

! 

-  ! 

l 

( 

PHI  A  ! 

H.  C.  JEFFERSON 

1235788 

1  13913A36! 

88.7! 

24. Cl 

13.0! 

1800! 

-  ! 

48 • 0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1939 

| 

i  1  1 

95.0! 

24. C! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

REEDY  POINT 

1276333 

1  10913A36! 

86.8! 

26.C! 

14.0! 

2400! 

-  ! 

46.0! NONE 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1958 

! 

1  1  ! 

97.8! 

26.  C! 

12.0! 

( 

-  ! 

! 

! 

PHIA  ! 

SEWELLS  POINT 

1381136 

I  161 ! JA  36! 

98.5! 

29. C! 

16.5! 

2360! 

-  i 

37.O1N0H2 

!PA 

PHILADEL-  ! 

1977 

! 

1  )  ! 

98.5! 

29. C! 

9.0! 

! 

•  J 

1 

! 

PHIA  ! 

WAGNERS  POINT 

1240611 

!  16713A36! 

97.2! 

27.1! 

13.3! 

1750! 

-  i 

44.0! NONE 

IPA 

PHILADEL-  ! 

1965 

1 

» 

1  !  1 

1  !  1 

103.0! 

! 

27.1! 

! 

11.6! 

! 

! 

! 

-  ! 
1 

! 

! 

1 

! 

PHIA  ! 

(33)  PORAN  TOWING  OF  TEXAS# 

1 

IlNC. 

1  1  ! 

1  1  I 

1 

1 

! 

( 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

j 

i 

! 

! 

DORIS  MORAN 

1641458 

!  19313A36! 

126.0! 

34.C! 

15.5! 

5000! 

-  ! 

35.0! NONE 

!TX 

PORT  I 

1983 

1 

1  !  ! 

126.0! 

34.0! 

11.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ARTHUR  ! 

JOAN  MORAN 

1565318 

!  199I3AJ6! 

106.0! 

31. C! 

17.0! 

4700! 

-  ! 

35.01NONE 

ITX 

PORT  1 

1977 

t 

1  !  i 

106.0! 

31. Cl 

16.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

APTHUR  ! 

MARION  NORAN  (649807  !  193I3A36 

I  !  I 

VIRGINIA  (651023  !  13226I4A06 

!  !  ! 

FLORIDA  1  6  23  C  34  (  7847I5A71 

I  !  ! 

NEW  YORK  1  52(266  !  K187I5A71 

(  !  ! 

TERAS  (  — -  !  7847I5A71 

(  I  ! 

I  I  ! 

I  !  ! 

(33)  RORAM  TONING  OP  TEXAS*  IlNC.  (  ! 


DIPENS tCNS  'DRAFT! 


LENGTH! 8RDTH 
REG.  1  REG. 
//////!/////: 
OVER-iOVER- 


126.0!  34.0! 
124. C!  34.C: 
522.0!  85. C 
522.0!  85. C 
400.01  78. C 
400.01  78.C 
501.0!  89.6 
501.0!  *9.6 
40C.0J  78. C 
40C.0!  78. C 
t 
I 
! 


1 

LOAD-! 

ED  ! 

/////!  HORSE 


C.  M.  BLACK 

1235630 

1  71I3A36! 

88.3! 

22.  C! 

10.4! 

1800! 

31 .5 !  NONE 

ITX 

PORT 

1 

1936 

! 

I  1  ! 

92.0! 

23. C! 

8.7! 

! 

! 

ARTHUR 

! 

HELEN  MORAN 

1299319 

!  20K3A36! 

101.1! 

28.6! 

15.0! 

3500! 

35.O1N0NE 

ITX 

PORT 

I 

1965 

( 

!  !  ! 

108.0! 

23.6! 

13.0! 

! 

{ 

I 

ARTHUR 

! 

MART  PORAN 

(586114 

!  1C1J3A36! 

99.1! 

32.0! 

15.9! 

3300! 

•  ! 

32.0! NONE 

ITX 

PORT 

! 

1977 

( 

!  !  ! 

105.0! 

34.3! 

13.6! 

I 

! 

! 

ARTMU* 

I 

STELLA  t! 

(251941 

!  63! JA  36! 

88.31 

22. C! 

1C. 4] 

ieooi 

32.OIN0NE 

!TK 

PORT 

! 

1947 

1 

!  !  I 

!  !  ! 

92.0! 

( 

23.  C! 

1 

10.0! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

ARTHUR 

1 

1 

(11)  PCRAN  TOWING 

! 

OF  VIRGINIA!*  INC. 

!  I  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

i 

! 

1 

! 

j 

1 

! 

! 

CAPE  CHARLES 

(544311 

(  187(3A36I 

98.6! 

31.C! 

15.5! 

330C! 

-  | 

so.oInonc 

IVA 

NOPFCLK 

1 

1972 

1 

!  !  I 

107.2! 

31.C! 

12. 5! 

! 

-  j 

• 

! 

! 

CAPE  NATTERAS 

(507813 

!  198I3A36! 

102.0! 

28.6! 

16.5! 

4290! 

52  «oi NONE 

!VA 

NORFOLK 

! 

1967 

! 

!  !  ! 

110.0! 

26.6! 

13.6! 

I 

! 

! 

! 

CAPE  HENRY 

(299319 

!  2CK3A36I 

101.0! 

28.6! 

15.0! 

4290! 

52.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1967 

( 

(  !  ! 

110.0! 

28.6! 

13.6! 

! 

! 

! 

CAVALIER 

1265416 

(  11913A36! 

97.21 

27.  C! 

14.51 

2360! 

-  • 

35 .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1 

1054 

I 

!  !  ! 

106.0! 

27.01 

11.0! 

! 

! 

! 

! 

DOROTHY  HORAN 

(587370 

!  1 49 1 3 A  36 1 

105.0! 

32. Cl 

15.8! 

JJOC! 

-  ! 

33.0! NOME 

!VA 

NORFOLK 

! 

1977 

I 

!  t  ! 

105.0! 

32.  Cl 

12.0! 

! 

< 

! 

DRUM  POINT 

I513C0S 

1  17S13A36! 

95.8! 

27.CI 

15.5! 

2360! 

35 .0 i NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1968 

! 

!  !  ( 

99.8! 

27. C! 

13.6! 

! 

! 

! 

! 

GRACE  MORAN 

1508659 

!  191(3436! 

101.9! 

28.  C! 

17.1! 

3160! 

-  i 

47.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

196? 

! 

!  !  I 

1C1.9! 

28.  C! 

13. S! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

SWAN  POINT 

126C467 

!  161(3436! 

10C.0! 

27.4! 

13.5! 

1750! 

48 .6! NONE 

IVA 

NORFOLK 

I 

195C 

» 

!  !  ! 

106.0! 

27.4! 

12.0! 

! 

-  j 

i 

! 

! 

TOWN  POINT 

(511619 

!  175I3A36! 

95.0! 

27.3! 

16.0! 

2*50! 

30.0 1  NONE 

IVA 

NORFOLK 

! 

1967 

utlllllKC  nn  9 

! 

!  !  ! 

I  «  a. i < . | 

99.0! 

27.3! 

16.0! 

! 

-  ! 

i 

2 

2 

iRIlIEKRIe  MO.  t 

1  —  — - 

I  IT1 I J*/  1  I 

1 1 8.0! 

34.6 ! 

7.0! 

5C0! 

23 .0! NON? 

!  VA 

NORFOLK 

1945 

1 

( 

1  !  ! 

i  !  ! 

119.0! 

! 

36. C! 

! 

2.0! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  MORANXA  OIL 

( 

TANKER  CORP.I 

!  !  ! 

1  1  ! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

t 

! 

! 

t 

! 

! 

i 

HORANXA  1 

1556953 

!  134I3A36! 

118.7! 

34. Cl 

16.0! 

4300! 

-  J 

63.0! NONE 

!NY 

NFW  YORK 

! 

1979 

t 

!  !  ! 

126.0! 

34.0! 

12.0! 

! 

-  | 

i 

! 

! 

MORANXA  2 

1534966 

!  179(3433! 

112.2! 

31. C! 

13.5! 

3000! 

55.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

! 

1971 

1 

!  !  I 

12C.0! 

31. C! 

13.5! 

( 

-  j 

1 

! 

! 

MCKANIA  3 

(5SC6S3 

!  134(3436! 

116.71 

34.C! 

14.5! 

430C 

69.0! NONE 

!HY 

NEW  YORK 

! 

1973 

( 

!  !  ! 

118.7! 

34. C! 

10.7! 

-  | 

! 

! 

! 

M6RANIA  4 

(553289 

1  134I3A36! 

118.7J 

34. C! 

15.0! 

4300 

65.0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1973 

f 

!  !  ! 

118.71 

34. C! 

15.0! 

! 

! 

! 

j 

MORANXA  5 

1642503 

t  140(3436! 

75.0! 

26. C! 

10.0! 

18001 

50.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

i 

1981 

t 

f  !  ! 

35.0! 

26. C! 

8.0! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

MORANXA  1 

I27J540 

!  991*34361 

88.5! 

24.  C! 

10.9! 

1000! 

1 5 .0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1 

1937 

1 

!  i  1 

88.9! 

24.5) 

9.5! 

! 

! 

I 

! 

MORANXA  170 

!  275594 

!  144015*71 ! 

24C.0! 

43.2! 

16.5! 

3620! 

16.01N0NC 

!MY 

HEW  YORK 

! 

1959 

1 

!  1  1 

24C.0! 

43.2! 

4.0! 

! 

! 

1 

1 

MORANXA  180 

(285129 

!  1 35015*71 ! 

230.1! 

43.1! 

15.5! 

•  ; 

3170! 

16.01P0NE 

JNY 

NEW  YORK 

! 

1961 

! 

!  !  ! 

230.1! 

43.1! 

3.0! 

! 

! 

! 

! 

MORANXA  190 

1291292 

I  1446(5*71 1 

24C.0! 

43.3! 

16.0! 

3620! 

16.0INONE 

IKY 

NEW  YORK 

! 

1963 

1 

!  !  ! 

240.0! 

43.3! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

CAPACITY!  HIGH-  •  !  V  E  S  S  £  L  ! 

!  EST  '  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 
CARGO  (  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC(  RASE  ! 
//////// !  POINT  I  LXNE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
PASS-  ! (LIGHT) !//////////// ////(TO! //////////! 


35.C! NONE 
! 

iO.O'.NONE 

( 

30.0(3  OIESEL  PUMPS 
! 

60.0! 3  OIESEL  PUMPS 
! 

30.0! 3  DIESEL  PUMPS 
! 


1TX  PORT 
I  APTHUR 
!TX  PORT 
1  ARTHUR 
JTX  PORT 
!  ARTHUR 
!TX  PORT 
!  ARTHUR 
!TX  PORT 
I  ARTHUR 
I 
! 

( 


I 


TABIC  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


601 


ENGRt 

OIST!  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  NUPeER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  I VTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

1  NET  1C0DE1LENGTH1BRDTNI  1 

1REGIS-!****!  REG.  !  REG. (LOAD-! 

1  TER  *  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  !PAGC!  0VER-10VCR-!/////! 

!  NAGE  !  IV  1  AIL  l  ALL  ILIGHT1 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  •  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  J  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)!//////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET) !  LINE-2 

!  V 
IS 

ITC1 
!  AO! 
I  TD ! 
ICE! 

f  S  S  E  L  1 
OPERATING  ! 
BASE  1 
LINE-1  ! 
//////////! 
LINE-2  1 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(03)  PORANIA  OIL  TANKER  CORP. 

!  1  1 

!  1  1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

* 

i 

! 

; 

t 

! 

! 

! 

1 

(continued] 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

KORAN t A  210 

1535148 

1  1571I5A71! 

24C.C! 

43.6! 

17.9! 

-  ! 

3327! 

22.0!H0NE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1971 

!  I  ! 

240.01 

43.6! 

5.0! 

•  ! 

2 

! 

KCRAMA  300 

1518514 

1  3324 1 5 A71 ! 

296.5! 

43.2! 

20. 0! 

-  1 

5070! 

20.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

•  1962 

1  !  ! 

296.5! 

43.2! 

6.0! 

-  1 

; 

! 

PCRAKIA  310 

!  652  241 

!  224&1SA71I 

249.9! 

52.  C! 

17.61 

-  i 

6451! 

30.0SPUHPS 

!  0 

WILMINGTON! 

1982 

!  !  1 

255.01 

52. Cl 

6.0! 

-  ! 

1 

l 

PCRANIA  400 

1587329 

!  S651ISA71! 

396.01 

64. C! 

27.01 

-  | 

13C0G! 

35*0! NONE 

!  DC 

WILMINGTON! 

1977 

!  !  1 

398. Cl 

64. C! 

6.01 

.  i 

! 

! 

PCRANIA  410 

i 603306 

t  5293! 5A  71 i 

404.9! 

64.  Cl 

24.7! 

-  J 

130CO! 

JS.OihONt 

IDE 

WILMINGTON! 

1979 

!  !  ! 

404.9! 

64. C! 

6.0! 

-  * 

1 

! 

PCRANIA  440 

! 625979 

1  5044! 5  T  7 1 1 

396.3! 

72.  C! 

21.0! 

-  ! 

12915! 

tt.oimui.  pu bps 

!NY 

NEW  YORK  ! 

I960 

!  !  ! 

396.3! 

72. C! 

4.01 

.  i 

! 

! 

PCRANIA  450 

! 63CC40 

1  5449 !  5 A71 ! 

40S.0! 

64. C! 

23.9! 

-  J 

12000! 

50.016000  e.P.H.  DEEP! NY 

NEW  YORK  ! 

1 96C 

!  !  ! 

!  !  ! 

405.0! 

! 

64. C! 

1 

3.9! 

! 

•  j 

i 

(WELL  PUMPS 
! 

(12)  ROREHEAO  CITY  TOWING  CO. 

!/  INC. 

!  !  ! 

!  i  i 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

2 

GEORGE  PCD.  LOCKWOOD 

! 107200 

!  6013*361 

)999. 01999. C! 

95.0! 

1200! 

-  ! 

20.01N0NC 

INC 

PCREHEAO  i 

1663 

!  !  1 

622. 91190. C! 

95.0! 

-  ! 

1 

CITY  1 

JAPES  MICHAEL 

!  -  1  3  A  3  6 1 

! 

! 

12.0! 

12C0! 

-  ! 

28.0! NONE 

INC 

FOREHEAD  I 

1944 

<  !  ! 

100.0! 

25.7! 

12.0! 

-  ! 

! 

CITY  I 

MARGARET 

I212C38 

1  10913A36! 

91.5! 

74.1! 

11.0! 

1200! 

-  ! 

55.0INONE 

INC 

POREHCAO  ! 

•  me 

1  1  I 

!  !  ! 

96.5! 

25.1! 

! 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CITY  1 

(19)  FOREHEAD  MARINE  SERVICE/ 

!  INC. 

!  !  1 

!  !  ! 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

DISCOVERT 

1516355 

!  7I3F36I 

29.2! 

12. C! 

3.7! 

160! 

-  ! 

12.0INONE 

IKY 

HEBRON  ! 

1966 

!  I  ) 

29.2! 

12.  Cl 

3.C! 

-  ! 

! 

KEVIN  P 

1546652 

1  25 13F36I 

47.51 

18.4! 

5.5! 

5201 

-  ! 

25 . 0! NONE 

Iky 

HEBRON  ! 

1973 

1  !  1 

47.5! 

18.4! 

5.01 

-  1 

1 

ROBERT  P 

1578219 

1  83J3F36I 

60.5! 

22.2! 

6.0! 

650! 

-  ! 

25 .0! NONE 

Iky 

HE8P0N  ( 

1977 

!  !  ! 

!  !  1 

60.5! 

! 

22.21 

5.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

(32)  MORGAN  CITY  TOWING/  INC. 

1  !  1 

!  !  ( 

! 

I 

1 

! 

| 

! 

! 

i 

WILD  GOOSE 

1286156 

!  20 ! 3  A  36 ! 

49.1! 

16.4! 

6.8! 

6001 

-  ! 

25-OlNONE 

!LA 

MORGAN  I 

1953 

I  I  I 

!  !  1 

52.01 

! 

16.4! 

1 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CITY  1 

(13)  MORRISON/  P.  L.  t  SONS/ 

I  INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

AMAZONAS 

1507472 

!  19J3A361 

41.91 

14.11 

6.31 

400! 

-  ! 

26.0! NONE 

ISC 

PC  CLEL-  ! 

1«67 

1  (  ! 

41.9! 

14.1! 

6.3! 

-  ! 

! 

LANVILLC  1 

MICHAEL 

1*08533 

1  1  £ !  3  A  36 1 

42.2! 

12.4! 

6.0! 

230! 

-  ! 

24.51  NONE 

ISC 

PC  CLEL-  ! 

1979 

!  1  ! 

42.2! 

12.4! 

5.0! 

-  ! 

! 

LANVILLC  I 

Hr  u 

!  120S4A43! 

110.01 

30.  Cl 

5.0! 

-  I 

E75! 

9.0! NONE 

JSC 

PC  CLEL-  1 

1956 

!  1  ! 

11C.0J 

30. Ci 

1.0! 

-  ! 

i 

LANVILLC  1 

HA  E2 

1  215 ! *A43 ! 

12C.0! 

35. i! 

6.0! 

-  j 

7001 

13  «oi NONE 

ISC 

PC  CLEL-  ( 

1948 

!  !  ! 

120.0! 

35.5! 

2.0! 

-  ! 

! 

LANVILLC  1 

RIP  193 

!  120J4A43! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

•  | 

300! 

9-OiHONE 

ISC 

PC  CLEL-  ! 

1942 

!  !  ! 

11C.0! 

30.  C! 

1.0! 

-  I 

! 

LANVILLC  ! 

RIP  8450 

1  15014A43! 

62.0! 

40. C! 

3.0! 

-  ! 

150! 

5.0160  TON  DIESEL 

ISC 

PCCLEL-  I 

1984 

!  !  ! 

62.0! 

40. C! 

1.0! 

-  ! 

!DERRICK 

LANVILLC  I 

RLP  9C0D 

1  10014A43I 

9C.0! 

42. C! 

3.0! 

-  ! 

250! 

7.0160  TON  DIESEL 

ISC 

PC  CL  CL*  ! 

- 

!  !  ! 

8C.01 

42.  C! 

1.4! 

-  1 

! DERRICK 

LANVILLC  ! 

RIP.  9830 

!  1?0!4A43! 

98.0! 

30. C! 

S.O! 

-  1 

300! 

9.0! NONE 

JSC 

PC  CLCL-  1 

1955 

!  !  ! 

98.0! 

1 

30. C! 

! 

1.0! 

! 

-  1 
! 

; 

i 

LANVILLC  ! 

(2»>  AOAICN  THIOKOL/  I«t. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

PCR-THI 

1550452 

1  4113A36! 

48.6! 

18.5! 

12.0! 

500! 

-  ! 

23.312  5  TON  WINCHES 

!LA  WEEKS  ! 

1973 

!  !  ! 

5C.6! 

18.5! 

12.0! 

-  ! 

! 

1 

ISLAND 

ACJTON  SALT  7« 

1554659 

!  74014A41! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  J 

2101! 

15.0SN0NE 

!  PI 

DETROIT 

1974 

!  !  ! 

1  !  ! 

195. OJ 
! 

35.  C! 

1 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(38)  POSS  HARBOR  MARINE 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

1 

l 

I 

! 

! 

! 

» 

2 

i 

I 

! 

LONG  HARBOR 

1296697 

!  13511*03! 

-  I 

I 

9.6! 

1700! 

650! 

3' .OiRINCH 

IAK 

HOPE* 

1964 

1  !  ! 

167.0! 

36. C! 

6.0! 

-  ! 

; 

! 

UNCLE  SAP 

J27C966 

1  42! 3*36! 

60.9! 

17. C! 

6.5! 

700! 

-  ! 

30.0UIXCH 

!A< 

HCPCR 

•  me 

!  !  ! 

!  !  ! 

*5  0! 

! 

16.5! 

! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

1 

(31)  “OTT/  D.  ALLEN 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

! 

*F  4613 

1587199 

1  917I4A43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1645! 

16.0INONE 

IMS 

GREENVILLE 

1977 

!  !  1 

20C.O! 

1 

35.  C! 

! 

1.0! 

! 

.  i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

(18)  POUND  CITY  SAND  t  GRAVEL! 

!  1  ! 

!  !  ! 

! 

1 

1 

i 

! 

J 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

RED  PAAVEL 

( 27C483 

!  14313*361 

—  ! 

—  i 

6.6! 

1200! 

-  ( 

34 . 0! NONE 

! 

1955 

! 

! 

!  !  ! 

•  *!  ! 

10C.O! 

! 

26. C! 

! 

7.0! 

i 

-  i 

2 

! 

1 

! 

! 

(32)  PR.  CHAD/  INC. 

1 

! 

■  i  i 

!  i  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

1 

! 

• 

i 

PR.  CHAD 

1274270 

!  7313*36! 

! 

—  1 

6.0! 

600! 

-  j 

39.0!*0«E 

!L  A 

H4RVEY 

1957 

I 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

65.0! 

1 

20. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

j 

i 

(32)  PR.  CROSBY/  INC. 

! 

1 

!  !  ! 

!  f  ! 

! 

| 

! 

! 

> 

j 

! 

* 

! 

I 

PR.  CROSBY 

1613173 

!  53! 3*  35! 

49.4! 

20. C! 

7.0! 

60oi 

-  i 

23.0! NOME 

!LA 

HARVEY 

1979 

i 

i  i  ! 

! 

*  *  ! 

6.  v* 

! 

J 

1 

! 

I 

! 

(27)  PULLER  60AT  CO./  INC. 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

{ 

! 

i 

t 

| 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

TAYLOPS  FALLS  PRINCESS 

1683350 

1  30! 1C  1 1 ! 

65.0! 

22.0! 

1.5! 

1 20! 

_  i 

2;.o!xone 

!PW 

TAYLOR 

1985 

1 

!  !  ! 

78.2! 

22.0! 

1.2! 

250! 

! 

! 

falls 

TAYLOIS  FALLS  QUEEN 

1637394 

1  30! 1 A 1 1 ! 

55.0! 

19.6! 

1.31 

260! 

-  ! 

25. 8! NONE 

!PN 

TAYLORS 

19  J 1 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

79.0! 

! 

19.6! 

! 

1.5! 

! 

150! 

! 

I 

! 

! 

FALLS 

! 

(18)  PULZCf.  CRUSHED  STONE/  INIC. 

!  !  ! 

!  J  ! 

! 

1 

! 

I 

l 

! 

! 

! 

A  V  PULZER 

1576869 

1  240! 3*361 

81.5! 

27.1! 

7.9! 

2100! 

-  1 

32.0IN0NE 

!  IN 

TCLL  CITY 

1976 

I 

I  1  1 

81.5! 

27.1! 

6.9! 

-  ! 

I 

! 

JANE  A 

1259718 

1  2CS13A36! 

115.0! 

27. 4! 

9.5! 

2100! 

-  J 

30 . 0 J  NONE 

!  IN 

TELL  CITY 

1952 

1 

1  1  1 

115.0! 

27.4! 

8.5! 

-  { 

! 

! 

JOYCE  A 

1563766 

!  1613*36! 

4C.0! 

14. C! 

5.0! 

440! 

-  j 

1D.0IM1NE 

!  I 

TCLL  CITY 

1973 

1 

!  1  ! 

40.0! 

14.C! 

2.6! 

•  ! 

! 

■ 

JUDIE  G 

1687397 

!  16I3F36! 

40.0! 

U.C! 

5.0! 

440! 

-  t 

16. 01NONE 

iiN 

TELL  CITY 

1965 

! 

1 

1 

1  1  ! 

!  i  ! 

4C.0! 

! 

14. C! 

1 

! 

2.6! 

! 

; 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

m _ _ 

ENCRl 

DISTI  OPERATOR 


VESSEL  MARE  AMI  NUMBER 


COAST 

GUARD 

MlfRBER 


lVTCCt  DIMENSIONS  IDRAFT!  ! 

NET  iCOOElLENSTHlORDTHl  !  I 

REGIS-!****!  REG.  I  REG.ILOAD-! 

TER  !  SEEI //////!/////!  ED  ! 

TON-  IfAGEl  OVER-IOVER-!/////!  HORSE 
NAGE  (  IV  1  ALL  I  ALL  ILIGHTi  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  'VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  lOPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  TEAR  1 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AOl  LINE “*r  !  BUILT  J 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO !/////// /// !  OR  ! 

ENGERS  !  (FEET ) !  LINE-2  !£E!  LINl-2  !*RCeUllT! 


I  i 

46 ! aA36 ! 

51.4! 

! 

22.4! 

! 

7.5! 

700 

! 

-  ! 

! 

16.0 ! NONE 

! 

SIN 

TELL 

1 

CUT  1 

1987 

!  ! 

51.4! 

22.41 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1977 

53 1 Jf  36} 

5C.0! 

20. C! 

5.0! 

730 

-  ! 

25 .0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

50.0! 

20.  C! 

1.0! 

-  I 

1 

I 

! 

CITT  ! 

1948 

30! AA46! 

—  ! 

--  1 

4.0! 

- 

60! 

5.6! NONE 

!IN 

TELL 

!  1 

8C.0! 

20. Cl 

1.0! 

.  i 

! 

! 

! 

19JC 

30!4A46! 

! 

—  ! 

4.0! 

- 

60! 

5.6 ! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  1 

60. 0! 

20.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1959 

3014A46! 

—  ! 

—  ! 

4.0! 

- 

60! 

5.6! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  ! 

!  1 

60.0! 

20.0! 

1.0! 

-  ! 

l 

! 

! 

1974 

3014A46! 

!  ! 

—  ! 

—  ! 

4.0! 

- 

60$ 

5. 6! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  ! 

60.0! 

20. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1965 

256I4A46! 

120.0! 

32. C! 

6.0! 

- 

400! 

6. 6 ! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

1 20. 0! 

32.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1955 

256I4A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

- 

400! 

0.6! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

12C.O! 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

1965 

25614A46! 

!  ! 

120.0! 

52.0! 

6.0! 

- 

400! 

6 . 6 1  NONE 

(IN 

TELL 

CITY  ! 

120.0! 

32. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

1965 

256!4A46l 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

- 

400! 

6.6! NONE 

UN 

TELL 

•  !  ! 

12C.0! 

32.0! 

1.0! 

.  i 

! 

! 

! 

1965 

256I4A46! 

120.01 

32.0! 

6.0! 

- 

400! 

6.6! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

1  ! 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

1965 

256! 4  A  46 1 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

- 

400! 

8.6! NONE 

!IN 

TELL 

CITT  ! 

!  ! 

120.0! 

32.0! 

1.01 

-  ! 

! 

! 

! 

1965 

256I4A46! 

120.0! 

32.01 

6.0! 

- 

400! 

6.6! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  ! 

1  I 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

1965 

256! 4A46! 

120.0! 

32.0! 

6.0! 

- 

400! 

8,6! NONE 

UN 

TELL 

CITY  I 

!  i 

120.0! 

32.0! 

1.0! 

-  ! 

l 

! 

1 

1965 

2561 4 A  46 ! 

12C.0! 

32.0! 

6.0! 

- 

400! 

1.6 ! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

120. 0! 

32.01 

1.0! 

-  1 

! 

! 

I 

1973 

5001 4A461 

59S.O! 

35.0! 

9.6! 

- 

1400! 

14,0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

165.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973 

500I4A46! 

165.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1400! 

14.01N0NE 

UN 

TELL 

CITY  1 

!  ! 

193.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973 

S0014A46! 

195.01 

35.0! 

9.6! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

) 

! 

1 

1973 

50014A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

1400! 

14. 0 ! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ( 

! 

I 

! 

1973 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1400! 

14.0IN0NE 

!IN 

TELL 

CITY  l 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

«  ! 

! 

! 

1 

1973 

5C0I4A46! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

1973 

5C0I4A46! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1400! 

I4.01N0NE 

UN 

TELL 

CITY  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973 

5C0I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1400! 

14.0! NONE 

IIN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

CITY  I 

1973 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1400! 

14.0 ! NONE 

!IN 

TELL 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1 

1973 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973 

SCO  S  4 A  46 1 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

14001 

14.01  NONE 

IIN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

* 

! 

1973 

500! 4 A  46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1400! 

14.0! NONE 

ilN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

CITY  ! 

1973 

5COI4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1400! 

14.01  NONE 

UN 

TELL 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

» 

! 

1973 

5C0I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

1400! 

1 4.0 ! NONE 

UN 

TILL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

I 

1973 

SCO! 4A46I 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

14CU) 

«4.U!N0NE 

UN 

TELL 

CITY  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1973 

S0014A46! 

195.0! 

35.0!. 

9.6! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

1 

1973 

300I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1400! 

1 4.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  ! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

! 

1973 

S00I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1400! 

14 .01  NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

! 

1976 

50CI4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

TELL 

! 

1976 

500 1 4 A  46 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

1 4 .0 ! NONE 

UN 

CITY  ! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

1976 

5C0I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  j 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

! 

! 

1979 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1979 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

IIN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1979 

50C! 4A46J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

! 

1979 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14,0! NONE 

f  IN 

TELL 

CITY  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5$ 

-  i 

! 

! 

! 

1979 

5C0J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

uooi 

14.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

! 

*  ! 

1979 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

1 

1979 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

1 4 .0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  * 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

1979 

5C014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14 ,ol NONE 

!IN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1980 

500J4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ; 

i 

I 

j 

19*0 

SC0S4RH! 

195.0! 

9.0! 

- 

1AOO! 

U.O'NOMF 

UN 

TFLL 

CITY  i 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

m  1 

! 

! 

! 

1980 

'■■''I14A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

uooi 

14.0! NONE 

!IN 

TELL 

CITY  1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

» 

! 

1 

1980 

5C0I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14. oj  NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

l 

I 

! 

1980 

50014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14 .0 1  NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

'  !  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

! 

! 

I960 

5CC14A461 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

*  l  I 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

1979 

50014A46! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1400! 

14.0! NONE 

!1N 

TELL 

CITY  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

! 

1986 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14001 

14. o! NONE 

UN 

TELL 

CITY  1 

I  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

1 

1986 

500I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14 .0! NONE 

!in 

TELL 

CITY  ! 

! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

i 

1986 

v« 

o 

o 

** 

195. G! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

14 .0 ! NONE 

UN 

TELL 

CITY  ! 

! 

! 

195.0! 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

table  a  -  oescrimtion  or  vessels 
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(NCR! 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AhC  NUMBER 

1  COAST 

!  OUARD 

1  NUMBER 

IVTCCl  DIMENSIONS  lORAfTl 
NET  !CCDClLEN(THl8RDTHi  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  REG.! LOAD-! 
TER  !  SCCI //////I /////I  £0  ! 

TON-  IMAGE!  OVER"! OVER-! /////! 
WAGE  I  IV  !  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

iCARACITY!  HIGH-  |  !  V  C  S  S  E  L  1 

(  !  CST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC !  BASE  ! 

\nnun\  moint  i  lxne-i  iaoi  lxne-i  ! 

MORSE!  MASS-  ! (LIGHT) S/////////P//////1TD!//////////! 
MOVER!  ENGERS  !  (fEET>!  LINE-2  UC!  LINE-2  !* 

! 

! 

YEAR  ! 

BUILT  ! 

OR  1 

REBUILT! 

_1 

(18)  HULZER  CRUSHED  STONE# 

! 

! 

INI  C. 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

» 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

: 

(CONTINUED)! 

!  1 

I 

! 

! 

1 

I 

1 

NC  246 

1  . 

50014*46! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1400! 

1 4.0! NONE 

!  IN 

TELL  CITY  t 

1986  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  I 

| 

! 

! 

NC  247 

|  ----- - 

500! 4A46! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

14C0I 

14.0! NONE 

UN 

TELL  CITY  1 

1916  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  | 

! 

I 

! 

NO  248 

1  - 

50014*46! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

14. 0 1  NONE 

!IN 

TELL  CITY  ! 

1916  I 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

NO  249 

!  — - 

50014*44! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1400! 

14.0! NONE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1966  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NO  251 

!  - 

SCO! 4A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1200! 

12.01  NONE 

!IN 

TELL  CITY  I 

1987  1 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NC  252 

!  - 

50014*46! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

12C0! 

1 2.0! NONE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1987  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  253 

!  - 

500 ! 4  A  461 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  1 

1200! 

1  2 .0 !  NO-JE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1787  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

NC  254 

3C014A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.C! 

1200! 

12*0! NONE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1988  l 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  255 

j  ------ 

SCO! 4 A  46 1 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  | 

12C0! 

12.0 ! NONE 

UN 

TILL  CITY  ! 

1968  ! 

! 

S 

t  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  256 

SCO ! 4*  46 ! 

195.0! 

55.'! 

9.0! 

1200! 

12.0! NONE 

UN 

TELL  CITY  l 

me  ! 

i 

!  ! 

195. C! 

3*;. ci 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

i 

z 

NC  257 

,  - 

500! 4A46! 

195.0! 

*5.0! 

9.0! 

1200! 

1 2.0 ! NONE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1988  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

! 

-  ! 

| 

! 

i 

NO  258 

j  - 

SCO  f  4 A  46  S 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1200! 

12.0! NONE 

UN 

TELL  CITY  1 

1916  ! 

!  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.51 

! 

-  ! 

I 

I 

1 

NC  262 

SCO! 4  A  46 i 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

1200! 

12.0 1  NONE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1988  ! 

!  ! 

195. C! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

» 

! 

NC  263 

50014A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1200! 

12.0INONE 

!IN 

TELL  CITT  i 

1968  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

NO  264 

!  - - 

50014*46! 

195.0! 

35.  C! 

9  mr, 

1200! 

1 2.0! NONE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1986  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

NO  265 

1  . 

500I4A46! 

195.0! 

3  S  •  C ! 

9.V»i 

1200! 

1 2.0 ! NONE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1966  ! 

- 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

l.Al 

! 

-  | 

! 

1 

! 

NC  266 

j  - 

500! 4**6 ! 

195.0! 

33.0! 

-  1 

1200! 

12.0! NONE 

!IN 

TELL  CITY  ! 

1988  ! 

I 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1-  i 

1 

-  ! 

! 

! 

i 

NC  267 

I  . 

500I4A46! 

195.0! 

33.C ! 

4.1  ! 

-  | 

1200! 

1  2.0! NONE 

UN 

TELL  CITY  1 

1966  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1..! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

■* 

NO  268 

1  - 

SCO ! 4 A  46 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

12C0! 

12.0! NONE 

UN 

TELL  CITY  ! 

1988  ! 

J 

1 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

1 

! 

“  ! 

) 

! 

! 

! 

! 

! 

(C7)  MUNDT#  RAY  8. 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

; 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1T(L  139 

!  607  0  3 

67614*46! 

H'.O! 

35.0! 

9.0! 

1496! 

16.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  l 

1979  ! 

! 

! 

!  ! 

!  i 

1 9l ,  0! 

! 

33.  C! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(15)  MURPHY  CONSTRUCT  ION  COMPlANT# 

t  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

, 

THE 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

LEE 

! 264675 

1213AJ6! 

4  m.  8 ! 

15.0! 

6.0! 

4P'-| 

•  ! 

14.0'NOHE 

IFL 

LEST  MALM  ! 

1952  ! 

! 

!  2 

51.0! 

15. C! 

5.5! 

* 

-  J 

! 

! 

MtACM  ! 

! 

OKEECHOBEE 

! 557963 

1413C36I 

35.0! 

14. C! 

3.0! 

-  i 

1 2.0! NONE 

IFL 

WC8T  MALM  1 

1974  ! 

! 

1  ! 

35.0! 

14. C! 

2.0! 

-  J 

! 

1 

BCn7H  I 

! 

ST.  LUCIE 

1241564 

14IJX36! 

40. 5! 

13.5! 

6.0! 

300* 

-  i 

1 2.0! NONE 

IFL 

VEST  MALM  ! 

1942  1 

! 

1  ! 

40.5! 

13.5! 

5.5! 

i 

-  i 

1 

1 

BEACH  1 

! 

NC.  9 

j  - 

55I4A43! 

90. C! 

30.  C! 

4.0! 

80! 

5 .0! NONE 

IFL 

VIST  M/IM  | 

1955  ! 

! 

!  1 

9C.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

BEACH  ! 

! 

NC.  1C 

!  - 

5514*46! 

90.0! 

30. C! 

4.0! 

BO! 

5.0! NONE 

IFL 

VEST  MALM  ! 

1969  ! 

! 

!  ! 

10C.0! 

43. C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

BEACH  f 

! 

NO.  1612 

I  - 

30014*46! 

11C.0! 

40. C! 

6,i ! 

200! 

7 .0! NONE 

IFL 

VEST  MAl%  ! 

1966  1 

! 

1 

!  ! 

1  1 

110.01 

! 

40. C! 

! 

3.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

BEACH  ! 

! 

! 

! 

(32)  MURPHY* S  LEASE  AND  VELOIlNC 

!  ( 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SERVICES#  INC. 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MISS  MAY 

1292617 

3413AJ6! 

46.2! 

18.0! 

5.0! 

600! 

-  ! 

28 .0! NONE 

!LA 

AM0EVILLE  ! 

*  1962  1 

1 

!  1 

5C.0! 

18. C! 

3.9! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

MR.  EMILE 

1588980 

40! 3*36 1 

46.9! 

18.0! 

6.0! 

400! 

-  ! 

2>.0!ft0t£ 

!LA 

ABBEVILLE  ! 

1961  ! 

1 

i  ! 

46.9! 

16. C! 

4.6! 

! 

-  j 

1 

! 

I 

MR.  ROBERTS 

J2S1498 

2413*36! 

48.0! 

16. C! 

7.0! 

400! 

-  ! 

10. 0! NONE 

!LA 

ABBEVILLE  ! 

1959  1 

! 

!  ! 

46.0! 

16.  C! 

7.0! 

1 

-  1 

! 

! 

I 

VANESSA  RA£ 

!64e?61 

4213*36! 

! 

—  ! 

5.0! 

400! 

-  ! 

17.0IN0NE 

•LA 

ABBEVILLE  ! 

1982  ! 

! 

!  ! 

!  ! 

60.0! 

! 

21.0! 

« 

3.9J 

! 

! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(17)  MUSCLES  SHOALS  MARINE 

! 

SE1RVICE# 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

INC. 

I 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

1 

BARITE  JACK 

! S66C50 

64! 3*35! 

6C.0! 

22.0! 

7.5! 

800! 

-  i 

40.0! KUNE 

1 AL 

FLORENCE  ! 

1976  ! 

! 

1  ! 

60.0! 

22.0! 

5.5! 

! 

-  i 

1 

! 

i 

8UD  MAC 

1279101 

3413*35! 

47.0! 

20.1! 

5.0! 

360! 

-  ! 

27.0  5N0NE 

!AL 

FLORENCE  ! 

1959  » 

| 

!  ! 

47.0! 

20.1! 

4.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

CART.  JOHN  8 

156CC16 

4813*35! 

50.3! 

20. 41 

7.3! 

800! 

-  ! 

39.0! NONE 

!AL 

FLORENCE  ! 

1974  ! 

I 

!  ! 

50.3! 

21.0! 

5.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

NORMA  N 

! 233147 

813AJ5! 

32.9! 

11.5! 

3.7! 

165! 

-  ! 

22.0! NONE 

!AL 

FLORENCE  ! 

1960  I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

40.0! 

« 

11.5! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

-  I 

! 

! 

\ 

1 

1 

t 

(33)  MUS4R0VE  TOVING  SCR./ 

! 

INK, 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

\ 

! 

BUDDY  MCDOW 

!  2S2C69 

2013*36! 

44.2! 

14.6! 

6.oi 

250! 

-  ! 

30.0 !  NONE 

I T  X 

HOUSTON  ! 

1947  ( 

I 

!  ! 

46.0! 

15.6! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

! 

» 

| 

DIANNA  M 

1247633 

4513*36! 

72.0! 

20.2! 

7.5! 

800! 

-  I 

25.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  *! 

1945  l 

! 

!  ! 

72.0! 

20.21 

7.5! 

1 

-  f 

i 

! 

i 

JERRY  LYNN 

I24C470 

26! 3A  36! 

60.3! 

17.  C! 

6.9! 

350! 

-  | 

29.0! NONE 

!  T  X 

HOUSTON  ! 

1941  | 

! 

!  ! 

60.4! 

17.  C! 

6.9! 

J 

-  ! 

! 

! 

J 

...  r-tvn»Cfc 

*4466(2 

*/! J» J»! 

61.0! 

20.C! 

5.6! 

800! 

-  ! 

30.0! NONE 

!TX 

1  CUSTOM  ! 

1941  ! 

I 

!  ! 

61.0! 

20.0! 

5.6! 

! 

-  ! 

■ 

! 

! 

STUD 

1525929 

6413*36! 

80.0! 

24.  C! 

8.5! 

700! 

-  ! 

33. o! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1970  1 

! 

!  ! 

!  1 

60. 0! 

! 

24.  CJ 
! 

6.5! 

! 

! 

( 

-  * 

! 

! 

! 

! 

l 

J 

! 

(29)  MTSTIC  MARINE  equipment  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

J 

! 

! 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

l 

PARTNERS  III 

1 

!  ! 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

i 

t 

CHARLENE  8 

1501709 

34913*36! 

121.51 

33.7! 

1C. 5! 

64501 

-  ( 

33.7 !  NONE 

!hy 

NEW  YORK  i 

1965  ! 

i 

1  ! 

121.51 

33.7! 

1C. 5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

KAREN  J 

1670547 

53413*36! 

176.0! 

45. C! 

7.8! 

6000! 

-  ! 

45.0! NONE 

(NY 

NEW  YORK  1 

1984  J 

1 

(  I 

176.0! 

45. C! 

7.8! 

1 

-  J 

! 

I 

! 

KENTUCKY  MERCHANT 

1 6855  60 

34913*36! 

121.5! 

13.7! 

10.5! 

2800! 

-  j 

33.7! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1985  ! 

! 

!  1 

121.5! 

33.7! 

10.5! 

J 

-  i 

! 

! 

! 

MARY  LOU 

1685579 

34913*36! 

121.5! 

33.7! 

10.5! 

2800! 

-  1 

33.7 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  I 

1985  J 

! 

1 

! 

!  ( 

!  ! 

!  ! 

121.5! 

! 

! 

33.7! 

• 

{ 

10.5! 

! 

! 

! 

1 

! 

; 

j 

l 

l 

! 

l 

J 

J 

table  2  -  description  or  vessels 


VESSEL  NAME  AHO  NUMBER 


(29)  MYSTIC  MARINE  EQUIPMENT  ! 

PARTNERS  III  I 

(CONTINUED)! 

TENNESSEE  MERCHANT  J4555S1 

» 
i 
! 

(29)  MYSTIC  MARINE  TOWING  PAR 1TNCRS  I 

WENDT  L  1652922 

1 
! 

I 

(01)  MYSTIC  SEAPORT  MUSEUM/  I  INC. 


(16)  H(  MARINE  SERVICE 
CRYSTAL  KING 


(33)  N  L  BARQIO/N  L  IN0USTRIE1S 


(13)  N.C.N.B.  LEASING  CORP.  I 
(OLDEN  CCUfiAR  !6 


(39)  NAPA  PIPE  CORPORATION  ! 


(32)  NAQUIN  TOWING  SERVICE/  I  INC. 

EVELYN  C  190*702 

1 

MARION  D  1297537 

1 

NANCY  0  1291929 

1 
I 
I 

(01)  NARSIFP/  JOHN  V.  1 

MART  C  1513979 

I 
1 
1 

(31)  NATCHEZ  BOAT  STORE/  INC.1 

BIENVILLE  15  1270233 


(01)  NATIONAL  AUDUBON  SOCIETYl 


(21)  NATIONAL  BARGE  CO. 
NBCO  20 


N0CO  26  1538169 

1 

NBCO  27  1538170 

1 

NBCO  26  1578483 

1 

NBCO  29  1578484 

I 
I 
I 

(32)  NATIONAL  MARINE  SERVICE/!  INC. 

DC  LASALLE  1614408 

1 

DM  1268  1627564 

1 

INTERCITY  1  1270342 

1 

LTC  59  1264606 

! 

NMS  1202  I  — - 

l 

NMS  1302  1294211 

I 

NMS  1304  1505572 

1 
I 
1 


iVTCCl  DIMENSIONS  lORAFTl 
NET  1COOE 1  LENGTH! 6  ROTH J  1 
AEGIS-1****!  REG.  1  REG. (LOAD-1 
TEN  1  SEE 1//////1 /////I  £0  ! 

TON-  lPAGE 1  OVER"! OVER-1 /////!  HORSE 
NAGC  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT!  POWER 


34913A36!  121.5!  33.7!  10.5! 
!  1  121.51  33.7!  10*5! 

It  111 

11  1  i  1 

1  !  Ill 


1  1 

1  ! 

1  1 

2316916! 
1  1 


1  1 

I  1 

11413A351 
1  1 

3713A3S1 

1  1 


CAPACITY!  HIGH-  1  1  V  E  S  S  E  L 

EST  1  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

ttmnn  point  i  line-i  iaoi  unc-i 

PASS-  ! (LIGHT) I /////////////// /ITDl ////////// 
CNGERS  1  (EEET)l  LINE-2  !€El  LINE-2 


1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

6611*02! 


1  1 

1  1 

!  1 

13013A35! 
1  1 

4713*351 
1  1 

1 1613*35 1 
1  1 

!  1 

1  I 

1  1 

1111B12! 
1  1 

1  1 

!  1 

!  1 

55!1»02! 
1  l 

1  1 

1  1 

1  1 

101 1  Dll t 
1  1 

1011011! 
!  1 

1  1 

1  1 

1  1 


142.0! 

45. Cl 

6.0! 

5600! 

-  ! 

142.0! 

I 

i 

47.0! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

-  ; 

2 

t 

53.0! 

2 

l 

14.7! 

9.1! 

X 

! 

97! 

_  * 

61.6! 

14.6! 

8.0! 

! 

12! 

53.1! 

19.4! 

6.8! 

75! 

-  ! 

57.0! 

i 

21.1! 

! 

6.5! 

! 

! 

! 

i 

ICO! 

; 

13.01 

! 

26.  C! 

! 

7.7! 

X 

» 

1000! 

_  . 

63.0! 

26. C! 

7.7! 

! 

-  i 

53.1! 

20.0! 

6.0! 

550! 

-  i 

59.1! 

1 

2C.C* 

! 

6.0! 

! 

i 

! 

I 

! 

12C.01 

1 

30.  C! 

i 

7.5! 

l 

! 

3001 

120.0! 

30. C! 

2.5! 

! 

-  ! 

11C.0! 

30.  Ct 

6.0! 

-  ( 

400! 

11C.0! 

30. C! 

1.21 

! 

-  ! 

140.0! 

35.  C! 

5.0! 

-  ! 

600! 

1  AC .0 1 

35. C! 

2.0! 

! 

-  j 

14C.01 

35.  C! 

5.01 

600! 

1  AC. 3! 

1 

35.  C! 

! 

2.01 

• 

! 

! 

i 

1 

96. S! 

! 

i 

26. ci 

i 

! 

8.81 

X 

! 

1300! 

66! 

11C.0! 

1 

26.  Cj 

6.6! 

1 

■ 

1 

t 

22! 

256.0! 

! 

! 

38. C! 

2 

11.0! 

! 

17C01 

256.0! 

1 

33.0! 

! 

i 

3.5! 

! 

« 

! 

! 

2 

! 

65.0! 

l 

! 

35.0! 

i 

! 

8.5! 

X 

1 

2200! 

85.0! 

35. C! 

8.5! 

! 

51.3! 

20. Cl 

7.3! 

800! 

51.3! 

20. C! 

7.3! 

! 

72.9! 

26. C! 

8.5! 

1020! 

72.9! 

! 

• 

26.  C! 

! 

i 

8.5! 

! 

» 

! 

! 

i 

! 

4C.0! 

X 

11.6! 

* 

! 

5.0! 

X 

! 

220! 

12! 

40.0! 

! 

i 

11.8! 

! 

4.4! 

! 

■ 

1 

! 

i 

25! 

2 

! 

75.0! 

1 

22. C! 

i 

l 

3.5! 

i 

! 

500! 

1 

75.01 

! 

22.0! 

! 

■ 

3.0! 

1 

! 

! 

2 

! 

32.0! 

i 

! 

11.6! 

x 

! 

3.0! 

x 

I 

155! 

_  * 

32.0! 

11.6! 

2.5! 

! 

32! 

32.0! 

11.6! 

3.0! 

155! 

-  ! 

32.0! 

! 

11.6! 

! 

a 

2.5! 

! 

■ 

1 

( 

i 

3?! 

I 

! 

195.0! 

1 

1 

35.0! 

i 

! 

9.7! 

i 

1 

1656! 

195.0! 

35. C! 

1.1! 

! 

-  J 

195.0! 

25. C! 

9.7! 

-  { 

1658! 

195.0! 

35.0! 

1.1! 

( 

-  | 

195.0! 

35.0! 

10.01 

—  | 

1650! 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

! 

-  ! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

1650! 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  | 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  | 

1650! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

l 

-  ! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

1650! 

195.01 

3S.CJ 

1.8! 

i 

-  ! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

1650! 

195.0! 

3  S.C! 

1.8! 

! 

-  ! 

195.0! 

35.C! 

10.01 

1650! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

I 

-  1 

195.1! 

35.1! 

11.0! 

2027! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  J 

195.1! 

35.1! 

11.0! 

2027! 

195.1! 

! 

■ 

35.1! 

! 

1.8! 

! 

! 

( 

i 

i 

! 

1 40.8! 

2 

! 

43.3! 

! 

11.0! 

X 

i 

5600! 

_  , 

140.8! 

43.3! 

8.0! 

1 

-  ! 

195.0! 

35.  C! 

6.6! 

-  ! 

1320! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

-  ! 

270.01 

50.C! 

8.5! 

-  1 

2660! 

270.0! 

50.C! 

1.4! 

! 

-  ! 

29C.0! 

SO.C! 

8.5! 

2920! 

290. 0! 

50.0! 

1.5! 

I 

-  | 

100.0! 

50.01 

8.5! 

-  1 

1200! 

100.0! 

50.0! 

1.0! 

! 

-  ! 

33.7 (NONE 
1 
! 

1 

1 

47.01  NONE 
1 


78.0! NONE 
1 

28.O1N0NE 

! 

1 

1 

I 

32.0! NONE 
1 

31 • 0 1  NONE 
1 


6.31NONE 

1 

6. 0 1  NONE 
1 

6.0! NONE 
! 


30.3! NONE 
I 
1 
1 
! 

15  »0! NONE 
I 


34.0! NONE 
! 

23.01NQNC 

1 

28.01NCNE 

! 

1 

! 

1 

12.0INONE 

1 

! 

1 

1 

22.0! NONE 
1 
1 
1 
! 

10.01  NONE 
{ 

10. o! NONE 
1 
I 
! 

1 

15.61N0NE 

1 

15.6JN0NE 

1 

18.4 1  NONE 
1 

19.4 (NONE 
! 

18.4! NONE 
! 

16.4  ■  NONE 
! 

19.4] NONE 
! 

1 8 .4 !  NONE 
1 

16.0! NONE 
i 

16.0! NONE 
1 
! 

1 

1 

45 . 3  '.NONE 
1 

19.41DIESEL  PUMP 
! 

23.010IESEL  PUMP 
I 

18.0! DIESEL  PUMP/ 
(COILED 


1NY  NEW  YORK 

1 

I 

1 

1 

INO  ST.  LOUIS 

1 

! 

1 

1 

1C T  MYSTIC 
1 

ICY  MYSTIC 
I 


IKY  CASEYVILLE 
1 

IKY  CASEYVILLE 
1 
1 
1 
1 

1LA  BERWICK 
1 

It A  NEW 
1  ORLEANS 
IL*  LAKE 
1  CHARLES 
1LA  LAKE 
1  CHARLES 
l 
1 
1 

1LA  PATTERSON 
1 


1 C A  NAPA 
! 

1 

1 

1 

1LA  BREAUX 
1  BRIDGE 
1 L A  BREAUX 
1  BRIDGE 
1LA  BREAUX 
I  6RI0GE 
1 


1ME  BIODC FORD 
I 


IMS  NATCHEI 
1 
1 


lME  UA£P|N 
1 

1  M£  BREMEN 
! 

1 

1 

1 

IPA  PITTSPURGH 
1 

1  PA  PITTSBURGH 
IPA  PITTSBURGH 

I 

IPA  PITTSBURGH 
1 

IPA  PITTSBURGH 
1 

IPA  PITTSBURGH 
1 

IPA  PJTTSeUPGH 
1 

IPA  PITTSBURGH 
1 

IPA  PIITSBURuH 
1 

IPA  PITTSBURGH 
! 

1 

1 

I 

1  MO  ST.  LOUIS 
1 

1M0  ST.  LOUIS 
1 

1TX  HOUSTON 
I 

1 TX  HOUSTON 
I 


6101SA711  139.0!  50.0! 

!  1  139.01  50. C! 

84715A71!  144,0!  50. C! 
1  I  144.0!  SO.C! 

If  !  ! 

It  1  1 


16.514  PUMPS/  HCATZNG1M0  ST.  LOUIS 
!  COILS  1 

1 8.0! DIESEL  PUMP  1TX  HOUSTON 

1  1 

18.0!0IE$£l  PUMP/  !N0  ST.  LOUIS 

! COILED  ! 

1  1 

!  ! 


TEAR  1 
BUILT  1 
OR  1 
REBUILT  1 


TA9L8  2  -  DESCRIPTION  or  vessels 


605 


CN4R! 

. 

tVTCC! 

•lMNtions  imm 

(CAPACITY! 

MUM-  } 

1  V 

a  a  t  t  l  l 

!  ; 

PUT! 

OPERATOR 

NET  JCOPCILEMSTHliRITHl 

1 

1 

! 

1ST  !  CARSO 

HANDLERS 

IS  10REPATIH6  ! 

!  1 

>*o-l 

ii.p  a 

1  COAST 

TER  I  SEE  1 //////I ///// 1 

EP  ! 

\nmnn 

POINT  !  LINE-1 

1*0] 

UNI-1  1 

8U1LT  1 

V(UU  NAME 

AMI  MURDER 

!  SUARI 

TON-  !P*4E I 

OVER-I OVER* 1 /////! 

MORSE 

MJ$-  1  (IMHO! //////////////// ITM 1111111111 1 

0*  ! 

!  NUMBER 

NA9E  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LUHT ! 

ROVER 

CMCERS  1 

(MET) !  LINE-2 

ICE! 

LINE-2  1MC6UILT!  j 

(32) 

NATIONAL 

MAINE  SERVICE# 

! 

! 

1  INC. 

!  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

» 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

1 

! 

I 

i  '-i 

(CONTINUE!] 

| 

1  1 

1 

1 

I 

1 

! 

1 

1 

HRS 

1303 

1503787 

44715A711 

144.01 

30. Cl 

8.5! 

- 

13C0! 

16.0IPIESEL 

PUNR# 

IRO 

ST.  LOUIS  1 

1946  1  | 

i 

1  1 

144.01 

50.  C! 

1.6! 

-  1 

1C0ILEP 

I 

1 

! 

NRS 

1309 

1511369 

738I5A711 

15C.0! 

50.  C! 

8.5! 

- 

1300! 

16.0! RUNRS# 

COILED 

f  XL 

HARTf  0*6  ! 

1967  ! 

! 

1  t 

13C.0! 

50. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ~t 

MM 

1314 

1317311 

7381 3*71 1 

1SC.0I 

50. C  1 

8.5! 

- 

1300! 

16.0IRUNRS# 

COILED 

!  XL 

HARTFORD  ! 

1967  ! 

( 

I  I 

150.01 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

MRS 

hoc 

1538116 

75015*79 i 

19S.0! 

3S.C! 

8.5! 

- 

1350! 

17.0IPIESCL 

PUNR# 

•HO 

ST.  LOUIS  I 

1972  1 

t 

I  ! 

195.01 

!5.C! 

1.6! 

-  I 

tCOXLEP 

1 

I 

! 

MRS 

1401 

1331238 

75015*71 1 

195.0! 

35.  C! 

A.dl 

- 

1360! 

1 4 « Olit ESEl 

RUMP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1972  I 

t 

!  1 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  1 

| 

I 

1 

! 

MRS 

1402 

1545773 

750154711 

195.0! 

35.  C! 

6.6! 

• 

1340! 

16.01  PICSEL 

RUHR 

ITX 

HOUSTON  ! 

1973  !  : 

! 

1  1 

195.0! 

33.  Cl 

1.6! 

•  ! 

! 

1 

! 

MRS 

1403 

1345774 

i 3015*70! 

195.0! 

35.  C! 

a. «! 

- 

1364! 

14.0! RUHR# 

COILED 

!H0 

ST.  LOUTS  1 

1973  !  i 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

MRS 

1404 

I317C0I 

79515A71! 

195.0! 

3S.CI 

1.6! 

- 

1371! 

17,11  PURR# 

COILED 

!H0 

ST.  LOUIS  t 

1968  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

MRS 

1407 

1 517C10 

79515*71! 

195.1! 

35. Cl 

8.5! 

• 

1371! 

17.8! PURR# 

COILED 

IRO 

ST ..  LOUIS  ! 

1948  I 

1 

!  1 

195.1! 

35. C! 

1.81 

-  t 

| 

! 

1 

1 

MRS 

1408 

1591305 

1751)4711 

195.0! 

35.  C! 

8.61 

- 

1585! 

U.OtPtESCL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  1 

1 

I  1 

195.0! 

35. Cl 

1.81 

-  t 

! 

I 

! 

MRS 

1409 

1591304 

6751  5  A  71 1 

Hi.O! 

35.  C! 

6.6! 

• 

1S6S! 

U.OIPIESCL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1978  l 

1 

I  1 

195.0! 

33. Cl 

1.8! 

-  I 

I 

! 

! 

MRS 

1424 

1627554 

4201 5*71 ! 

195.0! 

35.  C! 

8.61 

- 

1520! 

19.4! PICSEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  !  i 

I 

1  i 

195.0! 

35.CI 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

1 

! 

MRS 

1423 

1627353 

•  20! 5*71 1 

195.01 

33. C! 

a.  a! 

• 

13201 

19.4! DIESEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1931  1 

1 

!  ! 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

| 

1 

! 

! 

MRS 

1424 

1627556 

82015*79 1 

195.01 

35.  Cl 

6.6! 

- 

13201 

19.41  DIESEL 

RUHR 

IRO 

ST.  LOUIS  I 

1981  ! 

! 

f  1 

t93.0l 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1 

MRS 

1427 

1627157 

6201 5*71 1 

HS.O! 

33.C! 

6.61 

- 

13201 

1t.4!PtCSEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1911  ! 

f 

1  I 

193.0! 

35. C! 

1.6! 

•  ! 

! 

1 

1 

MRS 

1428 

1427558 

8201 5*71 1 

195.0! 

35. C! 

6.6! 

- 

1320! 

19.4IPICSEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUtS  1 

1981  1 

1 

1  t 

193.0! 

35.C! 

1.61 

-  1 

! 

1 

1 

MRS 

142* 

1627559 

820! 5*71 1 

195.0! 

35.  C! 

8.61 

- 

1320! 

19.41 OICSEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

1 

1  f 

193.0! 

35.  C! 

l.ot 

-  I 

1 

! 

! 

MRS 

1430 

1627360 

8201 5*71 t 

193.0! 

35. Cl 

6.6! 

• 

1320! 

19.41 DI ESEL 

PUNR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1961  ! 

1 

1  1 

193.0! 

35.  Cl 

1.6! 

•  ! 

! 

! 

1 

MRS 

1431 

1427651 

82015*71 1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

• 

13201 

19.41  DIESEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUtS  ! 

1981  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

MRS 

1*31 

1627362 

8201 5*71 ! 

145.0! 

35.  Cl 

8.6! 

• 

13201 

19.4! DIESEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

(  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

MRS 

1433 

1427563 

8201 5*71 1 

195.0! 

35.  C! 

6.6! 

• 

13201 

19.41 PIESEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  | 

t 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

! 

l 

1 

MRS 

1435 

1627545 

52015*71 t 

195.01 

35. Ct 

8.61 

- 

1320! 

la.iimm 

RUHR 

l»o 

ST.  LOUIS  1 

1981  1 

1 

i  i 

195.01 

JJ.CI 

1.6! 

-  1 

1 

1 

i 

i 

MRS 

1434 

1627364 

62015*71 1 

195.0! 

JS.CI 

1.61 

- 

13201 

le.tlmjci 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

Mil  1 

i 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

-  I 

! 

| 

1 

1 

MRS 

1437 

1627367 

82015*71 1 

193.0! 

35. Cl 

t.6{ 

• 

1320! 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1981  J 

1 

i  i 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

-  i 

l 

! 

i 

i 

MRS 

1438 

1627341 

•2015*71 | 

193.0! 

35.  C! 

4.6! 

• 

13201 

19.<IOItSCl 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

mt  i 

i 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

*  t 

1 

1 

1 

i 

NRS 

143* 

16275*9 

87015*71 | 

195.0! 

35.  C! 

«.6I 

- 

13201 

19.41.1 C«CL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

mi  i 

i 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.«l 

-  ! 

1 

i 

1 

MRS 

1440 

1614891 

82415*71  i 

193.01 

35. C! 

6.61 

• 

1320! 

11.0U1ESU 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  I 

me  i 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  1 

1 

i 

i 

KPS 

14*1 

1611899 

82415*71 1 

195.01 

35. Cl 

8.61 

1320! 

19.0! P I ESEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

198C  !  ;1 

1 

t  i 

195. 0! 

35. Cl 

1.6! 

-  I 

! 

1 

i 

1  a 

MRS 

1442 

1418900 

82415*711 

195.01 

35. Cl 

6.61 

- 

1320! 

n.oimm 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

198P  1  1 

! 

1  1 

195.01 

35.  Cl 

1.61 

-  1 

I 

! 

1 

!  H 

NRS 

u*s 

1611901 

82415*71! 

195.0! 

35. Cl 

6.6! 

• 

1320! 

U.OIPIESCL 

RUHR 

IHO 

ST.  LCUlv  * 

193C  I 

1 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

-  1 

I 

1 

1 

1  J 

MRS 

1444 

1614904 

•0215*71! 

195.0! 

35. Cl 

8.6! 

- 

1351! 

19.4! PIESEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

198C  ! 

! 

1  l 

193.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  I 

1 

! 

l 

1  4 

MRS 

1443 

1611905 

80215*71! 

195.0! 

35. Cl 

8.6! 

• 

1351! 

1 6.41  DIESEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  I 

198C  I 

I 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

-  I 

! 

! 

I 

! 

MRS 

1446 

(418906 

80215*71! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1351! 

18.41PIESIL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

198C  1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

» 

1 

1 

I 

7 

MRS 

1447 

1614907 

6C21 5*71 1 

195.0! 

35. C! 

8.6' 

- 

1351! 

16.4! DIESEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

198C  ! 

1 

l  1 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  1 

! 

I 

1 

I 

NRS 

1448 

1618896 

82415*71! 

195.0! 

35. C! 

8.61 

- 

1320! 

19.0 1  PICSEL 

RUHR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

198C  i 

t 

1 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

■i 

NRS 

144* 

1618197 

82415*71! 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1320! 

1 9,0! 01 ESEL 

RUHR 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

198C  ! 

1 

1  1 

193.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

MRS 

1450 

1543965 

75015*71  1 

193.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1400! 

16.0IPUNP# 

COILED 

IHO 

ST.  LOUIS  > 

1972  l 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

MRS 

1451 

1545964 

75015*711 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

14001 

16.0! RUHR# 

COILED 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

1 

MRS 

1452 

1545967 

75015*711 

195.01 

35.C! 

8.6! 

- 

1400! 

16.0! PUNR# 

COILED 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

1 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

1 

!  2 

NRS 

1453 

1549515 

74115*71! 

195.01 

35.  C! 

6.6! 

- 

1377! 

16.2IRUNR# 

STEAK 

!R0 

ST.  LOUIS  1 

1973  ! 

1 

1  1 

195.0! 

3  S.C  1 

1.6! 

-  1 

‘COILS 

! 

! 

! 

MRS 

1454 

1549516 

74115*71! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1377! 

16.2IRUNR# 

STEAM 

IHO 

ST.  LOUtS  i 

197  3  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

{COILS 

! 

1 

1  ; 

MRS 

1455 

1377448 

14715*71! 

193.01 

35.  C! 

8.6! 

- 

1350! 

17.0! RUMP 

IHO 

ST.  LOUIS  I 

1977  !  i 

| 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

MRS 

1436 

1577449 

84715*711 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1350! 

17.0IRUNR 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  I 

1 

!  t 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

NRS 

1457 

1577450 

84715*71! 

1«5.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1350! 

17.0IRUNP 

IHO 

ST.  LOUIS  1 

1977  1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

! 

! 

MRS 

1458 

1577451 

84715*71! 

193.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

13501 

17.0IRUNR 

IHO 

ST.  LOUIS  I 

1977  1 

! 

1  1 

195.0! 

35.CI 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

MRS 

1459 

1577452 

84715*71! 

195.0! 

35.01 

8.6! 

- 

1347J 

17*0!  RIJMR 

!*9 

ST.  LOUIS  ! 

1°77  ! 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

I 

i 

! 

NRS 

1460 

1577453 

84715*711 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

1350! 

17 • OIRUHR 

IHO 

sr.  louis  ! 

1977  1 

I 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

t 

MRS 

1461 

1577454 

34715*71! 

19J.0! 

35. C! 

6.6! 

- 

1350! 

17.0IRUMR 

IRO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

l 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

MRS 

1462 

1577455 

84715*711 

195.0! 

35.0! 

8.61 

- 

1350! 

17.0IRUNR 

!H0 

ST.  LOUIS  I 

1977  1 

1 

!  i 

195. OJ 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

! 

NRS 

1463 

1577456 

8471 5*71 J 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1350! 

17.0IRUNR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  1  * 

1 

1  1 

195.0J 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

! 

! 

NRS 

1464 

1577457 

84715*711 

195.0! 

35. C! 

8.61 

- 

1350! 

17.01  PURR 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

HRS 

1465 

1577458 

14715*71! 

195.0! 

35. C! 

8.61 

- 

1350! 

t7.0!RUNR 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  f 

* 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

1 

1 

MRS 

1466 

1577459 

34715*71! 

195.0! 

35. Cl 

6.6! 

- 

1550! 

17.0! PUMP 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

1 

I  1 

195.0! 

3  5.0 1 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

J 

MRS 

1467 

1577460 

84715*711 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

13301 

16.0lDI£$£t 

RUHR 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

197?  J 

1 

1 

!  1 

!  ( 

1  1 

195.0! 

! 

1 

35. Cl 
! 

! 

1.6! 

! 

! 

-  1 
! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


S.Q6 _ 


ENGR! 

1VTCC! 

OTFENSIONS  1  DRAFT  1 

1  CAP  ACHY ! 

HIGH-  I 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

1 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  1CCPE1LENCTH16RPTN! 

! 

! 

! 

EST  !  CARCO  HANDLING 

IS  IOPEPATINS  ! 

1 

!TC! 

QASE  1 

TEAS  ! 

1  COAST 

TER  1  SEE! ////// 1 /////! 

ED  ! 

I////////! 

sOINT  I  UNE-1 

1  AO! 

LINE-1  I 

euiLi  i 

VESSEL  WARE 

AND  NUFBCft 

!  SUARD 

TON-  IF  ACE! 

OVER*! CVEF-1 /////! 

HORSE  l 

PASS-  KlICHTI !//////////////// 1  tel //////////I 

OR  ! 

!  N'JFBER 

NA4E  !  IV  ( 

ALL  ! 

*LL  1LICHT! 

P0.H1 

tNCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LINE- 2  8UILT1 

(32) 

NATIONAL 

! 

! 

PARINE  SERVICE,!  INC. 

1  1 

!  t 

1  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

I 

i 

i 

! 

(CONTINUED)! 

!  1 

t 

! 

! 

! 

; 

! 

I 

19;/  1 

NFS 

1468 

1577461 

84715A7U 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

| 

1350! 

17.01PUFP 

!F0 

ST.  LOUIS  I 

l 

1  ! 

195.0! 

3S.C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

NFS 

1469 

1577462 

8471SA711 

195.0! 

25. Cl 

6.6! 

- 

! 

1350! 

17.0IPUFP 

!F0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

.  ! 

j 

I 

! 

1978  I 

NFS 

1470 

1597232 

I09I5A711 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

t660i 

21.311  PEEP  WELL  AUHMPO 

ST.  LOUIS  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

| 

-  ! 

! AND  ENGINE 

! 

I 

I 

NFS 

1471 

1397233 

80915471! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

{ 

1660! 

21*311  DEEP  WELL  fUHMWO 

ST.  LOUIS  I 

1978  ! 

( 

1  1 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

! 

-  i 

|AND  ENGINE 

I 

I 

1 

NFS 

1472 

1597234 

8C915A71 1 

19J.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

] 

1660! 

21.3*1  PEEP  NELL  PUFPlPO 

ST.  LOUIS  I 

1978  ! 

1 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.9! 

i 

-  ! 

! AND  ENGINE 

! 

! 

NFS 

1473 

1597235 

80915*71 1 

195.0! 

35. Ct 

9.0! 

- 

! 

1660! 

21.311  PEEP  WELL  PUFPlFO 

ST.  LOUIS  I 

I«76  I 

l 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! AND  ENGINE 

! 

1 

! 

NFS 

1474 

1597236 

80915*71! 

195.0! 

35. Ct 

9.0! 

- 

1 

1660! 

21.311  DEEP  WELL  PUFPlFO 

ST.  LOUIS  I 

1976  ! 

1 

!  t 

195.0! 

33. C! 

1.91 

! 

-  ! 

! AND  ENGINE 

( 

1 

1 

NFS 

1475 

1597237 

8C915A71 f 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1660! 

21.311  PEEP  WELL  PUFPlFO 

ST.  LOUIS  1 

1978  ! 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! AND  ENGINE 

! 

I 

! 

NFS 

1476 

1596543 

84215A711 

195.01 

35.0! 

6.5! 

- 

1 

1312! 

18.01PIESEL  PUFP 

!F0 

ST.  LOUIS  i 

1978  ! 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.51 

! 

-  i 

! 

! 

1 

I 

NFS 

1477 

1597208 

84215A711 

195.01 

25. C! 

6.5! 

- 

! 

1312! 

18.0 t  DIESEL  PUFP 

two 

ST.  LOUIS  1 

19?8  ! 

1 

t  | 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

! 

-  j 

! 

1 

I 

! 

1979  ! 

NFS 

1478 

1599980 

91415*71! 

195.0! 

35.0! 

8.6l 

- 

! 

1 3501 

17.0IFUFP 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

NFS 

1479 

1599961 

91415*71! 

1  1 

195.01 

35. C! 

8.6! 

- 

! 

1350! 

17.0IPUFP 

1  wo 

ST.  LOUIS  I 

1979  ! 

1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

1 

NFS 

1460 

1600252 

10915*711 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1760! 

21.311  CARGO  PUFP, 

jpo 

ST.  LOUIS  ! 

1979  l 

1 

1  1 

195.0! 

25. C! 

1.8! 

! 

-  1 

! DIESEL 

! 

i 

1 

NFS 

1481 

160C253 

80915*71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1760! 

21.311  CARGO  PUFP, 

JPO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  J 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

! 

-  | 

1  DIESEL 

! 

1 

! 

NFS 

1482 

1600254 

80915*711 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1760! 

21.311  CARCO  PUFP, 

IPO 

ST.  LOUIS  ( 

1979  I 

1 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.4! 

1 

-  ! 

! DIESEL 

! 

I 

( 

NFS 

1463 

160C255 

80915*71! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

I 

1760! 

21.311  CARCO  PUFP, 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

1979  | 

1 

1  1 

1«5.0! 

35.  Ci 

1.8! 

! 

-  1 

•DIESEL 

! 

i 

1 

NFS 

1464 

1602718 

80915*71! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

! 

1550! 

17.01PUFP 

JPO 

ST.  LOUIS  1 

1979  ! 

! 

!  1 

195.0! 

3S.C! 

t  .6! 

! 

.  j 

! 

! 

! 

! 

1979  I 

NFS 

1485 

1602719 

40915*711 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

*• 

! 

1350! 

17.0IPUMP 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1 

t  1 

193.0! 

35. C! 

1.6! 

t 

.  t 

! 

! 

l 

! 

NFS 

1486 

1602720 

91415*711 

193.01 

15.  C! 

8.6! 

t 

13501 

17.01PUFP 

1F0 

ST.  LOUIS  I 

1979  I 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

! 

NFS 

1487 

1602721 

91415*711 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

- 

! 

1350! 

17.01PUFP 

iFO 

ST.  LOUIS  ! 

1979  I 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

! 

1980  ! 

NFS 

1468 

1618274 

309I5A711 

195.01 

35.  C! 

6.6! 

- 

1 

1362! 

23.CIDIESEL  PUFP 

IFO 

ST.  LOUIS  ; 

1 

t  1 

195.01 

35. Cl 

1.6* 

I 

-  1 

! 

I 

1 

! 

NFS 

1489 

1618275 

8091  5*71 1 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

! 

1362! 

23.01DIESEL  PUMP 

!fo 

ST.  LOUIS  1 

me  ! 

! 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

NFS 

1490 

1618276 

8091JA71 1 

195.01 

35.  Ct 

5.6! 

- 

t 

1382! 

23.01DICSEI  PUFP 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

l«!C  1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

l 

i 

1 

! 

NFS 

1491 

1618277 

8C915A711 

195.01 

35. Cl 

8.6! 

• 

1 

1 3P21 

23.0! DI ESEL  PUNp 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1980  ! 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

NFS 

1492 

1618278 

8C9158711 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

! 

1362! 

23.0IDICSEL  PUFP 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

198C  1 

1 

i  i 

195.01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

NFS 

1493 

1611279 

809 15*711 

195.01 

25.  C! 

4.6! 

«■ 

! 

1382! 

23 .0! DIESEL  PUFP 

IPO 

SI.  LOUIS  I 

me 

1 

1  ! 

195.0! 

33. Cl 

1.6! 

I 

«  ! 

! 

! 

I 

! 

NFS 

1494 

1618280 

80915*71! 

195.0! 

35. Cl 

6.6! 

- 

1 

1362! 

23.01DIESEL  PUFP 

IKO 

SI.  LOUIS  ! 

me  i 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

198C 

NFS 

1495 

1618741 

80915*71! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

• 

! 

1362! 

23.0! DIES  EL  PUFP 

jpo 

ST.  LOUIS  I 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ) 

! 

! 

! 

1 

NFS 

1496 

1618C92 

82415*71! 

195.0! 

35. C! 

6.6! 

- 

1 

1320! 

19.0I0USCL  PUFP 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

198C 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

NFS 

1497 

1618893 

82415*71! 

195.0! 

35.0! 

4.6! 

- 

t 

1320! 

19.0! DIESEL  PUFP 

IFO 

ST.  LOUIS  1 

194C 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

*  ! 

1 

! 

J 

NFS 

1498 

1618694 

82415*71! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

t 

1320! 

1 9.0! DI ESEL  PUFP 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

me 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  I 

i 

! 

1 

i 

NFS 

1499 

1618895 

82415*71! 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

! 

1320! 

19. Oi DIESEL  PUFP 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

198C 

1 

!  ! 

195.0! 

33. C! 

1.6J 

j 

-  ! 

i 

i 

1 

NFS 

1510 

1600256 

87915*71! 

20C.O! 

35. C! 

8.6! 

- 

* 

1520! 

17.0iPUFP 

i*#o 

SI.  LOUIS  ! 

197E 

1 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

.  ■ 

! 

j 

I 

NFS 

1511 

I60C257 

87915*711 

200.01 

35. C! 

8.6! 

- 

j 

1520! 

17 .0! PUFP 

ipo 

ST.  LOUIS  I 

1978 

) 

1  I 

20C.O! 

33.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

j 

! 

I 

NFS 

1601 

1286C66 

106915*71! 

132.0! 

50.0! 

8.5! 

- 

! 

1720! 

16.012  PUFPS 

Ill 

HARTFORD  ! 

1961 

1 

1  1 

182.0! 

50. C! 

2.0! 

i 

•  i 

i 

! 

! 

NFS 

1602 

1286265 

161815*71! 

182.0! 

50. C» 

8.6! 

- 

» 

1720! 

u.oicciLS 

!uv 

SOUTH  1 

1961 

NFS 

1605 

{ 

1  1 

132.0! 

30. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

CHARLESTON  J 

"  L  ^  J  1  is 

1 

1  ! 

199.0! 

40. Ct 

1.7! 

! 

-  ! 

i 

! 

I 

NFS 

1650 

1558762 

74115*71! 

15C.0! 

50.0! 

8.6! 

- 

! 

1630! 

U.SipUKP/  coins 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

I 

1  i 

150.0! 

50.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

NFS 

1651 

1558763 

79$ 15*71! 

15C.0! 

50. CI 

6.6! 

- 

! 

165C! 

<6.5 ! DIESEL  PUFP, 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1974 

! 

1  1 

15C.1! 

30. Cl 

1.6! 

1 

-  i 

! COILED 

i 

I 

NFS 

1652 

1558764 

79515*71! 

15C.0! 

50. Cl 

6.6! 

- 

! 

1650! 

16.SUIC5IL  PUHP. 

IM 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

1  t 

15C.1! 

50. C! 

1.6! 

! 

.  ! 

! COILED 

l 

I 

NFS 

1701 

1256421 

113615*71! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1400! 

19.0IELECYRIC  PUFP 

1 T  X 

HOUSTON  1 

1965 

! 

1  1 

195.0! 

33. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NFS 

1702 

1545964 

75015*71 1 

195.01 

35.  C! 

S.6! 

- 

! 

1400! 

16.0IPUFP 

!F0 

ST.  LOUIS  I 

1973 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

! 

■  ■ 

i 

! 

I 

NFS 

1802 

*567125 

103815*71! 

155.0! 

54.0* 

8.6! 

** 

! 

1759! 

16. 4!PUPP 

1  XL 

HARTFORD  ! 

1975 

1 

!  1 

155.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

.  i 

! 

! 

1 

NFS 

1503 

1567126 

113655*71 1 

200. 0! 

50.0! 

8.6! 

- 

{ 

1940! 

17.0! DI ESEL  PUFP 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1*75 

1 

!  ! 

200.0! 

50.  C! 

1.31 

i 

-  i 

! 

! 

I 

NFS 

1904 

1567127 

113615*71! 

20C.0I 

so.ot 

8.6! 

- 

t 

1940! 

16.61DEEP  WELL  PUFP 

!F0 

ST.  LOUIS  I 

1975 

I 

1  1 

20C.O! 

50*0! 

1.6! 

i 

-  i 

•AND  ENGINE 

! 

! 

*»!»• 

i?C5 

•56712: 

i 

ItJf !$??!• 

20C.O! 

:.*» 

- 

j 

10*01 

l*.4*D««fP  WfA  PUFP 

•“O 

ST,  LOUIS  * 

1075 

! 

1  ! 

20C.O! 

50.  C! 

1.6! 

! 

-  i 

! AND  ENGINE 

I 

I 

NFS 

1906 

1567129 

113615*71! 

20C.0! 

50. C! 

8.6! 

- 

! 

1940! 

16.61  DEEP  WELL  PUFP 

!F0 

ST.  LOUIS  I 

1975 

| 

1  1 

20C.0! 

50.0! 

1.6! 

f 

-  ! 

! *ND  ENGINE 

« 

1 

NFS 

195t 

! 547131 

113615*71! 

20C.0! 

50.  C! 

8.6! 

- 

! 

1926! 

16.6*2  DEEP  WELL 

ipo 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

I 

1  ! 

20C.0! 

50.C1 

1*6! 

I 

-  i 

SPUMPS  L  ENGINES 

! 

1 

NFS 

1952 

1567132 

1 1 26! 5*71 1 

200.0! 

50.  C! 

9.6! 

- 

! 

1926! 

16.612  DEEP  WELL 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1976 

1 

1  1 

200.0! 

50.0! 

1.6! 

j 

-  ! 

•PUFPS  t  ENGINES 

! 

! 

NFS 

1953 

1567133 

U36I5A71I 

20C.0! 

50. C! 

8.6! 

- 

i 

1926! 

17.0*2  PUFPS  6  ENG- 

IFO 

ST.  LOUIS  1 

1976 

1 

!  1 

20C.C! 

50.0! 

1.8! 

! 

-  i 

IINES,  DIESEL 

! 

! 

iSFS 

2300 

1629443 

156115*71! 

205.0! 

54.0! 

4.6! 

- 

! 

2150! 

16.61  Si ESEL  PUFP 

ITX 

HCUSTCX  1 

*  198C 

1 

,  1  1 

205.0! 

54. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

t 

NFS 

23Q1 

1629444 

156115*711 

205.01 

54.0! 

8.6! 

- 

! 

2150! 

16.6‘OIESEL  PUFP 

ITX 

HOUSTON  ! 

*  1 98C 

| 

.  t  1 

205.0! 

54.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

» 

I 

NFS 

2501 

t  294 444 

248215*70! 

293.0! 

50. C! 

8.51 

- 

! 

2500! 

32.512  PUFPS 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1964 

1 

i  1 

293.0! 

50.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

NFS 

2502 

1294678 

243115*70! 

260.0! 

30.0! 

8.5! 

- 

1 

2500! 

32.512  PUFPS 

IFO 

57.  LOUIS  ! 

1964 

\ 

! 

1  1 

!  ! 

!  1 

280.0! 

! 

50. C! 

! 

2.5! 

! 

I 

! 

; 

I 

-  ! 
! 
i 

i 

! 

! 

I 

I 

I 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  HARE  AND  NUMBER 


I  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


I  IVTCC !  DIMENSIONS  IDRAFT!  ICAPAf TTY 

!  NET  JC0DEUENCTHI8N0TH!  I 

IRECIS-I****!  REG.  !  NEC#!L0AD-|  !  CARGO 

I  TER  {  SEE t ////// 1 /////!  ED  !  ! //////// 

!  TON-  IP  AGE!  OVER-ICVSR-I/////!  HORSE!  PASS- 
!  NAGE  !  IV  !  all  !  >LL  (LIGHT!  POWER!  ENGERS 


HIGH-  !  (VESSEL!  1 
!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  !  ! 
!  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC(  8ASE  !  TEAR  ! 
!  POINT  !  LINE-!  !AO!  LINE-1  I  EUILT  ! 
!  (LIGHT)!// //////// //////(TD|///// /// / / 1  OR  ! 
!  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2  ! *REBUILT! 


TABLE  2  -  PISCRTRTION  OP  VESSELS 


608 


EMM 

I1ST  t 

OPERATOR 

VESSEL  NARE 

ANI  NUNBER 

1  COAST 
!  (UARO 
!  NUNBER 

(32)  NATIONAL 

THERESA  SELET 

I 

! 

NARINE#  INC.  1 

(CONTINUED! 

1275932 

IS7C73B 

VECTURZ AN 

! 680337 

CC  60 

1594507 

CC  61 

! 594508 

CC  62 

1594509 

CC  63 

1594510 

CC  64 

1594511 

CC  63 

!  394512 

CC  64 

1594513 

CC  67 

1594514 

CC  68 

1594515 

CC  69 

1594516 

CC  70 

1594517 

CC  71 

1394311 

CC  72 

1594519 

CC  73 

1394320 

CC  74 

15*4521 

CC  73 

1394522 

CC  76 

1594323 

CC  77 

1594)24 

CC  7C 

1594525 

CC  79 

1594524 

BK  101 

1  587981 

IK  102 

1517982 

•  K  103 

15-7983 

IN  433 

I  - 

IN  436 

1  - 

IN  439 

1  - 

M  431 

1  . 

ON  433 

|  - * 

IN  474 

1291226 

IN  S40 

1  —  *  — 

IN  346 

!  . 

IN  709 

1  - 

IN  710 

1  - 

ON  716 

!  - 

ON  717 

j  - 

ON  720 

1  - 

IN  721 

!  - 

ON  723 

!  - 

ON  727 

!  - 

ON  728 

1512781 

ON  729 

1512782 

ON  730 

1312783 

SN  73? 

151275; 

ON  733 

1512786 

ON  736 

1512789 

ON  737 

1312790 

IN  740 

1312793 

IN  741 

1512794 

IN  743 

1547C01 

ON  744 

1 S47C02 

ON  745 

1547C03 

I 

1 

! 


I 

1 VT  CC  1 

0  IRENS  IONS  ! DA  APT! 

ICANACITT! 

KX6H-  1 

1  V  C  S  S  C  L 

l 

1  NET 

ICOOEILENCTHt  SaOTMI  ! 

1  1 

EST  I 

CARSO  HANOLINS 

IS  ICPERATINS 

1 

IRE4IS- 

!•***! 

RES.  1  RES.! LOAD" 1 

!  CARSO  1 

PIXEO  ! 

EQUIPMENT 

1 TC  X  3ASE 

TEAR  1 

1  TER 

1  SEEI////7/1/////1  €0  1 

1////////I 

POINT  i 

LINE-1 

! AOl  LINE-1 

BUILT  1 

1  TON- 

iNACEi 

0VER-10VER-1/////I 

HORSE  1  NASS-  1 (LICHT) I///7/////7//////IT01/////////7 

OP  I 

1  NAS  E 

1  IV  1 

ALL  1  ALL  ILtCHTt 

POWER!  INSERS  1 

(PEET)! 

LINE-2 

1  EE!  LINE-2 

1*1 

IE9U1LT 1 

I  73013*35! 

184.4! 

45.11 

8.6! 

6000 

-  1 

47. 7 t mONE 

!LA  NEW 

• 

1958  l 

1  1  1 

2CC.0! 

45.1! 

8.6! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

J 

1  20513*361 

IOC. 5! 

34. Cl 

9.0! 

2800 

-  1 

43.0! NONE 

1 L A  NEW 

1 

1976  ! 

1  1  1 

ICC. 51 

34. C! 

8.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  4SI3A361 

1  1  1 

1 

-  1 

S.O! 

5600 

-  | 

-  ! 

! 

1 

1985  ! 

77.7! 

30. Cl 

6.0! 

-  ! 

( 

! 

! 

! 

1  474UA411 

195.0! 

35.C1 

9.C! 

- 

1497! 

16.5 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1978  ! 

!  1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.7) 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  67614A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1497! 

16.5 (NONE 

(LA  NEW 

! 

1978  ! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

I  67614A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1497! 

16.5 (NONE 

!LA  NEW 

! 

1978  ! 

1  1  t 

195.0! 

35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  676I4A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1497! 

1 6.5 IHCNE 

! L A  NEW 

! 

1978  ! 

I  1  1 

193.0! 

35. C! 

1.71 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  67614*41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1497! 

16.5 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1978  1 

!  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.71 

-  1 

1 

1  ORLEANS 

! 

i 

I  476 14*41  1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1497! 

16.51  HONE 

ILA  NEW 

1 

1978  ! 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

1.71 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  67614A41I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1497! 

16,5! NONE 

ILA  NEW 

! 

1978  ! 

1  1.1 

1«5.0l 

35.  C! 

1.7! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

1 

1  67614A411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1497! 

16.5 1  NONE 

ILA  NEW 

1 

19’8  ! 

)  I  I 

193.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  47  4 ! 4*41 1 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1497! 

16.5 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1978  t 

1  1  1 

193.01 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

I 

1  47614*41 1 

193.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1497! 

16.5 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1978  ! 

1  1  t 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  ■ 674  14*41 ! 

193.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1497! 

1 6  •  5 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1978  ! 

I  1  1 

195.0! 

35. Ci 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

J 

1  47614*41 1 

193.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1497! 

16.5! NONE 

ILA  NEW 

1 

1978  ! 

1  1  I 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

! 

! 

!  47614*41 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1497! 

16.5! NONE 

ILA  NEW 

! 

1978  ( 

!  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.71 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

I  676 14*41 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1497! 

16.5INCNE 

ILA  NEW 

! 

1978  ! 

1  1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

I 

1  67614A41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1497! 

14.5 ! NONE 

ILA  NEW 

I 

1978  I 

I  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.71 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  47614*41 1 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

1497! 

16.5 !  NONE 

ILA  NEW 

! 

1978  i 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

1  47614A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1497! 

1 6 • 5 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1978  ! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

! 

1978  ! 

1  674 14*41 l 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1497! 

16.5 1  NONE 

ILA  NEW 

! 

1  1  i 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

1  67414*41 | 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1497! 

16. 5! NONE 

ILA  NEW 

1 

1978  1 

1  1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

1  67^14*41! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

14971 

16.5! NONE 

ILA  NEW 

I 

1978  I 

1  1  I 

195.0! 

35. Cl 

1.71 

“  ! 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

1  62314*48! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

!LA  NEW 

l 

1977  ! 

!  !  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

) 

!  «I.  4A481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14. 9 | NONE 

ILA  NEW 

1 

1977  ! 

1  I  1 

'VJ. 01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

* 

! 

!  62$  1  4*48 1 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

13001 

14.91  NONE 

ILA  NEW 

I 

1977  ! 

1  I  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

I 

! 

1  SC:i4A411 

275.0! 

26.  Cl 

8.7! 

- 

984! 

1  5.6 {NONE 

ILA  NEW 

1 

1954  1 

1  1  1 

175.1! 

26.11 

1.7! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

! 

!  50014*41 1 

175.0! 

26.  Cl 

8.7! 

- 

984! 

15.61  NONE 

ILA  NEW 

I 

1954  ! 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

I 

! 

1954  I 

1  5001 4*41 f 

175.0! 

26. Cl 

8.71 

- 

984! 

15.6 iNOwl 

ILA  NEW 

I 

1  1  1 

175.11 

26.1! 

1.7! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

!  500 14*41 1 

175.0! 

22.C! 

8.7! 

- 

984! 

15.6! NONE 

!IA  NEW 

I 

1955  I 

1  1  1 

175.1! 

26.11 

1.7! 

-  I 

t 

!  ORLEANS 

! 

1 

t  50CI4A41 1 

175.0! 

26.  Cl 

8.7! 

- 

968! 

15.5! NONE 

ILA  NEW 

1 

1957  I 

I  1  1 

175.1! 

26.1 ! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

I  480I4A41 1 

175.0! 

26. C! 

8.7! 

- 

981! 

15.6! NONE 

ILA  NEW 

! 

1955  1 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  41214*40! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

- 

986! 

11.3 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1»55  ! 

1  1  1 

175.1! 

26.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  41214*401 

175.0! 

26.  Cl 

8.7! 

- 

1001! 

1 1 .4 ! NONE 

! LA  NEW 

1 

1957  ! 

1  1  t 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

! 

1  63614*40! 

195.0! 

35. C! 

8.7! 

- 

1433! 

13.2!NCNE 

ILA  NEW 

! 

1958  ! 

1  t  f 

'95.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

{ 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  638UA401 

195.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

1433! 

1 3. NONE 

ILA  NEW 

! 

1958  ! 

1  i  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

! 

! 

I  63614*401 

195.0! 

35.01 

8.7! 

• 

1433! 

13.2! NONE 

! L A  NEW 

! 

1058  ! 

1  1  1 

105.1! 

35.11 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

I 

1  4361 4  A  40  J 

1*3.0! 

3S.C! 

8.7! 

- 

1433! 

13.2! NONE 

ILA  NEW 

! 

1059  ! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  63614*40! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1433! 

13.2 } NONE 

!LA  NEW 

! 

1059  ! 

I  1  ! 

195.1! 

35.11 

'  .6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

i 

1  638I4A40! 

195. Cl 

35.0! 

8.7! 

- 

1433! 

1 3.2 {NONE 

! L A  NEW 

! 

1959  j 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

J 

!  66614*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

1441! 

13.6 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1964  1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

i 

I  68614*40! 

195.0! 

75.0! 

8.7! 

- 

1441! 

1 3. 6! NONE 

ILA  NEW 

I 

1964  1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.1! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

! 

! 

1  66614*401 

195.1! 

25.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13.4 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1967  l 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  68814*401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

1 3 .8 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1967  ! 

!  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  68814A401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

1 3.5! NONE 

! L A  NEW 

J 

1967  ! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

»  65514540! 

195.1! 

25.1! 

!.)  f 

- 

1472! 

13*5  IMM 

!l*  N£u 

t 

1047  J 

i  ™  ~i 

193.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

i 

! 

1  66614*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13.8! NONE 

ILA  NEW 

! 

1967  ! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ■ 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

!  68814*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13.8!*0HE 

!LA  NEW 

! 

1967  ! 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  45814*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1472! 

13.4INONE 

!LA  NEW 

! 

1967  ! 

1  !  1 

193.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

; 

1 

1.  406! 4*401 

195.1! 

35.1! 

8.7S 

- 

1469! 

13.3! NONE 

!LA  NEW 

i 

1067  ! 

!  '  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

t  4  6  8 1 4**40 1 

105.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1469! 

13.8 {NONE 

!LA  NEW 

! 

1967  1 

!  '  I. 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

1  676(4*401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

• 

1433! 

1 4.8! NONE 

ILA  NEW 

I 

1973  ! 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.5* 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

! 

1  47614*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1483! 

14.8! NONE 

!LA  NEW 

! 

1973  1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

! 

1  67614*40! 

105.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1483! 

14 .8! NONE 

ILA  NEW 

1 

1973  ! 

!  ! 

1  1 

1  I 

195.1! 

! 

35.  If. 
! 

! 

1.5! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS  609 


ENG*  1 
orsTi 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  !0»AfTl 
NET  1CODE1LEN47HIBPOTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  PEG.ILOAO-t 
TEA  1  SEE!//////!/////!  £0  ! 

TON-  1PAGE!  0VER-I0VEN-1/7///1 
MAGE  !  XV  1  ALL  !  ALL  ! LIGHT | 

{CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FXXEO  !  EQUIPMENT  f TC !  BASE  1 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1 

HORSE!  NASS-  ! (LIGHT )!////////////////! TO !///// /////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

02)  NATIONAL 

NARINE/  INC. 

(CONTINUED) 

!  1 

{  j 

i  i 

1  ! 

1  1 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

I 

> 

i 

!  ! 

!  i 

!  ! 

!  ! 

ON  746 

! S47C04 

67614A40! 

1  1 

195.1!  35.11 
195.1!  35.11 

8.7! 

1.5! 

•  i 

i 

1483! 

.  i 

14.8 ! NONE 

i 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

OP  74? 

! 547C05 

47614A40! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

-  i 
! 

14831 
-  ! 

14. si  NONE 
! 

IL A  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

ON  748 

1547006 

67614*40! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.11  35.1! 

8.7! 

1.5! 

! 

! 

1483! 

-  1 

14.61N0NE 

! 

!L A  NEW  1 

!  ORLEANS  ! 

1973 

ON  749 

1547C07 

67614*401 
!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  25.1! 

8.7! 

1.5! 

-  ! 

1483! 

1 4. 8! NONE 
! 

X LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

ON  7JC 

S547C08 

67614*401 
!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

"  I 

1483! 

14. 8 ! NONE 
l 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

ON  751 

! 547C09 

67614A40! 

!  ! 

195.1!  35.1! 
19'.  1 1  35.1! 

5.7! 

1.5! 

m  { 

1 

14831 
-  • 

14.8!N0NE 

2 

! L A  NEW  I 

!  ORLEANS  ! 

1973 

ON  752 

•547C10 

67614*40! 

1  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

.  1 

i 

1463i 

.  i 

14.8! NONE 

1 L A  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

ON  753 

! 547C11 

67614*40! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

6.7! 

1.5! 

• 

j 

146  3  ! 

-  i 

14.8IN0NE 

1 

!  L  A  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

ON  754 

1547012 

67614*40! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

i 

1483! 

-  ! 

14.8! NONE 

t 

!  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

ON  755 

1547013 

67614*40! 

!  1 

195.1!  25.1! 
195.1!  35. It 

8.7! 

1.5! 

-  i 
! 

1483! 

-  ! 

14.31N0NE 

! 

!  L A  NEW 

!  ORLEANS  ! 

1973 

ON  756 

1547C14 

67614A40! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

! 

! 

1483! 

-  i 

14.8! NONE 
; 

SLA  NEW 

!  ORLEANS  ! 

197J 

ON  757 

1547015 

67614A40! 

I  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

! 

1 

1483! 

-  ! 

14,4!N0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DN  75? 

91914A40! 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.1!  35.1! 

8.7 ! 
1.7! 

.  t 

i 

1446! 

-  ! 

15 .5 ! NONE 

j 

!  L A  NEW 
!  ORLEANS 

1959 

ON  759 

91914*40! 

!  1 

195.0!  35. C! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

-  ! 

! 

1446! 

-  ! 

15.5  !NONE 

i 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1959 

ON  76C 

91914*40! 

1  ! 

195.0!  35. C! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

! 

1 

1446! 
-  ! 

1 5 . 5 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1959 

ON  741 

91914*40! 

1  1 

195-0!  35. C! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

i 

1446! 

-  i 

16.1  IhONE  ' 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

me 

DN  744 

842!  •A4M 

1  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.4! 

-  i 

1483! 
•  < 

17.6! NONE 

2 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

DN  749 

948 ! t *40! 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

1459! 

-  j 

17.0! NONE 
« 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1«64 

DN  771 

91314*40! 

1  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

1462! 
-  ! 

16.4 !NONE 

2 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1954 

ON  773 

91314*401 

1  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35. 1! 

8.7! 

1.5! 

- 

1462! 

-  ! 

16.4! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1954 

ON  774 

1542533 

54214A40! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

! 

1456! 
-  ! 

16. 3! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

197? 

ON  777 

1542531 

64214*43! 

!  ! 

195.1!  35.11 
195.1!  35.1: 

8.7! 

1.5! 

- 

1456! 

-  ! 

16.3! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

ON  77! 

1542530 

84214*40! 

1  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

1456! 
-  t 

16.3! NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1V72 

ON  779 

1542526 

642! 4*40! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

1456! 
-  ! 

16.5! NONE 
! 

IL A  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

ON  780 

1542525 

84214*40! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

4.7! 

1.5! 

- 

1456! 
-  i 

16.3 INONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

ON  1 2C1 

157E121 

96714A40! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.6! 

1477! 
-  1 

16.6! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

DN  12C2 

I299C59 

96014A41! 

1  ! 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1413! 
-  ! 

17 .8 ! NONE 
; 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

DN  1 2C3 

1299860 

960! 4*41 1 
!  1 

195.1!  35. It 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1413! 
-  ! 

17.3! NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1965 

ON  1 2C4 

1519212 

97114A41! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.8! 

- 

1438! 
-  ! 

17.6!N0NE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

ON  1206 

1502361 

96014A41 ! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1413! 
-  ! 

17.8SN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

DN  1 2C7 

1299854 

960 ! 4*41 ! 

!  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

1413! 
-  ! 

17.8* NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1208 

1299851 

94014A41  i 

1  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1413! 
-  ! 

17.35NCNE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1 2C9 

1502363 

960! 4*41  ! 

!  ! 

195.1!  35.11 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1413! 
-  ! 

17.8! NONE 

2 

!U  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

ON  1212 

<295469 

104414*41  ! 
i  i 

195.1!  25.1! 
195.1!  35.1! 

8.71 

1.81 

- 

1402! 

-  ; 

19.7JN0NE 

i 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

1964 

ON  1213 

91914A41 1 

i  i 

195.0!  35.0! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.8! 

- 

1406! 
-  ! 

16.2! NONE 

2 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

I960 

ON  1214 

1  506656 

111614*41! 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.8! 

” 

1402! 
-  ! 

10-7 i MOXE 
j 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

DN  1217 

1506649 

111614*41  ! 

!  ! 

195.1!  25.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.8! 

- 

1402! 
-  ! 

19 .7 !NONE 
! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

ON  1218 

1543129 

989! 4A41 1 
!  ! 

195.1!  35.1! 
195.11  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1446! 
-  ! 

18.4‘NOHE 

i 

!IA  NEW 
•  ORLEANS 

1972 

0*  1219 

1543125 

98914A41 1 
!  ! 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1446! 
-  J 

18.4! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

ON  1220 

1299857 

96014*41 ! 

;  j 

195.1!  35.11 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1413! 
-  ! 

17.3JN0HE 

; 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1221 

1299858 

96014*41! 
1  ! 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

3.7! 

1.7! 

1413! 
-  ! 

17.8!N0N£ 

; 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1222 

i 502362 

96014*41! 

i  i 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

** 

1413! 
-  ! 

17.8! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

ON  1224 

1501432 

94814*41! 
1  ! 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1426! 
-  ! 

18.1 INONE 
i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1226 

91914*40! 

j  i 

195.0!  35. Cl 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.8! 

- 

1406! 
-  ! 

16.2IH0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

me 

| 

ON  1223 

1532357 

104014*41  ! 

i  i 

195.1!  35.1! 

1 Q  C  11  U  41 

8.7! 

4  t* 

” 

1441! 

•r  * 

19.8IH0NE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

ON  1 J29 

i 299861 

96014*41 i 
i  j 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1413! 

-  i 

17. 8 ! NONE 

2 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1230 

1519215 

97114*41! 
!  1 

195.1!  35.1! 
19J. 1!  25.1! 

8.7! 

1.8! 

“ 

1438! 

-  i 

17. v! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  CPLEANS 

1969 

! 

ON  1231 

1519220 

971144411 
1  1 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.8! 

** 

143«i 
-  ! 

17. &! NONE 
! 

! L*  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

j 

ON  1232 

1519218 

97114*41! 
!  1 

195.1!  25.1! 
195.11  35.1! 

8.7J 

1.8! 

“ 

1438! 
-  ! 

17.6 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1969 

1 

ON  1233 

1299862 

96014*41! 
1  1 

195.11  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

*■ 

1413! 
-  ! 

17.8IN0NE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

i 

ON  1234 

1502371 

96014*411 

{  i 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1413! 
-  ! 

17.3JN0NE 

i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1966 

ON  1236 

1299674 

948i4*40! 
1  1 

195.1!  35.11 
195.1!  35.1! 

8.7! 

1.7! 

” 

1419! 
-  ! 

17.3!NCNE 

i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1965 

ON  1237 

1519217 

97114*41! 
!  1 

195.11  35.1! 
195.1!  35.11 

8.7! 

1.8! 

- 

1435! 
-  1 

17.6iN0NE 

! 

•LA  NEW 
!  ORLEANS 

i  1969 

ON  1238 

1532351 

94014*411 
!  1 

1  1 

1  ! 

195.1!  35.1! 
195.1!  35.1! 

!  i 

!  1 

5.7! 

1.7! 

i 

i 

1448! 
-  ! 
f 
! 

17 • 8 INONE 
! 

! 

j 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

!  1971 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


610 


ENGt ! 

1  1VTCC1 

OINENSICNS  t  DRAFT ! 

ICAPACITT! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L 

! 

BIST! 

ONERATOI 

1  NET  ICODERENGTHlBROTH! 

! 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUINNEN1 

! $  ! CPERAT ING 

1 

t  COAST 

1  TEA  I  SEEI//////1/////1 

EO  l 

I ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NANE 

AND  NUN8EA 

1  SUAAO 

1  TON-  1NA6E! 

OVER“!OVER“ !/////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) I////////////////ITO! //////////! 

OR  ! 

1  NUMBER 

1  NASE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LICHT ! 

NOVEN! 

ENCCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

MNE-2 

•REBUILT! 

(32)  NATIONAL 

NAIINCr  INC. 

! 

! 

1 

1  1  1 

!  I  1 

1  1  1 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

t 

! 

i 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

i 

! 

i 

1 

i 

i 

! 

! 

DN 

1239 

1  502370 

1  960! AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1*1  3! 

1 7.5!N0Ni 

!  LA 

NEW 

1966  ! 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

I 

IN 

1240 

! 506657 

1  1 1 161  AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7) 

- 

I 

1*02! 

19.7iNCNE 

!IA 

NEW 

1967  ! 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

; 

ON 

12*1 

! 319219 

!  971UAA1! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1*38! 

1  7.6! NONE 

!  L  A 

NEW 

1969  j 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

12*2 

1299852 

1  960! AAA1 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1*13! 

1  7.8 ! NONE 

!  L 

NEW 

1965  l 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

2 

•  N 

12*3 

15066*7 

1  1 1 1 6 ! AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1*02! 

1 9 .7 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1967  ! 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

IN 

12** 

153235* 

1  1 0*0! AAAI  ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1**1! 

19.6! NONE 

1L  A 

NEW 

1971  ! 

; 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ON 

12*5 

! 532)55 

1  10*0! AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1**1! 

1 9 . 8  J  NONE 

!LA 

NEW 

1971  l 

I 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

ON 

12*6 

!  5*3130 

1  9891AAA1! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

J 

1**6! 

1  8.  A! NONE 

!IA 

NEW 

1972  ! 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

12*7 

151921* 

1  971 1  AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1*38! 

1  7.6 ! HONE 

1 L  A 

NEW 

1969  ! 

! 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

ON 

12*8 

1532359 

1  10A0I4AA1 ! 

195.1! 

35.1! 

8.71 

- 

1 

1**1! 

19.8 ! NONE 

tLA 

NEW 

1971  ! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

! 

-  1 

j 

2 

ORLEANS 

! 

ON 

1250 

1532358 

1  1QA01AAA1! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1*41 ! 

19.8 ! NONE 

!  L  A 

HEN 

1971  I 

! 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

t 

IN 

1251 

153236* 

1  1 OAG! 4 A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1*41 ! 

19. 3 ! NONE 

•LA 

NEW 

1971  ! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

ON 

1252 

1  532  365 

I  1 0*0 1  AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1441! 

19 . 8! NONE 

!  L  A 

ME* 

1971  ! 

1 

1  1  .  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1253 

1501*28 

i  9*8 1  AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1426! 

18.1 ! NONE 

!IA 

NEW 

1965  ! 

! 

1  I  '  1 

195. t! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

125* 

1519223 

1  9  7 1 !  A  A  *1  I 

195.1! 

35.1! 

8.71 

- 

1 

1438! 

1  7.6! NONE 

!  L  A 

NEW 

1969  ! 

l 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

IN 

1255 

15*3127 

1  989 1  AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

18.AIN0NC 

!  L  A 

NEW 

1972  l 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1256 

1519221 

1  971 1  AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

] 

1438! 

1 7 . 6 1  NONE 

!L  A 

NEW 

1969  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1257 

1299856 

1  960! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1413! 

17.8 ! NONE 

HA 

NEW 

1965  ! 

1 

t  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

| 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

IN 

1256 

15*3128 

1  989! AAAI  1 

195.1! 

3S.1! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

18. A ! NONE 

!LA 

NEW 

1972  ! 

! 

1  1  1 

105.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

! 

IN 

1259 

15*3126 

1  989 1  AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

1 8. A ! NONE 

HA 

NEW 

1972  1 

t 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

| 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

IN 

1260 

1502365 

1  9601  AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1413! 

17.8 ! NONE 

HA 

NEW 

1966  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1  .7! 

{ 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

ON 

1261 

1502360 

1  960! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

] 

1*13! 

1 7 • 6! NONE 

HA 

NEW 

1966  ! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  i 

» 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1263 

15*312* 

1  98914AA1! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1**6! 

18.MN0NE 

!LA 

NEW 

1972  ! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

t 

-  ! 

» 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

126* 

1  532353 

1  9401AAA01 

195.1! 

35.1» 

8.7! 

- 

! 

H*«! 

17.8! NONE 

!LA 

NEW 

197!  ! 

1 

I  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

1 

ON 

1265 

1501*30 

1  9A8IAAA0! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1428! 

18*1 ! NONE 

HA 

*«EW 

1065  ! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35. T! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

ON 

1266 

1  502367 

1  960! AAAI ( 

195.1! 

35.  t! 

8.7! 

- 

! 

1413! 

1  7.8 ! HONE 

HA 

NEW 

1966  l 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

i 

ON 

1267 

1502369 

1  960! 4*411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1413! 

17.8 IHONE 

HA 

NEW 

1«6<  1 

i 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1268 

15066*6 

1  1 1 1 6 1  AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1  *02! 

19.7! NONE 

HA 

NEW 

1967  » 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

IN 

1269 

S  555C79 

1  6791AAA1J 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1A22I 

18«2!N0NE 

!  LA 

NEW 

1974  1 

I 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1270 

1550753 

1  9611AAA0! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

141  ! 

17.71N0NC 

Ha 

NEW 

1973  ! 

l 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1301 

1  531866 

1  940! AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

144  6! 

19.01N0NE 

!LA 

NEW 

1971  J 

I 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  | 

I 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

13C2 

1531867 

!  9A0! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1 446  i 

19.0! NONE 

HA 

NEW 

1971  ! 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1303 

1531868 

!  940! 4 A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1AA6! 

1 9.0! NONE 

HA 

NEW 

1971  ! 

1 

I  !  t 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  I 

! 

■ 

OPLEANS 

! 

ON 

130* 

1531869 

!  9A0! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1AA6! 

19.0! NONE 

HA 

NEW 

1971  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1305 

1531870 

!  9*0! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1446! 

1O.0JN0NE 

HA 

NEW 

1971  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1306 

1531871 

!  9  AO  ! 4  A  A1  ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

I 

1 AA6 ! 

19.01N0NE 

HA 

NEW 

1971  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

» 

2 

OPLEANS 

! 

IN 

1307 

1  - 

!  676! AAAI ! 

195.1 ! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1A50! 

18.2! NONE 

HA 

NEW 

1981  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

! 

ON 

130A 

1  ------ 

1  676! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

! 

1  *50! 

18. 2!  NONE 

it  A 

NEW 

1981  ! 

j 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

j 

1  67  6  !  A  A  41  ! 

!LA 

1 

!  1  ! 

105.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1310 

1  - 

!  676! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1 A50! 

18. 2! NONE 

HA 

NEW 

1981  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.11 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

! 

IN 

1311 

1  - 

!  676! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1A50! 

1  8. 2 ! NONE 

HA 

NEW 

1951  J 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

J 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1312 

1  . 

!  676! AAAI ! 

1 95. 1 1 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1*50! 

18.2! NONE 

HA 

NEW 

1951  ! 

I 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

ON 

1313 

j  - 

!  676! AAAI J 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1 A50! 

18.21N0NE 

HA 

NEW 

1961  ! 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

ON 

131* 

j  - 

!  676! AAAI i 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1 450  { 

1 8 . 2 ! NONE 

HA 

NEW 

1981  ! 

! 

!  !  t 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1315 

1  - 

!  676 ! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1AS0! 

18.21N0NE 

HA 

NEW 

1981  ! 

i 

I  I  ! 

•  *5 • *  I 

35.1 ! 

1.61 

! 

-  * 

« 

2 

i 

ON 

1316 

j  - 

!  676! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

i 

1A50! 

15.2! NONE 

HA 

NEW 

1981  i 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

ORLEANS 

! 

ON 

1117 

1  . 

!  676! AAAI f 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1 

1 A  5  0 1 

18. 2! NONE 

ilA 

NEW 

1981  ! 

1 

I  !  ! 

195.1! 

35.11 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1*28 

1502366 

1  9601  AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1413! 

17.8! NONE 

!  L  A 

NSW 

1966  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

I 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1*39 

1506651 

!  1116IAAA1! 

195.1! 

35.1* 

8.7! 

- 

! 

1A02I 

1 9.7! NONE 

(LA 

NEW 

1967  1 

I 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.3! 

1 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ON 

1**0 

1506652 

1  1 1 1 61  AAAI t 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

| 

1A02! 

19.7! NONE 

!  LA 

NEW 

1967  1 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

( 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

ON 

1**1 

1506653 

i  1116! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1  *021 

19. 7JN0NE 

!LA 

NEW 

!  1967  | 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

!  1 

ON 

1**2 

150665* 

I  1 1161  AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

t 

1*02! 

19.7! NONE 

!L  A 

NEW 

!  1967  ! 

I 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

I 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

!  ! 

ON 

1**3 

1506655 

1  1 11 6!  AAAI  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

14021 

19.7JN0NE 

ILA 

NEW 

1967  J 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

ON 

1**6 

I522C60 

!  938! AAAI ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

! 

1*19! 

17.3 ! NONE 

•LA 

NEW 

!  1969  i 

1 

I 

1 

1  !  1 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.1! 

! 

t 

35.1! 

! 

! 

1.7! 

! 

! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

2 

j 

• 

ORLEANS 

! 

! 

I 

T»31E  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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(NCR! 

1VTCC1 

DIMENSIONS  1DVAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  1 

0  I ST1 

OPEAATOA 

NET  1COOE1LEN4TH18POTM1 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATINS  1 

!  COAST 

TEN  1  SIE1//////1/////1 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO!  LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  NAPE 

AND  NUNSIA 

1  GUARD 

TON-  SPACE! 

0VER-1CVEN-! /////! 

NOISE 

PASS-  !  (LIGHT)  I Z/7////7///7////! TO! ////////// 1 

OR 

!  NUMBER 

PAGE  1  TV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER 

ENGERS  ! 

(FEET)I  LINE-2 

SEE!  LINE-2 

•REBUILT 

(32)  NATIONAL 

PAR  INC/  INC. 

1  i 

1  1 

1  1 

l 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED] 

1  1 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

DP 

14A7 

I522C61 

938I4A41I 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3! NONE 

! LA  NEW 

1969 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ( 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1448 

! 522C62 

93814A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.31N0NE 

! L A  NEW 

1969 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

OP 

1449 

!  522C63 

93814A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

14*9! 

17.3U0NE 

!IA  NEW 

1969 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

DP 

1450 

1 522C64 

938 14  A  41 1 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

141 VI 

17.3IN0NE 

SLA  NEW 

1969 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1451 

I522C65 

93814A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3IN0NE 

t L A  NEW 

1969 

1  1 

195*1 1 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1452 

! 522C66 

93814A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3IN0NE 

!LA  NEW 

1969 

1  ! 

193.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1453 

IS22C67 

93614A411 

195.1! 

35.1! 

6.7! 

- 

1419! 

17.3 ! NONE 

!LA  NEW 

1969 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

OP 

1454 

1522068 

93814A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3 (NONE 

(LA  NEW 

1989 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

OP 

1455 

1522069 

938UA411 

195- 1 ! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17. 3! NONE 

!LA  NEW 

1969 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1456 

1522070 

9 38 1 4  A  41  I 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17 .3 ! NONE 

ilA  new 

1969 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

OP 

1457 

1522C71 

93314A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1419! 

17.3! NONE 

ILA  NEW 

1969 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

OP 

1458 

1532342 

940144411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8IN0NE 

!LA  NEW 

1971 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

OP 

1459 

1532343 

940 1 4 A  41  l 

195.1! 

35.11 

8.7! 

- 

1448! 

1 7.8 ! NONE 

! L A  NEW 

1971 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1460 

1532344 

<940 !  4  A 41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8 (NONE 

ILA  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1461 

1532245 

940 1 4 A  41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8 !  NONE 

ILA  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1462 

1532346 

940 1 4 A  41 1 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

1 7. 8  !  NONE 

ILA  NEW 

1971 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1464 

1532348 

940 1 4 A  41  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8 1N0NE 

ILA  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

DP 

1465 

1532349 

94014A411 

195.11 

35.1! 

8.7! 

- 

14481 

17.8 (NONE 

ILA  NEW 

1971 

t  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

IP 

1466 

1532350 

94014A41  1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

1 7 . 8 ! NONE 

ILA  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1468 

1532352 

94014A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1448! 

17.8! NONE 

iLA  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  | 

I 

!  ORLEANS 

OP 

1472 

1532356 

104014A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1441! 

19.8 ! NONE 

ILA  NEW 

1971 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1476 

1532360 

104014A41 1 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1441! 

1 9.8! NONE 

lLA  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

OP 

1477 

1532361 

104014A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1441! 

19.3! NONE 

ILA  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

OP 

1478 

1532362 

104014A41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1441! 

19.8! NONE 

ILA  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

OP 

1479 

1532363 

1 0401 4A  41 ! 

195.1! 

35.1! 

8.71 

- 

1441! 

19.8! NONE 

ILA  NEW 

1971 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  I 

! 

I  ORLEANS 

OP 

1516 

108614A401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1551! 

19. OlNONE 

!LA  NEW 

1964 

1  i 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1706 

940I4A401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1488! 

17.9 ! NONE 

ILA  NEW 

1971 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

•  ! 

! 

!  ORLEANS 

OP 

17C8 

84214A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1483! 

17. Mum 

!LA  NEW 

1972 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

OP 

1711 

842! 4A401 

195.1! 

35.11 

8.7! 

- 

1453! 

16. OlNONE 

ILA  NEW 

1972 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1720 

94514A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1459! 

16.7! NONE 

!IA  NEW 

1965 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.51 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

DP 

1721 

94814A401 

195. 1! 

35.1! 

8.71 

- 

1459! 

1 6. 7 ! NONE 

ILA  NEW 

1965 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

1  OALEANS 

OP 

1730 

91 9I4A401 

195.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

14461 

14.3IN0NE 

ILA  NEW 

1959 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

OP 

1731 

948144401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1459! 

16. 7! NONE 

ILA  NEW 

1965 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

» 

I  ORLEANS 

OP 

1736 

542J4A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1453! 

16. OlNONE 

!LA  NEW 

1972 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1739 

84214A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1483! 

16. OlNONE 

ILA  NEW 

1972 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

| 

!  ORLEANS 

OP 

1744 

94814A40! 

195.1! 

35.1! 

8.71 

- 

1459! 

16.7 (NONE 

!LA  NEW 

1965 

!  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1752 

i  ...... 

919UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1446! 

14.3! NONE 

ILA  NEW 

1960 

!  t 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

OP 

1755 

94814A401 

195.0! 

35.  C! 

8.71 

- 

1459! 

16.71  NONE 

ILA  NEW 

1963 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

OP 

1761 

84214A40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1453! 

16. OlNONE 

ILA  NEW 

1972 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

OP 

1762 

84214A401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

14531 

16. OlNONE 

ILA  NEW 

1972 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

DP 

1763 

94814A401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1459! 

16.7 l NONE 

ILA  NEW 

1965 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

OP 

1768 

91914A401 

105.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

1446! 

U.3IK0NE 

lLA  NEW 

1959 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

OP 

1772 

94614A401 

195.0* 

35.  C! 

8.7! 

- 

1459! 

16.7! NONE 

ILA  NEW 

1964 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

OP 

1776 

94514A4G! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1459! 

16.71N0NC 

!LA  NEW 

1965 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

M* 

1777 

»  ------ 

755US43! 

» *5. *! 

55.1! 

6. 7! 

- 

U  59! 

le.f Inone 

ILA  NEW 

1965 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  OALEANS 

OP 

1794 

94814A40J 

195.1! 

35.1! 

8.71 

- 

1459! 

16. OlNONE 

ILA  NEW 

1965 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1797 

94814A40I 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1466! 

16. OlNONE 

ILA  NEW 

1965 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1798 

1519216 

971 14A401 

195.1! 

35.11 

9.0! 

- 

1462! 

14. 7! NONE 

ILA  NEW 

1969 

!  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

OP 

1799 

1519213 

97114A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1438! 

1  7 . 6 ! KOME 

ILA  NEW 

1969 

!  1 

195.1! 

35. n 

1.8! 

-  ! 

( 

I  ORLEANS 

OP 

1827 

1543131 

989 ! 4 A  41 1 

195. 1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1446! 

U.AlNOHE 

ILA  NEW 

1972 

1  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1828 

1543132 

98914A41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1446! 

13.4IN0NE 

ILA  NEW 

1972 

1  i 

195.U 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1829 

1  543133 

989J4A41J 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1446! 

IS. 4! NONE 

!  LA  NEW 

1972 

J  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

DP 

1842 

1550752 

96114A411 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1414! 

17.7 (NONE 

ILA  NEW 

1973 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  I 

1 

1  ORLEANS 

OP 

1844 

155C754 

96 1 1 4  A  41  1 

195.11 

35.1! 

8.71 

- 

1414! 

17.7 ! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1  ! 

1  ! 

!  i 

195.1! 

! 

! 

35.1! 

! 

1 

1.71 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

1  ORLEANS 

1 

( 

TABLE  2  -  PC  SCRIPT  ION  OF  VESSELS 


ENCRJ 

DISTI 

VESSEL  HARE 

OPERATOR 

AND  NURSE R 

1  COAST 
!  5UARD 
!  NUMBER 

1VTCC 1  OIRENSIONS  10RAFT! 
NET  ICOOElLENSTH! BROTH!  1 

REGIS- ! *  *  ** !  AES.  1  RE6.1L0A5-! 
TER  t  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  IP  ACE  1  OVER**!  OVER*!/////! 
NAGE  1  IV  1  AU  l  ALL  ILIfiHT ! 

ICAPACITT!  HIOH-  !  !  V  i  S  S  E  L  ! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  JCPEPATIN6  l 

!  CARGO  !  FIXED  !  EOUIPPENT  I TC !  9ASC  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LIRE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! ////////// ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1 C £ !  LINE-2  ! 

TEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 

(32)  RATIONAL 

! 

! 

KARINE#  INC.  ! 
(CONTINUED)! 

1  ! 

!  ! 

1  1 

!  1 

i 

i 

! 

« 

1 

! 

1 

i 

i 

• 

i 

! 

! 

! 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

| 

OH  164S 

1  5  5  C  7  5  5 

l 

9611***11 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

25.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

14141 
-  ! 

17.7'NONE 

! 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OH  18*6 

1 53C756 

1 

9611***1 1 
!  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

$.7! 

1.7! 

“ 

! 

1414! 

-  ! 

17.7 ! NONE 

2 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OH  18*7 

1550757 

9611*A*1! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

1414! 

-  ! 

17.7! NONE 

i 

!  L A  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OH  1 848 

155C7S8 

! 

9611***1! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

j 

1414! 

1 7.7 ! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OP  ie*9 

1550759 

! 

96114**1! 

!  1 

195.11 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

uui 

-  i 

17.7‘NCNE 

j 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OP  1650 

I55C760 

1 

961 ! *A*1 ! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

« 

uui 

•  i 

17.7 !  NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OP  18S1 

1550761 

! 

9611***1! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

i 

uui 
-  ! 

1 7 . 7  !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

OP  1652 

I55C762 

! 

961I4A411 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1*141 
-  ! 

17. 7 {NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

DP  1653 

I55C763 

! 

9615***11 
l  .  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

1 

! 

UUI 
-  ! 

17.7 | NONE 
! 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

•P  1654 

1555073 

1 

679  !* A*1 ! 

!  ■  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

I 

1422! 

-  ! 

1 8. 2! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

OP  1655 

J  555C74 

6791**41! 

!  ! 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

t 

i 

1422! 

-  ! 

13.2! HOME 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

OP  1656 

I555C75 

! 

6791**41! 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

I 

1422! 

-  ! 

1  8. 2 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

OP  1657 

! S55C76 
! 

67914*41! 

1  ! 

195.11 

195.1! 

35.1! 

3S.1! 

8.7! 

1.7! 

I 

1 

1422! 

-  ! 

1 8 . 2  f  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

OP  1858 

J555C77 

! 

6791**41! 

1  I 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

e.7i 

1.7! 

! 

! 

1*22! 

-  ( 

13.2 !  NONE 
! 

!LA  MEW 
!  ORLEANS 

1974 

IP  1459 

1555078 

1 

67914**11 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1*22! 

-  ! 

18.2INCNE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

OP  1161 

1555C60 

1 

6791**411 

1  1 

195.11 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.71 

1 

I 

1*22! 

-  ! 

1 3 . 2 ! NONE 
! 

IL A  NEW 

1  ORLEANS 

1974 

OP  1662 

I555C61 

I 

6791***1 1 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

— 

1 

1*22! 

18.21NCNE 

! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

OP  1863 

I555C82 

1 

67914**11 

I  ! 

195.11 

195.11 

35.1! 
35. 1! 

8.7! 

1.7! 

“ 

! 

! 

U2« 

-  ! 

18.21NCNE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

OP  1864 

1578114 

1 

9671***11 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1 

I 

14371 

19.2! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  1665 

1  5781  15 

96714**11 

1  ! 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.61 

- 

! 

14371 
-  ! 

1 9  •  2 1  NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1977 

OP  1666 

1578116 

1 

9671***1! 

1  1 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.71 

1.61 

- 

1 

1*37! 
-  ! 

19.2IN0NE 

! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1977 

DP  1867 

1578117 

1 

9671***11 

I  1 

195.1! 

195.1! 

35.1 ! 
35.11 

8.7! 

1.61 

- 

1 

I 

1437! 

19.2IN0NC 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  1666 

1578118 

1 

967!*A*1! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1437! 
-  1 

19.2! NONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1977 

OP  1669 

1578119 

1 

96714A41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.6! 

” 

1 

! 

1437! 
-  ! 

19. 2! NONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

1977 

OP  1870 

1578120 

1 

9671***1! 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.61 

“ 

j 

1437! 
-  ! 

19.21N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  1672 

1576122 

! 

96714**1 1 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8-7! 

1.61 

“ 

i 

1437! 
-  ! 

1 9  •  2 ! NONE 
! 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  1873 

1578123 

I 

96714*41 1 

1  1 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

! 

! 

1437! 
-  ! 

19.21N0NC 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  1874 

1576124 

1 

9671***1! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

5.7! 

1.6! 

“ 

! 

1437! 
-  ! 

19.2! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  1875 

1578125 

I 

9671***1! 

1  1 

19J.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

! 

! 

1437! 
-  ! 

19. 2  j  NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OH  1676 

1576126 

I 

9671***11 
i  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

— 

! 

1 

1437! 
-  ! 

19.2 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

DP  1877 

1576127 

1 

9671***1! 

!  1 

195.1! 

195.1! 

35. 1! 
35.1! 

8.7J 

1.6! 

“ 

l 

! 

1437! 

-  j 

19.2 !NONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1977 

OP  1878 

! 578126 

1 

96714**1! 

!  1 

19J.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1437! 
-  ! 

19.2’NONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  1879 

1578129 

1 

9671**41 1 

1  i 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

” 

! 

1 

1437! 
-  ! 

19.2 ! NONE 

j 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  I860 

1578130 

i 

96714*41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

5.7! 

1.6! 

j 

i 

U37! 
-  ! 

19. 2! NONE 
; 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  1681 

i 576131 

1 

96714*41! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

— 

! 

! 

U37! 
-  ! 

19.2JN0NE 

2 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

DP  1882 

1578132 

1 

96714*41  ! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

! 

! 

U37! 
-  2 

19.2‘NONE 

i 

!LA  new 

!  ORLEANS 

1977 

OP  1683 

1578133 

1 

96714*41! 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

” 

; 

i 

1437*! 
•  ! 

19.2*  NONE 

i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OP  2C01 

1  . 

1 

6501**40! 

1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

8.7! 

1.*! 

“ 

! 

i 

1354! 
-  ! 

1 3.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
i  ORLEANS 

1949 

IP  2302 

15*3113 

1 

97114*41! 

1  ! 

200. 1! 
200. 1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

i 

i 

1575! 
-  ! 

18.3! NONE 
j 

! LA  NEW 

1  ORLEANS 

1973 

OP  23C3 

15*311* 

1 

97114*41! 

1  1 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

i 

! 

1575! 
-  ! 

18.3! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OP  23CS 

15*3116 

1 

97114*41! 

1  ! 

20C.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

! 

2 

1575! 
-  ! 

18.3! NONE 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OR  2306 

15*3117 

1 

97114*41! 

1  1 

200. 1! 
20C.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

i 

i 

1575! 
"  ! 

1 8 • 3 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OP  2307 

15*3118 

1 

97114*41! 

!  i 

200.1! 

2C6.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

! 

J 

1575! 

-  ! 

18. J i NONE 
» 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OP  23C9 

15*3120 

1 

97114*41! 
1  ! 

200.11 

200.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

i 

I 

1575! 
-  ! 

15.3 !  NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

5?  2210 

! $*3121 

071UU1  1 

i  l 

20C.T* 

200.1! 

35, 1 1 
35.1! 

A  .7* 

1.5! 

- 

i 

i 

15751 
-  ! 

U.TINONP 

1 

It*  NFU 
!  ORLEANS 

1971 

OP  2312 

15*3123 

1 

97114*41! 
1  1 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

— 

! 

1575! 
-  ! 

18. si  NONE 
! 

!la  new 
!  ORLEANS 

1973 

OP  2*31 

15*3134 

1 

101514*41! 
!  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

! 

! 

1571! 
-  ! 

18.4! NONE 

1 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

OR  2*32 

1543135 

i 

10151**411 
!  1 

20C.1 ! 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

! 

i 

1571! 
-  ! 

15.4IN0NE 

i 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

OR  2*33 

i 5*3136 

J 

101514**11 
1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

i 

I 

1571! 
-  ! 

13 . 4 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

OR  2*36 

15*3139 

1 

10151**41 ! 

i  1 

200.1! 

20C.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

! 

1571! 
-  ! 

1 8.4 ! NONE 

i 

ILA  NEW 
(  ORLEANS 

1973 

DP  2*37 

15*31*0 

1 

1 01 5! AAAI ! 
•  ! 

200.1! 

2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

• 

1571! 
-  ! 

1 8  •  4! NCHC 

i 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

OP  2*36 

15*3141 

1 

10151**41! 

i  i 

2CC.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

i 

1571! 

-  i 

1 8 . 4 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

OP  2*39 

1543142 

1 

1 01 5 1 4*41 1 
1  1 

200.1! 

2C0.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

1571! 
-  ! 

13.4*  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  OPLEANS 

1972 

OP  2**0 

1543143 

1 

1 

1 

101514*411 
1  1 

!  1 

!  1 

20C.1! 
200. 1! 
! 
< 

35.1! 

35.1! 

! 

i 

8.7! 

1.6! 

; 

i 

1571! 

•  i 

i 

i 

18 . 4! RONE 

j 

2 

# 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1973 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS  ...613 


ENGR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUA8ER 

J  COAST 
!  GUARD 
t  NLH8ER 

!  IVTCC 1  DIMENSIONS  ! DRAFT l 

1  NET  UC0E1LENCTH10RDTH!  1 

IRC6IS-!****!  REG.  1  REG.ILOAD-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  CD  ! 

J  TON-  ! PAGE!  OVIR-tOVER- !/////! 

1  NASE  1  IV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  !$  10PEMTING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  1TC!  BASE 

\mUUt\  POINT  I  LINE-1  1*0!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////////7/////7!TD!/////////7 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC !  LINE-2 

!  YEAR 

!  BUILT 
!  OR 

! ‘REBUILT 

(32)  NATIONAL 

! 

i 

MARINE,  INC.  ! 

(CONTINUED) 1 

1  1  I 

1  1  t 

1  1  1 

1  !  1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DP 

2(41 

1542665 

! 

!  696UA41I 

i  1  1 

200. 1! 
20C.11 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1592! 

-  i 

19.5IN0NE 

! 

!LA  NEW 
(  ORLEANS 

i 

1972 

i 

DA 

2442 

1542666 

! 

!  696 ! 4A41 1 

1  1  1 

20C.1! 

200.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

* 

1592! 

-  ! 

19.5 ! NONE 
! 

I  LA  NEW 
t  ORLEANS 

j 

1972 

•  A 

2443 

1542667 

! 

1  69614A411 

!  1  ! 

200.11 

200.11 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

1592! 

-  ! 

19.SINCNE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

DA 

2444 

1542668 

I  696  J  4 A  41 1 
!  1  1 

2CC.1! 

200.1) 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1592! 

-  { 

19. 5! NONF, 

! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

DA 

2445 

1542669 

1 

1  69614A41! 

!  !  i 

20C.1t 

20C.11 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1592! 

-  I 

19.5! NONE 
i 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

DA 

2446 

1542670 

1 

1  69614A41] 

1  1  1 

200.1! 

20C.1I 

35.1! 

35.11 

6.7! 

1.5! 

“ 

1592! 

-  ! 

19.SJN0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

DA 

2447 

1542671 

1 

1  69614A41! 

1  1  1 

20C.1! 

200.1! 

35.11 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

“ 

1592! 

-  ! 

19.5! NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

DA 

2446 

1542672 

1 

l  696 ! 4 Ail  1 

1  !  1 

200.1! 

20C.11 

35.1! 

33.1! 

8.7! 

1.5! 

• 

1592! 

•  i 

1 9. 5 !  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

DA 

2449 

1542673 

I 

1  69614A41I 

!  !  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

15.1! 

8.7! 

1.5! 

** 

1592! 

-  ! 

19 .5! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

DA 

2430 

1542674 

! 

1  696I4A411 

1  !  ! 

20C.1! 

200.1! 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.5! 

— 

1592! 

-  i 

19.5IN0NE 

! 

ILA  NEW 
(  ORLEANS 

1972 

OA 

2431 

1542675 

1 

1  696UA41! 

1  2  1 

200.1! 

200.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1,5! 

• 

1592i 
-  ! 

19 , 5! NONE 
! 

!LA  NEW 
)  ORLTANS 

1972 

DA 

2452 

1542676 

1 

1  6961 4A  41 ! 

!  !  1 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

15921 
-  1 

19.5!N0NE 

1 

!LA  new 

1  ORLEANS 

1972 

DA 

2453 

1  550740 

1 

1  1153I4A41 1 

1  1  t 

20C.1! 
200.1 ! 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.6! 

“ 

1557! 

-  ! 

19,7! NONE 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DA 

2434 

I55C741 

1 

1  115814A411 

1  I  i 

200.11 

200.11 

35.1! 

53.1! 

8.7! 

1.6! 

** 

1557! 
-  ! 

1 9  .7 ! NONE 

1 

ILA  NEW 
t  ORLEANS 

1973 

DA 

2455 

1550742 

J 

t  1 1 56 14A41 ! 

!  1  1 

20C.11 

20C.1t 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.6! 

* 

1557! 

-  ! 

IV. 7 | NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DA 

2456 

1  550743 

1 

1  1 1  58  1  4  A  41 1 

1  1  1 

200.1! 

20C.11 

35.11 

35.1! 

8.7! 
t  •  6! 

- 

1357! 

-  ! 

19 . 7 ! NONE 
» 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DA 

2457 

! 550744 
i 

1  11 5  6  J  4  A  4 1 1 

1  !  t 

200.1! 

200.11 

35.11 

35.1! 

8.71 

1.6! 

• 

15571 

*  i 

19.7 {NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DA 

2456 

1550745 

1 

1  115614A41! 

1  1  ! 

200*1 ! 
200. 1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

— 

1557! 

19. 7! NONE 
! 

tLA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DA 

2459 

1 550746 

1 

1  11S8I4A 41 1 

i  1  1 

200.11 

20C.1t 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.6! 

1*57! 
-  ! 

19.71N0NE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DA 

2460 

I55C747 

J 

1  1 15814A41 1 

!  1  1 

200.1! 

20C.1t 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1557! 
-  I 

19.7IN0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OA 

2461 

ISSC748 

1 

!  1156I4A411 

i  1  1 

20C.1I 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1557! 
-  ! 

1 9 . 7 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DA 

2462 

1550749 

1 

l  11 5614A41 1 

1  1  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

3  S  •  1 ! 

8.7! 

1.6! 

• 

1557! 
-  ! 

19,7! NONE 

1 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DA 

2463 

I55C750 

I 

1  115814A41! 

I  I  1 

200.1! 
20C.1 ! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.61 

" 

1557! 

*  i 

19.71N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1978 

OA 

2464 

155C751 

l 

J  115814A41I 

1  1  i 

200.1! 

20C.11 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.6! 

1557! 
-  ! 

19. 7! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

OA 

2465 

1578134 

1 

!  100414641 ! 

!  1  ! 

20C.1! 

20C.U 

35.11 

33.1! 

6.7! 

1.5! 

• 

i 

i  w 

•o 

19.0IN0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

DA 

2466 

1578135 

! 

!  1 004 !  4 A  41 1 

!  !  1 

20C.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.51 

19.0! NONF 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OA 

2467 

1578136 

1 

1  10C4I4A41! 

!  1  1 

200. 1 ! 
20C.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

1592! 
-  ! 

19 .0! NONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

DA 

2468 

1578137 

1 

!  1CC414A411 

1  1  1 

200.11 
20C.1 1 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.5! 

“ 

1592! 
-  ! 

19.0IN0NC 

! 

tLA  NEW 
i  ORLEANS 

1977 

OA 

2469 

1578136 

1 

|  10C414A411 

1  1  1 

200.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

• 

1592! 
-  1 

19.0IN0NC 

! 

ILA  NEW 
(  ORLEANS 

1977 

DA 

2470 

1578139 

!  10C414A41I 

1  I  1 

20C.11 

200.1! 

35.11 

35.1! 

8.71 

1.5! 

” 

1592! 
-  ( 

19,0! NONE 
! 

tLA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OA 

2471 

1578140 

1 

1  1 004  14*41  ! 

1  1  i 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1*51 

* 

1592! 
-  ! 

19.0! NONF 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

DA 

2472 

1576141 

1 

I  100414A41! 

1  1  1 

20C.1 ! 
20C.1* 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

" 

1592! 
-  > 

19.01H0NE 

( 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1977 

DA 

2473 

1578142 

1 

!  1 0C4I 4A41 1 

I  !  1 

<VU. 1 1 
200.1! 

35. 1J 
35.1! 

8.7! 

1.51 

“ 

1 5  9  2  j 
-  ! 

1 9.0! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OA 

2474 

1578143 

1 

1  100414A411 

1  1  1 

20C.fl 
20C.1 I 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.3! 

1592! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

DA 

2475 

1578144 

1 

1  10041 4A41 1 

1  1  1 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

“ 

1592! 
-  ! 

19 • 0! NONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

197? 

DA 

2476 

1578145 

1 

I  1004I4A411 

1  t  ! 

200.11 

200.1! 

35.11 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

1592! 
-  ! 

19 .0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

j 

DA 

2477 

1576146 

1 

!  100414*41 1 

1  l  1 

200.11 
2CC.1 1 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.51 

• 

15921 
.  -  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

197? 

OA 

2476 

1576147 

1 

2  100414*41 1 

1  1  ! 

200.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1592! 
-  ! 

19.01  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

DA 

2479 

1578148 

! 

1  100414*41 1 

!  1  1 

20C.1! 

20C.U 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

“ 

1592! 
-  ! 

19 .0! NONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

197? 

j 

DA 

2480 

157*149 

1 

1  10C414A41! 

1  1  ! 

20C.1 1 
200.11 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.5! 

” 

1592! 
-  ! 

1 9*O)N0NE 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1977 

DA. 

2481 

1578150 

! 

1  10C414A411 

1  !  ! 

20C.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1592! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  OREIANS 

1977 

DA 

2482 

1578151 

t 

1  1004144411 

i  1  ! 

200.1! 
20C.1 ! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

1592! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

197? 

OA 

2463 

1578152 

1 

1  1004 1 4A41 1 

1  1  1 

200.1! 
20C.1 1 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

1592! 

19.C1N0NE 

! 

ILA  N8W 
!  ORLEANS 

1977 

OA 

2434 

1576153 

1 

!  100414*41 S 

!  !  ! 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

t592! 

*  j 

19.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

197? 

OA 

2465 

1576154 

I 

!  100414*41 i 

1  1  ! 

200.1! 

20C.1I 

35.1! 

35.11 

3.7! 

1.51 

" 

1 59  2  i 

*  j 

19.0INONE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

j 

OA 

2486 

1578155 

! 

1  10C414A41 i 

1  !  ! 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

i 

1592! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

1977 

i 

i 

OA 

2487 

1578156 

j 

J  10C414A41! 

1  1  ! 

200.11 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

j 

i 

1592J 
-  ! 

1 9 . 0! NONE 
! 

tLA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

1977 

1 

j 

OA 

2468 

i 5761 57 

1 

I  10C414A41! 
!  1  1 

200.1! 

20C.11 

35.1! 

35.1! 

8.71 

1.5! 

“ 

1592! 
-  t 

19.0! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

j 

DA 

2489 

1578158 

1 

1  10C414A41] 

!  !  1 

20C.1! 

20C.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

• 

i 

1592! 

-  ! 

19.0SN0NE 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1977 

DA 

2490 

1578159 

1 

1  1004144411 

1  !  1 

2CC.1! 

20C.1! 

55.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

- 

1592! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

DA 

2491 

1578160 

i 

I  100414*41 J 

1  1  1 

200. 1! 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1592! 
-  ! 

19.0JK0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

OA 

2492 

i 578161 

1 

!  1 0C4J4A41 1 

!  1  ! 

2C0.1! 
200. 1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

1592! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

■ 

OA 

2493 

1578162 

i 

1  10C4! 4*41 1 

!  1  ! 

200.11 
200.1  ! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1592! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1977 

i 

DA 

2494 

1576163 

1 

! 

! 

!  100414441! 

I  1  ! 

!  1  1 

1  1  ! 

200. 1! 
200.11 
! 
1 

35.1! 

35.1! 

! 

; 

8.7! 

1.5! 

( 

! 

i 

1592! 
-  ! 

! 

) 

19.0IN0NE 

I 

! 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1977 

j 

; 

i 

! 
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X.'..'..... — - 

ENGR1 

-------- 

1 

! VTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT  I 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

I 

1 

OIST! 

OPERATOR 

J  NET  !  CODE! LENGTH! 9RDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING 

1 

! 

-1REGIS-!****!  REG.  1  REG. 1  LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EOUIPNENT 

•TC!  BASE 

! 

YEA*  t 

I  COAST 

1  TEA  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE-1 

! AO!  LINE-1 

1 

BUILT  ! 

VESSEL  MAKE 

AND  HUN6ER 

t  GUARD 

1  TON-  !P»«E1  0*e«-!CVt«-!/////l  H09SII 

PASS-  !  (LIGHT)  !//////////////// iTOl/ ///////// 

! 

OR  ! 

1  NUMBER 

1  NACE  1  IV  !  ALL  !  ALL  1  LIGHT  1  ROVER! 

CNGERS  ( 

(FEET)!  LINE-2 

SEE!  LINE-2 

1* 

RE3UILT! 

(32)  NATIONAL 

NARINE/  INC. 

l 

1 

! 

1  1  1  1 

1  1  1  1 

!  !  1  ! 

; 

; 

; 

! 

! 

! 

; 

! 

t 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

(CONTINUED) ! 

1  !  t  1 

i 

! 

1 

t 

ON  2495 

1543304 

93114A41!  20C.01  35.0! 

8.7! 

- 

1571! 

17. 3! NONE 

!LA  NEW 

1 

1972  1 

l 

1  1  200.1  1  35.12 

1.5! 

! 

!  ORLEANS 

1 

• 

ON  2496 

1543305 

93114A41!  200.01  35.01 

8.7! 

- 

1571! 

17.3! NONE 

!LA  NEW 

1 

1972  l 

1  1  20C.1 1  35.11 

1.5! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

! 

ON  2497 

1543306 

93114A41!  200.0!  35.0! 

8.7! 

- 

1571! 

17. 3 ! NONE 

!LA  NEW 

1 

1972  ! 

1  1  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

i 

!  ORLEANS 

1 

1 

ON  2498 

*543308 

931 !4A41 !  200.0!  35.0! 

3.7! 

- 

1571! 

1  7.3 !  NONE 

! L  A  NEW 

1 

1972  ! 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

l 

! 

ON  2501 

1547C16 

69614A40!  20C.1 !  35.1! 

8.7! 

- 

16201 

14.71M0NE 

1LA  NEW 

1 

1973  1 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.3! 

-  1 

1 

I  ORLEANS 

i 

ON  2502 

1547C17 

696 ! 4A40!  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14 .7 1  NONE 

! L A  NEW 

1 

1.71  t 

1 

!  !  200.1!  35.11 

1.3! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

l 

! 

ON  2503 

1547018 

696 ! 4A40!  200.11  35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

1 4. 7! NONE 

ILA  NEW 

! 

1973  ! 

1 

!  !  200.11  35.1! 

1.3! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

1 

! 

ON  2504 

1547019 

69614A40!  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7! NONE 

!LA  NEW 

1 

1973  1 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

! 

ON  2505 

1547020 

696I4A40!  200. 1  !  35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14. 7! NONE 

!LA  NEW 

1 

1973  ! 

1 

!  . !  2CC.1t  35.1! 

1.3! 

-  1 

! 

(  ORLEANS 

1 

! 

ON  2506 

1547021 

69614A40!  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

16201 

14.7IN0HE 

!  L A  NEW 

I 

ms  l 

1 

!  ‘  1  200. 1!  35.1! 

1.31 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

ON  2507 

1547C22 

69614A40!  200.11  31.1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7! NONE 

!L A  NEW 

i 

1973 

1 

-  !  !  200.1!  35.1! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

l 

ON  2506 

1547023 

696I4A40!  20C.1!  35. 1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7! NONE 

ILA  NEW 

1973 

1 

!  !  200. 1!  35.1! 

1.3! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

i 

ON  2509 

1547C24 

69614A40!  200.1!  35. 1! 

8.7! 

- 

1620! 

14.7! NONE 

•LA  NEW 

! 

1973 

| 

!  !  200.1!  35.1! 

1.3! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2510 

1547025 

696I4A40!  20C.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1620! 

1 4.7 {NONE 

ILA  NEW 

! 

1973 

| 

!  !  20C.1 !  35.1! 

1.3! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

1 

ON  2517 

1  - 

102014A40!  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1614! 

1 6. 9! NONE 

!LA  NEW 

1 

1946 

1 

!  1  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

ON  251 S 

1  . 

1020I4A40!  200. 1!  35.1! 

8.7! 

- 

1614! 

16.9! NONE 

ILA  NEW 

1 

1966 

1 

!  !  200.11  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2519 

1512944 

102514A411  20C.11  35.1! 

8.7! 

- 

1571! 

17 , 3! NONE 

ILA  NEW 

1 

1967 

1 

1  1  200. 1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

ON  2520 

1506409 

102014A41!  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1574! 

17.31N0NE 

! LA  NEW 

1 

1966 

1 

!  !  20C.lt  35.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

•  N  2521 

1516C32 

106314A41!  200.1!  35.1 ! 

8.7! 

- 

1561! 

16. 3! NONE 

ILA  NEW 

196! 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

•N  2522 

’ 506406 

1020!4A41!  200.11  35.1! 

8.7! 

- 

1574! 

1 7. 3! NONE 

ILA  NEW 

! 

1966 

l 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

1 

ON  2524 

1506414 

102014A411  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1574! 

17. 3 ! NONE 

ILA  NEW 

! 

1966 

! 

1  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  2525 

1512942 

102514A41!  200.1!  35.1! 

8.7! 

1571! 

17.3 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1967 

1 

!  !  200.U  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  2526 

1516025 

108314A41!  200.1!  35.1! 

8.7! 

1561! 

18.  J1N0NE 

! LA  NEW 

1 

196? 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

ON  2527 

1512941 

1 025 ! 4 A41 !  2CC.1!  35.1! 

8.7! 

1571! 

17.3IN0NE 

!LA  NEW 

1 

1967 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ORLEANS 

1 

ON  2526 

1512946 

102514A41!  20C.1!  35.1! 

8.7! 

1571! 

17. 3! NONE 

ILA  NEW 

1 

1967 

1 

!  !  200.11  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

DP  2529 

1512943 

102514A41!  200. 1!  35.1! 

8.7! 

15711 

17. 3! NONE 

!LA  NEW 

! 

1967 

] 

!  !  200.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2531 

1512947 

1 025 ! 4A41 !  200.1!  35.1! 

8.7! 

1571! 

17.3!  NONE 

! LA  NEW 

1 

1967 

1 

!  !  2CC.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  2532 

1516C23 

10ISJ4A41!  2CC.1 !  35.1! 

8.7! 

1541! 

18.3! NONE 

ILA  NEW 

1 

1968 

1 

!  !  2CC.1!  35.1! 

1.6! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

1 

ON  2533 

IS16C24 

108314A41J  2C0.1!  35.1! 

8.7! 

- 

15611 

18. 3! NONE 

!LA  NEW 

! 

1968 

| 

1  !  2CC.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ORLEANS 

I 

ON  2534 

1512948 

1025 1 4 A 41 8  2CC.1!  35.1! 

8.7! 

1571! 

17.3! NONE 

ILA  NEW 

! 

1967 

! 

!  !  200. 1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

1 

ON  2535 

1516C31 

1083! 4141 1  20C.1!  35.1! 

8.7! 

• 

1561! 

18.3 (NONE 

ILA  NEW 

1 

1968 

l 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1 

ON  2536 

1513763 

97714A41!  200.0!  35.01 

8.7! 

• 

1583! 

1 8 .6 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1976 

i 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2537 

i 506411 

1 020! 4A41 !  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1574! 

17. 3 ! NONE 

!LA  NEW 

! 

1966 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

ON  2538 

1512939 

102S14A41!  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1571! 

17.3! NONE 

ILA  NEW 

l 

1967 

I 

1  !  200.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2539 

1513772 

977I4A41!  200.0!  35. C! 

8.7! 

- 

1533! 

18.41NCNE 

! LA  NEW 

1 

1976 

l 

!  !  200.11  35.11 

1.5! 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

! 

ON  2540 

1543138 

1015  J4A41  1  200.11  35.1! 

6.7! 

- 

1571! 

1 8. 4! NONE 

SLA  NEW 

1 

1972 

1 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

1 

ON  2541 

1512940 

102514A41 I  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1571! 

17. 3tN0NC 

!L A  NEW 

t 

1947 

1 

!  !  200.11  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2542 

1513770 

97714A411  200. 0!  35.0! 

8.7! 

- 

158  3! 

18.61N0NE 

SLA  NEW 

1 

1976 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2543 

I5UC28 

108 3 ! 4A41 !  20C.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1561! 

18.31  NONE 

ILA  NEW 

1 

196? 

! 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2544 

1541586 

97314A41!  200.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1621! 

1 6.0! NONE 

!LA  NEW 

1 

““ 

! 

!  1  200.0!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

ON  2545 

1516026 

108314A41!  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1561! 

1  8.3! NONE 

ILA  NEW 

1 

196! 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2546 

1513767 

97714A41!  200.0!  35. C! 

8.7! 

- 

1583! 

18.6! NONE 

ILA  NEW 

1 

1976 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

!  ORLEANS 

1 

ON  2547 

1506417 

1020! 4A41 !  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1574! 

17.3 ! NONE 

ILA  NEW 

1966 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

i 

ON  2548 

1516C30 

108314A41 1  20C.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1561! 

18.3!N0NC 

•LA  NEW 

196! 

I 

!  !  200. 1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

1 

!  ORLEANS 

! 

ON  2549 

1543112 

97114A411  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

1  8 . 3  !  NONE 

!LA  NEW 

1 

1973 

• 

•  !  2CC.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

! 

ON  2550 

1543115 

971 ! 4A41 !  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

1 8. 3! NONE 

!LA  NEW 

1 

1973 

1 

!  !  20C.1 !  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2551 

1543119 

97114*40!  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1575! 

18.3! NONE 

ILA  NEW 

1 

1973 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

ON  2552 

1513766 

977 ! 4A41 1  200.01  35. C! 

8.7! 

- 

1583! 

18.6 (NONE 

ILA  NEW 

1 

1976 

1 

4 

1  1  200.11  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1 

ON  2553 

1513771 

97714 A41 !  200.0!  35. C! 

8.7! 

- 

1583! 

1 8. 6 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1976 

1 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

ON  2554 

J5C6410 

1 020J4A40!  2CC.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1574! 

17. 3 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1966 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

ON  2555 

1543137 

1 01 5I4A40!  20C.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1571! 

18. 4! NONE 

!L A  NEW 

! 

1973 

! 

!  1  2CC.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

I 

ON  2556 

1513769 

97714A41!  200. 0!  35. C! 

8.7! 

- 

1583! 

18 • 6! NONE 

SLA  NEW 

1 

1976 

1 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

ON  2557 

1516C29 

1 08314*40!  20C.1!  35.1! 

8.7! 

- 

15611 

14.3! NONE 

ILA  NEW 

196! 

! 

!  !  200.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

J  ORLEANS 

ON  2558 

1516027 

10e3!4440!  2CC.1 !  35.1! 

8.7! 

- 

1561! 

18. 3! NONE 

ILA  NEW 

! 

196? 

! 

1 

! 

!  !  200. 1!  35.1! 

!  !  !  ! 

!  1  ll 

1.6! 

! 

! 

-  ! 
t 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1 

! 

1 

j 
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ENGI! 

01 ST|  OPERATOR 


VESSEL  HARE  AMO  NURSE*  1 

(32)  NATIONAL  NARINE#  INC.  ! 

(CONTINUED)  ! 


NET  ! CODE (LENGTH 
REGlS-1****!  RIG. 
TE*  !  SEE!////// 
TON-  1  PACE !  OVEA- 
NACE  !  IV  1  ALL 


! VTCC 1  DIMENSIONS  ! DAAf T ! 


BROTH!  ! 

*EG.lLOAD“! 

/////!  EO  ! 
even- ! /////!  HORSE 
ALL  {LIGHT!  ROVE* 


! CAPACITY  1  HIGH-  !  {VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANOLING  !$  ! OPERATING 

1  CARGO  !  FIXEO  !  ECU  If RENT  I TC!  RASE 
!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AOt  LINE-1 

!  PASS-  ! (LIGHT) !/////// ////// /// |TD| ////////// 
i  ENCERS  !  (FEET) I  LINE-2  (EE!  LINE-2 


DR 

2559 

1543122 

! 

I  971 14A401 

1  1  1 

200.11 

200.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1575! 

-  ! 

18.3! NONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1973 

OR 

2401 

1633459 

! 

1  122314A41! 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35.  C! 
35.  C! 

8.9! 

1.8! 

1556! 

-  ! 

1 9. 0! NONE 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1981 

DR 

2402 

1633860 

1 

1  122314A41! 

1  1  ! 

20C.0! 

200.01 

35.01 
35. C! 

8.9! 

1.8! 

1556! 

-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

DR 

2103 

1633461 

! 

1  1223I4A41 1 

1  1  ! 

20C.0! 

20C.01 

35.  Cl 
I5.C! 

8.9! 

1.8! 

“ 

1556! 

-  ! 

19,0! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

DR 

2104 

1633442 

! 

1  1223I4A411 

!  !  1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

8.9! 

1.8! 

- 

1556! 

-  1 

19.0! NONE 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1981 

DR 

2405 

1633863 

1 

1  122314A411 

1  !  I 

20C.0! 

200.01 

35.01 

35.0! 

8.9! 

1.4! 

” 

1556! 

-  ! 

1 9,0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1981 

DR 

28C6 

1633464 

! 

1  1 22314A41 1 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.9! 

1.8! 

“ 

1556! 

-  1 

19.0! NONE 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

I 

1981 

DR 

28C7 

1633445 

I 

1  1 22314A41 1 

1  (  1 

200.01 

20C.01 

35.0! 
35.  C! 

8.9! 

1.6! 

— 

1556! 

_  i 

19.0 ! NONE 

I 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

DR 

28C8 

1633446 

1 

1  122314A41 1 

1  I  1 

20C.0! 

20C.O! 

35.0! 
35. C! 

6.9! 

1.6! 

— 

1556! 

-  1 

19.0! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

DP 

2SC9 

1633447 

1 

1  122314A41 1 

1  1  1 

200.01 

200.01 

35.  C! 
35.  C! 

8.9! 

1.8! 

• 

1556! 

-  ! 

1 9.0 ! NONE 
! 

!la  new 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OP 

2810 

1633448 

1 

1  1223I4A41! 

1  1  1 

20C.01 

200.0! 

35. C! 
35.  C! 

4.9! 

1.6! 

1556! 

-  ) 

19,0! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

» 

! 

1981 

OR 

2311 

1633469 

1 

1  122314A411 

1  1  1 

230.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

8.9! 

1.6! 

1556! 

-  1 

19.01N0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1961 

DR 

2412 

(633470 

1 

1  1 2231 4A41 ( 

1  t  1 

200.01 

200.01 

35.  C! 
35.0! 

8.9! 

1.6! 

” 

1556! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

i 

DR 

2413 

1633471 

! 

1  122314A41 ! 

1  1  1 

20C.01 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

8.9! 

1.8! 

— 

1556! 

-  1 

1 9 .0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

I 

1981 

OR 

2414 

{633472 

i 

1  122314A41! 

!  1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

6.9! 

1.8! 

“ 

1556! 

-  ! 

19,0! NONE 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

2415 

{633473 

1 

1  1 2231 4A41 1 

1  1  ! 

200.0! 

200.01 

35.0! 
35. C! 

6.9! 

1.6! 

• 

15561 
-  ! 

1 9. 0 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

i 

OR 

2816 

{653474 

I 

1  1 22314A41 1 

1  1  ! 

2  0  C  »  0 1 
200.0! 

35.0! 

35.C! 

6.9! 

1.4! 

“ 

1556! 

19.0! NONE 

1 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

t 

OR 

2417 

1633475 

1 

1  122314A41! 

1  1  ! 

200.01 

200.01 

35.  C! 
35.0! 

8.9! 

1.8! 

1556! 

-  ! 

19.0! NONE 

f L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

| 

OR 

2414 

{633476 

i 

!  1 223 14A41 i 

1  1  1 

200.0! 
200. 0! 

35.0! 
35. C! 

8.9! 

1.8! 

- 

1556! 

-  1 

1 9.0! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1981 

DR 

2419 

1633477 

l 

1  122314A411 

1  1  1 

20C.O! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.9! 

1v8! 

- 

1556! 

-  ! 

19.UIN0NE 

» 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

1 

1961 

OR 

2420 

1633478 

1 

{  1223I4A411 

1  1  1 

20C.01 

200.01 

35. Cl 
33. C! 

8.9! 

1.8! 

1556! 

-  ( 

19.0IN0NE 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1961 

DR 

3001 

1641538 

1 

1  1013! 4A41 { 

1  !  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35. C! 

8.7J 

1.7! 

- 

1416! 

-  ! 

21 . 1 ! NONE 

I 

ILA  MEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1961 

OR 

3CC2 

1641539 

! 

1  1 01 314A41 ( 

1  1  1 

115.01 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

8.7! 

1.71 

“ 

1416! 

-  ! 

21.11N0NE 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1961 

DR 

3003 

1641340 

I 

1  1013I4A41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  ! 

21.1! NONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1961 

OR 

3004 

1641541 

! 

1  101 314A41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  ! 

21.1 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OP 

3C05 

1641542 

! 

1  101314A41! 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1416! 

-  ! 

21 .1 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1981 

OR 

3CC6 

1641543 

I 

1  101314A411 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1416! 

-  ! 

21 .1 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1981 

OR 

30C7 

1641544 

! 

1  101314A41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  ! 

21.1 ‘NONE 

1 

ILA  NEW 
l  ORLEANS 

! 

! 

1981 

PR 

3CCI 

1641545 

! 

1  101314A41! 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.C! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1416! 

-  ! 

21.1  (NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OP 

3CC9 

1641546 

1 

1  1 01 3 1 4  A  41 1 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  ! 

21.1! NONE 
i 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

i 

OR 

7C10 

(641547 

t 

1  1013I4A41! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

8.7! 

1.7! 

“ 

14161 
-  ! 

21.1 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

1 

1981 

OR 

3C11 

i 641548 
! 

t  101 314*41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1416! 

.  > 

21.1  (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1981 

DR 

3C12 

1641549 

1  101314*41 | 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

e.7! 

1.7! 

“ 

1416!* 

-  ! 

21.1! NONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

DR 

3013 

1641550 

I 

1  101 314*41 t 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1416! 

-  ! 

21 • 1 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3014 

1641551 

1 

1  10131 4*41 f 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
3S.C! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1416! 

-  ! 

21.1! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1981 

OR 

3015 

1641552 

! 

1  101 3! 4A41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  1 

21 .1 (NONE 
! 

!IA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

» 

1981 

OR 

3016 

1641553 

1 

1  101314*41 ! 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. O' 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  ! 

21.1! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3C17 

1641554 

l 

1  1013141411 

1  1  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
3S.C! 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  1 

21.1!  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3018 

1641555 

1 

1  1 01 314*41 ! 

1  I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
33. C! 

8.7! 

1.71 

“ 

1416! 

-  ! 

21.1! NONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3C19 

1641556 

1 

1  101314*41 1 

I  1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

8.7! 

1.7! 

• 

1416! 

-  ! 

21.1 {NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3C20 

1641557 

1 

1  1013! 4*41 1 

1  I  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  ! 

21 .1 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1981 

OP 

3C21 

1641558 

1  10131 4*  41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35. Cl 

8.7! 

1.7! 

14)6! 

-  ! 

21.1 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

! 

1981 

OR 

3C22 

1641559 

1 

!  101 314*41 1 

1  !  ! 

195.0! 

195.01 

35.C! 
35. C! 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  ! 

21.1 INONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

l 

1981 

OR 

3C23 

1641560 

1 

(  101314*41 1 

1  !  ( 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

1416! 

-  ! 

21.1!  NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3024 

1641361 

f 

1  1013  1 4  A  41  1 

i  i  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
!5.C! 

o.7! 

1.71 

“ 

1416! 

-  ! 

21 .1 ! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3C25 

1641562 

t 

1  101314*41! 

1  (  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

8.7! 

1.7! 

• 

1416! 

-  ! 

21.1  INONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3C26 

1641363 

1 

1  1 01 314*41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

" 

1416! 

*  i 

21.1  INONE 
) 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1981 

OR 

3027 

1641564 

1 

1  101314*41 1 

I  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

8.7! 

1.71 

1416! 

-  ! 

21.1! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1961 

OR 

3C28 

1641365 

1 

(  101 3 14A41 1 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

8.7! 

1.7! 

“ 

14161 
-  ! 

21.1 INONE 

!L*  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3029 

1641566 

1 

1  101314*41 1 

1  !  I 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

8.7! 

1.7! 

• 

1416! 

-  ! 

21.1  INONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1981 

OR 

3030 

1641567 

i 

f  101314*41 1 

1  1  1 

195.0! 

195.0' 

35.0! 
35. C! 

1.7! 

1.7! 

- 

1416! 

-  1 

21.1 INONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1981 

OR 

3031 

i 641 568 

1 

1  1013(4*41 ! 

1  !  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

8.7! 

1.7! 

“ 

1416! 

-  ! 

21.1 INONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

i 

1981 

j 

DR 

3C32 

1 641 569 

1 

1  101314*41! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

8.7! 

1.7! 

” 

1416! 

-  ! 

21.1 INONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

! 

1981 

DR 

3033 

1641570 

1 

1  101314*41 ! 

t  1  I 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

6.7! 

1.7! 

• 

1416! 

-  ! 

21.1  INONE 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1981 

! 


! 


! 


! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


616 


x  - 

— 

.... 

1VTCC1  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 

1  CAPACITY  1  HIGH”  1 

!  V  E  S  S  £  L 

1 

•  1ST! 

OPEN ATO A 

1  NET  ! CODE! LENGTH  1 BRDTN1 

] 

! 

i 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPERATING 

! 

TEAR  ! 

CARGO  !  FIXED  !  ERUIPNENT 

///////!  POINT  (  LINE-1 

1  COAST 

I  TER  1  SEE! //////!//// / I 

CD  ! 

U 

!  AO!  LINE-1 

GUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUNBEt 

!  6UAR0 

1  ton-  (PACE!  OV£#-!CVl»-l/////l  HOFSCI 

PASS-  !  (LIGHT)  !//////////////// ITD! ////////// 

OR  I 

!  NUMBER 

!  VUE  1  IV  !  ALL  1  ALL  1LICHT!  FOVEA! 

INGERS  !  (FEET) 1  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

(•REBUILT! 

(32)  NATIONAL 

NARINE#  INC* 

! 

! 

! 

!  1  it 

1  !  1  ! 

1  !  1  I 

1 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED  ! 

11  11 

1 

! 

! 

! 

! 

1981  1 

ON  3 C 3 4 

1661571 

1013I6A611  195.0!  35. C! 

3.7! 

- 

1 

1416! 

21.1 ! NONE 

!LA  NEW 

J 

1  !  195.0!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1931  ! 

IN  3035 

1661572 

101316*61!  193.0!  35.0! 

8.71 

- 

! 

1416! 

21.1 (NONE 

!  L A  NEW 

1 

!  !  193.0!  35. C! 

1.71 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1981  ! 

ON  3036 

1661573 

1 01 3 ! 6A61 !  195. C!  35. C! 

8.7! 

- 

i 

1416! 

21.1 1  NONE 

!LA  NEW 

J 

!  1  195.0!  35. C! 

1.7! 

! 

-  ■ 

! 

1  ORLEANS 

1 

1981  ! 

ON  3037 

1661576 

1013UA41!  195.0!  35. C! 

8.7! 

- 

t 

1416! 

21.1! NONE 

!LA  new 

(  !  195.0!  35. C! 

1.7! 

1 

•  • 

! 

!  ORLEANS 

1961  ! 

ON  3038 

1661575 

101 3 1 6 A 61 !  195.0!  35.0! 

8.71 

- 

1 

1416! 

21.1! NONE 

!LA  NEW 

J 

!  !  195.0!  35. C! 

1.71 

1 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1 

19(1  ! 

IN  3039 

1661576 

1 

1013 ! 6A61 !  195.0!  35. C! 

8.71 

- 

! 

14161 

21 • 1 {NONE 

(LA  NEW 

!  J  195.0!  35. C! 

1.71 

1 

-  1 

! 

(  ORLEANS 

! 

1981  ! 

IN  3060 

1661577 

1 01 3! 6A61 !  195.0!  35.0! 

8.71 

- 

! 

1416! 

21.1  (NONE 

ILA  NEW 

1 

!  1  193.0!  35. C! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1971  ! 

IN  6501 

1536622 

1206I6A63I  200.1!  50.1! 

8.7! 

- 

1 

1640! 

12.4! NONE 

ILA  NEW 

J 

!  t  200.1!  50.1! 

2.7! 

l 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1971  ! 

IN  6502 

1536617 

1206I6A631  200. 1!  50.1! 

6.7! 

- 

I 

18401 

12.41N0NE 

ILA  NEW 

1 

!  !  2CQ.1!  50.11 

2.7! 

! 

-  1 

! 

i  ORLEANS 

1946  ! 

IN  6503 

39516A63I  195.01  35. Cl 

8.7! 

1451! 

It .  5  !  NONE 

f LA  NEV 

I 

1  1  195.11  35.11 

1.6! 

! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

1968  I 

IN  6506 

1  516759 

138616A63I  200.11  54.11 

8.71 

- 

! 

1794! 

13.9| NONE 

ILA  NEW 

I 

1  .1  200.11  54.11 

3.2! 

! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

1973  i 

ON  6505 

1  567819 

661146431  172.61  43.61 

8.8! 

- 

i 

1330! 

1 3 • 9 ! NONE 

! L A  NEV 

1 

l  *  1  172.61  43.61 

2.61 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

t 

1971  I 

ON  6506 

1535623 

827 14643!  180.01  43.6! 

10.01 

- 

1 

1690! 

20.0! NONE 

ILA  NEV 

I 

1  1  18C.0!  43.61 

2.91 

! 

-  1 

! 

l  ORLEANS 

! 

1970  ! 

ON  6119 

1523506 

10681 4A41 1  195.11  35.11 

8.7! 

- 

1 

12361 

23.1! NONE 

! L A  NEW 

1 

1  I  195.11  35.11 

2.51 

1 

-  1 

I 

1  ORLEANS 

1 

197C  1 

ON  6120 

1523505 

1068146411  193.11  35.1! 

6.7! 

- 

! 

1256! 

23.1 l NONE 

ILA  NEV 

l 

1  J  195.1!  35.1! 

2.5! 

1 

-  1 

! 

I  ORLEANS 

! 

1949  ! 

NL  112 

1519222 

971146411  195.11  35.1! 

8.7! 

- 

1 

14361 

1 7.6 J  NONE 

!LA  NEW 

! 

1  1  195.11  35. 11 

1.81 

1 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

1976  ! 

NL  116 

1569531 

1 

867146411  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

! 

14191 

16.3 1  NONE 

ILA  NEV 

1  1  195.11  35.11 

1.7! 

1 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1 

1976  1 

NL  115 

1569532 

86714A411  195.0!  33.01 

8.7! 

- 

1 

1419! 

18.5 ! NONE 

!LA  NEV 

1 

1  1  195.11  33.11 

1.71 

1 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

1976 

NL  116 

1569533 

1 

86714641!  195.01  35. Cl 

8.7! 

• 

! 

1419! 

18.5! NONE 

ILA  NEV 

1  1  195.11  35.11 

1.7! 

1 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

1976 

NL  118 

1569535 

86714641!  195.0!  35.01 

8.7! 

- 

2 

1419! 

18.5! NONE 

ILA  NEV 

1  1  195.11  35.11 

1.7! 

i 

-  | 

1 

!  ORLEANS 

1976  ! 

NL  119 

1569536 

1 

66714641  !  195.0!  35.0! 

8.71 

- 

i 

1419! 

18.5! NONE 

ILA  NEV 

1  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

j 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  120 

1569537 

1 

867 ! 4641 !  195. 0‘  35.0! 

8.71 

- 

i 

14191 

13. 5 t NONE 

! L A  NEV 

!  1  195.  ,!  35.1  ! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  121 

15695J8 

1 

86714641!  195.0!  35-0! 

8.71 

1 

1419! 

18.5IN0NE 

ILA  NEV 

1  2  195.11  35.1! 

1.71 

1 

-  i 

! 

1  ORLEANS 

1976 

NL  122 

1369539 

1 

867 !  66 41  !  195.0!  3S.CS 

8.7! 

; 

1419! 

13.SI NONE 

ILA  NEV 

!  i  195.11  35.11 

1.7! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  123 

1569560 

t 

66714641!  195.01  35. C! 

8.71 

•419! 

16.3 (NONE 

ILA  NEV 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  \ 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  126 

1569561 

1 

86714A41 1  195.0!  35.0! 

3.7! 

1419! 

U.SIkCKC 

HA  NEV 

!  1  195.1!  35.11 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  125 

1569562 

! 

86714641 !  *,95.0!  35.01 

6.7! 

! 

1419! 

16.51N0NE 

HA  NEV 

1  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

1976 

NL  126 

•569563 

1 

86714641!  195.0!  35. C! 

3.7! 

1419! 

18.5! NONE 

it*  NCW 

1  1  195.1!  35.11 

1.71 

! 

-  I 

1 

!  ORLEANS 

1976 

NL  127 

1369566 

86714641!  195.0!  35. C! 

8.7! 

1419! 

18.5! NONE 

HA  NEV 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  128 

1569565 

86714641!  195.0!  35. Cl 

e.7i 

- 

1419! 

16. 5! NONE 

HA  NEV 

1 

!  1  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  129 

1569566 

86714441!  195.01  35.0! 

8.7! 

- 

1419! 

13.5! NONE 

HA  NEW 

1 

!  1  195.11  35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  130 

1569567 

J 

867146411  195.0!  35. Cl 

8.7! 

- 

1419! 

Id- S 1  NONE 

ILA  NEW 

1  1  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ( 

t 

!  ORLEANS 

1976 

NL  131 

1569568 

1 

867!4A41!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

1419! 

1 8 . 5 ! NONE 

ILA  NEW 

1  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  132 

1569569 

1 

e«7IAAAtl  1®5.01  13. C! 

3.7! 

- 

1419! 

18.51  NONE 

HA  NEV 

!  !  195.1!  35.11 

1.71 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1976 

NL  133 

1569550 

66714641!  195.0!  35. C! 

8.7! 

- 

1419J 

16.51  NONE 

ILA  NEV 

1 

1  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1979 

NL  136 

1600765 

67614641!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

1446! 

1 6. 8 1  NONE 

ILA  NEW 

! 

!  1  195.11  35.1! 

1.5! 

-  i 

1 

!  ORLEANS 

1979 

NL  135 

1600766 

67614640!  195.01  35.0! 

8.7! 

- 

1446! 

16.61  NONE 

HA  NEV 

t 

I  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1979 

NL  136 

1600767 

676S4A41J  195.0!  35. C! 

8.7! 

- 

1446! 

16.3! NONE 

!LA  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1979 

NL  137 

1600768 

! 

67614641!  195.01  35. C! 

8.7! 

- 

1446! 

16. si  NONE 

HA  NEW 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

NL  138 

160C769 

1 

676S4A41 !  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

1446! 

1 6*6! NONE 

HA  NEV 

1979 

!  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1979 

ML  139 

(600730 

676 ! 4641  !  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

14461 

16.8! NONE 

HA  NEV 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1979 

NL  160 

1600751 

676J4A40!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

1446! 

16.  S ! NONE 

HA  NEV 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I960 

NL  170 

1627358 

901UA41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1493! 

16.9 ! NONE 

ILA  NEV 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  OPLEANS 

I960 

NL  171 

1627359 

90114641!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1493! 

1 6.9  J  NONE 

ILA  NEV 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

196C 

n* 

•  r-0 

1 

orjixitii  105,11  35.1? 

6.7? 

- 

U93i 

16.9} NONE 

HA  NEW 

i 

!  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

I 

!  ORLEANS 

1980 

NL  173 

1627361 

9C1UA41!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1493! 

1 6.9! NONE 

HA  NEW 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1980 

NL  176 

1627362 

901I4A41!  195.1!  35.1! 

6.71 

- 

1493! 

1 6.9 • NONE 

HA  NEV 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

I960 

NL  175 

1627363 

90114641!  195.1!  35.11 

8.7! 

- 

1493! 

t6.9 ! NONE 

ILA  NEV 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1966 

NL  201 

1502623 

! 

94514A40!  200.1!  35.11 

8.7! 

- 

1581! 

1 8. 0 ! NONE 

HA  NEV 

!  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

j 

!  ORLEANS 

1966 

NL  202 

1502626 

1 

945 14640!  200. 1!  35.1! 

8.7! 

- 

1581! 

H.oiNONE 

! L A  NEV 

-  ,  !  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

2 

!  ORLEANS 

1966 

NL  203 

1502625 

94514641 !  2CC.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1581! 

1 8  *  0 ! NONE 

HA  NEV 

1 

!  !  20C.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1966 

NL  206 

1502626 

945 14641 !  20C.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1581! 

18.0! NONE 

ILA  NEV 

! 

t  !  ZCC- T !  35.1! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ORLEANS 

1966 

NL  205 

1502627 

*  J 

945! 4640!  20C.1!  35.1! 

3.7! 

- 

1581  j 

1 8.0! NONE 

!LA  NEV 

i 

!  !  200. 1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1966 

NL  206 

1502628 

1 

! 

! 

945 ! 4640!  200.1!  35.1! 

8.71 

- 

1581! 

1 8.0! NONE 

ILA  NEV 

!  !  200.1!  35.1! 

i  i  ll 

!  !  !  1 

1.5! 

; 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

!  ORLEANS 

( 

! 

i me  2  -  description  or  vessels 
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ENGR! 

1  IVTCCi 

DIMENSIONS  tDRAIT! 

CAPACmi 

HIGH-  I 

1  v 

E  S  S  £  L 

! 

DIST! 

OPERATOR 

1  NET  ICODEllENCTHiERDTH! 

! 

I 

EST  !  CARGO  HANDLING 
rtXED  !  EQUIPMENT 

!$  (OPERATING 

! 

TEAR  I 

!  COAST 

1  TEA  l  SEEI//////I/////I 

ED  5 

tttnun 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1 

BUILT  ! 

vessel  name 

AND  NU ABE  A 

!  GUARD 

TON-  IPACEi 

0VER-ICVER-I/////1 

HORSE 

7»SS-  t(LlCHT) t////// ///////// /|TD( ////////// 

OR  ! 

!  NUMBER 

NA6E  1  IV  i 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT  I 

POWER 

CNCERS  ( 

(FEET)!  LINE-2 

1EEI 

LINE-2 

•REBUILT ! 

(32)  NATIONAL 

MARINE/  INC. 

1  1 

I  1 

1  I 

I 

1 

l 

1 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(continued: 

1  ! 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

NL  2C7 

1502429 

94  5 1 4  A  401 

200.11 

35.1! 

8.7! 

- 

1581! 

18.01NCNE 

ILA 

NEV 

1966  ! 

1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

I 

ORLEANS 

NL  2C3 

1502430 

945I4A401 

2CC.11 

35.1! 

6.7! 

- 

1581! 

18.01  NONE 

ILA 

NEV 

1956  { 

1  1 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

NL  20? 

1302431 

945J4A4C! 

200.1! 

35.11 

8.7! 

- 

1581! 

li.OlMCNt 

(LA 

NEV 

19*6  ! 

1  1 

2CC.1t 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

1 

NL  210 

1502432 

945| 4A40I 

20C.11 

35.1! 

8.71 

- 

1581! 

1 8 • 0 1  NONE 

!  LA 

NEV 

1966  ! 

!  1 

2CC.1! 

35.11 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

i 

Nl  211 

1506511 

960UA401 

200.0! 

35. Cl 

8.7! 

- 

1575! 

18.4 (NONE 

ILA 

NEW 

1967  ! 

I  1 

200.1 1 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

! 

Nl  212 

1504512 

96014*40! 

20C-0! 

35. C! 

8.7! 

- 

1575! 

14. 8 (NONE 

!LA 

NEV 

1967  ! 

(  i 

2CC.1I 

35.1! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

! 

NL  213 

1506513 

960(4*40! 

200.01 

35. Cl 

6.7! 

- 

1575! 

18.SIM0MC 

ILA 

NEV 

1967  ! 

1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

1 

NL  214 

150651* 

96014*401 

200.0! 

35.01 

8.7! 

- 

1575! 

1 6. 6 (NONE 

ILA 

NEV 

1967  ! 

!  1 

20C.1I 

35.1! 

1.5! 

-  1 

I 

! 

ORLEANS 

! 

NL  215 

1506515 

96014*401 

2CC.01 

35.0! 

8.7! 

- 

1575! 

18.6! NONE 

ILA 

HIV 

1967  ! 

!  ! 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

! 

NL  214 

1506736 

96014*40! 

20C.O! 

35. C! 

8.7! 

- 

1575! 

16 . 81  NONE 

ILA 

NIV 

1967  ! 

NL  217 

1  I 

20C.1I 

35.1! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

ORLEANS 

! 

1506737 

960(4*401 

20C.O! 

35.  C! 

8.7! 

- 

1575! 

it.atKcxc 

ILA 

NEV 

1967  | 

1  I 

20C.1i 

:s.it 

1.5! 

-  ! 

* 

ORLEANS 

1 

NL  218 

1  504738 

960(4*401 

20c. 01 

35.0! 

8.71 

- 

1575! 

1 6.81  NONE 

ILA 

NEW 

1967  l 

1  1 

<:0C.  1 1 

35.1! 

1.51 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

1 

NL  219 

1504739 

96014*401 

20C.01 

35.01 

8.7! 

- 

1575! 

18. SIMONE 

ILA 

NEV 

1967  ! 

1  1 

20C. 1 1 

35.1! 

1.5! 

-  1 

1 

| 

ORLEANS 

! 

NL  220 

1506740 

9601 4A401 

20C.OI 

35.0! 

1.7! 

1575! 

1 J. 8 ( NONE 

ILA 

NIV 

1967  I 

!  1 

20C.1I 

35.11 

1.5! 

-  | 

| 

! 

ORLEANS 

! 

NL  222 

151)764 

97714*411 

20C.01 

35.  Cl 

8.71 

- 

15831 

IS. SIMONE 

(LA 

NEV 

1976  I 

1  1 

2CC.1I 

35.11 

1.5! 

-  | 

I 

1 

ORLEANS 

1 

NL  223 

15137*5 

97714*41! 

2CC.0! 

35. C! 

6.M 

- 

1583! 

18*  6 (NONE 

ILA 

NEV 

1974  1 

1  I 

20C.1 1 

35.11 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

NL  2 24 

1  51  3768 

97714A41! 

20C.01 

35. Cl 

8.7! 

- 

15831 

18*61 NONE 

ILA 

NEV 

1976  | 

1  1 

200.11 

35.11 

1.5! 

-  1 

| 

! 

ORLEANS 

1 

NL  231 

1514317 

97714*401 

200.0! 

35.0! 

8.71 

- 

1583! 

18.6IH0NE 

ILA 

1 

NEW 

1974  J 

J  1 

20C.11 

35. 11 

1.51 

-  1 

1 

ORLEANS 

! 

NL  232 

1571672 

105  5  (4*41  1 

2CC.11 

35.11 

8.7! 

- 

1556! 

18.6IX0XE 

ILA 

NEW 

1966  1 

(  ! 

20C.1I 

35.11 

1.6! 

-  1 

1 

I 

ORLEANS 

1 

NL  233 

1  571673 

105514*411 

200.11 

35.11 

8.71 

- 

15561 

18.6! NONE 

ILA 

Hid 

1966  I 
! 

i  i 

20C.1I 

35.11 

1.61 

-  1 

! 

ORLEANS 

NL  234 

1371674 

1033(4*41  1 

20C.1I 

35.11 

8.71 

- 

1556! 

18.6JN0NE 

ILA 

! 

NEV 

1966  1 

1 

i  i 

2CC.1I 

35.11 

1.6! 

-  1 

! 

ORLEANS 

NL  235 

1571675 

105514A41! 

20C.11 

35.11 

6.71 

- 

1556! 

18.6! NONE 

ILA 

NEV 

1968  1 

i  i 

JC0.1I 

35.11 

1.«l 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

1 

NL  236 

1571676 

105514*411 

20C.1! 

35.11 

8.7! 

- 

1  ?  5  6 ! 

16.6IN0NE 

ILA 

NEV 

1968  ! 

Nl  250 

i  i 

20C.11 

35.11 

1.6! 

-  1 

| 

! 

ORLEANS 

1 

1553300 

<o 

o- 

o 

o 

20C.01 

35. C! 

6.7! 

- 

1573! 

1*. SLONE 

ILA 

I 

NEV 

1974  J 

I  1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

ORLEANS 

! 

NL  251 

J  553303 

1  960(4*41  ! 

200.0! 

35.01 

8.71 

- 

15731 

19.5IN0NE 

ILA 

1 

NEV 

1974  | 

! 

Nl  JS2 

1  1  1 

200.11 

35.11 

1.5! 

•  1 

! 

ORLEANS 

! 55330* 

1  960(4*411 

20C.01 

35. Cl 

8.7! 

- 

1573! 

19.5 (NONE 

ILA 

NEV 

1974  I 

NL  256 

(  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  I 

1 

1 

ORLEANS 

1 

1553306 

1  9601**41! 

20C.0I 

35. Cl 

8.7! 

- 

15731 

19.5 (NONE 

ILA 

NEV 

1974  ! 

1  1  1 

20C.1! 

35.11 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

NL  255 

1553307 

I  96014*41! 

20C.0! 

35. C! 

6.7! 

- 

1573! 

19. SLONE 

ILA 

NEW 

1974  ! 

1  1  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

NL  256 

I5533C8 

1  96014*41! 

20C.01 

35. C! 

6.7! 

- 

1573! 

19. 5 l NONE 

ILA 

NIV 

1974  ! 

1  1  ! 

20C.11 

35.1! 

1.5! 

-  ( 

! 

ORLEANS 

! 

NL  257 

1553309 

I  96014*401 

200.01 

35. C! 

8.7! 

- 

1573! 

19, 5! NONE 

ILA 

NEV 

1974  | 

1  !  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

NL  258 

1553310 

I  96014*411 

20C.01 

35. Cl 

8.7! 

- 

1573! 

19.5IN0NE 

ILA 

NEV 

1974  | 

1  !  1 

200.1! 

35.11 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

NL  255 

1553311 

1  96014*41! 

20C.0I 

35.0! 

3.7! 

- 

1573! 

19.5INONE 

ILA 

NEV 

1974  | 

!  !  1 

30C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

NL  260 

I55C522 

I  960(4*411 

20C.01 

35.0! 

8.7! 

- 

1573! 

19. SLONE 

ILA 

NEV 

1977  ! 

(  !  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

I 

I 

ORLEANS 

! 

NL  261 

f  53C523 

(  960(4*41! 

20C.0J 

35.01 

3.7! 

- 

1573! 

19.5 {NONE 

ILA 

NEV 

1973  ! 

(  !  1 

20C.1I 

35.11 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

ORLEANS 

! 

NL  262 

1550524 

l  960(4*411 

20C.0! 

35. C! 

8.7! 

- 

1573! 

19.5! NONE 

ILA 

NEV 

1973  | 

(  !  ! 

20C.1! 

35.11 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

NL  263 

!  S5CS25 

!  960(4*411 

20C.0J 

35. C! 

8.7! 

- 

1573! 

19.5! NONE 

!IA 

! 

NEW 

1973  » 

NL  266 

1  !  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

ORLEANS 

! 

I55C526 

!  96014*41! 

20C.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

1573! 

19.5! NONE 

ILA 

NEV 

1973  ! 

!  !  1 

20C • 1 ! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

NL  265 

1550527 

i  96014*41! 

200.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

15731 

19.5IN0NE 

ILA 

NEV 

1973  ! 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

! 

NL  266 

J55C528 

(  96014*41! 

2CC.0! 

35.  C! 

8.7! 

- 

1573! 

19. SLONE 

!LA 

NEW 

1973  ! 

1  !  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

NL  267 

155C529 

1  96014*41! 

20C.01 

35.  C! 

3.7! 

- 

1573! 

19.5 (NONE 

ILA 

NEV 

1973  ! 

1  !  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

NL  268 

*550530 

!  96014*41! 

2CC.0! 

35.0! 

8.7! 

- 

1573! 

19.5 (NONE 

ILA 

NEW 

1973  ! 

1  !  1 

200.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS 

! 

NL  269 

1550531 

1  960(4*40! 

200.0! 

35. C! 

8.7! 

- 

1573! 

19. 5! NONE 

!IA 

NEV 

1973  ! 

!  !  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

ORLEANS 

! 

NL  301 

1537248 

i  698(4*41! 

20C.0! 

35. Cl 

3.7! 

- 

1378! 

15.0 ( NONE 

ILA 

NEV 

1972  ! 

!  !  1 

2CC.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

NL  302 

1537249 

1  89814*41! 

200.0! 

35.  C! 

3.7! 

- 

1378! 

15. CLONE 

!IA 

NEV 

1972  ! 

i  1  ! 

20C.1! 

35.1! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

i 

1543917 

!  1022*4441! 

■>*r‘  r  «  i 

■»  *  « i 

3.7! 

- 

1419! 

8»  •  l.oii. 

to??  i 

f  !  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

J 

i 

ORLEANS 

! 

NL  304 

1543918 

1  102J(4*41 ! 

20C.11 

55.1! 

3.7! 

- 

1419! 

16.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1972  ] 

!  !  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.8! 

-  i 

i 

1 

ORLEANS 

! 

NL  5C2 

1269595 

{  66314*41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1323! 

17.  SLONE 

ILA 

NEW 

1957  ! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

j 

NL  503 

1269596 

]  683(4*41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1323! 

17.5 ! NONE 

iu 

MU 

1953  i 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

! 

NL  509 

1269602 

!  683(4*41! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

- 

1323i 

17 .5! NONE 

!l* 

NEW 

1953  ! 

!  !  ! 

195.11 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

NT  135 

1251568 

!  66(4*46! 

-  ' 

! 

- 

-  ! 

-  ! 

! 

1943  ! 

(  !  ! 

134.6! 

50. C! 

-  ! 

-  ! 

i 

! 

! 

SM  514 

1277031 

!  667(4*41! 

195.1! 

35.1! 

3.7! 

- 

1323! 

1  7. 5 i NONE 

ILA 

NEV 

1957  ! 

f  !  ! 

195.1! 

35.1! 

2.2! 

8.7! 

-  t 

13C0! 

! 

15.6! NONE 

I 

ILA 

C»l*ANS 

! 

1963  I 

NEV 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SG  201 

1557561 

J  625 ! 4*401 

— 

9.0! 

- 

isooi 

K. 9  I  NONE 

ILA 

NEV 

1977  l 

1  !  1 

195. C 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

SC  202 

1587562 

!  62514*40! 

— 

..  j 

9.0! 

- 

1500! 

14 . 9 ( NONE 

(LA 

NEV 

1977  ( 

j  i  i 

i  i  i 

I  !  ! 

195..! 

! 

! 

35. Ci 
! 

I 

1.6! 

! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

! 

618 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

or  v 

ESSELS 

tilCM 

1VTCC1  DIMENSIONS  iDRAFTl 

{CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  £  L 

( 

) 

1 

•MTf 

OPERATOR 

KT  lCCOtlUNSTHleiDTH! 

1 

( 

! 

EST  I  CASCO  tflNSLINC 

IS  ! OPERATING 

! 

YEAR  t 

!T<!  8ASE 

!  AO/  LIUE'1 

) 

!  COAST 

TEA  1  SEEI//////1/////1 

ED  ! 

\niuun  »oini  i  tm-i 

! 

euiLT  1 

VESSEL  NAME 

ANN  8U8ICA 

!  CUAAO 

TON-  18ACEI  OVER-10VEA-1/////1  NODE 

! 

PASS-  ta 

IGHDI /  ////////#//////! TOw /  ////*/» 7 

! 

ON  1 

i  NUH9ER 

NACE  1  tV  1  ALL  1  ALL  ILXCHT i  80VEN 

!  ENCEAS  !  (FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

!*Rf:UIL1! 

(32)  NATIONAL 

HAA INC/  INC* 

1 

1 

! 

I  !  II 

1  !  1  1 

II  11 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

* 

1 

! 

1 

! 

(CONTINUED! 

11  II 

1 

1 

! 

t 

! LA  NEW 

1977  I 

SC  203 

1587543 

i 

425 14A4Q1  —  1—1 

9.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

1  1  195.01  35.0! 

1.61 

-  1 

! 

J  ORLEANS 

1 

1977  ! 

SC  204 

i 557344 

1 

62514A41!  —  1  —  1 

9.0! 

- 

1 500! 

14.9!fiQNE 

HA  NEW 

1  1  195.01  35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1977  I 

SC  205 

1587363 

42514A401  —  1  —  ! 

9.0! 

- 

1300! 

14.91  NONE 

ILA  N<W 

! 

I  1  195.0!  33.01 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

I 

1C77  ! 

SC  204 

!  587544 

42514A41!  —  !  —  ! 

9.0! 

- 

1500! 

14.9! NONE 

SLA  NEW 

1  1  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

!  ORLEANS 

! 

1977  ! 

sc  2or 

1  587347 

42514A40!  —  !  —  1 

V.O! 

- 

1500! 

14 .9 1  NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.0!  35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1977  1 

SC  208 

!  387368 

425!4A40|  —  !  --  ! 

9.0! 

- 

1500! 

1 4*9! NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1  195. Cl  35. C! 

1.61 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1977  ! 

SC  209 

1  587569 

425MM0I  —  !  --  1 

9.0! 

- 

1500! 

1 4. 9 1  NONE 

ILA  NEW 

l 

!  )  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

!  ORLEANS 

1977  ! 

SC  210 

1587570 

425I4A40!  —  !  —  ! 

9.0! 

- 

1500! 

14.91N0NE 

!IA  NEW 

! 

1  1  195.0!  35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

! 

1977  ! 

SC  211 

1  587571 

42SI4A40I  —  !  —  ! 

9.0! 

- 

1300! 

1 4.9 ! NONE 

ILA  NEW 

l 

1  1  195.0!  35.0! 

1.61 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1977  I 

SC  212 

1587572 

! 

425I4A41!  —  l—l 

s.o: 

- 

1500! 

1 4 .9! NONE 

!L A  NEW 

I  1  193.0!  35. 01 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ORLEANS 

1 

1961  ! 

TA  6238 

1  - 

69614A4K  200.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1569! 

18.2! NONE 

!LA  NEW 

1 

1  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

t 

!  ORLEANS 

! 

1961  ! 

TA  4248 

1  - 

69614A41!  200.11  33.1! 

8.7! 

- 

1589! 

13.21  NONE 

!LA  NEW 

1 

1  !  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

1981  ! 

TA  4278 

1  - 

69614*41 !  200. 1!  35.1! 

8.7! 

- 

1589! 

13.2! NONE 

ILA  NEW 

1 

! .  I  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1911  ! 

TA  4210 

696I4A41!  200*11  35.1! 

8.7! 

- 

1589! 

16.2 {NONE 

ILA  NEW 

1 

1  I  20C.1 !  33.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1961  ! 

TA  4298 

|  - 

694I4A41!  200. 1!  35.1! 

8.7! 

- 

15891 

18.2 (NONE 

ILA  NEW 

1 

1  !  20C.11  35.1! 

1.5! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

! 

1911  ! 

TA  6308 

!  - 

69614A411  200.11  35.11 

8.7! 

- 

1589! 

16. 2! NONE 

ILA  NEW 

1 

1  1  200.11  35.11 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

t 

1981  ! 

TA  4318 

1  - 

696 14A41 1  20C.11  35.1! 

8.7! 

- 

1589! 

18.2!  NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1  200.11  35.11 

1.5! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1981  1 

TA  6328 

1  - 

696UA41!  200.1!  35.11 

6.7! 

- 

15891 

16.21  NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1  200.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

! 

1961  ! 

TA  4338 

I  - 

49414A411  200. t!  35.1! 

8.7! 

- 

1589! 

16.2] NONE 

ILA  NEW 

1 

I  1  20C.1 I  35.11 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1981  ! 

TA  6348 

49614A41 1  200.11  35.11 

8.7! 

- 

1569! 

18.2 ! NONE 

!LA  NEW 

1 

1  1  200. 11  35.11 

1.5! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

1947  ! 

18  349 

!  - 

59515A70!  195.01  35.01 

8.7! 

- 

1451! 

1  6.6! DIESEL  PUMP, 

ILA  NEU 

1 

1  1  195.11  35.1! 

1.6! 

-  1 

! STEAM  COILS 

I  ORLEANS 

1 

1948  I 

RH  340 

1  - 

59513A70!  195.01  35.0! 

e- 7i 

- 

1451! 

17.7ISTEAK  PUMP# 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

! 

1964  ! 

18  601 

1  . 

88515A70!  195.0!  55.0! 

8.71 

- 

1510! 

16.0! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.11  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

! 

1964  I 

•  8  602 

1  - 

88515A701  195.01  35.0! 

1.7! 

- 

15101 

16.0! DIESEL  PUMP 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.1!  35.11 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1944  ! 

•  8  403 

,  - 

885I5A70!  195.0!  35.0! 

6.7! 

- 

1510! 

16.0 {DIESEL  PUMP 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.1!  35.11 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1964  ! 

18  604 

j  - 

S8515A70!  195.0!  35.01 

8.7! 

- 

1502! 

15.7! STEAK  COILS 

ILA  NEW 

1 

1  1  19J.1!  35.11 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1964  ! 

08  60S 

1  - 

88515A70!  195.0!  35.01 

8.7! 

- 

1502! 

1 5.7! STEAM  COILS 

!IA  NEW 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

I 

1963  ! 

•8  901 

1  - 

8421 3*701  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

14131 

17.4! DIESEL  PUMP 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

1 

1963  I 

•8  903 

1  - 

842! 5A 70!  195.0!  35.0! 

8.7! 

- 

1413! 

17.4101  CS EL  PUNP 

ILA  NEW 

I 

1  1  195.11  35.11 

1.81 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1963  t 

08  904 

1  ... — 

842I3A70I  195.0!  35. Cl 

8.7! 

- 

1413! 

17,4! DIESEL  PURP/ 

ILA  NEW 

1 

1  1  195.1!  35.11 

1.8! 

-  ! 

iSlEAP  COILS 

!  ORLEANS 

I 

•  8  905 

1  - 

8421SA70!  195.01  35.01 

6.7! 

- 

1413! 

17.4! DIESEL  PUMP/ 

ILA  NEW 

1963  ! 

1 

1  !  195.1!  35.11 

1.8! 

-  ! 

isteah  COILS 

!  ORLEANS 

! 

08  904 

1301985 

8051 5 A 70 1  195.1!  35.1! 

6.7! 

- 

1401! 

18.0! ELECTRIC  PUMPS 

!IA  NEW 

1945  ! 

1 

1  1  195.1!  33.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1945  ! 

08  907 

1501984 

005(3*701  1v5.11  35.1! 

8.7! 

- 

1401! 

18.0! ELECTRIC  PUMPS 

ILA  NEW 

1 

!  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1964  I 

08  908 

1502441 

105 1 5*  701  195.11  35.11 

8.7! 

- 

13941 

17.5101 ESEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

!  !  195.11  35.11 

*1 .81 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1966  I 

08  9C9 

1502713 

8C515A701  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1385! 

17.5I0IESEL  PUMP/ 

ILA  NEW 

1 

!  1  t95.1!  35.11 

1.9! 

-  ! 

! STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

! 

1946  ! 

08  910 

1504804 

I 

003 15*701  1  95.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1385! 

17.5I0IESCL  PUMP/ 

!LA  NEW 

!  !  195.11  55.1! 

1.9! 

-  ! 

I  STEAM  COILS 

!  ORLEANS 

1 

1968  I 

08  912 

1515574 

80015*70!  195.1!  55.1! 

8.7! 

- 

14341 

18.0IDIESEL  PUMP 

ILA  NEW 

l 

!  I  195.1!  35.11 

1.6! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

! 

1968  ! 

•  8  913 

1515575 

8C015A/0!  195.1!  35.1! 

6.7! 

- 

1434! 

18.0! DIESEL  PUHP 

!LA  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

1966  I 

08  914 

1515576 

8C0I5A70!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1434! 

18.0I0IESEL  PUHP 

!LA  NEW 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1968  ! 

08  915 

1516306 

79315* 70!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1434! 

17.9 ! DIESEL  PUHP 

!LA  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

1968  ! 

08  916 

1516307 

79313*70!  195.1!  35.1! 

6.7! 

- 

1434! 

17.9 ! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1966  1 

18  917 

1516308 

795! 5*701  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1434! 

17.9! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.11 

1.6! 

-  ! 

» 

!  ORLEANS 

! 

1968  ! 

08  918 

1516309 

79515*701  195.1!  35.1! 

6.7! 

- 

1434! 

17.9! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1968  ! 

08  919 

1316310 

79515*701  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1434! 

17.9 ! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

I  !  195. 1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

1969 

*52**39 

1 

79513*70!  195.11  35.11 

8.7! 

- 

1438! 

18.0! DIESEL  PUHP 

!LA  NEW 

1  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

*  i 

» 

I  ORLEANS 

I 

1969 

08  921 

1524651 

79515*70!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1438! 

16.0! DI ESEL  PUHP 

! L A  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1970 

08  922 

1524632 

79515*70!  195.1!  35.11 

8.71 

- 

14381 

16.0! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

! 

I  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1972 

08  923 

1537358 

790 1 5*70 1  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1428! 

17. 1 ! or  ESEL  PUMP 

ILA  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1972 

08  924 

1537359 

7981 5*70 !  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1428! 

17.11  DIESEL  PUHP 

!LA  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1  ORLEANS 

1072 

08  925 

1537360 

l 

798! 5*701  195.1!  35.1! 

8.71 

- 

1426! 

17*1 1  DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

!  1  195.1!  35.1! 

1.7! 

*  i 

! 

!  ORLEANS 

1972 

08  926 

153/361 

798! 5*70!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1428! 

17.1! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

1  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

-  I 

! 

!  ORLEANS 

1972 

08  927 

1537362 

798(5*70!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1426! 

17.1 ! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

1 

!  !  195.1!  35.11 

1.7! 

-  1 

! 

!  ORLEANS 

1973 

08  928 

1546CS4 

79815*70!  195.1!  35.1! 

8.7! 

- 

1441! 

17.0! DI ESEL  °UMP 

ILA  NEW 

1 

'  !  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1973 

08  929 

I546CS1 

1 

1 

798! 5*70!  195.1!  35.1! 

6.7! 

- 

1441! 

17.0! DIESEL  PUHP 

ILA  NEW 

!  !  195.1!  35.1! 

!  !  !  ! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

!  ORLEANS 
! 

ENGH 

IlSTI 

VESSEL  NAME 

CPEAATOA 

AND  MUNICH 

TABLE  2  -  DCSCtlf T 1  Ok 

1  1VTCCI  IlNCJtSICNS  IDMPT! 

!  MET  !  CODE] LENGTH! 6IDTH!  I 

1  COAST  |  If*  |  SCCI//////I/////I  tn  1 

1  GUAM  |  ton-  IfAStl  QVCA-IOVCA-! /////I 

I  NlltaCN  1  NACC  I  IV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

OF 

NODE 

ncwei 

SSILS 

CANACITT! 

! 

CARGO  1 
////////! 
NASS-  1 
ENCCftS  1 

mich-  i  ivnici 

EST  1  CARGO  MAMILXNG  IS  !CFC«*1INC 
FIXED  1  C9UINNIM1  1TCI  CASE 

NOIMT  1  LINE-1  1 *01  LIME-1 

(LIGHT) !////////////// //IT 0 !////////// 
(FIET)I  LINE-2  1EE1  LINE-2 

61$ 

1 

1 

TEA!  t 
f  U1LT  1 
01  1 
♦rebuilt! 

(12)  NATIONAL 

! 

! 

NAIINC#  INC.  ! 

(CONTINUED  1 

1  1 

1  I 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

( 

IN 

93C 

1546056 

! 

7981 5  A  70 1 
1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

33.1! 

8.7! 

1.6! 

■ 

14411 
-  1 

17.01 II ESEL  NUNN 

1 

(LA  NEW 
t  OILCANS 

197) 

IN 

til 

I546C57 

1 

798!  5A  70,' 
1  1 

195.11 

195.11 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.6! 

• 

14411 
-  1 

17.01  DIESEL  PUNN 

1 

(LA  MEW 

1  OILCANS 

1973 

IN 

132 

IS46C56 

1 

7961SA70! 

1  I 

V93.1! 

195.1! 

33.1! 

33.1! 

8.7! 

1.6! 

- 

1434! 
-  1 

17.0!  DIESEL  NUN*1, 
(STEAM  COIll 

(LA  NEW 

1  OILCANS 

1973 

IN 

♦  31 

1267021 

74713A701 

1  1 

195.11 

1°5.1! 

35. C! 
33.1! 

8.7! 

1.7! 

- 

1405  ! 
-  ! 

14.71 IICSEL  NUNN 
! 

1LA  NEW 

1  OILCANS 

1941 

IN 

♦41 

I55C737 

1 

796 !  5  A  70 1 
1  1 

f'23.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

e.7! 

1.71 

■ 

14301 
-  1 

17. 7! DIESEL  NUNN 

1 

tLA  NEW 

1  OILCANS 

1973 

IN 

♦42 

1550751 

1 

79815A701 

1  1 

193.11 

193.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

14301 
-  1 

17.7! DIESEL  NUNN 

1 

(LA  NEW 

1  OILCANS 

1973 

IN 

♦  43 

1550739 

1 

7941 5A701 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.7! 

• 

14301 
-  1 

17. 7! 1 | ESEL  NUNN 

1 

tLA  NEW 

1  OILCANS 

1973 

IN 

♦  44 

1353404 

1 

77315A701 

1  1 

195.1! 

193.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.71 

“ 

14211 
-  1 

1 7.0IIIESEL  NUNN# 
(STEAM  COILS 

tLA  NEW 
!  OILCANS 

1974 

ON 

♦45 

I35S405 

1 

773I3A70! 
1  i 

195.11 

195.11 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

• 

14261 
-  1 

1 7.0! ItCSIL  »UNN* 

1  STEAM  COILS 

JLA  NEW 

1  OILCANS 

1974 

IN 

944 

1353406 

1 

77315A701 

1  1 

195.1! 

195.11 

33.1! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

■ 

1426! 
-  I 

17.0! 0 IESCL  NUNN# 
f  STEAK  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1974 

IN 

♦4? 

1555407 

77  31  5A  701 

1  1 

195.1! 

193.1! 

35.1! 

33.1! 

8.7! 

1.7! 

14261 
-  1 

17.0! OIESEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 
!  OILCANS 

1974 

IN 

♦  4f 

!  555  406 

1 

7  7  3 1 5  A  701 

1  1 

195.1! 

193.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

* 

14261 
-  1 

17.0! OIESEL  NUNN# 
(STEAM  COILS 

ILA  NfW 

1  OILCANS 

1974 

ON 

949 

1333409 

1 

77313A701 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

6.71 

1.7! 

- 

1426! 
-  1 

17.0!DtESEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1974 

•  N 

♦3C 

1555410 

77315A70! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.71 

- 

1426! 

-  1 

17.010IESEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1974 

ON 

♦  51 

1553411 

1 

77315A70! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

33.1! 

8.71 

1.7! 

m 

14261 
-  1 

17.010ICSCL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1974 

ON 

♦52 

1555412 

1 

77  31 3 A  70 ! 

1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

1421! 
-  1 

17.0I0IESEL  •UNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1974 

IN 

♦53 

1  555413 

1 

77315A701 

1  1 

195.1! 

195.1! 

25.1! 

25.11 

6.7! 

1.7! 

1426! 

-  1 

17.0!0!CSEL  NUNN# 
(STEAM  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1974 

ON 

♦54 

! 566162 

1 

77315A701 

1  1 

1«5.1! 

195.1! 

33.11 

35.11 

6.7! 

1.7! 

1423! 
-  1 

16.9! DIESEL  NUNN# 

!  STEAM  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

IN 

♦  55 

1566143 

1 

77313*  70 ! 

1  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.11 

8.7! 

1.7! 

* 

1423! 
-  1 

U.miESCL  AUAFs 
IsteaA  coils 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

ON 

956 

1561144 

1 

77315*701 

1  1 

195.1! 

195.1! 

25.11 

35.11 

6.7! 

1.7! 

* 

14231 
-  1 

14.9 (DIESEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

ON 

♦  5? 

1  566292 
l 

77415*70) 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.11 

6.7! 

1.7! 

“ 

14311 
-  1 

17.3! DIESEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1977 

ON 

♦5a 

1564293 

1 

77415*70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. Cl 
35.1! 

6.7! 

1.7! 

“ 

14311 
-  1 

17.310IESEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1977 

IN 

♦  59 

1586739 

1 

77415*701 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

1.7! 

1431! 

-  ! 

17.31DICSEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

197? 

IN 

940 

1566740 

! 

77415*701 

1  1 

195. OJ 
195.1! 

35.01 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

1431! 

-  1 

17.31 OIESEL  NUNN# 

! steam  coils 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1977 

ON 

♦  41 

1564741 

77415*70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

1431! 

17.31IIESEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1977 

ON 

♦  62 

1386742 

1 

77415*70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

8.7! 

1.7! 

1434! 

-  1 

17.  )! DIESEL  NUNN 
! 

(LA  NEW 

1  OILCANS 

1978 

ON 

943 

1566743 

1 

77415*70! 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.0! 

35.11 

8.7! 

1.7! 

14341 

17.3IDIESCL  NUNN 
! 

(LA  NEW 

1  OILCANS 

1978 

ON 

944 

1586744 

1 

77415*701 

1  1 

195.0! 

195.1! 

25.0! 

35.11 

1.7! 

1.71 

143*1 
-  1 

17.31DIESEL  NUNN 
! 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

IDS 

ON 

965 

(920346 

77415*70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.11 

9.0! 

2.11 

14001 
-  I 

1 7. 31  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1981 

IN 

♦  46 

1920349 

1 

77  4  2  5* /O ! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

2.1! 

1400! 

-  1 

17.31N0NC 

1 

(LA  NEW 

1981 

IN 

♦67 

1920350 

1 

774154701 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

2.1! 

“ 

1400! 

-  1 

17.31N0NE 

1 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1981 

IN 

966 

1920351 

1 

77415*70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.11 

9.0! 

2.1! 

“ 

1400! 

-  1 

17. 31 M  ONE 

1 

ILA  NEW 

1961 

ON 

•  69 

1920352 

1 

774! 5*70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

2.1i 

" 

14001 
-  ! 

1 7.31  NONE 

1 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1981 

ON 

97C 

1920353 

I 

77415*70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.01 

35.1! 

9.0! 

2.1! 

14001 
-  1 

17.31N0NE 

1 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1981 

IN 

I  * - 

I 

1920)55 

1 

77413*70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

2.1! 

“ 

14001 
-  1 

17. 31  NONE 

1 

ILA  NEW 

1981 

ON 

♦  72 

77415*70! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. Cl 
35.1! 

9.0! 

2.1! 

“ 

14001 
-  I 

17. 31  NOME 

1 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1981 

ON 

973 

1920356 

1 

774 1 5*70 1 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

2.1! 

1400! 

-  1 

17.31M0NC 

1 

ILA  NEW 

1981 

ON 

974 

1395109 

* 

7T415A701 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

" 

1400! 

-  1 

17.3101 ES CL  NUNN 

1 

ILA  NEW 

1  OHEANS 

1978 

ON 

♦  75 

1611708 

77425*701 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

1400! 

-  1 

17.3! DIESEL  NUNN 
! 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

198C 

ON 

976 

1566335 

1 

77415*70! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

1400! 

-  1 

17.31  DIESEL  NUNN 

1 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1977 

IN 

2601 

'1506418 

I 

67525*  70 ! 

1  1 

20C.1t 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

“ 

1547! 

-  1 

16 .0! ELECTRIC  NUNN 

1 

ILA  NfW 

1  OILCANS 

1«6  6 

ON 

16C2 

1506410 

1 

87515*701 

1  ! 

20C.11 

20C.11 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.6! 

15521 
-  ! 

18.1 1  DIESEL  NUNN 

1 

ILA  NEW 

1968 

IN 

2433 

1506420 

87515*701 

1  1 

20C.1 1 
70C.11 

35.1! 

35.1! 

8.71 

1.6! 

“ 

1553! 

-  1 

15.3 1 OIESEL  NUNN 

1 

ILA  NEW 

1967 

ON 

2604 

(506421 

1 

92525*70! 

1  ! 

20C.1! 

200.11 

35.1! 

35.11 

8.7! 

1.6! 

" 

1553! 

-  1 

IS. 31 0 1 ESEL  NUNN 

1 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1967 

ON 

2605 

1506422 

1 

82515*701 
i  1 

20C.t ! 
2CC.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.6! 

“ 

1558! 

-  1 

15. J! DIESEL  NUNN 

1 

ILA  NEW 

1067 

7*06 

150442! 

1 

22515/70! 

1  1 

2CC.11 

20C.1! 

»«T<» 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

— 

1547! 

-  1 

! 

ILA  «» 

!  OILCANS 

?90? 

ON 

2407 

1506424 

1 

87515*70! 

1  1 

2CC.1I 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

6.71 

1.7! 

“ 

15471 
-  1 

16. J! DIESEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 
!  OILCANS 

1967 

ON 

2408 

1506425 

1 

62515*701 

I  1 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

* 

1547! 

-  1 

16.31DICSEL  NUNN# 
(STEAM  COILS 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1967 

ON 

2409 

1506426 

1 

8251 5*701 

1  ! 

20C.1! 

20C.11 

35.1! 

35.1! 

8.7! 

1.7! 

" 

1547! 

-  1 

1 6.3 1 D I ESEL  NUNN# 
ISTCAN  COILS 

ILA  NEW 
!  OILCANS 

1967 

ON 

2610 

1506427 

! 

82515*701 

1  1 

2CC.1I 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

6.7! 

1.7! 

* 

1547! 

-  ! 

18 • 3! 01 ESEL  NUNN# 
(STEAM  COILS 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1967 

ON 

4403 

1559909 

1 

174015*70! 

1  ! 

297.6! 

297.6! 

54.1! 

54.1! 

6.7! 

1.4! 

3674! 

-  1 

18.4! DIESEL  NUMP 

1 

tLA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

ON 

*430 

155C734 

I 

75915*70! 

!  1 

146.8! 

146.8! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.5! 

* 

1609! 

-  ! 

16.6! OIESEL  PUNN# 

1  STEAM  COILS 

(LA  NEW 
t  OILCANS 

1974 

ON 

4031 

153C735 

1 

75915*70! 

!  1 

14). 8! 
148.8! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.5! 

“ 

1817! 

-  1 

16. DIESEL  NUNP 

1 

ILA  NEW 
!  OILCANS 

1974 

ON 

4632 

1559910 

1 

8411S4701 

1  1 

148.8! 

146.8! 

54.1! 

54.1! 

8.7! 

1.5! 

1811! 

-  1 

1 8.41 01 ESEL  PUMP 

1 

ILA  NEW 

S  OILCANS 

1975 

I  I  !  I  t  I  !  I  II  | 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 


I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


m 


sxgri 

tlST!  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AK6  XUM8EA 

}  COAST 

I  GUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  lOPAPYl 

1  NET  leCDClLCNClHlBRDYHl  ! 

1 REGXS-i 1  AE4.  1  RE6. ! LOAD-1 
!  1ER  1  S EC!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  1PACE1  OVER-! OVER-1 ///(/! 
t  PAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LI4HT! 

(CAPACITY! 

I  ! 

1  CARGO  ! 
!////////! 
MORSE!  PASS-  ! 
POWER!  CNGCRS  ! 

HIGH-  J  !  V  E  S  S  C  l  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  2 
FIXED  !  EQUIPMENT  ITC1  BASE  2 

POINT  (  LINE-!  ! AO!  LINI-1  J 

light)  I ////////////////mi  //////////! 

(fEET)!  LINE-2  ! EE!  LINE-2  ! 

2 

TEAR  ! 
BUILT  i 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(32)  NATIONAL  NARINE#  EMC. 

1  2  1 

!  1  1 

2  2  1 

! 

! 

2 

1 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

2 

(CONTINUED) 

I  1  2 

I 

! 

I 

1 

I 

OP  4623 

1559911 

2  841  1  5  A  7  0 1 

146.82 

34.11 

8.7! 

•  1 

1811! 

18.4I0IESEL 

PUPP 

1LA 

NEW 

1975 

1  1  I 

146.8! 

34.11 

1.3! 

“  ! 

! 

! 

ORLEANS 

OP  4634 

1559912 

1  84115A70I 

148. $1 

54.11 

8.7! 

-  I 

1788! 

18.3! OIESEL 

PUPP# 

ILA 

PEW 

1975 

1  1  1 

148.6! 

54.1! 

1.61 

-  | 

ISTEAP 

:oil$ 

2 

ORLEANS 

%p  sm 

1 539908 

i  14891 5  A  70 1 

297.61 

54.11 

8.7! 

•  | 

3245! 

20.320IESEL 

PUPP# 

ILA 

NEW 

1975 

1  .1  1 

297.6! 

54.1! 

1.7! 

-  J 

ISTEAP 

:oxl$ 

I 

ORLEANS 

OP  4930 

1529129 

1  1653I5A70! 

297.6! 

54.1! 

8.7! 

-  1 

33631 

19.7! OIESEL 

PUPP 

ILA 

NEW 

1970 

2  1  1 

297.61 

54.1! 

1.91 

-  | 

! 

1 

ORLEANS 

OF  4931 

1550736 

l  17C615A7C1 

297.6! 

54.1! 

8.71 

•  i 

3505! 

20.3 ! DIESEL 

PUPP 

ILA 

NEW 

1974 

1  t  ! 

297.6! 

54.1! 

1.51 

-  } 

1 

I 

ORLEANS 

OH  LCO  UCI 

(312422 

1  18991 5A70I 

297.6! 

54,1! 

8.7! 

«  j 

37C9! 

19.0! DIESEL 

PUPP 

ILA 

NEW 

1968 

1  1  1 

297.61 

34.11 

1.41 

-  | 

1 

1 

ORLEANS 

OP  LCO  4602 

1527629 

1  162915A701 

297,6! 

54.1! 

8.71 

-  j 

3693! 

19.2! DIESEL 

PUPP 

ILA 

NEW 

197C 

1  I  1 

297.61 

34,12 

1.4! 

-  | 

1 

1 

ORLEANS 

IP  LCO  4901 

1512421 

1  1 1061 5A70I 

297.61 

54.11 

8.7! 

-  i 

3320! 

19.51  DIESEL 

PUPP 

ILA 

NEW 

1968 

1  1  1 

297.61 

34.11 

1.61 

-  | 

! 

1 

ORLEANS 

OP  LCO  4902 

1 51242Q 

1  1806I5A70I 

297.61 

54.11 

8.7! 

-  j 

32961 

19.7IDXESEL 

PUPP 

ILA 

NEW 

1968 

1  1  1 

297.61 

54.11 

1.71 

-  | 

! 

1 

ORLEANS 

OP  LCO  4903 

152)633 

1  1 481 1 5A  701 

297.61 

54.11 

8.7! 

-  j 

31181 

20. 81 01 ESEL 

PUPP 

ILA 

NEW 

1970 

1  1  1 

297.4! 

54.1! 

1.9! 

-  f 

1 

1 

ORLEANS 

OP  LCO  4904 

1527234 

1  1489! 3A70I 

297.61 

54.11 

8.71 

-  j 

31181 

20. 61 0! ESEL 

PUPP 

ILA 

NEW 

1970 

1  .1  1 

297.61 

54.11 

1.9! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

OP  LCP  4905 

1328605 

1  148915A701 

297.61 

54.1! 

8.7! 

-  i 

3117! 

1 9. 91 OIESEL 

PUPP 

ILA 

NEW 

197C 

1  l  1 

297.6! 

54.1! 

1.8! 

»  J 

| 

! 

ORLEANS 

IP  LCO  4906 

1524606 

1  1489I5A70I 

297.61 

54.11 

8.71 

-  j 

31171 

19.91 DtCSCL 

PUPP 

ILA 

NEW 

1970 

1  1  1 

297.61 

54.11 

1.81 

-  J 

1 

1 

ORLEANS 

&n  ice  4907 

1530733 

1  168915*701 

297.61 

54.1! 

8.7! 

-  i 

3  2  8  3  1 

18*1 ! DIESEL 

PUPP# 

ILA 

NEW 

1974 

1  i  1 

1  1  I 

297.61 

34.1! 

1.61 

1 

"  1 

ISTEAP 

1 

COILS 

1 

I 

ORLEANS 

(01)  imvi  SON#  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

MATftt  U'rf 

1692625 

1  63MC11I 

-  1 

-  1 

9.0! 

1840! 

-  j 

25.3IN0NC 

I  VC 

ST.  TMOPAS 

1985 

!  !  1 

6  8.01 

19. C! 

6.0! 

144! 

I 

1 

ORIOLC 

1553695 

t  5311 1021 

1 

! 

5.3! 

13501 

10! 

25.0! NONE 

!  V  X 

ST.  TKOPAS 

1981 

1  1  1 

77.0! 

18.6! 

4.51 

104! 

| 

! 

VOYAGER  *  )  -'Ll 

1541541 

1  4S1U02I 

90. 0! 

-  ! 

4.0! 

13301 

14! 

20. 0 1  NONE 

I VI 

ST.  TMOPAS 

1976 

1  1  1 

1  1  1 

«C.0! 

1 

20.01 

1 

3.0! 

! 

147! 

i 

1 

! 

(38)  NEAL  4  CC.#  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

i 

! 

1 

! 

fiLACIET 

1556866 

1  101 11 A0S1 

113.3! 

33.3! 

9.0! 

730! 

150! 

34.014  TON 

NATIONAL 

!AK 

HONER 

*  1972 

t  1  1 

2  !  1 

140.0! 

i 

23.3! 

! 

5.01 

9! 

(DECK  CRANE 

1 

2 

(20)  NEALE#  RICHARD 

1  1  1 

! 

I 

1 

! 

I 

! 

1 

1 

! 

NO  5164 

1  62214*401 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1 5C0! 

12 .0! NONE 

!WV 

•ARKERS- 

1964 

1  !  ! 

1  (  1 

195.01 

I 

35. C! 

! 

2.02 

l 

“  2 

! 

! 

1 

1 

duac 

! 

(CD  NEELON#  WILLIAP  AND  MCH) ACL 

1  1  ! 

2  1  1 

i 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

BRENDA 

1265462 

1  13113121 

40.6! 

12.5! 

4.01 

185! 

si 

10.01  NONE 

!PA 

NEWBURY- 

1953 

I 

1 

1  !  1 

1  I  1 

45.0! 

! 

12.61 

1 

3.5! 

! 

36! 

! 

! 

1 

! 

PORT 

(22)  NEHEA#  fENN  1  COPPANT 

1 

I 

!  1  ! 

1  !  1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

! 

1 

1 

! 

I0T  1C2 

1261440 

1  107415*70! 

2  5  C  . » 

49.1! 

9.9! 

-  J 

2805! 

16.51  ELECTRIC  PURP 

ILA 

NEW 

I960 

I 

I 

1  t  1 

1  1  i 

250. 2! 

! 

45.11 

! 

Ml 

■  I 

1 

! 

t 

1 

ORLEANS 

(32)  NEIGHBOR  PAAINE  SERVICE# 

I 

1  INC. 

l  !  1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

AGNES  B 

1258271 

1  6213A35I 

64.01 

22.01 

6.0! 

800! 

-  I 

48 .0! NONE 

ILA 

MARRERO 

1937 

I 

1  I  I 

65.02 

22. C! 

5.01 

-  | 

1 

1 

CCLO  fJPE 

(566496 

1  13513A35! 

7C.01 

30. Cl 

e.oi 

1350! 

-  | 

50.0 ! NONE 

ILA 

MARRERO 

1975 

I 

I 

!  I  1 

1  1  1 

75.01 

1 

30.  Cl 

8.0! 

1 

”  I 

I 

1 

2 

I 

(32)  NEIL#  JESSE  A.#  SR. 

I 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

2 

1 

1 

! 

1 

| 

) 

1 

PA.  OAAAELL 

1537970 

1  33I3A361 

—  1 

—  ! 

6.01 

4001 

-  j 

1 6 . 01  NONE 

ILA 

MONTECUT 

1971 

1 

1 

!  !  ! 

49.61 

1 

18.1! 

1 

5.31 

1 

“  I 

1 

I 

1 

(36)  NELBRO  PACKING  CO. 

f 

1 

1  I  1 

1  1  1 

! 

2 

1 

! 

! 

1 

1 

2 

2 

NPC  142 

1564700 

1  33714*46! 

141.2! 

29.71 

9.0! 

-  1 

900! 

1 2.6 ! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1944 

1 

! 

1  !  1 

1  1  1 

141.6! 

2 

40.01 

1 

2.0! 

! 

“  1 

I 

! 

! 

! 

ton  ntucco  haVicatxcn  co. 

! 

1 

1  2  2 

!  !  1 

2 

1 

1 

1 

1 

! 

t 

i 

i 

ANNA  C 

J90CC62 

t  6611*111 

179.7! 

39. C! 

9.7! 

3750! 

-  i 

61 .0 (NONE 

!  CT 

NEW  LONDON 

1986 

! 

! 

1  !  ! 

!  t  Z 

196.2! 

2 

39.5! 

1 

7.2! 

1 

1600! 

! 

2 

! 

(24)  KELSON  CONST.  CO. 

1 

1 

1  !  1 

1  1  ! 

! 

i 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

| 

! 

2 

ECLIPSE 

1624862 

!  2213*36! 

45.0! 

13.  C! 

6.0! 

360! 

-  i 

16 .0! NONE 

tbl 

LA  PCINTE 

1937 

1 

1  !  1 

45.0! 

13.0! 

5.5! 

-  • 

1 

2 

NO  66-4 

j  - 

1  D0I4A46! 

8C.0! 

30. C! 

6.0! 

-  | 

180! 

10.0! NONE 

1WZ 

LA  POINTC 

I960 

i 

1 

I 

1  1  1 

8C.0! 

! 

30. Cl 
! 

2.0! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

(03)  NELSON#  PHIL 

1 

! 

1  1  1 

2  !  ! 

j 

i 

2 

! 

! 

! 

» 

i 

• 

! 

! 

; 

i 

> 

« 

PCOKA  VI 

1278802 

!  1321911 ! 

*9. si 

14.1! 

3.5! 

350i 

_  i 

15.0! NONE 

2NT 

LONG 

1959 

i 

2 

1 

2  !  1 

1  1  ! 

50.0! 

t 

14.1! 

» 

3.5! 

j 

53! 

( 

! 

t 

t 

ISLAND 

i 

i 

(22)  KEUNAN  BOAT  LINE#  INC. 

! 

I 

2  2  ! 

!  2  i 

i 

• 

1 

2 

i 

i 

2 

■ 

! 

2 

2 

i 

i 

CHALLENGER 

1252623 

1  4  sj  1 A 1 2  2 

6C.9! 

25.01 

9.0! 

340! 

60  i 

26. 0! NONE 

!0H 

SANOUSKf 

1947 

i 

1 

1  2  f 

70. 0! 

25.5! 

8.0! 

250! 

! 

! 

i 

COMPUTER 

1251744 

!  66 11 A 12 1 

61.1! 

D.1! 

7.0! 

365! 

40! 

23.0! NONE 

2  OH 

SANDUSKY 

1 96C 

2 

! 

!  !  1 

64.7! 

33.1! 

5.5! 

155! 

! 

i 

| 

ENOEAVOR 

191C697 

!  50ilA122 

96.01 

23.8! 

6.0! 

1550! 

50! 

28.02  NONE 

ion 

SANDUSKY 

1987 

i 

1 

1  1  ! 

1C1.0! 

34.51 

6.0! 

150! 

i 

! 

! 

KELLEY  ISLANDER 

152C828 

1  6511*12! 

87.1! 

33.  C! 

7.3! 

680  J 

50! 

26 . 0 ! NONE 

20H 

SANDUSKY 

1*69 

! 

j 

i 

i 

2  !  1 

2  2  2 

2  !  2 

10C.02 

! 

« 

34.3! 

j 

i 

6.7! 

i 

i 

149! 

! 

t 

i 

1 

2 

1 

1 

2 

i 

j 

tajle  2  -  description  or  vessels 


621 


EHCRI 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
t  NUMBER 

!  1VTCC!  DIMENSIONS  !  DRAFT  J 

I  NET  1CCDEIL6NGTM15R0TH1  ! 

-1RE6IS*! ••**!  REG.  i  REG. ! LOAD- 1 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
l  TON-  1PA5E!  OVER-IOVC*-!/////! 

1  NAGE  1  IV  !  ALL  !  All  ‘LIGHT! 

1  CAPACITY)  MICH-  t  1  V  I  1  S  El! 

1  !  EST  !  COCO  HAHCllNC  IS  10PEPPMNC  ! 

1  emo  I  FIXED  1  EOU  IPHEHt  !TC!  SPSE  ! 

I//////P/!  POINT  !  IINC-1  I AOS  LINE-1  ! 

HOPS E 1  PASS-  ! (LICHTM //////////// A/// ItOl //////////l 
POVEP!  ENSEPS  !  ( FEED !  LIKE-1  SEC!  LINE-J  !• 

! 

t 

YEAR  i 
BUILT  ! 
0*  ! 
REBUILT! 

(Cl)  NEW  BEOFOND  SEAFOOD  CO 

1 

! 

-OIP.# 

i 

j 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

j  i 

i  i 

! 

j 

{ 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

INC* 

I 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

t 

CO-OP  2 

I27C957 

3612*20! 

56.41  16. C! 

5.6! 

125! 

7i  i 

18.0‘OIESEL 

PUMP 

IMA  NEW 

1956  1 

! 

1  1 

54.4!  16. C! 

2.6! 

1 

-  ! 

! 

!  BfOfCPD 

BOBCAT 

1579283 

513*351 

24.2!  10. C! 

3.9! 

140! 

-  i 

1  3 .0!  NONE 

IMA  NEW 

1976  ! 

! 

t  i 

2*. 2!  10. C! 

3.9! 

! 

-  i 

! 

!  BEDFORD 

NELL 

1587*95 

8 13* 35 i 

23.7!  10.5! 

7.01 

1741 

-  j 

18 .0! NONE 

IMA  NEW 

1977  ! 

1 

1  ! 

?3.7!  10.5! 

*.0! 

i 

-  ! 

! 

!  BEDFORD 

PAT 

1537152 

713*35! 

22.4!  11.21 

4.3! 

225! 

-  | 

1 3 .0! NONE 

IMA  NEW 

1971  i 

! 

1  i 

22.4!  11.2! 

4.0! 

! 

-  [ 

» 

!  BEDFORD 

cc-op  1 

! 27C956 

2215*20! 

35.9!  14.1! 

4.6! 

-  | 

47* 

1 2  »oj  DI ESEL 

PUMP 

!  MA  NEW 

1956  ! 

! 

1  1 

36.0!  14.9! 

2.6! 

! 

-  | 

i 

!  BEDFORD 

cc-or  3 

1504035 

3415*20! 

45.0!  16. C! 

5.6! 

.  ; 

75! 

1 2 .01  DIESEL 

PUMP 

!  MA  NEW 

1966  i 

1 

1  1 

45.0!  16. C! 

2.6! 

; 

-  ! 

! 

!  BEDFORD 

CC-OP  4 

1633581 

5715*20! 

*8.0!  17. C! 

8.0! 

-  | 

9«i 

12.0! DIESEL 

PUMP 

!  MA  NEW 

1981 

1 

1 

s 

1  1 

1  I 

*8.0!  17. C! 

!  ( 

2.4! 

i 

! 

! 

-  ; 

j 

i 

!  BEDFORD 

! 

(Cl)  NEW  ENGLAND  STEAMBOAT 

! 

HINES 

!  1 

1  1 

!  1 

!  ! 

■ 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

CAMELCT 

1916446 

5511*031 

128.1!  36.1! 

7.0! 

'<38! 

350! 

40.0! NONE 

! CT  HADDAM 

19E7 

i 

1 

1  1 

1  1 

1*7.11  36.1! 

!  ! 

6.0! 

1 

! 

! 

5C5 1 

i 

! 

! 

! 

i 

(17)  NEW  J OKNSONV ILLE  RANINE  ! 

1  1 

!  1 

!  ! 

!  1 

l 

1 

! 

1 

i 

i 

! 

SERVICE#  INC. 

! 

!  i 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

RAAIflE  I 

1267390 

2513*361 

*8.4!  16.1! 

*.5! 

4801 

-  J 

15 • 0! NONE 

! TN  NEW  JOHN- 

1981 

! 

1  ! 

48.4!  16.1! 

4.0! 

! 

-  i 

! 

'  SONVILLE 

TINA  PANIC 

i 26C503 

6613*36! 

74.0!  20.0! 

8.5! 

360! 

-  ! 

70.0! NONE 

!  TN  NEW  JOHN- 

*  1966 

i 

1 

1  ! 

1  1 

74.0!  70.C! 

!  ! 

7.0! 

! 

! 

1 

“  ! 

i 

i 

!  SONVILLE 

! 

(32)  NEW  ORLEANS. CULP  HAN80N  \ 

1  1 

1  t 

1  ! 

!  ! 

I 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

SERVICES 

! 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

ALBERT  PIXI 

J  276 567 

5413*35! 

!  -  ! 

8.0! 

1350! 

-  1 

7 . 4 ! NONE 

! L A  PLAOUEMINE 

1958 

1 

1  1 

59.1!  20.3! 

2.0! 

I 

-  j 

! 

I 

TRACT  LYNN 

1644364 

5313*351 

47.3!  20. C! 

6.0! 

6001 

-  ! 

16.0! NONE 

! L A  PLAGUf MINE 

1981 

1 

! 

1  1 

1  1 

5C.QI  20.0! 

!  t 

2.0! 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  NEW  ORLEANS  STEARSOAT 

! 

CO!. 

1  1 

1  1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

SAYOU  JEAN  LAFITTE 

1646195 

6511*11 1 

124.0!  32.0! 

5.3! 

730! 

-  I 

45.0! NONE 

!LA  NEW 

1982 

! 

1  1 

124.0!  33.6! 

4.5! 

! 

600! 

! 

!  ORLEANS 

COTTON  9L0SS0R 

1262469 

9611*11 1 

108.0!  23. C! 

4.2! 

250! 

•  J 

29. 4! NONE 

!LA  NEW 

•  1974 

I 

1  1 

135.0!  23.8! 

3.6! 

I 

3501 

! 

!  ORLEANS 

NATCHEZ 

1563612 

138411*11! 

236.0!  *0.C! 

6.5! 

1500! 

-  | 

80. 2 ! NONE 

1LA  NEW 

1975 

! 

! 

!  1 

!  1 

265.01  *6.C! 

!  ! 

5.3! 

! 

1 

1 

1630! 

! 

! 

1  ORLEANS 

! 

(32)  NEW  ORLEANS  VEST#  INC 

! 

!  1 

1  ! 

!  1 

!  1 

! 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

ALAN 

1554619 

7213*351 

56-8!  22.3! 

8.4! 

680! 

•  1 

33.0! NONE 

1  LA  NEW 

1974 

1 

! 

!  1 

I  1 

6C.J!  22.31 

1  ! 

5.0! 

! 

! 

! 

—  1 

• 

! 

I  ORLEANS 

1 

I 

(32)  NEW  PARK  CNVIRONRENT AL  SIERVICES 

!  1 

1  1 

!  1 

!  ! 

! 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

! 

AP  ALBRIGHT 

15*7613 

19014*43! 

11C.0!  32. C! 

5.01 

475! 

5.0!  NONE 

!TX  GALVESTON 

1973 

1 

1  1 

1 1 C • 0 !  32.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

NO  6102 

1021252 

67614*401 

195.01  35.0! 

9.0! 

1500! 

1 4 .0! NONE 

! L A  VENICE 

1979 

! 

1  I 

195.0!  35. C! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

NO  6103 

1021865 

67614**0! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

1500! 

14 .0! NONE 

•LA  VENICE 

1979 

I 

t 

!  t 

1  i 

195.01  35. C! 

1  1 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

(03)  NEW  YORK  CROSS  HARBOR 

1 

RA1ILRCAD 

1  1 

!  1 

!  1 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

TERMINAL  CCRP. 

l 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

BROOKLYN  III 

1265688 

17813*361 

ICS. 5!  27.0! 

U.7! 

1350! 

-  i 

37 .0 1  NONE 

INY  BROOKLYN 

1953 

1 

1  I 

106. 0!  28.5! 

U.7! 

I 

-  j 

! 

! 

CROSS  HARBOR  l 

1266145 

17813*36! 

105.5!  27. Cl 

14.7! 

13501 

-  | 

37.0IN0NE 

INY  BROOKLYN 

195! 

! 

!  ! 

106.0!  23.51 

14.71 

» 

-  i 

! 

1 

NYCH  16 

1  - 

1 1C0t***2! 

290.01  *0.01 

4.0! 

-  !  * 

17! 

20.0! NONE 

INY  BROOKLYN 

1957 

1 

1  1 

29C.0I  *0.01 

2.0! 

1 

-  1 

I 

I 

NYCH  17 

1  ...... 

11001***21 

29C.01  *0.C I 

4.0! 

-  |  ♦ 

171 

20.01  NONE 

INY  BROOKLYN 

1957 

1 

l  ! 

29C.OI  *0,0! 

2.01 

1 

-  | 

! 

1 

NYCH  29 

I  - 

13451***21 

36C.0I  41. Cl 

7.61 

•  1  ♦ 

22! 

13.0IN0NC 

INY  BROOKLYN 

1953 

1 

!  1 

36C.OI  *1.01 

3.61 

1 

•  t 

1 

1 

NYCH  30 

1  - - 

134514**71 

36C.01  *1. Cl 

7.61 

-  1  ♦ 

2  21 

1  3  •  0 1  NONE 

INY  BROOKLYN 

1954 

1 

1 

1  1 

1  I 

36C.O!  *  1 .Cl 

1  ! 

3.61 

1 

1 

1 

“  I 

1 

1 

1 

(03)  NEW  YORK  MARINI  FUJI 

1 

SERIVICeS/ 

!  1 

!  t 

1  ) 

1  ! 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

INC. 

1 

1  1 

1  1 

1 

I 

1 

1 

KEVIN  D 

152*421 

3212*201 

57.01  12. Cl 

10.01 

300! 

871 

17.01  NONE 

INY  BROOKLYN 

1969 

1 

1  1 

57.91  12.41 

3.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

ItNEKIN  ISLANDER 

1285508 

5312*20! 

61.71  18. C! 

9.6! 

456! 

94! 

35 .01  NONE 

INY  BROOKLYN 

1961 

1 

1 

!  ! 

1  1 

61.8!  16.11 

1  1 

3.01 

1 

1 

! 

-  1 

t 

1 

I 

1 

(03)  NEW  YORK  TRAR  ROCK  COAP.l 

1  1 

1  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

A  L  AIIS  13 

1 536023 

51614*46! 

13C.1I  *0.01 

tr  *1 

1400! 

20.0! NONE 

INY  NEW  YORK 

1971 

I 

!  ! 

15C.1I  *0.0! 

.o! 

1 

-  ! 

! 

! 

ALFRED  JENSON  47 

1277802 

46714*461 

120.0!  38. C! 

11.0! 

1 1CO! 

20.0 ! NONE 

INY  NEW  YORK 

195! 

1 

1  1 

120.0!  36. C! 

2.0! 

! 

-  J 

I 

! 

AMOS  IULSON  42 

12792*4 

46814*46! 

12C.0I  33. Cl 

10.8! 

1525! 

17.3! NONE 

JNY  NEW  YORK 

1959 

1 

1  1 

12C.3!  36.2! 

2.0! 

I 

-  I 

! 

1 

ANTONIA  CAHPAIA  34 

1267502 

4671**46! 

12C.0!  38.01 

11.0! 

1100! 

20.0!NCN£ 

•NY  NEW  YORK 

1958 

I 

1  1 

120.0!  33. C! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  J  HENDRICKSON  IB 

151*071 

i 

54814*46! 

1 30. 2 !  40.2! 

11.6! 

1400! 

20.3 ! NONE 

INY  NEW  YORK 

1968 

1 

!  ! 

13C.2!  *0.2! 

2.0! 

! 

-  1 

| 

! 

BOGOTA  7 

1502327 

46514*46! 

12C.0!  33. C! 

11.1! 

-  1 

1325! 

18 .0! NONE 

INY  NEW  YORK 

1961 

1 

1  1 

12C.0!  38. C! 

2.0! 

! 

■  ! 

! 

! 

SRONX  1 

1295439 

53814*46! 

13C.0!  4C.C! 

11.6! 

1425! 

20.0! NONE 

!NY  NEW  YORK 

196* 

1 

1  1 

1 3C.0!  *0.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

; 

BROOKLYN  3 

1291365 

52014*46! 

13C.0!  38. C! 

10.2! 

.  i 

1325! 

20.0 ! NONE 

IKY  NEW  YORK 

1963 

1 

J  J 

13C.0!  39. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

C.  VANDERBILT  JR. 

151163C 

51614*46! 

15C.0!  'S.C! 

11.0! 

-  1 

1400! 

1 9 .0  |  NONE 

!NY  NEW  YORK 

1967 

! 

1  I 

13C.0!  40. C! 

2.C! 

1 

-  ! 

! 

! 

CARLO  ClIZIA  710 

1521960 

51614**6! 

130.0!  4G.GI 

11.01 

1350! 

20 • 0 ! NONE 

!KY  NEW  YORK 

1969 

1 

1  1 

130. 0!  *0.C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

l 

CHAPLES  €.  PALHATIER  34 

1290107 

4781**461 

120.01  *0.0! 

10.8! 

-  ! 

1500! 

17  •  3! NONE 

INY  NEW  YORK 

1962 

! 

!  1 

12C.0!  *0.01 

2.0! 

1 

-  ! 

| 

! 

CHARLES  F.  MCELROY  81 

1272784 

43714*461 

12C.C1  36. C! 

11.0! 

-  ! 

1CC0I 

20.0 ! NONE 

!NY  NEW  YORK 

1956 

1 

I 

1  1 
1  1 

12C.0!  36. C! 

1  ! 

2.0! 

! 

! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

•  ! 

•  ! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

RAIL 80 1 *0  CARS! 

! 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


622 


CkCft! 

1VTCC! 

DIPENSICNS  ! DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  v 

E  S 

S  £  L  1 

1 

It ST!  OPERATOR 

NET  |CODFjLENGTH!bROTHl 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

! 

!  COAST 

TER  t  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

EUILT  1 

VESSEL  NAHE  AID  NUH0ER 

1  GUARD 

TON-  I P At£ ! 

0VER-10VER- !/////! 

HORSE 

PASS-  l(LIGHY)  !//////////////// !TD! //////////! 

OR  ! 

!  NUNBER 

NAGE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

POWER 

EN6ERS  ! 

(FEET)!  LINE- 2 

!EE! 

LINE-2  l 

►REBUILT! 

(03)  NEV  YORK  TRAP  ROCK  CORP. 

1 

! 

! 

!  ! 

!  I 

1  ! 

s 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 

! 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

CHELSEA  6 

1284051 

46814A46! 

120.1! 

38. C! 

11.2! 

- 

1325! 

1 6.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1966  ! 

] 

!  1 

120. 1! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

CLARENCE  RYDER  33 

! 290556 

47814A46! 

120.0! 

40. C! 

10.8! 

- 

1500! 

1 7 .3! NONE 

!NY 

NEW 

YOA< 

1963  l 

! 

!  ! 

120.0! 

40.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

CLINTON  POINT  39 

1503*97 

46714A46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

- 

1100! 

20 .0! NONE 

!NV 

NEW 

YORK 

1966  ! 

1 

t  ! 

12C.0! 

33.01 

2.0! 

-  \ 

! 

! 

! 

IA3NEY  V1LLIAHS  93 

1271553 

43714A46! 

120.0! 

36.0! 

11.0! 

- 

1CC0! 

20.01  NONE 

1  NY 

NEW 

YORK 

1956  ! 

! 

1  t 

120.0! 

36.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DAVID  J.  RHYNE  36 

1276413 

4671 4A461 

120.0! 

39.0! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0INCNE 

I  NY 

NEV 

YORK 

1958  ! 

! 

1  1 

1 20. 0! 

38.0! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

! 

EARL  OSSHAN  9* 

1271487 

43714A46! 

120.01 

36.0! 

11.01 

- 

1000! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1956  1 

1 

!  1 

120.0! 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

I 

i 

EDDYVILLE  31 

1504637 

478J4A45! 

120.01 

40.0! 

11.0! 

- 

1300! 

19.0UONE 

!  NY 

NEV 

YORK 

1966  i 

! 

!  t 

120.01 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

EDGAR  J  COY  90 

‘269658 

437I4A461 

12C.0! 

36.0! 

11.01 

- 

1000! 

2O.O1N0NC 

!NY 

NEV 

YORK 

1955  ! 

i 

!  1 

12C.01 

36.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

EDVARD  A.  TULLY  22 

1512305 

51614A46! 

130.11 

40.01 

10,7! 

- 

UOO! 

20.0! NONE 

‘NY 

NEV 

YORK 

1967  ! 

1 

!  1 

13C.1! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

EDVARD  V.  ZELLER  98 

•294499 

49014A46! 

12C.1 ! 

40.0! 

11.2! 

- 

1400! 

20. 0 1  NONE 

!NY 

NEW 

toa* 

1964  ! 

! 

!  1 

12C.1! 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

EUGENE  D.  HALLOCK  JR.  19 

1513383 

548I4A46I 

1 30. 2! 

40.2! 

11.6! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

INY 

NEV 

YORK 

1968  ! 

! 

1  I 

130.2! 

40.2! 

2.0! 

-  ! 

!  - 

! 

! 

FEENEY  16 

1292880 

47614A461 

12C.0! 

40. C! 

10.3! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

!NY 

NEV 

YORK 

196!  ! 

1 

!  ! 

120.0! 

40.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

1 

FEENEY  17 

1293418 

47814A46! 

12C.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1  SCO! 

20 .0! NONE 

!NY 

NEV 

YORK 

1961  ! 

! 

1  1 

120.0! 

40. C 1 

2.0! 

-  ! 

( 

1 

! 

FEENEY  19 

1297589 

47814A46! 

1 20. 0! 

40. C! 

10.6! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1965  ! 

! 

1  1 

120. 0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

i 

FEENEY  20 

1295053 

478! 4A  461 

12C.0! 

40. C! 

1C. 8! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1965  ! 

! 

1  1 

12C.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

FEENEY  21 

1503C03 

478I4A46! 

120.0! 

40.  C! 

1C. 8! 

- 

1500! 

20.0 ! NONE 

!NY 

NEV 

YORK 

1965  ! 

! 

!  ! 

120.01 

40.  C! 

2.0! 

-  » 

! 

I 

! 

FEENEY  22 

1503598 

47814A46I 

1 2  C  •  0 1 

40. C! 

10.8! 

- 

1500! 

20.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1965  ! 

! 

!  1 

120. 0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

FEENEY  23 

1535643 

51614A46! 

130.01 

40.0! 

11.0! 

- 

1350! 

20.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972  1 

1 

1  i 

15C.0! 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

FEENEY  24 

1537085 

51614A441 

1 3C.01 

40.  C! 

11.0! 

- 

13501 

20 .01  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1972  ! 

! 

!  ! 

130.01 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

FEENEY  25 

1537814 

516I4A461 

13C.01 

40.  C! 

11.0! 

- 

1350! 

20.0 1  NONE 

!nv 

NEW 

YORK 

1972  ! 

I 

!  f 

130.01 

40.0! 

2.0! 

-  ( 

1 

I 

! 

FEENEY  26 

1539C19 

51614A461 

1 3C.0I 

40.  C! 

11.0! 

- 

1350! 

20 .0! NONE 

!ny 

NEV 

YORK 

1972  ! 

! 

1  ! 

13C.0! 

40.C! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

! 

FEENEY  100 

1294122 

47814A46I 

120.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

20.0tNCNC 

!NY 

NEW 

YORK 

1964  ! 

1 

1  ! 

12C.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

FEENEY  101 

1295998 

47614A46! 

12C.0! 

40.  C! 

10.8! 

- 

15C0! 

20. 0 ! NONE 

INY 

NEV 

YORK 

1964  l 

1 

1  ! 

12C.0! 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

• 

! 

! 

FULIRPO  CENTORANI  70 

1275134 

46714A46! 

120.0! 

38. C! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! FONE 

!NY 

NEV 

YORK 

1  957  ! 

J 

1  1 

12C.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

FLUSHING  8 

1291883 

469J4A46! 

120.1! 

38.C! 

11.2! 

- 

1325! 

18.0! NONE 

!NY 

NEV 

YORK 

1963  ! 

i 

!  1 

120.1! 

38. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

FRANCES  11  727 

1523180 

51614A46! 

13C.0! 

40. C! 

11.0! 

- 

1350! 

20.01  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1969  ! 

1 

!  1 

13C.0! 

40. C ! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

FRANCIS  J.  PERINI  32 

I29C880 

47814A46! 

120. 0! 

40. C! 

10.0! 

- 

1500! 

17.3! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1963  1 

! 

i  ! 

120.01 

40.  C! 

2.0! 

-  ! 

J 

! 

! 

FRANCIS  R#  COOK  72 

1274929 

46  7 1 4  A  46 ! 

12C.0! 

33. C! 

11.0! 

- 

11C0! 

20.0! NOME 

•NY 

NEW 

YORK 

1957  1 

1 

1  1 

12C.0! 

33. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

FRANK  CAST ICLIOME  12 

1534572 

51614A46! 

130.1! 

40. C! 

1C. 7! 

- 

1400! 

20.0 ! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1971  ! 

1 

1  1 

130.11 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

FRANK  D.  COONEY  20 

1169852 

S48I4A461 

1  3C.2J 

40.2! 

11.6! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

!NY 

NEV 

YORK 

1968  ! 

1 

1  i 

1*0.2! 

40.2! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

! 

FRANK  7.  C CRON t  $R.  66 

1275475 

46714A46! 

12C.0! 

33.  C! 

11.0! 

- 

1100! 

20 • 0 ! NONE 

!NY 

NEV 

YORK 

1957  ! 

1 

1  I 

120. 0! 

38. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

FRANK  VICLIAROLO  14 

1532561 

51914A461 

130.01 

40.  C! 

10.8! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1971  ! 

! 

■  1  1 

130.0! 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

FREDERICK  C.  PALPFR  36 

1289190 

478 1 4  A  46 1 

120.0! 

40. C ! 

10.81 

- 

1500! 

U43»NCNE 

l  NY 

NEW 

YORK 

1962  ! 

! 

!  i 

1 2C.01 

40. Cl 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

I 

FREDERICK  DE6R0AT  37 

1288642 

47314A46! 

12C.0! 

40. C! 

10.8! 

- 

1500! 

17.JIN0HE 

INY 

NEV 

YORK 

1962  ! 

1 

1  1 

1 2C • 0 1 

40.  C! 

2.01 

-  ! 

| 

| 

! 

GEORGE  A.  ALLEN  63 

1275713 

46714A46! 

120.0! 

38.0! 

11.0! 

- 

1100! 

17.0! NONE 

!NY 

NfV 

YORK 

1958  ! 

1 

!  1 

120.0! 

38.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

GEORGE  KIELEY  38 

1287957 

47814A46! 

120.0! 

40.0! 

10.8! 

- 

1500! 

17. J1N0NC 

!NY 

NEW 

YORK 

1962  ! 

! 

1  1 

120.0! 

40.  C! 

2.0! 

•  j 

! 

! 

1 

GEORGE  TILTON  44 

1287490 

5C214A46! 

130.1! 

38.8! 

10.7! 

- 

ucoi 

19.0! NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1®62  ! 

i 

1  1 

13C.1! 

38.8! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

j 

GEORGE  V.  JENNINGS  61 

i 275C76 

46714A46! 

12C.0! 

38. C! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1958  i 

1 

!  I 

12C.0! 

38.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

GEORGE  V.  THCRRSCN  28 

1506302 

47814A46! 

120.01 

40.0! 

11.0! 

- 

13001 

19.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1966  1 

I 

!  ! 

120. 0! 

40.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

{ 

GOVANUS  99 

1291C60 

52014A46! 

13C.0! 

38. C! 

1C. 2! 

- 

1325! 

20.0! NONE 

INY 

NEV 

YORK 

1966  i 

1 

1  ! 

13C.0! 

38.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

GRAZ  1 ANO  ZARA  104 

1664791 

52414*461 

13C.0! 

40.  C! 

11.0! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

I960  1 

1 

1  1 

13C.0! 

40.0! 

2.0! 

-  » 

! 

I 

1 

GUISERPE  PIACEHT1NI  ,6 

1274725 

46714A46! 

12C.0! 

33.  C! 

11.0! 

- 

iiooi 

20.0  JNONE 

!HY 

NEW 

YORK 

1957  1 

1 

1  ( 

12C.0! 

38.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

1 

GUS  HANSEN  30 

1505258 

478J4A461 

12C.0! 

40. C! 

11.0! 

- 

1300! 

19.01N0NE 

INY 

NEW 

YORK 

1966  ! 

i 

1  1 

12C.0S 

40.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HARRY  JUNE  SR.  52 

1276764 

467J4A46! 

12C.0! 

33. C! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1958  ! 

! 

1  1 

120.01 

38. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

HARRY  L.  DICKER  57 

1276286 

467  14*46} 

120.0! 

36. C! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

!NY 

NEV 

YORK 

1958  ! 

1 

1  1 

120.01 

38. C! 

2.0! 

-  1 

1 

I 

! 

HELEN  COEN  9 

1291558 

52014A46! 

130.1! 

38.1! 

10.0! 

- 

1200! 

19.01  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1963  ! 

! 

!  ! 

13C.11 

38.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HENRY  GUYETTE  79 

1273312 

43714A46! 

12C.0! 

36. C! 

11.0! 

- 

10C0I 

20. 0 ! NONE 

INY 

NEV 

YORK 

1957  ! 

! 

1  ! 

12C.01 

36.  C! 

2.0! 

-  ! 

» 

! 

! 

INNIS  O'ROURKE  94 

1269225 

43714A46! 

12C.0! 

36. t! 

11.0! 

- 

10001 

20.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1955  ! 

! 

i  1 

12C.0! 

36.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

JANES  ANDERSON  SR  74 

1274817 

4671 4A  46! 

120.0! 

38. C! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

INY 

NEV 

YORK 

1957  ! 

! 

1  ! 

120.0! 

38. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

JANES  9EDNAR  41 

1283629 

46814446! 

12C.0! 

38. C! 

10.8! 

- 

1325! 

1 7.3} NONE 

!NY 

NEW 

YCQK 

I960  ! 

! 

1  ! 

12C.5! 

38.2! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

! 

JANES  HECK  48 

1277639 

46714A46I 

12C.0! 

Zt.  C! 

11.0! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

INY 

NEV 

YORK 

1958  ! 

1 

•1  ! 

12C.0! 

33.  C! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

JILL  10 

153C195 . 

519(4*46! 

13C.0! 

40.C! 

11.0! 

- 

1350! 

20.0! NONE 

INY 

NEV 

YORK 

1971 

1  • 

!  ! 

13C.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ( 

1 

! 

! 

JOHN  CURRAN  JR.  62 

1  275714 

46714A46! 

120. 0! 

38.  C! 

11.  C! 

- 

1100! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1958  , 

1 

!  1 

12C.0! 

38.0! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

! 

JOHN  f  RATH  17 

1  514072 

54514*46! 

1  SC. 2! 

(0.2! 

11.6! 

- 

1400! 

20.0! NONE 

INY 

HEW 

YORK 

1968 

! 

! 

1 

!  ! 

:  !  ! 

t  i  1 

130.2! 

! 

40.21 

! 

! 

2.0! 

! 

1 

-  ! 

I 

! 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

TA8LE  i.  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  HAKE  AND  NUN8E A 


1  COAST 
!  CUAAD 


1  IVTCC!  DIMENSIONS  1  ORAFT! 
I  NET  1C0DEUENCTHI9A0TH!  ! 
!«ECIS"!****I  ACC*  !  ACC.UOAO-1 
!  TEA  1  SEE1//////I/////J  ED  ! 


! CAPACITY !  HIGH"  1  I  V  E  S  S  £  L  ! 
1  1  EST  I  CAACO  HANDLING  IS  {OPERATING  I 
!  CAACO  I  FIXED  !  ECUIPNENT  tTC  1  BASE  ! 


I  inilltlX  POINT  I 


! AO!  LIM-1  !  PUILT  ! 


TON-  {PACE!  OVEA-!OVER-!fF///l  HOASE!  PASS-  I (LIGHT  I!/////////////// /|TD !////////// ! 


TA3LC  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


624 


ENCR! 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

J  COAST 
<  GUARD 
!  NUMBER 

1  1VTCCI  DIMENSIONS  10'AFT! 

!  NET  ! CCDEI LENGTH! BRDTKl  ! 

1  REGIS- !****!  REG.  1  REG. 1  LOAD-1 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  1  PAGE!  0VER-10VER-1/////1 

1  NAGE  1  XV  1  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

1CAPACITT!  HIGH-  !  (VESSEL  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  f AO!  LXNE-1  ! 

HORSE!  PASS-  !(LIGHT)!////////////////»TD!//////////! 
POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  !EC!  LINE-?  ! 

YEAR 

BUILT 

OP 

►REBUILT 

(03)  NEW  TORN#  CITT  OP 

(DENT.  OP  TPANSP.— BURE 
TRANSIT  OPERATIONS) 

I 

! 

! 

!U  CP 

1 

I  1  ! 

1  1  1 

!  1  1 

1  1  ! 

1  !  ! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

j 

i 

; 

! 

( 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

* 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

ALICE  AUSTEN 

I696C13 

! 

1  32H1A13I 

1  i  1 

19c.  1 ! 
207.01 

40.  C! 
41.6! 

8.2! 

6.0! 

3100! 

! 

1260! 

43.01  NONE 
l 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1986 

ANEMCAN  LEGION 

! 291830 
! 

!  1434  1 1 A13 1 

1  !  1 

277.01 

294.0! 

50.8! 
69. C! 

13.9! 

12.5! 

6400! r 
! 

45! 

3533! 

5  4 . 5 ! NON  E 

j 

!NT 

! 

NEW  YORK 

1965 

ANDREW  i  BARGERI 

1629314 

I 

1  2268! 1 A 1 3 1 

1  1  1 

31C.0! 

31C.0! 

70. C! 
70.  C! 

13.2! 

12.6! 

70001 

1 

-  ! 
6000! 

51 .5 ! NONE 
! 

!KY 

! 

NEW  YORK 

1981 

GOV.  HERBETT  H.  LEHMAN 

1298831 

! 

1  1434MA13! 

!  1  l 

277.0! 

294.01 

50.8! 
69. C! 

13.9! 

12.5! 

6400! t 
l 

45! 

3533! 

5*.5 ! NONE 
! 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1965 

JOHN  A.  NOBLE 

1 698  Cl  4 
! 

1  321  MAI  3! 

!  !  ! 

196.8! 

207.0! 

40.1! 

41.8! 

8.2! 

6.0! 

31001 

! 

-  I 
1280! 

43.0! NONE 
; 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1986 

JOHN  P.  KENNEDY 

1298241 

1 

!  1434! 1 A13! 

I  t  ! 

277.01 

294.0! 

50.8! 

69.0! 

13.9! 

12.5! 

640011 

! 

45! 

3533! 

54.5 ! NONE 

j 

!  NY 
! 

NEW  YORK 

19«,5 

MICHAEL  COSGROVE 

1287626 

! 

!  94  MAI  31 

!  1  1 

60.6! 

65.01 

35.91 

36.7! 

6.0! 

5.6! 

440!  * 

! 

91 

179! 

25.0! NONE 

i 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1962 

SAMUEL  I  NEWKOUSE 

1  629315 

1 

1  2268M  A1 31 

1  !  1 

310.0! 

31C.0! 

70.0! 
70.  C! 

13.2! 

12.6! 

7000! 

1 

-  ! 
6C00! 

50.2  j  NONE 

i 

!NY 

NEW  YORK 

1982 

VERNON  C.  BAIN 

1261133 

1 

l  1554J4A11! 

1  1  1 

269.5! 

290.01 

69. C! 
69. Cl 

14.0! 

12.5! 

! 

-  ! 
162! 

66 .0 ! NONE 
! 

!NY 

1 

NEW  YORK 

1951 

WALTER  KEANE 

1261463 

1 

1  1S5414A11! 

1  1  1 

269.51 

290.01 

69. C! 
69.0! 

14.0! 

12.5! 

! 

162! 

66 .0 ! NONE 
! 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1951 

NC  4 

1509374 

t 

1  2931 5*71 | 

1  1  1 

114.01 

114.71 

35.01 
36.  C! 

7.0! 

1.7! 

! 

657! 
-  ! 

21  .6) NONE 
! 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1967 

NO  5 

(03)  NEW  YORK#  CITY  OP  (DEBAR 
Of  ENVIRONMENTAL  PR3TCC 

1522723 

I 

t 

1  TRENT 

1  ION) 

1  81215471! 

1  !  1 

1  ■  1  1 

1  1  1 

.1  1  1 

i  i  1 

195.0! 

195.0! 

1 

1 

1 

35.0! 

35.0! 

! 

! 

i 

! 

10.0! 

2.2! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

16CS ! 
-  ! 

! 

1 

! 

! 

22.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

!NY 

! 

! 

! 

! 

NEW  YORK 

1969 

NEWTOWN  CREEK 

1513C32 

1 

t  136412A241 

1  1  1 

304.61 

324.01 

49.6! 

49.4! 

16.6! 

11.0! 

3000! 

! 

3449! 

-  ! 

71.0! PUMPS 
! 

!NY 

! 

NEW  YORK 

M67 

NORTH  RIVER 

1557170 

I 

1  179212A24! 

1  1  1 

304.6! 

324.01 

49.6! 

49.4! 

16.6! 

11.0! 

3000! 

! 

34?8| 

-  ! 

71.0! TUMPS 
! 

INY 

! 

NEW  YORK 

1974 

OWLS  HEAD 

I264C47 

1 

1  9S112A24! 

1  1  1 

268.5! 

283.01 

45.1! 

46.4! 

13.0! 

9.01 

1860! 

1 

2150! 
-  ! 

70.5! PUMPS 
! 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1951 

LEMON  CREEK 

1901206 

1 

1  553315A70I 

1  1  1 

364.21 

360.1! 

64.5! 

69.8! 

21.6! 

-  1 

! 

150COI 
-  ! 

52.0! NONE 
! 

(NY 

! 

NEW  YORK 

1987 

SPRING  CREEK 

1901204 

1 

1  5533I5A70! 

!  (  1 

364.21 

380.1! 

64.5! 

89.8! 

21.6! 
-  ! 

! 

15CC0! 
-  ( 

52 . 0 ! NONE 
» 

!NV 

1 

NEW  YORK 

1987 

TIBBETTS  BROOK 

1901203 

1 

1  553315*701 

1  1  1 

362.41 

38C.1! 

84.5! 

89.8! 

21.6! 
-  ! 

1 

15000! 
-  1 

52.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW  YORK 

1967 

UOALLS  COVE  1901203 

! 

! 

I 

(03)  NEW  YORK#  CITY  OP— (DEPAfRTPENT 

OF  SANITATION-MARINE  TRlNSR. 

DIV.)  UNLOADING  PLANT  ! 

1  5533! 5*73 ! 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

!  1  1 

364.21 

380.1! 

1 

l 

1 

1 

1 

64.5! 

89.8! 

! 

I 

! 

! 

21.6! 
-  ! 

j 

! 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

150C0! 
-  ! 

! 

! 

! 

! 

5?  .01  NONE 
! 

! 

! 

1 

INY 

1 

! 

! 

! 

1 

NEW  YORK 

1987 

DS  73 

1  . 

1 

1  525 14*401 

1  1  1 

1 5C.0! 
MC.O! 

37.  C! 
37. C! 

6.0! 

4.0! 

! 

1000! 
-  I 

14.01  NONE 
! 

INY 

NEW  YORK 

1961 

DS  7 A 

1  . 

I 

1  52514*401 

!  1  1 

150.01 

150.01 

37. C! 
37. C! 

8.0! 

4.01 

1 

1000! 
-  ! 

14.0! NONE 

1 

INY 

! 

NEW  YORK 

1961 

DS  75 

1  . 

1 

1  S2514A40! 

1  I  1 

15C.0!  37. C! 
150.0!  37. C! 

6.0! 

4.0! 

! 

10C0! 
-  ! 

14 .01  NONE 
! 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1961 

DS  76 

1  - 

1 

1  52514*40! 

1  1  1 

150.01 

150.0! 

37. Cl 
37. C! 

3.0! 

4.0! 

! 

10C0! 
-  ! 

1 4 .0! NONE 

1 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1961 

DS  77 

1  - 

1 

!  52514*401 

1  1  1 

150.0! 

1SC.0! 

37. C! 
37. C! 

8.0! 

4.0! 

! 

1000! 
-  ! 

14.01  NONE 

1 

INY 

! 

NEW  YORK 

1961 

DS  7E 

j  - - 

1 

1  52514*40! 

1  1  1 

15C.0I 

150.0! 

37.  CJ 
37. C! 

6.0! 

4.01 

! 

10001 
-  I 

14 .0! NONE 

I 

INY 

I 

NEW  YORK 

1962 

DS  79 

1  - 

1 

1  52514*401 

1  1  1 

150.01 

150.01 

37. C! 
17. Cl 

8.0! 

4.0! 

! 

1000! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

INY 

! 

NEW  YORK 

1962 

DS  BC 

1  - 

1 

I  525(4*401 

1  1  1 

150.01 

150.01 

37.01 
37. C! 

8.0! 

4.0! 

I 

1000! 
-  I 

14.0! NONE 

1 

INY 

1 

NEW  YORK 

1962 

DS  81 

1 

1  525 14*401 

1  1  I 

15C.0! 

15C.0! 

37.CI 
17. Cl 

8.01 

4.01 

1 

10001 

-  ! 

14.0! NONE 

1 

INY 

I 

NEW  YORK 

1962 

•  S  82 

1 

I  52514*401 

1  1  ! 

15C.0I 

150.0! 

37.  C! 
37.01 

8.01 

4.0! 

1 

1000! 
-  1 

14.0! NONE 

I 

!HY 

1 

NEW  YORK 

1962 

•  S  63 

1  - 

1 

1  52514*401 

1  !  1 

15C.0I 
ISO. 01 

37. Cl 
37. Cl 

8.0! 

4.0! 

l 

1000! 
-  1 

14.01  NONE 

INY 

1 

NEW  YORK 

1969 

DS  It 

1 

1  52514*401 

150.01 
ISC. 01 

37.01 
37. Cl 

6.0! 

4.01 

1 

1000! 
-  ! 

14.0! NONE 

1 

INY 

1 

NEW  YCRK 

1969 

DS  65 

1  - 

1 

1  5251 4*40 1 

1  1  1 

1  SC  •  0 1 
ISC. 01 

37. C! 
37. C! 

8.01 

4.0! 

1 

1000! 
-  1 

14.01  NONE 

1 

INY 

1 

NEW  YORK 

1969 

IS  81 

I 

1  52514*401 

1  1  1 

13C.0I 

15C.0I 

37. Cl 
37. Cl 

8.01 

4.0! 

I 

10001 
-  1 

14.01  NONE 

1 

INY 

1 

NEW  YORK 

1969 

DS  87 

|  - 

I 

1  52514*401 

1  1  1 

1SC.0! 

15C.01 

37.01 

37.01 

6.0! 

4.01 

1 

10001 

14.0! NONE 

INY 

1 

NEW  YCRK 

1969 

DS  88 

1 

!  5251 4*40  f 

1  !  t 

15C.0I 

isc.ot 

37.01 

37.CI 

8.01 

4.01 

I 

10001 
-  ! 

14.01  NONE 

1 

INY 

1 

NEW  YORK 

1969 

IS  89 

j  - - 

1 

1  52514*401 

I  t  1 

150*01 

150*01 

37. Cl 
37*CI 

6.01 
4. Cl 

1 

1000! 
-  1 

14, 01  NON! 

! 

INY 

NEW  YCRK 

1969 

DS  90 

1  — - 

1 

1  52514*401 

1  1  1 

150*01 

MC.O! 

37. C! 
37. Cl 

e.oi 

4.0! 

1 

10001 
-  1 

14 .01  NONE 
! 

INY 

NEW  YORK 

1965 

OS  91 

1  - 

1 

1  525 14*40 1 

1  1  1 

13C.0I 

150.0! 

37.  C! 
37.  C! 

8.0! 

4.0! 

1 

1000! 
-  ! 

14 .0! NONE 

1 

INY 

1 

NEW  YORK 

1969 

IS  92 

j  - 

1 

I  525141401 

1  1  1 

15C.0! 

150.0! 

37. C! 
37. C! 

6.0! 

4*0! 

I 

10001 
-  1 

14.0INCNE 

! 

!NY 

1 

NEW  YORK 

1969 

DS  93 

!  — - 

1  52514*40! 

:  t  : 

150,01 

37. C! 

8.0! 

10001 
-  • 

14.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1971 

IS  94 

!  - 

1 

1  525 ! 4*401 

1  1  1 

MC.O! 

150.0! 

37. Cl 
37.  C! 

6.0! 

4.0! 

! 

1000! 
-  ! 

14, ol NONE 
! 

INY 

1 

NEW  YORK 

1971 

IS  95 

!  - 

1 

1  52514*401 

1  1  I 

150.0! 

150.0! 

37. C! 
37. C! 

8.0! 

4.0! 

1 

1000! 
-  ! 

14.01  NONE 

1 

INY 

! 

NEW  YORK 

1972 

DS  96 

,  - 

I 

1  52514A40] 

1  !  1 

MC.O! 
i SC. 0! 

37.  C! 
37. C! 

8.0! 

4.0! 

I 

1000! 
-  ! 

14 .0! NONE 
! 

(NY 

1 

NEW  YORK 

1972 

DS  97 

1  . 

1 

1  52514*40! 

1  1  1 

150.0! 

150.01 

37. C! 
37. Cl 

8*0! 

4.0! 

! 

1000! 
-  ! 

14.01  NONE 

i 

INY 

! 

NEW  YCRK 

1972 

DS  98 

1  - 

1 

1  52514A40J 

I  !  1 

150.0! 

MC.O! 

37. C! 
37. C! 

8.0! 

4.0! 

! 

1C00! 

14. oi NONE 
» 

INY 

! 

NEW  YORK 

1974 

DS  99 

1  - 

!  52514*40! 

1  1  1 

MC.O! 

MC.O! 

37. C! 
37. C! 

6.0! 

4.0! 

! 

1000! 
-  ! 

U.oihONC 

!NY 

! 

NEW  YOLK 

1974 

OS  IOC 

1  - 

1 

1  52514*40! 

1  1  ! 

MC.O! 

150.01 

37. C! 
37.  C! 

6.0! 

4.0! 

! 

1 0  C  0 1 
-  ! 

14 .0 ! NONE 
! 

!NY 

! 

NEW  YORK 

1974 

DS  101 

1  - 

I 

!  S2.5UA40I 

1  !  ! 

MC.O! 

MC.O! 

37. C! 
37.0! 

8.0! 

4.0! 

! 

1CC0! 
-  ! 

14.0! NONE 

i 

(NY 

! 

NEW  YORK 

1974 

DS  102 

« 

1 

f 

\ 

1 

1  5251 4*401 

1  !  I 

!  1  1 

1  1  I 

I  1  1 

150.0! 

MC.O! 

t 

1 

! 

37. C! 
37.  C! 

! 

! 

6.0! 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

I  f 

1CC0!  1 4.0! NONE 

-  !  ! 

!  ! 

!  ! 

VEHICLES  ! 

!NY 

! 

! 

1 

! 

NEW  YCRK 

1974 
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ENCR! 

MSTI 

VESSEL 

OPERATOR 

5 

HAKE  AND  NUMBER  ( 

I 

COAST 

GUARD 

AIRIER 

1  IVTCCt  01PCNSICNS  IDHFT! 

1  NET  tCOOCtlCNGTHiB'OTH!  ! 

•IRECIS-1****!  REG.  !  REG.! LOAD*! 

!  TER  I  SCH//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  {RAGE  1  OVER-! OVER"! /////! 

1  N4CE  t  IV  1  til  !  ALL  !LI GKT 1 

{CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

!  CA*GC  !  riXEO  1  EOUIPHEHT  ITC!  BASE  ! 

1 ////////!  POINT  1  LINE-1  ! A01  LINE-1  1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT )!//////////////// ITS! ////////// I 
POWER!  ENGERS  I  (FEET)I  LINE-2  !  ICC!  LlNE-2  1 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(03)  NEW 

I 

! 

VOIR#  CITY  Of—  (DEPAJATPINT 

!  t 

i  1 

!  ! 

1 

1 

t 

! 

i 

| 

i 

i 

i 

I 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

I 

or 

SANITAT10N-HARHE  TRINSP. 

t  1 

! 

! 

! 

I 

I 

! 

DIV.)  UNLCAOlNG  PLANT  1 

I  1 

1 

• 

! 

1 

1 

1 

(CONTINUED)! 

1  ! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

OS  1C3 

1 

525(4*40! 

1 5C.0! 

37. C! 

e.o! 

- 

10C0! 

14.0! NONE 

1  NY 

NEW  YORK 

1974 

1 

i  I 

15C.0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

1 

1 

OS  1C4 

1 

525  1 4 A4Q 1 

15C.0! 

37. C! 

8.0! 

- 

1000! 

U.OINONC 

INY 

NEW  YORK 

1974 

1 

1  ! 

150.0! 

37. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

OS  1C3 

! 

52314A40! 

15C.0! 

37. C! 

8.0! 

- 

9  COO  f 

H.OHONE 

(NY 

NEW  YORK 

1974 

! 

i 

(  1 

15C.0I 

37. C! 

4.01 

-  » 

| 

1 

os  ice 

I 

610MA40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

10001 

13.3! NONE 

INY 

NEW  YC5K 

1983 

1 

!  I 

150.01 

3  7fcC| 

4.2! 

.  ! 

| 

1 

OS  107 

1 

610I4A40! 

150.0! 

37.  cr 

8.5! 

- 

10CO! 

13.3IN0NE 

INY 

NEW  YORK 

1983 

1 

t  i 

150.01 

37. C! 

4.21 

-  1 

1 

| 

OS  1 C  8 

l 

eiOI4A40l 

15C.0I 

37. Cl 

5.5! 

- 

10CO! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1983 

I 

i  ( 

15C.01 

37. C! 

4.21 

-  ! 

I 

| 

03  109 

1 

41014440! 

15C.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

1 0CO ! 

1 3 . 8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1964 

t 

!  1 

150. Q! 

37.  C! 

4.2! 

-  ! 

| 

1 

OS  110 

! 

41 0! 4*401 

150.0! 

37. Cl 

8.5! 

- 

1000! 

1 3.9INONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

I 

I  t 

150.01 

37. C! 

4.21 

-  1 

| 

| 

OS  111 

1 

6101 4A40I 

150.01 

37.0! 

8.5! 

- 

ICOO! 

13.31N0NE 

INY 

NCV  YORK 

1C84 

1 

i  1 

15C.0> 

V.C? 

4.2! 

-  1 

! 

1 

OS  117 

1 

610144401 

1 SC.Oi 

37. Cl 

8.5! 

- 

1000! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1964 

1 

I  1 

1 50.01 

37. Cl 

4.21 

-  ! 

I 

1 

OS  113 

1 

610144401 

1 JC.01 

37. Cl 

8.5! 

- 

10CO! 

13.  SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

I 

!  I 

15C.0! 

37. Cl 

4.21 

-  ! 

! 

| 

OS  114 

1 

61014A40! 

1 5C.0I 

37. Cl 

8.5! 

- 

1CC0! 

13.8IN0NE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

I 

1  1 

1 SC.OI 

37. Cl 

4.21 

-  I 

j 

j 

OS  115 

1 

610(44401 

1 SC.OI 

37.  C! 

8.51 

- 

1CC0! 

1  3.3  HONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

1 

1  1 

15C.01 

37. Cl 

4.21 

-  1 

! 

1 

os  lie 

1 

61 01 4A401 

15C.0! 

37. Cl 

8.5! 

- 

1000! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

1 

1  1 

1 SC.OI 

37. C! 

4.21 

-  1 

I 

1 

OS  117 

1 

610UA401 

15C.0I 

37. C! 

8.5! 

- 

1CC0! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1964 

I 

1  I 

1 SC.OI 

37. Cl 

4.21 

-  ! 

1 

1 

OS  111 

I 

61014440! 

150.0! 

37. Cl 

8.51 

- 

10001 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1964 

1 

1  1 

150.0! 

37. Cl 

4.21 

-  1 

! 

1 

OS  119 

I 

16014440! 

150.0! 

37. C! 

8.5! 

- 

10CO I 

13.  SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

! 

!  ! 

15C.0! 

37.  C! 

4.2! 

-  ! 

! 

1 

OS  12C 

1 

61014440! 

15C.0! 

37. Cl 

8.5! 

. 

1000! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

I 

!  1 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  i 

! 

1 

OS  121 

1 

610144401 

15C.C! 

37. Cl 

8.51 

• 

1GC0! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1964 

I 

I  ! 

15C.0I 

37. Cl 

4.2! 

-  ! 

! 

| 

OS  122 

I 

61014440! 

15C.0! 

37.  C! 

8.51 

- 

1000! 

13.8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

1 

i  i 

15C.01 

37. C! 

4.2! 

-  I 

! 

I 

OS  123 

! 

610144401 

150.0! 

37. C! 

9.51 

- 

1000! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1964 

! 

1  ! 

150. 0! 

37.  C! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

OS  124 

1 

61014440! 

15C.0! 

37. C! 

6.5! 

- 

10C0! 

13.8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

l 

i  i 

150.0! 

37. C! 

*.2! 

-  i 

! 

1 

OS  125 

1 

61014440! 

15C.01 

37. C! 

8.5! 

- 

ICOOI 

1 3 .8 ! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1983 

I 

!  ! 

15C.0! 

37.  C! 

4.2! 

-  ! 

! 

1 

os  lie 

1 

610144401 

150.0! 

37.  C! 

8.5! 

- 

1000! 

1 3 .8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

! 

!  t 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  1 

1 

1 

OS  127 

! 

61014440! 

15C.0! 

37. C! 

8.5! 

- 

1000! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1985 

! 

1  ! 

15C.0! 

37.  C! 

4.2! 

-  1 

I 

! 

0$  121 

! 

610144401 

15C.0! 

37. Cl 

8.51 

- 

1000! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

1 

1  ! 

150.0! 

37. Cl 

4. 2 1 

-  I 

l 

1 

OS  121 

! 

610I4A40I 

15C.0I 

37.0! 

6.5! 

- 

ICOOI 

1  3. 8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

1 

1  t 

150. 0! 

37.01 

4.2! 

-  ! 

! 

1 

OS  130 

! 

61014440! 

150. 0! 

37. C! 

8.51 

- 

1CC0I 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

1 

1  1 

1 SC.OI 

37.0! 

4.2! 

-  I 

1 

! 

OS  131 

1 

61014440! 

150.01 

37. C! 

3.5! 

- 

10001 

1 5. 91  NONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

1 

I  I 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  1 

1 

1 

OS  132 

1 

610I4A40! 

150.0! 

37.01 

8.5! 

- 

10001 

13.  SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

1 

I  1 

1 5C.01 

37. Cl 

4.2! 

-  I 

! 

1 

OS  133 

1 

61014440! 

15C.0! 

37.  C! 

6.5! 

- 

10001 

13.81  NONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

! 

!  1 

1 SC.OI 

37. C! 

4.21 

-  I 

! 

I 

OS  134 

1 

6 1 01 4  A  401 

15C.0! 

37. Cl 

6.5! 

- 

ICOOI 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1084 

! 

1  1 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  1 

1 

1 

OS  135 

1 

610(44401 

150.0! 

37.  C! 

8.51 

- 

1000! 

13.6! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

! 

1  I 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  ! 

! 

1 

OS  134 

! 

61014440! 

1 SC.OI 

37. C! 

8.5! 

- 

1000! 

13.6! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

! 

I  I 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  1 

1 

1 

OS  137 

1 

61014A4C1 

15C.0! 

37. C! 

6.5! 

- 

10001 

1  3.8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

! 

1  1 

15C.0! 

37. Cl 

4.2! 

-  J 

! 

1 

OS  131 

I 

610S4A401 

15C.0! 

37. C! 

8.5! 

- 

loooi 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1984 

! 

i  ! 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  ! 

i 

1 

OS  139 

! 

6101 4A4C1 

15C.0! 

37. C! 

8.51 

- 

1  oco  t 

13.8H0NE 

INF 

NEW  YORK 

1985 

J 

1  1 

1 SC.OI 

37. C! 

4.2! 

.  i 

• 

1 

OS  140 

i 

61014440! 

15C.0! 

37. Cl 

3.5! 

- 

1000! 

1  3. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1985 

i 

!  1 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  ! 

! 

I 

DS  141 

J 

610144401 

15C.0! 

37. C! 

8.5! 

- 

10CO! 

13.8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1985 

t 

1  1 

1 50. 0! 

37.0! 

4.2! 

-  ! 

! 

I 

OS  14? 

! 

610144401 

15C.0! 

37, C! 

6.5! 

- 

1000! 

13.  SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1«85 

! 

!  1 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

-  ! 

! 

! 

OS  143 

1 

61 0! 4A40! 

150.0! 

37. C! 

8.5! 

- 

1000! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1965 

I 

1  ! 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  ! 

i 

1 

0$  144 

1 

61014440! 

15C.0! 

37. C! 

8.5! 

- 

ICOO! 

1  J. SHONE 

(NY 

NEW  YORK 

1985 

1 

1  1 

1 5C.01 

37. C! 

4.2! 

*  i 

! 

I 

OS  145 

1 

61 0! 4A401 

15C.0! 

??.C! 

8.5! 

- 

1000! 

13.8'NCNE 

(NY 

NEW  YORK 

1985 

! 

!  1 

15C.0! 

37.  C! 

4.2! 

.  ! 

i 

1 

os  ue 

! 

610144401 

15C.0! 

37. C! 

8.5! 

- 

TOCO! 

1 3 .si  NONE 

INY 

NEW  YORK 

1985 

t 

1  1 

15C.0! 

37.  C! 

4.2! 

-  | 

■ 

1 

PS  147 

i 

• 

6tC» 4A4CI 

J1C.CI 

J'»vi 

3.5! 

- 

fuCC ! 

f  5. 9  Hunt 

INY 

NEW  YORK 

1955 

i 

1  ! 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

-  ! 

! 

1 

OS  148 

i 

61014440! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

- 

ICOO! 

13.3! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1965 

i 

! 

1  1 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

•  i 

; 

t 

DS  149 

! 

61014440! 

1 5C.0! 

37. C! 

8.5! 

-  i 

ioooi 

1 5.6HONE 

Iny 

NEW  YORK 

1985 

1 

1  1 

150.0! 

37.  C! 

4.2! 

i 

-  4 

! 

I 

OS  ISO 

! 

61014440! 

150.0! 

37. C! 

8.5! 

-  j 

ICOO! 

13. SHONE 

!1V 

NEW  YORK 

1985 

! 

j  i 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

i 

-  ! 

j 

( 

OS  151 

! 

61014440! 

15C.0! 

37. C! 

8.51 

-  i 

ICOO! 

1 3 .6 ! NONE 

(NY 

NEW  YORK 

1984 

1 

1  1 

1  SC.OI 

37. C! 

4.2! 

• 

-  j 

2 

! 

OS  152 

! 

61014440! 

1 50. 0! 

37. C! 

6.5! 

-  ! 

10CQ! 

13. SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1084 

1 

1  1 

1SC.0! 

37.0! 

4.2! 

I 

-  ! 

2 

1 

OS  153 

1 

61014440! 

15C.0! 

37. C! 

5.5! 

— 

1CC0  i 

1 3.  SHONE 

INY 

NEW  YORK 

1985 

i 

! 

1  1 

150.0! 

37. C! 

4.2! 

i 

•  I 

■ 

1 

OS  154 

! 

61014A40! 

15C.0! 

37. C! 

8.5! 

-  i 

1CC0! 

1  3. 8! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1985 

1 

1  1 

15C.0I 

37. C! 

4.2! 

i 

-  • 

! 

i 

03  155 

! 

61014440! 

15C.0! 

37.  C! 

8.5! 

! 

ICOO! 

13. 8! NONE* 

HY 

NEW  YORK 

1085 

1 

! 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

150.0! 

! 

! 

37. C! 

! 

! 

4.2! 

j 

i 

i 

! 

.  ; 

i 

1 

; 

i 

! 

I 

! 

1 

626 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

ENGS! 

•mi 

OPERATOR 

1 

!  NET 

tVTCCt  DIPENS  IONS  59RAFT! 
tCODEllENGTHlBRDTHi  ! 

I  CAPACITY! 

!  I 

HIGH-  ! 
EST  I 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L 
!  S  tOPERATt.NG 

!  ! 

!  ! 

-------------- 

................ 

-IREGIS- 

{**•»!  REG.  !  RE6.ILOAO-! 

!  CARGO  1 

FIXED  ! 

CIUIPHENT 

ITCI  BASE 

!  YEAR  ! 

! 

COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I ////////I 

POINT  ! 

LINE-1 

IAO!  LINE-1 

!  BUILT  ! 

VESSEL  NAM 

AND  NUP8CR  ! 

GUARD 

I  TON- 

!PACE!  OVIP-lOVER-!/////! 

MORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 

!  OR  ! 

! 

AIRIER 

1  NICE 

I  IV  1  ALL  1  ALL  SLIGHT! 

POWER!  EN6ERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

SEE!  LINE-2 

{•REBUILT! 

1 

! 

(03)  NEW  YORK/  CITY  QF--(DEPA! ATP. ENT 

1  ! 

1  I 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

OF  SANITATION-MARINE  TRINSP. 

1  1 

! 

! 

1 

l 

1 

! 

! 

! 

OXV.)  UNLOADING  PLANT 

! 

1  ! 

1 

! 

l 

! 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED! 

1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

DS  13d 

!  — — 

sioumoi 

15C.0! 

37. C! 

B.  5! 

-  ! 

1000! 

13.8 !NONE 

IKY 

NEW  YORK 

1985  ! 

! 

.1  1 

13C.0! 

37. CJ 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

IS  157 

!  - 

*101**40! 

15C.0I 

37.0! 

8.5! 

-  1 

1CC0! 

1 3. 8 ! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

1935  ! 

! 

!  ! 

15C.0! 

37.0! 

4.21 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

•  S  1  31 

61 0I4A401 

150.01 

37.  C! 

8.5! 

-  | 

1000! 

13.8! NONE 

JNY 

NEW  YORK 

1985  ! 

! 

!  ! 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

{ 

-  ! 

! 

! 

! 

IS  159 

1  - 

41014A40I 

15C.01 

37.01 

e.s! 

-  ! 

1000! 

1  3.8! NONE 

!  NT 

NEW  YORK 

1985  ! 

!  1 

15C.0! 

37.01 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

IS  IdO 

!  - 

61014A40! 

150.01 

37.0! 

8.51 

-  ! 

1000! 

13.8! NONE 

|NY 

NEW  YORK 

1985  ! 

!  ! 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

{ 

-  ! 

! 

| 

i 

DS  1*1 

!  . 

61014A40! 

150.01 

37.0! 

8.5! 

-  ! 

1000! 

13.8IN0NE 

!NY 

NEW  YORK 

1985  l 

! 

t  ! 

1  SC*  0! 

37. C! 

4.2! 

1 

-  ! 

! 

! 

l 

IS  142 

41014A401 

1SC.0! 

37.0! 

8.5! 

-  ! 

1000! 

13.3! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

1985  I 

! 

1  ! 

ISC. 01 

37.0! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

) 

! 

DS  163 

510HA40! 

15C.0! 

37. C! 

8.5! 

-  ! 

1000! 

1 J. 8! NONE 

IN  Y 

NEW  YORK 

1985  ! 

! 

1  ! 

150.01 

37. C! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

IS  164 

!  - - 

41 0 1 4 A  40 1 

150.0! 

37. Ct 

?.5I 

-  ! 

1000! 

13.3! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1985  ! 

1  ! 

15C.0! 

37.C! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

) 

! 

IS  165 

1  - 

41014A40! 

15C.0! 

37. C! 

8.5! 

-  ! 

1000! 

13.3! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

1985  1 

1 

1  1 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

IS  146 

!  - - 

41014A401 

150.01 

37.0! 

8.5! 

-  | 

1000! 

1 3.8! NONE 

JNY 

NEW  YORK 

1985  ! 

1 

l  .  » 

15C.01 

37,0! 

4.2! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

IS  147 

!  - - 

41014A40! 

15C.0! 

37. Cl 

8.5! 

! 

1000! 

13.3! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1986  ! 

! 

!  1 

1SC.0! 

37. C! 

4.2! 

( 

-  ! 

! 

! 

! 

IS  148 

1  ------ 

41014A40! 

150.0! 

37.0! 

8.5! 

! 

1000! 

13.8UCNE 

!NY 

NEW  YORK 

1986  ! 

1  1 

1SC.0! 

37. C! 

4.2! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

OS  149 

,  - 

610UA40! 

150.0! 

37.C! 

6.5! 

! 

1000! 

13.6!  NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1986  ! 

1  1 

150.0! 

37.0! 

4.2! 

! 

-  ! 

t 

! 

! 

OS  170 

!  - 

41 01 4A401 

15C.01 

37.C! 

8.5! 

-  J 

1000! 

13.8!NCHE 

!  NT 

NEW  YORK 

1986  ! 

! 

1  1 

15C.0! 

37. C! 

4.2! 

( 

-  ! 

i 

! 

! 

DS  171 

!  - 

610(4440! 

15C.0! 

37.  C! 

8.5! 

-  ! 

1000! 

13.8! NONE 

JNY 

NEW  YORK 

1986  ! 

!  ! 

1 5C.0I 

37.  C! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

2 

! 

DS  172 

I  - 

610I4A40! 

15C.0! 

37. C! 

8.51 

-  ! 

1000! 

13.8 ! NONE 

I  NY 

NEW  YORK 

1986  ! 

! 

!  ! 

1 5C.01 

37.CI 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

DS  173 

t  - 

41  01 4  A  40 1 

1 5C.01 

37. C! 

8.51 

-  ! 

1000! 

13.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1986  ! 

1 

1  1 

15C.0! 

37. Cl 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

IS  174 

,  - 

41 0 1 4 A40 1 

15C.0! 

37. C! 

8.5! 

-  ! 

1000! 

1  3.8! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1986  ! 

! 

!  ! 

1  SC. 0! 

37. C! 

4.21 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

DS  175 

!  . 

61 0! 4A401 

1SC.0! 

37.0! 

3.5! 

-  ! 

1000! 

13. a! none 

INI 

NEW  YORK 

1986  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

15C.0! 

1 

37.C! 

! 

4.2! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(03)  NEW  YORK/  STATE  Of/  D. 
DANA  II 

I 

01.  T. 

!  - 

1  ! 

1913A36! 

1 

1 

4C.2! 

! 

! 

10.41 

! 

! 

4.4! 

! 

! 

175! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

10.0 ! NONE 

! 

! 

INY 

SYRACUSE 

! 

! 

1937  ! 

! 

1  1 

4C.2! 

10.41 

3.6! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

DEWITT  CLINTON 

1224111 

1113A36I 

42.3! 

14. C! 

5.0! 

175! 

-  ! 

15.0! NONE 

!NY 

ROCHESTER 

•  1959  ! 

! 

1  1 

45.0! 

14. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CktMIlVPl  KVVI  KV  KL  1 

ALB  AN  1 

! 

1  1 

34.0! 

10. C! 

3.6! 

! 

-  ! 

2 

1 

! 

ERIE 

!  - 

2513A36! 

47.5! 

15.51 

5.0! 

240! 

-  ! 

1 3. 0! NONE 

•NY 

UTICA 

1951  ! 

! 

1  ! 

5C.0! 

16.2! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

GOVERNOR  CLEVELAND 

1227*37 

4913A36! 

74.1! 

19.6! 

9.0! 

510! 

-  ! 

1 5.0! NONE 

INY 

ALBANY 

1928  ! 

! 

1  t 

77.0! 

19.6! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

GOVERNOR  ROOSEVELT 

1227438 

49( 3  A  36  1 

74.0! 

19.61 

8.5! 

510! 

-  I 

15.0! KONE 

INY 

UTICA 

1928  ! 

! 

1  1 

77.0! 

19.61 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

GRAND  ERIE 

1  . 

—  13A36! 

95.9! 

26.  Cl 

7.6! 

640! 

-  ! 

15 .0! NONE 

INY 

AL3ANY 

1952  ! 

! 

!  ! 

95.91 

26. C! 

7.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

LCCKFCRT 

!  - 

2  5 1 3  A  36 1 

47.5! 

15.5! 

5.0! 

240! 

-  ! 

13.0! NONE 

INY 

BUFFALO 

195C  I 

! 

!  1 

50.0! 

16.2! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

PITTSFORD 

!  . 

2513A36! 

47.5! 

15.6! 

5.0! 

240! 

-  ! 

15.0! NONE 

!NY 

ROCHESTER 

1950  ! 

! 

1  ! 

SC.O! 

16.21 

5.0! 

! 

-  I 

2 

! 

! 

RELIABLE 

1233615 

7013)361 

74.0! 

20.21 

8.5! 

320! 

-  ! 

14.ol NONE 

INY 

UTICA 

1934  1 

! 

!  ! 

81.0! 

21.7! 

7.0! 

I 

-  ! 

2 

! 

! 

SYRACUSE 

1232983 

7013A36! 

74.0! 

20.21 

4.2! 

510! 

-  I 

12.51NCNE 

!NY 

SYRACUSE 

1934  ! 

* 

1  1 

77.0! 

20.21 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TENDER  1 

I  — - 

1013A36I 

4C.0! 

10. C! 

5.3! 

175! 

-  ! 

1 0 .0  !  NONE 

!NY 

SYRACUSE 

1928  ! 

TENDER  2 

! 

!  1 
10I3A36! 

4C.0! 

4C.0! 

10. Cl 
10.0! 

3.5! 

5.5! 

! 

175! 

-  ! 

1 

io.oInone 

! 

JNY 

SYRACUSE 

! 

! 

1  1 

40. 0! 

10.  Cl 

3.51 

! 

-  J 

! 

! 

! 

TENDER  3 

|  - 

1013A36! 

4C.0! 

10. C! 

5.8! 

175! 

-  ! 

IO.OINONE 

INY 

SYRACUSE 

1926  { 

! 

!  ! 

4C.0! 

10. C! 

3.5! 

1 

-  ! 

i 

j 

I 

TENDER  4 

I  - 

10I3A36! 

4C.0! 

10.  Cl 

5.8! 

175! 

-  j 

10.0! NONE 

INY 

SYRACUSE 

1928  ! 

! 

1  ! 

4C.0! 

10. C! 

3.5! 

! 

-  1 

2 

! 

! 

TENDER  5 

!  - 

1 0! 3A  361 

4C.0! 

10. C! 

5.8! 

175! 

-  i 

10.0! NONE 

!  NY 

SYRACUSE 

192?  ! 

1 

!  1 

4C.01 

10.01 

3.5! 

! 

-  2 

2 

! 

1 

TENDER  6 

j  - 

1013A36! 

4C.0! 

10. C! 

5.8! 

200! 

-  i 

10.0! NONE 

INY 

ROCHESTER 

1928  ! 

! 

1  ! 

4C.0! 

10.  Cl 

3.5! 

j 

-  ! 

2 

! 

! 

TENDER  7 

!  - 

10! 3A  361 

4C.0! 

10. C! 

5.8! 

1 75  i 

- 

10.0! NONE 

INY 

SYft*CUSc 

192?  ! 

! 

1  1 

4C.0! 

10.0! 

3.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

TENDER  8 

I  - 

10I3A361 

4C.0! 

10.0! 

5.8! 

i?si 

-  ! 

10.0 !  NONE 

!NY 

SYRACUSE 

192?  ! 

I 

1  ! 

40.0! 

10.0! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TENDER  9 

j  - 

1013A36! 

4C.01 

10.  Cl 

5.8! 

175! 

-  ! 

IO.OINONE 

!NY 

ROCHESTER 

1926  ! 

! 

!  1 

4  C  •  0 1 

10.0! 

3.5! 

i 

-  ! 

2 

; 

1 

TENDER  10 

j  - 

1013A36! 

4C.01 

10. C! 

5.8! 

2001 

•  1 

10.0'NONE 

!NY 

ROCHESTER 

192?  i 

! 

!  1 

4C.0J 

10.C! 

3.5! 

! 

-  ! 

2 

I 

! 

TENDER  ONEIDA 

!  - 

1713*  36! 

45.0! 

14. C! 

5.0! 

200! 

•  t 

11.9M/2  TON  000" 

INY 

SYRACUSE 

1971  ! 

l 

1  1 

47.0! 

14.0! 

4.0! 

1 

-  i 

i 

! 

! 

1074502 

vC>5£54! 

65. 61 

1  5.C  1 

9-  2 ! 

t 

_  i 

**  A) 

«  »  fa|  V  v _ 

•  m*  ! 

t 

!  1 

73.5! 

15.0! 

8.8! 

! 

-  i 

2 

! 

i 

WATERFORD 

1  - 

25 13*36! 

47.5! 

15.5! 

5.0! 

210! 

-  ! 

13.0! NONE 

!NY 

ALBANY 

195C  ! 

! 

!  ! 

50.0! 

16.2! 

5.0! 

! 

-  ! 

■ 

! 

; 

YTL  479 

!  - 

100I3A36! 

65.0! 

15. C! 

6.C! 

360! 

-  | 

1 3.7 1  NONE 

INY 

SYRACUSE 

1932  i 

1 

! 

!  I 

1  ! 

67.0! 

1 

1S.C! 

! 

5.7! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

(28)  NEWT  NARINE  SERVICE  CO. 
CLEVA  LEE 

I 

1645962 

1  t 

!  ! 

3713*361 

! 

( 

51.0! 

! 

! 

22.6! 

! 

! 

6.7! 

! 

2 

940! 

; 

i 

-  ; 

i 

j 

37.5i NONE 

! 

2 

ilA 

DUBUQUE 

J 

! 

1982  ! 

> 

1  1 

51.0! 

22.6! 

6.7! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

E  F  NEWT 

1510163 

1013*361 

29.6! 

14. C! 

3.3! 

250! 

-  1 

20.0 ! NONE 

!  I A 

0U3UQUE 

1967  ! 

( 

1  I 

29.6! 

14. C! 

—  ! 

! 

-  i 

1 

! 

! 

60PHER 

!  297C54 

3713*36! 

—  ! 

—  ! 

—  ! 

600! 

-  i 

27.0! NONE 

!  I 

DUBUQUE 

1962  ! 

! 

'!  I 

46.5! 

18.5! 

—  ! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

SUNBURST 

1565620 

42  f  3  A  3 6 ! 

—  ! 

—  ! 

5.0! 

800! 

-  ! 

—  ! NONE 

1 1 A 

DUBUQUE 

1975  ! 

1 

1  i 

46.5! 

20. C! 

—  ! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

SUNFLOWER 

1286797 

391 3*  36 ! 

51.4! 

22.3! 

5.0! 

825! 

-  | 

29 .0 ! NONE 

!  I A 

DUBUQUE 

1961  ! 

! 

! 

! 

1  1 

!  ! 

1  1 

55. 0! 
! 
! 

22.3! 

! 

4.5! 

! 

t 

! 

! 

! 

-  ! 
t 

i 

1 

2 
* 

! 

! 

! 

2 

1 

2 

! 


TABIC  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGRl 

DIST1 

Of ERATO! 

1  IVTCCI  DIP ENSICNS  iDRAfTl 

I  NET  ICCOEUCNGTHIBROTH!  1 

1  CAPACITY  1  MICH-  ! 

!  !  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

(VESSEL 
IS  !CP£*AT ING 

VESSEL 

NAME  AND  NURSE* 

! 

1 

1 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

1  TER  S  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  !P*GE!  OVER*! OVER- 1 ///// ! 

!  MACE  !  IV  !  »LL  !  ALL  SLIGHT! 

I ////////!  POINT  !  LINE-1  ! AOl  LINf-1 

HORSE!  PASS-  iaiGHT)!////////////////!TO!////////// 
POWER!  ENGERS  !  (fEET)!  HNE-2  ! EE!  LINE-2 

1  BUILT 
!  OR 

IME3UILT 

1  !  !  !  I  I  1  !  !  I 

I  1  t  t  I  !  !  It  ( 


(28)  NEWT  NARINE  SERVICE  CO. 

!  ! 

!  1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

(CONTINUED] 

(  1 

!  1 

! 

! 

t 

! 

! 

I 

! 

TIGRE 

1574235  ! 

6513A36! 

6C.0! 

22. C! 

7.0! 

800! 

-  J 

38 .0! NONE 

1 1 A 

DUBUQUE 

1976 

{  I 

1  I 

6C.01 

22.0! 

6.0! 

! 

! 

! 

8  4 

1  .  ! 

35014F46! 

12C.01 

30.  C! 

6.0! 

-  | 

6C0! 

6.01 599-50 

TON  CRANE  1 1A 

ououcue 

1970 

!  1 

1  t 

12C.0! 

30. C! 

1.0! 

I 

-  J 

! 

! 

MH$  1 

I  .  1 

150! 4A46 1 

10C.0! 

24. Cl 

7.0! 

500! 

1 0 . 0 ! NONE 

1 1 A 

OUOUGUE 

1950 

1  I 

1  1 

ICC. 01 

26.0! 

1.01 

I 

I 

NOLO  6 

!  .  1 

36 1 4 A  46 1 

9C.0! 

24,0! 

4.5! 

-  | 

150! 

7.6 ! NONE 

1  ZA 

DUBUQUE 

1955 

1  1 

1  1 

9C.0! 

24.0! 

t.O! 

! 

-  ! 

! 

NNS  1  SOA 

j  -  1 

3001 4A441 

15C.01 

35. C! 

9.0! 

6501 

26. 7 ! NONE 

!  XA 

DUBUQUE 

1959 

!  1 

1  ! 

15C.0! 

35. C! 

2*0' 

! 

! 

NPS  1506 

>  .  ! 

3C014A46! 

1 5C.0! 

3  5«C! 

9,0! 

650! 

26.7! NONE 

!  I 

DUBUQUE 

1959 

1  ! 

1  1 

15C.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

l 

ORA  1 

j  -  | 

24714A43! 

14C.0I 

32. Cl 

5.0! 

620! 

13.0! NONE 

!  IA 

DUBUQUE 

1950 

! 

! 

1  ! 

!  1 

14C.0! 

32. C! 

1 

1.2! 

! 

1 

l 

I 

! 

(22)  NIAGARA  CLIPPER/  INC. 

t 

i 

1  1 

1  ! 

I 

! 

1 

1 

j 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

NIAGARA  CLIPPER 

!  654  f  94  ! 

4611A11! 

99.2! 

23.5! 

6.  si 

950! 

3 5 . 0! NONE 

IN  Y 

BUFFALO 

1983 

! 

1 

!  1 

!  ! 

112.0! 

! 

29. C! 

! 

6.0! 

I 

! 

! 

320! 

! 

! 

! 

(28)  NICHOLAS  DUNCAN  JOINT 

! 

!  1 

!  1 

! 

; 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

VENTURESHIP 

! 

1  1 

i 

! 

! 

! 

1 

i 

NICHOLAS  DUNCAN 

123SCJ9 

1 1 5 13*35! 

124.7! 

26.0! 

8.6! 

1530! 

32 .0 ! NONE 

IIL 

PEKIN 

|  * 

1971 

! 

I 

1  1 

1  1 

126.0! 

; 

26.  C! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

(32)  NICOR  NARINE  (NIGERIA)/ 

! 

!  INC. 

!  ! 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

ACADIAN  EXPRESS 

1613421 

64  !  1  CO? 1 

95.5! 

21.5! 

5.01 

2025! 

15! 

35.01  NONE 

198C 

I 

1  1 

100.0! 

21.51 

3.0! 

! 

61! 

! 

NICOR  GUARD 

1689637 

11813A36! 

91.0! 

30.  C! 

9.6! 

2100! 

-  1 

28.0! NONE 

1964 

! 

1  i 

97.0! 

30. C! 

6.8! 

! 

-  i 

! 

NICOR  SAFETY 

1669636 

891 3  A  36 1 

77.7! 

24. C! 

6.6! 

1400! 

27.0! NONE 

1984 

! 

! 

!  ! 

!  t 

82.6! 

! 

24.  Cl 
t 

6.01 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

(32)  NICOR  NARINE/  INC. 

! 

! 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

8IG  ORANGE  24 

1576365 

1 56 1 1  AO? 1 

167.0! 

40. C! 

12,0! 

2700! 

496! 

43 .0! NONE 

!  LA 

MORGAN 

1976 

l 

i  i 

1SC.0! 

40. C! 

6.01 

! 

-  t 

! 

CITY 

BRETON  ISLAND 

I59C105 

13611A02! 

166.0! 

40.  C! 

12.0! 

3000! 

4C0! 

43.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1976 

l 

!  1 

135.0! 

40.  C! 

6.01 

I 

! 

DIGICOM  OEFINITICN 

1646454 

129J1A07! 

114.8! 

36.0! 

7.7! 

1500! 

1 $«9! NONE 

1962 

1  1 

114.8! 

36.0! 

3.5! 

1 

! 

LONG  ISLAND 

!  595567 

18511A02! 

163.0! 

40. C! 

12.0! 

3200! 

555! 

43.0! NONE 

!LA 

(UNO  ISLE! 

1976 

! 

!  1 

185.0! 

40. C! 

6.0! 

! 

•  | 

! 

! 

MUSTANG  ISLAND 

J596519 

197MA1?! 

185.0! 

40. C! 

12.0! 

3200! 

47C! 

43.0! ANCHOR 

HANDLING 

!LA 

INTRACOAS-! 

1978 

!  1 

185. C! 

40. C! 

6.01 

1 

9! 

!  EQUIPMENT 

TAL  CITY 

! 

NICOR  LOUISIANA 

1666437 

2C0MA1?! 

173.9! 

40.CI 

14.0! 

6140! 

1174! 

32.0! NONE 

IL  A 

MORGAN 

! 

196* 

! 

!  1 

195.6! 

40. C! 

11.61 

! 

22! 

! 

CITY 

! 

NICOR  TEXAS 

1666436 

2C011A12! 

173.9! 

*0.0! 

14.0! 

6140! 

1174! 

32.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

! 

1964 

1 

1  1 

195.6! 

40.0! 

11.6! 

! 

22! 

! 

CITY 

I 

PADRE  ISLAND 

•583732 

17811A02! 

167.0! 

40. C! 

12.0! 

2700! 

534! 

43.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

! 

1977 

1  ! 

185.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

! 

CITY 

! 

PELICAN  ISLAND 

1616343 

202MAO?! 

17C.0! 

40. C! 

12.0! 

4000! 

6061 

2. .0 1 KOHC 

!LA 

FOURCHON 

! 

1980 

!  ! 

191.0! 

40.C! 

6.01 

1 

I 

! 

SABLE  ISLAND 

158C141 

178MA02! 

167.0! 

40.0! 

12.01 

2700! 

534! 

24.0! NONE 

SAL 

MOBILE 

! 

1977 

1 

!  1 

13C.0! 

40. C! 

6.0! 

! 

1 

! 

SAN  JOSE  ISLANO 

1586736 

17811A02! 

168.0! 

40.0! 

12.0! 

3200! 

558! 

43.0) NONE 

!  LA 

HOUMA 

! 

1977 

! 

!  1 

185.0! 

40.  C! 

6.0! 

! 

! 

1 

SHIP  ISLAND 

1616432 

29811402! 

17C.0! 

40.  C! 

12.0! 

40001 

534! 

24 .0 ! NONE 

!L  A 

CAHERON 

! 

I960 

!  ! 

191.0! 

40.0! 

6.0! 

l 

I 

1 

1IN0AL1ER  ISLAND 

1532422 

173J1A02! 

167.0! 

40. C! 

12.0! 

2700! 

534! 

66 .01  NONE 

!TX 

PORT 

! 

1977 

1  1 

1  1 

18C.0! 

! 

40. Cl 
! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

O'CONNER 

! 

! 

(32)  NICOR  NATIONAL  LA./  INC 

*  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BAYOU  3EAVER 

1569820 

1913A36! 

40.0! 

26.5! 

5.0! 

*ooi 

-  ! 

24.7! NONE 

!LA 

HARVEY 

! 

1976 

!  1 

4C.0! 

23.5! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

9 E AVER  LAKE 

1291607 

3913438! 

54.4! 

16.4! 

5.9! 

650! 

-  j 

29.5! NONE 

SLA 

HARVEY 

! 

1963 

!  ! 

54.4! 

16. 4! 

5.9! 

! 

-  ! 

I 

1 

APS  130? 

1511373 

73315471! 

1'G.O! 

50.0! 

6.5! 

-  ! 

1300! 

16.0I0IESH 

PUMP 

!  LA 

HARVEY 

1 

1967 

!  ! 

!  ! 

1 50. 0! 

! 

50.0! 

! 

1.5! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

j 

2 

(32)  NICOR  SUPPLY  SHIPS  ASSOCIATES/ 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

INC. 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

BIG  ORANGE  23 

1  595166 

12511402! 

198.0! 

44.0! 

14,0! 

3600! 

SCO! 

47 .5  J  NONE 

1  LA 

NEW 

; 

1978 

! 

!  ! 

214.0! 

44.  Cl 

3.0! 

! 

i 

ORLEANS 

i 

NICOA  SUBSEA 

! 607985 

!  104  !  1 402 ! 

198.0! 

44. Cl 

14.0! 

8000! 

600! 

47.5  5  NONE 

IL  A 

NEW 

! 

1979 

1 

!  ! 

214.0! 

44.  C! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

ORLEANS 

! 

PEARCY  NAVIGATOR 

1624178 

91J1A02! 

198.0! 

44.0! 

14.0! 

800! 

--  I 

47.51CAPSTAN 

ITX 

HOUSTON 

I 

I960 

1 

!  ! 

214.0! 

! 

44. C! 

! 

6.0! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

(39)  NICHETH/  OSCAR  TOWING 

i 

i 

!  ! 

i  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AMERICAN  EAGLE 

1527215 

!  1 31 i  34  36! 

106.5! 

32. Cl 

16,5! 

4700! 

-  ! 

30.0 ! NONE 

!  CA 

SAN 

! 

1970 

1 

!  !  ! 

115.0! 

32. C! 

12.0! 

I 

-  f 

i 

FRANCISCO 

! 

SEA  EAGLE 

1253C73 

!  2913436! 

97.6! 

24. C! 

10.0! 

2050! 

-  1 

46.01  NONE 

!CA 

OAKLAND 

|  • 

1966 

! 

j 

!  ! 

!  i 

97.6! 

i 

—  ! 

1 

9.0! 

! 

t 

t 

! 

* 

! 

I 

(32)  NIGHT  RIDER/  INC. 

i 

; 

!  ! 

!  ! 

1 

i 

; 

! 

! 

! 

l 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

J 

NIGHT  RIDER 

i  ----- 

1  1451C02! 

4C.oi 

13.0! 

4.C! 

390! 

1 5.oi NONE 

RA 

VENICE 

! 

1966 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

42.01 

! 

13.0! 

! 

3.6! 

! 

! 

! 

24! 

! 

• 

i 

1 

! 

(32)  NO  NAME  TOWING/  INC. 

i 

! 

!  1 

!  ! 

1 

f 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

| 

| 

! 

! 

LAFOURCHE 

1603342 

87S3A36! 

56.01 

24. C! 

9,0! 

800! 

-  J 

31 .0! NONE 

(LA 

NEW 

1 

1979 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

56.01 

! 

24.  C! 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1 

I 

(23)  NORFOLK  I  WESTERN  RAILVA ! Y  CC. 

<  j 

i  ! 

1 

1 

! 

! 

J 

j 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

f.A.  JOHNSON 

1243700 

7213A35! 

120.0! 

30.0! 

9. si 

2800! 

.  i 

66.0! NONE 

!M1 

DETROIT 

j  ft 

197C 

! 

!  ! 

120.01 

30.0! 

7.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

R.  G.  CASSIDY 

1234379 

!  293J3A35! 

141.8! 

32.2! 

1C.0! 

3200! 

66 . 5 1  NONE 

!MI 

DETROIT 

!  • 

1970 

1 

i  i  ! 

150.01 

32.2! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

! 

DETROIT 

1201607 

!  2232! 4A42! 

2«6.0! 

64.1! 

14, 9J 

-  !  + 

26! 

45 • 3 ! R A ILROAO  TRACKS 

SMI 

DETROIT 

!  * 

1969 

1 

1 

i  !  ! 

!  !  ! 

308.0! 

t 

76.9! 

! 

10,0! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

t 

! 

i 

! 

1  !  ! 
!  -  !  ! 

; 

» 

! 

i 

i 

! 

j 

i* 

! 

RAILROIAD 

! 

CARS! 

• 

! 

! 

tavie  J  -  oescaeptioa  of  vesstis 


vessel  n<he  arc  huhber 


I  CO»S! 
I  GU«AB 
I  MJHBER 


IVTCCI  OIPEN5KHS  I  CRAFT  1  SCRPRCITT1  HIGH*  !  I  V  e  S  S  f  L  I  ! 

NET  ICOOf UCKTHISfOTHI  1  I  I  EST  I  CARGC  KANBllNG  !S  1CPERATING  !  I 

regis-i****!  reg.  1  peg.hoac-i  !  cargo  i  rme  i  eguiphent  itci  rase  !  vca«  i 

TER  I  SEC1//////I/////I  CO  !  I////////!  ROIHI  I  IIVE-1  IAOI  LIKE-1  I  BUIIT  I 

ION-  1PAGC!  OVER-IOVCP-I/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT )!////////////////! TO !//////////!  0*  I 
RACE  !  IV  !  All  !  All  SLIGHT!  POWER!  EN6ERS  1  ( f EE1 ) !  IIHE-2  SEE!  LlAE-i  l-RESUm! 


1  5 

67213*36! 

! 

17  I 

I 

46. Cl 

1 

26.0! 

! 

11250! 

! 

-  ! 

1 

78.0 1N0NE 

! 

I  EL  TAMPA 

I 

1971  I 

i 

1  » 

* 

46.6! 

23.01 

1 

-  ! 

! 

j 

1 

1971  1 

z 

1557915*70* 

67.C! 

34.0! 

-  1 

33000! 

58.0! 7500-EPH  DEEP 

!  FL  TAM»A 

1 

!  J 

1  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

67.  C! 

! 

! 

23.0! 

I 

1 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

1 

IH51L  PUMP 
! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

i 

!  1 

!  ! 

2413*36! 

! 

! 

5C.0! 

! 

! 

1  3.C! 

! 

! 

6.51 

i 

3001 

1 

! 

•  i 

1 

! 

22.0! NONE 

1 

! 

IVA  NORFOLK 

! 

t 

1957  t 

l 

!  ! 

50.0! 

13. C! 

6.5! 

! 

-  i 

! 

1 

l 

1938  ! 

9913*36! 

42.0! 

24.  C! 

10.5! 

1200! 

-  i 

50.0INONF 

IVA  NORFOLK 

!  ! 

•2.0! 

24. C! 

9.0! 

» 

-  ! 

! 

I 

1 

■ 

1000J4A43! 

9C.0! 

60.  C! 

9.0! 

-  ! 

1  oco 

9.31  NONE 

IVA  NORFOLK 

1955  ! 

* 

!  1 

9C.0! 

60. Cl 

3.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

500! 4*43 ! 

121.0! 

34. C! 

3.0! 

-  ! 

655! 

8.0JNGNE 

IVA  NORFOLK 

“•  1 

3 

!  ! 

126.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

■  i 

! 

! 

! 

1943  ! 

50014*43! 

11C.0! 

34. C! 

8.C! 

-  ! 

8551 

10.01  NONE 

IVA  NORFOLK 

!  ! 

11C.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

195C  ! 

30014*43! 

126.0! 

32.  C! 

6.0! 

1 

600! 

9.01N0NE 

IVA  NORFOLK 

!  ! 

128.0! 

32.  C! 

3.0! 

! 

•  ! 

I 

! 

I 

194?  1 

2C0I4A43! 

11C.0! 

30. C! 

7.0! 

-  1 

5001 

10.0! NONE 

IVA  NORFOLK 

1 

t  ! 

110.0! 

30.fi! 

3.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

I 

1950  1 

30014*431 

120.01 

30.fi! 

7.0! 

-  ! 

5001 

10.01  NONE 

IVA  NORFOLK 

!  I 

12C.0I 

30. C! 

3.0! 

1 

-  I 

! 

! 

1 

50014443! 

113.0! 

36. Cl 

8.0! 

-  ! 

855! 

13.0IN0NE 

IVA  NORFOLK 

! 

; 

!  ! 

113.0! 

36.  Cl 

3.0! 

1 

-  I 

! 

! 

J 

45014*46! 

12e.O! 

34. Cl 

1.0! 

-  1 

6501 

II.OlhONE 

IVA  NORFOLK 

•  1966  1 

!  1 

128.01 

34. C! 

2.0! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

2C0!4*43! 

110.0! 

34.  Cl 

7.0! 

! 

500! 

10.0 ! NONE 

IVA  NORFOLK 

1943  ! 

3 

!  ! 

11C.0! 

34. Ct 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

300544431 

126.0! 

32. Cl 

6.0! 

I 

6001 

9.C1N0N? 

IVA  NORFOLK 

1«5C  1 

!  ! 

121.0! 

32.  Cl 

3.0! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

100(4*43! 

36.0! 

32.01 

6.0! 

-  ! 

300! 

8.0 ! HONE 

IVA  NORFOLK 

!  ! 

36.0! 

32. Cl 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

195*  ! 

31614443! 

126.0! 

32.2! 

7.81 

! 

500! 

9.05N0NE 

IVA  NCPFOLK 

!  ! 

126.01 

32.2! 

3.01 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

3 

200(4443! 

11C.0! 

TO. Cl 

9.0! 

i 

5C0! 

IO.oInONE 

IVA  NORFOLK 

1943  ! 

I  ! 

11C. 01 

30. Cl 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

300!4A43! 

133.0! 

32.0! 

8.0! 

-  j 

6C0! 

5.0! NONE 

!VA  NORFOLK 

1957  ! 

!  I 

133.0! 

32. Cl 

2.0* 

i 

.  i 

1 

! 

! 

34015471! 

135.0! 

3  5.C ! 

10.0! 

! 

-  i 

10.0! NONE 

•VA  NORFOLK 

1972  ! 

!  ! 

!  ! 

135.0* 

35. C! 

i 

3.0! 

! 

! 

i 

-  i 

■ 

j 

1 

1 

1 

! 

t 

1 

! 

j 

1 

!  ! 

;  i 

20 !  3  *  36  5 

! 

! 

45.0! 

i 

16. C! 

! 

4.0! 

i 

i 

40oi 

< 

•  i 

1 

18.ol NONE 

1 

1 

1  XL  ALTON 

1 

194  5  1 

t  i 

45.0! 

16.0! 

3.0! 

! 

.  i 

1 

j 

1 

1962  1 

9613436! 

65.0! 

26.0! 

5.5! 

1140! 

-  | 

28.0! NONE 

i(L  ALTON 

!  ! 

65. OJ 

26. C! 

4.5! 

! 

-  i 

! 

1 

! 

1979  ! 

27013436! 

147.0! 

38. C! 

8.5! 

3900! 

-  ! 

48 .0 ! NONE 

i HO  ST.  LOUIS 

;  ! 

147.0! 

38.C! 

7.0! 

» 

-  i 

1 

! 

! 

1975  ! 

1  34 1 3*  36! 

80.0! 

28.  Cl 

8.5! 

1600! 

-  i 

35 .oS  NONE 

JNO  ST.  LOUIS 

!  ! 

2C.0! 

28.  C! 

6.5! 

j 

-  i 

! 

! 

j 

197C  ! 

*2! 3*3*! 

*i.2* 

74,0! 

7.7* 

•sni 

-  i 

39.0IN0NF 

INO  ST.  LOUIS 

V  "1 

65.0! 

24.0! 

7.7! 

i 

.  i 

! 

! 

1 

27913436! 

102.0! 

34.0! 

8.5! 

1800! 

-  i 

46.0! NONE 

•MO  ST.  LOUIS 

1979  ! 

!  ! 

102.0! 

34.fi! 

6.5* 

! 

-  * 

1 

! 

1 

1972  1 

153*3436! 

70.0! 

30. C! 

9.0! 

1800! 

-  | 

35. ol NONE 

!  IL  ALTON 

!  ! 

9C.0* 

30.0! 

7.5! 

! 

.  ; 

! 

! 

1 

42! 3436! 

54.0! 

21.  C! 

5.0! 

500! 

-  i 

23 .0! NONE 

!  IL  ALTON 

1959  1 

!  ! 

59.0! 

21.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

l 

1972  *! 

11313436! 

7C.2! 

27.fi! 

9.3! 

1600! 

-  ! 

32 .0! NONE 

ImO  ST.  LOUIS 

i  ! 

70.2! 

27. C! 

7.3! 

! 

•  i 

* 

! 

! 

1982  ! 

275134  36*! 

11C.0! 

34.fi! 

8.5! 

1800! 

-  i 

46.0! NONE 

!*Q  $?.  LOUIS 

*  ! 

!  ! 

11C.0! 

1 

34.0! 

i 

6.5! 

J 

i 

i 

i 

1 

! 

! 

1 

i 

! 

t  i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

•  4 

■ 

RAIlPOIAD 

1 

CAPS  1 

1 

1 

! 

! 

TUPLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


629 


CNCR! 

IVTCCI 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

t  S  S  t  l  1 

BIST! 

OPERATOR 

NET  ICODEILENGTMIBPDTHI 

1 

1 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

!  COAST 

TER  1  SEEI//////1/////I 

ED  1 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!A0! 

LINt-t  I 

BUILT 

VESSEL  NAPE 

ANO  NUMBER 

I  GUARD 

TON-  1PA3E ! 

OVER*! OVER- 1 /////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT )!////////////////! TO !//////////! 

OR 

|  NUMBER 

NAG6  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  1  LIGHT ! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

If  C! 

LINE-2  I *Rf BUILT 

(32)  NOMAA#  INC* 

l 

1 

1 

l  1 

1  I 

I  1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

l 

! 

1 

! 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

GLENN  N 

J63C633 

90IJAJ6! 

—  ! 

—  ! 

8.0! 

1000! 

-  I 

39.012  WINCHES 

!LA 

NEW  ! 

I960 

1  1 

6C.0! 

24.  C! 

6.5! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS  ! 

MSS  JANE 

1634190 

110I3A36! 

—  1 

—  1 

9.0! 

1200! 

-  | 

44.012  WINCHES 

1 L  A 

NEW  ! 

1981 

1 

1  1 

i  1 

65.0! 

t 

26. C! 

1 

7.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

1 

(24)  NORTH  CENTRAL  MARITIME  ClORP. 

1  ! 

I  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

MSS  POLLY 

1597765 

1211*021 

24.2! 

6.21 

3.6! 

55! 

*  ! 

-  INOME 

1MI 

SAULT  STE.I 

1977 

!  1 

24.21 

3.2! 

3.6! 

3! 

! 

! 

MARIE  ! 

CHIPPEWA 

1 226560 

10113*34! 

86.41 

24.6! 

13.0! 

2800! 

-  ! 

25.0! NONE 

IN! 

SAULT  STE.! 

*  1981 

1  1 

95.01 

26. C! 

12.0! 

-  j 

! 

! 

MARIE  ! 

DAKOTA 

1211745 

45S3A36I 

61.01 

20.0! 

12.6! 

10001 

-  i 

22,6! NONE 

JNN 

DULUTH  ! 

191! 

1  1 

M,0! 

20. C! 

12.6! 

-  ! 

! 

• 

I 

IROQUOIS 

121C876 

5613*361 

73.4! 

18.6! 

1C.2! 

700! 

-  ! 

22.C! NONE 

IN! 

SAULT  STE.I 

M12 

!  1 

73.4! 

16.6! 

10.21 

-  ! 

i 

! 

MARIE  ! 

SIOUX 

1221C55 

4613*361 

81.01 

20.  C! 

12.6! 

1000! 

-  j 

22.6 i NONE 

INN 

DULUTH  ! 

19  J  1 

!  1 

1  1 

cl. 01 

1 

20.  C! 

1 

12.6! 

! 

• 

*  1 

! 

! 

! 

1 

! 

J 

<C3)  NORTH  FERRY  CO.# 

INC. 

1  ! 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

GRECNPORT 

1561C92 

8211*13! 

84.71 

29.5! 

3.6! 

170! 

-  j 

28. Ot  NONE 

INY 

SHELTER  ! 

1974 

!  1 

!!.0! 

30.C! 

5.0! 

139! 

! 

! 

ISLAND  ! 

ISLANDER 

151)964 

61 11 A1 31 

PI. 2! 

29.6! 

5.6! 

170! 

-  I 

28.01  NONE 

!NY 

SHELTER  ! 

1969 

i  i 

82.31 

30.  C! 

5.0! 

150! 

! 

1 

ISLAND  1 

NEW  PROSPECT 

1563810 

8211*13! 

84.71 

29.9! 

5.6! 

170! 

-  i 

26 .0 ( NONE 

1  NY 

SHELTER  ! 

1977 

!  t 

58.0! 

50. C! 

5.0! 

139! 

! 

! 

ISLAND  t 

SHELTER  ISLAND 

1223104 

61MA13! 

31.3! 

29.5! 

$.6! 

170! 

-  j 

26.0! NONE 

!  MY 

SHELTER  ! 

•  1961 

1  1 

1  1 

84.0! 

1 

30.  C! 

! 

$.0! 

! 

153! 

1 

! 

1 

I 

ISLAND  ! 

! 

(24)  NORTH  STAR 
FLYING  STAR 

MARINE 

OPCR.# 

1  INC, 

1  1 

1  1 

611*12! 

1 

1 

35.0! 

! 

! 

10.5! 

! 

! 

4.0! 

185! 

! 

! 

9,0! NONE 

1 

I 

INN 

! 

1 

DULUTH  1 

1964 

1  1 

33.0! 

10.5! 

3.5! 

6! 

! 

! 

1 

RING  RICKARD 

1 299641 

3611*12! 

$7.0! 

15.0! 

7.9! 

800! 

-  ! 

33 .0  1  NONE 

JNN 

DULUTH  i 

•  1982 

I  1 

6C.0I 

15.  Cl 

5.5! 

! 

! 

1 

THE  FRED  BEATTY 

126C700 

6 1 1 Al 2 1 

33.4! 

12.0! 

4.9! 

165! 

1 2. 5 1  NONE 

!MN 

DULUTH  7 

1947 

1  t 

1  1 

36.0! 

1 

12. C! 

1 

3.9! 

1 

■  I 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

(21)  NORTH  STAR 

TRANSFER  CO. 

7  1 

!  ! 

! 

1 

i 

! 

! 

1 

( 

I 

1 

! 

NORTH  STAR 

1  27C944 

1 21 3A  36 1 

37.6! 

12. C! 

3.7! 

238! 

-  | 

10.0! NONE 

!PA 

MONACA  1 

1956 

1  t 

1  ! 

37.61 

! 

12.  C! 

1 

3.7! 

! 

*  I 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

(11)  NORTHEAST 
FANCY  0 

TCWING 

CO, 

125281  4 

!  1 

1  1 

1C113A36! 

! 

87.3! 

! 

! 

23.11 

! 

! 

12.0! 

1200! 

1 

I 

46 .01  NONE 

I 

! 

!VA 

! 

1 

NORFOLK  1 

194? 

1  1 

95.0! 

25. C! 

1 C  •  0 1 

*  i 

i 

! 

1 

SHARON  3 

1262152 

6713*341 

*1.71 

25. C! 

1C. 5! 

1000! 

-  j 

46,0! NONE 

!VA 

NORFOLK  1 

1951 

!  1 

!  1 

9C.0! 

1 

25. Cl 
! 

9.0! 

1 

•  i 

1 

1 

! 

I 

1 

1 

(36)  NORTHLAND 

SERVICES#  INC 

1  1 

1  t 

l 

1 

1 

1 

1 

t 

! 

1 

I 

! 

I 

! 

POLAR  HUSKEY 

1260(93 

1 4I3A361 

44.5! 

13.6! 

6.6! 

800! 

-  i 

16.01  NONE 

!WA 

EVERETT  1 

195C 

1  1 

44.5! 

13.6! 

6.0! 

-  j 

! 

! 

1 

POLAR  SCOUT 

t  296  (69 

1 61 3*36 1 

39.2! 

14.1J 

6.9| 

600! 

-  i 

13. 0  1  NONE 

1 W  A 

SEATTLE  1 

1964 

1  1 

39.2! 

14.1! 

6.0! 

-  | 

! 

! 

! 

POLAR  STAR 

1281229 

13413A36! 

125.0! 

24. Cl 

12.31 

1450! 

-  j 

(S.OUOKC 

1WA 

SEATTLE  t 

1970 

!  i 

125.0! 

24.0! 

10.7! 

-  1 

! 

! 

! 

KVXCMAK  TRADER 

1538528 

2227I4A43! 

25C.11 

72.1! 

15.01 

•  1 

4000! 

50.51150  TON  CRANE 

!  V  A 

SEATTLE  ! 

1972 

1  t 

25C.1 I 

72.1! 

3.0! 

•  j 

I 

! 

1 

POLAR  TRADER 

1589317 

1761 14*431 

229.3! 

59.9! 

12.1 1 

-  i 

32001 

50.0150  TON  HYSTER# 

JWA 

SEATTLE  ! 

1978 

!  1 

1  1 

229.31 

59.9! 

! 

2.01 

1 

—  I 

1100  TON  CRANE 

1 

I 

1 

! 

1 

(36)  NORTHWEST 
SEA  RANGER 

DIESEL 

REPAIR 

1296165 

1  t 

t  1 

134136361 

1  1 

1 

1 

106.01 
—  1 

! 

! 

26.4! 

! 

J 

—  ! 
—  ! 

12701 

-  ! 

I 

1 

35.01  NONE 

I 

! 

1 

!UA 

! 

1 

I 

SEATTLE  I 

I 

1944 

(16)  NUGENT  SAND  COMPANY 

1  ! 

!  1 

1 

1 

I 

1 

I 

1 

1 

I 

I 

! 

1 

CAROLINE  N 

1548576 

2713*331 

41.31 

18.  Cl 

6.0! 

4401 

-  j 

18,5  !  NON! 

IKY 

LOUISVILLE! 

1975 

!  1 

46.01 

11. Cl 

6,0! 

•  1 

1 

1 

1 

JEAN  N 

1 ol 28 5* 

5313*351 

5C.0I 

20.5! 

7.0! 

730! 

■  j 

31.0INONE 

IKY 

LOUISVILLE ! 

me 

1  1 

3C.0I 

20.5! 

7.01 

•  j 

1 

! 

I 

MARIETTA 

!  267590 

1513*331 

42,0! 

13.81 

4.0! 

3001 

-  i 

20.0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1954 

1  1 

45.91 

14.!! 

4.0! 

-  i 

1 

1 

1 

THOMAS  C  L  NUGENT 

127JC47 

8813*331 

94.0! 

24. Cl 

6.0! 

18001 

■  j 

26,0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1957 

1  1 

ai.  0! 

24. Cl 

3.5! 

-  i 

! 

1 

1 

M  36 

250I4A43! 

13C.0! 

JO.CI 

7.C! 

-  I 

6?C  1 

11.51  NONE 

1 KY 

LOUISVILLE! 

1929 

1  ! 

13C.C! 

30. Cl 

1.6! 

-  | 

| 

1 

1 

M  160 

5001 4 *46 1 

193.01 

33.01 

9.0! 

-  ! 

15001 

12.61N0NE 

IKY 

LOUISVILLE! 

196? 

1  1 

195. C! 

35. Cl 

1.51 

-  | 

I 

1 

1 

M  181 

500! 4*46 1 

195.01 

35.  Cl 

9.01 

-  I 

15C0I 

12.61  NONE 

1KT  ICUIIVtUtl 

1968 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.3! 

-  | 

| 

! 

1 

H  162 

50014*46! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

•  I 

13C01 

12.61  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1968 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

-  | 

! 

! 

! 

M  183 

50014A461 

195.01 

35. C! 

9.01 

-  1 

15001 

12.61  NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1968 

1  1 

1 95.0! 

33. C! 

1.51 

*  | 

| 

! 

I 

R  154 

50014*461 

195.01 

35.01 

9.01 

•  ! 

1300! 

1  2.6! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1968 

t  I 

195.01 

35. C! 

1.51 

-  I 

1 

! 

1 

M  165 

300! 4*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

12.61  HOME 

IKY 

LOUISVILLE! 

1968 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  1 

1 

! 

! 

N  874 

500I4A461 

195.01 

35.  Cl 

9.01 

-  j 

15001 

12.6 !NON£ 

IKY 

LOUISVILLE! 

1964 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.51 

-  J 

I 

! 

! 

M  175 

50014*461 

195.01 

3S.C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

12.6 ! NONE 

Iky 

LOUISVILLE! 

1964 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

1 

M  676 

500! 4*462 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

12.6! NONE 

IKY 

LOUISVILLE! 

1964 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

! 

1 

MR  70 

61814A43! 

195.0! 

35.  Cl 

9.5! 

-  ! 

1485! 

13.S! NONE 

Iky 

LOUISVILLE! 

1973 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.51 

■  ! 

! 

! 

1 

MR  72 

61814*431 

195.01 

35.  C! 

9.5! 

-  j 

1485! 

13. 3 !  NONE 

!ky 

LOUISVILLE! 

1973 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.51 

*  | 

! 

! 

1 

MR  73 

61314A4J! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

1435! 

1 3. 5 ( NONE 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1973 

!  1 

195.0! 

55. C! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

! 

MR  74 

61814*431 

19S.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  1 

14851 

13.5!  R.ONF 

IKY 

LOUISVILLE! 

1973 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  | 

I 

! 

1 

MR  75 

618U»43I 

195. C! 

35. C! 

9.5! 

-  j 

14*5! 

13.5 1  NONE 

|KT 

LOUISVILLE! 

1973 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

NO  1? 

14314*461 

110.0! 

28.  Cl 

7.5! 

-  1 

400! 

8.0! NONE 

IKY 

LOUISVILLE  1 

1930 

!  1 

1  t 

1  ! 

110.0! 

1 

26.0! 

1 

! 

1.51 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


630. 


CNfiRt 

It  ST!  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  MUHBER 

!  COAST 

1  GUARD 

t  RUBBER 

(YTCC !  DIRENS10NS  1  DRAFT! 
NET  (CODE ILEN4TH1 BROTH 1  I 

REGIS-t  **** 1  RES.  1  REO.UOAD-l 
TER  1  SEEI//////I/////1  ED  1 
TON-  1PACEJ  OVER”! OVER-! /////! 
NASE  1  IV  !  ALL  1  ALL  IL1CHT! 

t  CAPAC1TT !  MICH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  I  CST  i  CARSO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  I  EGUtPNENT  ITC !  BASE  !  YEAR 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  eUILT 

HORSE!  PASS-  KLXGH?)!////////////////!T0!//////////1  OR 

POWER!  ENSERS  !  (FEET)!  UNE-2  ICC!  LINE-2  !*R(fiUILT 

(11)  NUCENT  SAND  COHPANY 

j 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

i  i 

i  i 

t  i 

(CONTINUED! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

NO  TAN 

14514A46! 

11C.0! 

26. C! 

7.5! 

-  J 

400! 

8.0IN0NE 

IKY  L0USIV1LLE ! 

1976 

!  ! 

11C.0! 

26. Cl 

1.3! 

-  ! 

! 

!  1 

NO  35N 

14S14A46! 

11C.0! 

26. C! 

7.5! 

-  ! 

4C0! 

8.0! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

197  ( 

1  1 

11C. 01 

2a.  Ci 

1.5! 

-  ! 

i 

!  ! 

NC  41$ 

1C014A47! 

12C.0! 

30.C! 

7.0! 

-  i 

6QC! 

1 1 .0! NONE 

! KT  LOUISVILLE! 

1957 

1  1 

120.0! 

30. Cl 

1.4! 

-  ! 

! 

!  1 

NO  42S 

10014*47! 

120.01 

30.0! 

7.01 

-  i 

600! 

1 1 .0! NONE 

! kt  lcuisville! 

1957 

1  1 

12C.0! 

30. C! 

1.4! 

-  ! 

• 

!  1 

NO  43$ 

150I4A43! 

130.0! 

30.0! 

7.5! 

-  i 

700! 

1 2.0! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1977 

1  1 

13C.0I 

30.0! 

1.51 

-  ! 

! 

i  i 

NO  44$ 

130 ! 4A43I 

130.01 

30.0! 

7.5! 

-  i 

>001 

1 2. 0! NONE 

I  KT  LOUISVILLE! 

1972 

!  i 

15C.0! 

30. CI 

1.5! 

-  I 

! 

i  i 

NO  43$ 

15014A43! 

150.0! 

30. Cl 

7.51 

-  j 

700! 

1 2.0! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

197? 

1  1 

15C.0I 

30. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

!  1 

NO  SON 

1  ...... 

20014*46! 

130.01 

30.  Cl 

7.41 

-  j 

600! 

8 . 0 1  NONE 

|KY  LOUISVILLE! 

1966 

1  1 

130.0! 

30. Ct 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

NO  SIN 

20014*46! 

130.0! 

30.0! 

7.6! 

-  i 

600! 

8 .0! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1966 

1  1 

1 3C.01 

30. C! 

1.5! 

-  1 

! 

!  ! 

NO  S2N 

20014*46! 

13C.01 

30.0! 

7.6! 

-  j 

600! 

8. 0 l NONE 

IKY  LOUISVILLE  1 

1974 

1  1 

130.01 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

!  1 

NO  S3N 

20014*46! 

13C.0) 

30.  C! 

7.6! 

-  j 

600! 

a.oihONc 

IKY  LOUISVILLE! 

1974 

1  i 

1 3C.0I 

30.C! 

1.5! 

-  1 

! 

!  i 

NO  54N 

j  ...... 

20014*461 

1 3C.0I 

30.0! 

7.6! 

-  j 

600! 

3.0!  NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1974 

!  1 

13C.01 

30. C! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ! 

NSCO  60 

23814*43! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

12.6! NONE 

1 KY  LOUISVILLE t 

1985 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

-  1 

! 

!  I 

NSCO  61 

23814*431 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1  2.4! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1985 

1  1 

195.0! 

35.0! 

6.0! 

-  ! 

j 

!  ! 

NSCO  42 

238 !  4A43 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

12.6! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

1985 

1  1' 

195.0! 

35.  C! 

6.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

NSCO  63 

23614*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

12.6! NONE 

!KY  LOUISVILLE! 

1985 

1  1 

195.01 

35.  C! 

6.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

SWINIIX 

6014*46! 

9C.01 

22. C! 

3.01 

-  j 

50! 

20.0! H  P  ELECTRIC 

!KY  LOUISVILLE! 

193C 

1  1 

9C.01 

22.  Cl 

3.0! 

-  ! 

! WINCH 

!  ! 

SVINTCX  676 

8014*46! 

119.01 

24.  C! 

3.01 

-  i 

75! 

2S.0!H  P  ELECTRIC 

IKY  LOUISVILLE  1 

1978 

1  1 

119.0! 

24.C! 

3.01 

-  ! 

!  taINCH 

!  ! 

V  10 

31714*43! 

135.0! 

40.  C! 

9.01 

-  j 

500! 

16.0! NONE 

IKY  LOUISVILLE! 

193C 

1  1 

1  1 

135.01 

! 

40.0! 

1.51 

1 

-  1 
! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

(32)  0  A  s  D  TOWING* 

INC. 

1  1 

1  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

!  ! 

!  ! 

TANA  LYNN 

1626641 

71I3AJ3! 

55. 1! 

21.91 

8.31 

800! 

•  | 

39.0! NONE 

! L A  HARVEY  ! 

198C 

I  1 

1  ! 

55.11 

! 

21.9! 

1 

7.51 

! 

! 

! 

) 

!  ! 

!  1 

(01)  O'HARA*  f.  J.  t 

SONS 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

i 

! 

!  ! 

1  ! 

HAAYJANE  O'HARA 

1634C84 

613A36! 

26.01 

10. C! 

3.0! 

200! 

-  ! 

12.0! NONE 

!HA  BOSTON  ! 

1911 

I  ! 

26.0! 

10. C! 

3.01 

-  I 

! 

!  I 

SNEILA  A  O'HARA  II 

6915A70! 

52.0! 

20. C! 

9.0! 

•  j 

116! 

10.0! PUNP 

IRA  eOSTON  ! 

1985 

1  t 

1  ! 

52.0! 

1 

20.  C! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

(32)  C'NEARA*  N.  P.* 

! 

OIL  CORPIANT 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

5 

I 

!  1 

!  ! 

•ESTIN 

1641542 

1311C02! 

42.0! 

14. C! 

3.0! 

600! 

-  i 

9 . 4 1  NONE 

!LA  HOPED *L£  ! 

1982 

! 

1  1 

42.0! 

14. C! 

3.0! 

23! 

1 

!  ! 

PIROR 

!  . 

211(02! 

26.0! 

9.C! 

3.0! 

1651 

-  1 

3 .0! NONE 

1  ! 

1975 

! 

!  ! 

28.0! 

9.0! 

2.5! 

2! 

! 

!  ! 

BFC  1 

1174667 

44815A70! 

155.0! 

35. C! 

6.0! 

-  J 

1159! 

17.0! DIESEL  pUHP 

(LA  NEW  ! 

194C 

1 

!  1 

155.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  ! 

84  934 

1006692 

4751SA71! 

12C.0! 

33. C! 

6.0! 

-  1 

15C0! 

10.8! TANK 

! L A  HEW  ! 

1943 

1 

1 

1  1 

!  1 

12C.0! 

! 

33.  Cl 

1 

1.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

1 

!  ORLEANS  ! 

!  i 

(34)  OAKLEY  BARGE  LINE/  INC. 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

THE  DUKE 

1611C55 

9213*361 

60.0! 

24.0! 

8.6! 

800! 

-  ! 

38.0! NONE 

JAR  N.  LITTLE  ! 

1979 

1 

1  1 

60.0! 

24. C! 

7.0! 

-  ! 

! 

!  ROCK  ! 

801  111 

I  - 

86014*41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

20.6 ! NONE 

1AA  N.  LITTLE  ! 

19SC 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

i 

!  ROCK  ! 

CPC  1206 

1576355 

87114*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1525! 

19. oi NONE 

!*R  N.  LITTLE  ! 

1976 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ROCK  ! 

CPC  1207 

1576356 

87114A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

'  -  J 

1 52si 

1 9 .0 ! NONE 

! A A  N.  LITTLE  ! 

1976 

! 

i  j 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ; 

! 

!  ROCK  ! 

CRC  1208 

1576357 

87 1 1 4*41 j 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1525! 

19.0! NONE 

JAR  N.  LITTLE  ! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROCK  ! 

CPC  1209 

1576358 

871 14A41  1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1525! 

19.0! NONE 

I A A  N.  LITTLE  ! 

1976 

! 

i  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROCK  ! 

CRC  1210 

1576359 

87114A41 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

15251 

19,0! NONE 

! AR  N.  LITTLE  ! 

1976 

! 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

!  ROCK  ! 

CRC  1211 

1576360 

87114*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1525! 

19.0!NCNE 

JAR  h.  LITTLE  ! 

1976 

! 

1  1 

195.0! 

55. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROCK  1 

CRC  1212 

1576361 

871  14A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1525! 

19.0! NONE 

! A  *  N.  LIYTLE  ! 

1976 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ROCK  ! 

CRC  1214 

1 576363 

87114*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1525! 

19,0! NONE 

JAR  N.  LITTLE  ! 

1976 

1 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

i 

!  ROCK  ! 

RI  314 

1622959 

88814*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

15?9i 

20 .6 ! NONE 

JAR  LITTLE  ! 

198C 

1 

J 

1  1 

!  1 

195.0! 

! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

i 

1  ROCK  ! 

!  ! 

! 

(33)  OCCIDENTAL  CHEMICAL  CORPI. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

Hf«f  109 

I62C517 

7M1SA70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1488! 

14.0! DIESEL  PUHP* 

IYX  HOUS ION  ! 

me 

i 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

-  ! 

! COILS 

1  ! 

BFGC  113 

!  62C521 

78815*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1488! 

14.0JDICSCL  PURP/ 

IYX  HOUSTON  ! 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.5! 

-  I 

icons 

!  ! 

•ffiC  114 

i 62C522 

78815A70! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1483! 

1 4.0! DIESEL  PUHP* 

1 T X  HOUSTON  1 

198C 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.51 

-  I 

icons 

i  ! 

CHET  ROBERTS 

1502560 

109515*70! 

180.0! 

44.0! 

14.0! 

•  i 

2100! 

37.0! NONE 

!  ! 

1966 

1 

i  1 

19C.0! 

44.1! 

3.0! 

-  ! 

( 

!  ! 

IACO  1108 

1506372 

68715*71! 

195.1! 

35.1! 

8.8! 

•  j 

1116! 

17 .4  J  NONE 

1TX  HOUSTON  ! 

1966 

1 

!  1 

195-11 

35.1! 

2.5! 

-  ! 

I 

!  1 

ISC  555 

1556345 

88615*70! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

-  j 

1459! 

16.41PIESEL  PURP 

!TX  HOUSTON  ! 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

•SC  557 

1556347 

886 ! 3A70 ! 

195.0! 

35. C! 

8.8! 

-  i 

1489! 

16.4! DIESEL  PURP 

! TX  HOUSTON  ! 

1975 

| 

(  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

DSC  558 

1556348 

88615A70! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

-  ! 

1489! 

16.4! DIESEL  PUNP 

!TX  HOUSTON  ! 

1975 

1 

1  l 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

i 

!  ! 

EIDC  204 

1501739 

687J5A71  1 

195.0! 

35. C! 

8.3! 

-  j 

1114! 

17.4INONE 

I TX  HOUSTON  ! 

1965 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.5! 

; 

-  ! 

! 

!  ! 

HOOKER  BURLINGTON 

1554344 

77JISA7Q1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1499! 

16.4JDSL  PUHP*  COILS* !TX  HOUSTON  ! 

1975 

1 

1 

! 

1  .1 

!  1  ! 

!  1  1 

195.1! 

i 

i 

35.1! 

i 

1 .8! 

! 

i 

-  ! 
i 

i 

IDflL  8THS  1  SIDES!  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

mu  2  -  description  of  vessels 
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cngri 

OtST!  OFEMTOI 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

1  COAST 

1  CUARD 

!  NUMBER 

!  1VTCCI  DIMENSIONS  | DRAFT! 

1  NET  1  CODE! LENGTH! BROTH 1  1 

-|PEGIS“! *•**!  ACC*  1  PEC.ILOAD-! 

I  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  {PAGE  1  OVED-ICVCP-1/////1 

1  NACC  I  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGHT! 

ICAPACtTY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  I  CGUIPHCNT  |TC!  1ASE  I 

! ////////!  POINT  1  LINE-1  1*0!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) !////////// //////ITD! ////////// 1 
POWER (  ENGEUS  (  (FICT)I  LlNE-2  1EE?  LINE-2  ! 

YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(33)  OCCIDENTAL 

CHENICAL 

1 

1 

CORPl. 

!  1 

l  ! 

1  ! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(CONTINUED) 1 

1  1 

1 

! 

1 

1 

I 

HOOKER  JEFFERSONVILLE 

! 599313 

77315*70! 

195.11 

35.11 

9.0! 

- 

1*89! 

16.61DSL  RUHR/  COILS/ 

I TX  HOUSTON  1 

1978 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1*8! 

-  ! 

! DSL  8TKS  «  SIDES!  ! 

HCCKER  KENTON 

1599315 

77315A70! 

195*11 

35.1! 

9*0! 

- 

1*89! 

1 6.6! DSL  RUHR/  COILS/ 

f TX  HOUSTON  1 

1971 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

!DBL  8THS  *  SIDES!  1 

HOOKER  MONTAGUE 

1599316 

77315*70! 

195.11 

15.1 1 

9.01 

- 

1*89! 

16.6 ! DSL  PUN P/  COILS/ 

!  TX  HOUSTON  1 

1978 

! 

1  ! 

195.1! 

33.1! 

1.6! 

-  1 

! D3L  BINS  l  SIDES!  ] 

JOHN  S.  COEY 

153*3*0 

77315*70! 

195.16 

35.1! 

T.C| 

» 

1*89! 

16. 5 ! DSL  PUHP/  COILS/ 

! TX  HOUSTON  1 

197* 

I 

1  1 

195.11 

3S.1I 

1.4! 

-  ! 

1D8L  3TNS  t  SIDES!  ] 

NO  103 

1287267 

151*15*701 

30C.01 

SO.C! 

6.6* 

- 

3200! 

19.21ELECTRIC  PUHP 

! T X  HOUSTON 

1961 

1 

1  1 

3CC.C! 

50, C! 

1.51 

-  ! 

! 

1 

OCC  1C1 

1268971 

72115*70! 

IPC.OJ 

50. C! 

8.6! 

- 

1700! 

tS«  2 ! ELECTRIC  PUHR 

•TX  HOUSTON 

1954 

1 

1  ! 

2CC.0! 

50.01 

1.8! 

-  j 

J 

! 

OCC  102 

1266972 

1031 15*70! 

25C.01 

50. Cl 

3.5! 

- 

2*00! 

15.7! ELECTRIC  PUHP 

1 T X  HOUSTON 

195* 

1 

I  1 

21C.0! 

50. C! 

1.81 

-  1 

] 

! 

OCC  1C* 

1507311 

1 58215A701 

300.11 

50.1! 

8.6! 

- 

31*0! 

16.4IDIESEL  PUHP 

t TX  HOUSTON 

1967 

1 

1  ! 

30C.11 

30.11 

2*0! 

-  ! 

! 

1 

OCC  1C5 

1279C75 

«71!5a70! 

191.01 

50. CJ 

1C.01 

- 

1975! 

12.0IPUHP 

1  TX  HOUSTON 

1959 

1 

1  1 

W1. Ut 

SO.C! 

2.0! 

m  1 

I 

1 

OCC  110 

1620516 

70515*70! 

193. C! 

33.  Cl 

9.0! 

- 

1*84! 

1  * .0 ! DIESEL  PUMP/ 

! TX  HOUSTON 

198C 

| 

1  1 

195.01 

35.0! 

2*51 

-  1 

(COILS 

! 

OCC  111 

1620519 

76815*701 

195.01 

35. C! 

v.oi 

- 

1*881 

14.0! DIESEL  PUHP/ 

1 TX  HOUSTON 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Of 

2.5! 

-  | 

!  COILS 

! 

OCC  112 

162C520 

78815*70! 

195.01 

SS.CI 

9.0! 

*> 

1*03! 

U.GlMtm  PUHP/ 

1 T X  HOUSTON 

1980 

I 

!  I 

195.0! 

35. C! 

2.51 

-  ! 

1  COIL. 

1 

OCC  115 

1620523 

76115*70! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1*48! 

(*•0! DIESEL  PUMP/ 

I T X  HOUSTON 

1980 

| 

!  ! 

195.0! 

35.  G1 

2.3! 

-  ! 

!  COILS 

! 

OCC  116 

162052* 

76815*70! 

105.01 

35.01 

9.0! 

- 

1*88! 

1*.0!D1£SCL  PUHP/ 

!TX  HOUSTON 

1940 

1 

!  i 

195.0! 

35.0! 

2.51 

-  1 

(COILS 

1 

OCC  117 

162C525 

76815*701 

193.0! 

35.01 

9*0! 

- 

1*88! 

U.OlOICSEL  PUMP/ 

l TX  HOUSTON 

1990 

! 

1  t 

19J.0! 

35.0! 

2.51 

-  ! 

! COILS 

1 

OCC  113 

1620526 

76815*701 

193.01 

35.01 

9*0'} 

- 

1*86! 

14.01DIESEL  »UHP/ 

! TX  HOUSTON 

198C 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.5! 

-  ! 

t  COILS 

! 

occ  11? 

162C527 

76815*701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  *38! 

1*.0! DIESEL  PUHP/ 

!TX  HOUSTON 

199C 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.51 

-  ! 

!  COILS 

! 

OCC  120 

!  620  3  26 

76815*701 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1*83*1 

1*.0!D!ES£L  PUHP/ 

!TX  HOUSTON 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

-  1 

{COILS 

! 

OCC  171 

I  620529 

7681 5A  701 

195. Q! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1*88! 

U.OtDXCSEL  PUHP/ 

!TX  HOUSTON 

198C 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.5! 

-  ! 

!  COILS 

! 

OCC  122 

1620530 

73815A70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1*33! 

U.01DIESEL  PUHP/ 

!TX  HOUSTON 

H8C 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

2.5! 

-  1 

! COILS 

! 

OCC  123 

J62C531 

76815A70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*06! 

H.Oleiml  pusp. 

!  T  X  HOUSTON 

1980 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.5! 

-  ! 

! COILS 

! 

OCC  301 

126**96 

67715*70! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1200! 

21.3JDICSCI  PUHP 

!TX  HOUSTON 

1961 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

» 

1 

OCC  JC2 

1 51CC5C 

65915*701 

195.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

1200! 

71.012  DIESEL  PUMPS 

!TX  HOUSTON 

1967 

1 

f  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

CCC  303 

1552695 

86615*70! 

195.1! 

35.1! 

8.6! 

- 

1*00! 

13.512  DIESEL  PUHRS 

I T X  HOUSTON 

1973 

! 

1  1 

195.1! 

33. 11 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

OCC  105 

! 5101 7* 

555 1 5*70! 

195.1! 

35.1! 

10.5! 

- 

1800! 

18.0! GPH  ELECTRIC 

!TX  HOUSTON 

1967 

1 

!  1 

195.11 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

! RUHPS 

! 

OCC  306 

155097* 

79815*70! 

195.1! 

35.11 

10.5! 

- 

1791! 

13.0! GFN  ELECTRIC 

ITX  HOUSTON 

1973 

! 

1  1 

195.1! 

35.11 

2.0! 

-  ! 

! RUHPS 

! 

OCC  501 

127119* 

816*5*71 1 

195.0! 

35.0! 

8*6! 

- 

1200! 

14.5IELECTRIC  PUNR 

!TX  HOUSTON 

1956 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  1 

! 

! 

OCC  502 

1271195 

81615*71! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1200! 

18.5IELECTRIC  PUHP 

!TX  HOUSTON 

1956 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.2! 

-  i 

! 

! 

OCC  503 

1271670 

51615*71! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1 2Coi 

13. 5  !  ELECTRIC  PUHP 

ITX  HOUSTON 

1956 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.21 

-  ! 

! 

i 

OCC  504 

I27H71 

81615*711 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

12C01 

u.sitmti  «n» 

!TX  HOUSTON 

1956 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

2.2! 

-  ! 

!  ELECTRIC  PUHP 

I 

OCC  505 

! 272265 

81615*71! 

195.0! 

35.0! 

6.6! 

- 

12C0! 

18.5 ! ELECTRIC  PUHP 

ITX  HOUSTON 

1956 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  1 

! 

1 

OCC  506 

1272266 

81615*71! 

195.0! 

35. C! 

3.6! 

- 

1200! 

18.51  ELECTRIC  PUHP 

!TX  HOUSTON 

1956 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

OCC  507 

1275615 

51615*711 

195.0! 

35. C! 

3.6! 

- 

1200! 

18.5! DIESEL  PUHP 

ITX  HOUSTON 

1957 

1 

f  ! 

195.0! 

35. Cl 

2.2! 

-  ! 

! 

1 

OCC  503 

1275616 

816*5*71! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1200! 

13.5! ELECTRIC  PUHP 

ITX  HOUSTON 

1957 

| 

!  1 

195.0! 

35.0! 

t.9| 

-  ! 

i 

! 

OCC  509 

1252*29 

! 

67715*70! 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

- 

1200! 

16.11DIESEL  PUHP 

ITX  HOUSTON 

I960 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.2! 

-  ! 

! 

! 

OCC  523 

155*3*3 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1*89! 

1 6.6 ! D$L  PUHP/  COILS 

/ !TX  HOUSTON 

1975 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

!  09L  BINS  t  SIDES! 

OCC  524 

155*3*1 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

9.5! 

- 

1*39! 

16.61D3L  PUHP/  COILS 

/!TX  HOUSTON 

197* 

i 

| 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

!03L  BTHS  t  SIDES! 

OCC  525 

1 55*3*2 

773*5*70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1*39! 

16.61DSL  PUHP/  COILS 

/!TX  HOUSTON 

1975 

f 

!  ; 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

!  D6L  BTHS  *  SIDES! 

OCC  526 

1568260 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1*89! 

16.61DSL  PUHP/  COILS 

/!  TX  HOUSTON 

1975 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

)D3L  3THS  t  SIDES! 

OCC  530 

1617795 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1*89* 

16.5 ! DSL  PUHP/  COILS 

/!TX  HOUSTON 

1979 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

!  08L  BTHS  I  SIDES! 

i 

OCC  531 

155*3*5 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

_ 

1*89! 

16.6! DSL  PUHP/  COILS 

/ITX  HOUSTON 

1975 

; 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! OBL  BTHS  C  SIDES! 

OCC  532 

1568259 

77315*701 

195.1! 

35.1! 

9. Cl 

- 

1*39! 

16.6 (OSL  PUHP/  COILS 

/!TX  HOUSTON 

1975 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  I 

*D0L  BTHS  %  SIDES! 

OCC  534 

!  55*3*6 

77315*70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1*89! 

16. 6 ! DSL  PUHP/  COILS 

/!TX  HOUSTON 

1975 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.3! 

•  | 

! DSL  BTHS  *  SIDES! 

OCC  536 

1004283 

77715*71  1 

205.0! 

40.0! 

9.2! 

- 

1603) 

19.1 (DIESEL  PUHP 

ITX  HOUSTON 

1958 

! 

1  1 

205.0! 

40. C! 

-  ! 

-  ! 

i 

! 

OCC  551 

15563*1 

866! 5*70! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1*49! 

16. 4 i DIESEL  PUHP 

ITX  HOUSTON 

197$ 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

OCC  552 

iSielW 

36 ©1 5A/01 

!?S.u! 

35.  C! 

3.6! 

- 

1*89! 

16.4 (DIESEL  PUHP 

ITX  HOUSTON 

1975 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

OCC  553 

15563*3 

85615*70! 

195.0! 

35.  C! 

3.6! 

- 

1*89! 

16.*!DIESEL  PUHP 

ITX  HOUSTON 

1975 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  1 

! 

! 

OCC  554 

155834* 

88615*70! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1*89! 

16.41  DIESEL  PUHP 

! DC  DELAWARE 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  CITY 

OCC  556 

15563*6 

58615*701 

195.0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1*89! 

1 6.* ! DZ CSEL  PUHP 

ITX  HOUSTON 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

OCC  559 

15563*9 

77315*70! 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

- 

1*39! 

16.410IESCL  PUHP 

ITX  HOUSTON 

1975 

l 

1  1 

105.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

OCC  560 

1556350 

88615*70! 

195.0! 

35  .C ! 

4.6! 

- 

1*89! 

1 6 • * i 0 1 65 EL  PUHP 

!TX  HOUSTON 

1975 

! 

1  1 

10$. 0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

OCC  1103 

1O05C62 

61115*711 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

10*0! 

16.9 J  HONE 

•TX  HOUSTON 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

3.2! 

-  ! 

! 

! 

i 

OCC  110* 

I00S13? 

69315*71! 

195.1! 

35.  C! 

8.5! 

- 

10*0! 

16.9IN0NE 

!TX  HOUSTON 

1965 

1 

!  1 

195.1! 

35.  C! 

3.2! 

-  ! 

i 

! 

* 

OCC  1105 

1005161 

69315*71! 

195.1! 

15.  C! 

8.5! 

- 

10*0! 

16.9| NONE 

ITX  HOUSTON 

1  1965 

! 

! 

1 

1  1 

1  1 

!  1 

195.1! 

1 

t 

35. C! 

! 

! 

3.2! 

! 

! 

-  ! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

j 

TAdLC  2  -  DESCRIPTION  or  VESSELS 
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CNCRl 

!  1 VTCCI 

*1* ENSIGNS  ! DRAFT ! 

(CAPACITY! 

HUH-  ! 

I  V 

mat 

•  1ST! 

OPERATOR 

I  NET  ICODElltNETNlERNTH! 

! 

! 

! 

CARSO  I 

EST  !  CARSO  HANDLING 
MXEC  !  EQUIPMENT 

IS  1  CP ERAt  IN*  1 

1  COAST 

t  TER  1  SEEl //////I/////I 

ED  1 

1/7//////! 

POINT  !  L INC-1 

1  *  0 1 

8UILT 

VESSEL  ft  SHE  AND 

NUNIER 

!  CUARI 

1  ION-  1PA5E1 

OVER-! OVER"! /////! 

NORSE  1 

PASS-  1  (LIGHT)  !////////////////!TOl //////////! 

OR 

1  NUNIER 

1  NASE  !  IV  i 

*IL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

CNGCRS  ! 

(fCETM  LIHE-2 

ICE! 

LINC-2  ! *  REBUILT ! 

! 

t 

03)  OCCIDENTAL  CMENICAL  CORPi. 

1  t  I 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

1 

! 

1 

l 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUER) ! 

1  1  i 

1 

1 

1 

! 

! 

OCC  110* 

150111* 

t  61115A711 

195.1! 

35.1! 

S-7! 

- 

111*! 

17.4 ! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1965 

! 

!  t  ! 

195.1! 

35.1! 

3.2! 

-  1 

! 

! 

OCC  1107 

150207* 

1  *111 5*71 1 

195.1! 

35.11 

6.71 

- 

1116! 

17.4 1  NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1945 

1 

1  t  ! 

195.11 

35.1! 

3.21 

-  1 

! 

J 

OCC  1109 

1506449 

1  *6715*71! 

1V5.1! 

35.1! 

3.9! 

- 

11161 

1 7 • 4 ! NONE 

m 

HOUSTON  1 

1966 

! 

!  !  I 

195.1! 

35.1! 

2.5! 

-  I 

1 

! 

OCC  1110 

126*33* 

I  773! 5*  71 1 

115.01 

35.0! 

9.61 

- 

1116! 

17.4 1  NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1961 

1 

!  1  1 

195.01 

33.01 

2.31 

) 

-  ! 

I 

! 

STAR  304 

15524V* 

!  16*1 5*701 

195.11 

35.1! 

9.6! 

- 

14C0! 

16.312  DIESEL  PUNPS 

ITX 

HOUSTON  1 

1973 

I 

!  1  ! 

115.1! 

33.11 

2.21 

•  | 

! 

1 

STAR  510 

! 5SS2IV 

1  7*515*73! 

195.1! 

33.11 

3.6! 

- 

1489! 

1 6.4 l DtCSCL  PUHP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1973 

! 

!  1  I 

115.1! 

35.1! 

2.01 

•  | 

l 

! 

STAR  511 

1 5552V0 

1  765I3A701 

115.11 

35.11 

8.6! 

- 

1469! 

18.4! DIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1973 

| 

1  1  I 

195.1! 

33.1! 

2.0! 

-  | 

| 

1 

STAR  512 

1 55S2V1 

!  7*515*701 

195.1! 

35.11 

8.61 

• 

1469! 

1I.41IIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  1 

1973 

l 

1  !  1 

115.1! 

35.1! 

2.01 

-  | 

! 

1 

STAR  513 

15552V2 

1  7 5  SI  5*701 

195.11 

33.1! 

8.6! 

- 

1459! 

16.4 { DIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  ! 

197J 

! 

1  1  1 

H5.1l 

35.11 

2.0! 

-  | 

I 

| 

STAR  514 

15552V3 

1  77315*731 

H5.0! 

35. C! 

6.6! 

- 

14*9! 

16.011  DIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  ! 

197( 

I 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.31 

-  J 

i 

! 

STAR  515 

1S552V4 

1  77315*701 

195.0! 

35. C! 

6.6! 

- 

1489! 

16.011  DIESEL  PUNP 

!  T  X 

HOUSTON  ! 

1974 

! 

1  1  •  1 

1*3.01 

35.  C! 

1.31 

-  | 

I 

1 

STAR  51* 

15552*5 

1  773! 5*701 

195.01 

35. Cl 

8.61 

- 

14591 

16.011  DIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1976 

! 

1  !  1 

195.0! 

35.C1 

1.31 

-  I 

! 

! 

STAR  517 

13552.* 

1  77315*70! 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

- 

1469! 

16.011  01 E S EL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1976 

! 

i  i  i 

195.0! 

35. Cl 

1.3! 

-  I 

1 

1 

STAR  516 

15552V7 

I  77315*70! 

195.11 

35.1! 

8.61 

• 

1469) 

18.41  DIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1973 

| 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

STAR  511 

15552V* 

1  77315*70! 

195.1! 

35.1! 

*.*! 

~ 

14691 

19.4(RIESEL  PUN* 

ITX 

HOUSTON  ! 

1974 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.11 

2.01 

-  I 

! 

1 

STAR  520 

IS552VV 

1  773! 5*70! 

193.0! 

35.0! 

8.61 

• 

1653! 

16.0! DIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.3! 

-  | 

I 

! 

STAR  321 

15*101* 

1  77)13*701 

1V5.0! 

33.  C! 

8.«! 

- 

1635! 

16.0IDIESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1975 

| 

i  1  1 

195. 0! 

35. C! 

1.3! 

-  | 

! 

1 

STAR  322 

15*4017 

1  77315*701 

193*0! 

35.  C! 

8.6! 

- 

1635! 

16.0101 ESEL  PUNP 

ITX 

HOUSTON  l 

1975 

1 

1 

1  1  ! 

1  t  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.3! 

! 

•  ! 

! 

( 

1 

1 

I 

(41)  OCCIDENTAL  MUIPUCNT  AMR) 

1  !  ! 

1  I  ! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

SERVICES#  INC. 

1 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

l 

OXY  I 

105M00 

1  *5111*02! 

191.41 

46.01 

-  ! 

8300! 

7461 

-  (CRANE 

1 

1983 

! 

i  i  ■ 

21C.0I 

46.  C! 

13.0! 

! 

21! 

! 

1 

oxy  u 

1*51101 

I  3*711*02! 

1T2.TI 

42.  C! 

-  1 

3000! 

475! 

-  1  CRANE 

1 

1943 

1 

1 

1  1  ! 

1  1  1 

1 9C»0! 

1 

42.01 

\ 

3«.0! 

21! 

! 

! 

I 

! 

(32)  OCEAK 

CARRIER 

CORA. 

1 

1 

1  !  1 

1  !  1 

1 

1 

l 

\ 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

OCEAN  CARRIER  I 

15*53*1 

1  231114*431 

23C.6I 

72.3! 

16.3! 

- 

7300! 

U.OIROME 

ILA 

LOCXPORT  ! 

1978 

1 

! 

1  1  1 

1  1  1 

230.41 

! 

72.31 

! 

14.5! 

! 

“  ) 

! 

! 

1 

! 

oe>  qccan 

NARINE 

SER VICOS# 

1 

X  INC. 

1  1  1 

!  1  I 

1 

1 

1 

i 

I 

! 

1 

1 

fJCRRRtH 

■53C0.’* 

1  2C2  !\a«! 

isc.oi 

38. C! 

12.9! 

3100! 

*501 

57.0! 

1AK 

NIKtSKX  l 

197C 

1 

! 

1  1  1 

1  t  1 

11C. 01 

1 

39. C! 

! 

6.9! 

I 

J 

ft 

! 

! 

1 

1 

MSI  ’  Cf  AM 

opmurs# 

INC. 

1 

1 

1  (  1 

*  1  1 

! 

t 

1 

1 

! 

! 

) 

) 

! 

! 

1 

I 

C ATHtPlME  PI 

12*1072 

1  4413*3*1 

*1.6! 

24. C! 

12.0! 

1200! 

50.0HONE 

1FL 

GREEN  COVE! 

1950 

1 

1  1  l 

36.0! 

26.01 

9.0! 

i 

5 

! 

SPRINGS  I 

little  John 

I2A7.3S7 

1  21 13*361 

43.7! 

14.  C! 

7.0! 

3001 

-  ; 

36.0! NONE 

in 

GREEN  COVE! 

1951 

1 

2  1  1 

(fc.C.1 

16.01 

3.01 

! 

\ 

1 

SPRIGS  1 

A/V  VENTURE 

1521*5* 

I  V9134J6! 

121.01 

24.CI 

T.Ol 

400! 

38.0 j* NEUNATIC  800N 

1  EL 

GREEh  COVE! 

1933 

1 

1  1  1 

125.01 

26. Cl 

5.0! 

! 

!8  TON 

1 

SPRINGS  1 

TIOa  A 

1374(31 

1  53513*3*1 

10C.0! 

26. Cl 

12.51 

1600! 

55,011  TON  ft  AND 

IfL 

f  rth  COVE  1 

1953 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

105.9! 

1 

26.  C! 

1 

*mO! 

I 

1 

1CPERATED  8O0P 

1 

1 

SPNU4S  1 

(32)  OCEAN 

MUM 

1 

SERVICE#  INK. 

1  1  1 

l  t  ! 

1 

! 

1 

1 

• 

i 

i 

i 

! 

1 

l 

! 

ALTON  C  «<(4 

Barilla 

1 .54596 

1  1 35  f 3*36 1 

1*.*! 

29. Cl 

13. *1 

”34001 

*  1 

49.01  NONE 

HA 

HOUR*  ! 

1982 

1 

1  1  I 

95.0! 

21.31 

11.0! 

t 

-  1 

1 

1 

JIHNlPtR  L 

POURRIAUX 

1 *41331 

1  135 !3A36| 

5*. 61 

26. C! 

C  41 

3*001 

-  j 

49.0 )NCNI 

IL* 

HOUNA  ! 

((“.? 

I 

1 

1  1  1 

1  !  1 

93.01 

1 

28.31 

1 

11.01 

1 

i 

! 

•  ! 

1 

1 

i 

i 

1 

! 

ch)  OCCAM 

TIAMtPOAT 

cotpor 

! 

*  1  EON 

1  1  t 

1  1  1 

< 

1 

i 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1MIMCAM  PATRIOT 

* 

I5TC7M 

1  1V313A3AI 

31 

33.71 

16. Q! 

49001 

•  j 

43.0!NQN( 

led 

1 

JT.  LOUl*  ! 

.'44 

1 

1  I  1 

*43.01 

33.21 

10*0! 

1 

*  j 

! 

It  AA  A 

1274-ilJ 

1  4013A36I 

—  / 

—  1 

3*4) 

66CI 

*»  j 

>5. JiNONl 

(NO 

ST.  LOUIS  1 

1956 

| 

l  !  1 

59.01 

21. Cl 

i.ti 

1 

•  1 

1 

1 

OTC  30 

137140* 

1  11111**4*1 

“*  1 

—  I 

14.51 

— 

1 

41721 

23.01/.  /CN  CHANT 

,*0 

S!.  ICUU  ! 

1974 

1 

1  1  1 

24C.01 

si. si 

2.91 

! 

•  | 

I 

l 

1571407 

1  1I7H4-45I 

—  1 

—  1 

14.5! 

- 

! 

4172! 

23.0'NONf 

INO 

ST  LOUIS  1 

19-< 

1 

1  1  1 

2AC.0I 

jt.ji 

)•*! 

1 

-  1 

l 

1512732 

1  1 871144461 

—  1 

—  I 

14.3! 

• 

1 

41721 

23.0 1 NONE 

INC 

ST.  LOOTS  I 

1976 

f 

1  1  1 

2AC.es 

92.51 

Mil 

i 

•  j 

! 

1 

33 

<57275 3 

!  1*7114*471 

—  1 

—  1 

H.Sl 

• 

1 

41721 

23.0INCM2 

INO 

ST.  .OUtS  1 

1976 

I 

1  1  1 

240.0) 

32.51 

2.91 

! 

-  | 

| 

1 

OTC  34 

I5'*92* 

!  1 17r  '4*4*1 

—  1 

—  I 

14.51 

- 

I 

49721 

23.3!»vMC 

!ND 

ST.  trutt  1 

1976 

1 

1  (  1 

240.0! 

52.!'. 

2.9J 

! 

-  | 

i 

07C  35 

*57412* 

1  117914*401 

■»-  | 

—  1 

14.51 

- 

! 

41/,! 

23. C  hOHr 

INO 

U,  LCUI *  1 

1977 

* 

!  !  1 

24C.C! 

t 

2.M 

i 

-  i 

1 

1 

INO 

21 .0  INwNE 

ST.  OUIS  ! 

I 

1  1  i 

24C.01 

52.4! 

2.41 

! 

-  j 

I 

| 

t  20 

1531930 

1  12441(4*5! 

—  1 

—  1 

12.0! 

- 

! 

2052? 

25.0'  SM 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1971 

1 

1  t  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

1 

-  | 

1 

I 

f  21 

1531131 

1  1  244  UA4S1 

—  ! 

—  ! 

12.01 

- 

! 

2052! 

21.0! NONE 
! 

INO 

$T.  LOUIS  ! 

1971 

1 

1  3  1 

1  'PS.  0 1 

35.01 

1.9! 

1 

-  | 

) 

P  23 

1531133 

1  1J5M4A4*! 

—  ! 

—  1 

12.0! 

- 

! 

2052! 

21 .0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

l?71 

! 

1.1  1 

105.01 

35.9! 

1.9! 

1 

-  | 

1 

! 

PLYMOUTH 

1507161 

1  116714*48! 

—  1 

—  ! 

13.2! 

- 

! 

3600! 

23.01  NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  1 

1967 

1 

!  !  ! 

236.0! 

50.0! 

2.6! 

! 

-  | 

! 

! 

NS8TS  1 

1S5C327 

1  192915*70! 

-  1 

-  1 

13.6! 

- 

! 

4592! 

27.0 1  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

>7 '3 

1 

:  i  i 

266.5! 

52.51 

3.01 

( 

-  J 

1 

! 

NSBTS  2 

I55C328  ; 

1  192915*70! 

-  | 

-  1 

U. 6! 

- 

! 

4592! 

27.01  NONE 

1*0 

st.  icoi:  i 

1't) 

I 

1  1  1 

266.5) 

52.51 

3.01 

! 

-  1 

1 

! 

OTC  3 

1523657 

!  175415*703 

26C.  01 

50. Cl 

8.91 

- 

! 

2400! 

22.0 ! EL* 'TRIC  PURP$ 

! 

1 

• 

INO 

ST-  LOUIS  ! 

1949 

1 

I 

! 

1  1  1 

!  !  1 

!  1  ! 

260.01 

1 

! 

50.0! 

1 

1 

2.51 

1 

l 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


63.4„_ 


tN«l 

•  1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NINE  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  CUARD 
t  NUMBER 

I  IVTCC!  DlPCNSICNS  1  DRAFT! 

1  NET  IC00C1LENCTHJBRDTH!  ! 

iRECIS-i****!  RE6.  I  RE€,!LOAD-! 

I  TER  1  SEE  1  /// /// J ///// 1  ED  ! 

*  TON-  ! PACE!  OVER*! OVER-l /////! 

1  NACE  !  IV  !  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

ICAPACITTl 

1  1 
!  CARGO  ! 

unutux 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENCCRS  \ 

HUH-  !  1  V  E  S  S  £  L  !  1 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  ]  ! 

FIRED  !  ECUIPNENT  ! TCI  BASE  1  YEAR  | 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1  BUILT  ! 

LIGHT  HZ////////////*// ITO! //////////!  OR  I 

(FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*AE8UILT! 

(14)  Off  SHORE  PRUNE#  INC. 

! 

1 

! 

I  !  1 

1  1  i 

1  !  1 

I 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

(CONTINUER) t 

1  !  1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

PRICE  C 

1578658 

1  6611*02! 

97.0! 

24. Cl 

9.0! 

1200! 

761 

32.0! 

1TX 

PORT  0*  I 

1976 

| 

!  1  1 

110.0! 

26. C! 

7.0! 

32! 

1 

I 

CONNOR  I 

PECCT  C 

14(2466 

1  4011*02! 

52.5! 

24.  Cl 

5.0! 

660! 

291 

32.01  ACNE 

I  LA 

MORGAN  ! 

1«81 

! 

!  1  1 

96.01 

24.0! 

7.0! 

32! 

1 

! 

CITY  ! 

WESTON  C 

16(2493 

!  6611*02 1 

97.2! 

26.0! 

9.0| 

1200! 

76! 

J2.01NCNE 

!LA 

FCU#CHCN  ! 

1981 

1 

! 

!  1  1 

1  !  ! 

1 1 C. 01 

1 

26. Cl 
! 

7.0! 

! 

32! 

! 

1 

! 

I 

I 

! 

- 

(S3)  OFFSHORE  OIL  SERVICES# 

1 

I!NC. 

1  1  1 

!  1  1 

1 

! 

1 

I 

! 

( 

1 

! 

1 

! 

1 

t 

JOE  P 

14(5229 

1  65I1C02I 

104.01 

25.1! 

7.6! 

2100! 

45! 

22 .01  NONE 

!  T 

AOCRPOPT  ! 

1982 

I 

i  1  1 

11C. 01 

25.11 

4.0! 

35! 

! 

! 

i 

JOE  RAT 

13(9149 

1  59I1CQ21 

79.8! 

16.8! 

6.0! 

1530! 

30! 

16.01N0NE 

ITX 

FREEPORT  1 

1973 

i 

_ 

I  # 

1  1  1 

79.8! 

18.8! 

3.0! 

(7! 

! 

! 

l 

NAR1LTN  M 

1692710 

1  (111C02! 

104.0! 

25.1! 

7.51 

2100! 

*5! 

22.0! HOME 

!  T 

FREEPORT  ! 

1916 

1 

1  1  I 

110. 0! 

25.1! 

4.0! 

30! 

1 

! 

i 

STACT 

1623717 

1  6611*02! 

113.0! 

28.  C! 

10.61 

1200! 

170! 

26. 01  ACNE 

ITX 

FREEPORT  1 

198C 

1 

1  !  1 

130.0! 

28.0! 

7.0! 

-  | 

! 

! 

1 

STEPHANIE 

1634863 

!  6611*02! 

113.01 

28.0! 

10.5! 

1200! 

170! 

26.01N0NC 

ITX 

FREEPORT  ! 

1981 

I 

! 

1  1  1 

!  !  1 

13C.01 

1 

28. Cl 
! 

7.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  Off  SHORE  PETRO  GULP  SERVJICE# 

!  1  1 

1  !  ’  ! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

INC. 

I 

1  l  1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

MARIKA 

163K57 

1  88 1 3 A  35 1 

6C.01 

22.0! 

7,6! 

1000! 

-  ! 

26.0! 

!L* 

BATON  ! 

1981 

I 

! 

1  !  ! 

1  1  1 

ec.oi 

! 

22.0! 

1 

! 

-  ( 

! 

! 

1 

! 

ROUGE  ! 

! 

(32)  Of f SHORE  SERVICE  SHIPS# 

! 

!  INC. 

!  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

INDEPENDENCE 

I37JC64 

1  25311A12J 

167.5! 

(O.C! 

12.0! 

33201 

500! 

57.0! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1976 

i 

1 

I  1  ! 

1  !  ! 

185.0! 

1 

(O.C! 

! 

7.0! 

! 

14! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

(32)  Of f SHORE  SUPPLY  SHIPS# 

t 

I  INC. 

!  1  1 

1  1  1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

{ 

i 

! 

! 

1 

! 

INTREPID 

1588638 

1  262MA12! 

165.81 

(O.C! 

12.0! 

2500! 

500! 

57.0 ! NONE 

HA 

VENICE  ( 

1977 

! 

1 

1  1  ! 

1  1  1 

185.0! 

! 

(O.C! 

! 

7.0! 

! 

14! 

! 

! 

! 

! 

( 

I 

r 

(At)  OFFSHORE  TANNER  NARINE 

1 

! 

t  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

; 

NR.  CLEAN  II 

14(5590 

1  12012A24! 

125.0! 

30. C! 

10.0! 

1300! 

200! 

—  INONE 

!  C  A 

SAN  LUIS  1 

1981 

! 

i 

1  1  i 

!  !  I 

13C.0! 

! 

30.0! 

! 

7.0! 

I 

—  ! 

! 

! 

1 

! 

OPISPC  1 

! 

j 

(22)  OCLEBAY  NORTON  CO. 

! 

! 

1  !  1 

!  I  1 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

» 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(COLUMBIA  TNANSPORTATIO! 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

J 

DIVISION) 

1 

1  1  1 

{ 

! 

! 

! 

! 

! 

ARNCO 

1245421 

1  108231 1 A06! 

H«.t! 

70.2! 

26.2! 

7000! 

28500! 

DO.oieooN 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1953 

j 

i 

!  !  1 

767.0! 

70.2! 

17.5! 

-  j 

i 

! 

! 

CCLUPBIA  STAR 

1635289 

1  29629(1 A061 10CC.0I1O5.C! 

28.0! 

170C0! 

60000! 

112.01600H 

!  CH 

clc'"  :o  ! 

1981 

1 

1  1  ! 

IOOC.OMCS.C! 

23. C! 

-  j 

! 

I 

! 

j 

COURTNEY  BURTON 

1245246 

1  7968 1 1 A06 l 

671.5! 

70.3! 

27.3! 

7700! 

251CO! 

92.01  BOOH 

!  OH 

CLtvcL AND  ! 

1953 

i 

1 

1  1  1 

69C.0! 

70.3! 

17.5! 

-  J 

! 

! 

! 

■J 

CRISPIN  OCLEBAY 

12(3911 

1  6157MA06! 

403.8! 

60.2! 

25.1! 

2500! 

146C0! 

92.0! BOON 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1974 

1 

!  1  ! 

62C.6! 

60.2! 

17.5! 

•  ! 

! 

! 

I 

j 

FRED  R  UNITE  JR 

1606(21 

1  81C5MA06J 

635.0! 

68. C! 

27.0! 

7000! 

24100! 

108.0! BOON 

!0H 

CLEVELAND  ! 

1979 

■% 

I 

1  1  1 

636.0! 

68.0! 

15.0! 

-  \ 

! 

! 

J 

s 

J  BURTON  AYERS 

1224(09 

1  6(3611406! 

604.8! 

60.2! 

25.5! 

2500! 

1 4  6  CO  I 

92.0! 6C0N 

!  Oh 

CLEVELAND  ! 

*  1974 

I 

1  1  1 

620. 0! 

60.2! 

17.5! 

-  | 

I 

! 

i 

-j 

JOSEPH  H  FRANTZ 

122(409 

1  7439MA06! 

601.6! 

62. C! 

22.0! 

4000! 

15960! 

oi.OtOOON 

ION 

CLEVELAND  ! 

1925 

I 

!  !  ! 

618.0! 

62. C! 

16.3! 

-  J 

! 

! 

1 

rj 

MIDDLETOWN 

!  2  51 C 93 

1  944911A061 

716.7! 

75.2! 

28.5! 

7700! 

250501 

90.0 ! BOON 

(OH 

CLEVELAND  ! 

*  1°61 

?: 

! 

1  !  1 

730.0! 

75.2! 

21.0! 

-  | 

! 

! 

! 

- 

RESERVE 

1265360 

1  10727 ! 1 A06 1 

7(5.4! 

70. 3! 

26.2! 

70001 

28500! 

90.0 ! BOON 

!  OH 

CLEVELAND  1 

1953 

! 

1  1  1 

767.0! 

70.3! 

17.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

ROBERT  C  NORTON 

124(507 

1  612011*06! 

603.8! 

60.2! 

25.1! 

2500! 

14600! 

92.0! BOON 

ICH 

CLEVELAND  l 

•  197? 

1 

!  !  ! 

62C.6! 

60.2! 

17.5! 

»•  | 

! 

I 

! 

WOLVERINE 

156C339 

1  626911*06! 

412.1! 

66.2! 

26.0! 

5400! 

18800! 

108.0! BOON 

IOH 

CLEVELAND  I 

1974 

* 

1 

1 

!  !  ! 

1  1  ! 

630. 0! 

! 

68.2! 

17.0! 

! 

"  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

(21)  OHIO  EDISON  CONPANY 

! 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

( 

THE  EvICOK  DUEEN 

1534511 

1  67I3A35! 

60.3! 

21.0! 

4.7! 

730! 

-  J 

24.2 ! NONE 

!  OH 

STRATTON  ! 

1971 

1 

! 

1  !  ! 

!  !  ! 

60.3! 

1 

21.0! 

1 

4.7! 

! 

—  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

< 

(20)  OHIO  POWER  CONPANY 

1 

I 

t  !  ! 

I  !  ! 

! 

! 

I 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

PHILIP  S.  II 

1506145 

J  (4! 3*35! 

5  C  *  0 ! 

20.0! 

5.5! 

650! 

-  j 

35.0! NONE 

!VV 

GRAHAM  ! 

1966 

! 

1 

I  1  1 

!  !  ! 

54.6! 

» 

20.0! 

! 

3.5! 

! 

“  t 

! 

! 

! 

j 

STATION  ! 

! 

(18)  OHIO  RIVER  CO.#  THE 

I 

1 

t  !  ! 

1  1  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

' 

ADPIRAL  FU 

1506703 

1  4313*351 

52.3! 

20.0! 

7.0! 

710! 

-  ! 

35.01  HONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1966 

! 

!  !  ! 

SJ.O! 

20.  C! 

6.1! 

-  i 

! 

! 

! 

BECKY  SUE 

1587330 

!  5113*36! 

51.5! 

20.1! 

:.n 

800! 

•  i 

26.0 INONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1977 

_ 

1 

!  !  ! 

51.5! 

20.1! 

7.1! 

-  ! 

! 

» 

I 

CELINE 

1581687 

!  1 10! 3A35! 

46.4! 

24.0! 

8.6! 

1400! 

-  ! 

40.1 ! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

1977 

3 

! 

!  !  ! 

7C.0! 

24.0! 

8.0! 

-  J 

! 

! 

! 

CREE 

126(7(0 

!  1013*36! 

43.5! 

16.2! 

4.9! 

700! 

-  | 

24.0! NONE 

(ON 

CINCINNATI! 

1976 

! 

!  I  1 

43.5! 

16.2! 

4.3! 

-  I 

! 

1 

! 

ELAINE  C 

1501(44 

!  4(213*35! 

151.0! 

40.0! 

8.3! 

4300! 

-  t 

39.0! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

!  !  ! 

16C.0! 

40.0! 

7.01 

-  I 

! 

! 

! 

rj  «iw'M 

1 <A1*7 • 

<  553*t*3M 

151.0! 

*  0.0* 

3! 

iSOOf 

-  I 

41.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1966 

" 

! 

i  i  i 

16C.C! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

HELEN  S. 

1500995 

!  (4213*35! 

151.0! 

40.0! 

8.3! 

4300! 

-  j 

39,0! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

!  !  ! 

16C.01 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

JOHN  LACO  DEAN 

128(286 

!  42813*35! 

151.9! 

40.0! 

8.3! 

4000! 

-  ! 

38.0! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1961 

1 

!  !  ! 

164.6! 

41.6! 

7.0! 

-  i 

! 

t 

! 

L.  FIORE 

129(844 

I  44413*35! 

151.0! 

40.0! 

8.3! 

4000! 

-  ! 

40.51NCNE 

(OH 

CIHCIHHATI! 

1964 

1 

!  !  1 

154.6! 

41.6! 

7.0! 

-  j 

! 

! 

! 

NARY  ANN  II 

(6808(1 

1  13013*36! 

75.7! 

34.1! 

7.8! 

18001 

-  J 

37.0! HONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1985 

l 

1  !  ! 

87.0! 

34.1! 

7.3! 

•  i 

! 

I 

! 

ORCO 

125(7(6 

!  42813*35! 

151.9! 

40.C! 

8.3! 

4CC0! 

-  | 

39.0! NONE 

(ON 

CINCINNATI! 

1961 

1 

!  t  i 

164.6! 

41.6! 

7.0! 

* 

-  j 

! 

( 

I 

DUEEN  CITY 

15(7896 

!  34413*35! 

128.01 

42.0! 

11.01 

5600! 

-  | 

59. 9 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1973 

1 

I  !  ! 

14C.0! 

42.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

i 

I 

i 

ROBERT  P.  TIBOLT 

1289320 

1  4(413*351 

151.0! 

40.0! 

8.3! 

4000! 

-  j 

41 .0! NONE 

(Oh 

CINCINNATI! 

196? 

1 

1  1  1 

164.6! 

41.6! 

7.0! 

•  ! 

t 

( 

i 

SATURN 

1239C15 

J  5213*35! 

46.0! 

18.5! 

7.0! 

1000! 

•  1 

17.0! NONE 

(CH 

CINCINNATI! 

*  1972 

1 

!  1  ! 

70.0! 

18.5! 

6.5! 

-  ! 

1 

t 

! 

VESSCL.  NAME  AND  NUMBER 


(  COAST 
!  GUARD 
1  NUMBER 


1  ! VT CC l  DIMENSIONS  IDRAFT! 

I  NET  (CODEll£N$THl8FOTHI  l 

!R£GIS-!***M  REG.  !  RCG.ILOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

I  TON-  l PAGE !  OVER-IOVER-!/////!  HORSE 
t  NAGE  !  IV  I  ALL  !  ALL  RIGHT!  POWER 


CAPACI1Y!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  ECUIPNENT  1TC!  BASE  !  YEAR  I 

llllllin  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  !  (LIGHT)  I////////////////!  TD  MU  III  II  H\  OR  \ 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  (EE!  LINE-2  !*RE8UILT! 


TABLE  2  -  OESC  RIPT ION  OF  VESSELS 


!  IVTCC!  OIPEHSICNS  ! DRAFT!  'CAPACITY!  HXCH-  !  !  V  E  S  S  E  L  ! 

!  NET  ! CODE ! LENGTH! BPD7H!  !  I  !  EST  I  CARGO  HANDLING  IS  1CPCPATING  ] 

-JREG1S-!****!  REG.  !  PEG.1LOAD-*  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  9ASE  ! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

!  TON-  ‘PAGE!  OVER-! OVER*! /////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT )! ////////////////!TOl ////////// ! 
I  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILICHT!  POWER!  ENCERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2  ! 


VESSEL  MANE  AND  KUF8ER 


! 


TABLE  2  - 

PESCR 

IPTION 

OF  VESSELS 

637 

EHCR ! 

1VTCCJ 

DXRFN5ICNS  i DRAFT! 

1 C AP ACITTl 

HIGH-  ! 

1  V 

E  5  S  E  L  ! 

DIST! 

OPERATOR 

NET  (CODE! LENGTH! BRDTh! 

I 

! 

I 

CST  !  CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  ! 

--- 

REG.  ! 

»EC.lL040-1 

t 

CARGO  ! 

FIXED  (  EQUIPMENT 

1TC! 

cast  1 

YEAR 

1  COAST 

TER  1  UU//////i/////l 

ED  ! 

] ////////! 

POINT  !  LINE-1 

140! 

LII1E-1  ! 

BUILT 

VESSEL 

HARE  ARP  NURSE  A 

1  GUIRD 

TON-  JpAGE! 

OVER-J OVER*! /////! 

HORSE 

*7-  ! (LIGHT) !////////////////! TO !////////// ! 

OR 

1  MJA9ER 

NAGE  1  XV  ! 

4LL  1 

ALL  1  LIGHT! 

POWER 

CN6ER5  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-?  ! ‘REBUILT 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

1 

1 

1 

1  1 

1  i 

t  t 

! 

t 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

* 

1 

I 

! 

1 

! 

(CONTINUE®) ! 

1  ! 

1 

l 

! 

! 

! 

1 

! 

OR 

1191 

1637781 

88614A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1517! 

13.5 ! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

CR 

1192 

1637782 

68614A41I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

13.5 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

| 

I 

! 

OR 

1193 

1637783 

68614A41 | 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

1517! 

1 3. 5  !  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

1194 

1637784 

686 1 4A41 I 

195.01 

>5.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5 !  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  I 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

* 

* 

I 

OR 

1195 

1637785 

86614A41I 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

1  3. 5  !  NONE’ 

i  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

I 

OR 

1196 

1637786 

886I4A41I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5 ! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

1197 

1637787 

886 1 4A41 | 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3  •  5 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI ! 

1981 

! 

I  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

1198 

1637768 

686I4A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13.51  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1981 

l 

1  t 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  I 

! 

1 

I 

OR 

1199 

1637789 

886UA4U 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

13. S (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

1200 

1637790 

8S6UA41I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5 ( NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

l 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

1 

OR 

1201 

1  637791 

6661  4 A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1517! 

1 J. 3  !  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

| 

! 

! 

OR 

1  2C2 

'  >37792 

866144411 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5 !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.11 

35.11 

1.7! 

-  ! 

» 

! 

1 

OR 

1 2C3 

1637793 

36614441! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

| 

1 

1 

OR 

12C4 

1637794 

86614441 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

15171 

13.5  1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

CR 

1205 

1637795 

886144411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1517! 

13.5 (NONE 

t  OH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

j 

1 

Of 

12C6 

1637796 

866144411 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1517* 

1 3. 5 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

t 

t 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

1207 

1637797 

88614441! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

( 

! 

OR 

1208 

1637791 

866144411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

• 

1517! 

13.5IR0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1961 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

I 

! 

OR 

1  2C9 

1637799 

666UA41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3. 5 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

•  1 

! 

I 

1 

OR 

1220 

1637600 

886144411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1517! 

13.5IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

( 

! 

! 

OR 

1221 

1637801 

88414441! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1517! 

13.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  t 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  ! 

* 

! 

I 

OR 

1222 

1637602 

686144411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

• 

1517! 

13.3IRQNE 

ION 

CINCINNATI l 

1981 

i 

|  > 

195.1! 

35.11 

1.71 

-  ( 

! 

! 

1 

OR 

1223 

1637803 

8661  4441  1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1517* 

13.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  t 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  1 

! 

1 

1 

CR 

1224 

1637604 

86614441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

1 3.5 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

I 

OR 

1225 

1619505 

67614441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1501! 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

I960 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  * 

! 

1 

1 

OR 

1226 

1619508 

67614441! 

195.0! 

35. C! 

9*0! 

- 

1501! 

13.2! HONE 

IOH 

CINCINNATI! 

198C 

i 

!  1 

195.01 

55. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ct 

1227 

I62C323 

676144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1501  i 

1J.2IA0NC 

1  OH 

CINCINNATI! 

198C 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

1226 

1627574 

676144411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

• 

1501! 

1  3  •  2  !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

198C 

i 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  * 

! 

! 

1 

OR 

1229 

1627577 

'  67614441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1501! 

13.21  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

196C 

1 

1  t 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  * 

t 

1 

! 

OR 

1230 

1627586 

676)4441 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

15011 

1 3. 2  1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

1231 

1627587 

67614A411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1501! 

1  3. 2  1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

| 

1  ) 

195.0! 

35. Ct 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

i 

OR 

1232 

1627588 

67614441 ! 

155.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15011 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1981 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

1233 

1619514 

676144411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

13. 21  NONE 

!0H 

CNCINNATt! 

198C 

! 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

•  1 

! 

! 

1 

OR 

1234 

1619515 

67614441 1 

195.0! 

35.  Cl 

V  •  0 1 

- 

1491! 

13.2’ NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

198C 

J 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1  . 

* 

OR 

1235 

1619502 

6761 4441  I 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1501! 

13.21N0HC 

IOH  CINCINNATI! 

198C 

i 

1 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  i 

I 

1 

1 

OR 

1236 

1619503 

676144411 

195.01. 

35.  C! 

9.0! 

- 

8501 5 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

108C 

» 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

OR 

1238 

J579U1 

67914441! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1486! 

13.4*roh: 

IOH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  1 

! 

( 

! 

OR 

1239 

1629203 

70014441  I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1534! 

14*7! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

198C 

t 

» 

!  1 

19;. 0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

f 

OR 

1241 

I63C348 

688144461 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

19.0! NONE 

1 

! 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

I 

OR 

13C0 

1596308 

10431444 1! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1644! 

15.6! NONt 

t  OH 

CINCINNATI! 

1978 

1 

!  I 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

OR 

1301 

1574547 

63814441! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

- 

1407! 

16.0 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

19  7f 

1 

1  l 

195.01 

35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

! 

OR 

'  302 

1664841 

-  14441! 

195.0! 

35. C! 

-  ! 

- 

-  * 

I  NON? 

IOH 

CINCINNATI! 

- 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

-  ! 

-  1 

! 

! 

( 

OR 

1701 

1508243 

976144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1455! 

12.  J 1N0HE 

IOH 

CINCINNATI! 

1967 

! 

f  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  i 

I 

! 

J 

OR 

1702 

1506244 

97814441! 

195.0! 

35.  CJ 

9.0! 

- 

1 455  i 

12.3!RCNC 

IOH 

CINCINNATI! 

1967 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  * 

! 

1 

I 

OP 

1703 

1508245 

97614441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14553 

1.’.  3  1  NONE 

IOH 

C I Nf 1NM4T  J  J 

1°67 

i 

i 

i  1 

195.1! 

35.1 ! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

I 

CR 

17C4 

1506246 

978144411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1455! 

12.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1967 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1 7C5 

1508247 

978144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1455! 

12.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1967 

» 

1  1 

195.1! 

35.1J 

1.9! 

-  ! 

| 

! 

! 

OR 

1706 

1508248 

978144411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1455! 

12.3  INONE 

IOH 

CINCINHATI! 

1967 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1707 

1506249 

978144411 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

14551 

12.3! NONE 

(OH 

CINCINNATI) 

1967 

1 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

1708 

) 506250 

97814441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1455* 

12.3IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

1709 

1508251 

978144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1455! 

12.  KRONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1967 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  * 

! 

! 

I 

OR 

1710 

1508252 

97814441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1455! 

12. 3  I  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1967 

1 

!  1 

195.1! 

3J.1! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

1 

OR 

1711 

1509222 

97814441! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1455! 

12.31  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1967 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

! 

or 

1712 

1509223 

97814441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14551 

12.3 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1967 

1 

( 

1 

1  1 

I  1 

1  t 

195.1! 

! 

1 

35.1! 

! 

1 

1.9! 

! 

! 

-  ! 
* 

* 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


- 

CNCRI 

1 

1VTCC!  DIMENSIONS  ! ORA  FT  1 

! CAPACITY!  MI6H-  ! 

1  V  £  S  S  £  L  I 

! 

01  ST! 

OPERATOR 

1  NET  !  COOEl LENGTH!  8R0TH! 

j 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  IOPCRATIN0  1 

! 

-IREeiS-!*«*»!  REC.  !  REC.ILOAO-! 

1 

CARGO  !  FIXED  t  EQUIPMENT 

ltd  iASE  ! 

TEAR  ! 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////!  POINT  !  LINE-1 

IAO!  LIKE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEl 

NAME  AMD  NUMBER 

!  cum 

I  ION-  tPASt 1  OV£R-!OV£»-!/////I  HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) I//7////////////7ITD! //////////! 

OR  ! 

i  NUMBER 

1  HAKE  1  IV  1  ALL  l  ALL  SLIGHT!  ROVER! 

EHGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

SEE !  LINE-2  !*AI3UIIT! 

(10)  OHIO 

RIVER  CO./  THE 

! 

! 

! 

1 

! 

1  1  !  ! 

11  1  ! 

1  l  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i  i 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

( COKTIMUEO) ! 

1 

1  1  l  1 

1 

! 

!  1 

OR  1713 

1509224 

! 

97814A41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

14551 

1 2.3  1  NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1967  ! 

! 

1 

1  1  195.11  35.1! 

1.9! 

-  1 

! 

1  1 

! 

Of  1714 

1505225 

1 

978J4A411  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

12.3!  NONE 

tCH  CINCINNATI! 

1907  1 

! 

1 

1  1  195.1!  35.11 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

Of  1715 

1509226 

1 

97814A41I  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1455! 

12.3 1  NONE 

1  OH  CIKCIKHATIt 

1907  I 

1 

1 

!  1  195.1!  35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

OR  1716 

1509227 

1 

97814A41J  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1455! 

12. 3! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1967  ! 

! 

1 

!  1  195.1!  35.11 

1.9! 

-  1 

! 

1  1 

i 

OR  1717 

1501228 

1 

97814A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1455! 

12.  J1NCNE 

IOH  CIHCIKKATII 

1967  ! 

J 

1 

1  1  195.1!  35.11 

1.9! 

-  ! 

1 

1  1 

! 

OR  1716 

1509229 

1 

97S14A411  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1455! 

1  2.3! NONE 

IOH  CIHCIHHITII 

1967  I 

! 

1 

1  1  195.11  35.11 

1.9! 

-  I 

! 

!  I 

! 

OR  1719 

1509230 

1 

97814A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1455! 

1  2. 3 ! NONE 

IOH  CINCINNATI) 

1967  1 

1 

! 

1  1  195.1!  35.1! 

1.91 

-  1 

! 

!  ! 

! 

OR  1720 

1509231 

1 

978I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

14551 

12.3! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1967  ! 

! 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.9! 

-  1 

! 

!  I 

! 

OR  2101 

1646925 

1 

86714A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1461! 

1  2. 91  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1952  ! 

t 

1 

1  1  195.1!  35.01 

1.9! 

-  I 

! 

!  1 

! 

OR  2102 

1646926 

1 

36714A41!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1461! 

1 2 .9 | NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1982  ! 

1 

1 

1  1  195.1!  35. C! 

1.9! 

-  1 

! 

!  1 

I 

OR  2103 

1646927 

1 

86714A41!  195.01  35.0! 

9.01 

- 

14611 

1 2 . 9 1  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1982  ! 

1 

1 

t  1  195.1!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

!  ! 

i 

OR  2104 

1646526 

1 

867! 4 A41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1461! 

12.9! HONE 

IOH  CINCINNATI! 

1902  I 

I 

1 

!  !. 195.1!  35. Cl 

1.9! 

-  1 

! 

!  ! 

i 

OR  2105 

1646929 

! 

86714A41!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1461! 

1 2 .9  !  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1982  ! 

! 

! 

!  '  !  195.1!  35. Cl 

1.9! 

-  1 

1 

I  I 

! 

OR  2106 

1646930 

1 

867  1 4 A 41 1  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1461! 

12.9! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1982  ! 

! 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

!  i 

! 

OR  2107 

1646931 

1 

867I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1461! 

12.91  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1912 

| 

1 

i  !  195.1!  35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

1  I 

OR  2108 

1646532 

1 

86714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1461! 

12.9JN0NE 

ICH  CINCINNATI! 

1982 

I 

1 

!  !  195.1!  35. C! 

1.9! 

•  i 

! 

!  ! 

OR  2109 

1646933 

! 

86714A41I  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 461  j 

1 2.9  1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1982 

1 

I 

!  1  195.1!  35.0! 

1.9! 

! 

!  1 

OR  2110 

1646934 

1 

867S4A41!  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1461 1 

12.9INCNE 

IOH  CINCINNATI! 

1902 

! 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.9! 

.  j 

! 

!  1 

OR  2111 

1646935 

1 

667 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1461! 

1 2 • 91  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

t  !  195.1!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  1 

OR  2112 

1646936 

1 

867I4A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

14611 

12.91N0NC 

ICH  CINCINNATI! 

1903 

1 

1 

!  i  195.1!  35.0! 

1.9! 

“  1 

! 

I  I 

OR  2113 

1646937 

1 

667 !4 A41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1461! 

12.91NCNE 

ICH  CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

!  1  195.1!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  I 

OR  2114 

1646938 

1 

867 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1461! 

1 2 .9! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1903 

1 

1 

!  !  195.1!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  I 

OR  2115 

1640539 

1 

66714A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

14611 

12.9! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1903 

! 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1  I 

OR  2114 

1646540 

! 

867 ! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

14611 

1 2.9 l NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

!  !  195.1!  35. C! 

1.9! 

-  i 

f 

!  < 

OR  2117 

1646941 

1 

86714*41 J  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1461! 

12.9! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1903 

! 

1 

•  !  195.1!  35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR  2118 

1640942 

1 

067 ! 4A41 !  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1461! 

1 2.9 ! NONE 

ICH  CINCINNATI! 

198! 

! 

1 

1  !  195.1!  35. C! 

1.9! 

-  1 

! 

1  I 

OR  2119 

1640943 

1 

867I4A41!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1461! 

12.9IS0NC 

IOH  CINCINNATI! 

1983 

! 

1 

1  1  195.1!  35.01 

1.9! 

-  ! 

! 

I  I 

OR  2120 

1646944 

1 

85714A411  195.0!  35.0! 

9.0! 

• 

1461! 

12.9! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

198? 

l 

l 

!  !  195.1!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  I 

OR  2121 

1640945 

1 

66714A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1461! 

12.9IN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1903 

l 

1 

1  !  195.1!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I  I 

OR  2122 

1924227 

! 

667! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1461! 

12.91N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1987 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

!  ! 

0*  2125 

1643796 

! 

971 ! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1491* 

13.0!  NONE 

(OH  CINCINNATI! 

1981 

! 

1 

!  !  195.0!  35.0! 

1.8! 

-  ! 

!  ! 

OR  2126 

1643792 

I 

971I4A41!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

1 3.0! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1901 

J 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.0! 

-  i 

! 

!  ! 

OR  2127 

1643793 

1 

97114A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1491! 

1 3. 0 !  NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1901 

! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

-  i 

t 

!  1 

OR  2128 

164)794 

! 

97114A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1491! 

13.01NCNE 

IOH  CINCINNATI! 

1901 

1 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.8! 

•  i 

! 

!  ! 

OR  2129 

1643795 

1 

971 14A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1491  j 

13.01N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1901 

1 

1 

!  )  195.0!  35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR  2131 

1605272 

I 

833J4A41!  135.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1491! 

18 .6 ! NONE 

!  ! 

1979 

1 

1 

•  !  135.0!  35. C! 

1.3! 

•  « 

! 

!  ! 

OR  2571 

1564861 

1 

684I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

11.4J  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR  2572 

(564862 

1 

684 ! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

*» 

1527! 

11.4! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1975 

1 

I 

!  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

OR  2573 

1564863 

1 

684I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

1 1 .4 !  NONE 

ioH  CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

OR  2574 

•564864 

1 

684J4A40!  1«5.Ci  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

11.4! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  1 

OR  2575 

1564865 

1 

684J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

11.4 ! NONF 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

* 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.51 

-  ! 

! 

!  ! 

OR  2576 

1564866 

! 

68414A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

1 1 . 4 1 NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

!  t  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ( 

1 

!  ! 

OR  2577 

1564867 

1 

68414A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

11.4! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

!  !  195.1!  25.1! 

1.51 

-  ! 

! 

•  ! 

0*  2578 

1564868 

! 

68414*40!  195.0!  35. Ci 

9.0! 

- 

1527! 

1 1  .4 !  NONE 

!CK  CINCINNATI! 

1975 

i 

j 

1  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  i 

! 

!  ! 

OR  2579 

1564869 

i 

684J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 527  i 

11.4! NONE 

!0ri  CINCINNATI! 

1975 

1 

i 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  i 

! 

1  ! 

OR  2580 

•564870 

i 

684I4A40!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

1  52  7! 

11 .4 {NONE 

•OH  C ■ NC 1NNAT I ! 

1975 

1 

i 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR  2581 

1564871 

• 

684I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

11 . 4 !  NONE 

•OH  CINCINNATI* 

1975 

1 

• 

!  J  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  i 

i 

0*  2582 

1564872 

i 

684J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

11.4 !  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975 

! 

i 

!  1  195.1!  35.1* 

1.51 

-  j 

! 

OR  2583 

1564873 

i 

664 !4 A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

1 1 . 4 ! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1975 

1 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

OR  2564 

1564874 

1 

68414A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1577* 

11.4  J  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1975 

• 

l 

*  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

•  i 

( 

!  ! 

OR  2585 

1564875 

1 

684  14*40!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

11.4*  NON! 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

! 

1 

•  !  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

OR  2586 

1564876 

1 

664S4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

9 1 .41  NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

•  ! 

OR  2587 

1564877 

! 

68414A40!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

1 1 . 4  j  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

.  i 

! 

!  ! 

OR  2566 

1564878 

684I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1 5  2  7  i 

11.4! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

!  1  195.1!  35.1! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1.5! 

! 

! 

•  i 

i 

!  ! 

! 

j 

!  ! 

1  ! 

1  1 

TABLE  2  -  DtSCriPTJOH  Of  VESSELS 


639 


ENGRI 

0 1  ST ! 

VESSEL 

operator 

HAKE  AND  NUMBER 

1  COAST 

{  GUARD 

!  NUMBER 

IVTCCJ  DIMENSIONS  iDPAFTl 
NET  !C0DE!LENGTh!8RDTH!  ! 

REGIS-!****!  *54.  J  AEG. ! LOAD-! 
TEA  !  SEE! //////! /////J  ED  ! 
TON-  1TAGE!  OVEA-IOVEA-t/////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  •  ALL  (LIGHT! 

HOISE! 

POVEA! 

CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HANOLING  IS  {OPERATING  1  1 

CARGO  !  FIXED  (  EQUIPMENT  1TC!  BASE  !  YEAR  | 

7///////!  POINT  I  LINE-1  1  AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

PASS-  KLXGHTM////////////////ITD!//////////!  OR  ! 

ENGEPS  I  (FEET) 1  LINE-2  ICC!  LINE-2  1*REBUILT! 

(IS)  OHIO 

mvcn  co.*  the 

! 

! 

1  1 

!  1 

1  I 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

i 

i 

I 

1 

! 

1 

» 

1 

( 

1 

I 

! 

j 

(CONTINUED) { 

1  1 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

1 

on 

2589 

1564879 

68  4  1  4 A  40  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1527! 

11.4!  NONE 

!0H 

CINCINNATI] 

1973  l 

I 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  t 

! 

1 

1 

I 

on 

2590 

1564880 

68414A40! 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1527! 

11.4 1  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

! 

1 

ct 

2591 

1564881 

664  I4A40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  J 

15271 

11.4 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.1! 

25.1! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

on 

2592 

1564882 

68 4 1  4A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

15271 

11.4!N0NC 

(OH 

CINCINNATI! 

1975  1 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  1 

! 

J 

! 

! 

on 

2595 

1564883 

684I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

15271 

1 1  .4 !  NONE 

!  OK 

CINCINNATI! 

1975  1 

| 

!  1 

195.1! 

35.11 

1.5! 

-  1 

! 

1 

! 

( 

on 

2594 

1564884 

684  ! 4*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

15271 

11.4 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  * 

I 

1 

1 

1 

on 

2595 

1564885 

68414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1527*1 

11.*  1  NONE 

t  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

Ml 

-  1 

i 

1 

! 

1 

on 

31C2 

1531351 

69514*401 

195.0! 

35.  C! 

9. or 

-  1 

1497! 

12. 2 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

on 

51C3 

1531352 

69514A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

12. 2 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  | 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

i 

! 

on 

31C4 

1531253 

69514*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1497! 

12*2! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

i 

| 

! 

I 

on 

3105 

1531354 

69514*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

-  J 

1497! 

1  2. 2 {NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1971  J 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  j 

! 

1 

! 

! 

on 

31C6 

i 531355 

695UA40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1497j 

12.2 !  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1971  | 

1 

1  f 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

“  1 

! 

! 

! 

I 

on 

31C7 

1531*56 

69514*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1497! 

12.25NONE 

(OK 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

a  I 

1 

! 

! 

! 

on 

3109 

•531358 

69514*401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1497i 

i2.mo*c 

1  OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

l 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

“  ! 

! 

1 

! 

! 

on 

3110 

1531359 

69514*40! 

195.0! 

25.  C! 

9.0! 

-  j 

1497! 

12.2 1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

1 

on 

3111 

1531360 

69514*401 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

-  i 

14971 

12.2 {NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

! 

( 

on 

3112 

1531361 

69514*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

12.2! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1971  | 

! 

i  | 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  1 

! 

1 

! 

I 

on 

3113 

1531362 

69514*401 

155. 0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

12.2 !  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  f 

1 

(  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

a  1 

1 

1 

! 

! 

on 

3114 

1531263 

69514*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

14971 

12.2 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  ( 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  I 

I 

1 

! 

( 

on 

3115 

1531364 

69514*401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

14971 

1 2.2 ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1971  ] 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  I 

1 

I 

! 

! 

on 

3116 

1531365 

69514A40J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

14971 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  1 

! 

1 

! 

! 

on 

3118 

1531367 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

12.2SNCNE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  t 

! 

» 

! 

! 

on 

3119 

1531368 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 497! 

12.2! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1971  • 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

•  ! 

J 

1 

! 

! 

on 

3120 

1531369 

69514*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  J 

1497! 

«2 .21N0NC 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

I 

j 

1 

1 

on 

3121 

1531370 

69514*401 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  » 

1497* 

12.2! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

] 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

• 

• 

1 

! 

on 

3123 

153137 2 

69514*401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

1 

! 

on 

3124 

1531373 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1497! 

12.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

1 

J 

! 

on 

3123 

1531374 

69514*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  ! 

1497! 

12.2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

1 

!  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

| 

1 

! 

on 

3126 

1531375 

69514*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1497! 

12. 2t  NCSE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  • 

( 

! 

1 

1 

on 

3127 

1531376 

69514*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

I 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OP 

3128 

1531377 

69514*40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1497! 

12. 2! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  l 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

I 

1 

! 

OR 

3129 

1531378 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1497! 

12.2 {NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

! 

1  l 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

a  1 

1 

i 

1 

I 

on 

3130 

•531379 

69314*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

a  • 

! 

! 

j 

! 

on 

3131 

! 531380 

69514*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1497*1 

12.2! NONE 

(OK 

CINCINNATI! 

1971  J 

1 

1  1 

175.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

a  1 

! 

1 

! 

! 

on 

3132 

1531381 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1497! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7J 

a  1 

! 

1 

! 

! 

on 

3133 

1531382 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1497! 

1 2.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

a  J 

! 

J 

! 

* 

on 

3134 

1531383 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 497  j 

12  •  2! NONE 

IOH 

CINCINNATI ! 

1971  j 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

j 

-  ! 

i 

1 

i 

! 

on 

3135 

1531384 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1*97! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ( 

! 

!  • 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

* 

a  1 

! 

1 

! 

I 

on 

3136 

1531385 

69514*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1497! 

1  2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  J 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

a  1 

{ 

i 

! 

1 

on 

3137 

1531286 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1497! 

12.2! MOMC 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

I  ( 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

« 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

on 

3138 

1531387 

69514*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  < 

1*97! 

1 2 .2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  1 

! 

1 

i 

i 

CP 

3139 

J  531 388 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1*97! 

12.2IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  J 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

a  I 

! 

1 

! 

! 

on 

3140 

1531389 

69514*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1*97! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

j 

1  t 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

J 

a  1 

i 

! 

! 

! 

on 

3142 

•531391 

69514*401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1*97j 

1  2. 2  !  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1«71  ! 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

on 

3143 

•531392 

69514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1*97! 

12. 2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  j 

i 

i  • 

19J . 1 ! 

V  •  T  •  • 

•  T?! 

; 

-  1 

1 

• 

I 

on 

3144 

1531393 

695 ii*4ol 

195. C! 

35. ci 

9.0! 

! 

1*97! 

1 2. 2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

f  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

a  1 

! 

1 

! 

! 

on 

3145 

{ 531294 

49514*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

U97! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

on 

3146 

1531395 

69514*401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  j 

1*97! 

1 2 . 2 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1971  j 

1 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

a  1 

» 

) 

1 

1 

OP 

3H7 

1531396 

69514*40! 

195.0! 

35.01 

9.01 

i 

1*97i 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

l 

!  ! 

195.1! 

35.11 

1.7! 

i 

a  I 

i 

1 

I 

1 

on 

3148 

1531397 

69514*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

1*97! 

12.2IN0NE 

(OH 

CINCINNATI! 

1971  ( 

1 

i  1 

195.1! 

35.1! 

1.7J 

! 

-  1 

f 

1 

( 

! 

on 

3150 

1531399 

69514*40! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

! 

1*97! 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  J 

! 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

1 

i 

J 

on 

3151 

1534581 

67014*40! 

195.0! 

35.  CJ 

9.0! 

-  ! 

1497! 

13.21  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

i 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

a  1 

1 

! 

1 

! 

OP 

3152 

'1534582 

67014*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1497} 

15*21  NONE 

IOH 

CINCKNAT  J! 

1972  ! 

1 

1  J 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

cn 

3153 

1534583 

67014*40! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

-  i 

1497! 

1 3 .2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972  I 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7J 

! 

-  I 

i 

! 

i 

! 

:  iii  i  mil  :  -  i  :  i  i  j 

!  !  !!!•!!  !  !  !  !  I 

l  i  !  !  t  !  1  !  !  I  1  !  I 


cnc«t 

(1ST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAME  All  NUMBER  !  GUARD 
!  NUMBER 


lVTCCt  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  KODEUENSTHleiDTH!  ! 
REGIS-!****!  RfC.  I  REG.lLOAD-l 
!  TER  l  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  IMAGE !  OVCA-IOVEA-I/////I  HORSE 
NAOE  !  XV  (  ALL  I  ALL  ! LIGHT!  MOVER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  E  L  I  I 

!  CST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  I  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC I  9ASE  I  TEAR  ! 
////////!  POINT  !  IXNE-1  ! AO!  LINE-1  l  PUILT  J 

MASS-  !UXGHT>!////////////////!TD!///A//////!  CM  ! 
ENGERS  I  (FEET)!  LXNE-2  !EE!  LINE-2  !*REeuilT! 


OR  315A 

(CONTINUED)! 

1534514 

11  1  ! 
67014A40!  195.01  35. C! 

1 

9.0! 

_ 

1 

( 

! 

1497! 

1  . 

1 3. ?!  NONE 

i  i 

1  OH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3155 

1 

1534583 

1  1  195.11  35.1! 

67014A40!  195.01  35.C! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

1 3. 2 ! NONE 

!  1 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3154 

1534586 

1  1  195.1!  35.11 

67014A40!  195.01  35.01 

1.7! 

9.01 

. 

! 

I 

-  ! 
1497! 

! 

1 3.2! NONE 

t  ! 

ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3157 

! 

1534587 

1  1  195.11  35.1! 

67014A401  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

1 

-  ! 
1497! 

! 

1  3.2! NONE 

1  I 

ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3151 

! 

1534588 

1  1  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.01  35.0! 

1.7! 

9.01 

• 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

1 3.2! NONE 

1  1 
ICH  CINCINNATI  I 

1972 

OR  3159 

! 

1534519 

1  1  195.11  35.11 

670I4A401  195.01  35. C! 

1.7! 

9.01 

. 

! 

! 

-  ! 
1497! 

13.21NONE 

!  I 

ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3140 

1 

1334590 

1  1  195.11  35.11 

470I4A40!  195.01  35.C1 

1.7! 

9.01 

. 

! 

! 

-  1 
1497! 

! 

1 3.2 (NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3161 

I 

1534591 

1  1  195.1!  35.11 

670! 4A40I  195.01  35.01 

1.7! 

9.0! 

. 

I 

! 

-  1 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  1 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3162 

1534592 

1  1  195.11  3S.11 

47014A40I  195.0!  35.01 

1.71 

9.0! 

• 

! 

! 

-  I 
1497! 

! 

13.2! NONE 

t  ^ 

ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3143 

1 

! 534593 

1  1  195.1!  35.1! 

6701 4A  401  195.01  35. C! 

1.7! 

9.01 

• 

( 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.21  NONE 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3164 

1 

1534594 

1  1  195.11  35.11 

47014A401  193.0!  35. Cl 

1.71 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ( 
1497! 

! 

13.2 ! NONE 

1  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3165 

! 

1534595 

*  1  1  195.11  35.1! 

67014A40I  195.0!  35.C! 

1.7! 

9.01 

_ 

! 

I 

-  ! 
1497! 

1 

13.2! NONE 

t  I 

ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3164 

1 

1534396 

!  1  195.11  35.11 

67014A40I  195.0!  35. Cl 

1.7! 

9*01 

• 

! 

! 

-  ( 
1497! 

! 

13*21  NONE 

1  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3147 

! 

1534597  - 

1  1  195.1!  35.1! 

670I4A401  195.01  35.CI 

1.7! 

9.0! 

. 

1 

( 

-  ! 
1497! 

! 

1 3 ■ 2 ! NONE 

!  I 

ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3141 

1 

! 534598 

1  1  193.11  35.11 

670I4A40!  195.0!  35.0! 

1.71 

9.0! 

«. 

! 

i 

-  ! 
1497! 

1 

1 3. 2 ! NONE 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3149 

1 

1534599 

1  1  195.11  35.1! 

670I4A40I  195.0!  35. C! 

1.71 

9.0! 

• 

1 

1 

-  ! 
1497! 

1 

13*2! NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3170 

! 

1534400 

!  !  195.1!  35.1! 

670I4A40!  195.01  3S.C! 

1.7! 

9.0! 

. 

1 

I 

-  ! 
1497! 

! 

1 3.21  NONE 

!  1 
ION  CINCINNATI! 

197? 

OR  3171 

1 

1534601 

!  !  195.1!  35.11 

670I4A40!  195.0!  35. Cl 

1.71 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1497! 

I 

1 3. 2 ! NONE 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3172 

1 

1534602 

!  !  195.11  35.1! 

470UA40I  195.0!  35. Cl 

1.71 

9.01 

_ 

1 

! 

-  ! 
1497! 

1 

13.2! NONE 

1  1 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3173 

1 

1334603 

1  !  193.1!  35.1! 

470I4A40!  195.0!  35. C! 

1.71 

9.01 

1 

! 

-  ! 
1497! 

1 

13.2! NONE 

!  1 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3174 

! 

1534404 

!  1  193.1!  33.1! 

470I4A40!  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.01 

I 

! 

-  ! 
1497! 

I 

13.21  NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

197? 

OR  3175 

! 

1534605 

!  !  195.11  35.11 

•7014A40!  195.01  3S.C! 

1.7! 

9.01 

1 

! 

-  ! 
1497! 

1 

13.21  tf  0  ME 

1  1 
! OH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3174 

! 

1334606 

!  !  195.11  35.1! 

6/014A40!  193.01  35.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

1 

-  ! 
14971 

! 

13.2! NONE 

!  1 

1  OH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3177 

1 

1534607 

!  1  195.1!  35.1! 

62C14A40!  193.0!  33.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

1 

-  ! 
1497! 

I 

1 3 . 2  J  NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3171 

! 

1334601 

1  !  195.1!  35.11 

67M4A40*  195.01  35. C! 

1.71 

9.0! 

! 

1 

-  I 
1497! 

1 

13.2 l NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3179 

1 

1534609 

!  I  195.1!  35.1! 

670I4A40I  195.0!  35. C! 

1.71 

9.0! 

. 

! 

I 

-  ! 
1497! 

I 

1 3.2 ! NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

197? 

OR  3110 

1 

1534610 

!  !  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
U97! 

I 

13.2 ! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

or  3iei 

1 

1534411 

!  I  195.1!  35.1! 

670J4A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3182 

1 

1534612 

!  !  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 
9. Cl 

. 

I 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3183 

t 

1534613 

!  !  195.1!  35.1! 

670I4A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  ! 
1497! 

13.2 ! NONE 

!  1 
! OK  CINCINNATI! 

1972 

OR  3184 

1 

1534614 

!  !  195.1!  35.1! 

670I4A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.01 

1 

! 

-  ! 
1497! 

j 

13*21  NONE 

1  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3183 

1 

1534615 

!  !  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.0!  33. C! 

1.7! 

9.0! 

. 

1 

! 

-  ! 
1497! 

1 

13.2! NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  31P6 

1 

1334616 

I  !  195.1!  35.11- 

670I4A40!  193.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2 (NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3187 

1 

1534617 

t  1  195. 1!  35.11 

6701 4A401  195.01  35.01 

1.71 

9.0! 

_ 

! 

I 

-  1, 
1497! 

1 

13.2! NONE 

I  ! 

IOH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3188 

1 

1534618 

1  1  195.11  35.15 

67014A401  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

_ 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  31*9 

1 

1534619 

1  1  195.1!  35.1! 

67014A401  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3190 

1 

1534620 

!  I  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
ION  CINCINNATI! 

1972 

OR  3191 

1 

1534621 

1  !  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

* 

! 

! 

-  ! 
1497! 

I 

13*2 ! NONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3192 

1534622 

!  !  195.11  35.1! 

67014A40!  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2IN0NF 

*  ! 
!0K  CINCINNATI! 

1972 

OR  3193 

1 

1534623 

!  !  195.1!  35.1! 

670 ! 4A40!  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3194 

1 

1534624 

!  1  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2 (NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1972 

OR  3195 

1 

1534625 

!  !  195.11  35.1! 

67014A40!  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13  •  2 l NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1972 

OR  3196 

1534626 

!  !  195.1!  35.1! 

670I4A40!  195.0!  35.C! 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13. 2 !  NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3197 

1 

1534627 

!  !  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13*2 INONE 

I  1 

!0M  CINCINNATI! 

1972 

OR  3198 

1 

1534628 

!  !  193.1!  35.1! 

67014A40!  195.01  35.0! 

1.7! 

9.0! 

• 

I 

t 

-  ! 
14971 

i 

1 3 .2  j  NONE 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3199 

I 

1534629 

1  !  1V5.1!  32.11 

6701 4A401  195.0!  35.0! 

1.71 

9.0! 

. 

« 

i 

-  i 

1497! 

i 

1 3.2 1  NONE 

•  1 
! OH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3200 

1 

1534630 

1  1  195.1!  35.1! 

67014A401  195.0!  3S.C1 

1.7! 

9.0! 

. 

! 

! 

-  j 

U9?i 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3201 

1 

153463' 

1  !  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.01 

• 

1 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

1972 

OR  3203 

1 

1534633 

1  1  195.11  35.1! 

67014A40!  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

! 

-  1 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
!0M  CINCINNATI! 

1972 

OR  32C4 

1 

1 534631 

1  !  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.01 

. 

! 

! 

-  ! 
1417! 

! 

13.2 ! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3206 

1 

1534636 

1  1  195.1!  35.1! 

67014A401  195.0!  35. C! 

1.7! 

9.0! 

• 

! 

! 

-  1 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3207 

1 

1534637 

1  !  195.1!  35.*11 

6/014A4C1  195.01  35. Cl 

1.7! 

9.0! 

_ 

1 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2 INONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

OR  3208 

1 

{ 534638* 

!  1  195.1!  35.1! 

67014A40!  195.01  35.C! 

1.7! 

9.0! 

- 

! 

J 

-  ! 
1497! 

! 

13.21  NONE 

!  1 

1  OH  CINCINNATI! 

1«72 

OR  3209 

1 

1534639 

1  1  195.1!  35.1! 

670UA40I  195.0!  35.0! 

1.7! 

9.0! 

. 

1 

! 

-  ! 
1497! 

! 

13.2! NONE 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1972 

1 

1  1  195.1!  35.11 

1.71 

I 

-  1 

! 

1  1 

TA3LC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


641 


EN6FJ 

OISTl 

VESSEL 

OPEFATOF 

NA6E  AND  MJftSEft 

f  COAST 

1  cuafd 

!  NUHSEF 

1VTCCJ  0 (Nf NS  IONS  10FAFT! 
HET  lCC0fiLEN0TH|6F»Tfl|  • 

F( SIS-! «  *  ** I  Ft«.  1  *E«.!lOAO-l 
IE*  1  SEE!//////!/////!  CO  ! 
TON-  {PACE!  0VEF-10VES-1////7! 
NAfiE  1  IV  1  ALL  !  ALL  !  LI  SHI  1 

{CAPACITY!  KICK-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CAFfiO  HANDLING  IS  lOPEPAIINS  ! 

!  CAFCO  !  FIXED  !  EOUlPHEM  ITC!  3ASC  1 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  ! 

HOPSEl  PASS-  !<LI«HT)!///7////////////lT6!//7///////! 
POWEX!  INGEFS  !  (FEET)!  LINC-2  !EC!  LINC-2  !* 

1 

1 

TEA*  ! 

8UILT  ! 

0*  1 

FC8UILT! 

■ 

(18)  OHIO 

FIVEF  CO.#  THE 

! 

! 

1 

1  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

( 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

1 

1 

*  | 

(CONTINUED) ! 

I  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

0 *  3210 

1534640 

67014A40I 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  J 

1497! 

13.2IN0NE 

t  OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

1 

! 

01  3211 

1534641 

6  70 1 4 A  40 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  | 

14971 

13.2 (NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

I 

0*  5213 

1534643 

670I4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1497! 

13.21N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  1 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

I 

! 

i 

! 

0«  32K 

1534644 

6701U40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1497! 

1 3. 2 {NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

l 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

.  i 

j 

I 

1 

! 

OF  3215 

1534645 

67014A401 

195.01 

35.5! 

9.0! 

•  j 

1497! 

1 I. 2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

t 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

.  ! 

! 

( 

1 

! 

CF  3216 

1534646 

670! 4  A  401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1497! 

13.2IN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

i 

» 

1 

i 

■ 

OF  3217 

1534647 

67014A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  j 

1497! 

15.2!*0MC 

IOH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

I 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

x 

OF  3218 

1534648 

6701 4A  401 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  j 

1497! 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

19? 2  ! 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

OF  3219 

1534649 

67014*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  j 

1497! 

13.21N0NC 

!  OH 

CINCINNATI! 

197?  i 

l 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

| 

! 

i 

OF  3220 

1534650 

67014A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  ! 

1497! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  i 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

•  i 

1 

! 

i 

! 

OF  3221 

1535498 

70314*401 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

-  1 

1479!* 

13.1 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

I 

!  1 

195.0! 

35.  Ct 

1.6! 

-  I 

! 

1 

F 

! 

0»  3222 

1535499 

70314*401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

•  j 

14791 

13.1 INONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

J 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

I 

! 

0*  3223 

1535500 

70314*40! 

195.0! 

35.  Cl 

9.01 

-  ! 

1479! 

13.1! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

t 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

1 

1 

OF  3221 

1535501 

70314*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

-  j 

1479! 

13.1 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

1 

| 

CF  3223 

1535502 

70314*401 

195.01 

35. Cl 

9.01 

-  1 

1479! 

13.1  {NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

1 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  \ 

! 

| 

I 

I 

OF  3220 

1535503 

70314*40! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

14791 

13.1 f NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

mi  i 

1 

!  1 

195.01 

35.  Cl 

1.6! 

-  1 

1 

1 

1 

i 

OF  3227 

1 533504 

7C3 14*401 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

U791 

13.1! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.61 

-  1 

1 

1 

1 

! 

OF  3228 

1535505 

7C3I4A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1479! 

13.1  !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

I 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.81 

-  | 

! 

1 

1 

! 

0*  3229 

1535506 

70314*491 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

14791 

13.1IN0NC 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

: 

I 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.8! 

-  | 

I 

1 

1 

! 

OF  3230 

1535507 

7C314A40! 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

-  i 

1479! 

13.1  INONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

.. 

1 

I  1 

195.01 

35.01 

1.81 

-  1 

I 

1 

1 

1 

- 

0«  3231 

1 535508 

70314*401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1479! 

13.11  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

| 

1 

1 

1 

OF  3232 

1 555509 

70314*401 

195.01 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1479! 

13.1  INONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1571  1 

I 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.8! 

-  I 

! 

| 

! 

1 

OF  3233 

1535510 

70314*40! 

195.01 

35. Cl 

9.01 

-  i 

1479! 

13.1! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

K 

1 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.8! 

-  i 

I 

1 

1 

i 

OF  3234 

1535511 

7C3I 4A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1479! 

13.1 INONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

1 

1  I 

195.01 

35. C! 

1.8! 

-  1 

1 

1 

1 

! 

'■a 

OF  3235 

1535512 

70314*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1479! 

13.1! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OF  3236 

1535513 

70314A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

14791 

13.1! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1071  ! 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

CF  3237 

1535514 

70314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1479! 

13.1 ! hCNE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CF  3238 

1535515 

70314*401 

195.0! 

35. C! 

9.01 

•  l 

1479! 

13.1  INONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  1 

t 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.8! 

-  ( 

! 

{ 

1 

! 

OF  3240 

1535517 

70314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

•  j 

1479! 

13.1 !NON£ 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

J 

OF  3241 

1535516 

70314*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

1479! 

13.1 INONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

j 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.8! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

OF  3242 

1535519 

70314*40! 

195.0! 

35. Cl 

5.0! 

-  I 

1479! 

13.1 ! NONE 

IOH 

C INC INNA1 T 1 

1971  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

! 

1 

OF  3243 

I53552C 

70314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1479! 

13.1! NONE 

!9H 

CINCINNATI! 

1971  1 

I 

1  1 

1»5.0! 

35. C! 

1.8! 

-  • 

! 

! 

! 

! 

OF  3244 

1535521 

70314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1479! 

13.1! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  I 

i 

1 

! 

! 

OF  3245 

1535522 

70314*40! 

195. C! 

35.0! 

9.0! 

•  J 

1479! 

13.1! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

1  i 

195.01 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OF  3246 

15/5523 

70314*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  J 

1479! 

13. 1 INONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

- 

1 

I  1 

195.0! 

35.  C! 

1.3! 

-  2 

i 

! 

I 

! 

OF  3247 

1533524 

70S! 4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1479i 

13.1! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1971  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OF  3248 

1535525 

70314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1479! 

13.1  INONE 

f  Oh 

CINCINNATI! 

19?1  | 

i 

j  j 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

OF  3249 

i  535  526 

70  31 4A  401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1479! 

13. move 

!0H 

CINCINNATI! 

1971  I 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  2 

i 

! 

! 

1 

OF  3250 

1535527 

70314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  { 

1479! 

13.11  NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1971  ! 

! 

J  ! 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  I 

* 

! 

! 

I 

OF  3251 

1561535 

63714A41  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

.  i 

1502! 

1 3.6 INONE 

!0M 

CINCINNATI ! 

1974  ! 

; 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

» 

-  ! 

! 

i 

( 

! 

OF  J252 

1 561536 

63714A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  i 

1502! 

13 .6 ! NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

Of  3253 

1561537 

63714*41  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

13.6! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975  ! 

t 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

« 

OF  3254 

I 561 538 

63714*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

13.6INCNI 

!0K 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1  J 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  2 

i 

! 

! 

J 

CF  3255 

1561539 

637 1 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

1 3. 6i NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

• 

! 

I 

! 

OF  J256 

1361540 

637I4A41  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

13.6! NONE 

tOM 

(TNf IMUtTf? 

1074  | 

t 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  t 

« 

! 

! 

! 

OF  3757 

1561941 

63714*41  ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1502! 

1 3.6! NONE 

!0h 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

j 

i 

! 

! 

OF  3258 

1561542 

63714*411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

1502! 

1 3.6! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

5.6! 

-  ! 

i 

! 

1 

! 

0*  3259 

1579563 

689(4*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1447! 

13.21N0NE 

10H 

CINCINNATI! 

1977  ! 

j 

J  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

2 

1 

! 

j 

CF  3260 

1575564 

4i?!UO! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1447! 

13.2! NONE 

l  OH 

CINCINNATI! 

1977  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

•  j 

■ 

1 

! 

« 

OF  33C1 

1546571 

70714*4 01 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1514! 

13. 3 INONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OF  3302 

1546572 

70714*401 

195.0! 

35.  C! 

9.C! 

- 

1  St  4 1 

15.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

{ 

1 

! 

OF  J303 

J  546573 

7C714A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1514* 

1 3 .3! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1973  l 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

J 

OF  3304 

1546574 

70714*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3! NONE 

I  oh 

CINCINNATI! 

1973  ! 

J 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.61 

-  ! 

i 

! 

1 

! 

Of  3305 

1546575 

70714*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1514! 

15.3 !  NOME 

JOH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1 

1 

1  1 

1  ( 

1  1 

195.1! 

! 

! 

35.1! 

! 

! 

1.6! 

! 

>  « 
i 
! 

! 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

t 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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EXtft! 

RXSTl 

VESSEL 

OPERATOR 

MANE  AND  NUMBER 

!  COAST 

t  GUARO 

1  NUMBER 

IVTCtl  DIMENSIONS  iDRAFTl 
NET  ICODE I  LENGTH! 8RDTM1  1 

REGIS"! ****1  REG.  !  REG.lLOAO-l 
TER  I  SEE  1 //////! /////!  ED  ! 
TON-  IMAGE!  0VER-10VER-!/////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  l LIGHT! 

■(ORSE 

ROVER 

icmcm!  KISH-  I  1  V  i  S  S  £  l  1  ! 

1  !  tST  1  C At 40  HAN0UN4  14  tCFCt*MN4  1  1 

1  C  A 140  1  FIXFO  1  EOUlttENl  1TCI  BASE  1  >EAI  1 

I////////I  tOIKT  1  UKE-1  t AO!  4. INC-1  I  BUILT  ! 

1  tASS-  ! (LI4H1) I ////////////////I TO! ////////// !  Ot  ! 

!  EH4EA4  i  (FEET) !  IINE-I  ICE!  L1KE-I  ItKtuILT! 

(11)  OHIO 

RIVER  CO./'  THE 

1 

1 

11  1  1 

I  I  1  ! 

I  1  1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

!  ! 

1  1 

1  ! 

! 

1 

1 

(CONTINUER) 1 

It  It 

1 

! 

! 

i  l 

OR  3304 

1546576 

70714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15141 

1 3 • 3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

OR  330? 

1546577 

7071 4A401  195.01  35.C1 

9.01 

- 

1514! 

13.31NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1973  ! 

* 

I 

1  l  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

l 

!  I 

i 

OR  3306 

1546578 

7C714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3. 3! NONE 

!  OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1  195.1!  35.11 

1.6! 

-  ! 

I 

1  ! 

! 

OR  3309 

t  546579 

70714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

| 

I  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3310 

1  5465  SO 

707UA401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13. SIMONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

OR  3311 

1546581 

70714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3. 3 ! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

1973  ( 

t 

!  I  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  i 

! 

!  1 

1 

OR  3312 

1546582 

707! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1314! 

13.3! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1973  l 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3313 

1546563 

707I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.15  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3314 

1546584 

707I4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

13. 3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

i  1 

! 

OR  3313 

1546585 

7C714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.61 

-  ! 

! 

!  I 

! 

f. 

OR  3316 

1546586 

707! 4A 40!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

1514! 

1 3 • 3 ! NONE 

i OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

OR  3317 

1546587 

7C714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15141 

13.3! RONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

t  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

OR  3316 

1546588 

7C714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15141 

13.31N0NE 

!CK  CINCINNATI! 

1973  ! 

l 

!  1  195.1!  .4.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ! 

( 

OR  3319 

1546589 

707! 4A40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1514! 

1 3 . 3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  .  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

* 

-  1 

! 

!  ! 

! 

OR  3320 

1546590 

707I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3. 3! NONE 

! Oh  CINCINNATI! 

1973  i 

1 

!  1  195.11  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

OR  3321 

1546591 

70714A40!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3 . 3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1  195.1!  35.11 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  332 2 

1546592 

7C7I4A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ! 

I 

OR  3323 

1546593 

7C714A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3. 3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  I 

1 

!  1  1?5.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  I 

1 

- 

OR  3324 

1546594 

7C7! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3. 3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

OR  3323 

1546595 

7C7I4A4Q!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1514! 

1 3 • 3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  1 

1 

1  !  195.11  35.11 

1.61 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3324 

1546596 

7071 4A401  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3. 3! NONE 

10H  CINCINNATI! 

1973  1 

1 

1  !  195.1!  25.1! 

1.6! 

*  ! 

! 

!  « 

1 

■- 

OR  3327 

1546597 

70714A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3.3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3328 

1546598 

707 ! 4 A40!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1514! 

13.3! NONE 

! OK  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

I 

!  ! 

I 

OR  3329 

1546599 

707J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1  3.3  1  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

OR  3330 

1546600 

7C714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3 .3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  J 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

OR  3331 

1546601 

7C714A40!  195.0!  35*C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3332 

1346602 

707! 4A401  1«5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13. 3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ! 

! 

OR  3333 

1546603 

707 ! 4 A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

isui 

13.3 ! NONE 

SOM  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3334 

1546604 

70714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3IN0NE 

lOH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3333 

1546605 

707! 4A4C!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13 . 3  J  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  t 

! 

OR  3336 

1546606 

707J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1  3  •  3 ! NONE 

!CM  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3337 

1546607 

707I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  j 

! 

!  ! 

OR  3338 

1546608 

707! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

isui 

13.3! NONE 

JCH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  1  195.1!  35.11 

1.6! 

-  t 

! 

!  ! 

OR  3339 

1546609 

70714A401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

» 

1514! 

13.31N0NE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR  3340 

1546610 

70714AA0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3  JhONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

• 

1  1  195.1!  25.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR  3341 

1552475 

70714*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3 ! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

OR  3342 

1552476 

707J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3  !KONE 

! OH  CINCINNATI! 

19?!  1 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ! 

OR  3343 

1552477 

7C7 !4 A 40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3 !NONE 

ION  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

t  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

OR  3344 

1552478 

707J4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3. 3! NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

! 

J  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR  3345 

1552479 

7C7J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

197!  *! 

I 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

OR  3346 

1552480 

7C7 14*40  2  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1973  ! 

j 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3347 

i 552481 

707 ! 4 A 40 !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1514! 

13.31N0NE 

!CH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

.  i 

i 

•  ! 

OR  3346 

1552482 

70714*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

isui 

13. 3 !  NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1973  ! 

i 

1  !  195.1!  25.1! 

1.6! 

.  i 

! 

!  ! 

! 

OR  3349 

•552483 

707! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3. 3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

t 

1  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

f 

!  ! 

OR  3350 

1552484 

70714A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

• 

1514! 

1 3 . 3 i NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

OR  3351 

1552485 

70714A40!  195.0!  35. C! 

^To! 

- 

isui 

13. 3  !NOHE 

!0H  CINCINNATI! 

1974  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

.  i 

! 

!  ! 

! 

OR  3352 

1552486 

707 ! 4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

13.3! NONE 

lOH  CINCINNATI! 

1974  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  8 

! 

OR  3353 

1552487 

707! 4A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

15U! 

13.3! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

1974  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  t 

i 

!  ! 

OR  3354 

1552488 

707*4*40!  195.0!  25. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1 3. 3  iNCNc 

SON  CINCINNATI! 

1974  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

*  i 

l 

!  ! 

! 

OR  3355 

1552489 

70754*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1514! 

1  3.3 !  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1974  ! 

i 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

( 

!  ! 

! 

OR  3356 

1551706 

703 I4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

1 3 .2 ! NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1  !  195.0!  35. C! 

1.7! 

•  i 

* 

!  ! 

OR  3357 

155170? 

70314A40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

13.2IN0HE 

JON  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

OR  3358 

1551708 

70314*40!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

15.21NCNE 

! OH  CINCINNATI! 

1972  I 

! 

!  !  195.0!  25.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR  3359 

1551709 

70314*40!  195.0!  35. C! 

.9.0! 

- 

14921 

U.21N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

!  '  !  195.0!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

!  1 

( 

TAIL!  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSR! 

•  1ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NARF  ARC  NUMBER 

I  COAST 

1  6U*RD 

I  NUMBER 

IVTCCt  DIMENSIONS  lORAFTl 
NET  ICCDElLENSTNlBRDTN!  ! 

RkCX S- !****!  RES.  1  REC.1L0AD-1 
TER  1  SEC!//////!/////!  CD  I 
TON-  1RRCE1  OVER*! OVER-! ////  / 1 
HACE  1  IV  I  ALL  1  ALL  tLXCHTf 

HORSE 

ROVER 

CAPACITY!  MICH-  !  (VESSEL!  ! 

1  EST  (  CARSO  HANKINS  IS  !OP£RAT|NS  !  ! 

CARSO  !  FIXED  !  CiUlPNENT  JTCl  BASE  !  TEAR  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  1 AO!  LINI-1  1  BUILT  1 

PASS-  1 (L ISHT)  1  ////////////////! TP 1 //////////!  OR  1 

CNSCRS  1  (FEET)!  LXNE-2  ICC!  LINE-2  !*RC8UILT! 

(1% 

>  CHffl 

iJVCR  CO.#  THE 

j 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

1 

I 

! 

I 

1 

! 

1 

1 

I 

1 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED) I 

1  1 

l 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

C» 

3360 

1551710 

703 1 4A401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

13.2 (NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1 

! 

OR 

3361 

1551711 

7CJ14A40I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1492! 

U.ilKONC 

!0M 

CINCINNATI! 

1973 

! 

I  1 

195.01 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

( 

! 

OR 

3362 

1551712 

70314A40! 

195.3! 

35.  C! 

9.01 

- 

1492! 

13.2  INONC 

ION 

CINCINNATI! 

197! 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

1 

OR 

3363 

1551713 

7031 4A401 

195.01 

35.  C! 

9.01 

- 

1492! 

11.2INCNE 

(OK 

CINCINNATI! 

1973 

1 

i  ! 

193.01 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

1 

| 

I 

OR 

3364 

1551714 

70314A401 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1492! 

13.2! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1973 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

! 

I 

I 

OR 

3365 

1551715 

70314A40! 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

1492! 

13.2!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973 

1 

I  ! 

195.01 

35. Cl 

1.7! 

*  t 

! 

1 

1 

OR 

3366 

1551716 

70JI4A40! 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

14921 

13.2 !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1973 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

336? 

1551717 

7C314A401 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1*92! 

13.2! NONE 

IOH 

CtNCINHtTl) 

1973 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

l 

OR 

3366 

1 551718 

70J14A401 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1492! 

1 3.2!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197* 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.71 

-  1 

! 

1 

! 

OR 

3369 

1 551719 

70314A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1492! 

13 • 2 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3370 

•551720 

7C314A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1492! 

1 3 . 2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

I 

1 

! 

OR 

3371 

1551721 

7C314A40! 

195.0! 

33.C! 

9.0! 

- 

1492! 

13.2!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

.  i 

I 

! 

! 

OR 

3372 

1551722 

7C314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 492  i 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3373 

1551723 

70314* 40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

13.2 ! HONE 

IOH 

CINCINNATI! 

19  74 

! 

!  1 

195.01 

35. Cl 

1.7! 

-  ( 

1 

1 

1 

OR 

3374 

1551724 

70314A40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1492! 

13.2  {NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197* 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  1 

1 

! 

1 

OR 

3375 

1551725 

7C314A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

1 3 . 2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.7! 

-  » 

! 

( 

1 

OR 

3376 

1551726 

70314*401 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

14921 

1  J.20QKC 

!0H 

CINCINNATI  1 

1974 

1 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

! 

OR 

3377 

1551727 

70314*40! 

195.0! 

35. Ci 

9.0! 

- 

1492! 

13.2 ! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

3376 

1551728 

70314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

1  3. 2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197* 

» 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

I 

! 

! 

OR 

3379 

1551729 

7C314A40J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

13.21  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3380 

1551730 

70314A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

1 3.2! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

197* 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

34C1 

1295522 

69414*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

“  ! 

! 

! 

1 

OR 

3403 

1295524 

69414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

10.?! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1964 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

34C4 

129552$ 

69414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.9] NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

196* 

| 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  I 

! 

I 

! 

CR 

3408 

1296C42 

69414*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.9| NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1944 

I 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  1 

1 

1 

! 

OR 

3410 

I296C44 

69414*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1492! 

10.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  1 

I 

1 

! 

OR 

3412 

1296239 

694*4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

196* 

l 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

( 

! 

OR 

3413 

1296240 

69414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.9 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

:.7f 

-  1 

! 

! 

1 

OR 

3414 

1296241 

69414*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10. 9 1  HOME 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

! 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  I 

1 

1 

! 

OR 

3415 

12962(2 

68414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.9 ! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

I 

1 

OR 

541? 

1296443 

68414*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  | 

! 

! 

1 

OR 

3420 

1296(46 

68414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14921 

10.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3423 

1296575 

68414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.91  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

OR 

3425 

1296577 

68414*40! 

'•>.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3426 

1296716 

68414*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10. 9| NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1964 

1 

!  f 

195.1! 

35.1! 

l.V! 

-  ! 

I 

! 

1 

OR 

3426 

1296710 

68414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.9! NONE 

(OK 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3430 

1296720 

68414*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1492! 

10.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

CR 

3431 

1296846 

69414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

lo.moxt 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

3432 

1296847 

68414*401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

10. 9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1964 

! 

1  1 

1)5.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

3434 

1 29684? 

68414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

10. 9J  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1964 

I 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  J 

! 

! 

! 

OR 

3436 

1551731 

70314*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

13 .2 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3437 

1551732 

70314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

1 3.2 !  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3438 

1551733 

7031 4A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

13.21N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  f 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3439 

1551734 

70314*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1492! 

13.2! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

34(0 

1551735 

7C314A40! 

19S.0! 

35. C! 

9.0! 

“ 

1*92! 

1 3. 2 ! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1974 

OR 

3441 

1551736 

70314*40! 

iisloi 

3  5 1 C I 

9.0! 

- 

1492! 

1 3.2 ! NONE 

IOH 

• 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

34(2 

1551737 

70314*40! 

195.0! 

35.  CI 

9.0! 

- 

1*92! 

13.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

* 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3((3 

1551738 

70314*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1492! 

13. 2! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR 

3((( 

1551739 

70314*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

1 3. 2  1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3((5 

1551740 

70314*401 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1492! 

1 3 • 2  !  NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1  1 

193.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

34(6 

1551741 

7CS14A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

14921 

1 3.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

3((7 

1551742 

7031**40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1492! 

1 3.2 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  f 

I 

1 

1 

OR 

3(48 

1551743 

70314*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1492! 

13.2! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

197* 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

CR 

34(9 

1551744 

70314*40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1492! 

13.2!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

1 

! 

35.01 

1 

1.7! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCAIRTION  OF  VESSELS 


644 


ENCat 
•  1ST  I 


VESSEL  NAME  AMI  NUMBER 


l  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


IVTCCi  DIMENSIONS  IDRAFT!  ICAPACITYt  HIGH-  !  I  V  E  S  S  E  l 

NET  ICCDEILENETHIBAOTMI  I  !  I  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  IORERATING 

REGIS-!****!  REG*  I  REG.1LOAC-!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  I////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  [ 

TON-  !PAG«!  OVER-! OVEN-! /////!  HORSE!  PASS-  ! CL IGHT) !//////////// ////ITO! ////////// 1 
NAGE  l  IV  !  AIL  !  ALL  !LICHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET) I  LINE-2  UC!  LZNE-2  !♦ 


(18)  OHIO 

! 

! 

RIVER  CO.,  THE  ! 

(CONTINUED) ! 

1 

I 

1 

1 

It  1  1 

1  !  1  1 

!  1  1  ! 

11  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1492! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 3 .2  IfiONE 

OR  3450 

1551745 

! 

1 

1 

70314A401  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  33. C! 

9.0! 

1.7! 

1 

OR  3451 

1551746 

1 

1 

1 

7C314A401  195.01  35. Cl 

1  !  193.0!  35.01 

9.01 

1.71 

-  ! 

1 

1492! 

-  ! 

13.2! NOhE 

OR  3432 

1551747 

! 

1 

1 

70314A40!  195.01  55. C! 

1  !  195.01  35.0! 

9.01 

1.7! 

t 

1492! 

-  ! 

1 3 .2 ! NONE 
! 

OR  3453 

! 551748 

I 

1 

I 

70J14A401  195.01  35. C! 

!  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1492! 

-  1 

13.2! NONE 

OR  3454 

! 551 749 
! 

1 

1 

70314A401  195.01  35. Cl 

1  !  175.0!  35. C! 

9.01 

1.7! 

-  ! 

! 

14921 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

OR  3455 

1551750 

1 

1 

1 

7C314A40I  195.0!  35. C! 

1  1  195.01  35. Cl 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1492! 

-  ! 

13.2! NONE 

1 

OR  3456 

1551751 

t 

1 

1 

7C314A401  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7* 

( 

1492) 

-  ! 

13. 2 (NONE 

OR  3457 

1S51752 

1 

! 

1 

703I4A4Q!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

1 

1492! 

1 3.2! NONE 

1 

OR  3458 

1551753 

1 

1 

1 

70514*40!  193.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.71 

-  ! 

1492! 

-  ! 

1 3 • 2 ! NONE 
! 

OR  3*59 

1551754 

! 

1 

1 

70314A40!  193.0!  35.01 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1492! 

.  i 

13.2! NONE 
! 

OR  3460 

1551755 

! 

1 

1 

70314*40!  195.01  35.0! 

S’  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

14921 
-  1 

13.2! NONE 
i 

OR  3461 

1551756 

1 

1 

1 

70314A401  19S.0!  35. Cl 

1  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1492! 

-  1 

1 3 .2 ! NONE 
! 

OR  3462 

1551757 

l 

1 

I 

70314A40!  195.0!  35. Cl 
!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.71 

1 

I 

1492! 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

OR  3463 

1551758 

! 

1 

! 

70314*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9,0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1492! 

-  1 

13.2 ! NONE 
! 

OR  3464 

1551759 

1 

! 

1 

70314A40!  195.0!  35. C! 

1  !  195.01  35. C! 

9.0! 

1.71 

-  1 
! 

1492! 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

OR  3465 

1551760 

1 

! 

1 

70314A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.C! 

9.0! 

1.7! 

-  I 
! 

1492! 

•  i 

13. 2 (NONE 
! 

OR  3466 

1551761 

! 

1 

! 

703 !  4*40 !  195.01  35. C! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1 402  i 
-  ! 

1 3 . 2 ! NONE 
! 

OR  3467 

1551762 

{ 

! 

! 

70314*40!  195.0!  35. C! 

•  !  193.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1492! 

-  ! 

1 3 ■ 2! NONE 
! 

OR  3468 

1551763 

1 

j 

! 

7C314A40!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

I 

1 

1492! 

-  ! 

13.2 (NONE 
! 

OR  3469 

1551764 

1 

! 

1 

703(4*40!  19S.0!  35. Cl 

1  l  195.01  35.0! 

9.0! 

1.7| 

-  ! 

! 

1492! 

-  1 

13.2!NONE 

! 

OR  3470 

1551765 

1 

! 

1 

?03!4A40!  195.0!  3S-C1 
!  I  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  I 
! 

1492! 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

OR  3471 

1551766 

1 

1 

! 

7C314A40!  195.0!  35. C! 

1  •  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

1492! 

-  1 

13.2! NONE 

OR  3472 

1551767 

1 

1 

1 

70314*40!  195.0!  35. C! 

•  !  195.0!  35. 0! 

9.0! 

1.7! 

-  I 
! 

1492* 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

OR  3473 

1551763 

{ 

1 

! 

7C3I4A40!  195.01  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

1 

1492! 

-  ! 

13.2  1N0NC 
! 

OR  3474 

1551769 

1 

! 

! 

70314A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1492! 

-  ! 

13.2!NCNE 

! 

OR  3475 

1551770 

1 

! 

* 

70314*40!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

I 

1492! 

-  ! 

13*2 ! NONE 
! 

OR  3476 

1551771 

1 

! 

! 

70314*401  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1492! 

-  ! 

13.21N0NE 

! 

OR  3477 

1531772 

! 

1 

1 

70314*40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1492! 

-  ! 

13.2 {NONE 
• 

OR  3478 

•551773 

1 

1 

1 

70314*40!  195.0!  35. C! 

•  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  i 
! 

1492! 

-  ! 

13.2thOME 

! 

OR  3479 

1551774 

1 

l 

! 

70314*40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

1.7! 

•  ! 
j 

1492! 

-  ! 

13.2 ! NONE 
! 

OP  3480 

1551775 

1 

« 

i 

703(4*40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0* 

1.7! 

.  j 

i 

1492 ! 

-  ! 

13.2 ! NONE 
! 

OR  3481 

1551776 

! 

! 

7U314A40!  195.01  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

.1.7! 

i 

! 

1492! 

-  ! 

1 3.2 ! NONE 
i 

OR  3482 

1551777 

! 

1 

1 

703!4A40!  173.0!  35. C! 

1  I  195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.7! 

•  i 

! 

1492! 

-  ! 

13.2iNCNE 

! 

OR  3483 

1551778 

1 

1 

1 

703*4*40!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

.  i 

i 

1492! 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

OR  3484 

1551779 

1 

1 

! 

703I4A40!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.7! 

i 

! 

1492! 

-  i 

13. 2 ! NONE 
i 

OR  3485 

1551780 

1 

1 

1 

7C314A40!  195.0!  35. C! 

•  !  195.0!  35.0! 

0.0! 

1.7! 

! 

j 

1492i 

_  i 

13.2 ! NONE 
! 

OR  3531 

1564886 

1 

! 

1 

68414A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

-  i 

i 

1527*! 

-  ! 

11.4 1  NONE 

1 

OR  3532 

J  564587 
! 

1 

1 

684!4A40|  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.11 

9.0! 

1.5! 

.  i 

j 

1527! 

-  1 

1 1 .4 i NONE 

I 

OR  3533 

1564888 

! 

1 

i 

684!4*40!  195.0!  35.C! 

•  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

i 

• 

1527! 

-  ! 

11.4! NONE 

i 

OR  3534 

1564889 

j 

i 

! 

684!4A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195-1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

1 

1527! 

-  i 

1 1 .4 1  NONE 
» 

OR  3535 

1564890 

! 

j 

! 

684 !4A40!  195.0!  35. G! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

j 

U27i 

m  1 

11. 4 ! NONE 
i 

OR  3536 

1564891 

I 

! 

1 

68454*40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

i 

! 

1527! 

.  i 

1 1 .4 InONE 

t 

OR  3537 

1564892 

! 

! 

1 

684*4*40!  195.0!  35. C! 

!  1  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.51 

i 

1527! 

1 1 .4 1  NONE 
; 

OR  3538 

1564393 

! 

1 

! 

68414*40!  195.0!  35.C! 

I  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1527! 

-  ! 

1 1 . 4 ! NONE 

i 

OR  3539 

1564894 

i 

68414A4Q!  195.0!  35. C! 

9.0! 

«  <• 

-  j 

* 

1527! 

.  » 

1 1 • 4 | NONE 

i 

OR  3540 

1564895 

! 

! 

i 

i 

68414*40!  mlo!  35^C! 

!  !  195.1!  35.1! 

■iloi 

1.5! 

i 

i 

1  Ul 
N 
-i 

1 1 . 4  j  NONE 
j 

OR  3541 

1564896 

1 

i 

i 

684!4A40!  195. 0!  35. C! 

1  •  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

i 

1527! 

-  ! 

11.4i NONE 

1 

OR  3542 

1564897 

i 

• 

i 

684*4*40!  195.0*  35. C! 

•  !  195.1!  35. 1! 

9.0* 

1.5! 

-  1 
! 

1527* 

.  j 

11.4  j  NONE 

1 

OR  3543 

i 564898 
! 

i 

i 

68414*40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0* 

1.5! 

1 

« 

1527*! 

-  i 

11.4i NONE 

1 

OR  3544 

156489V 

! 

i 

i 

684*4*40!  195.0!  35.C! 

!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

i 

i 

1527! 

-  I 

1 1  .4! NONE 
! 

OR  3545 

1564900 

! 

! 

I 

68414*40!  195.0!  35. C! 
!  !  195.1!  35.1! 

9.0! 

1.5! 

! 

1527! 

-  1 

11.4U0ME 

1 

OR  3546 

•564501 

! 

! 

1 

684*! 4*40!  195.0!  35. C! 

1  !  195.1!  35. U 

9.0! 

1-5* 

! 

i 

1527! 

11.*!  NONE 

1 

OR  3547 

1564902 

! 

i 

684 !4 *40!  195.0!  35. C! 
!  !  195.11  35.1! 

9.0! 

1.5! 

i 

! 

1 5  2  7  i 
-  1 

1 1  .4] NONE 

1 

OR  3548 

1564903 

1 

! 

1 

i 

1 

1 

1 

664!4*40!  195.0!  35. C* 
1  !  195.1!  35.1! 

!  !  !  ! 

!  I  !  ! 

9.0! 

1.5! 

! 

-  ! 
i 
! 

! 

1527! 

-  ! 

! 

i 

1 1 . 4  i  NONE 

1 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


! 0 H  CINCINNATI! 

1  1 

1974  1 
| 

1  1 
ION  CINCINNAHI 

1974  ! 

I 

1  1 

1  OH  CINCINNATI  1 

J  | 

1974  ! 
| 

! OH  CINCINNATI! 
j  | 

1974  ! 

j 

!0H  CINCINNATI! 

■  1 

1974  ! 
1 

i  • 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

1974  ! 
2 

.  * 

JOM  CINCINNATI! 

■  1 

1974  ! 
| 

.  • 

! OH  CINCINNATI! 

1974  1 

j 

|  | 
!0H  CINCINNATI! 

1974  ! 
1 

1  • 

! f  H  CINCINNATI! 

|  1 

1974  ! 
1 

ft  ■ 

JOH  CINCINNATI! 

1974  1 
1 

S  • 

IOH  CINCINNATI! 

1974  ! 
2 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

•  1 

1974  ! 

j 

ft  . 

1  OH  CINCINNATI! 

A  1 

1974  | 

j 

!  • 
!0H  CINCINNATI! 

1974  : 

j 

(OH  CINCINNATI) 

j  1 

1974  | 

1 

1  • 
IOH  CINCINNATI! 

1974  i 

( 

1  * 
IOH  CINCINNATI! 

1974  ! 

j  | 

(OH  CINCINNATI! 

1974  ! 

1  | 
iOH  CINCINNATI! 

1974  ] 

1  | 

10H  CINCINNATI! 

1  2 

1974 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

! OH  CINCINNATI*! 

1974 

I  ! 

! OH  CINCINNATI! 

S  ! 

1974 

!0K  CINCINNATI 
j  2 

1974 

! OH  CINCINNATI! 

1974 

1  ! 

! CH  CINCINNATI! 

1  | 

1974 

JOH  CINCINNATI! 

2  1 

1974 

JOH  CINCINNATI! 

1974 

! OH  CINCINNATI! 

1  l 

1974 

!0H  CINCINNATI! 

1974 

l  * 

! OH  CINCINNATI! 

•  1 

1974 

1  • 

JOH  CINCINNATI! 

1  1 

1974 

S  1 

IOH  CINCINNATI! 

•  1 

1974 

•  . 

(OH  CINCINNATI! 

,  1 

1974 

! OH  CINCINNATI! 

•  1 

1974 

X  1 

! OH  CINCINNATI! 

■  1 

1975 

I  • 

JOM  CINCINNATI! 

1  { 

1975 

!0H  CINCINNATI! 

•  i 

1975 

j  1 

♦OH  CINCINNATI! 

<  1 

1975 

:  1 

!0H  CINCINNATI! 

■  1 

1975 

.  1 

JOH  CINCINNATI! 

1975 

ion  CINCINNATI! 

1  | 

1975 

!0H  CINCINNATI! 

1975 

! OH  CINCINNATI* 

1975 

!  * 

•OH  CINCINNATI! 

1  2 

1975 

•OH  CINCINNATI! 

1975 

•CM  CINCINNATI! 

■  1 

1975 

X  • 

‘OH  CINCINNATI! 

■  1 

197< 

.  . 

! OH  CINCINNATI! 

j  j 

1975 

!0M  CINCINNATI! 

1975 

X  • 

IOH  CINCINNATI  I 

1975 

|  j 

IOH  CINCINNATI! 

1975 

1  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1975 
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£N(M 

DtSTl 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AM  NUKOCR 

1  COAST 

!  GUARD 

!  NUN9  (R 

IVTCC!  D1MNUCHS  |  6KA  rt  1 
her  tcootlicNCTHlmTHl  l 

KESJtS-!*»«*I  nee.  1  M0.IL0A0-I 
T£«  1  SEEI//////I/////I  £0  1 

TON-  IHASE1  OV£»-IOV£»-l/////l 
NAGE  I  IV  !  Ul  1  AIL  (LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

1  t  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING  !  ! 

t  CARGO  !  PIXCD  1  EGUIRNENT  ITC!  BASE  !  TEAR  ! 

\umm\  POINT  1  LINE-1  ! AO!  INE-1  1  PUILT  ! 

HORSE!  PASS-  |<LICHT>!////////////////1T01//////////!  3R  ! 

POVER!  ENGEPS  !  <PEET>!  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*RI8UtLt! 

CIS)  OH IU 

RIVER  CO./  THE 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  I 

i 

! 

1 

! 

1 

! 

OR  35*9 

156(90* 

68*l*»*0l 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1527! 

11 .4 l ACHE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  ! 

195.11 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

1 

1 

I 

! 

OR  3350 

156*905 

68*14**0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1527! 

1 1 • A 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975  1 

1 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.51 

*  ! 

! 

! 

1 

I 

OR  3531 

156*906 

6  8  *  1  * A  401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15271 

1 1 •* ( NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.11 

35.11 

1.5! 

-  | 

! 

! 

! 

1 

OR  3552 

154*907 

68*!*A*0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1527! 

1 1 • *! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197$  ! 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  j 

! 

1 

1 

1 

OR  3553 

156*908 

68* |*A*0( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15271 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1®75  ! 

1 

1  t 

195.1! 

35.1! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

OR  355* 

156*909 

68*!*A*0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1527! 

11.*! NONE 

(OK 

CINCINNATI! 

1975  1 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

OR  3355 

154(910 

68*14**0! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1527! 

1 1 • *! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

l 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

OR  3361 

1568910 

7031***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

| 

1 

I 

! 

OR  3562 

1568911 

703 1 *A*0! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1516! 

11.91N0KE 

(Oh 

CINCINNATI! 

1975  ! 

| 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.61 

-  I 

! 

1 

! 

| 

OR  1563 

1568912 

7031***01 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

15161 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

l  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  i 

! 

! 

t 

I 

OR  356* 

1548913 

7031***01 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1514! 

1 1 «9| NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

OR  3565 

156891* 

7031***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15161 

1 1  •  9  1  NONE 

low 

CINCINNATI! 

1975  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

OR  3366 

1548915 

7031**40! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  | 

I 

1  I 

195.01 

35. Ct 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

OR  3567 

1568916 

7C3!*A*0» 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9INCNE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  I 

1 

1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

I 

1 

OR  3566 

1568917 

7031***0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9!  MONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

! 

1 

OR  3569 

1568916 

70  3 1 **  *0i 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.91  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  I 

| 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

I 

OR  3570 

1568919 

7031***01 

195.0! 

32.0! 

9.0! 

• 

15161 

11 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

197?  1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

) 

! 

OR  3571 

1568920 

7C3!***0I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  1 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

OR  3572 

1 568921 

7031***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

1516! 

1 1 • 9  1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  1 

! 

1 

1 

! 

OR  3573 

1568922 

7031***0! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1516! 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195. Ot 

35. C! 

1  •  6( 

-  | 

! 

! 

1 

! 

OR  357* 

1568923 

7031***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15161 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  1 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

•  | 

! 

j 

1 

1 

OR  3575 

156892* 

7031***01 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1516! 

1 1 • 9  J  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

OR  3*76 

1368925 

7031***0! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1516! 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1978  l 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.61 

-  1 

! 

! 

t 

1 

OR  3577 

1568926 

7031***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11 .9] NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976  1 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

I 

OR  3576 

1568927 

7031***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

1 1 .9! NONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

t 

1 

I 

OR  3579 

1566928 

70314**0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9IN0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

-  | 

! 

! 

( 

1 

OR  3580 

1548929 

7031***0! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

15161 

11 .9 1  NONE 

ICH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

I 

! 

OR  36C1 

1568930 

7C3!***0! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

• 

1516! 

11.9!  NONE 

IOH 

CINCINNATI ( 

1976  1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

“  1 

! 

1 

I 

| 

OR  36C2 

1568931 

7031***01 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1516! 

1 1 . 9 1  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

| 

! 

! 

OR  36C3 

1568932 

7031***01 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

1 1 . 9 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

1 

OR  34C* 

1548933 

7031***0! 

195.0! 

35. Cl 

9. Cl 

- 

1516! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

| 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  36C5 

156893* 

7031***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  > 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

I 

! 

OR  36C6 

1568935 

7031***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9JN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

I 

I 

! 

! 

0»  36C7 

1568936 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9! NONE 

ICH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  3608 

1548937 

70314**01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

1 1 . 9  !  NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

! 

i 

OR  36C9 

1568938 

7031***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11 .9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

j 

OR  3610 

•548939 

7031***0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1514! 

1 1 . 9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

! 

! 

OR  3611 

15489*0 

70314**0! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1514! 

11.9! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

OR  3612 

15689*1 

7031***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9! NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

0»  3613 

15689*2 

7031**40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9! NONE 

!  Oh 

CINCINNATI! 

1976  l 

1 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

OR  361* 

15689*3 

70314*40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

15161 

11 .9 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

I  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  3615 

15489** 

7031**40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11 .9! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  5616 

1568945 

70314*40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

1 1 *9! NOME 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  t 

1 

1  I 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

j 

j 

OR  3617 

15469*6 

7031**401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.91N0NE 

f  OH 

CINCINNATI!' 

1976  j 

! 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

OR  3618 

15689*7 

7G3J4A40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1516! 

1 1 . 9! NONE 

f  OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

3S.CS 

1.6! 

-  ! 

\ 

! 

! 

! 

OR  3619 

15689*4 

70314*40! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1516! 

11.9 (NONA 

!<)M 

rjur JWM4TJ 1 

1°?6  f 

I 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

( 

j 

OR  1670 

15689*9 

70314*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9( NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  j 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

OR  3621 

1568950 

7C314A40! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1516! 

1 1  .9 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

CR  3622 

1568951 

7031**401 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

1 1  *  9 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  ! 

105.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

CR  3423 

1568952 

70314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11. 9 (NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976  J 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

! 

J 

! 

! 

OR  362* 

1568953 

70314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9| NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1978  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

J 

! 

OR  3675 

156895* 

7C3!4*40! 

195. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1516! 

11 ,9! NONE 

IOH 

CINCINNATI ! 

1976  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

i 

! 

! 

OR  1626 

1548955 

7C3!4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11.9 {NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1976  J 

1 

1  ! 

105.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

1 

! 

OR  3627 

1568956 

703 ! *»*0! 

195-0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

11  .9IN0NE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

! 

1 

!  i 

!  !  ! 

!  11 

195.0! 

! 

! 

35.  Cf 
! 

! 

1.6! 

-  1 
! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

i 

! 
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ENSR! 

RtS?! 

VESSEL 

CMRATOI 

MARE  AND  NUMBER 

I  COAST 

1  6UAR0 

I  NtHBER 

*  lVTCCl  MKENSICNS  lUAP.c 

H7T  ICODElLcNClHlfiRDTHf  1 

1  R».*I5“! 1  RC6->  !  REO.lLOAO-t 
TER  1  SEf///w/t//'//!  EL  1 
ION-  If ACE  1  OVER-! OVtR-! /////! 

!  NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LICHT1 

*'«*2SE! 

•'OVER! 

CArACII*!  HIE*'  !  I  V  *  S  S  C  l  ! 

1  EST  1  CARGO  4P90LINC  IS  *OK»/TJNl.  ! 

CAR»,0  (  flXI*  1  tUUMENT  I TC !  3»5f  l  TEA* 

?///////!  rO'NT  !  LINE-1  ! AO!  USE-1  !  SU}»  t 

MASS-  !<LNHni/(,////J7///////!fC>!//#W////H  0* 

ENCERS  I  (PEED!  LINE-?  tlv*  UAE-?  !*RCflUIlt 

(It)  OHIO 

RI’V'R  CO.f  tHE 

1 

! 

! 

!  1 

»  1 

I  i 

* 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

(CONTIRVf 

v>! 

1  1 

1 

1 

I 

I 

! 

! 

I 

OR 

3626 

1548957 

7031***01 

*45,0! 

*  *.C! 

9.0! 

1516! 

11 .91  NONE 

ir:i 

CINCINNATI! 

1  ♦?* 

! 

!  1 

193.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

* 

i 

i 

OR 

3429 

1 568*58 

7031***01 

195.0! 

25.01 

9.0! 

-  I 

1516! 

1f.*JfcONw 

!0K 

CINCINNATI! 

1«i« 

I 

1  1 

195.01 

35. C! 

..6! 

-  » 

j 

! 

1 

OR 

3430 

1  568959 

7031***01 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

-  j 

1516! 

11.*) ! 

/ON 

CINCINNATI! 

1976 

1 

!  1 

191,0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

! 

OR 

3431 

1581536 

7091***01 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

*  j 

1>47| 

1 1 . 71  NONE 

ION 

f *NCINN4TI! 

1977 

1 

i  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

I 

OR 

3432 

1561539 

7091***01 

175. CJ 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

14971 

11. 7! NONE 

!6*n 

CINCINNATI! 

•  NT7 

1 

1  t 

195.1! 

25.1! 

1.7! 

-  J 

! 

! 

I 

OR 

3433 

15615*0 

709U**v!! 

t  5.01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

16921 

U.7'fJNC 

!0H 

CINCINNATI! 

1)77 

1 

1  ! 

195.1* 

35,1! 

1.7! 

-  1 

■ 

! 

! 

OR 

3634 

15815*1 

7091 4**01 

145.01 

35.  Ci 

9.0: 

-  ! 

16971 

II.rlNQNC 

I  Oh 

CINCINNATI* 

197? 

1 

1  ! 

145.11 

35.11 

1.71 

-  ! 

! 

! 

OR 

3633 

15815*2 

“091***01 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1697! 

11,7! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

l 

!  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

.  i 

! 

( 

! 

OR 

3634 

15815*3 

7091***0! 

195.0! 

35.01 

°*0! 

-  j 

1697! 

1 1  •  ?!  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197? 

1 

1  1 

*95.1! 

35.1! 

'..7! 

-  ! 

! 

l 

! 

OR 

3437 

15815** 

7CV14A4CI 

,95.01 

35.  C! 

9.01 

-  j 

1697! 

I1.71N0KE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  i 

! 

! 

1 

OR 

3638 

15615*5 

7C9M«*0J 

195.0! 

35.  C! 

7.0! 

-  | 

16971 

11. 7IK0NE 

!  CH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

l  1 

14'. 11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3639 

15815*6 

7091***01 

145.0* 

35.  ;i 

9.0! 

-  i 

16971 

11.7IN0NE 

!0M 

CINCINNATI! 

1977 

l 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.7! 

-  ! 

I 

I 

t 

OR 

36*0 

n;i5*7 

7091***01 

145.01 

35.  Cl 

9.0! 

-  ! 

1697! 

1 1 • 7{ NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1971 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

I 

OR 

36*1 

15815*6 

>«39|4**01 

195.01 

J5.C! 

9.0! 

-  I 

1697! 

1 1 • 7! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

I 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

36*2 

15815*9 

7091***0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1697! 

11.7 (NONE 

!CM 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

1 

! 

OR 

36*3 

1581550 

7C  >1***0! 

195.01 

35. Ct 

9.0! 

-  | 

1697! 

ii.7Ixcne 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

!  1 

145.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

! 

OR 

36** 

1581551 

7091***0! 

195.01 

25. C! 

9.01 

-  j 

1617! 

11.7IN0NE 

JCK 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

! 

OR 

36*5 

I.i1552 

7091***01 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

-  j 

16971 

11.71N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  1 

195.11 

55.1! 

1.7! 

-  i 

I 

! 

! 

OR 

36*6 

1561553 

7C9!***0! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

1697! 

11.7IN0HE 

» 

C INC  INNA  fl| 

1977 

; 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  i 

l 

! 

OR 

36*7 

,58155* 

7091***01 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1697! 

1 1  •  7  !  NONt 

• 

CINCINNATI! 

1977 

1 

1  ! 

145.1! 

35.1! 

1.71 

-  1 

! 

k 

! 

OR 

36*6 

1551555 

7091***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  { 

1697! 

u.mcxE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  | 

1 

! 

! 

OR 

36*9 

1581556 

7091***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  1 

1697! 

i1.7|N3*E 

•OH 

CINCINNATI! 

1977 

1 

!  f 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

I 

OR 

3650 

1551557 

7091***01 

195.01 

35. C! 

9.0! 

•  I 

1697! 

11.7UQKE 

!0H 

CINCINNATI! 

1977 

! 

•  1 

195.1! 

35. 1! 

1.7! 

-  ! 

i 

1 

! 

OR 

3651 

1593701 

7791**40! 

195.01 

35. C! 

7.0! 

-  j 

1693! 

1 1 .9  l  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

!  1 

145.11 

35. C! 

1.71 

-  ! 

I 

! 

OR 

3652 

! 59 J70? 

7791***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1*«M 

1 1 .9 ) NONE 

!CK 

CINCINNATI! 

197* 

! 

!  ! 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3653 

1593703 

7791***0! 

195.01 

15. C! 

9.0! 

•  ! 

1695! 

ii.mcMe 

!CH 

CINCINNATI! 

1976 

! 

1  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

i 

I 

OR 

365* 

159370* 

7791***0! 

195.01 

3S.C! 

9.0* 

-  1 

i**ji 

11.4JN0N: 

!GH 

CINCINNATI! 

197! 

1 

!  1 

195.1! 

35.21 

1.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

OR 

3655 

1593705 

7791**40' 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1693! 

11.9JNCNE 

ION 

CINCINNATI! 

1478 

1 

i  • 

195.1! 

15. C! 

1.71 

-  ! 

I 

! 

! 

OR 

3656 

! 59  J  706 

77914*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1693! 

It  .9IS0NE 

S  OH 

CINCINNATI! 

1978 

! 

!  1 

195.1! 

33. C! 

1.7! 

-  \ 

! 

! 

! 

OR 

3657 

1 593707 

77914*40! 

195.01 

35. C! 

9.01 

-  j 

1643! 

11 .9J  NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

197! 

J 

!  1 

195.11 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3656 

t J93708 

77914*401 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  i 

1643! 

1 1 .9 ] NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

197? 

1 

!  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  I 

! 

! 

! 

OR 

3659 

1593709 

77914**01 

141.01 

35. Cl 

9.0! 

.  ; 

1693! 

11.9J  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197? 

! 

1  t 

193.1! 

35.3! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3660 

1593710 

7791***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1693! 

1 1 .9 1  NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1976 

! 

i  * 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

l 

! 

! 

OR 

3661 

1593711 

7791***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1693! 

11 .9!  NOME 

JON 

CINCINNATI! 

1976 

{ 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3662 

159371 2 

779! 4A4G! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1693! 

1 1 .9  *KCNC 

!0N 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

j 

! 

t 

OR 

3663 

1593713 

2791***0! 

195.0! 

75.  C* 

9.0! 

—  i 

1693! 

1 1 .9  J  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1 

195.11 

35.0! 

1.7! 

-  1 

i 

! 

! 

OR 

346* 

159371* 

7791**40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  i 

1693! 

11.9 {NONE 

•OH 

CINCINNATI* 

1979 

i 

!  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

OR 

3665 

1593715 

779  J4A40J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1693! 

11.9! NONE 

ioH 

Cincinnati’! 

1979 

1 

t  ! 

195.1* 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3666 

1593716 

779J*  )! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1693! 

11.9! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  i 

! 

« 

! 

OR 

3667 

1592717 

77914*40! 

145.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1693i 

1 1 .9 J  NONE 

!QH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1 

145.1! 

35. C! 

1.7! 

“  ! 

{ 

! 

! 

OR 

3666 

1593718 

77914**0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1693! 

11.9il.GNE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1979 

l 

!  ! 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

j 

! 

! 

OR 

3667 

1593719 

7791**401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1693! 

11.9! KOME 

!0h 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

19J.1! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

OR 

3670 

1592720 

7791***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1693! 

11.9*  NONE 

SON 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  ! 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

“  ! 

1 

! 

! 

OR 

3671 

1593721 

779*4**0! 

19J.0! 

25.  Cl 

9.0! 

-  f 

1695! 

11.9IN0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  1 

195.11 

35.  C! 

1.7! 

-  i 

! 

; 

I 

OR 

3672 

1593722 

779*4**01 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1693i 

11.9! NONE 

!  Oh 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

t 

! 

Of 

547  5 

{593723 

779*6210* 

145.5! 

it  /* i 

•  i 

140JI 

11  ,01 UOMF 

tOH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  i 

195.1! 

35.1! 

1.» 

-  i 

1 

* 

! 

OR 

367* 

159372* 

77914**0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1693! 

11.92  HOME 

!  oh 

CINCINNATI! 

1979 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

I 

OR 

3675 

j  593725 

77914*40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  i 

1693! 

1 1 • 9{ NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  i 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

! 

! 

OR 

3676 

1602751 

77914*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1693! 

1 1 *91  NONE 

!0h 

CINCINNATI! 

1979 

1 

!  ! 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  | 

1 

! 

! 

OR 

3677 

1602752 

-  77914**0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1693! 

11*3! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

! 

CO 

3678 

1 6C2753 

7791***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1693! 

11.9JNCNE 

•Ch 

CINCINNATI! 

1979 

I 

1  ,  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

Of 

3679 

160275* 

7791***0! 

145.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1*93! 

11.9U0NE 

!0h 

CINCINNATI* 

1974 

! 

1  ! 

195.1! 

15.  C! 

1.7! 

-  ! 

| 

» 

! 

OR 

3660 

1602755 

77914**0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1*93! 

11.9! NONE 

!0K 

CINCINNATI! 

1979 

1 

1  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

j 

! 

OR 

3481 

1602756 

7791***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1*93! 

11.9 (NONE 

SON 

CINCINNATI! 

1979 

i 

i 

i 

i  i 

i  i 

!  ! 

195.1! 

! 

! 

35.  C! 
j 

i 

1.7! 

! 

! 

-  ! 
j 
] 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

tmi  2  -  OCUMMIC*  OP  VISSCLS 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


648 


1 

IVTCCI  OIMNSICNS  lOAAFIt 

, 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

1  V  l  t  S  l  l  1 

! 

RISTl 

OPERATOR 

1  NET  1C0DE1LCN5THI8R0TH! 

1 

! 

! 

EST  !  CARGO  HAN9L1NG 

!S  ICFC’ATINS  1 

! 

YEAR  1 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  POINT  t  LINE-1 

(TC!  3ASE  ! 

I  COAST 

1  TER  i  SEC ! ////// j /////! 

ED  ! 

1 

!  AO!  ll«-l  i 

BUILT  ! 

VESSEL 

MAKE  AAR  NUMBER 

!  (UARD 

1  ION-  IPASl!  OVt»-!OVI»-W////!  NOASt! 

PASS-  ! (LIGHT)  I////////////////ITO! //////////! 

OR  ! 

1  RUBBER 

1  NASI  !  IV  1  All  i  All  ILtSKTt  FOWCA! 

ENGEAS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  EE!  LIhE-2  1ME6UILT! 

(18)  CHIO 

RIVER  CO.,  THE 

1 

1 

1 

l 

1 

11  1  i 

it  11 

It  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

i  i 

1  ! 

!  ! 

1 

1 

! 

(COAT  I AUER)  1 

1 

1  1  1  ! 

I 

! 

1  OH  CINCINNATI! 

1 90C  ! 

0*  5736 

1 61C339 

! 

77914A401  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1*93! 

11.9! NONE 

l 

1 

1  1  195.11  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

i  i 

1  OH  CINCINNATI! 

198C  ! 

Off  3737 

161C3*0 

1 

779 ! *A*01  195.01  35.01 

9.0! 

- 

1*93! 

11 .9 ! NONE 

i 

1 

!  1  195.11  35. Cl 

1.7! 

-  ! 

1 

!  1 
!CH  CINCINNATI! 

! 

198C  ! 

OR  3738 

!  6 1 C  3  4 1 

1 

??9!4A*0!  195.01  25. C! 

9.0! 

- 

1493! 

1 1 . 9 1  NONE 

! 

l 

I  1  195.11  35.01 

1.7! 

-  1 

! 

!  1 
!0N  CINCINNATI! 

! 

198C  ! 

OP  3739 

16103*2 

1 

7791 *A*Q!  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

! 

! 

1  1  195.11  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

198C  ! 

CR  37*0 

!61C3*3 

1 

7791***0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1493! 

11.91ACNC 

I 

1 

1  1  195.1!  35.01 

1.7! 

-  ! 

!  1 
!CH  CINCINNATI! 

( 

198C  ! 

OR  37*1 

16103** 

! 

779! *A*C!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1493! 

11.9! NONE 

1 

1 

!  1  195.1!  35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1 98C  ! 

OP  37*2 

1625880 

1 

79*1  *  A  4  C 1  195.01  25. Cl 

9.0! 

- 

1499! 

11 . 7  !  NONE 

J 

1 

1  I  195.11  35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
(OH  CINCINNATI! 

• 196C  ! 

OR  37*3 

1623881 

l 

79*1*4*0!  195.01  35.01 

9.0! 

1499! 

11.7! NONE 

l 

l 

!  1  195.1!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 

1  OH  CINCINNATI! 

1 

190C  1 

OR  37** 

1623882 

1 

79* 1 *A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1499! 

1 1 • 7! NONE 

I 

1 

1  1  195.11  35.0! 

1.71 

-  ( 

1 

!  1 
!0N  CINCINNATI! 

! 

190C  j 

OR  37*3 

1623663 

1 

79* ]4A  *0!  195.01  35.C1 

9.0! 

- 

1499! 

11 .7! NONE 

! 

1 

1  1  195.1!  35.01 

1.7! 

-  t 

I 

1  1 
!0H  CINCINNATI! 

198C  ! 

OR  37*6 

162388* 

1 

79*1*4*0!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1499| 

11.71  NONE 

I 

l 

1  1  195.1!  35.01 

1.71 

-  ! 

I 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

! 

198C  1 

OR  37*7 

1623865 

1 

79*1*4*01  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1499! 

11.7! NONE 

l 

1 

1  l  1 ?5.1 1  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

! 

196C  1 

OR  37*8 

1623866 

1 

79*1*4*01  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1499! 

1 1 . 7 1  NONE 

1 

1 

1  •  1  195.1!  35.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

I960  ! 

OR  37*9 

1623867 

1 

79*1*4*0!  195.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1499! 

1 1 ■ 7! NONE 

i 

! 

1  1  195.11  35. C! 

1.7! 

*  ! 

t 

!  1 
t OH  CINCINNATI! 

198C  1 

OR  3730 

1623888 

1 

7941*4*0!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1*99! 

11. 7  1  NONE 

1 

1 

1  1  195.11  35.0! 

1.71 

“  ! 

I 

!0H  CINCINNATI! 

198C  ! 

OR  3751 

1623689 

l 

79*1*4*0!  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1499! 

1 1 • 7 ! NONE 

1 

1 

!  1  195. 1!  35. Cl 

1.7! 

“  ! 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

I960 

OR  3752 

1623890 

1 

79*1*4*01  195.01  35.0! 

9.01 

- 

1*99! 

11.7IN0NC 

j 

I 

1  1  195.1!  35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

!0H  CINCINNATI! 

198: 

OR  3753 

1623891 

1 

79*1*4*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1*99! 

1 1  .7 ! NONE 

1 

1 

!  1  195.1!  35.0! 

1.71 

-  ! 

! 

!  i 

198C 

OR  3754 

1623892 

1 

1 

79*1*4*01  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

1*99! 

11.71  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1 

1  1  195.1!  35.01 

1.7! 

-  ! 

! 

!  1 

1  OH  CINCINNATI! 

I960 

OR  3735 

1625893 

I 

79*1*4*01  195.01  35. C! 

9.0! 

* 

1*99! 

1 1 .7 ! NONE 

1 

t 

!  1  195.11  35. C! 

1.71 

-  ! 

! 

!  1 
!0M  CINCINNATI  1 

1980 

OP  3736 

162589* 

1 

I 

79*1*4*01  195.0!  35.0! 

9.01 

- 

1*99! 

11.7! NONE 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

-  t 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

I960 

CR  3757 

1625895 

l 

79*1*4*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

11  •  3 ! NONE 

1 

1 

!  1  195.1!  35.0! 

1.7! 

-  i 

! 

!  1 
ION  CINCINNATI! 

1960 

OR  3738 

1625896 

I 

79*1*4*0!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

15C2! 

11.0! NONE 

1 

1 

1  1  195.11  35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  ! 
!0M  CINCINNATI! 

I960 

OR  3759 

1625897 

i 

79*1*4*01  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

11.4IN0NE 

t 

1 

1  I  195.1!  35.01 

1.5! 

!  -  1 

! 

!  1 
! OH  CINCINNATI! 

190C 

OR  3760 

1623898 

1 

79*1*4*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

• 

1  1502! 

11 .6 ! NONE 

1 

: 

1  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

i  -  i 

! 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

19SC 

OR  3761 

1623899 

i 

79*144*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1502! 

1 1 . 6! NONE 

1 

! 

1  1  195.1!  35.01 

1.7! 

1  -  ! 

! 

I  ! 

IOH  CINCINNATI! 

1900 

OR  3762 

1 623900 

1 

7941*4*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1502! 

1 1 • 6  J  NONE 

1 

I 

!  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

1  "  ! 

1 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

OR  3763 

1625901 

i 

79*!*UO!  195.0!  55. C! 

9.0! 

- 

1  15021 

11.8! NONE 

me 

1 

! 

1  1  195.1!  35.0! 

1.7! 

1  -  ! 

! 

1  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

OR  376* 

1625902 

1 

79*1*4*01  19.5!  35. Cl 

9.0! 

- 

J  1502! 

1 1  • 0 1  NONE 

I 

1 

1  !  195.1!  35.0! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

!  I 

I960 

OR  3765 

1625503 

l 

7941***0!  195.0!  35. Ct 

9.0! 

- 

1  1502! 

1 1 • 6! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

!  *  ! 

! 

!  ! 

OR  3766 

162590* 

1 

79*1*4*01  193.01  35.01 

9.0! 

- 

!  1502! 

11.6!’>0NE 

!0W  CINCINNATI! 

1980 

1 

i 

!  1  195.1!  35. C! 

1.7! 

!  *  ( 

! 

!  ! 

OR  3767 

1625905 

1 

79*1*4*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11.6! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

I960 

1 

1 

!  1  195.1!  35. C! 

1.7! 

!  -  I 

! 

!  ! 
J9H  CINCINNATI! 

me 

OR  3768 

1625906 

1 

79*1*4*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11 .8SNCNE 

t 

» 

1  1  195.1!  35. C! 

1.7! 

I  -  ! 

! 

!  ! 

OR  3769 

1625907 

1 

79*1*4*01  195.0!  35.01 

9.0! 

- 

!  1502! 

11.6! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

I960 

! 

! 

1  1  195.1!  35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

!  ! 
!CH  CINCINNATI! 

1980 

OR  3770 

1625906 

I 

’9*1 *4*0!  1«5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1502! 

1 1 .8 ! NONE 

1 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

1 

!  ! 
!CH  CINCINNATI! 

me 

OR  3771 

1628*26 

1 

/94'*A*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11  •*> !  NONE 

! 

J 

!  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

! 

!  1 
IOH  CINCINNATI! 

1900 

OP  3772 

1628*27 

! 

7941**40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

'  1502! 

11.81N0NC 

f 

J 

•  1  195.1!  35. C! 

1.7! 

i  -  ! 

! 

!  ! 

CR  3773 

1626*26 

1 

7941*440!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11.3! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

me 

! 

l 

1  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

i  .  I 

! 

!  ! 
!0H  CINCINNATI! 

me 

OR  3774 

1626*29 

1 

794! *440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i  1502! 

1 1 • 8 ! NONE 

! 

! 

!  •  195.1!  35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

l 

!  ! 

OR  3775 

1626*30 

1 

79414440!  195.0!  55.0! 

9.0! 

- 

!  1502! 

1 1 .6! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

I960 

! 

! 

!  1  195.1!  35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

!  ! 
!CH  CINCINNATI! 

I960 

OR  3776 

1626*31 

1 

79*14**0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11.6 ! NONE 

1 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

!  -  ! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

1980 

OR  3777 

1626*32 

l 

79*1*4*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11  . 6 ! NONE 

! 

! 

!  !  195.1!  35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI! 

me 

OR  3776 

1626*33 

1 

79* ! *4*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11.0! NONE 

J 

1 

!  !  195.1!  35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

!  ! 
IOH  CINCINNATI ! 

OR  3779 

1626*3* 

1 

794 ! *4*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

!  1502! 

1 1 • 6! NONE 

I960 

! 

* 

*  !  195.1!  35. C* 

1.7! 

!  -  ! 

! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

I960 

OR  3780 

1628*35 

1 

7941***0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11.8! NONE 

! 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

!  "  ! 

! 

!  ! 
Uin  CINCINNATI! 

OR  3781 

1626*36 

i 

7941*4,0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1502 ! 

11 .OjNONt 

5  *eC 

! 

1 

!  !  195.1!  35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

1  1 
JOM  CINCINNATI! 

1981 

OR  3782 

1620*37 

1 

79*!*4*0J  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11.8! NONE 

1 

! 

!  !  195.1!  35.% ! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

!  ! 
!0M  CINCINNATI! 

1981 

OR  3783 

1626*38 

1 

79*1*440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1502! 

11.8 ! NONE 

1 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.7! 

1  -  ! 

! 

!  ! 

! OH  CINCINNATI! 

1981 

OR  378* 

1628*39 

1 

79*!*A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1511! 

11.9! NONE 

! 

1 

!  !  195.1!  35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

!  1 
!0H  CINCINNATI ] 

1981 

OR  3785 

16264*0 

l 

79*1*4*0!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1511! 

1 1  .9 j  NONE 

1 

1 

'  !  195.1!  35. C! 

1.6! 

!  “  ! 

!  1 
!0H  CINCINNATI! 

1961 

OR  3786 

1626*41 

1 

79*!4A*0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  15111 

1 1 .9 ! NONE 

| 

i  l  195.1!  35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

( 

!  1 
IOH  CINCINNATI { 

1968 

OR  3801 

1514138 

t 

6631***0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  K97! 

1 2. 2! NONE 

1 

1 

!  !  195-1!  35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

!  ! 
•OH  CINCINNATI! 

OR  3802 

1514139 

1 

68 3,!***fl!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

i  1*97! 

1 2 .2! NONE 

1968 

I 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

!  -  ! 

!  I 

1968 

OR  38C3 

151*140 

1 

663!*A*0!  195.0!  35.0! 

9.0! 

- 

1  1197! 

12.2! NONE 

! OH  CINCINNATI  | 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

!  1  !  ! 

!  !  !  ! 

1.7! 

i 

i 

!  -  ! 
i  i 

i  i 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

649 


INCH! 

01  ST  I  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NURBER 


1  COAST 
*  GUARD 
(  NUMBER 


ABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


!  !VTCC 

I  NET  ! CCOE 
!  REGIS-i**** 
!  TER  !  SCE 
!  TON-  !PASf 
!  NAGE  !  IV 


D1PENS10NS  1 0  P  A  f  T ! 
LENGTH! 3P0YH!  ! 

RE6.  I  UG.1LOAO-! 
//////! ///✓/•  EO  ■ 

OVER-JOVE*-!/////!  horse 
ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  EST  !  CARGO  HAN0L1NC  IS  lOPERATINC  !  1 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASE  !  YEAR  ! 
nunu\  POINT  !  LINF-1  ! AO!  utNE-1  !  GUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT)  !  /  /////////////// 5T0I //////////!  OR  ! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  tfE!  LINE-2  MRE0UILT! 


tU)  OHIO 

! 

! 

RIVER  CO.,  THE  I 

(CONTINUED)! 

1 

2 

i 

! 

;  | 

i  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

j 

1 

i 

! 

1 

l 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

• 

; 

; 

OR 

36C4 

I51A1A1 

! 

! 

! 

66  3 !  4A 40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.11 

9.0J 

1.7! 

“ 

1497! 

-  ! 

12.2 !NONE 
; 

!CH  1 INCINNATI ! 

!  ! 

196!  ! 

1 

Oft 

3805 

1514142 

! 

2 

66314A40! 

!  1 

'95.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

-  2 

1 2 .2 i NONE 
; 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

196*  * 

2 

CR 

S6C6 

!  5 1 4 1 43 

I 

i 

I 

683!4A40! 

;  ; 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 497  j 
-  ! 

1  2 . 2  *!  NONE 

2 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1968  i 

1 

C» 

3507 

! 514144 

i 

! 

! 

663!4A*oi 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0* 

1.7! 

** 

1497! 

-  ; 

1 2.2! NONE 
; 

•OH  CINCINNATI! 

2  1 

m?  i 

1 

OR 

35C8 

i 51 4145 
] 

! 

! 

66314A40! 

!  ! 

m.O! 

19. ,1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

- 

1497  j 
-  t 

1 ? . 2 I  NONE 

2 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1965  ! 

1 

0* 

3509 

1514146 

! 

i 

! 

66314*43! 

2  2 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

149-*! 

-  2 

12. 2 ! NONE 

2 

•OH  CINCINNATI! 

2  • 

1966  ! 

j 

OR 

3510 

!  51 4147 

j 

i 

; 

6!3i*A40i 
)  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

!497i 
•  1 

1 2 . 2! NONE 

1 

ion  CINCINNATI! 

j  2 

1966  ! 

1 

0? 

3511 

1514148 

! 

■ 

i 

6S314A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
!5.C! 

9.0! 

1.7! 

— 

1497! 

-  1 

17.2! NONE 

2 

! CM  CINCINNATI! 
j  1 

1966  1 
! 

OR 

3512 

! 514149 
! 

1 

! 

it  3*444^! 

,  2 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

1497! 

-  ! 

12.2!N0*t 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966  ! 

CR 

3513 

! 5 1*150 
i 

t 

! 

66314140! 

1  t 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

-  ! 

12.2!HC'E 

2 

■OH  CINCINNATI! 

!  ! 

196 A  *! 

0? 

351 A 

!  514151 
! 

! 

t 

66 JJ4A40! 

t  i 

195.0! 

195.11 

25. C! 
25.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1497! 

-  ! 

12.2!  ACNE 

!0H  CINCINNATI! 
f  ! 

me  i 

OR 

3813 

1514152 

i 

! 

! 

66  Jiuui 

1  ! 

195.0! 

155.1! 

25. C! 
35.1! 

9.C! 

1.7! 

1497! 

-  ! 

12.2i NONE 
! 

•CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1968  i 

oa 

3516 

1514153 

l 

! 

1 

O8S14A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

.  ; 

12.2!  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966  !* 

OR 

3517 

1514134 

i 

! 

! 

66  3 !4A  40 ! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1497* 

-  ! 

12.2! NONE 

j 

! OK  CINCINNATI! 

2  2 

1966  *! 

OR 

3519 

1514156 

! 

! 

I 

683I/A40! 

1  J 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.01 

1.7! 

” 

1497! 

-  ! 

12.2!  NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

!  I 

196?  *! 

OR 

3520 

1514517 

! 

! 

1 

66314A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

14971 
-  ! 

12.2! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  2 

1966  i 

OR 

3521 

J51415S 

! 

! 

663! 4A40! 

i  2 

195.01 

195.1! 

35. Cl 
35.  1 

9.0! 

1.7! 

“ 

1  <97! 

-  ! 

1 2 . 2! NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

!  i 

m3  ! 

! 

OR 

3523 

1314160 

! 

! 

66  3  1 4 A40 i 
!  ! 

195.0! 
*95. 1! 

35. Ci 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1497! 

-  ! 

12.2 INCNE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

;  2 

196?  • 
1 

OR 

352A 

! 514161 
! 

! 

! 

68  3  ! <340! 

!  i 

195.0! 

195.1! 

75. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

-  t 

12.2! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1966  ! 

1 

OR 

3825 

! 514162 
! 

! 

t 

683! »A40i 

2  2 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
25.1! 

9.0! 

1.7* 

“ 

1497*1 
-  ! 

12.21H0KE 

j 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1968  • 
! 

OR 

3826 

1514163 

i 

i 

! 

6831*340! 

!  i 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1*97! 

12.2i.NONE 

! 

! OH  CINCINNATI! 

1  1 

1966  ! 

OR 

3826 

i 5141 65 
! 

! 

! 

63314*40! 

!  ! 

195.0* 
195. 1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

-  ! 

12.21AONC 

j 

ic»l  CINCINNATI! 

I  ! 

1966  ! 
2 

OR 

3829 

1514166 

! 

! 

! 

613JAA40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

* 

1**7! 

-  ! 

1 2. 2 i NONE 
! 

I  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1968  i 
2 

OR 

3830 

! *14167 
! 

! 

1 

663I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
33.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1*97! 

•  1 

12.2 ! NONE 
! 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966  1 
! 

OR 

3531 

1514168 

J 

! 

! 

68314A40! 

!  ! 

1 95.01 
195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

-  ! 

12.2! NONE 
! 

!0H  CtNCIN^T!! 

!  ! 

1966  ! 
• 

OP 

3832 

! 514169 
! 

! 

! 

683*4*40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

-  ! 

12.2! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

(  1 

1966  ! 

OR 

3133 

1514170 

! 

! 

! 

433!*.*49! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

-  I 

1.‘.22hONE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1968  *! 
! 

OR 

383* 

1513171 

! 

j 

I 

65314R40! 

!  ! 

105. 0! 
195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

*.?! 

“ 

1*97! 

-  ! 

12.2! NONC 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

196!  ! 
! 

OR 

3535 

1314172 

t 

! 

; 

663(4A40! 

!  i 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

-  ! 

12.2 ! NONE 
t 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1968  ! 
! 

OR 

'536 

i 51*173 
! 

i 

6831**40! 

995.01 

195.1! 

35.C! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1497! 

-  ! 

12.  ' NONE 

:oh  Cincinnati! 

1  2 

1966 

OR 

3537 

1514174 

! 

i 

6«3!4A40i 
!  ! 

195.0! 

'95.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

** 

1497! 

-  1 

i2.:Inopc 

1 

ion  CINCINNATI! 

!  ! 

1968 

OR 

53  36 

! 514  •  75 
! 

t 

i 

6C j!4440! 

!  ! 

195. J! 
195. .1 

35.C! 

35.1! 

9.0! 

\.7! 

” 

1497! 

-  ; 

12.2 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

•  ! 

196* 

OR 

3819 

! 514176 

I 

! 

» 

68314340! 

2  2 

195.0* 
1<*  1! 

35. Cl 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

m 

1*97' 

.  ; 

12.2 ! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

2  • 

1968 

OR 

3140 

*5  4177 

1 

2 

i 

66314A  <0! 

2  ; 

1  »  0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1*97i 
-  ! 

12.2! NONE 
! 

ioH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

CP 

3661 

!Si417C 

I 

! 

! 

68  si 4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

>.0! 

1.7! 

“ 

1*97! 

.  j 

12.2! NONE 
; 

IOH  CINCINNATI! 

!  i 

1968 

OR 

T8A2 

J  514179 

j 

! 

! 

68314*40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.71 

" 

1  *  9  7  j 
-  ! 

1 2. 2 1  NONE 

j 

JOH  CINCINNATI; 

I  ! 

196! 

OR 

38*3 

muao 

j 

! 

! 

66  3 ! 4A40! 

2  i 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

" 

1*97! 

-  ! 

12.2 InONE 
; 

! OH  CINCINNATI! 

(  ! 

1968 

0» 

3EA4 

! 516181 
! 

1 

! 

683*!  4**0! 
(  ! 

1*5.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

** 

1*97! 

-  ! 

12.2! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1966 

OR 

TaAS 

1514132 

! 

! 

1 

68314*40! 

!  ! 

195.0! 
195. M 

35. C! 
35.1! 

9.C! 

1.7! 

“ 

1*97! 

-  j 

12.2! NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

196? 

C9 

3646 

1514163 

i 

I 

! 

483 ! 4A  40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

JJ.C! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

1*97! 

-  ! 

12.2! NONE 

2 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

196!  i 
! 

OR 

3847 

! 51418* 

i 

! 

! 

48314*40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. CJ 
35. 1! 

9.0* 

1.7J 

1*97! 

.  2 

12.2 !NPHE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

196? 

OR 

3546 

(514155 

1 

! 

! 

983(4*40! 

1  l 

195.01 

195.1! 

25. c: 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

1497! 

.  2 

12.2 ! NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

I  ! 

196* 

OR 

3649 

! 514186 

i 

! 

2 

66  3 1 4A  <0! 

#  i 

195.0! 

195.1! 

35.  C* 
33.1! 

9.0! 

1.71 

1497! 

•  1 

12.2 {NONE 
j 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

196! 

OS 

3350 

j  51 41 37 
! 

! 

6*3!4i*oi 

«  j 

195.0! 
195. 1! 

35. C! 
35.1! 

'*•0! 

#  71 

" 

1497! 

-  ! 

1 2.2 1  NONE 
; 

JOH  CINCINNATI! 

1  t 

1968 

OR 

3852 

163C853 

j 

! 

2 

794 !4**oi 

t  ! 

195.  A 
195.1! 

J5.C1 
35. C! 

'.3! 

1.6! 

1511! 

-  ! 

1 1 . 9 i NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

•  ) 

1981 

cr 

3S53 

ioU‘5* 

! 

1 

! 

/.->:4A40! 

!  ! 

195. J* 

1 75. 1* 

>5. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

** 

1511! 

-  ! 

11.9! NONE 

2 

•CM  CiNCINNATE! 

{  * 

1961 

OK 

3854 

! 630855 

j 

4 

» 

794 ! 4*40 ! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

3$. Cl 
55.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

-  ! 

1 1 4  ?!  NONE 
» 

SOM  CINCINNATI! 

!  ( 

1981 

OP 

3*55 

1 630356 
{ 

I 

! 

79414*40! 
>  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

-  ! 

11 •?! NCMC 
! 

IOH  CINCINNATI! 

;  ; 

1981 

os 

3656 

1630657 

! 

! 

! 

794 !4A40! 
!  ! 

19J.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.C! 

9.0! 

1.6! 

** 

1511! 

1 f .9! NONE 

1 

ioH  CINCINNATI! 

!  ! 

.  »*1 

OP 

3857 

!  6  3C*58 

1 

! 

794}** 40! 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

~  1 

11.  *'NE 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR 

3656 

!6’C659 

! 

! 

j 

79414*401 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

-  1 

11.9*  NONE 

2 

1CW  CINCINNATI! 

1931 

0* 

3659 

{630660 

2 

i 

i 

79414*40! 

I  I 

195.0! 

195.1! 

•'.C! 

*>.Cl 

9.0! 

1.6! 

1511! 

■  2 

ll.?! NONE 
; 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

CR 

3GC0 

S63C661 

I 

! 

794 ! 4*  40! 
*  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
3?  C! 

9.01 

1.6! 

isiii 
-  1 

11.9! NONE 

j 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

1 

OR 

3631 

1630662 

! 

! 

! 

* 

i 

i 

! 

7V4I4A40! 
;  i 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

1 

f 

35.  C! 
35. C! 

! 

9.0! 

1.6* 

! 

j 

1511! 

-  ! 

! 

1 1 .9) NONE 

5 

i 

! 

! CM  CINCINNATI! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1961 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


650 


rum 

•  1ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

NAME  AND  NUMBER 

I  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

l  IVTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

1  NET  (CODE ! LENGTH!  BRDTkl  1 

MAE«IS-1«***1  REG.  •  REG. (LOAD-! 

1  TER  !  SEC ! //////!/////•  ED  ! 

!  TON-  1PAGEI  0VER-10VER-1//7//1 

1  NAG E  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LIGHT1 

! capacity!  HIGH-  ! 

!  !  CST  !  CARGO  KINDLING 

!  CARGO  !  FIXED  •  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  I///////////////# 
POME*!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L  1  ! 

IS  (OPERATING  1  1 

1TC!  BASE  !  TEAR  1 

1  AO!  LINE-1  1  BUILT  ! 

! TO !//////////  I  OR  ! 

SEE!  LINE-2  1 ‘REBUILT! 

(18)  OHIO 

! 

I 

RIVER  (0.#  THE  1 

(CONTI  RUED) ! 

ii  ii 

i  i  ii 

i  i  ii 

!  !  It 

I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

t 

i 

* 

i 

!  ! 

1  ! 

!  1 

!  ! 

1 

! 

! 

OS  3862 

! 63C663 

I 

794I4A40!  195.0!  35.01 

1  1  195.11  35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

1 1 .9! NONE 

i 

ION  CINCINNATI! 

1  1 

1981  ! 

! 

Of  3863 

i 63C664 

1 

79414A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.11  35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  15M! 

!  -  ! 

11.9! NONE 

J 

l OH  CINCINNATI! 

!  1 

1981  ! 

! 

OR  3664 

I63G865 

1 

79414A40!  195.0!  35.0! 

1  l  195.11  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

!  -  ! 

11 .91N0NE 

!0K  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 

1 

OR  3865 

i 63C666 

I 

79414A401  195.0!  35. C! 

1  1  195.1!  35. C! 

9.01 

1.6! 

“ 

!  1511! 

i  -  ! 

11.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 

1 

OR  3166 

1630867 

! 

79414A4Q1  195.0!  35.01 
l  1  195.11  35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

1 1 . 9| NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1«81  1 
! 

Of  3867 

I63C86S 

! 

79414A4C!  195.01  35.0! 

1  1  195.11  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

I  -  ! 

11.9! NONE 
! 

{OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 

1 

OR  3868 

163C669 

79414A40!  195.0!  35.0! 

1  1  195.11  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1  1511! 

1  -  ! 

11.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 

! 

OR  3869 

I63C870 

! 

79414A401  195.0!  35. C! 

1  1  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

(  -  ! 

11 .9! HONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 

! 

OR  3170 

163C871 

I 

79414A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

!  -  1 

11.9 (NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

198t  ! 

1 

OR  3871 

I63C672 

794I4A40!  195.0!  35.0! 

!  I  195.1!  35  «.*! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

I  -  ! 

11.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 

1 

OR  3872 

I63C673 

! 

79 4 ! 4 A 40 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35. 0! 

9.0! 

1.61 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

1 • .9 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 

! 

OR  3173 

163C874 

! 

79414A40!  195.0!  35. C! 

*!  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

!  1511! 

!  -  ! 

11.9! NONE 
! 

1  OH  CINCINNATI! 

I  1 

1981  ! 
! 

OR  3674 

1 630675 

1 

! 

79414440!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

I  1511! 

1  -  ! 

11.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1981  ! 

I 

OR  3375 

! 63C876 

1 

794I4A40!  195.01  35. C! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  15111 

1  -  ! 

11.9 (NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 

1 

OR  3876 

I63C677 

1 

794I4A40!  195. 0!  35.0! 

!  1  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

1  -  ! 

11.9! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI ! 

1  ! 

1981  ! 
! 

OR  J877 

(63C676 

l 

79A(4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

1  -  ! 

1 1  •  9| NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 
! 

OR  3678 

1630679 

1 

79414A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

!  1511! 

!  -  ! 

1 1 .9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  I 

1981  I 
1 

OR  3879 

I63C680 

! 

794HA40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

!  1511! 

!  -  I 

11.9 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1981  ! 
! 

OR  3660 

1630661 

! 

79414A40!  195.0!  35. C! 

1  1  19'. 1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

I  -  t 

11.91NCNE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 
! 

OR  3881 

I63C282 

I 

79414A40!  195. C!  35.0! 

1  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  15111 

!■  -  ! 

11.9IN0NE 

! 

■OK  CINCINNATI! 

!  1 

1981  1 
! 

OR  3667 

! 63C663 
! 

79414A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  !5.C! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

11.9! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

I  I 

1981  ! 
! 

OR  3e83 

! 630884 

79414A40!  195.0!  35.0! 

!  I  195.1!  35. C! 

9.C! 

1.6! 

* 

!  1511! 

!  -  ! 

1 1  .9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  I 

1981  ! 
! 

OR  3884 

1630885 

! 

794I4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

** 

!  1511! 

I  -  i 

11.9!  NONE 
! 

!  CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1981  ! 
! 

OR  3885 

1630686 

I 

79414A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

I  1511! 

!  -  ! 

1 1  .9 !  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  l 

1981 

OR  3886 

! 63C687 
! 

794I4A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  151 '  I 

!  -  ! 

11 .9! NONE 
! 

SOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3887 

1 630888 
! 

794 ! 4 A40!  19J.0!  35.0! 

!  1  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1513! 

!  -  ! 

11.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3666 

163C669 

1 

79454A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1  1511! 

!  -  ! 

11.  9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  1 

1981 

OR  3869 

1630890 

! 

794I4A40!  175.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

!  -  ! 

11.9! NONE 

i 

! OH  CINCINNATI ! 

!  1 

1981 

OR  3890 

1630891 

1 

794 ! 4 A 40 f  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

1 1  .9!flONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  i 

1981 

OR  3891 

1630692 

1 

754! 4440!  195.0!  35.0! 

1  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

!  -  » 

1 1 • 9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI ! 

!  ! 

1981 

OR  3892 

I63C693 

I 

794J4A40!  19}. C!  35.0! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

!  1511! 

!  -  ! 

11.9 !  HOME 

i 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3893 

(630894 

i 

794|*A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

i  1511! 

!  -  ! 

11.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3694 

j  63C695 

1 

794S4A40!  195.0!  35. C! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

*!  1511! 

!  -  ! 

11.9SNCNE 

i 

! OH  CINCINNA*/ ! 
j 

1981 

OR  3695 

163C696 

1 

794I4A40!  195.0!  35. C! 

!  !  19J.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

i  -  » 

11.9*  NONE 
i 

ios  CINCINNATI: 

!  ! 

1981 

OR  3896 

163C897 

1 

79414A40!  195. OJ  35. C! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

i  ■  i 

11. 9 'NONE 
! 

SOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3697 

163C898 

1 

79414A40!  195.0!  35.0! 

'  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

1  m  1 

11.9! NONE 

i 

! CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3896 

1630899 

I 

79414A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

1 1 .91  NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3899 

I63C900 

1 

794J4A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

!  1511! 

!  -  ! 

11 • ?j  NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  39C0 

1630901 

1 

794! 4A40 J  >9J,0!  35. C! 

!  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

!  1511! 

!  -  ! 

11,91  NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3901 

1632233 

1 

79414440!  195.0!  35.0! 

!  !  195.11  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

!  1511! 

!  -  ! 

11*9! NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  39C2 

1632834 

1 

794 ! 4A401  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

11.91N0NE 

1 

! CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3903 

(632635 

I 

79414A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

11.9 ! NONE 
! 

! CM  CINCINNATI! 

1  1 

1981 

OP  3904 

1632836 

1 

794 ! 4 A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

t  1511! 

1  -  ! 

11.91  NONE 

1 

ion  CINCINNATI! 

!  1 

1981 

OR  3905 

1636774 

1 

794I4A40!  195.0!  35. Of 
!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1,6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

11.9! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  39C6 

1638775 

« 

• 

794 ! 4*40 !  195.0!  35.0! 

!  !  T9 jf i { 

9.0! 

1.61 

- 

1  1511! 

!  -  ! 

11.9! HOME 
! 

SOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3907 

1638776 

1 

79ii 4A4ol  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35. C! 

9.0J 

1.6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

11.9! NONE 

1 

!QM  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3908 

1638777 

( 

< 

794 ! 4 A40!  195.0!  35.0! 

!  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

!  -  ! 

11 «9i NOME 

t 

•OH  CINCINNATI! 

!  i 

1981 

OR  3909 

1638778 

1 

7941444G!  195.0!  35.0! 

1  !  195.1!  35.0! 

9.C! 

1.6! 

- 

!  1511! 

J  -  ! 

1 1 .9} NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR  3910 

1637804 

I 

79414A40!  195.0!  35.0! 

1  !  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

!  1511! 

!  -  ! 

11.9! NONE 

*  *  CINCINNATI! 

! 

1981 

OR  3911 

1638805 

1 

794J4A40!  195. OJ  35. C! 

I  J  195.1!  35.01 

9.0! 

1.6* 

“ 

!  1511! 

!  -  ! 

11.91  NONE 
! 

>CILNAT I ! 

!  J 

1981 

OR  3912 

1638806  . 

! 

794J4440!  195.0!  35. C! 

1  I  195.1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

(  1511! 

!  -  ! 

1 1 .9 ! NONE 

I 

•  CINNATl! 

!  ! 

1981 

Cl  3913 

1638807 

! 

79414*40!  195.0!  35.0! 

,  !  1  195.11  35. f! 

9.0! 

1.6! 

“ 

!  1511! 

!  -  ! 

1 1 «  9*  NONE 
f 

U  NCINNATI* 

•  ! 

1981 

OR  3914 

1638808 

1 

794(4440!  195.0!  35. C! 

1  !  195.1!  35*0 

9.0! 

1.6! 

- 

I  1511! 

!  “  ! 

1 1 .9 ! NONE 

1 

!0H  INCXNHATIS 
!  ! 

1981 

OR  3915 

1638840 

1 

1 

794 144401  195.0!  35.0! 

(  !  195.11  35.0! 

11  !  ! 

1  !  !  1 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

!  1511! 

!  -  ! 
!  J 

t  ! 

1 1 . 9 ! NONE 
! 

! 

I 

ION  CINCINNATI! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

1981 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


65.1 


ENGR I 

9  X  ST  ! 

VESSEL 

OPEftATOR 

HARE  AND  NURSE* 

. 

i  COAST 

t  GUARD 

1  NURSED 

1VTCC 1  OIRENS IONS  lORAFT! 
NET  1C0DC1LENGTH13P0TH!  1 

•ECIS-! ***♦!  REG.  1  PEC. HOAD-1 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  l PACE  1  0V3 ft-! OVER- !///// 1 
NACE  1  IV  !  ALL  S  ALL  1LICHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  C  L  ! 

!  1  CST  !  CARGO  HANDLING  (S  ! OPERATING  ! 

i  CARGO  !  FIXED  !  EflUlftNENT  JTC!  BASE  !  TEAR 

!////////!  POINT  !  LIM-1  ! AO!  LINE-1  !  2UILT 

HORSE!  PASS-  ! (L IGHT) !//////////////// | TO! ////////// !  Oft 

ROVER!  ENOCHS  !  (FEET)!  LINE-2  !t£!  LINE-2  ! ♦REBUILT 

(18)  OHIO 

! 

t 

RIVER  CO.#  THE  1 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  ! 

1  1 

!  i 

1 

1 

1 

i 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  1 

1  ! 

1  1 

1  1 

Oft 

3416 

1 638841 
! 

79414A40! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

1 1 .9 ! NONE 

I 

!  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

01 

3917 

!  638  C  42 

1 

794 1  4A  40 1 
!  1 

193.01 

195.1! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

-  t 

11.9  J  NONE 
! 

f OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1991 

Oft 

39  1 8 

1638843 

! 

79414A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 
33. C! 

9.0! 

1.61 

- 

1511! 

11 .9! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 
i  ! 

1961 

Oft 

3919 

1638844 

! 

79414A401 

195.0! 

193.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

-  ! 

1 1 .9! NOME 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3920 

1638916 

1 

?94!4A40i 
!  1 

195.0! 

155.1! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 

-  ! 

11.9] NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3921 

1638917 

1 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

19$.l! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1511! 

-  ! 

1 1 • 9! NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  f 

1981 

1 

Oft 

3922 

1638918 

1 

79414A401 

1  1 

195.0! 

155.1! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 

-  ! 

11.91.10NE 

! 

1  OH  CINCINNATI! 

!  ( 

1981 

Oft 

3923 

1633919 

1 

79414A40! 

1  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

15111 
-  ! 

11.9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

Oft 

3924 

1638920 

1 

79414A401 

1  1 

195. G! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1511! 

-  ! 

11.9(N0NE 

! 

f OK  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3925 

1638960 

1 

79414A40! 

1  1 

193.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

-  ! 

1  * • 9} NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3926 

1638961 

1 

79  4 1  4  A  40! 

1  1 

195.01 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 

-  ! 

1 1 .9 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  J 

1981 

Oft 

3927 

1638962 

1 

79414A401 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.  Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

-  ! 

1 1  .9! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

1  ! 

1981 

Oft 

3928 

1638963 

1 

79414A40! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0» 

1.6! 

- 

1511! 

-  ! 

11.9!N0NE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  i 

1981 

Oft 

3929 

1638964 

1 

79414A401 

1  ! 

195.0! 
19$.  i\ 

35.  C! 
35.  C! 

9.G! 

1.6! 

- 

1511! 

-  ! 

11.9IN0NE 

! 

1  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3930 

1639293 

t 

79414A40! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 

-  ! 

1 1 .9 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3931 

1639294 

1 

79414A401 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

1 1 .9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

(  1 

1981 

Oft 

3932 

1639295 

I 

79414*40! 

1  1 

195.0! 

195.11 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

•  t 

1 1  •  9  !  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3933 

1639296 

1 

794! 4A  40! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

351 1  i 
-  ! 

11.91N0NE 

! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3934 

1639297 

1 

79414A40! 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

-  ! 

11.9IN0NE 

! 

! CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3935 

1639423 

1 

79414A40I 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

I.o! 

“ 

1511! 

-  ! 

1 1 .9! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  I 

1961 

c» 

3936 

1639424 

1 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

-  ! 

11.91NCNE 

! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

Oft 

3937 

1639934 

1 

794I4A40! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 
-  1 

11.9INCNE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1981 

Oft 

3938 

1639935 

l 

794I4A401 
!  1 

195. C! 
195.1! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.61 

- 

1511! 
-  ! 

1 1 • 9f  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3939 

1639936 

1 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  Ci 

9.0! 

1.6! 

” 

1511! 
-  1 

11. 9 (NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1981 

Oft 

3Q40 

1639937 

1 

79414A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 
-  ! 

11.91  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3941 

1635938 

1 

79414*40! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 
-  ! 

11.9IN0NE 

! 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

Oft 

3942 

1639939 

! 

79414A40! 

!  ( 

195.0! 

195.1! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1511! 
-  1 

1 1 .9 | NONE 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

1961 

Oft 

3943 

1639940 

! 

794J4A40! 

!  t 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

I.o! 

- 

1511! 
-  ! 

1 1  .9 {NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

Oft 

3944 

1639941 

1 

79414A40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1511! 
-  ! 

1 1  .9 ! NONE 
!  / 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OP 

3945 

1639942 

1 

79414A40! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

•  ! 

11.91N0NE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  i 

1961 

Oft 

3946 

1639943 

1 

79414A401 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1511! 
-  ! 

1 1 .9! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3947 

1639944 

1 

79414A40! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

" 

1511! 
-  ! 

11.9! NONE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3948 

1639945 

i 

794 1 4A40! 

•  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1511! 
-  ! 

1 1  .9) NONE 
{ 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3949 

1639946 

j 

754 • 4A4o! 

1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 
-  ! 

11  .9INCNE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3950 

1 639947 

i 

79414*40! 

1  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 
-  ! 

11.91NCNC 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

0" 

3951 

1675948 

j 

79414A40J 
!  i 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 
-  ! 

1 1 .9  f  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

0« 

3952 

1639949 

! 

79414*40! 
i  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 
-  ! 

1 1 .9 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1981 

Oft 

3953 

1635950 

! 

79414*40! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 
-  ! 

11.9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1981 

Oft 

3954 

•639951 

i 

79414A4Q! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 
-  ! 

1 1 .9 ! NONE 
! 

l OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3955 

1635952 

1 

79414A40! 

1  1 

19J.0! 

193.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 
-  ! 

11.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1981 

Oft 

3936 

1639553 

! 

79414*40! 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 
-  ! 

1 1  .9  J  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3957 

1639954 

1 

79414*40! 
•  ! 

195.0! 

193.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6* 

* 

1511! 
-  ! 

1 1  •  9J  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

395C 

1639955 

i 

794! 4A  401 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.61 

“ 

1511! 
-  ! 

1 1 .9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

c» 

3959 

1639956 

1 

79414A40! 
1  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 
•  ! 

11 .91N0NE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1981 

f  ft 

3960 

1639957 

I 

P9414A40! 

1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.C! 

3>.C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 
-  ! 

11  •  9  1  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3961 

1639958 

1 

79414A40! 
1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1511! 
-  ! 

1 1 • ?!  NONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

1 

0* 

39*? 

1439950 

1 

794jiA49! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

>5. CI 
35.  C! 

'«w! 

1.6! 

* 

1511! 
-  ! 

n.isroiit 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Oft 

3963 

1639960 

I 

79414A40! 

1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 

-  l 

1 1 .9 1  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

Cft 

3964 

1635561 

! 

79414*40! 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 
-  ! 

11.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OP 

3965 

1639542 

75414A40! 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1511! 

1 1 .9! NONE 
! 

S OH  CINCINNATI! 

:  i 

1981 

Cft 

3966 

1639963 

! 

79414A401 
t  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1511! 

11.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

Oft 

7967 

1639564 

« 

79414*41  I 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1482! 
-  ! 

11.9! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

19*1 

Cft 

3968 

1639565 

I 

79414*41! 
1  f 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1482! 
-  ! 

1 1 . 9! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

1981 

OP 

3969 

1639566 

I 

! 

1 

79414*41! 
!  1 

1  f 

1  ! 

195. C! 
195.1! 
! 
I 

35. C! 
35. C! 

! 

! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1482! 
-  I 
! 
! 

1 1  .9 1  NONE 
! 

1 

i 

l OH  CINCINNATI! 

!  1 

I  1 

I  ! 

1981 

TA3LE  2  -  INSCRIPTION  Of  vessels 


652 


ENGR! 

0 1ST  1  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAHE  ANO  NUPBER  !  QUA  AO 

*  kvitact 

I 

I 

(U)  OHIO  RIVER  CO.,  THE  J 

(CONTINUED) ! 


1  IVTCC!  PENSIONS  I 0*A  f T !  {CAPACITY! 
!  NET  ICOOf  ILENCThHpoTH!  !  !  i 
IREGIS-!****!  ATS.  I  RES.lLCAO-i  !  CAROC  ! 
!  T£t  J  $t€!//////!/////i  £P  !  !////////! 
!  TON-  J»ASM  OYE*“!CVEP- !/////!  MORSE!  *>*54-  ‘ 
1  NAG  £  !  IV  I  ALL  *  ALL  'LIGHT!  POWER!  ENSERS  ! 

1  1  1  IIS  I  ! 


HIGH-  !  1  V  (i  U  L  !  ! 

1ST  !  C*»GC  HANDLING  !$  !C*?»atinG  J  ! 

HXEC  !  fOOlfiNT  !  TC !  3ASE  !  T!AR  l 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINf-1  !  ?U1LT  ! 

CL KHT) (/////// /////////!T»! //////////!  0»  ! 

CF'EM!  LINE-.'  •?£!  LINT-2  !**UUILT| 

!  !  !  1 


! 


I 


I 


! 


! 


! 


OR 

3970 

1641887 

! 

79  4  5  4  A  41 ! 

(  i 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
3S.0! 

9.0! 

I.a! 

! 

1 

14*2! 

-  ! 

11 .9IN0N8 
! 

! OH  CINCINNATI! 

•  ! 

19*1 

3971 

1641688 

! 

794  ! 4  A  41! 

!  ! 

193. Oi 
175.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

i 

1 

1482! 

-  ! 

11.  MNONC 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

c» 

*972 

*641689 

! 

79454*41 • 

!  5 

1«5.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

i 

1482* 

-  ! 

11 .91nCN6 
! 

! OH  CINCINNATI* 

!  ! 

1981 

0  A 

3973 

1641690 

! 

794  E  4**1 { 

!  1 

1 9  5 . 0! 
195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

U82! 

-  ! 

11  .7!, none 

1 

!CM  CINCINNATI! 

I  ! 

1981 

OA 

3974 

*641691 

! 

794 ! 4*41 | 

!  5 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1482! 

-  I 

11.9?  NONE 
! 

ICM  CINCINNATI! 

!  ! 

19*1 

OA 

3975 

1641745 

I 

79454*41! 

!  5 

195.01 

195.1! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

-  i 
! 

1 4f  2 ! 

-  ! 

11.9! NONE 

1 

10H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

0» 

3976 

*641746 

1 

79454*41! 

I  I 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

14*2! 

-  ! 

11.9'NONC 

! 

!0n  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

0* 

3977 

*641747 

! 

79454*41! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

i 

1482! 

-  ! 

11 .9JNCNE 

1 

! C**  CINCINNATI  ! 

!  ! 

1981 

0* 

3978 

*441746 

1 

79454*411 
t  5 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1482! 

-  ! 

11.> 1  NONE 

1 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

C  A 

3979 

1641749 

! 

79454*41! 

5  ! 

19.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

H8  2! 

-  1 

11.9! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

i  ! 

1931 

OA 

3980 

*641792 

l 

79454*41! 

5  ! 

19.0! 

1 >5.1! 

35.  C! 
38. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1482! 

-  t 

11. >! NONE 
» 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

0« 

3981 

5641793 

1 

79  4  !  4A41 5 
!  ! 

19.0! 

19j.il 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

1482! 

-  ! 

11.9{NCNE 

1 

iOH  CINCINNATI! 

i  ! 

1981 

OA 

3982 

*641794 

! 

79454*411 

5  t 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
•5.C! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

U82! 

-  ! 

11 » yJNOwc 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1931 

CA 

398  3 

1641795 

I 

794*4*41! 

5  ! 

1 >5.0! 

1 9  5. 1 ! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

14*2! 

1 1 • 5  j  NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  J 

19*1 

OA 

3984 

*641796 

! 

79414*41! 

5  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

i 

! 

14*2** 

-  ! 

11.9! NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

1  1 

1181 

?R 

3985 

1641833 

! 

79454*41! 

!  • 

1 >5.0! 
195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

1 

1*82! 

11.9*  NONE 

t 

Ich  CINCINNATI! 

*  ! 

1931 

CA 

3986 

1641834 

! 

79414*41* 

1  • 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

-  t 

1 

1462  j 
-  1 

11.9!N0NE 

! 

•CM  CINCINNATI! 

!  1 

1981 

OA 

3987 

*641835 

! 

794*4*41! 

5  5 

195.0! 

195.1* 

35. Ci 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

! 

i4*2i 
•  1 

11. 9* NONE 
! 

ICM  CINCINNATI! 

1  l 

1981 

CP 

3986 

*641*36 

! 

79454*41* 

5  • 

195. C! 
1*5.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

i4#?i 
-  1 

1 1  • > ! NONE 

1 

iOH  CINCINNATI! 

•  I 

t«81 

OA 

3989 

!64U37 

! 

794*4*41! 

!  !  ! 

195. C! 
195.1! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

14*2! 

-  * 

11.  jIncne 
! 

!0H  CINCINNATI* 

!  ! 

1981 

C« 

3990 

J  641942 
! 

•  79454*41! 

1  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

i 

1 

l*82i 
-  ! 

1 1 . > ! NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

19M 

OR 

3991 

1641943 

! 

5  79454*41! 

!  !  5 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

i 

14»2* 

-  ! 

11.7 ! NONE 

1 

•Cm  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OA 

3992 

!  641944 
! 

!  79454*41* 

•  !  5 

195.0! 

195.1! 

•5.C» 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

1 

U»2* 

-  j 

11. 9! NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

•  ! 

1)81 

CP 

3993 

•641945 

< 

5  79454*41! 

I  5  ! 

195.01 

195.1! 

55.  C* 
•5.C! 

9.0! 

1.6! 

-  i 

1 

1482*! 

-  1 

11 .9»SCNf 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  1 

1981 

OR 

3994 

1641946 

! 

!  794*4*41! 

•  !  5 

195.0* 

195.1! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6* 

-  1 

i 

u«i 

-  1 

1 1 . 9 ! NONE 

1 

!CH  CINCINNATI! 

1081 

OA 

'995 

•642141 

! 

•  794*4*41 5 

5  5  5 

195.0! 

195.1*. 

35.  C! 
35.  C! 

9.  3! 
1.6! 

! 

! 

14*2! 

-  ! 

ii.mcti* 

! 

Ich  CINCINNATI! 

!  ! 

19  Jt 

OR 

3996 

164214? 

l 

i  794*4*41! 

!  !  5 

195.0* 

195.1! 

35. C! 
35-C! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

14*2! 

-  1 

1 1 • 7 ! nCNE 

1 

•Cm  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

OR 

3998 

5643797 

! 

!  971*4*40! 

5  !  • 

195.0! 

1>5.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

i 

1 5  2  C ! 

-  1 

13. 2*  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

19*1 

OA 

1999 

•926533 

! 

•  0  fi  7  !  4  A  4  'j  ! 

5  •  ! 

195.0* 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

I492j 
-  1 

13.2'NCNE 

5 

! Cm  CINCINNATI! 

1  1 

19*1 

09 

4101 

!SMOO 

j 

!  696*4*4:> 

!  5  5 

195. G* 
195.1! 

35.0! 

35.1! 

;.c* 

1.6! 

i 

( 

1 594  i 

-  j 

17.3i.N0Nf 

j 

!0h  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

OA 

4102 

! 531401 
! 

!  596*4*40! 

5  !  ! 

1>5. G! 
195.1! 

35. C! 
'5.1! 

9.0! 

I.o! 

! 

! 

1594*! 

-  1 

12. 3!NCnE 

1 

!CH  CINCINNATI! 

1  1 

19’1 

OR 

41C3 

! 531402 
! 

5  696J4A4C! 

5  •  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

R 1 0! 

! 

1 

1594*! 

-  1 

1 2 • 3 1  NONE 
! 

•CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

OR 

41C4 

! 531403 
! 

!  69654*40! 

5  !  • 

195.0! 

19J.1! 

35. C! 
35.1! 

■9.0! 

1.6! 

-  j 

j 

1594! 

-  ! 

12.3*NONE 

1 

!Cm  CINCINNATI! 

1  ! 

1971 

OR 

41CS 

*531404 

1 

!  69654*40! 

5  !  5 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

1 

15U* 

-  1 

12.3! NONE 

1 

!0M  CINCINNATI! 

•  ! 

1971 

OA 

41C6 

5531405 

1 

5  696*4*40! 

5  !  5 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.C! 

1.6! 

-  i 

1 

1594j 
-  ! 

12.3! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

OR 

4 1C7 

•531406 

! 

!  69684*40! 

•  5  • 

195. C! 
175. 1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1  .a! 

! 

! 

1594* 

-  1 

12.3! NCNf 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

CA 

41CS 

!  5  31 407 
! 

•  696!4*40! 

!  !  5 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.ii! 

1.6* 

-  1 

j 

1  >94 ! 

-  1 

12.3! NONE 

1 

!0M  CINCINNATI! 

1  ! 

1971 

OR 

4109 

! 531408 

• 

5  696*4*40! 

5  5  5 

1«5.0! 

195.1! 

’*-'"* 

35. 1! 

9.C! 

1.6! 

i 

! 

1  594* 

-  1 

12.3!  NONE 

1 

•CM  CINCINNATI! 

1  1 

1971 

OR 

4110 

5  5  31409 
! 

5  69a! 4*40! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

J'.C! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

1554! 

.  1 

12.51nCNE 

1 

low  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

OP 

4111 

! 531410 
! 

!  69654*40! 

!  !  * 

195.0! 

1®5.1! 

35. C! 
•5.1! 

9.C! 

1  .*! 

-  1 

1 59*  i 
-  » 

12.3 InCnC 
j 

! OH  CINCINNATI! 

1  1 

1971 

CP 

4112 

•531411 

! 

!  696!4*40! 

5  5  5 

195.0! 

195.1! 

35.C! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  1 

< 

1594! 

-  j 

1  2 • 3 1  NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

CP 

4113 

5531412 

5  696*4*40! 

1  1  1 

1 >5. 0! 
195. U 

35.:* 

35.1! 

9.C! 

1.6! 

j 

1594! 

-  1 

12.3INCN! 

» 

!0m  CINCINNATI! 

1  j 

1«7t 

OR 

4114 

5531413 

1 

5  ft96 !  4*  4oi 

5  5  5 

195.0! 

195.1! 

35-C! 

35.1! 

9.0! 

1.6* 

-  i 

1 

1554? 

-  1 

12. 3?  NONE 
! 

!5H  CINCINNATI! 

!  ! 

1371 

CP 

4115 

5  3314U 

I 

!  69654*40! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.C! 

l.e! 

-  ] 

j 

1594! 

-  1 

12.3 'NONE 

1 

ICM  CINCINNATI! 

!  ! 

1991 

CP 

4116 

! 531415 
« 

•  696*4*40! 

!  5  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.C! 

1.6! 

i 

1594? 

-  ! 

12.3?  NONE 
{ 

•C*  CINCINNATI! 

•  ! 

1  >  71 

OR 

4117 

5  53U16 

!  69a! 4*40* 

1  1  1 

195.0! 

19*,|l 

35. C! 

t4.U 

9.0! 

I.A* 

-  1 

1 

1594! 

-  1 

1 2- sIncn* 

I 

!0H  CINCINNATI! 

I  1 

1«71 

C' 

\  ,  t 

•531417 

! 

i  69654*40! 

5  5  * 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  ] 

] 

1594! 

•  1 

12. JJNCNE 
! 

!0*  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

OR 

4119 

•531418 

! 

!  696 ! 4*  4c! 
1  !  ! 

195.0! 

195.1! 

•5.0! 

35.1! 

9.C! 

1.6! 

- 

I 

1554* 

-  ; 

12.5! NONE 
! 

•CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

OR 

4120 

1531419 

! 

5  69654*40! 

1  5  5 

195.0! 

195.11 

•  5.C! 
35-1 ! 

9.0! 

1.6* 

-  1 

j 

159*1 

-  1 

12. 3 'NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

OR 

4121 

J53142C 

! 

5  696 ! 4*  401 
!  !  S 

195.0! 

195.1! 

55.C! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

i5«*i 
-  J 

12.! 1  NON* 

1 

!CH  CINCINNATI! 

1  1 

1971 

OR 

41 22 

! 531421 

I 

1  69a 54* 40! 
f  !  1 

19J.0! 
1 >5.1! 

35. C! 

3  3.1! 

9.^! 

1.6! 

- 

159*! 

-  1 

12. J!NONf 
! 

!3H  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

OP 

4123 

!531<22 

5 

1  696*4*40! 

5  5  1 

195.0! 

195.1! 

35. Cl 
35.1! 

9.0i 

1.6* 

159il 

-  1 

12. JJNCNE 

!CH  CINCINNATI! 

I  ! 

1971 

c» 

4124 

5531423 

5 

5  69a! 4*40! 

!  !  ! 

195.0! 
19*. 1! 

15-CI 
35. 1* 

9.0! 

1.6! 

- 

159*! 

12.35NON* 

1 

IOH  CINCINNATI! 

•  ! 

1971 

OP 

4125 

5531424 

5 

5 

5 

!  69a!4*43! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  •  ! 

195.0! 

195.1! 

1 

i 

•  5.C! 
35.  li 

1 

1 

9.0! 

1.6! 

J 

i 

- 

1*54? 

-  ! 

; 

i 

12. J»NGN* 

! 

i 

1 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

•  ! 

!  ! 

1971 

iaple  i  -  description  or  vessels 


653 


ENG*! 

0  1ST  | 

VESSEL 

OPERATOR 

NAPE  AND  NUP3CP 

!  COAST 

1  GUARD 

t  MjJIBC* 

IVTCC!  0IMNS1CNS  !0»ArT|  ! CAPACITY !  HIGH-  1 

NET  ICOOEIIENGTHISPDTH!  i  !  1  EST  {  CAPCO  HANOLING 

•CCXS- 8 ** •*  1  REi*  1  PftG.ltOAD-l  !  CAR\*0  !  fIXCO  1  ECUIPHENT 

TCP  !  SEE! //////!/////!  10  I  1////////I  POINT  !  UNE-1 

TON-  ! PAGE  1  CVIP-10VEP- !/////!  HO*SEl  PASS-  1  (LIGHT)!//////////////// 
NACC  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LU*T!  POWER!  ENCCRS  1  (CUT)!  LINE-2 

1  V  E  S  S  f  l  ! 
•S  IOPCBATING  ! 
!U!  BASE  i 

! AOS  LINE-1  ! 

! TO  *////////// ! 
!«»  LlhI-2  !  • 

1 

! 

YE  AP  1 
BUILT  ! 
OP  ! 

REBUILT* 

(14)  OHIO 

t 

1 

RIVE*  CO.#  THE  J 

(CONMMJfO)  ( 

1  1 

!  ! 

1  1 

!  1 

1 

! 

! 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

; 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

*.  1 

! 

j 

i 

I 

1  ! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

C» 

I5M425 

1 

69  o ! 4 A  401 
!  1 

195.01 

195.1! 

35. C! 
35.11 

9.3!  - 

1.6! 

!  1594! 

I  -  ! 

12..MNCNE 

!0N  CINCINNATI! 

'  ! 

1971  ! 

I 

CP 

4127 

1511426 

1 

49614*40! 

1  ! 

m.O! 

195.1* 

35. Ct 
35.1! 

4.C!  - 

1.6! 

!  1594! 

!  -  1 

12.) ! NONE 
! 

f  Ct  i! 

!  1 

1971  • 

i 

c» 

n?e 

I53U27 

1 

5«6*4*4^1 
!  1 

195.0! 

195.1! 

3  5.C  1 
35.1! 

9.0!  - 

1.6! 

!  1 594! 

!  -  ! 

12.3JNCNE 

! 

!CF  CINCINNATI! 

!  ! 

1971  1 

j 

CP 

4129 

153U26 

1 

696UA40! 

1  1 

195.0! 

1-5.1! 

35. C! 
35.1! 

>.0! 

1.6! 

!  1594! 

!  -  ! 

12.3! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

!  1 

1971  j 

i 

OP 

4130 

1531429 

1 

49614A40! 

1  i 

195. C! 

105.1! 

35. C! 
*5.1! 

9.0!  - 

1.6! 

!  1594! 

!  -  I 

1 2.3! NONE 

i 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1971  ! 

! 

CP 

4151 

1 5314  JO 
l 

6«1  14A40! 

!  1 

19J.0! 
195. 1! 

35.  C! 
*5.1! 

>.0!  - 
1.7* 

!  1592! 

!  *  ! 

12.2!A0NF 

! 

!CM  CINCINNATI! 

i  i 

1971  ! 

! 

CP 

4152 

1531431 

1 

661*4*40! 

I  l 

195.0! 

195.1! 

*  5.C ! 
35.1! 

J1 

1..  ! 

i  1 592 i 

!  -  ! 

12. 2! NONE 
! 

Ich  Cincinnati! 

i  i 

1971  ! 

i 

OB 

4135 

1531432 

! 

691  j  4A  40 1 
!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

- 

1.9! 

!  1592! 

!  -  ! 

12.21AONE 

! 

•ON  CINCINNATI! 

!  ! 

1971  i 

i 

OP 

4134 

1531433 

1 

49114A40! 

1  1 

195.3! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.7* 

!  1592* 

!  -  ! 

12.2! NONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 
i  ! 

i9?i  1 
! 

OP 

4135 

1 $314)4 
! 

69  1  1  4  A  4i)  1 

1  1 

195. C! 
195.1! 

35. C! 
35.1! 

4.0!  - 

1.7! 

!  1392* 

!  -  ! 

12.2! NONE 
i 

•OH  CINCINNATI! 

!  1 

1971  ! 
j 

OP 

4136 

1531435 

1 

69114A40! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

!  1592! 

!  -  I 

12  •  2 1  ACNE 

l 

•OH  CINCINNATI! 

i  1 

1971  j 
! 

CP 

4137 

t  5314)6 

1 

69 1 1 4 A  43' 

!  1 

195. C! 
195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

1  159?! 

!  “  ! 

12.21N0NE 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1971  l 

1 

op 

4115 

1551457 

l 

69114*4)! 

1  ! 

1 >5.3! 
195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

!  1592! 

!  -  ! 

12.2INCNE 

S 0 H  CINCINNATI! 

!  1 

1971  | 
! 

OB 

4139 

1131436 

1 

69114*40! 

!  1 

195.3! 

195.1* 

35. C! 
35.11 

9.0!  - 

1.7J 

!  1592! 

!  -  ) 

12 • 2 ! ACNE 

i 

1  OH  CINCINNATI! 

!  1 

1971  ! 
! 

CP 

4140 

1551459 

1 

69114*40! 

!  1 

195.0! 

195.1! 

35.  Cl 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

!  1592! 

i  -  ! 

1 2.2*1. NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1971  I 

0* 

4141 

1531440 

69114*401 

1  1 

195.0! 

195.11 

35. Cl 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

!  1592! 

!  -  ! 

12*2! ACNE 

1 

!0H  CINCINNATI t 
i  ! 

1971  ! 
I 

0* 

4142 

I S3t44l 
i 

691 1 4  A  40! 

1  1 

1  95.31 

1  >5.1! 

55. C! 
33.1! 

9.0!  - 

1.7! 

I  15921 

l  -  ! 

1 2.2 (ACNE 
! 

!QH  CINCINNATI! 

1  1 

1971  I 
! 

CP 

4143 

15)1442 

1 

491  !  4  A  4  0 1 

1  1 

1  >5.3! 
195.1! 

55.  C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

!  15921 

1  -  1 

12.2!NCNr 

! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1971  | 
! 

CW 

4144 

1551443 

1 

09114*401 

1  1 

195.01 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

!  1592! 

!  -  ! 

12. 2 ! ACNE 
! 

i CH  CINCINNATI! 

»  ! 

1971  | 
1 

OP 

4145 

(551444 

1 

69114A40I 

1  1 

1  >5.3! 
195.11 

35.  Cl 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

1  1592* 

i  -  i 

12.2 ! NONE 
! 

i OH  CINCINNATI! 

!  1 

1971  I 

OP 

4146 

1531445 

1 

691 14*40! 

!  ! 

195.0! 

195.1! 

35. f! 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

!  15921 

1  -  1 

12.2 ! AONE 
! 

10H  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

CP 

4147 

1531446 

1 

59114*40! 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.71 

!  1542! 

I  -  ! 

12.2IACNE 

! 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

OP 

4146 

1331447 

69114*401 

1  1 

195.0! 

193.1! 

35. Cl 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

I  1592! 

!  -  ! 

12.2! AONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 
i  ! 

1971 

1 

CP 

4149 

1531446 

1 

69114A401 

1  1 

195.01 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

1  1592! 

1  -  ! 

12.21A0NC 

I 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

1971 

1 

CP 

4150 

1531449 

1 

69114*401 
!  i 

195.01 

195.1! 

35. ri 
35.1! 

9.0!  - 

1.7! 

I  1592! 

1  -  ! 

1 2. 2 1  NONE 

ICH  CINCINNATI! 

!  ! 

1971 

0» 

4151 

1536121 

1 

67414*401 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.11 

o.O!  - 
1.61 

1  1605! 

!  -  I 

13.31 AONE 
! 

|0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

OP 

4152 

15*6122 

1 

67*14*40! 

1  1 

195.0! 

175.11 

33.  C! 
35.1! 

9.0!  - 

1 . 6 1 

1  1605! 

!  -  1 

15.3IAONE 

1 

10M  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

c> 

4135 

1556123 

I 

67414*431 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.6! 

!  16C5I 

1  -  ! 

13.JIA0NE 

! 

1 0 H  CINCINNATI! 

1  1 

1972 

CP 

41-4 

1536124 

1 

67414A43I 

1  1 

195.0! 

19S.1I 

35. Cl 

3  5.11 

9.0!  - 

1.6! 

1  1  CCS! 

1  -  1 

1 3. 3 !  NONE 

1 

ION  CINCINNATI! 

!  1 

1972 

CP 

4155 

1536125 

I 

674 1 4 A  401 

1  1 

195.0! 

195.1! 

35.  Cl 
33.11 

9.0!  - 

1.61 

t  1605 1 

1  -  ! 

13.3IACN* 

1 

ION  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

CP 

4156 

1556126 

1 

67414A40I 

1  1 

195.01 

1«5.1! 

35. Cl 
33.11 

9. Cl  - 
1.61 

1  U05! 

1  -  ! 

13*3 ! ACNE 

ICH  CINCINNATI! 

I  1 

1°?2 

CP 

4157 

1556127 

1 

474I4A401 

1  1 

193.3! 

195.11 

35. Cl 
35.1! 

9.01  - 

1.6! 

1  16051 

1  -  1 

15. 5 1 AONE 

1 

I  OH  CINCINNATI! 

1  1 

1572 

OP 

4156 

1536126 

t 

67414A40! 

1  1 

195.0! 

195.11 

55.  Cl 
55.11 

9.0!  - 

1.6! 

!  1605! 

1  -  1 

1 3.3 1  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  I 

1972 

OP 

415V 

1536129 

1 

674 1 4 A  401 
!  ! 

195.01 

14SU1I 

35. Cl 
*5.1! 

9.01  - 

1.6! 

!  16051 

!  -  ! 

13.3 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

I  1 

1972 

OP 

4160 

1556130 

1 

6  74 1 4 A  491 
!  ! 

>93.31 

lf5.1l 

35. C! 
35.11 

9.0!  - 

1.6! 

1  1605! 

1  -  I 

13. S  1  ACNE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  1 

1972 

CP 

4161 

1536151 

I 

67414*401 
!  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.6! 

1  16051 

1  -  ! 

13.3! NONE 

I 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

OR 

4162 

1536132 

1 

67414*40! 

1  1 

195.0! 

19J.I! 

35. Cl 
*5.1! 

9.0!  - 

1.6! 

!  16051 

!  -  ! 

1  3  •  3  !  ACNE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

0« 

4165 

1534133 

1 

67414*40! 

1  1 

1  95.31 
195.1! 

35. Cl 
35.1! 

9.C!  - 

1.6! 

!  1605! 

!  -  ! 

1  ).3!aONE 
! 

ICH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

CP 

4164 

1536134 

l 

674 ! 4* .0! 

i  j 

195.0! 

195,11 

*5.0! 

35.1! 

9.0!  - 

1.6! 

!  16051 

1  -  ! 

1  3. 5!aONE 
i 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

OP 

4165 

1  5  36  1  55 
! 

67414*40*1 
!  1 

195.0! 

195.1! 

*5.C! 
35.  If 

9.0!  “ 

1.6* 

!  U051 

!  -  ! 

13. J'ACNE 

i 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

CP 

4166 

1534156 

1 

67414*40! 

i  i 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

4.0!  - 

1.6! 

!  1605! 

!  -  j 

13. J! ACNE 

i 

! OH  CINCINNATI! 

•  ! 

1972 

OP 

4167 

1556137 

1 

•  67  4  j  4  »  4oi 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

*5.C! 

35.1! 

9.3!  - 

1.6! 

!  16C5! 

1  -  ! 

13.3'NON* 

j 

!0H  CINCINNATI! 
i  t 

197? 

OP 

4166 

1536136 

1 

!  67414*40! 

i  ;  i 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
*5.1! 

9.0!  - 

1.6! 

!  U0S1 

!  “  ! 

1  J. 3 ! AONE 
i 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

197? 

OR 

4169 

1536159 

1 

1  67414*40! 

I  ■  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.3!  - 

1.6! 

!  1605! 

j  #  i 

13.3 ! ACNE 

i 

•OH  CINCINNATI* 

!  ! 

1972 

OP 

4170 

1536140 

! 

1  67414*40! 

1  1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0!  - 

1.6! 

!  1605! 

!  -  ! 

13.3 ! AONE 
! 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

CP 

4171 

1  536141 

1 

I  674*4*4 oi 

1  !  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.61 

!  1605! 

1  -  ! 

13. JSAON* 

t 

! CM  CINCINNATI! 
i  i 

197? 

0* 

4172 

1536142 

1 

1  67414**0! 

1  1  1 

J  95.0! 
195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.6! 

»  16051 

!  -  ! 

13.3! ACNE 
! 

! Ch  CINCINNATI! 

!  ! 

197? 

OR 

4173 

1556143 

1 

1  *7410  49! 

1  1  ! 

195.01 

145.1! 

*5.  C! 
35.11 

9.0!  - 

1.6! 

*  1605! 

!  -  1 

13.  JlAONE 
! 

!6k  CINCINNATI! 

•  1 

197? 

CP 

4174 

1536144 

! 

1  674*4*40! 

1  1  ! 

195.31 

195.11 

35. C! 
35.1! 

9.0!  - 

1.6! 

1  1605! 

13.3! AONE 
! 

!CM  CINCINNATI ! 

!  ! 

1972 

0* 

4175 

1536145 

I 

1  67414*40! 

1  1  ! 

195.01 

195.1! 

35.  C! 
35.11 

9.3!  - 

1.6! 

!  16GS! 

!  -  ! 

13.3  1  AONE 
i 

ioh  ctNcn».»Tti 
!  1 

1972 

OP 

4176 

1534146 

!  67414*401 

1  1  i 

195. C! 
195.1! 

*  5. Cl 
35.11 

9.0!  - 

1.6! 

I  16C5I 

I  -  I 

1 3 • 3 i AflNf 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

OP 

4177 

1534147 

1 

1  674I4/.40I 

1  1  1 

195.01 

195.1! 

35.  C I 
35.11 

4.C!  - 

1.6! 

!  1605! 

1  *  ! 

1 3. 3! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1972 

OP 

4176 

153614* 

1  67414*401 

1  1  1 

195.0! 

195.11 

35. Cl 
35.1! 

9.0!  - 

1.51 

!  1605! 

!  -  ! 

13. JIACNE 
! 

!0H  CISC  INMAT  I ! 
i  i 

197? 

OP 

4179 

15*6149 

1 

1  67414*40! 

1  t  1 

1  1  1 

1  t  1 

195.0! 

1«5.1l 

! 

1 

35.  C! 
35.11 

1 

1 

9.01  - 

1.6! 

J 

!  1605! 

!  -  ! 

!  ! 

15.3 1 AONE 
! 

1 

I 

ION  CINCINNATI  I 

!  i 

1  ! 

I  i 

1972 

T*3L£  2  -  0E5CR1MXCN  Of  VESSELS 


654 


VESSEL  NAME  AND  NUP8CR 


i  COAST 
1  CUARD 
t  MJM6CP 


<1S>  CMIO  RIVER  CO.,  THE  1 
(CONTINUED)! 


IVTCCI  D!»FN$XC*S  I  08AT  T! 
NET  !CCD?!lEN«TNUPDTM!  ! 

PEGIS-!*»»»|  RFC.  !  AI5.IL0A0-! 
TCP  l  SEE!//////!/////!  €0  ! 

TON-  !f»A&£!  OVtD-ilV*®*!/////! 
NAG?  I  IV  I  ALL  I  ALL  SLIGHT! 


! CAPACITY!  HX5N- 
I  !  CST 

!  CA*GP  J  fIXIt 

\uunu\  »om 

HORSE!  «>*$$-  !  (LIGHT ) 
POWER!  ENGERS  !  (r*CT> 


!  V  !  S  S  E  L  ! 

CARSO  HANDLING  IS  ! OR? 8AT INC  1 

COMMENT  I TC !  j»ASE  !  TEAR 

LtNE-1  ! AO!  LINE-1  !  SUILI 

////////////////ITOI//////////I  IP 

LINE-2  !  t  Ct  LINE-?  !»PE8U!lt 


OR 

41*0 

•336150 

1 

67414A40I 

175.0* 

35. :• 

9.C! 

-  ! 

1605! 

13. 3! NONE 

!Ch 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1 

1  ! 

195.1! 

33.1! 

1.6! 

! 

■  1 

! 

; 

! 

06 

MSI 

1536151 

1 

674  *4*40! 

195.0! 

25. C! 

9.C! 

! 

l6C5j 

13.3! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1472 

i 

1 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

0« 

4182 

! 53< 15? 

l 

67414A40! 

1*5.0! 

35.  C! 

9.C! 

! 

1  6C  5  i 

13.3INONR 

ICH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

OR 

4183 

1534153 

1 

67414A40! 

195.0! 

35. C! 

9. Cl 

! 

16C5! 

13.  ji.NCNf 

!  C  h 

CINCINNiTl! 

1972 

! 

! 

1  ! 

1*5.1* 

55.  t  f 

1.0* 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

0» 

4»«4 

1536144 

1 

67414*401 

195.0! 

35.  C! 

9.C! 

! 

IfcCS ! 

13.3! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

197? 

i 

1 

•  ! 

195.1! 

35.1! 

I.o! 

! 

•  1 

! 

! 

! 

OR 

4185 

1534155 

1 

674 ! 46401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

ucsi 

13.3! NONE 

ION 

CINCINNATI! 

1972 

! 

1 

!  ! 

195. t! 

33.1! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

! 

1 

OR 

4M6 

•  5  36  156 

I 

6?414A4'M 

195. C! 

35. C! 

5.0! 

-  1 

16C5! 

13.3'NCHE 

!0m 

CINCINNATI! 

197? 

1 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

t 

-  1 

1 

! 

! 

OR 

4187 

1336157 

1 

67414*40! 

1«5.0! 

35. C! 

9. Cl 

-  1 

!60<! 

13.3  j  N5NE 

!  CM 

CINCINNATI! 

197? 

< 

I 

1  ! 

1?5.1! 
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I  1  ! 

195.1! 

*5.1! 

1.5! 

! 

-  • 

l 

1 

! 

1 

C*  *210 

1533590 

!  7  2 1 !  4  A  40 1 

195. C! 

'  5.C! 

5.0! 

- 

1 

1615! 

13.* {NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

i97i  i 

1 

1  1  1 

1  9$. 1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  • 

1 

1 

! 

! 

0*  43*1 

! 5515*1 

1  5*614*401 

145.0* 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1614! 

1 3.*  JNCNE 

ion 

CINCINNATI! 

1974  * 

■» 

1 

1  *  1 

145.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

j 

1 

! 

OR  *!(2 

1552942 

1  63814A40J 

145.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1  6 1  >• 

1  3. * ! NONE 

■OH 

CINCINNATI! 

197*  ! 

J 

!  !  J 

145.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  1 

; 

! 

1 

j 

CP  *3(3 

1552443 

1  63614*4.0! 

1*5. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

*614! 

13.*! NONE 

!CH 

C  I fiC  INNA!  I ! 

197*  • 

! 

1  !  ! 

1 95.1! 

35.1! 

1.5! 

• 

-  { 

1 

! 

! 

1 

OP  4 3 i* 

•55254* 

1  63614*40! 

195.0! 

'5.C! 

9.0! 

- 

1 

H19! 

1  J. * ! NONE 

!CM 

CINCINNATI! 

197*  • 

1 

1  »  J 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

J 

1 

! 

CP  43(5 

15525*5 

i  6?  814*40! 

195.0! 

’5.C! 

9.3! 

- 

t 

lei  9* 

1  3. * ! NONE 

•OH 

CIKCtNXAT  f ! 

t?7*  ! 

1 

1  1  ! 

1 >5.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  • 

! 

! 

! 

! 

OP  45(6 

1552946 

1  63614*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1619! 

13.*! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1974  • 

! 

1  1  • 

145.1! 

75.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

OP  4 JP 7 

1552547 

1  63614*40! 

155.0! 

75.  C! 

4.0! 

- 

! 

1614J 

1  3. * ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197*  ! 

I 

1  1  1 

155.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  • 

! 

! 

t 

1 

OP  43<« 

1 552446 

1  83614A401 

1 >5 .0! 

!5.C! 

9.)! 

- 

i 

16141 

1 3.*! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197*  • 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.11 

1.5! 

! 

1 

; 

! 

! 

OP  4JP9 

•552549 

1  63814*40! 

195.0! 

35.:! 

4.0! 

- 

1 

1614! 

1  J.*  SNONE 

!  Ch 

CINCINNATI! 

147*  ! 

I 

!  !  • 

145.1! 

<5.1! 

1.5! 

i 

-  • 

* 

! 

! 

| 

CP  4390 

1552550 

!  6  Jo  1 4A*0J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1514! 

13.4! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

197*  ! 

1 

!  1  1 

145.11 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

• 

OP  4  591 

1552551 

!  63614**0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1619! 

13.*! NONE 

•OH 

CINCINNATI' 

197*  i 

! 

’  !  1 

155.1! 

35.11 

1.5! 

! 

*  ! 

; 

! 

! 

! 

OP  4392 

155255? 

1  8361***01 

1-95.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1619! 

13.*! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

147*  ! 

1 

1  1  J 

155.11 

75.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

j 

; 

I 

CP  4393 

1552453 

1  43614**0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1819! 

13.* ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197*  ! 

! 

!  1  1 

145.1! 

75.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

C*  *394 

155295* 

1  83514*401 

145.0! 

75. C! 

4.0! 

- 

1 

1619! 

13.*! NONE 

Ioh 

CINCINNATI! 

197*  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

i 

-  J 

• 

! 

! 

! 

OF  4395 

•552955 

!  83614A401 

145.0! 

IS.C! 

9.0! 

- 

! 

151  ?! 

1 3.*!N0NE 

!0H 

CINCINNATI! 

197*  • 

1 

1  l  ! 

145.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

! 

; 

OP  4396 

1552558 

!  8161***0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

161?! 

1  3. *  SNONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197*  i 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.11 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

OP  4297 

1552957 

1  63814**0! 

145.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

I6t9! 

13.*! NONE 

*!0H 

CINCINNATI! 

197*  ! 

! 

1  1  ! 

195.1! 

*5.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

CP  4393 

1352558 

!  83814**0! 

195.3! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1 6 1  4  J 

13**! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

147*  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

55.8! 

1.5! 

! 

-  ! 

» 

! 

! 

! 

0*  4399 

1 552559 

•  6381**40! 

155.0! 

5  5.:! 

5.0! 

- 

j 

1619! 

13.*! NONE 

i  OH 

CINCINNATI! 

147*  ) 

! 

!  !  ! 

195.1! 

75.1! 

1.5! 

i 

-  J 

; 

; 

J 

; 

OP  4400 

1552560 

1  6361***01 

145.0! 

35. C! 

9*0! 

- 

! 

1 6 1  4J 

1 3. * ! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

147*  ! 

1 

!  1  ! 

14'.1f 

7  > .  1 ! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

! 

OP  44C1 

j  552581 

!  639l*A4C! 

145.0! 

7  5.C! 

9.0* 

• 

! 

1619! 

13.*! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

197*  • 

1 

1  !  ! 

145.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  J 

; 

1 

! 

» 

CP  44C2 

1552582 

!  6361**40! 

1-95.  C! 

75. C! 

9.3! 

- 

1 

lot  9! 

1 J. * ! NONE 

.‘OH 

CINCINNATI ! 

197*  i 

1 

!  !  1 

145.1! 

•5.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

1 

1 

CP  44C3 

•552563 

!  65614A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1 0 1  9  S 

13.* ! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

147*  ! 

1 

1  ;  1 

195.1! 

75.1! 

1.5! 

1 

-  » 

> 

1 

; 

1 

CP  *404 

1 55256* 

1  638! 4*  4C! 

145.0! 

35. Ci 

4.0! 

- 

1 

let?! 

1  3.*  SNONE 

!CH 

CINCINNATI! 

147*  • 

1 

1  1  1 

W5.1! 

35.1! 

1.5! 

1 

-  ! 

; 

1 

! 

1 

C»  4405 

1552565 

1  6**  !«.A*C! 

145.0! 

35.  C! 

9  .  j! 

- 

1 

1619! 

13.*! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

147*  ! 

! 

1  !  ! 

145.1! 

*5.1! 

1.5! 

i 

*  ! 

1 

! 

! 

! 

CP  * 4C6 

1552566 

!  63614*40! 

1 95. C! 

35. C! 

4.0! 

- 

t 

1  el  9! 

1  3  •* } NONE 

!ch 

CINCINNATI! 

1974  • 

1 

j  1  1 

145.1* 

7  5.1! 

1.5! 

i 

-  j 

1 

1 

1 

J 

OP  44C7 

j  552567 

!  63514*40! 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1e19» 

13.* ! NONE 

•OH 

CINCINNATI ! 

197*  » 

1 

1  !  ! 

19$. 1» 

35.1! 

1.5* 

i 

-  ! 

; 

J 

J 

• 

CR  *  *C$ 

! 5$29e( 

!  8:6!4»4C! 

1  4  $  .  0! 

•5.C! 

9.C! 

- 

1 

lei  9! 

1 3. * !  NONE 

I  Oh 

CINCINNATI! 

147*  » 

# 

1  !  1 

1  R5.1! 

•5.1! 

1.5! 

i 

-  ; 

! 

! 

; 

1 

CP  4*09 

j  5525o9 

1  6?6!4*4C! 

155,2! 

75. C! 

9.0! 

- 

! 

181?! 

1 3. * ! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

197*  ! 

f 

!  !  ! 

195.1! 

*5.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

; 

j 

! 

; 

0*  4* 1C 

1552970 

!  6!6!i*4rt 

1  >  5  .  3! 

5  5.7! 

?.0! 

- 

1 

1619! 

1 3. * ! NONE 

•CM 

CINCINNATI! 

197*  ! 

1 

1  1  1 

155.0! 

!  5.C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

CP  *411 

1552571 

!  6 '5! 4*40! 

195.0! 

’  5 .  C ! 

4.0! 

- 

1 

1630! 

1  3.5JNCNE 

J  C  H 

CINCINNATI! 

197*  • 

1 

{  !  i 

155.1! 

5>  -  5  £ 

j 

-  ! 

{ 

t 

[ 

1 

OR  4412 

1552972 

1  6?6!4*;oi 

145.0! 

35.:! 

9.0! 

- 

i 

1 6  3C! 

13.5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197*  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.*! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

CP  *413 

1 *52573 

1  6*614*43! 

145.3! 

35.*! 

9.3! 

- 

1 

1830! 

1 3.5!NCNE 

IOH 

CINCINNATI! 

197*  ! 

1 

1  •  1 

195.1! 

•5.1! 

1  .*! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

CP  *414 

155257* 

1  63  > 1 4**0 ! 

1  95.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

13.5! NONE 

IOH 

Cincinnati! 

197*  ! 

1 

1  1  1 

14,. 1! 

7  5.1* 

1.*! 

{ 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OP  4415 

1552575 

J  83814AO! 

145.0! 

35. C! 

4.0! 

- 

i 

1e!C! 

13.5‘NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

147*  J 

! 

!  1  1 

145.1! 

*5.1! 

1.*! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

CP  *416 

1552978 

!  67614**0! 

1  95.0! 

15. C! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

1 3. 5 1  NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

197*  j 

1 

!  i  ! 

155.1! 

5  5.1! 

1.*! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

« 

OP  *417 

1552577 

J  6361***01 

145.0! 

$5.5! 

9.0! 

- 

! 

1630* 

13.5! NONE 

!  CH 

CINCINNATI! 

197*  ! 

1 

1  !  1 

1*5.1! 

35,1! 

1.*! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

t 

OP  4416 

*55297? 

1  53614*401 

145.0! 

•5.:! 

9.0! 

- 

! 

1630! 

13*5! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197*  • 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.*! 

! 

-  ! 

; 

1 

• 

t 

OP  *419 

1 552979 

J  63414**6! 

1  95. J! 

35. C! 

9.yJ 

- 

! 

to  JO! 

13.5 'NONE 

!  Oh 

CINCINNATI! 

197*  • 

! 

1  !  1 

195.1! 

*5.1! 

1.*! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

! 


! 


t 

I 


! 

I 


TA9LE  i  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCP!  !  IV1CC1  DIFENSICNS  !DPA*T!  {CAPACITY!  HIGH-  •  !  V  C  $  $  t  L  !  ! 

D 1  ST!  OPERATOR  I  NET  I  CODEllENGTH! *RDT*«  !  !  !  ESI  !  CARGO  HANDLING  IS  !C^£»ATING  J  ! 

- - - - — - 1  AEGIS-!**** !  REG.  !  o £3. !  LOAD- !  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  »TC  !  ’AH  !  YEA*  ! 

I  COAST  I  TER  !  SEE!//////!/////!  EC  I  !////////!  POINT  !  LINE-1  !*0!  LINE-1  1  "UILl  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUH8ER  !  GUARD  J  TON-  |PA«!  OVE*-!OVSR-! ///// !  HO*SEt  PASS-  !<L IG«T )!////////////////! To! ////////// !  0*  ! 


!  NUN0EP 

I  NAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENG EPS  ! 

(FEED !  LINE-2 

HE! 

LINP-2  HAE3UUTI 

C18)  OHIO  RIVER 

( 

i 

CO.r  THE  ! 

(CONTINUED)! 

1  !  ! 

!  !  ! 

1  !  ! 

!  !  1 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

• 

i 

» 

i 

j 

i 

i 

i 

j 

• 

2 

; 

j 

2 

i 

1 

2 

2 

! 

! 

1 

! 

! 

« 

j 

OF 

4470 

!  $52990 

i 

1  63614A4CI 

!  !  ! 

195.  o! 
195.1! 

35. C! 
25.1! 

9.0! 

1.4* 

- 

u’ci 
-  ! 

1 3. 5 1  NONE 

2 

ion 

j 

CINCINNATI! 

t 

t«?4  ! 

! 

OR 

4*21 

1  5529  51 
! 

!  636 ! 4A40! 

!  !  ! 

193.0! 

195.1! 

35. Cl 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1630l 

-  ! 

13. 5 ! NONE 
; 

Sch 

! 

CINCINNATI j 

1 

1974  j 

2 

OF 

4422 

5552982 

! 

!  63614A40! 

!  !  i 

195.01 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

16’C! 

1 3. 5 i NONE 
< 

!0<* 

j 

CINCINNATI • 

2 

1o?t  j 

OF 

4425 

5552953 

! 

!  63614A40! 

!  1  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

I63ci 

-  J 

13. 5 1 NONE 
! 

!0H 

< 

CINCINNATI ! 

! 

1974  ! 
t 

OR 

4424 

1552964 

! 

1  63614440! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

16  30  5 

-  i 

13.5HON* 

! 

2  OH 
! 

CINCINNATI! 

i 

1*74  ! 

i 

OF 

4425 

1552995 

i 

!  63*14443! 

1  l  ! 

195.0! 

195.1! 

25.  C! 
25.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1*30  i 

13.5 ! NONE 
; 

!0M 

! 

Cincinnati! 

; 

1974  j 
! 

OF 

4426 

!  552986 
! 

!  63614A40! 

!  !  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
23.1! 

9.0! 

1.4* 

- 

1*3ci 

-  1 

13. SHONE 
! 

!  OH 
« 

CINCINNATI! 

! 

1974  J 

2 

OP 

4427 

5552987 

i 

1  636UA4C! 

!  !  ! 

195. Ot 

19J.1* 

23.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  i 

1 3. 5 1  NONE 
! 

r  Ch 
! 

CINCINNATI! 

j 

1974  *• 

! 

OP 

44  28 

1552988 

i 

!  63614A4C! 

!  !  1 

193.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.4* 

- 

1630! 

-  i 

1  3. SHONE 

2 

!Ch 

; 

CINCINNATI! 

! 

1974  ! 

j 

OR 

4429 

1552959 

! 

!  63614A4C1 

1  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

I630i 

-  2 

13.5  j  NONE 
! 

!  OH 
{ 

CINCINNATI! 

! 

1974  ! 

OF 

4430 

I5S2990 

i 

!  636I4A40! 

!  !  ! 

195.01 

195.1! 

25.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  2 

13. SHONE 
! 

icH 

! 

CINCINNATI! 

1 

1*74  ! 

2 

OR 

4431 

i 552991 
! 

!  63614A40! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  ! 

1 3. 5 !NONE 

2 

!CH 

2 

CINCINNATI! 

! 

1974  j 
! 

OP 

4432 

1552992 

! 

1  63614A40! 

!  !  ! 

195.0! 

105.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  ! 

1 3. 5  5  NONE 
! 

1  OH 
! 

CINCINNATI! 

I 

1974  ! 

! 

CF 

4433 

1552993 

! 

!  636 I4A40! 

1  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  Cl 
25. 1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1620! 

-  ! 

1 3. 5 ! NONE 
! 

ion 

! 

CINCINNATI! 

! 

1974  f 
! 

OF 

4434 

1552994 

! 

!  63*14440! 

1  1  1 

19 5,0! 
195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1630! 

-  ! 

1 3. 5 ! NONE 
! 

!  Oh 
! 

CINCINNATI! 

! 

1974  | 

! 

01 

443$ 

!  55299., 

! 

1  636 1 4 A  401 
t  t  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

1620! 

-  ! 

13.S1N0NE 

! 

JOH 

1 

CINCINNATI! 

I 

1974  ! 

! 

0« 

4436 

1552996 

! 

1  636 1 4 A  40! 

!  !  ! 

195.01 

195.1! 

35. C! 
35.11 

9.0! 

1.4! 

- 

1630! 

-  i 

13.5JNCNE 

1 

ICH 

! 

CINCINNATI! 

1974  | 

! 

OP 

4437 

1552997 

! 

!  63fi I  4  A  401 

1  1  1 

195.01 

195.11 

M.C! 

35.1! 

9.0! 

1.4! 

— 

1620! 

-  i 

1 3. 5! NONE 
! 

•CM 

1 

CINCINNATI! 

! 

1974  | 

! 

CF 

4433 

1552998 

! 

1  63614440! 

1  !  ! 

195.3! 

195.11 

35.  C! 
35.1! 

9.01 

1.4! 

- 

1630! 

-  ! 

13.3! NONE 

1 

ioH 

! 

CINCINNATI  I 

1 

1974  ! 

! 

OF 

4439 

1552999 

1 

1  636! 4440! 

1  1  ! 

195. -3! 
195.1! 

25. C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

* 

1630! 

-  ! 

13.5! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

1974  » 

! 

OF 

4440 

1553COO 

1 

1  436144401 

1  t  1 

195. C! 
195.11 

35. Cl 
35.1! 

9.01 

1.4! 

- 

1630! 

-  ! 

13.51NCNC 

! 

!Qm 

! 

CINCINNATI! 

1974  ! 
! 

OF 

4441 

!  55  KOI 
! 

1  63*1 4<  401 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
25.1! 

9.01 

1.4! 

- 

1*20! 

-  ! 

13.5! NONE 

ICH 

I 

CINCINNATI! 

1 

1074  I 
! 

OF 

4442 

1553C02 

1 

1  436UA40I 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.11 

9.0! 

1.4! 

• 

16301 
-  I 

1 3. 5 ! NONE 
! 

ICH 

CINCINNATI! 

1974  | 

! 

OF 

444J 

I553C03 

! 

1  636 1 44  401 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.01 

1.4! 

- 

16301 
-  ! 

1 3. 5 1  NONE 

1 

IOH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1974  ! 

! 

OF 

4444 

1553C04 

1 

1  63614440! 

I  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1630! 

-  ! 

13.  SHONE 

I 

I  Cm 
! 

CINCINNATI ! 

I 

1974  | 

I 

OF 

444$ 

1553C05 

! 

1  63614440! 

1  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.41 

“ 

1630! 

13.5 1  NONE 

1 

IOH 

! 

CINCINNATI  I 

1974  | 

OF 

4446 

I553C06 

1  636144401 

I  1  1 

195.01 

195.1! 

3>.CI 

25.11 

9.0! 

1.4! 

— 

1630! 

-  1 

15.5! NONE 

1 

!  OH 

I 

CINCINNATI! 

1 

1974  ! 

I 

OF 

4447 

1553C07 

I 

1  6361 4440! 

I  t  1 

195.0! 

195.1' 

35.  Cl 
35.1! 

9.01 

1.4| 

” 

16301 
-  1 

1 3. 5 (NONE 

1 

IOH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

! 

OR 

4449 

I553C08 

1 

1  63614A40I 

1  !  1 

195.0! 

195.11 

25. C! 
35.11 

9.01 

1.4| 

- 

16201 
-  1 

1 5. 5 (NONE 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1974  ! 

! 

OF 

4440 

1553C09 

1 

1  636(44401 

1  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  Cl 
35.1! 

9.0! 

1.4! 

- 

16301 
-  ! 

1 3. 51  NONE 
! 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1974  1 
! 

OF 

4450 

I553C1C 

I 

1  63*144401 

1  1  1 

195,0! 

195.11 

35.  Cl 
35.1! 

9.01 

1.4! 

- 

1630! 
-  ! 

1 3. 5 1  NONE 

I 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1074  | 
t 

OF 

47C1 

. 

1510148 

1 

1  719(4440! 

1  1  1 

195.01 

193.1! 

35. Cl 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

15991 
-  ! 

1 2  •  * ! NONE 

1 

!  OM 
! 

CINCINNATI! 

I 

1967  I 

1 

CF 

47C2 

151C149 

1 

1  71914440! 

i  \  i 

195.01 

195.11 

35.  Cl 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599! 
-  ! 

12.6IN0NE 

1 

IOH 

1 

CINCINNATI! 

1967  ] 

1 

OR 

4703 

1 51  Cl  50 

1 

I  71914440! 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35, Cl 
35.1! 

9.01 

1.6! 

“ 

1599! 

-  ! 

12.4! NONE 

1 

!Ck 

1 

CINCINNATI! 

i 

1967  ! 

! 

OP 

47C5 

1510152 

1 

1  719144401 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9,01 

1.6! 

- 

1599! 
-  1 

12  •  AlNCNE 
! 

IOH 

I 

CINCINNATI! 

! 

1967  ! 

1 

OF 

4  7C6 

151C153 

1 

1  71914440! 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

15991 
-  ! 

12.8 ! NONE 
! 

!  ON 

2 

CINCINNATI! 

1 

1967  ! 

1 

C» 

47C7 

IMC154 

1 

1  719144401 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599! 
-  ! 

1 2  •  o ! NONE 

1  oh 

2 

CINCINNATI! 

! 

r©?  ! 

I 

OR 

47C6 

I51C155 

1 

1  71914440! 

1  1  ! 

195.0! 

105.1! 

35. C! 
35.1! 

9.01 

1.6! 

“ 

1599! 

-  t 

1 2.6 ! NONE 
; 

ioH 

2 

CINCINNATI! 

! 

1967  ! 

! 

OF 

47C9 

I51C156 

1 

1  71914440! 

1  !  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

«.0! 

1.6! 

“ 

159*1 
-  2 

12. SHONE 
; 

!  OH 
; 

CINCINNATI* 

! 

1967  ! 
i 

OF 

471U 

151C157 

1 

1  71914440! 

1  1  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

” 

159*j 

-  2 

12.6! NONE 
! 

i  oh 

CINCINNATI! 

! 

1967  ! 

• 

OF 

4711 

1 J1C276 

J 

1  71914440! 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
25.1! 

9.01 

1.6! 

15991 
-  ! 

12.  SHONE 

!  CH 
; 

CINCINNATI ! 

! 

1967  ! 
2 

CP 

4712 

151C277 

1 

I  71914440! 

1  1  ! 

195.0! 

1  1 S 

35. C! 
25.1! 

9.0! 

1.*! 

- 

1599! 
-  2 

12.6'NCNc 

i 

ion 

CINCINNATI! 

I®*?  i 
2 

OP 

4713 

1510778 

I 

1  71914A40! 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
25.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

15901 
-  ! 

1  2.*l NONE 
; 

!  OH 

Cincinnati! 

j 

1967  ! 
2 

OR 

4714 

•S1C279 

1 

1  71914440! 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.*! 

- 

159*! 
-  » 

12.*HCNE 

! 

!CH 

Cincinnati! 

2 

1967  ! 
; 

OP 

4715 

I51C280 

1 

i  71914440! 
1  1  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
25.1! 

9.0! 

1.*! 

“ 

1599! 

1 2  .* ! NONE 
! 

JOH 

! 

Cincinnati! 

! 

19o7  ! 
! 

OR 

4716 

151C281 

1 

•  719*4440! 

!  !  ! 

193.0! 

1*J.t! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1  •  *! 

- 

1599i 

-  i 

1 2 • 6 1  NONE 
( 

!CM 

i 

CINCINNATI! 

{ 

1967  ! 
I 

CF 

4717 

I51C28? 

1 

!  71914440! 

!  1  ! 

195.0! 

1V5.1! 

35. Cl 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599* 
*  j 

12.6! NONE 

1 

!0M 

! 

CINCINNATI | 

! 

1967  ! 
j 

OF 

4719 

I51C2S3 

J 

1  71914440! 

1  1  i 

195.0! 

H5.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

159oS 
-  ! 

1  2  •  *1  NON* 

! 

•OH 

! 

CINCINNATI! 

i 

1967  i 
! 

OR 

4719 

! 51 C  264 

1 

1  71 9  J  44  401 

1  1  1 

195.01 

195.1! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.61 

“ 

1599! 
-  ! 

1 2 . 61  NONE 
! 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

196?  | 
! 

OR 

4720 

I  SIC 235 

1  71914A40! 

1  1  1 

195.0! 
19J.  1! 

15. C! 
35.11 

9.0! 

1.6! 

" 

1599! 
-  1 

1 2  •  6 ! NONE 
! 

!  On 
! 

CINCINNATI! 

! 

1967  ! 
! 

CF 

4721 

I51C505 

! 

1  719J4440! 

1  1  I 

195.0! 

195.1! 

M.Cl 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

* 

1599! 
-  ! 

12.6HCNE 

! 

JOm 

! 

CINCINNATI! 

! 

1967  ! 
1 

OR 

4722 

1 51C506 

1 

I  71914440! 

!  !  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.11 

9.0! 

1.6! 

" 

1599! 
-  ! 

1 2 .6 ! NONE 
! 

ION 

! 

CINCINNATI  1 
! 

1967  1 
! 

OR 

4723 

1  SI C  507 

1 

!  71914A4QI 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.11 

9.0! 

1.6! 

- 

159*1 
-  ! 

1 2 .6  HONE 
! 

!0h 

! 

CINCINNATI! 

! 

19*7  J 
! 

CF 

4724 

I51CS08 

1 

I  719144401 
!  !  t 

105.0! 

195.1! 

35  3! 

.  *,1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1599! 

12.6HONS 

! 

!0h 

! 

CINCINNATI! 

1 

1967  1 
1 

I 


! 


! 


I 


I 


I 

! 
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CN«»I 

CISTI 

vessel 

CPEAATCf 

NAPE  AND  NUH2C* 

!  COAST 

!  CU  A5D 
!  MJH0C# 

1  ! VTCC !  DlfpNSICNS  !D>*fl! 

1  NET  !CCD£!U*JSTM«fefOT*!  ! 

-IPEOZS-!  *f*.  !  PPG.fLOAO-! 

!  TE*  !  S«f !//////!/////!  It  ! 

1  TON-  lMi,El  OVcf-lOVtP*!/////! 

!  WAGE  l  IV  !  ALL  1  ALL  !LIG*T» 

ICAPACITT!  HIGH-  |  'VESSEL! 

!  !  EST  !  CAP6C  HANOI INC  J$  ! 0*£f AT  I NG  ! 

!  CAfQO  !  FIXCC  •  EOUIPKfNT  ! T  C  f  8ASI  !  TEA* 

I ////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  fUILT 

M0*5f!  PASS-  i<LIOHT)!////////////////*TO|//////////l  0* 

POVEf!  ENGEPS  !  (FEET) !  UNE-2  !EE|  LlNfc-?  !*AEBUILT 

<ia>  chic 

ft  1  VCR  CO.#  THE 

(CONTINUED) 

1  !  ! 

1  !  ! 

1  g  j 

!  i  i 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

i 

! 

; 

i 

! 

j 

! 

1 

j 

1 

t  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

of 

*725 

l 5 1C  50® 

!  719!*A*C! 

1  !  ! 

1 J5.oi 
195.1! 

35. w! 
f  5.1! 

9.01 

1.6! 

“ 

! 

1599i 
-  ! 

1 2  •  6! NONE 
! 

! OK  CINCINNATI! 

!  ! 

1767 

0* 

*727 

mc*ii 

1  719! *A*0| 

I  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
15.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

< 

i 

159PI 

12.6 ! NONE 

!CK  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

c* 

*77$ 

! 51C512 

1  719!***C! 

1  !  ! 

195.3! 
19$. H 

35.3! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

j 

i 

1594J 
-  ! 

1 2  •  6  j  NCNt 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

c* 

*72? 

J51C513 

!  719! *A*0! 

!  1  ! 

195.0! 

195.1! 

*5.C! 
T5.  1 ! 

9.0! 

1.6« 

“ 

! 

! 

1599! 

1 2.4!nONE 
! 

(OH  CINCINNATI! 

•  ! 

1967 

CP 

*730 

mcsu 

*  7 1 9 !  *  *  *0! 

1  !  ! 

195.0! 
1?5. 1 ! 

35. Cl 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

159  ?! 

•  ! 

12.6'NCNE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

C  f 

*731 

f  51C515 

!  719*4**0! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

*5.C! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

I 

» 

1599! 

-  ( 

12.6!NCNE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

i  ! 

1967 

ct 

*732 

i 51C5 1 6 

!  719!*a*0! 

i  !  i 

195. C! 
195.1! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

1594» 

1 2 • 6! NONE 

j 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

ct 

*733 

S51C517 

!  719!***:! 

!  !  ! 

195.0! 

19$.1! 

35. C! 
35.1! 

9.C! 

1.6! 

“ 

! 

! 

iS9?i 
-  ; 

12.4! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

Of 

*73* 

151C515 

!  719»***0! 

!  !  ! 

195.0! 
19*. 1! 

f  5.C! 
35.1! 

9.C! 

1.6! 

“ 

! 

! 

154r! 

-  i 

12.e ! NONE 
! 

•OK  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

Of 

*755 

!51C^19 

!  719!*»0! 

1  !  ! 

195.0! 
195.1 ! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

i 

i 

1599! 

12.6! NONE 
; 

! OK  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

CP 

*7?« 

! 51C520 

!  71 > • *  »  *0! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

3  5.C ! 

3  5.  ii 

9.01 

1 .6! 

• 

! 

1599! 
-  ! 

12.4  j  NON* 

! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

OP 

*737 

! 51C521 

!  71?i*A*ri 

1  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1599' 

-  ; 

1 2 .  d ! NONE 

j 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

196? 

0» 

*735 

5  51C522 

!  7 1 9 • **  *0! 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

15. C ! 
15.1! 

4.C! 

1.6! 

1 

1 599  j 

_  i 

12.6{NCNE 

! 

! CH  CINCINNATI! 

!  i 

1967 

CP 

*7’9 

1510523 

!  719*  *A*Q* 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

5.0! 

I.Af 

“ 

i 

! 

1549! 

-  ! 

12.6'SCNE 

1 

1  OH  CINCINNATI! 

!  ( 

1967 

Cf 

*7*0 

i 51CS2* 

!  719! ***C! 

!  !  ! 

195.0! 

105.1! 

35. C! 
35.1! 

9.C! 

1.6! 

• 

i 

i 

1599! 

_  i 

12.6! NON? 

; 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

0» 

*7*2 

! 51CJ26 

!  ?19«*a*01 

!  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35.  :i 
’5.1! 

9.0! 

1.6! 

" 

» 

j 

15?4j 

_  1 

1 2. 6 ! NON! 

t 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

196? 

OP 

*7?1 

!  65  ?! *A*5! 

1  !  ! 

195.3! 

1 #5. 0! 

35. C! 
35.C! 

9.1! 

1.*! 

“ 

i 

1632! 

15.2JNCNE 

! 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1962 

0® 

*  752 

!  6f7!****! 

!  !  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. ;i 

9.1! 

1.*! 

” 

2 

i 

u3?i 

-  1 

11.2 ! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

198' 

CP 

*753 

!  667! *A*0! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

«5.t! 

*  5.C! 

9.1! 

1.4! 

i 

i 

1637! 

“  ! 

11.2 ! NONf 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

192? 

Of 

*75* 

!  6!?!***0! 

!  !  ! 

195.3! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

4.1! 

1.*! 

” 

j 

i 

1M2! 

-  i 

1J.2! NONf 
; 

•OH  CINCINNATI* 

!  ! 

198? 

Of 

*755 

1  457!*A*0! 

!  !  ! 

195.0! 
195. 0! 

35.  C! 
T5.C! 

9.6! 

1  .*! 

• 

2 

i 

1632! 

-  ! 

15.2! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

19|« 

c* 

*  755 

!  657! *4*0! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0* 

35.  C! 
35.CS 

9.6! 

1.-*! 

“ 

! 

! 

1632! 

•  i 

13.2! NONf 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

198? 

Or 

*757 

!  6>7!*A*3! 

!  !  ! 

195. C! 
195.0! 

15. C! 
M.C 

4.6! 

1.*! 

“ 

I 

! 

1632! 

-  i 

13.2! NONE 
; 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

1962 

C  f 

*755 

!  4?7!*a*0! 

!  t  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1  •*! 

* 

! 

1632! 
-  ! 

13.2'NCNE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

192? 

Of 

*759 

I  6C/!*A*C! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.o! 

1.*! 

i 

! 

14*2! 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

!QH  CINCINNATI! 

!  ! 

1986 

Of 

*740 

!  g*7!  *A*f'l 
!  !  ! 

U5. 0! 
195.0! 

55. C! 
35.  C! 

9.6! 

1.*! 

! 

16  3  2! 
•  ! 

1 3.2JNCNE 
; 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

192« 

ct 

*  75 1 

!  6*  7 ! *A*0! 

!  !  i 

195.0! 

195.0! 

34.  C! 

T  5.C ! 

9.6! 

1.*! 

i 

! 

16*2! 
-  ; 

13.2! NONE 

1 

•Oh  CINCINNATI! 

!  ! 

1928 

CP 

*762 

!  6P7!*A*0! 

!  !  ! 

195.0! 
195. u! 

35.  C! 
35.  C! 

9.6! 

1.*! 

■ 

i 

16*2! 
-  i 

13.2! NONE 
! 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

198! 

Cf 

*?<3 

!  6?7!*A*:j 

!  !  ! 

1 95.0! 
195.0! 

35. C! 
*5.w! 

5.6! 

1.*' 

! 

! 

1632! 
-  ! 

13.2JNCNE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

•  ! 

1966 

CP 

*75* 

1  6!7!*A*"« 

!  !  ! 

19$. j! 
195.0' 

35. C! 
35. C! 

9.6! 

1.*! 

! 

j 

16’?! 

-  1 

11.2! NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1986 

CP 

*765 

!  6»7!*AA"! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
’5.C! 

5.4! 

1.*! 

! 

i 

1612! 

-  ! 

13. 2! NONE 

1 

•CH  CINCINNATI! 

!  ! 

I486 

CP 

*  766 

!  6*  7 !  * A*C ! 

i  i  i 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

4.6! 

1.*! 

■ 

1o’2! 

13.2!  NONE 

!0h  CINCINNATI! 

!  ! 

198? 

CP 

*767 

!  6t7»*A*oi 

!  !  ! 

195. C! 
195.0! 

35.  C! 
J5.CS 

9.6! 

1.*! 

“ 

i 

! 

163  2i 

1 «.2!N0Nf 

JCH  CINCINNATI! 

!  ! 

198P 

Of 

*765 

!  467**AiO! 

1  !  1 

<95.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.6! 

1.*! 

“ 

i 

i 

1632! 

i3.2»n:ne 

1 

•CH  CINCINNATI! 

1  ; 

‘.986 

CP 

*76? 

!  6671***0! 

I  !  ! 

1»i.C! 

1«$.C! 

*5.C ! 
35. C! 

9.6! 

1.*! 

“ 

1 

2 

1637! 

13.2!NCNf 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1  ; 

I486 

CP 

*770 

!  4P?!*A*:i 

!  !  ! 

1  #5.3! 
1»5.3! 

*5.C! 
15.  C! 

>.6! 

1.4* 

* 

] 

16  ’  2 ! 

1 3 . 2 ! NONE 

2 

!0H  CINCINNATI! 
t  1 

198! 

CP 

*771 

•  -  .... 

!  6P7'*AO! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

»5.C! 

?5.C! 

9.4! 

1.*! 

1 

2 

f<$2! 

13.2 ! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

•  ! 

I486 

c» 

*772 

!  657!*a*C! 

!  1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

5.4! 

1.*! 

• 

» 

i 

16’  ?! 

1 3 . 2! NONE 
; 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

I486 

0« 

*773 

!  4*7!*A**! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

S5.C8 
35. C! 

5.4! 

1.*! 

“ 

2 

i 

1632* 

13. 2 'NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

2  1 

198! 

CP 

*77* 

1  6*71 ***0! 

1  !  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.4! 

1.*! 

“ 

i 

i 

16  ’  2 ! 

13.2! NONE 

1 

! CH  CINCINNATI! 

!  ! 

198? 

OP 

*775 

!  S'?****** 

1  !  ! 

195.01 
145. C! 

’  5.C! 

*  5 .  C ! 

5.6! 

1.*! 

“ 

1 

2 

1632! 

13.2! NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

1  1 

1986 

CP 

*776 

i  93J706 

!  46  7  j  *A  4^! 

!  !  ! 

1A5.G! 

1 *5.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.*! 

“ 

j 

! 

1©’2! 

13.2! NONE 
; 

•OH  CINCINNATI! 

2  ; 

1«82 

CP 

*77? 

1935707 

!  6'7!*A*C! 

!  !  ! 

195.0! 

145.0! 

’5.0! 

33-.CS 

9.C! 

1.*! 

“ 

j 

1632! 

1 3. 2 ! NONE 

1 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

198? 

OP 

*775 

•93C70J 

!  6P7»*A*C»! 

1  !  ! 

145.*! 

145.0! 

*5..! 

35.0! 

9.0! 

!•«! 

" 

j 

i 

1632! 

13.2! NONE 

! OH  C INC  INN/ T  l ! 
j  1 

198* 

CP 

*779 

•9JC709 

!  667! * **0! 

1  !  ! 

195.0! 
195. C! 

35. C! 
35. C! 

9.C! 

1.*! 

• 

i 

i 

I63  2i 

13.2JNCNE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

192* 

OP 

*760 

1  9  $6  71 0 

!  o?  ?! 4**^| 

!  !  ! 

145.0! 

195.0! 

35. C! 
55.0! 

9.C! 

1.4* 

2 

j 

16’2! 

13.2'NCNE 

1 

! CH  CINCINNATI! 

1  2 

19?! 

Of 

*  76 1 

1955711 

1  667! *A*C! 

!  1  ! 

195.0! 

145.0! 

M.C 
35. C* 

9.0* 

1.*! 

* 

« 

i 

16*21 

-  ! 

1 3.7'NCNf 

1 

»0H  f  l*.f  INhATfl 
!  ! 

10AA 

CP 

*  ?f  2 

1935712 

!  667 ! *A  <0! 

1  i  i 

19J.0! 

145.0! 

*5.0! 

35.0! 

5.  J* 
1.*! 

i 

i 

le’2! 

15. 2! NONE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

!  i 

196! 

Cf 

*7!J 

19*1651 

!  4! 7! *'*3! 

I  !  ! 

195.0! 

195.0! 

15.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.*! 

* 

» 

t 

1.32* 

13.2 ! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

1986 

CP 

*7P* 

! 9*1652 

!  607!  4*4-51 
!  1  1 

195.0! 
195. C! 

’  5.  C ! 
35. C! 

9.0* 

1.*! 

" 

i 

i 

H$2! 

1 5.2!NGft‘ 

t 

•OK  CINCINNATI! 

•  ! 

196? 

Of 

*755 

! 9*1653 

1  667**A*0! 

I  !  ! 

195.0! 
145. C! 

35. C! 
35. C! 

9.C! 

1.*! 

* 

t 

j 

14’2! 

13.22NCNE 

1 

•OH  CINCINNATI! 

«  ■ 

19?? 

0* 

*756 

19*165* 

!  667 ! *A  *0! 

!  !  ! 

195.0! 

145.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.*! 

" 

1 

2 

163?i 

13. 2!nCnE 

1 

icH  CINCINNATI! 

•  ! 

198? 

Cf 

*767 

!  9*2C55 

J  667! ***C! 

i  i  i 

195.0! 

145.0! 

M.C! 
35.  C! 

9.C! 

1.*' 

" 

■ 

i 

1612! 

13.2'NCNE 

! 

JCH  CINCINNATI! 

!  ! 

19?? 

of 

*755 

!  9*2056 

!  6!7«*a  0! 

1  !  ! 

j  1  i 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

i 

*  i 

35.  C! 
’S.C! 

■ 

■ 

5.0! 

1.*! 

i 

i 

! 

1 

i 

■ 

1632! 

13.2 ! NONE 

i 

!C.l  CINCINNATI! 

•  ! 

•  ! 

•  ! 

198! 

HARE  AID  NUPBEft 


(IB)  OHIO  AIVEJt  CO.,  THE 


I  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


!  ! VT CC !  DIPfNSICNS  I5BAFT! 

I  HET  !CCDE!LENCTM!6*Drn!  ! 

-!  «C«  ts-i  **  **  I  PEG.  I  BCC.tt.OAe-! 
t  TER  !  SEEI//////1/////!  E5  ! 

1  TON-  ! PACE !  OVEP-'OYE*-! /////!  HO»SE 
t  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !LIC«T!  POWER 


OP 

47E9 

I942C57 

! 

1  627I4A4C! 

!  !  ! 

>o  -o 

o  o 

31. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

•  ; 

U37! 

13.2ISCNE 

j 

!CH  CISC'SNAin 
!  ! 

1932 

t 

| 

OA 

475C 

! 942C56 

1 

!  627J4A4C! 

I  !  ! 

155.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9,0! 

1.4! 

“ 

1632! 

13. ?!  ACNE 

j 

!0H  CINCINNATI! 

!  i 

192! 

i 

OP 

4791 

I942C59 

! 

t  627J4A40! 

!  !  i 

195.0! 

193.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

” 

H32! 

-  2 

13. discs; 

ION  CINCINNATI! 

1  t 

198* 

OR 

4752 

1 942C6C 
! 

!  687! 4 A  4G! 

!  !  ! 

195. C! 
155.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

* 

16*?i 

-  i 

13.2! NCNE 
; 

!0h  CINCINNATli 
!  ! 

1982 

i 

OP 

4793 

194IC61 

! 

!  62714A40! 

!  !  ! 

105. C! 
193.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

“ 

I6«2i 
.  ; 

1 3 • 2 ! NONE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1922 

OP 

47«4 

! 9 A2C6? 

! 

!  627!4A40! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 

3  $.C! 

9.0! 

1.4! 

- 

16’ii 

-  j 

13.2?  NONE 

i 

!0N  CINCINNATI ! 

!  ! 

19C* 

! 

OP 

4795 

I942C63 

! 

!  627UA40! 

I  !  ! 

1»5.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

" 

1632! 

-  ! 

13.2!KCNf 

2 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1582 

! 

! 

OP 

4756 

! 942C44 

!  427UA4C! 

!  !  ! 

105.0! 

195.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1632! 

1 3. 2! NONE 

!  CH  CINCINNATI! 

!  1 

1  «2* 

1 

OP 

4757 

1 942C65 
| 

1  687S4I40! 

!  !  ! 

195.0! 
195. C! 

35. C! 
33.C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

163  2! 

1 3. ?!NCN* 
i 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

l«C* 

i 

! 

OP 

4795 

i 942C66 
; 

t  4*7 ! 4**0! 

(  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

- 

1632! 

1 5. 2 ! NONE 
; 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

156* 

! 

CP 

4799 

j  942C67 
! 

1  427J4A40! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

7.0! 

1.4! 

- 

163?! 

13.2! ACNE 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

r»i* 

OP 

4iCQ 

I542C68 

! 

!  627J4A40! 

!  t  ! 

195.0! 

155.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.C! 

1.4! 

" 

1 632  i 
-  ! 

1 3.2  i  AON* 

! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

158* 

i 

1 

OP 

43C1 

I942C69 

! 

!  687I4A40! 

!  !  ! 

195. C! 
195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.C! 

1.4! 

“ 

1632! 

•  » 

13.2SACNC 

2 

SON  CINCINNATI! 

!  ! 

192* 

1 

1 

OP 

42C2 

! >42070 
! 

!  687UA40! 

!  !  ! 

! 

195.0! 

.  i 

33. Ci 

9.0! 

1.4! 

“ 

16  3  ?i 

-  ! 

1J.2i\CVE 

2 

!C«*  CINCINNATI! 

■  1 

I9!  * 

1 

1 

OP 

4eC3 

! 9A2C71 

j 

I  487I4A40! 

!  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9. A! 
1.4! 

” 

1632! 

•  • 

1  3.2'NCSE 

2 

!CH  CINCINNATli 

152* 

1 

j 

o* 

48C4 

i 9 A2C72 
! 

!  62 7!4 A40! 

!  !  ! 

! 

195.0! 

-  i 

35. C! 

9.0! 

1.4! 

- 

16*2? 

•  i 

1  5- ? is^S€ 

i 

2 OH  ClNCIANAlti 
!  ! 

*15  28 

1 

1 

OP 

4fir.s 

! >4?C7 J 
! 

i  627  j  4A4oi 
!  !  ! 

! 

195.0! 

*  i 

35.  C! 

9.C! 

1.4! 

“ 

1652! 

IJ.disONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

1  ; 

1928 

1 

1 

OP 

43C4 

!H*  C74 

i 

!  657  !  4 AO! 

!  !  ! 

195. oi 

35. Ci 

9.0! 

1.4! 

“ 

1M?i 
-  ! 

1  3  •  2 i ACNE 

2 

icH  CINCINNATI! 

!  ! 

1922 

i 

! 

OP 

46C7 

I 942C75 
! 

!  62  7  j  4 A  4oi 
!  !  ! 

•  i 

195.0! 

•  2 
35. :i 

7.0! 

1.4! 

“ 

1632! 

-  ! 

13.2! ACNE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

19*< 

( 

OP 

4jce 

1942C76 

! 

!  427! 4A4C! 

!  !  ! 

! 

1«5.0! 

! 

35. C! 

9.0! 

1.4! 

" 

1632! 

-  ! 

1  3. 2 INONF 

2 

!CM  CINCINNATI! 

1  1 

19*2 

! 

! 

OP 

43C9 

J942C7T 

! 

!  68  7 ! 4 A4C ! 

!  !  I 

! 

195.0! 

! 

35. C! 

9.0! 

1.4! 

• 

1632! 

1  3.2! AON! 

2 

loH  CINCINNATI! 

!  ! 

i9e» 

! 

! 

OP 

4210 

! 942C72 
! 

!  627NA40I 

!  !  1 

! 

195.0! 

.  j 

35. C! 

9.0! 

1.4! 

* 

1632*! 

•  i 

13.2Iaone 

i 

•CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1<>8» 

! 

! 

OP 

4211 

I542C79 

! 

!  4C?!*A4G! 

!  !  ! 

! 

193.0! 

-  ! 
35. C! 

7.0! 

1.4! 

" 

u»?i 
-  1 

1 J.tjNCNC 
! 

!0M  CINCINNATI! 

;  1 

192* 

! 

! 

CP 

*412 

! 942C80 
! 

!  4?  7 ! 4A4C! 

1  !  ! 

•  « 
155. oi 

•  ; 
3S.ci 

9.C! 

!••! 

” 

i*32i 
•  2 

13.2SACNE 

2 

ION  CINCINNATI) 

!  ! 

19*.* 

! 

! 

CP 

4813 

! 942C41 
t 

!  627J4AO! 

t  i  ! 

•  i 

195.01* 

-  ! 
?5.C! 

9.C! 

1.4! 

- 

uj*i 

-  ! 

13. discs; 

i 

•ON  CINCINNATI! 

!  ! 

1982 

! 

OP 

4814 

2942C42 

! 

!  62  7 ! 4A40! 

!  !  ! 

J 

195.0! 

-  ! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

- 

1632! 

-  2 

13.2 ! NONE 
; 

!CM  CINCINNATI! 

!  t 

19e« 

! 

OP 

4813 

! 942C83 
! 

!  68714*40! 

1  !  ! 

! 

195.0! 

-  ! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

• 

1632! 

-  j 

13.2! NONE 
; 

•CH  CINCINNATI! 

!  ! 

19*2 

i 

! 

OP 

4C16 

•942C24 

! 

1  627J4A40! 

1  !  ! 

! 

195.0! 

! 

3$.C< 

9.0! 

1.4! 

• 

1632! 

-  ! 

13.2  j  ACNE 
! 

•CM  CINCINNATI) 

!  ! 

1922 

! 

! 

OP 

4217 

! 9.2C85 
! 

!  627J4A40! 

!  !  ! 

! 

195.0! 

-  ! 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

“ 

1632! 

-  ! 

13. 2 !N?NE 
; 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

192* 

; 

1 

CP 

4213 

I942C86 

! 

!  62754A40! 

t  !  t 

•  t 

1«5.oi 

•  2 
35. Ci 

9.C! 

1.4! 

- 

1632! 

-  ! 

1 3 • 2 i NCNE 

i 

•Cm  CINCINNATI! 

!  ! 

1922 

i 

! 

OB 

4219 

J942C87 

! 

!  42714A40! 

!  !  ! 

! 

195.0! 

-  ! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

- 

1632! 

-  j 

1  3. 2 1  NONE 

i 

!CH  CINCINNATI! 

•  ! 

192* 

! 

| 

CP 

4270 

1 942032 

J 

1  637I4A4CI 

1  !  ! 

! 

195.0! 

! 

*5.C! 

9.0! 

1.4 

- 

163  2! 

-  ! 

13.2 1  NONE 

2 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1922 

1 

i 

CP 

4221 

! J42C89 
! 

!  627! 4A40! 

!  !  ! 

! 

195.0! 

35.  Ci 

9.0! 

1.4! 

“ 

16*2! 

*  j 

13.2'ACNC 

! 

•OH  CINCINNATI! 

1  1 

1922 

CP 

4222 

S942C90 

! 

!  4*7!4A*0! 

!  !  ! 

! 

195.0! 

! 

35. C! 

9.0! 

1.4! 

1**2! 

•  i 

13.2! ACNE 

i 

!Crt  CINCINNATI! 

1  t 

1 92C 

CP 

4t23 

! 942C91 
! 

!  6*7!  5*0! 

!  !  i 

.  i 

195. oi 

•  2 
35. 0!* 

9.0! 

1.4! 

” 

1632! 

-  t 

13.2?  ACNE 
♦ 

!0h  CINCINNATI! 

|  1 

198* 

CP 

4224 

I942C92 

t 

•  687J4A40J 

!  !  ! 

-  1 
195. oi 

-  2 

?5.  :i 

9.0! 

1.4! 

“ 

If  ?  2! 

-  ! 

15.2 ! ACNE 

i 

ich  Cincinnati! 

2  1 

1«2* 

CP 

4325 

I942C93 

f 

!  627I4ACC! 

<  i  i 

! 

155.0! 

•  2 
*s.ci 

9.0! 

1.4! 

“ 

16*2! 

13.2  IsCNE 

2 

!CM  CINCINNATI! 
j  1 

192* 

CP 

4226 

! 942C94 
! 

*!  627{4A4C! 

1  1  ! 

-  i 

195. oi 

•  2 
35. Ci 

9.0! 

1.4! 

“ 

16*2! 

13. 2! NOSE 

i 

!0M  CINCINNATI*! 

»  J 

19t« 

OP 

4227 

! 942C95 

i 

1  627S4A50! 

!  !  ! 

-  i 

195. oi 

! 

35. C! 

9.C! 

1.4! 

* 

16*2! 

13. 2! A ONE 

i 

!0H  CINCINNATli 

19** 

OP 

4223 

i 742C96 
| 

!  6*7JAA40! 

!  (  ! 

-  1 
1«5.oi 

-  2 

35. Ci 

9.0! 

1.4! 

“ 

1632! 

13.2jsONC 

2 

!0H  CINCINNATI! 
j  1 

192* 

OP 

4229 

I 942C97 
| 

!  427J4A40! 

!  !  i 

•  1 

tvj.oi 

•  2 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

" 

1632 ! 

13.2!.SCNE 

i 

!CH  CINCINNATI! 

I  l 

17** 

OP 

4*30 

j  942C96 
t 

!  627  J4I4C! 

!  !  ! 

! 

19$. 0! 

! 

35. C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

1632! 

13.2*.NONE 

i 

!CH  CINCINNATI! 

•  1 

192- 

OP 

4431 

! 942C99 
! 

!  a27!4A4C! 

t  !  ! 

! 

195.0! 

-  ! 
35.  C! 

5.0! 

1.4! 

“ 

16*?I 

1 3.2! NONE 

2 

!Ch  CINCINNATI' 

!  • 

1965 

OP 

4832 

1942100 

i 

!  627 ! 4 A40! 

!  !  ! 

! 

195.0! 

! 

35.  C! 

9.C! 

1.4* 

* 

1632! 

1 3 ,2! NONE 

■ 

!0M  CINCINNATI! 

J  f 

19fc2 

OP 

4433 

I  942101 

I 

1  627 ! 4A  40! 

!  !  ! 

! 

195.0! 

•  i 

35.CS 

9.0! 
1.  v! 

“ 

1*32? 

13. 21  ACNE 

•CH  CINCINNATI! 

!  ! 

19** 

OP 

4834 

! 942102 
! 

!  627*4*40! 

!  !  ! 

! 

19$. 0! 

•  i 

35. ci 

5.0! 

1.4! 

* 

U32! 

1 3.2'SCNE 

1 

!<*H  CINCINNAM! 

;  1 

1922 

OP 

vsi5 

ivwiyj 

1 

1  6»/:*A  4«i! 

!  !  ! 

-  « 
195. oi 

35. C? 

1.4! 

“ 

1C  32! 

1 3.2SS0S* 

1 

SOM  CINCINNATI! 

!  ! 

1922 

1 

! 

OP 

4236 

1542104 

f 

1  427!4«4C! 

!  !  1 

! 

195.0! 

-  i 

35. Ci 

9.C! 

1.4! 

- 

16*2! 

1  3. 2 ! NON* 

; 

!Ch  CINCINNATI! 

19*» 

1 

i 

CP 

4237 

! 9*5503 
! 

t  487UA40! 

!  !  ! 

-  i 

195. ci 

.  j 

35. C! 

9.0! 

1.4! 

” 

1632? 

1  $  •  2  I  ACNE 

t 

! OH  CINCINNATli 

15  *  * 

OP 

4238 

! 945509 
; 

!  62  7 ! 4A4 J! 
!  !  ! 

! 

193.0! 

.  j 

35. Ci 

9.0t 

1.4! 

” 

163  ?! 

13.2! NONE 

low  Cincinnati! 

•  2 

194* 

OP 

4239 

! 9455 1 0 
! 

!  627! 4*40! 

t  !  1 

! 

19$. 0! 

! 

3  i.C! 

9.0! 

1.4! 

* 

1 43  7 ! 

13.2 !ACNE 

1 

!0H  Cincinnati! 

•  ! 

194* 

OP 

4340 

! 945511 

J 

!  627! 4*40! 

2  !  ! 

! 

19$. 0! 

-  ! 
35. C! 

9.3! 

1.4! 

- 

1632! 

13.2'SCSE 

1 

!0i  CINCINNATI! 

■  2 

198* 

e*. 

4241 

J  94551 2 
! 

!  637 ! 4 A40| 

!  ! 

-  i 

19J. oi 

•  « 
35. ci 

7.0! 

1.4! 

” 

16*2? 

1 5. 7 i AC  SC 

ICH  C  I NC INNA T I ! 

!  ! 

19  j* 

0» 

4242 

! 94551 3 
! 

I 

! 

!  6*7!4A40! 

!  !  ! 

I  !  ! 

!  !  ! 

! 

175.0! 

! 

! 

.  i 

35. C? 

! 

9.0! 

1.4! 

« 

» 

1632! 

2 

# 

n.iiscNF 

• 

1 

•Ch  CINCINNATI! 

1  2 

I  i 

t  j 

192* 

CAPACITY!  hzck-  !  !  V  E  $  S  C  n  l 

!  ESI  *  CA*GC  HANOLINC  !S  !C*?*A*IN«  ! 

CARGO  f  f IXCC  •  C«UIP»EWI  !IC!  BASE  !  TrA* 
ttnuttl  POINT  !  L  INC- 1  !  AQ!  LINC-1  I  BUILT 

PASS*  ! (LIGHT )!/////////!//////! TO! //////////!  0» 

ENCEAS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-?  !*PE9Ulll 
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l 

1VTCC!  DIRE  NS  IONS  1  6»*FT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  I 

I  V  C  S  >  1  L  ! 

DIST! 

oafratop 

1  NE  T 

!CCOE!lENCTH!;ROTH*  I 

!  ! 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  !OPE»Aim  ! 

l AEGIS- 

«»»*»!  ACC.  S  C . ! tOAD- ! 

!  CA*GO  ! 

CIXEt  ! 

COylAAENT 

!  TCI  9ASC  1 

TEA* 

!  COAST 

I  IE* 

!  SEC!//////!/////!  CP  ! 

1 ////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO!  LINC-1  I 

•UIIT 

VESSEL  NAPE 

AND  stinet* 

!  CUAA6 

!  TON- 

! A A  i£  !  OVE*"!CVE*“!/////! 

HOASCl  PASS-  ! (L IGhT  )  ! 

////////////////! TO!//////////! 

C» 

I  NUH3ER 

I  NACE 

1  IV  !  *LL  !  ALL  JLICMIJ 

POVE*!  ENGCRS  ! 

(mm 

LINE-2 

ICC!  LlNl-2  ! 

•AESUILT 

(18)  OHIO 

RIVER  CO.#  THE 

! 

I 

1 

i 

i 

i 

!  ! 

1  1 

1  1 

i 

i 

j 

! 

i 

i 

! 

1 

• 

! 

! 

! 

■ 

j 

t 

1 

i 

» 

! 

! 

; 

i 

1 

1 

i 

! 

(CONTINUED) ! 

i 

1  1 

! 

i 

i 

1 

i 

! 

! 

1 

CA 

4543 

1945914 

! 

6*7  14A4C1 

! 

! 

9.0! 

-  ! 

1637! 

13.2UCNC 

!  OK 

CINCINNATI! 

1«A« 

! 

! 

! 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  1 

! 

I 

I 

! 

CP 

5  CC 1 

!o43!02 

! 

79414A411 

195. J! 

35.  C! 

9.0! 

! 

uni 

1 1  .9  |  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

i 

! 

!  1 

1 95. 1! 

15. C! 

1.6! 

! 

a  1 

! 

• 

! 

! 

C« 

5CC2 

‘1643503 

! 

794 { 4A41 1 

195.0! 

*5.C! 

9.01 

1 

U8?! 

11.#! NONE 

i  oh 

CINCINNATI! 

1981 

! 

I 

! 

1  1 

1«5.1! 

J5.CI 

1.6! 

1 

a  1 

2 

! 

1 

I 

a* 

5CC3 

1645304 

1 

794UA41! 

t  95.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

ws*i 

11. 9*1  NCNE 

!  Or. 

CINCINNATI! 

19*1 

I 

1 

2 

i  * 

193. It 

35.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

c* 

50C4 

i443!05 

i 

794! 4A41 1 

1>5.0! 

*5. Cl 

9.0! 

.  1 

14*2! 

11.9! NON? 

!CH 

CINCINNATI! 

1«8? 

! 

1 

i 

■  i 

195. 1! 

55.0! 

1.6! 

« 

-  ! 

1 

! 

2 

! 

3* 

sees 

164*306 

i 

7«4!4A4ll 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

14*2* 

11.9UCNE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

j 

i 

• 

1  1 

195.1! 

35. C! 

1.6! 

2 

a  1 

1 

! 

! 

i 

CR 

5  CC6 

*643540 

• 

74414A41! 

195.0! 

55.  C! 

9.0! 

-  i 

14*2! 

11.>i*iCNE 

10H 

CINCINNATI! 

198? 

! 

j 

i 

i  i 

195.1! 

15. C! 

1.6! 

! 

-  I 

2 

! 

! 

! 

0* 

see? 

*643541 

i 

794  j  4 A  41 1 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1482! 

11.9*  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1987 

! 

! 

i 

«  i 

195.1! 

33.  C! 

1.6* 

! 

a  1 

; 

! 

! 

! 

CA 

sees 

! 643542 

i 

79414A41! 

1 >5.0* 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

14*2! 

1 1 • 9 i NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

2 

• 

1  1 

193.1! 

15. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

C» 

see* 

1643543 

1 

794  1  4 A  41 ! 

1 93.0! 

35.C! 

9.0! 

-  ! 

1482! 

1 1 • 9 i NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

19*7 

1 

* 

i 

1  ! 

195.1! 

35. C! 

1.6* 

! 

a  { 

2 

! 

! 

1 

0* 

5C10 

*643544 

i 

79414*41! 

1  >5.0! 

J5.C! 

9.0! 

! 

uni 

1 1 • 9 i NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

« 

!  1 

195.1! 

35.  C! 

1.6* 

! 

a  1 

; 

1 

1 

! 

0  * 

5C11 

1643543 

1 

79414A41 * 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1482i 

11.9i NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

i 

1 

i  • 

19$. l! 

75. C! 

1.6! 

1 

a  2 

1 

1 

t 

1 

OA 

SCI  2 

*643546 

1 

794*4*41! 

P5.0! 

35.  C! 

9.0! 

.  1 

1482! 

1 1 .9 1  NONE 

Ioh 

CINCINNATI i 

1982 

| 

* 

1 

!  1 

195.1! 

'5. C! 

1.6* 

i 

a  1 

! 

J 

2 

i 

OA 

sen 

! 643547 

* 

79414A41* 

195. C! 

35.  C! 

9.0! 

-  » 

1432! 

11.9!  NONE 

io« 

CINCINNATI! 

1«82 

j 

i 

i 

i  i 

193.1! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  J 

2 

! 

! 

i 

3* 

sen 

1643545 

2 

794*4*41! 

195.5! 

55.3! 

9.0! 

.  t 

1482! 

11.  9 ‘{NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

; 

i  i 

195.1* 

35.1! 

1.61 

2 

a  J 

! 

1 

1 

1 

0* 

5015 

*  64*546 

t 

794 1 4 A  4t ! 

1°5.0! 

U. C! 

9.0! 

-  i 

1482! 

1 1 • 9 ! NONE 

icH 

Cincinnati! 

1982 

1 

! 

; 

i  i 

1«5.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

< 

! 

j 

CP 

SOU 

! 64)550 

i 

794*4*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

a  1 

14«2! 

11. '7*!  NON! 

ioH 

CINCINNATI! 

1987 

; 

i 

i 

i  i 

195.1! 

15  .C! 

1.6! 

1 

a  1 

! 

! 

! 

i 

CP 

5C17 

j  44 )  55 1 

i 

79414*41 1 

195.0! 

S5.ci 

9.0! 

a  • 

14  82! 

11. >!NCNC 

ICH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

i 

i 

»  • 

195.1! 

35.1* 

1.6! 

1 

a  1 

1 

! 

» 

! 

ct 

5C1  3 

i643*52 

i 

79414*41* 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1  482! 

11. 7!N0NE 

tew 

CINCINNATI! 

1952 

1 

t 

{ 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6* 

* 

a  1 

2 

1 

1 

| 

OP 

5C19 

! «4)55  3 

i 

794  *4*41  * 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

U82i 

11.9 !  NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1982 

i 

i 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

to! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

OP 

5C20 

I  643354 

1 

794*4*41! 

195. OS 

35.  C* 

9.C! 

a  1 

1482! 

11.9‘NflNF 

!  CM 

CINCINNATI! 

1962 

! 

! 

1 

*  1 

195.1! 

*5.1* 

1.6! 

• 

-  ! 

! 

! 

l 

! 

OA 

5C21 

164*555 

! 

79414*41! 

195.0! 

*5.C! 

9.0! 

-  i 

14*2! 

11.7 ( NONE 

*CH 

CI 4CINNATI! 

19(2 

1 

2 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6* 

1 

•  1 

! 

! 

! 

! 

c» 

5C?2 

164*556 

1 

79%  *  4 A  41 1 

195.3! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

Uni 

11.9! NONA 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6* 

! 

a  1 

1 

! 

! 

! 

CP 

5C2J 

*643557 

1 

79414*41 1 

195.0! 

*S.C! 

9.0! 

-  ! 

U82! 

11.9 i NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

198? 

! 

! 

1 

1  1 

1«5.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

0* 

5C24 

*64*556 

1 

79414*411 

1*5.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1482! 

11 . > ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1«32 

1 

! 

1 

*  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

OP 

5C25 

1643359 

1 

79414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  • 

14A2! 

11.9 (NONE 

iow 

CINCINNATI! 

1982 

! 

• 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  1 

■ 

! 

! 

! 

C» 

5026 

!  643360 

1 

79414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1482! 

11.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

! 

!  1 

195.1! 

*5.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

! 

! 

t 

CP 

5C27 

1643561 

1 

744 14 A41 1 

1*5.0! 

35. C* 

9.0! 

-  1 

1482! 

11.9! NONE 

!6M 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

1 

•  1 

195.1! 

*5.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

OP 

5C28 

SC4J562 

i 

79414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

14*2! 

11 . 9JNCNE 

!0H 

CINCINNATI! 

198? 

! 

i 

i 

1  ! 

195.1! 

55.1! 

1.6! 

t 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

OA 

sc  7i 

1643563 

! 

794*4*41! 

195.0! 

I5.CS 

9.0! 

-  ! 

1432! 

11.9 !  NCNE 

ioh 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

! 

•  ! 

195.1* 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

; 

! 

• 

OP 

SC  JO 

1643564 

1 

79414*41! 

195.0! 

55. C! 

9.0! 

i 

1432! 

11.9!NCNE 

ion 

CINCINNATI! 

1982 

t 

» 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

j 

a  > 

; 

! 

! 

j 

OP 

5C31 

1643*65 

1 

79414*41! 

195. C! 

35. C* 

9.0! 

-  i 

U8  21 

11. '9 ‘NONE 

SON 

CINCINNATI! 

V>82 

! 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

a  1 

! 

! 

I 

I 

CP 

SC32 

1643566 

« 

79414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.C! 

! 

14321 

1 1 ^  > ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

! 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

*  1 

! 

J 

1 

! 

OP 

SC33 

1443567 

< 

79414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

a  I 

14*2! 

11.9*  NONE 

ICH 

CINCINNATI! 

U82 

t 

1 

1 

1  1 

1  >5. 1! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  J 

! 

; 

! 

! 

OR 

5C34 

1643568 

! 

79414*411 

175.0! 

35.CS 

9.01 

a  I 

1462! 

11.9!  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

; 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

< 

a  2 

! 

! 

! 

CA 

S035 

1443569 

i 

794*4*41! 

195.3! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1482! 

11.9! NONE 

OH 

CINCINNATI! 

19*2 

! 

1 

i 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

2 

! 

t 

CA 

5036 

*64**70 

i 

79414*41! 

195.3! 

35. C! 

9.0! 

! 

1452! 

11.91N0NE 

ioH 

CINCINNATI! 

1982 

i 

i 

* 

i  t 

19J.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

• 

! 

1 

CA 

5C37 

! 643571 

i 

794  j  4 A  si  1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 4?>! 

11.9! NCNE 

!C  A 

CINCINNATI! 

1982 

1 

i 

2 

!  1 

195.1! 

35.1S 

1.6! 

1 

-  t 

! 

• 

CP 

SC  *8 

1643572 

! 

79414*41! 

195.0! 

35.  Ci 

9.0! 

-  i 

uni 

11.9  j  NCNE 

OH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

i 

1 

j  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

a  » 

j 

J 

! 

1 

OA 

5C*7 

*643573 

2 

794  j  4 A  41 j 

19J.0! 

*5.C! 

9.0! 

! 

U32l 

11.9'KCNE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

j 

2 

i 

i  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

a  1 

1 

! 

! 

i 

0» 

5040 

164)574 

i 

794 1 4*  41  i 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1482j 

1 1 .9  J  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

j 

;  I 

195.1! 

*5.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

{ 

! 

! 

! 

CP 

5C41 

1643575 

1 

79414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1462! 

1 1 • 9 i NON* 

IOH 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1 

i 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

j 

2 

1 

CA 

5C4  2 

164)576 

i 

79414*41! 

195.0! 

35.CS 

9.0! 

-  ! 

U?2! 

11. 9! NCNE 

ioH 

Cincinnati! 

1982 

i 

1 

i 

1  1 

1  >5.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

a  2 

! 

2 

2 

j 

OP 

5C43 

1643577 

i 

79414*41! 

1  >5.0! 

35.C! 

9.0! 

! 

U82i 

1 1 • 9! NONE 

!0h 

Cincinnati! 

1982 

i 

1 

j 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 
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4,0! 

-  • 

1<43» 

i:.?!sfsf 

•<*M 

CINCINNATI! 

1975 

i 

1 

•  !  S 

2CC.  3! 

M.  ' 

1.4! 

-  ! 

J 

i 

! 

i 

C»  <670 

16C5597 

69614*41! 

20C.0! 

t  * .  i 

9.0! 

-  • 

164  3! 

1 3 . 2 ! SOWf 

•Ch 

CINCINNATI ! 

1379 

» 

l 

!  ! 

23C.V* 

3/.C! 

1.4! 

-  * 

j 

t 

j 

■ 

Cl  6671 

1609591 

49e 14**11 

2*0.0! 

35.  C! 

4.0! 

-  • 

16*3! 

1 *.2!ACAC 

ion 

CINCINNATI* 

1970 

i 

1 

1  ! 

20C.r! 

35. C! 

1.4' 

-  « 

! 

• 

I 

i 

Of  6672 

1612426 

41714**1! 

2CC.0! 

*5.C! 

5.0! 

-  » 

16*?* 

13.7JSONC 

!  On 

C  TNCIANATI! 

1375 

i 

1 

1  1 

230.0* 

JS.C! 

1.5! 

J 

» 

! 

i 

C»  6475 

i* 17C56 

91 2!4a*1  ! 

2'C.o* 

35.C* 

4.0! 

-  • 

1642! 

13. 3'ACAf 

iew 

CINCINNATI! 

17?C 

■ 

1 

! 

1 

1  i 

i  i 

•  !  ! 

2DC.0! 

j 

i 

35. C! 

1 

! 

1.5! 

i 

» 

! 

; 

1 

i 

! 

i 

i 

i 

l 

! 

i 

i 

TA3LI  2  - 

Of SCRIPTION 

of  vessels 

Ml 

CNC»! 

1VTCC1 

DlFfNSlCNS  ! o**r  ! 

JCARACXTY! 

HUH-  I 

!  V  f  S  5  l  L  ! 

; 

> 

pirn 

CRCUTOI 

HIT  !C09E! LENGTH! 6 ROTH! 

t 

i 

! 

EST  !  CARGO  HAN6LIKG 

!S  !0'£AATING  ! 

i 

J 

1  COAST 

TCR  1  SEE 1 ////// 1 /////! 

to  ! 

( //////// 1 

RCINT  t  LINt-1 

1*0!  LINI-1  ! 

PUILT  ! 

- 

VESSEL 

hint  AND  NUR8E* 

!  4U**D 

TON-  1 PAyf 1 

SV6RM0VEF-!/////! 

MORSE! 

RA5S-  !  (LIGHT) !////////////////! TO! //////////! 

0»  ! 

1  MINftf 

N*«C  1  IV  1 

»LL  1 

ALL  (LIGHT! 

ROVE*! 

IStCM  ! 

<ft£T>!  L INC-2 

ICC!  LINE-2  !  •*! EUILT 1 

<H)  CH 10 

RIVCR  (0.*  m 

i 

1 

l 

!  1 

!  t 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

1 

t 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

i 

(CONTINUED) 1 

!  1 

1 

! 

i 

1 

! 

!  ! 

0* 

MCI 

1644905 

559(41401 

195.0! 

2). C! 

9.0! 

- 

1094! 

II.SINONE 

let  CINCINNATI! 

19f2  ! 

! 

1  1 

195.11 

26. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

00 

eic2 

16*4904 

S5914A40! 

195.0! 

76.  C! 

9.0! 

- 

1094! 

II.SINONE 

10M  CINCINNATI ! 

1982  • 

1 

1  1 

19$. H 

74. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

0* 

<10  J 

16*4907 

55914**0! 

195. w! 

26. C! 

5.0! 

- 

1C94! 

11.SUCNC 

IOH  CINCINNATI! 

1982  ! 

! 

!  1 

195.11 

76. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

OR 

UC4 

144490! 

55914440! 

US. Cl 

26. C! 

5.0! 

• 

109*! 

II.SINONE 

!0H  CINCINNATI! 

1982  ! 

! 

1  1 

195.1! 

25. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR 

e  ics 

1646909 

55914*401 

U5.0! 

26. C! 

5.0! 

- 

1094! 

11.5! NONE 

!  CM  CINCINNATI! 

1962  ! 

t 

1  I 

U5.1! 

26. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

or 

nc* 

1646910 

S5914A40! 

195.0! 

?6.C! 

5.0! 

- 

1394! 

II.SINONE 

IOH  CINCINNATI! 

1982  { 

1 

1  1 

195.1! 

26. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

c* 

•1C7 

!  64491  1 

S5M4A40J 

195.0! 

24. C! 

9.0! 

- 

1094! 

11. 5 !  NONt 

! CM  CINCINNATI! 

1982  ! 

1 

1  1 

195.1! 

24. C! 

1.8! 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

J 

c* 

SICS 

1  6449  1  2 

559141401 

195.0! 

76. C! 

9.0! 

- 

1C94! 

11.5JHCNE 

!0N  CINCINNATI! 

1982  I 

v 

1 

1  t 

195.11 

24. C! 

1.4! 

-  1 

i 

!  ! 

! 

- 

OR 

«1C9 

164691J 

S5914A40! 

195.01 

26.  C! 

9.0! 

- 

1C94! 

ll.sihONE 

!CM  CINCINNATI! 

1982  ! 

1 

1  ! 

195.1! 

26. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

j 

CP 

BltO 

1646914 

559J4A4CS 

195.0! 

26.  C! 

9.C! 

- 

1094! 

11. 3! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1982  1 

- 

1 

1  i 

193.1! 

76. C! 

1.J! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

01 

eni 

1644915 

55914*401 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1C94! 

II.SINONE 

( OH  CINCINNATI! 

1982  ! 

1 

1  1 

195.1! 

26.  C! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

-i 

QP 

S1 1 2 

1*44916 

55914*401 

195.0! 

2)»C! 

$.01 

- 

1C94! 

1 1 •$! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1982  t 

i 

1 

1  1 

PS.t! 

26.0! 

1.3! 

•  ! 

1 

!  ! 

1 

/ 

CP 

MIJ 

1644917 

35916*401 

195. C! 

24. C! 

9.0! 

- 

t094! 

II.SINONE 

! OH  CINCINNATI! 

1962  t 

1 

1  J 

195.1! 

26. C! 

1.61 

-  I 

i 

>  i 

l 

’ 

CP 

M1* 

1  6444 1  A 

559(4*401 

U5.01 

26. Cl 

9.0! 

- 

1C94I 

1 1  •  5  !  NONE 

!CM  CINCINNATI! 

1982  1 

1 

1  1 

195.1! 

2d. Cl 

1.81 

-  1 

! 

I  1 

1 

CP 

S11S 

1644419 

55914A401 

19$.0I 

24. C! 

9.01 

- 

10941 

11.5 (NONE 

ICH  CINCINNATI! 

1982  1 

1 

1  1 

195.1! 

26. C! 

1.8! 

-  ! 

1 

!  1 

! 

i 

QP 

em 

1  6449  20 

559J4A401 

U5.0! 

26.  C! 

5.0! 

- 

1C94! 

1 1  ■  5  !  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1982  ! 

i 

1 

1  1 

195.11 

26. Cl 

1.6! 

-  1 

| 

!  1 

1 

OR 

S1 17 

1644921 

55914*401 

195.01 

26.  Cl 

9.01 

- 

10941 

11.5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1982  ! 

-1 

1 

1  1 

1«5. 1! 

26. C! 

1.6! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

! 

c» 

Bin 

1  646922 

55914*601 

195.01 

26. Cl 

9.0! 

- 

1094! 

1 1  •  5 1  NONE 

I9H  CINCINNATI! 

1982  ! 

1 

1  t 

19$.l! 

26.  Cl 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

0* 

f  1 1 9 

1646923 

55914*401 

195.0! 

7  6.C  1 

9.C! 

- 

1094| 

1 1 • 5 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1982  ! 

1 

I  ! 

U5.1l 

26. Ct 

1.6! 

-  ! 

1 

(  ! 

! 

or 

M  70 

J64492A 

55914*401 

19J.0I 

26.  Cl 

9.0! 

- 

1094! 

1 1 . 5  t  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1962  | 

ij 

l 

!  1 

U5.1l 

26.  C! 

1.61 

-  1 

! 

!  1 

! 

h 

QP 

•591 

15*4859 

559(4*401 

U3.0! 

26. Cl 

9.0! 

- 

10941 

11.4! NONE 

ION  CINCINNATI! 

197!  ! 

j 

I 

1  ! 

193.11 

7a. C  t 

1.9! 

*  I 

1 

1  ! 

1 

QP 

•592 

1544860 

S3V(4A40( 

195.0! 

26. C! 

9.C! 

- 

1094! 

11.4IN0NC 

ION  CINCINNATI! 

197?  ! 

1 

!  1 

195.11 

76. C! 

1.9! 

*  ! 

1 

!  I 

I 

CR 

•593 

1544461 

55714*401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1094! 

1 1 .4 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1975  ! 

I 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.91 

-  I 

! 

i  i 

1 

QP 

•  m 

1168442 

55914*401 

195.0! 

26. C! 

9.01 

• 

1C9*! 

1 1 • 4 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

t  I 

195.1! 

26.0! 

i.»i 

•  1 

i 

!  ! 

1 

■■ 

QP 

J  595 

t  544  !63 

55714*401 

195.0! 

24. Cl 

9.0! 

- 

109*1 

1 1  .4 1  NONE 

)0M  CINCINNATI! 

197?  | 

1 

1  1 

195.11 

?..ei 

1.»! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

QP 

U96 

1544464 

55914*401 

195.01 

26. C! 

9.01 

- 

1C94I 

1 1 . 4 ! NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1975  1 

l 

1  1 

195.1! 

26. C! 

i.»i 

-  1 

! 

1  ! 

I 

0* 

*597 

157C459 

55914*401 

195.01 

26.01 

9.0! 

- 

1074! 

11.41  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1978  ! 

1 

1  t 

17 J.  ! 

26.  C! 

1.9! 

-  1 

1 

!  ! 

1 

R 

*598 

1 570460 

55914*401 

195.01 

26. C! 

9.0! 

- 

10941 

1 1 . 4  INONi 

IOH  CINCINNATI! 

1976  I 

1 

1  1 

195.1! 

24. C! 

1.9! 

*  | 

1 

!  1 

1 

OR 

140 

1572133 

59214*401 

19J.0I 

26.  Cl 

9.0! 

- 

1099! 

1 1 .5IN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

I 

7  1 

195.0! 

24. C! 

1.4! 

-  ! 

1 

!  1 

1 

OR 

8401 

IJ7I1JA 

59214*401 

U3.01 

2a.  Cl 

9.01 

- 

1099! 

1 1  •  5 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  | 

1 

t  1 

193.0! 

26.0! 

1.8! 

■*  1 

! 

!  ! 

I 

OR 

•4C3 

1572155 

59214*401 

193.0! 

26. Cl 

9.0! 

- 

1C99I 

1 1 . 5 ! NONE 

ICH  CINCINNATI! 

1976  ! 

| 

1  1 

195.01 

2  4.  C ! 

1.61 

-  ! 

1 

1  1 

1 

CR 

S4C4 

I5721J4 

59214*401 

195.0! 

26,  C! 

9.0! 

- 

1C99! 

1 1  •  5 1  NONE 

ICH  CINCINNATI! 

1976  I 

1 

1  ( 

175.0! 

26.  Cl 

1.81 

•  1 

j 

1  i 

1 

OR 

46C5 

1172137 

59214*401 

195.0! 

26. Cl 

9.0! 

- 

1C99I 

1 1 .  5 ! NONE 

1  OH  CINCINNATI! 

1976  1 

1 

1  1 

19J.0I 

26.  Cl 

1.61 

-  ! 

1 

i  ! 

1 

OR 

86C6 

1572138 

59214*401 

195.01 

?4.  Cl 

9.0! 

- 

1099! 

11.5! NONE 

ICH  CINCINNATI! 

1976  1 

1 

1  ! 

1>5.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

OR 

•u? 

1572139 

59214A4CI 

193.01 

26. C! 

9.0! 

- 

10991 

11.51  NON? 

!0H  CINCINNATI! 

1976  I 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

-  1 

1 

!  1 

! 

CR 

et  ca 

1572140 

59214*40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

“ 

1099! 

11.5 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

1  1 

I 

C* 

86C9 

1572141 

59214*401 

195.0! 

?4.C! 

9.0! 

- 

1099J 

11.5 (NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

1  ! 

U5.0! 

26.  C! 

1.61 

-  1 

1 

!  ! 

I 

OR 

•eio 

I  5721  42 

59214*401 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1099! 

1 1 .5  1  NONE 

ICH  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

26.0! 

1.6! 

-  ! 

t 

j  | 

! 

OR 

•611 

t  372143 

59214*401 

195.0! 

26. C! 

9.C! 

- 

10991 

1 1  •  5! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26.  Cl 

1.8! 

-  1 

! 

!  I 

! 

CR 

8412 

1 572144 

592!  '•*40! 

195.0! 

«  4  •  C ! 

9.0! 

- 

1099! 

11.5 !  NONE 

ICH  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CR 

•413 

1)72145 

592!4»4C! 

195. 0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1099J 

1 1 .5 (NONE 

IOH  CINCINNATI  l 

1976  ! 

l 

i  i 

195.0! 

26. C! 

1.8! 

-  ! 

1 

!  ! 

! 

OR 

R6U 

I  572144 

59  2 ! 4*4oj 

195.0! 

2a. C! 

V.O! 

- 

1099! 

1 1 .5 !  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

i 

1  ! 

195.0! 

24.0! 

1.8! 

-  ! 

i 

(  ! 

! 

OR 

8615 

1572147 

59214*40! 

US. 0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1099! 

1 1  .5 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

2 

1  ! 

193.0! 

26. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

OP 

4416 

i  5  72K8 

59214*40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1099! 

ii.sInone 

ICH  CINCINNATI! 

U76  ! 

! 

i 

1  1 

195.0! 

2a.01 

1.3! 

.  i 

» 

I  ! 

I 

CR 

8417 

1572149 

59214*40! 

U3.0! 

74.0! 

9.0! 

- 

1097! 

ii.SiNCNC 

IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

i 

■  t 

195.0! 

26. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR 

<41fi 

•572150 

59214*40! 

193.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1099J 

11.5 1  NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

• 

• 

i  i 

191.2! 

21. C! 

.  *  1 

•  • 

{ 

1 

OR 

5419 

*1  572151 

592! 4A4oi 

U5.0! 

24.  Cl 

9.0! 

- 

1C99* 

II.SINONE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  l 

1 

!  ! 

195.0! 

24. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OR 

•47C 

1572152 

59214*401 

1«5.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1C99! 

11.5IN0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1 .  S! 

*  1 

! 

!  ! 

! 

OR 

1671 

1572151 

$9214**01 

195.31 

?4.C! 

9.0! 

1099! 

II.SINONE 

(Oil  CINCINNATI! 

1976  1 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

OR 

8472 

1572154 

59214*401 

175.0! 

24. C! 

9.0! 

- 

1099! 

11.$!N0N£ 

IOH  CINCINNATI! 

1976  I 

1 

1  1 

195.0! 

24. C! 

1.3! 

.  1 

| 

1  1 

! 

OR 

2423 

1572135 

59214*401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

lC99i 

II.SINONE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  1 

| 

1  I 

195.0! 

26. C! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ! 

1 

OR 

8624 

! 572156 

5«2I 4*401 

195.01 

26. CJ 

9.0! 

- 

10591 

11.5INCNC 

ION  CINCINNATI! 

197'  ! 

1 

!  1 

195. Cl 

26.01 

1.6! 

-  t 

! 

!  ! 

! 

OR 

1425 

1572157 

59214*40! 

195. C! 

24.  C! 

9.0! 

- 

10971 

II.SINONE 

ION  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

175.01 

24. Cl 

1.  sl 

-  1 

1 

!  I 

1 

Of 

8426 

157215? 

592!4A6n| 

195.01 

26.0! 

9.0! 

- 

1099! 

II.SINONE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

f 

1 

1  1 

I  1 

I  I 

19J.0! 

! 

t 

24. C! 
i 

! 

1.3! 

1 

! 

•  ! 
( 
1 

! 

1 

! 

i  i 

i  i 

1 

1 

1 

662 

TAbll  2  -  DESCRIPTION 

Of 

VESSELS 

CMfitl 

•I$TI 

OPCPMOP 

1  EVTCC!  OtrcsSIChS  !M»H! 

1  NET  ICCDtllCKIHIftOTH!  ! 

ICAPACITT! 

!  ! 

HIGH-  | 

(ST  !  CAPOC  HANOLINC 

!  V  £  S  S  f  l  1 
!S  IOP«>»TINC  ! 

! 

! 

r*AF  ! 
5UILT  • 

1  COAST 

-!P£3IS«J*»**2  MS.  f  »C6.!L0A0-! 

1  T'«  1  $£*!//////!/////!  ED  ! 

!  CARGO  ! 

xuutnn 

FIXED  !  EOUIPPENT 

POINT  !  IINC-1 

•TCI  8ASE  ! 

!  AO!  LIAf-1  1 

VISUl 

MAKE  A AO  NUH8EP 

!  4UAP0 

I  Aimed 

t  TON-  IPA41* 

1  N*w(  i  (V  1 

OVtP-iOVlR-1 /////! 
ALL  !  »LL  SLIGHT! 

MOPS*!  PASS-  !€Ll5Hl >!/////// /////7///!T0!/f/f//////!  0«  ! 

POME*!  ENGEPS  !  (IfCtM  LINE-2  ! Ft !  LlM-2  IdffiUlLI! 

(11)  OHIO 

! 

i 

PIVEP  CO.#  THE  ! 

(CONTINUED) J 

I 572 1 59 
■ 

(  !  ! 

!  1  1 

!  !  1 

*  1 

1  \ 

i  ! 

* 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

; 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

; 

0«  8427 

1  59214A40! 

1  !  1 

155. C!  25. Cl 
19J.0!  26. Cl 

9.0! 

1.6! 

1  10«9! 

!  -  ! 

1 1 . 3! NONE 

i 

iCM  CINCINNATI! 

!  ! 

1976  1 
! 

O*  8424 

1572160 

s 

f  55214A40! 

1  i  ! 

195.0!  26. C* 
195.0!  24. C! 

9.0! 

1.8! 

!  1099J 

1  -  ! 

11. 5 !  NONE 
! 

!CH  CINCINNATI | 

>  1 

1976  • 

• 

OP  £429 

1572161 

1  5«2!4AA1! 

!  1  1 

195.0!  23. C! 
195. C!  24. C! 

9.C! 

1.8! 

!  1C99! 

i  -  ; 

11. 3! NONE 

j 

! OH  CINCINNATI! 

!  ( 

197*  ! 

! 

Ot  4630 

1572162 

! 

1  S9214AO! 

1  1  ! 

195.0!  24. C! 
195.0!  26. C! 

9.C! 

1.8! 

•  1C99! 

!  -  ! 

11.5 ! AON! 

! 

!CH  CINCINNATI! 

•  ! 

1976  ! 
! 

OP  8431 

1572163 

1 

1  59214AAO! 

1  1  ! 

1«3.C!  26. C! 
195.0!  ?6.C! 

9.0! 

1.4! 

!  1089! 

!  -  ! 

11 .5! ACNE 

i 

!0H  CINCINNATI! 
i  j 

1976  ! 

j 

Of  3632 

1572164 

1 

1  59214A40! 

!  1  1 

195.01  2*.Ct 
195.0!  24. C! 

9.0! 

1.8! 

!  1099! 

!  -  l 

1 1 •$! AONE 
! 

•CH  CINCINNATI! 
i  ! 

1876  • 

i 

OP  £633 

! 572165 

1 

!  59254*40! 

1  !  ! 

195. C!  26. C! 
195.0!  26. Cl 

9.0! 

1.3! 

!  1099* 

!  -  ! 

11. 5 ! ACNE 

i 

!CH  CINCINNATI! 

•  ! 

P76  ! 

* 

OP  £634 

1572166 

1 

1  59214**0! 

1  !  i 

195.0!  24. C! 
195. Ut  26. C! 

9.0! 

t.P! 

!  1C99! 

1  -  ! 

11 .5! ACNE 

j 

!CN  CINCINNATI! 
j  * 

197.  ! 

j 

OP  £633 

1572167 

!  59214*401 

!  !  • 

195.0!  26. C! 
195.0!  26. C! 

9.C* 

1.8! 

1  o 
o 
■o 

11.5! AONE 
* 

!0N  CINCINNATI! 

!  ! 

197*  j 

i 

OP  8636 

1572163 

! 

1  S9214A4C1 

1  !  1 

195.0*  26. C! 
195.0!  26. C! 

9.0! 

1.3! 

!  1099! 

!  -  ! 

1 1 • 5 ! AONE 

i 

!?H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974  i 
! 

OP  8637 

1572169 

! 

(  59214*40! 

1  !  : 

195.0*  26. C! 
195.0!  26. Cl 

9.0! 

1 .  £ ! 

!  1099 | 

!  -  ! 

1 1 • 5 ! AONE 

i 

! OH  CINCINNATI! 

•  ! 

1974  ! 
! 

OP  8638 

1572170 

! 

1  $5214*40! 

1  1  1 

195.0*  26. C! 
H5.0!  26. C! 

9.C! 

1.6* 

!  1C97* 

!  -  ! 

11.5 !ACNE 

*.0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1974  ! 
1 

OP  8639 

1572171 

1 

1  59214*40! 

t  1  1 

195.0!  26. C! 
195.0!  25. C! 

9.C! 

1.8! 

•  1099! 

!  -  ! 

1 1 • si  ACNE 
j 

JOH  CINCINNATI! 
i  j 

1«74  ! 
! 

OP  8640 

1572172 

1 

1  59214*40! 

!  !  1 

1«5. C!  26. C! 
195.0!  29. C! 

9.0! 

1.4! 

!  1099* 

i  -  ; 

11.3!A0N£ 

i 

ION  CINCINNATI! 

j  ; 

197c  ! 
! 

CP  £631 

137C461 

! 

1  55914*40! 

1  1  1 

195.0*  24. C! 
195.1*  26. C! 

9.C* 

1.9! 

!  1C94i 

!  -  ! 

11.4*A0AE 

i 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1874  ! 
! 

OP  8452 

157C442 

1 

!  55914*40! 

1  !  1 

195. C!  26. Cl 
195.1*  76. C! 

9.0* 

1.9! 

•  1094* 

!  *  ! 

11.4!A0NE 

i 

JOH  CINCINNATI! 

•  ! 

1*74  ! 

j 

OP  6653 

!57C*63 

* 

1  55914*40! 

1  1  ! 

195.0!  26. Cl 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1.7* 

•  1094! 

!  -  ! 

11.4SVCN* 

i 

low  cincinnat;! 

!  ! 

1974  ! 
! 

CP  8654 

•570^64 

1 

t  559 <  4**0! 

!  1  1 

195.0!  26. C! 
105.1!  26. C! 

9.01 

1.9! 

!  1C94! 

!  -  ! 

11.4 ! ACNE 

i 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1  576  ! 

j 

OP  £635 

157C465 

1 

1  53914*40! 

1  •  ! 

195. C!  26. C! 
1>5.1!  24. C! 

9.0! 

1.9! 

!  109  4 1 

!  -  ! 

11.4! NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974  i 

j 

0>  !636 

157C466 

l 

1  559*4*40! 

1  1  1 

195.0!  76. C! 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1.9! 

!  1094! 

!  -  ! 

11.4! ACNE 

■ 

!GH  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

! 

CP  8657 

157C467 

! 

!  55914*40! 

!  •  ! 

195.0!  26. C! 
19J.1!  2e. C! 

9.0! 

1.9* 

!  1094! 

•  -  ! 

11.4! NONE 
! 

!Ch  CINCINNATI! 

!  ! 

1074 

OP  £658 

157C468 

! 

1  55914*40! 

1  !  1 

1 >5.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.C! 

1.9! 

!  1094! 

!  -  i 

11.4*  NONE 
! 

!C«1  CINCINNATI! 

!  ! 

1976 

j 

OP  £659 

157C469 

1 

!  33914*40! 

!  1  i 

195.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1.9! 

!  1094! 

!  -  ! 

11.4! ACNE 

i 

!CH  CINCINNATI  ! 

!  ! 

1974 

OP  6660 

1570*70 

1 

1  55914*401 

f  1  1 

195.0!  26. C! 
195.1*  26. C* 

9.0! 

1.7! 

>4 

O- 

O  1 

11.4!A0N* 

! 

•CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

OP  £641 

1  5  7047 
! 

!  53914*40! 

!  1 

195.0!  24. C! 
19$. 1*  26. C! 

9.0* 

1.9! 

!  1C94! 

!  -  ! 

11 .4! AONE 
! 

•CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

CP  *462 

I57C4/ 

1 

55914*40! 

!  1  1 

195.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1.9! 

1  1094* 

!  -  ! 

1 1 .4! A0N1 

i 

•CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1976 

OP  3643 

157C473 

1 

!  55914*40! 

1  !  ! 

195.0!  26. C! 
195.0!  26. C! 

9.C* 

1.8! 

!  1094! 

!  -  ! 

11.4! AONE 
! 

•CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1974 

CP  3664 

157C474 

1 

•  55514*40! 

•  1  1 

195.0!  24. C! 
195.0*  26. C! 

9.0! 

1.9! 

1  © 

#» 

11.4IACNE 

j 

•On  CINCINNATI! 

•  ! 

19?* 

OP  £665 

I57C475 

i 

1  55914*40! 

1  1  1 

195.0!  26. C! 
195.0!  26. C! 

9.0! 

1.9! 

•  1094! 

!  -  ! 

1 1 .4! ACNE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1874 

OP  £666 

i 57C474 

1 

1  55914*40! 

1  1  ! 

175. 3!  26. C! 
193.0*  24. C* 

9.C! 

1.8! 

i  ic94i 

!  -  ! 

1 1 .4! ACNE 
; 

son  Cincinnati! 

i  j 

1974 

CP  8667 

1S7C477 

1 

1  55914*40! 

1  •  1 

195.0!  24. C* 
195.0!  ?*.C! 

9.0! 

1.9! 

!  1094* 

11.4 ! NONE 
! 

!0M  CINCINNATI! 

*  ! 

1974 

OP  8668 

I37C478 

« 

J  5<9!4*4'»! 

1  1  ! 

195.3!  '  *! 

195.0!  26.. 

9.3! 

1.9! 

!  1094! 

11.41ACNE 

; 

•CM  CINCINNATI! 
t  • 

1«7* 

OP  3669 

i  576  204 

I  53914*40! 

*  !  » 

19J.0!  2o. C! 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

!  1094* 

ii.4!son: 

■ 

icH  CINCINNATI! 

•  ! 

1«76 

OP  8470 

1576205 

1  55914*401 

1  !  ! 

125.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1.9* 

• 

•  1094! 

!  -  ! 

11  .4 ! ACNE 
» 

!CH  CINCINN1TI! 

!  ! 

1974 

OP  8671 

1376204 

! 

1  55914*40! 

1  !  1 

195.0!  26. C! 
195.1!  ?6.C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

!  1094! 

11. 4! ACNE 
; 

ICH  CINCt''*.  M! 

i  ■ 

1«74 

OP  8672 

1576207 

< 

!  55514*40! 

•  1  1 

1 V5.CS  26. C! 
195. 1!  26. C! 

8.0! 

1.7! 

!  1094! 

11.4! ACNE 
i 

!0«*  CINCINNATI! 

1976 

OP  £701 

1576208 

i 

1  55914*40! 

i  1  1 

195.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.CS 

l.«! 

“ 

!  1094* 

11.4*  ACNE 
i 

!CH  CINCINNATI! 

i  * 

187e 

CP  *7C2 

j  576  209 

i 

1  35914*40! 

•  1  1 

195.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1.9! 

" 

!  1094! 

1 1 . 4 ! ACNE 

i 

•C*  CINCINNATI! 

!  • 

1974 

CP  870  * 

•574210 

1 

j  55914*40! 

•  i  » 

195.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.)! 

1.9* 

" 

!  1C94* 

11.4! ACNE 

t 

•CH  CINCINNATI! 

j  * 

1977 

CP  37w* 

1574211 

i 

1  55914*40! 

t  1  1 

195.3!  26. C! 
195.1!  2e.C! 

9.0! 

1.9! 

- 

!  1094* 

11.4! ACNE 

i 

!0h  CINCINNATI! 
i  ! 

1977 

Ct  A7C5 

1576212 

t 

i  55914*40! 

•  1  1 

195.0!  24. C! 
195.1*  24. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

!  1C94* 

11.4! AONE 

i 

•CH  CINCINNATI! 
i  J 

1977 

OP  37C6 

•57421  3 

1 

•  55914*401 

•  1  1 

195.0!  26. C* 
195.1!  26. C» 

9.0! 

1.9* 

• 

•  1C9,! 

11.4! NONE 
; 

! OH  CINCINNATI! 

■  j 

OP  87C7 

1576214 

1 

1  559 !  4*  40! 

•  1  1 

195.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.C! 

1.9! 

* 

!  1094* 

11..! ACNE 
i 

•OH  CINCINNATI! 

1  J 

1977 

OP  87C8 

1576215 

1 

•  55914*40! 

1  1  1 

195.0!  24. C! 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1.9* 

“ 

!  1094! 

11.4 ! ACNE 
j 

•OH  CINCINNATI* 

i  * 

1477 

OP  8709 

1576216 

i 

1  55514*40! 

i  ■  j 

1«5.C!  ?6. C! 
195.1!  26. C! 

8.0! 

1.9* 

“ 

j  1094* 

!  -  ! 

11.4! AONE 

i 

•OH  CINCINNATI! 
j  ! 

1977 

OP  8710 

1576217 

j  55914*40* 

i  l  ! 

195.0*  24. C* 

9.0! 

1.9' 

• 

!  1C04! 

11.4 ! ACNE 

•OH  CINCINNATI! 

i  * 

1977 

OP  £711 

1579746 

! 

•  55914*40! 

i  i  • 

195.0!  24. C! 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

!  1094* 

11.4'AOAE 

i 

!CH  CINCINNATI! 
j  * 

OP  8712 

1579747 

1 

j  $5914*40! 

!  2  ! 

195.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.3! 

1.9! 

“ 

j  1094! 

!  -  ! 

1 1 .4 ! ACNE 
l 

! CH  CINCINNATI! 

*  • 

1977 

OP  8715 

1579743 

! 

1  55914*40! 

i  1  1 

1«5. C!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.C! 

1.9! 

” 

!  1094* 

!  -  ! 

1 1 .4 ! AONE 

i 

•OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1877 

OP  8714 

1579749 

1 

1  559*4*401 

1  1  1 

195.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.3! 

1.9! 

• 

!  1094! 

!  “  ! 

11.4 ! ACNE 
« 

!0M  CINCINNATI! 

j  ! 

1977 

CP  3715 

1579750 

1 

!  55514*40! 

I  1  1 

195.0!  26. C! 
195.1!  26. C! 

9.0! 

1. 

!  1094* 

J  -  ! 

11.4  *  ACNE 

i 

•CH  CINCINNATI! 

!  j 

1477 

0«  8716 

1579751 

! 

1  55914*40! 

!  1  1 

195.0!  26. Ci 
195.1*  ?4. C! 

9.0! 

1.9! 

•  1094! 

!  -  ! 

11.4UCNE 

! 

! OH  CINCINNATI ! 
i  J 

1«77 

OP  8717 

1579752 

i 

1  35914*40! 

!  1 

195.0!  24. C! 
195.1!  26. C! 

8.0! 

1.9! 

“ 

!  1094* 

1  -  ! 

11.4J AONE 

i 

•CH  CINCINNATI! 

OP  £718 

1575753 

! 

! 

! 

1  559*4*40! 

!  1 

!  1 

•  1 

195.0*  76.C* 
195.1!  26. C! 

!  ! 

«  » 

9.0! 

1.9! 

i 

! 

!  1094* 

j  i 

i  ! 

1 1.4  *  AONE 
! 

* 

• 

ion  CINCINNATI! 

i  * 

j  • 

19?7 

table  2  -  description  of  vessels 


CMfiPt 

0 1ST  1 

OPERATOR 

1  IVTCCI  DIMENSIONS  !  DRAFT! 

1  NET  KODE!l£NGlH!?RDTH!  1 

I  CAP AC  I T Y ! 

HUM-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

{VESSEL 
!S  !OPf»ATING 

-JRE5IS-!****!  AEG.  !  *EG.!L9AO-! 

!  CAPGC  ! 

FIXED  • 

EQUIPMENT 

!  TC !  SASE 

VESSEL  KANE 

AM>  NUMBER 

!  COAST 

1  CUARD 

!  TER  1  S !//////!///// !  ED  ! 

!  ton-  Space*  ovep-!ovep-! /////! 

\nmm\  POINT  ! 
HORSE!  PASS-  S(LIGHT)! 

LXNE-1  ! AO!  LIKE-1 

////////////////!  to!  m  t  unt 

1  NUMBER 

i  NAGE  !  TV  1  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

ROVER!  ENGEPS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

t  l  !  i  i  i  i  i  i  !  ! 

I  !!!!!!!  !  !  ! 


(18)  OHIO 

RIVEN  CO.*  THE 

! 

1  1 

i 

! 

! 

; 

! 

(CONTINUED)! 

!  1 

• 

1 

! 

! 

i 

! 

OP 

8719 

1579754 

55914A4G! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1C94! 

1 1 » 4 ! NCNE 

ICH 

CINCIKNAT 

! 

1  ! 

195.1* 

26. C! 

1.9! 

-  1 

1 

! 

OR 

8770 

!  579755 

55914*40! 

195. Cl 

26. Cl 

9.0! 

- 

1094*1 

1 1 .4  j  NONE 

!0H 

CSNCINNAT 

1 

1  1 

19J.1! 

26. Cl 

1.9! 

-  1 

! 

! 

OR 

8771 

1579756 

559 1 4A401 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1094  * 

11.4 ! NCNE 

I  OH 

CINCIKNAT 

i 

1  i 

195.1! 

26.  C! 

1.9! 

-  ! 

; 

OR 

8722 

1579757 

55914*43! 

195.01 

26. C! 

9.0! 

- 

1094! 

11.4 ! NONE 

ICH 

CINCINNAT 

i 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

-  1 

0 

I 

OF 

872  5 

!  579758 

559HA40! 

1«S. 0! 

2  0  •  C  ! 

9.0! 

• 

1094! 

11.4i-.0NE 

!  OH 

CINCIKNAT 

t 

1  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9| 

•  1 

! 

2 

OR 

8774 

! 579759 

559S4A40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1094! 

11.4! NONE 

ioH 

CINCIKNAT 

! 

!  ! 

195.1* 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

Ct 

1725 

1579760 

55914*40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1094! 

1 1  •  4  !  NONE 

iOH 

CINCINNAT 

i 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9* 

-  1 

; 

! 

OR 

2726 

1579761 

559!4A,0l 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1094!* 

11.4i KONC 

!CH 

CINCINNAT 

« 

!  ! 

195.1! 

2d.C! 

1.0* 

-  ! 

; 

! 

OR 

8727 

i 559C47 

559J4A40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

1094! 

11. 4! NONE 

!0H 

CINCINNAT 

i 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

•  { 

! 

; 

CP 

8728 

‘•  559048 

$59*4*40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1094** 

11.4J  NOSE 

iow 

CINCINNAT 

! 

i  2 

195.1! 

»6.C! 

1.9! 

-  1 

t 

OR 

8729 

JS8SC49 

$59j4*40i 

195. C! 

26. Ci 

9.0! 

- 

1094! 

1 1 • 4! NCNE 

!  OH 

CINCINNAT 

i 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

*  1 

t 

! 

OP 

8730 

1559050 

559*4*40! 

195. 0! 

26.  C! 

9.0* 

- 

1C9A ! 

11.4) none 

!  CH 

CINCIKNAT 

j 

!  ! 

195.1! 

26.0! 

1.9* 

-  1 

2 

! 

OP 

8731 

!  589C51 

559!4A40! 

195. C! 

26. C! 

9.0! 

- 

ICO*.! 

11.4  Ikon* 

SON 

CINCIKNAT 

! 

!  ! 

105. 1! 

26. C! 

1.7! 

-  ! 

; 

! 

OR 

8732 

J589C52 

55914*40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1C94 ! 

11.4*  KCNE 

SOH 

CINCINNAT 

I 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

OR 

8733 

!  5S9C5  3 

559*4*40! 

195. C! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1094** 

1 1 .4 ! NCNE 

!  CH 

CINCINNAT 

! 

2  2 

195.1! 

26. C! 

1.9* 

-  1 

; 

! 

OP 

8734 

!  539054 

5591 4A40l 

195.01 

26. Cl 

9.0! 

- 

1094j 

1 1 .4  !  NONE 

SOH 

CINCINNAT 

! 

!  ! 

195.1! 

26.1! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

07 

8735 

!  5*9055 

55914A40! 

195.0! 

2d.  C! 

9.0! 

- 

1094! 

ii.gIkone 

IOH 

CINCINNAT 

! 

!  1 

195.1! 

26.1! 

1.9! 

-  ! 

J 

j 

OP 

•736 

1589056 

55914*40! 

195.0! 

24. C! 

9.3! 

- 

1094! 

11.4i KCNE 

ioH 

CINCINNAT 

\ 

!  ( 

195.1* 

26.3! 

1.9! 

-  ! 

; 

! 

CR 

8737 

! 589C57 

55914*40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1C94 ! 

11. 4J NONE 

SOH 

CINCINNAT 

! 

!  ! 

195.1! 

26.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

OP 

R.738 

15*9058 

559*4*40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1094! 

11.4! KCNE 

ioH 

CINCINNAT 

! 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

00 

8739 

!  589C59 

55914*40! 

195.0! 

26. C! 

9. Cl 

- 

1C94i 

11.4! KCNE 

IOH 

CINCINNAT 

2 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

; 

! 

OP 

8740 

is?9C60 

55914*40! 

195.0! 

26. C! 

7.0! 

- 

1C94! 

11.4IN0NC 

!0H 

CINCINNAT 

1 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9* 

-  ! 

! 

! 

CP 

3741 

!  589061 

559*4*40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1094! 

11.4! NONE 

ICH 

CINCINNAT 

! 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OR 

•8C1 

!  57976? 

559*4*43! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1094! 

1 1 .4 ! KONE 

!0M 

CINCIKNAT 

! 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

| 

CP 

88C2 

1579763 

55914*40! 

193.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1094! 

11.4! KONE 

IOH 

CINCINNAT 

! 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OP 

8fcC3 

!  5  79764 

35914*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1C94! 

11.4 ! NONE 

IOH 

CINCINNAT 

! 

!  ! 

195.1! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OR 

S6C4 

! 579765 

55914*40! 

195.0! 

26.  C! 

9.o! 

- 

1C94* 

11.4! NCNE 

SOH 

CINCINNAt 

! 

1  1 

195.1* 

26. C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

CR 

•8C5 

55*1553 

49514*401 

195.0* 

26. C! 

9.0! 

- 

1 C  ?  8  *! 

11.4!  NONE 

!CH 

! 

1  1 

1«5.0! 

26. C! 

1.9! 

! 

! 

< 

C* 

*8C6 

! 561559 

49514*40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

.088! 

11.4! NONE 

ICH 

CINCINNAT 

! 

1  1 

195.0! 

26.  C! 

1.9! 

•  1 

! 

I 

CP 

58C7 

*531560 

49514A40* 

195.0! 

?6.C! 

9.C! 

- 

1088*! 

11.4'NCNE 

SOH 

CINCINNAT 

! 

1  1 

195.0! 

26.  C! 

1.9! 

•  1 

2 

! 

OP 

88C9 

1581561 

49514*401 

1 «  5 . 0 ! 

?9.C ! 

9.0! 

- 

icsii 

11.41NCN8 

f  C  H 

CINCINNAT 

! 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

; 

CR 

8809 

*531562 

49514*401 

195.0! 

26. C! 

'*.CI 

- 

1083 ! 

11. 4 !K0NE 

l  Oh 

CINCINNAT 

! 

1  1 

19$.0! 

?6.C! 

1.9! 

-  ! 

2 

( 

OP 

5*10 

85*156? 

49514*401 

1*5.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1083! 

11.4SN0NE 

IOH 

CINCINNAT 

! 

1  2 

195.0! 

26.  C! 

1.9! 

-  1 

! 

CR 

•811 

•531564 

495 i 4*  *oi 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1038! 

1 1 • 4  *  NONE 

IOH 

CINCINNAT 

j 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.9* 

-  1 

; 

! 

OP 

8812 

j  5*1 565 

495! 44401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1083*! 

1 1  • 4 • NONE 

SON 

CINCINNAT 

! 

1  j 

195.0! 

?6.:.» 

1.9! 

-  2 

» 

! 

c» 

8813 

! 581506 

49  5  ! 4  *  40 1 

195.0! 

26. C! 

9.C! 

- 

1063! 

11 .4 ! NONE 

SOH 

CINCINNAT 

» 

1  ; 

195.0! 

23.01 

1.9! 

-  j 

! 

j 

OS 

3914 

•531567 

495*14*40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

108  3*! 

11.4 !  NONE 

SOH 

CINCINNAT 

! 

!  ! 

195.0! 

2a. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

J 

OR 

8315 

i 5*1 56C 

495*4*40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1088! 

1 1  .4 ! KONE 

ion 

CtNCINNAT 

! 

!  ! 

195.0! 

26. C! 

1.9! 

•  ; 

! 

! 

OR 

8*16 

•5*1569 

49514*40! 

195.0! 

24.  C! 

9.0! 

- 

1033! 

11 .4 ! KCNE 

SOH 

CINCINNAT 

! 

j  1 

195.0! 

26. C! 

1.9J 

-  1 

; 

i 

OR 

8617 

J  531570 

495 1 4A  401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1088  i 

1 1 .4 i KONE 

SOH 

CtNCINNAT 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

; 

! 

OR 

8818 

15*1571 

495!*4A40i 

195. C! 

2a.C1 

9.0! 

- 

1083! 

1 1  •*» !  NCNE 

!CH 

CINCINNAT 

! 

1  ! 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

-  ! 

» 

2 

OF 

2819 

! 531 572 

49514*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1083! 

1 1  .4 ! NONE 

!0K 

CtNCINNAT 

! 

1  1 

U5.0! 

26.0! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

OP 

3820 

1531573 

49514*40! 

175.0! 

2o.  C! 

9.0! 

- 

1088! 

11.4‘NCNE 

SOH 

CINCINNAT 

! 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

| 

! 

CR 

3321 

1331574 

49 5 i 4*40 j 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

- 

1083! 

11.4!  NONE 

SOH 

CINCINNAT 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.91 

-  ! 

! 

! 

CR 

(822 

•531575 

495)4*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

11.4  f  KONE 

SOH 

CINCINNAT 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OP 

0c2I 

1531576 

49514*40! 

1 95.0! 

26.0! 

9.C! 

- 

1088! 

1 1  .4 ! KONE 

!0H 

CINCINNAT 

! 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

2 

! 

OP 

8824 

1581577 

49514*40! 

195.0! 

26. Cl 

9.0! 

- 

1088! 

11.4! KONE 

!0m 

CINCINNAT 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.9J 

-  ! 

I 

! 

OR 

8825 

1531578 

49514*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

1083! 

11.4!  KONE 

!CM 

CINCINNAT 

! 

1  ! 

195.0! 

26.01 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

CP 

8826 

1581579 

49514*40! 

195. C! 

26. C! 

9.0! 

- 

1088! 

11.4! NONE 

SOH 

CINCINNAT 

j 

!  1 

195.0! 

24. C! 

1 «  9  J 

-  | 

! 

! 

OR 

8897 

1581580 

49514*40! 

195. C! 

26.0! 

9.0! 

- 

1088! 

11.4INCNC 

SOH 

CINCINNAT 

| 

1  ! 

195. 0! 

26. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

OR 

8828 

1531581 

495!  4*4*)! 

195.0! 

26. C! 

9.01 

- 

1088! 

11.4! KCNE 

IOH 

CINCINNAT 

1 

1  1 

195.0! 

24. C! 

1.9! 

-  ! 

l 

! 

OP 

8(29 

1531582 

49514*40! 

195.3! 

26.  C! 

7.01 

- 

1083! 

11.4!*9N£ 

SOH 

CINCINNAT 

1 

i  1 

195.01 

26.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

OP 

8830 

! $31333 

49514*40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

- 

108*! 

11 . 4 (NONE 

SOH 

CtNCINNAT 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.9! 

-  I 

1 

! 

OR 

8831 

1581584 

49514*40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

- 

1038! 

11.4! KONE 

IOH 

CINCINNAT 

1 

1 

I 

1  ! 

1  1 

j  1 

19J.0* 

26.0! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

...663 

! 

! 

UAP  i 
EUILT  I 

OR  ! 
•REBUIL  T ! 

t 

i 

! 

1977  I 
! 

1«77  ! 

! 

1977  | 

I 

1977  J 
( 

1977  1 
! 

1977  | 
t 

1977  ! 

! 

1977  ! 

i 

i9?e  i 
! 

1«78  ! 

I  ! 

1978  l 
! 

!  1978  ! 

!  1 

1978  ! 

• 

1978  j 

!  ! 

1978  i 

! 

1978  ! 
! 

1971  ! 
! 

1978  1 
1 

1978  ! 
! 

1978  { 
1 

1978  ! 
! 

1978  ! 
! 

1978  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 

1978  l 
• 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
I 

1977  l 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
i 

1977  I 
| 

1977  i 
! 

1977  1 
j 

1977  ! 
i 

1977  ! 
J 

1977  ! 
I 

1977  I 
! 

1977  ! 
! 

1977  ! 
! 

1977  * 
1 

1977  J 
I 

1977  ! 
! 

1977  I 
! 

1977  1 

1977  ! 
1 

1977  1 
! 

1977  f 

1977  l 
! 

1977  ! 
I 

1977  1 
! 

1977  ! 
J 
1 
i 
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engri 

, 

IVTCCl  PIPfNStCNS  IDAArt! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL! 

! 

61  ST  l 

OPERATOR 

1  NET 

ICOPflLCNtTHl  8*OTHl  ! 

!  ( 

EST  ! 

CA9«0  HANPLIN5  IS  1  OP t ®*T I1C  ! 

! 

!  COAST 

-JPEGIS- 
l  TEA 

!***•!  AEG*  l  REG.1LOAD-* 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  CARGO  ! 
!////////! 

FIXED  I 
POINT  ! 

EQUIPNENT  ! TC !  EASE  ! 
UNI-1  !  AO!  LINE-1  ! 

YEAS  ! 
PUILt  ! 

VESSEL 

MAKE  AND  NUP8EI 

J  GUARD 

!  NUH0E* 

!  TON- 
1  NAGE 

5PAGE!  OVEP-SOVER-!/////! 

!  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

HOASC!  PASS-  l(LIGMT)!////////////////!TD!//////////! 
POVEP!  EN5ERS  !  (FEET)!  LINE-2  !f€!  LINE-2  ! 

OS  ! 

•RI3UILT! 

(  (  i  1  !  !  !  I  !  !  !  !  ! 

t  !  !  t  !  !  !  !  !  !  !  1  ! 


(18)  OHIO  FIVE  A  CO.# 

THE 

! 

1 

l  i 

! 

! 

1 

t 

! 

!  ! 

! 

(CONTINUED) ! 

l 

!  1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

OA  8832 

! 531565 

! 

49514A40! 

19J. 0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1038! 

11.41SCN* 

!0H  CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

1 

1  1 

155.0! 

26. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OA  8333 

1581536 

1 

49514A40! 

195. C! 

28. C! 

9.0! 

1C23! 

1 1 .4  *NOH£ 

!CH  CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

! 

!  1 

195.0! 

26.  C! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

! 

OA  8834 

1531587 

! 

495  f  4  A  40 ! 

193.0! 

28.0! 

9.0! 

lopsi 

11.41N0NE 

tCH  CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

1 

•  i 

19J.0! 

28. C! 

1.9! 

* 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

OA  8815 

! 581 566 

1 

5921 4A4Q! 

155.0! 

26.  Cl 

9.0! 

-  i 

1095! 

1 1 .si KCNC 

JOH  CINCINNATI! 

1977  { 

1 

1 

!  1 

155.0! 

26. C! 

1.8! 

» 

.  > 

! 

!  ! 

! 

OA  8836 

1551539 

! 

592! iA40! 

195.0! 

26.  C! 

9.C! 

.  « 

1095! 

11.5 ! NONE 

!CM  CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

! 

!  ! 

193.0! 

26. C! 

1.8! 

j 

.  i 

i 

!  ! 

j 

OF  t*3r 

1561590 

1 

55214A401 

195.0! 

26. C! 

9.C! 

m  > 

i09si 

ii.5!  p»cse 

!CH  CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

l 

!  ! 

195.0! 

26.0! 

1.8! 

{ 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OA  8638 

1581591 

! 

59214A40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

.  1 

1095! 

1 1 . S ! NONE 

! CM  CINCINNATI! 

1977  | 

! 

1 

!  1 

195.15 

26.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

OA  3019 

1581592 

1 

55214*401 

195. Ot 

26. C! 

9.0! 

.  j 

1095! 

11.5! NONE 

!0H  CINCINNATI  1 

1977  ! 

i 

I 

!  1 

195.1! 

26.0! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

OP  *  440 

1581593 

1 

39214A40! 

195.0! 

26. C! 

9.  C ! 

-  i 

1095! 

11.5! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

197?  i 

! 

! 

1  1 

195.1! 

26.  C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

l 

OP  6841 

1581594 

1 

59214A40! 

195.0! 

28.0! 

9.0! 

! 

1095! 

11.5UCNE 

! OH  CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

! 

!  1 

195.0! 

26.0! 

1.2! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OP  6842 

! 531595 

! 

592I4A40! 

195.0! 

26.0! 

9.0! 

i 

109$( 

1 1 .5 ! NONE 

ION  CINCINNATI! 

1977  ! 

I 

1 

t  1 

195.0! 

26. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OP  8643 

1581596 

1 

39214A40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ; 

1095! 

11.51NCNE 

ION  CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

! 

!  ! 

195. C! 

26. C! 

1.2! 

i 

-  ! 

1 

!  ! 

I 

OA  3644 

1551597 

1 

59214*40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

! 

1095! 

11.31S0NE 

! Om  CINCINNATI! 

1977  ! 

I 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

I.*! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

OP  6845 

1581598 

1 

S92I4A40! 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

1 

1095! 

1 1 .5! KCNE 

IOH  CINCINNATI! 

1977  f 

! 

! 

1  1 

195.0! 

26.0! 

1.2! 

j 

-  ! 

i 

!  ! 

1 

OA  6846 

1531399 

1 

S92I4A40! 

195.01 

28.0! 

9.0! 

-  i 

1095! 

11. 5*!  NONE 

!CH  CINCINNATI! 

197?  ! 

! 

1 

1  1 

193.0! 

26.0! 

1.*! 

! 

-  ! 

1 

j  ! 

! 

OP  6847 

1531600 

1 

S9214A40! 

195.0! 

26. C! 

9.01 

-  I 

1095! 

1 1 .5 ! HONE 

!0H  CINCINNATI! 

1977  l 

! 

! 

1  1 

195.0! 

26. Cl 

1.2! 

! 

-  ! 

I 

!  I 

1 

OA  8846 

1531601 

1 

59214A401 

193.0! 

26. C! 

9.0! 

! 

1093! 

11.5IS0NF 

ION  CINCINNATI! 

1977  ! 

| 

! 

1  1 

195.0! 

26.  Cl 

1.21 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

0*  8849 

1581402 

1 

39  2 1 4  A  40 1 

195.0! 

26.0! 

9.01 

! 

1095! 

11 • SI KCNE 

ICH  CINCINNATI! 

1977  ! 

! 

1 

1  1 

195.0! 

26. C! 

1.2! 

! 

-  ! 

1 

!  1 

! 

OP  66SG 

1581603 

I 

S9214A4C1 

195.0! 

26. Cl 

9.0! 

-  1 

1095! 

11.3 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1977  I 

1 

l 

!  1 

195.01 

26.  C! 

1.8! 

l 

-  ! 

! 

!  I 

! 

OA  6331 

15*1604 

1 

59214A40! 

195.0! 

26.C! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

11.5!  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1977  ! 

1 

1 

1  1 

193.0! 

26.0! 

1.8! 

! 

-  ! 

i 

!  1 

t 

OP  3352 

1561603 

I 

592I4A401 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

! 

1095! 

11 .5! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

19?7  t 

| 

1 

I  1 

m.oi 

26.0! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

!  1 

! 

OP  6653 

1531606 

I 

59214A40! 

195.0! 

26.  C! 

9.0! 

-  ! 

10951 

1 1  *  5 ( NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1«77  ! 

i 

1 

t  ! 

195.01 

28. C! 

1.2! 

I 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

OP  8854 

13*1607 

i 

59214A401 

195.0! 

26. C! 

9.0! 

-  ! 

1095! 

11.5INCNE 

IOH  CINCINNATI! 

1977  ! 

I 

1 

! 

1 

t  I 

1  1 

195.01 

l 

26. C! 

! 

1.2! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

I 

! 

(21)  OHIO  AIV6A 

SAND 

! 

t  GAAVCL! 

1 

1 

1  1 

I  1 

t 

i 

i 

i 

1 

! 

1 

l 

! 

1 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

J 

! 

FP ASK  e 

1271549 

i 

27!  3*351 

45.3! 

15. C! 

4.01 

4301 

-  1 

20.0! ACNE 

1 P A  PITTSBURGH! 

1°5t  l 

1 

i 

!  1 

48.0! 

15. C! 

4.0! 

1 

-  ! 

I 

1  1 

1 

i 

1 

!  i 

14C.0! 

26. C! 

1.01 

! 

-  ! 

! 

!  1 

! 

1 

i 

l  l 

175.0! 

26.01 

1.3! 

i 

-  1 

! 

I  l 

1 

0»  883 

I2TSJ0A 

i 

41414A461 

173.01 

25. C! 

9.0! 

-  1 

900! 

11*0! NONE 

! p A  PITTSfURGMl 

1»!5  1 

I 

1 

1 

1 

i  i 

i  i 

173.0! 

24.01 

1 

1.3! 

! 

1 

1 

-  1 

1 

1 

!  1 

1 

1 

(18)  CHXO  AIVIA 

TEAHXNAlt 

1 

CO.! 

1 

I 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

j 

! 

t 

! 

1  ! 

!  1 

1 

! 

JANIE 

1292192 

1 

36! 3A  351 

45.9! 

22.01 

7.61 

7101 

-  1 

28.2INCNP 

IOH  CINCINNATI! 

195*  t 

! 

1 

I 

1 

1  1 

<  1 

48.0! 

22.1! 

7.0! 

1 

I 

I 

-  ! 

! 

1 

1  1 

!  1 

1 

(20)  OHIO  VAIUT 

tLCCTAIC 

! 

COA ! P. 

1 

1 

1  1 

!  1 

! 

! 

1 

l 

I 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

I 

!  1 

1  ! 

1 

! 

FPED  A.  SHIDO 

131C9C2 

1 

431JA35! 

SC.CI 

20. Cl 

6.3! 

7301 

-  1 

33 .01  NONE 

IOH  CMEShIR*  ! 

‘967  ! 

1 

! 

1 

1 

!  ! 

1  I 

33.0! 

! 

2C.C1 

1 

6.21 

l 

i 

-  1 

1 

! 

I 

!  1 

!  1 

1 

1 

ci8)  chio  vAiuer 

MAINE 

! 

SERVUCt* 

1 

1 

1  1 

!  1 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

j 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

! 

1 

INC. 

! 

1 

!  I 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

I 

ANGELA  8 

1831713 

1 

80! 3A361 

36.0! 

22.01 

7.3! 

960! 

-  i 

37.01  NONE 

IKY  HfNOHION  1 

1981  ! 

! 

1 

!  I 

56.01 

22.01 

—  1 

! 

-  i 

! 

!  ! 

! 

C  H  NASBITT 

! 25C51 5 

1 

95I3A351 

51.0! 

21.01 

3.6! 

860! 

-  ! 

39.CINCNE 

!KY  HfNDEPSON  J 

♦  1984  1 

! 

! 

1  1 

31.0! 

21. Cl 

$.61 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

HP.  c 

1271C25 

! 

a  5 ! 3A  35 ! 

65.61 

2C.1! 

—  ! 

760! 

•  i 

36.0! NONE 

IKY  HENDERSON  ! 

1956  J 

I 

! 

J 

1 

!  1 

!  1 

—  ! 

! 

—  1 
! 

7.1! 

! 

I 

; 

-  i 

i 

! 

2 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

(21)  CHIO  VALLEY 

i 

AIVEA  CRUISE i S 

i 

i 

!  ! 

!  1 

! 

! 

1 

! 

» 

! 

i 

i 

j 

i 

t 

{ 

!  ! 

!  ! 

I 

! 

1 Ll «U! 

{  5  •  v  I 

! 

! 

|  1 

ICC .0! 

28.0! 

1.4! 

7.0! 

1 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

! 

1 

I 

! 

1  ! 

1  1 

10C.C! 

! 

28.  C! 

1.4! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

2 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

(32)  OIL  AND  CAS 

HAAINE 

! 

SE  AVI ICE# 

! 

1 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

I 

) 

! 

i 

i 

!  ! 

I  ! 

INC. 

! 

1 

!  f 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

!  1 

! 

0.  4.  ADAHS 

U12C17 

1 

26611A02I 

175.0! 

40. C! 

16.0! 

3900! 

249! 

42 , 0  j  NONE 

} L A  PCRGAN  1 

1970  ! 

1 

! 

1  ! 

192. C! 

40. C! 

7. Cl 

! 

10! 

1 

t  i:Tr  i 

! 

FLORENCE  A 

1598425 

1 

170MA02! 

201.0! 

40.C! 

U.O! 

3600! 

9351 

42.01  ACNE 

t LA  PCAGAN 

*,.i-  * 

! 

1 

t  1 

234.0! 

40. C! 

7.0! 

! 

10! 

! 

1  CITY  I 

i 

HCN0A1NE 

164C94S 

1 

2COJ1A02I 

173.5! 

40.  C! 

1S.C! 

3000! 

550! 

42.C1N0NE 

! L A  HC»CAN  ! 

1981  » 

! 

l 

1  ! 

196.0! 

40. C! 

7.0! 

! 

10! 

! 

i  em  ! 

I 

JOHN  ADAHS 

1621535 

1 

2C011A02! 

173.0! 

4C.C1 

15.0! 

3000! 

550! 

42.0! NCNE 

lLA  HOAGAN  1 

19SC  ! 

! 

1 

!  ! 

165.0! 

40. Cl 

7.01 

1 

10! 

! 

!  CITY  ! 

1 

JONATHAN 

1436322 

1 

2C0! 1 A  02 1 

173.0! 

40.CI 

15.0! 

30001 

725! 

42.0! DIESEL  PUPA 

•LA  PCOGAN  t 

1981  ! 

1 

1 

!  t 

1!o.OI 

40. Cl 

7.01 

1 

10! 

! 

I  CITY  I 

1 

LUKE  VI  CTO  A 

1613673 

1 

246MA02! 

179.0! 

40. Cl 

13.0! 

39C0I 

7?4| 

42 .01  NONE 

ILA  PCPIAN  ! 

1979  1 

! 

1 

1  ! 

1!4. Cl 

40. Cl 

7.01 

! 

101 

! 

I  CITY  ! 

1 

HA  AY  ANN 

1587949 

1 

2C3MA02I 

201.0! 

40. Cl 

14.01 

290CI 

997! 

42.01  ACNE 

IIA  P0P5AP  1 

1977  ! 

I 

1 

1  1 

214.01 

40.  C! 

7.0! 

1 

11! 

! 

!  CITY  ! 

! 

HI.  WLLOUGKIY 

1618504 

1 

2C0MA02I 

193.0! 

40.  Cl 

15.0! 

3000! 

812! 

42 .0 1  NONE 

ILA  PCACAN  ! 

1981  ! 

1 

1 

1  1 

166.01 

40. Cl 

7.01 

I 

10! 

! 

!  cm  l 

! 

ROSALIE  « 

1399861 

1 

1 98 11  AO? ! 

2C1.0! 

40.0! 

14.0! 

360CI 

9351 

42.0! NONE 

!L A  PO!OAN  1 

197/  I 

I 

1 

1  1 

214.01 

40.0! 

7. Cl 

1 

11! 

! 

I  CITY  1 

I 

VKTCAIA  G 

1431341 

i 

2C0I1 *031 

173.01 

40. C! 

IS. Cl 

30001 

8121 

42.0! ACNE 

ILA  PCAGAN  ! 

1931  1 

1 

1 

1 

l 

i 

i 

1  1 
1  1 
1  1 

1*6.0! 

1 

I 

50. Cl 

J 

! 

7.0! 

! 

! 

i 

! 

1 

101 

! 

t 

! 

I 

! 

!  CITY  1 

I  1 

!  ! 

I 

! 

f 

ABLE  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGfi!  1  IVTCC!  DIMENSIONS  ! D&AFT!  (CAPACITY!  HIGH-  I  (VESSEL! 

DIST J  OPERATOR  !  NET  {CODE! LENGTH! 9PDTN!  !  !  !  E$T  !  CAPGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

- - - 1 RE5IS-!  •**» !  Rf  „.  I  PEG.!  LOAD*!  !  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !  T  C !  BASE  »  YEAR 

I  COAST  !  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  ! //////// !  POINT  |  UNE-1  ! AO!  LINE-1  !  SORT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  I PA«S£  t  OVEP-lOVEP-!/////!  HORSE!  PASS-  I  <L IGHT )!/ /////////I /////! TD !////////// !  OP 

1  NUMBER  !  N*G£  !  IV  !  UL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  HE!  HN6-2  !  *REeUILT 


!  !!!!!!!!!  !  *  * 

!  !!!!!!!!!  I  !  ! 

(32)  OIL  AND  GAS  MARINE  SERVIiCE#  !!!!!!!  !  !  !  !  ! 

INC.  !  !(!!!!!  !  !  !  !  ! 

(CONTINUED)!  !!!!!!!  !  !  !  ! 

YVONNE  ! 347*17  !  203 ! 1 402 !  201.0!  40. C!  H.O!  3000!  007!  42.0JNCNE  !LA  MORGAN  !  1077  ! 

!  !  !  !  214.0!  40. C!  7.0!  !  11!  !  !  CITY  !  » 

!  !!!!!!!  !  !  !  !  ! 

1  ill!!!!!!  !  !  ! 

(32)  CIL  FIELD  BARGES  !  !!!!!!!!!  !  !  ! 

OE  11C  !  .  !  20414*46!  11C.0I  JO.C!  7.0!  -  !  3C0!  7.0JNCNE  !LA  HARVEY  !  1077  ! 

!  1  1  I  11C.0!  30.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  • 

OP  112  I  -  i  2C4UA44!  UC./'!  30. C!  7.0!  -  !  300!  7.0'NONf  HA  HARVEY  !  1*7?  ! 

!  !  !  I  11C.C!  30. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  113  !  .  !  2C4 i  4*46 !  1 1C. 0!  JO.C!  7.0!  -  !  300!  7.0'NONE  lLA  HARVEY  !  1077  ! 

t  !  !  !  11C.C!  30. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  118  J  - -  !  204 ! 4446!  1...0!  JO.C!  7.0!  -  !  300!  7.0'N0NC  HA  HARVEY  !  1077  ! 

!  !  !  !  1 1C. 0!  30.C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  110  !  .  !  204(4*46!  11C.C!  30. C!  7.0!  -  !  300!  7.0!N0NE  tlA  HARVEY  !  1077  ! 

!  I  i  !  110.01  20.0!  2.0!  !  -  !  !  I  !  ! 

Oi  1 2C  !  — -  i  204 ! 44461  11C.0!  30. Cl  7.0!  -  !  300!  7.0IN0NE  !LA  HARVEY  !  1077  ! 

!  !  !  !  11C. 01  20. C!  2.C!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  121  !  .  !  204 ! 4 A 46 !  11C.0!  30. C!  7.0!  -  !  300!  7.01N0NE  'LA  HARVEY  !  107?  » 

1  !  !  !  11C.0!  JO.C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OR  122  !  — -  !  2C414A46!  11C.0!  JO.C!  7.0!  -  l  3C0!  7.01N0NE  !L A  HARVEY  I  1077  ! 

!  !  !  !  110.01  JO.C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

oe  125  t  — -  !  20414446!  1 1 C. A|  JO.C!  7.0!  -  I  JCO!  7.0JN0NE  SLA  HARVEY  !  1077  ! 

!  !  1  !  1 1C. 0;  JO.C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OE  127  !  .  !  204(4446!  11C.0!  JO.C!  7.0!  -  !  3CC!  7.0!NCNE  !IA  HARVEY  !  1*7?  ! 

!  !  !  1  11C.0!  JO.C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  128  !  — -  !  2C4! 4446 !  110.0!  20. C!  7.0!  -  !  JCO!  7.01NONE  HA  HARVEY  !  10??  ! 

!  !  !  !  11C.C!  30.0!  2.0!  !  -  !  !  !  !  I 

OP  129  !  .  !  2C4 14446 1  I1C.0!  JO.C!  7.0!  -  !  300!  7.0IN0NC  SLA  HARVEY  !  1077  ! 

!  !  !  !  11C.0!  JO.C!  2.0!  !  -  1  !  !  !  ! 

OP  14C  1542201  !  43014446!  UC.O!  39. C!  9.0!  -  !  750!  S.OiNONE  ! L A  HARVEY  !  1077  ! 

!  !  !  !  UC.O!  30. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  14?  1634*17  !  436 14  4  46 !  -  l  -  !  9.0!  -  !  750!  -  i  !  !  1077  ! 

!  !  !  !  140.0!  30. CJ  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  742  !  .  t  ICO! 4446!  80. 0!  30.C!  6.0!  -  !  275!  S.OINONE  HA  HARVEY  !  1*76  ! 

!  !  !  !  • C . 0 !  30. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  761  1506763  !  230! 4446!  11C.0!  JO.C!  7.0!  -  !  300!  S.OtNCNE  HA  HARVEY  !  1076  ! 

!  !  !  !  11C.0!  JO.C!  1.0!  !  -  I  !  !  !  I 

OE  763  !  — -  I  230144 46 !  11C.0!  30. C!  7.0!  -  !  300!  S.OINONE  HA  HARVEY  !  1*76  I 

!  !  !  !  11C.0!  30.0!  1.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  764  !  .  !  230144461  11C.0!  30. C!  7.0!  -  l  SCO!  S.OINONE  SLA  HARVEY  !  1*76  ! 

!  !  !  !  11C.C!  30. C»  1.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

OP  765  !  — —  !  23014446!  UC.O!  JO.C!  7.0!  -  !  300!  S.OINONE  HA  HARVEY  !  1*76  ! 

!  !  !  !  UC.O!  30. C!  1.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

00  769  !  .  !  23014446 !  11C.G!  30.C!  7.0!  -  !  300!  S.OINONE  ! LA  HARVEY  !  1976  ! 

!  !  !  !  UC.O!  30. C!  1.0!  I  -  !  !  !  !  ! 

OP  772  !  .  !  2C4 14446!  -  !  -  !  7.0!  -  !  3C0!  -  !  •  !  1977  ! 

!  !  !  1  UC.O!  30. C!  2.C!  !  -  !  !  !  !  ! 

OF  774  !  -  !  204 14446 !  -  !  -  !  7.0!  -  !  SCO!  !  !  !  1*77  « 

!  !  !  !  UC.O!  20. C!  2.0!  !  -  !  !  !  II 

!  !!!!!!!  !  !  !  I  ! 

!  !!!!!!!  !  !  !  !  ! 

(32)  CIL  TRANSPORT  CO.,  INC.  !  !!!!!!!!!  !  !  ! 

BAYOU  3CEUF  1264736  !  25113*36!  132.0!  IC.C!  9.0!  3700!  -  !  39.3H0NE  !LA  hrw  !  1953  i 

!  I  I  !  132.01  30. C!  3.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

6AY0U  CASOTTE  1275253  !  32513A36!  125.0!  34. C!  11.0!  2400!  -  !  39.OSN0NE  HA  NEW  !  1*57  ! 

!  !  !  !  125.0!  34.0!  5.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

EAYOU  LA  ROSE  1259C17  !  21 3 1 3436 1  111.1!  30. C!  8.5!  3800!  -  !  45.0'NONE  ! LA  NEW  !  1*4*  ! 

!  !  !  !  117.1!  30. C!  7.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

A8ACC  LOUISVILLE  1279311  !  1344! 5471 !  290. 0!  50.0!  9.0!  -  !  28321  15.0IDIESEI  PUMP  Ha  NEW  !  •  1965  ! 

!  !  •  !  2*0.0!  50.0!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

AEACC  PITTSBURGH  1  279293  !  1595I5A71!  29C.0!  50. C!  9.0!  -  !  2232!  1».O!0I8$El  PUMP  HA  NEW  !  1955  ! 

!  !  !  !  29C.0!  50. C!  2.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

JAYQU  AMERICA  153946?  !  1236! 5471 !  29C.0!  50. C!  9.0!  -  •  2880!  13. O'DIESEL  PUMP  2LA  NEW  !  1*72  • 

!  !  !  !  290. 0!  50.C!  2.0!  •  -  !  •  !  ORLEANS  !  ! 

tfAYOU  OIENVENUE  !  .  !  1238I5A7U  290.0!  50. Cl  5.0!  -  !  2350!  18.0JOUSEL  PUMP  HA  NEW  !  1972  ! 

•  !  !  !  29C.0!  50. C!  2.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

6AY0U  CHEVREUIL  1  517965  !  1 35615471 !  JOC.O!  50.0!  9.01  -  !  3200!  D.OIOIESEL  PUMP/  HOTUA  NEW  !  1*69  ! 

!  !  !  !  30C.O!  50. C!  2.0!  !  -  !  .'OIL  HEATE*  !  ORLEANS  !  ! 

BAYOU  DUPONT  1 55207*  !  1 336 ! 5471 !  300.0!  50. C!  9.0!  -  !  2931  !  19.0'CIESEL  PUMP/  HOT  HA  NEW  !  1973  « 

!  !  !  !  30C.0!  50. C!  2.0!  !  -  !  SOIL  HEATER  !  ORLEANS  !  ! 

BAYOU  ELI  !  -  !  1 749! 5471 !  340. 0!  50.1!  9.0!  -  !  3100!  19.0'DIESEL  PUMP  HA  NEW  !  «  1981  ! 

i  !  !  !  34C.O!  50.1!  2.0!  •  -  !  S  !  ORLEANS  !  ! 

EAYOU  ELGI  1269541  !  1293IJA7U  264.0!  50.0!  9.0!  -  !  2580!  16.0JOIESEL  PUMP  HA  NEW  !  1955  ! 

•  !  !  !  264.0!  50.0!  1.5!  !  -  !  !  !  OPLEANS  I  • 

OA YOU  GENT  ILLY  1265700  I  9261 5471 !  UC.O!  50. C!  9.0!  -  l  1920!  16.0!  DIESEL  PUMP  HA  NEW  !  1955  ! 

!  !  •  !  18C.0!  50.0!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

EAYCU  INDIGO  '272057  !  12*8!5A71!  264.0!  50. C!  9.0!  -  !  3043!  17.0'DISSCl  PUMP  «L*  NEW  !  195!  ! 

!  !  !  !  264.0!  50.C!  1.5!  I  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

PATOU  JEAN  '271(01  !  926J5A71!  UC.O!  !G.C!  9.0!  -  !  1920!  17.0JDIESEL  PUMP  HA  NEW  !  1956  ! 

!  !  !  !  UC.O!  50. C»  1.5!  !  -  !  •  !  ORLEANS  !  ! 

EAYOU  KENT  5  272230  !  143U5A71!  3CC.G!  50.C!  9.0!  -  !  3165!  17.0'CIESEL  PUMP  HA  Nru  •  1*56  I 

!  !  !  !  JOC.O!  50. C!  1.5!  !  -  !  !  !  OPLEANS  !  ! 

6AY0U  LAFOUPCHE  '271953  !  926154  71  !  130.0!  50. C!  9.6!  -  !  1920!  17.0'DIt'SEL  PUMP  HA  NEW  !  1*56  ! 

!  !  !  !  UC.O!  5C.C!  1.5!  I  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

bATOU  M.AXENT  S  272C69  |  1 262 ! 54 71  !  264.0!  50.0!  9.0!  -  !  2610!  17.0! DIESEL  PUMP  HA  N*W  !  1*56  » 

!  !  !  !  264. C!  50. Cl  1.5!  !  -  I  !  !  ORLEANS  !  I 

6AYCU  NAPOLEON  1267557  !  75015470!  1*5.0!  35. C!  9.0!  -  !  1304'  IS.OIDIESEL  PUMP  !L4  NEW  !  1*61  ! 

I  !  !  !  1*5.0!  25. C!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

CA  YOU  OISE  All  1  668215  I  75015*71  !  232. 0!  35.  C!  8.6!  -  !  1530!  17.01DIESEL  PUMP  !  LA  NEW  •  *  1984  ! 

•  !  '  !  222. C!  35. C!  2.C!  Ill  !  ORLEANS  !  i 

EAYOU  PEROT  1287575  !  75015A7S!  195.0!  35. C!  9.0!  -  !  1304!  1B.01DICSEL  PUMP  HA  NEW  !  1*6?  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.5!  !  -  !  •  !  ORLEANS  !  ! 

BATOU  PIERRE  1515485  !  1 749! 5471 !  J4C.0!  50.C!  9.0!  -  J  31C0!  19.0JHOT  OIL  HCATER  HA  N(W  l  1968  ! 

!  1  !  !  34C.O!  50.C!  2.0!  !  -  »  !  !  ORLEANS  !  ! 

EAYOU  SAUVAGE  !50«SJ1  !  136915*71!  30C.O!  50. C!  9.0!  -  !  3C00!  13.5!DIES(L  PUMP  HA  NEW  !  1967  ! 

!  11!  300.0!  50. C!  1.5!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

9A YOU  VILLERE  I28SE99  |  107615*71!  240. 0!  50. C!  9.0!  -  !  2200!  21.5JDIESEL  PUMP  !LA  NEW  i  *  1*72  ! 

!  !  !  !  24C.0!  50. C!  1.6!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

DXE  74  I  - -  !  75015*70!  195.0!  50. C!  9.0!  -  I  U!4!  U.01DIESEL  PUMP  ! LA  NEW  !  ♦  1*58  ! 

I  It!  195.0!  SO.C!  2.01  1  -  !  !  i  ORLEANS  I  ! 

PAVEACVT  172  (  — -  !  925! 5471  !  170.0!  54. C!  *.01  -  !  2500!  IS.OIDIESEL  PUMP  I  LA  NEW  !  1*85  ! 

!  Ill  170.0!  54. C!  2.0!  !  -  !  I  !  ORLEANS  !  ! 

PAVERCYT  174  1912200  !  925I5A71!  170.0!  54. CJ  9.C!  -  I  2500!  16.0I0IESH  «>U"P  ! LA  NEW  !  1986  ! 

!  !  1  !  17C.0!  54. C!  2.0!  !  -  !  !  !  ORLEANS  !  ! 

PAVEPCYT  301  1675108  !  16J2I5A7M  JOC.O!  54. C!  12.0!  -  t  3C00!  U.O'DIESEL  PUMP  HA  NEW  !  1985  • 

!  !  !  I  30C.O!  54,0!  2.0!  J  -  I  !  !  ORLEANS  !  ! 

PAVERCYT  303  !  .  !  1632!  5471  !  300.01  54. C!  12.0!  -  1  3000!  IS.OIDIESEL  PUMP  SLA  NEW  !  1*85  ! 

!  II!  JOC.O!  54. C!  2.0!  !  -  !  *  !  ORLEANS  !  ! 

!  !!!!!!!>!  !  1  ! 


!!!!!!!!  !  !  ! 


!  VTCC 
NET  J  CODE 
®EGIS“! **** 
TER  !  SEE 


VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

!  NUMBER 

TON-  {PAGE! 
NAGf  !  IV  ! 

OVER-ICVER-!/////! 
all  !  ALL  ! LIGHT! 

HORSE! 

POVEM 

(32)  OIL  TRANSPORT 

CO.*  INC 

! 

! 

.  ! 

!  t 

•  ! 

!  ! 

i 

; 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

2 

! 

! 

! 

ATX  3*8 

(25630* 

1078*5*71! 

240.1 ! 

50.0! 

9.01 

! 

! 

! 

1  i 

!  ! 

2*0.1! 

! 

50.  C! 

i 

1.3! 

! 

i 

1 

i 

(Cl)  CLDPOAT  MARINE  SERVICES*!  INC. 

•  • 

!  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

AMAZING  GRACE 

1522656 

29J1A11! 

4*. si 

1 7 . 3 1 

4.0? 

270! 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

52.7! 

i 

18.3! 

i 

3.5! 

i 

! 

! 

(31)  CLE  HAN  RIVER 

TOWING* 

! 

INK. 

I  • 

1  ! 

2 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

ANGIE  GOLDING 

! 5*1229 

16913*34! 

85. 6i 

30. d 

7.5! 

1800! 

! 

i  t 

*3.6! 

30. C! 

6.9! 

! 

AUSTIN  GOLDING 

! 5**889 

2C1 1 3*  36! 

116. C! 

28. C» 

7.5! 

1950! 

I 

!  ! 

118.0! 

2  3*0! 

8.9! 

i 

JOHN  C  8TR0 

! 5*8851 

331J3AJ&! 

135.0! 

35. C! 

8.5! 

*200? 

! 

•  ! 

135.1! 

35.  C! 

8.0! 

1 

MARTHA  HAY 

J526E7* 

251 (3*36! 

108. 5! 

32.2! 

8.0! 

3200*. 

! 

j  2 

108.5! 

32.2! 

7.5! 

! 

HELOOY  60LDING 

S62975* 

297J3A36! 

120.0! 

3*.C! 

6.8! 

3165! 

i 

i  • 

120.0! 

3*.C ! 

7.6! 

! 

NATHAN  GOLDING 

! S7C52* 

?6'!3AS6i 

6C.C! 

2*.C! 

6.6! 

13SC! 

! 

!  i 

4C.0! 

2*.C! 

6.0! 

j 

DAVE 

1611*10 

2228 ! 5A7G! 

2°7 . 5! 

32.5! 

13.0! 

m  1 

i 

i  i 

297.5! 

52.3! 

1.5! 

1 

NO  1482B 

16*6962 

?3oj  5A7ol 

83.  C! 

2*.C! 

12.0! 

-  ! 

! 

!  i 

68.0! 

--  ! 

1.6! 

i 

NO  1*830 

(6*8983 

73oiSA70l 

136.0! 

52.5! 

12.  C! 

-  t 

i 

f  i 

133.0! 

52.5! 

1.6! 

j 

OMA  1 £73 

5552112 

1277!5A70l 

220. 0! 

52.3! 

12.3! 

i 

! 

!  j 

220. 0! 

52. 5! 

1.5! 

» 

OPR  If 7* 

(552111 

1 277! 5*70! 

22C.3! 

52.5! 

12.02 

-  i 

! 

!  ! 

22C.0! 

52.5! 

1.5! 

* 

OHR  If 75 

»  ...... 

1 236! 5*70! 

259.0! 

52.5! 

12.0! 

-  i 

i 

!  ! 

259.0! 

52.5! 

2.0! 

1 

CHR  2063 

t  293*85 

1 150! 5*70! 

2*0.0! 

50.  C! 

12.0! 

! 

! 

2  ; 

2*0.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

OHR  2577 

1 578593 

1*6*55*70! 

267.0! 

52.3! 

12.0! 

•  i 

! 

!  ! 

267.0! 

52.5! 

1.5! 

j 

CHR  2578 

1588592 

1 *6*! 5*70! 

257.0! 

52. S! 

12.0! 

1 

! 

!  ! 

287.0! 

52.5! 

1.5! 

I 

OHR  2662 

! 29CC99 

1*9215*70! 

290.0! 

5  0 .0 ! 

12.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

29C.0! 

50.0! 

2.0! 

j 

OHR  2770 

152*29* 

1598!5*70! 

29C.0! 

52.5! 

12. 0! 

.  i 

! 

!  I 

29C.0! 

*  2.5! 

2.0! 

i 

OHR  2771 

152*086 

1 598! 5*70! 

29C.0! 

52.5! 

12.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

29C.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

CHR  1369B 

! 51 2981 

766! 5A70! 

135.0! 

50. C! 

12.0! 

-  1 

! 

!  ! 

135.0! 

50.0! 

2.0! 

! 

CHR  15703 

!  52*5*1 

8A615A70! 

150.0! 

52.7! 

12.2! 

-  ! 

! 

!  ! 

150.0! 

52.7! 

2.0! 

! 

OHR  217*6 

1557953 

125855*70! 

200. 1! 

56. C! 

12.0! 

-  ! 

1 

!  ! 

200.1! 

56.  C! 

1.2! 

! 

OHR  2*698 

151996* 

138115A70! 

2*0.0! 

50. C! 

12.0! 

! 

I 

!  ! 

2*C.O! 

50.0! 

2.0! 

! 

OHR  3C808 

I00CC35 

1525! 5470! 

297.5! 

52.5! 

13. C! 

! 

! 

!  ! 

297.5! 

52.5! 

1.5! 

! 

THOMAS 

1611*2* 

2228S5A70! 

297.5! 

52.5! 

13.0! 

-  ! 

! 

1 

!  1 

!  ! 

297.5! 

! 

52.5! 

i 

1.5! 

i 

! 

j 

(01)  CLIN  CORPORATION 

! 

! 

!  ! 

;  1 

2 

1 

■ 

j 

i 

1 

CL  5 

•253*85 

12521 SA  70! 

220.31 

44.1! 

11.7! 

-  ! 

; 

•  ! 

220.3! 

**.1! 

3.5! 

i 

OL  6 

1 175*6* 

39955*73! 

209.6! 

*1.3! 

11.0! 

-  J 

! 

!  ! 

209.8! 

*1.3! 

3.5! 

1 

CL  1C 

1276022 

732! 5*70! 

195.1! 

35. C! 

8.0! 

-  • 

! 

!  ( 

195.1! 

35.  C! 

1.0! 

j 

CL  12 

!  537**3 

77*! 5*70! 

195.1! 

35.0! 

9.0! 

i 

! 

!  i 

195.1! 

35.0! 

1.3! 

! 

OL  5C 

! 500*78 

2*81 15470! 

283.0! 

50.0! 

8.7! 

-  • 

! 

(  ! 

253.0! 

5C.C! 

2.9! 

» 

CL  51 

(50*211 

2*9115*70! 

233.0! 

50.0! 

3.7! 

-  ; 

! 

!  ! 

283.0! 

50.0! 

2.9! 

i 

OL  1C* 

(286493 

66115*70! 

195.0! 

35.0! 

3.5! 

-  • 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.5! 

i 

CL  105 

•286*9* 

681 ! 5*70! 

195.0! 

35.C! 

8.5! 

-  i 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  Cl 

2.5! 

j 

OL  106 

1287282 

681(5*70 

195.0! 

?5.C! 

6.5! 

i 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.5! 

! 

CL  65* 

1 600  550 

652(5*70! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  • 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

3.5! 

S 

CL  655 

•600551 

65215470! 

195.0! 

35.C! 

8.5! 

! 

1 

!  ! 

1)5.0! 

35. C! 

3.5! 

! 

ORCC  9 

1275190 

63315*70! 

195.0! 

35.0! 

3.C! 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

OHCC  11 

1285585 

3**! 5*70! 

195.1! 

35.1! 

3.6! 

-  | 

! 

!  ! 

195.1! 

75.1! 

1.0! 

! 

o*tc  is: 

_ 

1295587 

738(5*70! 

195.1* 

35.1! 

6.0! 

! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

3.2! 

! 

CHCC  652 

! 2960*6 

736(5*70! 

1«5.1! 

35.1! 

8.0! 

! 

i 

i  i 

75.1! 

3.2! 

i 

SCI  550 

i 27305* 

12*9| 54  70! 

230.0! 

*5.3! 

10.6! 

i 

! 

1  l 

210.0! 

*5.5! 

2.6! 

! 

SB!  551 

1273568 

1249154  70! 

230.0! 

*5.5! 

1C. 6! 

-  i 

! 

1  ! 

230.0! 

*5.5! 

2.6! 

! 

SBI  601 

1275159 

958(5*70! 

2CS.1! 

33.1! 

8.C! 

-  ! 

! 

1  1 

205.1! 

38.1! 

3.9J 

! 

$61  6C2 

1275160 

95315*70! 

205.1! 

38.1! 

3.C! 

-  ! 

! 

!  ! 

205.1! 

38.1! 

3.9! 

! 

SBI  405 

(275161 

95855*70! 

205.1! 

38.1! 

3.0! 

-  J 

1 

f 

!  ! 

!  ! 

2C5.1! 

! 

38.1! 

! 

3.9! 

i 

! 

I 

(36)  CLTHPIA  TOWING  CC. 

1 

1 

!  ! 

!  I 

i 

j 

i 

1 

| 

i 

! 

t 

CEDAR  KING 

152953* 

13(3*36! 

*0.0! 

13.?! 

5.5! 

355! 

! 

!  ! 

*0.0! 

U.2! 

5.5! 

! 

DIMENSIONS  !0®AfT* 
LENCTH'cRDTH!  ! 

REG.  !  ttG.KOAO-! 
//////!/////!  It  I 


!  CARGO 

unmn 

5!  PASS- 


HIGH-  t  !  V  E  $  $  £  L  !  ! 

EST  |  C*»GO  HANDLING  !$  'OPIATING  !  i 

flXEO  {  CflbIPMENT  STC !  BASE  I  T£*P  ! 

POINT  »  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  EUILT  t 

CLIGHT) !///// A//////////! TO! //////////!  OP  l 
(PEED!  LINE-2  !£•!  LINE-2  !*R£3UILI! 


16.0! 0 IESEL  ®UNP 
! 


2C.05NONE 

! 

! 


21. JSPUMP 
! 

21.0'PUH® 


1.0‘PU.NPS 

! 

20.0‘PUNPS 


18.0! PUNPS 
! 

n.o!Pu.ip$ 

! 

16.0! PUMPS/  COILS 

i 

U.oIpUMPS/  COILS 


!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

e p x  Ncw>c«r  i 


!“'  VICKSBURG  ! 

I  I 

!«$  VIOC$®U»G  i 

j  i 

!•$  VICXS3URG  ! 
!  ! 
!HS  VICKSBURG  j 

•PS  VICKSBURG  ! 


VIC<S3U®G  ! 

! 

V I CKSBUPG  ! 

! 

VIC<S3UPG  ! 

! 

VICKSCUAS  ! 

! 

VICKSPUPG  ! 

viCKSsim  ! 

! 

VICKSeUPG  ! 

! 

vicmupc  ! 

! 

VICK$?U*G  ! 

! 

vtccsaupG  ! 

i 

vicksburg  ! 

! 

VICKS°URG  ! 

! 

VICKSeUPG  ! 

l 

VIOCSPUPG  ! 

! 

VHKS9UPG  ! 


30.5!DlcS£L  PUMP/  ’TX 

•CONPPESSOP 

30.0! Cl ESEl  «IR  !TX 

!C0MP*ES$0»/  PUMP ! 

16.0! OleSEL  PUMP/  ! AL 

•COILS  ! 

17.2! DIESEL  PUMP/  !T«N 

•COILS  ! 

20.0! T®H  HYO»0LIC/  SLA 

JOIEScL  PUMP  ! 

20.05300  TPH  DIESEL  SLA 

5PUHP  ! 

16. A! ELECTRIC  TU»EINC!TN 
! PUMPS-STE AM  COIL! 

16.4! ELECTRIC  TUR6INMLA 
5PUHPS-STEAH  COIL! 

16.4! ELECTRIC  TURBINE  SLA 
! PUMPS- STEAM  COIL! 


CHARLESTON! 

! 

LULING  ! 


16.0! DIESEL  PUHP/ 
(COILS 

16.2SDIESEL  PUHP* 
(COILS 
1 S • ?!  NONE 

i 

1 5 . 9?  NONE 
! 

16.0! 0 IESEL  PUHP* 
JSTEAH  COILS 
18.0! OIESCL  PUHP* 
! STEAR  COILS 
13.0! NONE 


13.0! NONE 
! 


LAKE  ! 

CHARLES  ! 

LA<£  ! 

CHARLES  ! 

CHARLESTON! 

! 

CHAALf  STONE 

MCINTOSH  ! 

! 

CHARLESTON! 

! 

CHARLESTON! 

! 

CHARLESTON! 

J 

HCINTCSH  1 
! 

HC INTO >H  ! 

! 

CHA®Lf  STC**! 

! 

charleston! 

! 

CHARLESTON! 

! 


13.0! NONE 
! 


! 


T*3L£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


667 


CNGP! 

0 1ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

!  COAST 

]  GUARD 

1  NUMBER 

l  1VTCC1  DIMENSIONS  ! DRAFT i 

1  NET  1CCDE1LENSTH1SP5TH!  ! 

“! REGIS”! **•« !  REG.  1  FES. ‘LOAD-! 

1  TEA  !  SEE! //////! /////!  ED  ! 

!  TON-  [PAGE*  0VCR-10VER -!/////! 

1  NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  { LIGHT! 

! CAPACITY  1 
!  ! 

!  CARGO  1 

I ////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HUH-  !  ‘VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  !  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT  2TC!  BASE  !  YEAR  ! 

POINT  !  IINE-1  ‘AO!  LINE-1  »  3UILT  ! 

(LIGHT )!//////// ////////!T5! //////////!  OR  ! 

(FEET)!  LINE-2  JEM  LINE-2  ! * Af  3UIIT ! 

(33)  CUE  CORPORATION 

I 

! 

! 

1  !  ! 

1  !  ! 

1  !  1 

!  1 

i  j 

i  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

i 

i*CO  5 

1  7  5 1 4  A  4  3 1 

55.0!  20. C! 

4.0! 

-  ! 

IOC! 

6.0! NONE 

!  T  X 

HOUSTON  ! 

—  i 

i 

i 

1  1  1 

1  1  ! 

55.0!  20. C! 

1  1 

1 .  J! 

i 

i 

1 

-  ! 
i 

! 

! 

i 

! 

1 

i 

! 

(C 3)  CM!  COUP.,  INC. 

1 

i 

1  1  1 

1  1  ! 

i  i 

i  t 

i 

i 

1 

1 

i 

I 

1 

2 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

ONI  MISSOURI 

'6*2123 

1  1411111AC6! 

602.C11C5.!! 

40.0! 

11000! 

52500! 

160.2 ! CRANES 

!NY 

NEW  I0«  ! 

195*  1 

l 

i  ;  i 

6  3C.GM  C 5. £ ! 

7.41 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

ONI  SACRAMENTO 

!  46 2  1 24 

1  1561111A06! 

602. C1105. £1 

4C.0! 

11000! 

52500! 

160.2 !  CRANES 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1963  J 

{ 

1  1  1 

63C. 011C5.il 

7.4! 

! 

-  t 

! 

! 

! 

! 

ON  I  CHAMPION 

1523341 

1  1642212*22! 

5*0.0!  90.1! 

*6.6! 

1500C! 

4C60C! 

113.0! PUMPS/ 

COILED 

INY 

NEW  YORK  ! 

1969  ! 

! 

1  1  1 

661.0!  90.1! 

19. ft! 

! 

-  ! 

( 

! 

| 

! 

ONI  CHARGER 

!  522  *64 

!  16420*2*22! 

6*0.0!  90. C ! 

36. ft! 

15000! 

4  06  CO ! 

1 1 3. 0! PUMPS/ 

COILED 

!NY 

NEK  YORK  ! 

1969  l 

! 

1  1  1 

660.2!  90.01 

19.6! 

! 

_  i 

! 

! 

! 

! 

CM  COLUMBIA 

!6*‘423 

1  4763412A22! 

153. 01144. C! 

55.9! 

27300! 

U9GG0! 

173.9 ! PUMPS 

•NY 

NEW  YORK  I 

*  1953  ! 

! 

!  1  1 

449. 01144. C! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

ONI  DYNACHE* 

! 63f £99 

1  2575612*20! 

61C.011C6.C! 

43.6! 

14100! 

$4000! 

140. ft!  PUMPS 

INY 

NEW  YORK  | 

1961  ! 

! 

•  1  1 

629.  3MCo.Cl 

10.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

ONI  HUDSON 

1442151 

1  2575612A70! 

610.011C6.C! 

44.3! 

14100! 

54C00! 

160.61PUHPS/ 

COILED 

!NY 

hew  to**  ! 

1961  ! 

! 

1  1  1 

929.3MC6.C! 

1C.0! 

1 

-  * 

! 

! 

! 

! 

ONI  LEASE0 

! 52C?  39 

1  1642012*221 

630.0!  90. C! 

36.6! 

15000!* 

4C60C1 

113.CIPUNPS, 

COILED 

•sr 

NEW  YO®K  ! 

1969  I 

; 

1  1  1 

66C.2!  90.01 

19.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

ONI  HA3ASH 

i 52C725 

1  1642412A221 

650.01  90. C! 

36.6! 

15000! 

40600! 

m.C'PUIPS/ 

COILED 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1969  * 

! 

!  1  1 

660.21  90.01 

19.6! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

! 

CNI  WILLAMETTE 

! 51 ?  731 

1  16422 1 2*22 1 

630.0!  90. C! 

36.6! 

1  scoot 

40600 1 

113.0IPUMPS/ 

COILED 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1  969  ! 

! 

• 

1  !  i 

1  1  ! 

66C.2!  90.01 

i  i 

19.6! 

i 

! 

! 

-  i 

I 

i 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

t 

(1o)  ONE  ELEVEN  LEASING 

i 

{ 

1  !  1 

1  !  i 

i  i 

i  ( 

i 

• 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

2 

i 

GNT  5C2 

*542553 

1  9*614*45! 

195.0!  35. C! 

9.0! 

•  j 

1400! 

19.0 ( NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1972  j 

! 

1  !  1 

195.0!  35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

{ 

! 

1 

GNT  504 

1542555 

!  93o 1 4A45 1 

195.0!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

14C0! 

19.O1N0NC 

ioH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

! 

! 

i  1  1 

1  !  1 

195.0!  *5.0! 

!  1 

1.5! 

j 

! 

! 

•  ; 
i 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ONE  HUNDRED  NINETY-THREE!  (193) 

!  1  ! 

1  !  1 

1  1 

1  1 

i 

! 

! 

! 

i 

1 

2 

j 

2 

1 

1 

! 

! 

BOAT  STORE.  INC. 

! 

1  !  1 

;  ; 

j 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

193  SPIRIT 

! 265440 

!  1413*35! 

*6.4!  13.0! 

4.7! 

200! 

-  i 

22.0! NONE 

!  L  A 

LAKE  ! 

1964  ! 

! 

!  1  ! 

36.4!  13.0! 

4.7! 

! 

-  i 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

1«J  NC  1 

1667760 

1  14515*71! 

92.0!  26.0! 

5.4! 

! 

315! 

11 . 5 !  D ICSEL 

PUMP 

•LA 

LAKE  ! 

1975  ! 

! 

I 

!  !  1 

1  1  1 

*2. C!  26.01 
!  ! 

1.5! 

« 

! 

! 

-  ! 
j 

! 

2 

i 

ARTHUR  ( 

! 

! 

! 

(17)  CPPYLANO  U.S.A. 

i 

i 

1  !  1 

1  1  1 

!  ! 

i  i 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

< 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

GENERAL  JACKSON 

1615541 

1  150011411! 

245.0!  60. ii 

6.9! 

1200! 

-  ! 

55.0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1965  ! 

! 

! 

1  !  1 

!  1  1 

30C.0!  65.0! 

!  ! 

&.&! 

! 

! 

1 

1200! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(37)  OREGON  CITY  ?COM  CONPANY! 

!  !  1 

1  1  ! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LCRVA  e 

!  . 

1  513*16! 

21.0!  9.0! 

2.3! 

1501 

-  i 

6 .0  ! NONE 

!0R 

OREGON  ! 

1967  ! 

! 

1  1  ! 

21.0!  9.C! 

2.5! 

I 

-  ! 

! 

i 

CITY  ! 

! 

R  A  ST  US  n 

!  . 

!  513*361 

1 £.0!  7.5! 

2.5! 

150! 

-  ! 

6 . 0 ! NONE 

IOH 

OREGON  ! 

1950  ! 

! 

t 

1  1  I 

!  1  ! 

11.0!  7.5! 

!  I 

2.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

CITY  ! 

! 

! 

! 

(32)  CRGERCN  TOWING/  INC. 

! 

I 

!  !  ! 

1  1  ! 

!  i 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

« 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

«».  KEVIN 

1560*20 

!  6913*35! 

55.5!  ??.C! 

6.1! 

30C! 

-  ! 

31 .0! NONE 

!IA 

HARVEY  1 

1974  ! 

! 

I 

!  !  1 

!  1  1 

55.5!  22. C! 

!  ! 

7.0! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

2 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

(32)  CRGEPON.  A..  NARINE 

! 

SERVMCf/ 

!  !  ! 

!  1  ( 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

; 

; 

i 

! 

! 

! 

i 

INC. 

! 

1  1  1 

!  i 

! 

! 

i 

; 

! 

! 

i 

C APT •  HILL  ER 

! 546523 

!  2413*35! 

64.5!  24. C! 

9.7! 

1000! 

-  ! 

32 .oIncnE 

•L* 

LAROSE  ! 

1975  l 

! 

! 

!  !  1 

!  1  1 

7C.0!  24.0! 

!  ! 

6.0! 

j 

1 

! 

-  i 

2 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  CRGERON/  G.  NARINE 

! 

j 

!  1  ! 

1  1  1 

!  ! 

«  i 

i 

! 

! 

! 

i 

J 

j 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

eULL 

S562C95 

1  7113*36! 

6C.6!  24.01 

6.6! 

1200! 

.  2 

35 .0! NONE 

!LA 

LAROSE  ! 

1974  ! 

i 

1  1  1 

66.0!  24. C! 

5.6! 

i 

-  i 

! 

i 

! 

I 

CAPT.  MILLER 

j  ...... 

!  7413*36! 

!  -  ! 

6.0! 

icooi 

-  2 

32.0! 

; 

i 

-  ! 

! 

i  i  i 

•2.0!  22.0! 

4.0! 

j 

-  i 

i 

i 

1 

! 

JO  JC 

S519C65 

1  7313*35! 

40. 0!  22.0! 

7.C! 

*ooi 

-  2 

40. OINCNE 

SLA 

LAROSE  ! 

1977  J 

{ 

i 

!  !  1 

!  1  1 

6C.0!  22. C! 

!  ! 

7.0! 

i 

I 

1 

-  2 
; 

i 

i 

i 

; 

! 

! 

! 

; 

(15)  CRGUL f  TRANSPORT  CO. 

! 

i  !  i 

1  J  1 

!  ! 

i  i 

i 

i 

i 

■ 

j 

• 

1 

2 

i 

i 

t 

i 

i 

! 

a  JOHN  YEAGER 

I537J44 

1  52413*35! 

152.5!  45.0! 

9.0! 

6900! 

-  ! 

47.3'NONE 

f  CM 

CINCINNATI! 

197?  ! 

! 

1  !  1 

166.0!  45.0! 

3.0! 

i 

•  ; 

! 

1 

I 

! 

003  LA800N 

1617935 

1  45613*35! 

141.5!  45.0! 

9.3! 

4300! 

-  2 

48.6‘NCNE 

!CH 

CINCINNATI! 

me  ! 

! 

1  1  1 

150.0!  45. C! 

7.7! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

! 

CAPITAL 

1274220 

1  1 2!  3*  35! 

37.5!  12.51 

3.C! 

165! 

•  ; 

14.5IN0NE 

!LA 

NEW  ! 

1957  • 

! 

1  1  ! 

31.5!  12.5! 

2.5! 

! 

•  2 

i 

j 

ORLEANS  ! 

! 

CHARLIE  C 

•544273 

!  1C113A35! 

SO. 9!  26.0! 

7.6! 

1200! 

-  i 

3ft.9!N0N£ 

I  LA 

NEW  ! 

t97?  i 

! 

1  !  i 

*4.0!  26. CJ 

6.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

i 

CHRISTY 

! 544452 

1  10113*35! 

10. 9J  26. C! 

9.1! 

1200! 

-  i 

T6.9 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1972  ! 

! 

1  1  1 

•4.0!  26.0! 

6.6! 

! 

-  i 

! 

• 

ORLEANS  ! 

! 

DAVE  CARLTON 

1616455 

!  51913*35! 

157.5!  45.0! 

6.6! 

5400! 

•  2 

48 . 6  !  NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

I960  ! 

! 

1  1  1 

17C.0!  45. C! 

7*6 ! 

! 

-  2 

» 

» 

! 

! 

OICK  CONERLY 

1569419 

!  919! 3*  35 1 

145.51  54. C! 

9.9! 

10300! 

■  j 

51.6!NCNC 

IOH 

CINCINNATI! 

1976  ' 

J 

1  1  1 

200.0!  54. C! 

6.9! 

! 

-  2 

! 

i 

j 

1 

EC  PENSHAV 

1579674 

!  52613*35! 

157.5!  45. C! 

6.6! 

5500! 

-  i 

45. 6! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1977  ! 

i 

•  t  t 

!7C.C!  45. C! 

».i! 

» 

•  • 

i 

i 

; 

J 

GFISNAR 

1555297 

i  13913*35! 

70. 1!  30. C! 

6.6! 

uoci 

-  i 

36 • 4!NCNE 

!CH 

CINCINNATI! 

1974  ! 

! 

1  1  i 

75.6!  31. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

HARRY  3R IN  DELL 

1631130 

J  1 10J  3*35! 

41.2!  24.0! 

6.9! 

1300! 

-  ! 

3ft.7’lN0NE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  1  1 

45.0!  26.11 

5.3! 

! 

•  2 

! 

1 

1 

1 

HERMAN  POTT 

1545079 

1  43213*35! 

155.5!  40. C! 

5.9! 

5500! 

-  i 

43.6 ! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1  1 

1 4e.C!  40. Ci 

7.9! 

! 

-  s 

! 

! 

! 

! 

IRENE  CHOTIN 

1279423 

I  46213*351 

136.2!  34.6! 

9.0! 

3600! 

3300! 

36.6! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1959  1 

1 

!  1  1 

146.0!  34.6! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

( 

J.  S.  MCDERMOTT 

1571430 

!  41113*35! 

145.5!  54. C! 

10.0! 

1G3C0! 

-  ! 

51.6 ! NONE 

!Ort 

CINCINNATI! 

1«76  1 

I 

1  1  1 

20C.0!  54. C! 

7.7! 

! 

-  ! 

i 

I 

1 

! 

JA»ES  C.  JUSTICE 

!  o06M7 

1  40313*35! 

121.0!  44. C! 

6.6! 

5900! 

-  i 

35.0! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1979  ! 

! 

i  !  ! 

136.0!  *  4.0! 

9.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

1 

( 

JIM  LUDWIG 

U5C590 

1  64513*351 

149.5!  44. C! 

9.3! 

6400! 

-  ! 

44.2!  NONE 

!  CM 

CINCINNATI! 

1932  ! 

1 

!  !  ! 

147.0!  47.il 

1.0! 

1 

-  I 

! 

! 

! 

! 

JCET  CHOTIN 

1279240 

1  46213*35! 

1 3£. 2!  34.6! 

9.0! 

3700! 

-  ! 

41 .C1N0NF 

!CH 

CINCINNATI! 

1959  1 

1 

1  1  1 

143.01  34.6! 

6. ft! 

! 

-  • 

i 

i 

1 

! 

JOHN  D.  GEARY 

154C979 

1  52913*35! 

152.5!  45.0! 

5.3! 

6900! 

-  ! 

46. 3 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

1 

1 

!  1  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

167.3!  4ft. 9! 

!  ! 

!  ! 

6.C! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

2 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I A9LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSFL  KANE  AND  HUM8CR 


(18)  OfiGULF  TRANSPORT  CO. 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NLM9ER 


!  IVTCC!  DIMENSIONS  !0«AfT! 

2  NET  UCDFlLENCTHSSfiDTK!  ! 
-•REGIS-2****!  REG.  !  REG.tLOAO-! 

!  TER  !  SEE! //////! /////!  ED  ! 

S  TON-  !Pmt  OVER-! OVER-!/////!  HORSE 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  RS.'k* 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L  ! 

!  E$T  !  CARGO  HANDLING  !S  jcperating  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  |TC!  **ASE  ! 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
PASS-  • (L IGMT >!///,//////////// *TD! //////////! 


JUSTIN  T.  ROGERS 

2653363 

!  645*3435! 

159.5! 

46. C! 

9.3! 

64GC! 

-  { 

44.2 ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1983 

i 

!  !  ! 

137.01 

47.8! 

1.0! 

! 

1 

! 

! 

LCCKHASTER 

!  543319 

!  5713A35* 

39.0! 

25.9! 

11.0! 

1400! 

40.0! NONE 

!LA 

HI  4  • 

19?1 

! 

i  !  ! 

42.6! 

26. C! 

9.0! 

I 

j 

2 

ORLEANS  ! 

NARK  C 

2543154 

!  ICt  2  3*35  ! 

2C.9! 

24. C* 

9.1! 

1200! 

-  * 

36.ilf.CNE 

llA 

NEW  ! 

1972 

i 

!  !  ! 

84.0! 

26. C! 

6.6! 

! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

MIDLAND 

2622755 

!  4C5I3A35! 

126.0! 

44. C! 

9.5* 

59C0! 

-  • 

33.0! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

me 

i 

j  t  i 

1 J«.0! 

44. C! 

6.5* 

! 

-  i 

t 

! 

j 

OMAR 

! 64C349 

1  453*3435! 

141.5! 

45. C! 

9.4! 

6273! 

5600! 

38.0!N0NE 

!CH 

CINCINNATI! 

mi 

! 

!  !  ! 

15C.0! 

45. C! 

5.4! 

! 

-  • 

* 

2 

1 

ONEGA 

2641346 

•  453 !  3* 351 

141.5! 

45. C! 

9.4! 

5600! 

33. ol NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

mi 

2 

!  !  ! 

150.0! 

45. C! 

8.4! 

! 

1 

! 

2 

PAT  CMOTIN 

I50C046 

!  602!  3 A 35 ! 

18C.1! 

60.5! 

3.6! 

3200* 

-  ! 

42.9! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

I 

!  !  ! 

1  <3  C  ■  1 ! 

50.6! 

7.0! 

! 

-  ! 

i 

; 

2 

PETER  FANChl 

2579561 

!  553*3435! 

157.5! 

45. C! 

8.6! 

5500! 

-  • 

4J.6if.0NC 

IOM 

CINCINNATI j 

1977 

J 

!  !  ! 

170.0! 

45. C* 

7.9! 

! 

i 

! 

! 

RITA 

1544740 

!  1C11JA55! 

2C.9J 

2a.  C! 

9.1! 

1200! 

-  ! 

36.8 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1972 

i 

!  !  ! 

•4.9! 

26.  C* 

6.6* 

! 

i 

! 

! 

ROOERT  A.  KYLE 

2645696 

(  395 ! 3A  35! 

1*5.5! 

54. C! 

9.9! 

9100! 

51 . 6 ! NONE 

IOM 

CINCINNATI! 

198? 

i 

2  !  ! 

200.0! 

54. C! 

8.9* 

I 

-  J 

i 

! 

2 

ROBERT  A.  TAFT 

! 516269 

!  529! 3435! 

152.5! 

45. C! 

9.0! 

6900! 

-  J 

47.3! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1*72 

• 

!  !  ! 

165.0! 

45.  C! 

8.0! 

t 

-  • 

i 

! 

1 

RC&ERT  N.  STOUT 

2566553 

!  513*3435! 

152.5! 

45. C! 

8.3! 

69cci 

-  j 

47 .o 1 NCNf 

!  CH 

Cincinnati! 

1975 

i 

i  i  t 

167.3! 

46.9! 

8.0! 

; 

-  j 

i 

2 

2 

ICH  I ALBERT 

1536790 

1  43^! 3A  33 ! 

155.5! 

40.  C! 

9.0* 

5500! 

-  j 

4  3.4  1  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

! 

!  !  ! 

162.0! 

4C.C* 

7.9! 

i 

-  i 

i 

2 

! 

V.  H.  OICKHONER 

2606409 

!  4C3J3435! 

128.0! 

44. C! 

8.6! 

590oi 

-  » 

36.0!  NONE 

!CH 

CINCINNATI* 

1979 

2 

!  1  ! 

138.0! 

44. C! 

3.0! 

1 

-  i 

j 

J 

! 

zee 

2576733 

!  11313435! 

66.4! 

24. C* 

3.6{ 

1400! 

-  • 

40.4 1  NONE 

!IA 

NEW  ! 

1976 

j 

•  i  i 

7C.Q! 

24.C! 

8.0! 

! 

-  * 

* 

j 

ORLEANS  ! 

AJ  42 

i  2906  5  3 

!  61d!4A40! 

195.0! 

15. C! 

9.01 

-  | 

1545! 

11.2 !  NONE 

CH 

CINCINNATI! 

106! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

t 

AJ  4 8 

2294494 

1  48514441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  { 

15051 

11. 2! NONE 

!  CH 

CINCINNATI! 

1965 

*> 

! 

!  !  ! 

193.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  J 

• 

2 

j 

AJ  49 

•50367* 

!  3*5!4a41« 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1505! 

11.2*!N0NE 

loH 

CISC INNAT I ! 

1986 

j 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

j 

! 

AJ  53 

2503630 

!  33514441 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

isosi 

11.2! NONE 

ion 

CINCINNATI! 

1966. 

i 

!  !  ! 

1*5.1* 

35.1! 

I.o! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

AJ  55 

1 507225 

1  68714441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1460! 

12.9 ! NONE 

•Oh 

CINCINNATI! 

1967 

! 

!  I  ! 

195.1* 

35.1! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

ALH  i 

2614469 

!  676! 4441 ! 

195.0! 

35. Ci 

9.0! 

1501! 

13.2 !  NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

i 

! 

t 

! 

ALH  3 

2614470 

!  67614441! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

1501! 

13.21NONE 

Ich 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

•  ! 

1 

2 

2 

ALH  4 

1614471 

!  67614441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1501! 

13.2! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1979 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

j 

l 

1 

AIM  5 

2614472 

!  67o! 4 A4t ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

15Cli 

13.2 1  NONE 

i  oh 

CINCINNATI ! 

me 

2 

!  i  ! 

195.0! 

!5.C! 

1.7! 

i 

-  * 

! 

! 

ALH  6 

2614473 

!  67614441! 

195.0* 

35. C! 

9.0! 

-  • 

1501! 

13.2!  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

me 

; 

!  !  ! 

1*5.0! 

35. C! 

1.7! 

t 

-  { 

1 

! 

! 

ALH  7 

1614474 

!  676! 4441 ! 

195.0’ 

35.C! 

9.0! 

1501! 

1 3.2 1N0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

me 

• 

!  !  ! 

195.)! 

35.  C! 

1.7! 

i 

; 

! 

! 

ALH  8 

2614475 

!  676 ! 4441 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1501! 

1 3.2 1  NONE 

!Ch 

CINCINNATI* 

1979 

! 

!  !  ! 

195.0! 

3  5.0! 

1.7! 

i 

1 

J 

; 

ALH  9 

2614476 

!  67454441 ( 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1501! 

1 3. 2!N0Nf 

!  OH 

CINCINNATI* 

1979 

J 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

! 

; 

; 

ALH  1C 

2614477 

!  676S4A41 ! 

195.01 

35.  C» 

9.0! 

-  • 

15C1! 

13.25NONE 

!0M 

CINCINNATI! 

1«79 

« 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

1 

! 

! 

ALH  11 

1614473 

!  676UA41* 

195.0! 

3  S.C  I 

9.0! 

-  j 

15C1! 

13.2SNCNS 

!0H 

CINCINNATI* 

me 

• 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

I 

1 

J 

; 

ALH  12 

2614479 

•  6/6*4441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1 5C1 ! 

13.21  NONE 

!  CH 

CINCINNATI! 

me 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

( 

1 

! 

! 

ALH  123 

1614430 

1  696J4A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1643! 

13.2!N0N£ 

•OH 

CINCINNATI! 

1979 

! 

!  !  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  J 

! 

J 

1 

ALH  143 

1614431 

!  696*4441! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

1643* 

13.2 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1979 

| 

!  !  ! 

2CC.0! 

35.  C! 

1*6! 

! 

2 

» 

2 

ALH  150 

2614432 

!  696*4441! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

1643! 

13.2!/ ONF 

1  CH 

CINCINNATI! 

1679 

i 

!  !  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  • 

1 

2 

1 

ALH  dCOB 

1636787 

•  696! 4441 ! 

20C.0J 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1o43! 

1  3 . 2 1  NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

!  !  ! 

20C.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  j 

j 

! 

1 

ALH  6C1S 

2636789 

!  696 ! 4441 • 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

1643! 

13.2!  NCNf 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

•  !  ! 

2CC.0! 

35.1! 

1.6! 

j 

-  ! 

; 

j 

i 

ALH  6C29 

1636739 

!  59654441! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1643! 

13.?*!N0HE 

!CH 

CINCINNATI ! 

1981 

i 

j  !  i 

2CC.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

; 

1 

! 

ALH  6030 

2636790 

1  696 ! 44  41  1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1643! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981 

I 

!  !  ! 

20C.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

; 

* 

ALH  6G4e 

!636791 

!  696*4441! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1643! 

13.2 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981 

! 

!  !  ! 

20C.0! 

35.1! 

1.6! 

! 

•  J 

; 

! 

2 

ALH  6GSB 

*636792 

!  696 ! 4441 ! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1643! 

1  3 . 2 1  NONE 

iOH 

CINCINNATI ! 

PM 

! 

!  !  ! 

200. 0! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

2 

ALH  6C69 

*636793 

!  69614441! 

20C.0! 

3  S.C! 

9.0! 

1643! 

13. 2 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1VM 

! 

!  !  i 

20C.0! 

35.1! 

1.6! 

i 

2 

j 

; 

ALH  6078 

2636794 

!  696 1 4  441  1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1643! 

13.2 1  NONE 

SOH 

CINCINNATI! 

19*1 

* 

!  !  ! 

200. C! 

35.  ii 

1.6! 

! 

-  » 

1 

! 

J 

ALH  6C36 

1436795 

!  69654*41! 

20C.0! 

35.C! 

9.0! 

1643! 

13. 2!NCN? 

!0H 

CINCINNATI! 

1 9  j  1 

! 

!  !  ! 

20C.0! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

» 

; 

1 

ALH  6090 

1636796 

1  69614441! 

20C.0* 

35. C* 

9.0! 

•  J 

1643! 

13.2 1  NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

mi 

j 

<  i  t 

20C.J! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  | 

2 

! 

2 

ALH  6150 

1 635320 

1  696! 4*41 1 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

1643! 

13.2SNCNE 

»0H 

CINCINNATI ! 

1981 

« 

i  l  i 

20C.v! 

35. *! 

1.5! 

■ 

-  | 

1 

2 

1 

ALH  616B 

1635321 

*  69654441! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.C! 

-  j 

1643! 

13.2! NONE 

Ich 

CINCINNATI! 

1941 

i 

!  !  * 

20C.0! 

35.1! 

1.6! 

< 

-  ! 

• 

! 

! 

ALH  617e 

2635322 

*  69654*41! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

1643! 

13.2! NONE 

ICH 

CINCINNATI! 

1981 

» 

!  !  ! 

200.0! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  ! 

1 

! 

1 

ALH  618B 

!  435323 

!  696*4441* 

20C.0! 

3S.C! 

9.0! 

1643! 

1 3.2! NONE 

!0H 

C  INCINNATT! 

1981 

! 

!  !  ! 

20C.0! 

35.1! 

1.6! 

i 

-  • 

! 

! 

1 

ALH  6190 

2635324 

!  69614441! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

1643! 

13.2! NONE 

SOH 

CINCINNATI* 

1961 

! 

!  !  ! 

20C.0! 

35.1! 

1.6* 

! 

-  » 

! 

1 

1 

ALH  3C25 

(632430 

I  69614441! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1638! 

15.2! NONE 

Sch 

CINCINNATI! 

1961 

! 

!  !  ! 

20C.J! 

35.C! 

1.6! 

! 

-  J 

2 

! 

! 

CV  7 

!  506145 

!  88124440! 

193.0! 

35.  C! 

9.0! 

1439! 

12.9! NONE 

IOH 

CINCINNATI* 

19dC 

i 

!  !  i 

195.0! 

35. C! 

1.9* 

! 

! 

! 

! 

CV  $ 

1  506 146 

!  881*4440! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1439! 

12.9JNCNE 

!CH 

CINCINNATI! 

19  66 

1 

!  !  ! 

193.0! 

35. C* 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

f  KCC1 

1551960 

!  967*4441* 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1445! 

14.9! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

197* 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

! 

; 

2 

F  14CC2 

1551961 

!  967*4441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1445! 

U.9JNCNE 

icH 

CINCINNATI  1 

1974 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

CNGf rS  !  (FEET)! 


! EE!  LIAE-2  ! ‘RfflUIL 1 2 


1 

! 


! 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AND  NUH3EA 


1  COAST 
!  GUARD 
1  NUN9ER 


C 1 3)  CRGULF  TRANSPORT  CO*  ! 

(CONTINUED)  l 


IVTCC! 
NET  ICCD* 
REGIS-!**** 
TER  !  SEE 
TON-  ‘PACE 
NACf  !  IV 


0 (PENSIONS  ! 0* Af T 
LENGTH! 3PDTH! 

RIG.  !  RJG.JLOAO- 
//////!/////!  ED 
OVER-!CVl»-i///// 
ALL  !  ALL  (LIGHT 


F  14CCJ 

1551963 

1 

967 1 4  A  4 1 1 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

*  | 

14451 

14.9‘ftONE 

(OH 

1 

CINCINNATI! 

1 

1974 

I 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  1 

i 

F  UCC* 

1551564 

1 

9671*4411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

14451 

1 4  *  9 i ACHE 

(OH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

! 

1 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  1 

! 

F  14CCS 

1551566 

! 

96714A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1445! 

14. 9 (NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

! 

197* 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  Ct 

1.9! 

-  ! 

; 

( 

F  UCC6 

1551567 

! 

967(4*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

*  i 

1445! 

14 .9 1  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  t 

! 

1 

f  ucc? 

1551569 

1 

96714441! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

*  j 

1445! 

14.9!NCNE 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

*  »9! 

-  ! 

! 

l 

f  14CC8 

1551570 

! 

967144411 

195.01 

35. C! 

V.O! 

-  j 

1445! 

14.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

! 

1974 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

( 

( 

F  UCC? 

1551572 

1 

967144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

14451 

14. ?!  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1 

1974 

1 

i 

t  t 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  1 

! 

( 

F  UC1C 

1551573 

1 

96714A41! 

195.01 

3S.C! 

9.0! 

-  | 

14451 

14.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI ! 

1974 

1 

» 

1  t 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

I 

f  UC11 

1554358 

1 

967I4A4U 

U5.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

14451 

14.9 !  NONE 

10H 

CINCINNATI! 

1974 

1 

i 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1 

f  1 4  Cl  2 

1554359 

1 

967144411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

•  j 

14451 

14.9 (NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1  1 

195.0! 

3  5.C! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1 

f  sects 

1554361 

1 

967144411 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

-  j 

14451 

14,93  NONE 

(OH 

CINCINNATI  1 

1974 

1 

I 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  ( 

( 

1 

I 

F  UCU 

1554242 

1 

96714441! 

195.01 

3S.C! 

9.0! 

-  J 

14451 

14.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

I 

!  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

1 

1 

f  UG1S 

1554264 

I 

967I4A41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

14451 

14.91  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

I 

I 

(  1 

195.01 

35. C! 

1.9! 

-  ( 

1 

( 

1 

F  UCU 

1554365 

1 

967|4A41 l 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1445! 

14. 9 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

! 

f  HCI7 

1554367 

1 

967144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1445! 

1 4.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  | 

1 

I 

! 

F  UC1  8 

1554368 

1 

967 1 4 A  41 1 

195. Cl 

35.0! 

9.0! 

-  [ 

1445! 

14  •  9 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  I 

1 

1 

I 

f  14019 

1554370 

1 

96714441! 

195.C! 

35. C! 

9.0! 

•  j 

14451 

14.91  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

F  UC20 

1554371 

1 

96714441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  I 

1445! 

14. 9 ! NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

1 

1  1 

195.01 

25.  C! 

1.9! 

-  I 

! 

1 

1 

f  UC21 

15*4373 

1 

96714A41! 

195.0! 

3  S.C! 

9.0! 

-  j 

1445! 

14.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

I 

F  14(22 

1554374 

1 

96714441! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

-  i 

1445! 

14.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

F  UC23 

155*273 

1 

967144411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1445! 

14.9! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1974 

t 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

( 

! 

F  14(24 

1554277 

I 

9671 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0t 

-  i 

1445! 

1 4 .9 {NONE 

(OK 

CINCINNATI! 

1974 

1 

I 

1  1 

195.01 

25. C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

1 

f  14C2S 

155*379 

1 

96714441! 

195. Cl 

25. C! 

9.0! 

-  i 

1445! 

14.9IN0NE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

F  UC24 

! 

1 

1  1 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

1554380 

1 

96  7 1 4441 1 

195.0! 

25. Cl 

9.0! 

-  j 

1445! 

14. 9 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ) 

I 

f  14CS7 

1554382 

1 

967144411 

195.01 

35.  C! 

0.0! 

•  i 

14451 

14.91N0NE 

(OK 

CINCINNATI! 

1 

1974 

1 

! 

1  ( 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

F  UC28 

1554383 

t 

967 1 4441 ! 

195.01 

35.C! 

9.0! 

-  i 

14*5! 

U.9IN0NE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

I 

1 

! 

F  UC29 

! 55*385 

! 

967(4441! 

195.0! 

35.  C! 

9.C! 

•  i 

1445! 

14.9 {NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1 

1974 

! 

! 

!  1 

U5. C! 

25. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

F  UC30 

1554336 

I 

96714441! 

195.01 

25.  C! 

0.0! 

-  * 

1445! 

14.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI ! 

1974 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1 

F  14CS1 

155*388 

! 

96714441! 

195. C! 

25. C! 

9.0! 

-  i 

1445! 

14.91N0NE 

1CH 

CINCINNATI! 

1974 

! 

* 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

F  14C32 

155*389 

! 

96714441! 

195.01 

35.  C! 

9.3! 

•  j 

1445! 

14.9 ! NONE 

(OK 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  | 

! 

( 

J 

F  14C33 

1554391 

1 

96714441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1445! 

14 .9 ! NONE 

10H 

CINCINNATI! 

197* 

( 

1 

1  ! 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

( 

I 

1 

F  14C34 

1534392 

! 

96714441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1445! 

14.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1974 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9* 

-  1 

( 

( 

i 

F  1403S 

155*39* 

I 

967144*1 1 

195.0! 

35. CI 

9.01 

-  j 

1445! 

14.9! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ( 

I 

1 

1 

F  14C36 

1554395 

1 

96714441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

14451 

14.9 ( NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

| 

1 

1 

f  14C37 

155*397 

1 

96714441! 

195.0! 

35. C! 

9.31 

-  i 

1445! 

14.9  I  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1975 

! 

! 

1  1 

195. C! 

35.  C! 

1.91 

-  ! 

! 

! 

! 

n$3  i ci a 

1525627 

1 

9801440! 

200*01 

35.C! 

9.0! 

-  j 

1619! 

11.1 INONE 

(OH 

CINCINNATI! 

197C 

! 

I 

!  ! 

25C.11 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

! 

OR  31 

I29J680 

1 

69414440! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  i 

1492! 

10.9 ! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1964 

! 

I 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.?! 

-  ! 

! 

1 

1 

OR  32 

1293681 

1 

69414440! 

195.3! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1492! 

10.91  NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1964 

! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.?! 

-  ! 

1 

J 

! 

OP  3851 

I63C852 

1 

794(44401 

195.0! 

35.31 

9.0! 

-  j 

15111 

11 • 9( NONE 

ioH 

CINCINNATI! 

1981 

! 

! 

1  ! 

195.1! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

l 

! 

CRG  1501 

(298624 

1 

955(4440! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  j 

1508! 

12.4 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

; 

1  i 

195.1! 

35. t! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

2 

0P6  1502 

1298625 

i 

955(44411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1470! 

1 2.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

19  j$ 

! 

l 

(  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  1 

I 

! 

! 

0*G  1503 

1298626 

i 

955144401 

U5.0! 

35.C! 

9.0! 

-  j 

1504! 

12.4!  NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

i 

1  ( 

195.1! 

35.1! 

1.?! 

-  ! 

! 

! 

1 

ORG  1504 

1298627 

i 

9551*440! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

-  1 

15C41 

12.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1965 

( 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

I 

ORG  1505 

1298628 

! 

95514441! 

195.0! 

3S.C1 

9.01 

-  | 

1470! 

1 2.4 (NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1965 

I 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

I 

ORG  1503 

1298629 

! 

95514441! 

195.0! 

25.  C! 

9.01 

-  i 

1470! 

12.4! NONE 

!<M 

CINCINNATI! 

1965 

! 

j 

!  1 

195.1! 

25.1! 

1.91 

-  ! 

! 

1 

! 

Oflti  I5u? 

i 298 *99 

1 

1  >5.3! 

S5.C8 

9.0t 

-  t 

1501! 

12.4 ! HONE 

(CH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.91 

-  t 

| 

! 

1 

ORG  1508 

1298900 

! 

95514440! 

195.0! 

15.  C! 

9.01 

-  j 

1508! 

12.4  (NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1965 

! 

! 

!  1 

U5.11 

35. 1( 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

! 

CRS  1509 

1298901 

! 

95514440! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  j 

1508! 

12«*(NQNE 

(OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1 

1  ! 

195.1! 

35. 1i 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

( 

o*c  me 

1292902 

1 

95514440! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  i 

1508! 

1 2.4 1  NONE 

(OK 

CINCINNATI! 

1965 

1 

! 

1  1 

10J.11 

35.1! 

1.91 

-  ! 

( 

1 

J 

ORG  1511 

1298903 

1 

95314441! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1470! 

12. 4 (NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1 

!  ( 

195.1! 

35.11 

1.9! 

-  ( 

! 

1 

1 

ORG  1512 

*298904 

f 

95514440! 

19J.0! 

35. Cl 

9.01 

-  i 

15C61 

1 2.4! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

1 

t  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

C»G  1513 

150C222 

1 

95514441! 

195.0! 

35.  C! 

9.0t 

-  i 

1470! 

12.4! NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1965 

1 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ( 

1 

1 

1 

ORG  15U 

150C223 

! 

95514440! 

195.0! 

35.C! 

9.01 

•  i 

15C51 

12.*!N0NE 

IOH 

CINCINNATI! 

U65 

ORG  1515 

1 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

I 

1JCC224 

1 

955144411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  i 

14701 

1 2.4 l NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

196? 

( 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.?l 

-  ( 

1 

1 

1 

CAPACITY!  MICH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 


CARLO  I  F IXE 0  ! 
////////!  POINT  ( 
PASS-  !  (LIGHT)! 
CNGERS  I  (FEET)! 


CGUXPPENT  ! T  C  S  9ASE 

L*NF-1  ! AO!  LINE-1 

////////////////(TO* ////////// 
LINE-2  ICC  I  LINE-2 


YEAR 

EUILT 

OR 

•REBUILT 


! 


TA8LE  2  -  Of SC« IPT ION  JF  VESSELS 


67Q 


1 

!  VT  CC !  DIMENSIONS  lORAfll 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

1  V  C  S  5  F  L  !  ! 

6 1  ST! 

OPERATOR 

1 

NET  !CCDE!LENGIH!SpDTH! 

! 

1 

; 

ESI  !  CARGO  HANDLING 

!S  iCHRATINC  !  ! 

REG.  !  P!i.ll6«-I 

1 

CARGO  !  FIXED  !  ECUIPNSNT 

•  T  c !  BASE  l  YEAR  1 

!  COAST 

TER  1  SEE {//////!/////! 

ED  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

*  40 f  LINE-1  !  6UILT  ! 

VfSSFL  NAME  AMD  NUP8EA 

!  GUARD 

TON-  1PA0E!  0VEF-10VEF-! /////»  HOPS!! 

PASS-  !  (LIGHT)  !////////////////! TO! /////////F*  * 

!  NUMBER 

NAOE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILI6HI!  POWER! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!5S!  LINE-2  !*»E3UILT! 

(14)  CRCUlf 

TRANSPORT  CO. 

! 

1 

! 

1  !  1  1 

!  !  1  ! 

1  !  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

j 

; 

i 

i 

t  i  i 

i  i  i 

1  1  ! 

(CONTINUED) ! 

!  !  1  ! 

! 

1 

1 

!  ! 

150C225 

95514A41!  195.0!  ?5.C! 

9.0! 

-  ! 

1476! 

12.4! NONE 

low  CI.NCINNAtl!  1’4S  I 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  1  I 

OPG  1517 

I50C226 

55  51  4  A  40!  195.0!  35. C! 

9.01 

1 

15C5! 

1 2  •  4 ! NONE 

!0H  CINCINNATI!  1545  ! 

l 

!  i  195.1!  35.1! 

1.9! 

-  1 

1  !  ! 

OPG  2501 

! 2°7!fc7 

993! 4A 41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

i 

1529! 

1 2 . 6 ! NONE 

•OH  CINCINNATI!  1965  ! 

! 

1  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

i  i  i 

CFG  2503 

! 297669 

993*4441!  195.0!  35. C! 

9.0! 

.  i 

1589* 

1 2 . 6  !  NONE 

!CH  CINCINNATI!  1045  ! 

! 

!  !  195.1!  J5.1! 

1.7! 

-  ! 

!  i  i 

CFG  2504 

1297290 

t 

953! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  i 

1589! 

12.6!  NONE 

ION  CINCINNATI!  196!  * 

1 

!  !  195.1!  ?5. 1 ! 

1.7! 

! 

.  t 

OFG  2505 

1297891 

t 

9931  4*41  !  H5.0*  35. C! 

9.0! 

.  » 

1529! 

12.6! NONE 

•OH  CINCINNATI!  1965  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

!  1  ! 

ORG  2506 

1  297892 

993! 4A 41 1  195.0!  35. C! 

9.0! 

i 

1589! 

12.4*  NONE 

10H  CINCINNATI!  1965  ( 

| 

*  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

i 

1 

OFG  2507 

1298192 

993! 4A41 !  193.0!  35. C! 

9.0! 

! 

1529! 

12.5! NONE 

ioH  CINCINNATI!  1»45  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

!  !  ! 

CPG  250! 

1298193 

j 

993I4A41!  1)5.0!  35.0! 

9.0! 

-  ! 

1529! 

12.6!  NONE 

!0W  CINCINNATI  !  lop?  ! 

I 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

I  !  ! 

OFG  2509 

1298194 

953! 4A41 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

-  i 

1589* 

12. 5 !  NONE 

IOH  CINCINNATI!  10t>5  ! 

! 

1  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

!  !  ! 

OPG  25 1C 

1298195 

95314A41 {  195.0!  35. C! 

9.0! 

•  i 

1529*. 

1  2.6! NONE 

!0M  CINCINNATI!  1 >45  1 

1 

!  !  195.1*  35.1! 

1.7! 

i 

-  i 

1 

!  !  ! 

OFG  2511 

1298196 

95314A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

! 

1529* 

12.6 ! NONE 

•OH  CINCINNATI!  196!  1 

l 

!  1  195.1!  35.1! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

!  !  ! 

CPG  2512 

1298197 

99JUA411  195.0!  35. Cl 

9.0! 

! 

1539* 

12.6! NONE 

19H  CINCINNATI!  1965  ! 

! 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  ! 

!  !  ! 

ORG  2513 

1299771 

993 ! 4 A 41 1  195.0!  35. Cl 

9.0! 

! 

15*0! 

1 2 • 6 1  NONE 

•OH  CINCINNATI!  1965  1 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

!  !  I 

OFG  2514 

1299772 

953! 4A41 J  155.0!  35. C! 

9.0! 

! 

15*9! 

12. ft! NONE 

•OH  CINCINNATI!  1965  1 

1 

!  !  195.1!  '35.1! 

1.7! 

2 

-  ! 

! 

1  1  1 

0*G  2515 

1299773 

99J14A41!  195.0!  35. C! 

9.0! 

i 

1587! 

12.6‘NCNE 

!0W  CINCINNATI!  1045  ! 

i 

!  !  D5.1!  35.1! 

1.7! 

! 

-  2 

!  !  ! 

OFG  2516 

1 294774 

99314A41*  195.0!  35. C! 

9.0! 

! 

1529* 

12.C1N0NF 

IOH  CINCINNATI!  1965  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

•  i 

1 

!  !  ! 

CFG  251 7 

1299775 

993I4A41!  195. C!  35. C! 

9.0! 

! 

1529* 

12.6{ NONE 

•Of  CINCINNATI!  1045  ! 

1 

!  1  195.1!  35.1! 

1.7! 

! 

•  ; 

! 

1  1  ! 

OPG  2521 

1564811 

684I4A4C!  1)5.0!  35. C! 

9.0! 

1 

1517! 

11. 3 '.NONE 

!0H  CINCINNAtt!  *  1075  ! 

1 

!  1  195.1!  35.1! 

1.6! 

1 

1 

!  !  ! 

OFG  252? 

1564812 

62454A40!  195.01  35.  J 

.0! 

- 

1517! 

11.5 1  NONE 

!0H  CINCINNATI!  •  1075  ! 

1 

!  !  155.1!  35.11 

1.6* 

-  1 

! 

!  !  ! 

OPG  2523 

1564813 

68414A40!  19$. C!  35. C! 

9.0! 

1517* 

11.3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI!  •  HI!  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

1  !  ! 

OFG  2524 

1564814 

684I4A401  195.0!  35. C! 

9.0! 

1517! 

11.3 1  NONE 

! OH  CINCINNAtt!  •  1075  ! 

1 

!  !  175.1!  35.1! 

1.6! 

1 

-  1 

t 

!  !  I 

OFG  2525 

1564815 

684I4A40!  195. C!  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1517! 

11.3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI!  •  H75  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6* 

. 

-  1 

! 

!  !  ! 

0*G  2526 

1564816 

624UA40!  195.0!  35. C! 

9.C! 

- 

1517! 

11.3 ! NONE 

IOH  C!NCINNATT!  •  1075  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.0* 

-  1 

1 

!  !  ! 

CRG  2527 

1564817 

684I4A40!  195.0!  25. C! 

9.0! 

- 

1517! 

11.31NCNE 

IOH  CINCINNATI!  «  1075  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

! 

1  !  ! 

OFG  252! 

1564813 

624I4A40!  195.01  35. C! 

7.0! 

- 

1517! 

1 1 • 3 ! NONE 

IOH  CINCINNATI!  *  1075  ! 

1 

!  !  195.1!  15.1! 

1.6! 

! 

!  !  ! 

OFG  2529 

1564819 

684*4440!  195.0!  25. C! 

9.0! 

- 

1517! 

1 1 . 5 1  NONE 

IOH  CINCINNATI!  •  1075  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  !  ! 

0«G  2530 

1564820 

684*4440!  193.0!  35. C! 

9.C! 

- 

1517! 

1 1 • 3! NONE 

ION  CINCINNATI!  *  H75  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

1 

!  !  ! 

0»G  2531 

1564821 

684S4A4C!  195.0!  35. C! 

9.0* 

- 

1517! 

1 1 • 3 ! NONE 

!0H  CINCINNATI!  •  1075  ! 

! 

!  !  195.1!  25.1! 

1.6! 

•  2 

1 

!  !  ! 

OFG  2532 

1564822 

624J4A40!  195.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1517! 

1 t • 5 ! NONE 

! OH  CINCINNATI!  *  107?  ! 

! 

1 

!  !  1®5.1!  35.1! 

1.5! 

! 

!  !  ! 

OFG  2533 

1564823 

684*4440!  195.0!  35. Cl 

7.0! 

- 

1517! 

11.3 1  NONE 

!CH  CINCINNATI!  «  0075  ! 

! 

!  !  195.1!  15.1! 

1.6! 

!  !  ! 

OFG  2534 

1564824 

684*4440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

11.3! NONE 

! OH  CINCINNATI !  •  H75  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

!  !  ! 

OFG  2535 

1564825 

684*4440!  1)5.0!  35.C! 

9.0! 

- 

1517! 

1 1 • 3! NONE 

IOH  CINCINNATI!  ♦  1975  ! 

| 

*  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

OFG  2536 

1564826 

424*4440!  105.9!  35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

1 1 . 3 InONE 

IOH  CINCINNATI!  *  1«75  ! 

i 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ; 

OPG  2537 

1564827 

6P4J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

11.3! NONE 

*!0H  CINCINNATI1!  *  1975  ! 

1 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

1  1  ! 

OFG  2535 

156422? 

1 

684*4440!  195.0!  25. C! 

9.0! 

- 

1517! 

11.3! NONE 

SON  CINCINNATI!  •  1075  ! 

| 

| 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6* 

-  ! 

!  !  ! 

OFG  2539 

1564829 

684J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

11.3! NONE 

1CH  CINCINNATI!  *  1975  1 

1 

!  !  105.1!  35.1! 

1.6! 

-  i 

ORG  2540 

1564230 

6?4'4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1517j 

1 1 . 3 1  NONE 

!CN  CINCINNATI!  •  H75  ! 

1 

•  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1  ! 

CRG  2541 

1564231 

684!4i40!  175. 0!  35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

1 1  •  3 ! NONE 

! OH  CINCINNATI!  »  1075  ! 

1 

t  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I  !  ! 

OPG  2542 

1564232 

684 ! 44 40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

11.3  SNC.NE 

1CH  CINCINNATI |  «  1975  1 

1 

!  !  195.1*  35.1! 

1.6! 

-  ! 

!  !  ! 

OFG  254? 

1564233 

624 ! 4440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

• 

1517! 

11.3! NONE 

IOH  CINCINNATI!  ♦  1975  1 

! 

!  1  195.11  35.11 

1.6! 

-  ! 

! 

!  !  ! 

OPG  2544 

1 564834 

684144^01  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1517! 

11.3 1  NONE 

IOH  CINCINNATI!  *  1975  1 

1 

•  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

-  1 

2 

1  1  1 

OFG  2545 

1564835 

68414440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

15171 

11.3! KONE 

IOH  CINCINNATI!  •  1975  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.6! 

!  “  ! 

!  !  1 

0*G  2546 

1564236 

624!4A40!  195. C!  3S.C! 

9.0! 

- 

1527! 

11. 4 ‘iNONE 

IOH  CINCINNATI!  *  1975  ! 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

-  ; 

!  !  ! 

OPG  2547 

1564237 

68414440!  195.0!  15.C! 

9.0! 

- 

i  1527* 

11.4*  NONE 

IOH  CINCINNATI!  *  1975  ! 

| 

i  <  ■»<_?! 

1.5! 

-  i 

; 

!  !  ! 

ORG  254! 

1564238 

6*414440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1527! 

1 1 . 41  NONE 

!CH  CINCINNATI!  •  1075  ! 

i 

•  1  19$.l!  ?5.1! 

1.5! 

1  -  1 

!  !  ! 

OPG  2549 

i54483* 

68414*40!  195.0*  35. Cl 

9.0! 

- 

!  1527! 

11.4! NONE 

•OH  CINCINNATI!  *  1975  ! 

1 

1  »  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  i  ! 

ORG  2550 

1564240 

68414440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1527! 

11.4 1  NONE 

*0H  CINCINNATI!  •  197?  ! 

! 

1  1  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  "  ! 

!  ! 

OPG  2551 

1564841 

68414440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1  1527! 

11.4 1  NONE 

IOH  CINCINNATI!  •  1075  ! 

! 

1  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

t  !  ! 

one  255? 

1564842 

684! 4440!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

!  1527! 

1  .4 ( NONE 

SON  CINCINNATI!  *  1075  ! 

l 

!  !  195.U  35.1! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

!  !  ! 

OPG  2553 

1564243 

684 ! 44 40!  195.0!  25. C! 

5.0! 

- 

1  1527! 

1 1 .4 ! NONE 

IOH  CINCINNATI!  •  1075  ! 

! 

•  !  195.1!  15.11 

1.5! 

!  -  ! 

! 

!  !  ! 

OPG  2554 

1564844 

684J4A4C!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

!  1527! 

11.4! NONE 

5 OH  CINCINNATI!  »  1075  1 

! 

!  !  19J.1!  35.11 

1.5! 

!  -  ! 

1 

!  !  1 

ORG  2555 

1564845 

62414440!  195.0!  35. C! 

5.0! 

- 

*  1527! 

11.41N0.NE 

SON  CINCINNATI!  •  1075  ! 

! 

•  !  195.1!  35.1! 

1.5! 

!  “  ! 

!  !  !  | 

ORG  2556 

1564246 

68414440!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

*  1527! 

1 1 .4! NONE 

!CH  CINCINNATI!  *  1075  ! 

! 

I 

1 

!  !  195.1!  35.1! 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

1.5! 

; 

i 

2  -  2 
i  i 

!  ! 

i 

i 

1 

!  i  l 

!  1  ! 

!  !  ! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


$71 


ENGRJ 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT  1 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

(SUL! 

! 

0 1  ST ! 

OPERATOR 

NET  'CCOEILENGTHiaPDTH! 

! 

!  ! 

EST  •  CARGO  HANDLING 

!  S  ! OPERAT INC  ! 

1 

FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  •  LINE-1 

!TC! 

!  AO! 

BASE  ! 

LINE-1  ! 

TEAR  l 
UILT  ! 

*  COAST 

T€*  1  SEE!//////!/////! 

CD  ! 

! //////// 5 

VESSEL 

NAME  AND  NUN8E* 

!  CUARO 

TON-  {PACE! 

OVEP-IOVE*-!/////! 

HO*SE!  PASS-  !  <L16WT> !  /  ///// ////////// ! TO! ///////// / 1 

OR  ! 

•  NUMBER 

NA4E  •  IV  ! 

ALL  *. 

ALL  SLIGHT! 

POWER!  EN5EAS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

1EE! 

LINE-2  1  * 

REBUILT! 

(18)  CRCULF  TRANSPORT  CO. 

! 

! 

i 

1  ! 

•  1 

!  ! 

i 

« 

■ 

; 

■ 

i 

! 

! 

i 

!  ! 

;  i 

I  ! 

i 

i 

• 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

OPS 

2557 

(CONTINUED) 

j 

1  564  847 

i 

i  ! 

66 4J4A 40! 

1?5.0! 

i 

35.  C! 

9.0! 

_ 

!  ! 

!  1527* 

ii.aInone 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1975  ! 

l 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  i 

! 

1 

! 

OPC 

2558 

1564846 

664*4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1527*! 

1 1 . 4 ! NONE 

tOH 

CINCINNATI ! 

1975  l 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

1 

! 

CPC 

255$ 

! 564*49 

48414*40! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

!  1527! 

1 1 . 4 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI  ! 

1975  \ 

t 

•  ! 

195.1! 

35.1! 

1.51 

!  -  ! 

i 

! 

! 

CPC 

2560 

1364650 

65414*40! 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1527! 

11.4  *  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

1  -  ! 

1 

! 

! 

CPC 

2561 

1564651 

65414*40! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

!  1527! 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

; 

! 

1 

! 

0P6 

2562 

1564652 

65414*40! 

1 95.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1527! 

11*4  *  NONE 

ICH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

j 

•  1 

195.1* 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

0*G 

2563 

1564653 

68414*40! 

195.0! 

35.  C* 

9.C! 

- 

!  1527! 

1 1 .4 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

! 

! 

0P6 

2564 

1564654 

664*4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  1527! 

11. 4 '.NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1975  i 

J 

!  1 

1*5.1! 

25.1! 

1.5! 

1  -  ! 

j 

! 

! 

! 

OPS 

2565 

1564655 

68414*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  1527! 

11.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

l 

! 

! 

! 

ORG 

2566 

1564656 

66414*40! 

195.0! 

35.  C* 

9.0! 

- 

!  1527! 

11.4 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

I 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

t 

! 

0*15 

2567 

1564657 

66414*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1527! 

1 1 .4 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1«75  i 

I 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

I  -  ! 

! 

! 

! 

! 

o«c 

2563 

! 564659 

68414A40! 

195.0! 

35.0* 

9.0! 

- 

!  1527! 

1 1 • 4 ! NONE 

!  Crt 

CINCINNATI! 

1975  ! 

l 

i  i 

1*5.1! 

25.1! 

1.5! 

!  -  ! 

l 

! 

I 

! 

CRC 

2569 

1564659 

68414*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I  1527! 

11.4 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  < 

• 

! 

i 

! 

C*C 

257C 

1564660 

684*4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i  1 5  ?  7  i 

11.4  ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1975  { 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

t 

! 

! 

01 

19 

•6*2346 

85914*40! 

20C.O! 

35.  C! 

9.0* 

- 

!  1652! 

12.3!  NONE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

1  1 

2CC.2! 

35. C! 

1.5! 

1  "  ! 

i 

i 

1 

! 

Cl 

26 

1632347 

88914*40! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1652! 

12. 3! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  I 

1 

!  1 

20C.2! 

35. C! 

1.5! 

!  -  j 

« 

! 

! 

! 

Cl 

33 

1632345 

j 

38914**0! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1552! 

1 2 . 3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

• 

1  ! 

20C.2! 

35.  C! 

1.5! 

i  -  • 

# 

! 

! 

! 

CT 

42 

1 6 J2249 

889:4*40! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1652! 

1 2. 3  !  NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

i 

1  1 

20C.2! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

! 

! 

CT 

51 

1532*50 

6*914*40! 

2CC.0! 

35. C! 

9.01 

- 

!  1652* 

1 2. 3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1961  ! 

! 

1  1 

2CC.2! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

OT 

66 

1632351 

80914*40! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

*  1652! 

12.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

!  ! 

23C.2! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I 

! 

CINCINNATI! 

! 

1981  ! 

01 

7e 

1632352 

86914*401 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1652! 

12. 3! NOME 

!QH 

! 

!  1 

20C.2! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

OT 

•9 

1632*53 

689*4*40! 

20C.C! 

35. C! 

9.0! 

!  H52! 

12.MN0NE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

1 

1  1 

20C.2! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

; 

! 

t 

! 

01 

99 

*632354 

329*4*40! 

20C.C! 

35. C! 

9.0* 

*  1652* 

12.3‘NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1981  ! 

! 

!  ! 

29C.2! 

35.  C! 

1.5! 

!  "  * 

! 

! 

! 

! 

1981  ! 

OT 

1  CP 

•632355 

82914*40! 

20C.0! 

25. C! 

9.0* 

!  1652! 

12.3! NONE 

I  OH 

CINCINNATI! 

1 

1  1 

2CC.2! 

25. C! 

1.5! 

!  -  » 

l 

! 

! 

! 

19P.1 

OT 

IIP 

1632356 

889*4*401 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

!  U52J 

12.JI.NCNE 

1  OH 

CINCINNATI! 

1 

1  1 

2CC.2! 

35. C! 

1.5! 

!  -  \ 

!  . 

1 

! 

! 

OT 

m 

1632357 

86914*40! 

20C.CJ 

29. C! 

9.0! 

!  1652! 

12.3! NONE 

ICH 

CINCINNATI! 

1951 

! 

1  1 

20C.O! 

25. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

1982  ! 

CT 

135 

1632353 

689*4*40! 

2CC.0! 

25. Cl 

9.0! 

!  1652! 

1 2 .3 ! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

| 

•  1 

20C.2* 

25. C! 

1.5! 

!  ‘  ! 

! 

i 

! 

OT 

14P 

1632359 

889*4*40! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

!  1652! 

12.3! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

! 

1  1 

2CC.2! 

25. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

CINCINNATI! 

OT 

158 

1632360 

» 

82914*40! 

200. 0* 

35.  C! 

9.0! 

!  1652! 

12.3! NONE 

!  OH 

1982 

! 

1  ! 

20C.2! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

OT 

16B 

*63**24 

38914*401 

20C.C! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1640! 

1 2. 3 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

1  ! 

200.2! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

CT 

178 

1636225 

86914*40! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1640* 

12. 5 !  NOME 

ioH 

CINCINNATI! 

1982 

1 

1  1 

2CC.2! 

35.  Ci 

1.5! 

!  "  ! 

! 

! 

OT 

188 

1636226 

869*4*40! 

2CC.01 

25.  C! 

9.0! 

- 

!  1640! 

12.3 !  NONE 

10H 

CINCINNATI  1 

1982 

! 

•  1 

20C.2! 

35. C! 

1.5! 

!  -  * 

i 

! 

! 

OT 

1 98 

1636227 

389*4*401 

20C.O! 

35.0* 

9.0! 

- 

•  1640! 

1 2 . 3 ! NONE 

!  CH 

CINCINNATI  I 

1982 

i 

1  ! 

20C.2! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

l 

OT 

2CP 

!  636226 

329*4*40! 

2CC.0* 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1640! 

12. JINCNE 

JOH 

mncinnati! 

1982 

! 

1  1 

200.2! 

35. Cl 

1.5! 

!  -  I 

! 

! 

! 

1982 

CT 

218 

1636229 

88914*40! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1640! 

1 2.3! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

I 

1  1 

20C.2! 

35.0! 

1.5! 

!  '  ! 

! 

! 

! 

OT 

22e 

1  638230 

869*4*40! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1640! 

12.5 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1982 

I 

i  i 

2CC.2! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

; 

! 

1 

OT 

1213 

1298261 

j 

94514*40! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i  1666! 

13.4! NONE 

!CM 

CINCINNATI! 

1965 

! 

•  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

OT 

1213 

1296398 

94 J  *4A40! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i  U66! 

1 3.4 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1965 

j 

1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.5! 

!  “  ! 

; 

! 

1 

CT 

125S 

*1513121 

931 14A40! 

20C.C! 

25. t! 

9.0! 

- 

1  1690! 

13.5! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

t  ! 

20C.0! 

35. C! 

/.3! 

!  -  ! 

i 

! 

! 

CT 

1269 

1513122 

931J4A40! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I  1690! 

15.5 ! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

»  i 

20C.0! 

35.0! 

1.3! 

!  -  ! 

! 

J 

CT 

1279 

1513123 

9 J1 !  4*40! 

20C.0J 

35. C! 

9.0! 

- 

1  169C! 

13.5! NONE 

!  OH 

CINC  VATIl 

1968 

1 

*  1 

200*0! 

35. C! 

1.3! 

!  "  ! 

! 

t 

! 

OT 

12*0 

•513124 

93114A41! 

20C.C! 

35.  C! 

9.0* 

- 

!  1643* 

12.2! NONE 

IOH 

CINCINNATI! 

1966 

1 

i 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

i 

! 

I 

01 

1293 

151*125 

93114*40! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

*  1690! 

1 3. 5  5  NONE 

!  OK 

CINCINNATI! 

1968 

i 

!  ! 

200*0! 

35. C! 

1.3! 

1  -  ! 

j 

! 

! 

OT 

6C13 

1515400 

93114*41 1 

200.0* 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1636! 

13.2! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

1  1 

2CC.0! 

J5.C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

CINCINNATI! 

OT 

4C28 

1515401 

931*4*40! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1676! 

13.4J  NONE 

!0H 

1968 

I 

I  1 

35. C! 

1.41 

I  -  ! 

CINCINNATI! 

1968 

OT 

4C33 

1515402 

931*4*40! 

20C.0! 

15.  Ci 

9.0! 

- 

1  1676! 

13*4! N3AE 

!0H 

1 

!  1 

20C.O! 

35. C* 

1.4! 

!  -  ! 

! 

! 

OT 

4C43 

1516253 

93114*40! 

2CC.0* 

35. C! 

9.0* 

- 

i  H76i 

13.4! NONE 

20H 

CINCINNATI! 

1968 

1 

1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.4! 

!  -  ! 

i 

! 

! 

OT 

4053 

J  516254 

93114*40! 

20C-0! 

35.0! 

9.0! 

- 

!  1676! 

13.4! NONE 

JOH 

CINCINNATI! 

1968 

1 

i 

■  i 

200*0! 

25.0! 

1.4* 

!  -  ! 

! 

! 

1968 

OT 

4C69 

1516502 

93 1 i 4*40! 

200*0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1676! 

13.4 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1 

1  1 

2CC.0* 

25. C! 

1.4! 

!  -  ! 

1 

I 

CT 

4079 

1516503 

* 

93114*40! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1676! 

13.4*  NONE 

JCH 

CINCINNATI! 

1968 

! 

!  ! 

200. 0* 

35.0! 

1.4! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

1968 

OT 

4088 

1514504 

931 ! 4*40! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1676! 

13.4! NONE 

!0H 

! 

!  1 

200.0! 

23.0! 

1.4! 

!  -  • 

! 

1 

! 

OT 

4001 

I 51 7C34 

93 1 ! 4*41 ! 

200.0! 

35. C! 

;.o! 

- 

!  1636! 

13.2'NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1968 

1 

;  i 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

CT 

4103 

1523664 

91114*40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1676! 

13.4! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1969 

1 

t  ; 

20C.O! 

25. C! 

1.4J 

!  “  ! 

; 

! 

! 

1969 

OT 

4118 

1523665 

93114*40* 

20C.O! 

15. C! 

9.0! 

- 

!  1676! 

13.4 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1 

1 

1 

S  1 

1  ! 

!  1 

2CC.0I 

i 

; 

35. G* 

! 

! 

1.4! 

! 

! 

!  -  ! 
!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

j 

mu  2  “  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


$72.. 


EH4M 

T 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ! ORAF I ! 

| C  A°AC ITT! 

HUH-  { 

{VESSEL! 

0 1ST  1 

OPCftNl 06 

NET  UCDEUE^THlaPOTHl 

J 

! 

I 

EST  l  CARGO  HANDLING 

IS  SOPERATING  1 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

J ////////! 

POINT  !  LXNE-1 

! *0!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  IMAGE! 

0VCP-10VER-1/////1 

H0*$ 

U 

PASS-  !  <1 UNT >!///////////// ///ITDI//////////I 

OR  ! 

2  NUMBER 

NAGf  l  IV  l 

ALL  1 

*11  {LIGHT! 

MOVER! 

CNGERS  ! 

( FEED !  LINC-2 

(EC!  LINE-2  1  * 

REBUILT! 

(11)  CRCULE  TRANSPORT  CO. 

! 

i 

! 

1  ! 

1  ! 

!  ! 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

I 

! 

I 

! 

! 

t 

! 

! 

» 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

!  ! 

OT 

*129 

1523666 

9 J 11  * A49! 

2CC.9! 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1676! 

13.4  HONE 

! OH  CINCINNATI! 

1969  • 

I 

i  j 

2CC.01 

35.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

Ot 

4120 

1523667 

931 1 *A*0! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

13.4! NONE 

1CH  CINCINNATI! 

1969  ! 

{ 

!  ! 

20C.0! 

35.01 

1.4! 

! 

-  i 

l 

j  1 

OT 

*148 

1  52*731 

9JU4A40! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

U76i 

13.4it.0NE 

‘Cm  CINCINNATI! 

197C  ! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

.  i 

i 

!  ! 

OT 

*156 

152*732 

931*4*41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1 636  j 

1 3.2 ! NONE 

•OH  CINCINNATI! 

197C  I 

! 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT 

*168 

152*733 

931!*A*G! 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1676! 

13. « ! NONE 

!  CH  CINCINNATI! 

1«7C  ! 

1 

1  1 

2CC.01 

35.  C! 

1.4! 

j 

-  ! 

! 

!  ! 

OT 

*178 

152*73* 

9311***0! 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

i 

1676! 

13. 4 ( NONE 

1  CH  CINCINNATI! 

197C  ! 

! 

!  1 

20C.C! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

OT 

*160 

152*735 

9311***0! 

20C.G! 

35. C! 

9. Cl 

- 

! 

1676! 

1 3.4! NONE 

!OM  CINCINNATI! 

197C  i 

1 

1 

2CC.0! 

35. Cl 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

OT 

*20b 

1296190 

9*5  »A40! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

| 

1676! 

13.4  HONE 

! OH  CINCINNATI! 

1965  ! 

1 

!  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT 

*219 

151311* 

931 1*  A40! 

2CC.0! 

35. C! 

9.C! 

- 

! 

1676! 

13.4IN0NE 

!OH  CINCINNATI! 

1988  1 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

1  ! 

OT 

*229 

1513115 

931 14*40 1 

2CC.0I 

35. Cl 

9.0! 

- 

i 

1676! 

1 3.4 {NONE 

! OH  CINCINNATI! 

196!  ! 

1 

1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT 

*238 

1513116 

9311***0! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

1676! 

13.41  NONE 

IOK  CINCINS.TJ! 

1965  ! 

1 

t  1 

2CC.0! 

35.01 

1.41 

! 

-  1 

! 

!  i 

OT 

*2*9 

1513117 

93114A401 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1676! 

13.4! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1966  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35.C  1 

1.4! 

! 

.  j 

t 

1  I 

OT 

*258 

151311? 

931 1* A  41 ! 

20C.0I 

35. Cl 

9. Cl 

- 

! 

1636  i 

13.2'KCNE 

!OH  CINCINNATI! 

193!  1 

1 

1  1 

2GC.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

!  1 

OT 

*268 

1513119 

93K4A41! 

20C.C! 

35.  Cl 

9.01 

- 

! 

16361 

13.2INCNC 

! OH  CINCINNATI! 

196»  1 

! 

i  i 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

OT 

*278 

1513120 

931 1 4A  41 1 

200,0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1 

1636! 

13.2! NONE 

ICH  CINCINNATI! 

m«  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

!  1 

Sf 

HE 

1 526166 

72314A41! 

2CC.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1652! 

13.3JN3NE 

IOH  CINCINNATI! 

197C  ! 

1 

1  1 

20C.0I 

35.  Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

SB 

156 

1526165 

72314A41I 

200.0! 

33.  C! 

9.0! 

- 

! 

1652! 

1 3 . 3 ! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

197C  ! 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.01 

1.5! 

! 

.  i 

! 

!  ! 

T 

2066 

I570C01 

85314A411 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1 5?  ?  i 

13.0INCNE 

! Cm  CINCINNATI! 

1975  ! 

I 

1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.8! 

1 

-  I 

! 

!  ! 

T 

2067 

1 57CCO? 

S5S14A40! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1559! 

13.21SCNE 

!0h  CINCINNATI! 

1075  ! 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

2086 

I57CC03 

65814**01 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

! 

1559! 

13.2 1  NON* 

IOH  CINCINNATI! 

19/5  « 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

!  ! 

1975  ! 

T 

2089 

157CC0* 

8581***0! 

2OC.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

155?! 

13.2IN0NE 

ICH  CINCINNATI! 

l 

!  1 

20C.uI 

ZZ.Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

209C 

157CC05 

8581***1! 

2CC.0I 

35. C! 

9.0! 

! 

1522! 

1 3. 0! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

197?  ! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

T 

209'. 

157CC06 

85  81  * A*1 { 

2CC.01 

35.0! 

9.0! 

! 

1522! 

13. 0! NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1975  l 

! 

!  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

2092 

157CC07 

«*«**  .01 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

15591 

13.21N0NE 

IOH  CINCINNATI! 

1475  ! 

1 

1  l 

2CC.0! 

33. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I  1 

T 

2093 

157CC08 

1 

85814**1! 

2CC.01 

35. C! 

9.0! 

! 

15221 

n.oiNONt 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

l 

1  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.81 

! 

-  ! 

! 

!  1 

T 

2094 

157CC09 

8531***01 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

! 

1559! 

13.2! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1975  ! 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  ei 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

I  ( 

!0H  CINCINNATI! 

1975  ! 

T 

2095 

157CC10 

3581***01 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1559! 

13.2 (NONE 

1 

!  1 

20C.01 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

3001 

15*9871 

9141***11 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

• 

! 

1434! 

13. 9| NONE 

IOH  CINCINNATI! 

197*  ! 

i 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1  ! 

1976  ! 

T 

3002 

1589872 

9141***1! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1434! 

13.9IN0NE 

!0M  CINCINNATI! 

1 

1  1 

175.11 

35.11 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

197*  ! 

T 

3003 

1559873 

91*1**41! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1*34! 

13.9 ! NONE 

! ON  CINCINNATI! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

300* 

153967* 

9141***1! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1434! 

13.9!  NONE 

!0M  CINCINNATI! 

1978  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

3005 

1589675 

9141***1! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1*34 ! 

13.9JNCNE 

IOH  CINCINNATI! 

1976  ! 

! 

I  1 

195.1! 

35.11 

1.9! 

I 

-  ! 

I 

!  ! 

T 

Lf» 

O 

O 

o. 

15*9676 

91*1**41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1434! 

1 3.9| NONE 

! OH  CINCINNATI! 

197?  ! 

f 

1  1 

195.1! 

35.11 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

T 

30C7 

1569677 

9141***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

143*! 

t  3.9! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1978  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

1976  j 

T 

30C6 

1509678 

914HA41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

H3*i 

13.9! HONE 

IOH  CINCINNATI ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

•  ! 

T 

3009 

15*5879 

91414**11 

195.0! 

35. C! 

9.3! 

- 

j 

1*3*! 

13.9H0NS 

!0H  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

301 C 

1 539680 

9141***11 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1*3*! 

13.91NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1978  ! 

I 

I  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

3011 

159017* 

i 

9141***1! 

H5.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*34! 

1 3.9 JNONE 

•OH  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

301? 

159C175 

9141***1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

• 

1434! 

13.9! NONE 

IOH  CINCINNATI ! 

1976  ! 

( 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

• 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

3013 

159C176 

91414*41! 

195.0! 

75. C! 

9.0! 

- 

1434! 

13.91NONC 

•OH  CINCINNATI! 

1976  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

301* 

1590177 

91414*411 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1434! 

1  3 .9! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

197?  ! 

! 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  1 

! 

!  ! 

T 

3015 

159C178 

91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13*9! NONE 

tOH  CINCINNATI! 

197*  i 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  | 

1 

!  ! 

T 

3015 

159C179 

91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9JNONE 

!0K  CINCINNATI! 

197!  ! 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

.  j 

! 

!  ! 

T 

3017 

159C180 

91414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1434! 

13 .9 | NONE 

JOH  CINCINNATI! 

197*  ! 

( 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.«! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

3016 

S59C181 

i 

91414*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

! OH  CINCINNATI! 

1976  i 

I 

l 

•  • 

195.1! 

33.  t! 

1.7! 

-  i 

; 

T 

3019 

I59C182 

91414*41! 

195.0! 

35. C! 

9  0! 

- 

143*! 

13.91N0NE 

!0H  CINCINNATI! 

1978  • 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

!  ! 

T 

3C2C 

159C183 

91414*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1*34! 

13.9! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

197*  • 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

1 

T 

3021 

159CU* 

91414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

143*! 

1 3. 9! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

1«7*  ! 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

3022 

1596C22 

91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9 ! NONE 

(OH  CINCINNATI! 

1?78  ! 

! 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

•  ! 

T 

3023 

!  5*76023 

91414*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

197*  • 

1 

1  I 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

302* 

I596C2* 

91414*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

t OH  CINCINNATI! 

197*  i 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

T 

3025 

1596C25 

91414*41! 

105.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

197?  ! 

1 

1  ! 

195.11 

35.11 

1.9! 

-  ! 

! 

1  ! 

T 

3026 

1 596026 

91414*41! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9  J  NONE 

!0H  CINCINNATI! 

197*  ! 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

!  ! 

197*  1 

T 

3027 

1S96C27 

91414*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1434! 

13.9! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

! 

! 

1 

1 

195.1! 

! 

I 

35.1! 

! 

1 

1.9! 

! 

! 

-  ! 
1 
! 

1 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

VESSEL  NAME  AND  MUHdCft 


!  IVTCCI  MFENSICNS  IDRAFTI 

I  NET  JCCDCIUNC7M13S0TM!  ! 

R<6,  !  PEC.lLOAD-l 
1  TEN  i  SEE! //////!/////!  ED  I 
I  TON-  {PAG*!  OV!P-!OVE«-i//A//!  HORSE 
I  NAG f  l  IV  !  ALL  i  ALL  {LIGHT!  ROWER 


CAPACITY!  HIGH-  |  I  V(  M  U  I  ! 

!  EST  1  CASGC  HANDLING  IS  IOPCMTING  I  I 

CARGO  !  FIXED  t  *«UIPN£HT  | TC !  ?A$C  1  YEAR  I 
////////!  POINT  !  LINE-1  (AG!  LlNC-1  I  EUILT  J 

PASS-  !(LXSHT)!////////////////(TO|//////////t  0»  I 

EHGtfiS  !  <  FEET )  |  LINE-2  !*E{  LINE-2  I*!»I3UILTI 


I  MM  2 


DESCRIPTION  OF  VISSELS 


VCSJtl  NAPE  AND  NUPBE* 


I  COAST 
!  GU4AD 

I  NVH9ER 


*  IVTCC1  DIPE NSICN5  I0AAFTI 

I  NET  ICCDEllENGTRlFiAMNl  ! 

-!*EGIS-1**«*!  «f<i.  !  •EG.lLOAD-l 

l  T?«  !  co  t 


|  CATAC  IT  V !  RICH-  !  !  »/  f  .  S  £  L  I  J 

i  |  E$T  !  CARGO  HANDLING  !S  !0F^At!NG  !  ‘ 

!  CAACO  !  FIUD  !  SCUXMttT  !TC  ^AS£  |  J 

!////////!  *OINl  !  LINE-1  ! AO*  LINf-1  !  PUILT  ! 


i  us  l  ten //////l /////!  CD  !  •  //////// 1  *OIN  T  ■  L1*U“1  *.•"«  •  1  * 

!  TON-  «piSli,OVC*-lCWE*-l/////l  H0»SM  >AS$-  !  (LIGHT)  I ///////,//V///// j]0j '///////"  J  j 

j  vAGE  I  IV  !  ALL  !  ALL  ILIGMTl  POWER!  ENGC*$  !  (FEED!  tXNE-2  I***  LH«-2 


(18)  CACULF  TAANSPOAT  CO.  \ 
(CONTINUED) I 


1616857 

I 

1616858 

I 

UU»f 

! 

huao 

i 

1616(61 

J 

\iunz 

! 

1616(63 

! 

1616864 

1 

1616(65 

l 

1616(66 

i 

1616(67 

1 

1614(65 

1 

{ 6 1 6(69 
l 

1616(70 

I 

1614(71 

I 

1614(72 

t 

•614(75 

1 

1614(74 

1 

1614(75 


155C626 

1 

!55C6o 

1 

1 3  3C<26 
I 

I53C929 

I 

153C93Q 

1 

I53C531 

I 

mew* 

i 

!5*C533 

1 

I53C9J4 

I 

I53C535 

! 

1531241 

1 

1531242 

I 

1531243 

! 

1531244 

! 

1531245 

I 

1331246 

1 

1531747 

I 

1531248 

i 

1531240 

1 

15M250 


1  0U14A411  195. Cl  35. C! 

I  1  1  19J.21  35.11 

1  4U14A411  195.0!  35. Cl 

1  1  L  195.21  35.1! 

1  914J4A41 |  195.01  35. Cl 

1  1  !  U5.2!  35.11 

!  91414A411  19J.0!  35. C! 

1  1  1  195.21  35.1! 

I  9H14A411  195.01  35. C! 

1  1  !  1«5.21  35.11 

1  91414A41!  195.3!  3S.CI 

1  1  1  193.2!  25.1! 

1  91414A41!  195.0!  35. Cl 

)  1  1  195.21  35.1! 

!  91414A41I  195.0!  35. Cl 

1  1  1  195.2!  35.1! 

I  91414A41!  195.0!  35.CI 
i  1  1  195.2!  35.11 

1  91414A411  195.3!  35. Cl 

1  1  1  195.2!  25.1! 

!  914I4A41!  195. C!  35. Cl 

!  »  !  195.2!  35.1! 

|  91 4 ! 4A41 |  195.0!  35. C! 

i  1  !  195.2!  35.1! 

1  914I4A41I  195. C!  35. C! 

!  !  I  195.2!  *5.1! 

!  9UI4A41I  195. C!  35. C! 
i  !  I  195.2!  35.1! 

1  914 { 4A41 !  195.0!  3S.C! 

I  !  !  195.2!  35.1! 

!  914I4A41!  195.0!  35. Cl 

S  !  !  195.2!  35.1! 

1  91414A411  195.0!  35.C! 

S  |  !  195.21  35.1! 

!  914! 4  A41  1  195.01  35. C! 

I  •  t  195.2!  35.1! 

1  914*4*41!  195.0*  25. C! 

J  !  •  195.2!  35.1! 

I  93114441!  2CC.O!  35. C! 

!  {  !  2CC.0!  35. C! 

|  921*4441!  20C.O!  35. C! 

I  !  I  20C.0!  35. C! 

!  93114441!  2CC.0!  35. C! 

S  !  I  20C.0!  3 5 • C ! 

1  93114441!  20C.O!  35. C! 

1  1  I  2CC.0!  35. C! 

!  931 14X41 !  20C.O!  3S.C! 

I  !  !  20C.0!  35. C! 

!  93114A41!  20C.O!  35. C! 

I  !  !  2CC.0!  35. C! 

I  931 ! 4 A 41 !  20C.0!  35.C! 

1  1  !  20C.O!  35. C! 

!  931  14441 !  20C.0!  35. C! 

I  !  I  20C.0!  35. C! 

|  93 1 1 4A 41 !  20C.C!  35. C! 

t  !  !  2CC.C!  35.01 

1  931 14441 !  20C.O!  35. C! 

1  !  I  200. U!  25. C! 

!  93114A41!  20C.0!  35. C! 

!  !  !  2CC.0!  *5. C! 

!  OJ1J4A41!  20C.0!  35. C! 

{  !  !  2CC.0!  35.0! 

!  93114A41!  200.0!  35.01 


1  1457! 

!  -  ! 

!  1457! 

!  -  ! 


200.0!  35.0! 
200. 0!  35. C! 
200.0!  3$. Cl 
2QC.0!  35. C! 


20C.0!  35. C! 
20C.01  35. C! 
20C.01  35. C! 
20C.0!  35. C! 
20C.C!  35. C! 
250. C!  35. Cl 
200.01  35. C! 
200.0!  25. Cl 
200.0!  35.C1 
2CC.0!  35. C! 
200. 0!  35. C! 
2CC.0!  35.0! 


!  1457! 

!  -  ! 


!  14**7! 


!  US7! 

i  -  i 


!  1457! 


93114441! 

200.0! 

<5.C! 

9.0! 

- 

!  ! 

20C. 01 

35.  C! 

1.6! 

9J1I4A41I 

20C.0! 

35.C! 

?  .0! 

- 

!  ! 

2CC.0! 

J5.C! 

1.6! 

9  31 14A41 ! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35. C 

1  .of 

931I4A41! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

* 

!  ! 

20C. 0! 

35.  6! 

1.6! 

93 1  *  4*41 ! 

20C. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  ! 

20C .0! 

35. C! 

1.6! 

9*1!4A41! 

2CC.0! 

J5.C! 

9.0! 

- 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6* 

9  3  1 !  4  A  41 ! 

2CC.C! 

35. C! 

9.0T 

- 

!  ! 

2C0.0! 

35. C! 

1.6! 

93114141! 

20C.0! 

35. C! 

9.0- 

- 

j  i 

20C.0! 

35.C! 

1.6* 

93 1 !  4A41 1 

2CC.0! 

S'. -C! 

9.r ! 

‘ 

!  ! 

20C.01 

3*>.0t 

1 .  t! 

92114441! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

** 

!  ! 

2CC.0! 

35.0! 

t.c6 ! 

93U4A41! 

20C-0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i  j 

2CC.0! 

35. C! 

K6! 

93214441! 

20C.0! 

35. Cl 

v.O! 

** 

!  ! 

2CC.0: 

35.0! 

!.6» 

9J2! 4*4!  1 

20C.0! 

35. C! 

>.(■' 

- 

!  ! 

2CC.0! 

25. C! 

1.6* 

9. .  * 

i  i 

2CC.0! 

35. C! 

'  .0* 

932i4  141 i 

20C. 0! 

35.  C! 

.0! 

- 

!  ! 

20C. 0! 

35.0* 

*  .6* 

93214441  ! 

200. 0! 

35.0! 

v.O! 

- 

1  1 

2CC.0! 

J5. C! 

1.6' 

932)4*41  i 

20C. 0! 

35. f! 

9.0’ 

- 

1  1 

200.01 

n 

1.6* 

9^2)4441 i 

2CC.0! 

35  0! 

9.0‘ 

- 

!  i 

20C.01 

.e* 

1.6! 

932! 4a  41 ! 

20C.O! 

V  .0! 

9.3! 

- 

!  ! 

200.0* 

3  i.C! 

1.6! 

93214441! 

20C. Cl 

J3.C» 

9.0! 

- 

!  ! 

2CC.f>! 

.C 

1.6! 

932  5  4441  ( 

200.0 

3«.C! 

9.0! 

- 

!  ! 

2CC.*' 

Ji.fl* 

1.61 

932*4441! 

20C  1 

35.:* 

9.0! 

- 

!  1 

2CC  ! 

35.:* 

1.6! 

i  14;»* 
»  -  • 
1619* 


13.9JNGNE 

OH  CINCtNNUU 

1  j 

198C  1 

1 

! 

13.91NCNE 

{OH  CISCIMUIII 
|  { 

1 9  *c  i 

j 

13.  ))  NONE 

!OH  CINCINNATI! 

1  I 

198C  ! 

| 

! 

13.9SNCNE 

!0H  CINCINNATI! 

1  1 

19(C  ! 

13.  M  NONE 

'•OH  CINCINNATI! 

1  | 

19(C  i 

1 

! 

13 . 9! NON! 

•OH  CINCINNATI! 

t  j 

i960  i 
! 

13.9!N0Nf 

•OH  CINCINNATI! 

1  { 

1«(C  ! 

I 

! 

1  3.9  !hCli£ 

)0H  CINCINNATI! 
t  | 

!9(C  1 
| 

! 

13.1  SNORE 

‘OH  CINCINNATI! 

.  J 

me  i 

1 

13.9!*»9NE 

5  OH  CINCINNATI! 

1  j 

1 9  SC  ! 

! 

13.9**CNE 

•OH  CINCINNATI! 

1  1 

me  ! 

1 

13.  ‘NONE 

IOH  CIHCINKMt! 

|  | 

me  1 
« 

t 

13. 9*NCN6 

) OH  CINCINNATI! 

j  1 

me  i 

1*  ! NONE 

! OH  CINCINNATI* 

8  J 

196C  1 

1 

i 

1 .» » ) ! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

1 9(c  i 
» 

’  .9!N0NE 

I  » 

! OH  CINCINNATI! 

1  | 

i9«c  i 
* 

\  !.•>*!  NONE 

!CH  (MCINHtll! 

g  1 

19H  ) 

| 

! 

71M0NE 

•OH  CINCINNATI! 

1  1 

me  i 

1 

T3.9HCNC 

) OH  CINCINNATI! 

•  1 

1 9 sc  i 

i 

1 3. 2*N3NE 

IcH  CINCINNATI! 

{  I 

197C  i 

J 

13. 2) NONE 

ICH  CINCINNATI! 
j  » 

1971  * 
j 

13.2*N0AC 

•OR  CINCINNAIli 

j  ] 

1971  ! 

] 

i3.2*n:ne 

JOH  CINCINNATI! 
j  | 

1971  ! 

! 

1 3 . 2  *  ACNE 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1971  | 

1 

13.2 'NONE 

!CH  CINCINNATI! 

l  | 

1971  ! 

1 

* J.2JN0NE 

) ON  CINCINNATI! 

1  ( 

1971  ! 

| 

1 J. zisONE 

i0H  CINCINNATI! 

!  1 

1971  ! 

| 

13. 2! NONE 

ICH  CINCINNATI! 
j  I 

1971  ! 

! 

13.21N0NE 

! OH  CINCINNATI! 
j  } 

1971  ! 

| 

13.2 IkCNE 

!0M  CINCINNATI! 

j  | 

1971  ! 

1 

! 

13.2 !NCn€ 

•OH  CINCINNATI! 

1  | 

1971  i 

1 

13.21AONC 

JOH  CINCINNATI! 

1  I 

i97i  i 
! 

13. 2! NONE 

!CH  CINCINNATI! 

t  ! 

1971  • 

1 

13.21N0NE 

!CH  CINCINNATI! 

1  1 

1971  ) 

! 

13.2lN0.NC 

ion  CINCINNATI! 

1  I 

1971  J 
! 

13.25NCN? 

ion  CINCINNATI! 

j  I 

1971  ! 

1 

1 3. 2! NONE 

!0H  CINCINNATI! 

1  I 

1971  *! 

13.2!N0N( 

!QH  CINCINNATI! 

|  | 

1771  ) 
! 

1 3.2! NONE 

JOH  CINCINNATI! 
j  I 

1971  ! 

13.2!N0NE 

!0H  CINCINNATI! 
j  1 

1971  ) 
J 

13.2!N0Nr 

•OH  CINCINNATI! 

j  ] 

1971  ! 

1 

13.2! ACRE 

•OH  CINCINNATI! 

1971  ) 
] 

n.2!A0Nr 

•OH  CINCINNATI) 

1  | 

1971  ! 
1 

1 3.2! NONE 

IOH  CINCINNATI! 

1  1 

1972  i 

I 

13.2! NONE 

‘OH  CINCINNATI! 
j  t 

19?2  ! 
1 

1 3. 2 IftONE 

•OH  CINCINNATI! 

197?  ) 
! 

13.2SACNC 

l  ■ 

•OH  CINCINNATI! 

j  j 

7972  1 
J 

13. 2! NONE 

!0H  CINCINNATI* 

1  1 

1972  ! 
1 

! 

13 . 2 ! NONE 

I  ■ 

!0H  CINCINNATI! 

1  | 

197?  ! 

[ 

13.2! NONE 

JOH  CINCINNATI! 

.  < 

1972  ! 

13*2! ACNE 

*  ■ 

! 0 H  CIXCINKM! 

1  1 

1972  ! 

13.2! NONE 

ion  (iNcii'f.ni 

j  | 

1972 

13.2 {NONE 

IOH  CINCIHN*!! 1 
|  ] 

1972 

! 

13.2!NONE 

!0M  CINCINNATI! 

19?5 

1*8 It  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


67.5 


EUR! 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  ANO  NUP3C  R 

!  COAST 
!  CUAftD 
!  NUN8ER 

!  IVTCCi  DIPENS  IONS  ! DRAFT! 

!  NET  1C0DE1LENCTH! 8RDTH!  | 

“1 R  E4I5- ! «  *•* !  AEG.  1  RE0.1L0AD-! 

1  TFR  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  ‘PAGE!  OVER-IOVEB-i/////! 

!  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILIGMT! 

NORSE 

POWER 

(CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  t  S  S  £  L  1  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  !  YEAR  ! 

1 //////// !  POINT  !  LINE-1  l AO!  LlNC-1  1  BUILT  ! 

1  PASS-  1 'LIGHT) I ////// //////////! TO I ////////// 1  CR  ! 

!  EllGERS  !  ( FEFT ) !  LINE-2  ICE!  LINE-2  !*RE8UILT! 

! 

1 

CU)  CACULF  TRANSPORT  CO.  ! 

(CONTINUED)  ! 

!  1 

!  1 

;  ; 

i  i 

1  1 

1  ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

« 

i 

1 

i 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

T 

21378 

! 53*251 
! 

93  2 ! 4 A  41 J 
!  ! 

2CC.0!  35. C! 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1*6! 

• 

1629! 

-  ! 

1 3. 2 {NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1972  ! 

1 

T 

2i3te 

! 5 J*2S2 
! 

93214*41! 

!  1 

20C. 0!  35. C! 
20C.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

— 

1629! 

-  ! 

13. 2 ! NONE 

I 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  ! 

T 

213*0 

! 53*253 
! 

93214A41 1 

|  j 

20C.0S  35. C! 
20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1629! 

-  I 

13.2 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972  ! 

I 

T 

luce 

! 53*254 
! 

93214A41! 

•  1 

20C. 0!  35. C! 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1679! 

-  ! 

13.21NCNE 

! 

JCH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972  ! 

! 

T 

21413 

153*255 

! 

93214A41  1 
!  ! 

20C. 0!  35. C! 
200.01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1629! 

-  ! 

13. 2! NONE 

1 

1  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972  ! 

! 

T 

2U29 

!53*256 

! 

93214A41! 

•  1 

20C. 0!  35. C! 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1629! 

-  ! 

1 3 . 2 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1972  ! 

! 

T 

2143d 

!  5  3*257 
i 

93214*41  1 

j  { 

20G.C!  35. Cl 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1629! 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  1 

1977  ! 

! 

T 

21*46 

! 5  3*254 

932l‘4A4li 

1  ! 

20C. 0!  35. C! 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1629! 

-  ! 

13.21NCNE 

! 

I  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972  ! 

! 

T 

21458 

•53*259 

j 

93214A41 1 

1  • 

20C. 0!  35. C! 
20C. 0!  25. 0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1629! 

-  ! 

1 3 • 2 1  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972  ! 

! 

? 

23CCC 

1561*68 

« 

91714A41! 

1  ! 

2CC.0!  35. C! 
20C. 1!  35.11 

9.0! 

1.6! 

- 

U45! 

1 3.2 1  NONE 
! 

!  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

197?  ( 

! 

T 

230  8 

j  551*6* 

1 

917J4A411 

1  ! 

20C. 0!  35. Cl 
200.1!  35.1! 

9.0! 

1.*t 

“ 

1645! 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

1  CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  ! 
1 

T 

25C29 

1561**0 

! 

91714A411 

1  i 

20C.0!  35. C! 
20C. 1 1  35.1! 

9.0! 

1.6! 

— 

1645! 

-  ! 

13.21NCN? 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  ! 
! 

T 

23C38 

! 561*91 
| 

*1 714A41 1 

1  1 

23C.0!  35. C! 
2CC.1!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

” 

1645! 

-  ) 

13. 2 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  ! 
! 

T 

23048 

1561*92 

! 

91714*41! 

1  1 

2CC.01  35. C! 
20C. 0!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

” 

1645! 

-  ! 

13. 2 ! NONE 

j 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  ! 
! 

T 

23C59 

1551*93 

t 

91714A41  ! 

!  1 

20C.01  3  5.C! 
20C. 11  35.1! 

9.0! 

1.6! 

* 

1645! 

-  ! 

13. 2 i NONE 
i 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1*77  ! 
! 

T 

23043 

i  5*1 994 

j 

917J4A4U 
t  ! 

20C. 0!  35. C! 
20C. 3!  35.11 

9.0! 

1.6! 

• 

1645! 

-  ! 

1 3 . 2 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  1 
! 

T 

23C79 

15*1995 

! 

9 1  7 ! 4  A  41  | 

1  1 

20C. 0!  35. C! 
20C.2!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

• 

1645! 

-  1 

13.21NONE 

I 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  ! 
! 

T 

230(9 

' 551*96 

91714*41! 

1  ! 

2CC.3!  35. Cl 
20C. 2!  35.1! 

9.0! 

1.6! 

1645! 

-  ! 

13. 2! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  ! 
! 

I 

230*0 

1 5*1*97 

1 

9 1 7 ! 4*  41 J 

1  1 

2CC.0!  35. C! 
2CC.3!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1645! 

-  1 

13.2! NONE 
; 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  ! 
! 

T 

231C8 

•551998 

! 

91 7 ! 4  A  41 1 

1  1 

20C.0!  35. C! 
20C. 01  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1645! 

-  ! 

13. 2! NONE 
! 

!  OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977  ! 
! 

T 

231 19 

1581*99 

! 

91 7 ! 4  A  41  1 
i  1 

20C. 0!  35. C! 
200.3!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1645! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1977 

T 

23120 

1582COO 

1 

917I4A411 
!  1 

20C.0!  35. C! 
200.3!  35.11 

9.0! 

1.6! 

” 

1645! 
-  ! 

13.2! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1977 

1 

T 

23139 

15*2001 

! 

91714A41! 
f  1 

20C. 0!  35. C! 
20C. 2!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1645! 
-  ! 

13.21NCNF 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977 

! 

T 

23149 

•>82C02 

! 

917J4A41! 

1  1 

20C.0!  35. C! 
2CC.11  35.1! 

9.0! 

I.o! 

1645! 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977 

T 

23153 

1  5  52C03 

1 

917J4A4U 

1  1 

20C. 0!  35. C! 
200.11  35. C! 

9.01 

1.4! 

“ 

1645! 
-  ! 

13.2 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

1  ! 

1977 

T 

23149 

1 5*2004 

1 

91714A41! 

1  1 

20C. 0!  35. C! 
2CC.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1645! 

-  ! 

13.2! NONE 
! 

1  OH  CINCINNATI! 

!  I 

1977 

T 

23179 

1582C05 

1 

91714A41! 

1  ! 

20C. 0!  35. C! 
20C. 1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1645! 
-  ! 

1 3.2 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1977 

T 

231  ea 

!  582C06 

1 

917J4A4H 

1  1 

20C.0!  35. C! 
20C.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1645! 
-  1 

13.2! NONE 
! 

ICH  CINCINNATI! 

!  1 

1977 

T 

231*3 

!  5S2C07 

1 

91714*41! 

!  1 

20C. 01  35. C! 
20C.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

** 

1645! 
-  ! 

13. 2JN0NE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1977 

T 

23208 

1582C08 

! 

91714A41! 

1  1 

20C. 0!  35. C! 
20C. 1!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1645! 
-  ! 

13.2! hONE 
! 

!CM  CINCINNATI! 

!  ! 

1977 

I 

23213 

1582C09 

1 

91714*41! 

1  1 

200.0!  35.0! 
200.1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1445! 

-  1 

13.2! NON; 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1/77 

T 

23220 

•542010 

1 

917 !  4A41 1 
!  ! 

20C. 0!  35. C! 
20C. 1!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1645*1 
-  { 

13.21N0NE 

2 

IOH  CINCINNATI! 

!  i 

1977 

T 

13CC19 

1544354 

1 

*4414*40! 

!  1 

20C. Of  35.0! 
2CC.01  35.0! 

9.0! 

1.5J 

- 

I663i 

•  j 

1 3.3! NONE 
! 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1972 

T 

13CC20 

1544355 

j 

94414*41 ! 

I  i 

20C.0!  35.0! 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

uooi 
-  1 

13.2 ! HONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

13CC3B 

1544356 

i 

*4  4] 4*41 j 
!  1 

20C. 0!  3 5.C! 
2*0.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1600! 
-  ! 

1 3. 2! NONE 
j 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

13CC4? 

1544357 

i 

944] 4*41 1 
!  ! 

20C. 0!  35. C! 
20C. 0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

14C0! 

-  1 

13.21N0NE 

( 

! OH  CINCINNATI! 

!  I 

1973 

T 

13C053 

j  544358 

94414A41 ! 

1  ! 

2CC.0!  35.0! 
20C. 0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1600! 
.  « 

13.2! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

130040 

•>44359 

94  4  2  4 A  *1 ! 
1  1 

200.0!  35.0! 
20C.0!  33.01 

9.0! 

1.6! 

” 

1©C0! 

-  1 

13.2 ! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

13CC73 

•544360 

| 

94414*41! 
1  1 

200.0!  35. C! 
20C. 0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

13CC80 

1544361 

i 

94454*41 ! 

1  1 

2CC.01  35. C! 
20C. 0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1 

1600! 
-  1 

13.2 ! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

130C93 

1544362 

i 

944J4A41 1 
!  • 

20C. 0!  35. Cl 
20C. 0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

160C! 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

1 3C10P 

1  544363 

1 

94414*41! 
1  ! 

20C.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

0 

0 

0  1 

1 3.2! NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

130118 

1544364 

1 

*4414*41 • 
!  1 

20C.0!  35.0! 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1600! 

13.2 1  NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  I 

1973 

T 

13020 

•544365 

j 

*4414*41! 
1  1 

20C.0!  35. Cl 
20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1600! 

13.2SN0NE 

! 

!0M  CINCINNATI! 

!  I 

1973 

T 

13036 

1544366 

! 

94414A41! 
1  ! 

200.0!  35. C! 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

16001 
-  ! 

13.2! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

1  ! 

1973 

T 

UC1*f 

!  514267 

( 

?iiUAi*.1 
!  I 

20C.CI  33.C ( 
20C.O!  35. C! 

9.01 

1.6! 

1600! 

-  ! 

13.2!N0f>£ 

! 

!Cn  CINCINNATI! 

!  ! 

1*/  J 

T 

13C159 

•544365 

1 

94414*41 ! 
1  1 

20C. 0!  35. Cl 
2CC.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

16CC! 
-  ! 

1 3. 2 {NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

130168 

1544369 

J 

94414*41! 
1  ! 

20C.O!  35. C! 
2CC.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1600! 
-  ! 

13.2! NONE 

1 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1*73 

T 

13C170 

1544370 

1 

*4414*41! 
!  ! 

20C.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.61 

• 

1600! 
-  ! 

1 3. 2 1  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  1 

1973 

7 

130146 

*544371 

i 

94414*41! 
!  1 

2CC.0!  35. C! 
20C.O!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

16C0! 
-  ! 

13.2! NONE 

1 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

1301*6 

1544372 

! 

944 ! 4 A  41 1 
1  ! 

200. C!  35. C! 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1.61 

“ 

16001 

1 3. 2! NONE 
! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

13C20P 

1544373 

1 

94414140! 
1  1 

20C.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1663! 
-  ! 

13.4! NONE 

1 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

13071  e 

1544374 

*4414*41 J 
1  1 

20C. 0!  35. C! 
20C. 0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1600! 
-  ! 

13.2iN0NE 

! 

JOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T 

13C226 

i 544375 
! 

1 

! 

94414*41! 

1 

!  ! 

1  1 

20C. 0!  35. C! 
20C.C!  75. C! 

1  l 

|  j 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1©C0! 
-  ! 
! 
! 

13.2 1  NONE 
! 

! 

! 

ION  CINCINNATI! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1973 

TA3LE  2  -  OtSCRl«*TlOK  Of  VESSELS 


676 

EHCKl  !  ! VTCC 1  OIPtNSISNS  !M»H!  !C»»«CIT?!  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 
GIST!  OPERATOR  !  KET  iCCDLlLSNGTHlRPOTHl  !  !  !  ESI  !  CARSO  HANDLING  !S  iOEERATING  !  ! 
- !REGIS-!»«**I  AES.  !  REG-lLOAD-i  !  CARSO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  EASE  !  TEAR  ! 


VESSEL  NAME 

AND  NUPBE A 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  TER  !  SEE  1/ /////!/ ////I  £0  ! 

1  ION-  1PA6C!  OV£P-!CVt»-!//A//! 

1  NAG!  !  tV  !  ILL  1  ALL  SLIGHT! 

! //////// !  POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1  !  PUIL7 

HORSE!  PASS-  ! CLZCHT1 !//////////////// i T»1 ////////// i  OR 

POVEP!  ENGERS  !  <£ECT>!  LINE-2  !E£!  LtNC-2  !*R£SU1L7J 

1 

! 

(18)  CRGULF  TRANSPORT  CO.  ! 

(CONTINUED) ! 

1  !  1 

1  !  1 

1  !  ! 

!  1  ! 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

■ 

i 

i 

« 

; 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

T  1 JC23P 

!5*4‘|,‘ 

! 

!  94414(41! 

1  1  1 

20C.0! 

20C.01 

35. ci 
35. C! 

9.oi 

1.6! 

-  ! 
i 

ucci 
-  ! 

1 3.2  HONE 

i 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

T  13024P 

! 5443# 
i 

•  94414(41! 

1  1  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

-  i 
! 

1600! 

-  ! 

1 3 • 2 1  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1  9?  J 

T  130250 

1544378 

! 

J  94414(41! 

1  !  1 

2CC.0! 

20C.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

1600! 

.  i 

1J.21N0NE 

2 

!C«  CINCINNATI! 

!  ! 

1973 

t  132CO0 

16U876 

! 

1  99414(41! 

1  !  ! 

200.01 

2CC.2! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1600! 

-  ! 

h.oInonc 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

me 

1  1320ie 

16UE77 

1 

1  994(4(411 

1  !  1 

20C.0! 

20C.2! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1600! 

-  ! 

H.OINONC 

! 

! CM  CINCINNATI! 

i  i 

1980 

f  132C2P 

I6W878 

i 

1  99414(41! 

t  1  1 

2CC.0! 

20C.21 

!5.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.8! 

! 

« 

16CC! 

-  ! 

U.OINONE 

! 

'{CM  CINCINNATI! 

!  ! 

me 

T  132C3B 

!6U!?9 

! 

•  99414(411 

1  !  1 

20C.01 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9,08 

1.8! 

-  1 
! 

16C0! 

-  ! 

1 4 . 0 ! NONE 

1 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

me 

T-132C4P 

1818280 

! 

I  99(14(41! 

!  !  1 

20C.0! 

200.2! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1600! 

-  ! 

14.01KCNE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

me 

T  132C50 

1612281 

! 

1  99414(41! 

t  1  1 

200.0! 

2GC.21 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

160C! 

.  j 

14.01NCNE 

i 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1 9  6  C 

T  132C6B 

{612282 

l 

1  99414(41! 

1  1  1 

20C.0! 

20C.2! 

35. C! 
35.11 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1600! 

-  I 

u.oInqne 

! 

!CH  CINCINNATI! 

!  1 

me 

T  132C76 

1612283 

i 

]  99414(41! 

1  1  ! 

2CC.0! 
200. 2! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.3! 

! 

i 

1600! 

-  ! 

14 .0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

198C 

T  132C3? 

1 61 2  J8 4 
! 

1  99414(41! 

!  !  ! 

200.0! 

2CC.2! 

35.  C! 
35.11 

9.0! 

1.8! 

-  i 
! 

HOC! 

-  ! 

U.OtNCNE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

me 

T  132C9P 

{612285 

l 

1  99414(41! 

1  1  ! 

20C.0! 
200. 2! 

35.01 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1600! 

-  ! 

U.OINQNE 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  1 

use 

7  132102 

{612226 

j 

1  99414(41! 

1  !  1 

2.1C.0! 

2CC.2! 

35.  C! 
35.1! 

5.0! 

1.0! 

! 

! 

16C0! 

-  i 

14 .C ! NONE 

2 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

193C 

t  i32iie 

"{612P87 

1 

1  99414(41! 

1  1  1 

200. 0! 
20C.2! 

35.  C! 
35.1! 

9.C! 

1.8! 

-  ! 

! 

ucoi 
,  ; 

14.0! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

198C 

T  132126 

{612838 

1 

1  99414(41! 

1  1  1 

2CC.0! 
200. 2! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.2! 

-  ! 

! 

1600! 

-  ! 

14 .0! NONE 

i 

! CH  CINCINNATI! 

!  ! 

me 

T  13213P 

1612289 

l 

1  99414(41! 

1  1  ! 

2CC.0! 

2CC.2! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

HCO! 

-  ! 

U.oInone 

; 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

me 

T  1 3  2  \  i  B 

1618290 

; 

1  99414(41! 

!  1  1 

200.01 

20C.2! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

( 

UOO! 

-  ! 

14 .oj  NONE 
! 

! OH  CINCINNATI! 

I  ! 

use 

T  133C0B 

1216291 

J 

1  99414(41! 

1  1  ! 

200.0! 

20C.21 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.3! 

! 

! 

HCO! 

-  i 

U.QHONF 

! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

7  133C1P 

1612892 

! 

1  99414(41! 

1  1  1 

20C.0! 

20C.2! 

35.  C! 
25.1 ! 

9.C! 

1.3! 

-  ! 
! 

HOO! 
,  1 

U.OiNONE 

! 

IOH  CINCINNATI* 

!  ! 

1981 

7  135028 

1616293 

1  99414(41! 

I  1  1 

2CC.0! 

200.21 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 
! 

Hooi 
-  ! 

14.0 ! NONE 
! 

1 C H  CINCINNATI! 

1  ! 

1981 

7  13303B 

1616294 

1 

1  99414(41! 

1  1  1 

200. 0! 
20C.2! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  1 
! 

HOO! 

-  ! 

U.OiNONE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

7  13304P 

1616895 

I 

1  99414(41! 

1  !  1 

200.0! 

20C.2! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.3! 

-  ! 
i 

1600! 

-  ! 

h.oInonc 

i 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

7  133058 

1616296 

I 

1  99414(41! 

!  1  1 

200.01 

200.2! 

35. C! 
35.1! 

5.0! 

1.31 

-  i 
• 

HOO! 

-  ! 

u.oInone 

! 

•0*  CINCINNATI! 

!  1 

1981 

T  133C6B 

1616297 

1 

1  99414*41! 

1  !  t 

20C.0! 

200.21 

3  5.0! 
35.1! 

9.0! 

1.3! 

-  i 
! 

HOC! 
-  ! 

14.C1N0NE 

» 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1961 

7  1330?e 

1616(98 

1 

1  99414(41! 

!  1  1 

200.0! 

200.2! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.3! 

! 

HCO! 

-  ! 

U.OINONE 

!0M  CINCINNATI! 

!  ! 

19E1 

T  133088 

1612299 

! 

1  99414(41! 

1  1  ! 

20C.OI 

200.2! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  1 
1 

HCO! 
-  ! 

u.oInone 

! 

!CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1561 

7  133048 

1612900 

5 

1  99414(41! 

!  !  ! 

20C.0! 

20C.2! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
i 

HCO! 

.  i 

U.OINQNE 

! 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1901 

7  133100 

1632336 

! 

!  99414(41! 

!  !  ! 

200.0! 

200.2! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 
i 

HOO! 
-  ! 

14 • ol NONE 

i 

SON  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

7  133113 

1632337 

1 

•  99414(41! 

1  !  1 

20C.0! 

200.2! 

25. C! 
35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  ! 
j 

HCO! 
-  ! 

u.oInone 

! 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1931 

7  133120 

1632338 

j 

1  99414(411 

1  1  ! 

20C.0! 

20C.2! 

35. C! 
35.1! 

9.0» 

1.6! 

-  i 

? 

HOO! 

-  i 

U.OiNONE 

i 

!CH  CINCINNATI! 
i  i 

mi 

7  133133 

*1632339 

1 

1  99414A41! 

1  !  ! 

2C9.0! 

20C.2! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.8! 

-  j 

i 

HCO! 

-  ■ 

u.oInone 

2 

!0M  CINCINNATI! 

!  1 

1961 

7  133140 

1632340 

i 

!  99414(41! 

1  !  1 

2QC.01 

20C.2! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  j 

j 

1600! 

-  ■ 

u.oInone 

! 

JOM  CINCINNATI! 

!  ! 

?V61 

7  13315P 

1632341 

i 

1  99414(41! 

!  !  ! 

2CC.0! 

20C.2! 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

i 

! 

HCO! 

-  i 

H.oInonc 

i 

!0h  CINCINNATI!' 
i  | 

1981 

T  13316P 

i  63234? 

1 

!  99414(41! 

!  1  ! 

2CC.0! 

200.2! 

35.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 
i 

UOO! 
-  ! 

u.oInone 

1 CH  CINCINNATI! 
t  i 

1981 

7  ‘133176 

1632343 

! 

I  99414(41! 

i  i  ■ 

20C.0! 

200.2! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.8! 

! 

! 

HCO! 

-  ! 

u.oInone 

j 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

T  13318B 

1632344 

1 

!  99414(41! 

1  1  1 

2CC.0! 

20C.2S 

35.0! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

! 

1 

16C0! 
-  ! 

u.oInone 

! 

!CH  CINCINNATI! 

«  < 

1961 

T  13319B 

1632345 

1 

!  99414(411 

1  1  ! 

20C.0! 

2CC.2! 

35.0! 

35.1! 

9.C ! 
1.3! 

-  j 

i 

HCO! 
-  ! 

U.OiNONE 

! 

low  CINCINNATI! 

!  ! 

1981 

upc  ec 

1507225 

1 

!  68714(41! 

!  !  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.9! 

-  j 

i 

1460! 

.  i 

U.9U0NC 

2 

•CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

upc  ei 

1507226 

* 

!  62714(401 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
33.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

1497i 
-  ! 

13.21NCNE 

! 

! CH  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

UPC  82 

J  507227 

1 

!  62714(41! 

1  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.9! 

- 

1460! 
-  ! 

1 2 • 9! NONE 
t 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

UPC  83 

1507230 

1 

1  69414(41! 

!  !  1 

195.0! 
1 95. 0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1460! 

-  i 

U.oInone 

j 

IOH  CINCINNATI ! 

!  ! 

1967 

U8C  84 

1507231 

1 

1  69414(41! 

!  1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.C! 

9.0! 

1.9| 

- 

146o! 
-  ! 

12.9P*  . 

! OH  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

UBC  85 

1507232 

1 

1  69414(411 

!  !  ! 

195.01 

1«5.0! 

35. C! 
3S.C! 

9.0! 

1.9! 

1460! 

1“  none 
• 

! ON  CINCINNATI! 

1  ! 

1967 

uec  88 

1507233 

l 

1  69414(41! 

!  !  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

1 460 1 

.  j 

u.oInone 

2 

it}!  CINCINNATI! 

!  ! 

1967 

UQC9C 

•50C432 

i 

i  *»g!4«4ij 

i  i 

1«}.5» 

i9j.ii 

U/1 

35. ii 

9*0! 

1.8! 

- 

UAOj 
-  ! 

u.ouoNr 

» 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

U9C  51 

150C433 

1 

1  65814(411 

!  !  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.3! 

- 

1460! 
-  ! 

12 .0! NONE 

i 

!0H  CINCINNATI) 

!  1 

1965 

U8C  52 

1S0C434 

1 

1  62814(401 

1  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.6! 

1 5C0! 

_  i 

12. ?1nCNE 
j 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

UPC  93 

150C435 

i 

1  68814(41! 

1  !  1 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.3! 

- 

1460! 
-  ! 

u.oInone 

t 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

19c5 

UPC  94 

I50C436 

! 

1  68614(40! 

!  1  1 

195.0! 

195.1! 

35.  C! 
35.1! 

5.0! 

1.6! 

1500! 

-  ! 

12.2! NONE 
! 

IOH  CINCINNATI! 

!  ! 

1965 

UBC  97 

150C975 

! 

!  94814(411 

1  1  1 

195.0! 

195.1! 

25.  C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1491! 
-  i 

u.mcNc 

2 

!0H  CINCINNATI! 

!  ! 

1«65 

UEC  98 

15CC976 

1 

1  94814(41* 

f  !  ! 

195.0! 

195.1! 

35. C! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1 451 1 

-  j 

u.iInone 

2 

ION  CINCINNATI! 

!  1 

1965 

UEC  99 

1500977 

1 

!  9(314(41! 

I  i  ! 

195.0! 

195.1! 

35. CJ 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1491* 
-  ! 

12.1  SHONE 
! 

!CH  CINCINNATI! 

!  I 

196? 

uec  150 

1551962 

! 

1 

1  96714(41! 

1  !  ! 

1  !  ! 

195.0! 

195.0! 

1 

25. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

1 

1445! 
-  ! 
! 

14.9{ NONE 

2 

; 

!0H  CINCINNATI! 

!  1 

i  l 

1974 

!  !!!!!!!!!  !  ! 
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ENG*! 

DISH  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
{  NUMBER 

1  SVTCC!  D IP ENSICNS  1  DRAFT ! 

1  NET  { CODER  ENGTH18RDT  Hi  1 

*!R £9 I $“!*••*!  AfS.  |  RE6.1L0A0-1 

1  TER  1  SEE1//7///1/////1  ED  J 

1  TON-  IPA6E1  OVER-lGVE*-! /////! 

!  NAGF  1  IV  1  ALL  1  ALL  RIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  C  S  S  E  L  !  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING  1  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  «A SC  !  TEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  I  PUILT  ! 

HORSE!  PASS-  !(UGHT)!////////////////!TO!//////'///!  OR  ! 

ROVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  (‘REBUILT ! 

(10) 

CRCUlf 

! 

! 

TRANSPORT  CO.  1 

(CONTINUED) J 

1  1 

1  1 

1  1 

!  1 

1  1 

!  ! 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

i 

UBC 

151 

1551965 

! 

96714*41! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

” 

U45! 

-  ! 

14. 9! NONE 

j 

!0N 

! 

CINCINNATI  ! 

! 

1974  ! 

j 

UFC 

152 

1551968 

! 

96714*41  1 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

” 

1443! 

-  ! 

14. ?  j  NONE 
! 

SON 

! 

CINCINNATI! 

j 

1974  » 

t 

UBC 

153 

1551971 

! 

96714*41  1 

1  i 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

1445! 

-  ! 

1 4.9! NONE 

i 

!  OH 
! 

CINCINNATI  ! 

I 

1974  j 
! 

use 

154 

1551974 

1 

96714*411 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  33.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1445! 

-  ! 

14.9*  NONE 
! 

!  Oh 
! 

CINCINNATI! 

1 

1974  I 
! 

UEC 

155 

1554360 

! 

96714*411 

1  1 

19>.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

9.0! 

1.9! 

~ 

1445! 

-  ! 

14.9'NONE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1974  { 

{ 

uec 

156 

(554363 

I 

967RA4K 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1445! 

-  ! 

14.91N0NP 

! 

!  OH 

I 

CINCINNATI! 

I 

19?4  i 
! 

UEC 

157 

1554366 

! 

96714*411 

1  1 

195.0!  35. C! 
105. 0!  35. Cl 

9.0! 

1.9! 

1445! 

“  ! 

14.9! NON? 

j 

!0K 

1 

CINCINNATI! 

1 

1974  I 

1 

UEC 

158 

1554369 

967I4A41J 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Ct 

9.0! 

1.9! 

“ 

1445! 

-  ! 

1 4. 9  j  NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1974  ! 

! 

uec 

159 

1554372 

1 

907J4A41 1 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

1445! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1974  ! 

! 

UBC 

160 

1554375 

1 

90714**1! 

1  1 

19$. 0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1445! 

-  1 

14.9! NONE 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1974  I 
! 

UfC 

161 

1554378 

1 

967! 4*41 1 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. 0! 

9.0! 

1.9J 

” 

1445! 

14.9! NONE 
! 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1974  ! 

! 

uec 

162 

1554301 

1 

96714A41I 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

9.01 

1.9! 

" 

1445! 

-  ! 

1 4 . 9 • NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1974  | 

! 

UEC 

163 

1554334 

i 

96714*41! 

1  1 

195.01  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.01 

1.9! 

" 

1445! 

-  ! 

14.9! HONE 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

1 

1974  ! 
! 

uec 

164 

1554387 

! 

96714*41! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.91 

• 

1445* 

-  ! 

14>(!N0NE 

I 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1974  ! 
! 

uec 

165 

1554390 

1 

96716*41 1 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.91 

" 

1445  f 
-  * 

14.9!  NONE 
! 

f  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1974  ! 
! 

uec 

166 

1554393 

1 

967 1 4*41 1 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.01 

1.9! 

“ 

1i*5! 

14.9! NONE 
! 

10H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1975  ! 
! 

uec 

167 

1554396 

1 

9(714*411 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

9.01 

1.91 

” 

1445! 

-  ! 

14.9! NONE 
! 

!  OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1975  ! 
! 

UPC 

1 6  E 

1565940 

l 

71214*41! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.01 

1.61 

• 

15C2! 

-  ! 

1  3. 3 !  NONE 
! 

1  OH 
( 

CINCINNATI! 

! 

1975  ! 
! 

uec 

169 

1565949 

71214*41! 

!  ! 

195.01  35. Cl 
195.0!  35. Cl 

9.01 

1.61 

- 

15C2! 

-  ! 

1  3.3! NONE 

1 

!  OH 

I 

CINCINNATI! 

1 

197?  1 
! 

uec 

170 

1565950 

! 

71214*41! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.01 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

13. 3! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975  ! 
! 

UEC 

171 

1565951 

1 

71214*41! 

1  i 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

13. 3! NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1975  ! 
! 

uec 

172 

1565952 

1 

71214*41 ) 

!  1 

195.01  35. Cl 
195.0!  35.01 

9.0! 

1.6! 

• 

15C2! 
-  ! 

1J.3UCNE 

! 

!  CH 

CINCINNATI! 

I 

1975  I 
! 

use 

173 

1565953 

! 

712 14*41 1 

1  l 

195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1502! 
-  ( 

13.3! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

I 

1975  ! 
! 

uec 

174 

1565954 

! 

712RA411 
!  ! 

195.01  35. C! 
195.0!  35. C! 

9. Cl 
1.6! 

** 

1502! 
-  ! 

13.3! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975  ! 
t 

uec 

175 

1565955 

! 

71214*411 

1  1 

19J.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

13.3 ! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975  ! 

uec 

176 

1565956 

1 

71214*41! 

!  1 

195.0!  35.C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

• 

1502! 
•  ! 

1 3.3! NONE 
! 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

177 

1565957 

1 

712(4*41! 

!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.0! 

“ 

1502! 
-  ! 

13.3 ! NONE 

i 

•OH 

1 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

173 

1565958 

! 

71214*41! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

13.3 !  NONE 

1 

i  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

179 

1565959 

I 

71214*411 

1  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

1 3.3! NONE 

i 

!0M 

! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

180 

1565960 

! 

71214*41! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.0! 

” 

1502! 
-  ! 

13.3! NONE 
| 

!  OH 

CINCINNATI! 

! 

1975 

! 

UPC 

1M 

•565961 

! 

71214*411 

i  i 

195.0!  35.C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1502! 
-  ! 

13. 3! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

! 

u?c 

182 

1565962 

i 

71 2*14*41 1 

1  1 

19,6.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
“  ! 

13.31N0NE 

i 

!0M 

! 

CINCINNATI! 

1 

1975 

uec 

IP  3 

1565963 

1 

71214*40! 

1  1 

195.0!  35.C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1530! 
-  ! 

13.31N0NE 

! 

!0M 

CINCINNATI! 

! 

1975 

UPC 

184 

1565964 

1 

71214*41! 

1  ! 

1 95iO!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
“  ! 

13.3! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

UPC 

185 

1565905 

! 

71214*40! 

!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1530! 
-  ! 

13.3! NONE 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

1 P6 

1565966 

71214*41! 

1  ! 

195.0!  35. Cl 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  » 

13.3iN0NE 

i 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

187 

1565967 

1 

71214*41 J 
!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1502!* 
-  ! 

1 3.3! NONE 
! 

!CH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

UfC 

1E8 

1565968 

! 

71214*41! 
!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

15C2! 

-  i 

13. 3! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

I 

197? 

uec 

189 

1565969 

1 

71214*41! 

!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

1  502! 
-  ! 

13.3! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

U5C 

190 

1565970 

! 

71214*41! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

1 3 .3  !  NONE 
* 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

i 

1975 

uec 

191 

1565971 

1 

71214*41! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

13.3 1  NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1975 

uac 

192 

1565972 

1 

71214*41! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

1502! 
-  ! 

13.3 ! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

193 

1565973 

1 

712(4*41! 
1  1 

195.0!  35. C! 
195. OJ  35. C! 

9.0! 

1.6! 

** 

1502! 
-  ! 

1 3.3! NONE 
! 

I  OH 

CINCINNATI! 

! 

1975 

UPC 

194 

1565974 

I 

71214*411 
!  1 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1502! 
-  ! 

1 3. 3! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

195 

1565975 

! 

71214*41! 
!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

13.3JN0NE 

! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

ucc 

too 

1565976 

f 

M  21 4**1 ! 
!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1502! 
-  ! 

13.31N0NE 

! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

197 

1 5f 5977 

1 

71 2! 4*41 ! 
1  1 

1)5.0!  35. C! 
195.0!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1502! 
-  ! 

13.3 ! NONE 
j 

(OH 

! 

CINCINNATI! 

! 

1975 

uec 

120B 

1532182 

1 

93114*41! 
!  ! 

20C.0!  35. C! 
200.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1629! 
-  ! 

1 3 • 1 j  NONE 

i 

!CH 

i 

CINCINNATI! 

! 

1971 

uec 

1210 

1532333 

1 

93114*41! 
!  1 

20C.01  35.01 
2CC.01  J5.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1629! 
-  ! 

13.1!  NONF 
; 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

i 

1971 

uec 

1229 

1532334 

! 

93114*41! 

J  j 

20C.0!  35. C! 
200*0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1629! 

13.1!  NONE 
! 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

I 

1971 

uec 

123e 

1532335 

f 

93 1 j  4*41 J 
1  1 

200.0!  35.0! 
200*0!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

1629! 

-  i 

1 J. 1 !  NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI! 

i 

1971 

Ur*C 

124P 

1532336 

1 

93114*41! 
1  1 

20C.0!  35.0! 
20C.O!  35.0! 

9.0! 

1.6! 

1629! 
-  ! 

13.1! NONE 
! 

!  OH 
! 

CINCINNATI*! 

! 

1971 

uec 

1259 

1532337 

1 

93114*41! 
1  1 

200. 0!  35. C! 
2CC.0!  35. C! 

9.0! 

1.6! 

” 

1629! 

13.1 1  NONE 

f 

!0H 

! 

CINCINNATI! 

1 

1971 

UPC 

i26e 

1532338 

1 

1 

l 

93114*41! 
1  I 

1  f 

I  1 

2CC.0!  35. C! 
200*01  35.01 
!  ! 

!  1 

9.0! 

1.6! 

! 

1629! 
-  ! 
! 
! 

13.1 ! NONE 
; 

! 

! 

IOH 

! 

! 

! 

CINCINNATI! 

! 

1 

! 

1971 

TMLC  2  “  DESCRIPT  ION  Of  VESSELS 


678 


ENGR! 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  COAST 

I  GUARD 

!  NUMBER 

l  ! VTCC 1  6 {PENSIONS  IDRAFT! 

1  NET  ICCDElLEN'GTHieROIH!  1 

-1REGIS-!**** 1  REG.  !  REG. 110*0-1 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  IPAGE!  OVER"! OVER-!/////! 

!  NAGE  1  IV  1  ALL  *  ALL  SLIGHT  • 

ICAPACITY!  HIGH-  !  !VUS£l!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANOUNG  !S  !OPf*ATlNG  ! 

!  CARGO  •  FIXED  !  sCOIPPENT  !TC!  PAGE  !  YCAP  1 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  •  INE-!  !  PUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO!//////////!  OR  1 

ROVER!  (NCSAS  •  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-?  !*PE0UILI! 

(IS)  CRGULF 

TRANSPORT 

CO. 

I 

1 

! 

1  !  1 

1  1  i 

1  1  1 

! 

i 

i 

1 

1 

! 

• 

1 

j 

i 

i 

1 

i 

i 

j 

i 

* 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

(CONTINUED) ! 

1  •  I 

! 

! 

1 

! 

i 

UPC  1 2  7fl 

1532339 

1  931*4*41! 

2CC.01 

35.  C! 

).0! 

1 

1629! 

13.1 !NONE 

(OH 

CINCINNATI! 

1571  ! 

1 

1  i  ! 

20C.O! 

35. C! 

1  .6! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

UPC  1268 

15)2340 

1  93*14*41! 

2  0  C  .  0  * 

35. C! 

9.0! 

1 

1629! 

13.1 ! NONE 

!0H 

ciiciM>*n! 

1«71  ! 

i 

!  1  ! 

20C.O! 

35. C! 

1.6! 

• 

-  ! 

i 

! 

1 

UEC  1290 

1532341 

1  93114*41! 

2C0.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1629! 

1 3. 1 ! NONE 

•ON 

CINCINNATI i 

1971  ! 

1 

1  1  ! 

20C.O! 

35. C! 

1  a  6  1 

! 

! 

! 

UPC  1309 

1536575 

1  93214A41! 

20C.O! 

:r.ci 

5.0! 

-  i 

1679! 

13.1  1  NOSE 

•OH 

CINCINNATI! 

197?  ! 

j 

1  !  ! 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

i 

! 

! 

! 

ueC  1310 

i5)(S76 

!  93214*41! 

2CC.3! 

35. C! 

9.0! 

-  { 

1629! 

13.1! NOSE 

!0H 

CINCINNATI! 

19??  ! 

! 

!  !  1 

2CC.0! 

35.01 

I.o! 

{ 

-  ! 

! 

! 

! 

UEC  132e 

1536577 

•  93214A411 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

1 

H29! 

13.1  MONE 

!CH 

CINCINNATI! 

197?  i 

1 

!  1  ! 

2CC.01 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

uec  133P 

15)4576 

•  93214*411 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

•  1 

1629! 

15*1 ! NONE 

!  CM 

CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

2CC.0! 

35. Cl 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

UEC  1340 

1539245 

1  93214*411 

20C.0I 

35. C! 

9.0! 

.  1 

1629! 

13.1! NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

l 

!  1  ! 

200.01 

35. Cl 

1.6! 

1 

-  J 

i 

• 

1 

j 

UPC  135B 

1535260 

!  93214A41J 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1629i 

13.1! NONE 

!0H 

CINCINNATI ! 

1972  ! 

! 

1  1  1 

200. 0! 

35. C! 

1 .6! 

l 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

use  1 J6E 

1535261 

1  9I214A41! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1629! 

13.11N0NE 

10H 

CINCINNATI! 

197?  ! 

! 

!  1  ! 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

1 

-  i 

! 

1 

UPC  1 J7e 

153S2o? 

!  93214A41! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1629i 

!  3. 1 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

197?  • 

! 

1  1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

1 

.  1 

! 

! 

1 

! 

uec  use 

1539263 

1  93214A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.01 

1 

1629  i 

1 3.1 ! NONE 

!  OH 

CINCIt.  >!*»:! 

197?  1 

1 

1  1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

1 

.  i 

i 

! 

1 

i 

UEC  1395 

1539264 

1  93214A411 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

1629j 

u.iInone 

!CH 

C INC INV.TI 8 

1V7?  • 

1 

1  1  1 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

i 

1 

! 

UEC  1*09 

1544379 

•  94414*41! 

20C.C! 

35. C! 

9.0! 

1 

1623! 

13.2 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

197?  | 

1 

!  1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6t 

1 

-  ! 

! 

I 

; 

! 

U9C  H19 

1544330 

!  94414*411 

2GC.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1623! 

13.2INCNE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973  1 

1 

1  1  1 

20C.01 

35. C! 

1  .d! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

uec  1429 

•544361 

1  94414*411 

200.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1623! 

13.21NONC 

!  OH 

CINCINNATI! 

197)  | 

; 

1  1  ! 

20C.O! 

35.0! 

1 .6! 

i 

-  j 

; 

! 

! 

I 

uec  USB 

1 544  362 

i  94  414*41  1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1623! 

13.2! NONE 

!0h 

CINCINNATI! 

19?)  ! 

! 

1  !  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

! 

1 

uec  i**e 

1544383 

1  94414*41! 

2QC.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1623! 

13.2 {NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

1973 

l 

i  •  ! 

2CC.0! 

35.01 

1.6! 

i 

-  ! 

l 

! 

! 

! 

UEC  USB 

1544334 

1  94414*41 | 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

! 

1623! 

13.2 ! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972  ! 

1 

!  !  1 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1 

! 

UEC  1466 

1544335 

l  94414A41! 

200.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1623! 

13.2'NONE 

•CM 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

uec  1473 

1544336 

1  94414A411 

20C.OI 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1623! 

13.2! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1973  ! 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

uec  1488 

1544337 

1  94414A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  • 

1623! 

15.2UONE 

•OH 

CINCINNATI! 

1973  : 

! 

1  •  ! 

2CC.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

UEC  1499 

1544336 

1  94414A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  *. 

1623! 

13.2IN0NE 

•ON 

CINCINNATI! 

1973 

! 

1  1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

VF  72C1 

1537250 

!  39.314*41! 

23C.Q! 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1431! 

10.1! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1972 

1 

1  •  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.9! 

1 

.  j 

! 

J 

! 

Vf  7202 

15)7251 

•  85314*41! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1431! 

1C.1 SNONE 

!  0  H 

CINCINNATI! 

197? 

1 

1  !  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

•  i 

! 

i 

Vf  7301 

1545695 

!  93614A41! 

155.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1522! 

10.5! NONE 

!CH 

CINCINNATI! 

197* 

1 

!  1  ! 

175.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

•  ; 

i 

• 

1 

VF  78C1 

1591101 

•  86714A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1  SCO! 

10.5 ! NONE 

!0H 

CINCINNATI! 

197! 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.0! 

1.7. 

• 

•  i 

• 

< 

! 

Vf  7802 

•591102 

!  34714*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1  SCO! 

10.5! NONE 

icM 

ciNcmAii! 

1976 

l 

1  1  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

• 

! 

VF  7*;j 

1591103 

!  36714A411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

15C0! 

10. 5 ! NONE 

•CH 

CINCINNATI! 

1976 

1 

!  !  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

i 

-  ! 

i 

! 

VF  78C4 

1591104 

1  86714*41 ! 

15S.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

15C0! 

tO.ij  NONE 

!Ch 

CINCINNATI! 

137! 

1 

!  1  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

• 

-  ! 

i 

! 

! 

Vf  78C5 

1591105 

1  36714*41! 

175.0* 

35. C! 

9.0! 

.  i 

1500! 

10. 5 ! NCNE 

!  CM 

CINCINNATI! 

197« 

« 

!  !  1 

195.1! 

35.CS 

1.7! 

i 

-  i 

i 

i 

! 

Vf  78C6 

1  591106 

»  36714*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

10. 5  j  NONE 

•OH 

CINCINNATI! 

197! 

i 

1  1  ! 

105.1! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

i 

l 

j 

VF  78C7 

1591107 

!  86714*41! 

195.0! 

35. CJ 

9.0! 

-  { 

15C0* 

10. 5  !  NCNE 

ion 

CINCINNATI! 

197{ 

1 

1  •  1 

195.1! 

35.0! 

1.7! 

i 

-  i 

i 

! 

j 

VF  7606 

1591106 

1  86714*41! 

1«5. C! 

35. C! 

9.0! 

1 

1  SCO ! 

10.5! NONE 

!  OH 

CINCINNATI! 

1«76 

1 

1  !  1 

155.1! 

35. C! 

1.7! 

J 

-  i 

; 

j 

I 

Vf  7610 

•591110 

•  64714*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

1500! 

10. 3! NCNE 

•CH 

CINCINNATI! 

1578 

1 

!  1  1 

195.1! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  } 

i 

i 

j 

VRL  100 

1642202 

»  97414*41! 

195,0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1502! 

13.2! NCNE 

icH 

CINCINNATli 

1981 

i 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  » 

« 

! 

! 

UPL  251 

1296754 

!  945  !4A4ol 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1825! 

1 3. 2! NONE 

!CM 

CINCINNATI! 

1964 

i 

i 

!  !  • 

1  !  1 

2PC.0! 

» 

35. C! 

* 

1.6! 

i 

» 

.  ; 
i 

! 

i 

i 

! 

i 

(32)  ORLEANS/  INC. 

! 

!  1  1 

!  !  1 

1 

1 

i 

l 

; 

j 

j 

j 

■ 

i 

i 

i 

! 

ORLEANS 

5565618 

1  1091  3*36! 

7C.0! 

24. C! 

10.6! 

1350! 

-  i 

40.0! NONE 

it* 

NEW  ! 

1975 

! 

1 

!  1  1 

I  1  1 

70. 0! 

! 

24. C! 

1 

6.0! 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

i 

» 

i 

ORLEANS  ! 

! 

(32)  ORPET 

CCRP. 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

O/G/A 

eURNSIOE 

TERPtHAL! 

1  !  ! 

1 

! 

* 

i 

i 

! 

I 

EXPEDITER 

1515136 

!  5213*361 

56.2! 

22. C! 

a.os 

84oi 

-  i 

--  ! NONE 

•LA 

EURNSIOE  ! 

156* 

RIVER  CONVEYOR 

1551370 

1 

i  5613*36! 

1  1  ! 

50.7! 
--  ! 

21. C! 

! 

5.7! 

710! 

! 

-  i 

-  i 

—  isCNE 

1 

!L  A 
j 

0URNSIOF  ! 

! 

1974 

(32)  CRT  IS/ 

AL3CRT 

i 

{ 

i  i  i 

1  !  1 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

j 

i 

j 

! 

i 

i 

CHA9ERT  1 

i645660 

!  29315*71 1 

-  ; 

-  i 

9.0! 

.  i 

-  ! 

10.0 iOIESEL  PUMP 

itA 

baton  ! 

1961 

! 

i 

1  1  1 

i  •  i 

12C.0! 

# 

33.  C 1 

i 

2.C! 

! 

t 

i 

.  j 

i 

i 

• 

RCuwt  i 

; 

(??)  CRY  BROS. 

! 

j 

•  1 

i  • 

2 

; 

i 

i 

i 

j 

! 

i 

* 

« 

i 

* 

i 

i 

MARINE  SERVICE  OF 

AP  £R  I !  A/  INC. 

i  i  ! 

2 

2 

i 

■ 

» 

j 

• 

ORY  8 

! 297150 

26*3*35! 

46. ii 

16. C! 

4.6! 

500! 

-  ! 

31.o1none 

iiL 

HARTFORD  ! 

1984 

1 

i  i  ! 

46.1! 

18.C! 

3.6! 

i 

-  ! 

i 

1 

! 

ORY  f 

1294295 

i  ?6Ua  j$i 

46.1! 

18.  C! 

4.6! 

50ci 

-  ! 

31.0’NCNE 

tlL 

HARTFORD  ! 

1964 

! 

!  !  ! 

48.1! 

ie.es 

3.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

0»Y  i 

1674677 

!  37! 3A  35! 

5C.0! 

15. C! 

5.0! 

530! 

-  ! 

31.01  NONE 

!  SL 

HARTFORD  ! 

1984 

; 

i  i  i 

;c.oi 

13.  C! 

4.1! 

2 

-  • 

j 

j 

ORY  P 

i  560  26? 

*1  2613*35  i 

46.1! 

16. C! 

4.6! 

soci 

-  ! 

ti.oInone 

iu 

HARTFORD  ! 

1974 

! 

!  !  ! 

48.1! 

16. C! 

3.3! 

2 

-  ! 

j 

! 

FUELER  #  3 

1006270 

31015*70! 

13C.0! 

10.  C» 

6.0! 

■  i 

568! 

15.C! DIESEL 

RUPP 

ML 

HARTFORD  ! 

1969 

! 

!  *  ! 

13C.0! 

30. C! 

1.0! 

i 

-  ! 

j 

i 

FUELER  f  4 

•566566 

•  168*5*70! 

i:c.oi 

50.  C! 

7.0! 

_  i 

392! 

14.0! DIESEL 

PU"P 

ML 

HARTFORD  ! 

1975 

! 

I 

! 

•  !  J 

!  1  ! 

!  !  1 

1  PC • Cl 

» 

30. C! 

! 

! 

1.0! 

2 

1 

i 

■ 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AND  NUPBEA 


!  COAST 
I  GUARD 
I  MJP8ER 


I  IVTCC !  OIPfNSXCNS  SDRAPT!  (CAPACITY 

!  NET  ICCOEHENOTMieoOTh!  !  ! 

-i*EGl$-!*«*M  REG.  l  RE*. ILOAC-!  1  CARGO 

!  TEA  !  SEC! //////! /////!  EC  !  !//////// 

!  TON-  |P*5E!  OVf#"!OV£A-! /////!  HOASE1  PA$S- 
!  NAGE  (  tV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POUCH  ENGERS 


(29)  CAT  PROS.  1 

HAPINE  SERVICE  Of  APEPIlA,  INC. 
(CONTINUED)! 


FUELER  1  5 

1C27234 

!  1C815A7C! 

12C.G! 

JO.C! 

7.0!  -  ! 

384! 

13.C! 01 ESEL 

PtJWP 

ML 

hARTFCPO  ! 

1977 

! 

1  !  ! 

12C.C! 

30. C! 

1.0!  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

FUELER  t  l 

1252999 

I  7J7I5A*!)! 

195. C! 

35.  C! 

9.0!  -  ! 

1500! 

19.0!CI£$EL 

PURP 

ML 

KAKTFCRP  ! 

I960 

! 

i  (  ! 

191.0! 

35. C! 

1.31  ! 

-  ! 

! 

! 

! 

FUELEP  I  7 

1027946 

1  18815A70! 

12C.0! 

30.  C! 

7.0!  -  ! 

3P4! 

16.C! DIESEL 

PUHP 

ML 

HARTFORD  ! 

19«C 

! 

!  1  ! 

12C.0! 

30.C ! 

1.0!  ! 

-  ! 

\ 

! 

i 

FUELER  #  t 

!  $49 99 1 

1  9 C 0 1 5 A  70! 

242. C! 

50.  C! 

10.0!  -  ! 

2600! 

22.0! DIESEL 

PUNP 

ML 

HARTFORD  I 

1967 

1 

1 

i  !  ! 

!  !  1 

242.0! 

! 

50.  C! 

i 

1.8!  ! 

!  ! 

-  ! 
i 

1 

! 

i 

t 

j 

(?2>  OSBORNE  PATEPIM. 

! 

COPPANY! 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

!  ) 

•  i 

i 

I 

! 

1 

i 

i 

j 

i 

F  N  OSCORNC 

! 2C791 7 

!  1 47 ! 1 AOJ! 

141.1! 

27.0! 

1C. 4!  450! 

4C0! 

32.0JPUNPS 

!0H 

GRAND  ! 

*  19SC 

1 

!  !  ! 

141.1! 

2«.  C! 

5.1!  ! 

-  ! 

i 

1 

RIVER  ! 

(23)  OTTAWA  NARINE  l  FLEETING!,  |NC. 
(SUBSIDIARY  OF  GARVEY  ! 
INTERNATICNAL,  INC.)  1 
C.  U.  SWAP Y  1537C51 


(13)  CUTER  BANKS  CONTRACTORS  ! 


(12)  OUTRAGEOUS  OXVtNG,  INC. 
OUTRAGEOUS  V 


(18)  OWENSBORO  RIVER 
CO. 

JOHN  A  YAGER 


SAND  t  GIRAVEL 
! 


HIGH-  !  {VESSEL! 

EST  !  CARSO  NANOLING  !$  (OPERATING  ! 
FIXED  (  CCUIRNCNT  ! TC !  BASE  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 
(LIGHT) ! //////////// /// /STOl //////// / / ! 
(FEET)!  LINE-2  f EC!  LINE-2  ! 


51I3A35! 

47.4! 

18.0! 

5.3! 

420! 

45! 

20. 3! NONE 

ML 

OTTAWA  1 

1972 

1  1 

4S.0! 

15. C! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

35I3A3M 

41.1! 

18.9! 

6.11 

46C! 

52! 

20. C! NONE 

ML 

OTTAWA  ! 

198C 

1  ! 

42.0! 

20. C! 

4.1! 

! 

-  | 

J 

! 

! 

5113AJ5! 

52.8! 

20.C! 

7.1! 

91C! 

76! 

26. C! NONE 

ML 

OTTAWA  ! 

I960 

!  ! 

!  I 

i  i 

$3.0! 

20.  C! 

! 

i 

5.5! 

i 

i 

! 

! 

* 

1 

i 

i 

l 

! 

i 

i 

i 

i 

!  1 

1 5 ! 3A  36! 

4S.oi 

12. 5i 

i 

6.5! 

* 

! 

40C! 

2 

! 

» 

25.0‘NCNE 

2 

I 

!HC 

2 

KITTY  HAWK! 

1967 

!  t 

45.0! 

12.5! 

5.0! 

! 

-  i 

• 

! 

! 

65 ! 3*  15 ! 

57.0! 

22.  C! 

P.2! 

•00! 

4Q.C!NSNC 

!NC 

KITTY  HAWK* 

1981 

!  ! 

57.0! 

22.  C! 

6.5! 

! 

-  i 

i 

! 

i 

1S13A36! 

45.0! 

12.51 

6.5! 

400! 

-  i 

io.oIncne 

INC 

KITTY  HAWK! 

1944 

!  ! 

45.01 

12.5! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

:$C!4A43! 

14C.0! 

40.01 

7.0! 

-  ! 

850! 

9.0! NONE 

!NC 

KITTY  HAV<! 

1970 

t  ! 

14C.0! 

40.  C! 

1.0! 

! 

i 

2 

! 

650I4A45! 

HC.O! 

40.  C! 

7.0! 

-  I 

850! 

9.0! NONE 

Inc 

KITTY  HAWK ! 

1970 

!  ! 

14C.0! 

40.C! 

1.0! 

! 

! 

* 

i 

850I4A43! 

14C.0! 

40. C! 

7.0! 

-  ! 

650! 

9.0! NONE 

Inc 

KITTY  nAUK! 

1970 

!  ! 

14C.0! 

40.  C! 

1.0! 

I 

! 

! 

j 

ISO! 4A43! 

14C.0! 

40. Cl 

7.0! 

-  ! 

350! 

9. Of. NONE 

INC 

KITTY  HAWK*! 

197C 

!  ! 

14C.0! 

40. C! 

1.0! 

! 

■ 

! 

I 

10J5J4A43! 

195.0! 

35. C! 

6.0! 

-  ! 

11001 

io.oInonf 

!NC 

KITTY  HAWK! 

1937 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

9C0I4A43! 

195.0! 

34. C! 

8.0! 

-  ! 

600! 

10.0 ! NONE 

!NC 

KMTY  HAWK! 

1767 

!  ! 

195.0! 

34. C! 

1.5! 

i 

i 

1 

! 

900*4443! 

19$. C! 

34.0! 

3.0! 

-  i 

600! 

io.oIncne 

!NC 

< !  I IT  HAWK! 

1967 

!  ! 

M5.0! 

34. Cl 

1.5! 

! 

i 

! 

i 

103514*0! 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

•  i 

1100! 

io.oIncne 

!  NC 

KITTY  HAWK! 

1944 

!  ! 

195.0! 

25.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

j 

i 

! 

SC014A43! 

15C.0! 

40. G! 

7.0! 

-  i 

600! 

9.0'NCNE 

!  NC 

KITTY  HAWK! 

197C 

!  ! 

15C.0I 

40. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

800! 4*43 ! 

15C.0! 

40. C! 

7.0! 

1 

GOO! 

9 .0 !  NONE 

!NC 

KITTY  HAWK! 

197C 

!  ! 

1 SC.OI 

40. C! 

:.o! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

4C014A43! 

ICC. 01 

38.  C! 

5.0! 

-  I 

4C0! 

7.0JNONE 

INC 

KITTY  HAWK! 

1957 

!  ! 

!  ! 

■  i 

ICC. 01 

36. C! 

! 

i 

1.0! 

i 

j 

• 

i 

j 

j 

j 

i 

! 

| 

t 

!  ! 
19! 1C  11 ! 

45.0! 

j 

15. ci 

2 

! 

5.6! 

2 

1 

600i 

2 

! 

25 .0! NONE 

! 

! 

INC 

2 

! 

3EAUF0RT  ! 

197P 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

47.0! 

15. C! 

i 

i 

1.5! 

j 

j 

1 

7  3! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

2 

1 

2 
i 

!  ! 

i  j 

1  4 6 !  3F  36 1 

81.5!* 

» 

i 

24. Cl' 

* 

i 

9.5! 

1 

12001 

! 

i 

! 

i 

2S.3! NONE 

i 

! 

!KY 

t 

! 

OWENSPORO  ! 

1955 

!  ! 

81.5! 

24.  C! 

6.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

9I3A15! 

44.8! 

13.9! 

4.0! 

20C! 

19  .0 JNONE 

!KY 

CWGNS3CR0  ! 

1952 

!  ! 

44.8! 

13.9! 

2.0! 

! 

| 

t 

! 

S013A 35 ! 

72.1! 

1  «.C! 

4.5! 

320! 

-  | 

20.5! NONE 

*!XY 

CWENS0CRO  1 

1936 

!  ! 

72.1! 

16.  C! 

4.0! 

i 

! 

! 

| 

47I3AR5! 

83.0! 

17.5! 

5.51 

730! 

25.0'NCNE 

IKY 

OWENSBORO  ! 

1955 

!  ! 

63.0! 

17.5! 

4.5! 

■ 

-  ! 

< 

! 

j 

67714148! 

15C.0! 

32.0! 

6.5! 

-  ! 

880! 

19.7  JNONE 

!  KY 

OWENSOORO  1 

1961 

(  ! 

15C.0! 

I2.C! 

1.5! 

! 

i 

! 

I 

596(4440! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

-  ! 

1 300! 

12.01NCNE 

!  K  Y 

CWEN$QC®0  ! 

1946 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

! 

! 

I 

596 ! 4*40! 

195.0! 

35.C! 

11.0! 

-  ( 

1300! 

1  2.0! NONE 

!<Y 

OWENSPORO  1 

1946 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  | 

j 

i 

! 

624J4F40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0*!NONE 

(KY 

0WENS9CR0  ! 

1966 

!  ! 

195.0! 

25. C! 

1.5! 

! 

-  J 

! 

! 

! 

628I4F40! 

195.0! 

SS.C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

IKY 

CWENSNCRO  ! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

I 

62M4F40! 

195. C! 

35.  Ci 

9.0! 

-  ! 

15C0! 

1 J.oIncne 

IKY 

0WENS30R0  ! 

1966 

!  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

; 

! 

I 

628!4F40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

II.cl NONE 

(KY 

OWENSPORO  ! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

! 

( 

! 

280! 4443! 

195.01 

35. Cl 

8.6! 

-  ! 

1200! 

12.6! NONE 

ixr 

OWENS°CRO  ! 

1965 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

150144431 

9C.0! 

26. Cl 

6.0! 

-  ! 

300! 

9 . 5 ! NONE 

!Kr 

OWENSPORO  1 

1962 

i  i 

9C.C! 

tr» 

1.5! 

i 

-  ! 

l 

l 

f 

15014*43! 

12C.0! 

24.C1 

iloi 

-  i 

3C0! 

9.51NCNE 

!  K  Y 

OUENSSCRO  ! 

1962 

!  2 

12C.0! 

24. C! 

1.5! 

i 

! 

! 

! 

15014*43! 

10C.0! 

23. C! 

6.0! 

-  | 

ICO! 

9.5  JNONE 

!  KY 

CUENSOOPO  ! 

1962 

!  ! 

IOC. 01 

28. Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

I 

1 50!4A  43! 

10C.0J 

26. C! 

6.6! 

! 

350! 

9, 5 ! NONE 

IKY 

OWENSBORO  ! 

1936 

!  1 

10C.0! 

28. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

j 

! 

15014A4M 

10C.0! 

26. C! 

6.5! 

-  ! 

350! 

7.5 !  NONE 

ixY 

CWENS0ORO  ! 

1936 

!  ! 

1CC.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

15014*43! 

10C.O! 

2d.C! 

o.r! 

-  ! 

350! 

9.5! NONE 

IKY 

CUENSPOPO  ! 

1936 

!  ! 

10C.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

15014443! 

10C.0! 

26.  C! 

6.0 ! 

! 

350! 

9. 5  JNONE 

!KY 

OWENSPORO  1 

1936 

!  ! 

10C.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

j 

! 

! 

15014*4'! 

10C.0! 

26.0! 

6.6! 

-  ! 

350! 

9.5! NONE 

IKY 

OWENSPORO  ! 

1936 

!  ! 

1CC.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

15CI4A43! 

100.0! 

26. C! 

6.6! 

-  ! 

350! 

9. 5  JNONE 

IKY 

OWENSPORO  ! 

1936 

!  ! 

10C.O! 

76. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

27014*451 

12C.0! 

32. C! 

3.0! 

-  ! 

450! 

11.51  NONE 

!KY 

OWENSPORO  1 

1951 

1  1 

!  1 

!  ! 

12C.01 

32. C! 

! 

i 

2.0! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  J 
•PESUILT! 


VESSEL  NAME  AMO  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUN3E» 


(16)  CUENSBORO  RIVER  SAND  t  G ! RAVEL 


(CONTINUED) 1 

I 


(22)  ML  TOWING 
REED 


(3!)  PIS  BOAT  RENTAL  CO. 
BETTY  PIERCE 


(33)  PA8TEX/  INC. 
OREO 


(33)  PACE  MARINE  SVC. 
816  300 


(32)  PEA  WELL  SVC./  INC. 
8A3Y  TON 


(32)  PEN  BOAT  RENTAL/  INC. 
PHIL  I 


(18)  PIS  INTERNATIONAL 
OP  4012 


KCRTMEE  RENAE 
MARTHA  RENAE 


(37)  PACIFIC  HAWAIIAN  LINES 
ALASKA  TRADER 


TESOftC  ENERGIZER 


!  IVTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

i  NET  !C0Dc!LENGTH!8»0TH!  ! 

-! REGIS-! •  ***!  REG.  1  »EG. ! LOAD” ! 
!  TER  1  SEE !//////!/////*  ED  ! 
!  TON-  IPAGE!  OVEP-IOVER-!/////! 
!  NAOE  !  IV  !  ALL  I  ALL  ILICHT! 


!  631 S4A4C! 

1  !  ! 

!  270! 4*43! 

!  !  ! 


D*Af  T !  ! CAP AC  IT Y!  HIGH-  !  'VESSEL! 

!  !  !  EST  !  CARGO  MAN  ING  !S  ! OPERATING  ! 

LOAD-!  !  CARGO  !  FIXED  !  E9UIPKH?  |TC!  3ASE  l 

ED  !  MttiUtn  POINT  !  LINE-1  !A0!  LIKE-1  ! 

/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITD !//////////! 


LIGHT!  POWEP!  ENGERS  !  (FEET)! 


i  724! 4A45J 

t  !  I 

!  801!4A40! 

!  !  ! 

!  9CW4A40! 

!  !  ! 

!  SCt ! 4 a  43  f 

t  !  ! 

(  A4Q! 

!  !  I 

l  742I4A40! 

!  !  ! 

!  18514*43! 

!  !  ! 

I  1 8  5 ! 4A43 1 

!  1  ! 

!  185I4A43! 

!  !  i 

1  18SUA43! 

!  I  ! 

!  147414*43! 

!  1  ! 

1  1474!4A43! 

!  !  ! 

!  1 474 ! 4*43 ! 

I  !  ! 

I  1474!4443! 

!  !  ! 

!  26054*43! 

!  !  ! 

!  280 !  4*43! 

(  !  i 

!  29014*43! 

!  !  ! 

!  28054*43! 

!  !  ! 

!  28054*43! 

!  !  ! 

!  22C!4*43! 

!  !  ! 

!  280I4A43! 

!  !  ! 

!  280! 4A43! 


!  280I4A43!  - 

!  !  !  19 

!  29014*43!  - 

!  !  !  19 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  57!3*36!  5 

!  !  !  5 

!  55014*46!  12 

!  !  !  12 

2  !  ! 


19*1003! 
!  I 

-  ! 1C  11 ! 

!  I 


!  99  2 !  4A41 ! 


37!3*36! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


!  49CSI4A43!  - 


195.0! 

35.  C! 

11.0! 

I 

IdOC! 

195.0! 

35. C! 

1.S! 

i 

-  i 

120.0! 

22. CJ 

3.0! 

-  ! 

45  0! 

WC. 01 

32. C! 

2.0! 

1 

-  i 

195.0! 

35.  Cl 

11.4! 

! 

14C0! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

195.0! 

35.  C! 

9.7! 

l 

1500! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

i 

.  i 

195.0! 

35.0! 

9.7! 

-  i 

150C! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

•  2 

195.0! 

35. C! 

9.7! 

! 

1500! 

1 0  5  •  0 ! 

35. C! 

1.5! 

i 

*  2 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  < 

1500! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

193.0) 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1500! 

195.0! 

35.  Cl 

\.V. 

t 

.  i 

195.0! 

35.  C! 

6.0! 

-  i 

WOO! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

.  i 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

1 

WOO! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

! 

1200! 

195.0! 

35. C! 

1  •  S! 

! 

-  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

10C0! 

193.0! 

33. C! 

1.51 

{ 

-  ! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

l 

1CC0! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  2 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

! 

iccoi 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

! 

1C00! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

-  ! 

1CC0! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  i 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1570! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1590! 

195.0! 

33.0! 

1.5! 

1 

.  i 

195.0! 

35. C! 

9.0* 

-  1 

1590*! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1590! 

195.0! 

35. C! 

1.5* 

i 

.  i 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1570! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1590! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

19J.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1590! 

195. C! 

35.  C! 

1.5! 

! 

•  i 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1590! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

-  ! 

! 

9.0! 

-  ! 

1590! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

•  i 

.  j 

9.0! 

-  ! 

1 5  7  C ! 

195. Oi 
; 

35.  ci 

i 

1.58 

i 

i 

i 

-  ! 
i 

! 

56.0! 

; 

22. Cl 

i 

8. si 

i 

•GO! 

i 

-  ! 

56.0! 

22. C! 

6.5! 

! 

•  i 

12C.0! 

30. Cl 

5.5! 

! 

scoi 

12C.0! 

{ 

30. C! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

-  ! 
i 
* 

i 

20.0! 

! 

7.  3! 

i 

2.5! 

1 

130! 

1 

2 

6! 

28.0! 

9.3! 

2.5! 

! 

W! 

—  I 

—  ! 

2.5! 

138! 

-  ! 

28. 01* 

! 

9.3! 

; 

2.5! 

! 

1 

i 

5! 

! 

i 

195.1! 

• 

35. 1 1 

t 

5.7! 

t 

! 

! 

s 

! 

1511! 

195.1! 

! 

35.1! 

i 

■ 

2.3! 

« 

i 

! 

! 

i 

.  i 

i 

* 

! 

55.0! 

i 

{ 

17. ci 

i 

7.oi 

> 

! 

6C0! 

i 

! 

•  2 

50.0! 

i 

■ 

17.C! 

! 

• 

6.0! 

j 

i 

i 

i 

•  2 

2 

j 

i 

6C.0! 

j 

22. C! 

7.0! 

i 

800! 

2 

-  ; 

6C.0! 

; 

i 

22. C! 

i 

i 

5.0! 

; 

i 

» 

2 

! 

-  ; 

; 

i 

W.7! 

i 

12. oi 

• 

3.ol 

j 

3  30  5 

2 

.  j 

4C.0! 

i 

i 

12.9! 

j 

i 

3.3! 

i 

i 

! 

! 

•  2 

2 

t 

i 

AC.O! 

24. ci 

8  .oi 

! 

SCC! 

i 

-  i 

*C. 3! 

24. C! 

6.0! 

2 

-  i 

6C.G! 

22. C! 

0.5! 

60  oi 

■  2 

6C.0! 

22. C! 

6.3! 

i 

-  2 

51.4! 

22. C! 

7.C! 

800! 

.  ; 

55.0! 

j 

22. Cl 
! 

5.0! 

• 

» 

i 

m  1 

i 

■ 

• 

i 

i 

.  1 

i 

19.0! 

2 

•  i 

i 

! 

S40C! 

34C.0! 

78. ci 

-  J 

i 

-  J 

-  ! 

90. C! 

15.9! 

! 

10400! 

34C.O! 

90. C! 

-  ! 

! 

.  i 

1 2 .0! NONE 
! 

1 1  •  *>!  NONE 


W.O'MCNE 

! 

12.0! MON* 


1 3 • 0! NONE 
! 

12 .0! NONE 
| 

1 2 .o! NONE 
I 

12.CIN0NE 

! 

W.ClNCNE 

! 

12. 0! KCHE 
! 

W.OINON* 


11. SIMONE 
! 

11 •  )!NONE 
! 

11.0 ! NONE 
! 

11. SIMONE 
! 

11 .St  NONE 
! 

11.9 !  NONE 
! 

11. SIMONE 
! 

-  ! 

I 

11.6! 

! 

! 

! 

! 

28 .0 ! NONE 
! 

7.0!M0NE 

! 

! 

! 

! 

6.0! MONE 
! 

6 .0! NONE 


39.0JM0NE 

! 

! 


14.0! NON* 
I 
! 


43 .0! NONE 
! 

4S.35MONC 


I  EC!  LINE-2  !*RE0UtLT! 


!  I  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  ! 

|KY  CWENS30RC  !  1949  I 

!  !  ! 

! KT  CVENS30R0  !  1951  ! 

!  !  ! 

SKY  OWENSBORO  !  1957  ! 

!  !  ! 

!  KY  OWENSBORO  I  1958  ! 

!  !  ! 

!<r  ouENseopc  !  195* 

!  !  ! 

|KY  OWENSBORO  !  1 95 f  ! 

!  I  ! 

IKY  CW*N$00«C  !  1965  ! 

!  !  ! 

IKY  CW£NSeO»C  !  1965  ! 

!  !  ! 

IKY  OVENSOCRO  !  1955  ! 

1  !  ! 

IKY  OWENSBORO  !  1935  ! 

!  !  I 

J KY  0WENS30P0  I  1955  ! 

!  !  1 

IKY  CWENSOCRO  !  1958  ! 

!  !  I 

!KY  OWENSBORO  !  1953  ! 

(  !  ! 

IKY  OWENSBORO  !  1955  ! 

!  !  ! 

! KY  OWENSBORO  !  1955  ! 

!  I  I 

IKY  OWENSBORO  !  1«SS  ! 

!  !  ! 

!KY  OWENSBORO  I  1985  ! 

!  !  ! 

IKY  OWENSBORO  !  1986  ! 

!  !  ! 

(KY  OWENSBORO  !  1986  ! 

!  !  ! 

IKY  CWENSo0RC  !  1986  ! 

!  !  ! 

IKY  CWENSeORC  !  1987  ! 

1  !  ! 

IKY  OWENSBORO  !  1987  ! 

!  !  I 

!KT  OWENSBORO  !  1997  ! 

!  !  ! 

IKY  OWENSBORO  !  1987  I 

I  I  ! 

•KY  OWENSfCRC  !  19*7  ♦ 

I  !  I 

IKY  CWENSRORO  !  1987  I 

I  I  ! 

I  I  I 

!  i  1 

I  I  ! 

•LA  f»ANKLIN  |  10-C  I 

I  I  I 

ILA  FRANKLIN  I  19JC  I 

!  I  I 

I  I  t 

!  I  I 

!  1  I 

ILA  HCPEOALE  I  1950  I 

I  I  I 

ILA  HOP'OAIC  I  1«58  ! 


ILA  CUT  OFF  ! 

!  I 

!  I 

I  I 

I  I 

!*S  VICKSBURG  I 

I  I 

I  I 

1  I 

f  I 

ITX  PORT  I 

!  ARTHUR  I 

I  ! 

I  I 

i  i 

ITX  HOUSTON  J 

!  I 

ITX  HOUSTON  I 


29 .0 1 PUMPS/  CRANES/ 
I  HOSES 


I 


I 
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INCH 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1VTCC !  DIMENSIONS  {DRAFT  1 
NET  !CODe!LcNG1H!8ROTHj  1 

PE5IS-!****!  REG.  1  RfG.lLOAD-l 
TEP  1  SEE!//////!/////!  EO  1 
TON-  1  PAGE  J  0VEP-1CVEP-1/////2 
NAGE  1  IV  1  ALL  •  ALL  SLIGHT! 

ICAPACITT!  MUM-  !  !  V 

!  !  ESI  !  CARGO  HANDLING  !S  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  (TC! 

Uttntttl  POINT  ’  LINE- 1  ! AO! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |T0 ! 
POWER!  ENGEPS  !  (FEET)!  LINC-2  !E£! 

E  S  S  f  L  ! 
OPERATING  ! 

BASE  !  TEA* 

LINE-1  !  FUILT 
//////////!  OR 

LINE-2  !*R£3UILT 

! 

! 

(37)  PACIPie  INLAND  NAVIGATION/  INC. 

»  i 

i  * 

i  i 

! 

i 

i 

i 

| 

! 

! 

! 

i 

■ 

i 

i 

! 

! 

LITTLE  NO 

|  - 

513A35! 

!C.O! 

10.5! 

4.0! 

165*! 

-  i 

9.0!NCNE 

!0P 

PORTLAND  ! 

194? 

i  i 

3C.0! 

10.5! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

UMATILLA 

! 277 1 32 

46 1 3  A  36 1 

68.0! 

20. C! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

54.0! NON* 

iop 

PCPTIAND  J 

»  1978 

! 

!  1 

8  i.O! 

20. C! 

7.6! 

•  • 

i 

! 

! 

ST  3C 

52414*46! 

204.0! 

34. C! 

9.6! 

-  l 

1500! 

32. 3! NONE 

!CR 

PORTLAND  ! 

1964 

1  t 

204.0! 

34. C! 

2.6! 

-  f 

j 

! 

i 

ST  31 

1  . 

52414A46! 

2C4.0! 

34.  C! 

7.6! 

-  ! 

1500! 

32  »oi NONE 

!CR 

PORTLAND  ! 

1967 

! 

1  1 

204.0! 

34.0! 

2.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

ST  *2 

i  . 

50C14A461 

204.0! 

34. C! 

9.6! 

-  • 

1500! 

32.0!NCN€ 

!CR 

PORTLAND  ! 

1971 

! 

1 

!  1 

i  i 

204.0! 

i 

34. C! 

i 

2.6! 

i 

*  ! 

! 

i 

i 

j 

• 

j 

(42)  PACIFIC  NARINE  t  SUPPLT 

( 

ico./ 

i  t 

j  » 

i 

■ 

i 

i 

a 

i 

i 

i 

i 

i 

LTD. 

! 

i  i 

■ 

i 

i 

• 

i 

i 

i 

P«Q  ICS 

•5*1191 

641 1C141 

105.6! 

22. C! 

5.5! 

2500! 

31! 

32.0! NONE 

Shi 

PORT  ALLENi 

1978 

! 

! 

i  ■ 

j  i 

125.0! 

i 

22. C! 

i 

4.0! 

! 

J 

59! 

i 

i 

i 

i 

KAUAI  • 

J 

! 

(37)  PACIFIC  NARINE  TUG  t  9AR1CE  CO./ 

>  i 

i  t 

i 

i 

t 

j 

i 

• 

i 

i 

! 

! 

2 

i 

INC. 

< 

■  t 

i 

! 

• 

j 

j 

2 

CASET  JEAN 

5  61  3398 

9  J 1 3  A  3  c>  • 

6C.4! 

24.  C! 

7.0! 

iscoi 

-  ! 

52.0! NONE 

!VA 

VANCOUVER  ! 

1979 

! 

1  1 

65.0! 

24. C! 

5  •  C ! 

-  ! 

! 

1 

I 

JET 

!  . 

1613*36! 

45.0! 

13.  C! 

5.0! 

250! 

-  | 

22.0! NONE 

SWA 

VANCOUVER  1 

1955 

! 

■  ; 

45.0! 

13. C! 

4.0! 

-  | 

! 

i 

1 

JOHN  ACKERMAN 

1534854 

72! 3  A  36! 

61.3! 

17.1! 

8.C! 

450! 

-  j 

39.0! NONE 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

1977 

! 

1  1 

63. C! 

20. C! 

6.5! 

-  i 

! 

J 

! 

NONA  LOU 

1555557 

613C36! 

33.7! 

ii.  c* 

3.0! 

330! 

-  j 

10.0! NONE 

•WA 

VANCOUVER  ! 

1974 

1 

1  ! 

37.0! 

11. C! 

2.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

PAC  PAR 

5538127 

1013A36! 

36.0! 

11.  C! 

4.0! 

2C0! 

-  ! 

10. 6! NONE 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

197? 

1 

1  1 

36.0! 

11. C! 

3.0! 

-  j 

! 

i 

! 

PATRICIA 

1234788 

37J3A36! 

J4.0! 

21.3! 

5.6! 

730! 

-  ! 

52.0! NONE 

SWA 

VANCOUVER  ! 

198C 

! 

•  1 

82.0! 

21.3! 

4.6! 

-  j 

! 

i 

! 

F  2 

1  . 

20! 4A  43! 

58.0! 

15. C! 

3.0! 

-  ! 

12! 

4 .0! NONE 

•WA 

VANCCUVEP  ! 

1977 

1 

1  1 

58.0! 

15. C! 

1.0! 

-  ! 

i 

i 

i 

Ft  1 

i  ...... 

1214A4J1 

J5.0! 

15. C! 

3.0! 

-  J 

10! 

3. CJNONE 

SWA 

VANCOUVER  ! 

1977 

i 

1  | 

*5.0! 

15. C! 

1.0! 

-  I 

! 

j 

2 

JPC  1 

i  - 

1 505  4 A  f 

135.3! 

36.6! 

6.0! 

-  i 

350! 

12 .0! NONE 

•WA 

VANCOUVER  ! 

1941 

• 

\  t 

IIS.  C! 

36.6! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

JPC  3 

j  - 

320! 44458 

155.0! 

4C.C! 

9.0! 

-  ! 

600! 

12.0!N0NE 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

1967 

! 

;  i 

155.0! 

40. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

i 

JPC  4 

!  . 

32C! 4  A  <  3 1 

155.0! 

42. C! 

9.0! 

-  J 

500! 

12.0! NONE 

•WA 

VANCCUVEP  ! 

1967 

i 

i  i 

155.0! 

42. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

t 

! 

JPC  7 

1  . 

40514*43! 

155.0! 

42. C! 

S-C! 

-  • 

1200! 

1 2.0! NON? 

•WA 

VANCOUVER  ! 

1967 

i 

!  1 

155.0! 

42. C! 

2.0! 

•  ! 

i 

l 

; 

jpc  e 

i  ...... 

*0! 4A45! 

6C.0! 

40.  C! 

3.C! 

-  • 

200! 

6.0! NONE 

•WA 

VANCOUVER  ! 

me 

i 

• 

1  ! 

1  ! 

60. 0! 

! 

40. C! 

i 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

a 

! 

(42)  PACIFIC  RESOURCES 

• 

! 

!  1 

;  » 

! 

i 

■ 

■ 

i 

! 

• 

i 

j 

! 

i 

TERMINALS/  INC. 

! 

i  i 

■ 

• 

t 

i 

j 

! 

NOLO  KAI 

•274737 

177015A70! 

254.0! 

54. C! 

12.0! 

-  ! 

1770! 

35.052  DIESEL  DRIVEN 

•HI 

HONOLULU  ! 

1957 

! 

!  1 

254.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  ! 

•PUMPS 

t 

! 

HL'I  P * NA 

I927CQO 

1 tCI 15*70! 

263.0! 

6C.C! 

14.6! 

-  ! 

22*9! 

35.013  DIESEL  DRIVEN 

!HI 

HONOLULU  • 

1987 

! 

i 

!  1 

•  ! 

27e.O! 

! 

60.0! 

i 

2.6! 

i 

”  ! 

!  PUMPS 
! 

i 

! 

1 

! 

(41)  PACIFIC  TOVECAT  1  SALVAG2E  CC. 

i  i 

«  i 

i 

i 

i 

i 

i 

] 

! 

! 

! 

! 

; 

2 

ANNA  FOSS 

! 528C37 

96!3*3o! 

74.0! 

23. C! 

7.0! 

1000! 

-  * 

M.OikONt 

•CA 

SAN  ! 

197C 

1 

1  1 

76.0! 

23. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

( 

FRANCISCO  ! 

OIANE  FOSS 

1503101 

9613*36! 

72.0! 

24.0! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

34.01N0NE 

•CA 

LONS  BEACH! 

1966 

• 

1  1 

72.0! 

24. C! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

i 

MARGARET  FOSS 

1292534 

13413*361 

98.5! 

29.2! 

12.5! 

2400! 

-  » 

64. C! NONE 

!CA 

SAN  DIEGO  *! 

1963 

! 

i  ; 

107.0! 

29.2! 

1C.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

PACIFIC  ESCOAT 

165C274 

13313*36! 

1GC.0! 

36.  C! 

17.0! 

3500! 

-  f 

36.01N0NE 

•CA 

LONG  PEACH ! 

1983 

! 

i  i 

1CC.0! 

36. C! 

16.0! 

-  J 

! 

; 

2 

PACIFIC  GEMINI 

1524554 

6713*361 

75.6! 

22. C! 

12.0! 

22C0! 

-  i 

32 .0! NONE 

•CA 

SAN  DIEGO  ! 

197C 

i 

1  1 

8C.0! 

22. C! 

1C.0! 

-  ! 

i 

; 

2 

PACIFIC  KING 

•427416 

7213*36! 

73.3! 

26.3! 

11.4! 

1700! 

-  J 

33.01NCNC 

!  C  A 

SAN  DIEGO  ! 

196C 

1 

1  1 

76.6! 

26.3! 

9.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

PACIFIC  KNIGHT 

1625812 

7213*341 

73.3! 

26.3! 

11.4! 

1700! 

-  J 

33 .0! NONE 

•CA 

LONG  BEACH! 

198C 

! 

i  j 

76.6! 

26.3! 

9.6! 

-  ! 

; 

! 

( 

PACIFIC  MARINER 

1571211 

6413*36! 

91.3! 

26.2! 

1C.C! 

2500! 

-  * 

30.0! NONf 

!CA 

LONG  BEACH! 

1975 

! 

1  1 

91.3! 

26.2! 

1C.0! 

-  j 

! 

! 

! 

PACIFIC  QUEEN 

!  628463 

7213A35! 

73.3! 

26.3! 

11.4! 

1700! 

-  1 

33.01N0NE 

•CA 

LONG  BEACH! 

me 

a 

i  i 

76.4! 

26.3! 

9.6! 

-  j 

i 

2 

! 

PACIFIC  SATURN 

i  508214 

4513*36! 

77.7! 

23.1! 

11.9! 

21851 

-  1 

35.9! NONE 

*!CA 

SAN  DIEGO  I 

1967 

1 

i  I 

85.2! 

23.1! 

10.8! 

-  | 

» 

! 

2 

PACIFIC  TITAN 

! 5  3C55  2 

6413AJ6! 

91.8! 

26.2! 

13.0! 

2400! 

-  J 

4  3 .0! TOW  WINCH 

S  C  A 

SAN  DIEGO  ! 

1977 

1 

i  ; 

91.6! 

26.2! 

11.5! 

-  j 

j 

2 

1 

PACIFIC  VIKING 

1574376 

6413A36! 

92.3! 

26. C! 

11.5! 

2550! 

-  J 

43.0! NONE 

!CA 

LONG  BEACH  1 

1977 

» 

1  ■ 

92.3! 

26. C! 

11.5! 

-  ! 

J 

2 

i 

PAIOPAR 

1271869 

1?2!3*3a! 

93.0! 

25.2! 

9.4! 

2000! 

-  J 

40.0! NONE 

•CA 

SAN  DIEGO  ! 

1956 

I 

;  i 

93.0! 

25.2! 

9.4! 

-  • 

! 

• 

! 

PETER  FOSS 

1S35C67 

8513*36! 

94.3! 

32. C! 

15.  C! 

2250! 

-  ! 

37.0! TOW  WINCH 

icA 

LONG  BEACH! 

1978 

1 

i  j 

10C.0! 

32. C! 

12.0! 

-  f 

i 

» 

i 

SEA  DUKE 

22*5458 

1013*36! 

40. 0! 

13-5! 

6.0! 

325  ! 

-  ! 

1 2 .0! NONE 

•CA 

SAN  ! 

1965 

1 

•  1 

4C.0! 

1  3.5! 

8.0! 

-  ! 

i 

i 

FRANCISCO  • 

FOSS  135 

1508545 

94414*43! 

178.0! 

50. C! 

12. C! 

-  ! 

2200! 

21-0! MCNE 

!C  A 

LONG  3EACHJ 

1967 

1 

!  1 

178.0! 

5C.C! 

1.6! 

• 

-  ! 

i 

i 

l 

FOSS  111 

1291267 

1 32515*70! 

2*C.O* 

48.1! 

13.0! 

-  * 

3000! 

35. C! CRANE 

!CA 

LONG  BEACni 

1963 

! 

|  < 

46.1! 

2.g| 

-  t 

I 

! 

! 

PUS  26 

1275453 

1 *5 1 5*  7cl 

P0.3! 

30.8! 

7.6! 

-  • 

446! 

14 .0! NONE 

5CA 

LONG  PEACH! 

1959 

1 

(  1 

6C.3! 

30.6! 

1.5! 

-  ! 

j 

! 

! 

PUS  36 

1238C82 

102715*70! 

161.7! 

44.  C! 

11.0! 

-  » 

2JC01 

40.01500M 

ICA 

LONG  BEACH! 

1962 

i 

j  j 

1*1.9! 

44. C! 

4.0! 

-  J 

i 

! 

2 

PUS  173 

i 774*26 

8^31 5*  70! 

17C.0! 

44. C! 

11.0! 

-  f 

1 7CC ! 

40.01300M 

!CA 

LONG  “CACni 

1957 

1 

1  1 

17C.0! 

44.  C! 

2.0! 

-  » 

! 

! 

! 

PT4S  314CC-? 

1628404 

206015*70! 

246.0! 

56.0! 

15.4! 

-  I 

49C0! 

35.9ICRANE 

•CA 

LONG  BEACH! 

me 

2 

i 

i  j 

243.0! 

i 

56. C! 

i 

2.0! 

! 

*  1 

a 

j 

i 

i 

! 

! 

(36)  PACIFIC  WESTERN  LINES 

1 

1 

i  i 
1  ! 

! 

i 

{ 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

! 

i 

RAVEN 

1543376 

5613*36! 

96.3! 

32.  Cl 

14.0! 

3000! 

-  J 

42 .0 ! NONE 

SWA 

SEATTLE  ! 

197* 

l 

1  ! 

114.0! 

32.  C! 

10.5! 

-  J 

! 

a 

1 

KILLER  WHALE 

1278410 

447014*46! 

272.0! 

<3.  Cl 

18.6! 

-  | 

60001 

36.0! SELF-UNLOADING 

SWA 

SEATTLE  l 

*  1980 

1 

! 

1 

!  1 

!  i 

1  !  1 

272.0! 

i 

i 

68. C! 

i 

2.7! 

i 

( 

i 

■ 

i 

! 

2 

; 

! 

! 

i 
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ckciti- 

DISTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  ARC  NUMBER 

!  COAST 
!  GUARD 
t  NUMBER 

i  iVTCC!  DIMENSIONS  JDRAFT! 

!  NET  iCOOElLENGTHlBRDTHl  ! 

IREGIS-!****!  REG.  1  REG. 1  LOAD* ! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  IMAGE  1  OVEP-lOVER-l/////! 
i  NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  1  LIGHT ! 

!t»p»cm!  HUH-  !  !  V  C  S  S  t  L  I 

!  t  ESI  1  CARGO  HANDLING  IS  ! OP E PAT  INC  I 

t  CAASO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  ITCt  HATE  I 

1////////I  POINT  |  LINE-1  ! A 0 !  LINE-1  1 

HOPSEI  PASS-  I (LIGHT )!/////////////// /!TD !//////////! 
P0UEA1  ENGEPS  !  (EEET)I  LIHE-J  IEE!  LtNE-2  1 

YEA* 

BUILT 

OR 

•RE9UILT 

(32)  PACIFIC-GULF  MARINE/  INC 

1  l  1 

1  1  ! 

1  1  ! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

( 

j 

i 

! 

; 

i 

! 

i 

i 

ADVANTAGE 

!  ------ 

1  111  5  2 i 1 A  03 ! 

541.0! 

56.  C! 

32.9! 

1400C! 

24240! 

1 30.0! CRANES/  DERRICK/ 

!LA 

NEW 

1977 

1  1  ! 

561.0! 

86.  C! 

9.0! 

-  J 

{ELECTRIC  WINCHES! 

ORLEANS 

AMERICAN  CORMORANT 

1488758 

1  523011*99! 

701. 81135. C! 

34.6! 

19700! 

40000! 

165.DM  10T  4  2  6T  SIMLA 

NEW 

1985 

1  I  ( 

738. 41115. C! 

1C. 7! 

-  ! 

{DRIVEN  WINCHES 

! 

ORLEANS 

AMERICAN  EAGLE 

! 65E479 

1  685611*09! 

61C.31 

91.9! 

30.9! 

216C0! 

20405! 

137.0125  TON  ELCCTRC- 

!IA 

NEW 

1981 

1  1  1 

636.91 

91.2! 

13.9! 

-  ! 

! 5  TON  HYD  CRANES! 

ORLEANS 

AMERICAN  KESTREL 

I  5  3  C 1 4  6 

1  187C611A15! 

724.0‘ICO.C! 

40.8! 

32000! 

37270! 

141. Q!1  446  TON  t  1 

!LA 

NEW 

19*7 

1  1  1 

62C. 01100. C! 

15.0! 

-  ! 

130  TON  CRANES 

! 

ORLEANS 

MOKU  PAHU/HSTC  1 

J  649  569 

!  1779411A911 

66C.0! 

—  ! 

36.0! 

14000! 

41104! 

1 39*0! 3  HAGGLUNO  **ED- 

SLA 

NEW 

1962 

1  1  1 

685.0! 

•4.2! 

9.2! 

•  i 

!  ESTAL  CRANES 

! 

ORLEANS 

NC SAC  RANGE* 

;  — — — 

1  971011*091 

591.0MG5.C! 

32.01 

20500! 

i9oesi 

156. OINONE 

•LA 

NEW 

1978 

1  !  1 

639.011C5.Ct 

12.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

SUGAR  ISLANDER 

! 547COO 

1  1  1  582  !  1*061 

622.0! 

77.8! 

33.9} 

12000*1 

32939! 

133.0! NONE 

!  LA 

NEW 

1973 

!  1  1 

1  !  1 

022.0! 

• 

77.8! 

1 

7.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

ORLEANS 

(Cl)  PACKER  MARINE/  INC. 

1  1  1 

|  j  1 

j 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

i 

1 

CCRVUS  50 

! 603775 

1  1113*36! 

34.1! 

11.1! 

5.0! 

1981 

•  i 

12.0!  NONE 

!*»A 

VINEYARD 

1978 

1  l  1 

16.0! 

11.3! 

5.0! 

-  i 

j 

! 

HAVEN 

TAURUS  70 

!  5561  95 

1  1313*361 

42.6! 

14.5! 

6.5! 

340! 

-  ! 

14.0! NONE 

!MA 

VINEYARD 

1978 

1  1  1 

45.6! 

14.6! 

6.5! 

-  I 

! 

! 

HAVEN 

THUGAN  90 

!  64391  3 

1  47 !  3 A 36 1 

54.0! 

22. C! 

8.0! 

800! 

-  1 

34.0! NONE 

!MA 

VINEYARD 

1981 

1  1  1 

54.0! 

22. C! 

2.C! 

-  i 

! 

! 

HAVEN 

ALCAIC  (00 

! 947325 

1  29014*44! 

1 

-  ! 

9.0! 

-  j 

7C7! 

14.0! 

!na 

TISBURY 

1988 

1  1  1 

110.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

ALGOL  SCO 

!  947  324 

!  29014*46! 

! 

! 

9.0! 

-  j 

709! 

14.0! 

!  N  A 

TISRUPY 

198! 

!  1  1 

13C.1! 

15.1! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

CAPEUA  300 

1  15014*43! 

4C.G! 

30.C! 

8.0! 

-  ! 

275! 

12.6!NCNE 

!RA 

VINEYARD 

1944 

1  1  1 

6C.0! 

30. C! 

2.5! 

-  ! 

j 

! 

HAVEN 

HYDRA  700 

!  91 2544 

1  40514**6! 

11C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

712! 

14. C !  NONE 

IMA 

TI33URY 

1987 

!  1  ! 

13C.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

NC  6G0 

1272512 

1  32414*43! 

1 3C.0! 

35. C! 

6.6! 

-  ! 

880! 

16.0! NONE 

!MA 

VINEYARD 

1959 

1  1  1 

13C.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

i 

! 

HAVEN 

TARO  eoo 

1904375 

1  39114*43! 

13C.0! 

36. Cl 

8.6! 

-  ! 

6C2! 

1 6 .0  !  NONE 

!MA 

VINEYAPD 

1986 

1  1  1 

13C.0! 

33.0! 

1.4! 

-  i 

! 

! 

HAVEN 

DURO  900 

1782731 

1  31915A70! 

13C.0! 

35.  C! 

7.6! 

•  j 

610! 

20.012  DIESEL  PUMPS 

!  M  A 

VINEYARD 

I960 

1  1  1 

13C.0I 

35.0! 

1.5! 

j 

-  ! 

j 

! 

HAVEN 

X ANDO  200 

‘905C10 

1  8515*70! 

78.7! 

20.  C! 

6.5! 

-  J 

200! 

14.0! 2  DIESEL  PUMPS 

!  M  A 

vineyard 

1964 

1  1  1 

78.7! 

20. C! 

1.5! 

-  i 

! 

HAVEN 

REGAL  100 

1282517 

1  1515A70! 

36.0! 

14.0! 

3.6! 

-  ! 

4si 

10.5'DIESEL  PUMP 

•MA  VINEYARD  ! 

I960 

1  1  1 

1  1  I 

36.0! 

! 

14. C! 

! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

j 

! 

! 

HAVEN 

(22)  PADDOCK/  DOUG 

!  1  1 

1  !  1 

! 

! 

| 

i 

! 

i 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

H.  3.  KISHKAN 

1247915 

1  1511*031 

39.0! 

14. C! 

4.0! 

90! 

10! 

12.0 ! NONE 

!NY 

GALICO 

1941 

!  1  t 

!  t  1 

12.0! 

! 

14. Cl 
! 

3.0! 

! 

i 

! 

! 

i 

1 

ISLAND 

I 

(27)  PAOELFORD  PACKET  BOAT  CO!./  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

\ 

j 

i 

! 

! 

ANSON  NORTHRUP 

! 93C434 

1  8611416! 

86.0! 

25. C! 

3.6! 

4401 

ICO! 

21 .0! NONE 

!Nh 

ST.  PAUL 

1988 

I 

1  1  1 

92.2! 

23. C! 

2.61 

360! 

! 

! 

JONATHAN  PADELFORD 

•524450 

1  4511A16! 

55.0! 

21. C! 

3.6! 

460! 

ICO! 

35 .0! NONE 

!MN 

ST.  PAUL 

*  1973 

" 

1 

1  1  1 

125.01 

24.6! 

2.6! 

314! 

! 

! 

JCSIAH  SMELLING 

1292293 

1  62 1 1 A161 

3C.0! 

25. C! 

3.0! 

400!* 

ICC! 

33.5  !NONE 

!  MN 

ST.  PAUL 

1963 

! 

1  1  1 

12C.01 

32. C! 

2.5! 

371! 

! 

! 

VIKING  EXPLORER 

152C611 

1  7111*11! 

103.7! 

21. C! 

6.6! 

460! 

ICO! 

21.6!  NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1968 

! 

1 

!  1  1 

1  1  1 

112.0! 

1 

23. C! 

! 

6.0! 

! 

191! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  PALMER  BARGE  LINE/  INC. 

! 

! 

1  1  I 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

RESTLESS 

1507773 

1  2913A36! 

44.21 

18.0! 

5.8! 

400! 

-  ! 

35.0! NONE 

!  TX 

PORT 

1967 

I 

1  1  1 

48.0! 

19. C! 

5.8! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

APT  301 

1532565 

1  157915*73! 

297.6! 

54.1! 

11.5! 

-  ! 

4555! 

23.014000  BPH  DIESEL 

!TX 

PORT 

1971 

! 

1  !  1 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

-  ! 

!DE6P  NELL  PUPP 

! 

APTMUR 

PBL_  2604 

164C941 

1  1 024 ! 5A71 1 

24S.0! 

50.  C! 

8.5! 

-  | 

2500! 

19.C10IESEL  PUMP/ 

!TX 

PORT 

1968 

! 

1  1  1 

248.0! 

50. C{ 

1.7! 

-  ! 

•COILED 

! 

ARTHUR 

TPS  44 

j  - 

1  79115*71! 

195. 0! 

35.  Cl 

1C.0! 

-  ! 

1663! 

16.510IESEL  PUMP/ 

!TX 

PORT 

196? 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.8! 

-  ! 

!  COILED 

! 

APTHUP 

TMS  50 

1282282 

l  79115*71! 

195.01 

35.  C! 

1C.0! 

-  j 

1663! 

16.510I6SEL  PUMP/ 

!TX 

PCRT 

1962 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1C0ILSD 

! 

APTHUP 

tPS=51 

1  79115*71! 

195.01 

35. C! 

10. C! 

-  | 

1663! 

16.5 ! OtESEl  PU>P/ 

!  T 

PORT 

1962 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

{COILED 

I 

ARTHUR 

TMS  57 

I  . 

1  79115*71! 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

-  i 

1663! 

16.5IDIESEL  PUMP/ 

ITX 

PORT 

196? 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

ICOILED 

! 

ARTHUR 

TMS  1C1 

1255859 

1  74315*71! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1663! 

16. 5! DIESEL  PUMP/ 

ITX 

PORT 

1961 

! 

! 

!  !  1 

1  1  1 

195.0! 

i 

35.  C! 

! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

ICOILED 

! 

! 

1 

ARTHUR 

(36)  PALMER/  THOMAS  E. 

! 

! 

1  !  J 

(  i  i 

i 

i 

; 

i 

• 

j 

! 

i 

» 

i 

! 

! 

OCEAN  CITY 

1223366 

1  42911*13! 

182.5! 

36.1! 

11.0! 

1600! 

47  j 

44.6! NONE 

!  WA 

TACOMA 

1950 

I 

! 

|  i  I 

t  i  i 

2CC.0! 

! 

55.6! 

i 

10.0! 

! 

356! 

i 

! 

! 

! 

i 

(15)  PANAMA  CITY  PILOTS/  INC 

! 

i  i  i 

i  i  i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

CAPT.  M.  J.  BECK 

1645971 

1  1811C03! 

45.6! 

15. C! 

4.0! 

650! 

S! 

1 7 .0  j  NONE 

!FL 

PANAMA 

1987 

! 

1 

i  1  ! 

i  i  i 

46.0! 

! 

15. C! 

! 

3.0! 

; 

28! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

(01)  PAPETSAS/  JACK 

! 

! 

1  1  t 

!  1  1 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

NAVXATOR 

1  26431  8 

1  1811P11! 

54.5! 

15.8! 

4.0! 

320! 

-  ! 

15 • 0! NONE 

IMA 

WELLFLEET 

1963 

1 

! 

1  1  1 

!  1  1 

59.0! 

1 

16.  C! 

! 

3.5! 

! 

49! 

! 

! 

! 

! 

i 

(42)  PARADISE  CRUISES/  LTD. 

! 

i 

!  !  1 

!  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

PEARL  KAI 

1527873 

1  64MA111 

92.6! 

27. C! 

7.1! 

2250! 

-  i 

30.0! NONE 

•MI 

KCWALO 

197C 

1 

1  (  1 

92.6! 

77. C! 

7.0! 

491! 

! 

! 

PEARL  KAI  II 

I514C04 

i  57MA161 

102.6! 

71.  C! 

7.6! 

1700! 

-  ! 

30.0J  NONE 

!HI 

KEWALO 

196! 

! 

! 

1  1  1 
1  1  1 

110.0! 

! 

21.5! 

6.6! 

• 

375! 

! 

! 

! 

! 

! 

(33)  PARKER  BROTHERS  1  CO./ 

1 

I1NC. 

!  1  1 

1  1  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

ALLAN  V 

1253874 

1  2013A36! 

44.0! 

14.6! 

6.0! 

330! 

-  ! 

18.01N0NE 

ITX 

HOUSTON 

•  1957 

1 

1  !  1 

44.2! 

14.6! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

ARANSAS 

1502387 

1  1713*36! 

49.7! 

20.C! 

7.0! 

450! 

-  ! 

35 .OINONE 

!TX 

MCUSTCN 

1967 

1 

1  !  1 

49.7! 

20.  C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

SEN  H  SLOANt 

125CC76 

1  6313*36! 

8C.0! 

20.  C! 

8.0! 

1060! 

-  ! 

33 .OINONE 

ITX 

HOUSTON 

1959 

1 

1  1  1 

•C.O! 

20. C! 

8.C! 

-  ! 

! 

! 

CAPT.  GEORGE 

1297995 

1  7513*36! 

64.0! 

22. Cl 

6.0! 

1000! 

-  ! 

50. OINONE 

ITX 

HCUSICH 

1965 

! 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

64.0! 

! 

22.  C! 

! 

6.0! 

« 

5! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1  1  1 

!  1  1 

! 

! 

» 

i 

i 

!  ! 

f  VEHICLlES  ! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESC AIPT  ION  OP  VESSELS 


VESSEL  NAHE  AH 0  HUHBER 


(33)  PAAKE*  BAOTHE AS  t  CO./  t 
(CONTINUED) 

ELIZABETH  N.  KELSO 


AAI  ELIZABETH  KELSO 


SHELL  FINOEft 


BAAGE  I  114 


!  COAST 
!  GUAAD 
!  NUNBEA 

1  1VTCC1  DtPENSICNS  1DAAFTI 

1  NET  ICOOElLENCTHlePDTHl  1 

1  AEGIS-!****!  AEG.  1  AEG. 1  LOAD-! 

1  TEA  »  SEE!//////!/////!  EO  1 
!  TON-  1AAGE!  OVEA-lCVE A- !/////! 

1  NAGE  1  IV  1  *LL  1  ALL  iLXSHTl 

i 

HOUSE ! 
POWER! 

capacity!  RICH-  !  !  V  £  S  i  C  L  ! 

!  CSX  !  CAACO  HANDLING  IS  ICPFAATIMG  ! 
CAA50  !  FIXED  !  EDUIPHENI  ! TC !  ?ASE  ! 

////////!  POINT  !  LIME-1  ! AO!  LINE-1  ! 

PASS-  KLICHT! I //////////////// !TD! //////////! 
ENGEAS  !  (FEET)!  LINE-J  SEE!  LINE-I  1 

! 

! 

TEA*  t 
GUILT  ( 
OA  ! 

3UILT! 

INC. 

1  1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

15CC251 

7213A361 

55.8! 

74.5! 

7.0! 

760! 

-  ! 

! 

33.C ! NONE 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1965  ! 

1  t 

60.0! 

26.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

2 

! 

; 

1 508457 

4113A36! 

55.0! 

18.2! 

5.6! 

ioooi 

-  ! 

20.9! NONE 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1967  { 

1  1 

55.0! 

18.2! 

5.6! 

t 

-  ! 

! 

1 

! 

i 

1299891 

7313A36! 

74.5! 

30.0! 

9.6! 

1630! 

-  t 

36.0! NONE 

•TX 

HOUSTON  ! 

1965  j 

1  1 

74.5! 

30.0! 

7.6! 

*  I 

! 

! 

! 

! 

1511699 

1 1 7 ! 3A361 

74.0! 

25.9! 

9.5! 

1500! 

-  i 

30.01NCNC 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

!  t 

74.0! 

25.9! 

9.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

t 

1298359 

1213A36! 

38.1! 

13.6! 

5.5! 

115! 

-  ! 

21.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1965  1 

!  1 

38.1! 

13.61 

5.5! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

1547684 

8013*36! 

61.2! 

23.01 

6.5! 

7601 

*  j 

56.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1973  1 

!  1 

61.2! 

23.01 

6.5! 

-  i 

| 

! 

! 

t 

1517110 

9913A36! 

71.0! 

26.51 

9.5! 

1100! 

-  i 

25.01NCNE 

1  TX 

HOUSTON  1 

1968  ! 

!  1 

71.0! 

26.5! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1258968 

2813A36I 

5C.2! 

17.11 

4.9! 

300! 

-  ! 

19.0!N0NE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1949  l 

1  1 

54.0! 

17.1! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 51C895 

2513*561 

47.7! 

20.  C! 

5.5! 

240! 

-  ! 

8.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  1 

!  1 

47.7! 

20.0! 

5.5! 

-  j 

! 

! 

! 

l 

1251499 

20IJA  36 1 

44.0! 

15.01 

7.0! 

200! 

-  i 

18.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

194?  l 

1  ! 

44.2! 

15.0! 

7.0! 

•  ! 

! 

! 

1 

! 

1537154 

3813*36! 

52.5! 

1 7.0! 

7.4! 

800! 

-  ! 

20.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1972  ! 

1  ! 

52.5! 

19.8! 

7.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1578487 

27114*43! 

11C.0! 

40. C! 

7.0! 

-  j 

550! 

8.0 ! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1966  ! 

1  1 

1 1C.O! 

40.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

t 

! 

51214*43! 

170.0! 

35.01 

9.5! 

-  | 

1030! 

10.02  NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1941  ! 

1  1 

17C.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

93814A43! 

24C.O! 

45. C! 

9.0  J 

-  j 

1500! 

1 3.0 {NONE 

!TX 

HOUSTON  t 

1967  ! 

1  1 

240. 0! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

935J4A431 

24C.0! 

45.0! 

9.01 

-  j 

1500! 

1  3.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ( 

1967  I 

!  1 

24C.0! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

I 

! 

1528498 

9T8!4A43! 

24C.0! 

45.0! 

10.0! 

-  j 

1900! 

12.0 (NONE 

i  TX 

HOUSTON  1 

1967  I 

!  1 

240*0! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

t 

93814A431 

24C.0! 

45.01 

9.0! 

•  ! 

1500! 

13.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

!  1 

240.0! 

45.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

938144431 

24C.0! 

45. C! 

9.0! 

*  t 

1500! 

13.0!  NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

!  • 

24C.0! 

45.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

93314443! 

24C.0! 

45. 0! 

9.0! 

•  j 

15C0! 

13.0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ( 

1967  ) 

!  1 

24C.O! 

45.  C! 

2.0! 

-  ! 

| 

! 

! 

1 

93314443! 

24C.0I 

45.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3.0! NONE 

nx 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

1  1 

24C.0! 

45.01 

2.0! 

-  I 

! 

• 

! 

! 

93314443! 

24C.0I 

45. C! 

9.0! 

•  i 

1500! 

1 3.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  i 

1967  ! 

!  ! 

24C.0! 

45.0! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

93814*43! 

24C.O! 

45.01 

9.0! 

•  i 

1500! 

1 3 .0! NONE 

•TX 

HOUSTON  ! 

1967  ! 

1  1 

24C.O! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

93314443! 

24C.0! 

45. C! 

9.0! 

-  j 

1500! 

1 3.0! NONE 

•TX 

HOUSTON  ) 

1967  ! 

!  ! 

24C.O! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

9  33 ! 44  43 ! 

24C.O! 

45.0! 

9.0! 

•  j 

1500! 

13.0! NONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1967  1 

1  1 

24C.O! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

93814443! 

24C.0! 

45.  C! 

9.0! 

-  i 

1 5C0! 

13.01N0NE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1967  1 

!  ! 

24C.0! 

45.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

69V14A43! 

2CC.0! 

40.0! 

8.5! 

-  2 

1100! 

1 2 .0! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1969  ! 

1  ! 

2CC.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

8B514A43! 

200.0! 

40.0! 

8.5! 

-  i 

1500! 

10.0!NONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1969  ! 

1  1 

2CC.0! 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

885I4A43! 

20C. 

40. C! 

8.5! 

-  ( 

1500! 

10. 0 ! HONE 

!  TX 

HOUSTON  1 

1969  • 

f  ! 

2CC. 

40. C! 

2.0* 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

885*4443! 

20C.UI 

40.0! 

8.5! 

-  i 

1500! 

1 0.0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1969  ! 

1  ! 

20C. 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

8SS14A43! 

20C.0! 

40. C! 

8.5! 

-  j 

15C0! 

10.0 ! NONE 

!  TX 

HOUSTON  ! 

1969  ! 

!  ! 

20C.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ( 

! 

! 

! 

j 

5C014A43! 

14C.0! 

34.0! 

6.0! 

-  j 

1100! 

9.01N0NE 

!TX 

PATAGOROA  ! 

1955  "l 

!  ! 

14C.0! 

34.0! 

1.0! 

*  t 

! 

1 

! 

1 

5C014A43! 

UC.O! 

34.0! 

7.0! 

-  i 

ncoi 

9.0! NONE 

!TX 

HATAGOAOA  ! 

1956  ! 

1  ! 

14C.0! 

34.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

50014*43! 

14C.0! 

34. C! 

7.0! 

-  i 

1 1CO! 

9. C! NONE 

!  TX 

HATAGOROA  ! 

1956  ( 

!  ! 

140.0! 

34.0! 

1.0! 

-  ! 

| 

! 

! 

! 

42214*43! 

165.0! 

34.01 

3.0! 

-  i 

1100! 

11.5 ! NONE 

1  TX 

HATAGOAOA  1 

1957  • 

!  i 

145.0! 

34. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

2 

I 

l 

490! 4*431 

170.0! 

40.0! 

8.51 

-  i 

1100! 

11 .OlNONE 

i  TX 

COAPUS  I 

1951  ! 

!  1 

17C.0! 

40.  C! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

CHRIST  I  ! 

! 

1278247 

125014443! 

17C.0! 

41.0! 

7.0! 

-  j 

1200! 

1 5. OlNONE 

!  TX 

HATAGOAOA  | 

1959  ! 

1  ! 

17C.0! 

41.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1280617 

120014*43! 

17C.0! 

40.0! 

9.0! 

-  j 

1200! 

12.0! NONE 

!TX 

HATAGOAOA  l 

1960  ! 

!  ! 

17C.0! 

40.0) 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

. 28C61  6 

12C014A43! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

-  j 

1230! 

12. OlNONE 

!  TX 

HATAGOAOA  ! 

I960  l 

!  1 

17C.0! 

40.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

1280869 

1 2C014A43! 

17C.0! 

40.0! 

9.0! 

-  j 

1200* 

12. OlNONE 

ITX 

HATAGOAOA  ! 

I960  ! 

1  ! 

17C.0! 

40.  C! 

2.C! 

*  i 

! 

i 

! 

! 

1280870 

1200*4*43! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

-  j 

1200! 

12. OlNONE 

1 T  X 

HATAGOAOA  ! 

I960  ! 

1  1 

170. 0! 

40.01 

2.0! 

-  • 

| 

! 

! 

! 

12E4390 

120014*43! 

170.0! 

40.0! 

9.0! 

-  j 

1 200! 

15.0INCNC 

!TX 

MATAGORDA  ! 

1961  ! 

1  ! 

170.0! 

40.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

; 

1 

! 

1287251 

50014443! 

200.0! 

40.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

15. OlNONE 

•  TX 

HATAGOAOA  ! 

1961  t 

|  j 

200.0! 

40.0! 

1.0! 

*  ; 

! 

I 

! 

! 

1287252 

500  j  4 *43 1 

200.01 

40.0! 

9.0! 

-  j 

15C0! 

15 .0! NONE 

!TX 

HATAGORDA  ! 

1961  ! 

!  1 

200.0! 

40.  Ct 

1.0! 

-  ! 

| 

! 

I 

! 

1291158 

6C6I4A43! 

200. C! 

40.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

9.01NCNE 

!TX 

HATAGOAOA  ! 

1963  ! 

!  1 

200.0! 

40.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

J 

1291159 

6C6I4A43I 

200.0! 

40.  Cl 

9.0! 

-  i 

15C0I 

9.0IN0NF 

JTt 

HATAGOAOA  ) 

190*  ! 

!  ! 

200.0! 

40. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1298C5S 

606J4A43I 

200*02 

40.0! 

8.5! 

-  j 

1500! 

12. 0! NONE 

!TX 

HATAGOAOA  ! 

1965  ! 

!  ! 

200. 0! 

40.  C! 

1.0* 

-  ! 

j 

! 

! 

! 

1298C56 

6C6J4A431 

200*01 

40.  C! 

8.5! 

-  j 

15C0I 

0. OlNONE 

ITX 

HATAGOAOA  | 

1965  ! 

!  1 

200.01 

40.0! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1298202 

606*4443! 

200.0! 

40.  C! 

0.5! 

-  ! 

1503! 

6.0! NONE 

ITX 

PATAGCAOA  ! 

1965  ! 

!  ! 

200. 0! 

40.0! 

2.5! 

-  I 

!  ’ 

! 

! 

i 

1298203 

6C614A41! 

2CC.O! 

40.0! 

8.52 

-  ! 

1500! 

6. OlNONE 

ITX 

HATAGOAOA  ! 

1965  i 

!  ! 

200.0! 

40.0! 

2.51 

-  ! 

! 

! 

J 

! 

699  J  4*47! 

200. 01 

40.0! 

8.6! 

-  | 

1500! 

13. OlNONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1969  ! 

!  1 

200.01 

40.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

J 

! 

699! 4A47J 

200. 0! 

40*C! 

8.6! 

-  j 

1500! 

13. OlNONE 

ITX 

HOUSTON  ! 

1969  ! 

!  ! 

20C.0! 

40. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

|  ...... 

699*4*47! 

200.0! 

40.0* 

8.6! 

■  J 

15CCI 

13. OlNONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1969  | 

!  I 

200.01 

40.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

i 

69914*47! 

200.0! 

40.0! 

3.6! 

•  J 

15C0! 

13. OlNONE 

ITX 

HOUSTON  1 

1969  j 

1  ! 

200*01 

40.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

699J4A47! 

2CC.01 

40.0! 

8.6! 

-  i 

15C0! 

13. OlNONE 

!TX 

HOUSTON  ! 

1969  ! 

1  ! 

1  ! 

1  1 

200.01 

1 

1 

40.0! 

1 

! 

1.6! 

1 

! 

-  i 

1 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


684 


ENCR! 

0 1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

aao  NurecA  t  suaio 

!  MJflScA 

5VTCC! 
NET  5CODE5 
REGIS-!****! 
TER  5  SEE! 
TON-  JPASE! 
NAGE  5  IV  5 

OIPENSICNS  1 
LENGTH! eRDTH! 

REG.  !  PEG.! 
//////! /////! 
OVEP-! OVER-! 
Ul  !  ALL  5 

DPAFT! 

! 

LOAD**! 
(0  ! 
/////! 
LIGHT  l 

{CAPACITY ! 

!  ! 

1  CARGO  ! 

1  ////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENGERS  ! 

HIGH-  1  I  V  £  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING 
FIXED  !  EQUIPMENT  !TC|  BASE 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

LIGHT)  I////////////////ITD! ////////// 
(FEET)!  LXNE-2  (EEl  LINE-2 

! 

! 

TEAR  I 
9UILT  ( 
OR  ! 
•REBUILT! 

(23)  PARKER 

i 

! 

BROTHERS  t  CO./  IlHC. 

!  < 

5  5 

!  5 

5 

5 

i 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

5  ! 

5 

t 

1 

! 

! 

! 

NO.  49 

j  - 

69914A44! 

20C.0! 

4C.C! 

8.6i 

- 

{ 

15C0! 

1 3 .0 ! NONE 

!TX 

GALVESTON 

1971 

! 

!  J 

2CC.O! 

40. C! 

1.61 

! 

-  i 

! 

! 

NO.  SO 

1  — - 

A9954A46! 

2  3  C  *  0 ! 

40.C! 

8.6! 

- 

! 

iscoi 

1 3 . 0 ! NONE 

!  T  X 

GALVESTON 

1971 

! 

!  5 

20C.0! 

40.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

1 

! 

NC,  51 

!  . 

69954A46! 

20C.C! 

40. C! 

8.6! 

- 

! 

1500! 

13 .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1971 

! 

1  ! 

20C.0! 

40. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

NO.  52 

69954A46! 

20C.0! 

40. C! 

8.6! 

- 

| 

1500! 

1  J.C'.AONt 

!TX 

HOUSTON 

1971 

! 

5  i 

20C.0! 

40. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

NC.  78 

1535767 

69954A461 

20C.O! 

40. Cl 

9.6! 

- 

j 

1500! 

1 3 .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1972 

I 

!  ! 

20C.05 

40. C! 

1.6l 

! 

-  > 

! 

! 

NC.  79 

153976? 

699I4A46! 

2CC.0! 

40.  C! 

8.61 

- 

1 

isooi 

1 3.0! NONE 

!  T  X 

HOUSTON 

1972 

J 

!  1 

20C.0! 

40. C! 

1  .M 

! 

-  i 

! 

! 

NO.  80 

•535769 

69954*46! 

2CC.0! 

40.  C! 

9.6! 

- 

! 

1 500 1 

13.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1972 

! 

!  i 

200.0! 

40. Cl 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

1 

NO.  81 

!  5  39770 

69954A46! 

2CC.0! 

40.  C! 

8.6! 

- 

! 

1  SCO! 

13.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1972 

! 

!  i 

20C.0! 

40.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

NO.  1C3 

1544684 

69954A46! 

20C.0! 

40. C! 

9.6! 

- 

1 

15C0! 

13-0! HONE 

ITX 

HOUSTON 

1972 

! 

5  1 

2GG.O! 

40.  Cl 

1.6! 

! 

-  i 

t 

| 

NO.  1C4 

! 344685 

69954A46! 

20C.0! 

40.0! 

9.6! 

- 

1 

1300! 

1J.0LOHE 

!TX 

HOUSTON 

1972 

! 

!  5 

20C.0! 

40. C! 

1.6! 

l 

-  ! 

I 

f 

NC.  ICS 

1547515 

69954A46J 

20C.0! 

40. C! 

8.6! 

- 

! 

1500! 

1 3 . 0 ! AONf 

ITX 

HOUSTON 

1973 

I 

!  1 

20C.0! 

4C.C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

PE  1 

l  . 

41554A43! 

13C.0! 

3C.C! 

9.0! 

- 

! 

1000! 

tO.OUOHE 

ITX 

HOUSTON 

1942 

! 

5  5 

130.0! 

30. C! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

! 

P5  59 

1  - 

58054A43! 

18C.O! 

40.  C! 

8.0! 

- 

1 

1 5001 

1 5 . 0 ! NONE 

JTX 

HOUSTON 

1953 

! 

!  5 

23C.0! 

4S.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

F9  6C 

!  . 

58054A431 

1'C.O! 

40. C! 

6.0! 

- 

! 

1500! 

1 5 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

195! 

! 

5  : 

2  3C.O! 

45.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

i 

l 

P6  62 

!  . 

U0054A43I 

233.5! 

43.  C! 

8.0! 

- 

! 

1230! 

15 .0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1959 

! 

!  1 

233.5! 

45. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

| 

F5  63 

!  . 

1400! 4 A  43 ! 

233.5! 

45. C! 

8.0! 

- 

i 

1250! 

15.0! NONE 

JTX 

HOUSTON 

1959 

1 

!  ! 

2  3  3.5  ! 

45.  C! 

2.0! 

i 

-  t 

! 

I 

P9  04 

12*1117 

87654A4)! 

225.2! 

45. 1! 

7.0! 

- 

! 

2000! 

V?  .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

196C 

1 

!  ! 

225.2! 

45.1! 

2.0! 

] 

-  ! 

! 

! 

i 

P8  65 

5281861 

876! 4A43 1 

225.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

! 

1760! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

196C 

! 

5  ! 

225.2! 

43.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

P3  66 

I282C85 

876I4A4J! 

225.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

! 

1760! 

10.0 ! HONE 

!TX 

HOUSTON 

196C 

i 

! 

!  1 

225.2! 

45.1! 

2.0! 

! 

-  j 

1 

! 

P*  67 

5282397 

37614*43! 

225.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

! 

1760! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1960 

5 

!  5 

225.25 

45.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PE  66 

5282591 

87654*43! 

225.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

1 

1760! 

10.01NONE 

MX 

HOUSTON 

196C 

! 

i  i 

225.2! 

45.11 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

pe  69 

5293246 

87654*43! 

225.2! 

45.1! 

7.0! 

- 

t 

1760! 

10 .0! NONE 

JTX 

HOUSTON 

196C 

! 

!  ! 

225.  2! 

45.1! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

! 

PE  7C 

!  - 

68554*435 

20C.0! 

40. C! 

8.0! 

- 

! 

12*0! 

12.2IN0NE 

ITX 

HOUSTON 

1962 

! 

i  i 

20C.0! 

40. CJ 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

pe  7i 

5  . 

88554A43! 

2CC.O! 

40. C! 

5.0! 

- 

! 

1260! 

12.2IN0NE 

ITX 

HOUSTON 

1962 

5 

5  5 

20C.O! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

pe  73 

5  . 

38514A43! 

20C.0! 

40. C! 

9.0! 

- 

• 

1280! 

12.21N0NE 

ITX 

HOUSTON 

1964 

5 

!  1 

2GC.0I 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

PD  74 

!  . 

88S54A43! 

29C.O! 

40. C! 

9.0! 

- 

! 

12*0! 

12.21NONE 

ITX 

HOUSTON 

1964 

5 

5  ! 

20C.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PE  77 

5  . 

88554A43! 

2CC.O! 

40. C! 

9.0! 

- 

! 

1280! 

12.2INONE 

!TX 

HOUSTON 

1965 

5 

!  1 

20C.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PP  80 

! 298540 

60654A43! 

194.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

t 

19C0! 

10.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1965 

5 

1  ! 

184.0! 

35. Cl 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

pe  8i 

5296541 

6C654A43! 

184.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

• 

19C0! 

10.0! NONE 

!  TX 

HOUSTON 

1965 

5 

!  ! 

184.0! 

35.  C! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

I 

P?  82 

1298636 

6C654A43! 

U4.0J 

35.01 

8.5! 

- 

i 

1900! 

10.0  *  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

! 

5  1 

1*4.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

| 

PS  83 

5298689 

6C554A43! 

184.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1900! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

5 

5  ( 

154.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

PB  84 

5298538 

60854*435 

184.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

19001 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

5 

1  ! 

1*4.0! 

35. C! 

2.0! 

| 

-  i 

! 

! 

P8  85 

5298939 

6C854A431 

164.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1 

i9coi 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1965 

I 

5  ! 

134. C! 

35. C! 

2.01 

I 

-  ! 

! 

! 

Pe  86 

t  . - 

6C654A43I 

1*2.01 

35.0! 

9.5! 

- 

I 

1580*1 

1 1 • 0| NONE 

ITX 

HOUSTON 

1966 

!  ! 

162,01 

35,  CJ 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

PB  87 

!  . - 

6C654A43! 

1*2.0! 

35.  C! 

3.51 

- 

1 

15801 

1 1 .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1966 

5 

!  1 

182.0! 

35. C! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

! 

PE  88 

1  . 

60054*43! 

1*2.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

! 

1580! 

11.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1966 

! 

!  1 

1*2.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

1 

pe  ?9 

f  . 

6COI4A43! 

152.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

I 

15*01 

11.0IN0NE 

ITX 

HOUSTON 

1966 

1 

(  ( 

112.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

P3  9C 

1  . 

6COI4A435 

182.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

I 

1580! 

1 1 *01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1°66 

! 

!  ! 

182.0! 

35.C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

P9  91 

1  . 

6C054A43I 

152.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

i 

15801 

1 1 . 0 ! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1966 

! 

!  ! 

1*2.0! 

33. C! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

| 

PB  92 

1  . 

60054*431 

182.0! 

35. Cl 

9.5! 

- 

i 

15*0! 

1 1  .01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1967 

I 

!  1 

1*2.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

PB  93 

1  . 

6C054A43! 

2CC.0! 

40.0! 

8.5) 

- 

! 

15*0! 

12.01N0HE 

ITX 

HOUSTON 

1967 

! 

!  I 

2QC.0! 

40. C! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

1 

PB  94 

I  . 

6COI4A43! 

20C.O! 

40. C! 

8.51 

■* 

! 

15801 

1 2 .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1967 

1 

i  1 

2CC.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

| 

P8  4C1 

!  . 

6CC ! 4 *43  J 

162.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

! 

1580! 

11.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1966 

5 

I  1 

162.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

Pe  402 

!  . 

6C054A431 

182.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

1 

1560! 

11.01N0NE 

ITX 

HOUSTON 

1966 

1 

I  ! 

1*2.0! 

35. C! 

2.01 

J 

-  1 

! 

! 

PS  40 J 

5  ------ 

£50! 4*4*5 

182.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

; 

15*0! 

11  .OJNONI 

ITX 

HOUSTON 

1966 

! 

i  i 

162.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  1 

1 

! 

PP  4C4 

!  - 

60054*43! 

182.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

i 

1580! 

11 .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1966 

! 

i  i 

162.0! 

35. C! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

! 

PI  40? 

!  . - 

6CQ14443I 

182.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1 

1580! 

1 1 .01  NONE 

!TX 

HOUSTON 

1966 

1 

i  i 

182.0! 

3$. Cl 

2.0! 

1 

-  I 

! 

! 

PP  4C6 

5  . 

600 1 4  A  43 1 

182.01 

35.  Cl 

8.5! 

- 

1 

15801 

M.OINONE 

ITX 

HOUSTON 

1966 

1 

!  1 

1P2.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

! 

PP  501 

!  — — 

6C0U443I 

20C.0! 

40. Ct 

6.51 

- 

! 

15801 

1  2.01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1967 

1 

i  i 

2CC.0I 

40. Cl 

2.0! 

1 

-  1 

1 

1 

Pe  5C2 

!  . 

6C0I4A43! 

20C.O! 

40.01 

8.3! 

- 

1 

1580! 

12.01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1967 

! 

1  f 

20C.O! 

40. C! 

2.01 

| 

-  ! 

1 

1 

P8  5C3 

1  . 

6C014A43I 

2CC.0! 

40.01 

9.5! 

- 

I 

15801 

12.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1967 

5 

i  i 

20C.0I 

40. Cl 

2.01 

J 

-  1 

I 

| 

Pf  5C4 

1  . 

6C0I 4443 1 

20C.01 

40. Cl 

6.51 

- 

| 

15901 

12.0INON! 

ITX 

HOUSTON 

1967 

1 

i  i 

20C.O! 

40.  Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

HOC*  island 

X 

!  . 

46814*431 

175.0! 

35. C! 

9.91 

- 

1 

1100! 

10.01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1942 

1 

i  i 

175. OJ 

35.  C! 

2.01 

I 

-  ! 

1 

1 

TIL  131 

1  . 

45014*43! 

15C.0! 

40.  C! 

9.0! 

- 

I 

6501 

6.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1969 

1 

1 

! 

i  i 

i  i 

i  i 

ISC. 01 

1 

! 

40. Cl 

2.0! 

I 

1 

I 

-  I 
! 

! 

! 

1 

I 

1 

1 

1 

TA3LS  2  -  DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

...MS 

EN5R| 

t 

!  VTCC  !  DIMENSIONS  ! DRAFTS 

ICAPACXTT! 

HIGH-  ! 

!  V  C  S  S  E  L 

!  i 

OX  ST] 

OPERATOR 

i  NET 

UCOFllINCTHieROTh!  f 

!  ! 

EST  | 

CARGO  HANDLING 

tS  iCFERATZNC 

!  ! 

-1RESI5- 

!***►!  REG*  !  REG.JLOAD-! 

!  CARGO  I 

FIXEO  ! 

ECU  IPP  ENT 

ITC!  PASE 

!  YEAR  ! 

1  COAST 

!  TER 

l  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

!  8UIL7  1 

VESSEL 

NA HE  AND  NUM3ER 

!  GUARD 

]  TON- 

!PAGE!  OVER-! OVER-! /////! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) 1////////////////ITO!////////// 

!  OR  ! 

]  MJH9ER 

!  NACC 

!  IV  !  ALL  !  ALL  fLIGHT! 

POWER!  ENGERS  I 

(FEET)! 

LINE-2 

ICC!  LINE-2 

!  *RE BUILT  l 

(33)  PA«K£A  eiOTHUt  1 

! 

! 

CO.#  X 1  PtC* 

I  l 

1  1 

1  1 

! 

i 

! 

« 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  i 

!  3 

1  j 

(CONTINUED) ! 

1  1 

I 

t 

! 

! 

! 

! 

1  i 

TRL  152 

!  . 

10C014A43! 

15C.0! 

40. ci 

6.0! 

-  | 

1CC0I 

9.5IN0NE 

1TK  HOUSTON  ! 

1967  • 

! 

!  1 

15C.0! 

*0. C! 

1.2! 

i 

i 

!  ! 

! 

IRL  153 

!  . 

100014A43! 

15C.0! 

40. C! 

6.0! 

1000! 

9.5UCHE 

!TX  HOUSTON  ! 

1967  * 

! 

1  1 

* iC.Ol 

40. C! 

1.2! 

! 

! 

I  ! 

i  -= 

TRL  154 

1  . 

10CC14A431 

15C.0! 

40.C! 

6.0! 

10C01 

9 . 5! NONE 

ITX  HOUSTON  ! 

1967  j 

! 

1  1 

15C.0! 

40. C! 

1.2! 

! 

! 

1  ! 

!  ■ 

TRL  155 

1  - 

4S0I4A431 

15C.0! 

40. C! 

e.os 

-  i 

650! 

8 . 0 ! NONE 

•TX  HOUSTON  ! 

1969  ! 

J 

i  j 

15C.O! 

40. C! 

2.0! 

! 

1 

!  ! 

!  i 

TRL  156 

1  - — 

4  5  0 1 4  A  4  3  "l 

15C.O! 

40. C! 

5.0! 

-  1 

650! 

6.0IN0NE 

ITX  HOUSTON  ! 

1969  l  : 

! 

!  ! 

1 SC.OI 

40. C! 

2.0! 

I 

! 

!  1 

!  5 

T  8 

1  - 

8E5 14A431 

20C.0! 

40.0! 

9.0! 

-  ! 

1280! 

12.2! NONE 

ITX  HOUSTON  ! 

1964  l  f 

J 

1  1 

2GC.01 

40. C! 

2.0! 

! 

! 

1  1 

1  - 

ERIN 

1299892 

1416C02! 

36.01 

13.5! 

4.5! 

700! 

1 4. fl  t NONE 

ITX  HOUSTON  ! 

1965  !  -S 

! 

! 

!  1 

1  1 

38.0! 

1 

13.5! 

i 

2.5! 

! 

1 

I 

12! 

! 

1 

I  ! 

!  ! 

!  ; 

(16)  PARKER  TOWING  CO. 

! 

#  INC.  ! 

1  1 

1  t 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

! 

! 

1 

I 

!  ! 

!  ! 

i  ^ 

!  z 

ALICE  PARKER 

1297854 

179 1 3  A  35 1 

74.6! 

32.1! 

9.6! 

1800! 

36.0! NONE 

1 AL  TUSCALOOSA  1 

1945  1 

! 

1  1 

84.0! 

32.1! 

9.61 

I 

l 

!  1 

! 

BIRMINGHAM 

1269455 

1 1  6 1 3A  35 1 

77.9! 

33.C! 

8.5! 

1170! 

-  J 

32.0! NONE 

! AL  TUSCALOOSA! 

1955  !  M 

f 

!  ! 

77.9! 

33. C! 

3.5! 

1 

-  j 

! 

!  ! 

!  3 

CATHt  PARKER 

! $66205 

179IJAS61 

•5.0! 

32. C! 

6.5! 

2000! 

35.0INONE 

tAL  TUSCALOOSA! 

1975  !  : 

| 

1  1 

•5.0! 

32.  C! 

7.5! 

1 

1 

I  ! 

! 

Charles  maun 

I64C726 

191 ! 3 A  36 ! 

79.51 

34. C! 

2.6! 

2400! 

-  j 

37.0! NONE 

! AL  TUSCALOOSA! 

1981  !  ^ 

! 

1  1 

85.0! 

34. C! 

1.9! 

I 

-  i 

i 

!  ! 

1 

DALLAS 

1272216 

11813A55! 

77.9! 

33. C! 

6.5! 

1170! 

-  j 

32.0! NONE 

! AL  TUSCALOOSA] 

1956  l 

! 

1  1 

77.9! 

!J.C! 

E.S! 

t 

-  i 

! 

!  ! 

!  s 

LRDV  NICA 

1272274 

8613A351 

67.0! 

22. C! 

7.6! 

1050! 

36. 8! NONE 

! AL  TUSCALOOSA! 

1956  ! 

! 

1  1 

72.0! 

22.5! 

7.6! 

1 

.  » 

! 

I  ! 

1 

NARY  ANN 

1275331 

5413*5*1 

45.1! 

1S.C! 

7.2! 

345! 

-  i 

34 .0! NONE 

|AL  TUSCALOOSA! 

1957  ! 

! 

1  ! 

45.1! 

16.01 

7.2! 

1 

! 

!  ! 

! 

MISS  JODIE 

1532551 

6913436! 

56.01 

22. C! 

7.6! 

1000! 

-  ! 

37 .0! NONE 

! AL  TUSCALOOSA! 

1977  | 

1 

1  1 

56.0! 

22.  C! 

6.6! 

! 

-  i 

j 

!  ! 

1 

MOBILE 

1266137 

1C613A351 

77.1! 

20. C! 

6.5! 

1170! 

32.0! NONE 

!AL  TUSCALOOSA! 

1953  ! 

1 

i  t 

77.1! 

30. C! 

8.5! 

1 

-  ! 

j 

!  1 

! 

RHETT  PARKER 

1643590 

1 toi 3434! 

85.0! 

24.0! 

8.5! 

20C0! 

35 .0! NONE 

1  AL  TUSCALOOSA! 

1981  ! 

1 

1  1 

65.0! 

34. C! 

3.01 

! 

t 

1  t 

1 

SILOEN  MURTT 

1525949 

1391SA361 

57.9! 

26. C! 

10.7! 

11301 

-  I 

37 . 0 ! NONE 

tAL  TUSCALOOSA! 

197C  I 

1 

1  1 

57.9! 

26. C! 

•  | 

! 

! 

(  ! 

! 

THELMA  PARKER 

1 33231* 

17913A34! 

ec.ii 

22.  Cl 

8.6! 

2090! 

*0.0! NONE 

1  AL  TUSCALOOSA! 

1977  | 

1 

1  1 

5C.1 ! 

32.0! 

7.6! 

! 

I 

I  ! 

1 

TIN  PARKER 

1624(94 

15913A36! 

?«.7! 

32. C! 

8.2! 

20001 

37.0IN0NE 

! AL  TUSCALOOSA! 

me  i 

1  ' 

1  1 

79.2! 

32. C! 

3.01 

! 

1 

I  ! 

! 

TUSCALOOSA 

1 269C06 

10313436! 

77.91 

20. C! 

3.5! 

1170! 

J J.  1 {NONE 

! AL  TUSCALOOSA! 

1955  I 

i 

1  2 

•C.O! 

30.01 

6.5! 

! 

I 

!  ! 

i 

PtC  1C5 

1514963 

69014A401 

195.0! 

35.0! 

3.6! 

-  ! 

14C0I 

12.0INCNE 

!»L  TUSCALOOSA! 

1968  ! 

a 

1 

i  i 

195.01 

35. C! 

2.0! 

J 

! 

!  ! 

-  I 

3 

PTC  1C6 

1517086 

69014A4C1 

195.0! 

35. C! 

8.6! 

1400! 

12.0IN0NE 

IAL  TUSCALOOSA! 

me  i 

A 

i 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

I 

! 

!  t 

i 

PTC  1C6 

JS17519 

69014A40! 

195.01 

35.  G! 

8.6! 

•  ! 

14C0! 

1 2.01  NONE 

!  AL  TUSCALOOSA  J 

mf  i 

-J 

i 

1  f 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

! 

! 

!  ! 

1 

PTC  100 

1517747 

69014A401 

195.0! 

25. C! 

E.6! 

1400! 

12.01  NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1968  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

25.  C! 

2.0! 

! 

1 

1  ! 

! 

j 

PTC  110 

1517575 

690 1 44  4C 1 

195,0! 

35. C! 

8.6! 

1400! 

12.0! NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

me  i 

1 

i  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

i 

PTC  111 

1522C39 

69014A40! 

19J.0! 

35. C! 

8.6! 

•  ! 

14COI 

12 . 0 ! NONE 

Sal  TUSCALOOSA! 

1969  ! 

l 

1  f 

195.0! 

35.0! 

2.01 

! 

1 

!  ! 

! 

c 

PTC  112 

1522C40 

69014A401 

145.0! 

35.  C! 

8.6! 

14001 

12 .0! NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1969  | 

5j 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

! 

!  1 

1 

1 

PTC  121 

1534293 

69014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

1400! 

13.01N0NE 

IAL  TUSCALOOSA  1 

1071  1 

! 

1  1 

195.1! 

35. C! 

3.0! 

! 

! 

1  ! 

! 

« 

PTC  122 

1514294 

690144491 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

1400! 

1 3.01  NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1971  ! 

Zi 

! 

1  ! 

195.11 

35. C! 

3.0! 

! 

-  | 

! 

1  1 

1 

PTC  123 

1546100 

69014A46I 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

I4f^! 

13 .0 ! NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1972  I 

J. 

* 

1  1 

195.01 

35.0! 

3.0! 

1 

! 

!  ! 

! 

S; 

PTC  124 

1546101 

49C14A44! 

195.01 

35.0! 

9.5! 

?430! 

13 .0! NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1972  ! 

J: 

l 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

1 

! 

!  ! 

I 

PTC  125 

1546102 

69014A46 1 

195.0! 

25.0! 

9.5! 

14001 

1 3.01  NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1972  ! 

| 

1  ! 

195.01 

25. C! 

3.01 

! 

! 

!  ! 

! 

PTC  12* 

1546103 

690144461 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  | 

1400! 

1  3.0! NONE 

UL  TUSCALOOSA! 

1972  ! 

| 

1  1 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

I 

-  1 

! 

1  ! 

! 

■=: 

PTC  127 

j  ------ 

o. 

-> 

o 

j' 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

1400! 

1  J-U! NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1972  1 

1 

1  1  I 

195.0! 

35.0! 

3-01 

I 

-  I 

! 

!  ! 

1 

"■ 

PTC  129 

!  . 

!  69C14A461 

193. C! 

21. C! 

9.5! 

-  | 

1400! 

1  3 .0 ! NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1972  | 

3: 

1 

1  1  1 

193. C! 

25.0! 

3.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

~ 

PTC  133 

1344C01 

!  69C14A46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  1 

HOO! 

13.0! NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  l 

-- 

1 

1  !  1 

105.0! 

25.  C! 

3.0! 

! 

-  f 

! 

!  ! 

I 

PTC  134 

I5647C9 

!  69014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  ! 

14C0I 

1  J.OlNCNE 

!AL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

V 

I 

1  i  1 

19}. 0! 

35. C! 

3.0! 

! 

j 

!  ! 

1 

% 

PTC  136 

1  566790 

1  690144461 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

1400! 

13 .oj  NONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

= 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

:  os 

I 

-  J 

1 

!  ! 

! 

_ 

PTC  177 

1567100 

1  690*44461 

1«5.0! 

35.0! 

9.5! 

14C0! 

1 J.ci*CNE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

5. 

) 

1  !  I 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

i 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

; 

PTC  135 

1567101 

1  690!  4  4461 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

1400! 

13.0! NONE 

I AL  TUSCALOOSA! 

1975  I 

t 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

! 

-  i 

i 

1  ! 

! 

- 

PTC  139 

1566710 

1  6901 4A461 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  j 

UGO! 

u.ciNovc 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

- 

1 

1  !  i 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1 

j 

!  1 

! 

PTC  140 

1567102 

1  64014446! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

1400! 

13.0! NONE 

IAL  TUSCALOOSA* 

1975  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

! 

i 

J  ! 

1 

PTC  141 

1567103 

1  69014446! 

1 ?5 .0! 

35.0! 

9.5! 

-  { 

400! 

1J.0IN0N? 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  1 

; 

j 

i  *  i 

35. C! 

3. or 

I 

t 

i  ! 

! 

“ 

PTC  142 

1567104 

*1  690I4A46! 

195.0! 

35. C! 

>.5! 

-  1 

1400! 

SJ.OlAONE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

i 

1  l 

PTC  143 

1547105 

1  69014A46! 

195.0! 

:5.c. 

9.5! 

-  J 

1400! 

13-01N0NE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

1 

I  !  1 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

! 

! 

!  ! 

! 

PTC  144 

1567106 

I  690144461 

195.01 

35.01 

9.5! 

1  <00! 

1 3  - OlNCNE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

1 

1  !  1 

195.01 

35*CI 

3.0! 

I 

I 

!  ! 

1 

PTC  145 

1549135 

1  69014446! 

195.0! 

25. C! 

9.5! 

1400! 

1J.01NCNS 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  1 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

!  I 

I 

PTC  14* 

1549136 

1  690I4A461 

195.01 

25. C! 

9.5! 

1 4001 

13-OINOHE 

IAL  IUSCAL00SA1 

1975  ! 

! 

1  !  1 

195.01 

35. C! 

3. Cl 

j 

1 

1  i 

I 

- 

PTC  147 

1349137 

1  69C14A46I 

195.0! 

35.0! 

9.51 

1  <001 

Yj.dlNQXE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  ! 

1 

!  \  ! 

195.01 

35,  C! 

3.01 

C 

-  ! 

! 

i  1 

1 

PTC  145 

1569138 

1  690I4A46I 

195.01 

35. Cl 

9.2! 

-  | 

1400! 

1  J.OlNCNE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  J 

| 

1  1  1 

195.0! 

25. C! 

3.0! 

! 

! 

!  ! 

I 

PTC  149 

1569139 

!  690144461 

195.01 

35. CJ 

9.5! 

-  J 

UGO! 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  1 

! 

!  1  1 

195.01 

35.  C! 

3.0! 

i 

1 

1  1 

1 

PTC  150 

1549140 

1  690 1 44  46 1 

195.01 

35. Cl 

9.5! 

1400! 

13. OlNCNE 

IAL  TUSCALOOSA! 

1975  I 

- 

1 

I 

1 

I  1  ! 

1  !  1 

1  1  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1 

! 

3.0! 

{ 

i 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

» 

!  < 

!  I 

!  1 

1 

1 

! 

: 
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INCR1 

ivTcci 

0 1PCNSXCNS  IbRAFTI 

1  CAPACITY! 

HIGH-  | 

!  V 

E  S  S  E  L  1 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  ICCItlUENCTKlCROTHl 

1 

! 

! 

EST  !  CARSO  HAMBLINS 

IS  ICMAATINS  1 

I  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

€6  ! 

umum 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINI-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AKI  NUMBER 

1  CUAR6 

TON-  1  PAGE  1 

OVER-! OVEP-1 /////! 

HO*SC 

PASS-  I (LISHT) !////////// //////!T0! //////////I 

OR 

1  NUMBER 

NA6C  |  IV  | 

ALL  1 

ALL  ILICKT! 

POWER 

(NGCRS  I 

(FEET)  1  UNI-2 

1  EE! 

LINI-2  ! ‘REBUILT ! 

(16) 

MAKER 

Town*  CO.#  INC. 

! 

i 

1  ! 

1  ! 

1  1 

1 

1 

1 

t 

! 

! 

1 

1 

l 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

(CONTINUER) 1 

1  1 

! 

1 

i 

! 

I 

1 

1 

PTC 

1ST 

1569141 

490! 4A46! 

195.01 

35.  C! 

9.31 

- 

1400! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

1975 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

3.0! 

'  ! 

I 

1 

! 

PTC 

152 

1369142 

690I4A46! 

195.01 

35.  C! 

9.3! 

- 

1400! 

1 3 .0 ! NONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1975 

| 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  1 

! 

1 

1 

PTC 

133 

I57C911 

690I4A46! 

195.0! 

35. Cl 

9.5! 

- 

1400! 

13.01  ACNE 

1AL 

TUSCALOOSA! 

1975 

1 

{  1 

195.0! 

33. Cl 

3.0! 

-  I 

1 

! 

J 

PTC 

134 

I 57C11 2 

49014A461 

195.0! 

35.  Cl 

9.5! 

- 

UCO! 

13.0INONE 

!AL 

TUSCALOOSA! 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

3.01 

-  1 

! 

f 

1 

PTC 

155 

1571239 

690 1 4  A  46 1 

195.0! 

35.0! 

9.51 

- 

14001 

13.0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC 

136 

1571240 

6901 4A46I 

193.0! 

33. C! 

9.5! 

- 

1400! 

1 3 .01  NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1975 

! 

!  1 

195.01 

3  3. Cl 

3.0! 

-  1 

I 

1 

1 

PTC 

138 

1578039 

6901 4A  44! 

1,3.01 

33.0! 

9.5! 

- 

1400! 

13 .01  NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1975 

1 

1  1 

193.01 

35.  C! 

3.0! 

-  1 

i 

1 

! 

PTC 

15f 

1574C40 

490 1 4 A  46 1 

193.01 

35. C! 

9.5! 

- 

UCO! 

13.01  NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1976 

1 

1  i 

195.01 

33.0! 

3.01 

-  | 

1 

I 

1 

PTC 

160 

1378841 

490 1 4 A  46 1 

195.01 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

13.01  NONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

1974 

1 

!  ) 

195.01 

35. C! 

3.01 

-  ! 

! 

1 

! 

PTC 

141 

|  ------ 

490I4A46I 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

1 3 .0 ! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1977 

1 

t  1 

195.0! 

3S.CI 

3.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

PTC 

162 

f  ------ 

6901 4  A  46 1 

193.01 

35. C! 

9.5! 

- 

14001 

13.0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1977 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

3.0! 

-  1 

! 

! 

! 

PTC 

163 

1  586836 

69014A46I 

193.0! 

35. Cl 

9.51 

- 

1400! 

1 3.0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1977 

I 

1  l 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  ! 

! 

| 

1 

PTC 

164 

1386854 

690 1 4  A  46 1 

195.0! 

35.01 

9.51 

- 

14001 

13.0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

3.0! 

-  ! 

I 

! 

1 

PTC 

165 

1589557 

49014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.3! 

- 

14001 

1 3*0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1977 

1 

1  1 

193.0! 

33.C! 

3.0! 

-  ! 

I 

I 

! 

PTC 

164 

1589558 

69014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1400! 

1 3.0! NONE 

!  A  L 

TUSCALOOSA! 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

3.01 

-  | 

! 

1 

1 

PTC 

167 

1  589559 

6901 4 A  46 1 

195.01 

35.  Cl 

9.5! 

- 

1400! 

13.0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1977 

1 

I  1 

195.01 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

! 

i 

! 

PTC 

168 

1589560 

49014A46! 

195.0! 

33.0! 

9.5! 

- 

UCO! 

1  3.0 ! NONE 

j  AL 

TUSCALOOSA! 

1977 

J 

!  1 

195.01 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

PTC 

169 

1  597270 

49014A46I 

193.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

UCO! 

13.0! NONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

1978 

1 

1  I 

193.0! 

33.  C! 

3.0! 

-  ! 

! 

1 

t 

PTC 

170 

1  598741 

69Q14A461 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

15C0! 

U .0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1978 

1 

1  1 

193.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  1 

) 

! 

( 

PTC 

171 

1 401 029 

690 1 4  A  46 l 

195.01 

35.  C! 

9.5! 

- 

1300! 

14.0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1978 

I 

1  1 

193.0! 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

I 

! 

1 

PTC 

172 

1603085 

67414A46I 

195.0! 

35. Cl 

9.5! 

- 

1300! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

PTC 

173 

1 603C86 

6741 4A461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1978 

I 

!  1 

195.01 

35.0! 

3.0! 

-  i 

! 

! 

I 

PTC 

174 

1603C87 

676 1 4 A  46  1 

195.01 

35. Cl 

9.5! 

- 

15001 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

3.01 

-  ! 

! 

I 

! 

PTC 

175 

1  603C38 

67414A461 

195.01 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1978 

i 

i  i 

195.0! 

35. Cl 

3.0! 

-  i 

! 

! 

! 

PTC 

176 

1603C69 

67414*44! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

15C0! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

1975 

1 

1  ! 

193.0! 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

i 

1 

PTC 

177 

I403C90 

47614*46! 

195.01 

35. Ot 

?.5! 

- 

1530! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

1978 

! 

1  1 

193.0! 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

1 

1 

I 

PTC 

171 

I603C91 

67614A44! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

15001 

U.OINONE 

(AL 

TUSCALOOSA! 

1978 

i 

!  1 

195.0! 

35.0! 

3.01 

-  ! 

! 

! 

1 

PTC 

179 

1603C92 

67614A46! 

195.0! 

35.0! 

9.51 

- 

1500! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

197e 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

PTC 

ICO 

1603093 

676I4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1978 

1 

1  1 

193.0! 

35.  C! 

3  +  0! 

-  | 

! 

1 

! 

PTC 

in 

I603C94 

676 ! 4A46  f 

195.0! 

J5.CI 

9.5! 

- 

1300! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

-  I 

I 

1 

1 

PTC 

182 

1581449 

69014A46! 

193.0! 

35.0! 

11.0! 

- 

1600! 

U.OINONE 

I  LA 

NEW  ! 

1977 

1 

1  l 

195.0! 

35. Cl 

1.0J 

-  1 

! 

1 

ORLEANS  I 

PTC 

18) 

1  581450 

69014A461 

195.0! 

35.  Ct 

11.0! 

- 

1400! 

U.OINONE 

ILA 

NEW  ! 

1977 

1 

t  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  | 

1 

! 

OALCAAS  I 

PTC 

184 

1588451 

69014A461 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

- 

1600! 

U.OINONE 

ILA 

NEW  ! 

1977 

1 

l  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

i 

! 

ORLEANS  1 

PTC 

185 

1588467 

69014A461 

195.0! 

35.  C! 

11.0! 

- 

nooi 

U.OINONE 

ILA 

NEW  ! 

1977 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  t 

! 

! 

OALC ANS  ! 

PTC 

186 

1619285 

69014A461 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

15001 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

198C 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

» 

PTC 

187 

1619286 

69014A461 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

1500! 

14*01  NONE 

ml 

TUSCALOOSA! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  1 

\ 

I 

1 

PTC 

188 

1619237 

69014A46J 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

198C 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  I 

! 

1 

J 

PTC 

189 

1619288 

69014*461 

195.01 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSAi 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  ! 

j 

! 

! 

PTC 

190 

1619289 

69014A46! 

193.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

I960 

1 

1  1 

193.0! 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

PTC 

191 

1615290 

69014A461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1980 

1 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  ! 

1 

1 

I 

PTC 

192 

1619291 

690 1 4 A46  1 

195.01 

35.  C! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

198C 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC 

193 

1619292 

690UA46! 

193.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1300! 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

me 

| 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  | 

! 

1 

I 

PTC 

194 

1619293 

690! 4 A  46 1 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

15001 

U.OINONE 

ml 

TUSCALOOSA! 

me 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC 

195 

1619294 

69014A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

15C0I 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1980 

I 

1  I 

195.01 

35.  C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

PTC 

196 

1619295 

4901 4  A  4  6 1 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

15CCI 

U.OINONE 

ML 

TUSCALOOSA! 

me 

1 

1  t 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

“  1 

! 

! 

! 

PTC 

197 

•61«2#a 

A«nti*4AI 

195*0! 

35.  C! 

9*5! 

- 

1500! 

1 Af Q! NflWP 

ml 

TyKHOOM! 

I960 

} 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

3.0! 

-  1 

! 

! 

! 

PTC 

198 

1619297 

69014A46! 

195.0! 

35.0! 

9.51 

- 

1300! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

198C 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  | 

1 

! 

! 

PTC 

199 

1619298 

690I4A46) 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

198C 

l 

1  1 

193.0! 

35.0! 

3.01 

-  1 

J 

I 

! 

PTC 

200 

1619299 

690I4A461 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

198C 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

-  ! 

f 

1 

1 

PTC 

201 

1619300 

690I4A46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

Ml 

TUSCALOOSA! 

me 

1 

1  ! 

195.0! 

35.01 

3.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

PTC 

202 

1615301 

690I4A461 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1SC01 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

me 

i 

1  1 

193.0! 

3S.C! 

3.0! 

-  1 

! 

I 

! 

PTC 

203 

1615302 

490 1 4 A  46 1 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

15C0! 

U.OINONE 

IAL 

TUSCALOOSA! 

1980 

1 

1  1 

195. OJ 

35.0! 

3.0! 

-  I 

! 

! 

! 

PTC 

2C4 

1619303 

69014 A461 

195.0! 

35. C! 

9.51 

- 

1500! 

U.OINONE 

ml 

TUSCALOOSA! 

198C 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

PTC 

205 

1619304 

69014A46 1 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1500! 

U.OINONE 

ml 

TUSCALOOSA! 

198C 

1 

1 

1 

1  1 

i  1 

1  1 

195.0! 

! 

! 

33. C! 

1 

! 

3.0! 

! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TA3LE  2 

DESCRIPTION 

OF  VC 

SSELS 

687 

ENCR! 

OUT! 

OPERATOR 

1VTCC!  DIPENSICNS  lORAFT! 
NET  <C0DEILEN6TH<0I0TH<  I 

! CAPACITY! 

!  ! 

HIGH*  ! 

EST  !  CAPCO  HANDLING 

1  V  E  S  S  E  L  ! 

IS  (OPERATING  ! 

! 

! 

mmmm 

I  COAST 

MECIS-M***!  PEG.  1  PE3.JL0A0-! 
TCP  <  SEC J ////// </////!  ED  J 

!  CARGO  ! 
!///////*! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINC-t 

!TC!  *ASE  ! 

!  AO!  LINC-1  ( 

TEAR  l 
PUZLT  l 

VESSEL  H*AE  Ah 0  NUHfltR 

1  GUARD 

!  fctmsE* 

TON-  ) PACE! 
NAGC  <  TV  t 

OVER”! OVEP*! /////! 
ALL  1  ALL  (LIGHT! 

HOPSC 

POWER 

PASS-  i(LIGHT||////////////////1TD!//////////!  OP  ! 

C  TIGERS  I  (FEET)!  LINE -2  ICE!  LINE-2  MPE0UIL1! 

CIO 

PARKER 

I 

1 

TOWING  COw  INC.  ! 

(CONTINUED) I 

t  1 

!  t 

<  < 

1  t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

PTC 

2C6 

1429432 

I 

679UA461 

1  i 

193.0! 

195.0! 

35. Cl 
33.0! 

9.51 

1.51 

“ 

1SC0! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1?30  ! 

PTC 

207 

1629453 

! 

6?9|4A46( 

<  1 

195.01 

193.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

• 

1500! 
-  ! 

1 4 .0! NONE 
! 

!AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

190C  ! 

MC 

2C8 

1629434 

1 

4r ?! 4A461 

i  t 

193.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.5! 

1.5! 

” 

13C0! 

-  ! 

14 .0! NONE 

1 

!-L  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1900  ! 

PTC 

2C9 

<629455 

1 

6?9<4A46l 
<  1 

195.01 

195.0! 

33.  Cl 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

14.0IN0NE 

j 

(At  TUSCALOOSA! 

!  ! 

me  i 

PTC 

210 

<629436 

1 

67?!4A46! 

<  < 

195.01 

195.0! 

33. Cl 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980  1 

PTC 

211 

1629457 

I 

67914446! 
i  < 

193.0! 

193.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  1 

U.omcNC 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  t 

me  t 

PTC 

212 

<629430 

1 

679144461 
!  ( 

195.0! 

193.0! 

35. Ct 
35.  C! 

9.51 

1.5! 

“ 

15C0I 

U.OINONE 

1 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1900  ! 

PTC 

213 

<629459 

! 

67914*44! 

1  I 

193.0! 

193.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

15301 
-  I 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1980  ! 

PTC 

214 

<6294*0 

I 

67914446! 

!  i 

195. 0! 
195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

t.S! 

“ 

15C01 
-  ! 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1900  ! 

PTC 

215 

<624441 

1 

67914646! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1 5C0! 

-  ! 

U.OiNCNF 

! 

! AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

198C  ! 

PTC 

216 

1624462 

67914A461 

1  I 

103.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.51 

1.5! 

” 

1500! 
-  1 

14.0UCNE 

i 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

me  t 

PTC 

217 

1624463 

67914446! 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
33.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

U.OINONE 

! 

1  AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

me  i 

PTC 

218 

<624464 

1 

67914446! 

1  t 

195.01 

195.0! 

33.0! 

3.C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1500! 

-  ! 

U.OINONE 

! 

1  AL  TUSCALOOSA! 

1  ! 

1900  l 

PTC 

219 

1  541407 
! 

693144461 
!  ! 

193.01 

195.0! 

3  i.C! 
35.0! 

9.5! 

1.51 

” 

1500! 

-  1 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

1  ! 

1961  ! 

PTC 

220 

<641408 

1 

69514446! 

(  i 

195.0! 

195.0! 

35.0) 
35.  C! 

9.51 

1.5! 

1SC0! 
-  ! 

U.OINONE 

1 

Ml  TUSCALOOSA! 

!  1 

1981  1 

PTC 

221 

<641409 

1 

495! 44461 
!  t 

195.0! 

195*0! 

35.0! 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1981  I 

PTC 

222 

5641410 

! 

695(44461 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1981  ! 

PTC 

223 

>641411 

t 

695(4446! 

<  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

15C0! 
-  ! 

U.OINONE 

1 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

19Q1  i 

PTC 

224 

(641412 

! 

69514446! 

!  1 

19J.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

I 

1  AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1901  J 

f  TC 

223 

1441413 

1 

69514446! 

!  < 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

1 

ML  TUSCALOOSA! 

1  i 

1981  ! 

PTC 

224 

<641414 

< 

69514446! 
t  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.5! 

1.5! 

1 5  0  G  • 
-  ! 

U.OINONE 

! 

(AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1901  1 

PTC 

227 

1641415 

1 

69514446! 

)  I 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
“  ! 

U.OINONE 

In  TUSCALOOSA! 

!  I 

1941  I 

PTC 

220 

1641416 

I 

69514446! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

i  I 

1981  1 

PTC 

229 

<641417 

1 

49554446! 

1  < 

195.0! 
19J. 0! 

35.01 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

1  SCO! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

(AL  TUSCALOOSA! 

I  I 

1981  ! 

PTC 

210 

1  641410 
! 

6951 4446! 

1  < 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
3'».C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 

U.OINONE 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1981  1 

PTC 

231 

1641419 

1 

695144461 

1  < 

195.0! 

195.0! 

3i.C! 

!  S.C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  I 

U.OINONE 

I 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1901  1 

PTC 

232 

<641420 

< 

4951444*1 
t  1 

195.0! 

195.0! 

15. Cl 
55. Cl 

9.5! 

US! 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1981  | 

PTC 

jjj 

<641421 

< 

69$!4440< 
t  < 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  Cl 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

1 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1941  ! 

PTC 

234 

<641422 

< 

69514444! 

!  < 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

1 

ML  TUSCALOOSA! 

1  1 

1901  ! 

PTC 

235 

<641423 

< 

495 ! 4446  < 

1  ! 

195. C! 
195. O' 

35. C! 
35. Cl 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

14.0IN0ME 

! 

Ml  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1981  ! 

PTC 

226 

t  641 424 
< 

69514446! 
t  < 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

15C0! 

.  i 

U.O!  WON  C 
! 

Ml  TUSCALOOSA! 

I  ! 

1981  ! 

PTC 

237 

<641425 

( 

49514446! 

1  ! 

195.(1 

195.'!! 

35.  C! 
35.0! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1981  ! 

PTC 

238 

1641426 

69514446! 

1  < 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1981  I 

PTC 

239 

<640923 

i 

69514446! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

1530! 
-  » 

14. 71NCNC 

1 

I  ! 

1  f 

1981  ! 

PTC 

240 

I64C925 

1 

69514446! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
3S.C! 

9.0! 

2.0! 

” 

1530! 
-  ! 

14.7 (NONE 
! 

I  ! 

(  ! 

’81  ! 

P'.C 

241 

<640926 

J 

695  <44461 
t  t 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

” 

1530! 
-  ! 

14.7! NONE 
! 

!  1 

!  ! 

1901  ! 

PTC 

242 

(619507 

< 

67614441! 

<  < 

1 93.0! 
195.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1500! 

•  ! 

U.OINONE 

j 

ML  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1900  1 

PTC 

243 

1619509 

< 

67614441 < 

!  < 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

1  ’00! 

I 

14 .oi NONE 
! 

! AL  TUSCALOOSA! 

!  1 

me  i 

PTC 

244 

<619510 

< 

67614441! 

!  ! 

195.0! 

193.0! 

35.0! 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

- 

root 

-  i 

U.OINONE 

I 

(AL  TUSCALOOSA! 

!  ( 

1900  ! 

PTC 

245 

<620325 

< 

676 i 44  41  < 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.5! 

1.5! 

“ 

*'.00! 
*•  I 

U.OINONE 

! 

(AL  TUSCALOOSA! 

(  ! 

i960  ! 

PTC 

2(6 

(627576 

67614441! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35. Cl 

9.5! 

1.5! 

” 

t  i 00! 
-  ! 

U.OINONE 

! 

ML  TUSCALOOSA* 

1  1 

1900  ! 

PTC 

247 

<627578 

1 

67614A41J 
!  ! 

195.0! 

19S.0! 

5S.0! 
35.  C» 

9.5! 

1.5! 

“ 

<«0! 
-  ! 

U.OINONE 

ML  TUSCALOOSA! 

1  ! 

1900  ! 

PTC 

240 

(627500 

1 

47614441! 

I  l 

195.01 

195.01 

35.  Cl 
35. C! 

9.5! 

1.5! 

1500! 
-  I 

U.OINONE 

! 

(AL  TUSCALOOSA! 

(  1 

1901  ! 

PTC 

249 

(619501 

( 

67614A41! 

<  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.7! 

" 

1501! 
-  ! 

16.9UCNE 

! 

!  t 

!  ! 

1900  ! 

PTC 

250 

<619512 

J 

67614441! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

3S.C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1491! 
-  ! 

19. 3! NONE 
! 

1  ( 

1  ! 

me  ! 

1 

PTC 

m 

1533153 

i 

7C514A46I 

r  ! 

! 

20C.0! 

-  I 
35.  CJ 

12.0! 

6.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

-  ! 

! 

ML  TUSCALOOSAl 
!  ! 

1908  j 

PTC 

202 

<933194 

1 

70514446! 

!  ! 

! 

20C.0! 

-  ! 
35. C! 

12.01 

0.5! 

15C0! 
-  I 

-  ! 

! 

(AL  TUSCALOOSA! 

!  1 

1908  ! 
t 

PTC 

303 

1933195 

I 

70514446! 

!  ! 

! 

200.0! 

'  ! 
35. C! 

12.0! 

0.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

-  ! 

! 

(AL  TUSCALOOSA! 

(  1 

1988  t 

PTC 

3C4 

<933196 

< 

70514446! 

!  1 

J 

20C.0! 

-  ! 
35. C! 

12.01 

0.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

-  ! 

! 

(AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

1988  ! 

PTC 

305 

< 

70514446! 
I  ! 

-  ! 
20C.0! 

-  ! 
35. CJ 

12.0! 

0.5! 

“ 

1500! 
-  ! 

-  1 
! 

ML  TUSCALOOSAl 

I  ( 

1006  I 

PTC 

3066 

<619519 

! 

102014441! 

!  < 

20C.0! 

2CC.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

1800! 
_  i 

U.OINONE 

! 

(AL  TUSCALOOSA! 

!  ! 

me  ! 

PTC 

3076 

<6*9522 

( 

< 

! 

102014441! 
!  ! 

!  ! 

1  l  1 

20C.0J 

20C.0! 

! 

1 

35.  C! 
35. Cl 

! 

9.5! 

1.5! 

! 

! 

10CO1 
-  1 
! 

! 

U.OINONE 

! 

! 

! 

UL  TUSCALOOSA] 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1780  ! 

$99 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENCftt 

IVTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

I  V 

E  S  S  E  L  ! 

DIITI  Of  ERATO* 

Ktt  ICCtCILENCTKIatBTH! 

1 

1 

! 

CST  !  CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING  l 

YEAR 

!TC! 

t  COt ST 

TER  1  SEE! / /////! /////j 

ED  1 

unniin 

POINT  !  LINE 

*1 

1  AO  1 

LINE-1  1 

BUILT 

VESSEL  MARE  M>  NUMBER 

I  CUt.RO 

TON-  !PA.',EI 

OVER-! OVER*! /////I 

horse! 

PASS-  ! (L1CHT) I////////////////IT01//////////I 

OP 

!  NUN’S  ER 

HAGE  1  IV  i 

ALL  ! 

ALL  1  LIGHT! 

power! 

CNGERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

!EEI 

LINE-2  I 

•REBUILT 

(12)  PARKER/  ROBERT  CAPT. 

! 

1 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

j 

1 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

INC 

WILMINGTON 

19(4 

CAM.  J  K  HAFFITT 

!  1791,1* 

13118161 

49.01 

13. ci 

5.0! 

225! 

-  ! 

20.0 ! NONE 

I 

! 

i  1 

1  t 

34.01 

1 

13.0! 

1 

4.0! 

! 

I 

1 

60! 

! 

! 

! 

1 

! 

CD)  PAR KH ILL-GO C I LCE 

! 

INK. 

1  1 

t  1 

l 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

!FL 

JACKSCN- 

1941 

H.  $.  MITCHELL 

124114* 

4  3 !  3  A  7  4 1 

61.21 

17.0! 

7.1! 

4001 

-  ! 

20.0 (NONE 

1 

1  1 

70.01 

17.61 

6.0! 

I 

-  1 

! 

I 

VILLC 

1951 

TUG  SEA  JAY  35 

1362732 

713A36I 

45.01 

12.9! 

1.5! 

2201 

-  ! 

20.0 1  NONE 

!*L 

JACKSON- 

1 

1  ! 

45.01 

12.9! 

1.5! 

I 

•  1 

! 

! 

VILLC 

1951 

•  E  57 

l  - 

4014A441 

4C.01 

24.0! 

3.0! 

-  J 

40! 

8.0! NONE 

!  9  L 

JACKSON- 

1 

1  1 

AC.  0! 

24.01 

2.0! 

» 

*  i 

! 

! 

VILLE 

1945 

GE  3 

4S14A43I 

65.01 

22.0! 

4.0! 

*  1 

901 

5.0! NONE 

1  PL 

JACKSON- 

i 

1  1 

63.01 

22. C! 

1.SI 

f 

-  | 

1 

! 

VILLE 

•  me 

fS  Si 

4014A46I 

50.01 

20.C! 

4.0! 

40! 

8.0! NONE 

!  PL 

JACKSON- 

i 

1  ! 

5C.0! 

20.0! 

2.0! 

I 

-  1 

I 

1 

VILLE 

1955 

ft  73 

281 14A431 

127.0! 

32.0! 

7.01 

-  I 

500! 

9.01  NOME 

1PL 

JACKSCN- 

i 

1  1 

127.0! 

32. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

I 

! 

VILLC 

197C 

PE  S3 

40! 4A46 1 

40.0! 

18.01 

4.01 

-  | 

40! 

3.0! NONE 

I  PL 

JACKSON- 

i 

1  1 

4C.0I 

18.01 

4.QI 

1 

-  I 

1 

1 

VILLE 

1962 

PSFB  3 

i  . — — 

451  SATO! 

65.01 

16.01 

5.5! 

150! 

*•0 ! NONE 

!  Ft 

JAfKSON- 

i 

1  1 

65.01 

16. Cl 

2.01 

1 

-  ! 

1 

1 

VILLE 

1965 

PGfO  4 

i  - 

72 1  5A70I 

7C.0! 

20.0! 

5.51 

225! 

10.0! NONE 

IFL 

JACKSCN- 

i 

1  1 

7C.0! 

20.CI 

2.01 

! 

*  ! 

! 

I 

VILLE 

1955 

rsn  si 

1279516 

531 5 A  71 ! 

46.0! 

20.0! 

6.01 

110! 

6.5 1  NONE 

If  L 

JACKSCN- 

I 

1 

!  1 

!  1 

46.0! 

1 

20.01 

1 

2.0! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

( 

! 

VILLE 

(32)  PARKS  NARINE 

I 

• 

1  ! 

!  1 

1 

! 

1 

I 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

!LA 

LACONBC 

me 

PELICAN 

1261299 

14MA36! 

43.41 

15.01 

4.01 

300 1 

4! 

28 • 0  !  NONE 

I 

1  ! 

45.4! 

15. Cl 

4.0! 

I 

-  | 

I 

t 

•  1949 

IB  7 

3121 4A46 1 

120.0! 

43.01 

6.0! 

-  | 

4C0! 

6.3!  NONE 

1  LA 

LACOMBE 

I 

1  1 

12C.0I 

A3. 01 

1.5! 

1 

-  1 

| 

! 

•  1970 

TtC  29 

1  - 

3C7I4A43I 

19C.0I 

43. Cl 

6.6! 

-  1 

564! 

8.51  NONE 

1  LA 

LAC0P8E 

1 

1  1 

190.0! 

43. Cl 

1.61 

4 

-  1 

1 

1 

1978 

HAWK 

1399701 

1 II 6C11 1 

44.61 

14. Cl 

4.0! 

7001 

91 

18.01  NONE 

1  LA 

LACONBC 

1 

1 

1  1 

1  1 

4«.6| 

1 

14.01 

1 

4.0t 

1 

I 

1 

32! 

1 

! 

! 

! 

! 

(33)  PASADENA  TOWING 

CO. 

1 

1 

!  1 

1  1 

I 

1 

I 

1 

! 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

ITX 

1932 

HELEN  fi. 

1263160 

24 13A361 

42. 01 

22.51 

6.0! 

3001 

-  1 

30.01NONE 

HOUSTON 

1 

i  1 

42.01 

22.01 

6.0! 

I 

-  1 

1 

1 

1971 

PASAIIMA  SPIRIT 

1334419 

3613A33I 

47  .11 

18.11 

7.4! 

4001 

-  1 

29.01  NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

i  i 

5. .01 

18.11 

6.0! 

! 

-  t 

! 

! 

197C 

PRIOI  OF  PASA9ENA 

1527173 

3  4! 3  A  34 1 

3C.0I 

22.01 

6.01 

7301 

•  I 

JJ.OUONt 

ITX  HOUSTON 

1  1 

3C.0I 

22. Cl 

6.01 

1 

-  ! 

1 

1 

1*73 

V.  C.  SUDELA 

15*5027 

2*13*361 

AC.OI 

n.ct 

6.0! 

4101 

-  1 

35.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1 

I 

1  1 

1  1 

4C.01 

1 

16.  Cl 

i 

4.01 

1 

1 

I 

-  1 

1 

! 

1 

! 

! 

(01)  PASSAMAIUOt^V  TOWING 

1 

SERI  VICE 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

I 

! 

S 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

!NE 

I ASTPORT 

1957 

JOHNNY 

1292961 

81 JA 34! 

AC.OI 

10.  Cl 

5.0! 

300! 

-  ! 

1 5.0! NONE 

! 

i  i 

4  C  •  0 1 

10.01 

5.01 

I 

-  I 

I 

I 

1951 

NICK  PATRICK 

1761393 

11313A3S! 

93.4! 

26.1! 

12.0! 

12001 

*  1 

35 .0 l NONE 

!PE 

EASTPORT 

1 

t  1 

100.01 

2*. 11 

11.2! 

* 

-  1 

1 

! 

1944 

EPPEROR 

1547111 

340I4A431 

11C  .01 

Jt.CI 

10.1! 

•  { 

1COOI 

11 .0! CRANE 

IRE 

EASTPORT 

t 

1  1 

1  i 

110.01 

1 

34.01 

! 

2.01 

! 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

(Cl)  PATAU  .ARTY  BOATS/ 

INC!. 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

FALPOUTH 

1984 

mtUTIHAH 

1 9CC137 

1711*11! 

40.01 

13.5! 

3.0! 

375! 

*  101 

14.01N0NE 

IRA 

I 

1  1 

4C.0! 

13.3! 

4.5! 

! 

14| 

» 

! 

1978 

PATRIOT  TOC 

1593773 

2511*12! 

47.01 

16.2! 

6.0! 

2651 

25! 

16.0! NONE 

!NA 

FALNCUTH 

1 

I 

I  1 

!  ! 

50.01 

! 

16.4! 

! 

4.9! 

* 

49! 

1 

1 

1 

1 

I 

(32)  PATT.7S0N  BARGE 

! 

RENTALS  ) 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

I 

I 

I 

! 

» 

1 

1 

7.0! NONE 

! 

1 

1LA 

1979 

PAN 

1611372 

21314*431 

12C.11 

50.1! 

4.0! 

-  | 

5001 

PORGAN 

l 

I  1 

J2C.1 1 

30.1! 

2.01 

-  ! 

! 

1 

CITY 

WATEP  f  1 

!  - 

2C&15A701 

11C. 01 

30.01 

7.0! 

-  1 

400! 

7.016  DIESEL 

PUPPS 

1  LA 

P0R6AN 

1980 

1 

1 

1  t 

I  ! 

110.01 

! 

30.01 

1 

1.0! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

CITT 

(32  UITCRSON  NARINE/  INC 

! 

.  1 

!  1 

1  1 

1 

1 

t 

I 

t 

! 

! 

I 

! 

! 

!LA 

196C 

PA? »  CiiON  103 

142C763 

19514*43! 

120.0! 

30.7! 

5.0! 

-  ! 

290! 

4.0IN0NE 

PORGAN 

1 

1  5 

12C.0I 

30.71 

1.0! 

-  1 

! 

! 

CITT 

1980 

P#.f  CASON  104 

1627410 

193I4A43! 

1 2C.01 

30.7! 

3.0! 

-  j 

290! 

6.01  NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1 

1  1 

120.01 

10.71 

1.0! 

1 

! 

CITY 

1981 

F  *  f EASON  105 

1442244 

195I4A43! 

12C.01 

30.7! 

3.0! 

-  i 

290! 

6.0JN0NE 

1  LA 

PORGAN 

! 

1  1 

1 2C.0I 

30.71 

1.01 

-  ! 

I 

1 

CITY 

1934 

t*a«t  7027 

1627222 

46415*71 1 

■85.01 

34. C! 

8.2! 

•  i 

-  ! 

8.0! 

!LA 

MORGAN 

1 

!  ! 

185.01 

34. Cl 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

1981 

BENGAL  160 

1643084 

441 ISA711 

160.0! 

40.  Cl 

9.6! 

—  ! 

—  1 

9.0IN0NE 

!  LA 

PORGAN 

1 

!  I 

160.0! 

40.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

CITY 

me 

MB  2C3 

1281076 

339DA7H 

160.1! 

35.1! 

8.1! 

-  i 

-  ! 

8.0! 

!LA 

PORGAN 

1 

t 

t  ! 

!  I 

160.11 

1 

35.1! 

! 

1.1! 

1 

-  ! 

I 

1 

! 

! 

! 

CITY 

! 

(32)  PATTERSON/  DAVID  4  RICHAlEL 

1  1 

!  1 

! 

1 

! 

j 

1 

1 

! 

i 

! 

1 

1LA 

1981 

GBI  1 

(64C322 

195)4*461 

12C.1t 

30.1  i 

6.6! 

-  i 

500! 

10.01  NONE 

MORGAN 

1 

1  1 

1 2C.1t 

30.1! 

1.0! 

-  1 

! 

CITY 

GBI  2 

U4C32S 

i  -2  5 !  *  *  *  6  S 

1 <C. !  1 

3u.i  i 

6.61 

-  j 

...» 

TO.CISCKS 

SLA 

.10*  C7.fi 

1911 

! 

1  1 

120.11 

30.1! 

1.0! 

*  1 

1 

1 

CITY 

1981 

GBI  3 

1441743 

19514*461 

12C.1! 

30.11 

6.41 

-  i 

SCO! 

10.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1 

(  1 

120.1! 

30.11 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

CITY 

1931 

GBI  5 

1643775 

19514*461 

12C.11 

30.11 

6.6! 

-  i 

500! 

1Q.0JN0NF 

!LA 

MORGAN 

1 

1  1 

12C.1! 

30.1! 

1.0! 

-  ! 

1 

1 

CITY 

1981 

NP  XIII 

164C373 

241 94*461 

130.1! 

34.1! 

6.51 

-  i 

505! 

1 0 .0 !  NONE 

!IA 

MORGAN 

! 

1  ) 

13C.1I 

34.11 

1.C! 

-  ! 

1 

! 

CITY 

1982 

PATTERSON  102 

16443*8 

ZC014A43! 

120.11 

30.11 

6.0! 

-  i 

*500! 

10.0INONC 

!  L  A 

HORGAN 

1 

I 

1  1 
1  1 

120.1! 

1 

30.11 

1 

1.0! 

-  ! 
! 

1 

! 

I 

! 

CITY 

(33)  PATTON/  WN.  6. 
INC* 

CAPT.  BAN  H.  PURVIS 

BARGE 

LIN ICS# 

!  1 

I  1 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1342343 

11913*551 

76.0! 

26.  Ci 

8.51 

2400! 

-  ! 

36.0JNONE 

ITX 

FRIENDS- 

1972 

I 

1  1 

76.0! 

26. C! 

8.5! 

-  I 

I 

1 

WOOD 

1978 

PC  2306 

1319297 

20361 5*70 1 

297.51 

54. Cl 

9.01 

-  | 

3600! 

17.51  NONE 

!1X 

FRIENDS- 

1 

!  1 

297.51 

54.01 

2.0! 

•  j 

! 

1 

WOOD 

1977 

PC  2401 

I57C568 

1 4401 5*701 

297.51 

54. Cl 

9.0! 

-  i 

33731 

17.5 (NONE 

ITX 

FRIENDS- 

I 

1  1 

297.5! 

54.01 

2.01 

•  1 

1 

1 

WOOD 

TABIC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCR1 
©1ST ! 

VESSEL  HARE 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUNBER  1  GUARD 

1  NUNBER 

lVTCCl  DIMENSIONS  10RAFT! 
NET  !  CODE (LENGTH  1 8R0THI  1 

!  CEGIS- !*•**!  REG.  1  REC.lLOAO-l 
TER  1  SEE1//////1/////1  ED  l 

1  TON-  IPAGEI  OVER-1 OVER-I /////l 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT 1 

! CAPACITY !  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  1  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  I 

! //////// t  POINT  !  LXNE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD| ////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 

1 

i 

TEAR  1 
6UILT  ! 
OR  ! 

♦REBUILT! 

(33)  PATTON/  UN 

1 

1 

.  K  BARGE  LINIES/ 

1  1 

1  1 

1  1 

i 

i 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

INC. 

1 

I  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

| 

(CONTINUED) 1 

1  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

PC  2603 

157C569 

16911 5A701 

297.51 

54.01 

9.0! 

-  ) 

3656! 

17.51N0NE 

!TX 

FRIENDS- 

1977  t 

I 

(  1 

297.51 

S4.CI 

2.0! 

1 

-  j 

! 

1 

WOOD 

1 

PC  24C4 

1587451 

212015  A  70 1 

297.51 

54.0! 

9.0! 

-  1 

3576! 

17.5SN0NE 

ITX 

FRIENDS- 

1977  1 

! 

1  1 

297.5! 

54.  C! 

2.0! 

1 

-  | 

1 

1 

WOOD 

! 

PC  2605 

1587452 

212015A701 

297.5! 

54.0! 

9.0! 

.  i 

3576! 

17. 5  j  NONE 

ITX 

FRIENDS- 

1977  1 

! 

1  1 

297. S! 

54.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

WOOD 

! 

PC  U02-B 

I57C571 

83415A701 

147.6! 

54.0! 

9.0! 

-  j 

1849! 

17.3  l  NONE 

ITX 

FRIENDS- 

1977  I 

! 

1  i 

1  I 

147.6! 

1 

54.  C! 

7.0! 

j 

! 

1 

•  I 

! 

! 

! 

WOOD 

1 

l 

<30  PATTON-TULLY  TRANSPCRTAT ! ION  CO. 

1  1 

1  1 

i 

! 

; 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

BARBARA  TAYLOR 

1283295 

1C2I3A361 

98.4! 

30.0! 

7  .oi 

19001 

-  j 

17.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

I960  ! 

! 

1  1 

98.41 

30. C! 

7.0! 

l 

-  j 

! 

1 

1 

BILL  HOUSER 

J  546C99 

10613A361 

40.11 

26.0! 

6.5! 

1200! 

.  i 

11 .0!  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1973  ! 

f 

!  1 

6C.1I 

26. C! 

6.5! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

C  J  TUILY 

1522681 

20313AJ51 

93.2! 

30.0! 

7.6! 

1700! 

-  j 

1 5.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1969  ! 

1 

1  1 

93.2! 

30.0! 

7.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

I  L  BAILEY 

1527792 

4913A35! 

47.0! 

16.0! 

4.0! 

300! 

-  j 

17.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1967  ! 

i 

1  ! 

47.0! 

16.  C! 

3.5! 

1 

-  | 

! 

| 

! 

FRANK  PHIPP' 

1505187 

7813A351 

6G.7! 

22.0! 

5.5! 

760! 

-  ! 

31 . 0 l NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1966  ! 

1 

1  ! 

60.7! 

22.0! 

5.5! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

HELEN  TULLY 

1523546 

6213A351 

61.21 

74.  C! 

5.7! 

650! 

-  i 

31.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1969  ! 

1 

1  1 

61.2! 

24.0! 

5.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

J 

J  T  BASKIN 

umn 

4913AJ5! 

47.0! 

16. C! 

4.0! 

300! 

-  j 

17.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1968  ! 

1  i 

47.0! 

16. C! 

3.5! 

• 

-  j 

! 

! 

1 

JOHN  PORRIS 

1274081 

11913A35! 

9C.0.‘ 

24. C! 

5.5! 

1000! 

-  ! 

32.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1957  ! 

l 

1  t 

9C.0! 

74.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

l 

( 

KANAWHA 

1283118 

4713A35I 

45.0! 

16. C! 

4.0! 

309! 

-  i 

17.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1960  ! 

I 

!  ! 

45.0! 

16.0! 

3.5! 

! 

-  i 

! 

I 

! 

KATE  TULLY 

1521797 

U6I3A35! 

87.7! 

28.1! 

7.6! 

17*0! 

-  j 

39.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS 

1969  1 

l 

1  1 

57.7! 

28.1! 

7.6! 

» 

-  j 

! 

! 

1 

MARIE  J 

1278494 

4913A351 

60.0! 

20. C! 

5.51 

j60i 

-  i 

21 .0 !  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1959  1 

1 

1  1 

6C.0! 

20.0! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

PORTER  FIELD 

1244402 

4713A361 

63.6! 

18.1! 

3.5! 

50C! 

-  | 

24 . 5  !  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1928  ! 

1 

1  1 

63.6! 

18.1! 

3.4! 

-  j 

! 

I 

! 

R  E  eUNDY 

1567243 

42S3A361 

50.0! 

20.0! 

5.5! 

680! 

-  f 

26. S !  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1976  t 

1 

1  ! 

5C.0! 

20.  C! 

5.0! 

! 

-  j 

I 

! 

1 

ROSA  LOWERY 

1277677 

12613A35! 

95.01 

26.0! 

7.0! 

1200! 

-  j 

38  •  2 1  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958  ! 

I 

1  1 

85.0! 

26. C! 

7.0! 

! 

-  f 

! 

I 

I 

W  F  NCAULCY 

1557897 

3«!3AJ6! 

5C.0! 

20.0! 

5.5! 

680! 

-  | 

26.5  !NOk‘E 

ITN 

MEMPHIS 

1974  I 

1  1 

50.0! 

20.0! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

I 

YOCONA 

1279477 

5313A351 

60. 0! 

20.C! 

5.5! 

660! 

-  j 

21.0IN0NE 

!TN 

MEMPHIS 

1959  ! 

! 

1  1 

6C.0! 

20.0! 

4.5! 

! 

-  j 

I 

1 

1 

ce  201 

58614A46! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

1000! 

6.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1941  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

1 

E  220 

1  - 

290J4A431 

146.0! 

36. C! 

7.5! 

-  i 

867! 

14.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1941  I 

l 

1  1 

146.0! 

16. C! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

E  222 

1176162 

560I4A431 

225.0! 

36.0! 

7.5! 

-  ! 

1457! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1924  ! 

1 

1  1 

225.0! 

36.  C! 

1.5! 

! 

-  j 

1 

! 

I 

i  223 

1176163 

56014A431 

225.0! 

36. C! 

7.5! 

1457! 

20.0 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1924  ! 

1 

1  ! 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

C  224 

1  - 

58014A431 

225.0! 

36. C! 

7.5! 

1457! 

20.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1924  I 

! 

1  1 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

1 

E  225 

1  - 

58C14A4V 

22>.OI 

36.  C! 

7.5! 

-  ! 

1457! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1924  I 

1 

!  1 

225.0! 

36.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

E  227 

1176167 

500! 4A43I 

22:  .0! 

36.  C! 

7.5! 

5457! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1924  ! 

! 

1  ! 

225.0! 

36.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

I 

GCL  126 

,  - 

735I4A461 

125.9! 

54.  C! 

8.5! 

1301! 

19 ,6 1 NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1950  1 

1 

1  ! 

123.9! 

54.0! 

2.3! 

1 

-  | 

1 

! 

! 

JANES  6702 

j  ------ 

3C914A46! 

15C.0! 

32.0! 

6.0! 

8501 

0.01  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

—  ! 

1 

!  1 

15C.0! 

32. C! 

1.5! 

! 

-  I 

1 

I 

1 

JHf  61? 

1  - 

40914*46! 

175.0! 

26. C! 

7.2! 

-  j 

500! 

8 . 0 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

—  1 

1 

1  ! 

175.0! 

26.  C! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

1 

1 

NRC  207 

1  - 

543I4A45I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1300! 

8.6! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1962  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.3! 

1 

-  J 

! 

t 

! 

NO  60 

I  - 

29114A46! 

160.01 

34.  C! 

6.0! 

-  1 

eco! 

8.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1928  ! 

! 

1  1 

16C.0! 

34. Cl 

1.5! 

! 

-  j 

! 

1 

| 

NO  61 

1  - 

291 14446! 

160.0! 

34.  C! 

6.0! 

-  f 

800! 

8. 0 1  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1928  I 

1 

1  1 

16C.0! 

34.  C! 

1.5! 

! 

-  | 

{ 

! 

1 

xc  t: 

1  - 

29114A46; 

16C.0! 

34.  Cl 

6.0! 

-  J 

800! 

8.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1929  I 

1 

1  1 

16C.0! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

1 

NO  63 

1  - 

291 1 4A.46 1 

16C.0! 

34.01 

6.0! 

-  | 

800! 

8.0INONE 

ITN 

MEMPHIS 

1929  1 

1 

1  1 

16C.0! 

34. M 

1.5! 

1 

-  I 

1 

1 

1 

NO  103 

1  - 

110 1 4A46I 

1 1 C .01 

26.0 

6.0! 

350! 

8.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1916  1 

1 

1  I 

I1C.0! 

26.0 

1.5! 

! 

-  | 

| 

1 

! 

NO  104 

!  - 

1 1014A461 

IlC.Ot 

26.  C! 

6.0! 

-  | 

350! 

8.0IK0HE 

ITN 

MEMPHIS 

1916  1 

1 

1  1 

110.0! 

76.0 

1.5! 

! 

-  J 

! 

1 

1 

NO  104 

1  - 

391 14A43I 

760.01 

34.0 

6.5! 

900! 

9,5 ! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1947  1 

1 

1  1 

16C.CI 

34.0! 

1.5* 

I 

-  1 

I 

1 

I 

NO  114 

1  - 

36414A43! 

175.01 

37.0 

6.0! 

-  J 

1000! 

8. 5 !  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958  1 

1 

1  1 

175.0! 

37.0! 

1.51 

! 

-  1 

| 

! 

1 

NO  115 

j  - 

364I4A43! 

175.0! 

37. C! 

6.0! 

10C0! 

8.5U0NC 

ITN 

MEMPHIS 

1956  I 

I 

1  1 

175.0! 

37.0 

1.5! 

! 

-  J 

! 

1 

! 

NO  1  it 

I  — - - 

36414A431 

175.0! 

37.0 

8.0! 

-  | 

1000! 

6.5  (NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958  I 

1 

!  1 

175.01 

37.0 

1.5! 

1 

-  1 

I 

| 

1 

NO  117 

1  - 

36414A43 t 

175.0! 

37.C1 

8.0! 

-  j 

1000! 

8.5 (NONE 

ITM 

MEMPHIS 

1958  1 

I 

!  ! 

175.0! 

37. C! 

1.51 

1 

-  | 

! 

1 

I 

NO  118 

1  - - 

36414A.3! 

175.0! 

37.C! 

8.0! 

1000! 

8.51  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958  I 

l 

i  ! 

175.01 

11. 'jl 

f.5i 

1 

-  f 

1 

1 

I 

NC  119 

364I4A43! 

175.0! 

37.CI 

8.0! 

1000! 

8.5 !  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958  I 

1 

1  1 

175.0! 

37.0 

1.5! 

! 

-  | 

! 

1 

1 

NO  120 

,  - 

364I4A43! 

175.0! 

37.0! 

8.0! 

-  | 

1000! 

8.51N0NE 

ITN 

MEMPHIS 

1958  l 

! 

1  1 

175.0! 

37.0 

1.5! 

1 

-  | 

1 

1 

I 

NO  121 

1  - 

364I4A431 

175.0! 

37.0! 

t.O! 

-  J 

1000! 

8 . 5 1  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958  1 

1 

1  I 

175.01 

37.0 

i  .51 

1 

-  | 

! 

1 

1 

NO  122 

,  - 

3641 4A43I 

175.0! 

J7.01 

8.01 

-  • 

1000! 

b.  5! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958  1 

1 

!  1 

175.0! 

37.0 

1.5! 

1 

-  | 

1 

1 

1 

NO  123 

1  - 

36U4A45I 

rS/OI 

?'.0J 

8.0! 

-  i 

10001 

8. 5 (NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1951  I 

1 

i  i 

175.01 

3r.G! 

1.5! 

1 

-  1 

1 

1 

| 

NO  124 

1  - 

364UA43I 

175.0! 

37.0 

8.0! 

-  | 

10001 

8.5! NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1958  1 

1 

i  1 

175.01 

37.0 

1.51 

I 

-  1 

1 

1 

1 

NO  125 

1  - 

3641 4A431 

175.01 

37.CI 

e.Ot 

-  | 

1000! 

8 .01  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1959  1 

1 

1  t 

175.01 

37.01 

1.5! 

I 

-  1 

1 

1 

1 

NO  126 

1  - 

36414A431 

179.01 

37.0 

8.0! 

10001 

8 .0 1  NONE 

ITN 

NENPHIS 

1959  | 

I 

1  1 

17J.0! 

i;.o 

1.51 

! 

-  1 

| 

1 

1 

NO  127 

j  ... — 

3441 4x431 

175.0! 

37.0! 

8.*! 

1000! 

8  *  3 1  NONE 

ITN 

MEMPHIS 

1959  1 

1 

1 

1 

1  1 

I  1 

:  i 

175.01 

! 

1 

37.0 

1  a  D  i 
! 

I 

I 

1 

! 

1 

1 

j 

1 

1 

VESSEL  NAHE  ADI  NUftlE* 


(30)  PATTOR~TUi.LT  TRANSPORTAT 
(CONTXRUEI) 


IVTCCi  OXNENSICNS  ! DRAFT! 

NET  ICCIEILEMGTH'BRDTHI  { 

REGIS-1*"*!  REE*  1  REG.lLOAD-! 

TER  !  SCII//////!/////!  ED  l 
TOR-  (PACE!  OVER-I OVER-! ////  / !  HORSE 
RASE  !  IV  I  ALL  I  ALL  IllfiHTI  POWER 


CAPACITY!  HUH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EOL'IPHENT  ITC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  I  AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////ITO! ////////// 
ENCERS  !  (FEET)!  LZNE-2  !EE!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


NO  121 

! 

344I4A43! 

!  ! 

175.0! 

173.01 

37. C! 
37.0! 

8.0! 

1.5! 

*  I 

1000! 

-  ! 

$.0! NONE 
! 

!TN  NENPHIS 

I 

! 

I 

1959 

NO  121 

!  - 

! 

36414443! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37. C! 
37. C! 

8.0! 

1.5! 

-  ! 

1000! 

-  I 

8.0IN0NE 

! 

!TN  NENPHIS 
! 

! 

1 

1959 

RO  130 

! 

344 14A43! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37. C! 
37.0! 

$.0! 

1.5! 

-  ! 

10001 
-  ! 

8.0! NONE 
! 

!  TN  NENPHIS 
! 

! 

1 

1959 

NO  131 

!  - 

! 

364I4A43! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37.C! 
37. Cl 

$.0! 

1.5! 

-  ! 

1000! 

-  ! 

$.0! NONE 
! 

! T N  NENPHIS 

1 

I 

! 

1959 

NO  132 

!  - 

1 

364I4A43! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37. C! 
37. C! 

$.0! 

1.5! 

“  ! 

1000! 

-  ! 

8 ♦ 0 1  NONE 

1 

1  TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1959 

RO  133 

,  - 

! 

364I4A43! 

1  l 

175.0! 

175.0! 

37.0! 

37.01 

$.0! 

1.5! 

-  ! 

1000! 

-  i 

$.0! NONE 
! 

!  TN  NENPHIS 
! 

I 

! 

1959 

30  134 

!  - 

1 

344I4A43! 

!  I 

175.0! 

175.0! 

37.  C! 
37. C! 

$.0! 

1.5! 

-  ! 

iocoi 
-  ! 

8*  0 1  NOME 
! 

1  TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1959 

NO  133 

! 

344 ! 4 A43 ! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37. C! 
37.01 

$.0! 

1.5! 

•  l 

1000! 

-  » 

$.0! NONE 
! 

!TH  NENPHIS 

i 

! 

! 

1963 

NO  136 

!  - 

! 

344! 4A43! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37.CI 
37. C! 

$.0! 

1.5! 

-  ! 

1000! 

-  ! 

8.0 !  NONE 
! 

1  TN  NENPHIS 
! 

! 

1 

1964 

NO  137 

,  - 

! 

36414443! 

!  1 

175.01 

175.0! 

37.C1 

37.0! 

$.0! 

1.5! 

-  1 

1000! 

-  ! 

$.0! NONE 
! 

•TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1964 

NO  13E 

!  — - 

! 

36414A43! 

!  ! 

175.01 

173.0! 

37. C! 
37.0! 

9.0! 

1.51 

-  1 

o 

o 

O  I 

8.01  NONE 
! 

1  TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1964 

NO  139 

! 

36414443! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37.0! 
37. C! 

$.01 

1.5! 

—  ! 

1  CO  0 ! 

-  « 

8 .01  NONE 

1 

! TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1965 

NO  140 

1  . 

! 

344MA43! 

I  ! 

175.0! 

175.0! 

37.  Cl 
37. C! 

$.0! 

1.3! 

-  ! 

1000! 

-  ! 

8.0IN0ME 

I 

!TN  HENRHIS 
! 

! 

! 

1965 

NO  141 

!  - 

! 

274 ! 4  A  43 ! 

!  ! 

175.01 

175.0! 

37. C! 
37.01 

6.0! 

1.5! 

-  1 

555! 

-  ! 

7.0! NONE 
! 

1  TN  NENPHIS 

I 

1 

1 

195$ 

NO  142 

1  - 

! 

34414A43! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37.0! 
37.  C! 

$.0! 

1.5! 

-  ! 

1QC0! 

-  ! 

8.0! NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

1 

I 

1967 

NO  143 

!  - 

! 

34414A43! 

!  ! 

175.01 

175.0! 

37.0! 

37.01 

1.0! 

1.5! 

-  ! 

1000! 

-  ! 

8 .0 1  NONE 
! 

1  TN  NENPHIS 
! 

i 

i 

1967 

NO  144 

1  - 

! 

344I4A43! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37.0! 
37.  C! 

$.0! 

1.5! 

—  ! 

1000! 

-  I 

8. 0 ! NONE 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

I 

1967 

NO  143 

!  - 

1 

344 (4A43! 

!  ! 

175.0! 

175.0! 

37. Cl 
37. Cl 

$.0! 

1.5! 

—  ! 

1000! 

-  ! 

8.01  NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

I 

! 

1967 

NO  144 

!  - 

I 

364! 4443 1 
!  ! 

175.0! 

175.0! 

37. C! 
37. Cl 

$.0! 

1.5! 

“  ! 

1000! 

'  ! 

8.0! NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1967 

NO  302 

!  - 

! 

110014446! 

!  ! 

240.01 

240.0! 

30.0! 
50. C! 

$.0! 

1.5! 

“  ! 

1500! 

-  ! 

6.0! HONE 

1 

!TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1963 

NO  458 

! 

6014446! 

!  ! 

40.01 
60. 0! 

24.0! 

24.0! 

4.0! 

1.0! 

•  ! 

200! 

-  ! 

6.0! NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

1 

! 

1953 

NO  6150 

1  - 

! 

570144451 

1  ! 

175.0! 

175.0! 

50.0! 

50.01 

9.0! 

2.0! 

"  ! 

1500! 

-  ! 

10. 0 ! NONE 
! 

!TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1966 

NO  4410 

!  - 

! 

22S14A43I 

1  ! 

15C.0! 

1 50. 0! 

32.0! 

32.01 

6.0! 

2.01 

900! 

-  ! 

8.0! NONE 
! 

!TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1963 

NO  4101 

! 

36314443! 

>  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  Cl 

9.0! 

1.3! 

1300! 

-  ! 

8.6 ! NONE 
! 

!TN  NENPHIS 

1 

! 

! 

1968 

NO  4102 

!  - 

! 

36314443 ! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.3! 

1300! 

-  ! 

8.6  1  NONE 
! 

! TN  NENPHIS 

! 

1 

19C8 

NO  4103 

1 

563144431 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

1300! 

-  ! 

8.6IN0NE 

! 

ITN  NENPHIS 

1 

I 

I 

1969 

NO  4104 

! 

S63I4A43! 

I  ) 

V»5.0! 

195.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

1300! 

-  ! 

8 . 6  !  NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

1 

I 

1969 

NO  4103 

!  - 

! 

543144431 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

1300! 

-  ! 

8.31NCNE 

! 

!TN  NENPHIS 

t 

I 

1969 

NO  4104 

!  - 

! 

34314A43 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
55.01 

9.0! 

1.3! 

1300! 

-  ! 

8. 5  1  NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1969 

NO  7007 

1  - 

! 

34314443! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

55. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

1300! 

! 

6. 5  1  NONE 
! 

ITN  NENPHIS 

I 

I 

! 

197C 

NO  root 

! 

563(4443) 

!  ! 

195.0! 

193.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

A. 5 (NONE 
! 

! TN  NENPHIS 

! 

! 

1970 

NO  7009 

!  - 

l 

54314443! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

8.61  NONE 
! 

ITN  NENPHIS 

1 

! 

! 

1971 

NO  7010 

I  - 

! 

3431 4443! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.01 

9.0! 

1.3! 

- 

*•6 (NONE 
! 

ITN  NENPHIS 

1 

! 

! 

1971 

NO  7111 

! 

3431 4A43! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.3! 

.6! NONE 
l 

•TN  NENPHIS 
! 

1 

1 

1971 

NO  7112 

!  - 

1 

34314443! 

1  1 

195.' 
19!  ^ 

T! 

;  i 

9.0! 

1.3! 

“  » 

6 ■ 6 1  NONE 
! 

!TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1971 

NO  7213 

!  - - 

\ 

54314443! 

!  ! 

195.0. 

195.. 

5. 

9.0! 

1.3! 

* 

•VWv. 

-  ! 

8.61  NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1972 

NO  7214 

! 

56314443! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.  v 

.0! 

1.3! 

1300! 

-  ! 

8.61  NONE 
! 

!TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1972 

NO  7215 

1  - 

! 

543(4443! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
3S*C! 

9.C! 

1.3! 

1300! 

-  ! 

$.6 ! NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

1972 

NO  7214 

! 

36314443! 

!  ! 

195.0! 

193.0! 

35.  CJ 
35.0! 

9.0! 

1.31 

o 
o 
rt  1 

8.6  1  NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

1 

1972 

NO  7217 

1 

56314443! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.3! 

“ 

1300! 

-  ! 

8.6! NONE 
! 

!TH  NENPHIS 
! 

! 

! 

1972 

NO  7420 

1  - 

! 

563J4A46! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

1  u 
o 
o 

8.6IN0NE 

I 

!TN  NENPHIS 

I 

! 

! 

1976 

NO  $325 

1  - 

! 

54314446! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

V.O! 

1.3! 

1300! 

-  ! 

8 .6 ! NONE 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

» 

1983 

NO  $324 

1 

56  3 ! 44  46 { 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1300! 

8.6} NONE 
( 

ITN  NENPHIS 
! 

I 

! 

1983 

NO  $327 

1 

56314444! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0J 

1.3! 

- 

1300! 

-  ! 

8 . 8 1 NONE 
! 

!TN  NENPHIS 

1 

! 

! 

19$3 

NO  $32$ 

!  - - 

« 

543144461 

!  f 

195.01 

195-Of 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.31 

1300! 

-  ! 

8.6! NONE 
! 

!TN  NENPHIS 

! 

! 

1983 

PT  7210 

! 

54314444! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

1300! 

“  ! 

8. 6! NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1972 

PT  1329 

1 

54314444! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1/3! 

“ 

1300! 

-  ! 

8.6! NONE 

1 

JTN  NENPHIS 
! 

J 

! 

1983 

PTT  741$ 

!  - 

! 

563144461 
!  ! 

195.0! 

193.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1*3! 

1300! 

-  ! 

8 .6 1  NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1976 

PTT  7411 

1 

563144461 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

• 

1300! 

-  ! 

8.6! NONE 
! 

!TN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1976 

PTT  7421 

! 

$63! 4446! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

1300! 

-  I 

8  •  6 ! NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

I 

! 

1976 

PTT  7422 

! 

56314446! 
!  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9. Cl 
1.3! 

• 

1300! 

-  ! 

$.6! NONE 
! 

ITN  NENPHIS 

1 

! 

I 

1976 

fTT  7«J 

! 

563144461 
(  ! 

195,0! 

175.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1300! 

-  ! 

8.6 ! NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

1 

! 

1976 

PTT  7424 

!  - 

! 

563(4446! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.3! 

* 

irooj 
-  ! 

8 .6 !  NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1976 

TON  STALLINGS 

f 

12014444! 
!  1 

135.0! 

135.0! 

30.91 

30.9! 

4.0! 

1.0! 

- 

3001 
-  ! 

6 .0! NONE 
! 

ITN  NENPHIS 
! 

! 

! 

1955 

!  I 


! 


!  ! 


! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


! 

! VTCC ! 

DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

{CAPACITY 

!  HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

!  NET 

! CODE (LENGTH! 8RDTH!  ! 

1 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERATING 

l  REGIS" 

!****! 

REG.  !  REG. (LOAD-! 

!  CARGO 

!  MXED  ! 

EQUIPMENT 

1TC!  BASE 

l  TER 

1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!//////// 

!  POINT  ! 

LINE-* 

! AO!  LINE-1 

!  TON- 

1PAGE! 

OVER-! OVER-! /////I 

HORSE!  PASS- 

! (LI6HT) ! //////////////// ITO! ////////// 

!  NAGE 

!  IV  ! 

ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER!  ENGERS 

!  (FEET)! 

LINE-2 

!CE(  LINE-2 

!*l 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
t  GUARD 
I  HUMBER 


YEAR  ! 
IUILT  i 
OR  ! 
REBUILT! 


(39)  PAULSON/  EVERETT  L. 
REDWOOD  Vtlt 


(32)  PAWS  NARINE/  INC. 
ICATNY  PAWS 


(10)  PEABODY  COAL  CO. 
TER  KCLCE 


(29)  PEABODY  COAL  CO. 
OLD  AQE 


(32)  PEARL  RIVER  NAVIGATION 
INC. 

CHARGER 


DIXIE  SCOUT 


VEST  PEARL  RIVER 


I 

CIO./ 

! 

1  - 

! 

! 290450 
! 

! 239744 
I 

! 261  AS? 

! 


I  ! 

!  < 

!  I 
3521 49  A3! 

I  1 
t  i 
I  ! 

!  I 
581 3 A  361 
i  I 

!  ! 

1  ! 

1  I 

S0I3A3&I 
I  ! 

I  t 

I  I 

I  ! 

33I3A35! 
!  ! 

!  I 

(  ! 

!  i 

!  1 

9I1A02I 
!  I 

821 3A36 ! 

t  I 

4013*  36 1 
!  ! 

3213*351 
1  t 

-  14*431 

!  ! 

! 4*431 
!  I 

420!  4*43! 
I  ! 

14*431 
!  ! 


(29)  PEAVET  CRAIN  COMPANIES 
BARGE  DIVISION 


106.0!  30.0! 

106.0!  38. C! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 

56.0!  20.0! 

56.0!  22.0! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 

6C.0!  22.0! 

AC.O!  22.0! 
!  ! 
I  ! 
!  ! 

51.0!  20.01 

51.0!  20.0! 


32.0!  12. Ct 
32.0!  12.0! 
65.0!  22.0! 
65.0!  22.0! 
*0.0!  16.0! 
60.0!  16. C! 
55.0!  17. C! 
55.01  17.0! 
120.0!  30.0! 
120.0!  30.0! 
10C.0!  30.0! 
100.0!  30. C! 
120.0!  50.0! 
1 20.0!  50. C! 
120.01  30.C! 
120.0!  30.0! 
!  t 
!  ! 
!  ! 
!  ! 


16.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

62  0! NONE 
! 

I 

! 

! 

35.0! NONE 


22.0! NONE 
! 


10.0 ! NONE 
! 

30.0! NONE 
! 

16.0! NONE 
! 

26. C ! NONE 
I 

9.0! NONE 
! 

8.0! NONE 
! 

38.0! CEMENT  SILO 
! 

6.0! NONE 
I 
! 

! 

! 

! 


1 C A  PETALUMA 
! 
i 


!LA  NEW 
1  ORLEANS 
! 

! 

I 

1 1N  EVANSVILLE 
! 

! 

! 

! 

! MO  ST.  LOUIS 
! 

! 

! 

! 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 


*  1969  ! 
! 


ALTONI AN 

1635415 

! 

581 ! 3*36 ! 

157.5! 

45.  C! 

9.3! 

6000! 

-  | 

43.0! NONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1981 

I 

! 

1  1 

170.0! 

45. C! 

8.1! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

FRANK  H.  PEAVET 

1602462 

1 

33413*36! 

132.0! 

38.0! 

8.7! 

38001 

-  1 

44.0! NONE 

ttL 

ALTON  1 

1979 

! 

I 

1  1 

14C.0! 

38.  C! 

7.0! 

! 

! 

1 

1 

FRANK  T  HEFFILFINGER 

1602460 

! 

334 !  3*361 

132.0! 

38.C! 

8.7! 

38001 

44 .0 ! NONE 

III 

ALTON  ! 

1979 

! 

! 

!  ! 

14C.0! 

38.8! 

7.0! 

1 

! 

! 

! 

FREDERICK  6.  WELLS 

1602459 

1 

3341 3*361 

132.0! 

38.  C! 

8.7! 

38001 

-  1 

44.0! NONE 

!  XL 

ALTON  I 

1979 

! 

1 

!  1 

14C.0! 

38.  C! 

7.0! 

1 

! 

! 

! 

HELEN  CAPPS 

1541310 

1 

9513*36! 

64.5! 

23.31 

7.4! 

850! 

—  ! 

43.01N0**: 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1972 

I 

! 

!  ! 

70.0! 

24.0! 

6.7! 

1 

1 

! 

! 

LOUISE  LETHE 

1527604 

1 

751 3*36 1 

56.0! 

22.0! 

9.0! 

800! 

28.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

1 

!  ! 

60.0! 

22.  C! 

8.6! 

! 

I 

1 

I 

MARY  H.  MORRISON 

1602461 

t 

33413*36! 

132.0! 

38.0! 

8.7! 

3800! 

-  i 

44 .0! NONE 

!  XL 

ALTON  ! 

1979 

! 

1 

!  ! 

14C.0! 

30. C! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

NORTHERN  KING 

1531541 

1 

37613*36! 

139.7! 

45.0! 

7.7! 

4800! 

-  ! 

42.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1971 

! 

1 

!  ! 

139.7! 

45.0! 

5.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

PAULINA 

! 653152 

1 

581 1 3*36 1 

157.5! 

45. Cl 

9.3! 

6000! 

-  ! 

43.0IN0NE 

!  XL 

ALTON  ! 

1981 

! 

1 

I  ! 

170.0! 

45.01 

8.1! 

I 

-  | 

! 

! 

I 

SNO  SHEEN 

1553844 

! 

39613*361 

131.0! 

35.0! 

9.0! 

3200! 

-  j 

48.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

1 

!  ! 

131.01 

35.01 

7.01 

! 

! 

! 

J 

TOM  MCCONNELL 

1528750 

1 

9413*361 

61.0! 

24.01 

8.0! 

850! 

-  | 

43. Ot NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

! 

!  1 

65.0! 

24.0! 

7.51 

1 

-  f 

! 

! 

1 

ABC  301 

1594268 

1 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

14981 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

| 

1 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

ABC  302 

1594269 

! 

6761 4A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1498! 

16.0! NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  I 

1978 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

3S.C! 

1.01 

! 

! 

! 

I 

ABC  303 

1594270 

1 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

14981 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.01 

I 

-  1 

! 

! 

! 

ABC  304 

1594271 

1 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

14981 

16.0 ! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

ABC  305 

1594272 

I 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1498! 

16.0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

197e 

( 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.0! 

! 

I 

! 

! 

ABC  3C6 

1594273 

1 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1498! 

1 6.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

1 

! 

i 

! 

ABC  307 

1594274 

1 

67614*48! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  | 

1498! 

16.0IN0NE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

j 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

1 

! 

! 

! 

AeC  308 

1594275 

1 

67614*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1970 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.01 

! 

-  ) 

! 

! 

! 

ABC  309 

! 594276 

I 

67614*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1496! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

I 

!  ! 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  1 

( 

! 

1 

ABC  310 

1594277 

1 

676 ! 4*48 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

1496! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

1 

I 

ABC  311 

1594278 

! 

676 ! 4*48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.C! 

1.0! 

! 

! 

! 

1 

Aec  312 

1594279 

! 

67  6 ! 4*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1970 

! 

t 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

I 

! 

! 

J 

ABC  313 

1594280 

1 

67614*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1498! 

16.0IN0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  1 

) 

! 

! 

ABC  314 

1594281 

l 

67614*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1970 

! 

I 

!  ! 

195.01 

15.0! 

1.01 

1 

1 

! 

1 

Aec  315 

1594262 

1 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

14981 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1970 

| 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

! 

! 

1 

ABC  316 

1594233 

! 

676 14*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

! 

! 

I 

1 

ABC  317 

1594264 

1 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1498! 

16.01  WOKE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

1 

! 

! 

! 

Aec  318 

1594697 

1 

67614A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1498! 

16 .0 1  HOME 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1978 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

I 

! 

! 

ABC  319 

1594698 

1 

676 14*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1498! 

1 6.0 ! NONE 

IMO 

ST*  LOUIS  ! 

1978 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

1 

1 

! 

I 

ABC  320 

1594699 

1 

67614*481 

195.01 

35. C! 

9.01 

-  1 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

I 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

ABC  331 

1599200 

! 

67614A48! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1498! 

16.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

! 

-  | 

I 

1 

! 

ABC  332 

1599201 

1 

676 14*481 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  l 

14981 

16.01N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

I 

t  1 

195.01 

35.0! 

1.0! 

1 

! 

1 

1 

ABC  333 

1599202 

1 

67  614*48! 

195.01 

35.0! 

9.01 

-  I 

1498! 

16.0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  I 

1970 

I 

I 

!  ! 

195.0! 

33.0! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


69.2 


ENSR! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  ! 

- 

IXSTI 

OPERATOR 

NET  ICOOEl LENGTH! BROTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARSO  HAN0LIN6 

!S  ‘OPERATING  1 

—**——— 

------ — - — 

RESIS"! •***{ 

RES.  ! 

PEG. 1  LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1TC1 

3ASE  I 

TEAR 

1  COAST 

TER  1  SEE  1 ✓/////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  MAKE  AND  NUN6ER 

!  CUAft* 

TON-  IPASEl 

0VEP-10VER-!/////! 

HORSE 

PASS-  1 (LISHT)  !/////// /////////tTO!//////////l 

OR 

I  NUMBER 

CASE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  ! LISHT ( 

POWER 

EASE  AS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!EE! 

LINE-2  1 *RE8UILT 

(29)  PEAVEY 

SPAIN  COMPANIES 

I  ! 

1  ! 

1  ! 

l 

i 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

i 

! 

BAKE 

DIVISION 

1  t 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ( 

i  1 

! 

! 

! 

! 

! 

■ 

ABC  334 

1599203 

676 14A481 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1498! 

1 6  *0! NONE 

i  HO 

ST.  LOUIS  ! 

197( 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ABC  335 

1599204 

67414*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1498! 

16.0IN0NE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

I 

1  f 

195.01 

35.  Cl 

1.0! 

-  1 

i 

! 

ABC  334 

1599205 

676 14 A43 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1498! 

16. ci none 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

ABC  337 

1599206 

67614A481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1499! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST.  LCUIS  ! 

1978 

1 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.0! 

-  1 

i 

! 

ABC  338 

1599207 

67614A481 

195.01 

35. C! 

9.0! 

_ 

1498! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

I 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ABC  339 

1599208 

67614A481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16.0! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ABC  340 

1595209 

676UA48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1498! 

16 .0! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

i 

ABC  341 

1595210 

676144481 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1498! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUTS  ! 

1978 

i 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.0! 

-  ! 

; 

1 

i 

ABC  342 

1599211 

67614*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1498! 

16.0!  NONE 

!  NO 

ST.  LCUIS  1 

1978 

j 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

i 

l 

i 

ABC  343 

1595212 

67614*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

« 

1498! 

16 . oi NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

■ 

| 

1  1 

195. C! 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

l 

1 

| 

ABC  351 

1622375 

7C014A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1512! 

16 .0 !  NONE 

!*$ 

GREENVILLE ! 

19(0 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

ABC  7C6 

1613859 

67614*431 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1498! 

17. 0! NONE 

!NS 

GREENVILLE! 

1979 

! 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  ! 

i 

j 

1 

ABC  4018 

1594700 

69614*481 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1648! 

16. 0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

j 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

; 

i 

ABC  4026 

1594701 

69614*481 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

I 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

j 

ABC  4038 

1594702 

6 9614*481 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16. 0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  404B 

1594703 

69614*48! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

1 6.0! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  4056 

1594704 

69414*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16. 0! NONE 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i 

1 

i  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

ABC  4068 

1594705 

69614*49! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16.01  NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

i 

I 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

i 

ABC  4078 

1594706 

69614*481 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

I 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

i 

ABC  4018 

1594707 

69614*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

164*i 

16 . 0 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

1 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

I 

! 

ABC  4098 

1594708 

69614*49! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  l 

1978 

I 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  4108 

1594709 

69614*481 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

!  ! 

200.01 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

ABC  4110 

1594710 

69614*48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ) 

! 

! 

! 

ABC  4128 

1594711 

69614*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

1 6 .0 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

• 

1 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

AGC  4138 

1594712 

69614*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0 ! NONE 

•NO 

SI.  LOUIS  ! 

197? 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

ABC  4148 

1594713 

69614*4(1 

2CC.0! 

55. C! 

9.0! 

- 

1648! 

1 6. C! NONE 

•NO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

| 

1  1 

200.0! 

35. CJ 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

AtC  4158 

1594714 

69614*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1848! 

1 6.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

•  i 

! 

! 

! 

ABC  4168 

1594715 

69614*48! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

164si 

16.0IN0NE 

!N0 

ST.  LCUIS  1 

1978 

! 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  4178 

1594716 

69614*48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1648! 

1 6 . 0! NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

l 

1  ( 

20C.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

ABC  4188 

1594717 

69614*481 

200.0) 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1  t 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

I 

ABC  4198 

1594718 

69614*481 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1648! 

16. 0! NONE 

1N0 

ST.  LOUIS  I 

1978 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

A8C  4208 

1594719 

69614*48! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

1N0 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

ABC  4218 

1594720 

69614*48! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1648! 

16 . 0 ! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  l 

1978 

! 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

! 

ABC  4226 

1594721 

69614*481 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1648! 

16.01  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

| 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  t 

! 

! 

! 

ABC  4238 

1594722 

69614*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16481* 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  i 

1978 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

t 

! 

ABC  4248 

1594723 

69614*481 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0IHONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

I 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

ABC  4256 

1594724 

69614*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16 .0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

i  ! 

200.01 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

1 

! 

! 

ABC  4248 

1594725 

69614*48! 

200.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

ABC  4278 

1  594726 

69614*481 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0IN0NC 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

| 

! 

A8C  4286 

1594727 

69614*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1649! 

16.01  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

! 

( 

i  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

1 

AeC  4298 

1  594728 

69614*46! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1648! 

16.0! NONE 

INO 

ST.  LCUIS  1 

1978 

! 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

ABC  4306 

1594729 

69614*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1645! 

16. 01  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

I 

I 

!  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

! 

ABC  4318 

1599213 

69614*48! 

200. 0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1o45l 

16.01  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

I 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.61 

-  ! 

1 

! 

! 

ABC  4328 

1  599214 

69614*491 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1648! 

16.01  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

AaC  4535 

15992H 

*9dUA48 1 

iot.il  33. Cl 

9.0! 

- 

16481 

16.01  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

| 

1 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

1 

! 

I 

ABC  4341 

1599216 

69614*481 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1648! 

16.01N0NE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

I 

t 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

I 

ABC  4351 

1599217 

69614*481 

200.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1648! 

16.0! NOME 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

! 

| 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

| 

1 

! 

ABC  4368 

1599218 

69614*48! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16481 

16.01  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

| 

1  1 

200.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

1 

| 

1 

ABC  4371 

1599219 

69614*481 

200.0! 

33.GI 

9.0! 

- 

14481 

16.0 1  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1978 

I 

I 

1  1 

200.0! 

35.  C I 

1.6! 

-  1 

I 

1 

1 

ABC  4316 

1599220 

69614*481 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

16(8] 

16 .0! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1978 

| 

i 

!  1 

2CC.0I 

35. 01 

1.6! 

-  1 

! 

1 

1 

AtC  4391 

1599221 

69614*481 

200*01 

35.0! 

9.0! 

- 

16481 

16 .0 1  NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 

1978 

i  i 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  1 

1 

1 

! 

AtC  4401 

1599222 

69614*461 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

16491 

1 6. 0 1  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1WI 

I 

I 

1  1 

200*01 

35. Cl 

1.6! 

-  | 

I 

| 

1 

ABC  4418 

1599223 

694UA4U 

200.0! 

35.01 

9.0! 

• 

16481 

16.01  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

1 

!  i 

200.01 

35.0! 

1.61 

-  1 

! 

! 

1 

ABC  442B 

1399224 

69614*481 

200.01 

35.01 

9.0! 

- 

16481 

1 6 . 0 1  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1 

TAILS  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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fNGRJ 

>I$T )  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  tUINIER 

!  COAST 

1  SUAtt 

1  NUNtER 

1VTCC1  RIMENSIONS  l DRAFT! 
NET  ICODEiLENGTHURDTHl  ! 

REGIS-! **•* l  RES*  !  RES.1L0AD-! 
TER  1  SEE! ////// | ///// 1  E»  1 
TON-  IPASEI  OVER-I OVER-! 77/7/ ! 
NACE  1  XV  1  ALL  1  ALL  ILISHT! 

( CAPACITY!  HISN-  !  !  V  E  S  S  E  L  I 

!  I  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 

!  CARSO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  tTC !  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  1 777//77/7//777//ITD! Z//7/7/7/7  I 
POWER!  ENSERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 

(EAR 

BUILT 

OR 

REBUILT 

C2t »  PEAWEY 

CRAIN  COMPANIES 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

BA«£ 

SIVXS10M 

1  1 

! 

1 

! 

1 

! 

| 

! 

(CONTINUED) 1 

1  1 

I 

I 

1 

! 

1 

! 

1 

tec  scab 

1591144 

69614A48! 

290*01 

35. C! 

9.01 

- 

1672! 

19.1 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

1 

1  1 

2CC.01 

33. C! 

1.4! 

-  J 

! 

! 

1 

m  sow 

1591149 

69614A48! 

200. 0! 

35.0! 

9.01 

• 

16721 

19.1 (NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

1978 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  Cl 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

» 

/>.  *066 

1591150 

69614A461 

200.01 

35.  C! 

9.01 

- 

16721 

19.1! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.41 

-  | 

! 

! 

I 

Af  .  \  't B 

J  598394 

496I4A46I 

20C.0I 

35.  C! 

9.0! 

- 

16721 

19.1 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

t 

1  I 

200.01 

35.  Cl 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

! 

1598395 

696I4A46! 

20C.01 

35.  Cl 

9.01 

- 

1672! 

19.1 (NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1978 

I 

!  1 

200.01 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

1 

! 

! 

n 

1558243 

34214A46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

16.01  NONE 

I  HO 

ST.  LOUIS  I 

1974 

l 

1  1 

195.01 

35.01 

1.01 

-  ! 

! 

! 

l 

*ct  '** 

1558244 

34214A48! 

193.0! 

35.01 

9.01 

- 

1500! 

1 6 .0! NONE 

1  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

i 

1  1 

193.0! 

35.  Cl 

1.0! 

-  1 

! 

! 

» 

ACO  •»"  . 

1551245 

342 I4A461 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

1500! 

16.0!  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.01 

-  ! 

! 

! 

l 

ACO  IS* 

(551244 

34214A48! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1500! 

16.0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.01 

-  ! 

! 

! 

i 

ACO  HO 

1558247 

34214A481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1500! 

14.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1974 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.01 

-  ! 

I 

! 

1 

ACO  \4I 

1551241 

34214A48I 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

14.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

ACO  1*2 

1551249 

34214A48I 

195.01 

35.  Cl 

9.01 

- 

1500! 

14.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

! 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

-  | 

1 

! 

! 

ACO  145 

1554250 

34214A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1500! 

1 6  c  0 ! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

ACO  146 

1551251 

34214A481 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1500! 

16.01  NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

l 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.0! 

-  I 

! 

• 

1 

ACO  145 

1551252 

34214A4S1 

193.01 

35.01 

9.0! 

- 

1500! 

14.0 ! NONE 

iMO 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

1 

ACO  150 

1441751 

342I4A48 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

•* 

1500! 

14.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

!  I 

195.01 

35.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

C  62 

1 *72771 

742 14 A40) 

193.01 

35.0! 

8.0! 

- 

1360! 

37.0140  TON 

CRANE 

!  L  A 

VACHERIE  1 

1954 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

■  | 

! 

1 

1 

C A  501 

1613441 

68214A41! 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

• 

14751 

1 8 .0  1  NONE 

1  XL 

ALTON  ! 

1979 

I 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.61 

-  1 

! 

! 

1 

CA  SC2 

1613442 

I82I4A41 1 

193.0! 

35. Cl 

9.0! 

• 

14751 

11.01  NONE 

t  XL 

ALTON  1 

1979 

! 

1  i 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

CA  5Q3 

1613443 

842I4A41I 

195.01 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1475! 

11.0  I  HONE 

!IL 

ALTON  1 

1979 

i 

1  1 

193.01 

35. Cl 

1.61 

-  I 

! 

1 

1 

CA  504 

1*13444 

II2I4A41 ( 

193.0! 

35.01 

9.0! 

• 

1475! 

18.0! NONE 

!XL 

ALTON  1 

1*7* 

1 

i  i 

193.01 

3S.0! 

1.61 

-  1 

! 

! 

i 

CA  505 

1*13443 

II214A41 1 

193.01 

35. Cl 

9.0! 

• 

1*751 

It. 0  i  NONE 

IIL  ALTON  1 

1»7* 

1 

i  i 

195.0! 

33.01 

1.6! 

*  I 

i 

! 

CA  506 

1413444 

•8214*41 ! 

193.0! 

35. Cl 

1.01 

- 

14751 

II.OIKONl 

IIL 

ALTON  1 

1*7* 

i 

i  I 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  i 

1 

! 

CA  507 

1413*47 

••214*41 1 

193.01 

J5.CI 

9.0! 

- 

14751 

18.01  NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1979 

1 

i  i 

193.01 

35.01 

1.6! 

-  i 

i 

! 

CA  501 

1413**1 

II214A41I 

193.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1475! 

11.01*0111 

IIL 

ALTON  1 

1979 

1 

i  i 

i*j.oi 

35.01 

1.6! 

-  i 

1 

CA  505 

1613**1 

88214A4K 

193.01 

35.01 

9.0! 

- 

1475! 

18.OIN0NE 

!  XL 

ALTON  ! 

1*7* 

1 

i  i 

195.0! 

33.01 

1.6! 

-  i 

I 

i 

CA  510 

1413450 

•  8214*41 ! 

195.01 

35. Cl 

9.01 

- 

1475! 

1I.0IK0MC 

IIL 

ALTON  1 

1979 

i 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

1 

I 

CA  511 

1413*31 

••214*411 

195.0! 

33.01 

9.0! 

• 

1475! 

h.oikom 

IIL 

ALTON  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

CA  512 

1413452 

•8214*41 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1*751 

19.0INCNC 

!  XL 

ALTON  1 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

1 

1 

CA  513 

1613453 

<8214*41 1 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

14751 

18.0! NONE 

( XL 

ALTON  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.61 

-  ! 

1 

! 

CA  514 

1613454 

862I4A41 1 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

14751 

18.0INONE 

!  XL 

ALTON  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

CA  515 

1613455 

•8214*41 I 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1475! 

It.O! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  I 

1 

! 

CA  516 

1613454 

•8214*41 | 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1475! 

1 8 • 0 ! NONE 

I  XL 

ALTON  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

CA  517 

1413457 

•  8214*41 1 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1475! 

18.0 ! NONE 

IIL 

AL10N  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

CA  518 

1413458 

86214*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1475! 

18.0 ! NONE 

IIL 

ALTON  I 

1979 

i 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

1 

CA  515 

(413459 

•9214*41 1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

Hf.OlNONC 

!  XL 

ALTON  1 

1979 

1 

1  ! 

195.0! 

i’5.01 

1.41 

-  ! 

! 

! 

CA  520 

1613440 

68214*41 ! 

193.0! 

35.0! 

9.0! 

• 

1475! 

18.0! NONE 

IIL 

ALTON  ! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35*01 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

CA  521 

1624844 

68214*41 ! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

14751 

18.0! NONE 

i  XL 

ALTON  ! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

CA  522 

1424845 

88214*41 ! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1475! 

U.OINONE 

IIL 

ALTON  ! 

1980 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

CA  523 

(624846 

8821 4A41 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1475! 

18.0! HONE 

IIL 

ALTON  I 

1980 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

CA  524 

1424147 

88214*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

IS.OINONE 

!  XL 

ALTON  ! 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  525 

1624848 

88214*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1475! 

IS.OINONE 

IIL 

ALTON  I 

1900 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  526 

1624849 

68  2  S  4*41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1475! 

18. 0! NONE 

IIL 

ALTON  ( 

1980 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  527 

1624850 

88214*41 1 

195.0! 

3S.C! 

9.01 

- 

1475! 

IS.OINONE 

!  XL 

ALTON  1 

1980 

i 

i  l 

195*0! 

35. C! 

1.4! 

-  j 

i 

* 

CA  52? 

(624151 

68214*41 i 

193.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14751 

IS.OINONE 

*1  XL 

ALTON  ! 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

I 

I 

CA  529 

1624(32 

68214*41 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1475! 

IS.OINONE 

!XL 

ALTON  1 

1980 

! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

CA  53C 

1624853 

68214*41  ! 

♦95.01 

35.0! 

9.0! 

- 

14751 

IS.OINONE 

IIL 

ALTON  ( 

1980 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  | 

! 

! 

CA  531 

1424154 

•8214*41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1475! 

IS.OINONE 

IIL  ALTON  1 

1980 

1 

1  I 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

1 

! 

CA  532 

1424155 

882I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1475! 

IS.OINONE 

IIL 

ALTON  I 

1910 

| 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

CA  533 

1424156 

•8214*41 1 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

14751 

IS.OINONE 

(XL 

ALTON  ! 

1910 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

1 

1 

i 

CA  534 

(424157 

•8214*41 1 

195.01 

35.01 

9.01 

- 

1475! 

IS.OINONE 

(XL 

ALTON  ! 

1980 

! 

I  I 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  1 

| 

! 

CA  535 

1424851 

88214*41 1 

195.0! 

35.01 

9.01 

- 

1475! 

IS.OINONE 

(XL 

ALTON  ! 

1910 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

“  1 

1 

! 

CA  701 

1424819 

<8314*41 1 

195.0! 

35.0! 

9,0! 

- 

14501 

IS.OINONE 

(XL 

ALTON  t 

1980 

1 

1  1 

193.01 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

1 

CA  702 

1424120 

683(4*41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

14501 

IS.OINONE 

IIL 

ALTON  ! 

(**0 

I 

I 

1 

1  1 

!  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.01 

t 

1 

1.61 

! 

-  I 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


694 


e'ngwi 

'  BIST!  OPERATOR 


! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  ! 

! 

1 

! 

(29)  PEAVEY  CRAIN  COMPANIES  ! 
BARGE  DIVISION  ! 


!  VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACIYY!  HIGH-  I  I  V  E  S  S  E  L 

NET  1COOE! LENGTH! SR DTK]  !  !  !  EST  !  CARGO  HANOLING  !S  (OPERATING 

REGIS-!****!  REG.  !  REG. {LOAD-!  !  CARGO  !  fIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  «  !////////(  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1 

TON-  JPAGE!  OVER-IOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 
MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT  I  POWER!  ENGERS  !  (fEET>!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  l 
•REBUILT! 


(CONTINUED)! 

1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

CA  703 

1624221 

1 

S8314A41! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1450! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 

!  1980 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  704 

1624622 

1 

88314A41I 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1450! 

1 8.0 ! NONE 

!  IL  ALTON 

!  I960 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

CA  705 

(624623 

1 

88314A41 ! 

195.0! 

35.0) 

9.0! 

- 

1450! 

18 .0 i NONE 

t  XL  ALTON 

!  198C 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  706 

{624624 

! 

88314A41 1 

195.0! 

35.U! 

9.0! 

- 

1450! 

18.0! NONE 

!  IL  ALTON 

l  1980 

! 

1 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

1 

CA  707 

1624625 

1 

88314A41! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1450! 

IS.ol NONE 

(XL  ALTON 

!  1980 

I 

1 

1  1 

105.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

I 

CA  701 

1624626 

1 

88314A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 8. oj  NONE 

f  IL  ALTON 

!  1980 

! 

! 

1  l 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  709 

1624827 

! 

68314A411 

105.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1450! 

12.0 ! NONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  71C 

{624228 

! 

88314A411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 8.0! NONE 

1  XL  ALTON 

!  1900 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  711 

1624829 

j 

58314A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

1 8 . 0 ! NONE 

!  IL  ALTON 

!  1980 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  712 

1624830 

l 

88314A411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1450! 

18.0! NONE 

!IL  ALTON 

1  1980 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

CA  713 

1624631 

1 

883I4A41 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1450! 

1 8.0! NONE 

!  IL  ALTON 

!  1980 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

i 

CA  714 

! 624832 

! 

88314A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1450! 

18.0! NONE 

! IL  ALTON 

*!  198C 

| 

1 

1  1 

105.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

CA  715 

1624233 

! 

88314A41! 

195.01 

35.01 

9.0! 

— 

1450! 

1 8.0! NONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

! 

1 

1  1 

195.0! 

15.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  101B 

1613411 

1 

9S014A411 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8 .0 ! NONE 

!  XL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

CA  1028 

1613412 

! 

95014A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

_ 

1550! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1 03B 

1613413 

1 

95014A41 1 

20C.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1550! 

18 .0! NONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

1 

l 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  104B 

1613414 

1 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0 ! NONE 

1 IL  ALTON 

!  1980 

I 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  103B 

1613415 

1 

950I4A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! I L  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  104B 

1413416 

1 

95014A411 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

CA  107B 

1613417 

1 

95014A41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.oInone 

! 2L  ALTON 

!  1980 

! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1 08B 

1613418 

1 

950I4A411 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

1550! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 

!  1980 

! 

1 

1  1 

200*0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1098 

1613419 

1 

95014A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.0 ! NONE 

!IL  ALTON 

!  I960 

! 

1 

1  1 

200. 0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  11GB 

1613420 

1 

95014A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1118 

1613421 

1 

950UA41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.01N0NE 

(XL  ALTON 

!  1980 

t 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  112B 

1613422 

1 

95014A41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.0! NONE 

1  XL  ALTON 

!  1980 

! 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  .  ( 

! 

! 

CA  113S 

1613423 

1 

95014A41! 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0 ! NONE 

!tL  ALTON 

!  1980 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1148 

1613424 

1 

950! 4A41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

I  XL  ALTON 

!  1980 

! 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  115B 

{613425 

1 

95014A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0 ! NONE 

1  XL  ALTON 

!  191C 

I 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  114B 

1413426 

1 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 

!  1980 

I 

I 

1  ( 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1178 

1613427 

1 

95014A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.0! NONE 

1  XL  ALTON 

!  1980 

1 

i 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

CA  11 IB 

1613428 

1 

9S014A411 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

18*01  NONE 

(XL  ALTON 

!  I960 

! 

! 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

i 

CA  1198 

1613429 

1 

950I4A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.01N0NE 

ilL  ALTON 

!  1980 

! 

1 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1208 

1613430 

1 

95014A41! 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.0! NONE 

1 IL  ALTON 

!  1980 

| 

I 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  121B 

1613431 

1 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

t  XL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1228 

1613432 

1 

95014A41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

16.0! NONE 

! IL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35. G! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1238 

1613433 

! 

95014A41! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.0! NONE 

I IL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

!  1 

20S.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

CA  1248 

1613434 

1 

9S014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

16.0! NONE 

(XL  ALTON 

!  1980 

{ 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

CA  1258 

1613435 

1 

95014A41 1 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

I XL  ALTON 

!  198C 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

CA  1268 

1613436 

1 

95014A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18 .0! NONE 

(XL  ALTON 

!  1980 

! 

! 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1278 

1613437 

I 

95014A41 ! 

20C.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

CA  1228 

1613438 

! 

95014A411 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1550! 

18 .02  NONE 

! XL  ALTON 

!  1980 

1 

I 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  1 

! 

! 

CA  1298 

1613439 

t 

9S014A41! 

200.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 

2  1980 

! 

! 

1  1 

200.0! 

35.  Cl 

1.61 

-  I 

! 

! 

CA  1308 

1613440 

1 

9S014A41 1 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8.0! NONE 

1  XL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

CA  1318 

1624859 

! 

95014A41 1 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1550! 

18.0! NONE 

(XL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  1 

200.0! 

3S.0I 

1.6! 

-  1 

! 

! 

CA  1326 

!GZ4o6C 

I 

53CUAGT! 

2CC.CI 

35. Cl 

T.CI 

- 

» 5SCI 

tc.cxscsc 

I  XL  it7CS 

i  19JC 

! 

! 

1  1 

200.0! 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1338 

1024869 

I 

95014A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.01N0NE 

I  XL  ALTON 

1  1980 

f 

I 

1  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1348 

(624662 

1 

95014AG1 1 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

I  XL  ALTON 

I  1980 

) 

1 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1358 

1624163 

1 

95014A411 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

! XL  ALTON 

!  me 

! 

1 

1  ! 

200. OJ 

35.fl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1348 

1625016 

! 

95014A411 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

(IL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1378 

1625017 

1 

9S014A41! 

2OC.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1550! 

18.01N0NE 

XXL  ALTON 

!  1980 

1 

! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

CA  1318 

1625018 

1 

95014A41! 

20C.0I 

35.  C! 

9.0! 

- 

15501 

18.0! NONE 

(XL  ALTON 

J  198C 

1 

I 

!  ! 

200.0! 

35.C ! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

CA  1398 

1625019 

1 

950144411 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1550! 

18.0! NONE 

f IL  ALTON 

1  I960 

! 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

CA  1408 

1625C20 

I 

95014A41! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

1550! 

1 8 .0 ! NONE 

1 IL  ALTON 

!  1980 

1 

1 

f  /! 

200.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

CA  3018 

1624834 

! 

92614A41 ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

15501 

1 8.0 ! NONE 

IlL  ALTON 

!  1980 

! 

I 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 


I 


I 


! 


! 

I 


TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

695 

ENfiRl 

•1ST!  OPERATOR 

VESSEL  MARE  ARP  NUMBER 

!  COAST 

1  CUARO 

!  NUMBER 

1  ‘  1VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  ,N£T  !  CODE {LENGTH! BRDTH!  1 

1RECIS-1****!  NEC.  1  REG. ! LOAD-! 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  1PAGE1  OVEP-JOVER-!/////! 

!  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

HORSE 

POWER 

tAPACITYl  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 

f///////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  !  (LIGHT)  !////////////////! TO I////////// 
EKGCRS  !  (FEED!  LINE-2  !EE!  LINE-2 

!  '! 

I  2 

i  YEAR  j 

!  BUILT  ! 

!  OR  ! 

JMEBUILT ! 

(29)  PEAVEY 

CRAIN  COMPANIES 

i 

i 

! 

!  (  1 

1  1  i 

!  !  1 

i 

t 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

|  ; 

j  j 

!  i 

8AR6E 

DIVISION 

(CONTINUED) 

! 

!  i  ! 

1  1  ! 

» 

j 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

CA 

3028 

J  624635 
! 

1  926 ! 4A41 1 

!  1  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1550! 

-  i 

18.0! NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

!  1980  ! 

!  ! 

CA 

3C30 

1624836 

! 

!  926 !4A41 ! 

1  1  ! 

200.0! 

20C.O! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1550! 

-  ! 

1 8.0 ! NONE 
! 

!  IL  ALTON 
! 

!  1980  ! 

{  i 

CA 

304B 

1624837 

! 

1  926! 4A41 ! 

!  t  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1550! 

•  ; 

18.0! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

!  198C  ! 

2  ! 

CA 

3058 

1624838 

1 

!  926I4A41! 

1  i  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

** 

1550! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

!  1980  ! 

1  ! 

CA 

3068 

1624839 

!  926 ! 4A4t ! 

1  !  i 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1550! 

-  ! 

18.01HONE 

! 

!IL  ALTON 
! 

!  198C  ! 

1  ! 

CA 

3078 

1624840 

1 

1  926 ! 4 A  41 ! 

!  !  1 

200.0! 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1550! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1  1980  ! 

!  ! 

CA 

3083 

1624841 

I 

!  926! 4A41 ! 

1  !  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

1550! 

-  ! 

18 .0! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

!  1980  ! 

f  ! 

CA 

3098 

1624842 

1 

1  92614A411 

1  1  1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1550! 

-  ! 

18.01N0NE 

! 

!ll  ALTON 

!  1980  ! 

!  ! 

CA 

3108 

1624843 

! 

!  92614A41 1 

1  1  1 

20C.0! 

200.0! 

3S.C! 
35. :» 

9.P! 

1.6! 

“ 

1550! 

-  ! 

18.01  NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

!  1980  ! 

!  ! 

DS 

28 

1541962 

l 

1  97114A46! 

1  !  ! 

200.0! 

20C.0I 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1629! 

-  ! 

16.01NONE 

! 

!M0  ST.  LOUIS 
! 

!  1972  ! 

!  ! 

PS 

38 

1541963 

1 

1  971 14A481 

1  !  ! 

200.0! 

20C.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

1629! 

-  ! 

1 6 . 0 ! NONE 
! 

! NO  ST.  LOUIS 
! 

!  1972  1 

!  ! 

PV 

906LB 

161C990 

1 

i  91714A41! 

1  1  1 

2CC.1 ! 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1640! 
-  ! 

16.0! NONE 
; 

ML  ALTON 
« 

!  1979  ! 

2  » 

PV 

9C9L0 

161C991 

1 

1  91714A41! 

!  1  1 

20C.1 ! 
20C.1t 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1640! 
-  ! 

16.01NCNE 

! 

ML  ALTON 
! 

1  1979  ! 

!  ! 

PV 

91CLB 

161C992 

! 

1  917I4A41! 

!  1  1 

200.11 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

1640! 
-  ! 

1 6 .0! NONE 
! 

ML  ALTON 
; 

!  1979  ! 

1  ! 

PV 

911LB 

1610993 

! 

1  91714A41'. 

1  1  ! 

200.1! 
20C.1 1 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1640! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!  XL  ALTON 
( 

!  1979  ! 

j  j 

PV 

912LB 

161C994 

! 

1  91714A41! 

1  1  ! 

20C.1! 

2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1640! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

ML  ALTON 

i 

!  1979  i 

!  ! 

PV 

91319 

1610995 

j 

1  91714A41I 

!  !  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

1640! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

ilL  ALTON 
! 

(  1979  ! 

|  t 

PV 

914L8 

i61C996 

1 

1  9 1 7  j  4  A41  ! 

!  1  ! 

200.1! 

2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

9.  J! 
1.6! 

“ 

1640! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

!  1979  ! 

PV 

91510 

1610997 

1 

1  917J4A41 ! 

1  1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

” 

1640! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

!  1979  ! 

!  1 

PV 

916L9 

1610596 

1 

1  917I4A41! 

!  1  ! 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

" 

1640! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

1  1979  ! 

!  1 

PV 

917LB 

161C599 

1 

1  91714A41 1 

1  !  1 

200.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1640! 
-  ! 

16.0! NONE 
! 

! XL  ALTON 
! 

I  1979  ! 

!  1 

PV 

2C1 FLB 

1542094 

1 

1  111214A41! 

1  1  1 

20C.01 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1665! 
-  ! 

21 .0 ! NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

!  1972  ! 

!  ! 

PV 

2C2FLB 

1542C95 

1 

1  1 11214A41 ! 

!  1  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

• 

1665! 
-  ! 

21.0! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

!  1972  ! 

!  ! 

PV 

203FL8 

1542C96 

1 

1  111214*41! 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

1.5! 

* 

1665! 
-  ! 

21.01N0NE 

! 

ML  ALTON 

I 

!  1972  ! 

1  ! 

PV 

2c;plb 

1542C97 

1 

!  1 1 1214A41 1 

!  !  ! 

20C.01 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.51 

• 

1665! 
-  ! 

21 .0 ! NONE 

ML  ALTON 
! 

!  1972j  ! 

!  ! 

PV 

205FLB 

1542098 

1 

1  1 11214A41 1 

!  1  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21 • 0 ! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

!  1972  ) 

!  ( 

PV 

206FL8 

1542099 

! 

1  1 11 2I4A41 1 

1  !  ! 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1665! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

»  1972  ! 

!  ! 

PV 

207FLB 

1542100 

1  11121 4  A  41 1 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21 .0! NONE 

!IL  ALTON 
! 

I  1972  ! 

I  ! 

PV 

208 f LB 

1542101 

1 

1  111 214A41 f 

1  1  ! 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1665! 
-  ! 

21.01N0NC 

! 

ML  ALTON 
! 

!  1972  ! 

!  ! 

PV 

209FL8 

1542102 

! 

1  1 112I4A41 ! 

1  1  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

** 

1665! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

!1L  ALTON 
! 

!  1972  ! 

!  ! 

PV 

21CFLB 

1542103 

1 

1  111214A411 

!  !  ! 

20C.0! 
200. 0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1665! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

ML  ALTON 

1 

!  1972  ! 

!  ! 

PV 

211FLB 

1542104 

1 

1  1 1 1 2 !  4  A  41 ! 

!  !  ! 

200. 0! 
200.01 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

* 

1665! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

!  1972  ! 

!  1 

PV 

212FLB 

1542105 

t 

1  1 1 1 2 ! 4 A41 ! 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

m 

1665! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

ML  ALTON 

1 

1  1972  ! 

!  ! 

PV 

213FIB 

1542106 

1 

1  1 1 1 2 !  4  A  41 ! 

1  !  ! 

20C.O! 

200.0! 

35.0! 

35-C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1665i 
-  ! 

21.0! NONE 

I 

ML  ALTON 
! 

!  1972  ! 

PV 

2UFL8 

1542107 

1 

1  1112I4A41! 

1  1  ! 

20C.01 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1665! 
-  ! 

21.01MONE 

; 

ML  ALTON 

1 

!  1972  ! 

!  ! 

PV 

215FL0 

1542108 

1 

1  111214A41] 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21 .0  j  NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

!  1972  ! 

PV 

2UFL8 

1542109 

1 

!  1112J4A41! 

1  1  ( 

200.01 

200.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1665! 
-  ! 

21.01NQNC 

i 

ML  ALTON 
! 

!  1972  ! 

!  ! 

PV 

217FL8 

1542110 

1 

1  111  2 1 4  A  41 1 

!  !  1 

200.0! 

20C.01 

35. OJ 
35.fi! 

9.0! 

1.5! 

1665! 
-  ! 

21  .DRONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

!  1972  ! 

!  ! 

PV 

218FLB 

1542111 

1 

1  1112 1 4  A  4 1 1 

1  !  ! 

20C.O! 

200.01 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

1665! 
-  ! 

21 .OIMONE 

I 

ML  ALTON 
! 

!  1972  ! 

!  ! 

PV 

219FLB 

1542112 

1 

1  1 11214A41 | 

!  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1665! 
-  1 

21.0! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

I  1972  ! 

!  ! 

PV 

220FLB 

1542113 

! 

1  111  21 4 A  41 1 

1  !  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21 .0! NONE 

!IL  ALTON 
! 

1  1972  I 

!  ! 

PV 

221FLB 

1542114 

! 

f  111214*41 ! 

!  !  ! 

200.01 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1665! 
-  ! 

21.0IN0NE 

! 

ML  ALTON 
! 

1  1972  ! 

PV 

222FL8 

1542115 

l 

1  1 1 1 214*41 1 

(  1  1 

20C.01 

200.01 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21 .01  NONE 

I 

ML  ALTON 
! 

1  1972  ! 

!  ! 

PV 

241FL8 

1537351 

1 

1  739UA41I 

I  1  I 

20C.01 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

16191 
-  ! 

1 9.6! NONE 
! 

Mi.  ALTON 
! 

!  1972  1 

PV 

242PLS 

1557352 

1 

i  75914*411 
!  1  1 

200.01 

20C.01 

35.  Ci 
35.0! 

9.0f 

1.6! 

1619! 
“  1 

IV.OtNONE 

! 

ML  ALTON 
! 

1  1972  ! 

!  ! 

PV 

243FL6 

1537353 

1 

I  73914A41 ! 

I  1  1 

200.01 

200.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1619! 
-  1 

19.6! NONE 

ML  ALTON 

1 

!  1972  ! 

PV 

244FLB 

1537354 

I 

!  73914*41! 

1  !  1 

20C.0] 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

— 

1619! 

19.6! NONE 

1 

ML  ALTON 
! 

!  1972  ! 

1  ! 

PV 

245FLB 

1537355 

I 

1  73914A41 I 

!  !  1 

200.01 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.61 

• 

1619! 
-  ! 

19.6IN0NE 

! 

ML  ALTON 
! 

1  1972  ! 

!  ! 

PV 

246  FLI 

1537356 

1 

1  73914*41! 

1  1  ! 

200.01 

200.01 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

" 

1619! 
-  ! 

1 9 .6 ! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

!  1972  1 

1  ! 

PV 

247FLB 

1542090 

1 

!  1 1 1214*41 ! 

1  <  1 

200.01 
200. 01 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

!  1972  1 

1  ! 

pv  24ma 

1542C92 

1 

1  111214*41! 

!  !  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.51 

1665! 
-  ! 

21 .0 ! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1  1972  ! 

!  ! 

PV 

25CFLB 

1542093 

1 

1  1 11214*41 1 

!  !  1 

200. 0! 
200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1665! 
-  ! 

21 .0! NONE 
! 

!IL  ALTON 
! 

!  1972  1 

!  1 

PV 

2917FL 

1542294 

1 

1  68214*41 f 

I  !  ! 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1537! 
-  ! 

21.0 ! NONE 
! 

ML  ALTON 
! 

1  1972  ! 

!  ! 

PV  2918FL 

1542295 

1 

1 

1  68214*41! 

!  t  1 

1  1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 
f 

9.0! 

1.6! 

! 

1537! 
-  ! 

! 

21 .0! NONE 
! 

! 

ML  ALTON 

1 

! 

1  1972  ! 

!  ! 

!  ! 

I  I  I  t  !  !  I  !  !  I  I  !  I 


69.6 . 

mtm 

TABLE  2  - 

OESCRIFTION 

Of  VESSELS 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

ICAFACXTTt 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  £  L 

!  ! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  1  CODE) LENGTH! 3R0TH1 

! 

! 

1 

EST  1  CARGO  HANDLING 

!S  ! OPERA! INS 

!  1 

NEC.  1 

FES. ! LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  1  EQUIPMENT 

!U!  BASE 

!  YEAR  ! 

1  COAST 

TER  1  S EE 1 ////// !/////! 

ED  ! 

Muunn 

POINT  !  LINE-1 

1*01  UKE-1 

1  BUILT  ! 

VESSEL  MAC  AN>  WRIER 

t  SUARI 

TON-  1FA6CI 

0VER-10VER-1/////1 

*orse 

PASS-  !  (LIGHT)  I////////////////M0! ////////// 

!  OR  1 

1  NUMBER 

NASE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ILIGHT! 

FOVER 

ENSERS  t 

(FEET) !  LINE-2 

Ice!  line-2 

)*Rf BUILT! 

(29)  mm 

GRAIN  CORPANZES 

I 

1 

! 

1  ! 

1  1 

1  1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

BASSE 

DIVISION 

1 

!  1 

i 

l 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

(CONTINUED  1 

!  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

•V  2919ft 

1542294 

682 i 4A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1537! 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

!  1 

FV  29209L 

1542297 

48214A411 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1537! 

21.0! NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

! 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

FV  2921 FL 

(542298 

68214AD1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1537! 

21 *0 i NONE 

1IL  ALTON 

1  1972  ! 

I 

I  1 

1)5.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

FV  2922ft 

1542299 

6I214A41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1537! 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

i  l 

FV  2923ft 

1542300 

6821 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

1537! 

21 • Q i NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

!  ! 

!  1972  ! 

FV  2924ft 

I5423C1 

48214A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1537! 

21 . 0 1  NONE 

ML  ALTON 

I 

f  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

FV  2923FL 

1542302 

48214A41I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1537! 

21 • 0  !  NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

1 

1  1 

193.0! 

33.0! 

1.61 

-  ! 

i 

! 

!  ! 

FV  2924ft 

1342303 

6I2UA411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

“ 

1537! 

21 .o! NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

!  ! 

FV  2927ft 

1342304 

482! 4A41 1 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1537! 

21*0! NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

1 

1  ( 

195.01 

35.0! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

!  1972  ! 

FV  2921ft 

1542303 

68214A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1537! 

21 • 0 ! NONE 

!IL  ALTON 

f 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

FV  2929ft 

1542306 

662 I4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1537! 

21 .0 ! NONE 

ML  ALTON 

!  197?  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

FV  2930ft 

1342930 

676I4A411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1526! 

21 .0 !  NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

{ 

!  ! 

FV  2931f L 

1542931 

67614A41! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1526! 

21 • 0  J  NONE 

ilL  ALTON 

!  1972  ! 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

FV  2932FL 

1542932 

47414A411 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1326! 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

(  1972  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

FV  2933ft 

1542933 

674! 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

21 • 01  NONE 

!IL  ALTON 

!  1972  I 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

!  ! 

FV  29347L 

1542934 

476 1 4A41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

21 .0 t NONE 

ML  ALTON 

1  1972  ! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

1  ! 
>  1972  ! 

FV  29 3 3 Ft. 

1342935 

476 ! 4  A  41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1526! 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

l 

I  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

“  1 

! 

! 

!  ! 

FV  29S4ft 

1542934 

474I4A41I 

195.01 

35.0! 

9.01 

- 

1526! 

21 . 0 ! NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

1 

1  1 

195.0! 

33.01 

1.6! 

-  1 

! 

I 

!  ! 

FV  2937ft 

1542937 

474 1 4  A  41 1 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

15261 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

| 

I  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

!  ! 

FV  2939ft 

1342939 

67414*41 1 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

• 

1530! 

21.0INONR 

ML  ALTON 

1  1972  ! 

1 

I  1 

193.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

!  ! 

FV  2940ft 

1542940 

47414*41 1 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1530! 

21 .01  NONE 

ML  ALTON 

1  1972  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

I  ! 

FV  2941ft 

1542941 

47614*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1530! 

21 .0 ! NO  HE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

1 

I  I 

195.0! 

33.0! 

1.41 

-  i 

! 

! 

1  ! 

FV  2942ft 

1342942 

trtutiii 

195.0! 

33.01 

9.0! 

15301 

JI.OIKOHE 

lit  ALTON 

!  197?  ! 

i 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

1 

i  ! 

FV  2943ft 

1542943 

67614*41 1 

195.0! 

33. Cl 

9.0! 

“ 

1530! 

21 .0 ) NONE 

ML  ALTON 

1  1972  1 

■ 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  I 

1 

! 

!  1 

FV  2944ft 

1542944 

47614*41 ! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

- 

1530! 

21 .0 !  NONE 

ML  ALTON 

1  1972  l 

i 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  1 

! 

! 

!  ! 

FV  2945ft 

1542945 

67614*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

15301 

21 • 0 1  NONE 

ML  ALTON 

!  1972  1 

• 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  1 

FV  294SFL 

1542944 

47414**11 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

15301 

21 .0 1  NONE 

!IL  ALTON 

!  1972  1 

1 

1  t 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

1 

!  ! 

FV  2947ft 

mm? 

67614*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1530! 

21 .0! NONE 

ML  ALTON 

!  1972  ! 

I 

!  I 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

i 

! 

1  I 

FV  2941ft 

1542941 

67614*41  1 

m.oi 

35.0! 

9.0! 

- 

1530! 

21 .0! NONE 

IIL  ALTON 

!  1972  » 

I 

1  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

FV  323FLI 

1552160 

73814*41 1 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

• 

1669! 

II.IIHONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

| 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

( 

I 

!  1 

FV  324FLI 

1552141 

73SI4A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16691 

18.1  INCNE 

ML  ALTON 

1  1973  ! 

1 

1  ) 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

FV  325ftl 

1552142 

73414*41  1 

20C.0! 

35.C! 

9.0! 

“ 

1669! 

16.1 {NONE 

ML  ALTON 

!  1973  ! 

| 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

I 

! 

!  1 

FV  324FLI 

1552143 

73414*41 1 

200.0! 

33. C! 

9.01 

• 

16691 

18.1 (NONE 

ML  ALTON 

1  1973  1 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

!  1 

FV  327FLB 

1552164 

73414*41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1! NONE 

!IL  ALTON 

!  1973  1 

I 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

| 

! 

1  1 

FV  32IFLB 

1552143 

7341 4*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.11N0NE 

ML  ALTON 

t  1973  ! 

1 

f  1 

200.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

!  1 

t*V  329FLI 

1352144 

73414*41 1 

20C.0! 

33.01 

9.0! 

- 

1669! 

18.1 ! NONE 

ML  ALTON 

!  1973 

! 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

FV  330ftl 

1552167 

73414A41I 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16691 

18.1 JNONE 

ML  ALTON 

1  1973  I 

1 

1  t 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

t 

! 

! 

FV  3327LB 

1552149 

73414*41 J 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1! NONE 

!IL  ALTON 

!  1973 

1 

1  1 

200*0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

!  ! 

FV  333FLI 

1552170 

73414*411 

200*0! 

33.0! 

9.01 

- 

1669! 

18.1 !NONE 

ML  ALTON 

!  1973 

1 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

FV  3!4f LI 

1552171 

738 ! 4  A  41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1 ! NONE 

ML  ALTON 

!  1973 

1 

(  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

FV  335fLI 

1552172 

73814*41 ! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

14*1 1 NONE 

ML  ALTON 

!  1973 

1 

1  I 

2CO.O! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

! 

FV  336FLI 

1552173 

738I4A41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1! NONE 

ML  ALTON 

!  1973 

| 

!  1 

200*0! 

35,0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

FV  337f LB 

1552174 

73814*41 1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1669! 

18.11  NONE 

ML  ALTON 

I  1973 

1 

f  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

!  ! 

FV  33SFLB 

1552175 

73114*41 1 

200*01 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1 {NONE 

ML  ALTON 

!  1973 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

! 

FV  339f LB 

1552174 

73114*41 1 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

16691 

18  •  1 1  NONE 

ML  ALTON 

1  1973 

T»  *4 

4  A  • 

*  • 

i 

i 

i 

FV  340ftB 

1552177 

7381 4*41 ! 

200.01 

35.  Ci 

9.0! 

- 

1 6691 

1 8.1!  NONE 

ilL  ALTON 

i  1973 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

l  ! 

FV  341ftl 

1552174 

73814*41 1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1! NONE 

ML  ALTON 

!  1973 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

!.6l 

-  ! 

! 

! 

! 

FV  342flB 

1532179 

73414*41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1669! 

18.1! NONE 

ML  ALTON 

!  1973 

* 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

FV  343FLB 

1532110 

75014*41 1 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1  1  NONE 

IIL  ALTON 

1  1973 

1 

!  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

I 

I 

! 

FV  J44FLB 

1332111 

73414*41 ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1 1  NONE 

ML  ALTON 

I  1973 

I 

I  1 

200.01 

35.01 

1.61 

-  I 

1 

I 

! 

FV  345ftB 

1532112 

73414*41 | 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

16691 

18.1 tNONE 

ML  ALTON 

!  1973 

! 

!  ! 

200.01 

35. Cl 

1.6! 

-  I 

! 

1 

1 

FV  344f LI 

1  552  113 

73814*41 1 

200.0) 

35.0! 

9.0! 

- 

1669! 

18.1! KOHE 

lit  ALTON 

!  1973 

I 

I  ! 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

1 

1 

FV  347FLB 

153217$ 

73414*41 1 

200.0! 

35.01 

9.01 

- 

1669! 

1 8  •  1 1  NONE 

ML  ALTON 

1  1973 

1 

1  ! 

200.01 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

1 

FV  3949ft 

1552135 

68814*41 1 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

1524! 

18.11  none 

ML  ALTON 

!  1973 

t 

1 

! 

!  1 

I  1 

1  1 

195.01 

t 

! 

35. Cl 

1 

1 

1.6! 

! 

1 

-  1 
! 
f 

! 

1 

1 

! 

! 

f 

! 

I 

! 

697 


TABLE  2 


DESCRIPTION  OF  V 


SSELS 


ENGRl 

DISTI  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  RUBBER 

1  COAST 
!  CUARD 
!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT ! 
NET  (CODE! LENGTH! BRDTHl  ! 

RECIS-I****!  REG.  !  REG.ILOAO-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  1PACE!  0VFP-10VER-1/////1 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

1  CAPACITY!  HIGH-  1  (VESSEL 

!  1  EST  1  CARCO  HANDLING  IS  (OPERATING 

1  CARGO  1  FIXED  I  EQUIPMENT  !TCl  BASE 

!////////!  POINT  1  LINE-1  1*01  LINE-1 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) 1 //////////////// 1  TO 1 ////////// 
POWER!  CNGERS  1  (FEET)!  LXNE-2  lEC!  LtNC-2 

1 

! 

I  YEAR 

1  eURT 

1  OR 

(•REBUILT 

(29)  PEAVEY 
BAR6E 

! 

I 

CRAIN  COMPANIES  i 

DIVISION  ! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1  ! 

1  1 

I  I 

!  t 

1 

I 

1 

1 

1 

l 

1 

I 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

PV  3950FL 

1552136 

1 

696 1 4 A  41 1 

1  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.61 

“ 

1524! 

-  1 

18.1 ! NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

1  197J 

PV  3951 FL 

1552137 

! 

69814A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 

-  ! 

18*1 (NONE 

1 

1IL  ALTON 
! 

1  1973 

PV  3952FL 

1552136 

! 

696 1 4A41 1 

1  1 

195. OJ 
195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 

-  1 

18.1 (NONE 
! 

t XL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3953FL 

1552139 

1 

69814A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

1524! 

-  1 

16 • 1 1  NONE 

1 

1  XL  ALTON 

1 

!  1973 

PV  3954FL 

1  552UO 
! 

693J4A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

15241 

18.1 (NONE 

1 

! IL  ALTON 
! 

t  1973 

PV  3955 FL 

2552141 

1 

696 1 4  A  41 ! 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 
-  1 

16.11N0NE 

1 

!XL  ALTON 

I 

1  1973 

PV  3956FL 

1552142 

69814A411 

1  ! 

195. 0! 
195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

— 

15241 
-  ! 

18.1! NONE 

i 

1  XL  ALTON 

I  1975 

PV  3957FL 

1552143 

1 

69814*41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

** 

1524! 

-  ! 

18.1 1  NONE 

1 

1  IL  ALTON 

I 

l  1973 

PV  39S8FL 

1552144 

! 

6961 4 A  41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 

18.1 {NONE 
! 

i  XL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3959FL 

1552145 

1 

69614A41! 

!  1 

19S.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1524! 
-  1 

18.1 1  NONE 

i 

1  XL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3960FL 

1  552146 

1 

69  8 ! 4  A  41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

15241 
-  1 

18.1 (NONE 

1 

1  IL  ALTON 
! 

1  1973 

PV  3961 FL 

1  552147 

1 

69814A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 
-  1 

18.1 1  NONE 

1 

1  IL  ALTON 

1 

I  1973 

PV  3962FL 

1  552148 

1 

69614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 
-  1 

18.1 1N0NE 

1 

1  XL  ALTON 

1 

I  1973 

PV  3963FL 

1552149 

l 

69614A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 
-  I 

18.1 1  NONE 

1 

1  XL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3964FL 

1552150 

! 

69814A41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

1524! 
-  1 

18.11  NONE 

1 

ML  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3965FL 

1552151 

! 

69614A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15241 
-  1 

16. 1 1  NONE 

1 

! XL  ALTON 
! 

I  1973 

PV  3966FL 

1552152 

1 

69814A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 
-  I 

16.1! NONE 

1 

2  XL  ALTON 
! 

1  1973 

PV  3967FL 

1552153 

1 

69814A411 
!  1 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

15241 
-  1 

16.1! NONE 

1 

1  XL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3968FL 

1552154 

1 

69814A41 1 

1  t 

195.0! 

195.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 
-  1 

16.1! NONE 

1 

1  IL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3969FL 

1552155 

! 

69614*411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1524! 
-  ! 

18.1 (NONE 

1 

1  IL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3970FL 

1552156 

1 

69814*41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1524! 
-  1 

18.1! NONE 

1 

1  XL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3971 FL 

1552157 

I 

69814*41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1524! 
-  1 

18.1! NONE 

1  XL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  3972FL 

1552158 

! 

69814*41 1 

1  I 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

15241 
-  1 

18.11  NONE 

1 

1IL  ALTON 

I 

1  1973 

PV  397JFL 

1552159 

I 

69814*41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.61 

- 

1524! 
-  1 

18.1 (NONE 

1 

IIL  ALTON 

1 

1  1973 

PV  501FLB 

1567729 

! 

94SI4A41! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.3! 

“ 

1679! 
-  ! 

19.71  NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  502FL9 

1567730 

! 

94514*411 

I  1 

200.0! 

200.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

— 

1679! 
-  1 

19,7 ! NONE 

1 

IIL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  502FLB 

1567731 

1 

94514*41! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

1679! 
-  1 

19.7 1  NONE 

1 

IIL  ALTON 

I 

I  1975 

PV  5C4FLB 

1567732 

l 

94514*41! 

I  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

" 

1679! 
-  1 

19.7IK0HE 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  5C6FL8 

1567734 

I 

94S14A411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1679! 
-  1 

19. 71  NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  507FL8 

1567735 

1 

94514*41! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.3! 

- 

1679! 
-  1 

19.7! NONE 

1 

IIL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  54EFL0 

1567736 

1 

94514*411 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

” 

1679! 
-  1 

19.7! NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  S49FLB 

1567737 

1 

94514*411 

I  1 

20C.0! 

20C.0! 

■>3.C! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1679! 
-  1 

19.71  NONE 

I 

UL  ALTON 

I 

1  1975 

PV  55QFL8 

1567738 

94514*411 

1  1 

20C.O! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1679! 
-  1 

19.71N0NE 

1 

UL  ALTON 

1 

I  1975 

PV  5901 FL 

1567739 

! 

69814*41! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.01 

9.0! 

1.4! 

— 

1536! 
-  1 

19.61  NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

l  1975 

PV  5902FL 

1567740 

1 

698(4*411 

1  1 

195.01 

195.0! 

33. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

” 

1536! 

19.61  NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  59C3FL 

1567741 

1 

69814*411 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

1536! 
-  I 

19.61  NONE 

1 

1IL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  5904FL 

1567742 

1 

69814*411 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.4! 

1536! 
-  1 

19 .6! NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  59C5FL 

1567743 

1 

69814*411 

1  i 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

- 

15361 
-  1 

19.61  »(ONE 

1 

IIL  ALTON 

1 

I  1975 

PV  59C6FL 

1567744 

1 

69814*411 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

15361 

19,6 JNONE 

I 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  59C7FL 

1567745 

I 

69814*411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.41 

15361 
-  1 

19.6! NONE 

1 

IIL  ALTON 

I 

1  1975 

PV  5906FL 

1567746 

69814*411 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

" 

1536! 
-  I 

19, 6! NONE 

1 

UL  ALTON 

1  1975 

PV  3909FL 

1567747 

1 

69814*41! 
1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

15361 

19.6! NONE 

1 

UL  ALTON 

I 

1  1975 

PV  5910FL 

1567748 

1 

69814*411 

1  I 

195.01 

193.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

— 

15361 
-  1 

19,61  NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

I  1975 

PV  591 1 fL 

1567749 

1 

69814*411 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.  Cl 

9.01 

1.41 

- 

1536! 
-  1 

19.6IN0NE 

1 

UL  ALTON 
f 

I  1975 

j' . 

o?ol4A4i f 
1  ( 

155. v« 
195.01 

35. Ci 
3S.0I 

9.0! 

1.41 

15361 
-  1 

19.6! NONE 

1 

UL  ALTON 

1  1975 

PV  5913FL 

1567751 

1 

69814*411 
!  1 

193.0! 

195.01 

35. C| 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

- 

1536! 
-  ! 

1 9. 6 ! NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  59UFL 

1567752 

I 

69814*411 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.01 

1.41 

— 

1536! 
-  1 

19.6! NONE 

1 

UL  ALTON 

I 

I  1975 

PV  5974FL 

1567753 

1 

69814*41 1 
1  1 

195.01 

195.01 

35. Cl 
35.  Cl 

9.01 

1.41 

- 

1536! 
-  1 

19,6  I  NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  3975FL 

1567754 

1 

69814*411 

1  1 

195.01 

195.01 

35.CI 
35. Cl 

9.01 

1.41 

“ 

15361 
-  1 

19.61  NONE 

1 

UL  ALTON 

1 

I  1975 

PV  S976TL 

1567755 

1 

69814*411 

1  1 

193.01 

195.01 

35.  Cl 
35. 01 

9.01 

1.4! 

- 

15361 
-  1 

19.61N0NC 

UL  ALTON 

1 

1  1975 

PV  3977FL 

1567756 

! 

69814*411 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

1.4! 

“ 

153.1 
-  1 

19,6  IhONE 

1 

IIL  ALTON 

I 

1  1973 

PV  397IFL 

1567757 

1 

69614*41 1 

1  1 

195.01 

195.01 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.41 

- 

15361 
-  I 

19 ,6 1  NONE 

1 

UL  ALTON 

1  1975 

PV  5979FL 

1567758 

I 

698(4*411 
I  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.01 

9.01 

1.41 

- 

1536! 
-  1 

19.61N0NE 

I 

UL  ALTON 

1 

5  1975 

PV  5980FL 

1567759 

1 

1 

t 

49814*411 
1  1 

1  1 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.  Cl 

1 

9.01 

1.4! 

! 

1 

1536! 
-  1 
1 
1 

19.6 1  NONE 

I 

1 

1 

UL  ALTON 

1 

I 

I 

t  1975 

698. _ 

ENGR* 

6 1  ST!  OPERATOR 


i 

VESSEL  MARE  AND  NUMBER  ! 

i 


COAST 

GUARD 

RUBBER 


!VTCC!  DIMENSIONS  J DRAFT! 

NET  ! CODE! LENGTH | 8RDTH!  ! 

REGIS"!****!  REG.  !  RE6.IL0AD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  lPACEl  OVCR-IOVER-1/////1  HORSE 
MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1L1GHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  I  V  £  S  S  E  L 

t  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ! OPERATING 
CARGO  I  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINC-1 

PASS-  ! (LIGHT) I////////////////ITD!// //////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 


I 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  t 
•REBUILT! 


! 


! 


1  I  !!!!!!!  1  !  I  ! 

(29)  PEAVEY  GRAIN  COMPANIES  !  !  !!!!!!!  !  !  !  S 

BARGE  DIVISION  !  !  !!!!!!!  1  !  11 

(CONTINUED)!  it!!!!!  I  !  1  1 


(CONTINUED)! 

1  l 

1 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

S IL 
! 

1975 

PV  5981 FL 

1567760 

I 

69624A41 1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

— 

! 

! 

1536! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

ALTON  1 

PV  59B2FL 

1567761 

! 

698! 4A41 1 

I  ! 

193.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

1 

15361 
-  1 

19.6IN0NE 

! 

t  IL 
! 

ALTON  1 

1975 

PV  S983FL 

1567762 

i 

698! 4A41 J 

195.01 

195.0! 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1536! 

-  ! 

19.6JN0NE 

! 

ML 

! 

ALTON  ! 

1975 

PV  5984FL 

! 567763 
! 

69814A41! 

!  I 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

I 

1 

1536! 

-  1 

19.6IN0NE 

! 

1  IL 
! 

ALTON  ! 

1975 

PV  59I5FL 

1567764 

! 

698! 4A41 J 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. CJ 

9.0! 

1.4! 

” 

! 

! 

1536! 

-  1 

19.6! NONE 

1 

1  IL 
! 

ALTON  ! 

1975 

PV  5I86FL 

1567765 

1 

698J4A41! 

i  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

! 

1536! 

-  1 

19*  6! NONE 
* 

I  XL 
! 

ALTON  ! 

1975 

PV  S987FL 

1567766 

69814A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

— 

1 

1 

1536! 

-  ! 

1 9 . 6 ! NONE 
! 

ML 

i 

ALTON  ! 

1975 

PV  S988FL 

1567767 

! 

698I4A41! 

1  *. 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

1536! 

-  1 

19.6! NONE 
! 

!IL 

! 

ALTON  ! 

1975 

PV  5989FL 

1567768 

1 

698I4A41! 

!  ! 

195. Ot 
195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

1 

1536! 

-  ! 

19. 6! NOME 
! 

ML 

! 

ALTON  ! 

1975 

PV  5990FL 

1567769 

f 

698I4A41! 

1  ! 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1536! 

'  1 

19.6! NONE 
! 

!IL 

! 

ALTON  ! 

1975 

PV  5991 FL 

1567770 

! 

696!4A41( 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.01 

1.4! 

- 

! 

1 

1536! 

-  ! 

19.61N0NE 

! 

ML 

ALTON  ! 

1975 

PV  5992FL 

1567771 

1 

698I4A41 ! 

!  t 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

I 

1 

1536! 

-  1 

19.6! NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  ! 

1975 

PV  5993FL 

1567772 

69814A41! 

!  ! 

195.01 
195. 0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

I 

! 

1536! 

-  1 

19.6! NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  ! 

1975 

PV  5994FL 

1567773 

1 

69814A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

1 

1536! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  ! 

1975 

PV  5955FL 

1567774 

1 

698I4A41I 
!  ) 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

" 

1 

! 

1536! 

-  1 

19.61N0NE 

I 

ML 

! 

ALTON  ! 

1975 

PV  5996FL 

1567775 

69814A411 

1  1 

195.0! 
195. 0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1536! 

-  1 

19.61N0NE 

! 

ML 

I 

ALTON  ! 

1975 

PV  5997FL 

1567776 

1 

698I4A41! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.41 

“ 

! 

! 

1536! 

-  1 

19. 6 !  NONE 
! 

!1L 

I 

ALTON  ! 

1975 

PV  S99IFL 

1567777 

698I4A41 ! 
i  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.01 

1.4! 

- 

! 

! 

1536! 

-  ! 

19. 6! NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  1 

1975 

PV  5999FL 

1567778 

1 

698I4A41! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. 0! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

i 

i 

1536! 

-  ! 

19. 6! NONE 

ML 

! 

ALTON  ! 

1975 

PV  9915FL 

1615611 

1 

75414A41 I 
!  ! 

195.0! 

20C.0I 

35.01 
35. C! 

9.01 

1.6! 

“ 

! 

1 

1522! 

-  ! 

21.0IN0NE 

! 

ML 

! 

ALTON  ! 

1980 

PV  9916FL 

1615612 

754I4A41! 

!  ! 

195.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

l 

1 

1522! 

“  ! 

21 .0! NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  ! 

1980 

PV  9917FL 

1M5813 

1 

7S4I4A41! 

1  ! 

195.0! 

200.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1522! 

-  I 

21.01N0NE 

! 

ML 

! 

ALTON  I 

198C 

PV  9918FL 

1615614 

! 

75414A411 
!  ! 

195.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

“ 

! 

! 

1522! 

-  ! 

21 .0! NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  ( 

1980 

PV  9919FL 

1615815 

I 

754I4A41 1 

1  1 

195.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.6! 

— 

1 

1 

1522! 

-  1 

21 .0! NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  i 

198C 

PV  9920FL 

1615816 

I 

7S4I4A411 

1  1 

195.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.61 

— 

! 

1 

1522! 

-  ! 

21 .0! NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  ! 

1 98C 

PV  9921FL 

1615817 

! 

754I4A41! 

1  ! 

195.0! 

2C0.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1522! 

-  ! 

21 .01  NONE 
! 

ML 

I 

ALTON  ! 

198C 

PV  9922FL 

1615816 

1 

754I4A41! 

1  1 

195.0! 

2CC.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

1.61 

- 

! 

1 

1522! 

-  ! 

21 #01  NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  1 

me 

PV  9923FL 

1613819 

1 

7S4I4A41! 

!  ! 

195.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.6! 

! 

1 

15221 
-  ! 

21  .0 ! NONE 
! 

ML 

! 

ALTON  ! 

198C 

PV  9924FL 

1615820 

1 

75414A41! 

1  1 

195.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

15??! 

-  1 

21 .0 ! NONE 
! 

!IL 

! 

ALTON  1 

198C 

TPC13B 

1506558 

1 

960I4A46! 

!  ! 

20C.01 

20C.0! 

35. C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.5! 

- 

1 

J 

1625! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!0H 

! 

CLEVELAND  1 

1966 

TPC  148 

1506559 

I 

960I4A48! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1 

1 

1625! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

iOM 

1 

CLEVELAND  ! 

1966 

TPC  168 

1297459 

1 

100514A48! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

1 

1 

1634! 

-  ! 

16.0! NONE 

1 

!N0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1965 

TPC  201 

1554629 

I 

70014A48! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

! 

! 

1496! 

-  1 

15.01N0NE 

( 

mo 

! 

ST.  LCUIS  ! 

1974 

TPC  202 

1554630 

1 

700 14*48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1496! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1974 

TPC  204 

1554632 

1 

70014A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1496! 

-  ! 

15.0] NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC  205 

1554633 

! 

70014A48! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Ct 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

1496! 

-  ! 

15.0! NONE 

INO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1974 

TPC  204 

1554634 

70014A48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

I 

1496! 

-  ! 

15.0IN0NE 

! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC  207 

1554635 

1 

700I4A45! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. 0! 

9.0! 

1.6! 

1 

! 

1496! 

-  ! 

1S.01N0NE 

! 

(NO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TFC-2CI 

1554636 

1 

7C014A48! 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

— 

1 

! 

1496! 

IS .0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC  209 

1534637 

1 

700!4A48i 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.<*\ 

1.6! 

— 

t 

! 

1496! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1974 

TPC  210 

1554636 

! 

7C0J4A48! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

! 

1 

1496! 

-  1 

IS.OtNONE 

) 

INO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1974 

TfC  324 

1599884 

1 

67614A48! 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.0! 

“ 

1 

1 

1498! 

-  ! 

16.0 {NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

TPC  327 

1599885 

1 

676!4A48! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

2.0! 

1 

1 

1498! 

16.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

TPC  32B 

1599866 

67614A48! 
1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.0! 

! 

1 

1498! 

-  ! 

16.0! NONE 
( 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

TPC  329 

1599887 

67614A48I 

195.01 

195.0! 

35.CJ 
35.  C! 

9.0! 

1.0! 

- 

f 

1 

1496! 

-  ! 

lo.OfNOnE 

! 

IrO 

! 

ST.  LOUIS  1 

!  975 

TPC  330 

1595688 

1 

67614A48! 
1  ! 

19S.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

1.0! 

! 

! 

1498! 

-  ! 

16.0INUNE 

! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

TPC  344 

1601439 

1 

67614A48 I 
!  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.01 

— 

I 

! 

1498! 

16.01  NONE 
! 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

TPC  345 

1601440 

1 

67614A46I 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Ct 
35. C! 

9.0! 

1.0! 

- 

! 

« 

1498! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

TPC  346 

1601441 

1 

67614A48! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.C! 

9.0! 

1.0! 

“ 

i 

! 

1498! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

TPC  347 

1601442 

676UA4S! 
!  1 

195.01 
195. OJ 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.0! 

— 

1 

I 

1498! 

-  ! 

16.0!N0NE 

! 

!N0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

TfC  348 

1601443 

I 

676I4A48! 
1  ! 

195.0! 
195. OJ 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.0! 

! 

! 

1498! 

-  ! 

16 .0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

TPC  101 F 

1547692 

! 

67914A48! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.61 

— 

! 

1 

1518! 

“  ! 

16.01N0NE 

! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC  102F 

1547693 

1 

67914A481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

1 

1518! 

-  ! 

16.0! NONE 

I 

!N0 

1 

ST.  LOUIS  1 

1972 

TPC  1038 

1547694 

1 

679I4A48I 

!  1 

195.0! 

195.01 

t 

35. Cl 
35. C! 

! 

9.01 

1.6! 

1 

1 

1 

1518! 

-  ! 

! 

16 .0  J  NONE 
! 

INO 

1 

1 

ST.  LOUIS  1 

1973 

!  !!!!!(  1  !  1  1  11 


TABLE  2 


DESCRIPTION  OF  Vi 


699 


ENGR! 

DIST!  OPmZCt 

VESSEL  MAKE  AND  NUH3ET 

!  COAST 
!  CUARD 
!  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT  I 
NET  1  CODE iLENCTHl BRDTHl  l 

REGIS-!****!  AEG.  I  REG*! LOAD-) 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  (PACE!  OVER-lOVER-J /////! 
NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LICHT1 

! CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

1  1  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  1 

1  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  ITCl  BASE  1  YEAR 

!////////!  POINT  1  LINE-1  lAOt  LINE-1  !  8UILT 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT) !///// ///// //////lTDl/// ///////!  OR 

POVER!  ENGERS  !  (FEET)!  LZNE-2  1EE!  LINE-2  !*R£8U1LT 

(29) 

PEAVEY 

•ARSE 

I 

CRAIN  COMPANIES  ' 

DIVISION  i 

(CONTINUER)! 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

j 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

TPC 

1G4F 

1547695 

I 

47914A461 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1518! 

-  1 

1 6. 01  NONE 
! 

!  PRO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

1C5F 

!  547694 

1 

67914A481 

1  1 

195.01 

195.0! 

35,  C! 
35.0! 

9.0! 

1 . 6  i 

“ 

15181 
-  1 

16.0! NONE 
! 

!  HO 
! 

ST.  LOUIS  1 

1973 

TPC 

1C4F 

1547697 

I 

67914A48! 

!  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

1518! 

-  1 

16. 0 ! NONE 

1 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1973 

TPC 

107F 

1547898 

I 

67914A48! 

1  1 

195. o: 

195.0! 

35.  Cl 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

15181 
-  1 

16.0! NONE 
! 

IHO 

( 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

nor 

1551792 

! 

67914A481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 

-  1 

16.0 ! NONE 

I 

IHO 

I 

ST.  LOUIS  1 

1973 

TPC 

tits 

1547699 

1 

73314A481 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1651! 

-  1 

16.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

1121 

1547700 

I 

73314A48! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1651! 

-  ! 

16.0! NONE 

1 

IHO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

1131 

1547701 

1 

733I4A481 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1651! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

IHO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

1148 

1547702 

1 

73314A48! 

1  1 

20C.01 

20C.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

" 

1676! 

-  ! 

15 .0! NONE 
! 

!  HO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TFC 

use 

1547703 

t 

73314A481 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.C! 
35. C! 

9.0! 

1.61 

- 

1676! 

-  t 

1 5.0! NONE 

1 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

1UI 

1547704 

1 

73314A481 

1  1 

20C.0! 

*00.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1676! 
-  ( 

1 5 • 0 ! NONE 

I 

!  HO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

117B 

1547705 

1 

73314A481 

1  1 

20C.O! 

20C.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1676! 

-  ! 

1 5 .0 l NONE 

1 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

mi 

1  547706 

73314A4S1 

1  1 

20C.0! 

200.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1676! 
-  ! 

15.0! NONE 

1 

!H0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

1198 

1547707 

73314A451 

1  ! 

20C.0! 

2CC.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1676! 
-  ! 

1 5 .0 ! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

1208 

1547708 

1 

73314A43I 

I  1 

200.0! 

20C.0! 

35.?) 
v,  f! 

9.0! 

1.6! 

- 

1676! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

1218 

1547709 

1 

73314A48! 

1  1 

200.0i 

20C.0! 

:5  ci 
35,  Cl 

9*01 

1.6! 

- 

1676! 
-  ! 

1 5 .0 ! NONE 
! 

IHO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

1221 

1547710 

1 

733I4A48I 

1  1 

20C*w. 

200.0! 

'5  :i 
>“  »C! 

9.01 

1.6! 

- 

16761 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  I 

1973 

TPC 

1231 

1547711 

1 

73314A4A! 

1  ! 

200.0! 

20C.0! 

•T*  Cl 

s?,C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1676! 
-  ! 

15.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

TPC 

2118 

1554639 

1 

754I4A48! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

33. C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1651! 
-  I 

15.0! NONE 
( 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC 

2128 

1554640 

1 

75414A48! 

!  1 

200.0! 

20C.0! 

3S.CI 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1651! 
-  ! 

15.01N0NE 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC 

2138 

1554641 

1 

75414A48! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.01 
35.  C! 

9.01 

1.6! 

1651! 
-  ! 

15.O1N0I  E 

1 

IHO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC 

2146 

1554642 

1 

754I-A48! 

!  » 

200.01 

200.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.6! 

1651! 
-  ! 

IS .0! NONE 
! 

!H0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC 

2136 

1554643 

1 

7N.<4A48! 

1 

200.0! 

200.0! 

35.C1 

35.01 

9.0! 

I.e! 

1651! 
-  t 

15.0! NONE 
! 

IHO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC 

2118 

1554644 

1 

754I4A481 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.61 

1651! 
-  ! 

1 5 .Of  NONE 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC 

2171 

1554645 

1 

7S4UA46! 
t  i 

20C.0! 

20C.0! 

35. Cl 
35.01 

'  .01 
f,  • 

1651! 
-  ! 

15.01NOME 

! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC 

2186 

1534446 

1 

73414A48! 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35. Cl 
35.C  I 

v.t. 

1,*' 

1651! 
-  ! 

1S.0! NONE 
! 

IHO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC 

2198 

1554447 

1 

7S414A48! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0i 

1.6! 

1651! 
-  i 

1 5. 0 ! NONE 
! 

:no 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1974 

TPC 

2208 

1554648 

1 

75414A48! 

1  1 

200.0! 
200. OJ 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.61 

1651! 
-  ( 

15 .0! NONE 
! 

IHO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1N74 

VTT 

801 

1631414 

1 

088I4A41! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.C1 

35.0! 

9.01 

1.61 

- 

1518! 
-  ! 

1 8. 0 ! NONE 
l 

!  XL 
! 

Alton  ! 

1981 

VTT 

402 

1631619 

1 

88814A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  I 

18.01  NONE 

!  XL 

I 

-itu  ! 

19*1 

VTT 

603 

1631620 

1 

88814A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  ! 

18.0IN0NE 

! 

ML 

I 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

804 

1631621 

1 

88814A41! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

IIL 

» 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

805 

1631622 

1 

84614A41 1 

1  1 

195.0! 

195.01 

3S.01 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

106 

1631623 

1 

888I4A41! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.6! 

- 

1516! 
-  I 

18.0! NONE 

I 

ML 

! 

ALTON  ! 

1901 

VTT 

807 

1431624 

1 

86814441! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. Ct 
35.CI 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  ! 

18 .0 ! NONE 

I 

IIL 

1 

ALTON  1 

1901 

VTT 

806 

1631625 

1 

88814A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

1518! 
-  ! 

18.0 ! NONE 
! 

IIL 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

6C9 

1631626 

1 

88814A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

15181 

1 8.0 ! NONE 

1 

!XL 

1 

ALTON  ! 

1911 

VTT 

no 

1631627 

1 

888 1  4 A  41 { 

I  1 

195.0! 

195.0! 

35. Ct 
35. C! 

9.0! 

1.61 

- 

15161 
-  ( 

18.7! NOME 

1 

IIL 

! 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

811 

(631628 

1 

68II4A41! 
1  1 

195.0J 

195.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.61 

- 

1518! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

IIL 

1 

ALTON  ! 

1911 

VTT 

812 

1631629 

1 

48814A411 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.C1 

9.01 

1.6! 

— 

15181 
-  ! 

1 8.01NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

813 

1631630 

1 

86814A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.61 

- 

1518! 
-  ! 

18.0IN0NE 

! 

IIL 

! 

ALTON  1 

19IJ 

VTT 

814 

1431631 

1 

888I4A411 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
3S.CI 

9.01 

1.6! 

- 

1518! 
-  1 

1 6 .0 ! NONE 
! 

IIL 

1 

ALTON  ! 

1911 

VTT 

415 

1431632 

1 

I8814A41 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Ct 
35.01 

9.01 

1.6! 

- 

1511! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON  ! 

1901 

VTT 

616 

1631633 

1 

888I4A41 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  ! 

14.0! NONE 
! 

!XL 

I 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

817 

1631634 

88814A41! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  ! 

18.01  NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

sis 

i 

SSSI4S41! 
1  1 

175. C! 
195.0! 

35.CS 
35.  C! 

7.CS 

1.6! 

" 

15131 

-  ( 

13.CSSCL-: 

! 

Cl 

1 

ALTON  ! 

156! 

VTT 

819 

1631634 

1 

08814A41 J 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.01 

9.01 

1.6! 

- 

15181 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!  XL 
1 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

820 

1631637 

1 

80814A41! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  I 

18. OJ  NONE 

1 

IIL 

! 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

621 

1631638 

1 

8 8814A41! 
1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.61 

- 

1518! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

IIL 

I 

ALTON  I 

1901 

VTT 

122 

1631639 

1 

88814A41! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.C1 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  ! 

1 8.0  J  NONE 

!  XL 
1 

ALTON  ! 

1981 

VTT 

823 

1631640 

1 

88814A41! 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1518! 
-  1 

18.01  NONE 
! 

IIL 

! 

ALTON  ! 

19*1 

VTT 

824 

1631641 

88814A411 
1  f 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1518! 
-  ! 

13.0 ! NONE 
! 

!  XL 
1 

ALTON  ! 

1911 

VTT 

825 

1631642 

l 

88814A41! 
1  1 

195.01 

195.0! 

35.01 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

1518! 
-  f 

18*0! NONE 
! 

IIL 

ALTON  1 

1901 

VTT 

126 

1631643 

1 

l 

1 

88814A41 1 
1  1 

1  ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

35. Cl 
35.0! 

1 

1 

9.0! 

1.61 

1 

l 

1518! 
-  ! 
! 
t 

18.0! NONE 
! 

! 

1 

IIL 

! 

1 

1 

ALTON  I 

19*1 

TABLE  i  -  OESCMP?  ICM  OF  VESSELS 


700 


ENCR 1 

DISH  OPERATOR 

VESSEL  NAME  ARD  NUR6ER 

!  COAST 

1  CUAAD 

!  NUMBER 

1  imCl  DIMENSIONS  IDRAfT! 

NET  ICODEllCNCTHl BROTH!  1 

IPCCIS-!****!  REC.  1  RSG.ILOAD‘1 
TEN  1  SEE! //////!/////!  ED  ! 
TON-  IPACE!  OVER-JOVER-J/////I 
HACE  !  TV  !  ALL  1  ALL  ILICHTI 

HORSE 

POVER 

*  capacity! 

!  1 
!  C*  SO  ! 

uunttn 

1  PASS-  ! 

!  ENCERS  ! 

HUH-  ! 

EST  !  CARSO  HANDLING 
FIXEO  !  EQUtPNENT 

POINT  !  LtNC-1 

LICK?)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 

1  V  C  S  S  £  L 
!S  10PERATINC 
!TCl  BASE 
!A0!  LXNE-1 

IT Diz///////// 
!?£!  LINf-2 

1  YEAR 

1  BUILT 
!  OR 

! *RE8U1L1 

i 

(29)  PEAVEY 

CRAIN  COMPANIES 

1 

! 

1  1 

l 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

BRAKE 

DIVISION 

! 

1  I 

1 

I 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

|  1 

1 

1 

1 

! 

! 

VTT  827 

1631644 

88314A4U 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

15181 

18.0! NONE 

lit 

ALTON 

1  1981 

! 

1  1 

195.01 

3  5  •  C  t 

1.6! 

-  I 

! 

VTT  829 

{631646 

88514A41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0IN0NE 

!  IL 

ALTON 

!  Mil 

1 

!  1 

193.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  830 

{631647 

88814A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

1 6.01  NONE 

lit 

ALTON 

!  1981 

I 

{  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

VTT  831 

1631649 

88614A41! 

19S.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1981 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

VTT  832 

1631649 

88814A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1513! 

1 3.01N0NC 

1  IL 

ALTON 

1  1981 

{ 

1  ! 

193.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ( 

\ 

VTT  833 

1631650 

6831 4A41 ! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

16.01  NONE 

!XL 

ALTON 

1  1981 

{ 

|  | 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  834 

1631651 

S6814A41 1 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1515! 

16.01  NONE 

!  IL 

ALTON 

l  1961 

{ 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  t 

1 

VTT  835 

1631652 

68814AM! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.21 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  836 

{631653 

36314A41 1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1516! 

18.0! NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

t  .61 

-  ! 

! 

VTT  837 

{631654 

8  8814*41  I 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1516! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  838 

1631655 

88614*411 

195.0! 

3S.C! 

9.01 

- 

1518! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195.0! 

15.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  839 

•631656 

885(4*411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

IS. Q1 NONE 

(IL 

ALTON 

!  1981 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

VTT  840 

1631657 

68314*411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  841 

1631658 

68814*41! 

195.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

1518! 

16 .0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

V 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  842 

1631659 

68814*41! 

195.0! 

3  5  •  C  2 

9.0! 

- 

ISIS! 

16.0! NONE 

ML 

ALTON 

l  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  843 

1631660 

88814*41! 

195.01 

35.C! 

9.3! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

VTT  644 

1631661 

88814*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1518! 

16.0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  845 

1631662 

88814*411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1516! 

18.01  NONE 

!  IL 

ALTON 

!  1981 

1 

l  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

I 

VTT  846 

1631663 

88814*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1518! 

13.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1961 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  847 

1631664 

86814*411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

16 .0 ! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

l 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  648 

1631665 

68814X41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1518! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

1  1981 

l 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

“  ! 

! 

VTT  849 

1631666 

88614*411 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1518! 

1 8 .01  NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ) 

! 

VTT  850 

1631667 

66814*41! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1516! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

J  1981 

1 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

VTT  851 

1638730 

676)4*411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

18 .0 1  NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

l  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

VTT  852 

1638731 

67614*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

15C2! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

j  | 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  853 

1638732 

676  j  4  *  41 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

1  8.0 1 NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

VTT  854 

1638733 

67614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

18.91N0NC 

!IL 

ALTON 

!  1931 

1 

}  1 

195.0! 

33.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  855 

1636734 

67614*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

1 8. 0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195. C! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  856 

•636735 

67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

13.01N0NE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

» 

VTT857 

1 636736 

67614*41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

Id.oi NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

VTT  858 

1638737 

67614*411 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1«31 

« 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

VTT  659 

1638738 

67614*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  19ft 

1 

1  1 

195.3! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

* 

VTT880 

1638739 

67614*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

1 8. 0! NONE 

iu 

ALTON 

!  1981 

1 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  861 

1636740 

67614*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.C! 

- 

15021 

19.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1961 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  862 

1638741 

67614*41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

18.0! NONE 

2  IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

VTT  863 

1635742 

67614*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

18.0! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  864 

1638743 

67614*41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

13.01  NONE 

!IL 

ALTON 

I  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  865 

1638744 

67614*411 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1502! 

16.0! NONE 

!IL 

ALTON 

1  1981 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  666 

1638745 

67654*411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1502! 

18.0IN0NE 

!1L 

ALTON 

!  19«1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

! 

VTT  667 

1638746 

67614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

1 8.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

I 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  868 

1638747 

67614*41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

1 8.0! NONE 

ML 

ALTON 

I  1981 

1 

1  * 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  869 

1638748 

67614*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

18.0JN0NE 

ML 

ALTON 

!  1981 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

•  j 

i 

VTT  870 

1636749 

67614*41! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1502i 

1 6.oi NONE 

ML 

ALTON 

l  1981 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

VTT  871 

1638750 

67614*411 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1502! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1961 

1 

{  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

VTT  672 

1638751 

67614*411 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

18.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

»ii  as 

1636752 

67614*41  1 

H5.0I 

J5.CI 

9.0! 

- 

1502! 

Iq.CInOHE 

Ml. 

ALTON 

!  fycl 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ( 

! 

VTT  874 

1636753 

67614*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

18.3! NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

i 

VTT  875 

1638754 

67614*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

18.0  j  NONE 

!IL 

ALTON 

!  1981 

1 

|  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

WTT  J76 

1622951 

88814*41! 

195.1! 

35. C! 

10.8! 

- 

1778! 

16.0! NONE 

!KS 

CUENVXUCf  198P 

! 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

VTT  4018 

1635959 

69614*41! 

20C.0! 

35. C! 

9.C! 

• 

1644! 

16 .0 ! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  I 

200.0! 

35.0! 

1.61 

-  | 

! 

! 

VTT  4028 

1635960 

69614*411 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1644! 

13.0! NONE 

ML 

ALTON 

1  1981 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.61 

-  1 

! 

! 

VTT  4038 

1635961 

696(4*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

1 8.0 ! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

1  ! 

200.0! 

3  J.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

VTT  4049 

1635962 

69614*411 

20C.0! 

35.01 

9.0! 

- 

1644! 

1 8.0! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

| 

!  1 

200.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

VTT  4058 

1635963 

69614*411 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1644! 

18.0 ! NONE 

ML 

ALTON 

!  1981 

1 

! 

1 

1  ! 

1  i 

200.0! 

! 

1 

35.01 

1 

l 

1.61 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

l 

tail t  2  -  description  or  vessels 
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CN4R| 

IVTCCl 

DIPENSIONS  1  DRAFT! 

lUMCITTI 

MUW«  I 

!  V 

f  S  S  E  L 

1 

•mi 

OPERATOR 

NET  tCQOEi LENGTH!  8RDTN1 

! 

I 

1 

ESI  I  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING 

t 

DAD-l 

1  COAST 

!  TCR  1  S EE1//////1 /////! 

ED  ! 

\umm\ 

POINT  1  LtHE-1 

140! 

LINI-1 

EUILT  ] 

vessel  MAKE 

AN6  NUMCR 

I  GUAR! 

TON-  1  PAGE! 

OVER-! OVER-1 ///// I 

HORSE 

PASS-  I  (LIGHT.  I//////P///////// 1 T0| ////////// 

OR  1 

I  RUBBER 

NAGE  !  TV  1 

ALL  ! 

ALL  I  LIGHT! 

POWER 

ENGERS  1 

(FEET?!  LINE-2 

HE! 

LINI-2 

1 ‘REBUILT! 

(29)  PEAVCT  GRAIN  COMPANIES 

t  ! 

1  1 

1  I 

1 

1 

1 

I 

I 

! 

1 

! 

I 

I 

! 

1 

X 

# 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

SAKE  DIVISION 

1  1 

! 

1 

1 

I 

i 

1 

! 

(CONTtNUEO)t 

i  i 

t 

! 

1 

1 

\ 

I 

WTT  4C6B 

1433944 

49414441! 

20C.0I 

35. Cl 

9.01 

- 

1644! 

18.01 .ONE 

ML 

ALTON 

1941  1 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.61 

-  1 

1 

1 

l 

WTT  4078 

1435943 

49614A41I 

2CC.01 

33. Cl 

9.0! 

- 

1*44! 

11. 0!l  NE 

ML 

ALTON 

1981  1 

I 

I  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.4! 

-  ! 

1 

1 

1 

WTT  4058 

1433944 

69614441! 

20C.0! 

35. C! 

9,01 

- 

16441 

19.01  A. WE 

ML 

ALTON 

1981  1 

1 

1  ! 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

1 

| 

1 

WTT  4098 

14359*7 

69614A41I 

ICC. 01 

35.C! 

9.0! 

- 

1444! 

II.OlRUE 

ML 

ALTON 

1981  1 

1 

i  i 

2CC.0I 

35.0! 

1.61 

-  1 

1 

1 

1 

WTT  410? 

1435968 

696 1 4 A  41  1 

200.0! 

35.  C! 

9,0! 

- 

1*441 

IG.OINOM 

ML 

ALTON 

1911  ! 

! 

i  i 

20C.0! 

35.  Cl 

1.6! 

-  1 

1 

! 

1 

WTT  4118 

14359*9 

49614441! 

200.01 

35. Ci 

9. Cl 

- 

1644! 

18.01  AO#'" 

ML 

ALTON 

1981  1 

1 

i  i 

20C.0! 

35.01 

1.61 

-  1 

! 

1 

1 

WTT  4128 

1635970 

696I4A41I 

200.01 

35.0! 

9,0! 

• 

1444! 

1I.OINONT 

ML 

ALTON 

1911  | 

1 

I  ! 

20C.91 

35.0! 

1.6! 

-  1 

1 

! 

1 

WTT  4131 

1433971 

694 ! 44  41  1 

2CC.01 

35. C! 

9.01 

• 

1444! 

18.01 MONt 

ML 

ALTON 

1411  1 

1 

t  ! 

20C.OI 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

I 

1 

| 

WTT  4148 

1A35972 

69614411! 

20C.0I 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1444) 

II.OINONl 

ML 

ALTON 

1981  1 

1 

1  ( 

20C.01 

35.  Cl 

1.6! 

-  | 

! 

1 

1 

WTT  4158 

1433973 

49*14441! 

20C.0I 

35. Cl 

9,0! 

» 

14441 

11.01 RONC 

ML 

ALTON 

1911  | 

| 

i  i 

200.01 

JS.tl 

1.41 

-  I 

1 

I 

i 

WTT  4148 

1433974 

49614# 411 

200.0! 

35. C! 

f.Ot 

- 

1644! 

11,01  NONE 

ML 

ALTON 

1911  | 

1 

1  1 

20C.CI 

35.01 

1.6| 

-  1 

! 

( 

1 

WTT  4178 

1635913 

496 1 4441 t 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1444! 

II.OlhCNC 

ML 

ALTON 

1441  1 

1 

i  i 

20C.0! 

35.  Ct 

1.4! 

-  ! 

! 

I 

1 

WTT  4118 

1433974 

49414341! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

14441 

11.0  1  RONE 

ML 

ALTON 

1441  I 

1 

i  i 

ICC. 9! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

1 

WTT  4198 

1635977 

*9614441! 

200.0! 

55.  Cl 

9.C! 

- 

1444! 

11,0! RONE 

ML 

ALTON 

1911  | 

1 

i  i 

20C.01 

35. C! 

1.4! 

-  1 

1 

! 

t 

WTT  420e 

1633971 

69*144411 

ICC. 01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1444! 

U.  0 1  NONE 

ML 

ALTON 

1911  ! 

I 

1  ! 

20C.0! 

35. Ct 

1.6! 

-  1 

1 

1 

1 

WTT  421? 

1435979 

49614A41] 

2QC.0I 

35. Cl 

9.01 

- 

14441 

18.01N0NE 

ML 

ALTON 

1911  | 

1 

i  1 

20  C • 01 

35. C! 

1.6! 

-  t 

! 

( 

I 

WTT  4229. 

1435980 

*9614441! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

14441 

13.01  NONE 

ML 

ALTON 

1911  t 

1 

!  ! 

200.0! 

35.  Cl 

1.4! 

-  » 

1 

! 

1 

WTT  4231 

1635911 

49614441! 

20C.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1444! 

1 1.01  RONE 

ML 

ALTON 

1911  1 

1 

i  t 

200.01 

35. Cl 

1.61 

-  I 

t 

I 

I 

WTT  4248 

1635982 

49414A41! 

230.01 

35.0! 

9.0! 

- 

16(41 

14.01  NONE 

ML 

ALTON 

1941  1 

l 

1  1 

20C.01 

35.  Cl 

1.6! 

•  J 

! 

I 

i 

WTT  4259 

UJS'IS 

69414441! 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

16441 

11.0! NONE 

ML 

ALTON 

1911  1 

I 

» 

!  1 

1  1 

ICC. 01 

1 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 
! 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

(32)  PELLEGRIN#  ADAMS 

! 

t  CHAUV1IH 

1  1 

1  t 

1 

! 

I 

1 

) 

1 

1 

I 

1 

* 

1 

! 

TOYING  CO./  INC. 

1 

!  ! 

1 

! 

! 

i 

1 

1 

GLANCME  NAAII 

1282670 

2913435! 

48.01 

16. C! 

7.0! 

30C 

65! 

24.0! NONE 

1  A 

CHAUVXN 

1977  1 

1 

1  ! 

48.01 

16.C! 

5.6! 

-  1 

1 

i 

1 

mm  knight 

1243222 

221S«3«I 

56.01 

18. C! 

6.0! 

55C 

•  i 

23 . 0 1  RONE 

In, 

HOUMA 

1452  1 

! 

! 

1  1 

1  1 

56.01 

! 

19. Cl 
! 

5.6! 

I 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

1 

(32)  Mltllti 

RICHARD 

TOWING 

! 

ICO./ 

1  1 

!  1 

1 

1 

t 

! 

! 

I 

I 

1 

! 

1 

I 

1 

* 

INC. 

1 

1  1 

| 

1 

1 

1 

I 

! 

crctt it  r  1 

1  - 

32015471! 

—  1 

—  1 

4.51 

• 

-  1 

-  IRON! 

i 

198'  ) 

1 

1 

1  1 

1  1 

5C.01 

1 

19.C1 

! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

t 

(21)  PENNSYLVANIA  POWER  CO. 

l 

! 

1  1 

!  I 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

t 

ARNIE  $ 

1632924 

10113436! 

65.0! 

26. C! 

9.01 

1 20  C 

-  1 

31.0120  ton;  2  WINCH 

1  PA 

SH.  "’•I-G- 

1481  ! 

1 

1  1 

65.01 

26. C! 

7.0! 

-  ! 

!  ELECTRIC 

1 

PCI 

LOUISE  n 

1555899 

49134341 

55.4! 

22.0! 

7.5! 

6  SC 

-  ! 

32.0125#  TON)  3  WZNCHIPA 

SMILING- 

1974  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

60.61 

t 

22.8! 

1 

5.0! 

1 

-  ! 

1 

1CLECTRIC 

1 

1 

1 

PORT 

( C 7)  pennwalt 

PSC  3C4 

CORP. 

1 

1 

1002667 

!  ! 

!  ! 

860154701 

1 

I 

195.0/ 

1 

1 

35. C! 

! 

1 

8.5! 

1 

I 

1400! 

I 

! 

15.0IDCEP  WELL 

! 

1 

IKY 

(  ALt’INT 

1965  1 

! 

1  1 

19; ,  Ji 

35. C! 

2.5! 

-  1 

!  ELECTRIC  PUHP 

! 

,\P  * 

PSC  305 

1505848 

71615471! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

14501 

14. 5  1 » It P  WE' 

!ky 

v  UIRT 

1966  1 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

2.7! 

-  I 

Iff.EURIv  •UNP 

! 

cm 

PSC  JC6 

1503849 

71615471! 

195.0! 

35.0! 

a.si 

- 

1450! 

14.51DEEF’  HEL* 

IKY 

C»  ’.VERT 

1966  1 

« 

1  ! 

195.01 

35. C! 

2.7! 

-  I 

IILf.CT9.tC  ;*JHP 

! 

Cl  *  Y 

PSC  JC7 

1305850 

71615471! 

195.0! 

35.0! 

8.51 

- 

1450! 

14.5IDEEP  VOU 

IKY 

CALVERT 

1467  ! 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.7! 

-  ! 

IIUUTPI*  P  9 

! 

CITY 

PSC  303 

1029323 

72315471! 

195.0! 

35. C! 

9,3! 

- 

1535! 

15.4IDEEP  WEkV. 

IKY 

CRLVERT 

1977  1 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

1  ELECT  lit  PU.HP 
! 

! 

I 

CITY 

(36)  PENNWALT 

CORP. 

1 

1 

!  t 

!  1 

1 

! 

! 

! 

I 

j 

! 

! 

! 

1 

1 

J 

PENNWALT  TOTEH 

1448256 

300515470! 

272.0! 

70.C! 

14.6! 

- 

64001 

55.0IPUNPS 

(OR 

PORTLAND 

1982  1 

1 

i  i 

272.0! 

70. C! 

3.5! 

-  ( 

! 

» 

PENNWALT  T TIE 

I30SU1 

224015470! 

2SC.0! 

50.C1 

15.0! 

- 

36001 

40.0! PUMPS 

ION 

PORTLAND 

l 

1966  1 

1 

1 

I  1 

!  1 

250.0! 

i 

50.0! 

! 

4.6! 

! 

-  1 
! 

! 

I 

1 

! 

(32)  PENNZOIL 

PROOUCING  CONPAINT 

1  J 

f  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

SAKE  BARR E 

1176727 

13914443! 

—  1 

—  i 

6.6! 

• 

—  ! 

5.61N0NE 

1  LA 

HOUMA 

1946  ! 

1 

i  i 

90.0! 

28.  Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

t 

BARGE  GIBSON 

1282480 

196144431 

1 

—  1 

6.6! 

- 

--  I 

5.61NONE 

1  LA 

HOUMA 

I960  1 

1 

1  1 

11C.0! 

30. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

BARGE  LAROSE 

1282481 

19614443! 

—  1 

—  1 

6.6! 

- 

—  1 

5.6! RONE 

1  LA 

HOUNA 

I960  1 

• 

t  ♦ 

13C.CI 

-  | 

i 

J 

BARGE  LIRETTE 

*1176729 

1  39!  4443*1 

—  1 

—  ! 

6.6! 

- 

—  1 

5.6! NONE 

ILA 

HOUMA 

1944  ! 

! 

1  1 

!  1 

9C.01 

1 

28. Cl 

1 

2.0! 

« 

-  i 
! 

! 

1 

I 

! 

(33)  PENNZOIL 

SULPHUR 

CO. 

1 

1 

1  1 

!  ! 

I 

! 

1 

i 

j 

! 

I 

l 

1 

! 

OUVAL  1 

1276195 

186215471! 

—  1 

--  1 

9.0! 

- 

27801 

10.0!2  DISCHARGE 

MX 

GALVESTON 

1951  1 

! 

1  ! 

260.11 

52.1! 

1.7! 

-  ! 

! PUMPS 

I 

OUVAL  2 

1276196 

1859J5471! 

—  1 

—  ! 

9.0! 

- 

28241 

10.012  DISCHARGE 

Mx 

GALVESTON 

1451  1 

1 

1  ( 

260.1! 

52.11 

1.7! 

-  ! 

!  PUMPS 

1 

OUVAL  3 

1533770 

185015471! 

—  ! 

--  1 

9.0! 

** 

2813! 

10.012  DISCHARGE 

MX 

GALVESTON 

197C  ! 

l 

1 

1 

!  1 

! 

!  1 

260.11 

1 

! 

52.1! 

1 

1.7! 

! 

! 

-  ! 
I 
! 

!  PUMPS 
! 

! 

1 

I 

1 

7.91 _ ... 

OPERATOR 

VESSEL  NAME  AKI  NUMBER 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  V 


me*! 

Disri 


(32)  PENTOHr  HOWARD  4  GLENN 
APC  2616 


(43)  PENT! IEN#  INC. 

) 

t  1  t 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

CAPTAIN  ZED  47 

1514106 

!  24I3A35! 

45.7! 

19. Cl 

3.5!  450 

-  ! 

20.0! NONE 

INC  CPAHA 

1  1.6* 

1 

1  1  ! 

45.7! 

19.  C! 

3.5! 

-  ! 

) 

! 

DAVET  CROCKETT  41 

1269229 

!  2513*35! 

52.31 

16.  C! 

3.6!  44C 

-  1 

20 . 0 ! NONE 

INC  OHAH* 

!  1955 

! 

!  !  ! 

52.3! 

16. C! 

3.6! 

-  | 

! 

I 

KRY-6CB  43 

1261136 

!  17I3A35! 

43.0! 

13.5! 

3.5!  2)0 

-  1 

1 2 .0! NONE 

INC  CPAHA 

!  1955 

! 

!  !  1 

43.0! 

13.5! 

3.0! 

-  ! 

I 

! 

LOUXS  I  40 

1269771 

!  3513*35! 

56.0! 

20.5! 

3.6!  76C 

-  | 

20. 0 1  NONE 

JNE  OP AHA 

!  1963 

! 

!  1  1 

$4.0! 

20.5! 

3.6! 

-  ! 

1 

1 

NO  40 

1  - - 

!  30014*43! 

1»6.0! 

34.0! 

6.0!  - 

7C0! 

15.0! NONE 

1NE  OPAHA 

!  1941 

! 

!  !  ! 

196.0! 

34.  Cl 

1.51 

-  ! 

i 

! 

NO  41 

1  -  1  30014*431 

193.0! 

35.  C! 

9.0!  - 

700! 

10.01  NONE 

!NE  OMAHA 

!  me 

» 

!  !  ! 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

NO  44 

j  - 

!  10014**3! 

36*0! 

40. C! 

4.0!  - 

250! 

8. OINCNE 

!NE  OPAHA 

1  1964 

! 

i  !  1 

56.0! 

40. C! 

1.0! 

-  I 

! 

! 

NO  46 

!  15014A43I 

73.0! 

50.  C! 

4.0!  - 

400! 

S.OiNONE 

!N£  OMAHA 

1  1963 

i 

1  1  ! 

n.o! 

50. C! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

NO  47 

i  140MA43! 

7C.0! 

SO*  C 1 

4.0!  - 

360! 

8.0! NONE 

INC  OMAHA 

1  1961 

! 

1  1  ! 

7C.0! 

30. C I 

1.3! 

-  ! 

! 

1 

NO  49 

,  - 

!  14414*43! 

10C-0! 

76.  C! 

6.5!  - 

4C01 

S.OINONE 

INC  OMAHA 

I  1940 

! 

1  I  ! 

1C0.0! 

26. C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

NO  52 

1  - —  !  U6J4A43! 

10G.0! 

26. C! 

6.0!  - 

400! 

3 .0! NONE 

INC  OMAHA 

!  194C 

1 

!  !  ! 

10C.O! 

26.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO  S3 

!  146(4*431 

IOC. 01 

26. Cl 

6.0!  - 

400! 

8 .0! NONE 

INC  OMAHA 

i  me 

l 

!  t  ! 

100.0! 

24.  Ct 

1.51 

-  ! 

! 

! 

NO  54 

1  - 

1  17514*431 

75.0! 

24. C! 

4.o:  - 

350! 

& .0! NONE 

INC  OMAHA 

!  194C 

! 

!  !  1 

75.0! 

24. C! 

1.5! 

-  1 

1 

! 

NO  40 

1  - 

!  12514*43! 

92.01 

26. C! 

4.0!  “ 

350! 

S.OINONE 

IKE  OPAHA 

!  1961 

1 

!  1  ! 

92.0! 

26. C! 

1.0! 

-  1 

! 

! 

NO  62 

I  - 

!  2C014A43! 

135.0! 

35.  C! 

5.5!  - 

500! 

6 . 0 ! NONE 

INC  OPAHA 

!  196C 

! 

!  !  ! 

135.0! 

35. C! 

1.5! 

•  ) 

1 

NO  63 

1  - 

!  20014*43! 

135.0! 

35.0! 

5.5!  - 

SCO! 

6.01NCNE 

!NE  OMAHA 

!  me 

l 

!  !  ! 

135.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO  426 

!  - 

t  40! 4*43! 

50.01 

20.CS 

4.5!  - 

ICO! 

10.01  NONE 

!NE  OMAHA 

1  1969 

! 

!  !  ! 

5C.0! 

20. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

NO  436 

i  - 

-  t  17514*431 

104.0! 

44.  C! 

4.0!  - 

450! 

10.0 ! NONE 

INC  OPAHA 

i  me 

l 

t  i  i 

104.0! 

44. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

<32)  PEREZ  l  TERREBONNE  BOAT 
INC. 

JODI  1 


(32)  PERFORMANCE  MARINE  TRANS 
TXON  CORP. 

SEA  WARRIOR 


(17)  PCPKINSr  NANCY 
ITCl  136 


(01)  PETCKCP#  INC. 
MITCHELl  HEBERT 


RAY  F.  HEBERT 


(30)  PETERS  BARGE  PARTNERS 
HMP  A 


(23)  PETERSON  eUllBCRS/  INC* 
A -K  ATKINSON 

STRAITS  OF  NACCINAC 

VIKING 

ESCORT 

ESCORT  XX 

PfiX  NO  1 

(23)  PETERSON  STEAMSHIP  CO* 
5RY  10U 

CXTY  OF  DOUGLAS 

(33)  PETRO-BOATSr  INC. 

£XRftl£  t 

icsixe  c 

MARCH  « 

RAY  G 
WARREN  ( 


COAST 

GUARD 

RUBBER 


J 

1VTCC! 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 

I C IPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V  E  S  S  €  L 

l 

5 

I  NET 

!  CO DC !LE NOTH! BROTH!  1 

!  1 

EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!S  (OPERATING 

1 

YEAP 

*1 R  CGIS" 

!*•••! 

*f«.  1  REG. HOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXCO  1 

EQUIPMENT 

ITCl  BASE 

! 

; 

1  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

\nuun  \ 

POINT  ! 

IXNE-1 

IAO!  LINE-1 

! 

BUILT 

!  TON- 

1  PAGE  1 

OVER"! OVER*! ///// ! 

HORSE!  PASS-  ! (l ICM I)  !/////////////// /ITD!///// /*///! 

OR 

■i 

t  NAGE 

t  IV  1 

AIL  )  ALL  HlGHf! 

POWER!  (NGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICC!  LINE-2 

HPE3UILTI 

r 

25*115 


RENTAL# 

304464 


59313*701  195. 0!  35. Cl 
1  !  195.1!  35. C! 


! 

1 

6.6! 
1.0! 
i 
! 


!  I 

!  ! 

I  l 

1 9{ 1F02I 
!  I 


6451*121 

5  ! 

t  ! 

!  ! 

I  ! 


! 

! 

1 

44.2! 

5 
! 

I 
I 

113.0!  30. C t 
!  ( 

I  1 

!  5 


! 

! 

15.  CJ 

l 
I 
l 
! 
! 


676I4A471  195.0!  35.C! 
1  !  195.0!  35. C! 


{ 

l 

! 

6.7! 

! 

! 

l 

! 

7.01 

! 

! 

I 

9.0! 

1.6! 

! 

1 


700 


! 

I 

! 

1370! 

! 
! 


! 

! 

! 

14.0! DIESEL  PUHP 
! 


! 

34! 

* 

! 

! 

I 

203! 

11! 

! 

I 

! 

1496! 

! 
! 
! 


! 

! 

I 

24.0IN0NE 

! 

! 

! 

! 

! 

35 .0! NONE 

! 

! 

! 

I 

16.0! NONE 
I 
( 

I 

! 


! 

! 

i 

It  A  LAftOS  E 

! 

I 


! 

! 

1 

!IA  GOLDEN 
!  HEADOW 
! 

! 

! 

! 

I  LA  MORGAN 
!  CITY 
I 
I 
! 

!PN  MINNEAPO- 
!  LIS 
! 

I 

! 


1589598 

! 

8913*36! 

SC.O! 

24.22 

1C.41 

24001 

-  1 

30.0 1  NONE 

IFL 

PORT  ! 

1978 

1 

! 

!  ! 

80.0! 

24.2! 

9.01 

! 

*  t 

! 

! 

CANAVERAL  I 

H0CS90 

! 

8913A36! 

PC.O! 

24. C! 

1C. 4! 

2*00! 

-  * 

30.01N0NE 

!fL 

PORT  ! 

1978 

I 

\ 

! 

1 

!  ! 

i  1 

SC.O  j 

24. C! 

1 

i 

9.01 

! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

■ 

CANAVERAL  ! 

! 

( 

! 

! 

1622964 

! 

! 

I 

l  ! 

!  ! 

866(4*41! 

! 

! 

195.0! 

i 

! 

35. C! 

i 

! 

9.0! 

! 

z 

! 

15031 

z 

J 

19.1  'NONE 

i 

! 

JAR 

! 

N.  LITTLE  ! 

•  5CC 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

i 

35. C! 

! 

i 

1.6! 

! 

i 

I 

! 

-  i 

I 

t 

! 

! 

I 

! 

i 

ROCK  ! 

1 

| 

! 

1 

1214454 

1 

! 

1 

!  1 

1  1 

182611*12 ! 

i 

! 

372.0! 

i 

1 

56. C! 

i 

! 

15.0! 

z 

! 

50001 

z 

! 

1050! 

I 

105 .OINONt 

i 

! 

IWX 

! 

STURGEON  i 

1917 

» 

i 

5  ! 

364*0! 

56.0! 

12.3! 

1 

119! 

! 

! 

BAY  ! 

,227644 

t 

272I1A11I 

196.1! 

48.1! 

11.6! 

1100! 

-  * 

78.3! NONE 

!VX 

STURGEON  ! 

1926 

I 

t 

!  1 

203.01 

46.1! 

10.8! 

1 

925! 

1 

! 

BAY  ! 

! 22 4*30 

i 

128711*12! 

348.0! 

56.  Cl 

16*01 

6000! 

1000! 

105 .oInCNE 

1 W  X 

STURGEON  ! 

*  1964 

! 

l 

I  i 

36C.OI 

56.0! 

11.5! 

! 

312! 

! 

! 

BAY  ! 

J  27CC45 

1 

1 3! 3*36! 

*7.2! 

14.0! 

7.3! 

200! 

-  1 

12 .0 ! NONE 

!WI 

STURGEON  ! 

1955 

) 

t 

!  ! 

SC.O! 

15.0! 

6.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

BAY  ! 

1563370 

I 

S13A36! 

47.1! 

12.4} 

7.0! 

200! 

■  i 

II.OINONE 

IWX 

STURGEON  ! 

1969 

! 

! 

!  ! 

5C.Pl 

13.0( 

6.3! 

! 

.  j 

! 

! 

BAY  ! 

1511279 

! 

21614A46! 

95,8! 

35. C! 

6.7! 

20oi 

30.0! NONE 

1 W  T 

STURGEON  l 

1957 

i 

! 

! 

S 

i 

1  1 

!  ! 

94.0! 

! 

1 

9 

sc.oi 

36.G1 

( 

1 

! 

15. Ct 

1.5! 

i 

I 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

I 

i 

! 

! 

i 

8AY  ! 

! 

| 

! 

1 

1649947 

i 

! 

! 

i  ! 

!  1 

24S1A11! 

! 

4.0! 

! 

2251 

z 

-  ! 

z 

» 

18 .0! NONE 

« 

! 

INI 

I 

OOUGLA5  ! 

I960 

1 

! 

i  l 

SC.O! 

1 5, Cl 

4.0! 

i 

49! 

! 

! 

> 

1774367 

! 

4 1  1 1 A  11  ( 

63.0! 

15.01 

7,0! 

450  i 

-  ! 

16.0! NONE 

J  MI 

DOUGLAS  ! 

1958 

1 

1 

! 

1 

i 

!  ! 

!  1 

i  i 

63.01 

I 

15. C! 

! 

i 

7.0! 

1 

! 

i 

9.0! 

! 

1 

i 

49! 

I 

! 

1 

i 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

» 

1649066 

I 

1 

! 

i  ! 

1  I 

6Q11A02! 

! 

PJ.S1 

Z 

! 

24. C! 

i 

1 

6801 

! 

29! 

z 

! 

32.01NONC 

i 

! 

!*L 

DAUPHIN  i 

1982 

1 

! 

i  ! 

96.0! 

24. Cl 

7.0! 

1 

32! 

! 

! 

ISLAND  ! 

1641161 

! 

6011402! 

63.5! 

24.0! 

9.0! 

660! 

29! 

32. OINCNE 

ILA 

CAMERON  ! 

1981 

1 

! 

!  ! 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

! 

1978 

1594902 

! 

6011A02! 

83.5! 

24.01 

9.0! 

680! 

54! 

32.0IN0NE 

ILA 

VENICE  ! 

» 

! 

I  I 

96.0! 

24.0! 

7.0! 

1 

32! 

! 

i 

I 

1600134 

1 

6011*02! 

53.51 

24. C! 

9.01 

6801 

28! 

32. 0! NONE 

IT* 

FREEpCRT  1 

1978 

i 

1 

!  ! 

96.0! 

24.0! 

7.01 

I 

32! 

! 

1 

1 

) 568318 

! 

66! 1*021 

97.0! 

26. C| 

9,0! 

120?! 

87! 

32. OINCNE 

ILA 

GRAND  ISLE i 

1977 

! 

1 

( 

1 

! 

! 

!  1 

!  ! 

1  ! 

11C. 01 
! 

! 

26. C! 

I 

! 

7.0! 

t 

! 

I 

I 

i 

321 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1947 


1966 


1975 


1979 
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ingr! 

i 

IVTCCI  DIMENSIONS  (DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

{VESSEL! 

! 

•  ISTi 

OPERATOR 

1  NET 

1  CODE ! LENGTHS  dADTH!  1 

!  ! 

EST  ! 

CARSO  HANDLING 

!S  I07EMTJNS  1 

| 

l»£tlS-!«**«l  *E«.  1  AEG. 1 LOAC-t 

!  CARSO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ITCt  BASE  I 

TEAR  | 

I  COAST 

!  TER 

!  SCE! //////! / //// J  CD  ! 

\numn 

•OINT  ! 

LINE-1 

!»OI  Lint-1  t 

BUILT  1 

VESSEL  NAME 

AND  NURSE A 

1  GUARD 

1  TON- 

iPAGEl  OVER-1  OVER-! ///// ! 

HORSE!  PASS”  !  (LtSHT)  ! 

////////////////IT»|//////////i 

OR  ! 

1  NUMBER 

!  NAGE 

I  IV  !  AIL  1  ALL  ! LIGHT! 

ROWER!  ENSERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

•REBUILT! 

(32)  PETROL 
BISON 

MARINE  CO. 

! 

'J45831 

!  ! 
13311*12! 

175.0! 

! 

40.0! 

! 

13. SI 

! 

3400! 

! 

296! 

! 

41 • 4 ! NONE 

! 

1  LA 

! 

HOUMA  ! 

1973 

! 

1  1 

185.0! 

40.0! 

9.0! 

! 

8! 

! 

! 

! 

bongo 

!5'*C99 

14111*12! 

175.01 

40.  C! 

13.5! 

2220! 

296! 

41.4IN0NE 

(LA 

HOUMA  ! 

1973 

I 

I  1 

185.01 

40. Cl 

9.0! 

I 

6! 

1 

! 

! 

CAMERON  EXPRESS 

1638624 

1931 1 A1 2 1 

155.7! 

38.0! 

13.5! 

1800! 

579! 

46.0! NONE 

(LA 

HOUMA  ! 

1981 

! 

1  ! 

165.0) 

38. C! 

10.5! 

1 

7! 

! 

! 

! 

ELAND 

1524059 

2021  1 A 1 2 ! 

155.21 

38.11 

12.5! 

2250! 

195! 

SS.OINONC 

HA 

HOUMA  1 

1969 

! 

:  i 

155.2! 

38.1! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

GAZELLE 

I  599591 

2C3! 1 A 12! 

166.0! 

40.0! 

13.5! 

22501 

455! 

57.0! hONE 

1  LA 

HOUMA  ! 

1978 

! 

1  1 

160.0! 

40.01 

9.0! 

! 

12! 

! 

! 

! 

CEHSeoX 

1522863 

2C2IU12! 

155.21 

36.1! 

12.5! 

1700! 

195! 

55 ■ 0! NONE 

H* 

HOUMA  ( 

1969 

! 

1  1 

155.21 

36.1! 

1C.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

GNU 

1613520 

20211*12! 

166.0! 

40.0! 

13.5! 

2250! 

579! 

46 .0! NONE 

!  L  A 

HOUMA  ! 

1979 

! 

1  ! 

18C.0! 

40.  C! 

9.01 

! 

10! 

! 

I 

1 

HARTCPCEST 

1546630 

135I1A121 

175.01 

40.0! 

13.51 

3400! 

296! 

41.4IN0NE 

HA 

HOU*»A  i 

1973 

I 

!  1 

165.01 

40.0! 

9.0! 

! 

6! 

I 

! 

! 

IBEX 

1 61 0652 

203MA12! 

146.0! 

40.0! 

13.5! 

2250! 

579! 

46.0! NONE 

HA 

HOUMA  ! 

1979 

! 

1  ! 

uc,ri 

40. C! 

9.0! 

1 

10! 

! 

! 

! 

J AVELINA 

1630151 

6611A021 

98.2! 

26.0! 

11.?! 

1200! 

ICO! 

30.0! NONE 

HA 

HOUMA  ! 

19IC 

I 

!  1 

110.0! 

26. C! 

6.6! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

KODIAK  I 

1657531 

3091 1 A 1 2 ! 

195.9! 

52.C1 

22.0! 

12280! 

1006! 

67.0! NONE 

HA 

HOUMA  ! 

1913 

1 

!  1 

2 25.0! 

52.0! 

19.0! 

1 

25! 

! 

( 

1 

KODIAK  II 

1658127 

30911A12! 

195.9! 

52.  C! 

22.0! 

12260! 

1006! 

67 .0 ! NONE 

SLA 

HOUMA  ! 

1983 

1 

!  ! 

225.01 

52. C! 

19.0! 

1 

25! 

! 

! 

1 

KUDU 

160C879 

20311 A12) 

166.0! 

40.01 

13.5! 

2250! 

579! 

46.0UONE 

HA 

HOUMA  ! 

1978 

I 

1  1 

180.0! 

40. C! 

9  0! 

1 

10! 

! 

! 

! 

ORYX 

1603700 

203 ! 1 A121 

166.01 

40.0! 

13.5! 

2750! 

579! 

46. 0! NONE 

!  LA 

HOUMA  ! 

1979 

! 

i  1 

180.01 

40. Cl 

9.0! 

! 

10! 

1 

! 

1 

SPRINSBOK 

1547301 

1 34 1 1  A 1 2  t 

175.01 

40.0! 

13.5! 

3400! 

296! 

41.41N0HF 

!  LA 

HOUMA  1 

1973 

1 

!  1 

185.01 

40.0! 

9.0! 

! 

8! 

! 

! 

! 

TOPI 

1614955 

20211*121 

166. C! 

40.0! 

13.5! 

2250! 

5791 

46.0! SONE 

HA 

HOUMA  1 

1979 

1 

1  ! 

1  SC .01 

40.  C! 

9.0! 

! 

10! 

! 

! 

! 

WATER8UCK 

1514670 

201 i 1 A 1 21 

155.21 

36.1! 

12.5! 

2250! 

195! 

55.0! NONE 

SLA 

HOUMA  ! 

1968 

! 

!  1 

155.2! 

38.1! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

WILOEBEEST 

1545175 

1 41 ! 1 A 12 1 

175.0! 

40.  C! 

13.5! 

3400! 

296! 

41 .4! NONE 

!  LA 

HOLLAND  ! 

1973 

1 

!  1 

185.01 

40. C! 

9.0! 

! 

6! 

! 

! 

! 

YAK 

1544817 

IT  *11112! 

*5.0! 

40.0! 

13.5! 

2220! 

296! 

41 • 4 { NONE 

!  L  A 

HOLLAND  ! 

1972 

1 

1 

i  : 

!  i 

•  0! 

1 

40.  Cl 
! 

9.0! 

! 

! 

! 

8! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(IB)  PETROLEUM  TRANSPORT# 

1 

INC  1 . 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

HARSARET  M • 

IGERT 

1272036 

46213A361 

1  38.  ?! 

34.6! 

9.5! 

5600! 

-  t 

34.21N0NE 

!KY 

PADUCAH  !  * 

1911 

! 

!  1 

148.0 

34.7! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

EXXON  209 

1277576 

94415A701 

155.0! 

52.5! 

8.5! 

2045! 

19.1! DIESEL  PUMP 

IKY 

PAOUCAh  I 

1958 

! 

! 

!  1 

1  1 

155.0! 

! 

52.5! 

i 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

I 

(01)  PFIZER 

INC. 

f 

1 

!  1 

1  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

I 

1 

JCSIAH  9ARTLETT 

1269796 

1  283I5A70! 

228.0! 

43.5! 

12.5! 

3862! 

0.0*250  SPM  ELCCTRZC1CT 

GROTON  ! 

1955 

! 

1 

1  1 

1  1 

226.0! 

1 

43.5! 

! 

3.6! 

! 

! 

-  ! 

1 

SPUMPS 

! 

! 

! 

! 

! 

(21)  PHIL*  S 

TOWING  CO. 

1 

! 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

l 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

1 

JESSIE  R  JOHNSON 

1  282231 

6313*35! 

56.91 

21. C! 

6.0! 

600! 

-  ! 

26 .0! NONE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1960 

! 

I  1 

62.0! 

22. C! 

5.3! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

MISSISSIPPI 

Ill 

1277918 

1 

2513*36! 

1  1 

41.8! 

41.8! 

100.0! 

15.  C! 
15. C! 
26. C! 

5.4! 

5.4! 

6.2! 

340! 

1 

-  ! 

-  ! 
400! 

23 .0! NONE 
! 

9.1 ! NONE 

!PA 

! 

!PA 

SCOtGETOtr*! 

i 

GEORGETOWN! 

1958 

1937 

l 

1  ! 

100.01 

26.0! 

1.1! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

NO  489 

I  - 

14614A43I 

100.01 

26. C! 

6.2! 

-  j 

400! 

9 .1 ! NONE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1937 

1 

!  ! 

100.0! 

26. C! 

1.1! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

2  5  .  C ! 

1 

1  ! 

140.01 

25.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

PJ  132 

!  - 

364! 4F46I 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  I 

1000! 

10. o! NONE 

1  PA 

GEORGETOWN! 

1956 

i 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

1 

PJ  133 

j  - 

36414F461 

175.0! 

26.0! 

9.0! 

-  | 

1000! 

1 0.0! NONE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1956 

1 

!  I 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

PJ  138 

1  - 

364I4F46! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

-  | 

1000! 

1 0.0 ! NONE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1956 

1 

!  1 

175.01 

26.C) 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

| 

-  ! 

! 

! 

I 

35.C ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

PJ  216 

!  - 

309UF46! 

175.0! 

26.0! 

8.5! 

-  j 

850! 

15.9*  NONE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1950 

1 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

PJ  219 

!  — 

30914A41! 

175.0! 

26.0 

8.5! 

850! 

1 5.9JN0NE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1951 

1 

!  ! 

175.0! 

26.0 

1.9! 

! 

-  t 

! 

! 

I 

PJ  277 

41214*40! 

175.0! 

26.0 

9.0! 

9001 

1 4 .0! NONE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1957 

! 

!  1 

175.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

PJ  707 

36414F46! 

175,0! 

26.0 

6.0! 

-  | 

1100! 

11.0!  <ONE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1955 

! 

!  ! 

175.0! 

26.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

PJ  708 

j  - 

364! 4F46I 

175.0! 

26.0 

6.0! 

1100! 

11.0! NONE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1955 

! 

i  1 

175.0! 

26.0! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

PJ  1906 

1  . 

41314*40! 

175.0! 

26.0 

9.0! 

-  J 

1000! 

1 O.S ! NONE 

!PA 

GEORGETOWN! 

1955 

1 

( 

1  ! 

1  1 

175.0! 

! 

26.0! 

1 

1.5! 

! 

1 

! 

-  ! 

i 

i 

! 

! 

I 

! 

(20)  PHILLIP  V#  INC. 

! 

! 

!  ! 

!  t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

BRYAN  8 

1241348 

20613*35! 

106.8! 

27.0 

7.3! 

1600! 

-  ! 

35.5! NONE 

SKY 

RUSSELL  1 

1951 

I 

1  I 

108.8! 

27.C! 

6.3! 

! 

-  I 

! 

1 

! 

PHILLIP  ¥ 

1241*38 

20453*35! 

108.8! 

27,0! 

7.3! 

1086! 

.  j 

ixr 

•usift*.  ! 

1978 

» 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

108.6! 

! 

27.0 

I 

6.3! 

! 

i 

i 

-  i 

i 

! 

! 

t 

l 

I 

! 

(32)  PHILLIP#  BUDDY  TRUCK 

! 

SERIVICE 

1  ! 

!  ! 

J 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

i 

! 

! 

JANET  C 

1273992 

2713*351 

39.0! 

13.4! 

5.6! 

400! 

-  ! 

20 .0! NONE 

HA 

WAGGAMAN  ! 

1957 

1 

1 

!  1 

1  1 

39.0! 

! 

13.4! 

! 

4.6! 

! 

! 

1 

61 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

1 

(31)  PHILLIPS  EQUIP. 

! 

1 

!  1 

t  ( 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

MR.  BILL 

1672619 

! 

4M3AJ5! 

1  1 

36.0! 

36.0! 

5C.0! 

13.0 

13.0! 

20.0! 

5.0! 

5.0! 

4.6! 

500! 

I 

-  ! 

91! 

19.0! NONE 
! 

8.01  TRANSFER  PUMP 

(MS 

I 

IMS 

COLUMBUS  ! 

I 

COLUMBUS  I 

1914 

1940 

1 

! 

1 

!  i 

1  ! 

!  ! 

50.01 

! 

I 

20.01 

! 

! 

2.0! 

! 

1 

1 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

T*BLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


7A 9.4 


INCH! 

1 VTCCI 

D1 PENSIONS  1  DRAFT! 

(CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

nm  ! 

•  1ST! 

OPERATOR 

!  NET  1CQDE1 LCNGTH1 8RDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

V  1 

1  COAST 

1  TER  |  SEE1 //////I ///// 1 

ED  ! 

! ///////#! 

POINT  !  LINE 

-1 

IAO! 

LINE-1  I 

BUILT 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  IPAGE1 

0VE*“1 OVER*! ///// 1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) 1 //////////// ////1T6 J//////////  1 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  t 

ALL  1LIGHT! 

POVER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE 

-2 

ICC! 

LINE-2  | ARfBUIL  T 

(32)  PHILLIPS  PETROLEUM  CO. 

1  1 

1  1 

1  t 

! 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

LISA 

1611C03I 

27.01 

8. Cl 

2.5! 

175! 

4! 

6.0!P*'NE 

1  LA 

eURAS  ! 

1972 

1  1 

27.01 

8. Cl 

2.51 

4! 

1 

! 

1 

MR.  JEFFERY 

1591952 

1311C031 

40.21 

12. Ct 

3.5! 

530! 

19| 

13 .0! NONE 

!LA 

MOPEDALE  I 

1978 

1  1 

4C.21 

12.0! 

3.51 

12! 

! 

1 

I 

PHIL  III 

j  ------ 

19HC03! 

28.0! 

9.3! 

2.5! 

138! 

6! 

6 .0 ! NONE 

1  LA 

GRAND  l 

1958 

1  1 

28.01 

9.3! 

2.5! 

12! 

! 

1 

CHENIER  | 

T.  STRODERD 

1*45412 

1SI1C02! 

42.01 

14.  C! 

40.0! 

600! 

*  I 

20.0 1  LIGHT  CARGO 

!  L  A 

PORT  ! 

1982 

!  1 

42.01 

14.  C! 

40.0! 

18! 

! 

1 

SULPHUR  ! 

VAN  SELLERS 

1235*70 

16138361 

51.5! 

15.61 

5.0! 

165! 

•  | 

30.0 ! NONE 

!  L  A 

PORT  I 

1936 

1  I 

1  I 

51.5! 

1 

15. 6t 

1 

5.01 

« 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

SULPHUR  ! 

1 

CIS)  PHIPPS/  NARY  C 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

SPECIAL  DELIVER 

1571113 

661 1C  1 2! 

97.0! 

21.51 

6.8! 

1300! 

28! 

29.0! NONE 

!ri 

FORT  ! 

*  1987 

!  1 

!  1 

100.0! 

1 

21.5! 

1 

5.4! 

150! 

! 

! 

I 

! 

LAUDERDALE! 

1 

(41)  PHOENIX  NARINE 

1 

SERVICES/!  INC. 

1  ! 

!  1 

1 

l 

1 

1 

! 

! 

( 

! 

I 

! 

1 

1 

PNOENIX  101 

1624202 

642ISA711 

145.01 

50.01 

8.6! 

-  | 

1915! 

22. 011  DIESEL 

PUMP 

!  C  A 

LOS  ! 

me 

1 

1  1 

145.01 

50. Cl 

3.0! 

•  | 

! 

! 

AHGELES  ! 

PMOENIX  102 

1630219 

61715*71 1 

145.0! 

50. Cl 

9.0! 

-  j 

1600! 

22.011  DIESEL 

PUMP 

!CA 

LCS  1 

i960 

1 

1  1 

145.01 

50.  C! 

1.01 

•  ! 

! 

I 

ANGELES  I 

PHOENIX  112 

1645121 

177315AM! 

230.01 

60.0! 

12.6! 

-  J 

47881 

27.0! 2  DIESEL 

PUMPS 

ICA 

LOS  ! 

1982 

1 

!  1 

23C.01 

60. Cl 

2.4! 

-  | 

1 

I 

ANGELES  ! 

PHOENIX  114 

1641823 

176715AM! 

230.0! 

60.0! 

12.61 

-  j 

4788! 

27.015  DIESEL 

DRIVEN 

(CA 

LOS  ! 

1962 

| 

1  ! 

23C.0! 

60. CJ 

2.4! 

-  ! 

trunks 

! 

ANGELES  ! 

PHOENIX  120 

1651631 

3218!  SAM  J 

294.01 

60.01 

19.6! 

-  I 

9575! 

33.013  DIESEL 

•UMPS 

ICA 

LOS  1 

1982 

1 

1  ! 

296.0! 

60. C! 

3.6! 

-  f 

I 

1 

ANGELES  ! 

PHOENIX  in 

1643761 

177315*71 1 

230.01 

60. C! 

12.6! 

-  | 

4788! 

27.012  DIESEL 

PUMPS 

it*  LOS  1 

1912 

! 

1 

!  1 

t  t 

23C.01 

1 

60.01 

1 

2.4! 

! 

.  { 

! 

! 

ANGELES  ! 

! 

(23)  PICTURED  ROCKS 

CRUISES/ 

l 

1  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

MINERS  CASTLE 

1551132 

62 1 1 A 16! 

62.2! 

16.61 

5.0! 

460! 

-  ! 

U.OlNONE 

MUNISING  ! 

1974 

1 

1  1 

68.0! 

17. C! 

5.0! 

204! 

! 

1 

HISS  PUNISINC 

1509970 

4011A161 

55.71 

13.7! 

4.4! 

5701 

-  | 

14.01  NONE 

punisins  l 

H67 

! 

!  1 

60.01 

14. Cl 

4.4! 

131! 

t 

! 

NISS  SUPERIOR 

1 67SC02 

6611A16! 

68.01 

16.91 

5.0! 

5001 

-  1 

18.0! NCNE 

PUNISINS  t 

198* 

1 

!  1 

68.01 

17.0! 

4.0! 

204! 

! 

! 

PICTURED  ROCKS 

155916* 

37I1A16I 

55.7! 

13.71 

4.4! 

730! 

-  | 

14.0! NONE 

PUHtSINS  1 

1972 

i 

1 

(  ! 

1  1 

60.01 

1 

14.01 

1 

4.4! 

! 

not 

! 

! 

! 

I 

! 

(17)  PIERCE  CONSTRUCTION  SERVlXCCS/ 

1  1 

1  ! 

1 

! 

1 

f 

1 

! 

1 

! 

1 

INC. 

1 

\  1 

1 

1 

1 

1 

1 

EDNA  0.  HICKS 

158580* 

2V13F361 

35.0! 

20.01 

6.0! 

500! 

-  ! 

24 . 0 1  HONE 

CHATTANOO-! 

1976 

I 

1  1 

35.0! 

20. C! 

1.01 

-  1 

! 

GA  ! 

6  11 

350UA43I 

100.0! 

50.  C! 

6.0! 

-  1 

600! 

8.0! NONE 

CHATTAKOO-! 

1962 

1 

*  1 

100.01 

50.01 

1.01 

-  1 

! 

GA  1 

NO  505 

t  - 

280I4F43! 

UC.O! 

32. Cl 

9.01 

-  | 

700! 

6.01N0NE 

CHATTANOO-I 

196* 

! 

t  1 

WO.O! 

32.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

GA  I 

NO  812 

<  ...... 

25014F43! 

8C.01 

45.01 

6.61 

-  i 

350! 

7.0! NONE 

CHATTANOO-I 

I960 

I 

!  1 

flC.u! 

45. C! 

1.51 

-  ! 

! 

CA  ! 

PC  51 

l  - 

546I4F461 

195.0! 

39. Cl 

9.01 

-  1 

1700! 

1 2.01  NONE 

CHATT  ANOO“ I 

1969 

! 

!  I 

195.0! 

39. Cl 

1.51 

-  ! 

1 

GA  ! 

PC  284 

1  - 

J1SUFMI 

11C.0! 

52.0! 

5.61 

-  t 

750! 

7 .0! NONE 

CMATTANOO-! 

1984 

1 

I  • 

11C.0! 

52. Cl 

1.01 

-  I 

I 

GA  ! 

PC  *81 

1  - 

1 001 4A46 i 

110.0! 

50.01 

6.01 

-  1 

500! 

9.0! NONE 

|TK 

CHATTANOO-I 

1982 

! 

1  1 

110.01 

6". Cl 

1.0! 

-  ! 

I 

GA  ! 

PC  913 

100I4A43! 

8C.0! 

50.51 

3.0! 

-  j 

250! 

7.0! NONE 

CHATT  ANO0“ 1 

1983 

! 

! 

1  1 

1  ! 

80. 0! 

! 

50.51 

1 

1.01 

1 

*  ! 

! 

! 

CA  ! 

1 

(32)  PIERCE  NARINE/ 

INC. 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

1 

I 

I 

1 

I 

1 

DELBERT  JR. 

15557C* 

9313*351 

—  I 

—  1 

7.6! 

1000! 

-  | 

38. 0! NONE 

VESTVEGO  i 

1974 

! 

1 

1  1 

1  1 

70.0! 

24.01 

1 

6.91 

1 

’  ! 

! 

! 

1 

1 

(33)  PILGRIM/  DAVID 

R. 

1 

1 

1  1 

1  l 

t 

! 

1 

l 

I 

1 

! 

I 

! 

1 

MARAUDER 

1*04830 

4711C03.* 

34.0! 

14.  C! 

6.0! 

%30! 

150! 

20.0 ! NONE 

!TX 

PORT  1 

1979 

t 

1 

1  l 

1  1 

39.6! 

! 

14.0! 

1 

5.61 

! 

“  1 

! 

! 

MANSFIELD  ! 

1 

(1*)  PILLAR  MARINE 

ft  SUPPLY/ 

1 

!  INC. 

1  I 

!  1 

! 

! 

{ 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

CKEN  LINK  203 

1616519 

1024! 5A70! 

148.0! 

50. C! 

9.01 

-  ! 

2200! 

29.0! PUMP 

!  AL 

THEODORE  I 

1966 

1 

!  1 

248.0! 

50.0! 

2.0! 

-  I 

! 

l 

CHEN  LINK  205 

1616509 

1 0241 5 A  70 ! 

248.0! 

50.C! 

9.0! 

-  i 

2200! 

29.01PUMP 

!AL 

THEOOOAE  i 

1968 

! 

1 

!  1 

1  1 

248.0! 

! 

50.01 

1 

’.01 

1 

*  ! 

! 

! 

! 

(29)  PJLLSBURY/ 

VILLI  AN  E. 

! 

1 

1  1 

1  J 

! 

I 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

PN  124 

1613532 

10091**41 ! 

195.0! 

05.01 

9.0! 

-  ! 

1520! 

19.2 ! NONE 

UY 

LOUISVILLE! 

1979 

1 

1 

t  ! 

!  1 

195.0! 

! 

35. Cl 
! 

1.6! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

(31)  PINE  BLUFF 

1 

SAND  1  GRAVEL!  CO. 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BRIAN  L 

1649344 

1 1 61 3*361 

75.01 

26.  C! 

7.0! 

1400! 

-  ! 

16.7 ! NONE 

! 

1982 

! 

!  1 

75.0! 

26.  C! 

5.0! 

-  ! 

! 

1 

CAPT.  JOE 

I54C229 

6813*351 

55.0! 

21.4! 

7.6! 

708! 

-  ! 

37 .0! NONE 

1  Aft 

PINE  BLUFF! 

1972 

1 

1  ! 

55.01 

21.4! 

7.6! 

-  ! 

t 

! 

CAAvLTn 

!25f*6« 

9313*33 1 

38.0! 

10.C! 

3.  1 

1*5! 

-  ! 

13. 0! NONE 

i  AR 

PINE  BLUFF! 

1948 

I 

1  ! 

58.0! 

10.0! 

3.01 

-  ! 

! 

I 

DIANNE 

1634726 

2513*351 

40.4! 

16.5! 

5.6! 

400! 

-  ! 

26.0IN0HE 

JAR 

pine  BLurri 

1981 

1 

1  1 

40.4! 

16.5! 

5.61 

-  ! 

! 

l 

GEORGE  ROVE 

1917893 

9413*35! 

75.0! 

26.0! 

9.0! 

1800! 

-  ! 

22 .0! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF ! 

1987 

1 

1  1 

75.0! 

26.0! 

9.01 

-  | 

\ 

1 

GINA 

1931432 

2513*351 

36.01 

13.6! 

5.2! 

360! 

-  f 

16.0! NONE 

!  AR 

PINE  "LUFF! 

1982 

1 

1  1 

36.0! 

13.6! 

5.2! 

-  I 

! 

! 

HARVEY  MC6E0RGE 

1251425 

2913*351 

50.0! 

22.  Cl 

4.0! 

660! 

-  ! 

21 .0! NONE 

1  AR 

PINE  3LUF F ! 

«  1985 

1 

I  1 

50.01 

22. C! 

4.0! 

-  1 

! 

JOANNE 

1672620 

1313*351 

36.0! 

13.61 

5.0! 

500! 

-  j 

16.01  NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF  I 

1984 

1 

!  1 

36.0! 

13.6! 

5.0! 

-  ! 

) 

! 

LEONARD  L 

1651548 

1 1 613A36I 

75.0! 

26.0! 

7.0! 

14001 

«  ! 

16.7! NONE 

I 

1982 

1 

1  ! 

75.0! 

26.0! 

5.01 

•  | 

1 

! 

MARY  FRANCES 

1262674 

11 13A351 

36.0! 

11.0! 

3.5! 

275! 

-  ! 

16.0! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF! 

1951 

| 

1  1 

38.0! 

11.6! 

3.01 

-  ! 

! 

! 

OSCAR  VALTERS 

1521011 

•213*35 1 

65.01 

24.0! 

7.6! 

850! 

•  ! 

37 .0! NONE 

!ar 

PINE  BLUFF! 

1969 

I 

1  ! 

65.0! 

24.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

1 

PINE  BLUFF 

1289997 

761 3*35! 

74.8! 

26.5! 

5.0! 

1140! 

- 

27 .0 ! NONE 

1  AR 

PINE  BUFF! 

1962 

1 

! 

I 

1  1 

1  1 

1  ! 

76.8! 

! 

! 

26.5* 

! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

70.5 


TABLE  2 


description  or  v 


ENG*! 

0I5T! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1 

1 

! 

! 

COAST  ! 
GUARD  ! 
NUMBER  ! 

JVTCC!  0  Iff NS  IONS  ! DRAFT! 
NET  KODE!  LENGTH!  BROTH!  I 

REGIS-! **** l  REG.  !  REG. ! LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 
TON-  'PAGE!  OVER-! OVER"!/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

HORSE 

POWER 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  E  L  1 

1  1  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 

!  CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  ETC !  BASE  1  YEAR 

!////////!  POINT  1  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1  BUILT 

l  PASS-  1 (LI6HT) 1 //////////////// !TD! ////////// 1  OR 

1  E NGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  1 ‘REBUILT 

(31)  PINE  8LUEF 

! 

I 

SAND  1  GRAVEL! 
(CONTINUED)! 

( 

! 

CO.  i 

! 

!  ! 

1  ! 

(  ! 

!  ! 

!  ( 

(  ( 

!  ! 

(  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

!  1 

!  1 

!  ! 

!  1 

POINTER 

1264525  ! 

!  ! 

1113A35! 

!  ! 

4C.0!  11.6! 
4C.0!  11.5! 

3.0! 

3.0! 

1651 

1 

-  ! 

-  ! 

13.0! NONE 
! 

!AR  PINE  BLUFF! 
i  1 

1947 

fiUff IN 

1566828  ! 

!  i 

29! 3*335 

1  ! 

44.7!  16. C! 
48.01  18. C! 

4.5! 

4.0! 

4401 

-  ! 

22 .0! NONE 
! 

UR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1975 

WEEK  DUNLAP 

1563626  ! 

!  ! 

46I3A35! 

!  ! 

52.7!  20.C! 
56.0!  20.C! 

6.  SI 
6.0! 

6601 

-  ! 

-  1 

2S  *0 ! NONE 
! 

I A A  PINE  BLUFF! 

i  1 

1975 

WHITE  WINS 

1555667  | 

J  ! 

163! 3*35 ! 

!  ! 

95.5!  34.1! 
95.5!  34.11 

1C.1! 

10.1! 

3280! 

-  I 

22.0 1  NONE 
! 

UR  PINE  BLUFF! 

1  ! 

1974 

NC.  162 

195J4A43! 

(  ! 

10C.0!  22. C! 
10C.0!  22. C! 

5.5! 

3.6! 

• 

535! 

-  1 

8*01  NONE 

1 

UR  PINE  BLUFF! 

!  1 

1939 

NO*  153 

8514A43! 

!  ! 

11C.0!  30.01 
11C. 3!  30.0! 

6.6! 

2.0! 

3001 
-  1 

8.0! NONE 

1 

UR  PINE  BLUFF! 

1  1 

1951 

NO.  155 

195)4*431 

1  ! 

10C.0!  '22. C! 
1CC.0!  22. C! 

5.5! 

5.6! 

“ 

535! 

-  ! 

8.0! NONE 

1 

Jar  PINE  BLUFF! 

1  ! 

1939 

NC.  211 

35054*43 1 

t  ! 

11C.0)  26. C! 
110.0!  ?6.C! 

5.0! 

2.0! 

- 

962! 

-  I 

7.5 1  NONE 

1 

1AR  PINE  BLUFFI 
!  1 

1940 

NO.  214 

35054*43! 

!  ! 

11C.0!  26. C! 
11C.0!  26. C! 

5.0! 

2.0! 

- 

962! 

7.5 1  NONE 
! 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  I 

1940 

NO.  230 

3505  4*43! 

1  ! 

11C.0!  26. C! 
11G.0!  26. C! 

5.0! 

2.0! 

962! 

-  ! 

7.5 1  NONE 

UR  PINE  BLUFF! 

(  ! 

1937 

NO.  240 

350! 4*43 1 
!  ! 

1 1C.01  26.0! 
110.0!  26. C! 

5.0! 

2.0! 

— 

9621 
-  ! 

7.5 1  NONE 
! 

! AR  PINE  BLUFF! 

!  I 

1937 

NO.  4C1 

ICO! 4*43! 

!  ! 

12C.01  30. C! 
12C.0!  30. C! 

7.0! 

2.0! 

- 

5601 
-  ! 

6  •  0  1  NONE 

1 

IAR  PINE  8LUFF! 

!  ! 

1966 

NO.  410 

8514*43! 

!  ! 

110.0!  30.01 
11C. 01  30.01 

6.6! 

2.0! 

“ 

5351 
-  I 

3 .0 1  NONE 

1 

UR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1951 

NC.  500 

2C0  5  4*  431 
!  1 

13C.0!  30.0! 
130.0!  30. C! 

6.6! 

2.0! 

“ 

6001 

-  1 

8.0! NONE 

1 

(AR  PINE  BLUFF! 

!  1 

1953 

NO.  520 

2C054A43! 

!  ! 

13C.0!  30.0! 
13C.0!  30. C! 

6.6! 

2.0! 

6001 
-  ! 

6.0 ! NONE 
! 

!  *R  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1953 

NO.  5S0 

200  f  4 A  43 ! 

*  ! 

13C.0!  30.0! 
130.0!  30. CJ 

6.6! 

2.0! 

- 

6001 
-  1 

8.0! NONE 
! 

UR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1953 

NC.  540 

2C014A43! 

i  i 

13C.0!  30. C! 
13C.0!  30. C! 

6.6! 

2.0! 

- 

600! 

-  1 

8.01  NONE 

1 

!*R  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1953 

NO.  570 

20oi 4A43! 

!  ! 

13C.0!  30. C! 
13C.0!  20. C! 

6.6! 

2.0! 

- 

600! 
-  1 

8.0! NONE 
( 

UP  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1953 

NO.  551 

2C0 ! 4 A  43  f 

i  i 

135.0!  35.0! 
135.0!  35. C! 

7.0! 

2.0! 

” 

700! 
-  ! 

8.01  NONE 
! 

(AR  PINE  BLUFF! 

1  1 

1958 

NO.  552 

2CO!4A43! 

!  ! 

135-0!  35.0! 
135.0!  35. C! 

7.0! 

2.0! 

- 

700! 
-  ! 

8.0! NONE 

! AR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1958 

NC.  553 

20  0  5  4  A  43  * 

!  ! 

135.0!  35. C! 
135.0!  35. C! 

7.0! 

2.0! 

“ 

700! 
-  1 

6.01  NONE 
! 

IAR  PINE  BLUFF! 

1  ! 

1956 

NC.  554 

20014A43J 
!  ! 

135.0!  35. C! 
13,. 0!  35. C! 

7.0! 

2.0! 

” 

700* 
-  I 

8.0! NONE 
! 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1953 

NC.  6C1 

20CI4A43J 

1  i 

135.0!  35. C! 
135.0!  35. C! 

7.0! 

2.0! 

- 

700! 
-  * 

6 .0 1  NONE 
! 

UR  PINE  BLUFF! 

!  1 

1960 

NO.  4C2 

2C0 ! 4 A  435 
!  ( 

135.0!  35. C! 
135.0!  35. C! 

7.0! 

2.0! 

- 

700! 
-  ! 

8.0! NONE 
! 

! AR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

I960 

NO.  403 

2CC! 4  A  4  3 ! 

!  ! 

135.0!  35.0! 
135.0!  35.0! 

7.0! 

2.0! 

— 

700! 
-  ! 

6.0! NONE 
! 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  1 

I960 

NC.  404 

2C0J4A43! 

!  ! 

135.0!  35. C! 
135.0!  35. C! 

7.0! 

2.0! 

“ 

700! 
-  1 

6 .01  NONE 
! 

IAR  PINE  6LUFF 1 
!  1 

1960 

NO.  611 

200  5  4*  43 ! 

!  ! 

135.0!  35.0! 
135.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

” 

650! 
-  ! 

10.0! NONE 

1 

JAR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1961 

NO.  412 

20054A43! 

!  ! 

135.0!  35. C! 
135.0!  35. C! 

8.0! 

2.0! 

” 

650* 
-  * 

10-0 ! MOHE 

1 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1961 

NO.  613 

2C024A431 
!  ! 

135.0!  35. C! 
135.0!  35.0! 

6.0! 

2.0! 

- 

650! 
-  I 

10.0 ! NONE 

1 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  1 

1961 

NO.  614 

20014A43! 

!  i 

155.0!  35. C! 
135.0!  35.0! 

8.0! 

2.0! 

- 

650! 
-  ! 

10.0 ! NONE 
! 

IAR  pine  BLUFF! 

!  ! 

1961 

NO.  621 

2C014A43! 

!  ! 

135.01  35.C! 
135.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

700! 
-  1 

10.0! NONE 

1 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  ) 

1962 

NO.  422 

2C0! 4A43! 

!  ! 

135.0!  35.0! 
135.0!  35. Cl 

9.0! 

2.0! 

— 

7C0! 

10.0! NONE 

1 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1962 

NO.  623 

2C0! 4A43 ( 

!  1 

133.0!  35.0! 
135.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

7C0! 
-  ! 

10.0! NONE 
! 

IAR  PINE  SLUF* ! 

!  1 

1962 

NC.  624 

200J4A43! 

!  1 

135.0!  35. C! 
135.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

7001 

.  i 

10.0! NONE 

1 

UR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1962 

NO.  631 

20014*43! 

!  ! 

130.0!  42.0! 
13C.0!  42. C! 

7.0! 

2.0! 

“ 

650! 
-  I 

8.01  NONE 

1 

UR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1967 

NO.  6*0 

22S! 4A435 
!  ! 

195.0!  35.01 
195.0!  35. CJ 

9.6! 

2.0! 

" 

1200! 
-  ! 

9.51N0NE 

! 

UR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1969 

NO.  691 

22514*43! 

!  ! 

1*5.0!  35. C! 
193.0!  35. C! 

9.6! 

2.0! 

12001 
-  ! 

9.5! NONE 
! 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1969 

NO.  692 

225! 4A43! 

!  1 

195.0!  35.0! 
195.01  35. C! 

9.6! 

2.0! 

1200! 
-  ! 

9.5 1  NONE 

1 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1969 

NO.  693 

225  !  4*43! 

!  ! 

1 95.01  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.6! 

2.0! 

“ 

12001 
-  ! 

9. 6  1  NONE 
! 

! AR  PINE  BLUFF! 

(  ! 

1969 

NO.  694 

22514*43! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35. C! 

9.6! 

2.0! 

“ 

1200! 
-  ! 

9.5! NONE 
! 

UR  PINE  BLUFF! 

1  ! 

1969 

NO.  695 

2251**43! 

!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.6! 

2.01 

” 

1200! 
-  1 

9.5! NONE 
! 

(AR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1969 

NO.  696 

225!  4 A  43 ! 

!  ! 

195.0!  35.0! 
175.0!  35. C! 

9.6! 

2.0! 

1200! 
-  ! 

9.5 ! NONE 

1 

(AR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1969 

NC.  697 

225  !  4*43! 
!  i 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.6! 

2.0! 

” 

1200! 
-  ! 

9.5 1  NONE 
! 

UR  PINE  eLUFF! 

!  ! 

1969 

NO.  698 

22554  A  43 1 
!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.6! 

2.0! 

** 

1200! 
-  ! 

9.5!  NONE 

I 

S AR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1969 

NC.  499 

225  14*431 
!  ! 

195.0$  35.0! 
195.0!  75.0! 

9.6! 

2.01 

“ 

i 

1200! 

9.5 1  NONE 
* 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  i 

1969 

NC.  1690 

22514*43! 
!  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.6! 

2.0! 

“ 

1200! 
-  1 

9. 5 ! NONE 
! 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1969 

NC.  1691 

22514*43! 
1  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0! 

9.6! 

2.0! 

” 

12001 
-  1 

9. $1  NONE 

1 

JAR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1969 

NC.  210A 

35014*43! 
!  ! 

11C.0!  26. C! 
110.0!  26.0 

5.01 

2.0! 

” 

9621 
-  1 

7.5 1  NONE 

I 

! AR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1940 

NC.  P8  750 

22514*43! 
!  1 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.61 

2.0! 

“ 

1200! 
-  I 

1 0. 2 1  NONE 

IAR  PINE  BLUFFI 
!  ! 

1975 

NO.  PB  751 

22514*43! 
!  1 

195.0!  35.0 
195.0!  35.0 

9.6! 

2.0! 

• 

12001 
-  1 

10.21  NONE 
! 

UR  PINE  BLUFF! 

I  ! 

1975 

NO.  PB  752 

225! 4A431 
!  ! 

195.01  35.0 
195.0!  35.0 

9.6! 

2.0! 

“ 

12001 
-  1 

10. 2! NONE 

1 

IAR  PINE  BLUFFI 
!  ! 

1975 

NC.  P0  753 

225I4A43I 
!  ! 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0 

9.6! 

2.01 

1200! 
-  1 

10.21  NONE 
f 

IAR  PINE  BLUFF! 

!  ! 

1975 

NO.  Pe  754 

22514*43! 
!  I 

195.0!  35.0! 
195.0!  35.0 

9.61 

2.01 

“ 

1200! 

10.2 ! NONE 

1 

JAR  PINE  BLUFFI 

S  1 

1975 

NO.  PB  755 

22514*43! 
!  ! 

!  1 

!  I 

195.0!  35.0 
195.01  35.0! 

!  1 

!  1 

9.61 

2.0! 

1 

! 

12001 
-  I 
1 
! 

10.21  NONE 
! 

I 

I 

IAR  PINE  BLUFFI 

1  ! 

!  1 

I  ! 

1975 

VESSEL  NAME  AMD  NUMBER 


<31>  RIME  BLUFF  SAND  t  GRAVEL 
(CONTINUED) 

NO*  MB  736 


NO.  RE  1750 


(36)  RIONEER  TOWING  COMRANY 
VALTER  C 


(32)  RIRC  LINES  UNLIMITED  SEN 
«R  35 


SANTA  FE  CHEROKEE 


SANTA  FE  CHICKASAW 
SANTA  FE  TONKAVA 


SEA  CONSTRUCTOR 


(32)  PIPELINES*  INC. 
CTCO  44 


(21)  RXTHARXNE  CORR. 
BCTTT  LOU 


(32)  RXTRE  BARGE  CO.,  INC. 
RBC  15 


(31)  RITT  COX  BARGES 
RB  IB 


(21)  RXTTSBURGH  SAND  t  GRAVEL 
NO  10S 


IVTCCI  DIMENSIONS  1  DRAFT! 

NET  1  CODE! LENGTH! 8RDTH1  ! 

REGIS-!***'!  REG.  !  REG.lLOAD-J 
TER  l  SEC !//////!/////!  ED  ! 

TON-  IMAGE!  OVER-!OVER-!//2//|  HORSE 
NAGE  i  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT !  POWER 


!  !  20C.0!  35. Cl  1.7! 

945I4A41I  200.01  35. C!  12.0! 

!  !  20C.0!  35.0!  2.0! 

927I4F46!  200.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.5! 

927I4F46!  20C.0!  35.0!  9.0! 

!  !  200.0!  35.0!  1.51 

I  i  111 

!  !  !  !  ! 

!  !  I  !  ! 

364I4A40I  175.0!  26.C!  9.0! 

1  I  175.0!  26.0!  7.5! 

1  !  1,1  1 

!  1  1  !  ! 


CARACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TD ! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE>  LINE-2 


225I4A431 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1200! 

10.2 ! NONE 

!  AR 

PINE  SLUFFl 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

l 

225  !4A43! 

195.0! 

35.0! 

9.61 

- 

1200! 

10.2 ! HONE 

!AR 

PINE  BLUFF! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

22514A43! 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

1200! 

1 0. 2 ! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF! 

1«75 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

22514A43! 

195.0! 

3S.C! 

9.6! 

- 

12001 

10.?! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

! 

225I4A43! 

195.0! 

35.01 

9.6! 

- 

1200! 

10*2! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

225I4A431 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

12001 

10 . 2  t  NONE 

!ar 

PINE  BLUFF! 

1975 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

225  ! 4  A 46 ! 

195.0! 

35.0! 

5.6! 

- 

1300! 

11.3! NOME 

!ar 

PINE  BLUFF! 

1985 

!  1 

195.01 

35.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

225  !  4A46! 

195.0! 

35.0! 

9.61 

• 

1300! 

11.5 ! NONE 

!AR 

PINE  HUFF! 

1985 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

22514A46! 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

- 

1300! 

11.5! NONE 

t  A* 

PINE  BLUFF! 

1985 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

225 ! 4A46 1 

195.0! 

35.0! 

9.6! 

- 

1300! 

11.5! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF  f 

1985 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

! 

225I4A46! 

195.0! 

35.01 

9.6! 

- 

1300! 

11.5 (NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF! 

1985 

!  ( 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

j 

1 

225I4A46! 

195.0! 

35.  Cl 

9.6! 

- 

1300! 

11.5! NONE 

!  AR 

PINE  BLUFF! 

1985 

!  ! 

!  ! 

i  i 

195.0! 

! 

3s.c; 

■ 

2.0! 

! 

-  ! 
i 

■ 

! 

2 

! 

! 

i 

! 

! 

i  > 

!  ! 

10I3A36! 

! 

42.0! 

i 

! 

14.2! 

! 

5.5! 

370 

! 

1 

2i  i 

i 

25.0! NONE 

! 

!VA 

! 

SEATTLE  1 

1«56 

!  ! 

42.0! 

14.2! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

607!4A46! 

160.1! 

43.6! 

9.0! 

- 

1250! 

16.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1964 

!  ! 

16C.1! 

43.6! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

1534I4A46! 

21 C  •  Of 

60.  C! 

11.9! 

- 

3500! 

16.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  ! 

1976 

!  ! 

21C.0! 

60. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

37314*46! 

11G.0! 

38.0! 

9.0! 

- 

8C0! 

1 3.0! NONE 

!  VA 

SEATTLE  1 

1973 

!  ! 

11C. 01 

36. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

62414*46! 

16C.0! 

45.  C! 

11.0! 

- 

1900! 

15.0! NONE 

IWA 

SEATTLE  1 

1969 

!  1 

!  ! 

i  i 

1 6  C  -  0 ! 

! 

i 

45.0! 

! 

i 

2.0! 

i 

-  ! 

I 

! 

2 

! 

a 

! 

! 

i 

i  i 

!  ! 

66514*46! 

1 

! 

164.0! 

i 

! 

50. C! 

! 

6.9! 

. 

! 

175! 

! 

38.51100  TON 

CRANE 

I 

! 

!LA 

i 

! 

HOU“A  1 

1978 

!  ! 

164.0! 

50.0! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

147214*46! 

148.0! 

60.0! 

8.6! 

- 

225! 

40*51140  TON 

CRANE 

!LA 

HOUMA  i 

1981 

!  ! 

168.0! 

60. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

33314*46! 

140.0! 

37.0! 

5.6! 

- 

ICO' 

60.0140  TON  CRANE 

1LA 

HOUMA  ! 

196? 

!  ! 

14C.0! 

37. C! 

3.C! 

-  ! 

! 

l 

! 

500314A46! 

35C. 01100. C! 

16.6! 

- 

8000* 

99.0*600  TON 

CRANE 

1 L  A 

HOUMA  ! 

1969 

!  ! 

35Q.OMCO.C! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

2361  14*46! 

249.)! 

80.  C! 

12.0! 

- 

2500! 

76.01100  ION 

CRANE 

!  L  A 

HOUMA  ! 

197C 

!  1 

275.0! 

80, C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

307414*46! 

25C.1! 

72.2! 

15.4! 

- 

3074! 

72.01125  TON 

CRANE 

!IA 

HOUMA  ! 

1967 

!  1 

25C.1! 

72.2! 

8.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

21 1 8! 4A  46! 

250.0! 

72.0! 

9.6! 

- 

2000! 

72.01150  TON 

CRANE 

ILA 

HOUMA  ! 

1981 

!  ! 

250.0! 

72.0! 

5.0! 

-  ! 

! 

I 

1 

2265 ! 4  A  4  6 ! 

230.5! 

65.2! 

7.0! 

- 

1800! 

68.01150  TON 

CRANE 

ILA 

HOUMA  ! 

1977 

!  1 

230.5! 

65.2! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

9026I4A46! 

40C.0MC0.C! 

16.7! 

- 

6000! 

36.0! NONE 

!  LA 

HOUMA  ! 

1978 

I  ! 

!  ! 

1  i 

400.0I100.C! 

!  ! 

i  i 

4.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

! 

* 

! 

i 

! 

! 

i 

i  i 

!  ! 

16515*71! 

! 

10C.0! 

! 

26.01 

! 

6.0! 

. 

! 

362! 

i 

! 

5.0! PUMP 

l 

! 

ILA 

i 

! 

NEW  IBERIA! 

1952 

!  ! 

!  ! 

i  i 

100.0! 

! 

1 

26.01 

! 

i 

1.5! 

1 

■ 

-  ! 

! 

t 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

a 

i  * 

I  ! 

40I3A  35 1 

i 

! 

47.0! 

i 

! 

20. C! 

i 

I 

6.0! 

750 

1 

-  ! 

! 

! 

28. 0! NONE 

1 

! 

!PA 

* 

! 

NEVILLE  ! 

1973 

!  ! 

50.0! 

20. Cl 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND  ! 

16414*46! 

115.0! 

26.0! 

7.0! 

- 

450! 

11.51  NONE 

!PA 

NEVILLE  ! 

1939 

!  1 

115.0! 

26. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ISLAND  ! 

41214*40! 

175.0! 

26.0! 

8.7! 

- 

1 0C1 ! 

1 1 .4 ! NONE 

!PA 

NEVILLE  ! 

1958 

!  ! 

!  ! 

175.1! 

! 

■ 

26.1! 

1 

■ 

1.5! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

ISLAND  ! 

! 

i 

i  > 

!  1 

43314*431 

i 

! 

—  1 

i 

l 

—  ! 

i 

1 

7.01 

. 

! 

1100! 

! 

1 

9 ,0 {NONE 

! 

! 

!LA 

! 

! 

GRETNA  ! 

1978 

!  ! 

140.0! 

39.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

43314*431 

—  I 

—  I 

7.0! 

- 

1100! 

9.01  NONE 

ILA 

GRETNA  ! 

1972 

!  ! 

14C.0! 

39. C! 

1.61 

-  1 

I 

! 

1 

43314*43! 

—  1 

—  ! 

7.0! 

- 

1100! 

9.01  NONE 

ILA 

GRETNA  ! 

1979 

1  ! 

14C.0I 

39.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

43314*43! 

—  ! 

—  I 

7.0! 

- 

1100! 

9.0! NONE 

!LA 

GRETNA  ! 

1981 

!  ! 

140.0! 

39.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

43314*43' 

—  1 

—  ! 

7.01 

- 

1100! 

9.0! NONE 

ILA 

GRETNA  I 

1981 

!  ! 

14C.0I 

39.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

43314*43! 

! 

—  ! 

7.0! 

- 

1100! 

9.0! NONE 

ILA 

GRETNA  ! 

1982 

1  ! 

14C.0! 

39.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

93314*43! 

—  ! 

—  1 

8.61 

- 

20931 

12.6! ACNE 

ILA 

GRETNA  ! 

1982 

!  ! 

!  ! 

160.0! 

! 

54. C! 

1 

i 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

i 

! 

! 

a 

! 

! 

! 

» 

a 

!  ! 
7C114A41! 

1 

20C.O! 

i 

1 

3  5.C! 

9.0 1 

_ 

l 

! 

1625! 

I 

1 

17. 2 ! NONE 

! 

! 

IMS 

I 

! 

GREENVILLE! 

1966 

12.0!  NONE 
! 

1 2 .0! NONE 

12.0! NONE 
! 

! 

! 

I 

11.SIN0NE 

! 

! 

! 


!IN  JEFFIRSON- 
!  V1LLE 
IMS  GREENVILLE 
! 

ITS  GREENVILLE 
! 

! 

I 

! 

!PA  PITTSBURGH 

I 

I 

I 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


707 


mol 

DIST!  OPERATOR 

I 

1  NET 
“I  AEGIS- 

IVTCCI  DIMENSIONS  l DRAFT! 
!CCDE!LENGTMl9ADTHl  ! 
!**“!  AEG.  !  AEG. (LOAD-! 

! CAPACTTTl  high-  ! 

!  !  EST  ! 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

CARGO  HANDLING 
EQUIPMENT 

{VESSEL! 
! S  (OPERATING  ( 
(TC(  8ASE  ! 

TEAR 

1 

COAST 

!  TEA 

I  SEE!//////!/////!  ED  I 

!////////!  POINT  ( 

LINE-1 

(AO!  LINE-1  I 

BUILT 

VESSEL  RAPE  AND  NUM3ER 

! 

GUARD 

I  TON- 

IPASE!  OVER-! GVER-J /////! 

HOASE!  PASS-  ! (LIGHT) I //////////// ////!TD! //////////! 

OR 

I 

NUMBER 

!  NA5E 

!  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

POWCRl  ENGERS  !  (FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2  ! 

‘REBUILT 

(  (  II!  t  t  !  1 

!  I  !  I  I  I  !  I  ! 


(21)  PITTSeURGH  TUG  COMPANY 

! 

!  1 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

ISLANDER 

(275155 

1C013A36! 

9C.0! 

30.01 

(.0! 

1200! 

-  | 

36.0! NONE 

!  PA 

EVANS  CITY 

1957 

! 

!  ! 

9C.0I 

30.0! 

3.0! 

1 

! 

! 

MARY  CLAIR 

1507640 

235  !3A36( 

93.0! 

34.  C! 

7.6! 

1600! 

•  | 

36. 01  NONE 

!  PA 

EVANS  CITY 

1967 

! 

1 

!  ( 

!  ! 

93.0! 

i 

34.  C! 

! 

7.0! 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

(32)  PIIANX  MARINE  SERVICE, 

IINC. 

t  ( 

1 

( 

! 

1 

! 

! 

( 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

JC-AL 

1612750 

62(JA35! 

55.01 

22. Cl 

6. SI 

600! 

40.01  NONE 

(LA 

NEW 

1979 

! 

! 

I  ! 

(  ( 

55.0! 

■ 

22.01 

I 

6.0! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

ORLEANS 

(13)  PLANTATION  INN,  INC. 

! 

1 

!  ( 

!  ! 

i 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

! 

( 

1 

! 

! 

1 

1 

PRIDE  OF  THE  CARCLINAS 

! 526(03 

5311C11 ( 

73.71 

19.7| 

6.4! 

1050! 

1C1 

26.0! NONE 

!  SC 

CHARLESTON 

1970 

l 

! 

i  i 

!  ! 

73.7! 

19.7! 

1 

7.0! 

! 

1 

! 

65! 

1 

) 

! 

! 

! 

(30)  PLANTATION  MARINE 

! 

! 

(  ! 

(  ( 

! 

! 

I 

I 

1 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

RMT  (07 

(629205 

700(4*41 i 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1931! 

20.4) NONE 

! 

I960 

! 

! 

t  1 

!  ! 

195.0! 

i 

35.0! 

t 

2.01 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

1 

(32)  RLAQUCNINE  TOWING  CORP 

! 

!  ( 

1  ( 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

DAVY  CROCKETT 

! 2563(2 

193UAJ6! 

98.1! 

28.11 

9.0! 

1600! 

35 • 0 1  NONE 

!  LA 

SUNSHINE 

♦  1972 

! 

!  ! 

105.0! 

28.5! 

8.0! 

I 

-  j 

I 

! 

GEORGE  V.  8ANTA 

1266928 

11913A361 

99.0! 

30. 01 

9.0! 

2(00! 

-  | 

45.0! NONE 

(LA 

SUNSHINE 

*  1965 

! 

!  1 

10C.0! 

30.01 

7.51 

! 

-  | 

! 

! 

MERLIN  BANTA 

! 2(961  ( 

261 ! 3 A  36 ! 

119.7! 

29.0! 

9.0! 

26001 

-  i 

45.0! NONE 

(LA 

SUNSHINE 

1967 

! 

!  ( 

12C.0! 

29.  Cl 

7.5! 

I 

-  1 

! 

» 

MISS  MARTY 

1272253 

45 1 3A  35 ! 

51.0! 

18.0! 

5.0! 

5(3! 

330! 

72 . 01  LONE 

(LA 

SUNSHINE 

1956 

( 

(  ( 

51.0! 

1 8.C ! 

(.5! 

i 

-  | 

! 

1 

ROBERT  J.  SANTA 

(259261 

52J3A35! 

62.0! 

19. C! 

8.0! 

6001 

30.0! NONE 

(LA 

SUNSHINE 

1950 

! 

I  1 

68.0! 

19.0! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

1 

SAMUEL  CLEMENS 

(255620 

19313A36! 

96. 11 

28.1! 

9.0! 

1600! 

-  I 

35.0! NONE 

1LA 

SUNSHINE 

19(8 

( 

i  ( 

105.0! 

28.5! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

! 

ABC  1 

(2692(6 

1 1CO! 5A71 ! 

195.0! 

50. C! 

7.5! 

-  | 

1350! 

15.0! DEEPWELL  PUMP 

(LA 

SUNSHINE 

1955 

l 

1  ! 

195.0! 

50.  Cl 

1.0! 

1 

! 

! 

ABC  2 

(269(92 

1 096) SA  71 ( 

195.0! 

50.01 

7.5! 

-  f 

1350! 

15.0! DEEPWELL  PUMP 

!  L  A 

SUNSHINE 

1955 

( 

!  ! 

195.0! 

50.  C! 

1.0! 

I 

-  | 

( 

! 

ABC  3 

(269707 

1120I5A7K 

195.0! 

50. C! 

7.5! 

-  I 

1350! 

15.01 DEEPWELL  PUMP 

!  L  A 

SUNSHINE 

1955 

( 

!  ! 

195.0! 

SO.C! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

PTC  101 

! 291222 

4CKSA70! 

195.1! 

35.1! 

6.31 

-  ! 

1200! 

15.0! DIESEL  PUMPS 

(LA 

SUNSHINE 

1960 

! 

!  ( 

195.1! 

35.1! 

2.01 

! 

-  I 

! 

1 

P*C  102 

(222236 

8C1J5A70! 

195.1! 

35.11 

6.3! 

1200! 

15.012  DIESEL  PUMPS 

(LA 

SUNSHINE 

1960 

! 

(  ( 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

l 

1 

PTC  1C3 

(285(58 

3011 SA  TO ( 

195.1! 

35. IS 

8.51 

-  1 

1200! 

15.01  DIESEL  PUMP 

!LA 

SUNSHINE 

1941 

( 

(  ( 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

1 

! 

PTC  104 

(225572 

60115/70! 

195.1! 

35.1! 

8.5! 

-  ! 

1200! 

1 5.0! 01 ESEL  PUMP 

(LA 

SUNSHINE 

1961 

( 

! 

(  ( 

(  ! 

193.1! 

! 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

(33)  PLATZCR  SHIPYARD,  INC. 

( 

( 

!  1 

!  ! 

! 

1 

! 

( 

! 

( 

! 

1 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

ARCO  BIRMINGHAM 

(275275 

2249I5A71! 

24C.0! 

(8. Cl 

11.0! 

-  ! 

2903! 

24.9! ELECTRIC  PUMPS 

!  TX 

HOUSTON 

1956 

( 

( 

t  ( 

(  ! 

24C.0! 

! 

(8.0! 

! 

2.0! 

! 

! 

I 

! 

! 

t 

! 

! 

(23)  FLAUNT  TRANSPORTATION 

1 

CO!.,  INC. 

i  1 

(  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

KRISTEN  D 

(9159(7 

57(1A12( 

6(.9! 

35. C! 

6.0! 

(601 

124! 

20.0! NONE 

!Ml 

CHEBOYGAN 

1987 

( 

( 

(  ! 

i  | 

44.9! 

35. Cl 
! 

(.5! 

! 

! 

i 

78! 

! 

) 

! 

1 

! 

(Cl)  PLCON  YACHT  CLUB 

( 

( 

i  ! 

!  ( 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

PLEON 

! 26C30O 

17113A56! 

92.4! 

26.2! 

13.6! 

1200! 

-  | 

41 .41  NONE 

!MA 

BOSTON 

1960 

( 

1 

(  ! 

!  ( 

105.0! 

1 

2  6.21 

I 

12.1! 

1 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

(32)  PLIMSOLL  MARINE 

( 

( 

!  ! 

1  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

• 

BARBARA 

(602926 

2113A36! 

56.3! 

24.01 

9.1! 

800! 

-  | 

34 .0 ! NONE 

!LA 

NEW 

1979 

( 

!  ( 

6C.0! 

24.CI 

6.0! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

OKALOOSA 

!56C92( 

1C713AJ6! 

70.0! 

24.0! 

6.5! 

1(00! 

-  i 

38.0! NONE 

JLA 

NEW 

1974 

( 

!  ! 

7C.0! 

26.01 

7.5! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

ROBERT 

(626196 

8113A36! 

56.3! 

?(*C! 

9.1! 

600! 

34.0IN0NE 

ILA 

NEW 

I960 

( 

i  | 

40. 0! 

24.  Cl 

6.0! 

( 

! 

! 

ORLEANS 

SHELLEY 

(623959 

21 j  JA36 ! 

41.1! 

26. C! 

9.6! 

1200! 

-  j 

34.01N0NE 

ILA 

NEW 

1960 

( 

(  ! 

61.5! 

26.1 1 

6.0! 

I 

1 

! 

ORLEANS 

SPANISH  FORT 

(502874 

44I3A36! 

50.01 

20.0! 

6.0! 

800! 

25.01N0NE 

ILA 

NEW 

*  1973 

I 

!  t 

50.0! 

20.6! 

5.0! 

1 

! 

! 

ORLEANS 

VIRGINIA 

(582236 

6113A36! 

56.3! 

24.0! 

9.1! 

800! 

-  j 

34.01N0KE 

ILA 

NEW 

1977 

1 

! 

(  ! 

i  ] 

4C.01 

I 

24.C! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(29)  POHLMAN,  FRED 

( 

! 

i  ( 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

KAMPSVILLE  X 

(259023 

6I3A35I 

! 

-  ( 

3.7! 

100! 

14 .0! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

19(9 

( 

(  ( 

39.1! 

9.6! 

3.7! 

! 

-  j 

| 

! 

FERRY  BARGE  1 

(286779 

44! (A42 ( 

! 

1 

3.0! 

-  ! 

-  j 

-  ! 

IMO 

ST.  LOUIS 

1961 

! 

( 

(  ( 

!  ! 

72.31 

I 

22.2! 

I 

3.0! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

(32)  POINT  COUPEE,  INC. 

( 

1 

!  ( 

!  ( 

! 

! 

! 

f 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

POINTS  COUPEE 

(559350 

10513A36! 

70. 0! 

2(.C( 

10.6! 

13501 

(0.0! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

( 

1 

!  ( 

(  ) 

70.0! 

! 

24.0! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

( 

! 

ORLEANS 

(32)  POINT  HAKltiE,  INC. 

( 

l 

(  ! 

I  l 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

{ 

1 

f 

! 

f 

( 

i 

POINT  "I* 

(626141 

135MA12! 

132.0! 

36. Cl 

10.01 

2000! 

(05! 

36.01  NONE 

HA 

MORGAN 

1980 

( 

(  ( 

150.0! 

36.  C! 

6.0! 

! 

20! 

! 

! 

CITY 

POINT  BARROW 

(591179 

2C311A12! 

166.5! 

(0.0! 

12.0! 

3000! 

(00! 

63.0! ELECTRIC  PUMPS 

ILA 

INTRACOAS¬ 

1976 

1 

!  ( 

185.0! 

(O.C! 

10.0! 

! 

20! 

1 

! 

TAL  CITY 

POINT  BRAVO 

(65C720 

202MA12! 

17C.(! 

4  0  •  C I 

14.0! 

(000! 

6001 

(6.0! ELECTRIC  PUMPS 

(LA 

INTRACOAS¬ 

1982 

1 

!  ! 

191.0! 

(O.C! 

9.01 

! 

20! 

! 

! 

TAL  CITY 

POINT  CHALEUR 

(651392 

202MA12! 

17C.4! 

(O.C! 

12.0! 

(000! 

600! 

70.0! ELECTRIC  PUMPS 

ILA 

AMELIA 

1982 

( 

i  1 

191.0! 

(O.C! 

10.0! 

! 

20! 

! 

! 

POINT  CONCEPTION 

(576825 

1231*1412! 

166.2! 

(O.C! 

12.0! 

3000! 

(00! 

65.0ULECTPIC  PUMPS 

JTX 

FREEPORT 

1976 

( 

(  ! 

165.0! 

(O.C! 

1C.0! 

! 

20! 

! 

! 

POINT  DOVER 

(597269 

299J1A12! 

166.8! 

(O.C! 

12.0! 

3000! 

(00! 

55.0! ELECTRIC  PUMPS 

ILA 

MORGAN 

1978 

! 

!  | 

185.0! 

(0.0! 

9.0! 

t 

20! 

! 

1 

CITY 

POINT  FORTUNE 

1612(40 

199(1*12! 

171.8! 

(O.C! 

14.0! 

4000! 

600! 

70.0! ELECTRIC  PUMPS 

ILA 

MORGAN 

1979 

! 

!  ! 

191.01 

(O.C! 

10.0! 

! 

20! 

! 

! 

CITY 

PCIN'  LIBERTY 

(652605 

202MA12J 

170.4! 

(O.C! 

12.0! 

(000! 

600! 

70.0!  ELECTRIC  PUMPS 

JLA 

INTRACOAS¬ 

1982 

! 

! 

! 

!  ! 

!  I 

191.3! 

! 

1 

(0.0! 

! 

! 

9.0! 

! 

1 

! 

! 

f 

20! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

TAL  CITY 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


! 

! 

(32)  POINT  NARINE#’  INC.  ! 

(CONTINUED) I 


IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  !C0DE!LENCTH!6PDTH!  J 

AEGIS-!****!  REG.  !  REG* ! LOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  ! PAGE •  OVER-!OVER-!/////l  HORSE 
NAGE  !  TV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC I  8ASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT)  I////////////////JTD !////////// 
EKGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EEt  LINE-2 


TEAP 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


POINT  NORMANDY 

1652212 

!  202 ! 1 A 1 2 1 

17C.4* 

*0.0! 

! 

(  1  i 

191.0! 

*0.0! 

POINT  SANSON 

! 6138** 

l  1991U12! 

171.3! 

40.0! 

J 

1  1  1 

191.0! 

*0.0! 

POINT  SUCCESS 

1572810 

!  183 1 1 A 121 

166.2! 

*0.C! 

! 

! 

!  (  ! 

!  !  ! 

185.01 

1 

*  0  .  C ! 

j 

(23)  POIRIER*  NORRIS 
MACKINAW  CITY 

1 

! 

|  - 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  1013*36! 

1 

! 

37.9! 

! 

! 

11.  C! 

! 

1 

1  !  1 

1  1  1 

38.0! 

1 

11.5! 

! 

! 

(03)  POLING  TRANSPORTATION  CO!RP. 

1  1  1 

1  1  1 

1 

! 

! 

; 

BONNIE  8 

12727*6 

1  61912A/2! 

217.*' 

43. C! 

! 

1  1  1 

217.*! 

43.0! 

CAPTAIN  SAM 

! 233*33 

1  103312*22! 

281.*! 

*  0 .  C ! 

! 

i  !  1 

251.*! 

*0.0! 

ELLIOT  POLING 

! 266366 

1  70012*22! 

237.0! 

*2.  Ci 

! 

1  1  ! 

237.7! 

*2.1! 

JOHN  8.  CADDELL 

12*120* 

1  59n! 2*22! 

184.6! 

31.11 

1 

!  !  ! 

184.6! 

31.1! 

LEONA  L. 

122C603 

(  41612*22! 

158.01 

30. C! 

! 

1  1  ! 

186.0! 

30.  C! 

MABEL  L. 

I22C806 

!  *3112*22! 

196.0! 

30. C* 

! 

!  !  ! 

196.0! 

30. C! 

POLING  BROS.  NO.  7 

1223670 

1  7**12*22! 

252.^! 

*0.01 

! 

1  1  1 

252.9! 

40.C1 

POLING  BROS.  NO.  8 

1223669 

1  7**!2A22| 

252.0! 

40. C! 

! 

!  !  ! 

26C.0! 

*0.0! 

ANNA  MAI 

!  26C175 

!  8213/36! 

95.0! 

25. C! 

! 

!  !  ! 

102.0! 

25.  C! 

JEANNE  C. 

1265799 

!  16113*36! 

104.2! 

26.1! 

! 

1  1  ! 

11C.0! 

26.1! 

REBECCA  P 

161839* 

!  10113*36! 

09.1! 

32. C! 

1 

!  1  ! 

99.1! 

32.0! 

CLARA  P 

1173*28 

1  2801 5  A  70 ! 

100.0! 

33.0! 

1 

1  1  t 

10C.O! 

33. C! 

JANET  C 

1532513 

1  31*615*70! 

32C.01 

66. C! 

1 

1  1  ! 

320.01 

66.0! 

POLING  BROS.  NO.  23 

127*301 

!  18**15*70! 

323.0! 

*3.C! 

1 

1  !  1 

323.0! 

43.  C! 

ROBERT  L.  POLING 

1517376 

1  *27215*70! 

333.0! 

66. C! 

! 

! 

!  1  ! 

1  1  ! 

333.0! 

! 

66.  C! 

! 

(39)  POMEROY#  J.  H.„ 

AND 

CO.# !  INC. 

!  1  1 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

SF  11C0 

1568183 

!  3391***3! 

11C.0! 

3*.C! 

l 

1  1  1 

11C.0I 

34. C! 

SF  1101 

1508970 

!  3*7! *A*3! 

1 1C.  0! 

3*.C! 

1 

!  1  ! 

!  !  ! 

111.0! 

! 

35.0! 

! 

(32)  PONTCHARTRAIN  DREDGING  CjORP. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

CBC  2*1 

152260* 

!  1 1021***61 

2*0.0! 

50. C! 

i 

!  i  1 

2*0.0! 

50. C! 

CBC  291 

125910* 

!  15661**46! 

290.1! 

50.1! 

1 

i  i  i 

290.1! 

50.1! 

DOSCRIS 

1599860 

!  366!*F*3i 

120. 0! 

50.0! 

! 

!  !  ! 

12C.0! 

50. C! 

MM  331 

163**8* 

1  6681***6) 

195.0! 

35. C! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

MM  335 

163**88 

1  8881***61 

195.0! 

35.  C! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.0! 

MM  336 

163**89 

!  8*6! *A*6! 

105.0! 

35.  C! 

I 

!  1  1 

195.01 

35.0! 

MM  338 

163*491 

1  6861***61 

195.0! 

35.0! 

1 

!  1  i 

195.0! 

35.0! 

PMC  55* 

117*809 

!  11511***6! 

2*0.1! 

50.  ?! 

I 

!  !  1 

2*0.1! 

50.1! 

PDC  555 

117*815 

!  11511***6! 

24C.1! 

50.1! 

1 

1  !  ! 

2*0.1! 

50.1! 

PDC  556 

1174817 

!  11511***6! 

2*0.1! 

50.1! 

! 

!  1  ! 

2*0.1! 

50.1! 

PMC  881 

1625*96 

!  57*1**46! 

195.0! 

35.  C! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

PMC  883 

1626261 

!  17AHA46! 

195.0! 

25.0! 

l 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

PMC  885 

1626897 

!  57*1**46! 

195.0! 

35.0! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.0! 

PMC  887 

162750* 

!  57*1**461 

195.0! 

35.0! 

! 

!  1  ( 

195.0! 

35. C! 

PMC  889 

1628311 

1  57*1**46! 

153.0! 

35. C! 

I 

! 

1  !  1 

!  t  1 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

(36)  POPE  *  TALBOT* 

INC. 

! 

1 

!  !  1 

!  !  ! 

! 

! 

! 

(LUMBER  DIVISION) 

1 

!  !  ! 

! 

! 

PIT  PIONEER 

1261837 

!  3713636! 

65.0! 

20.0! 

1 

!  !  ! 

67.0! 

22.5! 

TEEKALET  II 

1636922 

1  1*13*36! 

3  7.42 

16. Cl 

1 

! 

!  t  ! 

!  !  ! 

*0.0! 

! 

16.0! 

! 

(32)  POPICH  BROS. 

! 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

! 

i 

! 

! 

(WATER  TRANSPORT* 

INC. )  1 

1  !  ! 

i 

! 

CHIEF  THUNDERHORSE 

1577687 

1  6311C11! 

IOC  *0! 

21.0! 

! 

!  !  ( 

100.0! 

21.0! 

THUNDER  GODDESS 

1557721 

!  651101! 

110.0! 

20.C! 

I 

!  !  ! 

110.0! 

20. C! 

THUNDER  HAWK 

157C578 

I  591 1C  1 1 ! 

100.0! 

21.0! 

I 

(  !  ! 

100.0) 

21.0! 

THUNDER  ROCKET 

156C513 

!  591101! 

8C.0! 

17.5! 

I 

!  !  ! 

80.0! 

17.5! 

THUNDER  U.S.A. 

167C567 

!  631 1  Cl  1 1 

12C.0! 

23.0! 

1 

!  !  ! 

12C.0! 

23.C! 

THUNDEAATION 

1599775 

!  66  !1 Cl 1 1 

110.0! 

24.01 

! 

1  !  ! 

110.0! 

24.0! 

(  !  I  !  ! 

!  !  !  !  ! 


12.0! 

4000! 

6C0! 

70.0! ELECTRIC 

PUMPS 

!LA 

AMELIA 

! 

1982 

10.0! 

! 

20! 

! 

! 

j 

12.0! 

4000! 

600! 

65.0! ELECTRIC 

PUMPS 

2  LA 

VENICE 

j 

1979 

10.0! 

! 

20! 

! 

! 

12.0! 

3000! 

*00! 

65.0! ELECTRIC 

PUMPS 

!LA 

VENICE 

1976 

9.0! 

! 

! 

1 

i 

20! 

! 

I 

! 

! 

! 

i 

! 

*.7! 

i 

I 

135! 

! 

! 

10.0! NONE 

! 

! 

INI 

SAULT  STE. 

« 

19*3 

4.  21 
! 

( 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

MARIE 

! 

13.0! 

! 

1800! 

! 

14! 

! 

58.0! PUMPS 

X 

! 

I  NY 

NEW  YORK 

1056 

8.0! 

! 

i 

! 

H.O! 

2160! 

3232! 

15 .5 !  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1956 

9.0! 

! 

-  J 

! 

! 

11.0! 

1200! 

159*! 

53.012  PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1953 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

11.9! 

600! 

1209! 

52.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

19*1 

7.0! 

! 

-  | 

! 

i 

10.0! 

10001 

1087! 

30.0! PUMPS 

!HT 

NEW  YORK 

* 

1969 

7.6! 

! 

-  i 

! 

1 

10.0! 

600! 

1087! 

30.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

* 

1969 

7.6! 

! 

.  i 

! 

i 

13.0! 

1*00! 

1600! 

60.0 ! PUMPS 

(NY 

NEW  YORK 

192* 

8.0! 

! 

-  j 

! 

! 

13.0! 

1800! 

2391  ! 

60.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

192* 

8.0! 

! 

-  I 

! 

! 

10.6! 

2200! 

27.0 ! NONE 

!  NY 

NEW  YORK 

19*5 

10.6! 

! 

-  j 

! 

! 

tl.O! 

1800! 

-  t 

32.0! NONE 

•NY 

NEW  YORK 

1953 

11.0! 

! 

-  f 

! 

! 

15.3! 

3000! 

-  i 

30.0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK 

1980 

15.3! 

! 

-  j 

! 

! 

6.0! 

-  ! 

614! 

16.0 ! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1933 

2.5! 

j 

-  ! 

! 

i 

20.0! 

-  | 

8CC0! 

38.0! PUMPS 

!NY 

NEW  YORK 

1971 

3.0! 

! 

1 

! 

12.0! 

-  ! 

*3*8! 

19.0! PUMPS 

(NY 

KEW  YORK 

1950 

2.0! 

! 

! 

! 

23.0! 

-  ! 

9000! 

*0.0 ! PUMPS 

!  NY 

NEW  YORK 

1968 

3.0! 

! 

i 

j 

i 

* 

! 

* 

! 

! 

i 

! 

I 

* 

! 

8.0! 

X 

! 

X 

! 

*82! 

X 

! 

12.0! NONE 

! 

! 

!CA 

PETALUMA 

1952 

1.9! 

! 

! 

! 

6.0! 

*82  i 

12.01N0NE 

!  CA 

PETALUMA 

1958 

1.9! 

! 

■ 

! 

! 

i 

! 

■ 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

9.0! 

X 

I 

i 

! 

2*85! 

I 

1 

11 .0 ! NONE 

! 

! 

!LA 

NEW 

1969 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

9.0! 

-  ! 

31501 

10.0! NONE 

!  L  A 

NEW 

19*9 

1.6! 

I 

! 

» 

ORLEANS 

6.0! 

-  ! 

650! 

8. 0 ! NONE 

!L* 

NEW 

1978 

1.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

9.0! 

15C0! 

1*. 9! HONE 

!IA 

NEW 

1981 

1.6! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

12.0! 

1500! 

14.91NCNE 

!  L  A 

NEW 

1981 

2.0! 

! 

I 

) 

ORLEANS 

12.0! 

-  ! 

1500! 

14.9! NONE 

It  A 

NEW 

1981 

2.u! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

12.01 

-  1 

1500! 

U.91N0NE 

ILA 

NEW 

1981 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

8.2! 

2525! 

11-0! NOME 

ILA 

NEW 

19*C 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

8.2! 

2525! 

1 1 .0 ! NONE 

ILA 

HEW 

me 

1.9! 

i 

! 

! 

ORLEANS 

8.2! 

-  ! 

2515! 

11.0! NONE 

ILA 

NEW 

me 

1.9! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

7.0! 

1500! 

9.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

I960 

2.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

7.0! 

1500! 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1980 

2.1! 

1 

! 

I 

ORLEANS 

7.0! 

1500! 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1980 

2.1! 

( 

! 

! 

ORLEANS 

7.0! 

-  1 

1500! 

9.01N0NE 

ILA 

NEW 

1980 

2.1! 

! 

1 

! 

ORLEANS 

7.0! 

-  I 

1500! 

9.0! NONE 

ILA 

NEW 

1980 

2.1! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

7.5! 

1 

i 

*25! 

! 

* 

! 

1 

28.0! NONE 

! 

! 

!VA 

PORT 

* 

1967 

7.5! 

! 

-  i 

! 

( 

GAMBLE 

7.0! 

365! 

-  ! 

<2.0! NONE 

U'A 

rest 

• 

1981 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

GAMBLE 

! 

I 

5.0! 

3.0! 

2025! 

! 

-  ! 
60! 

52.0! NONE 
! 

ILA 

! 

VENICE 

! 

! 

1976 

5.0! 

3.0! 

1700! 

! 

-  ! 
85! 

24.0! NONE 
! 

ILA 

i 

VENICE 

! 

! 

197* 

5.0! 

3.0! 

2025! 

! 

-  ! 
60! 

52.0! NONE 
! 

ILA 

! 

VENICE 

J 

1976 

4.0! 

3.01 

1*00! 

! 

-  ! 
*6! 

16.0! NONE 
! 

ILA 

! 

VENICE 

i 

! 

197* 

7.0! 

5.0! 

2260! 

! 

-  ! 
7J! 

52.0! MOKE 
! 

ILA 

! 

VENICE 

! 

! 

198* 

6.0! 

5.0! 

! 

2700! 

1 

! 

-  ! 
59! 

! 

3* • 0 ! NONE 
! 

1 

ILA 

1 

! 

VENICE 

! 

! 

! 

1978 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


7.0“ 


ENG*! 

1VTCCI 

RIPENS  IONS  IDRAFT! 

! CAPACITY! 

MICH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L 

BIST! 

OPERATOR 

NET  1C00E1LENSTH18RDTHI 

i 

! 

i 

EST  !  CARCG 

HANDLING 

!S  (OPERATING 

I  COAST 

1  TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  !  LINE-1 

•AO! 

LINE-1 

6UILT 

VESSEL  NAME  AMD 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1  PACE  1 

OVER-! OVER-!///// f 

HORSE! 

PASS-  1 (LIGHT) !////////// //////1TR! ////////// 

OR 

!  NUMBER 

NACE  1  IV  ( 

ALL  1 

ALL  1LI5HT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2 

•REBUILT 

(32)  P0P1CM  BROS. 

! 

! 

1 

1  ! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

( 

! 

! 

(WATER  TRANSPORT, 

INC. 

>! 

1  1 

l 

1 

1 

! 

1 

[CONTINUER) ! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

THUNDF R0AT 

1598155 

66 !  1C  11 1 

11C.0! 

24. C! 

6.0! 

2600! 

-  ! 

30.0 !  NONE 

!LA 

VENICE 

198C 

! 

!  1 

110.0! 

24. C! 

5.0! 

59! 

! 

! 

THUNDERCRUISE 

166C947 

6711C11 t 

11C.0! 

24. C! 

7.0! 

20401 

-  | 

52 .0 ! NONE 

!LA 

VENICE 

1985 

I 

1  1 

110.0! 

24. C! 

3.01 

49! 

! 

1 

THUNOf RLADY 

1584951 

6  3! 1C  1 1 1 

1CC.0! 

21. C! 

5.0! 

2025! 

•  i 

52.0! NONE 

!LA 

VENICE 

1977 

| 

1  I 

IOC. 01 

21 .0 ! 

3.01 

60! 

! 

! 

TKUNDERMASTER 

1674994 

6311011 

12C.01 

23.  Cl 

7.0! 

2040! 

-  | 

52.0IN0NE 

f  LA 

VENICE 

1984 

f 

I  1 

12C.0! 

23.C! 

5.0! 

73! 

! 

! 

THUNDCAMlSStLE 

i 570837 

43!  Kill 

100.01 

21. C! 

5.0! 

2025! 

■  1 

52.01  NONE 

!LA 

VENICE 

1976 

| 

1  1 

1 0  C  •  0 1 

21. C! 

3.0! 

60! 

j 

I 

t HUNO t RPLANtT 

1645835 

67! 1 c  1 1 1 

lie. 01 

24.  Cl 

6.0! 

27001 

-  | 

30. 0 i NONE 

J  LA 

VENICE 

1982 

1 

1  1 

11C.0I 

24.  Cl 

5.0! 

59! 

i 

( 

TMUNOERPOWER 

! 592155 

66 1 1 C 1 1 ! 

lie. 01 

24.  Cl 

7.0! 

2700! 

-  i 

42.0! NONE 

!  LA 

VENICE 

1978 

1 

1  1 

11C.0! 

24.01 

3.0! 

59! 

! 

! 

THUNDCAROAD 

1638112 

6611C11! 

lie. 01 

24.0! 

6.01 

2700! 

-  i 

30.0 ! NONE 

!  L  A 

VENICE 

1981 

1 

1  1 

11C.0! 

24.  C! 

5.0! 

59! 

! 

! 

TMUNRERUNIVERSE 

1694127 

6611C11 ( 

125.01 

25.  C! 

7.0! 

2040! 

-  1 

52 . 0! NONE 

ILA 

VENICE 

1985 

1 

1  1 

125.01 

25. C! 

5.0! 

73! 

! 

I 

THUNDERVENTURE 

1649804 

671 1C  11 1 

110. Ot 

24.  C! 

7.0! 

26001 

-  | 

52 .0 1  NONE 

ILA 

VENUE 

1982 

! 

1  J 

110.0! 

24.  C! 

5.0! 

47! 

I 

! 

THUNDERWAR 

1632285 

66  1 1C  11 1 

1 1C.0I 

24.  C! 

6.01 

2600! 

-  j 

30. 0! CRANE 

ILA 

VENICE 

198C 

1 

1  1 

lie. 01 

24. Cl 

5.0! 

501 

! 

I 

THUNOf  RWARRICR 

1582671 

6311C11I 

10C.O! 

21. Cl 

5.8! 

2025! 

-  | 

52 .0 1  NONE 

ILA 

VENICE 

1977 

1 

!  1 

10C.0! 

21. Cl 

4.5! 

60! 

1 

! 

THUNDERVO*LD 

1617888 

86 1 1C  11 1 

11C. 01 

24. C! 

6.0! 

2100! 

-  ! 

JO. 0 ! NONE 

ILA 

VENICE 

198C 

! 

1  1 

!  1 

11C.01 

1 

26.C! 

! 

5.0! 

! 

59! 

< 

! 

! 

! 

! 

(30)  POPLAR  MARINE 

! 

1  ! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

ART  409 

163CC54 

70014*411 

195.01 

35.  Cl 

9.01 

-  ! 

18471 

1 9 . 3! NONE 

!TN 

MEMPHIS 

1980 

1 

! 

1  1 

1  1 

195.01 

i 

35. C! 

! 

2.0! 

1 

| 

—  ( 

! 

! 

1 

1 

(18)  PORT  ALLEN  MARINE 

! 

SERVIC ! E,  INC. 

1  1 

1  I 

{ 

! 

! 

1 

1 

t 

f 

1 

! 

ANDY 

1511651 

2313*36! 

45.  Oi 

15. C! 

4.51 

33CI 

•  t 

22.0! NONE 

!  L  A 

PORT  ALLEN 

1967 

1 

! 

1  ! 

1  1 

45.91 

! 

15.  C! 

i 

4.0! 

1 

•  j 

j 

i 

I 

! 

(33)  PORT  ARTHUR  TOWING 

CO. 

1 

1  ( 

1  ! 

j 

i 

! 

! 

* 

j 

i 

! 

! 

! 

I 

COOT 

1629C17 

66  13*36! 

55.01 

22.1! 

8.3! 

800! 

-  i 

42.0! NONE 

!TX 

PORT 

19JC 

1 

t  1 

55.  C! 

22.1! 

6.0! 

-  J 

! 

! 

APTHUR 

IOTTXI 

FREREMAN 

1506969 

3213*361 

*C.O! 

24. C! 

6.0! 

765! 

-  i 

35.0! NONE 

1 T  X 

PORT 

1967 

1 

1  1 

80.01 

24. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

ARTHUR 

EGRET 

1611732 

6613*36! 

51.81 

22.1! 

6.3! 

600! 

-  ! 

42.0!N0N£ 

I7X 

PORT 

1979 

! 

1  1 

55.0! 

22.1! 

6.0! 

-  j 

! 

! 

ARTHUR 

FLICKER 

1629861 

7313A361 

51.4! 

24.1! 

3.3! 

800! 

-  i 

42.0 ! NONE 

!TX 

PORT 

1980 

I 

!  ! 

7C.0! 

26.  C! 

7.3! 

-  i 

! 

! 

ARTHUR 

GROS  EEC 

1 5*5164 

9213*361 

64.3! 

26. C! 

7.3! 

10001 

-  j 

46.0! NONE 

!TX 

PORT 

1977 

! 

1  1 

70.0! 

26. C! 

5.0! 

-  i 

1 

< 

ARTHUR 

HENRT 

F.  FREPEMAN 

II 

1523764 

2C313A35! 

*:.&* 

30.  C! 

9.0! 

2400! 

-  | 

45 .0 ! NONE 

MX  PORT 

*  1970 

1 

1  1 

100.0! 

30. C! 

9.01 

-  i 

! 

! 

ARTHUR 

JANES 

V.  CRAWFORD 

1525886 

I2413A35I 

74.0! 

28.  C! 

9.0J 

170CI 

-  i 

45.01  NONE 

!TX 

PORT 

•  1970 

! 

1  1 

74.1! 

28.1! 

9.0! 

-  i 

! 

1 

ARTHUR 

JIN 

1575711 

12413*36! 

74.1! 

2S.1! 

9.0! 

17001 

-  i 

35.0IN0NC 

ITX 

PORT 

1976 

1 

1  1 

74.1! 

28.1! 

6.11 

-  | 

! 

I 

ARTHUR 

KAREN 

FREREMAN 

1502796 

4713*38! 

56.1! 

22. Cl 

6.71 

6001 

-  ! 

46.0! NONE 

ITX 

PORT 

1966 

1 

1  1 

65.01 

22. C! 

5.0! 

-  1 

i 

! 

ARTHUR 

NISS  CAROLYN 

1262541 

51I3A36! 

86.0! 

22.1! 

9.6! 

9001 

-  i 

32 .0! NONE 

ITX 

PORT 

1951 

1 

!  1 

96.0! 

24. Cl 

9.0! 

-  ! 

i 

! 

ARTHUR 

SISSIl 

CRAWFORR 

1566618 

284I3F36! 

122.2! 

34. C! 

W.5! 

4200! 

-  I 

42.0! NONE 

ITX 

PORT 

1975 

I 

!  1 

122.2! 

34.01 

10.4! 

-  j 

! 

1 

ARTHUR 

SYDALISE  FREREMAN 

1549343 

28413FJ6! 

122.2! 

34.C1 

11.3! 

3200! 

•  1 

4? .0  l  NONE 

ITX 

PORT 

1973 

1 

i  i 

122.2! 

34. C! 

10.4! 

-  J 

I 

! 

ARTHUR 

V  F  FREREMAN  JR 

1558549 

28413*36} 

122.2! 

34. Cl 

11.5! 

32001 

-  1 

42 .0 ! NONE 

ITX 

PORT 

1974 

! 

1  ( 

i?:.l! 

34. Cl 

10.4! 

-  1 

! 

I 

ARTHUR 

PATCO 

40 

1518338 

459  J  4*431 

192.1! 

40. Cl 

7.1! 

-  l 

800! 

8.5 !  NONE 

ITX 

PORT 

1957 

I 

1  ! 

195.0! 

40. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ARTHUR 

NS  12 

1253827 

50015*70! 

105.0! 

35. Cl 

6.5! 

-  t 

13501 

8.5IDIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1947 

! 

1  1 

105*0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

ARTHUR 

PATCC 

50 

151C493 

186415*701 

25C.0! 

52. Cl 

6.5! 

-  j 

3500! 

JO.OIPOHP 

ITX 

PORT 

1967 

I 

1  1 

2SC.0! 

52.01 

3  *  0 1 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

PATCO 

51 

151C494 

1 864  ISA  701 

250.01 

52. Cl 

6.5! 

-  i 

3500! 

30.0IPUMP 

ITX 

PORT 

1967 

» 

1  1 

25C.O! 

52.C1 

3.0! 

-  | 

! 

1 

ARTHUR 

PATCO 

200 

1535182 

1 875 !  5*71 1 

295.0! 

54. C! 

13.4! 

-  j 

3800! 

20.0IRIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1971 

l 

1  ! 

295.0! 

54. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ARTHUR 

PATCO 

201 

1535183 

187515*71! 

295.0! 

54.  C! 

13.41 

-  i 

38C0! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1971 

1 

!  1 

295.0! 

54.CI 

2.01 

-  f 

! 

1 

ARTHUR 

PATCO 

202 

1535528 

167515*71 ! 

295.0! 

54.0! 

13.41 

-  j 

3800! 

20.0IDIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1971 

I 

1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  I 

! 

I 

AR1HUR 

PATCO 

203 

1535462 

187515*711 

295.0! 

54.0! 

13.4! 

-  i 

3800! 

20.0! 0IESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1971 

1 

1  1 

295.01 

54.0! 

2,0! 

-  f 

! 

I 

ARTHUR 

PATCO 

300 

1 542315 

199215A711 

295.11 

54.0! 

13.41 

-  i 

5C00! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1972 

1 

l  1 

295.1! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

ARTHUR 

PATCC 

301 

1542386 

199215*71! 

295.1  ! 

54.0! 

13.41 

-  i 

5000! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1972 

1 

1  1 

295.1! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

l 

ARTHUR 

PATCO 

302 

1542628 

103815A71 1 

155.1! 

54.0! 

13.4! 

-  j 

2500! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1972 

1 

1  1 

155.1! 

54.01 

2.0! 

»  | 

1 

1 

ARTHUR 

PATCO 

303 

1  542629 

103615A71! 

155.1! 

54. C! 

13.4! 

- 

25001 

20.010IESCL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1972 

1 

t  ! 

155. It 

54. C! 

2.0! 

-  I 

! 

1 

ARTHUR 

r  S7CC 

4CC 

1 f$i 

166015*7! 1 

290.0! 

54. Cf 

12.0! 

-  i 

32501 

17.0!  DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1973 

| 

1  1 

29C.OI 

54.0! 

2.0! 

-  ] 

! 

1 

ARTHUR 

PATCO 

401 

1545102 

146015*711 

290.01 

54.0! 

12.0! 

-  j 

3250! 

17.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1973 

! 

1  1 

290.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

PATCO 

500 

I54CC09 

187515*711 

295.11 

54.01 

13.4! 

-  i 

5000! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1974 

1 

1  ( 

295.11 

54.01 

2.0! 

-  • 

! 

I 

ARTHUR 

PATCO 

501 

156C617 

199215*71* 

295.1  1 

54.0! 

13.4! 

•  i 

5CC0! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1974 

1 

1  1 

295.1! 

54. C! 

2.0! 

-  f 

! 

I 

ARTHUR 

PATCO 

502 

1560962 

103815*71! 

155.1! 

54.0! 

13.4! 

-  i 

2500! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1974 

! 

1  1 

155.1! 

54.0! 

2.0! 

-  1 

! 

1 

ARTHUR 

PATCO 

503 

1  560331 

187015*71! 

290. 0! 

54. Cl 

13.4! 

-  i 

5000! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1974 

1 

S  ! 

29C.0! 

54.01 

2.0! 

-  ! 

( 

1 

ARTHUR 

PATCC 

504 

1560C51 

187515*71! 

295.1! 

54.0! 

13.4! 

-  j 

5000! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1974 

1 

1  ! 

295.1! 

54. C! 

2.0! 

-  | 

( 

1 

ARTHUR 

PATCO 

505 

1  560616 

199215*71! 

295.1! 

54. C! 

13.4! 

-  ! 

5000! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1974 

1 

!  ! 

295.1  ! 

S4.CJ 

2.0! 

-  J 

I 

! 

ARTHUR 

PATCO 

506 

I56C954 

103815*711 

155.11 

54.01 

13.4! 

-  i 

2500! 

20.01  DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT 

1974 

1 

1 

t 

1  1 

!  I 

1  1 

155.11 

1 

1 

54,0! 

J 

i 

2.0! 

( 

l 

! 

! 

1 

I 

I 

ARTHUR 

710  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


ENCRt 

D1ST1  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUN8ER 

1  COAST 
!  guard 
!  RUBBER 

!  IVTCCI 

!  NET  1  CODE  1 
IRECIS-!****! 
I  TER  I  SEE! 
!  TON-  1PACE! 
!  NAGE  I  XV  ( 

D INENSICNS  !  DRAFT!  ! 

LENGTH! BROTH!  !  ! 

REG.  1  REG. 1  LOAD-!  ! 

//////I/////!  ED  !  ! 

OVER-! OVER-! /////!  HORSE! 
ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 

umun 

PASS-  I 
(NGERS  ! 

HIGH-  !  'VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !$  'OPERATING  1 
FIXED  !  EQUtPNENT  !TC!  BASE  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT)  !F//////////F////!TO! //////////! 
(FEET)'  LINE-2  If  £  1  LXNE-2  ! 

! 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT ! 

(33)  TORT  ARTHUR  TOWING  CO. 

!  t  1 

!  !  1 

1  1  i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

(CONTINUED! 

!  i  i 

! 

1 

i 

i 

! 

PATCO  507 

! 56C332 

1  187015A711 

290.0! 

54. C! 

13.4! 

-  j 

5000! 

20.0! D IESEL 

PUHP 

!TX 

PORT  ! 

1974  • 

!  !  1 

29C.0! 

54. C! 

2.0! 

-  1 

1 

! 

ARTHUR  ! 

i 

PATCO  2501 

1636622 

1  1365! 5  A  7 1 1 

256.0! 

54.  C! 

9.0! 

-  j 

4100! 

21.01PUNP 

!TX 

PORT  ! 

1981  ! 

1  1  1 

256.0! 

54. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

PATCO  2502 

1642129 

1  136515A71! 

25C.O! 

54. C! 

10.0! 

-  ! 

3000! 

IS.O'PUNP 

ITX 

PORT  ! 

1981  ! 

!  1  1 

256.0! 

! 

54.0! 

! 

1.5! 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

! 

<16)  FORT  AU  PRINCE  TOWING# 

INC. 

<  !  ! 

I  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

i 

f 

ERIN  RAE 

1272717 

1  38I3A36! 

56.7! 

17.5! 

6.5! 

680! 

-  j 

45.0! NONE 

; 

1956  1 

!  1  ! 

56.7! 

17.5! 

7.6! 

-  j 

! 

i 

! 

GEORGE  R. 

1295641 

1  3313F361 

53.3! 

19. C! 

7.5! 

600! 

-  j 

45.0! NONE 

! 

1964  ! 

I  1  1 

1  !  ! 

53.3! 

! 

19.0! 

! 

6.0! 

! 

—  ! 

! 

'  ! 

! 

! 

! 

! 

< 23)  PORT  CITY  CRUISE  LINE# 

INC. 

1  1  1 

!  !  1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

PORT  CITY  PRINCESS 

1504234 

t  S411A12! 

64.4! 

27.0! 

5.6! 

460! 

-  | 

25 .0! NONE 

!NI 

PUSKEGON  ! 

1966  * 

!  1  1 

1  1  1 

64.9! 

| 

30.  C! 

! 

5.0! 

i 

206! 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

(33)  PORT  NECHES  TOWING 

I  !  1 

1  1  1 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

l 

1 

! 

B.  J.  BARBER 

1624934 

1  46 ! 3A  36 1 

48.0! 

20.  Ct 

5.5! 

600! 

-  i 

36.0! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1981  j 

1  1  ! 

48.0! 

20.  C! 

5.5! 

-  j 

! 

! 

NECHES  l 

! 

E.  F.  BARBER 

1522290 

i  3813A56! 

42.0! 

16.  C! 

5.0! 

400! 

-  | 

20.0! NONE 

ITX 

PORT  ! 

1969  ! 

1  1  1 

42.0! 

16. C! 

3.0! 

-  i 

i 

! 

NECHES  ! 

! 

E.  T.  BARBER 

1603727 

1  6613A361 

58.0! 

22, C! 

7.6! 

1000! 

-  i 

40.0! NONE 

!TX 

PORT  1 

1978  I 

1  1  1 

58.0! 

22.  C! 

7.0! 

-  i 

i 

! 

NECHES  1 

! 

E.  V.  BARBER 

1615703 

1  55  !  3  A  36 1 

54.0! 

22. C! 

7.5! 

300! 

-  i 

46.0! NONE 

ITX 

PORT  1 

198C  ! 

1  1  1 

54.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

! 

l 

NECHES  ! 

i 

RANDY 

1585814 

1  19!  3C  36! 

45.0! 

15. Cl 

4.0! 

600! 

-  j 

15.0! NONE 

ITX 

PORT  l 

1977  j 

1  1  1 

45.0! 

15.0! 

3.5! 

14! 

j 

! 

NECHES  ! 

! 

NS  3 

1  160 !  4A43! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

-  i 

400! 

10.0! NONE 

ITX 

PORT  ! 

1976  ! 

1  1  1 

11C.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

« 

! 

NECHES  ! 

! 

NS  3 

1  1 50  !  4 A  43 1 

11C.0! 

30.0! 

5.0! 

-  ! 

250! 

10.0! NONE 

ITX 

PORT  l 

1973  ! 

!  !  1 

11C.0! 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

) 

NECHES  ! 

! 

NS  10 

1  *■**•* 

1  1 00 ! 4 A46 1 

40.0! 

24.  C! 

3.0! 

-  J 

60! 

10.0 ! NONE 

ITX 

PORT  1 

1978  ! 

1  !  1 

4C.0I 

24.  C! 

1.0! 

-  j 

! 

! 

NECHES  1 

! 

NS  16 

1  100! 4A43! 

75.0! 

26. C! 

5.0! 

-  i 

100! 

10 .0 ! NONE 

ITX 

PORT  1 

•  1966  ! 

1  !  ! 

75.01 

26.C! 

3.0! 

-  i 

! 

! 

NECHES  1 

1 

NS  24 

1  ISO! 4A  431 

11C.0! 

40.0! 

5.0! 

-  i 

400! 

10.0! NONE 

ITX 

PORT  1 

1978  ! 

1  !  ! 

11C. 01 

40.  Cl 

1.0! 

-  f 

! 

! 

NECHES  ! 

! 

NS  26 

1  1C014A43! 

9C.0! 

30.C! 

4.6! 

-  j 

1501 

1 0. 0 ! NONE 

ITX 

PORT  ! 

1961  ! 

1  1  1 

9C.01 

30.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

NECHES  ! 

! 

NS  30 

!  1010! 5  A  70 ! 

82.0! 

22.0! 

5.9! 

-  j 

1192! 

15.0SCARG0 

PUNPS 

ITX 

PORT  ! 

1968  ! 

!  !  ! 

82.01 

22. C! 

1.0! 

•  ! 

! 

! 

ARTHUR  l 

1 

NS  31 

1288953 

!  81 8 ! 5  A  70  J 

195.0! 

35.1! 

10.0! 

-  ! 

1633! 

16.0! CARGC 

PUNPS 

ITX 

PORT  1 

1962  ! 

!  !  ! 

!  t  ( 

195.0! 

1 

35.1! 

! 

1.8! 

! 

”  ! 

! 

! 

! 

t 

NECHES  ! 

! 

! 

(37)  PORT  OF  CASCADE  LOCKS 

!  !  ! 

!  !  ! 

1 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

COLUNBIA  GORGE 

1661888 

!  93I1A11! 

146.8! 

36.0! 

5.6! 

850! 

-  | 

49.61  NONE 

!0R 

CASCADE  I 

1983  ! 

!  !  1 

!  !  ! 

146.6! 

! 

36. C! 

! 

5.0! 

! 

599! 

! 

! 

! 

! 

LOCKS  1 

! 

! 

(17)  PORT  OF  DECATUR#  A  DIVIS 

! ION  OF 

!  (  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DECATUR  TRANSIT#  INC. 

!  !  ! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

NARY  ETHEL 

1529076 

1  5413*361 

56.2! 

21.5! 

6.0! 

800! 

-  J 

38.0! NONE 

!/.L 

OECATUR  1 

197C  ! 

!  !  1 

1  !  ! 

56.2! 

! 

21.5! 

! 

6.0! 

! 

"  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

02)  fOUT  SULPHUR  BOUT  RENTAL 

IS#  INC. 

!  !  ! 

1  1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

CAJUN  WAY 

1240950 

I  511N02! 

! 

—  ! 

3.5! 

165! 

-  | 

20 .0 ! NONE 

!LA 

PORT  1 

1941  • 

!  !  ! 

1  t  ( 

40.9! 

! 

11.4! 

! 

3.0! 

! 

"  ! 

i 

! 

! 

! 

SULPHUR  ! 

! 

! 

<32)  PORT  SULPHUR  NARINE  TONI 

!NG# 

!  !  1 

!  !  ( 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

!  !  ! 

i 

I 

! 

! 

! 

1 

CAPT.  JACK 

1511523 

!  12I1C11! 

36.0! 

12. C! 

3.0! 

320! 

-  j 

19.0IN0NE 

!LA 

PORT  ! 

1961  • 

!  1  I 

!  !  1 

36.0! 

j 

12.  C! 

! 

3.0! 

! 

10! 

! 

! 

! 

! 

SULPHUR  ! 

I 

! 

<15)  PORT  TOWING  CORP. 

(  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

fin 

1295036 

!  5  3  13*36! 

65.0! 

20.  C! 

6.0! 

80C! 

-  | 

38.0! NONE 

!  FL 

LAKE  PARK  ! 

1964  ! 

!  !  ! 

65.0! 

20.  C! 

7.01 

-  i 

! 

! 

! 

NARK 

1299341 

!  41 13*  36 ! 

58.5! 

20.1! 

8.5! 

1000! 

-  1 

38.0! NONE 

!FL 

LAKE  PARK  ! 

1965  ! 

!  !  ! 

!  !  ( 

58.5! 

! 

20.1! 

! 

7.5! 

! 

~  ! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

<C1>  PORTLAND  HARBOR  FUEL  CO. 

1#  INC. 

(  !  1 

!  !  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

JUDY  ANN 

1256932 

1  3312A20! 

55.0! 

15. C! 

6.5! 

2301 

331 

16.012  DIESEL  PUNPS 

INE 

PORTLAND  1 

1948  ! 

!  !  1 

57.0! 

15. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

SANDRA  LEIGH 

1227C00 

!  1012920! 

38.4! 

12.  C! 

6.5! 

701 

13! 

15.512  DIESEL  PUNPS 

!Pl 

PORTLAND  ! 

1927  ! 

!  !  I 

!  !  ! 

4C.0! 

t 

12.  C! 

! 

5.0! 

! 

•  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

(22)  PORTSIDE  WHARF  S  DOCKAGE 

1  CO.# 

!  !  ! 

!  1  ( 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

2 

j 

i 

! 

INC. 

I  !  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

CONNELLY  BROS.  II 

I262C31 

!  1111*03! 

41.5! 

13. C! 

5.2! 

85! 

5! 

5.0! NONE 

!NY 

ROCHESTER  ! 

1451  ! 

!  !  ! 

41-5! 

13. C! 

4.7! 

-  | 

! 

! 

! 

PORTSIDE  BELLE 

!  10MA02J 

35.0! 

13.0! 

4.2! 

85! 

3! 

15.0!eOON 

•NT 

ROCHESTER  1 

19  #  ! 

!  !  1 

!  !  ! 

35.  v! 

! 

1 3.CI 
! 

3.21 

! 

! 

t 

I 

j 

i 

(01)  PORTSNOUTH  NAVIGATION  DI 

{VISION 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

OF  NORAH  TOWING  OF  NAIN! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

E.  F.  HORAN  JR. 

1239237 

!  16C13A36! 

95.0! 

26. C! 

13.0! 

1750! 

-  j 

30.0! NONE 

!NH 

PORTSNOUTH! 

*  1966  ! 

!  !  ! 

10C.0! 

27. C! 

11.0! 

-  j 

! 

! 

! 

EUGENIA  NORAN 

1506330 

!  19113*36! 

93.4! 

28. Cl 

17.0! 

3160! 

-  j 

36.0! NONE 

!NH 

PORTSNOUTH! 

1966  ! 

!  !  ! 

107.4! 

28.21 

15.0! 

-  j 

! 

! 

1 

NANCY  NORAN 

1277581 

!  15513*36! 

95.0! 

25.6! 

13.0! 

1600! 

-  j 

47.0! NONE 

!NH 

PORTSNOUTH! 

1958  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

100.4! 

! 

25.8! 

! 

12.0! 

! 

•  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

(30)  POTLATCH  CORPORATION 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

V  R  WARNER 

1513C63 

f  5713*35! 

60.0! 

22. Ol 

5.0! 

750! 

-  j 

30. 0! NONE 

!  Aft 

CLARENDON  ! 

1968  ! 

!  1  ! 

6C.0! 

22.01 

4.5! 

-  i 

! 

i 

! 

NC  122 

!  15014*46! 

14C.0! 

32.  C! 

6.0! 

•  ! 

550! 

5.3! NONE 

!  A  R 

CLARENDON  1 

1927  ! 

!  !  ! 

!  1  ! 

I  !  ! 

14C.0! 

! 

! 

32.0! 

! 

1.5! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


7.1.1 


ENGR! 

IVTCC! 

DIPENSICNS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  ! 

DTST! 

OPERATOR 

NET  i CO OElLENCTH! BROTH! 

1 

{ 

! 

EST  !  CARCO  HANDLING 

!S  (OPERATING  1 

REGIS-! *••*( 

BASE  1 

%•  S 

1 ARAU  1 

Tin  " 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  i 

!////////! 

POINT  !  UN£*1 

!  AO! 

LXNE-1  1 

BUILT 

VESSEL  HAKE  AND  HUPBER 

!  GUARD 

TON-  (PACE! 

0VER-10VER-1/////1 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !///////// ///////1TD! //////// //I 

OR 

!  NUMBER 

NICE  !  IV  1 

ALL  1 

•LL  (LIGHT! 

POWER! 

ENCERS  ! 

(FEET) !  LINE-2 

!EE! 

LINE-2 

•REBUILT! 

(30)  POTLATCH  CORPORATION 

! 

j 

(  ! 

t  ( 

t  ( 

! 

! 

! 

l 

l 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

(  ( 

I 

! 

! 

1 

NC  38? 

!  - 

5C0! 4*46 ( 

14C.0! 

32.  C! 

6.0! 

-  I 

550! 

5.3! NONE 

!  A  A 

CLARENDON 

1937 

! 

! 

i  1 

!  ( 

140.0! 

32.0! 

1 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

! 

l 

(15)  POWELL 

BROTHERS/ 

INC. 

! 

! 

(  t 

(  ( 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

BLUE  HERON 

1274174 

30(3*361 

50.01 

17.0! 

6.5! 

440! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

!FL 

FORT 

1954 

! 

!  1 

50.01 

17.  C! 

5.5! 

-  ! 

! 

LAUDERDALE 

SEA  HAWK 

1624023 

4413A36! 

68.0! 

23.0! 

9.0! 

1350! 

-  ! 

42.0 ! NONE 

!FL 

FORT 

I960 

! 

1  1 

68.01 

23.0! 

7.0! 

-  ! 

1 

LAUDERDALE 

OC  55 

1524761 

9814A43! 

69.01 

33.4! 

2.5! 

-  | 

150! 

2.0! NONE 

If  L 

FORT 

1970 

! 

!  ! 

69.0! 

33.5! 

1.5! 

i 

-  1 

( 

LAUDERDALE 

NO.  141 

1293256 

3214A431 

110.01 

30.0! 

5.5! 

-  1 

350! 

2.0!  NONE 

IFL 

FORT 

1954 

! 

!  1 

110.0! 

30.0! 

1.5J 

-  ! 

1 

LAUDERDALE 

NC.  147 

I  - 

—  1 4  A  4  3  ! 

80. 0! 

34. C! 

4.0! 

-  i 

200! 

2.0! NONE 

!FL 

FORT 

1962 

! 

!  i 

80.0! 

34.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

LAUDERDALE 

NO.  130 

1559923 

18714*43! 

10C.O! 

35.1! 

3.0! 

-  J 

250! 

2.0! NONE 

IFL 

FORT 

1974 

1 

1  1 

1 OC.Oi 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

LAUDERDALE 

NO.  151 

|  - 

—  14A43! 

9C.0! 

34.0! 

4.0! 

-  1 

100! 

1 .0! NONE 

IFL 

FORT 

1974 

i 

! 

!  i 

!  ! 

9  C  •  0 ! 

34. Cl 
! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

LAUDERDALE 

(32)  POWER  WELL 

SVC./ 

INC. 

! 

1 

i  i 

1  ! 

! 

! 

I 

J 

( 

! 

! 

! 

CULT  ISLAND 

I 

1653622 

196114991 

102.2! 

43.0! 

6.4! 

1000! 

125! 

170.0180  TON  CRANE  W/ 

i  LA 

BELLE 

196? 

! 

!  1 

120.6! 

76.0! 

5.5! 

-  1 

!80  FOOT  BOOH 

CHASSE 

GULF  ISLAND 

11 

1663833 

229J1A991 

67.7! 

43.1! 

6.0! 

750! 

100! 

160.0170  TON  CRANE  W/ 

!LA 

BELLE 

1983 

1 

i  1 

147.6! 

71.  C! 

5.1! 

-  ! 

!  60  FOOT  BOOM 

CHASSE 

CULT  ISLAND 

III 

1650777 

122MA99! 

72.91 

36. C! 

5.2! 

750! 

75! 

130.0130  TON  CRANE  W/ 

ILA 

BELLE 

1982 

! 

i  1 

<7.6! 

61.  C! 

4.4! 

-  ! 

1 70  FOOT  BOON 

CHASSE 

GULF  ISLAND 

IV 

1669358 

17411*991 

107.8! 

50.1! 

7.2! 

1000! 

250! 

200.01100  TON  CRANE  W/lLA 

BELLE 

1964 

1 

1  i 

167.6! 

83.1! 

6.3! 

-  ! 

!60  FOOT  BOOM 

! 

CHASSE 

GULF  ISLAND 

V 

1678692 

22411*991 

92.6! 

46.  C! 

7.11 

1400! 

100! 

175.0(75  t  15  TON 

ILA 

8ELLE 

1964 

! 

1  ! 

155.0! 

75.0! 

6.0! 

-  ! 

(CRANES  V/  800MS 

1 

CHASSE 

GULF  ISLAND 

VI 

1693642 

18211*01 1 

68.7! 

40.0! 

5.9f 

750! 

87! 

145.0150  TON  CRANE  W / 

ILA 

BELLE 

1985 

! 

1  t 

95.6! 

71. C! 

4.8! 

-  i 

! 70  FOOT  ROOM 

| 

CHASSE 

CULF  ISLAND 

VII 

1693643 

18211*99! 

68.7! 

40.0! 

5.9! 

750! 

88! 

145.0(50  TON  CRANE  U / 

ILA 

BELLE 

1985 

J 

!  1 

95.6! 

71.  C! 

4.8! 

-  1 

1  70  FOOT  BOOM 

! 

CHASSE 

POWER  I 

J6384U3 

12011*99! 

72.9! 

36.0! 

5.4! 

750! 

75! 

130.0130  TON  CRANE  V/ 

!  L  A 

BELLE 

1981 

! 

1  ! 

87.6! 

61.01 

4.4! 

-  ! 

!70  FOOT  BOOM 

1 

CHASSE 

POWER  It 

1677211 

24411*99! 

80.0! 

40.0! 

5.9! 

7501 

68! 

145.0)70  TON  CRANE  W/ 

ILA 

BELLE 

1964 

l 

!  1 

95.6! 

71. C! 

4.6! 

-  ! 

(60  FOOT  BOON 

l 

CHASSE 

POWER  III 

1556463 

6611*991 

61.5! 

32. C! 

4.8! 

500! 

60! 

100.0130  TON  CRANE  W / 

(LA 

BELLE 

•  1984 

! 

!  ! 

76.61 

57. C! 

4.2i 

-  ! 

f  70  FOOT  BOON 

1 

CHASSE 

POWER  IV 

1680240 

233 11 *99 J 

97.4! 

-:.o! 

6.2! 

750! 

1125! 

170.0(70  TON  CRANE  W/ 

!  L  A 

BELLE 

1985 

! 

1  ! 

115.6! 

71.  C! 

5.11 

-  | 

180  FOOT  BOON 

! 

CHASSE 

POWER  V 

1693612 

140 1 1 A  99 J 

68.0! 

36. C! 

5.4! 

750! 

75! 

140.0145  TON  CRANE  Vt 

ILA 

BELLE 

1985 

1 

i  i 

87.6! 

61.0! 

4.4! 

-  ! 

1 70  FOOT  BOON 

! 

CHASSE 

RATA 

1678621 

12411*99! 

69.4! 

32.0! 

6.2! 

750! 

63! 

125.0140  TON  CRANE  V / 

ILA 

BELLE 

1984 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

87.6! 

57.  C! 

! 

5.0! 

! 

-  t 
! 

160  FOOT  BOON 

I 

! 

! 

CHASSE 

(36)  POWERS/  ALBERT  H 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DOUBLE  CACLE 

1648423 

2013*36! 

6Q.0J 

20. C! 

6.0! 

800! 

-  ! 

34.OIN0N E 

!VA 

TACONA 

1982 

1 

!  t 

60. 0! 

20.0! 

6.0! 

-  1 

! 

I 

CHIEF 

|  - 

2S0I4A46! 

--  j 

—  ! 

8.0! 

«  f 

700! 

10.01125-TON  DECK 
ICRAWLEA^RNE 

!WA 

TACOMA 

1978 

! 

!  I 

12C.0! 

50.01 

2.0! 

-  ! 

1 

DS  11 

1505209 

128614*46! 

217.8! 

43. C! 

16.01 

-  j 

3000! 

22.0IH0NE 

IWA 

TACONA 

1988 

! 

i  ! 

217.6! 

43. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

0T8  27 

1503956 

76S14A46! 

18C.0! 

45.01 

8.01 

-  j 

18001 

10.0! NONE 

!WA 

TACONA 

1966 

1 

!  1 

180.0! 

45.  C! 

2.01 

-  ! 

! 

! 

NO  14 

1523653 

32814*46! 

104.0! 

36.  C! 

8.0! 

-  j 

600! 

10.01NONE 

!WA 

TACOMA 

*  1970 

f 

>  1 

!  ! 

105.0! 

36.1! 

I 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

1 

(32)  PPG  INDUSTRIES 

1 

1 

!  ! 

i  i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

CSCC  200 

! 27C123 

75215*70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  ! 

1200) 

20.5 lOICSEL  PUMP/ 

!IA 

LAKE 

1954 

1 

!  J 

195.0! 

35.0! 

2.3! 

-  ! 

!  HE AT  I  KG  COILS 

! 

CHARLES 

CSCC  201 

127C124 

752(5*70! 

195.0! 

35.0! 

8.7! 

-  f 

1200! 

20.3IDIESEL  PUHP/ 

ILA 

LAKE 

1954 

{ 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.3! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

CHARLES 

CSCC  202 

127C125 

752(5*70! 

195.0! 

35.0! 

6.7! 

-  ! 

12001 

20.3IOIESEL  PUHP/ 

ILA 

LAKE 

1954 

! 

I  ( 

195.0! 

35. C! 

2.3! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

CHARLES 

PPC  157 

1  - 

437(5*70! 

175.0! 

35.0! 

6.61 

-  ! 

600! 

13.8 ! NONE 

!L  * 

LAKE 

1967 

! 

!  ! 

175.01 

35.  C! 

3.1! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

PPC  206 

1016006 

642(5*70! 

195.0! 

35. C! 

8.9J 

-  ! 

1200! 

16. 5! DIES  EL  PUHP/ 

ILA 

LAKE 

1959 

1 

!  ! 

195.0! 

35,0! 

2.0! 

-  1 

I K! AT  I  NS  COILS 

! 

CHARLES 

P PC  208 

(004382 

642I5A70! 

195.01 

35.0! 

6.9! 

-  ! 

1200! 

16.5 ! DIESEL  PUHP/ 

ILA 

LAKE 

1959 

! 

!  ! 

195. OJ 

35.0! 

2.01 

-  I 

{HEATING  COILS 

! 

CHARLES 

PPt  209 

1005C74 

642(5*70! 

195.0! 

35. C! 

9.1! 

-  i 

1200! 

16.5IDIESCL  PUHP/ 

ILA 

LAKE 

1959 

» 

!  ! 

195.01 

35. Ct 

2.0! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

CHARLES 

PPC  210 

(016105 

74915*70! 

195.0! 

35. C! 

9.11 

-  j 

1200! 

16.5 ! DIESEL  PUHP 

!  L  A 

LAKE 

1961 

1 

(  ! 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  1 

! 

! 

CHARLES 

PPG  211 

(004432 

749(5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.1! 

-  i 

1200! 

16.5 !  DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

1961 

J 

!  ( 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

CHARLES 

PPC  212 

(005025 

749(5*70! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  i 

1300! 

li.simsct  pupp 

ILA 

LAKE 

1961 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

CHARLES 

PPG  213 

(0161S4 

642(5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1300! 

16.5! DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

1967 

1 

(  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

“  1 

! 

1 

CHARLES 

PPC  214 

(004481 

642(5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1300! 

16.5! DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

1967 

J 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  » 

! 

| 

CHARLES 

PPC  215 

1004531 

642! 5A  701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

13001 

16.5 !  DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

1967 

l 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

CHARLES 

PPC  21o 

1017889 

64215*70! 

195.0! 

35.  Ci 

9.0! 

-  ! 

1300! 

16.5 ( 0! ESEL  PUHP 

!LA 

LAKE 

1967 

i 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  I 

! 

1 

CHARLES 

PPC  220 

J000137 

72315*70! 

195.01 

35.  C! 

9.5! 

-  J 

1481! 

1 8.6! DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

19/6 

t 

1  I 

195.0! 

35.  CJ 

1.51 

-  ! 

! 

1 

CHARLES 

PPC  221 

(000517 

723 ! SA70I 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  I 

1481! 

18.6! DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

1976 

t 

1  1 

195. OJ 

35. 01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

PPC  222 

(002794 

72315*70! 

195.0! 

35.  C! 

9.51 

-  j 

1481! 

18.6! DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

1976 

t 

(  i 

195.0! 

35.  Cl 

1.51 

-  ! 

1 

! 

CHARLES 

PPC  223 

(573875 

723 1 5*70 ( 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  | 

1481! 

1 8.6! DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

1976 

1 

f  ( 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

CHARLES 

PPC  224 

I027C60 

72315*70! 

195.01 

35. C! 

9.5! 

-  | 

14811 

U.SIOICSCL  PUNP 

ILA 

LAKE 

1976 

! 

1  ! 

195.0! 

35.01 

2.5! 

-  ! 

1 

! 

CHARLES 

PPC  225 

(024620 

723(5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  j 

1481! 

16.61  DIESEL  PUHP 

!l  A 

LAKE 

1976 

1 

!  ( 

195.0! 

35. CJ 

2.5! 

-  ! 

1 

! 

CHARLES 

PPC  226 

1024679 

723(5*70! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

-  1 

14811 

16. 61  DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

1976 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

2.51 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

PPC  227 

(024729 

72315*70! 

195.0! 

35.C! 

9.51 

-  i 

1481! 

18.6! DIESEL  PUHP 

ILA 

LAKE 

1976 

1 

f 

!  ( 

t  1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

! 

1 

2.5! 

! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

CHARLES 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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IMK! 

•  1ST! 

VESSEL  MANE 

OPERATOR 

AND  HUN8ER 

!  COAST 

!  fiUARD 

1  NUMBER 

1  vice  1 

NET  ICQOE! 
REGIS-  1  **** 1 
TER  1  SCCt 
TON-  iPAfiEl 
NAfiE  1  IV  1 

DIMEN 

LENfiTH 

REfi. 

mm 

OVER¬ 

ALL 

IONS  ! DRAFT! 
BROTH!  t 

REG  1L0AD-1 
/////!  ED  ! 
OVER-1 ///// 1 
ALL  (LIGHT! 

! CAPACITY!  KICH-  1  (VESSEL 

1  t  EST  !  CARfiO  HANDLING  1$  (OPERATING 

1  CARfiO  1  FIXED  1  EIUIFHENT  ITCl  SASE 

\umm\  POINT  !  LINE-1  1A0!  LINE-1 

MORSE!  PASS-  1 (LIGHT) 1 ////////////////! TDl ////////// 
POWER!  f N6ERS  (  (FECTM  LINE-2  ICC  1  LIftE-* 

!  TEAR 

!  BUILT 

I  OR 
{•REBUILT 

(32)  PPG  INDUSTRIES 

! 

! 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

1  1 

I 

1 

! 

1 

1 

i 

PPG  226 

1027169 

72315470! 

195.0 

35.0! 

9.51 

- 

1 

1461! 

18*61  DIESEL 

PUMP 

!LA 

LAKE 

1976 

I 

1  1 

195.0 

35.0! 

2.5! 

! 

-  ! 

| 

! 

CHARLES 

NFS  229 

1024877 

7231 3A701 

195.0 

35.01 

9.51 

- 

1 

1481! 

18.61DICSEL 

PUMP 

!  L  A 

LAKE 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35. C! 

2.5! 

! 

-  ! 

1 

» 

CHARLES 

PPG  230 

1024778 

723154701 

195.0 

35.01 

9 .  S ! 

- 

! 

1481! 

16.6IDIESEL 

PUMP 

IL  A 

LAKE 

1976 

1 

1  1 

195.0 

35.01 

2.51 

1 

-  ! 

| 

1 

CHARLES 

NFS  231 

1025023 

723I5A701 

195.0 

35.0! 

9.5! 

- 

! 

1481! 

18.61DIESEL 

PUMP 

(LA 

LAKE 

1976 

! 

1  1 

195.0 

35.  C! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

PPG  232 

1027579 

78815A71! 

195.0 

35.0! 

6.5! 

- 

1 

1439! 

16.51 FUMF$# 

HEATING 

!  L  A 

LAKE 

1979 

1 

!  ! 

195.0 

35. C! 

2.0! 

! 

-  t 

(COILS 

! 

CHARLES 

PPG  234 

1028163 

788I5A71! 

195.0 

35.  Cl 

8.51 

- 

t 

14391 

16. 5 ! PUMPS# 

HEATING 

!  L  A 

LAKE 

1979 

! 

1  t 

195.0 

35. C| 

2.01 

! 

-  ! 

! COILS 

! 

CHARLES 

FFfi  235 

1028233 

788154711 

195.0 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1439! 

12.0! PUMPS# 

HEATING 

!L  A 

LAKE 

1971 

! 

!  1 

195.0 

35.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

icons 

! 

CHARLES 

FFfi  236 

! 000135 

786154711 

195.0 

35.0! 

8.5! 

- 

1 

1439! 

16.51PUMPS# 

HEATINC 

ILA 

LAKE 

1979 

1 

1  1 

195.0 

35. Cl 

2.0! 

! 

-  I 

(COILS 

1 

CHARLES 

FFfi  239 

1603595 

788154711 

195.0 

35. Cl 

8.5! 

- 

1 

14391 

16.5! PUMPS# 

HEATING 

!LA 

LAKE 

1979 

I 

1  1 

195.0 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

icons 

! 

CHARLES 

FFfi  240 

1025486 

768154711 

195.0 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1439! 

12.0! PUMPS# 

HEATING 

ILA 

LAKE 

1979 

1 

1  1 

195.0 

35.0! 

2.01 

! 

-  ! 

icons 

1 

CHARLES 

FFfi  241 

1029439 

78815471! 

195.0 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1439! 

12.0IFUMFS# 

HEATING 

!LA 

LAKE 

1979 

1 

1  ! 

195.0 

35. C! 

2.0! 

* 

-  ! 

(COILS 

! 

CHARLES 

PFfi  242 

1029389 

78815471! 

195.0 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1439! 

16.S 1  DIESEL 

PUMP# 

ILA 

LAKE 

19IC 

I 

1  ! 

195.0 

35. C! 

2.0! 

1 

-  1 

(HEATING  COILS 

! 

CHARLES 

FFfi  243 

1603599 

78615471! 

195.0 

35.  C! 

9.01 

- 

1 

1439! 

16.S1DIE1EL 

PUMP# 

!LA 

LAKE 

I960 

| 

1  1 

195.0 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

| 

CHARLES 

FFfi  244 

1027599 

78615471! 

195.0 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1439! 

12.01FUMFS# 

HEATING 

ILA 

LAKE 

1979 

1 

!  1 

195.0 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

(COILS 

! 

CHARLES 

FFfi  245 

1072649 

78815471! 

195.0 

35.  Cl 

9.0! 

- 

1 

1439! 

16.5! DIESEL 

PUMP# 

ILA 

LAKE 

19IC 

1 

t  1 

195.0 

35. C! 

2.0! 

1 

-  I 

1HEATING  COILS 

1 

CHARLES 

FFfi  251 

1515200 

163315470! 

261.9 

S2.51 

9.5! 

- 

! 

2600! 

20.51DIESEL 

PUMP 

!LA 

lake 

1966 

1 

!  1 

261.9 

52.5! 

2.S! 

! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

PFfi  252 

1515758 

163315470! 

261.9 

52.5! 

9.5! 

- 

! 

2600! 

20.5! DIESEL 

PUMP 

ILA 

LAKE 

1948 

1 

!  1 

261.9 

52.51 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

FFfi  253 

1515201 

1633154701 

261.9 

52.5! 

9.5! 

- 

1 

2600! 

20.5IDIESEL 

PUMP 

i  LA 

LAKE 

1961 

1 

1  1 

261.9 

52.5! 

2.3! 

! 

-  | 

! 

! 

CHARLES 

PFfi  400 

1004630 

70015470! 

195. C 

35. C! 

6.61 

- 

1 

1100! 

16. SIMONE 

ILA 

LAKE 

1964 

1 

1  1 

195. C 

35. C! 

3.2! 

l 

-  1 

! 

1 

CHARLES 

PPfi  401 

1004689 

70015470! 

195. C 

35.  C! 

6.6! 

- 

! 

T 1  CO! 

1 6. 8! NONE 

ILA 

LAKE 

1944 

1 

1  1 

195.0 

35. Cl 

3.2! 

1 

-  ! 

1 

! 

CHARLES 

FPC  402 

1004739 

70015470! 

195. C 

35. C! 

8.8! 

- 

1 

1100! 

16.8! NOME 

!LA 

LAXE 

1964 

1 

1  1 

195.0 

35.0! 

3.2! 

! 

-  ! 

1 

! 

CHARLES 

FFfi  403 

1004788 

75015470! 

195.0 

35. C! 

8.9! 

- 

1 

1100! 

19.0! NONE 

ILA 

LAKE 

1966 

1 

1  1 

195.0 

35.01 

3.21 

! 

-  ! 

! 

! 

CHARLES 

PFfi  4C4 

1004636 

75015A701 

195.0 

35. Cl 

6.91 

- 

I 

1100! 

19.0! NONE 

ILA 

LAKE 

1946 

t 

1  1 

195.0 

35. Cl 

3.2! 

! 

-  1 

1 

! 

CHARLES 

FFfi  405 

1004837 

750154701 

195.0 

35. C! 

8.9! 

- 

! 

1100! 

19.0 ! NOME 

ILA 

LAKE 

1946 

! 

1  1 

195.0 

35. C! 

3.2! 

! 

-  ! 

I 

! 

CHARLES 

FFfi  406 

1004937 

750! 5470! 

195. C 

35. C! 

4.91 

- 

1 

11001 

19.9JN0NE 

ILA 

LAKE 

1946 

1 

1  1 

195.0 

35.01 

3.21 

1 

-  t 

1 

1 

CHARLES 

FFfi  407 

I  - 

750154701 

19S.0 

35.71 

6.9! 

- 

1 

11001 

14.S1NCNE 

!KT 

CALVERT 

1947 

1 

1  1 
1  1 

t95.0 

35. Cl 
« 

3.2! 

1 

! 

! 

-  1 

I 

1 

1 

( 

1 

CITY 

(21)  FFfi  INDUSTRIES# 

INC. 

1 

! 

1  1 
1  1 

i 

1 

! 

! 

! 

1 

t 

I 

I 

! 

1 

FFfi  150 

1004036 

437! 5 A  70 1 

175.0 

35. Cl 

6.6! 

- 

I 

6001 

1 3. 6! NONE 

tuv 

NATRIUM 

1947 

1 

1  1 

175.0 

35.  C! 

3.1! 

1 

-  ! 

1 

! 

FFfi  151 

1004035 

437 1 5A  701 

175.0 

35. C! 

6.6! 

- 

1 

600! 

13.SIN0NE 

|VV 

NATRIUM 

1947 

1 

1  1 

175.0 

35.  C! 

3.1! 

! 

-  I 

1 

! 

FFfi  152 

1002311 

437154701 

175.0 

35.0! 

6.6! 

- 

1 

600! 

13.6 ! NOME 

!WV 

NATRIUM 

1947 

1 

1  1 

175. C 

35.0! 

3.1! 

! 

-  I 

! 

i 

FFfi  153 

1004135 

437154701 

175. C 

35.01 

6.6! 

- 

! 

6  C  0 ! 

1 3.8! NONE 

IWV 

NATRIUM 

1947 

! 

!  1 

175.  C 

35.  C! 

3.1! 

1 

-  ) 

! 

! 

FFfi  155 

1004184 

43715A70! 

175.0 

35.0! 

6.6! 

- 

! 

600! 

1 3.6 (NONE 

I'JV 

NATRIUM 

1947 

1 

1  1 

175.0 

35.01 

3.1! 

1 

-  ! 

! 

1 

FFfi  158 

1002360 

43715A70I 

175.0 

35. Cl 

6.6! 

- 

! 

600! 

1  3.8! HOME 

!NV 

NATRIUM 

1947 

1 

1  1 

175.0 

35. Cl 

3.1! 

1 

-  i 

! 

I 

FFfi  205 

1016006 

64215A71 1 

195. ( 

35. Cl 

8.5! 

- 

! 

1300! 

16.51NONE 

IWV 

NATRIUM 

1959 

! 

1  1 

195. C 

35. C! 

2.01 

1 

-  1 

! 

! 

FFfi  207 

1016055 

64215A71I 

195. C 

35. C! 

6.5! 

- 

! 

1300! 

16.5 ! NONE 

!VV 

NATRIUM 

1959 

1 

1  1 

195. C 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

FFfi  233 

1027573 

78815471! 

195.0 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1439J 

16.5 ! NONE 

IWV 

NATRIUM 

1979 

! 

1  1 

195.0 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

FFfi  237 

1028282 

788154711 

195. ( 

35. C! 

8.51 

- 

! 

1439! 

16.5 ! PUMPS# 

HEATING 

!VV 

NATRIUM 

1979 

1 

1  1 

195.0 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! COILS 

* 

PPfi  238  . 

1028332 

78815A71! 

195.0 

35. Cl 

8.5! 

- 

! 

1439! 

16.5 (NONE 

IWV 

NATRIUM 

1979 

l 

1  1 

!  1 

195.0 

35. Cl 
! 

2.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

( 

(41)  PRATT# 

CHUCK 

! 

1 

!  1 

1  I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

HAHAIO 

1224675 

3S13B36! 

6C.0 

18.21 

6.4! 

450! 

-  1 

25 .0 ! NONE 

!  CA 

SAN  PEDRO 

1925 

l 

1 

1  1 

6C.0 

18.2! 

1 

6.41 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

(21)  PRESIDENT 

ASSOCIATES 

1 

1 

1  1 
1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

HUCK  FINN 

1292991 

5911A111 

83.1 

26.1! 

3.0! 

804! 

-  | 

34.5 ! HONE 

1H0 

ST.  LOUIS 

1963 

1 

1  I 

112. ( 

32.01 

2.S! 

I 

371! 

I 

! 

PRESIDENT 

1223580 

868114111 

285.0 

55.5! 

5.5! 

2000! 

-  ! 

61.2  I  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1924 

1 

1  1 

3C5.C 

85. C! 

4.9! 

! 

30001 

! 

( 

TON  SAWYER 

1505895 

6711A11I 

85. ( 

27.2! 

5.4! 

700! 

-  1 

36.0INONE 

!N0 

ST.  LOUTS 

1966 

l 

1 

! 

1  1 

t  « 

'*#v! 

(.?! 

! 

♦ 

i 

275! 

! 

i 

i 

i 

i 

(20)  PRICE 

INLAND  TERMINAL 

1 

COl. 

1 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

NO  2181 

1  - 

425144401 

175. ( 

26. C! 

9.0! 

- 

! 

900! 

11.5! NONE 

!0H 

6FLFRC 

1958 

1 

1 

1  1 
1 

175.0 

26.01 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

I 

1 

! 

(21)  PRICE# 

STEVE 

1 

1 

1  1 
1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

•E0RA  ANN 

1238800 

3713A36! 

62.1 

17. C! 

3.0! 

400! 

-  | 

25.0! NOME 

IOH 

EAST 

1939 

1 

1 

1 

! 

70.0 

17.0! 

1 

3.01 

! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

LIVERPOOL 

(22)  FRINCLE  TRANSIT 

I 

COMPANY  1 

1  1 
1  1 

1 

! 

! 

1 

j 

! 

! 

! 

! 

PAUL  THAYER 

1552395 

5700J1A06! 

612.1 

68.2! 

26.0! 

5400! 

16600! 

108.01900m 

!0H 

CLEVELAND 

1971 

( 

1  1 

630.0 

68.2! 

17.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

WILLIAM  R. 

tOESCH 

1549231 

647711A06I 

612.1 

68.2! 

26.0! 

5400! 

18600! 

108.01600M 

IOH 

CLEVELAND 

1973 

I 

1 

63C.0 

68.2! 

17.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1  !!!!!!!  I  ! 

I  !  II  !  !  I  I  I  ! 


! 

! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


1. 1.3 


£*64 1 

1 

IVTCCI  DIMENSIONS  lORAfTt 

lemcm 

1  NIGH*  ! 

1  V  E  S  S  E  L 

ft  I  ST  1 

OPERATOR 

!  NET 

{CODE ILENSTH1 9RDTH!  1 

1 

!  EST  I 

CARGO  HANDLING 

IS  10PERATINC 

!  COAST 

1  TER 

1  SEEl//f///|/////!  ED  ! 

1  //////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

IAO!  LINE-1 

BUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUMBER 

!  GUARD 

!  TON- 

IMAGE!  OVER-JOVEA-1/////1 

HOUSE)  HASS* 

J (LIGHT) J////////////////ITDI/////////A 

OR 

!  NUMBER 

1  NAGE 

t  IV  !  AU  I  ALL  (LIGHT) 

MOWER!  (MGERS 

I  (FEET) ! 

LINE-2 

Ice!  lime-2 

1*RE8UILT 

I  t  !  I  !  I  I  I  I  I  1  It 

I  I  I  !  I  I  I  I  1  I  I  II 


(01)  PROCK  NARINE 
GEORGE  W  ROPER  11 

CO. 

1 1 4C946 

33I3A36! 

1 

—  1 

—  ! 

! 

8.0! 

1 

460! 

I 

! 

15.OIN0NE 

IMS 

ROCKLAND 

193C 

! 

1 

I  I 

!  1 

61.01 

1 

14.7! 

7.3! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

(07)  PROGRESS  MARINE#  LTD. 

! 

1 

!  1 

! 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

I 

I 

1 

PROCRESS 

1245349 

9913AJ4! 

51.1! 

24. C! 

10.01 

7501 

-  ! 

39.01  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1944 

1 

! 

1  1 

!  ! 

36.0! 

1 

24. C! 

! 

7.6! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(32)  PROGRESSIVE 

BARGE  LINES 

\ 

#1  INC. 

!  1 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

t 

! 

! 

GADGET 

I563C47 

86I3A36! 

6C.0! 

24. C! 

7.5! 

1200! 

-  t 

34.0! NONE 

HA  VESTWEGO 

1975 

| 

1  1 

60. 0! 

24.0! 

5.5! 

! 

! 

! 

GAZOO 

1576532 

54 1 3 A  36 1 

! 

-  1 

7.5! 

6801 

-  t 

! 

! 

1987 

! 

(  1 

47.0! 

20. C( 

5.5! 

! 

-  J 

1 

! 

GIZMO 

1552625 

70! 3 A  36 1 

6C.0! 

22. C! 

9.0! 

670! 

35.0! NONE 

!IA 

WESTWEGO 

1973 

! 

!  ! 

60.0! 

22. Cl 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

RUSTT 

! 297877 

46 ! 3  A  361 

58.0! 

20.  C! 

6.5! 

670! 

32.O1N0NE 

ILA 

VESTWEGO 

1965 

t 

!  ( 

6C.0! 

20.C! 

4.5! 

1 

I 

1 

TERRY  JAMES 

! 51 5048  ' 

43! 3A36 I 

55.0! 

20.  Cl 

7.5! 

670! 

-  I 

34.0! NONE 

ILA 

WESTWEGO 

1968 

! 

!  1 

6C.0! 

20.0! 

6.5! 

! 

1 

I 

WARREN  6 

•615517 

9213A36! 

54.11 

24.5! 

6.6! 

1400! 

45.0 ! NONE 

ILA 

WESTWEGO 

1979 

! 

1  ! 

54.11 

24.5! 

8.6! 

1 

! 

! 

PPL  TCI 

1505912 

847  S  5 A  701 

144.0! 

50. Cl 

8.5! 

1300! 

35 .0! DIESEL 

PUMP/ 

ILA 

NEW 

1966 

1 

)  ! 

144.0! 

50. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

(COILED 

1 

ORLEANS 

P8L  1302 

1517795 

805 I5A71 ! 

1*5.1 1 

50.11 

9.0! 

-  | 

2009! 

35.0! MUMP 

ILA 

HOUHA 

1968 

1 

1  1 

195.1! 

50.1! 

1.5! 

! 

-  | 

1 

! 

MEL  2301 

1275557 

1  302  ! 5  A  ^  0 ! 

264.0! 

50.0! 

9.5! 

-  i 

3333! 

35 .01  DIESEL 

PUMP# 

40 

ILA 

WESTWEGO 

1957 

1 

i  1 

264.0! 

50.0! 

1.7! 

! 

! CARGO  BOON 

! 

PEL  2302 

1275565 

1 270! SA70! 

256.0! 

50.0! 

9.5! 

-  ! 

3333! 

35 .OlDIESEL 

PUMP# 

40 

ILA 

WESTWEGO 

1957 

1 

!  ! 

256,0! 

50.  Cl 

1.7! 

! 

-  f 

(CARGO  BOON 

! 

Mei  2701 

1526956 

15801 5 A  70 ! 

29C.0! 

52.5! 

11.9! 

-  I 

4216! 

35.0! DIESEL 

PUMP# 

ILA 

WESTWEGO 

1957 

1 

! 

!  ! 

!  t 

29C.0! 

! 

52.5! 

! 

11.9! 

! 

! 

! 

! 

(COILED 

1 

! 

! 

(03)  PROLERIZED  SCHIABO-HEU 

CIO. 

(  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

CAPE  ALBERTA 

1276C90 

61 3 1 4 A  40 ! 

146.0! 

38.  C! 

15.3! 

-  ! 

2450! 

19.6! NONE 

!HJ 

JERSEY 

1958 

! 

!  ! 

146.0! 

38. C! 

2.6! 

! 

-  1 

! 

! 

cm 

CAPE  BURLINGTON 

1262777 

6S2I4A40) 

146.0! 

38.2! 

15.2! 

-  1 

2200! 

19. SIMONE 

!  N  J 

JERSEY 

1951 

1 

!  J 

146.0! 

38.2! 

2.6! 

! 

-  J 

! 

1 

CITY 

CAPE  HARRISON 

1266437 

8(6  14*40! 

146.0! 

38.0! 

15.3! 

2200! 

19.6IM0NE 

INJ 

JERSEY 

1953 

1 

!  ! 

146.0! 

38.0! 

2.6! 

! 

! 

! 

CITY 

CAPE  HEANEY 

1271735 

612I4A40! 

146.0! 

38.0! 

IS. 3! 

2200! 

1 9. 6  !  NONE 

!NJ 

JERSEY 

1956 

! 

!  ! 

146.0! 

38. C! 

2.6! 

1 

1 

! 

CITY 

CAPE  LAWRENCE 

I271C44 

807  J4A40! 

146.0! 

38. C! 

15.3! 

2200! 

19.6! NONE 

INJ 

JERSEY 

1956 

1 

(  ! 

146.01 

38. C! 

2.6! 

! 

| 

1 

CITY 

CAPE  PATRICIA 

1275567 

81  3I4A40! 

146.0! 

38.0! 

15.31 

2450! 

19. 6 ! NONE 

INJ 

JERSEY 

1958 

1 

1  ! 

146.0! 

3S.C1 

2.61 

I 

1 

1 

CITY 

CAPE  ROSE 

1276027 

885  J4A40 ! 

145.7! 

38.  C! 

15.21 

2200! 

20.1 (NONE 

INJ 

JERSEY 

1951 

1 

!  ! 

145.7! 

36.0! 

2.1! 

1 

“  ! 

1 

! 

CITY 

CAPE  SALLY 

1275608 

685I4A40! 

145.7! 

38. C! 

15.0! 

•  ! 

2200! 

20.1 ! NONE 

INJ 

JERSEY 

1958 

1 

!  ! 

143.7! 

38.  C! 

2.1! 

I 

! 

1 

CITY 

PI  33 

1544786 

696J4A40! 

195.1! 

35.1! 

8.01 

1896! 

27. 0 1  NONE 

INJ 

JERSEY 

1972 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

3.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

CITY 

DS  40 

1544787 

69614A40I 

195.1! 

35.1! 

8.0! 

1896! 

27.0! NONE 

INJ 

JERSEY 

1972 

1 

!  ! 

193.1! 

35.1! 

3.0! 

l 

-  ! 

! 

1 

CITY 

DC  43 

1544785 

696 t 4A40I 

195.1! 

35.1! 

8.0! 

1696! 

27 • 0 1  NONE 

INJ 

JERSEY 

1972 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

3.0! 

I 

! 

1 

CITY 

PSN  85 

1586568 

6  2  5  !  4  A  41  ( 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1486! 

17.01  NONE 

INJ 

JERSEY 

1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  | 

! 

! 

CITY 

PSH  TO 

1588612 

625I4A41 ! 

195.01 

35. C) 

9.0! 

1486! 

17.0! NONE 

INJ 

JERSEY 

1977 

1 

!  1 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

Rf  20T 

I263C22 

62914A40! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

1525! 

14.4 1  NONE 

INJ 

JERSEY 

I960 

1 

1 

!  ! 

I  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.7! 

! 

! 

1 

! 

l 

! 

! 

1 

CITY 

(01)  PROVIDENCE 

1 

STEAMBOAT  CO. | 

!  ! 

!  i 

I 

! 

! 

I 

I 

I 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

CASPEE 

1239432 

1 36! 3A36I 

94.0! 

24.1! 

14.01 

1800! 

-  | 

44.0! NONE 

I  *  I 

PROVIDENCE! 

1940 

1 

!  I 

100.0! 

24.11 

12.3! 

I 

-  | 

! 

! 

1 

HERON 

1268390 

74I3A16! 

86.9! 

26.  Cl 

14.0! 

1800! 

45.0! NONE 

1st 

PROVIDENCE! 

•  1976 

1 

I  I 

97.1! 

26. C! 

12.0! 

1 

1 

! 

I 

LEOPARD 

1243953 

99! 3 A  36 ! 

81.11 

24.0! 

9.8! 

1200! 

-  ! 

23. 5 ! NONE 

INI 

PROVIDENCE! 

1943 

1 

I  ! 

(6.0) 

24. Cl 

8.0! 

! 

-  | 

1 

I 

1 

RELIANCE 

1556677 

1571 3 A  36 1 

92.5! 

28.  C! 

13.  C! 

3300! 

-  j 

50.0! NONE 

HI 

PROVIDENCE! 

1974 

1 

!  ! 

102.0! 

28.  Cl 

13.0! 

! 

-  j 

1 

! 

! 

RESOLUTE 

1561972 

15713A36! 

92.5! 

28.01 

13.0! 

3300! 

50.01  NONE 

1*1 

PROVIOENCEl 

1975 

| 

!  ! 

102.0! 

28.0! 

13.0! 

! 

-  J 

! 

I 

! 

ROGER  WILLlRNS 

I28C540 

133! 3A36! 

95.0! 

27.0! 

12.5! 

1800! 

49.0INONE 

1*1 

PROVIDENCE! 

1960 

1 

! 

!  ! 

I  ! 

100.6! 

! 

27. Ci 
! 

10.0! 

! 

I 

1 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

(41)  PUBLIC  SERVICE  NARINE# 

I  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

JOVAL AN 

I601S81 

3799! 5A  22! 

30C.0! 

68.0! 

18.5! 

9072! 

48.0110  TON 

CRANE8DSLICA 

LONG  BEACH l 

1979 

1 

1 

!  ! 

I  ! 

300.0! 

I 

68. Ci 
l 

3.0! 

1 

! 

I 

! 

IPUNPS# 

VAPOR 

SYS! 

1 

! 

1 

(03)  PUERTO  RICO 

1 

MARINE  HANAGlEMENT# 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CAGUAS 

1 557149 

1136511  AO?! 

733.8! 

92.0! 

29.6! 

o 

o 

o 

o 

K> 

8322! 

146.01  NONE 

l  PR 

SAN  JUAN 

! 

1974 

1 

!  I 

790. 81105. Cl 

14.0! 

I 

! 

I 

! 

CAROLINA 

1530999 

13948I1A07! 

670.0! 

90.0! 

32.8! 

27300! 

12972! 

144 .0 (NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

! 

1971 

1 

!  ! 

704.5! 

90.0! 

16.0! 

! 

-  ! 

1 

Uo.UlNONE 

! 

! 

FORTALEZA 

1544797 

9248MA09! 

645.0! 

92.  Cl 

26. 11 

30000! 

7lc4 ! 

ip* 

SAN  JUAN 

i 

1972 

1 

1  ! 

700. 01105. C! 

14.0! 

1 

! 

! 

j 

GUATAPA 

I52C694 

13806J1A07! 

670.01 

90. C! 

32.8! 

27300! 

11991! 

144.0! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

i 

1969 

1 

!  ! 

70C.5! 

90. C! 

16.0! 

! 

! 

! 

1 

HUNACAO 

1514261 

13544MA07! 

670.0! 

90.01 

32.8! 

273001 

103401 

144.01N0NE 

IPR 

SAN  JUAN 

! 

1968 

1 

1  ! 

700.5! 

90.0! 

16.0! 

! 

-  1 

! 

) 

! 

MATAGUEZ 

1517450 

13726! 1A071 

67C.0! 

90. C! 

32.81 

27300! 

12093! 

144.01N0NE 

!?S 

SAN  JUAN 

1 

1968 

1 

!  i 

700.7! 

90.0! 

16.0! 

I 

! 

1 

1 

NUEVO  SAN  JUAN 

I529C04 

13939I1A07! 

67C.0! 

90.0! 

32.8! 

27300! 

13385! 

Ut.OlNOME 

!PR 

SAN  JUAN 

1 

1970 

1 

!  ! 

704.5! 

90.0! 

16.01 

I 

-  | 

! 

t 

1 

PONCE 

1512975 

1253SI1A091 

73*. 7! 

92.0! 

26.1! 

32000! 

8322! 

146.0! NONE 

!PR 

SAN  JUAN 

! 

*  1981 

1 

!  ! 

790.51105.0! 

14.0! 

! 

! 

! 

1 

PUERTO  RICO 

1561732 

8928I1A09! 

645.0! 

92.0! 

26.11 

30000! 

7689! 

146.0! NONE 

IPR 

SAN  JUAN 

1 

1975 

1 

! 

1 

!  I 

!  I 

!  ! 

7CC.0! 105. C! 
!  ! 

!  ! 

14.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 
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met! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

i CAP AC  17 1 ! 

NICK-  ! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

Mill 

OPERATOR 

NET  ICOOElLENCTHl 8R0TH1 

! 

! 

! 

a?  J  CARGO  HANDLING 

!S  {OPERATING  1 

! 

*UIPN£NI 

ITC!  3ASC  1 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!///////&! 

POINT  * 

LINE-1 

IAOI  IIKC-1  ! 

fUILT 

VESSEL  HAM  AMI  NUMBER 

t  CUARI 

TON-  IPACE! 

0VEP-10VER-1////71 

HO*** 1 

PASS-  !CLU*  »  M////////////////MM/I /C///S/#! 

0* 

1  NUMBER 

NASI  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  1LICHT! 

POWE»! 

CNCERS  ! 

cm:  )• 

LINE-2 

iUt  LINE-2  I 

••(0UILI 

(01)  PUERTO  IICO 

PORTS 

i 

i 

AUTHOR! ITT 

!  1 

!  1 

1  t 

1 

1 

1 

t 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

•; 

!  ! 

i 

IORINIUEN 

t  234420 

7611*11 1 

4C.  6! 

23. Cl 

7.3! 

220! 

-  ! 

S. 1  fin  JUAW 

1961 

! 

1  I 

64.9| 

24.  Cl 

5.0! 

! 

2C0! 

* 

! 

BCRICUEN 

1513472 

6511*12! 

77.5! 

29. C! 

8.0! 

650! 

323! 

35.0! ACNE 

!PR  FA-IARIO 

1968 

• 

! 

1  1 

55.0! 

29.1! 

5.5! 

! 

196! 

• 

! 

CATAMO  II 

1569(33 

51 M  All  | 

65.01 

26.7! 

R.OI 

680! 

150! 

25.91NCNE 

(RR  V)H  JUAN 

1*75 

1 

1  1 

71.0! 

28.7! 

5.0! 

! 

364! 

i 

! 

GUSTAVO  1.  BERRIOS 

1297721 

421 1 A 11 1 

35.9! 

28.9! 

6.2! 

220! 

-  ! 

43. Cl  ACNE 

I RR  t AN  JUAW 

1963 

1 

!  I 

64.51 

27. C! 

5.5! 

1 

3031 

i 

! 

XSLA  IE  CULII A A 

1573559 

661 1 A 11 1 

103.01 

2V.C! 

7.0! 

1690! 

•  I 

36.oi NONE 

!PR  FAJARDO 

1973 

1 

1  1 

117. C! 

27.9 1 

4.3! 

1 

400! 

! 

! 

XSLA  CRANIC 

t  574  747 

64MA121 

126.01 

37.6! 

7.51 

1740! 

496? 

32 .0! NONE 

IPR  VIEQUES 

1976 

1 

!  1 

133.0! 

37.6! 

4.01 

! 

350! 

i 

! 

XSLA  MENA 

1544(44 

661 1 A  11 1 

103.0! 

27. C! 

7.01 

16001 

-  ! 

36«oi NONE 

IP*  FAJARDO 

1975 

| 

!  1 

1W.0! 

27.51 

'w! 

1 

4C0! 

! 

1 

LA  CMCIOSA 

1512297 

471 1  All  | 

70.81 

27.  C! 

8.6! 

650! 

92! 

35.0! NONE 

! PR  FAJAROO 

196? 

! 

1  ! 

65.01 

29. <3! 

5.5! 

» 

444! 

I 

1 

LA  riMTA 

1932(91 

•011*121 

63.6! 

•“«  *C! 

4.01 

1650! 

-  | 

22.0! NONE 

!PR  rAJARDO 

1918 

! 

1  1 

92.0! 

22.3! 

3.0! 

! 

3C0! 

! 

1 

MALEM  LZEIO 

IS4E143 

5111*111 

63.01 

?t.?i 

4.0! 

680! 

-  ! 

25.91  NONE 

!PR  SAN  JUAN 

1975 

! 

1  I 

78.0! 

24.7! 

5.01 

1 

364! 

) 

4 

MANUEL  FENRIRUEZ 

1565(61 

51 11  All  | 

65.01 

26.7! 

6.0! 

680! 

-  | 

25.9 !  NONE 

!PA  SAN  JUAN 

t975 

t 

1  ! 

78.0! 

28.71 

5.0! 

! 

364! 

I 

! 

PUERTO  REAL 

1576909 

44  11 412 1 

128.0! 

37.6! 

7.5! 

1740! 

492! 

32.0! NONE 

•RR  VIE4UCS 

1976 

1 

1  1 

133.0! 

37.6! 

4.0! 

1 

50! 

! 

RAMON  VALKS  I 

1  29(C81 

621 1 A 11 1 

59.9! 

76.5! 

6.2! 

220! 

-  j 

43.0! NONE 

,  SAN  JUAN 

1*65 

1 

1  1 

44.31 

27. C! 

5.5! 

t 

3C3! 

| 

* 

NCSA  M  ARCAT 

1263763 

7411  All | 

60.61 

23. C! 

7.3! 

220! 

-  | 

26 .0 1  NONE 

!,'»  SAN  JUAN 

I960 

1 

I 

1  1 

1  1 

64.91 

1 

24.  C! 

! 

5.0! 

1 

! 

200! 

! 

i 

(34)  PUGET  SOUND 

FREXCHT  LINEIS 

!  1 

1  1 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

ANN  CSRLANBER 

1539101 

47  |  3 A  34 1 

47.4! 

23. Cl 

12.3! 

11251 

27.4! NONE 

V*  , TATTLE 

•  1972 

1 

1  ! 

75.0! 

24. C! 

12,3! 

! 

! 

1 

IUWAMISH 

157(418 

5713*361 

IOC. 4! 

29.2! 

14.6! 

2260! 

45.0! NONE 

!  ■  A  IfATTLE 

1977 

1 

!  I 

104.0! 

29.2! 

14.6! 

| 

! 

} 

EfeXTN  LOVE  JOY 

1534503 

47 ! 34361 

67.41 

23.  Cl 

12.31 

1125! 

27. 3 ! NONE 

! V*  SETTLE 

1971 

1 

1  1 

74.4! 

24.3! 

12.3! 

1 

! 

! 

BARKLEY  SOUNI 

159C40I 

381214*451 

22C.01 

60.0! 

10.5! 

1 

2315! 

59.0ILIFT 

TRUCKS 

!V A  S*aTJ(E 
! 

1978 

1 

1  1 

234.0! 

60. Cl 

2.0! 

1 

1 

CAPE  FLATTER? 

1624235 

437814*451 

25C.1I 

68.  Cl 

13.0! 

-  1 

4000! 

68.0ILIFT 

TRUCKS 

!»»  ntr.it 

198C 

1 

1  1 

253.01 

66.CI 

3.0! 

! 

! 

! 

IUNCEMESS 

1322383 

176914*48! 

156.0! 

46.  C! 

10.01 

-  ! 

12001 

31 . OILS  FT 

TRUCKS 

1V»  KtlUE 

19*9 

1 

1  1 

156.01 

48. Cl 

2.0! 

1 

1 

! 

SKACXT 

1517744 

1  76(14*49! 

156.0! 

48. Cl 

10.0! 

-  ! 

1200! 

31.0ILTFT 

TRUCKS 

UA  $E«*  s  * 

196! 

1 

i  i 

156.01 

48.  C! 

2.0! 

! 

1 

! 

SWXNOMISH 

1519(17 

187114*45! 

156.0! 

46.0! 

10.0! 

-  I 

1200! 

31 .0 ! L I  FT 

TRUCKS 

!VA  jc»t  LE 

1969 

i 

i  t 

156.01 

46. C! 

2.0! 

! 

I 

! 

TUHVATER 

1542C82 

252614A48! 

19C.0! 

50. C! 

9.9! 

-  ! 

1600! 

33.0! L I  FT 

TRUCKS 

!VA  SEA*  TlE 

1972 

i 

i  i 

190.01 

50.0! 

2.0! 

I 

! 

! 

WHIDIEY 

1568552 

244714A48! 

19C.01 

SO.C! 

8.9! 

-  f 

1500! 

30.0! LI  FT 

TRUCKS 

IVA  JEATTtf 
! 

1 

1975 

1 

1 

1  1 

1  1 

194.0! 

1 

50.6! 

1 

2.0! 

! 

* 

! 

I 

! 

(34)  PUCET  SOUNI 

TU6  4 

BARCE 

1 

ICO. 

!  1 

1  1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ARCTIC  SALVOR 

1527210 

44511*9*1 

195.0! 

54. C! 

12.5! 

2250! 

-  ! 

60.0 ! NONE 

IWA  SCAHU 

198C 

1 

1  1 

213.0! 

54. C! 

11.6! 

! 

-  | 

! 

1 

HAWK 

1529545 

361 1  All t 

61.01 

17.2! 

8.9! 

800! 

-  ! 

1 4. 0 ! NONE 

1 VA  SCATHE 

1970 

! 

1  1 

61.0! 

17.2! 

8.9! 

t 

49! 

! 

! 

kaktcvxk 

1623509 

8511C031 

76.6! 

24.  C! 

5.2! 

525! 

100! 

30.01  NONE 

IVA  SEATTLE 

19{C 

t 

1  I 

76.41 

24. C! 

4.2! 

1 

-  ) 

| 

! 

KOYUK 

1503189 

74 1 1 C03I 

74.6! 

24. C! 

3.51 

480! 

ICO) 

30.0! NONE 

!ak  Kotueue 

194w 

I 

1  1 

74.81 

24.0! 

2.5! 

1 

-  1 

! 

! 

ADVENTURER 

1577697 

1 35134361 

127.0! 

36.5! 

2C.0! 

7000! 

-  j 

50.0! NONE 

IWA  SEATTLE 

1976 

1 

1  t 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

! 

-  | 

I 

! 

ACLOO 

1548150 

801 34  361 

69.3! 

21.2! 

4.0! 

750! 

-  1 

35.0! NONE 

IVA  SEATTLE 

•  1973 

t 

1  ! 

73.0! 

21.21 

4.0! 

| 

-  i 

! 

( 

AXU 

1666665 

12313*34! 

56.41 

30. C! 

3.0! 

860! 

-  j 

32.0! NONE 

!AK  KOTZEBUE 

1984 

I 

!  ( 

64.01 

30.0! 

2.6! 

| 

-  j 

i 

! 

AVENCER 

1277633 

65134361 

98.5! 

23.6! 

10.01 

2000! 

-  j 

40.0 ! NONE 

IWA  SEATTLE 

1 95  f 

I 

1  ! 

110.01 

23.6! 

10.0! 

I 

-  j 

! 

! 

AVIK 

1251973 

31 13436! 

59.4! 

14.1! 

5.0! 

330! 

-  i 

25.0! NONE 

!AK  KOTIEEUf 

me 

| 

1  1 

6C.0! 

14.11 

5.0! 

! 

-  t 

! 

! 

BULWARK 

1 577C64 

13513*361 

127.2! 

36.5! 

18.0! 

7000! 

-  i 

( 6. OJNCNE 

IWA  SEATTLE 

1976 

1 

1  1 

128.7! 

36.51 

18.0! 

1 

-  j 

| 

! 

CAVALIER 

1 57  C  6  93 

135 I3A36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

-  j 

50.0! NONE 

!VA  SEATTLE 

1976 

! 

t  1 

136.0! 

36.5! 

2C.0! 

! 

-  i 

! 

! 

CENTURION 

1574171 

135134361 

127.2! 

36.5! 

17.6! 

9000! 

-  i 

55.5!  NONE 

!FL  JACKSON- 

1976 

1 

!  1 

136.21 

36.6! 

10.0! 

! 

-  j 

! 

!  VILLE 

CHAMPION  II 

1299058 

5413*36! 

61.6! 

17.1! 

9.41 

450! 

-  i 

20 . 0 ! NONE 

IVA  SEATTLE 

1944 

1 

1  1 

66.71 

17.1! 

6.1! 

I 

-  i 

! 

! 

COLVILLE  RIVER 

1524268 

501 3436! 

64.01 

27. C! 

5.7! 

10951 

-  j 

40.0! NONE 

! AK  PRUDHOE 

197C 

» 

1  1 

64.0! 

27.0! 

5.7! 

! 

-  j 

| 

!  0*Y 

i 

1571180 

13513*34! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

-  j 

SO.OiNONE 

IVA  SEATTLE 

197£ 

1 

!  1 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

1 

-  | 

! 

1 

CRUSADER 

I56C235 

135 13*  361 

127.0! 

26.5! 

20.0! 

7000! 

-  1 

SO.OINONE 

IVA  SEATTLE 

1976 

1 

!  1 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

I 

-  j 

1 

I 

PARINC 

1298992 

92 13*361 

115.21 

31.1! 

15.6! 

2800! 

-  j 

60 . 0 !  NONE 

IVA  SEATTLE 

m< 

1 

1  1 

121.7! 

31.2! 

15.6) 

I 

-  j 

! 

! 

EXPLORER 

1563687 

13513*36! 

127.2! 

36.5! 

19.0! 

9000! 

-  ! 

55 . 51  NONE 

!FL  JACKSON- 

197* 

! 

!  ! 

1?7,2! 

14*  A) 

14. Of 

! 

-  f 

f 

1  VRLF 

i 

CERONIMO 

1511431 

12213*36! 

121.11 

32.1! 

13.5! 

4900! 

-  ( 

SO.OINONE 

IWA  SEATTLE 

1967 

I 

1  1 

127.5! 

32.8! 

13.5! 

) 

-  j 

! 

1 

CLADIATOR 

1  566429 

135134  361 

127.2! 

36.5! 

17.6! 

9000! 

-  j 

56.0! NONE 

SWA  SEATTLE 

1975 

1 

!  ! 

136.2) 

36.6! 

10.0! 

! 

-  j 

! 

! 

CUARIIAN 

1525855 

13513436! 

127.01 

36.5! 

20.0! 

70001 

-  | 

50. 0 ! NONE 

!VA  SEATTLE 

197C 

I 

1  1 

136.0! 

36.5! 

2C.0! 

! 

-  i 

! 

! 

CUARDSMAN 

1572647 

13513*36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

-  j 

50.0 ! NfNE 

!VA  SEATTLE 

1976 

* 

1 

1  ! 

136.01 

36.5! 

20.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HERCULES 

1509555 

87! 34341 

81.41 

26. C! 

11.0! 

2000! 

-  | 

36 .0! NONE 

IWA  SEATTLE 

1967 

1 

1  1 

97.0! 

26.7! 

11.0! 

! 

*  ! 

! 

i 

HOWARD  H 

1578655 

12913*36! 

117.0! 

32. C! 

15.5! 

3600! 

-  | 

40. 0! NONE 

!VA  SEATTLE 

1967 

1 

1  ! 

125.0! 

32.0! 

15.5! 

! 

-  | 

! 

1 

HUNTER 

1578655 

13613436! 

127.2! 

36.5! 

19.2! 

9000! 

-  | 

55.5 ! NONE 

IWA  SEATTLE 

1976 

1 

1  f 

136.21 

36.6! 

14.0! 

! 

-  1 

! 

j 

INVADER 

1  559404 

135134361 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

-  i 

50.0! NONE 

IWA  SC  ATTIC 

1976 

1 

t  1 

136.0! 

36.3! 

20. 0! 

| 

-  i 

1 

! 

JEFF  W 

1506451 

1613*361 

43.8! 

14.2! 

6.0! 

340! 

-  j 

18 .0! NONE 

!AK  VALDEI 

1966 

1 

1  1 

45.0! 

14.5! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

1 

JUPITER 

150(639 

871 34361 

91.4! 

28.0! 

10.7! 

2000! 

-  ! 

36.0IN0NC 

! VA  SEATTLE 

1967 

1 

I 

1 

1  1 

1  I 

i  f 

87.01 

1 

! 

28.7! 

1 

! 

10.7! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

f able  k  -  description  or  vessel* 


7.15 


CNtll 

»X3T1 

VESSEL  HAKE 

OHIAATO* 

AND  NUHSEA 

I  COAST 
!  CUAAO 
!  KUH8EA 

f  VT  CCi  DIKCNSICNS  IOUFTI 

1  NET  ICCDEtlCNSTHlIXOTK'  1 

IAESIS-1  *♦*■!  AES,  1  AEC.UOAO-1 

1  TEA  1  SEE I/////7'/////!  CO  1 

1  TON-  1 » AS ,!  OVEA  . vVEK-l /////! 

!  NASf  1  TV  1  ALL  '  IL  1LISHT! 

!  CAPACITY! 

!  1 
!  CAACO  ! 
IF///////! 
HOASEl  PASS-  ! 
HOVE*!  ENOCHS  ! 

HISH-  l  !  V  t  5  S  £  L 

EST  !  CAASQ  HANOLXMS  IS  (QHCAATINO 
FIXED  !  E8UIHNENT  !U!  ?ASE 

HOINI  !  LINE-1  ! AO!  LtNE-1 

(LICHT)!////////////////!TD| ////////// 
(FEET )  1  LINE-2  IEE!  LtME-2 

(34)  HU4ET  SOUKS  TU«  1  SAKE 

1 

1 

ICO. 

1  1 

1  1 

1  1 

l 

l 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUES) ! 

1  ! 

i 

! 

1 

1 

! 

It  AVI* 

1348151 

10)134361 

7  i. 

31.2! 

5.0! 

650! 

- 

39.O1N0NF 

1 A  K 

Kcticeuc 

( 

!  1 

it  . v! 

21.9! 

5.0! 

- 

{ 

1 

XAVU  XIVE* 

5526289 

5C13A  36! 

64.6! 

*7.0! 

4.0! 

1095! 

- 

40.9IH0NE 

!  AK 

HAUOHOE 

l 

f  ! 

64.  C! 

27.  C! 

4.0! 

- 

I 

1 

SAY 

KUHAIUK  HIVE* 

1526290 

50IU36! 

64.01 

27. C! 

5.7! 

1095! 

- 

40.0! NONE 

!  AK 

NONE 

1 

1  1 

64.01 

27. C! 

5.7! 

- 

! 

1 

LASSE* 

1542754 

1361 3iM6! 

66.0! 

24.  C! 

10.0! 

1500! 

- 

40 .0 ! NONE 

IMA 

SEATTLE 

1 

1  1 

70. 0! 

24. C! 

10.0! 

- 

! 

! 

HAAS 

1524607 

13313*361 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

70001 

- 

50.0 ! NONE 

1UA 

SEATTLE 

1 

!  1 

136.01 

36.5! 

20.0! 

- 

! 

1 

HEACUAT 

1505327 

961 3A  J6 1 

105.11 

29.7! 

14.0! 

5250! 

- 

45 .0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

118.01 

29.7! 

14.0! 

- 

) 

| 

HEAII1AH 

1264460 

UI3636I 

59.11 

21.2! 

6.1! 

800! 

- 

23.0! NONE 

!  AK 

MUONOE 

1 

1  ! 

59.1! 

21.2! 

6.1! 

- 

! 

I 

SAY 

KCP  KINS 

• 

t  52C2S3 

! .  !3A  Hi 

46.11 

22.0! 

4.7! 

700! 

- 

36.0! NONE 

!  AK 

HAUOHOE 

1 

f  1 

5C.0I 

22. C! 

4.7! 

- 

! 

! 

BAY 

NANUS  lit 

1657395 

*  ,*  1 3  A  3  6 ! 

53.6! 

14.  Cl 

7.0! 

350! 

- 

23.0IN0NE 

IVA 

SEATTLE 

t 

'  1 

56.01 

14. C! 

5.3! 

- 

! 

! 

NAVKATOK 

1562683 

UHJA36! 

127.01 

36.5! 

2C-01 

7000! 

50.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

136.01 

36.5! 

20.0! 

- 

! 

I 

NCATAK 

155  ..'26 

10213*341 

76.4! 

21.C! 

9.5! 

680! 

- 

42.0 t NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  ! 

8C.6I 

21.2! 

9.5! 

- 

» 

! 

HATMFINDIA 

!  5244*6 

135I3A36I 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

50.0! NONE 

1  AK 

VALDEZ 

! 

1  1 

136.01 

36.5! 

20.0! 

- 

! 

1 

MONEEft 

154693. 

13513A36! 

127.2! 

36.51 

19.2! 

7200! 

- 

40.0 ! NONE 

FL 

JACKSON- 

I 

!  1 

136.21 

36.6! 

10.8! 

- 

1 

! 

VILLE 

HOINT  SAAAOU 

1648865 

1 001 3A  361 

85.4! 

32.01 

8.6! 

21001 

- 

30.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

96.0! 

32.  Cl 

8.6! 

- 

! 

! 

HOINT  KILN  £ 

it  9310 

10013AJ61 

85.4! 

32.0! 

8.6! 

2100! 

- 

50.0! NONE 

!  W  A 

SEATTLE 

1 

!  1 

96.0! 

32.0! 

6.61 

- 

I 

1 

HC  INI  OLIKTOK 

1444366 

10013*361 

83.4! 

32.0! 

6.6! 

210CI 

- 

30.01  NONE 

IVA 

SEATTLE 

* 

1  1 

96.0! 

32. C! 

«.M 

- 

I 

| 

HOINT  TMOHHSCN 

<641710 

1 00 1 3 A  56 1 

85.4! 

32.0! 

6.6! 

2100! 

- 

50.0 ! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

96.0! 

32. C! 

0.6! 

- 

! 

! 

HAUOHOE  AAT 

( S2C234 

3413A36! 

46.1! 

22.  Cl 

4.7! 

350! 

- 

31 .6 (NONE 

IAK 

HAUOHOE 

I 

1  ! 

46.1! 

22. C! 

4.7! 

- 

i 

1 

SAY 

HUEATO  NUEVO 

1274841 

7713*561 

89.41 

29.1! 

9.5! 

1530! 

- 

43. ol NONE 

IVA 

SEATTLE 

( 

!  1 

95.61 

27.0! 

9.5! 

- 

I 

1 

AANCCA 

1571109 

135  13*36] 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

50.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

l  ! 

136.0! 

36.5! 

20.9! 

- 

! 

! 

SAfi  HIVE* 

1364493 

5013*36! 

64.01 

27. Cl 

4.01 

109J! 

• 

40.0! NONE 

1  AK 

HAUOHOE 

1 

1  1 

64.0! 

27.0! 

4.0! 

- 

! 

! 

BAT 

S ALLY  S 

1502286 

1613*361 

41.3! 

14.2! 

6.0! 

320! 

- 

1 8.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

l 

1  1 

45.0! 

14.2! 

6.01 

- 

! 

I 

SEA  FLYEA 

1516870 

13213*36! 

127.0! 

36.5! 

17.0! 

7000! 

- 

50.0!  NONE 

IVA 

SEATTLE 

| 

i  i 

136.0! 

36.5! 

17.0! 

- 

! 

1 

SEA  SI  ANT 

1273536 

1 2913*36 1 

116.41 

28.5! 

13.61 

2000! 

• 

50.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

i  i 

125.61 

28.5! 

13.6! 

• 

1 

1 

SEA  HOASC 

1547812 

13413*36! 

118.7! 

34.0! 

14.6! 

4200! 

- 

60.0! 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

126.01 

34.  Cl 

14.61 

• 

! 

1 

SEA  4UICN 

1243240 

91 1 3  A  3  6 1 

92.91 

24.7! 

11.81 

1600! 

• 

40.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

i 

I  1 

97.9! 

24.7! 

11.6! 

- 

1 

1 

SEA  AACCA 

1504166 

9213*361 

115.01 

31. Cl 

14.0! 

3500! 

- 

60.01  NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

115.0! 

31.01 

14.0! 

- 

I 

1 

SEA  IANSEA 

1549124 

13413*36! 

118.71 

34. C! 

14.6! 

4*00! 

- 

60.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

i  i 

126.0! 

34.0! 

14.6! 

• 

1 

1 

SEA  AOVfA 

1  264277 

9113A36! 

92.9! 

24.7! 

11. SI 

1000! 

- 

40.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

I 

1  1 

97.91 

24.7! 

11.8! 

- 

I 

1 

SEA  MITCH 

1  273  537 

12913*361 

116.4! 

28.51 

13.61 

2000! 

- 

40.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

175.8! 

28.5! 

13.61 

- 

! 

1 

SEA  MCLF 

150C149 

6813*361 

115.0! 

31.1! 

16.0! 

2800! 

- 

50.0 ! NONE 

IVA 

SEATTLE 

! 

1  1 

121.6! 

31.1! 

16.0! 

- 

! 

1 

SENECA 

1  52471  7 

81 13*361 

106.31 

34.21 

14.5! 

29001 

- 

52.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

! 

1  1 

110.0! 

34.3! 

10.01 

- 

! 

! 

StSOK 

1296452 

2313*361 

45.91 

14.1! 

5.6! 

520! 

- 

15 .0! NONE 

IAK 

NONE 

1 

1  1 

45.9! 

14.1! 

5.61 

- 

! 

! 

SIOUX 

1  527409 

6713*361 

106.31 

34.2! 

14.5! 

2900! 

- 

52.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

! 

1  1 

110.0! 

34.31 

10.0! 

- 

» 

1 

STALVAAT 

1575C52 

13513*36! 

127.0! 

36.5! 

20.0! 

7000! 

- 

50.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

! 

1  1 

136.0! 

36.5! 

20.0! 

- 

! 

1 

THEILCN*  V 

1264375 

7713*36! 

96.31 

25.11 

14.0! 

1200! 

- 

35.0! NONE 

ivA 

SEATTLE 

1 

1  1 

103.0! 

25.2! 

14.0! 

- 

1 

1 

TITAN 

1  25  31  39 

3013*361 

61.8! 

17.1! 

9.0! 

800! 

- 

20.01N0NE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

65.0! 

17.1! 

9.0! 

- 

! 

1 

TOOLir  A IV EA 

1  557339 

14613*361 

64.0! 

27. C! 

6.0! 

1060! 

- 

40.0! NONE 

IAK 

HAUOHOE 

! 

1  1 

64.0! 

27.0! 

4.01 

- 

! 

1 

BAT 

TAOJAN 

1 271C82 

2013436! 

61.31 

17.1! 

9.0! 

600! 

- 

20.0 ! NONE 

IVA 

SEATTLE 

! 

!  1 

65.0! 

17.1! 

9.0! 

- 

! 

1 

1 1S0A0US 

1553114 

12713434! 

95.6! 

24.0! 

9.0! 

1500! 

- 

28.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  ! 

102.0! 

28.0) 

9.0! 

- 

1 

1 

MAAAIOA 

1565291 

13513434! 

127.21 

36.5! 

19.2! 

9000! 

- 

55 . 5 ! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

134.2! 

36.6! 

14.0! 

- 

! 

1 

YU9* 

1  264335 

1113436! 

60.2! 

18.7! 

5.8! 

700! 

- 

30.0! NONE 

1  AK 

HAUOHOE 

1 

1  1 

60.2! 

18.7! 

5.8! 

- 

! 

1 

BAY 

ALASKA 

1578780 

10127144431 

398.5! 

80.  C! 

20.01 

-  j 

12000 

54.5! HATLOAD  E A 

IVA 

SEATTLE 

1 

!  ! 

398.5! 

80.0! 

5.4! 

- 

1 

1 

AACTIC  CHALIENSCA 

1  5  74046 

471714443! 

310.01104.4! 

16.8! 

-  ! 

9600 

35.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

!  1 

310. 11105. C! 

4.0! 

- 

! 

! 

AT6  95 

1  293537 

90814443! 

170.1! 

50.1! 

6.2! 

-  ! 

1830 

14.5IN0NE 

(VA 

SEATTLE 

■ 

i  < 

1  ,l3i ! ! 

50.1! 

i 

- 

1 

! 

AT8  98 

! 507541 

2061 i 4*431 

240.01 

60.0! 

10.5* 

-  J 

4000 

2O.oiN0NE 

IVA 

SEATTLE 

! 

!  1 

240.0! 

60.0! 

1.9! 

- 

! 

1 

ATS  99 

1524949 

265614*431 

273.0! 

68.0! 

14.3! 

-  i 

6000 

34.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

l 

1  1 

273.01 

65.0! 

3.0! 

- 

! 

1 

ATKA 

1552631 

6621144421 

40C.01 

99.5! 

14.3! 

-  | 

12500 

30. 0 ! NONE 

IVA 

SEATTLE 

i 

1  ! 

40C.0! 

99.51 

3.8! 

- 

! 

l 

BXt  6C-6 

1261913 

6214*43! 

60.0! 

24.61 

4.0! 

-  j 

too 

8.0! NONE 

IAK 

KOTZEBUE 

1 

i  1 

6C.01 

24.6! 

1.0! 

- 

! 

1 

8AASE  1 56 

1519122 

56314*43! 

150.0! 

54.0! 

7.9! 

-  j 

312 

1S.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

!  1 

15C.0! 

54.0! 

1.5! 

- 

! 

1 

6AASE  251 

1  518644 

2637 ! 4*43! 

25C.OI 

76.0! 

20.0! 

-  ! 

5970 

24.6 ! HUHHS 

IVA 

SEATTLE 

j 

!  1 

25C.O! 

76. C! 

4.0! 

- 

! 

! 

SAKE  400 

j  5  24  878 

6621 14*435 

40C.0! 

99.5! 

14.1! 

-  J 

5879 

30.0! NONE 

!UA 

SEATTL* 

1 

!  1 

400.0! 

99.5! 

3.9! 

- 

! 

! 

f AASE  407 

1555149 

6621 14*431 

4QC.0! 1CO.OI 

14.3! 

-  ! 

12500 

30.0! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1  1 

40C.011CO.C! 

3.0! 

- 

! 

! 

8AAGE  408 

1555649 

6621 14*431 

40C. 01100.0! 

14.31 

-  j 

12500 

30.0 ! NONE 

IVA 

SEATTLE 

1 

1 

1 

!  t 

1  1 

1  1 

400.01100.01 
!  1 

1  1 

3.6! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

YEA* 

8UILT 

0* 

•A£9UILY 


1973  ! 
197C  ! 
197C  I 

1974  J 
197C  I 
1966  I 
1953  ! 
19*9  | 
194*  I 
1974  } 
19 J»  I 

1974  I 

1975  ! 
1982  I 
1982  } 
1982  ! 
1982  I 
1949  ! 
1944  I 

1974  ! 

1975  I 
1944  | 

1948  | 
1957  ! 
1978  ! 
1953  ! 

1946  ! 
•  V  •  3  t 
1952  I 
1957  1 
1965  i 
1970  ! 
1964  I 
1970  ! 
1974  I 
1952  ! 

*  1954  I 

1974  | 

1947  ! 
1944  I 

1975  I 
1952  ! 
1974  I 

1976  I 
1963  I 

i 

1947  j 
1970  { 

1973  ! 
1951  1 

1969  | 

1949  ! 

1970  I 

1974  ! 
1974  ! 


TABLE  2 


DESCRIPTIOh  Of  VI 


StlS 


VESSEL  MA ME  AK9  NUMBER 

1  COAST 

1  GUARD 

I  NUNBER 

1 

1 

<34>  mu  sound  t  barge  tco. 

(COHTZNUtO)! 

amt  ac*  us? so? 

barge  aid 

1558920 

amt  ah 

1562444 

6AP5E  AH 

1565316 

BARGE  At 7 

>566178 

9AACE  240-1 

1635945 

barge  240*2 

1637310 

SPACE  240-3 

1634641 

8ARGE  240*4 

US6C75 

SAP9E  250-1 

1575451 

BARGE  500-1 

1653666 

BARGE  500-2 

5454716 

BARGE  500*3 

1656069 

BARCt  500-4 

1657891 

VARGE  C 50- 1 1 

1573677 

.<£  \)1 

1507673 

IS  is* 

1 507674 

C  44 

1280725 

COR?  WA 

1 522842 

1SLA  DEL  SOL 

! 561021 

KCUiUtkSM 

1526660 

KODIAK 

1299123 

LANAI 

1574225 

MCKINLEY 

1520977 

MOLOKAI  x 

I57C177 

NIKI SKI 

1517734 

NO  210 

1524569 

NO  211 

1524570 

NO  212 

1524571 

NO  213 

1524572 

NO  214 

1524573 

HO  215 

1524574 

NO  2 16 

1524575 

NO  217 

1524576 

NO  218 

1524577 

NO  406 

1553915 

NO  415 

1563870 

NO  419 

1568660 

NO  120-1 

1622202 

NO  120-2 

1612592 

NO  250-6 

!  . 

NO  250-8 

1575259 

OAHU 

1524615 

OREGON 

1572131 

PAC  160-1 

1517535 

PAC  312-1 

1519873 

PAC  312-2 

1520361 

PALKER 

1516329 

fUTCO  3 

1278540 

PUTCO  4 

128553C 

ST.  THOMAS 

1526650 

UT  154 

1508468 

BIN  5 

1284930 

SIR  60-1 

1254549 

1  1VTCC1  DIPINSICHS  UBAFTt 

I  net  IC0D«H.£H43H!8(DTK|  ! 

-l*£Ct»-l**««!  ACS.  I  AEC.ILOAS-! 
i  tea  i  tminiiiuum  to  i 

I  TON"  IPAOEI  OVEA-IOVIP-I////C!  HOASE 
t  NASE  I  TV  I  ALL  I  ALL  iLISHIt  POVEA 


!  !  II! 

II  III 

II  III 

II  III 

664I!((43I  40C.0HP0.CI  14.0!  - 

I  I  40C. 01150. Cl  4.01 

6421 14A4TI  40C.0MC0.C1  14.!!  - 

I  I  4OC.OII0O.CI  3.8! 

C643I 4A421  40C.0I  ST. 51  14.4!  - 

I  I  400.0!  SS.3I  4.0! 

6445I4AA3I  40C.0I  99.6!  14.3! 

I  I  400.01100.01  4.01 

6C13I4A43I  400. Cl  ICO. Cl  14.0! 

I  1  40C.0I1C0.CI  4,0! 

1636I4A43I  24C.0!  <0.01  12.01 
I  I  24C.0I  60.CI  6.0! 

1(5‘‘**4JI  24C.01  60.01  12.0! 

)  I  24C.0I  60.01  6.0! 

1356I4A43!  240.01  <0.0!  12.01 
I  1  24C.OI  60. Cl  6.0! 

1S56I4A43I  24C.01  40. Cl  12.0! 

I  I  24C.0I  60. Cl  6.01 

2638I4A43I  249.0!  75.01  13.4! 

I  I  2(9.0!  73. Cl  2.3! 

7171I4A491  (00. 01105. c!  14.3! 

I  I  400.01114.0!  5.0! 

7171 1 4A421  400. 01105. C!  14.31 
I  1  400. 0I1C5. 01  4.01 

7171 I4A49I  400.01105.01  14.31 
I  I  400.01114.01  5. 01 

7171 I4A49I  400. 01105. Cl  14.3! 

I  I  400. 01114. Cl  5.01 

262434A43I  23C.0!  76.01  13.41 
I  I  250.0!  76.01  3.01 

429I4A43I  150.01  48.0!  7.2! 

I  I  ‘.SC. 01  48.0!  1.61 

629I4A431  15C.0I  48. Cl  7.21 
1  I  150.0!  48. Ci  1.6! 

7CI4A43!  2CC.0!  SO. Cl  1C. 01 
!  !  20C.O!  50. 3i  2.51 

5031I4A421  400.01  76. Cl  14.31 
I  I  40C.0I  76. Cl  4.01 

6443I4A43I  40C.0I1C0.C1  14.0! 

1  !  40C. 01100. Cl  4.0! 

303U4A43I  40C.01  7o.0l  14.3! 

!  1  40C.0!  76. C!  4.01 

'3051 1 4A42I  400.0!  76. C!  14.3! 

I  I  40C.01  76. Cl  3.51 

818514A48I  400.01  99.61  19.91 
1  !  40C.01  99.6!  4.91 

SCSI 14A43I  40C.01  76. C!  14.31 
!  !  400.01  76. C!  3.9! 

8185I4A43I  40C.O!  99. el  19.91 
1  I  400.01  99.61  4.91 

5051 I4A42I  40C.OI  76. C!  14.31 
I  !  400.01  76. C!  3.91 

1I43I4A43I  20C.0!  60. Cl  9. Si 
I  I  20C.01  40. Cl  1.61 

12S3I4A43!  200.01  60.0!  9.51 

1  1  20C.0I  60. Cl  1.81 

12S5!4A43!  200. 0!  60. Cl  9.31 
I  I  200. 51  60. C!  1.61 

123314(43!  20C.01  6C.C1  9.51 

1  I  200.01  60.01  1.6! 

1253I4A431  20C.0!  60. Cl  9.3! 

!  I  20C.0I  60. Cl  1.61 

125SI4A43I  200. C!  60.01  9.51 

I  1  200.01  60.01  1.6! 

125514A43I  200.0!  60.0!  9.5! 

!  t  200.0!  60. Cl  1.6! 

1253I4A43!  20C.O!  60.01  9.51 

!  !  20C.0I  60.01  1.61 

123514(431  20C.0!  60. Cl  9.5! 

I  I  20C.0!  60.0!  1.6! 

6621 14F46!  400.0!  10. Cl  14.31 
1  !  40C.0I  10.0!  3.8! 

6643I4A43!  400. 01100. Cl  14.0! 

I  !  400. 01100. Cl  4.0! 

6642I4A43!  400.0!  99.6!  14.1! 

1  I  40C.0!  99.6!  4.0! 

31714A46!  12C.0!  40. Cl  5.0! 

!  !  120.0!  40. Cl  1.51 

31714(46!  120.0!  40. C!  5.0! 

I  !  120.0!  40. Cl  1.5! 

361014(43!  250.01  76.C!  13.4! 

!  1  230.0!  76. Cl  2.61 

262414(43!  23C.0!  76. Cl  13.41 
!  i  250.0!  76. Cl  2.5! 

582514(46!  336.3!  98.0!  16.71 
!  I  336.3!  98. C!  4.2! 

1012714(481  395.0!  80. C!  20.0! 

!  !  395.01  80.01  5.4! 

33014(90!  160.0!  46. C!  10.01 
i  i  9(0.9!  44. O'  2.01 

327214(43!  312.0!  68. C!  15.0! 

t  1  312.01  68. C!  3.1! 

327214(46!  312.0!  68. C!  14.8! 

I  !  312.0!  68. C!  3.0! 

5051 14042!  400.0!  76. Cl  14.3! 

!  !  400.01  76. C!  4.0! 

9014(431  70.1!  30.0!  4.1! 

!  !  7 C . 1 !  30.0!  1.0! 

12914(43!  85.0!  35.01  4.0! 

1  !  85.0!  35. Cl  1.01 

486014(43!  400.0!  99.61  14.11 
I  1  400.01  99.61  3.91 

62914(43!  150.01  48. Cl  7.3! 

!  I  15C.0!  48. Cl  1.6! 

24715(711  115.01  34.11  8.01 

I  I  115.0!  34.1!  6.01 

6015(71!  59.81  24.51  4.01 

I  1  60.0!  24.51  1.0! 

I  II  It! 

I  !  !  I  I 


CAKCITT!  HICK"  I  (VESSEL! 

!  ESI  I  CAACO  HANDLING  IS  tOPEAAT INC  I 
CAACO  !  FIXED  I  EDUIPHEN1  !TC!  ?(SE  ! 

Illlllin  POINT  I  LIHE-1  KOI  LINE-1  I 

PASS-  !(LISHT)t////7///////7///!TD!/7//77///7l 
ENSEAS  !  (FEET  1 !  LINE-2  1EE1  LIAE-2  ! 


! 


Y£((  I 
BUILT  1 
OA  ! 
•AEBUIlt! 


I 

! 

! 


i 


125C0! 

26.01  NONE 

IVA  TACOMA 
| 

I 

1 

1974  ! 

J 

J 

125001 

26. 0! NONE 

!WA  SEATTLE 

1974  1 
{ 

,1 

125005 

26.0INCNE 

IUA  SEATTLE 

1 

1975  ! 

{ 

1 

125001 

26. 0! NONE 

!V4  SEATTLE 

1 

1975  t 
« 

125C01 

26 . 0! NONE 

IVA  SEATTLE 
| 

1975  ! 

1 

j 

32CC! 

14 .0! NONE 

1AITPRUOHOE 

1981  ! 

i 

-  1 

! 

I  DAY 

1 

32CO! 

14. 0! NONE 

1AK  PRUOHOE 

1961  ! 

3 

.  | 

1 

!  6AT 

! 

32001 

1  4.0! NONE 

1 AK  PRUDHOE 

1961  I 

j 

-  1 

1 

!  eAT 

1 

32001 

1 4 .01  NONE 

! AK  PRUOHOE 

1981  » 

-  1 

1  3AY 

! 

397C1 

1  5 .oi NONE 

IUA  SETTLE 
| 

1976  ! 

1 

-  I 
12U001 

62 .0 ! NONE 

IUA  SEATTLE 
| 

1962  ! 

1 

13000! 

30.01  NONE 

IVA  SEATTLE 
| 

1983  1 
| 

) 

120001 

62.OIN0NC 

IUA  SEATTLE 

1 

1983  1 

1 

>] 

12000! 

62.0H0NE 

IVA  SEATTLE 

1983  1 
| 

V 

« 

*00! 

1 2 • 0 1  NONE 

IV A  SEATTLE 

1976  1 

j 

-  1 
12C0I 

15 .OIPUN^S 

IVA  SEATTLE 
j 

1967  I 
t 

i 

12001 

1 5 .01  NONE 

IVA  SEATTLE 
| 

1967  1 
| 

i 

18431 

U.OINONE 

IUA  SEATTLE 
j 

1959  1 
| 

} 

“  1 
91001 

30.0! NONE 

IVA  SEATTLE 
j 

1969  1 

J 

125001 

26.01N0NE 

IVA  SEATTLE 

1974  1 
| 

91001 

40.01  NONE 

IUA  SEATTLE 
j 

1970  1 
| 

100COI 

30.0! HONE 

IVA  SEATTLE 

j 

1965  ! 
j 

J 

16C001 

64.0IN0NE 

IQR  PORTLAND 
| 

1976  I 
| 

i 

9100! 

40.0 1  NONE 

IVA  SEATTLE 
j 

1969  ! 

| 

X 

16000! 

64.0! NONE 

1  OR  PCRTLAND 

1975  ! 

| 

i 

j 

9100! 

30.0JN0NE 

iVA  SEATTLE 
| 

1966  ! 

1 

j 

27501 

40.0 (NONE 

IVA  SEATTLE 

I 

1V7C  I 
{ 

36941 

10.01  NONE 

! AK  PPUOHOE 

197C  1 

-  I 

( 

I  6ft  Y 

1 

2750! 

40.0! NONE 

IAK  PHUDHOE 

197C  1 

j 

-  1 

1 

!  BAY 

1 

■: 

2750! 

40.01  NONE 

IAK  P«UDHOE 

197C  1 

•=1 

-  1 

1 

t  BAY 

! 

2750! 

4O.01N0NE 

!  CA  OAKLAND 
| 

1970  ! 

| 

4 

2750! 

I 

40.0! NONE 

IAK  PRUOHOE 

197C  ! 

-  ! 

I 

1  BAY 

27501 

40.0! NONE 

IAK  PRUDHOE 

1970  ! 

-  { 

! 

!  BAY 

! 

2750! 

40.0! NONE 

!AK  PRUDHOE 

197C  1 

i 

-  1 

! 

1  BAY 

I 

2750! 

AO.OtNONE 

UK  PRUDHOE 

1970  1 

" 

-  I 

! 

!  BAY 

1 

£ 

12500! 

30.0! NONE 

IVA  SEATTLE 
| 

1974  ! 

| 

—  I 
125C0! 

! 

26.0U0NE 

!VA  StATTLE 

1975  ! 

1 

12500! 

30.0! NONE 

IVA  SEATTLE 

1975  1 
| 

j 

650! 

1 

U.OINONE 

IAK  KO/ZEQUE 

H8C  1 
| 

6501 

! 

U.OINONE 

i»K  NONE 
j 

198C  1 
! 

: 

4960! 

40.0! NONE 

IVA  SEATTLE 
| 

1976  ! 

! 

3 

59701 

25.01N0NE 

IVA  SEATTLE 

1 

1976  1 
| 

11700! 

! 

45.01  NONE 

! VA  SEATVLE 
| 

1970  ! 
t 

12000! 

54.5 1PATL0ADER 

IVA  SEATTLE 

1976  ! 

| 

12001 

13.01NCNE 

!AK  KOTZEfUE 
1 

1968  t 

J 

72301 

! 

U.OINONE 

1 

JVA  SEATTLE 
| 

1965  ! 

! 

\ 

7230! 

U.OINONE 

IVA  SEATTLf 

j 

1969  1 
| 

9100! 

30.0INONE 

IVA  SEATTLE 

j 

1968  1 
| 

150! 

IS .01  NONE 

! VA  SEATTLE 
| 

1959  ! 

| 

270! 

6.0IN0NE 

IVA  SEATTLF 
j 

1961  ! 

| 

7640! 

1 

30.0! NONE 

JVA  SEATTLE 

me  ! 

i 

1200! 

25 .0 1  NONE 

I VA  SEATTLE 

j 

1967  1 
l 

5651 

10.0 1 PUNPS 

IAK  NOME 

1961  I 

100! 
-  I 

I 

6.01PUHPS 

! 

IAK  NOME 
! 

1948  ! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


717 


VESSEL  NANI  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
I  NUMBER 


IVTCC I  DIMENSIONS  lORAFT! 

NET  i CODE] LENGTH] BRDTK!  | 

REGIS-!****!  REG.  I  REG* ILOAD- ! 
f ER  !  SEE !//////! /////]  CO  ! 

TON-  IMAGE]  OVER”! OVER* !///// I  MORSE 
NAGE  !  IV  t  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  ROVER 


(34)  FUGET  SOUND  TUG  t  BARGE  ICO* 
(CONTINUED)! 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

1  EST  1  CARGO  HANDLING  !$  'OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EOUIPHENT  I TC*  BASE 

nmun  point  \  une-i  « aoi  unc-i 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITOI/////////7 
ENGERS  I  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


(EAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


SIR  AC-2 

! 261942 

7213A71I 

60.0! 

22.  Cl 

6.0! 

- 

! 

72! 

7.01PUHPS 

!  AK 

KOTZEBUE 

1951  ! 

! 

!  ! 

65.0! 

26. C! 

2.0! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

SIR  4C-5 

! 261912 

4215*711 

6C.0! 

24.61 

4.0! 

- 

! 

62! 

B.OlHCNE 

!  Ak 

KOTZEBUE 

1951  ! 

! 

!  1 

60.0! 

24.6! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SIR  4C-1 

1241941 

10915*711 

79.9! 

24.0! 

6.01 

- 

1 

106! 

7.01PUHPS 

JAR 

KOTZEBUE 

1951  ! 

! 

I  1 

85.0! 

26. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

SIR  80-2 

1271630 

1201 5A71 1 

79.71 

30.  C! 

5.0! 

- 

I 

200! 

8 .0 1  PUMPS 

!  AK 

NOME 

1956  ! 

l 

1  1 

80.01 

30.  C! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

eii  ic-3 

1271451 

t2Q!5A71 1 

79.7! 

30.01 

5.0! 

- 

i 

200! 

1 1 .0 1  PUMPS 

!  AK 

NOME 

1956  ! 

! 

!  1 

6C.0! 

30.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

3ARG2  2 

1536407 

75815A70! 

194.5! 

39.81 

10.1! 

- 

! 

1285! 

30.052  CARGO 

PUMPS 

!VA 

SEATTLE 

1945  ! 

t 

1  ! 

194.5! 

39.1! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

BARGE  10 

1503672 

41331SA70! 

30C.0! 

75.01 

18.9! 

- 

1 

6187! 

36.053  CARGO 

runn 

!va 

SEATTLE 

19A6  ! 

! 

1  1 

300.01 

75.01 

2.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

BARGE  255 

!  3  2  C  6  3  3 

297115A711 

2SC.0! 

76.0! 

13.4! 

- 

l 

5970! 

24. M3  CARGO 

PUMPS 

!UA 

SEATTLE 

0969  t 

! 

!  ! 

250.01 

76.  C! 

2.5! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

■ARGE  430-3 

1571394 

816815A7C! 

40C.0! 

99,61 

25.0! 

- 

! 

9432! 

40.013  CARGO 

PUMPS 

!VA 

SEATTLE 

197*  i 

! 

!  1 

400.0! 

99.6! 

3.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

BARGE  430-4 

1573167 

812315A70! 

400.0! 

99.6! 

25.0! 

- 

» 

9477! 

40.013  CARGO 

PUMPS 

5  VA 

SEATTLE 

1976  ! 

I 

1  1 

400.0! 

99.6! 

3.9! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

BARGE  430-4 

1631608 

89861 5  A  70 ! 

400.01 

99.6! 

25.0! 

- 

! 

8614! 

37.054  CARGO 

PUMPS 

!VA 

SEATTLE 

1981  ! 

1 

!  1 

400.0! 

99.6! 

3.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

BARGE  430-7 

1 333285 

813315*70! 

40C.1! 

99.6! 

19.21 

- 

1 

16200! 

43.0! PUMPS 

!  VA 

SEATTLE 

1981  ! 

I 

1  I 

400.1! 

99.6! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

BARGE  450-9 

1636557 

813315*70! 

400.1! 

99.6! 

19.21 

- 

I 

162C0! 

43. 0! PUMPS 

ICA 

SAN 

1981  1 

i 

1  ! 

400.11 

99.6 ! 

3.0! 

! 

-  1 

! 

! 

FRANCISCO 

! 

4AR6E  230-10 

1572537 

26361 5A70I 

249.6! 

75.01 

13.41 

- 

1 

5970! 

25.013  CARGO 

PUMPS 

1  VA 

SEATTLE 

1976  ! 

1 

1  1 

249,61 

75. C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

FARCE  430-11 

1647827 

813315*701 

4CC.01 

99.5! 

19.2! 

- 

1 

18144! 

43.014  DIESEL  PUMPS 

1  VA 

PUGET 

1982  1 

] 

1  1 

40C.01 

99.5! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

SOUND 

! 

BARS!  PS  204 

1307C00 

114315*701 

200.0! 

54. C! 

13.0! 

- 

1 

2500! 

34.012  CARGO 

PUMPS 

IVA 

SEATTLE 

1966  ! 

'! 

!  1 

200.0! 

54.01 

13.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  10 

1251777 

88515A701 

195.11 

40.1! 

10.6! 

- 

! 

1o80! 

36.012  DIESEv.  PUMPS 

IVA 

SEATTLE 

1949  1 

! 

1  1 

195.1! 

40.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  14 

126*089 

244215*701 

275.01 

50. C! 

20.0! 

- 

! 

6522! 

38.0(3  DIESEL  PUMPS 

IV* 

SEATTLE 

1953  ! 

1 

1  1 

275.0! 

50.01 

4.0! 

! 

-  ! 

| 

I 

1 

NO  348 

1502911 

32015490! 

176.0! 

36.0! 

6.6! 

- 

! 

700! 

1 5 .01  NONE 

!  AK 

KOTZEBUE 

1966  1 

I 

1  1 

128.0! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  43C-8 

1631668 

813315*701 

400.0! 

99.51 

» C.O! 

- 

! 

18144! 

43.054  DIESEL  PUMPS 

IVA 

PUGET 

1901  1 

! 

1  1 

400.0! 

99.5! 

5.0! 

! 

-  1 

( 

! 

SOUND 

! 

NO*  450-2 

I57C9S5 

813315*70! 

4CC.0I 

99.5! 

10.2! 

- 

I 

181*4! 

43.013  DIESEL  PUMPS 

!va 

PUGET 

1976  ! 

t 

!  1 

40C.01 

99.5! 

3.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

SOUND 

! 

FAC  370 

1503135 

505715*70! 

320.01 

74.  C! 

16.5! 

- 

I 

8000! 

64 .0! NONE 

!  VA 

SEATTLE 

1966  ! 

! 

!  1 

324.0! 

74. C! 

3.01 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

FAC  140-4 

1525850 

53015*711 

160.01 

40. C! 

10.0! 

- 

! 

1200! 

13 .0! NONE 

!AK 

KOTZEBUE 

197C  ! 

l 

1  1 

160.01 

46.01 

2.01 

! 

-  I 

! 

! 

1 

FAC  312-.' 

1292340 

3157J  5 A 70 3 

304.1! 

68.1! 

IS. 8! 

- 

! 

5000! 

45.OIN0NE 

IVA 

SEATTLE 

1963  ! 

! 

1  1 

3L4.1! 

68.1! 

3.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

FS  NO.  202 

1503749 

1 14315A7Q1 

200.01 

54.01 

10.5! 

- 

1 

2500! 

30.052  CARGO 

PUMPS 

IVA 

SEATTLE 

1R46  ! 

» 

1  I 

200.0! 

54. Cl 

2.3! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

RIG  ENGINEER 

1507458 

12816A021 

157.7! 

36. C! 

13.01 

5000! 

150! 

56.012  CARGO 

PUMPS 

!AK 

NIKISKI 

1967  | 

1 

1 

1  t 

1  1 

165.0! 

! 

36.0! 

! 

4. SI 

1 

I 

! 

15! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

ni)  «u»Lm 

! 

FIFE  LINE  CONTRACTORS/ 

1  I 

1  1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

1 

1 

INC. 

1 

1  1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

AFLC  1 

1  299475 

1242I4A43! 

uc.ot 

33.0! 

6.7! 

- 

! 

400! 

8.51K0NE 

!  L  A 

AMELIA 

1964  ! 

1 

i  i 

14C.0! 

38.1! 

2.6! 

! 

-  1 

! 

| 

! 

AFLC  2 

1299476 

124214*43! 

140.01 

38.01 

6.7! 

- 

! 

400! 

J.5U0NE 

!IA 

AMELIA 

1V64  ! 

! 

t  t 

140. OJ 

38.11 

2.6! 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

AFLC  3 

1  299477 

124214*431 

140.01 

33.01 

6.7! 

- 

1 

400! 

8.5IN0NE 

I  LA 

AMELIA 

1944  ! 

1 

1  1 

140.0! 

38.1! 

2.6! 

I 

-  1 

! 

I 

I 

J  527 

1511981 

40314*43! 

140.1! 

39.1! 

6.7! 

- 

! 

740! 

8.6! NONE 

UA 

AMELIA 

1968  i 

I 

1  1 

14C.11 

39.1! 

1.6! 

I 

-  I 

I 

! 

1 

J  321 

1511989 

40314*431 

UC.O! 

39. C! 

6.71 

- 

1 

760! 

7.6J.N0NE 

!IA 

AMELIA 

196E  ' 

! 

1  ! 

1  4C.3! 

39. C! 

1.6! 

I 

-  ! 

1 

1 

* 

T  5241 

1501164 

40314A431 

140.11 

39.1! 

6.71 

- 

! 

760! 

7.6 ! NONE 

It  A 

AMELIA 

1966  ! 

! 

! 

1  1 

!  1 

140.11 

1 

39.11 

! 

1.61 

1 

1 

1 

-  I 
! 

! 

! 

! 

! 

1 

(33)  IUANTUN 

CHEMICAL  CORF. 

I 

1 

1  ! 

t  1 

1 

l 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

USI  DIVISION 

! 

I  1 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

1 

SC  1 

1027425 

7321 5A  70! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

I 

1300! 

28 .OiDIESEL 

*UMP 

ITX 

DEER  PARK 

1979  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.01 

2.0! 

1 

-  I 

! 

| 

1 

SI  2 

1027375 

732 1 5*70! 

195.01 

35.01 

9.0! 

- 

! 

1300! 

28. OIDIESEL 

>UMP 

ITX 

DEER  PAtr 

1979  ! 

! 

! 

1  ! 

1  1 

195.01 

! 

35.01 

! 

2.0! 

1 

! 

-  1 
! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(21)  IUANTO 
4UART0  I 

MINING  CO. 

! 

1 

1546512 

1  1 

1  1 

5913435! 

I 

1 

48.5! 

! 

! 

18.7! 

! 

! 

6.6! 

I 

! 

500! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

32 .05  NONE 

i 

! 

!  OH 

POVHATAN 

! 

! 

1973  ! 

1 

!  ! 

48.51 

16.7! 

6.6! 

! 

-  ! 

1 

1 

POINT 

! 

SUARTO  II 

l S60190 

5913*  35! 

48.51 

18.7! 

6.6! 

5001 

-  ! 

32 .0! NONE 

!0H 

POVHATAN 

197*  ! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

48.51 

18.7! 

1 

6.6! 

1 

! 

! 

-  1 
! 

! 

! 

1 

! 

POINT 

! 

! 

(18)  IUEEN  CITY  RIVERIOATS 
SFIRIT  OF  CINCINNATI 

! 

! 

1291786 

1  1 

1  1 

4011  All ! 

I 

1 

64.8! 

1 

1 

20.1! 

! 

1 

3.3! 

! 

! 

130! 

! 

1 

-  ! 

! 

( 

28.0! NONE 

! 

! 

!0K 

CINCINNATI 

! 

*  1984  ! 

! 

1  1 

92.0! 

20.1! 

3.3! 

! 

150! 

! 

! 

1 

•UEEN  CITY  CLIPPER 

1929901 

5916*11 { 
<  * 

65.0! 

m  t 

25.1! 

4.7! 

«  * 

! 

• 

-  I 

26 . 0! NONE 

!  OH 
■ 

CINCINNATI 

1988  l 

i 

(34)  GUI6G  BROS* -MCDONALD# 

! 

IN!  C. 

!  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

HAC  27-103 

!  - 

513*36! 

31.91 

9,5! 

3.3! 

120! 

-  ! 

10.05  NONE 

!  VA 

ABERDEEN 

1964  | 

I  1 

34.4! 

10.5! 

3.3! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

! 

1  1 

135.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

SB  24-103 

! 505016 

5501 4A43I 

15C.01 

42.0! 

12.01 

- 

1 

900! 

1 2 .0! NONE 

IVA 

HOQUZAM 

1966  ! 

I 

1  1 

!  1 

150. C! 
1 

42.0! 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

(28)  SUINCY 
SSI  101 

SOYSLf -  co. 

I 

1619426 

1  ! 

1  1 

84815*70! 

1 

1 

195.0! 

! 

! 

35.01 

! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

1400! 

! 

18.01780  GFM 

DIESEL 

I 

! 

lit 

CUINCY 

! 

! 

1980  1 

t 

1  ( 

195.01 

35. C! 

1.6! 

I 

-  I 

!  PUMP 

! 

! 

SYS  1C2 

miwp 

84  81 5 A70I 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

14001 

18.01790  CPE 

DIESEL 

!IL 

QUINCY 

1910  I 

i 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  1 

IPUNP 

! 

1 

SSI  103 

1619430 

C  ‘&Z01 

1  1 
!  1 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

18.01780  CP’ 

DIESEL 

1IL 

GUINCV 

1980  1 

! 

! 

! 

1 

35.0!  1.6! 

J 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

MUMP 

1 

! 

J 

! 

1 

1 

T A 9 L C  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


Z.18 


ENSX! 

felSTi 

VESSEL 

OPERATOR 

HARE  ARB  RUBIER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  RUBBER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  tCOOE! LENGTH! 8XDTN!  1 

XE«IS-t**»M  RES.  I  KCC.ILOAO-J 
TEX  1  *€£!//////!/////!  ED  1 
TON-  IPASE!  OVCX-ICVEX"! /////! 
NASE  !  IV  I  ALL  1  ALL  1LISHT1 

{CAPACITY!  NIGH-  1  1  V  E  S  S  E  L  1 

1  1  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  1 

1  CARGO  !  FIXED  1  EGUIPHENT  iTCl  BASE  1 

I ////#///!  POINT  1  LINE-1  1A0!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  !(LXGMT)!////////////////|T0!/////7////! 
POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  1EE1  LINE-2  1 

TEAR 

tUILT 

OR 

■REBUILT 

(26)  IUINCY 

SOYBEAN  CO. 

1 

1 

! 

1  ( 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

1 

] 

1 

1 

1 

! 

•SB  ICE 

1634993 

148  1 SA  701 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1400! 

18.01780  GPN  DIESEL 

!  IL  QUINCY 

1981 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  1 

1PUNP 

! 

•Si  105 

1634996 

I4813A701 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1400! 

18.01780  GPN  DIESEL 

! IL  QUINCY 

1981 

t 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

IfJNP 

! 

•SB  106 

1634997 

84815A701 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

14001 

18.01780  (PR  DIESEL 

1  XL  QUINCY 

1981 

f 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  1 

1PUP.P 

! 

•se  107 

1506213 

855 !  5470! 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

14001 

17.01PUNP# 

HEATING 

(XL  QUINCY 

1967 

t 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

2.0! 

-  1 

I  COILS 

2 

•SB  106 

1510107 

855 1 5A70I 

195.01 

5S.C! 

9.0! 

- 

1400! 

17.01PUNP# 

KEATING 

S XL  QUINCY 

1967 

I 

!  1 

195.0! 

35.0! 

2.01 

-  1 

! COILS 

! 

•SB  109 

1512519 

360 1 SA  701 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1490! 

17.0IPUNP# 

HEATING 

1  IL  QUINCY 

196C 

I 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

2.0! 

-  1 

(COILS 

| 

•SB  110 

1512520 

•60154701 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14901 

17.0!PUHP# 

HEATING 

ilL  QUINCY 

1968 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

<1.0! 

-  1 

(COILS 

! 

•SB  111 

1516612 

81215A701 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

•• 

1490! 

17.01 PURP# 

KEATING 

t IL  QUINCY 

1969 

! 

1  1 

195.01 

35. C! 

2.0! 

-  1 

1  COILS 

! 

QS0  112 

1530996 

79515A70! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1490! 

17.01PUHP# 

HEATING 

ItC  QUINCY 

1971 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  1 

! COILS 

! 

•  SB  113 

153C997 

79815A70! 

195.0! 

55.  C! 

9.0! 

- 

14901 

17.01PUHP# 

HEATING 

1  IL  QUINCY 

1971 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  1 

!  COILS 

! 

•  SO  1U 

1507763 

35515470! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1490! 

17.01PUNP# 

HEATING 

) XL  QUINCY 

1967 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

2.0! 

-  1 

(COILS 

! 

•SB  115 

1507784 

85515470! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

14901 

17.01PUNP# 

HEATING 

!  XL  QUINCY 

1967 

1 

1 

!  1 

1  1 

195.01 

! 

35.  C! 

! 

2.0! 

! 

1 

! COILS 
! 

( 

! 

02)  »  t 

E 

BARGE  RENTALS 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

j 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

XI £  101 

1  - 

200(4446! 

—  1 

—  ! 

6.0! 

- 

5C01 

7.5! NONE 

1  LA  HOXCAN 

1981 

t 

!  ! 

1 2C.01 

30. Cl 

1.0! 

-  1 

! 

!  CITY 

KtE  1C2 

1  — - 

200144461 

—  1 

—  1 

6.0! 

- 

500! 

7.5 ! NCNE 

!LA  PC* CAN 

1981 

1 

!  1 

120.01 

30. Cl 

1.0! 

-  1 

! 

!  cm 

RIE  103 

l  - 

20014446! 

—  1 

—  ! 

6.0! 

- 

5C0! 

7.5 (NONE 

1 L A  MORGAN 

1981 

| 

1  1 

12C.01 

30. C! 

1.0! 

-  | 

! 

!  CITY 

Rt£  1C4 

1  . 

20014446! 

—  1 

—  ! 

6.0! 

- 

500! 

7. 5  1  NONE 

!LA  MORGAN 

1981 

1 

! 

1  1 

1  1 

120.0! 

1 

30. C! 

! 

1.0! 

! 

-  I 

! 

! 

1  CITY 
! 

(26)  X  1 

X 

NARINE#  INC. 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

MSS  KELLY 

1502347 

4913A36! 

51.5! 

20.1! 

6.1! 

670 

-  1 

33. 6 ! NONE 

IlL  CQUANKA 

1966 

1 

!  ( 

51.5! 

20.1! 

5.01 

-  ! 

! 

! 

BISS  NIKKI 

1647911 

4513A36I 

46.5! 

22. Cl 

6.0! 

730 

-  1 

30.0! NONE 

1  IL  OQUAkKA 

198? 

1 

1 

!  ! 

!  1 

46.51 

1 

22. C! 

! 

5.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

I 

(35)  X  t 

X 

SERVICES#  INC. 

1 

I 

1  1 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

i 

! 

RXS  7911 

1601621 

69414441! 

195.01 

35. C! 

10.0! 

- 

1743! 

17.6 ! NONE 

!KS  OVERLAND 

1979 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

l  PARK 

XPS  7912 

1601622 

69414441! 

195.0! 

35. C! 

10.01 

- 

1743! 

1 7.6! NONE 

! KS  OVERLAND 

1979 

I 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RXS  7913 

1601623 

69414A411 

195.0! 

35.  C! 

10.01 

- 

1743! 

17.6 ! NONE 

IKS  0VE5LAND 

1979 

! 

1  1 

195.01 

3S.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

XXS  7914 

1601624 

6941(4411 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1743! 

17.6! NONE 

!ks  OVEPLAND 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

!  PARK 

XXS  7913 

1601625 

694144411 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1743! 

17.61  NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

| 

!  PARK 

XXS  7916 

16C1626 

654WA41! 

195.01 

35. C! 

10.0! 

- 

1743! 

17 .6 1 NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  I 

! 

!  PARK 

XXS  7917 

1601627 

69414441! 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1743! 

17.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.61 

-  I 

! 

!  PARK 

XXS  7918 

1601628 

69414A41 1 

195.0! 

35. Cl 

10.01 

- 

1743! 

1  7 .6 1  NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.61 

-  ! 

! 

!  PARK 

XXS  7919 

1601629 

69414A41! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1743! 

17.6! NONE 

!XS  OVERLAND 

1979 

I 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

1 

!  PARK 

XXS  7920 

1601630 

69414441! 

195.0! 

35.0! 

10.01 

- 

1743! 

1 7.6 1  NONE 

!KS  OVERLAND 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  I 

1 

!  PARK 

RXS  7921 

1601631 

694144411 

195.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

1743! 

17-  6 ! NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

1 

1  ( 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RXS  7922 

1601632 

69414A41! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1743! 

1  7.61  NONE 

US  OVERLAND 

1979 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

! 

!  PARK 

XXS  7923 

1601633 

49414A41! 

195.0! 

35. Cl 

10.01 

- 

1743! 

17.61N0NE 

IKS  OVERLAND 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RXS  7924 

1601634 

694*44411 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1743! 

17.6! NONE 

(KS  OVERLAND 

1979 

I 

1  1 

195.01 

35. 0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  /AkK 

XXS  7925 

1601635 

694144411 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1743! 

17.6 l NONE 

!’  i  OVERLAND 

1 9?> 

! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

'  PARK 

XXS  7926 

1602526 

65414A41 ! 

195.01 

35. C! 

10.0! 

- 

1720! 

17.61N0NE 

KS  OVERLAND 

1979 

! 

(  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  1 

! 

•  PARK 

XXS  7127 

1602527 

65414A41 ! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1720! 

17.6! NONE 

US  OVERLAND 

1979 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

| 

1  PARK 

XXS  7928 

1602528 

65414441! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

172C! 

US  OVERLAND 

1979 

t 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  PARK 

RXS  7929 

1602529 

65414441! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

17201 

17.61N0NE 

US  OVERLAND 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

.  i 

! 

1  PARK 

XXS  7930 

1602530 

65414441 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1720i 

17.6! NONE 

US  OVEPLAND 

1979 

I 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

XXS  7131 

1602531 

654  14441  1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1720! 

1  7.61N0NE 

IKS  OVERLAND 

1979 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

XXS  7932 

1602532 

6S4I4A41! 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

- 

1720! 

17.6 1 NCNE 

! KS  OVERLAND 

1979 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  1 

! 

!  PARK 

RnS  Ttjj 

1602*35 

4  At 

»•  At 

4  A  At 

172C! 

TT.iUOSt 

i •»•  *•<#<*»  tt. 

1979 

t 

! 

1  1 

195.0! 

35.  Cf 

1.61 

-  ! 

! 

!  PARK 

RXS  7934 

1602534 

65414441! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1720! 

17.6! NCNE 

IKS  OVERLAND 

1979 

| 

!  1 

195. OJ 

35.01 

1.61 

-  1 

! 

!  PARK 

XXS  7135 

1602535 

654I4A41I 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

• 

17201 

1 7.6! NONE 

US  OVERLAND 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

XXS  7936 

1611582 

6941*441! 

195.01 

35.01 

10.0! 

- 

1728! 

17.6) NONE 

US  OVERLAND 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

I  PARK 

XXS  7937 

1611583 

694144411 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1728! 

17.6! NONE 

US  OVERLAND 

1979 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  PARK 

RXS  7138 

1611584 

69414A41! 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

- 

1728! 

1  7.6 (NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

I 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

XXS  7939 

1011585 

69414441 1 

195.0! 

35.0! 

10.01 

- 

1728* 

17.6! NONE 

US  OVERLAND 

1979 

I 

f  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

XXS  7940 

1611516 

694144411 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1738! 

17.61N0NE 

US  OVERLAND 

1979 

I 

!  1 

195.0! 

3S.CI 

1.6! 

-  ( 

( 

!  PARK 

XXS  7941 

1611587 

69414441 ( 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1728! 

17.6 1  NONE 

US  OVERLAND 

1979 

| 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  PARK 

XXS  7942 

1611588 

69414441! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

17281 

17 .6 ! NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

!  1 

195.0! 

1 

35. Cl 

1 

1.6! 

» 

i 

-  ! 
! 

! 

! 

! 

!  PARK 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


Z.19 


ENGR! 

DISH 

OPERATOR 

t  iVTCCi  0  IRENS  IONS  ! DRAFT! 

!  MET  !C00E!LEN«TH!8PDTN!  1 

( CAPACITY ! 

!  1 

H16M-  ! 
EST  ! 

!  V  £  S  S  E  L 
CARGO  HANDLING  !S  lOPEPAUNt 

!  ! 

1  ! 

VESSEL 

MARE  AND  NUMBER 

1  COAST 

!  GUARD 

1  RUBBER 

I  TER  l  SEE! // ////! /////!  ED  ! 

!  TOM-  {PACE!  OVER-IO/EP-f/7///! 

1  NAGE  !  XV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

!//////// t  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !(LIGHT)!////////////////!TD!//7//////7 
POWER!  EMSERS  !  (FEET)!  HNE-2  ICC!  LINE-2 

!  BUILT  I 
I  OR  1 
! ‘REBUILT ! 

1  !!!(!!!  !  !  !  !  ! 
I  !  !  !  I  i  !  !  !  !  !  I  ! 


(35) 

R  1  R 

SERVICES/  INC. 

1 

1 

1  I 

1 

1 

1 

I 

! 

! 

(CONTINUED)! 

l 

!  1 

l 

1 

l 

! 

i 

! 

RRS 

7  SO 

! 61 1 569 

! 

694 1 4A  *1 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1728! 

17*  6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

7944 

1611590 

! 

69414A411 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1728! 

17.6JN0NC 

IRS 

OVERLAND 

1979 

! 

( 

1  1 

1°5.0! 

35.0! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

PARK 

RRS 

7945 

•611591 

1 

69414A411 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

17?8i 

17 .6 ! NONE 

IRS 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

794* 

1611592 

! 

694 ! 4 A41 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1728! 

1 7.61M0NE 

IRS 

OVERLAND 

1979 

I 

! 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  j 

! 

i 

PARK 

RRS 

7947 

1611593 

( 

69414A411 

195.01 

35.0! 

10.0! 

- 

1726! 

17.6! NOME 

IKS 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  j 

! 

PARK 

RRS 

7948 

1611594 

! 

69414*41 S 

195.0! 

35. C! 

10.01 

- 

1728! 

17.6'NONC 

lies 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

1  1 

195.01 

35.01 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

7949 

1611595 

! 

694(4*41 1 

195.0! 

35.  C! 

10.3! 

- 

1728! 

1 7.6! HOME 

IKS 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ( 

1 

! 

PARK 

RRS 

7950 

! 61 1596 

I 

69414*41 ! 

195.01 

35.  C! 

1C.GI 

- 

172? ! 

1 7.6! NONE 

IRS 

OVERLAND 

1979 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

7967 

1615*66 

! 

68514A41 1 

195.01 

35.  C! 

10.01 

- 

1726! 

17.6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PAAK 

RRS 

7968 

J  61 5*67 

! 

665UA41I 

195.0! 

35. C! 

1C.01 

- 

1728! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

PARK 

RRS 

7969 

1615*68 

1 

68514*41' 

105.0! 

35. C! 

1 C  •  0  f 

- 

1728! 

17.61N0NE 

IKS 

OVERLAND 

1979 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

PARK 

RRS 

7970 

! 615*69 

1 

685 14A41 1 

195.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1728! 

1 7.6! NOME 

IRS 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARR 

RRS 

7971 

(615*70 

! 

685I4A411 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1728! 

17. 6! NONE 

IRS 

OVERLAND 

W9 

l 

! 

1  I 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

PARK 

RRS 

7972 

1615*71 

1 

68514*41 1 

195.01 

35. 1! 

10.0! 

- 

1728! 

1  7. 6  !  NONE 

Iks 

CVCPLANO 

1979 

1 

1 

)  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

PARK 

RRS 

7973 

1615*72 

1 

6  S  5  1  4  A  4 1  ! 

195.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

1728! 

17.6IN0NE 

Iks 

OVERLAND 

1979 

! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

7974 

(615*73 

1 

68514*41 1 

195. OJ 

35.  C! 

10.0! 

- 

1725! 

1  7.6 !  MOKE 

US 

OVERLAND 

1979 

! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

7975 

1615*74 

l 

68514A411 

195.01 

35.  C! 

10.0! 

- 

1728! 

1  7.6 !  NONE 

IKS 

OVERLAND 

1979 

! 

* 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

6001 

1626872 

1 

69714*41 1 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6!N0NE 

IRS 

OVERLAND 

1980 

! 

1 

I  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

2C02 

1626873 

1 

69714*41 ! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1729J 

17.6! NONE 

IRS 

OVERLAND 

1980 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

PARK 

RRS 

8003 

1626874 

1 

69714*41 1 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6IN0NE 

US 

OVERLAND 

1980 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

6C04 

1626875 

1 

69714*41 1 

195.0! 

35.C! 

10. C! 

- 

1729! 

17.6SK0NE 

IKS 

OVERLAND 

1980 

1 

1 

1  1 

195. C! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

PARK 

RRS 

8005 

1626876 

1 

69714*41 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6IK0NE 

US 

OVERLAND 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8006 

1626877 

1 

69714*411 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1729! 

1 7 .6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND 

198C 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

2008 

1626879 

! 

69714*41 ! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1729! 

1 7 .6 • NONE 

!KS 

OVERLAND 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8C09 

1626880 

1 

69714*41 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6 ! NONE 

US 

OVERLAND 

I960 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8010 

1626881 

1 

69714*41 ! 

1)5.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1729! 

1 7 . 6 ! NONE 

US 

OVERLANO 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

PARK 

RRS 

8C11 

1626882 

J 

69  7|4*41 1 

195.0! 

35.C! 

10.0! 

- 

1729! 

17. NONE 

IKS 

OVERLAND 

1980 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

PARK 

RRS 

8012 

1626883 

1 

697 { 4  A  41 1 

195.0! 

35. C! 

1C.0! 

- 

1729! 

17.6iN0NE 

us 

OVERLAND 

1980 

I 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

PARK 

RRS 

8C1 3 

1626884 

1 

69714A41! 

195.0! 

35.0! 

10.0! 

* 

1729! 

1 7.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1980 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

PARK 

RRS 

•014 

1626885 

1 

69714*41! 

191.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6! NONE 

US 

OVERLAND 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

eoi5 

1826886 

1 

69714*41 1 

195.0! 

35. Cl 

10.0! 

- 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1980 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

ei75 

1657C04 

) 

69714*41 1 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

PARK 

RRS 

8176 

1637C05 

1 

69714*41 t 

1)5.0! 

35.C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

MS 

8177 

1637006 

1 

69714*41 S 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6IN0NE 

US 

OVERLAND 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

PARK 

RRS 

8178 

1637C07 

1 

69714A41 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

V981 

I 

1 

1  ! 

1)5.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8179 

1637C08 

1 

69714*41 S 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1729! 

17 . 6  J  NONE 

IKS 

OVERLANO 

1981 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

PARK 

RRS 

8180 

1637C09 

1 

73514*41 f 

195.0! 

T5.CJ 

10.0! 

- 

1729* 

1 7.6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1981 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8181 

1637010 

! 

69714*41 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1981 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8182 

1637011 

I 

69714*41 1 

195.0! 

35.  C! 

1C.0! 

- 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1981 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8183 

I637C12 

1 

69714*41 1 

195.0! 

35.C! 

10.0! 

- 

1729! 

17.6IN0NE 

!KS 

OVERLAND 

1981 

1 

( 

1  » 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8184 

1637013 

1 

69714*41 1 

195.0! 

35.  Cl 

10.0! 

- 

1729! 

1 7. 6 ! NOME 

IKS 

OVERLAND 

1981 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8185 

1637C14 

1 

69714*411 

195.0! 

35.CI 

IC.Of 

- 

1729! 

1 7.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1981 

I 

l 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

) 

PARK 

RRS 

8186 

1637015 

1 

69714*41 ! 

19S.0! 

35.  CJ 

10.0! 

- 

17291 

1 7.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1981 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

8187 

I637C16 

) 

69714*41 ! 

195.0! 

35.0 

10.0! 

- 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

overland 

1981 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

-  1 

! 

! 

PARK 

RRS 

8188 

I  6  37  Cl  7 

1 

69714*41  1 

195.0! 

35. C! 

1C.  01 

- 

17601 

17.6 ! “ONE 

•  j. 

1?w> 

1 

1 

1  I 

195.0! 

35.  CJ 

1.5! 

-  ! 

*i 

!*"’ 

PARK 

RRS 

8189 

1637011 

1 

69714*41 1 

195.0! 

35.0 

10.0! 

- 

1729! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1981 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

79018 

1601611 

I 

73614*411 

200.0! 

35.0 

1 C  •  0 ! 

- 

1884! 

17.6IN0NE 

IKS 

OVERLANO 

1979 

1 

! 

!  1 

20C.01 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

79028 

1601612 

i 

736! 4*41 1 

20C.0! 

35.0 

10.0! 

- 

1884! 

17. 6 ! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1979 

I 

1 

1  ! 

20C.0! 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

PARK 

RRS 

79038 

1601613 

1 

736I4A411 

20C.0J 

35.  C! 

10.0! 

- 

1884! 

17.6 ! NONE 

IKS 

OVERLANO 

1979 

1 

1 

1  1 

200.01 

35.0 

1.51 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

79048 

1601614 

1 

73614*41 ! 

20C.01 

35.0 

10.0! 

- 

1884! 

17.6! NONE 

IKS 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

i  1 

200.01 

3S.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

PARK 

RRS 

7VO50 

1601615 

1 

736I4A41 I 

200*01 

35.0 

10.0! 

- 

168*1 

17.6 ! NONE 

US 

OVERLAND 

1979 

! 

! 

1  1 

200.0! 

35.0 

1.5! 

-  1 

! 

I 

PARK 

RRS 

79068 

(601616 

1 

736 1 4 A  41 ! 

200.01 

35.0 

10.0! 

- 

1884! 

17.6! NONE 

US 

OVERLAND 

1979 

! 

1 

1  1 

200.0! 

35.0 

1.5! 

-  ! 

■ 

! 

PARK 

RRS 

79078 

1601617 

I 

73614*41 1 

20“.0! 

35.0 

10.0! 

- 

1884! 

17. c! NONE 

US 

OVERLAND 

1979 

1 

I 

!  1 

200.01 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

PARK 

RRS 

79080 

1601618 

! 

73614A41 1 

200.0! 

35.0 

10.0! 

- 

1884) 

17.61N0NE 

US 

OVERLAND 

1979 

1 

! 

1 

1 

! 

!  1 

!  1 

!  : 

200*01 

1 

35.0 

1 

1 

1.5! 

i 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

PARK 

TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


720 


ENGRl 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

KI6H-  ! 

(VESSEL! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  I CODE  1  LENGTH 1 3RDTHI 

1 

! 

1 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  10PEMATING  ! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

RESIS-l****! 

REG.  1 

REG.lLOAO-l 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

1 TC 1  BASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

TER  1  SEEI////F/1/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  |  LINE-1 

!  A0{  LINE-1  ! 

6UILT 

VESSEL  KANE  Akl  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PACC! 

OVER-! OVER-! /////! 

NORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) ! /////////////// 7!TD!//////////! 

OR 

1  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LlNE-2 

! E£ !  LINE-2  ! 

^REBUILT 

(35)  AIR 

SERVICES/  INC. 

! 

! 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  1 

! 

1 

1 

! 

! 

| 

RFS  79091 

1601619 

73614A41! 

20C.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1864! 

17.6! HONE 

!K$  OVERLAND 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.3! 

-  ! 

l 

!  PARK 

RRS  7910* 

1679992 

73614A41! 

200.01 

35.01 

10.01 

- 

1664! 

17 ♦ 6  J  NONE 

IKS  OVERLAND 

1975 

i 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

1  PARK 

RRS  79516 

1612476 

72914A41 ! 

2  0  C  •  0 1 

35.0! 

10.0! 

- 

1683! 

1 7.d! NONE 

IKS  OVERLAND 

1975 

i 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

! 

!  PARK 

RRS  79526 

! 61 2  479 

72914A411 

200.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

1883! 

17.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  PARK 

IRS  795i6 

1612460 

72914A411 

200.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

1683! 

1 7.6! NONE 

!XS  OVERLAND 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RRS  79546 

1612481 

729 14A41 i 

20C.0! 

35.01 

10.01 

- 

1663! 

1 7 .6 ( NONE 

!KS  OVERLAND 

1979 

! 

.*  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

!  PARK 

RRS  79558 

1 612482 

72914A411 

200.0! 

35.  C! 

tc.ot 

- 

1663! 

1 7.6! NONE 

!KS  OVERLAND 

1979 

! 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RRS  79548 

1612483 

72914A41! 

200.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1663! 

1 7.6! NONE 

!K$  OVERLAND 

1979 

1 

1  ! 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

1  PARK 

RRS  79570 

1612484 

729!  4 A 41 1 

200.01 

35. C! 

10.0! 

- 

1863! 

17.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

l 

t  1 

200.01 

35.01 

1.5! 

-  I 

! 

!  PARK 

RRS  79588 

1612485 

72914A411 

200.01 

35.C1 

10.0! 

- 

16631 

17.6! NONE 

!K$  OVERLAND 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RRS  79598 

1612486 

72914A41! 

200.01 

35.01 

1C. 01 

- 

16A3! 

17.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RRS  79600 

1612487 

72914A411 

200.01 

35. C! 

10.01 

- 

1683! 

1 7.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

! 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.51 

-  ! 

I 

1  PARK 

RRS  79616 

1612468 

72914A41! 

200.01 

35.  Cl 

10.0! 

- 

18631 

17.6! NONE 

!K$  OVERLAND 

1979 

1 

!  1 

200.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  PARK 

RRS  79626 

1612469 

729I4A41 1 

200.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

16831 

17.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.51 

“  ! 

j 

!  PARK 

RRS  79636 

1612490 

7  2  9 1 4  A  41 1 

200.0! 

35. C! 

10.01 

- 

1683! 

17.6 1 NONt 

IKS  OVERLAND 

1979 

i 

1  1 

200. 0! 

35.01 

1.51 

-  ! 

! 

1  PARK 

RRS  79649 

1612491 

72914A41 1 

200.01 

35.C! 

1C. 01 

- 

1883! 

17.6! NONE 

IKS  OVE'LAND 

1979 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  PARK 

RRS  79656 

1612492 

72914A41! 

200.01 

35. Cl 

1C. Of 

- 

1683! 

17.6IN0NE 

IKS  OVERLAND 

1979 

I 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.51 

-  1 

! 

!  PARK 

RRS  60168 

1626667 

73S14A41 1 

200.01 

35.01 

10.0! 

- 

1865! 

17.6 ! NONE 

IKS  OVERLAND 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

3S.CI 

1.4! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RRS  60176 

1626868 

735 14A41 1 

200.0! 

35.01 

10.0! 

- 

1885! 

17.6 ! NONE 

IKS  OVERLAND 

1980 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RRS  4C188 

1 626669 

73S14A41 1 

200.01 

35.C! 

10.0! 

- 

1885! 

17.6 ! NONE 

IKS  OVERLAND 

198C 

| 

1  1 

200.0) 

35.01 

1.4! 

-  1 

1 

!  PARK 

RRS  60196 

1626690 

73S14A41 1 

200.0! 

35. Cl 

10.01 

- 

1885! 

17.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

198C 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.4! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RRS  60206 

1626691 

73514A41 1 

200.01 

35. C! 

10.01 

- 

1885! 

17.6 ! NONE 

IKS  OVcRLAND 

1960 

1 

1  1 

200.01 

35.01 

1.4! 

-  I 

! 

1  PARK 

RRS  60218 

1626892 

73SI4A41 1 

200.0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1865! 

17.6! NONE 

!KS  OVERLAND 

198C 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  I 

! 

!  PARK 

RRS  60220 

1626893 

73514A41! 

200. 0! 

35.  C! 

10.0! 

- 

1685! 

17.6! NONE 

!K$  OVERLAND 

198C 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

-  | 

! 

!  PARK 

RRS  60236 

1626694 

73514A41 1 

200. 0! 

35. C! 

10.0! 

- 

1885! 

17.61  NONE 

IKS  OVERLAND 

190C 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

1 

!  PARK 

RRS  60246 

1626695 

73S14A411 

200.01 

35.  C! 

10.0! 

- 

1885! 

17.6IN0NE 

IKS  OVERLAND 

1980 

1 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1*4! 

-  ! 

! 

I  PARK 

RRS  602SE 

(626696 

73S14A41 1 

200.01 

35.  C! 

10.0! 

- 

1885! 

17.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

190C 

1 

!  1 

200.01 

35.  C! 

1.4! 

-  ! 

! 

t  PARK 

RRS  61906 

1637C19 

73S14A41 1 

200.01 

35. Cl 

10.01 

- 

1729! 

17*6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1901 

! 

1  ! 

200.01 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RRS  61918 

1637020 

73SI4A41 1 

200.01 

35.  C! 

10.0! 

- 

1885! 

17 .6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1901 

1 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.41 

-  1 

! 

!  PARK 

RRS  6192B 

1637021 

73S14A41 1 

200.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

1665! 

17.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1901 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.41 

-  1 

! 

1  PARK 

RRS  61936 

1637C22 

7351  AAAI  1 

200.01 

3S.C! 

10.0! 

- 

1685! 

17.6 ! NONE 

IKS  OVERLANO 

1901 

1 

1  1 

200.01 

35. Cl 

1.4! 

-  ! 

! 

!  PARK 

RRS  61946 

1637023 

7351  AAAI  1 

20C.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

18851 

17.6 ! NONE 

IKS  OVERLAND 

1981 

! 

1  1 

200.01 

35.0! 

1.41 

-  ! 

! 

1  PARK 

RRS  61956 

(637C24 

735 ! AAAI  1 

200.0! 

35. Cl 

10.0! 

- 

18651 

17.6 ! NONE 

IKS  OVCRLAND 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.4! 

-  1 

1 

I  PARK 

RRS  61968 

1637025 

7351 A A  41 1 

20C.01 

35. C! 

10.01 

- 

1865! 

1 7.6 1N0NE 

IKS  OVERLAND 

1901 

1 

1  1 

200.01 

35.C1 

1.41 

-  1 

! 

!  PARK 

RRS  61978 

! 637026 

735! AAAI  1 

200.01 

35.  C! 

10.01 

- 

18851 

17.6 ! NONE 

IKS  OVERLAND 

1981 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.4! 

-  1 

1 

t  PARK 

RRS  61966 

I637C27 

73SI4AA1 1 

20C.01 

35. Cl 

10.0! 

- 

10851 

17.6! NONE 

IKS  OVCRLAND 

1981 

! 

!  1 

200.0! 

35.01 

1.4! 

-  ! 

! 

t  PARK 

RRS  81998 

1637026 

735 1  AAAI  1 

200.01 

35. Cl 

10.01 

- 

1805! 

17.6! NONE 

IKS  OVERLAND 

1981 

1 

1 

!  1 

1  1 

200.0! 

1 

35. Cl 
! 

1.4! 

I 

-  I 

1 

) 

1 

1  PARK 

! 

(07)  R  t  $ 

HARBOR  TOURS/ 

1 

INC.  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

RAINBOW 

1261464 

9I1A161 

64.9! 

14.61 

4.6! 

250! 

-  ! 

17.0! NONE 

IPA  PHILADEL- 

I960 

1 

1 

1  1 

I  1 

64.9! 

! 

14.61 

1 

3.6! 

! 

1 

1 

108! 

1 

! 

! 

!  PHI  A 

! 

(16)  i:u 

NARINE/  INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

I 

1 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

808  CENTER 

1273238 

3C6I3A35! 

131.01 

35.0! 

7.5! 

3400! 

-  ! 

36.8! NONE 

!KY  PADUCAH 

•  1967 

1 

1  1 

141.0! 

36.6! 

6.0! 

! 

-  1 

! 

! 

CAPTAIN  CARLENE* 

1  271  COO 

9113A35! 

134.5! 

25.0! 

7.5! 

2800! 

-  | 

35.0) NONE 

!KY  PADUCAH 

1955 

1 

1  1 

140.0! 

25.01 

7.0! 

1 

-  1 

! 

! 

CXTT  OF  HUNTINGTON 

1272C85 

30613A35! 

131.01 

35.C! 

7.0! 

3400! 

-  1 

36.81  NONE 

IKY  PADUCAH 

•  1974 

1 

!  1 

140.01 

35.01 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

CITY  OF  PA6UCAH 

1263932 

24813A351 

116.0! 

27.5! 

6.9! 

1800! 

-  ! 

41 .0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1952 

t 

1  1 

•  * « 

27.51 

»t*[ 

! 

-  • 

• 

1 

FRANCIS  R. 

KEEGAN 

1566544 

38013A3S! 

12715! 

36.2! 

9.4! 

4000! 

-  | 

41 .0! NONE 

iKY  PAOUCAH 

1975 

1 

1  1 

138.0! 

36.21 

6.61 

1 

-  1 

! 

I 

Kf NOVA 

1276500 

2S8I3A35 1 

139.2! 

29.2! 

8.7! 

2700! 

-  | 

35 . 6 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

1958 

1 

1  1 

139. 2! 

29.21 

6.7! 

! 

-  | 

! 

! 

NIKE  CREDITOR 

1261970 

310134351 

131.01 

35.01 

8.3! 

3400! 

-  i 

36.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

*  1955 

1 

1  1 

131.0! 

35. Cl 

8.3! 

1 

-  ! 

! 

! 

NIKE  SCHNAENG 

164C303 

16513*35 1 

86.0! 

31.01 

8.31 

1800! 

-  1 

44.8! NONE 

2KV  PAOUCAH 

1981 

1 

!  1 

86.0! 

31.CI 

6.7! 

1 

-  1 

! 

! 

SOLVAT 

1253318 

299134351 

145.0! 

26.0! 

6.01 

1800! 

-  1 

35.0! NONE 

IKY  PAOUCAH 

1947 

1 

1 

I  1 

!  1 

145.01 

I 

26.0! 

I 

6.0! 

-  ! 
! 

! 

! 

1 

! 

(32)  R  6  I 

CORP. 

1 

1 

1  1 
1  1 

1 

1 

I 

t 

1 

1 

I 

I 

! 

R6Z  1 

1609700 

950144481 

200.01 

35.01 

12.0! 

- 

1850! 

19 .0 1  NONE 

I 

1979 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  1 

I 

! 

R6Z  2 

1609701 

9501 AAA81 

20C.O! 

35. C! 

12.0) 

- 

1850! 

19.0! NONE 

! 

1979 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

1 

1 

R6Z  3 

1609702 

950144461 

200.01 

35.  C! 

12.01 

- 

1850! 

19.0! NONE 

I 

1979 

1 

I 

1 

1  1 
1  1 
1  1 

200.0! 

1 

1 

35. Cl 
1 
I 

1.5! 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENCft! 

DISH 

VESSEL  NAHE 

OPERATOR 

AND  NUHBER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUHBER 

1VTCC1  DIHENSICNS  1  DRAFT! 
NET  IC0DE1LFHGTH13RDTH1  1 

lREGIS-!**** J  REG.  !  REC.lLOAD-l 
TER  !  SEEl //////! /////!  ED  1 
TON-  IPAGk 1  OVER-! OVER- !/////! 
NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EGUlMtNt 

f/mttn  POINT  !  UNI-1 

PASS-  !<LtGHT)!////////jJ.‘*///7 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-? 

1  V  E  S  S  £  L  1 

IS  (OPERATING  ! 

!TC!  BASE  !  YEAR 

1 AO!  LINE-1  1  GUILT 
ITDf ////////// «  OR 

ICE!  LINE -2  {‘REBUILT 

(32)  1  B  I  COUP* 

l 

i 

! 

!  1 

1  ! 

!  1 

! 

i 

1 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

i 

1 

i 

i 

2 

! 

; 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

i  < 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

KM  4 

1609703 

95014A48! 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1850! 

19.0! NONE 

I 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  j 

! 

l 

KM  3 

! 609704 

95014A48I 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  1 

1350! 

19.0! NONE 

! 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

RfZ  6 

1605705 

95014A451 

20C.0! 

35. C! 

12.01 

-  i 

1850! 

19. oj  NONE 

1 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

AM  7 

1605706 

9501 4*45! 

20C.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  ! 

1850! 

19.0! NONE 

1 

1979 

! 

!  1 

20C.01 

35.  C! 

1.5! 

.  i 

! 

l 

KM  e 

1609707 

9S014A481 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

-  J 

1350! 

19.0! NONE 

1 

1979 

! 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

m  9 

1609708 

950 1 4 A48 1 

20C.0! 

35. Cl 

12.0! 

-  j 

1850! 

19.0! NONE 

! 

1979 

! 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

.  i 

! 

! 

AM  10 

1609709 

9S014A48! 

20C.01 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

1650! 

1 9.0! NONE 

1 

1979 

! 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

l 

• 

1 

RM  11 

1609710 

95014448! 

20C.01 

35. C! 

12.0! 

-  j 

1350! 

1 9.0! NONE 

I 

1979 

! 

1  1 

2CC.01 

35. C! 

1.5! 

•  i 

! 

! 

A?  t  12 

1609711 

95014A48! 

20C.01 

35.  C! 

12.0! 

-  i 

1850! 

19.05N0NE 

1 

1979 

1 

!  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

J 

1 

AM  13 

1609712 

95014A48! 

200. 0! 

35. Cl 

12.0! 

•  ! 

1850! 

19.0! HONE 

; 

1979 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

KM  14 

1609713 

95014A481 

200.01 

35.  C! 

12.0! 

-  j 

1850! 

19.0! NONE 

1 

1979 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

1 

AM  13 

1609714 

95014A48! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  1 

1350! 

19.0! HONE 

• 

1 

1979 

! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

*  i 

! 

1 

AM  16 

1609715 

95014A4R! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  J 

1850! 

19.0! NONE 

l 

1979 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

-  ! 

t 

i 

! 

AM  17 

1609716 

95014A48! 

200.0! 

35. C! 

12.0! 

-  1 

1850! 

19.0! NONE 

1 

1979 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

! 

1 

A6X  16 

16C9717 

950144*8! 

20C.0! 

35.0! 

12.0! 

-  ! 

1350! 

19.0! NONE 

1 

1979 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

( 

1 

A8Z  1? 

1609718 

95014A43! 

20C.0! 

35.  C! 

12. OJ 

-  j 

1850! 

19.0! NONE 

1 

1979 

1 

1 

1  1 

1  1 

200.0! 

1 

35. C! 

! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

(36)  A  K  CONST  AUCTION/ 

INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

IK  1 

1  - 

23114443! 

120.61 

30.0! 

4.0! 

•  i 

200! 

8.01  NONE 

M< 

KETCHIKAN  ! 

1943 

1 

I 

1  1 

1  1 

120.6! 

! 

30.  C! 

1 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

l 

(33)  AABI  NARINE  DIESEL 

1 

1 

1  1 

!  1 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

1 

1 

sp  e 

1  - 

204 (4A431 

110.0! 

30. C! 

7.01 

-  j 

480! 

8.0! NONE 

m 

HOUSTON  1 

1960 

! 

1  1 

1  1 

110.0! 

! 

30.C! 

1.0! 

! 

-  I 

1 

1 

t 

1 

1 

(32)  RAC  BARGE 

RENTALS 

1 

1  1 

!  I 

! 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

i 

1 

! 

AAC  1C3 

1505693 

19514A46! 

120.0! 

30.0! 

7.01 

-  i 

500! 

IO.OPiONC 

lit 

NCUHA  ! 

1978 

1 

» 

(  1 

1  1 

12C.0I 

! 

30. C! 

! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

I 

! 

I 

! 

(16)  RADCL IFF 

NARINE  8 

FUEL 

i 

cio./ 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

INC. 

1 

(  ! 

I 

1 

1 

I 

1 

LIATMCR8URY 

1295920 

20213A361 

86.2! 

34.  C! 

8.51 

1800! 

-  1 

36.01  NONE 

i*i 

MOBILE  1 

1965 

1 

1  1 

•6.2! 

34.0! 

7.0! 

-  ! 

I 

i 

SIBLEY 

1262467 

184I3A35! 

98.5! 

30. C! 

7.0! 

18001 

-  ! 

34.51  NONE 

l»L 

PC9IU  1 

1951 

I 

1  1 

98.5! 

30.  C! 

7.0! 

-  | 

I 

1 

V  J  BENNETT 

I  266C39 

331  34  35 i 

62.0! 

27. Cl 

7.0! 

1050! 

-  I 

28.0! NONE 

1AL 

MOBILE  1 

1954 

1 

1  1 

62.01 

27. C! 

7.0! 

-  ! 

I 

1 

HELENA  FUELER 

1819160 

422I5F711 

14C.OI 

50.0! 

8.2! 

-  | 

875! 

1 2 .01  PUMP 

JAL 

MOBILE  1 

1980 

1 

1 

1  I 

1  i 

14C.0I 

! 

50.0! 

! 

2.0! 

I 

-  I 
! 

! 

! 

1 

1 

(32)  RAE  TOWING 

1 

t 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

J 

1 

! 

1 

I 

1 

l 

KAYO 

1636184 

17113A361 

! 

—  ! 

9.5! 

1800! 

-  ! 

43.0! NONE 

!U 

NEW  1 

1981 

1 

I 

1  ! 

!  ! 

33.0! 

! 

31.3! 

! 

—  ! 

! 

-  ! 

2 

1 

! 

.’MEANS  1 

1 

(32)  tAG  BOAT 

CONTRACTORS/ 

1 

IN1C. 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

• 

i 

# 

J 

! 

l 

1 

JET  STAR 

153CC21 

39 !  1C  12 1 

61.6! 

16.2! 

8.0! 

1070! 

-  i 

30 .0 ! NONE 

lLA 

tV  OF*  1 

1970 

1 

1 

1  1 

1  I 

65.05 

l 

16.2! 

! 

7.0! 

! 

32! 

! 

! 

I 

1 

1 

(16)  RAINES/  CHARLES 

I 

1 

!  ! 

1  i 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

ATC  211 

1839C50 

69614A46! 

195.0! 

35. d 

9.0! 

-  j 

2000! 

16.0! NONE 

1H0 

ir.  louis  ! 

1981 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ATC  212 

1635C51 

69614A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

2000! 

16.0! NONE 

IPO 

S".  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

ATC  213 

1 639CS2 

696 1 4446! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

2000! 

16.0! HONE 

1H0 

sr.  .ours  l 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ATC  214 

1 639053 

69614A46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

2000! 

16.0! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  l 

1981 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

ATC  213 

1 639C54 

69614446! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  l 

2CC0! 

16  *  0 ! NONE 

IHO 

S'".  *„CUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ATC  216 

1 635C55 

69614A461 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

2000! 

16.0! NONE 

1N0 

St.  :;uiS  I 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  « 

J 

f 

ATC  217 

1639C56 

49614*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

2000! 

16.0! NOME 

IHO 

SI-  «.’JIS  1 

1981 

1 

1  ! 

195.0! 

3S.C! 

2.0! 

« 

-  « 

i 

1 

ATC  218 

1639C57 

69614A46! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

2000! 

16.oi NCKE 

IHO 

ST.  I'JIS  ! 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  I 

i 

1 

ATC  219 

1639C58 

69614444! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

20coi 

16.oi NONE 

1  MO 

ST*  41 S  1 

1981 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

ATC  220 

1639C59 

696144461 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ] 

2000! 

16.0! NONE 

IHO 

ST-  t'.’IS  ! 

1981 

i 

i 

i  t 

i  i 

1°5.nl 

'i 

u  rt 

2.0! 

! 

j 

-  i 

! 

i 

i 

i 

< 

i 

(09)  RAXOVSKX/ 

CHESTER 

i 

i 

!  1 

!  1 

l 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

GERTRUDE 

1213238 

18118021 

*8.9! 

16.41 

6.01 

90! 

18! 

15 .4 ! NONE 

IHD 

BAimou  i 

1915 

1 

! 

!  1 

I  1 

51.0! 

1 

18.0! 

I 

5.0! 

! 

; 

! 

! 

i 

i 

(36)  RASNUSSCN 

NARINE  CORN. 

! 

1 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

2 

i 

i 

l 

NAHSCN  40 

1297487 

334! 4446! 

11C. 01 

34.0! 

8.0! 

-  ] 

750! 

10.0! NONE 

fWA 

SEAYK.S  l 

1945 

1 

1  1 

lie. 01 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

HANSON  31 

1508904 

33414*46! 

1C9.8! 

34. Cl 

8.0! 

-  ! 

500! 

12.0! NONE 

IVA 

SCATIU  ! 

19/,  3 

! 

I 

I 

I  1 

i  1 

!  ! 

110.0! 

1 

I 

34.0! 

! 

! 

2.01 

! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

2 

! 

1 

1 

! 

TABLE  2  -  OCSCftXPTZOM  OF  VESSELS 


EfcSJt! 

i 

i 

IVTCC! 

DIMENSIONS  J  ?RAf T 1 

ICAPACITY! 

HI6H-  • 

V 

E  S  S  C  L  ! 

•  1ST! 

OPERATOR 

1  net  ICODEi ICNCTHI gt DTHI 

1 

1 

! 

t ST  !  CARSO  HANDLING  M  ICPERATING  I 

--------- 

I RE6IS- !****! 

RES.  1 

REG.lLOAD-! 

! 

CARSO  1 

FIXED  !  EQUIPMENT  !TC! 

BASE  I 

YEAR 

!  COAST 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  !  LINE-1  ! AO! 

LINE-1  ! 

euuT 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

!  SUARD 

TON-  ‘PACE! 

0VEP-10VEP-! /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT >!////////////////! TO! //////////! 

OR 

1  RUBBER 

MAGE  t  IV  1 

ALL  1 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2  !(E! 

LINE-2  l*RE8UUT! 

<11)  REBEL  NARINE 
NORFOLK  REBEL 

SERVICE 

! 

I 

! 

1622909 

1  1 

!  1 

!  ! 

3313A36! 

l 

1 

1 

31.61 

1 

! 

f 

15. C! 

I 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

320! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

48.0! GAS  DRIVEN  WINCH 

VA 

! 

i 

NORFOLK  ! 

198C 

I 

1  1 

51.6! 

15. C! 

5.61 

! 

-  ! 

i 

STEEL  REBEL 

I26CC92 

16J3A36! 

46.0! 

12.5! 

5.5! 

225! 

-  ! 

32.0! C *$  DRIVEN  WINCH! VA 

NORFOLK  ! 

195C 

1 

1  1 

!  1 

46.0! 

1 

12.51 

! 

4.3! 

I 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

(39)  RED  S  WHITE 
CATANARIN 

FLEET 

! 

1 

1682500 

!  1 

1  1 

67 1 1  Cl 1 1 

! 

1 

•4.61 

1 

31.2! 

! 

I 

9.2! 

! 

! 

1346! 

• 

! 

-  ! 

! 

! 

40.0 ! NONE 

CA 

SAN  ! 

1«J5 

! 

1  1 

84.6! 

31.2! 

7.0! 

1 

400! 

! 

FRANCISCO  ! 

DOLPHIN 

1902663 

67J1C11! 

84.61 

31.2! 

9.2! 

1346! 

-  ! 

40 .0 ! NONE 

CA 

S*N  ! 

19J6 

! 

1  1 

84.6! 

31.2! 

7.0! 

1 

400! 

1 

FRANCISCO  ! 

HARBOR  EMPEROR 

1513351 

66 ( 1  All  | 

83.0! 

33.3! 

9.0! 

700! 

-  ! 

35 .0! NONE 

CA 

S*N  ! 

1968 

1 

1  1 

94.0! 

33.3! 

7.8! 

! 

500! 

! 

FRANCISCO  ! 

HARBOR  KINS 

1276768 

66 11 All ! 

62.1! 

27.61 

6.5! 

450! 

-  1 

35 .0! HONE 

CA 

SAN  ! 

1958 

1 

1  1 

65.0! 

27.6! 

5.9! 

1 

400! 

! 

FRANCISCO  ! 

HARBOR  PRINCESS 

1278851 

6711A11 { 

82.1! 

28.31 

7.5! 

440! 

-  ! 

30.0! NONE 

CA 

SAN  ! 

1959 

I 

1  ! 

92.0! 

28.3! 

6.9! 

! 

400! 

! 

FRANCISCO  1 

HARBOR  RUEEN 

1267666 

6711  All ! 

82.11 

28.2! 

7.5! 

450! 

*  i 

35 .0! NONE 

CA 

SAN  I 

1954 

l 

!  ! 

92.0! 

28.2! 

6.9! 

! 

400! 

! 

FRANCISCO  ! 

ROYAL  KNXSHT 

1611286 

60! 1  All  1 

82.0! 

22.2! 

6.4! 

680! 

•  i 

30.0! NONE 

CA 

SAN  ! 

1979 

l 

1  1 

83.01 

26. C! 

5.8! 

i 

210! 

t 

FRANCISCO  ! 

ROYAL  PRINCE 

1288705 

671 1  All  1 

83.0! 

33.3! 

9.0! 

700! 

-  1 

30.0! NONE 

CA 

S«N  ! 

1962 

1 

!  ! 

90.0! 

38.31 

7.8! 

! 

500! 

! 

FRANCISCO  ! 

ROYAL  STAR 

1526689 

67! Iasi t 

105.4! 

30. C! 

11.1! 

1040! 

.  i 

35.0! NONE 

CA 

SAN  ! 

1978 

I 

1 

!  1 

t  t 

H2.0! 

1 

30.  C! 

1 

10.9! 

1 

1 

! 

650! 

! 

! 

! 

FRANCISCO  1 

(IB)  RED  BIRR  ENTERPRISES/ 

l 

INK. 

1  1 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

CSI  938 

1  - 

62816A68! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1430! 

16.0! NONE 

KY 

PAOUCAH  ! 

1 96C 

t 

1 

1  1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  ! 
i 

! 

! 

(18)  PER  CIRCLE  TRANSPORT 

1 

co.i 

1  1 

1  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

ALISON  C 

1513706 

133I3A56I 

133.0! 

34.5! 

17.0! 

6200! 

-  i 

72.4 ! NONE 

LA 

NEW  ! 

1968 

1 

1  1 

145.0! 

34.6! 

17.0! 

! 

-  i 

! 

ORLEANS  t 

SALE  0 

1292768 

119I3A36! 

136.1! 

35. C! 

15.0! 

4000! 

-  ! 

66.0! NONE 

LA 

NEW  l 

m: 

1 

!  ! 

150.0! 

3S.C! 

15.0! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

THERESA  F 

1516158 

1 33! 3A36I 

133.0! 

34.5! 

17.0! 

6200! 

-  1 

72. 4 ! NONE 

LA 

NEW  ! 

1968 

! 

!  1 

165.0! 

34.61 

17.0! 

I 

-  ! 

! 

ORLEANS  ! 

FREEPORT  1 

1516966 

10851  ! 6A68  1 

472.5! 

80.  Ot 

30.1! 

25075! 

63.5! CONVEYOR  SYSTEM 

LA 

NEW  ! 

1968 

l 

1  1 

472.6! 

80.0! 

6.3! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS  i 

FREEPORT  2 

1516720 

10651 1 6A68 1 

472.5! 

80.0! 

30.1! 

-  | 

25075! 

63. 5! CONVEYOR  SYSTEM 

LA 

NEW  ! 

1968 

1 

1  1 

472.6! 

80.0! 

6.3! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS  I 

NARTHA  B 

1295786 

8966  J6A  68 1 

42C.1! 

80.11 

25.5! 

-  | 

18328! 

44. 7! NONE 

LA 

NFW  ! 

1965 

I 

! 

1  1 

1  1 

420.1/ 

! 

80.1! 

1 

5.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

ORLEANS  ! 

(17)  REER  CRUSHED 

1 

STONE  CONPAINY# 

!  1 

1  t 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

INC. 

1 

1  t 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

NO  6550 

1298276 

5CCI6A661 

195.0! 

35.  C! 

9.6! 

1400! 

14.01  NONE 

KY 

GILBERTS-  1 

1965 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VXLLE  1 

R  6301 

1291875 

562I6A63! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1200! 

11.5! NONE 

KY 

GILBERTS-  I 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

VILLE  ! 

R  6302 

1291876 

56216A63! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1200! 

11.5! NONE 

KY 

GILBERTS-  1 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

R  6303 

1291876 

56216A63J 

195.01 

35. C! 

9.0! 

12C0! 

11.5! NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

1 

I  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

R  6306 

1292675 

S6216A631 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

1200! 

11.5! NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

R  6305 

1292676 

S6216A63! 

19S.0! 

35. C! 

9.0! 

1200! 

11 .5 ! NONE 

KY 

GILBERTS-  1 

1963 

! 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

R  6306 

1292677 

562 1 6 A  63 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1 2C0! 

11.5 ! NONE 

KY 

GtLBERTS-  1 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

VILLE  1 

R  6307 

1292566 

56216A63I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1200! 

11.5 {NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

f 

t  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

1 

VILLE  ! 

i 

R  6308 

1292563 

S6216A63I 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

1200! 

11.5 ! NONE 

KY 

GILBERTS-  I 

1963 

1 

i  l 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

•  ; 

! 

VILLE  ! 

R  6309 

1293075 

S62I6A63! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1200! 

11.5 (NONE 

KT 

GILBERTS-  ! 

1963 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

l 

VILLE  ! 

R  6310 

I293C76 

S6216A63 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1200! 

11 .5  tNONE 

KY 

GILBERTS-  I 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

R  6311 

I293C73 

56216A63I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1200! 

11.5! NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

3S.CI 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

R  6312 

1293286 

54216)63! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

11.5 (NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

l 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

i 

R  6313 

1  29,3287 

542J4A43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1200! 

11.5 ! NONE 

KY 

GILBERTS-  t 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

VILLE  ! 

R  6316 

1293288 

54214A431 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1200i 

1 1 .5 ! NONE 

KT 

GILBERTS-  I 

1963 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

| 

VILLE  ! 

R  6315 

1293361 

542I4A43I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

12C0! 

11.5! NOME 

KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

VILLE  ! 

R  6316 

1293359 

S4214A431 

195.01 

35. C! 

9.0! 

12Coi 

11. 5 (NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  i 

I 

VILLE  ! 

R  6317 

1 291360 

54214A43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1200i 

11.5! NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1963 

! 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  1 

! 

VILLE  I 

R  6318 

1293289 

342 1 4A43! 

195.0! 

55. 0! 

9.0! 

1200! 

11.5 INONE 

KY 

GILBERTS-  J 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLI  ! 

R  6619 

1293515 

542I4A431 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1200! 

11.51  NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

J 

.  i 

l 

VILLE  ! 

R  6620 

1295516 

54214A43I 

195.0! 

35.  C! 

v.O! 

1200i 

11  .Si MOHE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1964 

{ 

1  J 

»'t*{ 

♦  .»« 

* 

-  * 

• 

*  r  1 

* 

R  6621 

I296C19 

54214/431 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

120oi 

11.5! NONE 

KY 

GILBERTS-  1 

1964 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

R  6622 

1296020 

54214*431 

195.0! 

35.01 

9.0! 

120C! 

11.5 ! NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  I 

R  6623 

1 296C21 

54214*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

12C0! 

1 1  .5 ! NONE 

KY 

CIL0E»T$-  ! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

15. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

R  6626 

1296022 

54214*43! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1200! 

1 1 • S ! NONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  ! 

R  6635 

1296202 

56314*43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  J 

1200! 

11.5  INONE 

KY 

GILBERTS-  ! 

1964 

1 

1  1 

195.01 

35.01 

1.5! 

1 

-  i 

! 

VII  Lf  ! 

R  6636 

1296203 

563! 4A43 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1200! 

11.5 ! NONE 

KY 

GILBERTS-  i 

1°64 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

VILLE  1 

R  6637 

(296206 

56314*43! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

120C! 

11.5! NONE 

KY 

GILBERTS-  1 

1964 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

-  I 

! 

VILLE  1 

R  6656 

1293622 

61 514A431 

195.0! 

35.01 

9.0! 

1200! 

11.5! NONE 

KT 

GILBERTS-  ! 

1964 

! 

1  1 

195. U! 

35.0! 

1.5! 

1 

-  f 

! 

VILLE  i 

R  6551 

1298275 

50014*46! 

195.0! 

3S.C! 

9.6! 

1400! 

14.0 ! NONE 

KY 

GILBERTS-  i 

1965 

I 

! 

1  1 

1  1 

f  1 

195.0! 

1 

35.  C! 

1 

1 

1.5! 

! 

! 

I 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

VILLE  ! 

T*3LC  2  -  mCAJPTIOX  OP  VESSELS 


723 


TABIC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AMO  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


C17>  REED  CRUSHED  STONE  COMPAINY/ 
INC*  1 

(CONTINUED)! 


(32)  RESINA  TOWING*  INC. 
RESINA  H 


(03)  REINAUER  TRANSPORTATION  I  CO./ 


INC* 

FUEL  OIL 


CAROL  WALES 
CISS I  REINAUER 


CURTIS  REINAUER 
DACE  REINAUER 


DEAN  REINAUER 
FRANKLIN  REINAUER 


JANICE  ANN  REINAUER 
JOANNE  REINAUER 


LEIGH  ANN  REINAUER 
STEPHEN  SCOTT 


CE0R6C  NORRIS 


PETER  R*  MEARNE 


I VTCC I  DIPENSIONS  ! DRAFT!  ICAPACITY!  HIGH-  !  !  V  C  S  S  E  L 

NET  )C0 DC (LENGTH! 8ADTH1  (  !  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

REGIS-!****!  REG.  !  PEG.lLOAD-t  !  CARGO  !  FIXED  !  COUIPNENT  !TC!  BASE 

TER  1  SEE!//////!/////!  ED  i  !////////!  POINT  !  LINE-1  !A0|  LINE-1 

TON-  1PAGE!  OVCR-!OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT)  !////////////////! TO! ////////// 
NACF  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT!  POWER!  CNGCRS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 


!  ! 

!  1 

650I4A46! 

l  ! 

65CI4A44! 

!  I 

650! 4A461 
!  ! 

650I4A46! 

i  ! 

650! 4A46! 

!  I 

650J4A46! 
!  ! 

65U14A46! 
!  ! 

65014A46I 
I  ! 

650UA461 
!  I 

650 ! 4 A46 ! 

t  ! 

630I4A46! 
!  ! 

6S0I4A46! 

I  ! 

65014*461 
!  ! 

650I4A46! 
!  ! 

6301 4A46I 
!  I 

630I4A46! 

1  I 

630I4A46! 
!  ! 

630I4A461 
!  1 

630I4A* 

65014A46I 
!  1 

6501 4 A46 I 
1  I 

6S0I4A46! 

I  ! 

65014A461 
1  ! 

650! 4A46I 
!  I 

650! 4A46! 
!  ! 

65CUA46I 
I  ! 

650I4A46! 
!  ! 

675 ! 4A43! 

!  I 

67514A43! 
!  ! 

675 !  4A43! 
!  ! 

!  I 

I  I 

!  ! 

8  3! 3A35I 
I  ! 


!  ! 

!  ! 

3C612A22! 
!  ! 

19913*36! 
!  ! 

103UA36! 
!  ! 

96(3*36! 
!  ! 

5713A  36! 
1  ! 

60 ! 3 A  36! 
!  ! 

99  2  5 A  36! 
!  ! 

101I3A36! 
I  ! 

109! 3 A  36 ! 
!  ! 

59I3A36! 

I  ! 

12713*36! 
(  ! 

294EI5A70! 
!  ! 

1414! 5A70! 
!  ! 

38C31SA70! 
!  ( 

1677I5A70! 
!  ! 

1665I3A70! 

1  I 

1215! 5  A  70 1 

!  ! 

2694J5A70I 
)  ! 

2694J5A70! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 


13 .0! NONE 
! 

13*0! NONE 


13*0 !  NONE 
! 

13.0!NCNE 

! 

U.OINONE 

! 

13.0! NONE 
! 

13.0! NONE 

i 

1 3.0 1  NONE 

! 

1 J.01NCNE 
! 

13.0 ! NONE 
| 

u.oInone 

! 

U.OINONE 

I 

U.OINONE 

! 

U.OINONE 

! 

13*0 ! NONE 

I 

U.OINONE 

! 

U.OINONE 

! 

U.OINONE 

! 

U.OINONE 

! 

U.OINONE 

U.OINCNE 

I 

13.0! 

! 

U.OINONE 

! 

U .0! NONE 

! 

13.0! NONE 

U.OINONE 

I 

11.5IN0NF 

! 

11.5 (NONE 
I 

11.5 !  NONE 
! 

! 

t 

! 

39.0! NONE 
! 


24 .0 ! D! CSCL  PUHP 


4$. 0! NONE 
! 

31 .0! NONE 


30.0! NONE 
! 

32.0!2  DIESEL  DEEP- 
SWELL  PUMPS 
20.0! DIESEL  PUMP/  2 
! COILS 

27.013  DEEP  WELL 
! PUMPS 

20.012  DIESEL  PUMPS 
! 

20.012  DIESEL  PUMPS 
! 

22.0!2  DIESEL  DEEP 
SWELL  PUMPS 
24.0!2  DIESEL  PUMPS 

t 

24.0! 2  DIESEL  PUMPS 


IKY  GIL0ERTS- 
!  VILLE 
IKY  GILBERTS” 
!  VILLE 
!KY  GILBERTS- 
!  VILLE 
!KY  GILBERTS- 
!  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
!  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
!  VILLE 
IKY  GIL8CRTS- 
!  VILLE 
!KY  6ILPERTS- 
!  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
!  VILLI 
IKY  GILBERTS- 
!  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
t  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
!  VILLE 
IKY  GIL9EATS- 
!  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
!  VILLE 
!KY  GILBERTS- 
!  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
!  VILLE 
IKY  GIL8ERTS- 
I  VILLE 
IKY  GtLMERTS- 
!  VILLE 
IKY  C ILPERTJ- 
!  VILLE 
IKY  GIL6ERTS- 
!  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
!  VILLE 
IKY  CIL1ERTS- 
I  VILLE 
IKY  GIL8ERTS- 
I  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
!  VILLE 
IKY  6ILBEPTS- 
!  VILLE 
IKY  GIL8EPTS- 
I  VILLI 
IKY  GILCERTS- 
I  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
I  VILLE 
IKY  GILBERTS- 
I  VILLE 
IKY  GILBCRTS- 
!  VILLE 
I 
I 
I 

I  LA  NEW 
I  ORLEANS 
I 


INY  NEV  YORK 
! 

|NY  NEW  YORK 
i 

INY  NEW  YORK 
I 

INY  NEW  YORK 
i 

•NT  NEW  YORK 
! 

INY  STATEN 
I  ISLAND 
INY  NEW  YORK 

i 

INY  STATEN 
I  ISLAND 
INY  NEW  YORK 
! 

INY  NEW  YORK 
! 

INY  NEW  YORK 
i 

iNY  NEW  YORK 

I 

INY  NEW  YORK 

I 

INY  NEW  YORK 
! 

INY  NEW  YORK 
I 

INY  NEW  YORK 
I 

INY  NEW  YORK 
I 

!NY  NEW  YORK 

I 

INY  NEW  YORK 
! 

I 

1 


YEAR  I 
BUILT  * 
OP  I 
REBUILT ! 


VESSEL  NAME  AND  HUME* 


1  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


(03)  AElNAUtft  TRANSPORTATION  I  CO*# 
INC.  1 

(CONTINUED)! 


HfSTCNCSTER 


(43)  REISS  NARINE  TRANSPORT#  ! INC. 
REISS  MARINE  1S91C4 


(23)  RENARD#  JOE 
LOLLIPOP 


(20)  RESERVE  TRANSPORTATION  CIO. 


RESERVE  145 
RESERVE  150 


RESERVE  132 
RESERVE  153 


RESERVE  154 
RESERVE  155 


RESERVE  154 


RESERVE  151 
RESERVE  159 


(15)  RESOLVE  OCEAN  T0H1NC#  ZNtC. 
RESOLVE  XI  1504542 

I 

RESOLVE  144  1294674 

! 


(34)  REVILLA  TUG  CO. 
ETHAN  S 


(41)  RHINE#  HOLLIS 
JUAN  CABRXLLO 


(32)  RHO  T OVIKS 
CAPTAIN  FRED 


CAPTAIN  ROY 


(15)  RICHARDS#  FRANK  4  PARCEL ! LA  J. 
BERTHA  C  1271144 

1 
1 
I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VI 


1VTCCI  DIMENSIONS  1 DRAFT  I 
NET  I COPE 1 LENGTH! 0ROI HI  I 

AEGIS-!****!  REG.  1  REG.ILOAD-I 
TER  !  SE €!//////!/////!  ED  ! 

TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
NAGE  t  IV  I  ALL  1  ALL  {LIGHT!  POWER 


!  I 

i  ! 

!  ! 

i  1 

1  ! 

417913470!  3 
!  !  3 

3090I3A70I  3 
!  i  3 

12151SA70I  2 
!  !  2 

1US15A70I  2 
!  !  2 

1145I3A701  2 
!  !  2 

17C5I5A70!  2 
!  I  2 

1645I5A70!  2 
!  !  2 

4079ISA70I  1 
!  !  3 

!  ! 

I  ! 

!  I 

491 12A20!  1 
!  !  1 

!  I 

I  ! 

!  ! 

511816! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

1  ! 

44I3A33! 

I  ! 

371 3*351 
!  ! 

7  26 1 4 A  45 ! 

!  ! 

726! 4A451 
!  ! 

72614A45I 
!  I 

72414*45 ! 

>  ! 

72614A45! 

!  1 

42214*40! 

I  ! 

422! 4 A  47 1 
!  ! 

42214*471 
!  ! 

42214*471 
!  ! 

42214A471 
!  ! 

42214*471 
!  1 

422! 4A47! 

42214447! 

!  ! 

42214A47J 

I  ! 

429I4R40! 

I  ! 

42914A40! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

11313*361 
!  ! 

35414*431 
!  ! 

I  ! 

!  ! 

!  I 

70! 3 A  361 
!  ! 

8513*36! 

I  1 

21I3A36! 

!  ! 

33  0 1 4 A  43 1 
!  ! 

!  ! 

I  ! 

!  ! 

4411811! 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

!  i 

93I3A35! 

t  I 

9313*351 
!  ! 

9513*361 
!  I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

35137  36 ! 

!  ! 

!  ! 

!  1 


CARGO 

nuttn 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  I  !  V  E  S  S  E  L 

EST  !  CARGO  HAHDLING  !S  (OPERATING 
FIXED  I  EQUIPMENT  ITCl  BASE 
POINT  I  LINE-1  I AO!  LINE-1 

(LIGHT) I/////////////7/7ITP! ////////// 
(FEET)!  LINE- 2  ICC!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


27.0! 

115651 

34.3IDTESCL 

PUMP#  2 

!NT 

NEH  YORK  1 

3.6] 

I 

(COILS 

1 

! 

20.0! 

-  I 

7126! 

34.012  DEEP 

HELL 

!NY 

NEH  YORK  ! 

3.0! 

I 

1  PUMPS 

I 

1 

12.0! 

3170! 

22.012  PICSEL  OECP 

INY 

NEH  YORK  ! 

2.6! 

! 

1 V ELL  PUMPS 

! 

! 

11.6! 

2860! 

22.012  PEEP 

HELL 

INT 

NEH  YORK  ! 

3.6! 

! 

! PUMPS 

! 

! 

11.6! 

-  ! 

2860! 

22.012  PEEP 

HELL 

!NY 

NEH  YORK  ! 

3.61 

1 

! PUMPS 

! 

1 

12.  S! 

-  | 

4245! 

22.012  DIESEL  PEEP 

INT 

NEH  YORK  ! 

3.01 

! 

(WELL  r 

“PS 

! 

I 

17.0! 

4650! 

29.012  SUP  -«CLL 

INT 

NEH  YORK  ! 

3.0! 

! 

l  PUMPS 

! 

! 

22.0! 

-  I 

11585! 

34.5 ! DIESEL 

PUMP#  2 

INT 

NEH  YORK  1 

3.6! 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

(COILS 

I 

1 

! 

I 

t 

I 

1 

12.8! 

1 

! 

1330! 

1 

! 

1130! 

1 

I 

40.0160*  HID  BOOM 

l 

I 

(HI 

1 

! 

SUI  6 JOR  1 

4.0  j 

! 

1 

1 

4! 

! 

1CRANE/HEAT  COILS! 

1  ! 

! 

! 

■ 

7.0! 

1 

! 

3701 

X 

1 

2! 

1 

! 

9.21  NONE 

1 

! 

IHZ 

i 

I 

STURGEON  I 

4.0! 

1 

! 

! 

23! 

! 

1 

1 

1 

BAT  ! 

! 

1 

4.9! 

1 

1 

310! 

1 

! 

I 

! 

27.0! NONE 

1 

! 

ION 

! 

LETART  ! 

4.9! 

! 

-  j 

! 

1 

FALLS  ! 

3.4! 

830! 

26.01  NONE 

1 0 H  LETART  ! 

5.41 

! 

1 

! 

FALLS  1 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14 . 2 1  NONE 

t  Oh 

LCTAR1  ! 

2.2! 

! 

-  | 

1 

1 

FALLS  ! 

9.0! 

1500! 

14 .2 ! NONE 

1  OH  LETART  1 

2.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

FALLS  ! 

9.0! 

15001 

14.21  NONE 

!0H 

LETART  ! 

2.2! 

i 

! 

! 

FALLS  ! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14.2 ! NONE 

tOM  LFTAAF  1 

2.2! 

1 

! 

! 

FALLS  1 

9.0! 

-  ! 

1500! 

14. 2 ! NONE 

IOH 

LttAAT  1 

2.2! 

! 

-  ! 

1 

I 

FALLS  1 

8.51 

-  I 

9001 

12.2! NONE 

IOH  LETART  1 

1.3! 

! 

-  f 

I 

! 

FALLS  1 

9.0! 

-  I 

900! 

10.7! NONE 

IOH 

LITAAT  1 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

FALLS  1 

9.0! 

-  ! 

900! 

10.7! NONE 

IOH  LETART  ! 

1.51 

! 

-  1 

1 

! 

FALLS  ! 

9.0! 

-  1 

9001 

1 0. 7 1  NONE 

IOH  LETART  1 

1.51 

! 

-  | 

1 

1 

FALLS  ! 

9.01 

•  I 

900! 

10.7! NONE 

!0H  LETART  ! 

1.5! 

I 

-  1 

1 

! 

FALLS  1 

8.6! 

-  I 

1000! 

10.7 ! NONE 

IOH  LETART  1 

1.51 

! 

-  f 

1 

I 

FALLS  ! 

8.6! 

-  ! 

1000! 

10 .7 ! NONE 

!QH  LETART  ! 

1.5! 

1 

! 

! 

FALLS  t 

8.6! 

-  | 

10001 

10.7! NONE 

IOH 

LETART  1 

1.5! 

! 

! 

1 

FALLS  1 

8.4! 

-  I 

10001 

10.7 ! NONE 

!0K  LETART  1 

1.5! 

1 

1 

! 

FALLS  ! 

8.6! 

-  ! 

1000! 

1 2.5  | NONE 

IOH 

LETART  1 

1.5! 

1 

-  | 

! 

! 

FALLS  I 

8.6! 

1000! 

12.5 INONE 

IOH  LETART  1 

1.5! 

1 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

FALLS  1 

l 

1 

1 

10.0! 

• 

! 

1700! 

1 

! 

i 

! 

35.01  NONE 

1  • 

!  I 

! FL  TAMPA  1 

10.0! 

1 

! 

I 

7.5! 

10001 

2.0IN0NE 

! 

2.0! 

! 

1 

! 

I 

• 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

9.0! 

1 

! 

1500! 

1 

! 

I 

1 

33.0! NONE 

1 

1 

!AK 

KETCHIKAN  ! 

9.0! 

! 

! 

1 

10.1! 

18001 

30.01  NONE 

!  AK 

JUNEAU  1 

10.1! 

! 

1 

1 

7.9! 

600! 

25.01NCNE 

!AK 

KETCHIKAN  1 

7.9! 

1 

! 

1 

8.0! 

700! 

15.01  NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

2.0! 

! 

i 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

3.5! 

1 

! 

350! 

1 

! 

23! 

X 

1 

19.0! NONE 

X 

I 

1CA 

SAN  PEDRO  ! 

3.01 

i 

1 

! 

1 

491 

1 

1 

! 

1 

1 

I 

1 

X 

9.0! 

I 

1200! 

1 

! 

X 

! 

37 • 0 1  NONE 

1 

J 

!LA 

NEH  ! 

7.0! 

1 

! 

J 

ORLEANS  1 

9. Cl 

800! 

37.01  NONE 

!  L  A 

NEH  ! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

1 

ORLEANS  ! 

6.0! 

1200! 

55*0 ! NONE 

!LA 

NIH  1 

6.5! 

1 

I 

1 

1 

l 

1 

! 

1 

1 

1 

I 

ORLEANS  1 

! 

7.2! 

1 

! 

600! 

1 

! 

1 

! 

27.0 1  NONE 

! 

1  FL 

FERNANDINAI 

4.6! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

BEACH  i 

1 


Z2Sl . . 

OPERATOR 

VESSEL  SIDE  AND  NUMBER 


TABU  2  -  DESCRIPTION  Of  VI 


EN«RI 

•1ST! 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


tVTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT ! 

NET  tC0DEtUN(THl3R0THl  I 

REGIS- !•**•!  RES.  J  REO.ILOAD-! 

TER  I  SEE! //////!/////!  ED  ! 

TON-  IMAGE!  OVER-IOVER-1///A/!  HORSE 
NAG!  !  IV  !  AIL  I  ALL  ! LIGHT !  POWER 


1  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  E  L 

!  ! 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  IOPEPATING 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

ETC  I  8A$E 

I  YEAR 

1  ////////! 

POINT  ! 

LXNE-1 

I  AO!  LINE-1 

I  BUILT 

1  PASS-  HUGHS)  I////////////////JTD! /  ///////// 

1  OR 

!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINf-2 

ICE!  LINE-2 

! ‘REBUILT  I 

<33>  RICHARDSON/  LOTA  Ww 
CONSTRUCTION  CO. 
ATLANTIC  101 

BIG  SHORTY 

CAPTAIN  IRA 

CAROLINE  THWING 

CECIL  N  HOPPER 

JAMES  ROLAN! 

LILLIAN  THWING 

LWR  3 

LWR  14 

LWR  20 

LWR  22 

MISS  SUSY 

MRS.  R 

MYRTLE  S 

SEA  HOG 

SEA  URCHIN 

a  if 

BURTON  17 
CIW  Id 
CT  22 
LVR  37 
LWR  38 
LWR  40 
LWR  41 
LWR  42 
LWR  44 
LWR  47 
LWR  48 
LWR  49 
LWR  SO 
LWR  51 
LWR  S3 
LVR  S4 
LWR  57 
LVR  se 
LVR  59 
LWR  4C 
LVR  41 
LWR  42 
LWR  43 
LVR  44 
LWR  45 
LVR  44 
LWR  47 
LW&  64 
LVR  49 
LVR  70 
LVR  15 
LVR  19 
LWR  52 
SHAMROCK 
SHAMROCK  2 


!  I 

I  ! 

!  I 

I  ! 


514C90 

31 11*43! 

297931 

21 i 3A36I 

2543S8 

30I3AJ61 

60C525 

7713636! 

291777 

3313A36I 

243991 

9I3A361 

58C422 

5713*36! 

264C72 

913A36! 

261560 

1913*36! 

262306 

8! 3*36! 

264682 

713*36! 

518021 

2213*36! 

607B30 

40! 3*36! 

503711 

72! 3*361 

504562 

4013*36! 

271315 

5013*56! 

333(4*43! 

33814*43! 

33814*46! 

25014*43! 

30014*43! 

30014*43! 

30014*99! 

7514*99! 

7514*431 

— 

30014*43! 

30014*43! 

30014*43! 

3  0  0 i 4*43! 

30014*43! 

30014*431 

33314*431 

53014*43! 

30014*43! 

3C0I4A43! 

— 

30014*43! 

30014*43! 

30014*43! 

30014*43! 

30014*43! 

30014*43! 

30014*43! 

30014*43! 

— 

35014*43! 

------ 

30014*43! 

30014*43! 

014675 

13iSA711 

275863 

33315*71! 

33815*70! 

003061 

4515*70! 

4515*70! 

!  ! 

1  I 

!  I 


!  I  ! 
!  !  I 
!  1  ! 
!  1  ! 


57.5! 

20. C! 

3.8! 

348! 

57.51 

20.0! 

--  | 

! 

34.9! 

16.0! 

4.51 

3481 

34.9! 

16.  Cl 

—  ! 

1 

49.9! 

16.3! 

6.0! 

600! 

49.9! 

16.3! 

—  ! 

1 

58.01 

20.  C! 

8.6! 

8001 

58.01 

20.0! 

—  ! 

! 

44.2! 

17.3! 

6.3! 

800! 

46.2! 

17.3! 

—  ! 

i 

36.5! 

12.2! 

4.0! 

250! 

36.5! 

12.2! 

—  ! 

! 

52.0! 

20.0! 

8.6! 

8001 

52.0! 

22.  C! 

—  ! 

! 

36.5! 

12. C! 

3.9! 

174! 

36.5! 

12.0! 

—  ! 

f 

46.01 

15.1! 

5.21 

500! 

46.0! 

15.1! 

—  ! 

1 

33.01 

12.4! 

$.8! 

1741 

38.0! 

13. C! 

—  I 

i 

35.4! 

12.0! 

3.9! 

1741 

35.4! 

12. C! 

—  ! 

1 

45.6! 

16.81 

5.8! 

348! 

45.61 

16.(1 

5.8! 

47.11 

20.1! 

7.4! 

800! 

47.1! 

20.1! 

—  1 

43.6! 

17.3! 

4.5! 

600! 

43.6! 

17.3! 

—  1 

53.0! 

20.1! 

6.0! 

800! 

53.0! 

20.1! 

—  1 

61.01 

20.31 

8.6! 

1200' 

61.0! 

20.3! 

—  ! 

1 6  C  •  0 1 

35.0! 

8.3! 

-  | 

1 6  C  •  0 1 

35.0! 

1.61 

134.0! 

35.0! 

8.6! 

- 

134.0! 

35.0! 

1.5! 

11C. 01 

30.0! 

5.0! 

• 

11C.0! 

30.0! 

1.0! 

11C.0! 

30.  C! 

6.5! 

- 

11C.0! 

!0.C! 

1.0! 

11C. 01 

30.0! 

6.5! 

- 

110.0! 

30.0! 

1.0! 

110.0! 

28.0! 

6.5! 

- 

11C.0! 

28.0! 

1.0! 

11C.0! 

30.0! 

6.51 

- 

11C.0! 

30.  C! 

1.0! 

6C.0! 

28. C! 

5.0! 

- 

6C.0! 

28.0! 

1.0! 

6C.0! 

28.0! 

5.01 

- 

60. 0! 

28.01 

1.0! 

11C.0! 

30. Cl 

6.0! 

- 

11C.0! 

30.01 

1.0! 

12C.0! 

30.  C! 

6.6! 

- 

12C.0! 

30.  C! 

1.6! 

110.0! 

30. C! 

6.6! 

- 

11C.0! 

30.  C! 

1.6! 

11C.0! 

30.01 

6.6! 

- 

110.0! 

30.  C! 

1.6! 

11C.0! 

30. C! 

6.6! 

- 

11C.0! 

3  0*  C 1 

1.6! 

11C.0! 

30. C! 

6.61 

- 

11C.0! 

30.01 

1.6! 

150.0! 

34.  C! 

7.0! 

- 

15C.0! 

34. C! 

1.6! 

173.0! 

3*9.0! 

9.0! 

- 

173.0! 

39.  C! 

1.6! 

11C.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

11C.0! 

30. C! 

1.6! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

11C.0! 

30. C! 

1.6! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

11C.0! 

30.CI 

1.6! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

110.0! 

30. C! 

1.6! 

11C.0! 

30. C! 

6.6! 

- 

110.0! 

30.C! 

1.6! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

11C.0! 

30.0! 

1.6! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

11C.0! 

30.0! 

1.6! 

110.0! 

30.  C! 

6.6! 

- 

'110*0! 

30.  C! 

1.6! 

110.0! 

30.0! 

6.6! 

- 

110.01 

30. C! 

1.6! 

12C.0! 

30.  C! 

6.6! 

- 

120.0! 

30.  Cl 

1.6! 

1 1C. 0! 

30. C! 

6.6! 

- 

110.0! 

30.0! 

1.61 

•14.0! 

32.  C! 

6.6! 

- 

112.0! 

32. C! 

1.6! 

11C.0! 

30.C! 

6.6! 

- 

11C.0! 

30. C! 

1.6! 

110.0! 

30. C! 

6.6! 

- 

11C.0! 

10*0! 

1.6! 

3C.0! 

12.0! 

5.2! 

- 

30. 0! 

12.0! 

5.21 

14C.0! 

40.0! 

8.6! 

- 

140.0! 

40.0! 

1.6! 

134.0! 

35. C! 

8.61 

- 

134.0! 

35. C! 

1.5! 

56.0! 

16. Cl 

3.0! 

- 

56.0! 

16.0! 

1.0! 

$4.01 

16.0! 

3.0! 

- 

54.  OJ 

16. C! 

1.0! 

!  !  ! 

I  !  ! 


!  I 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


311 

10.0! NONE 

8! 

! 

-  ! 

-  1 

26.0! NONE 
! 

-  I  26.01  NONE 

-  !  ! 

-  !  30.0) NONE 


-  i 

! 

30.0 ! NONE 

-  | 

12.01  NONE 

-  i 

30.0! NONE 

-  i 

12.0! HONE 

-  !  20.0 ! NONE 

-  I  ! 

-  (  15.01  NONE 


-  1 
-  ! 

is.oInone 

-  ! 

-  ! 

*  i 

18.0! NONE 

-  I 

30.0 ! NONE 

-  I 
_  * 

18.0! NONE 

i 

-  1 

•  i 

25.5! NONE 

1 

* 

-  ! 

28 .0 ! NONE 

870! 

12.0! DIESEL  PUMP 

675! 

11 .0 ! NONE 

300! 

7.0! NONE 

300! 

7.51N0NE 

300! 

7.5! NONE 

300! 

•  1 

7.51NCNE 

300! 

7.5! NONE 

"75! 

*  1 

6.5! NONE 

I 

rsi 
.  | 

6.5 ! NONE 

j 

300! 

•  1 

7.5! NONE 

1 

350! 

8.0! NONE 

1 

300! 

.  | 

7.0 ! NONE 
| 

300! 

7.0! NONE 

j 

300! 

7.01  NONE 
| 

300  i 

7.0 1  NONE 

8001 

9.0! NONE 

950! 

8.0! NONE 

I 

300! 

.  1 

7.0! NONE 
j 

300! 

7.0! NONE 

300! 

7.0! NONE 

300! 

7.01NONE 

300! 

7.0! NONE 

3C0! 

_  | 

7.01NCHE 

300! 

7.01  NONE 

3C0I 

7.0! NONE 

300! 

7 .0! NONE 

300! 

7.0! NONE 

350! 

7.01NONE 

■ 

45Ct 

l 

.  At*.*. 

-  ! 

3C0!  9.01N0NE 

-  I  I 

300!  9.0IN0NE 


-  ! 
13! 

1 

7.4 ! NONE 

870! 

13.0! PUMP 

675! 

11.0! NONE 

-  ! 
45! 

5.5 ! NONE 

\si 

$• 5 ! NONE 

1  ! 

!  1 

!  ! 


! 

! 

! 


1 


!TX 

ARANSAS 

*  1968 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

1964 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

19?4 

1 

PASS 

I IX 

ARANSAS 

1978 

! 

PASS 

IT* 

ARANSAS 

1963 

! 

PASS 

I T  X 

APANSAS 

1952 

! 

PASS 

IT* 

ARANSAS 

1977 

! 

PASS 

IT* 

APANSAS 

1952 

! 

PASS 

IT* 

ARANSAS 

1951 

! 

PASS 

IT* 

APANSAS 

1951 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

•  1951 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

1968 

I 

PASS 

1TX 

ARANSAS 

19?9 

! 

PASS 

IT* 

ARANSAS 

1966 

! 

PASS 

IT* 

ARANSAS 

1966 

! 

PASS 

!  TX 

ARANSAS 

1959 

! 

PASS 

IT* 

ARANSAS 

1954 

I 

PASS 

IT* 

CORPUS 

1953 

! 

Christ i 

It* 

ARANSAS 

1965 

! 

PASS 

IT* 

ARANSAS 

1966 

! 

PASS 

IT* 

ARANSAS 

1966 

! 

PASS 

1  TX 

ARANSAS 

1966 

! 

PASS 

!TX 

APANSAS 

1967 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

1968 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1968 

I 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1969 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1971 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

1972 

I 

PASS 

!  TX 

ARANSAS 

1972 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1973 

I 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1973 

I 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

1974 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1941 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1976 

! 

PASS 

ITX 

APANSAS 

1976 

I 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1976 

1 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1977 

! 

PASS 

!TX 

ARANSAS 

1976 

I 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1977 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1978 

I 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1978 

! 

PASS 

IT* 

ARANSAS 

1978 

I 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1978 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1979 

! 

PASS 

MX 

1°7° 

I 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1981 

1 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1961 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1951 

1 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1958 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1951 

! 

PASS 

ITX 

ARANSAS 

1951 

! 

PASS 

ITX 

APANSAS 

1979 

1 

PASS 

! 

! 


table  r  -  ©csc^ipt xo^i  or  vessels 


m 


ENSt! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1DNAMJ 

ICAPACXirl 

HXCH-  ( 

I  V 

E  S  S  E  L 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  1CCD51LEN4TH16N0TM! 

« 

!  ! 

1ST  !  CMSO  HUHOLIKS 

is  10PERATINC 

NE6XS“ !*•**! 

FIXES  !  EQUIPMENT 

!TC! 

9ASE 

YEAR 

t  COAST 

TEN  1  SEE l //////! /////! 

ED  ! 

utntun 

POINT  !  LINE-1 

S  AO! 

LINI-1 

SUILT 

VESSEL  It  Ik  HE  AND 

NUR8EN 

1  CUARD 

TON-  SPACE  1 

OVER-!OVER-!/////!  HORSE 

!  PASS-  MllCHT)t//////////S/////!TD!////////// 

OR 

!  NUMBER 

NA6C  !  1 V  l 

*LL  1 

ALL  ! LXCHT !  MOVER 

!  ENCERS  ! 

(T£ET>!  LINE-2 

ICE! 

LINE-2 

I* 

REBUILT! 

(37)  RIEOEL 

ENVINONNENTAL 

1 

1  1 

i  ! 

1  1 

1 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TCCHN0L06IES 

! 

1  1 

! 

I 

! 

!  ! 

! 

1 

NO  317 

* 

!  2  SC  155 

89815*711 

195.0! 

35. Cl 

9.C!  " 

i  10C0I 

17.9J1  DIESEL  PUMP 

!  C 

LCS 

1959 

l 

! 

1  1 

1  ! 

19J.0! 

i 

'5.C! 

! 

2.2! 

1 

1  ! 

i 

i 

! 

! 

ANCELES 

(37)  RIEDEL 
MIENDSHIP 

INT*L» 

INC. 

i 

1 

1  2  7  C  20  6 

!  1 

1  1 

10513*36! 

i 

94.9! 

i 

23. C! 

! 

1 

10.1!  45C 

!  I 

!  ! 

i 

i 

30*0! NONE 

! 

1 

!  OR 

MORTl AND 

1926 

! 

1  1 

95. C! 

23. Cl 

10*1 ! 

! 

! 

WILLAMETTE 

CHAN6EN 

!  - 

2113*02! 

42.il 

12. C! 

4.11  22( 

n.oiNONE 

!CR 

PORTLAND 

1953 

1 

1  t 

4C.IJ 

12.1! 

1*1! 

1 

! 

WILLAMETTE 

HUSTLE* 

1501682 

2013*02! 

47.2* 

13.8! 

4.5!  33C 

!  -  ! 

16  *0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

• 

1965 

1 

1  t 

44.0! 

14. C! 

4*5! 

!  -  | 

! 

1 

W IIL4METTE 

NASCAL 

,  . 

513*02! 

29.0! 

9.5! 

4.5!  161 

!  -  | 

10.0! NONE 

I  OR 

PORTLAND 

1952 

1 

!  ! 

29.0! 

9.5J 

4.5! 

!  -  I 

! 

! 

VILLAPETTE 

NCU6HNECK 

1287656 

2213*021 

51*91 

H.C! 

4.5!  33C 

!  “  ! 

U.OINONF 

!  OR 

PORTLAND 

• 

1965 

! 

1  t 

52,0! 

H.OJ 

4.5* 

! 

! 

WILLAMETTE 

NOUST  ABCUT 

I28C629 

513*021 

Se.O! 

11. C! 

3.8!  2201  -  1 

1 1 .0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1951 

! 

1  t 

43.0! 

11.51 

3. A! 

!  -  ' 

j 

I 

WILLAMETTE 

NUSTLEN 

1255864 

2113*02! 

46.1! 

H. Cl 

5.01  330!  -  1 

15.0IK0NE 

!  0 

PORTLAND 

1943 

1 

1  1 

5C.0! 

U*C! 

5.0! 

!  -  ! 

1 

! 

NO.  318 

1  . 

1053!4A*6J 

ItC.OI 

54.1* 

8.6!  * 

!  12C01 

12,0! NONE 

!  Oft 

PORTLAND 

1981 

! 

1  1 

—  1 

mm  1 

1.VJ 

1  -  I 

} 

! 

PRINCESS  CHRISTINA 

1507270 

56414.(41! 

150.0! 

42. ci 

11. u  - 

!  1410J 

12*  JlNONE 

!  0 

PORTLAND 

1966 

1 

1  1 

nc.oi 

•42.  C! 

3. Cl 

J  -  i 

l 

1 

SAND  HOC  lit 

1515666 

58414*46! 

nc.oi 

42, C! 

7.9!  - 

1  1800! 

IJ.O.'NCNt 

!0A 

PORTLAND 

1968 

i 

1 

I  1 

18C.0! 

4C.0! 

1.4! 

1  -  I 

! 

! 

will amettc 

RESPONDED 

1  — - 

43148461 

45.7! 

20.8! 

5*01  * 

!  50! 

1 2.0! NONE 

ICR 

PORTLAND 

1 9  4  P 

! 

I 

1  1 

45.7! 

20-S! 

2.0! 

1  -  ( 

i 

! 

WT8  202 

157C860 

43714*46! 

201 . 73 

35. C! 

1C.0!  - 

!  12C6I 

14.0! DA  VI T 

!  OR 

PORTLAND 

• 

1982 

1 

t  i 

201.71 

95.01 

2*5! 

!  -  ! 

! 

i 

j 

WTB  252 

1563328 

43714*461 

201.7! 

35*c! 

1C.0!  - 

t  1200! 

U.OtDIVIT 

!0R 

PORTLAND 

• 

1964 

1 

1  1 

201.7! 

SS.Ci 

2*51 

I  -  ! 

! 

I 

WT8  303 

1293618 

37014*461 

140*0! 

40.0! 

r  <  5 1  - 

!  6001 

10.0! D AVI T 

!  OR 

PORTLAND 

» 

1965 

1 

1  1 

14C.0! 

40.0! 

2.0! 

!  -  I 

! 

! 

NTS  313 

1284824 

90014*461 

159.91 

50.51 

12*5  \  - 

!  1500! 

1 7.0! NONE 

ICR 

PORTLAND 

1942 

! 

1  1 

159.9! 

50.5! 

3.01 

!  -  ! 

! 

1 

WT0  405 

M75COO 

590144461 

174.51 

39.5! 

10.0!  - 

1  1220! 

10. 0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1943 

1 

1  1 

175.0! 

40. C! 

2.0! 

i  -  1 

I 

! 

VT3  407 

1290565 

SCO  1 4*  44 1 

105.0! 

29.11 

9.0!  - 

I  500! 

9 .0! DAVIT 

IOR 

PORTLAND 

• 

1968 

1 

1  ! 

105.0! 

29.1! 

2.5! 

!  -  ! 

! 

I 

WT8  408 

129C566 

50014*461 

105.0! 

29,1! 

9.01  - 

1  SCO! 

9.0I0XVIF 

!0R 

PCRTLANO 

t 

me 

1 

1  1 

1CS.0! 

29.  U 

2.51 

I  -  1 

! 

WT8  414 

!  . 

55014*43! 

104.0! 

29. C! 

9.5!  - 

!  6CC! 

9.01NCNE 

IOR 

PORTLAND 

1953 

1 

1  1 

104.0! 

2«.C! 

3.21 

1  -  ! 

I 

1 

WT6  429 

1506578 

51614*46! 

1  JC.1! 

45.1! 

11.4f  - 

1  12901 

30.0! NONE 

ICR 

PCRTLANO 

1966 

I 

1  1 

130.1! 

45.1! 

3.0! 

1  -  ! 

! 

1 

Metric 

1599561 

187015*71! 

230.0! 

60. C! 

16.0!  - 

1  4700! 

10.012  BOOMS,  2 

ICR 

PORTLAND 

1978 

I 

! 

1  1 

!  1 

23C.0! 

! 

60. Cl 

1 

3.0! 

1 

!  -  ! 
t  ! 

(DIESEL  PUMPS 
! 

I 

! 

i 

(38)  RITCHIE  TRANSROATATION  ClO., 

1  1 

!  1 

! 

! 

1 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

1 

1 

INC. 

1 

!  1 

! 

] 

! 

!  ! 

! 

1 

TCTEN  II 

1607965 

9913*35! 

67.9! 

22.2! 

3.0!  800!  5! 

25 .0! NONE 

!  A  < 

WRANCCLL 

1979 

l 

1  1 

67.9! 

22.2! 

2.6! 

I 

1 

ISKUt 

1654C65 

37514*46! 

120.0! 

40. C! 

5.0!  - 

1  350! 

8.5 ! NONE 

iAK 

! 

1 

URANCELL 

1983 

f 

f 

!  1 

!  1 

120.0! 

! 

40.  C! 

! 

1.5! 

! 

i  t 

! 

! 

(07)  RIVER 

ASSOCIATES 

I 

! 

!  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

i  ! 

!  ! 

1 

1 

ANNIE  L. 

1237308 

3012*20! 

54.0! 

16. C! 

7.6!  330!  426! 

20.011  3"  PUMP 

IPA 

PHILADCL- 

1938 

1 

1  1 

54.0! 

18.  C! 

3.0! 

1  -  ! 

! 

1 

PHIA 

f 

ELXZAEETH 

1271974 

3213*36! 

61.0! 

17.1! 

8.0!  409!  -  f 

25 .0! NONE 

IPA 

PHILADCL- 

1937 

! 

1  1 

61.5! 

18. Cl 

7.0! 

!  -  ! 

! 

1 

PHIA 

ELLA 

1236488 

3313*36! 

78.0! 

19. C! 

8.6!  800!  -  ! 

JO.OIMONF 

IPA 

PHILAOEL- 

1937 

! 

1  1 

81.5! 

19.5! 

8.6! 

I  -  I 

! 

! 

PHIA 

L.  BANKS 

127C520 

22215*70! 

124.1! 

24.1! 

7.7!  - 

I  5001 

38.016  DIESEL  PUMP 

IPA 

PHILADCL- 

1955 

! 

1 

i  i 

i  i 

124.1! 

! 

24.1! 

j 

1.6* 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

i 

1 

1 

PHIA 

(79)  NIVEN 

8AN6E  SYSTEMS* 

1 

INCi. 

i  i 

i  i 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

I 

1 

i 

• 

CNJ  ICO 

|  - 

67614*49! 

195.0! 

35.  C! 

12.0!  - 

!  1700! 

20.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1978 

I 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

OIL  1176 

i  - 

90514*41  ! 

195.0! 

35.0! 

12.0!  - 

!  1645! 

JO.OItiONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

; 

1977 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

( 

< 

MC  113 

1  - 

75214*411 

195.0! 

35.  C! 

12.0!  - 

1  U58! 

19.01N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1976 

f 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

rAC  114 

i  - 

73214*411 

195.0! 

35. C! 

12*0!  - 

1  14581 

1 9. 01  NONE 

IMO 

I 

ST.  LOUIS 

1976 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

!  -  ! 

! 

fAC  1116 

1578225 

91714*46! 

200.0! 

35. C! 

9.0!  - 

!  1639! 

17.2 (NONE 

IMS 

CRCELVXLLC! 

1975 

1 

!  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

I 

fAC  1129 

1578226 

91714*46! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0!  - 

!  1639! 

1 7 . 2 ! HOME 

IMS 

i 

CRCENVILLC! 

1975 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

N  1146 

1576379 

91714*461 

20C.0! 

35.0! 

9.0!  “ 

!  1645! 

17.1 (NONE 

1*40 

J 

ST.  LOUIS 

! 

1977 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  1 

! 

1 

HLEN  506 

162S819 

90714*461 

195.0! 

35.  C! 

9.5!  - 

!  907! 

19.1 ! NOME 

!l!0 

ST.  LOUIS 

I 

1980 

1 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

I  -  ! 

! 

! 

1 

IMA  8118 

1  - 

95014*41! 

200.0! 

35.  C! 

12.0!  - 

1  2078! 

20.0! NONE 

|R0 

ST.  LOUIS 

1 

1981 

! 

1  1 

20C.O! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

I 

1 

1 

IMA  8128 

j  - 

95014*41! 

20C.0! 

35. C! 

12.0!  - 

!  2078! 

20.0IKOHE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1 

1981 

1 

!  1 

20C.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

IMA  813e 

j  - - 

95014*41! 

20C.01 

35. C! 

12.0!  - 

I  2078! 

20.0 ! MOKE 

IMO 

ST.  LOUIS 

I 

1981 

1 

!  1 

200.01 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

1 

! 

1 

IT  EL  118 

1604838 

67614*47! 

195.0! 

35. C! 

9.0!  ' 

!  1498! 

16 .0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

! 

1979 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

ITEL  133 

1605753 

67614*47! 

195.01 

35.0! 

9.0!  - 

1  1498! 

1 6 . 0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1 

1979 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

J  ACS  505 

154C612 

95114A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0!  - 

1  1500! 

16.5! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1 

1972 

! 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

I 

I 

J ACS  507 

154C614 

95114A481 

20C.1! 

35.1! 

9.0!  ” 

!  1  SCO! 

16  •  3 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1 

1972 

! 

I  1 

200.1! 

35.1! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

I 

1 

46  11C1 

!  - 

93714*41! 

195.0! 

35. C! 

12.0!  - 

!  1739! 

20.0! NONE 

1  MO 

ST,  LOUIS 

1 

1981 

I 

1  1 

195.0! 

3S.CJ 

1.5! 

t  -  ! 

! 

i 

! 

46  1102 

1  - 

93714*411 

195.0! 

35. C! 

12.0!  - 

!  1739! 

20.0! NONE 

ilRO 

ST.  LOUIS 

! 

1981 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

1 

! 

46  1 1 C  3 

93714*41! 

195.0! 

35. C! 

12.0!  - 

!  1739! 

20.0! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

I 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

1 

I 

46  1104 

!  - 

93714*41! 

195.0! 

35. C! 

12.0!  - 

!  1739! 

20.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

1 

1981 

i 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I  -  j 

! 

1 

! 

46  11C5 

93714*41! 

195.0! 

35. C! 

12.0!  - 

!  1739! 

20.0 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS 

I 

1981 

1 

t 

1 

1  1 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

1 

35. C! 

! 

! 

1.5! 

! 

i 

!  -  I 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 
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TABLE  2  -  DESCAIMTION  OF  V 


CNCtl 

DISTl  OMEAATOM 


!  COAST 

VESSEL  MAKE  AMI  NUDMI  !  GU»AD 
!  AUMIt* 


1 VTCC1  DIMENSIONS  iOAAFT! 

NET  ICODElLENGTHlBAOTHl  | 

AEGIS-!****!  AEG,  I  AEG.lLOAD-1 
TEA  !  SEE! //////I //// / !  ED  ! 

TON-  IMAGE !  OVIA-l OVEA-J ///// I  HO«SE 
NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  MOVE* 


CAMACI7T1  NIGH-  !  {VESSEL 

I  EST  !  CAAGO  HANDLING  !S  tOMCAATING 
CAACO  I  FIXED  !  EGUIMMENT  !TC !  BASE 
////////I  MOINT  !  LINE-1  1  AO!  LIME-1 

MASS-  ! (LIGHT) I////////////////IT0!////////// 
ENGEAS  !  (FEET)!  LINE-2  lECt  LIME-2 


! 

! 

TEA*  ! 
GUILT  1 
OA  1 
•AE8UILT! 


<?«)  UVEA 

8AACE 

SYSTEMS# 

! 

! 

ml. 

1  1 

1  1 

t  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

I 

I 

! 

1 

i 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(CONTINUED! 

1  1 

1 

! 

1 

! 

i 

1 

I 

1 

AC  11041 

! 63(421 

95214*41 1 

20C.0! 

3S.C1 

12.01 

- 

! 

10951 

20.01  NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  t 

2CC.0I 

35. C! 

1.51 

! 

-  I 

I 

1 

1 

AC  11070 

!  - 

95214A41! 

20C.01 

35. C! 

12.01 

- 

1 

18951 

20.01  NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

29C.01 

35. Cl 

1.51 

1 

-  ! 

1 

« 

1 

AC  110CC 

1434623 

952 ! 4A41 1 

200.0! 

35. C! 

12.01 

- 

! 

1S95! 

70.01  NONE 

i  NO 

ST.  LOUIS  1 

1961 

I 

1  1 

2C0.0I 

35.01 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

AC  11010 

1634424 

95214*41 | 

290.0! 

55. C! 

12.01 

• 

I 

1895! 

20.01  NONE 

|M0 

ST.  LOUIS  1 

1961 

! 

1  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

AC  11108 

1634425 

95214*411 

20C.0I 

»5.C! 

12.0! 

- 

! 

1895! 

20.0! NONE 

I  MO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

! 

]  1 

20C.O! 

35.  C! 

1.3! 

1 

-  I 

I 

1 

1 

K  401 

!  39I49S 

70014*461 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

20001 

18.1 {NONE 

t  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1978 

1 

!  1 

195.01 

35. Cl 

1.61 

! 

-  1 

1 

1 

! 

1981 

KM*  1018 

! 414047 

72914*46! 

200.0! 

35. Cl 

12.0! 

- 

1 

18851 

19.01  NONE 

1M0 

IT.  LOUIS  1 

1 

!  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.4! 

! 

-  I 

1 

1 

I 

KMN  1021 

1414041 

72914*46! 

2QC.0I 

35. C! 

12.0! 

- 

1 

1885! 

19,01  NONE 

1  MO 

ST.  10UIS  ! 

1981 

I 

1  1 

20C.O! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  1 

1 

1 

1 

«»»  icn 

1414069 

72914*46! 

2CC.01 

35. C! 

12.0! 

- 

• 

1885! 

19.0! NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

I 

!  1 

200.0! 

3S.C! 

1.4! 

i 

-  | 

1 

1 

1 

1981 

kmm  loci 

1  — - 

729I4A46! 

23  C • 0 1 

35.0! 

12.01 

- 

t 

1779! 

19,0! NONE 

1  MO 

ST.  LOUIS  1 

I 

I  1 

20C.0I 

35.C! 

1.51 

i 

-  1 

! 

1 

1 

KM  1071 

!  - 

72914*461 

20C.0I 

35. Cl 

12.0! 

- 

i 

17791 

19.0 ! NONE 

1M0 

ST.  LOUIS  1 

198C 

! 

1  I 

2*10.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

1 

1 

KMN  1010 

! 63C393 

72914A46! 

20C.0I 

35. Cl 

12.0! 

- 

1 

1779! 

19.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1980 

! 

1  1 

20C.01 

3S.C1 

1.3! 

1 

-  1 

I 

1 

! 

! 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.51 

I 

1 

1 

1 

KMH  2C78 

I  - 

72914*46 1 

200.01 

35.0! 

12.01 

- 

1 

17791 

19.01  NONE 

IMO 

ST,  LOUIS  1 

1981 

! 

1  1 

200.01 

35.  Cl 

1.51 

! 

-  1 

I 

1 

! 

KM  2081 

1  - - 

72914*461 

200.0! 

35.  C! 

12.01 

• 

1 

1779! 

1  V.O J  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

I  ! 

200.0! 

35. Cl 

1.3! 

1 

-  1 

1 

I 

1 

1*901 

KM  3001 

143U14 

1043)4*46! 

20C.01 

35. Cl 

12.01 

«• 

! 

1768! 

19.01  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1  ! 

200.0! 

35.C! 

1.31 

! 

-  1 

1 

I 

1 

KMN  3028 

1642231 

10*514*46! 

200.0! 

35.  Cl 

12.01 

- 

1 

1748! 

19.0! NONE 

IMG 

ST.  t  OUtS  1 

1911 

I 

1  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  1 

! 

1 

1 

KM  3048 

1439514 

106514*46! 

20C.0I 

35. Cl 

12.01 

- 

1 

17441 

19.0! NONE 

IMO 

SI.  LOUIS  | 

1981 

1 

!  1 

20C.0! 

35.0! 

1.5! 

; 

-  | 

1 

1 

J 

KM  3051 

1 439517 

1065I4A46I 

20C.0I 

35. Cl 

12.0! 

- 

1 

17681 

19.01N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

1  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.3! 

! 

-  | 

i 

1 

1 

KIM  4008 

|  - 

73014*461 

200.01 

35. ( 

12.0! 

- 

i 

15001 

1 7.0  j  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

1  t 

200.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

CNN  (010 

1  - - 

73014*461 

2  OC-a  0 1 

35, Cl 

12.0! 

- 

1 

1500! 

1 7 .0 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

1 

i  t 

2  0  C  •  0 1 

35. 0) 

1.5! 

J 

-  ! 

1 

1 

! 

KM  4031 

1  - - - 

730166661 

20C.0! 

3$. Cl 

12.0! 

- 

1 

1300! 

17.0 1  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

I 

1  l 

*00. 0! 

33.  Cl 

1.31 

! 

-  1 

1 

1 

! 

LAA  1158 

i  — . 

95014**1' 

2CC.01 

35. C! 

12.0! 

*■ 

1 

1869! 

20.0 ! NONE 

no 

ST  *  LOUIS  1 

1977 

1 

1  « 

700.01 

35. Cl 

1.4! 

I 

-  I 

1 

i 

1 

LI)  1148 

i  . — 

1 

94814*41! 

200. 0! 

3  5. Cl 

12.01 

- 

1 

20.0 {NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

i  i 

20C.0! 

35. Cl 

.31 

! 

'  l 

1 

I 

I 

M*  2C4I 

1583422 

931166611 

200.01 

33. Cl 

9.0J 

- 

1 

'U.l 

14.41  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

1 

!  1 

20C.01 

33. Cl 

1.31 

I 

“  I 

1 

1 

1 

ASH  2051 

1593423 

938 14*41 t 

20C.0I 

35.01 

9.0. 

- 

1 

1640! 

18.41  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

i 

1  i 

200. 01 

35.  Cl 

1#31 

1 

-  1 

1 

1 

i 

*CM  23201 

1615327 

31714*411 

20C.0I 

35.171 

9.0! 

i 

14471 

16. 9! NONE 

IMS 

GfEENVILLEl 

1979 

i 

1  1 

2OC.0! 

35. C! 

1.51 

! 

-  1 

I 

1 

i 

MEN  2337%. 

1615528 

♦1714*411 

foo.oi 

35. Cl 

9.01 

- 

1 

.647! 

16*94N0NE 

IMS 

GAEENVILLE 1 

1979 

1 

1  1 

20C.0! 

33. cr 

1.51 

1 

-  i 

1 

1 

! 

■'EM  23417 

1615411 

91714*411 

200.0! 

35.C! 

9*0! 

• 

1 

1447! 

3..9IN0NE 

IMS 

GAEENVILLEl 

1979 

1 

!  1 

20C.01 

35. C! 

t.S! 

1 

36! 

1 

I 

1 

MV  11720 

1637230 

96414*41 1 

2CC.01 

35.  C! 

12*41 

- 

1 

1/68! 

1  9»0t NOME 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

I 

1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

U4I 

1 

-  I 

1 

1 

I 

#.  MIJI 

1657231 

96*14*411 

200.0! 

35.  C! 

32. 01 

•• 

1 

17681 

<7.01  MNC 

IMO 

•T.  LOUIS  1 

1931 

1 

1  1 

2C0.41 

35.01 

1.*! 

I 

-  1 

! 

1 

l 

MV  13911 

!4<*UI 

96414*411 

220.0} 

35. Cl 

12. 

- 

1 

1768! 

190!  NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

1 

1  1 

20C.04 

33  *C! 

1.61 

1 

-  1 

I 

1 

MC  101 

(434482 

100914*411 

195.0! 

9.01 

1 

1636! 

S9.3IOONE 

INO 

#T.  LOUIS  1 

1979 

1 

|  i 

195.01 

S3. Cl 

1.6! 

I 

-  1 

1 

1 

1 

PH  124 

561333* 

100914*41! 

195.01 

39. Cl 

9.01 

- 

1 

3  >201 

19.2U0LE 

ST.  LOUIS  , 

1979 

1 

1  1 

U5.01 

35.  «| 

US! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

AF 

157H19? 

1 

91714*461 

200.0/ 

35. Cl 

9.01 

— 

t 

1 03  1 

17.215I6NE 

IMS 

GAEENVILLE! 

1975 

1  1 

200. 0! 

35.  C! 

1.61 

i 

-  1 

J 

1 

MF  3470 

1571224 

91714*46! 

200.01 

Jf.M 

9,01 

- 

1 

lbS9j 

17*2 (NONE 

IMS 

GAECNVILLll 

1975 

1 

1  f 

200.0! 

3S,C/ 

1.31 

l 

-  1 

't 

1 

! 

«f  JJ0» 

1 579278 

91714*4*1 

200.01 

33.11 

9.0* 

■» 

1 

1639! 

17.2  (NONE 

IMS 

GAEENVILL 1 ! 

;*75 

1 

i  1 

20C.0! 

35. Cl 

1.61 

e 

-  | 

! 

1 

1 

AF  3510 

1576279 

*1714*46! 

200.01 

3«.C! 

9*0( 

- 

i 

16391 

17.21N0NE 

IMS 

GAEENVILLE 1 

1976 

f 

!  1 

2C0.0* 

35. Cl 

1.M 

t 

-  ! 

1 

1 

AA  2140 

1519222 

9411**411 

2!  :.0I 

35. Cl 

9.01 

- 

i 

1439! 

17.3 ! NONE 

IMO 

ST.  tour*  ! 

1976 

1 

1  ! 

201.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ( 

l 

1 

1 

t  240 

1  — 

70014*46! 

195.0! 

35.0! 

12.01 

- 

i 

1521! 

1 9.05N0NE 

IMO 

ST  •  LOUIS  1 

198C 

I 

1  1 

195.01 

35.  Cl 

1-61 

t 

-  1 

1 

! 

I 

YAM  7801 

1616893 

6? 5! 4*46! 

195*0! 

35. C! 

iij.r.i 

- 

l 

1600! 

16 . 4 ! NONE 

IMO 

ST.  LOUIS  ( 

1979 

I 

l 

!  1 

I  ! 

195.01 

1 

35.0! 

! 

».71 

1 

! 

! 

-  1 

I 

1 

1 

I 

I 

1 

(03)  IXVIR 

MOAT 

CAUISIS 

! 

! 

I  ! 

!  1 
II1AHJ 

( 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

J 

NIGHTINGALE  11 

1 261187 

59.0! 

14.01 

4.21 

165! 

1 

15~  IKON' 

1NY 

CLIFTON  1 

V  >4 

\ 

\ 

!  t 

!  ! 

64.51 

1 

1*.CI 

1 

3.61 

1 

! 

! 

90! 

1 

1 

1 

1 

1 

PftAK  1 

1 

(29)  DIVES 

CGAIIIAS 

1 

I 

1  1 

)  ! 

1 

3 

! 

1 

l 

l 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

I 

*  *!** 

1553021 

7*14 **  ?** 

>55-01 

48.11 

8.5> 

54001 

1.  SOI 

39  . !*6Vf 

J  MO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

1 

1 

1  1 

f  1 

255.0! 

42.1! 

I 

8.31 

1 

1 

-  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

C29)  UVEA 

CEMENT  CO# 

I 

1 

1  1 

>  ! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

ACC  ICO 

1  ...... 

153514*46! 

—  I 

—  1 

1C.01 

- 

1 

20(0! 

20.0! CEMENT 

PUMPS 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1944 

1 

1  l 

195.01 

50. C! 

2.71 

l 

-  1 

1 

1 

1 

ACC  200 

1  - 

260314*481 

—  1 

—  1 

10.0! 

1 

32001 

24.0! CEMENT 

PUMPS 

IMO 

ST.  1  *>UIS  i 

19W 

1 

1  1 

295.01 

SO.  C! 

2.2! 

l 

-  1 

1 

1 

1 

ACC  201 

1  - 

260314*48! 

—  1 

—  1 

10.01 

- 

! 

3200! 

24.0! CEMENT 

MUMMS 

IMO 

ST.  Lours  ! 

1964 

1 

I  I 

295.0! 

50.0! 

2.21 

1 

-  1 

1 

I 

1 

ACC  202 

I  - 

260314*481 

—  1 

—  ! 

1C.O) 

- 

1 

32C0I 

24-01  CEMENT 

MUHMS 

IMO  ST.  LOUIS  * 

196* 

1 

1  1 

295.01 

50. C! 

2.01 

1 

-  1 

! 

1 

1 

1 

1  1 

2*5.01 

50.0! 

2.01 

i 

-  1 

I 

1 

\ 

ACC  204 

1  - - 

254014*48! 

2>5.0! 

50. Cl 

10.01 

- 

1 

3300! 

23.  *M  CEMENT  PUN'S 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

1978 

| 

1  1 

295.01 

50. C! 

2.01 

1 

-  1 

1 

l 

ACC  250 

1  — - 

254014*491 

—  ! 

—  I 

10.0! 

- 

I 

3300! 

2S.01FEMENT 

'“IMPS 

/MO 

ST.  lOUXS  ! 

1967 

1 

1  1 

1  ! 

I  1 

261.01 

1 

1 

SO. Cl 
1 
1 

2.0! 

1 

1 

i 

I 

i 

-  t 
\ 

1 

1 

1 

/ 

! 

1 

I 

1 

I 

! 

I 


TABLE  2  -  DESCRIPTION 

Of  VESSELS 

...7.22 

men 

ftlSTI  OPERATOR 

t  IVTCCl  DIMENSIONS  '.DRAFT! 

1  NET  lCOdEllEVGTHlBRDTM  ! 

t'  ARACITT 

1  HIGH-  1 

I  EST  1 

IVMJtll 
CARGO  HARDLINE  |S  (OPERATING  ! 

1 

j 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

1  COAST 

I  GUARD 

1  NUMBER 

!  TEA  I  1 //////! /////I  ED  ! 

1  TON-  1RAGCI  OVfA-lOV|t-|/////| 

J  NA6E  1  TV  !  ALL  t  ALL  ILIGHT! 

1 //////// 
HORSE!  RASS- 
•OVER!  ENGERS 

1  ROUT  1  LINE-1  1  AO!  LUE-T  ! 

KL2CHT) !//////////////// !TD I ////////// ! 

!  (FEET)!  LINE- 2  ICE!  LINE-2  ! 

BUILT  1 
OR  ! 
•REBUILT! 

(24)  RIVER  CERENT  CO. 

1 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

j 

1 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

!  ! 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

«CC  231 

254014*46! 

—  ! 

—  I 

10.01 

-  ! 

3300! 

25.01  CEMENT 

RUNRS 

IMO 

ST.  LCUIS 

1966 

!  ! 

262.0! 

50.  C! 

1.9! 

1 

1 

I 

ACC  300 

1521548 

131614*48! 

! 

—  ! 

9.0! 

-  j 

12C01 

31.0IRHEUNATIC  STSTENIMO 

ST.  LOUIS 

1969 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.31 

1 

-  | 

! 

1 

»CC  400 

936! 4A48I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  | 

1517! 

H.tHtCNC 

IMO 

<T.  LOUIS 

1972 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

1 

1 

! 

ACC  SCI 

125014*48! 

—  1 

—  1 

6.61 

800! 

22.0IN0NE 

!  NO 

ST.  LOUIS 

1944 

!  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.9| 

! 

! 

1 

ACC  5C3 

1250(4448! 

—  1 

—  1 

8.6! 

sees 

22.0 1  ACNE 

!M0 

ST.  LOUIS 

1944 

!  ! 

195.0! 

35.CI 

2.11 

1 

I 

! 

ACC  305 

J 54224* 

254014*48! 

195.0! 

35. Cl 

6.6! 

-  | 

1100! 

22.01DRA6  COKVETOR 

1 

IMO 

ST.  LCJIS 

195C 

I  ! 

195.0! 

35.CI 

2.0! 

I 

ICCMENT 

RUHR 

I 

ACC  5C6 

1542245 

2540144481 

1 95.01 

35.  C! 

6.6! 

-  | 

11C0I 

22.O10RA6  CONVITOR 

t 

IMO 

ST.  LOUTS 

1950 

1  1 

I  I 

195.0! 

! 

35.CI 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

ICfNENT 

1 

RUHR 

1 

! 

(16)  RIVE*  CITT 

INDUSTRIES 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

1 

1 

I 

! 

! 

ALA-MSS 

1292144 

2413436! 

33.2! 

1  s  •  c  t 

7.0! 

250! 

23.5UCNE 

!*L 

DCM0R0L1S 

1965 

!  1 

33.2! 

15. C! 

7.01 

! 

-  i 

1 

I 

E  /  1 

14614446! 

110.0! 

30.  C! 

7.01 

-  I 

400! 

7.SU9NE 

!*L 

Of MOROLXS 

-- 

!  ! 

I  ! 

11C.0! 

1 

30. Cl 
! 

2.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

(32)  RIVER  CITT 

MARINE 

1 

SCR  VIC ! E/  INC. 

!  ! 

!  ! 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

t 

! 

I 

1 

1 

fT  2 

15156*2 

160154701 

195.01 

35. Cl 

1.6! 

13C0! 

17.0  t  DIESEL 

RUHR 

ILA 

BATON 

1946 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

3 

1 

! 

ROUGE 

fT  22 

1522104 

7951M70! 

195.01 

15. Cl 

3.6! 

1400! 

17.0! DIESEL 

RUNR 

IL* 

BATON 

me 

! 

! 

1  i 

I  t 

1*5.01 

l 

35.  C! 

1 

1.6! 

1 

3 

! 

! 

1 

1 

ACUCE 

(20)  RIVER  CITT 

TOURS 

! 

I 

!  ! 

1  ! 

1 

1 

t 

J 

1 

1 

1 

l 

1 

! 

! 

1 

1 

BLUEGAASS 

! 596C61 

—  144991 

5C.0I 

30. C! 

3.0! 

30! 

8.0! NONE 

|WV 

PARXEAS- 

1976 

1 

! 

i  ! 

!  ! 

t'C.Ol 

1 

30.  Cl 

1.01 

! 

1 

! 

100! 

1 

1 

! 

1 

1 

BURG 

(32)  RIVER  CITT 

TOWING 

I 

SCRVICiCS/ 

I  ! 

1  » 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

INC. 

t 

t  l 

1 

! 

\ 

1 

l 

I 

1 

ACT  1 

1551975 

77313*701 

195.01 

13.  C! 

1111! 

18.01  DIESEL 

RUMR 

ILA 

BATON 

1973 

1 

!  1 

195.0! 

55.  Cl 

J.W 

1 

-  1 

I 

1 

AOUtE 

ACT  1C1 

I599C35 

ace ! 3*701 

193.01 

33. Cl 

9.01 

14C0! 

14.5  1  DIESEL 

RUNR 

ILA 

BATON 

mi 

1 

i  i 

If  .01 

33.  Cl 

I.SI 

1 

1 

I 

AOUGI 

ACT  1C2 

1599304 

6C8ISA70! 

195. C! 

35. Cl 

9.01 

14CG1 

u.iotmi 

RUMR 

ILA 

BATON 

1976 

! 

!  1 

195.01 

*s.n 

1.51 

l 

| 

1 

I0U6C 

ACT  1C3 

1601529 

8CI1547C! 

195.01 

35. Cl 

9.6! 

1400! 

15.01 DIESEL 

RUMR 

ILA 

BATON 

mi 

I 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.01 

1 

i 

1 

A0U6E 

ACT  1 C  4 

1624051 

76615470! 

195.01 

35. Cl 

9.01 

-  | 

10072! 

15.01  DIESEL 

RUMR 

ILA 

BATON 

me 

I 

1  ! 

193.01 

35.  C! 

1.01 

I 

! 

i 

AOUGE 

ACT  1C5 

! 2*7173 

63315*70! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  I 

14121 

It.OtMCStl 

RUMR 

ILA 

BATON 

1964 

I 

1  I 
!  1 

195.0! 

I 

35. Cl 
! 

2.01 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

AOUGE 

1 

(23)  RIVER  ENTERTAINMENT/  INC!. 

)  i 

i  i 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

I 

i 

! 

1 

8ETST  ANN 

1241046 

93 ! 1A 1 6 1 

16.5! 

22.51 

8.01 

3C0I 

34.0U0NE 

I  XL 

CHICAGO 

1974 

I 

1 

!  I 

!  ! 

110.0! 

! 

22.5! 

! 

1.0! 

1 

l 

I 

20(11 

1 

1 

1 

I 

! 

(31)  RIVER  EQUIPMENT  CONRANT 

1 

1 

!  1 

!  1 

i 

1 

» 

i 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

CHRISTINE 

1541244 

5213*36! 

♦  3.61 

22.01 

6.41 

1000! 

29 .0! NONE 

i  AR 

BENTON 

1972 

1 

!  ! 

45.6! 

22.CI 

5.4! 

! 

1 

1 

ATCRJ  1012 

I  ------ 

JCO! 4*43! 

15C.01 

32.  C! 

6.3! 

•  | 

5631 

3.01A0NE 

!  AA 

BENTON 

1975 

1 

!  1 

15C.0! 

52. C! 

2.91 

! 

! 

1 

AYERS  1013 

1  — - 

5CPUA43! 

I5C.0! 

32. Cl 

6.31 

-  I 

563! 

8.0! NONE 

1*  A 

8FNTCN 

1973 

1 

(  ! 

15C.0I 

32.01 

2.9| 

1 

! 

! 

ED  151 

1292204 

45014X43! 

15C.01 

32.  Cl 

1.11 

-  1 

4751 

e.OlNONE 

!AR 

BENTON 

1972 

! 

1  1 

15C.0! 

32. Cl 

2.2! 

I 

1 

1 

JEFFBCAT  1600 

j  ...... 

—  14*46! 

195.0! 

33.01 

10.0! 

-  1 

10.0UONE 

t  AR 

0ENTCN 

— 

I 

!  ! 

195.0! 

3S.CI 

—  » 

I 

•  j 

1 

1 

Jirrcom  U11 

j  - 

—  14446! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  | 

10.0! NONE 

(AA 

BENTON 

-- 

1 

I  ! 

195.0! 

35. C! 

—  1 

! 

! 

1 

OV  1 

1541644 

637(4*46 ! 

195.01 

35.01 

9.51 

-  ! 

1400! 

10. 0! NONE 

1  AR 

BENTON 

1971 

! 

!  I 

195.01 

35.  Cl 

2.0! 

I 

! 

1 

ov  2 

!  541645 

6J7I4A46I 

195.0! 

15.01 

9.51 

1400! 

10.0! NONE 

(AR 

BENTON 

1971 

1 

! 

!  ! 

!  1 

195.01 

! 

35. Cl 

2.0! 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

! 

1 

<20  RIVER  EXCURSIONS/ 

INC. 

! 

1 

!  1 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

JULIE  N.  DUBUQUE  II 

1  283672 

4011416! 

96.0! 

31. C! 

2.7! 

400! 

32 • 0 ! NONE 

!  XA 

6UALINGT0* 

1940 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

96.0! 

1 

31.  C! 

1 

2.0! 

! 

! 

1 

400! 

1 

! 

! 

1 

I 

(18)  RIVER  FLEETS/  INC 

! 

! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

DIV.  OF  MIDLAND 

ENTERPRISES 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

CHOTIN  1098 

153127* 

63415*71  ! 

155.0! 

50.0! 

10.3! 

1600! 

20. 01RUMRS 

!  XL 

CAIRO 

1954 

! 

!  ! 

155.0! 

50.  C! 

1.2! 

! 

! 

! 

CHOTIN  1158 

•272C49 

63415A71! 

155.5! 

50.  C! 

1C. 3! 

1881! 

20.01RUNRS 

f  XL 

CAIRO 

1956 

! 

!  ! 

155.5! 

50.0! 

1.2! 

) 

! 

1 

CHOTIN  1266 

S  277450 

81315471! 

178.1! 

50.1! 

8.51 

1800! 

15.0! PUMPS 

!  XL 

CAIRO 

1958 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

178.1! 

! 

50.1! 

! 

1.2! 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

(32)  RIVER  PARISHES  CO 

•  /  INC 

! 

!  ! 

!  ( 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

ASCENSION 

1218104 

703! 3*  361 

112.2! 

26.5! 

13.0! 

2000! 

30.0! NONE 

ILA 

LUTCNER 

1973 

! 

!  ! 

116.01 

28. C! 

11.01 

1 

! 

( 

IBERVILLE 

! 255571 

9213*36 ! 

88.4! 

22. C! 

11.0! 

2000! 

30.0! NONE 

IL* 

CONVENT 

1948 

1 

!  • 

90.0! 

23.0! 

9.0! 

1 

1 

1 

Jtf ff»SO* 

! 27CC99 

9653*36! 

81.4! 

24. Cl 

10.01 

1200! 

2S.01N0NE 

!L* 

LUTCNER 

1955 

! 

!  1 

85.0! 

25.0! 

8.0! 

! 

! 

! 

ST.  CHARLES 

1251285 

52(3*36! 

78.9! 

23. Cl 

10.0! 

17501 

25 . 0 ! NONE 

!LA 

CONVENT 

1976 

1 

!  ! 

85.0! 

24. C! 

8.01 

! 

! 

! 

SI.  JAMIS 

1222457 

125)3*36! 

116.5! 

28.  Cl 

16.0! 

2400! 

40 .0 ! NONE 

IL* 

CONVENT 

1929 

l 

!  ( 

125.0! 

28.  C! 

14.0! 

! 

! 

! 

ST.  JOHN 

1272543 

10613*56! 

84.0! 

26.0! 

9.21 

2150! 

-  ! 

30 . 0 ! NONE 

IL* 

CONVENT 

*  I960 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

84.0! 

! 

! 

26.  Cl 

J 

! 

7.01 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

730 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

CMC*! 

•  1ST! 

OPERATOR 

!  ! VTCC1  DIMENSIONS  {DRAFT! 

!  NET  1C0DCUENSTH1BR0TH!  ! 

! CAPACITY 
! 

!  HIGH*  ! 

!  EST  ! 

!  V  E  S  S  C  L 
CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING 
EQUIPMENT  !TC!  3A$£ 

LINE*!  I  AO  1  LINE-1 

f///////////////! TO! ////////// 
LINE-2  ICE !  LINE-2 

( 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 

OR  ! 

REBUILT! 

VESSEL  NAME 

! 

AND  NUMBER  ! 

! 

COAST 

GUARD 

NUMBER 

!  TER  !  SEC!//////!/////!  ED  ! 

1  TON*  f PAGE!  OVER-lQVtP-!/////! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

!//////// 
HORSE!  PASS- 
POUER!  CNCERS 

!  POINT  ( 
l  (LIGHT)  t< 
(  (FEET)! 

!  *1 

(32)  RIVER  PRODUCTS#  INC. 

! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHS  20 

1273889 

150UAGJ! 

85.0! 

26. C! 

6.3! 

260! 

22 .0! NONE 

!  L  A 

RIVER  ! 

1957 

1 

! 

1  1 

1  ! 

65.0! 

1 

26. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

RIDGE  t 

! 

(21)  RIVER  SALVAGE  COMPANY# 

! 

me. 

!  ! 

1  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

ANNA  S 

1285868 

7SI3A35! 

82.0! 

22. C! 

7.0! 

1040! 

-  ! 

35.0! NONE 

!  P  A 

PITTSBURGH!  * 

1987 

! 

!  ! 

82.01 

22. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

K.  C.  CUTTERLOOSE 

12G073G 

3513*35! 

69.71 

19.5! 

3.5! 

5201 

-  ! 

26.0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH ! 

1974 

! 

!  ! 

77.0! 

20.01 

3.5! 

! 

-  1 

! 

! 

1 

SAN  S 

3280620 

5013*351 

73.0! 

17. C! 

3.5! 

520! 

2  3.01  NONE 

!PA 

PITTSBURGH!  * 

1985 

! 

1  1 

73.01 

17. Cl 

3.01 

! 

-  i 

! 

! 

1 

RS  12 

!  - 

23514*43! 

135.0! 

77. C! 

6.0! 

-  ! 

500! 

10.0 ! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1949 

1  ! 

135.0! 

27.0! 

1.5! 

1 

! 

I 

! 

RS  23 

I  - 

42014*401 

175.01 

26. C! 

8.2! 

-  ! 

900! 

14.8! NONE 

!PA 

PITTSBURGH!  • 

1987 

! 

1  1 

175.01 

26. C! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RS  8A 

1529344 

428 1 4*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

T  * 

930! 

10.7! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1970 

! 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.5! 

! 

! 

! 

1 

RS  SC 

!  - 

215  14*401 

175.0! 

26. Ci 

9.0! 

-  ! 

1018! 

1 5 .6  !  NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

! 

1  ! 

175.0! 

26.0! 

1.81 

! 

-  | 

! 

! 

! 

RS  92 

I  - 

19014*401 

175.0! 

26.01 

9.0! 

-  ! 

1043! 

14.6! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RS  94 

!  — - 

1901 4 A40I 

175.0! 

26.  C! 

9.0! 

1043! 

14.8IN0NE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1953 

I 

! 

1  ! 

1  1 

175.0! 

! 

26.0! 

1 

1.6! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(21)  RIVER  TRANSPORT  SERVICES!  CO. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

DONNA  LEE 

127C729 

2813*361 

45.3! 

15.11 

4.0! 

410! 

-  1 

21.1 !  NONE 

!WV 

MORGANTOWN! 

1955 

! 

! 

1  1 

!  1 

45.3! 

I 

15.1! 

! 

4.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

(29)  RIVER  TRANSPORTATION  ASSOCIATES 

!  1 

!  1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

RTA  4 

1295677 

636  14*401 

195.01 

35. Cl 

11. 0! 

1400! 

15.0 ! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

! 

! 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.  C! 

1 

1.7! 

1 

! 

! 

) 

! 

! 

t 

! 

! 

(32)  RIVER  WARRIOR#  INC. 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

RIVER  WARRIOR 

1536661 

1G813A36I 

79.0! 

30.0! 

8.0! 

1800! 

39.0! NO  IE 

!LA 

NEW  ! 

1971 

! 

! 

!  i 

!  1 

85.0! 

30.01 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

! 

(27)  RIVER80AT  HISS  LACROSSE#!  INC. 

1  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

HISS  LA  CROSSE 

1669782 

2711*161 

64.0! 

20.  C! 

2.7! 

116! 

32.01N0NE 

!  W! 

LACROSSE  ! 

1984 

1 

! 

!  1 

1  i 

10C.C! 

1 

20.0! 

! 

2.3! 

1 

i 

! 

150! 

* 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

j 

(27)  RIVERBOATS  AMERICA#  INC 

! 

• ! 

!  1 

!  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

LACROSSE  QUEEN  IV 

1669781 

2711*161 

64.0! 

20.01 

2.7! 

116! 

32.0! NONE 

1WX 

•ACROSSE  i 

1984 

! 

I 

l  1 

!  ! 

10C.0! 

! 

20.0! 

! 

2.3! 

! 

! 

! 

150! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(17)  RIVERBOATS#  INC. 

1 

1 

!  ! 

i  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

HS  12 

!  - 

12014*43! 

12C.0! 

30.0! 

8.0! 

•  1 

’00! 

8 .0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1959 

! 

!  ! 

12C.0I 

30. C! 

1.5! 

! 

( 

! 

6A  ! 

RIVER  QUEEN 

83*6*16! 

93.5! 

32.0! 

3.5! 

500! 

37.0! NONE 

!TN 

KNOXVILLE  ! 

1986 

! 

! 

1  1 

!  1 

93.5! 

I 

32.0! 

! 

2.5! 

I 

i 

! 

550! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

(2ft)  RIVER  DOCKS#  INC. 

! 

! 

!  ! 

1  1 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TRIPLE  H 

1292897 

10*13*351 

60.0! 

24.0! 

6.7! 

960! 

-  ! 

27.4 {NONE 

!IL 

PERU  1 

1963 

t 

1  1 

60.0! 

24.0! 

6.01 

I 

! 

1 

! 

H  SGI 

I  27(058 

568 ! G *43 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1460! 

14.0! NONE 

1  ZL 

PERU  ! 

1957 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

H  5G2 

1278609 

58914*43! 

195.11 

15.1! 

9.0! 

-  ! 

1410! 

13.5! NONE 

!IL 

PERU  ! 

1959 

! 

! 

!  ! 

)  ! 

195.1! 

! 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

I 

! 

! 

! 

( 

< 

t 

! 

I 

! 

(39)  RIVERSIDE  BARGE  COMPANY#!  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

RIVERSIDE  3 

1501261 

83715*71! 

195.1! 

35.1! 

10.0! 

-  ! 

1600! 

12.61PUNP# 

STEAM 

!CA 

SAN  ! 

1965 

( 

!  ! 

195.11 

35.1! 

1.0! 

! 

-  I 

1  HEATING 

COILS 

! 

FRANCISCO  1 

RIVERSIDE  G 

I  514792 

81215*71! 

195.1! 

35.1! 

10.8! 

16C0! 

12.6! PUMP# 

STEAM 

!  C  A 

SAN  ! 

1968 

! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

1 

-  | 

{HEATING 

COILS 

! 

FRANCISCO  ! 

RIVERSIDE  6 

!  514793 

81215*71! 

195.1! 

35.11 

10.8! 

-  ! 

I960! 

12.61PUMP# 

STEAM 

!CA 

SAN  ! 

1968 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.1! 

! 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

I 

! 

! 

!  HEATING 
! 

COILS 

! 

1 

FRANCISCO  I 
! 

(22)  RXVERVIEW  CRUISE  LINES 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SPIRIT  OF  ROCHESTER 

!  56798G 

6911*111 

124.3! 

28.0! 

8.3! 

960! 

-  ! 

52.01N0NE 

1NY 

ROCHESTER  1  * 

1985 

! 

1  ! 

141.0! 

28.  C! 

8.3! 

! 

500! 

l 

! 

! 

AQUATIC  J 

1258117 

613*36! 

36.51 

12.  C! 

3.5! 

285! 

20.1! 

!HY 

ROCHESTER  ! 

1949 

1 

1  ! 

42.0! 

12.0! 

3.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

SENECA  MAID 

1259666 

7J3A36! 

45.6! 

12.9! 

4.1! 

250! 

18.01 

1NY 

ROCHESTER  ! 

1950 

! 

! 

!  ! 

i  ! 

52.0! 

! 

12.9! 

1 

4.1! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

(27)  RIVERWAT  CO. 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

EVEV  T 

1 558479 

G29J3A36! 

14C.0I 

38. C! 

9.0! 

4300! 

45 .0 ! NONE 

!MN 

PINNE-  1 

1974 

1 

!  1 

140.0! 

38.  C! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

APOLIS  I 

GLENN  KAREN 

1275G38 

80! 3A361 

8C.0! 

33.0! 

6.6! 

1800! 

30.0! NONE 

!HM 

MINNE-  ! 

1957 

I 

1  ! 

8C.0! 

33.0! 

6.0! 

! 

1 

! 

APOLIS  1 

HARRIET  ANN 

1503208 

67513*36! 

196.1! 

50.0! 

9.0! 

/2u0i 

-  i 

Gy.oiftOHE 

plhfic-  ! 

! 

!  1 

198.1! 

50.0! 

7.5! 

! 

! 

( 

APOLIS  ! 

HENRY  8 

1565024 

76113A36! 

200.0! 

51.3! 

9.6! 

8400! 

-  j 

60.0! NONE 

1MN 

MINNE-  ! 

1975 

1 

!  1 

20C.0! 

51.3! 

8.6! 

! 

-  j 

! 

* 

APOLIS  ! 

NORNIT 

1566616 

41613*36! 

146.0! 

38. C! 

10.0! 

4300! 

44.0! NONE 

INN 

MINNE-  ! 

1975 

! 

!  ! 

146.0! 

38.01 

8.6! 

1 

-  j 

! 

! 

APOLIS  l 

LAURA  LEE 

!  274218 

4091 3*36! 

156.0! 

50.0! 

9.3! 

46001 

39.2! NONE 

JHN 

MINNE-  ! 

1976 

! 

1  1 

156.0! 

50.01 

8.6! 

1 

-  j 

! 

! 

APOLIS  ! 

tKI  5018 

!  - 

1 61 514446! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

22001 

1 8 • 0! NONE 

I 

I 

1972 

! 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

2.0! 

1 

! 

! 

! 

DEN  1 

1636697 

70014*41! 

195.0! 

35. C! 

12.0! 

1615! 

19.0! NONE 

!MN 

MINNE-  i 

1981 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

APOLIS  ! 

fcb  s 

1622970 

88814*46! 

-  ! 

-  1 

9.0! 

-  i 

1519! 

1 8.9! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

! 

!  ! 

195.0! 

35.01 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

CE  1008 

!  - 

9S0I4A481 

20C.0! 

35. C! 

12.01 

-  ! 

1650! 

19.0! NONE 

!HN 

M/NUE-  ! 

1979 

1 

i  1 

20C.0! 

35.  Cl 

1.51 

I 

-  | 

! 

1 

APOLIS  ! 

KM  U 

1  - 

95014443! 

200.01 

35. C! 

12.0! 

1850! 

19.0! NONE 

!HN 

MINNE-  ! 

1979 

! 

!  ! 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

! 

! 

APOLIS  ! 

MT  1 

! 612748 

90714*41 ( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

907! 

18*5 !  NONE 

! 

! 

1979 

! 

I 

t 

1  ! 

!  ! 

1  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

1.7! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


731 


CNGR! 

•  1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NURSE R  !  GUARD 

!  NUNBER 

1VTCC1  DINENSICNS  1  DRAFT! 
NET  1C0DE1LENSTH16R0TN1  1 

1RC6XS-!****!  RES-  1  AEG.ILOAD-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  ! PA6£ !  OVER  1  OVER-! ///// 1 
NACE  ]  IV  1  ALL  1  ALL  IL16HT! 

HORSE 

ROVER 

CAPACITY!  HIGH-  !  1  V  E  S  S  E  L  1 

1  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  (OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  l  EQUIPMENT  ITC!  BASE  ! 

(///////!  POINT  (  LINE-1  ! AOI  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT)  !////////// //////!TO!///7//////( 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2  ! 

TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(2?)  RIVER  WAY 

I 

I 

CO-  ! 

(CONTINUED)  ! 

t  1 

1  1 

1  1 

1  1 

l 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ftW 

2 

1622963 

! 

866144411 

1  1 

198.0! 

195.01 

35.  CS 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1503! 

-  1 

19.1) NONE 
! 

! 

! 

1960 

NEfl 

lose 

1541338 

! 

97114A481 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
33. C! 

«.0! 

1.6! 

” 

1619! 

-  ! 

1 5 . 0 ! HONE 
! 

! 

! 

1972 

NEa 

1028 

5541339 

97114A481 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.3! 

“ 

1619! 

-  ! 

15.0! NONE 
! 

INN  ST.  PAUL 
! 

1972 

RW 

ICO 

1539901 

! 

99414446! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1534! 

-  t 

19 .0! NONE 
! 

1IL  GRAFTON 
! 

1973 

R  V 

101 

1539902 

! 

994144481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

19.0IN0NE 

1 

t IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

102 

1539903 

! 

99414446! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1534! 

-  ! 

1 9 .0 1  NONE 
! 

UL  GRAFTON 
« 

1973 

AN 

103 

1539904 

1 

994144451 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

** 

1534! 

-  ( 

19.0! NONE 
! 

ilL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

104 

1539905 

1 

994144481 
*  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

19. 0! NONE 
! 

1  IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

105 

1539906 

! 

994I4A481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.5! 

* 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!  XL  GRAFTON 

1 

1973 

RV 

106 

1539907 

1 

99414448! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 
t  .5! 

“ 

1534! 

-  ! 

1 9.0! NONE 

1 

!  IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

107 

1539908 

1 

99414*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

3S.C1 

9.0! 

1.5! 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!  IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

i  oe 

1539909 

1 

994144481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.51 

1534! 

-  ! 

19,0! NONE 
! 

1  XL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

109 

1 5  3°91 0 

1 

994144481 

1  1 

195. Ot 
195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! XL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

110 

1539911 

1 

99414A.8! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Ct 
35.  C! 

9.01 

1.5! 

” 

1534! 
-  1 

19.0! NONE 
! 

! XL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

111 

1539912 

l 

99414*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1534! 
-  1 

19.0! NONE 
! 

! ZL  GRAFTON 
l 

1973 

RV 

112 

1539913 

1 

99M4A46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

— 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

1  IL  GRAFTON 

1 

1973 

RV 

113 

1539914 

1 

99*14448! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 

I 

! IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

114 

153991J 

1 

994144481 

1  ( 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

- 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 

i 

! XL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

115 

1539916 

1 

99414446! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

1534! 
-  ! 

1 9 .0 ! NONE 
! 

1  IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

116 

1539917 

1 

99414446! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

153*1 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!  XL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

117 

1539918 

! 

99*144481 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.01 
35.  C! 

9.01 

1.51 

" 

1534! 
-  ! 

19.0! NON 

1 

1  IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

11! 

1539919 

1 

99*1*4*8! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

- 

15341 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

119 

1539920 

1 

9941*4*8! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!  XL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

120 

1539921 

1 

99*144*81 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 
-  ! 

19.0‘NONE 

! 

!  XL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

121 

1539922 

1 

99*14448! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1534! 
-  ! 

1 9 .0! NONE 
! 

! IL  GRAFTON 

1 

1973 

RV 

122 

1539923 

1 

9941*4481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!  XL  GRAFTON 

1 

1973 

RV 

123 

1539924 

1 

99414A481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

124 

1539925 

1 

994I4A48! 

1  l 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! XL  GRAFTON 

1 

1973 

RV 

125 

1546C59 

1 

99414448! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

” 

1534! 
-  ! 

19.01  NONE 
! 

!  XL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

126 

1546060 

1 

99*14448! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

19.0 (NONE 
! 

! XL  GRAFTON 

1 

1973 

RV 

127 

1546C61 

1 

9941*4481 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

” 

1534! 
-  ! 

19.0 ! NONE 
! 

1  XL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

128 

1546C62 

f 

9941*4*8! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

1 9. 0 ! NONE 
! 

1  IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

129 

1546063 

1 

99414*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1534! 
-  ! 

19.0 ! NONE 
! 

! I L  GRAFTON 
! 

197S 

RV 

130 

1 546C64 

1 

99414**61 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

1534! 
-  ! 

19. 0 ! NONE 
! 

!  IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

131 

! 546C6S 

1 

994 14*48! 

I  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

! IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

132 

1546066 

99414*461 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

” 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

UL  GRAFTON 
! 

1973 

IV 

133 

1546067 

1 

99414*48! 

1  1 

195. Ot 
195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

” 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

UL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

134 

I546C68 

99414*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

135 

1546C69 

1 

99414*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

15341 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

116 

I546C70 

1 

99414*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

** 

(534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

UL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

137 

1546071 

I 

99414*481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

** 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

138 

1546072 

1 

99*14*48! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  t 

19.0! NONE 
! 

UL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

139 

1546073 

1 

99*14*48! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  Cl 

9.0! 

1.5! 

1534! 
-  ! 

J9.0 ! NONE 
! 

UL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

140 

1  54(07*. 

! 

99414*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

~ 

1534! 
-  ! 

19.0 ! NONE 
! 

UL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

141 

1546075 

1 

9*1*  1 4*48 1 
f  1 

195.0! 

1>5.0I 

35.0! 
35.  C! 

9.01 

1.51 

~ 

1-341 
-  I 

19.0! NONE 

I 

(XL  GRAFTON 
» 

1973 

RV 

142 

1546076 

! 

99414*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

8.5! 

* 

153*! 
-  ! 

19. 0! NONE 
! 

!1L  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

143 

1546077 

1 

99414*48! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.51 

** 

15341 
-  ! 

19. 0! NONE 

i 

UL  GRAFTON 

I 

1973 

RV 

144 

1546078 

1 

99414*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 
-  ! 

1 9. 0 1  NONE 
! 

/IL  iRAFTON 
! 

1973 

RV 

145 

1546079 

1 

99414*481 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1534!* 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

UL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

146 

I546C80 

t 

99414*48! 

(  ! 

195.01 

195.01 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

1534! 
-  ! 

19.0! NONE 
l 

!IL  GRAFTON 
l 

1973 

•  V 

147 

I546C81 

! 

99414*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

1534! 
-  1 

19.0! NONE 
! 

UL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

146 

IS46C82 

I 

99414*461 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.5! 

15341 
-  f 

1 9.0! NONE 
! 

UL  GRAFTON 
! 

1973 

RV 

149 

1546083 

1 

99414*48! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15341 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1973 

RW 

150 

1546064 

! 

I 

! 

994144481 

1  1 

1  1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

! 

! 

35.0! 
35. Cl 
! 

1 

9.0! 

1.5! 

! 

! 

1534! 
-  I 
! 

1 

19.0! NONE 
! 
i 

i 

UL  GRAFTON 

1 

! 

1 

1973 
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CNGRI 

»sm 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NURBEI 

1  COAST 
i  4UAID 
t  NUMBER 

(VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  ICOIEtLCNGTHi 9IDTH1  ! 

IRCGIS-!****!  IfG.  1  RCC.lLOAD-l 
TER  1  SEE1//////1/////1  ED  1 
TON-  IPACEI  OVEt-lOVEt-l /////! 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  'LIGHT! 

HORSE 

ROVE* 

{CAPACITY!  HIGH-  !  1  V  E  S  S  C  L  1 
!  !  1ST  !  CARGO  HANOLINC  !S  (OPERATING  ! 
1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
1////////!  POINT  |  LINE-1  1*01  L INC-1  ! 
!  PASS-  1  (LIGHT)  I///////////////MTO! //////////! 
!  ENGERS  !  (FEET)!  LINI-2  ICE!  LINC-2  ! 

I 

1 

TEAR  ! 
BUILT  S 
OR  l 

•REBUILT! 

(27)  RIVER  VAT 

1 

I 

CO.  i 

(CONTINUED)! 

I  1 

t  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

l 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

tv 

151 

1546C65 

1 

994(44461 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 

1 

1 IL  GRAFTON 
! 

1973 

tv 

152 

IS46C64 

! 

994I4A4SI 
!  i 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

15341 
-  1 

1 9.0! NONE 
! 

1  IL  GRAFTON 
! 

1973 

tv 

153 

1544087 

! 

99414A48! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1534! 

-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

1  XL  GRAFTON 
! 

1973 

tv 

154 

1546C88 

! 

99414A48! 

1  i 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

SIL  GRAFTON 
! 

1973 

tv 

155 

IS46C69 

1 

99414A48! 

1  1 

195.01 

195.01 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

1 9.0 ! NONE 
! 

1  IL  GRAFTON 
! 

1973 

tv 

154 

1544C90 

! 

9941 4A48I 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.3! 

1534! 

-  1 

1 9.0! NONE 
! 

lit  GRAFTON 
! 

1973 

tv 

157 

1546091 

! 

9941 4A46I 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.01  NONE 

1 

lit  GRAFTON 

1 

1973 

tv 

158 

1546C92 

1 

994  1  4  A  48 1 
!  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 

1 

1973 

tv 

159 

I544C93 

1 

994UA481 
t  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1534! 

-  ! 

1 9.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1973 

tv 

160 

1546094 

1 

99414*481 

1  < 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

1534! 

-  ! 

19.01  NONE 

I 

ML  GRAFTON 
! 

1973 

tv 

141 

1546C95 

1 

994  14A481 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

” 

1534! 

-  I 

19.0! NONC 
! 

!IL  G9AFT0N 
! 

1973 

RV 

162 

1546C96 

l 

99414*481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

m 

1534! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 

1 

1973 

RV 

163 

IS46C97 

1 

99414*481 

1  > 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

1534| 

-  j 

19.01  NONE 

l 

ML  GRAFTON 
! 

1973 

tv 

164 

1346C96 

1 

99414*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1534! 

1 9.oi NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1973 

av 

165 

1561470 

1 

6731 4A481 

1  ! 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.9! 

- 

1468! 

-  ! 

1 8.3! NONC 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1925 

tv 

146 

1561471 

I 

87314*48 1 

I  1 

195.01 

195.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

1.9! 

“ 

1468! 

-  I 

18.0 ! NONE 
! 

ML  GRAFTON 

1975 

tv 

167 

1561472 

1 

87314*461 

1  t 

195.01 

195.01 

35.0! 
35.  C! 

9.01 

1.9! 

“ 

1468! 
-  ! 

18.01  NONE 

1 

III,  GRAFTON 
! 

1975 

tv 

168 

1561473 

1 

87314*481 
t  1 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.91 

“ 

1466! 

.  j 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

uv 

169 

1561474 

1 

87314*48! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35.  Cl 
35. C! 

9.0! 

1.9J 

“ 

1466i 
-  1 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

tv 

171 

1561476 

l 

17314*48! 

!  1 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

14681 
-  ! 

18.0! NONE 

1 

ML  GRAFTON 
( 

1975 

tv 

172 

1561477 

1 

87314*48! 
t  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

1466! 
-  1 

1  8 • 0 } NONE 

1 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

RV 

173 

1561478 

1 

87314*481 

1  l 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1975 

tv 

174 

1561479 

! 

87314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1468! 
-  ! 

18.01  NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

RV 

175 

1561480 

1 

87314*4(1 

1  1 

195.0! 

6v5.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 

1 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

tv 

176 

1541411 

1 

87314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.91 

14681 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

ML  6RAFT0N 
! 

1975 

tv 

177 

1561482 

1 

87314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

RV  178 

1561413 

l 

67314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
75. C! 

9.0! 

1.9! 

" 

1468! 
-  ! 

18.0JNCNC 

! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

IV 

179 

1561464 

1 

17314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

1468! 

1 6. 0 ! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

tv 

180 

1561485 

I 

87314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

• 

U68! 
-  I 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

tv 

181 

1561466 

1 

87314*46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1468! 
-  1 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 

1 

1975 

tv 

182 

1561487 

1 

87314*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.9! 

“ 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!IL  GRAF10N 
! 

1975 

RV 

183 

1561411 

1 

87314*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

1.9! 

" 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 

1975 

RV 

184 

1561489 

1 

673(4*481 

1  l 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.91 

” 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

RV 

163 

1561490 

1 

67314*46! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.91 

“ 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

RV 

186 

1561491 

1 

67314*411 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

* 

1466! 
-  ! 

18.01  NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

IV 

187 

1561492 

1 

87314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

1468! 
-  ! 

16.0! NONE 

1 

IIL  GRAFTON 
! 

1975 

tv 

111 

1561493 

1 

17314*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

“ 

14661 
-  1 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

IV 

189 

1561494 

17314*481 

1  1 

195.0! 

195.01 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

IIL  GRAFTON 
! 

1975 

RV 

190 

(561495 

67314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

* 

1468! 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

IV 

191 

(561496 

1 

87314*48! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0; 

1.9! 

" 

1468! 
-  I 

18.0! NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1975 

IV 

192 

1561497 

1 

67314*481 

1  1 

195.0! 

195.0! 

33. C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

IV 

193 

(561496 

! 

17314*461 
(  ! 

195.0! 

195.0! 

33.  C! 
35.  C! 

9.01 

1.9! 

1466! 
-  i 

16.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

IV 

194 

1561499 

1 

873(4*41! 

1  1 

195.0! 
195. 0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.91 

1468! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1975 

tv 

195 

1536641 

1 

57314*481 
l  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

1489! 
-  ! 

19.01  NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1972 

tv 

194 

1536642 

1 

67314*49! 
t  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

* 

1489! 

•  i 

19*  0! NONE 

I 

! XL  GRAFTON 
! 

1972 

tv 

197 

1536643 

1 

87314*48! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.01 

9. or 
1.8! 

“ 

1  489  j 
-  ! 

1 9,01  NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

197? 

tv 

198 

1536644 

1 

87314*481 
!  1 

20C.O! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1489! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

197? 

IV 

199 

1536643 

1 

87314*461 
!  1 

200.0! 

20C.0I 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

1489! 
-  > 

19.0! NONE 
( 

ML  GRAFTON 

1 

197? 

RV 

200 

(536646 

1 

87314*481 

1  1 

20C.O! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1489! 
-  ! 

19*01  NONE 
! 

!IL  GRAFTON 
! 

1972 

IV 

201 

1536647 

f 

87314*461 
i  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.81 

“ 

1489! 
-  ! 

19, *  10NE 
! 

ML  GRAFTON 
l 

1972 

IV 

202 

1536646 

1 

87314*46! 
1  1 

20C.O! 

20C.OI 

35.0! 

35.0! 

1.0! 

1.8! 

“ 

1489! 
-  ! 

19,0 ! NONE 
! 

ML  GRAFTON 

1 

1972 

tv 

203 

1536649 

I 

87314*481 
1  ! 

200.01 

200.01 

35.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.8! 

“ 

1469! 
-  ! 

19,0! NONE 
! 

ML  GRAFTON 
! 

1972 

RV 

204 

1536650 

1 

17314*481 
1  ! 

20C.01 

20C.0! 

35.01 
35.  C! 

9.01 

1.8! 

“ 

« 

1489J 
-  ! 

19*0! NONE 

1 

ML  GRAFTON 
! 

1972 

IV 

205 

1536651 

1 

I 

1 

17314*48! 
1  1 

1  1 

1  I 

200.0! 

200.01 

! 

1 

35.  C! 
35.0! 

J 

! 

9.0! 

1.8! 

! 

1 

♦<89! 

! 

1 

! 

1 9.0 l NONE 

1 

1 

1 

IIL  GRAFTON 
! 

I 

1972 

TABLE  2  -  DESCRIMTIOK  Of  VESSELS  733 


CVS*! 

•  1ST! 

VESSEL  NAME 

08EAAT0A 

AfcP  NUMBER 

I  COAST 
!  SUAA6 
!  NUMBER 

iVTCC!  DIMENSIONS  iDAAfTl 

1  NET  1CODE1LENST HI QI0TH!  ! 

I  RESTS-! **#* !  AES.  I  AES. 1LOA6-1 
!  TEA*  1  SEE!//////!/////!  £0  I 

I  TON-  !MC£l  OV Efi“l OVER" !////  / ! 

1  NASC  !  IV  1  ALL  !  ALL  1  LIGHT  1 

1 CARACXTY 1  HUH-  !  !  V  E  S  S  E  L  I 

!  !  EST  !  CARSO  HIRILINS  IS  10RCAAT2M6  ! 

1  CARSO  !  FIXE#  !  CIUIMMENT  ITC!  BASE  1 

!////////!  AOINT  !  LINE-1  MO!  LINE-1  1 

HORSE!  MASS-  ! <L ISHT31 /////////////// /!TOt ////////// ! 
MOWER!  !  (FEET)!  LXNE-2  1  EE!  LXNE-2  ! 

YEA* 

BUILT 

OR 

•REBUILT 

(2?)  AtVERWAY 

CO. 

! 

I 

! 

1  1 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

( 

(CONTINUED) ! 

t  I 

1 

l 

! 

1 

I 

! 

RV  206 

1536652 

8?  314*481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1469! 

19.01H0NC 

!  IL 

SRAFTOK 

1972 

1 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.8! 

-  ! 

I 

1 

AW  20? 

1536653 

87314A48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14891 

19.0} NONE 

1  IL 

SAAFTOH 

1972 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.81 

-  ! 

! 

! 

AW  2Ce 

1534654 

87314A48! 

2CC.01 

35. C! 

9.01 

- 

148V! 

1 9.0! NONE 

!  XL 

SRAFTOK 

1972 

! 

1  t 

20C.0! 

35.0! 

1.8! 

-  t 

t 

! 

AW  209 

1 J34655 

67314A46! 

200.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1489! 

19.0! NONE 

!  X  L 

SAAFTOH 

1972 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

AW  21C 

1536656 

87  3!  44431 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

1 9 . 0 ! NONE 

!IL 

SAAFTON 

1972 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

AW  211 

1536657 

873UA43! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

19.0! NONE 

!IL 

SAAFTOH 

1972 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

AW  212 

1536658 

873UA48! 

2CC.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1489! 

19.01N0NE 

1  XL 

SAAFTON 

1972 

l 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

| 

! 

IW  213 

1536659 

57314A481 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1489! 

19.0! NONE 

!  XL 

SAAFTON 

1972 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

*W  21 A 

1536660 

87314443! 

200*01 

35. C! 

9.0! 

- 

1489! 

19 .0 ! NONE 

!  XL 

SAAFTON 

1972 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

AW  215 

1531C22 

102014443! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0 !  NONE 

tZL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

200.01 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

AW  216 

1531023 

102014A48E 

200.0! 

35. C! 

9.01 

- 

15201 

19.0! NONE 

f  XL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

AW  217 

*'31024 

102014A461 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15201 

19.0MONE 

!  IL 

SAAFTOH 

1971 

' 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

AW  21  f 

1531C25 

1 020 1 4A48 1 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

!  IL 

SAAFTON 

1971 

l 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

AW  219 

1531026 

102014A48! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1520! 

19.0M0NC 

!  XL 

SAAFTON 

1971 

! 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

AW  220 

1531C27 

102014446! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

!  XL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

AW  221 

1531C28 

102014A48I 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

1  XL 

SAAFTON 

1971 

I 

1  1 

200.0! 

35*0! 

1.31 

-  ! 

! 

I 

| 

•V  222 

1  551 029 

102014448! 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1520! 

19.01  NONE 

!  XL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

AW  223 

1531CJO 

102014A45! 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

1 9.0 ! NONE 

!  XL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

AW  224 

1531C31 

1020! 4A411 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15201 

19.0! NONE 

XXL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

AW  22$ 

I531C32 

1020! 4A491 

2CC.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

(XL 

SAAFTON 

1971 

1 

!  1 

200. 01 

55.0! 

1.3! 

-  ! 

1 

! 

IV  226 

1531C33 

102014A481 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

1  XL 

SAAFTON 

1971 

l 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.81 

-  ! 

! 

1 

*W  227 

! 551034 

102014A43! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

!IL 

SAAFTON 

1971 

1 

!  1 

20C.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

AW  228 

•5J1C35 

102014A46! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0 ! NONE 

!  XL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

AW  229 

1531036 

1 02014A43J 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15201 

19.0! NONE 

ML 

SRAFTOK 

1971 

l 

1  1 

20C.0! 

J5.CI 

1.8! 

-  1 

I 

! 

AW  23C 

1 5310 37 

102014A48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15201 

19.0! NONE 

!  XL 

SAAFTON 

1971 

I 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.81 

-  ! 

I 

i 

AW  231 

1531038 

102014A481 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0 ! NONE 

XXL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

AW  232 

1 531C39 

102014A48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

1 9.0! NONE 

1  IL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

AW  233 

1531C40 

102014443! 

200.01 

JS.CI 

9.0! 

- 

1520! 

1 9.0 ! NONE 

XXL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

AW  234 

1531C41 

102014A45! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

1 9 . 0 ! NONE 

IlL 

SAAFTON 

1971 

! 

1  ! 

20C.C! 

35.01 

1.81 

-  I 

! 

1 

AW  235 

1531C42 

10201 4A461 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.01  NONE 

!XL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

AW  236 

I531C43 

1 02014*481 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

1  XL 

SRAFtCN 

1971 

! 

1  i 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

AW  237 

1531C44 

1 020! 4A48! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

XXL 

SAA*TON 

1971 

1 

1  1 

200.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  I 

I 

! 

AW  238 

1531045 

102014A48! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0! NONE 

IlL 

SAAFTON 

1971 

I 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

AW  239 

!  S31C46 

102014A45! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1520! 

19.0U0KE 

X  XL 

SAAFTON 

1971 

! 

1  1 

200.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

i 

AW  24C 

1506748 

9C014A48! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0IN0HE 

XXL 

SAAFTON 

1971 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.9J 

-  ! 

! 

! 

AW  241 

•506749 

9C0I4A48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0JN0NE 

I  XL 

SAAFTON 

1971 

! 

1  I 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

*V  242 

1506750 

9C0UA43! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0M0NE 

!IL 

SAAFTON 

1967 

I 

1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

*W  243 

1506751 

9C014A48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14E5! 

10.0! NONE 

1  XL 

SAAFTON 

1967 

1 

1  1 

2CC.0! 

<5. Cl 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

AW  244 

1506752 

9C0!4A4S! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0 l NONE 

X  XL 

SAAFTON 

1947 

l 

1  1 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

-  I 

I 

! 

AW  245 

1506753 

900J4A4M 

2CC.0! 

33.0! 

9.0! 

- 

1485! 

19.01NCNE 

XXL 

SAAFTON 

1947 

1 

!  1 

200.01 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

| 

AW  246 

1506754 

9C0I4A45! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

14851 

1 8 . 0! NONE 

!  XL 

SAAFTON 

196? 

! 

!  1 

20C.01 

35.0! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

AW  247 

1506755 

9C014A48I 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0! NONE 

!IL 

SAAFTON 

1967 

I 

1  ! 

200.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

AW  246 

! 5067*6 

9C014A48! 

200. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0! NONE 

!  XL 

SAAFTON 

1967 

1 

.  i  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

AW  249 

1506757 

900! 4A4&1 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1465! 

18.0 ! NONE 

XXL 

SAAFTON 

1967 

1 

!  1 

200. 0! 

35. OJ 

1.91 

-  ! 

1 

! 

IW  250 

1506758 

900! 4A491 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.01  NONE 

1  XL 

SAAFTON 

1967 

I 

1  1 

200.01 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

*•  (>• 

I 506755 

500!4a%4J 

200.0! 

33. Cl 

t.O! 

- 

1485! 

18.01  NONE 

!  XL 

SAAFTON 

1967 

! 

1  1 

200.0! 

35.01 

1.91 

-  1 

! 

I 

IW  252 

1506760 

90014A481 

200.0! 

35. CJ 

9.0! 

- 

1485! 

18.0! NONE 

(XL 

SAAFTON 

1947 

! 

1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

AW  253 

1506761 

900I4A48! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0IN0NE 

I  XL 

SAAFTON 

1967 

! 

1  1 

20C.0I 

35. Cl 

1*9! 

-  1 

! 

| 

AW  254 

1506762 

9C014A48I 

200. 0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1485! 

18.0! NONE 

111 

SAAFTON 

1947 

1 

!  1 

20C.0I 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

AW  256 

1505988 

90014A451 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

1 8 . 0 ! NONE 

XXL 

SAAFTON 

1947 

! 

1  1 

200.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

Ar  257 

1506000 

900! 4A43 ! 

20  C  *  0 1 

15.0! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0! NONE 

XXL 

SAAFTON 

1967 

1 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

AW  258 

1506C01 

90014A48! 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

14851 

1 8. 0 ! NONE 

IlL 

SAAFTON 

1967 

1 

!  1 

200.01 

35. Cl 

1.9! 

-  t 

! 

I 

AW  26C 

1505590 

90014A48! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0IM0NC 

ML 

SAAFTON 

1947 

1 

1  1 

200. 0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

AW  241 

1505991 

9C014A48! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1485! 

18.0! NONE 

ML 

SAAFTON 

1947 

1 

1 

1 

!  1 

f  1 

!  ! 

200*0! 

I 

! 

35. Cl 

1 

! 

1.91 

-  ( 
! 
1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

734  TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  V 


VESSEL  NAME  AND  NURSE* 


i  COAST 
!  GUARD 

t  NUH314 


!VTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

NET  ICODEIlENCTHlBRDTN!  ! 

AEGIS-! *•**!  AEG.  !  AEG.lLOAD-l 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  {PAGE!  OVEA-lOVER- !/////!  HORSE 
NAGF  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  BASE  !  YEAR 
////////!  POINT  !  LINE-1  t AO!  LINE-1  !  BUILT 
PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! TO! //////////!  OP 


ENGERS  !  (FEET)! 


(EE!  L  INC-2  !*RF6UILT! 


(27)  RXVERWAY  CO. 

l 

(CONTINUED) ! 

l 

! 

1  1 

1  ! 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

RV  262 

! 505992 

I 

! 

900!*A*ei 
!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*85! 

-  I 

18.0! NONE 
! 

!IL 

! 

GRAFTON  ! 

! 

1967 

RV  267 

1505997 

1 

j 

9C0!*A*8! 

!  ! 

200. 0! 
200. 0! 

35.  C! 
35.0! 

9.01 

1.9! 

“ 

1*85! 

•  i 

18.0! NONE 

lit 

! 

GRAFTON  ! 

1 

1967 

RV  268 

1 SOSS98 
! 

i 

i 

900UA48! 

!  ! 

20C.01 

2CC.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.91 

- 

1*55! 

-  1 

18.oi NONE 

1 

tIL 

! 

GRAFTON  ! 

! 

1967 

RW  26* 

1505999 

! 

i 

i 

9C0! * A*S ! 

1  1 

20C.0! 
200. 0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*85! 

-  1 

1 8.0! NONE 
! 

!IL 

! 

GRAFTON  ! 

! 

1967 

RV  272 

!  51 3*35 
! 

! 

1 

9C0 ! * A*8 1 

i  | 

20C.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*85! 

-  1 

18.0! NONE 

1 

IIL 

! 

GRAFTON  ! 

! 

1967 

RV  273 

!  513*36 
! 

1 

1 

9toi *A*8! 

!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*85! 

-  1 

18.0! NONE 

i 

IIL 

( 

GRAFTON  ! 

j 

1967 

RV  27* 

! 5 1 3*37 

I 

! 

900! *A*8! 

1  1 

200.01 

2CC.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1485! 

-  1 

t  8 . 0 ! NONE 
! 

IIL 

! 

GRAFTON  j 

i 

1967 

RV  275 

1513*38 

! 

! 

I 

7CO!***8! 

1  ! 

20C.01 

200.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*851 
-  1 

18 .0! NONE 

IIL 

GRAFTON  ! 

1 

1967 

RV  278 

1513**1 

i 

1 

1 

9C0!*A*8! 

!  1 

200.0! 

2C0.0! 

35.0! 
35. C! 

9.01 

1.91 

- 

1*651 
-  ! 

1 8.0! NONE 
! 

IIL 

! 

GRAFTON  ! 

! 

1967 

RV  279 

i 51 2**2 
! 

! 

I 

900! * A*8! 

(  ! 

200.0! 

20C.C! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*85! 

-  1 

18.0! NONE 
* 

IIL 

! 

GRAFTON  ! 

1 

1967 

RV  278 

1287758 

! 

1 

! 

753! *A*1 l 
!  1 

! 

195.0! 

! 

35. Cl 

9.0! 

1.7! 

“ 

156! 

-  1 

16.0! NONE 

IIL 

! 

GRAFTON  ! 

1 

1962 

RV  282 

1297029 

1 

! 

! 

997! * A*8 1 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.9! 

“ 

1*38! 

-  1 

18.0! NONE 
l 

TL 

! 

GRAFTON  ! 

I 

1967 

RV  285 

1297032 

! 

! 

! 

99714*43! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.9! 

- 

14311 
-  1 

18.0! NONE 
! 

IIL 

! 

GRAFTON  ! 

1 

196* 

RV  287 

1297C3* 

1 

1 

997UA481 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1*38! 

-  1 

18.0! NONE 

i 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

1 

1964 

RV  288 

1297035 

! 

! 

1 

997 ! *A*6! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.9! 

- 

14361 
-  1 

18. oi NONE 
! 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

i 

1764 

RV  289 

1297036 

! 

! 

! 

997t***8! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.2! 

- 

1438! 

-  ! 

18.0! NONE 

l 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

! 

196* 

RV  29C 

1297037 

! 

! 

! 

9971***8! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

- 

1438! 

-  1 

18. oi NONE 
! 

ML 

! 

GRAFTON  1 

! 

196* 

RV  60C 

15*31*5 

l 

( 

! 

971  !*A*1 ! 

!  ! 

200. 0! 
200.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.6! 

“ 

160C1 
-  1 

16*0! NONE 

t 

IDE 

! 

WILMINGTON! 

! 

1973 

RV  601 

! 5*31*9 
! 

! 

! 

971 1  *A*1 ! 

1  ! 

20C.0! 
20  C . 0 1 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

- 

1600! 

-  1 

19  .oi NONE 
i 

IDE 

! 

WILMINGTON! 

i 

1973 

RV  602 

15*31*8 

! 

! 

1 

9711***1! 

1  ! 

20C.O! 

200.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

1600! 

-  1 

18.0! NONE 
! 

IDE 

! 

WILMINGTON ! 

! 

1973 

RV  603 

! 5*3150 
! 

1 

1 

971 !* A*1 1 
!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. Cl 
35.01 

9.0! 

1.6! 

— 

1600! 

-  ! 

19.0 ! NONE 
! 

lot 

! 

WILMINGTON! 

1 

1973 

RV  60* 

15*3153 

I 

i 

1 

97 1 !* A*1 ! 

!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1600! 

-  1 

18.0! NONE 

i 

IDE  WILMINGTON! 

!  1 

1973 

RV  605 

! 5*3152 
! 

1 

I 

971  !*A*1 ! 

!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

16001 
-  ! 

1  8.0 ! HONE 
! 

IDE 

! 

WILMINGTON! 

! 

1973 

RV  606 

15*3151 

! 

! 

1 

971 i *A*1 ! 

!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1600! 

-  1 

18.0! NONE 
! 

IDE 

! 

WILMINGTON! 

1 

1973 

RV  607 

1 5*31** 

1 

! 

! 

971 1 *A*1 ! 

1  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1600! 

-  ! 

18.OIN0NE 

! 

IDE 

! 

WILMINGTON! 

! 

1973 

RV  608 

15*31*7 

! 

! 

1 

971  !*A*1 ! 

1  ! 

20C.01 

200.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1600! 

-  ! 

18.0! NONE 
! 

!0E 

! 

WILMINGTON! 

! 

1973 

RV  6C9 

15*31*6 

I 

! 

! 

971!*A*U 

I  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

16001 
-  ! 

13.0! NONE 
! 

IDE 

! 

WILMINGTON! 

! 

1973 

RV  800 

157635* 

1 

! 

I 

871 ! *A*6! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

2118! 

-  ! 

1 8 • 3! NONE 

i 

!  NN 

I 

NINNCAPO-  ! 
LIS  ! 

1976 

RV  807 

16257*3 

1 

! 

! 

9$2!*A*6! 

!  ! 

200. 0! 
200. 0! 

35.0! 

35.0! 

12.0! 

2.0! 

“ 

2000! 

-  ! 

1  * • 7  j  NONE 
! 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

! 

198C 

RV  851 

i  ...... 

i 

! 

1 

7C0!*A*1! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.0! 

12.0! 

1.6! 

“ 

1730! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

|MN 

! 

MINNEAPO-  ! 
LIS  ! 

1979 

RV  852 

16229*6 

1 

! 

! 

08S!*A*1 J 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35. C! 
35.0! 

10.8! 

1.5! 

- 

1778! 

-  ! 

16 .0 ! NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

198C 

RV  *169 

1612776 

1 

I 

9J2!*A*8! 

!  ( 

200.0! 
200. 0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.*! 

1672! 

-  ! 

1  9,6 ! NONE 
* 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

1 

19«C 

RV  *1?B 

1612777 

1 

1 

1 

9321***81 
t  1 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.*l 

- 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

! 

198C 

RV  *1 IB 

1612778 

j 

! 

! 

9321***5! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.*! 

“ 

1672! 

-  j 

19.6! NONE 
! 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

! 

1980 

RV  419B 

j  612779 
! 

I 

! 

9321***81 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.*! 

1672* 

-  ! 

19.6! NONE 
t 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

! 

198C 

RV  *2CB 

1612780 

! 

! 

! 

9321***8! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.*! 

“ 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 

I 

ML 

1 

GRAFTON  ! 

! 

1R0C 

rv  *2ie 

1612701 

1 

i 

i 

932!***8! 
!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1672! 

.  i 

19.6! NONE 

j 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

i 

1980 

RV  *229 

(612782 

1 

! 

! 

932!***8! 
!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.*! 

1672! 

•  j 

19. 6! NONE 

i 

ML 

• 

GRAFTON  ! 

! 

1980 

RV  *239 

1612783 

1 

1 

f 

9321***8! 
!  ! 

200. 0! 
200.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.*! 

** 

16721* 

-  i 

19.6! NONE 

j 

ilL 

! 

GRAFTON  ! 

i 

1980 

RV  *2*6 

161278* 

1 

! 

! 

932!***8! 
!  ! 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.*! 

“ 

1672! 

19. 6j  NONE 
! 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

! 

1 98C 

RV  *258 

1612705 

1 

I 

! 

9321***8! 
!  1 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

” 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 

i 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

t 

1980 

RW  *263 

1612786 

( 

I 

932!*A*3! 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.01 

1.*! 

1672! 

-  i 

19.6  j  NONE 

i 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

I 

198C 

RV  *278 

1612787 

! 

! 

! 

9321***8! 
1  I 

20C.0! 

200.0! 

3S.C! 

35.01 

9.0! 

1 .  *1 

1672! 

-  t 

19.6! NONE 

1 

!IL 

! 

GRAFTON  i 
! 

1980 

RV  *280 

1612788 

1 

! 

! 

9321***8! 
1  t 

200.0! 

20C.0! 

35.01 

35.0! 

9.0* 

1.*! 

“ 

1672! 

-  1 

19.6! NONE 
! 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

! 

1980 

RV  *29B 

1612789 

! 

! 

1 

932!*A*8! 
I  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.*! 

- 

1672! 

-  ! 

19,6! NONE 
» 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

I 

1980 

*y  Ajn; 

»Ai>?on 

i 

f 

! 

937|*A*8I 
!  1 

200.3! 

20C.0! 

15.01 
35. C! 

9.0! 

1.*! 

16721 
-  ! 

19.6! NONE 

i 

ML 

l 

GRAFTON  ! 

1 

1980 

RV  *318 

1612791 

1 

1 

! 

9321***5! 
!  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.*! 

- 

1672! 

-  ■ 

19.6! NONE 
! 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

J 

1980 

RV  *328 

1612792 

1 

1 

I 

9321***8! 
1  ! 

20C.0! 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.*! 

“ 

I672i 
-  ! 

19.6! NONE 
] 

ML 

i 

GRAFTON  ! 

! 

1980 

RV  *338 

1612793 

1 

! 

! 

9321**48! 
1  ! 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.*! 

* 

1672! 

-  ! 

19.6SN0NE 

i 

ia 

! 

GRAFTON  ! 

; 

1980 

RV  *3(3 

161279* 

1 

! 

1 

932! *A*8! 
!  I 

200. 0! 
2CO.O! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.*! 

- 

1672! 

“  ! 

19. NONE 
! 

ML 

I 

GRAFTON  ! 

! 

1980 

RV  *358 

I&12795 

1 

! 

1 

932!*A*8! 
1  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.*! 

- 

1672! 

-  ! 

19. 6! NONE 
! 

!IL 

! 

GRAFTON  ! 

« 

1980 

RV  *368 

1612796 

1 

! 

1 

9321***8! 
1  ! 

20C.O! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

1672! 

“  ! 

19.6! NONE 
! 

ML 

! 

GRAFTON  ! 

! 

1980 

RV  *378 

1612797 

! 

! 

J 

9321***8! 
1  ! 

20C.0! 

20C.O! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.*! 

m 

1672! 

-  I 

19.«> !  NONE 
! 

ML 

( 

GRAFTON  ! 

! 

1980 

RV  4388 

1612798 

! 

I 

1 

I 

! 

! 

! 

932I4A48! 

1 

1  i 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

! 

! 

35.0! 
35.  C! 

! 

! 

9.0! 

1.*! 

1 

! 

1672! 

•  i 

i 

! 

19.6! NONE 

i 

i 

! 

ML 

! 

! 

GRAFTON  ! 

» 

i 

! 

1930 

T A 31. £  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUR8ER 


!  COAST 
!  GUARO 
!  NUR0ER 


! VTCCl  DIRENSICNS  \ DRAFT! 

NET  !CODEiLEN(TH!8ffDTH2  i 
REGIS-!****!  ACC*  !  REG. (LOAD-! 

TEA  !  SEC !//////!/////!  ED  ! 

TON-  IPA6EI  OVEB-!OVE*-!/////!  HOASE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER 


ST.  LOUIS/  INC. 


(32)  AIVICAA  NARINE/  INC. 
•IVZEAA 


(32)  PLG  NARINE/  LTD. 
RA.  WADE 


•CAPACITY!  HIGH-  •  I  V  E  S  S  E  L 

!  !  CST  !  CARGO  HANDLING  !S  (OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  CQUXPHCNT  !TC!  3A$E 

! //////// ■  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

i  pass-  ! (light) uunumnnn \mtnmnn 

!  ENGEAS  I  (FEET)!  LINE-2  !£E!  LINE-2 


(27)  AIVEAVAT  CO. 

! 

1 

! 

(CONTINUED)! 

i  j 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

| 

i 

! 

j 

i 

i 

1 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1910 

RV  4399 

1612799 

l 

93214A48! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 

3S.C! 

9.0! 

1.4! 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.62N0NE 

! 

ilL  GRAFTON 
! 

IV  4406 

1612800 

I 

932 !  44  48! 

!  1 

20C.0! 

20C.01 

55.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

” 

1 

! 

1672! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

! 1 L  GRAFTON 
! 

me 

AV  4666 

1643591 

! 

93214A48! 

1  1 

2CC.0! 

20C.0! 

3S.C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

- 

1 

! 

1672! 

-  ! 

1 9.6 ! NONE 
! 

!RN  MINNE- 
!  APOLIS 

(®I2 

AW  4676 

1643592 

1 

93214A481 

i  j 

20C.O! 

200.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

" 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.61N0NE 

! 

!PN  RINNE- 
!  APOLIS 

m2 

AW  4628 

1643593 

! 

932*4448! 

!  ! 

20C.0! 
200. 0! 

35.  C! 
35. CJ 

9.0! 

1.41 

- 

! 

i 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 

1 

!PN  RXNNE- 
!  APOLIS 

1932 

AW  4696 

1643594 

1 

93214A482 

i  < 

200.0! 

20C.0! 

35.01 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

” 

i 

! 

1672! 

-  ! 

19. 6  j  NONE 
! 

!RN  RINNE- 
!  APOLIS 

m2 

AW  47GB 

1643595 

! 

93214445! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!RN  HINNC- 
!  APOLIS 

“  >1? 

AW  4718 

! 643  596 
! 

93214A48I 

1  ! 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1672! 

* » . >  i  R  0  N  E 
! 

!HN  RXNNE- 
!  APOLIS 

m2 

Ab  472B 

1643597 

1 

93214A48! 

•  1 

20C.0! 

2CC.O! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!RN  RINNE- 
(  APOLIS 

1t,»2 

AV  473B 

1643598 

! 

93214A48! 

1  1 

200.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35.C! 

9.0! 

1.4! 

” 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!RN  RINNE- 
!  APOLIS 

HU 

AV  4746 

1643599 

! 

93214A481 

1  t 

200. 0! 
200.01 

35. Cl 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

1 

! 

1672! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

!RM  RINNE- 
!  APOLIS 

ue; 

AW  4756 

1643600 

! 

93214445! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

! RN  HINNE- 
!  APOLIS 

1962 

AV  4763 

1643601 

1 

93214A481 

1  1 

2CC.0! 

200.01 

35.01 

35.01 

°.0! 

1.4! 

“ 

{ 

i 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

! RN  PINNE- 
!  APOLIS 

19*2 

AW  4776 

1643602 

! 

932! 4A48! 

1  ! 

200.01 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

“ 

l 

! 

1672! 

-  ! 

19.6 (NONE 
! 

|RN  RINNE- 
1  APOLIS 

hp: 

AW  4786 

1643603 

1 

93214A49! 

1  ! 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

!HN  RINNE- 
!  APOLIS 

17*2 

AW  479ft 

1643604 

1 

93214A481 

1  1 

20C.01 

20C.01 

35. C! 
35.0! 

9.01 

1.4! 

! 

I 

1672! 

-  ! 

19.61N0NE 

! 

! RN  HINNE- 
!  APOLIS 

196? 

AV  4809 

1643605 

932J4A45! 

1  1 

200.0! 

200.01 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.4! 

i 

! 

1672! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

IRN  R2NNE- 
!  APOLIS 

1982 

AW  4  0 1 B 

1643606 

1 

93214A481 

1  ! 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

1 RN  RINNC- 
!  APOLIS 

11W 

AW  4629 

1643607 

1 

932I4A481 
!  ! 

20C.0! 

20C.O! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

- 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

IRN  RINNE- 
!  APOLIS 

1982 

AW  4836 

(643608 

! 

932 1 4  A  48 1 
!  ! 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.4! 

" 

• 

i 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!PN  HXNNE- 
!  APOLIS 

1982 

AW  464B 

1 64360® 

1 

93214A48! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.01 

35.01 

9.0! 

1.4! 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.6 ! NOME 
! 

(RN  HINNE- 
!  APOLIS 

1912 

AW  485B 

1643610 

1 

93214A48! 

1  1 

200.0! 

20C.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

! 

! 

1672! 

-  ! 

19.6! NONE 
! 

!RN  RINNE- 
!  APOLIS 

1902 

AW  486B 

1643611 

1 

93214A481 

1  1 

200.0! 
200. 0! 

35. C! 
35. Cl* 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1672! 

19.6! NONE 
! 

IPN  HINNE- 
!  APOLIS 

1982 

AW  4673 

1643612 

1 

93214A48! 

!  J 

200.0! 

20C.01 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.41 

- 

! 

! 

147  2i 
-  ! 

(9 .6! NONE 
! 

IRN  HINNE- 
!  APOLIS 

1982 

AW  4689 

1643613 

1 

93214A481 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.4! 

“ 

! 

! 

1672! 

■  1 

19.6SN0ME 

! 

!RN  HXNNE- 
!  APOLIS 

1982 

Ab  489B 

1643614 

1 

93214A48! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35. C! 
35. OJ 

9.0! 

1.4! 

" 

! 

! 

1672* 

-  ! 

19.6 ! NONE 
! 

! RN  RINNE- 
!  APOLIS 

1982 

AV  8016 

1530267 

1 

87J14A48 ! 

1  1 

200.0! 

2CO.O! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

-  ! 

“ 

! 

! 

1604! 

-  ! 

16.0! NONE 
! 

!RN  RINNE- 
!  APOLIS 

1971 

AV  8C28 

1530270 

1 

87314A48! 

1  ! 

200.0! 

2CC.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

” 

! 

! 

1604! 

-  ! 

16 .OlhONE 
! 

!RN  HINNE- 
!  APOLIS 

1971 

AV  8036 

153C272 

! 

87314A4S! 

!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

~ 

! 

! 

1604! 

-  ! 

1 6.0! NONE 
! 

!RN  HINNC- 
!  APOLIS 

1971 

AV  8048 

1549860 

1 

734  1 4 A  41 1 
!  ! 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

! 

! 

1651! 

-  ! 

16.9 ! NONE 
! 

IRN  RINNC- 
I  APOLIS 

1973 

RV  ?C5B 

1641361 

1 

1065 14049 1 
!  1 

200.0! 

200.01 

35. C! 
35. C! 

9.6! 

1.3! 

• 

! 

! 

1790! 

-  ! 

19.0! NONE 
( 

!RN  PINME- 
!  APOLIS 

1981 

SCF  1338 

161C000 

I 

696 ! 4 A  46  1 
1  ! 

1 

200.0! 

-  I 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1600! 

-  ! 

18.9JN0ME 

! 

! 

! 

1979 

WE  2008 

|  - 

* 

95014D48! 
!  1 

200.0! 

20C.O! 

35.0! 
35. C! 

12.0! 

1.5! 

” 

! 

! 

1850! 

-  1 

19.0! NONE 
! 

! 

1 

1979 

WTT  1006 

(628481 

84814A41! 

•  ! 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35.  Cl 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1634! 

-  ! 

18.0! NONE 

1 

!RH  MNNE' 

!  APOUS 

1910 

WTT  1C07 

1628482 

1 

848 14 A41 1 
1  ! 

195.0! 

193.0! 

35.C1 

35.0! 

9.5! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1634! 

-  ! 

18 .0! NONE 
! 

!RN  pinne- 
!  APOLIS 

1980 

AW  903 

1508163 

! 

8C015A71! 
1  ! 

20C.0! 

20C.O! 

35.  C! 

’  .0! 

9.0! 

2.0! 

~ 

! 

! 

1430! 

-  ! 

18.0! PUMP/ 

! 

COILS 

!  It  GRAFTON 
! 

1968 

AW  911 

1508162 

1 

86215A71! 

I  1 

200.0! 

200.01 

1! 
3-  :i 

8.6! 

1.9! 

• 

! 

! 

1360! 

-  1 

1 5 .9! DIESEL 
! 

PURP 

!IL  GRAFTON 
! 

1967 

AW  912 

1 284778 

1 

74115A71! 

1  1 

195.01 

195.01 

35.01 

35.01 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1400! 

-  ! 

18.0IPUMP/ 

! 

COILS 

!IL  GRAFTON 
! 

1961 

AW  915 

1284014 

1 

74115A71! 
1  1 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35. C! 

9.01 

2.0! 

“ 

! 

I 

1400! 

-  ! 

H.OlPURP/ 

COILS 

!IL  GRAFTON 
! 

1961 

AW  917 

1284777 

1 

74115*71! 
!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.C! 
35.  C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

{ 

1400! 

-  ! 

18.0! PUNP/ 

( 

COILS 

!TL  GRAFTON 
! 

1961 

MUSKT 

1509313 

! 

126 !  3*36 ! 

80. 0! 

26.0! 

9.0! 

1700! 

-  ! 

52.0! NONE 

1R0 

ST. 

LOUIS  ! 

1967 

! 

1 

!  ! 

80.0! 

26.  C! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

JCEY-mSH 

1559332 

! 

8313436! 

6C.0! 

23.0! 

7.7! 

940! 

-  | 

36.4 ! NONE 

IRQ 

ST. 

LOUIS  1 

1974 

I 

1 

!  ! 

60. 0! 

23.0! 

7.7! 

! 

-  ( 

! 

1 

l 

JONATHAN  B 

1567677 

1 

59(3436! 

54.7! 

21.  C! 

6.0! 

920! 

-  1 

38 .0! NONE 

!R0 

ST. 

LOUIS  ! 

1975 

! 

! 

!  ! 

54.7! 

21.0! 

6.0! 

I 

-  i 

! 

1 

1 

! 243S71 

! 

IZiZXZil 

57. rr 

lt«VI 

6.0! 

954  J 

-  | 

56.?!fiGNt 

IpO 

41. 

LOUIS  I 

1973 

! 

! 

l  ! 

57.7! 

22.  C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

THERESA  ANN 

1558026 

! 

70! 3*36 ! 

56.8! 

22.0! 

8.0! 

880! 

-  1 

34.9! NONE 

!R0 

ST. 

LOUIS  ! 

1974 

! 

! 

!  ! 

56.8! 

22.0! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

TRIPPER 

I56C551 

! 

6213436! 

57.7! 

22.0! 

6.0! 

920! 

-  i 

38.9! NONE 

!R0 

ST. 

LOUIS  ! 

1974 

! 

1 

2  ! 

57.7! 

22.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

64I1AQ2! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

(  I 

6! 1C021 
!  ! 

!  ! 

!  I 


I  ! 
97.5!  21. I! 
11C. 01  26.0! 
!  ! 
!  ! 
!  ! 
25.9!  10.7! 
32.0!  10.7! 
!  ! 
!  ! 


25.0! NCNE 
! 

! 

! 

! 

10.0! NONE 
I 
* 

! 


JlA  NORCAN 
!  CITY 
! 

! 


736  TA8LC  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


CNGR ! 
BIST! 


VESSEL  NAME  AND  HUME* 


I  COAST 
I  GUARD 
!  NUMBER 


tVTCCI  DIMENSIONS  !  DRAFT  I 
NET  ICCDEtLENGTHlCROTHl  l 

REGIS-!  ***M  AES.  t  AES. ROAD-1 
TEA  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  1PAGE!  OVEA-IOVEA-!/////!  NORSE 
NAfiE  I  IV  ! 


ALL  ! 

ALL  1  LIGHT!  POWER! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

4  C  •  0 1 

11. Cl 

4.0! 

150 

40.01 

11.0! 

3.0! 

36.0! 

6. Cl 

2.0! 

120 

36.0! 

! 

! 

8.C! 

i 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

—  ! 

( 

! 

! 

1 

5.41 

560 

142.01 

! 

! 

44.  Cl 
! 

! 

5.1! 

! 

! 

! 

! 

136.0! 

! 

46.  Cl 

1 

I 

7.5! 

1500 

197.0! 

1 

46.21 

! 

7.0! 

I 

! 

16C.5! 

! 

38.0! 

! 

4.1! 

1500 

16C.5! 

36.0! 

5.0! 

136.01 

38. C! 

6.1! 

600 

136.0! 

38.0! 

5.0! 

60.0! 

26.0! 

3.0! 

348 

6C.0I 

! 

26.  Cl 

2.81 

1 

1 

89.9! 

! 

18.0! 

! 

6.0! 

2200 

100.0! 

1 

20.1! 

1 

5.0! 

( 

! 

195.0! 

! 

35.0! 

l 

8.6! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.01 

35.0! 

1.5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

130.0! 

30.0! 

7.0! 

- 

13C.0! 

30.0! 

1.4! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

195.01 

35.01 

1.5! 

130.0! 

35.01 

7.0! 

- 

130.0! 

35.0! 

1.5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35.01 

1.5! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35.0! 

1.81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35. C! 

1.51 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

- 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

195.01 

35.0! 

1.5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35.01 

1.5! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.01 

35. C! 

1.5! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

- 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

- 

195.01 

35. C! 

1.5! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

195.0! 

I 

35. C! 

I 

1.5! 

! 

! 

1 

l 

-  ! 

1 

3.0! 

330 

52.0! 

! 

16.  Cl 
! 

3.01 

i 

! 

! 

! 

1 

3.7! 

19 

28.0! 

1 

10.  C! 

1 

3.0! 

1 

J 

49.3! 

! 

17.6! 

! 

6.8! 

55 

49.3! 

17.6! 

6.8! 

41.61 

12.4! 

5.0! 

150 

41.6! 

12.4! 

4.0! 

41.6! 

12.4! 

6.0! 

120 

44.51 

12.4! 

5.0! 

11C. 01 

26.0! 

5.6! 

- 

110.01 

26. C! 

1.6! 

90.01 

24.  C! 

4.01 

“ 

CAPACITY!  H ISM-  !  (VESSEL 

1  EST  I  CARSO  HANDLING  !S  ! OPEAATINS 
CARSO  (  FIXED  1  EAUIPNCNT  iTCl  BASE 
////////I  POINT  (  LINE-1  t AO!  LINE-1 

MSS-  I(LIGHT)I////////////////!TD|////////// 
ENSEAS  t  (FEET)!  LINE-2  t EE l  LINE-2 


TEAR 

PUILT 

OR 

•REBUILT 


(27)  ROSENS  DREDGE*  INC.  ! 

CHARLES  E  !  - 

I 

LOUISE  (  - 

! 

I 

! 

(42)  ROBERT'S  HAWAII  CRUISES# !  INC. 

D/l/A  CAPT.  BEAN'S  CAUIlES 
TANURE  ! 638C02 

! 

! 

! 

(20)  ROBERTS  RIVER  RIDES  OF  UIEST 

VIR62NI A#  INC.  ! 

WEST  VXASINIA  SELLS  (929687 

! 

! 

(21)  ROBERTS  RIVER  RIDES#  INC!. 
1694669 
! 

! 664828 


MISSISSIPPI  BELLE  II 
RUAD  CITY  RUEEN 
SPIRIT  Of  OUfeUOUE 


(32)  ROBIN  TOVINS 
GRANDEUR 


(17)  ROCK  BLUFF#  INC. 
(INL  1 

BNL  7 

LAD  318-8 

ML  36 

NL  4704 

RPC  4 

NS  101 

S  87 

S  10S 

S  107 

S  114 

S  115 

S  116 

S  118 

S  120 

S  180 

S  181 

S  182 

I  153 

S  184 

S  185 

SC  108 

SC  302 

NTT  100-. 


! 

1581830 

! 

! 

! 

! 

1501178 

1 

! 


! 

1 

!  - 

! 

! 

1295831 

I 

1294438 

I 

1294439 

! 

1294440 

! 

1296441 

! 

1294624 

I 

I  - 


I 

I 
! 

! 

(18)  PCtKPORT  HARBOUR  SERVICE! 

CAPT.  SYKES  1255490 

I 
I 
! 

(32)  RODRIGUE#  EDP0NB  J.  80AT!  CC. 


•  2 

(23)  ROeN  SALVAGE  CO. 
CHAS.  ASHER 

LOUIS  S. 

SPUDS 

NO.  1P2-10 
NO.  182-11 


! 

! 

i 

t 

I 

1507439 

I 

1271292 

! 

1245634 

1 

! 

1 

I 

1 


!  ( 

!  ! 

!  ! 

1 2 1 3 A35 1 
!  ! 

6I3A35! 
I  1 


! 

!  ! 

!  ! 

1  J 

91 ! 1 A 1 6 1 
!  I 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

70011*16! 

(  i 

!  I 

I  ! 

!  ( 

44I1A16! 

!  ! 

64MA16! 

!  1 

9411A16! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

64I1A12! 

!  1 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

66614F41 ! 

!  ! 

620I4F43! 

31714/40! 

!  ! 

30014/43! 

!  ! 

5171 4F401 
!  ! 

742I4F41! 

!  ! 

400! 4*43! 

•  1 

7*2!  4A40! 

\  l 

62714*41 i 
!  ! 

62714A41! 

!  ! 

76314F41 ! 

!  ! 

742I4F40! 

I  ! 

74214/40! 

!  I 

742MF40J 
!  ! 

74214/40! 

!  ! 

74214/40! 
!  ! 

74214/40! 
!  ! 

74214/40! 

I  ! 

74214/40! 
!  ! 

742(4/40! 
!  ! 

74214/40! 
!  ! 

42714*41 ! 

I  ! 

74814/41! 
!  ! 

73014/41! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

2913*36! 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

I  * 

511A02! 
!  ! 

i 

!  ! 

!  ! 

1413*36! 

I  ! 

613*361 

i  | 

1 3  J  3 A36  f 
! 

11 214**3! 
!  ! 

7814*43! 
!  1 

!  f 

!  I 


! 

I 

I 

! 

I 

I 

! 

534! 

! 

! 

I 

! 

1200! 

I 

1 

! 

600! 

7991 

377! 

! 

! 

! 

10) 

56! 

! 

I 

! 

1395! 

1200! 

1500! 

500! 

1500! 

1400! 

900! 

15001 

1457! 

1 45  7  i 

15001 

15001 

1300! 

1500! 

1500! 

1300! 

1300! 

13001 

1300! 

1300! 

1300! 

1457! 

1300! 

1500! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

•  i 

si 

! 

! 

110! 

100! 

! 

I 


1 

! 

19.8 ! NONE 
t 

9. 9 1  NONE 
! 

! 

1 

! 

54 .0! NONE 
! 

1 

! 

! 

54.5 (NONE 
! 

! 

» 

! 

46 .0 l NONE 
I 

46.0! NONE 
! 

40.0! NONE 
! 

! 

I 

—  (NONE 
! 


11.2! NONE 
I 

10*0! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

10.0! NONE 
! 

12 . 0 ! NONE 
I 

13.0! NONE 
! 

11 .0 ! NONE 
! 

13.0! NONE 
! 

18 .0 ! NONE 
! 

18.0! NONE 
! 

19.0! NONE 
! 

12.0! NONE 
! 

14.01  NONE 
! 

1 3.0! NONE 
! 

13.0! NONE 
! 

14 .0! NONE 
I 

14.0! NONE 
! 

14.0 ! NONE 
» 

14.0! NONE 
! 

14.0! NONE 
! 

14.0! NONE 
! 

18.0! NONE 
I 

17 .0! NONE 
! 

16.0 ! NONE 
I 
! 

! 

( 

24.01  NONE 
; 
i 
! 

! 

10.0! NONE 
! 

i 

! 

21 .0! NONE 
! 

8.0! NONE 
! 

13.5! NONE 
I 

5.5! NOME 
! 

3.0! NONE 
! 

! 

! 


NORTH  LA 
CROSSE 
NORTH  LA 
CROSSE 


KAILUA 
BAY#  KONA 


I 

! 

! 

!  w  I 
! 

IVI 

( 

1 

! 

I 

! 

IHI 

! 

! 

! 

! 


1 WV  SO. 

!  CHARLESTON 
! 

I 

( 

1 1 A  DUBUQUE 
( 

1 1 A  OU3UOUE 
! 

I IA  DUBUQUE 
! 

( 

! 

I 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

( 

JTN  CHATTA- 
!  KCOGA 
JTN  CHATTA- 
!  NOOGA 
!TN  CMATTA- 
!  NOOGA 
!TN  CHATTA- 
!  NOOGA 
(TN  CHATTA- 
!  NOOGA 
ITM  CHATYA- 
I  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
(  NOOGA 
ITN  CMATTA- 
!  NOOGA 
ITN  CMATTA- 
!  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
!  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
I  NOUGA 
ITN  CHATTA- 
I  NOOGA 
ITN  CMATTA- 
!  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
1  NOOGA 
ITN  CMATTA- 
1  NOOGA 
ITN  CMATTA- 
!  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
!  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
!  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
!  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
!  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
!  N006A 

ITN  CHATIA- 
!  NOOGA 
ITN  CHATTA- 
!  NOOGA 
JTN  CHATTA- 
!  NOOGA 
! 

! 

I 

I  IN  TROY 
! 

I 

! 

I 

ILA  CUT  Off 
! 
i 

i 

i 

INI  STURGEON 
(  BAY 
1UX  STURGEON 
!  BAY 
IWX  STURGEON 
1  8AY 
IWX  STURGEON 
I  BAY 
!VI  STURGEON 
!  8AY 


•  1964 
1967 


1981 

1987 

1986 

1984 

1977 


1966 

1945 

1965 

1965 

1963 

1947 

1957 

1959 

1956 

1956 

1956 

1962 

*  1982 
1962 
1962 

*  1981 

*  1981 

*  1981 

*  1981 

*  1981 

*  1981 
1956 

*  1968 
1934 


1967 
•  1956 
1946 
»  1942 
1956 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


737 


CNGR!  1  1VTCC!  DTHENSIONS  IDRAFT!  (CAPACITY!  HUH-  !  !  V  (  S  $  t  L  I 

OtSTJ  OPERATOR  t  NET  ‘CODE ! LENGTH! 3R0TN!  1  !  !  EST  !  CARGO  HANRL1NG  !$  (OPERATING  i 

- .... - men-!****!  «C(.  !  AEG.UCAD-!  I  CARGO  I  FIXED  |  EtUIPHENT  ITC1  BASE  !  TEA* 

!  COAST  !  TEA  !  SEE! //////! /////I  CD  1  !////////!  POINT  !  LINE-1  ! AOl  LINE-1  !  BUILT  ! 

VESSEL  NAHE  AND  NUPBER  !  GUARD  i  TON-  ! FADE !  OVE P-! OVER-1 ///F/1  HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  I////////////////ST6I//////////I  OR 

!  NIHBE*  !  NAGE  !  TV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT!  POWER!  EN6EAS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2  ! ‘REBUILT 


!  !  !  !  !  I  1  !  !  !  !  ! 

!  !!!!!!(  !  !  !  ! 

(21)  ROGERS  t  CO.  !  !!!<!!!  I  !  !  ! 

OFS  220  !  -  I  364S4A40!  175.0!  26. C!  9.5!  -  1  10001  11.0IN0NE  !PA  PITTSBURGH!  1957 

!  t  !  !  175.0!  26. C!  1.5!  I  -  !  !  !  ! 

OFS  235  !  — -  I  364 !4A  401  175.0!  26. C!  9.5!  -  !  1000!  11.0IN0NE  !PA  PITTSBURGH!  1957 

I  !  !  !  175.0!  26.0!  1.5!  !  -  I  !  !  ! 

OFS  247  !  -  !  364S4A4Q!  175.0!  26. C!  9.5!  -  !  1000!  11.0IN0NE  JPA  PITTSBURGH!  1959 

!  !  !  !  175.0!  26. C!  1.5!  I  -  !  I  !  I 

OfS  248  !  -  !  J64I4A40!  175.0!  26.0!  9.5!  -  !  10001  11.0IN0NE  !PA  PITTSBURGH !  1959 

!  !  !  !  175.0!  26. C!  1.5!  !  -  !  !  !  ! 

OFS  251  i  -  !  36414A40!  175.0!  26. C!  9.51  -  !  ICOO!  II.OINONE  !PA  PITTSBURGH!  1940 

1  !  !  !  175.0!  26. C!  1.5!  )  -  !  !  !  I 

OFS  267  1  -  !  36414A40!  175.0!  26.0!  9.5!  -  !  1000!  11.0IN0NE  !PA  PITTSBURGH!  1960 

!  !  !  !  175.0!  26.0!  1.5!  *  -  !  I  (  ! 

OFS  269  !  .  !  364I4A40!  175.0!  24. C!  9.5!  -  I  1000!  II.OINONE  !PA  PITTSBURGH!  I960 

!  i  !  !  175*0!  26. C!  1.5!  !  -  !  I  1  ! 

!  I  !  !  !  !  !  1  !  !  !  ! 

!  !!!!!!!  !  !  !  ! 

(41)  ROGERS/  VATNE  1  !!!!!!!!!  !  ! 


LUCY  LEE 

! 239996 

t 

563! 3A  36 ! 

166.6! 

36. C! 

6.0! 

3800! 

41 .01  NONE 

l"S 

GREENVILLE! 

1973 

! 

l 

!  ! 

176.51 

36. A! 

7.0! 

! 

j 

! 

H AHA  LERE 

I264E63 

! 

1 1  8  !  3  A  36 ! 

128.0! 

30. C! 

9.51 

3800! 

-  j 

39.0! NONE 

(PS 

GREENVILLE! 

1953 

! 

! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

132.0! 

! 

30.1! 

! 

6.0! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(37)  POGUE  HAIL  BOAT  SERVICE 

! 

/I  INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

BLUE  HERON 

J  562 B 97 

! 

511011  ! 

38.6! 

13. G! 

2.0! 

660! 

-  1 

8. 0! NONE 

(OR 

UE0DCR8URN! 

1977 

! 

! 

!  ! 

38.6! 

13.  C! 

1.3! 

| 

49! 

! 

! 

GOLDEN  EAGLE 

1656126 

! 

11J1C11! 

41.0! 

13.  C! 

1.6! 

675! 

-  j 

6.01  NONE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1983 

! 

! 

!  ! 

41.0! 

13. C! 

1.0! 

! 

63! 

1 

! 

OSPREY 

!  . 

! 

5 !  1 C 1 1 ! 

33.0! 

13. C! 

1.4! 

660! 

8.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND  ( 

1975 

1 

! 

!  ! 

33.0! 

13. C! 

1.01 

! 

31! 

! 

i 

OTTER 

!  - 

! 

3!  1C  1 1 ! 

23.0! 

6.0! 

1.4! 

330! 

-  ! 

7.0! NONE 

1 0  A 

PORTLAND  ! 

1976 

! 

! 

!  ! 

23.0! 

6.C! 

1.0! 

| 

12! 

! 

1 

ROGUE  C.UEEN 

1914546 

I 

1 6 !  1C  1 1 1 

42.8! 

14. C! 

1.5! 

1020! 

-  J 

12.0! NONE 

!  OR 

WEDDER6URN ! 

1987 

! 

! 

!  I 

42.6! 

14.0! 

1.0! 

! 

68! 

! 

I 

THE  CHINOCa 

!  - - 

! 

511011! 

42.0! 

13. C! 

2.0! 

660! 

-  I 

6.0! NONE 

(OR 

WE  DDE  R  BURN ! 

1972 

J 

t 

!  ! 

42.0! 

13. C! 

1.3! 

! 

49! 

I 

! 

THE  ROGUE 

1606583 

i 

511311! 

33.6! 

13.0! 

1.4! 

660! 

3 .0 ! NONE 

!  OR 

NEDDER8URN! 

1979 

! 

! 

!  ! 

33.6! 

13.0! 

1.0! 

! 

42! 

! 

I 

WUOCAT 

!  - 

! 

5!1811! 

33.0! 

13. C! 

1.4! 

1020! 

-  ! 

3 .0 ! NONE 

f  OR 

VC  DDER8URN ! 

1985 

! 

I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

33.0! 

! 

13. C! 

! 

1.0! 

! 

1 

42! 

! 

! 

I 

! 

! 

(32)  ROHANOA  SUE/  INC. 

! 

! 

! 

! 

i  1 

!  ! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

ROHANOA  SUE 

! 5*5067 

! 

62 ! 1  A 1 2 ! 

94. C! 

26. C! 

11.0! 

900! 

62! 

30.015  100  HP 

!  L 

CUT  OFF  l 

1972 

I 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

11C.0! 

1 

26.0! 

! 

7.0! 

i 

! 

! 

42! 

! 

(ELECTRIC  PUHPS 
! 

1 

! 

(32)  ROPAR  HARXNE/  INC. 

! 

! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

C  C  RUNNER 

1526236 

! 

22MA03! 

47.3! 

16.0! 

5.2! 

300! 

22! 

17.0! NONE 

f  LA 

VENICE  ! 

197C 

1 

i 

!  ! 

47.3! 

16. C! 

3.01 

1 

! 

! 

RIG  RUNNER 

I53C100 

! 

26 1 1 A  0  3 ! 

50.0! 

17. C! 

6.0! 

400! 

16! 

17.0! NONE 

!LA  VENICE  1 

1970 

i 

! 

!  ! 

53.0! 

17.0! 

4.5! 

I 

! 

! 

I 

SEA  RIPPER 

1516703 

! 

2211A03! 

47.3! 

16. C! 

5.0! 

165! 

10! 

1 7 . 01  NONE 

1  LA 

VENICE  ! 

1968 

! 

1 

!  ! 

50.0! 

14. C! 

3.5! 

I 

! 

! 

! 

(!!!!(  I  !  ( 

!!!!!!  !  !  ( 


(32)  RONCO  BARGE  t  CREV0OAT 

R !  ENT  ALS 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

4C.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

17! 

! 

1  ORLEANS 

1 

GREEN  WING 

1595449 

! 

1311C02! 

! 

1 

4.0! 

400! 

1! 

18.0 ! HONE 

!t  A  NEW 

1 

1978 

! 

! 

!  ! 

40. 01 

14.01 

-  1 

! 

17! 

| 

!  ORLEANS 

I 

HISS  CAROLYN 

1646447 

! 

1 3! 1 C02 ! 

—  1 

—  ! 

5.9! 

7001 

25.0! HONE 

!IA  HOU>* 

! 

1982 

! 

! 

!  ! 

46.61 

14.6! 

—  ! 

! 

211 

I 

! 

! 

RONCO  101 

1537650 

! 

3 !  1  CO? 1 

—  1 

—  1 

4.9! 

420! 

20. 0! NONE 

I  LA  NOUNA 

! 

1972 

! 

1 

!  ! 

34.01 

11.0! 

—  ! 

1 

14! 

! 

1 

! 

RONCO  104 

1596969 

« 

1311C02! 

1 

—  ! 

4.81 

440! 

20. 0 1  NONE 

I  LA  HOUHA 

! 

1978 

! 

j 

!  ! 

38.01 

14. C! 

—  ! 

I 

17! 

! 

! 

I 

•onto  io? 

1527708 

i 

8I1C02! 

—  ! 

—  ! 

4.9! 

165! 

20.0! NONE 

1  LA  HOUHA 

1 

197C 

! 

t 

!  I 

32.21 

11.1! 

—  ! 

1 

5! 

! 

! 

1 

RONCO  108 

1603026 

! 

15I1C02! 

—  ! 

—  ! 

6.1! 

650! 

20.01  NONE 

ILA  HOUHA 

! 

1979 

1 

1 

!  1 

38.8! 

14.0! 

—  ! 

! 

191 

! 

! 

! 

RONCO  114 

1602314 

! 

7J1C02! 

! 

—  ! 

4.1! 

300! 

18.0! NONE 

!LA  HOUHA 

! 

1979 

1 

! 

!  1 

34.0! 

11.1! 

—  ! 

! 

5! 

! 

! 

1 

UNITE  WING 

1601565 

I 

13I1C02! 

1 

! 

4.0! 

400! 

1! 

18.0 ! NONE 

ILA  NEW 

1 

1979 

! 

! 

!  ! 

40. 0! 

14.0! 

-  1 

! 

17! 

! 

!  ORLEANS 

1 

WILD  WING 

1633215 

i 

13I1C02! 

1 

-  ! 

4.0! 

400! 

1! 

18.01  NONE 

ILA  NEW 

! 

1981 

! 

1 

!  ! 

40.0! 

14.0! 

-  ! 

! 

17! 

! 

!  ORLEANS 

1 

ACADIA 

1537923 

! 

38I3A3M 

5C.2! 

18.0! 

6.7! 

600! 

-  ! 

35.0! NONE 

1 

1 

1972 

! 

1 

!  t 

50.2! 

18. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

J 

LIL  BUCKWHEAT 

1265796 

! 

13IJA36! 

52.0! 

15.0! 

4.0! 

275  ! 

-  ! 

! 

! 

I 

1953 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

52.0! 

! 

15.0! 

! 

4.0! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

) 

1 

! 

(32)  ROSE  0/  INC. 

ROSE  D 

! 

! 

1545301 

! 

i 

! 

!  ! 

!  I 

2513A36! 

! 

! 

42.7! 

! 

! 

16.1! 

« 

i 

5.6! 

1 

i 

400! 

( 

! 

! 

! 

29.0! NONE 

! 

! 

ILA  BERWICK 

! 

I 

1 

1973 

! 

! 

! 

! 

!  i 

!  ! 

42.7! 

! 

16.1! 

; 

4.5! 

i 

! 

( 

! 

! 

I 

1 

! 

(32)  ROSE  LAUNCH  SERVICE 
ANDIE  8 

! 

! 

1624626 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

33I3A36! 

! 

! 

48.0! 

i 

! 

18. C! 

! 

! 

7.0! 

! 

600! 

2 

! 

! 

! 

30.0 ! NONE 

1 

! 

!LA  KENNER 

1 

1 

! 

198C 

! 

! 

!  ( 

48.0! 

18. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

BECKY  LIE 

1624627 

! 

381JA36! 

43.0! 

18.  Cl 

7.0! 

600! 

55.0! NONE 

f  LA  KENNER 

! 

19cC 

! 

! 

!  ! 

48.0! 

18. C! 

6.0! 

! 

! 

1 

1 

BETTYE  B 

1617329 

! 

3413A36! 

41.1! 

18.0! 

6.6! 

600! 

30.01  NONE 

ILA  KENNER 

1 

1979 

1 

! 

!  ! 

41.1! 

18.0! 

5.0! 

! 

| 

! 

1 

DCTTIE  II 

1626298 

! 

8213A36! 

70.5! 

28.0! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

40.0IN0NE 

!LA  KENNER 

1 

I960 

! 

1 

!  1 

70.5! 

23.0! 

6.0! 

I 

-  f 

! 

! 

! 

SANDY  B 

{624628 

1 

3813A36! 

48.0! 

18. C! 

7.0! 

600! 

-  J 

35.0! NONE 

ILA  KENNER 

1 

1980 

! 

! 

!  ! 

48.0! 

18.0! 

6.0! 

I 

I 

! 

! 

V.  L*  SERPAS 

1581703 

1 

72I3A36S 

57.5! 

22.  C! 

8.4! 

900! 

-  l 

45 .0 ! HONE 

ILA  KENNER 

1 

1977 

! 

! 

!  ! 

57.5! 

22.0! 

8.4! 

! 

! 

1 

1 

GSN  100 

1262902 

J 

82415*711 

153.0! 

52.0! 

8.6! 

! 

13201 

16.0! DIESEL  PUHP 

ILA  KENNER 

r 

1951 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1  1 

!  ! 

I  1 

153.0! 

1 

! 

52.0! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

738 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

CKCKt 
•  1ST! 

CREMATOR 

1 

1  MET 

1VTCC1  BIPtNStOHS  ItPAfTI 
SCODEILENSTMIBKDTH!  I 

'!**•*!  «E«.  1  PEG.IUAB-1 

1  SEEI//////I/////I  SB  1 
IPACE1  OVEP-IOVEA-I/////I 

I  IV  1  AIL  I  ALL  1  LIGHT  I 

(CAPACITY! 

!  ! 
t  CARCC  ! 

HIGH-  ! 

EST  ! 
FIXED  ! 

I  V  e  S  S  £  L 
CARSO  HANDLING  !S  !OR£*ATING 
EQUIPMENT  !TC !  BASE 

I 

I 

l 

! 

TEAR  ! 

vcsscl  mane 

l 

AMD  HUMBER  ! 

! 

COAST 

SUAAD 

HUMBER 

I  TER 

I  TOM- 
!  MACE 

I////////I  POINT  1  LINt-1  1  AO  1  LINT-t 

HO  AST  I  PASS-  ICLICNT)I////////////////ITPI/////////P 
POV1AI  ENCEPS  I  ( FEET) 1  LINE-2  IEEI  LINE-2 

1  EU1LT  f 
!  OR  1 
(♦REBUILT! 

I  !  It! 

II  III 


(26)  ROSE  MARINE 

! 

TRANSRORTATI ! ON/ 

1 

1 

!  I  !  1 

1  1  1  j 

i 

! 

1 

1 

1 

2 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

HUB  A 

! 

1629681 

1 

1 

1 

7C014A41!  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35.01 

9.0! 

2.0! 

- 

! 

I 

1931 1 
-  1 

20. *  1  HONE 

Ml  LEMOHT 

1 

! 

! 

I960  1 
! 

MM  127! 

1637233 

! 

1 

1 

96 A ! AAAI !  200.01  35. C!  12.0! 

1  1  20C.01  35.01  1.6! 

1 

! 

1766! 

-  ( 

19.0! NONE 
! 

ML  LEMOHT 
! 

t 

I 

1981  ! 
1 

MM  1281 

1637573 

I 

1 

l 

9641AA41 1  200.01  35. C!  12.01 

1  1  200. 0!  35.0!  1.6t 

! 

! 

1766! 

-  ! 

19.0 1  NONE 
! 

ML  LEMOHT 
! 

! 

! 

1981  ! 

MM  1291 

1637*72 

! 

1 

1 

96414A41 !  20C.0!  35.01  12.0! 

1  1  200.01  35. C!  1.6! 

• 

1 

» 

1768! 

-  ! 

19. 0 ! HONE 
( 

ML  LEMOHT 
! 

! 

! 

1981 

MM  1501 

1639322 

| 

1 

! 

964 ! 4A41 !  20C.0!  35. Cl  12.0! 

!  1  200.01  35.0!  1.6! 

“ 

! 

! 

1766! 

-  ! 

19.0! HONE 

I 

ML  LEMOHT 

1 

! 

1 

1981 

MM  8C31 

1599192 

I 

1 

! 

68*1 *A*6!  195.0!  35.0!  12.0! 

!  I  195.0!  35.0!  1.5! 

! 

! 

1750! 

-  1 

17.0! HONE 

I 

ML  LEMOHT 
! 

1 

I 

1978 

MV  80A1 

1599193 

J 

1 

1 

66A14DAB!  195.0!  35. C! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.6! 

1.5! 

“ 

! 

! 

16*3! 

-  ! 

19.0! HONE 
! 

ML  LEMOHT 
! 

! 

1 

1978 

MM  8221 

! 59919* 

! 

l 

1 

68*!*D*6I  195.0!  35.0! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.6! 

1.31 

“ 

! 

! 

16*3! 

-  ! 

19.0! HONE 

ML  LEMOHT 
! 

I 

! 

1978 

RZ  105 

16*4 160 
f 

1 

l 

6761AAA8!  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35.0! 

9.6! 

1.7! 

" 

! 

! 

1597! 

-  ! 

19.0! HONE 
! 

ML  LEMOHT 
! 

1 

! 

1981 

RMT  101 

129910* 

1 

1 

7*21*4*11  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.01 

“ 

! 

I 

1730! 

-  ! 

16.0 !  HONE 
! 

ML  LEMOHT 
! 

! 

1 

1965 

ART  301 

1617C87 

! 

1 

1 

7001*4*11  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20. * ! HONE 
! 

ML  LEMOHT 
! 

! 

! 

19JC 

RRT  5C2 

I617C88 

! 

l 

I 

7001***1!  195.0!  35. C! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20. 41N0NE 
! 

ML  LEMOHT 
! 

! 

! 

1980 

ART  303 

1617089 

| 

1 

! 

7C01AAA1!  195.01  35.0! 

1  1  195.01  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20.MK0HE 

! 

ML  LEMOHT 
! 

! 

I 

1980 

RMT  30* 

1617090 

1 

! 

f 

7C0J4A41 1  195. ft!  35.0! 

!  1  195. 0:  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20. * ! HONE 

ML  LEMOHT 
! 

! 

! 

I960 

RRT  305 

1617091 

1 

1 

I 

7001***1 1  195.0!  35.0! 

{  1  195.01  35. C! 

9.0! 

2.0! 

~ 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20.* !  HONE 
! 

ML  LEMOHT 

! 

! 

I960 

RRT  306 

162C561 

1 

! 

! 

7001***1!  195.0!  35. C! 

!  1  1 VS.OI  35.01 

9.0! 

2.0! 

• 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20.41H0NE 

! 

ML  LEMOHT 
! 

! 

1 

1 9  sc 

RRT  307 

I62CS62 

1 

! 

I 

7001***1!  195.01  35.01 
!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20. * ! HONE 

1 

ML  LCHONT 
! 

! 

! 

I960 

RMT  308 

1620563 

1 

1 

! 

7C014A411  195.01  35. C! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

2.0! 

• 

! 

! 

1931! 

-  I 

20.4 ! HONE 

I 

!I*.  LEMOHT 
! 

! 

1 

1980 

RMT  309 

I62C564 

{ 

! 

! 

7001*4*1 1  195.0!  35. C! 

1  1  195.01  35. C! 

9.0! 

2.0! 

• 

1 

! 

1931! 

-  ! 

20. * ! HONE 
! 

!IL  LEMOHT 
! 

! 

! 

I960 

RMT  310 

1620565 

| 

I 

1 

7001***1!  195.01  35. C! 

1  1  195.0!  35.01 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20.4! HONE 
! 

!1L  LEMONT 
! 

! 

! 

1980 

RMT  311 

1625765 

1 

1 

1 

7001***1!  195.0!  35. C! 

1  1  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

I 

! 

1931! 

-  1 

20.* ! HONE 
! 

ML  LEMONT 
! 

! 

! 

I960 

RMT  312 

1629320 

1 

! 

1 

7001***1 1  195.0!  33.0! 

!  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

I 

! 

1931! 

-  ! 

20.4 ! HONE 

ML  LEMOHT 
! 

! 

! 

1980 

RMT  313 

1629321 

1 

! 

1 

7001***1!  195.01  35.01 

I  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20.* ! HONE 
! 

ML  LEMONT 
! 

1 

I 

I960 

RMT  31* 

1629322 

1 

I 

1 

7001***1 1  195.0!  35.0! 

1  1  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20.4 (NONE 
! 

!IL  LEMONT 
! 

! 

! 

198C 

RMT  315 

1629323 

! 

1 

1 

700! AAAI !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

1 

! 

1931! 

-  ! 

20. AlNONE 
! 

! T L  LEMONT 

I 

! 

! 

I960 

RMT  316 

16*118* 

1 

1 

1 

7001***1!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1951! 

-  ! 

19.21  HONE 
! 

ML  LEMONT 
! 

! 

! 

1931 

RRT  317 

16*1185 

1 

1 

1 

7001***1!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1931! 

-  ! 

19. 2 !  HONE 
! 

ML  LEMONT 
! 

! 

! 

1981 

RMT  318 

16*1950 

! 

1 

1 

7001***1!  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

! 

! 

1931! 

-  ! 

•19.2 !  HONE 
! 

ML  LEMONT 

I 

! 

! 

1961 

RRT  319 

16*1951 

| 

1 

I 

7001***1!  195.0!  35. C! 

!  !  195.01  35.0! 

9.0! 

2.0! 

I 

! 

1931! 

-  ! 

19.2! HONE 

1 

ML  LEMONT 

1 

l 

1981 

RMT  320 

16*2326 

| 

t 

1 

7008 4**1 !  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

• 

! 

I 

1931! 

-  ! 

19.2 1  HONE 
! 

ML  LEMONT 
! 

! 

! 

1981 

RRT  321 

16*2327 

1 

1 

! 

7001***1!  195.0!  35.0! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

- 

1 

! 

1931! 

-  ! 

19.21  HONE 
! 

!IL  LEMONT 
! 

! 

! 

1981 

RRT  322 

16*2328 

t 

I 

1 

7031***1!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1931! 

-  ! 

19.21H0NE 

! 

ML  LEMONT 

t 

! 

! 

1981 

RMT  323 

16*2329 

I 

I 

7031***1!  195.0!  35. C! 

(  !  195.0!  35. 0! 

9.0! 

2.0! 

" 

I 

1 

1931! 

-  ! 

19.2! HONE 

I 

ML  LEMONT 
! 

! 

! 

1981 

RMT  32* 

16*2330 

1 

1 

1 

7031***1!  195.0!  35. C! 

!  J  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

! 

1931! 

-  ! 

19.21  NONE 
! 

!IL  LEMONT 
» 

I 

I 

1981 

RMT  325 

16*2331 

| 

1 

1 

7031***1!  195.0!  3S.C! 

!  I  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

! 

1931! 

-  i 

19.2! NONE 

I 

ML  LEMONT 
! 

! 

1981 

RMT  326 

16*3087 

1 

! 

! 

7031*441 1  195.0!  35.01 
!  !  195.0!  35.C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1931! 

-  ! 

19 . 2  t  HONE 

1 

ML  LEMONT 
! 

! 

! 

1981 

RMT  328 

1629806 

! 

1 

1 

70014**1 !  195.0!  35. C! 

!  !  195*0!  35.C! 

9.0! 

1.5! 

• 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20.4 ! HONE 
! 

ML  LEMONT 
! 

! 

! 

1980 

RMT  329 

1620316 

! 

1 

1 

7001***1!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20. * ! HONE 
! 

ML  LEMONT 

I 

! 

! 

I960 

RMT  330 

1629786 

1 

! 

! 

7001***1 !  195.0!  35. C! 
f  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

• 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20.4! HONE 
! 

! IL  LENONT 
! 

! 

{ 

1980 

RRT  *01 

1618808 

! 

1 

I 

7001***1!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.0! 

9.0! 

2.0! 

“ 

1 

! 

1931! 

-  ! 

20. AlNONE 
! 

ML  LEMOHT 

! 

! 

1980 

RMT  *02 

(623580 

1 

1 

700!*A*1!  195.0!  35. C! 

1  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

! 

! 

1931! 

-  ! 

20. AlNONE 
! 

ill  LENONT 

! 

! 

1980 

RMT  *03 

1623561 

1 

1 

I 

7001***1!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35.C! 

9.0! 

2.0! 

" 

! 

i 

1931! 

-  ! 

20. AlNONE 
! 

ML  LEMONT 
! 

! 

! 

198C 

RMT  *0* 

162815* 

1 

1 

1 

7001***1!  195.0!  35. C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

i 

! 

1931! 

-  ! 

20.* ! HONE 
! 

ML  LEMONT 
! 

I 

i 

1980 

RMT  *05 

1628155 

1 

1 

1 

7001***1!  195.0!  35.C! 

!  !  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

" 

! 

1 

1931! 

-  i 

20.*! NONE 
! 

ML  LENONT 
! 

i 

i 

19SC 

RMT  *06 

1628156 

! 

1 

1 

7001***1!  195.0!  35.C! 

!  I  195.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

“ 

! 

! 

1931! 

-  I 

20. AlNONE 
! 

!IL  LEMONT 
! 

! 

! 

1980 

RMT  151 B 

162839* 

1 

1 

91784*41 f  20C.0I  35. C! 

!  !  200.01  35.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1 

! 

2069! 

-  » 

1 7 ■ 3 ! NONE 
! 

ML  LEMONT 

! 

1971 

RMT  1528 

1626393 

! 

1 

I 

931 ! 4**1 1  20C.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35.C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

! 

1 

2069! 

-  ! 

17 • 3! HONE 

1 

1  IL  LEMONT 

1 

i 

! 

1971 

RMT  153B 

1628395 

1 

! 

1 

9171***1!  200.0!  35.0! 

!  !  20C.0!  33. C! 

9.0! 

1.6! 

l 

! 

2069! 

-  ! 

17 .3 ! NONE 

ML  LEMONT 

! 

! 

1971 

RMT  15*6 

1628396 

1 

! 

1 

9171***1!  200. 0!  35.0! 

!  1  20C.O!  35. Cl 

9.0! 

1.6! 

I 

1 

2069! 

-  1 

17. 3! HONE 
! 

ML  LEMONT 
t 

! 

! 

1971 

RMT  1558 

1502814 

! 

1 

! 

9*S!*A*1!  20C.0!  35. C! 

!  !  200.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

” 

! 

! 

1  o 

17.31  NONE 

I 

ML  LENONT 
! 

{ 

i 

1966 

RMT  1568 

1502815 

1 

1 

1 

9451*4*1 t  20C.O!  35. C! 
!  1  200.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

” 

1 

1 

2062! 

-  ! 

17. 3! HONE 
i 

!IL  LEMONT 
! 

! 

! 

1966 

RMT  1576 

1502816 

I 

1 

9*5 !***1 !  200.0!  35. C! 
!  !  200. 0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

! 

1 

2C62! 

-  I 

17. 3i HONE 
! 

ML  LENONT 
{ 

! 

! 

1966 

RMT  1588 

150SS45 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9311***1!  200.0!  35.0! 
!  1  200.0!  35. C! 

!  1  !  ! 

!  !  I  ! 

9.0! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

2078! 

-  ! 
i 

I 

le.moNE 

i 

i 

i 

ill  LEMONT 
! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

1966 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


VESSEL  NAME  A  AD  HUME* 


J26)  AOSE  MJAINE  TRANSPORTATI 
i*C. 


(01)  ROSE'S  OIL  SERVICE/  INC. 
CAPTAIN  DAVE 


< 37)  ROSS  ISLAND  SAND  AND  ERA 
COMPANY 
HENRY  D. 


IVTCC!  DIMENSIONS 
NET  ICODE ! LENSTH1 6RDTH 
RESIS-! •* •• !  AES.  I  RES. 
TER  !  SEE!//////!///// 

ton-  (pace!  over-! over- 

RACE  !  IV  !  ALL  !  ALL 


!  1 

I  ! 

!  i 

l  ! 

t  t 

93114A411  J 
t  !  i 

931  !<A41  (  J 

!  !  < 

74314U1]  '< 
!  t  i 

74314*41 !  I 

!  !  ; 

90614441 l  ; 

I  !  ; 

90014441  t  < 

i  i  ; 

9C0I4A41!  i 
I  I  i 

90014*41 !  ; 

t  i  ; 

90014*41 !  i 

i  I  ; 

7CSI4A41I  i 

!  I  ; 

70514*41 !  ; 

I  !  i 

70S  1 4*41 !  ! 

!  i  ; 

70314*41 !  I 
t  1 

70514*41 1  ; 

i  i  ; 

70S  14*41 1  ; 

1  1  , 

7CS14A41!  i 
1  I  . 

705  14*41  !  ; 

1  1  . 

7CS14A41!  , 
1  1  i 

70514*41  1 
1  1 

106514441! 

I  1  , 

74314*41 1  I 
1  1 

1 06  5 1 4*41 1 
1  I 

106514*461  • 
1  1 

74314*41  1 
1  1  ; 

74314*41 1 
1  1 

74314*41  1 
1  1 

74314*41  1 
1  1 

74314*41  1 
1  1 

74314*41  1 
1  1 

705  I  4*41 1 
1  l 

70S  1 4A41 1 
1  1 

94514*41 | 

1  t 

1  1 

1  1 

1 

3412*201 
1  I 

41914*46! 

1  1 

I  1 

1  1 

1  1 

I  1 

513*351 
1  1 

513*351 
1  1 

S  5 1 3*35 1 
1  1 

34614*431 
1  I 

54614*431 
1  1 

S4614A43I 
1  1 

54614*431 
1  I 

636 14*431 
1  1 

63614*43 1 
1  1 

636  14*43  1 
1  1 

728  14*431 
1  ! 

72314*431 
f  ! 

45614*431 
1  1 

32014*431 
1  1 

1  I 

!  ! 


DRAFT! 

! 

LOAD-1 
ED  1 

/////!  HORSE 
LUHT1  POWER 


CAPACITY!  HISH-  !  t  V  E  S  S  C  L 

!  EST  !  CARSO  HANDLINS  IS  (OPERATXNS 
CARSO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  !TCl  9ASE 
//////// I  POINT  1  LINE-1  I AOI  LTRE-1 

PASS-  | (LISHT) !//////////// ////| TD I ////////// 
(NSCRS  !  <  FEET)  1  LXNE-2  1  EC  f  LINE-2 


200*01 

35.0! 

9.01 

- 

! 

2071! 

20C.01 

35.01 

1.4! 

t 

-  1 

230.01 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

2074! 

20C.OI 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

200*0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

20991 

200*0! 

35.  C! 

2.01 

! 

-  ! 

200*01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

2099! 

200.0! 

35.  C! 

2.01 

1 

-  ! 

200. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I 

2081! 

200.01 

35.  Cl 

2.0! 

! 

-  ! 

200*01 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

20811 

200.01 

35. C! 

2.0! 

l 

-  ! 

200.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

2081! 

200.01 

35.0! 

2.01 

I 

-  ! 

200.01 

3  5  •  C 1 

9.0! 

- 

1 

2081! 

200.01 

35. Cl 

2.0! 

! 

-  t 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2081! 

200*01 

35.0! 

2.0! 

t 

-  1 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

2077! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

i 

-  1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

2077! 

200.0! 

35. C! 

2.0! 

» 

-  ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

2077! 

200.01 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

200.01 

35.  Ct 

9.0! 

- 

1 

2077! 

20C.0I 

35.0! 

2.0! 

I 

-  ! 

20C.0! 

35.0! 

9.01 

- 

! 

2077! 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  1 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

20C.0! 

35.0! 

2.0! 

1 

-  » 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

20771 

200.0! 

35.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

200.01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

20C.0! 

35.0! 

2.0! 

S 

-  | 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

200*0! 

35.0! 

2.0! 

I 

-  1 

20C.0I 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

200*01 

35.  C! 

2.0! 

J 

-  ! 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1478! 

200*0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  1 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

20991 

200.01 

35.0! 

1.4! 

I 

-  ! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1674! 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

1 

9.0! 

- 

1 

1474! 

200.01 

35.0! 

1.5! 

! 

-  1 

200.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1 

2099! 

2CC.0! 

35.0! 

1.4! 

1 

-  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2099! 

200*0! 

35.0! 

1.41 

! 

-  ! 

200*01 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2099! 

200*0! 

35.  C! 

1.4! 

I 

-  ! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

2099! 

200.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  1 

200*01 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

2099! 

200.0! 

35.0! 

1.4! 

! 

-  1 

200.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

20991 

200*01 

35.  C! 

1.4! 

1 

-  | 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

2077! 

200*01 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

2077! 

200*01 

35. C! 

2.0! 

1 

-  1 

200*0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I 

2062! 

200.0! 

1 

35.  Cj 

2.0! 

1 

• 

! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

57.3! 

1 

! 

14.3! 

! 

I 

6.9! 

1 

I 

40! 

! 

! 

60! 

60.01 

15.  C! 

3.0! 

! 

-  ! 

90.01 

30. C! 

9.31 

- 

! 

35C! 

90. 0! 

1 

1 

30.0! 

1 

! 

2.0! 

1 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

( 

1 

! 

36.0! 

! 

! 

9.C! 

! 

! 

4.51 

! 

165! 

1 

1 

-  ! 

36.0! 

9.C! 

4.5! 

» 

-  I 

36.0! 

11.0! 

6.5! 

350! 

-  I 

36.0! 

11.0! 

6.51 

! 

-  ! 

58.7! 

21.4! 

5.7! 

1050! 

-  ! 

63.01 

21.4! 

5.7! 

! 

-  ! 

155.01 

40.0! 

10.0! 

- 

! 

1500! 

155.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

155.01 

40. C! 

10.0! 

- 

1 

1500! 

155.0! 

40.  C! 

2.0! 

1 

-  ! 

155.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

! 

1500! 

155.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  » 

155.0! 

40.CI 

10.0! 

- 

I 

1500! 

155.01 

40.01 

2.0! 

! 

-  ! 

175.0! 

40.  Cl 

10.01 

- 

I 

1750! 

175.01 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

175.0! 

40.01 

10.0! 

- 

! 

1750! 

175.0! 

40.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

175.01 

40.  C! 

10.0! 

- 

! 

1750! 

175.0! 

40.  C! 

2.0! 

1 

-  1 

195.0! 

40.0! 

10.0! 

- 

! 

20001 

195.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

195.01 

40.C! 

10.0! 

- 

1 

2000! 

195.0! 

40. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

139.3! 

40.C! 

10.0! 

- 

! 

1250! 

135.3! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  1 

155.0! 

42. C! 

9.01 

- 

! 

800! 

155.0! 

42.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

14*11  NONE 
1 

II* 1 1  NONE 
1 

20*01  NONE 
1 

20.01N0NE 

I 

14.  SI  NONE 
1 

16  •  S  t  NONE 
1 

14*SI NONE 
I 

14*5! NONE 
1 

14.5! NONE 
1 

16.S1 NONE 
1 

14*S 1  NONE 
1 

14.51  NONE 
1 

16.5 1  NONE 
1 

1 6 • 5  t  NONE 
I 

16.51  NONE 
I 

16. 5 1  NONE 
1 

16.5! NONE 
1 

14.51  NONE 
1 

16 • S 1  NONE 
1 

20*01  NONE 
1 

20 .0 1  NONE 
1 

20.0! NONE 
I 

20.0! 

1 

20.01  NONE 
1 

20.01  NONE 
1 

20.01  NONE 
I 

20. 0 1  NONE 
1 

20.0! NONE 
1 

20.01  NONE 
1 

14.5 {NONE 
1 

16.5  I  NONE 
1 

14.91  NONE 
1 
1 
! 

1 

12.6IN0NE 

1 

20.0 1  NONE 
! 

I 

1 

1 

1 

1 1 .01  NONE 
1 

11 .01  NONE 
1 

27.01  NONE 
I 

10.5! NONE 
! 

14 .5 ! NONE 
1 

12.5! NONE 
1 

12.51  NONE 
1 

10*51  NONE 
1 

10*5! NONE 
1 

10.SIN0NC 

10. SlNONC 
! 

10.S1N0NE 

! 

10.51  NONE 

I 

11 *01  NONE 
I 
I 
1 


I  XL  LEMONY 
1 

1  XL  LCHONT 

!  XL  UHONT 
1 

I  XL  LENONT 
1 

1  XL  LEHONT 
1 

1  XL  LENONT 
1 

ItL  LENONT 
1 

1  XL  LENONT 
1 

1IL  LEHONT 
1 

I  XL  LENONT 
1 

1  XL  LENONT 

ItL  LENONT 
1 

1  XL  LENONT 
1 

1XL  LCHONT 
I 

1  XL  LENONT 
I 

1  XL  LENONT 
1  I 

1IL  LENONT 
1 

ItL  LENONT 
1 

ItL  LENONT 
I 

1 1L  LENONT 
1 

I  XL  LENONT 
I 
1 
1 

ItL  UHONT 
l 

I  XL  LENONT 
1 

1  XL  LENONT 
1 

1  XL  LENONT 
1 

1  XL  LENONT 
I 

1  XL  LENONT 
1 

I  XL  LENONT 
! 

1IL  LENONT 
I 

I  XL  LENONT 
1 
1 
1 
1 

IMA  SLOUCESTER 

IMA  SLOUCESTER 
! 

1 


10R  PORTLAND 
I 

10R  PORTLAND 
I 

(OR  PORTLAND 
I 

I  OR  PORTLAND 
1 

10R  PORTLAND 

1 

1  OR  PORTLAND 
I 

10R  PORTLAND 

10R  PORTLAND 

lOR  PORTLAND 
t 

1  OR  PORTLAND 
I 

1  OR  PORTLAND 
I 

1 0R  PORTLAND 

1 

10R  PORTLAND 

1 

10*  PORTLAND 
t 
I 
1 


I 

1 

TEAR  1 
IU1LT  I 
OR  I 
•REIU1LT! 


1954  ! 
1 

•  1946  1 

I 

•  1974  1 

I 

1951  1 
1 

1959  I 
! 

1960  1 
1 

1960  1 
I 

1961  1 
1 

1942  ! 
1 

1962  1 
1 

1964  I 
1 

1947  1 
I 

1947  1 
! 

1947  t 
1 
1 
1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


740 


ENCR1 

•1ST!  OPERATOR 

! 

j  NET 

!¥TCC!  DIMENSIONS  J  CRAFT! 
!CODE!l£NGTH!8tOTH!  ! 

VESSEL  NAME  AN»  HUMBER 

! 

! 

I 

COAST 

GUARS 

NUNBER 

!  TER 

1  TON- 
!  NAGE 

1  SEE!//////!/////!  CD  1 
IPAGE!  OVER-! OVER- !/////! 

1  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

I  !  1  !  ! 

!  !  It! 


(23)  ROUGE  STEEL  CO. 
BENSON  FORD 

! 

!  263980 

1  i 

9940I1A03I 

l 

749.0! 

1 

70. Cl 

! 

27.0! 

7700! 

! 

1  ! 

767.01 

70.01 

16.01 

HENRT  FORI  II 

!  223  9 AO 

5934 ! 1 403 1 

$97.51 

62. Cl 

22.4! 

3000! 

! 

1  I 

611.01 

62.3! 

16.5! 

WILLIAM  CLAY  FORI 

1251505 

1U28MA03! 

611.5! 

75. Cl 

26.1! 

7700! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

826.0! 

! 

75.  Cl 

18.0! 

! 

(36)  ROULSTONC*  L.  N. 

! 

! 

1  ! 

1  I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

O/fl/A  AOULSTONC  G  ASSOCIATES 

>  I 

! 

! 

! 

TROLL 

I263C59 

1413A36! 

*9.11 

12.0! 

2.0! 

330! 

! 

! 

!  i 

!  ! 

52.0! 

! 

14. C! 

! 

1.0! 

! 

(32)  AOUSSC  TOWING  CORP. 

C  AftttSA  KAY 

! 

! 

!  - 

i  ! 

1  ! 

7013A 33 1 

! 

! 

56.3! 

! 

! 

22.  Cl 

! 

1 

7.0! 

800! 

1 

1  ! 

56.5! 

22.  C! 

6.0! 

MINI  II 

j  - 

20! 3  A  35 ! 

43.3! 

16.1! 

4.6! 

600! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

43.3! 

! 

18.1! 

! 

4.0! 

! 

(32)  ROYAL  STREET  TOWING* 

! 

INC!. 

!  ! 

1  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

ROYAL  STREET 

!  569303 

53S3A35! 

47.7! 

20.1! 

7.2! 

600! 

! 

1 

1  1 

1  1 

52.0! 

! 

21. C! 

! 

6.0! 

I 

(22)  RUGARE'S  SIGHTSEEING 

! 

CAU IISES  C 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

FERRY  SERVICE 

1 

!  ! 

! 

! 

! 

; 

LITTLE  TOOT 

126C415 

11*1411! 

36.3! 

13.5! 

3.6! 

mi 

! 

! 

!  ( 

>  ! 

55.0! 

! 

13.5! 

! 

3.5! 

! 

(IS)  RUSAK*  ROGER 

RICHARD  MERRITT 

! 

! 

1269757 

!  ! 

I  ! 

?6!3A36! 

! 

! 

33.3! 

! 

15.5! 

! 

! 

6.3! 

270! 

1 

! 

I  ! 

1  ! 

53.3! 

! 

15.5! 

! 

6.3! 

(23)  RUSAK*  ROGER 

AVIS  E 

1 

! 

! 241960 

!  ! 

!  ( 

8I1A03I 

! 

! 

39.3! 

! 

! 

10.6! 

! 

! 

4.2! 

1001 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

42.0! 

! 

11.6! 

1 

3.6! 

! 

CGI)  RUSH*  TOM 

CAY  RUEEN 

t 

( 

! 239507 

1  ! 

!  I 

1211811 ! 

! 

! 

34.1! 

1 

! 

14.5! 

! 

$.5! 

60! 

1 

! 

!  ) 

!  ! 

37.1! 

1 

14.6! 

1 

5.5! 

! 

(29)  RUSHING  MARINE  CCRP. 
EVELYN  RUSHING 

1 

! 

! 272312 

!  ! 

!  ! 

4(813436! 

! 

! 

155.5! 

! 

! 

44. C! 

I 

8.0! 

32401 

! 

!  ! 

164.0! 

44. C! 

7.0! 

JDS  303 

!  - 

767 1 3*70 1 

225.0! 

38.01 

9.0! 

-  J 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

225.0! 

1 

38.0! 

! 

1.6! 

! 

(22)  RUSMO*  LEON  M. 

OAK  GROVE 

! 

! 

! 557561 

(  ! 

!  ! 

2911403! 

! 

! 

53.2! 

! 

1 

14. C! 

( 

4.0! 

450! 

1 

! 

!  1 

t  ! 

53.2! 

! 

14. C! 

2.0! 

! 

! 

(32)  RUSSELL  OILFIELD  SERVICE ! S*  INC. 

I  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ELIZABETH  YATES 

1 5(6951 

3  0 !  3  A  3  6 ! 

4C.0! 

18. C! 

5.7! 

400! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

4C.0! 

! 

16.0! 

! 

$.7! 

! 

(37)  RUSSELL  TOWBOAT  AND 

1 

MOO A ! AGE  CO. 

!  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BK  1 

1547995 

1 97(4446! 

103.0! 

29. C! 

6.0! 

-  j 

I 

1  ! 

103.0! 

29. Cl 

2.0! 

er  2 

19714A46! 

102.0! 

29.0! 

6.01 

-  | 

! 

!  1 

102.0! 

29.  C! 

2.0! 

•  K  3 

197! 44  46  f 

103.0! 

29.0! 

6.0! 

-  I 

! 

!  ! 

103.0! 

29. C! 

2.0! 

IK  G 

j  - 

19714A46! 

102.0! 

29. Cl 

8.0! 

-  j 

1 

1  ! 

102.0! 

29. C! 

2.0! 

0K  5 

|  - 

197I4A46! 

200. 0! 

35. C! 

6.0! 

-  j 

! 

!  ! 

200.2! 

35.1! 

2.0! 

8K  6 

j  - 

197I4A46! 

102.0! 

29. C! 

6.0! 

-  j 

! 

1 

I  ! 

!  ! 

102.0! 

! 

29.0! 

1 

2.0! 

! 

(32)  RUSSO*  IRWIN  BOAT  CO 

1 

.*  I  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

CAPT.  BOOGIE  R 

1563837 

6313A36! 

SC. 2! 

20. C! 

7.6! 

660! 

!  ! 

52.0! 

20.3! 

6.0! 

CRYSTAL  LADY 

1614064 

10813*36! 

64.6! 

24.0! 

6.6! 

1200! 

! 

!  ! 

65.0! 

24.  C! 

7.0! 

LADY  JUDY 

1637607 

88! 3*36! 

50.5! 

24.  Cl 

7.6! 

660! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

53.01 

! 

24.0! 

! 

6.0! 

! 

(22)  RUTHERFORD'S  CRUISE 

I 

LINE!*  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

1 

i 

I 

! 

MARY  ANN  I 

1621059 

59I1C12! 

101.0! 

19.0! 

6.6! 

1500! 

i  i 

?  05*0! 

cv.6i 

5.0! 

NARY  ANN  IX 

!5°7744 

231 1 Cll 1 

44.0! 

14.  Cl 

4.0! 

600! 

! 

!  ! 

46.0! 

14. C! 

3.6! 

RIVER  QUEEN 

1291591 

34(1  All ! 

54.6! 

16.  Cl 

3.S! 

150! 

! 

!  I 

!  1 

54.6! 

! 

16.  Ct 

1.7! 

! 

(23)  RYBA  MARINE  CONST AUCTION !  CC. 

!  ( 

!  t 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

BARBARA  LYN 

1 276723 

3513C36! 

51.2! 

17. C! 

7.0! 

450! 

I 

!  1 

55.2! 

18. C! 

7.0! 

VENTURk 

1222624 

913*36! 

58.3! 

14.1! 

6.0! 

500! 

! 

1  ! 

65.01 

14.11 

8.0! 

CHIPPEWA 

! 3078*9 

25314*43 ! 

139.5! 

35.0! 

8.0! 

-  J 

! 

!  ! 

139.5! 

33.01 

1.5! 

HARBOR  MASTER 

J  917444 

6014*43 I 

65.0! 

38. Cl 

3.0! 

-  ! 

! 

!  ! 

65.0! 

38. C! 

1.0! 

JARCO  1G02 

1634946 

411(4443! 

140.1! 

39.11 

7.0! 

-  j 

! 

1 

I  ! 

!  I 

!  1 

140.1! 

! 

! 

40. C! 

! 

! 

1.0! 

! 

! 

* 

i 

CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  I 

CST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EtUIPMENT 
POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!//////////////// 
(FEET)!  LINE-2 


VESSEL 
S  {OPERATING 
U!  BASE 
AO!  LINE-1 
TO!////////// 
EE!  LINE-2 


TEAR 

BUILT 

OR 

•REBUILT 


! 

! 


i 

20.0! NONE 
! 

1 

!WA 

I 

! 

SEATTLE  ! 

! 

1 

1951 

! 

! 

I 

! 

39.0! NONE 

! 

! 

!IA 

! 

I 

GALLIANO  ! 

i 

1981 

! 

30.0! NONE 
! 

I 

1LA 

! 

! 

GALLIANO  ! 

! 

! 

1976 

! 

1 

! 

! 

40.0! NONE 

! 

! 

(LA 

! 

! 

NEW  ! 

1975 

( 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

ORLEANS  I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

11.5! NONE 

! 

( 

!PA 

! 

! 

ERIE  ! 

195C 

491 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

1 

! 

i 

16.0! NONE 
! 
t 

I 

! 

1  MX 
! 

! 

i 

! 

PT.  HURON  ! 

! 

I 

1953 

1 

1 

1 

1 

! 

12.0! NONE 

1 

! 

! 

! 

!  MI 
! 

! 

! 

! 

PORT  HURON! 

! 

1 

1942 

! 

! 

! 

! 

18.8 ! NOME 

! 

1 

1CA 

! 

1 

VENTURA  ! 

194C 

47! 

I 

i 

! 

! 

i 

! 

I 

1 

! 

i 

! 

l 

! 

37.0! NONE 

( 

I 

!M0 

x 

! 

CAPE  ! 

1956 

1 

! 

GIRARDEAU  ! 

1700! 

17. 01  DEEP  WELL  PUMP 

!M0 

CAPE  1 

— 

! 

i 

! 

I 

i 

! 

! 

* 

GIRARDEAU  ( 

! 

i 

i 

! 

20) 

i 

I 

10.0 ! NONE 

l 

! 

1  NT 

i 

I 

GRINDSTONE! 

1953 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

i 

ISLAND  ! 

! 

i 

t 

I 

! 

30.0 J  NONE 
! 

! 

x 

! 

1 

i 

1 

! 

1 

I 

1973 

I 

! 

400! 

! 

! 

9. 0 ! NONE 

I 

! 

1 

!  WA 

I 

! 

! 

VANCOUVER  ! 

1 

1944 

400! 

9.0! NONE 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

■ 

1944 

H 

11 .0! NONE 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

1944 

400! 

9.0! NONE 
| 

!  WA 

i 

VANCOUVER  ! 

i 

1944 

400! 

14.0! NONE 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

1 

1944 

400! 

1 

6.0! NONE 
! 

! 

!  WA 

1 

1 

VANCOUVER  ! 

! 

! 

*  1944 

! 

! 

! 

! 

39.0! NONE 

! 

1 

!TX 

I 

! 

HOUSTON  ! 

■ 

1975 

-  ; 

42.0! NONE 

!TX 

I 

HOUSTON  ! 

1979 

40 .0 ! NONE 

!YX 

HOUSTON  ! 

1981 

! 

! 

! 


!  ! 


25! 

26. OINONE 

!0H 

* 

GRAND 

1  198C 

♦ 

-  1 

13.6IN0NE 

I 

(OH 

GRAND 

!  1978 

38! 

! 

! 

RIVER 

1 

-  I 

9.5! NONE 

!0H 

GRAND 

I  1963 

150! 

! 

! 

RIVER 

! 

! 

I 

! 


-  ! 

35 • 0! NONE 

!  MX 

CHEBOYGAN  ! 

1958 

! 

i 

-  ! 

14.0! NONE 

i 

1 M  X 

CHEBOYGAN  ! 

| 

1986 

1 

! 

250) 

—  1548  8UCTRUS  ER  IEJMX 

CHEBOYGAN  ! 

1922 

! 

! 

-  ! 

!  CRAWLER  CRANE 

1 

1 

! 

60! 

14,0! XHSLCY  CRAWLER 

!HX 

CHEBOYGAN  ! 

1979 

1 

ICRANE 

! 

1 

{ 

1022! 

15.0(383  8UCYRUS  ERIElMI 

CHEBOYGAN  l 

1981 

« 

•  ! 

(CRAWLER  CRANE 

! 

! 

• 

! CRAWLER  CRANE  !  !  ! 

!  !  !  ! 

!  1  !  ! 


741 


tadic  2  -  description  or  vessels 


IN«R| 

•  1ST!  CMIMOI 

vusci  name  an*  numei 

t  COAST 

!  GUAR* 

!  NINBER 

1  tvtcct  DIPCNS1QMS  I 
1  PET  lCCOCILCASTHIIIOTKt 
■IAESID-1****!  DCS.  1  ACS.I 
1  TCI  1  SCCI//////I/////I 
I  TOD-  IPASE!  OVID-IOVCP-1 

1  DISC  t  IV  !  All  1  All  I 

•  RAFT! 

1 

L04I-! 

CD  1 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACZTT! 

CARGO  t 
////////! 
PASS-  ! 
ENSERS  ! 

HIGH-  |  !  V  E  S  S  C  L  ! 

EST  I  CARSO  HANKINS  IS  1CPERAT INS  ! 

FIXED  !  CRUtPNINY  iTCt  BASE  1  TEAR 

POINT  !  LINE-1  ! 40!  LINE-1  !  BUILT 

(LXHT>I////////////////!TDJ //////////!  OR 

(EECT) !  LINE-2  !CE!  LINE-2  !««CflUlLT 

(32)  tT»£l  TOWING  SERVICE# 

I 

! 

IN!  C. 

1  1  1 

1  t  1 

1  !  1 

1 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

PAPOOSE 

1264120 

1  3213A36! 

53.4! 

16.0! 

5.5! 

4001 

-  | 

25.01  NONE 

!LA 

INTRACOAS-!  * 

1971 

t 

!  !  ! 

55.01 

18.0! 

4.5! 

-  j 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

RINECARE 

1509444 

1  37I3A36! 

46.7! 

18.4! 

7.0! 

600! 

-  j 

25.01  NONE 

ILA 

INTRACOAS-! 

1967 

1 

! 

!  !  ! 

I  1  1 

52.0! 

16.4! 

! 

5.51 

! 

•  l 

* 

! 

1 

! 

TAL  CUT  ! 

! 

(39)  SC  t  CO.#  INC. 

I 

I 

t  1  1 

!  1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

IRENE  LAURIT2EN 

1525655 

1  2713A34! 

47.1! 

W.C! 

5.5! 

4201 

-  j 

34. 3! NONE 

!C  A 

T18UR0N  ! 

1970 

! 

I 

1  !  1 

1  1  1 

47.1! 

1 

16. C! 

5.0! 

1 

“  ! 

I 

! 

! 

( 

! 

! 

<311  I  L  H  DANSE  CO. 

! 

I 

1  !  ! 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

ML  3<CB 

1577710 

I  513I4F46! 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

-  j 

1645! 

16.0ID0DE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

! 

!  !  1 

200.0! 

35.1! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

I 

RF  4S8S 

! 5S7194 

!  917I4A481 

200.01 

35.  Cl 

9.0! 

-  j 

1 445 ! 

16.0 ! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

! 

1  !  1 

200.01 

35.01 

1.01 

-  ! 

1 

! 

! 

IF  44CB 

1567198 

1  91714A46I 

200.01 

35. Cl 

9.0! 

•  j 

1645! 

1 4.0! NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

1977 

! 

! 

!  1  I 

!  1  1 

200.01 

1 

35. C! 

! 

1.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(31)  S.  C  S.  CONTRACTING# 

I 

INC!. 

t  !  1 

1  I  1 

1 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

I 

1 

! 

! 

| 

BARBARA  M 

1522345 

!  46 !  34 34 1 

60.5! 

22.0! 

9.01 

850! 

-  | 

-  (NONE 

!  AK 

JUNEAU  ! 

1969 

! 

!  1  1 

60.  5! 

22.0! 

7.0! 

-  j 

1 

! 

! 

Mt  1 

j  - 

1  39314443! 

144.0! 

35.  C! 

4.01 

-  j 

300! 

16.0IA0NC 

1  AK 

ANCHORAGE  ! 

1948 

! 

1  !  1 

144.0! 

35.0! 

2.0! 

•  | 

! 

1 

1 

SMCRRIE  LEE 

15CC024 

1  1214(4446! 

197.0! 

SI. 91 

14.0! 

-  j 

2000! 

26.1 (NONE 

!  A  K 

JUNEAU  ! 

1965 

I 

! 

!  !  1 

I  !  ! 

197.0! 

I 

51.91 

! 

3.0! 

1 

•  ! 

! 

! 

I 

! 

1 

I 

I 

(31)  S.  C.  F.  TRANSPORTATION#!  IRC. 

!  1  ! 

!  !  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

I 

AARON  C 

1534004 

!  45813A36! 

166.0! 

45.01 

9.2! 

7000! 

-  j 

52 .0 | NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1971 

! 

1  !  1 

166.01 

45. C! 

6.0! 

-  j 

1 

! 

! 

BERNARD  F 

! 643657 

!  6COI3A36! 

160.01 

48.C! 

10.01 

6000! 

-  j 

48.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1981 

t 

!  !  ! 

16C.0! 

48. Cl 

9.7! 

-  j 

( 

! 

! 

JANE  C.  HUFFMAN 

1564321 

!  349I3A36! 

138.0! 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  j 

42.6! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

!  !  ! 

14C.0! 

42.01 

1.6! 

■  | 

! 

! 

! 

JANET  MARIE 

1443714 

!  734134361 

168.0! 

42.  C! 

9.0! 

6000! 

-  i 

48.0! NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

1911 

! 

!  !  ! 

166.0! 

42.01 

8.6! 

•  i 

! 

! 

1 

RUTH  *.  JONES 

1564322 

!  349! 3  A  36 1 

13). 01 

42.0! 

9.01 

56001 

-  j 

42.4 | NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1975 

! 

1  !  ! 

1  AC. 0 1 

42.01 

8.6! 

-  | 

! 

! 

I 

FIC  5C3 

1  - 

!  I6414A41! 

195.01 

35. C! 

12.01 

•  j 

1500! 

1S.0ID0DE 

! 

! 

1975 

i 

>  !  ! 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

•  | 

! 

1 

! 

FIC  325 

! 584732 

1  68414A41 ! 

195.0! 

35.  Cl 

12.0! 

•  j 

1500! 

1 5.0! NONE 

! 

1 

1977 

i 

t  !  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

FIC  <549 

1583539 

1  91714A41 1 

200.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

1 6  CO ! 

15.01  NONE 

1 

I 

1978 

i 

1  !  1 

200.01 

35.01 

1.71 

-  | 

! 

! 

1 

GMT  565 

1569644 

1  47914A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 4. 7 | NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1975 

1 

i  i  i 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

■  | 

1 

! 

! 

GPT  519 

1549670 

1  47914A41I 

200*01 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 4.7! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1975 

1 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

—  | 

! 

I 

I 

NBC  7702 

! 585645 

1  90214446! 

ns.O! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1497! 

14.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1977 

1 

I  !  1 

195.11 

35.0! 

2.0! 

—  | 

! 

! 

1 

NIC  7703 

1565644 

1  902144461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  t 

1497! 

14. 0 ! NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

1977 

! 

!  !  ! 

195.11 

35.  C! 

2.01 

-  | 

1 

! 

! 

NBC  71028 

1597933 

1  91 7 1 4446 1 

200.0! 

35. C! 

9.C! 

-  j 

1645! 

14 .0! NONE 

1 

! 

1978 

! 

!  1  ! 

20C.1! 

35. C! 

5.0! 

-  | 

! 

! 

I 

R  101 

!  — — - 

!  16614441! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  j 

1500! 

14.7! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1978 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

-  | 

! 

! 

I 

SCF  134 

I61CC01 

1  696144461 

! 

-  1 

9.0! 

•  i 

16001 

18.9! NONE 

INS 

GREENVILLE! 

1979 

1 

! 

t  f  1 

1  1  ! 

200.0! 

! 

35.0! 

1 

1.5! 

J 

“  ! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

COO)  S.  C.  ft.  CHEMICALS  CO 

! 

•  I 

1  1  1 

!  !  I 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

SATIN  LAST 

1582994 

1  3013436! 

43.3! 

15.9! 

7.41 

700! 

-  ! 

30.0! NONE 

IN* 

BALTIMORE  ! 

1977 

1 

1  1  ! 

46.0! 

16.C! 

4.0! 

-  f 

! 

1 

! 

NO.  3 

(002774 

!  98! 5471 1 

64.0! 

22.0! 

5.1! 

-  j 

153! 

U.SIILECTAIC  PUDPS 

!N0 

BALTIMORE  !  * 

1960 

! 

!  t  1 

64.0! 

22.0! 

1.4] 

-  | 

! 

1 

I 

NO.  4 

1002624 

I  9815471! 

64.0! 

22.0! 

5.61 

-  i 

153! 

1 6.8! ELECT* IC  PUNPS 

IN* 

BALTIMORE  1 

1952 

I 

!  !  i 

64.0! 

22.0! 

1.41 

■  ! 

1 

! 

! 

NO.  5 

1002673 

1  96154711 

64.0! 

22.0! 

5.3! 

-  i 

153! 

1A.SICLCCTIIC  PUDPS 

IN* 

BALTIMORE  ! 

1956 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

64.0! 

! 

22.01 

1 

1.6! 

1 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(32)  S.  CENTRAL  TOWING 

» 

1 

!  1  ! 

1  1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

YANCY  0 

1632103 

1  1813436! 

! 

—  I 

5.0! 

400! 

-  i 

34 .0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

I960 

I 

! 

1  !  1 

!  !  1 

38.0! 

16.  C! 

! 

4.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

CITY  I 

1 

(33)  SABINE  NARINE  CO. 

I 

! 

!  1  1 

1  !  1 

i 

I 

I 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

I 

JCKNNY  G 

1613295 

1  28I1C12! 

45.0! 

15. C! 

4.0! 

450! 

9! 

20.0! NONE 

!TX 

SABINE  ! 

1979 

! 

i  !  ! 

45.0! 

15. CJ 

3.0! 

20! 

! 

! 

PASS  ! 

TEXAS  STAR 

1575501 

1  97MC12! 

95.0! 

21.0! 

6.0! 

1530! 

37! 

35 .0 ! NOME 

!TX 

SABINE  ! 

1976 

1 

1  1  1 

95.0! 

21.C! 

5.0) 

36! 

! 

! 

PASS  1 

SABINE  SERVICES 

1591329 

1  9113435! 

74.0! 

24.0! 

5.5! 

10001 

-  J 

40.0! NONE 

!TX 

SABINE  !  * 

1987 

! 

!  !  ! 

74.0! 

24.0! 

4.0! 

-  j 

! 

1 

PASS  ! 

NOX  ICO 

(64C0S4 

1  111714443! 

180.0! 

54.0! 

9.6! 

«  j 

2000! 

1 0. 6! RONE 

!  T  X 

SABINE  ! 

1981 

1 

!  !  1 

18C.0I 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

PASS  ! 

GT  110 

! 294609 

1  6S61SA70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1428! 

15.0!*IES£L  PUMP 

ITX 

SABINE  ! 

1964 

! 

!  t  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

-  ( 

! 

! 

PASS  1 

TP*  36 

1567635 

!  30215A70! 

ICO.O! 

40.0! 

7.0! 

-  ! 

650! 

10.0! NONE 

ITX 

SABINE  !  * 

1915 

t «  ## 

•  Al 

1 

•  * 

» 

TWN  59 

1567867 

1  33515470! 

110. 0! 

35.  Cl 

*.01 

-  ! 

485! 

14.0!DXESEL/WATER 

!TX 

SABINE  ! 

1940 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

11C.0! 

! 

35.0! 

! 

2.0! 

1 

■  ! 

!PUNP 

! 

! 

! 

PASS  I 

! 

C33)  SAD  INI  PASS  ICC  PLADT 

1 

#  !!NC. 

1  1  ! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

N  637 

1175856 

1  55014443! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  j 

1100* 

10.01N0NE 

1 

! 

1943 

! 

! 

!  f  1 

1  1  1 

195.0! 

35.C! 

! 

1.6! 

1 

”  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(33)  SABINE  TOW! AS  4  TRARSPOR ! TAT  ION 

1  1  1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

1 

l 

) 

! 

1 

! 

» 

! 

CO.#  INC. 

| 

t  1  1 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

COLORING 

1245104 

1  1241012420! 

683.6! 

74.0! 

33.3! 

7000! 

30590! 

1 05 • 01  ST  CAR  AN* 

ITX 

PORT  1  ♦ 

1972 

1 

J  !  1 

663.6! 

74.0! 

7.0! 

-  I 

(ELECTRIC  PUMPS 

1 

ARTHUR  ! 

CONCHO 

1247440 

1  1495612420! 

595.0! 

84.  C! 

35.41 

7240! 

32741! 

181 .0! STEAN  AN* 

ITX 

PORT  I 

1970 

1 

1  !  ! 

*19.5! 

64.0! 

U.O! 

-  * 

(ELECTRIC  PUNPS 

! 

ARTHUR  1 

GUADALUPE 

1247350 

!  1448512A20! 

683.6! 

74. C! 

33.3! 

7000! 

30369! 

19D«0f STEAD  ADP 

ITX 

PORT  I  * 

1978 

I 

!  !  ! 

683.6! 

74. C! 

8.0! 

-  ! 

! ELECTRIC  PUNPS 

I 

ARTHUR  1 

NECHES 

1277703 

1  1221612420! 

461.0! 

90.0! 

35.7! 

13600! 

34930! 

1 22.0! ST  EAR  AN* 

ITX 

PONT  i 

1958 

1 

!  1  ! 

661.0! 

90.CI 

18.0! 

“  ! 

(ELECTRIC  PUMPS 

! 

ARTHUR  ! 

■  l  i  l  i  i  l  l  l  i 

1  I  1  I  !  1  !  I  1  ! 


TMU  2  -  DESCRIPTION  OF  VEMELS 


ENGR! 

OISTl  OPERATOR 

1  COAST 

VESSEL  NANE  AND  NUMBER  1  C»'3R0 

1  NUMER 

1VTCC!  0UENSICN9  t-AAMl 

NET  iClOEllCNCTHlB't’/TKt  1 

lREfiIS-1****!  REG.  1  RE4.1L0AD-I 

1  TER  C  SEE*//////!/////1  ED  1 

1  TON-  1PA4E!  OVE*.*!  OVEt-1  ///'M 
l  NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  lLK«<T| 

tur*cm:  high*  i  i  v  e  s  s  t  i 

!  !  1ST  !  C/tCO  HANDLING  IS  10PCAA  TINS 

!  C«RGO  !  * IXED  !  EQUIPMENT  1TC!  8 ME 

POINT  \  LINE-'  !A0l  U*C-1 

HORSE!  PASS-  !(LIGKT#| //;/////////» ///|t. i ////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  I.TNE-2  !«'  LINE-2 

!  ! 

|  i 

!  YEAN  j 

f  8UII  ’  l 

!  OR  ! 

! •REBUILT ! 

(S3)  SA? INC  TOWING 

I 

! 

(  nnSAOAjTATION 

!  I 

1  1 

:  i 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

i 

i 

i 

J 

l 

( 

! 

! 

CO./  INC. 

! 

(CONTINUED)! 

i  i 

l 

1 

1 

1 

! 

/ 

\ 

! 

1 

! 

PECOS 

! 259357 

10643 12A20I 

602.2! 

82.71 

33.6! 

12500! 

312371 

*13. 5! PUMPS/  HEATINP 

!TX  PORT 

1950  1 

! 

1  1 

628.01 

82.7! 

13.2! 

-  | 

•COILS 

1  AXtHUB 

! 

SABINE 

127<A40 

1230812A20! 

63C.O! 

90.  J! 

35.9! 

15000! 

39200) 

121  OlC.P.M  *UMPJ 

ITX  PORT 

1957  ! 

! 

I 

I  1 

1  1 

661.0! 

1 

90.4! 

! 

10.6! 

1 

'  I 

! 

! 

!  ARTHUR 
! 

! 

(S3)  SAOINE  TOWING 

! 

A  TRANSPOA !  TA* ION 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

CO./  INC. 

! 

1  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

AC  (iLLES 

1 526231 

9713A351 

7*  ,  2! 

24.2! 

10.21 

10201 

-  i 

26.5 ! KUNE 

ITX  PORT 

! 

197C  ! 

1 

;  i 

71.2! 

24.2! 

10.21 

-  * 

i 

!  ARTHUR 

♦ 

! 

AJAX 

1533346 

9713A35! 

**1.2* 

24.2! 

10.2! 

10201 

-  i 

M.L<NOKE 

ITX  POl*/ 

1971  ( 

1 

1  1 

71.2! 

24.2! 

10.21 

) 

-  i 

! 

!  ARTHUR 

! 

AXES 

1273630 

7813A36! 

96.21 

25.2! 

10.81 

1230! 

-  ! 

(5 . 01  NONE 

ITX  CRAVES 

1957  ! 

! 

1  1 

103.0! 

26.  Cl 

10.8! 

-  j 

! 

! 

! 

ATHENA 

1561258 

20413A35! 

91.51 

32.0! 

7.6! 

19001 

-  { 

4  3 . 6 ! NONE 

ITX  PORT 

19/5  ! 

| 

1  1 

99.01 

32. H 

6.0! 

-  | 

1 

!  ARTHUR 

! 

ATLAS 

1261843 

9713A351 

71.2! 

24  A 

10.2! 

1020! 

•  j 

3I.01NLWE 

ITX  PORT 

1970  ! 

I 

!  1 

71.2! 

24.21 

10.2! 

-  ! 

j 

1  ARTHUR 

1 

non  snith 

1533260 

7113A35! 

64.0! 

24.0! 

8.61 

563! 

-  i 

2  3. 0! NONE 

ITX  PORT 

1971  ! 

i 

1  1 

64.0! 

24.0! 

7.0! 

-  | 

{ 

!  ARTHUR 

! 

GOLIATH 

1643487 

<24! 3AJ6J 

102.0! 

30.0! 

12.0! 

3900! 

-  j 

35 .0! NONE 

ITX  PORT 

1981  • 

1 

1  1 

102. r* 

30. C! 

10.5! 

-  i 

! 

!  ARTHUR 

! 

HERCULES 

1237998 

6413A361 

88.71 

22.  Cl 

11.0! 

1600! 

-  ! 

26 .0! NONE 

!TX  PORT 

1938  1 

1 

1  1 

92.01 

23.01 

11.0! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

i 

MEAHES 

1550177 

13113A36! 

102.01 

30. C! 

*1.0! 

3200! 

-  | 

36.0! NONE 

ITX  PORT 

1973  *! 

1 

1  ! 

107.01 

30.0! 

11.0! 

-  | 

! 

!  ARTHUR 

! 

MARATHON 

15258^2 

9713A35! 

71.21 

24.2! 

10.2! 

10201 

-  j 

31 .0! NONE 

ITX  PORT 

1970  ! 

1 

1  1 

71.21 

24.2! 

10.2' 

-  1 

! 

I  ARTHUR 

! 

NINAS 

1527402 

9713A35! 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

1020! 

-  I 

31 .0! NONE 

!TX  roKt 

1970  ! 

| 

1  1 

71.2! 

24.2! 

10.2! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

1 

NIKE 

1653259 

1 24 1 3A  36! 

95.7! 

30.1! 

13.0! 

3900! 

-  | 

30 .0 ! NONE 

ITX  PORT 

1983  ! 

1 

!  1 

95.7! 

30.1! 

9.0! 

-  j 

! 

!  ARTHUR 

! 

POSEIDON 

1543900 

9713A35! 

69.9! 

24. C! 

9.0! 

1600! 

-  J 

31.0INOME 

!TX  PORT 

1972  ! 

1 

1  1 

69.9! 

27.0! 

9.01 

-  i 

! 

!  ARTHUR 

! 

AENEC  LOUtSE 

1632918 

9113A36! 

64.0! 

24.0! 

9.6! 

8301 

-  ! 

38.0!NONE 

ITX  PORT 

1980  ! 

! 

1  1 

64.0! 

24.  C! 

9.61 

•  • 

! 

!  ARTHUR 

J 

SAMSON 

163C017 

1241 3A361 

102.01 

30.  Cl 

12.0! 

3900! 

-  J 

35 .0! NONE 

ITX  P0»* 

1960  I 

1 

1  1 

102.0! 

30. C! 

10.5! 

-  i 

! 

!  ARTHUR 

! 

SPARTAN 

1615325 

12413*36! 

95.7! 

30.1! 

12.0! 

3900! 

-  1 

35. Q! NONE 

ITX  GROVES 

1979  ! 

1 

1  I 

95.71 

30.1! 

10. 51 

-  i 

! 

! 

! 

THOR 

1541666 

9713A351 

71.0! 

27.  C! 

10.2! 

1130! 

-  i 

31.0IN0NE 

ITX  PORT 

1972  f 

1 

1  1 

71.0! 

27.  C! 

10.2! 

-  i 

1 

!  ARTHUR 

j 

! 

TITAN 

1587625 

12413*36! 

103.01 

30.0! 

11.0! 

3200! 

-  i 

36.0!  NONE' 

!TX  PORT 

1977  ! 

I 

!  1 

103.0! 

30.0! 

11.0! 

-  i 

! 

1  ARTHUR 

» 

TROJAN 

1121134 

•3913436! 

86.0! 

18.2! 

9.0! 

2000! 

-  ! 

30. 0 ! NONE 

ITX  PORT 

•  1956  ! 

! 

1  1 

9C.0! 

20.0! 

9.0! 

-  1 

! 

!  AR7HUR 

I 

ZEPHYR 

1509653 

12013AJSJ 

75.01 

27.01 

6.6! 

1700! 

-  i 

40.6! HONE 

ITX  PORT 

196?  1 

1 

1  1 

31.0! 

27.2! 

6.61 

-  i 

1 

1  ARTHUR 

! 

ZEUS 

I579C01 

13113A351 

80.0! 

30.0! 

9.6! 

1750! 

-  i 

JI.SiXONE 

ITX  PCR7 

1977  ! 

I 

t  i 

6C.0! 

30. C! 

8.0! 

-  i 

! 

!  ARTHUR 

! 

A  25 

1505924 

151715A701 

270.1! 

50-1! 

9.61 

-  | 

2900! 

17.0! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1966  ! 

1 

1  1 

270-1! 

50.11 

1.6! 

-  • 

i 

!  ARTHUR 

STCO  205 

1510389 

13031 5A71 1 

264.01 

50. C! 

9.0! 

-  i 

2440! 

17.0IDXESEL  PUMP/ 

ITX  PORT 

1967  ! 

! 

1  1 

264.0! 

50* C! 

1.61 

-  ! 

icons 

!  ARTHUR 

! 

JTCO  207 

1516769 

1 303 1 5*71 ! 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

2440! 

17.0! DIESEL  PUMP/ 

!TX  PORT 

1965  I 

! 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  | 

ICOILS 

!  ARTHUR 

1 

STCO  211 

1524381 

1343156711 

264.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  j 

2440! 

17 .0! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1970  ! 

1 

1  t 

264.0! 

SO.C! 

1.6! 

-  | 

! 

1  ARTHUR 

! 

JltO  212 

1524526 

134315A/1J 

264.1! 

50.0! 

11.3! 

-  i 

2440! 

17.0IDUSEL  PUMP 

!TX  PORT 

1970  » 

1 

1  1 

264.1! 

50.0! 

2.0! 

-  1 

! 

!  ARTHUR 

1 

STCO  213 

1527979 

134315A711 

264.01 

50.0! 

11.3! 

-  | 

2440! 

17.0IHEATIMG  COILS 

ITX  PORT 

1970  ! 

I 

1  1 

264.01 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

( 

!  ARTHUR 

1 

STCO  214 

1527980 

134313*71 1 

264.01 

50.0! 

9.0! 

-  ! 

2440! 

17.0! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1970  ! 

! 

1  1 

264.01 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ARTHUR 

! 

STCO  215 

1526142 

1 34315*71 | 

264.0! 

50.0! 

11.3! 

-  1 

2440! 

17.0) HE ATING  COILS 

ITX  PORT 

1970  ! 

» 

1  1 

264.0! 

50.01 

2.0! 

-  | 

1 

1  ARTHUR 

J 

STCO  216 

153385* 

13431  5*71  1 

264-1! 

50.0! 

11.3! 

-  j 

2440! 

17.01  DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1971  l 

1 

1  1 

264.1! 

50.  Cl 

2.0! 

-  | 

! 

!  ARTHUR 

1 

STCO  217 

1533993 

1 343! 3*71 1 

264.1! 

50. C! 

11.3! 

-  j 

2440! 

1 7 .0! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1971  ! 

1 

1  1 

264.1! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

1 

STCO  216 

1541319 

134315A711 

264.0! 

50. C! 

8.6! 

-  j 

2440! 

17.01HEATING  COILS 

ITX  PORT 

1972  ! 

1 

1  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

1 

STCO  219 

1541320 

1343! 5*71 1 

264.0! 

SO.C! 

9.0! 

-  1 

2440! 

17.0! 0 IESEL  PUMP/ 

!TX  P057 

1972  I 

! 

1  1 

264.0! 

SO.C! 

1.6! 

-  ! 

{COILS 

!  AVTHUR 

1 

STCO  220 

1541951 

1 34315*71 ! 

264.0! 

SO.C! 

9.0! 

-  J 

2440! 

17.0IDIESEL  PUMP/ 

ITX  PORT 

1972  ! 

1 

t  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

icons 

!  ARTHUR 

! 

STCO  221 

1541952 

13  j! 5*71 1 

264.0! 

50.0! 

8.6! 

-  ! 

2440! 

17.0IHEATING  COILS 

ITX  PORT 

1972  ! 

1 

1  ! 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

! 

STCO  222 

1569827 

1 344 1 5*71  1 

264.0! 

50.0! 

9.0! 

-  i 

2440! 

17.0! DIESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1975  ! 

1 

!  1 

264.0! 

50.0! 

1.6! 

-  ! 

1 

!  ARTHUR 

! 

STCO  223 

1569828 

134415*71! 

264.0! 

50.  Cl 

9.0! 

-  j 

2440! 

17.0! D IESEL  PUMP 

ITX  PORT 

1975  l 

1 

1  1 

264.0! 

50.  Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ARTHUR 

1 

STCO  224 

1569829 

1 

13441 5*7 1 1 

1  ! 

264.0! 

264.0! 

SO.C! 
50. C! 

9.0! 

1.6! 

"  1 

2440! 

17.0IDIESEL  PUMP/ 

icons 

!TX  PORT 
!  ARTHUR 

1975  I 
1 

STCO  225 

1569830 

1 

134415*71 1 
!  ! 

264.01 

264.0! 

SO.C! 

50.0! 

9.0! 

1.6! 

-  ! 

2440! 

17 .0! DIESEL  PUMP/ 
icons 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1975  ! 
! 

STCO  226 

1587C71 

134315*711 

1  1 

264.0! 

264.0! 

50.01 

50.0! 

9.0! 

1.6! 

”  ! 

2440! 

17.010IESEL  PUMP/ 
(COILS 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

197? 

! 

STCO  227 

1597072 

j 

134315*71 1 

*  i 

264.0! 

7A4.0I 

50.0! 

50.0! 

9.0! 

1.61 

—  ! 

2440! 

1 7 .0! OIESEL  PUMP/ 

! COILS 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1977 

! 

STCO  22* 

160CC12 

! 

134315A71S 
1  1 

264.0! 

264.0! 

SO.C! 

50.0! 

9.0! 

1.6! 

”  ! 

2440! 

17.0! DIESEL  PUMP 
! 

!TX  PORT 
!  ARTHUR 

1978 

! 

STCO  229 

160C011 

s 

134315*71! 
1  ! 

264.01 

264.0! 

50.0! 
50. CJ 

9.0! 

1.6! 

”  i 

2440! 

17.0! D I ESEL  PUMP/ 

icons 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1978 

STCO  230 

1596758 

1 50415*71 1 
1  1 

264.01 

264.0! 

50.0! 
50. C! 

11.3! 

2.0! 

“  I 

3622! 

22.013000  8PH  DEEP 
(WELL  PUMP 

!TX  PORT 

I  ARTHUR 

1978 

STCO  231 

1596759 

150415*71! 
J  ! 

264.01 

264.0! 

SO.C! 
50.  C! 

11.3! 

2.0! 

“  ! 

3622! 

22.01PUHP 

! 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1978 

STCO  401 

1592989 

1 

154315*70! 
!  ! 

28C.0! 

260*01 

54.0! 
54. Cl 

9.0! 

1.6! 

“  ! 

3000! 

20.0! PUMP 
! 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1978 

STCO  402 

1592990 

I 

154315*701 
!  1 

28C.O! 

28C.O! 

54.  C! 
54. C! 

9.0! 

1.6! 

•  i 

3000! 

20.0IPUMP 

! 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1978 

STCO  1518 

1278905 

i 

62415*70! 
1  ! 

139.4! 

139.4! 

50.1! 

50.1! 

3.5! 

1.5! 

-  1 

1670! 

14.51PUHP 

! 

! TX  PORT 
!  ARTHUR 

1959 

STCO  161B 

1274789 

1 

10851 5*71 ! 
!  1 

240.0! 

240.0! 

50.01 

50.0! 

9.5! 

1.5! 

-  ! 

3149! 

17.0! 01 ESEL  PUMP 

I 

ITX  PORT 

1  ARTHUR 

1957 

I 

STCO  1718 

1523704 

1 

146715*71 ! 
!  1 

1  1 

I  1 

29C.0! 

290.0! 

! 

( 

50.0! 

50.0! 

1 

8.6! 

1.6! 

1 

3400! 

18.0! DIESEL  PUMP 
! 

I 

1 

! TX  PORT 
!  ARTHUR 

! 

! 

1969 

’35s 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSEL* 


743 


ENIRl 

' 

IVTCC i 

RIPENS  IONS  1  DRAFT! 

1  CAPACITY! 

MXGN-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  ! 

1 

•  1ST! 

OPERATOR 

1 

NET  IC00EILCNC7H1BRBTH! 

! 

1 

t 

EST  !  CARSO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

! 

0A6-! 

1  COAST 

TER  I  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

I////////! 

AOXNT  !  LINE-1 

I  AO! 

LINE-1  I 

BUILT  ! 

VESSEL  Nft 

ME  AMI 

NU 

HER 

t  4UARI 

TON-  (PACE! 

OVER-IOVER-f /////! 

HORSE 

PASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /! TO !//////////! 

OR  1 

1  NUMBER 

NACE  !  XV  | 

ALL  ! 

ALL  t LICNTl 

POWER 

CNGCRS  1 

(FEET)!  LINE-2 

ices 

LINE-2  IMCBUILT! 

(33)  SABINE 

TOWING 

ft 

1 

1 

TRANSPORTATION 

!  ! 

t  1 

1  1 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

1 

CO.#  m. 

1 

!  1 

t 

! 

1 

! 

1 

(CONTINUED  ! 

t  ! 

( 

1 

1 

1 

STCO  1721 

tsimi 

1447(5471 ( 

29C.O! 

50. Cl 

12.0! 

- 

3400! 

la.oimm 

PUMP 

ITX 

PORT  1 

1949  1 

1 

i  i 

29C.0I 

50, Cl 

1.6! 

-  ! 

i 

ARTHUR  1 

! 

STCO  3011 

1514770 

49413A71 1 

142.1! 

SO. Cl 

9.0! 

- 

15391 

17.0IDXCSEL 

PUMP 

ITX 

PORT  ! 

196?  ! 

1 

t  i 

142.1! 

50.C1 

1.6! 

-  ] 

! 

ARTHUR  ! 

! 

STCO  3021 

1524310 

49II3A71! 

142.1! 

50.  C! 

11.3! 

- 

1539! 

17.0IDIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT  t 

197C  ! 

1 

!  1 

142.1! 

50. Cl 

2.0! 

-  | 

! 

ARTHUR  ! 

! 

STCO  3031 

1510390 

49IISA711 

264.0! 

50.  C! 

9.01 

- 

1539! 

1 7.01  DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT  i 

1947  1 

1 

1  ! 

264.0! 

SO.G! 

1.4! 

-  ( 

! 

ARTHUR  1 

I 

STCO  3041 

I5243IO 

1 343(3471 1 

264.0! 

50. C! 

9.0! 

- 

2440! 

17.01  DIESEL 

PUMP 

ITX 

PORT  ! 

1970  ! 

1 

t  ( 

264.0! 

50.0! 

1.4! 

-  1 

! 

ARTHUR  ! 

! 

TCC  2 

1550340 

102613470! 

240. 0! 

50.0! 

9.0! 

- 

25001 

16.0IDUSCL 

PUMP 

ITX 

PORT  ! 

1973  l 

I 

! 

I  ! 

1  t 

24C.0! 

! 

50.0! 

! 

2.0! 

1 

—  I 

! 

1 

ARTHUR  ! 

! 

(33)  SABINE 

IACMT 

•  ASXN 

1 

! 

!  1 

1  i 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

•  1986  ! 

IM  394 

1597342 

291 34  361 

47.1! 

18.  C! 

7.4! 

1050 

-  j 

40.0 l NONE 

ITX 

ORANGE  1 

I 

i 

!  t 

1  ! 

51.0! 

! 

16.  C! 

1 

7.0! 

! 

■  1 

1 

! 

! 

I 

(21)  SACO  COMPANY 

I 

I 

1  ( 

1  ( 

! 

1 

! 

1 

l 

! 

1 

! 

! 

TANKTCN 

1217394 

11213A34I 

119.5! 

26. C! 

7.0! 

2600 

-  j 

29.0! NONE 

1962  ! 

I 

1 

1  i 

1  ! 

125.0! 

26. C! 

! 

6.0! 

1 

—  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(40)  SACRAMENTO  TU4I0AT  COMPRINT 

!  ! 

<  t 

! 

1 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

! 

ERICA  S 

(629144 

41(3436! 

64.3! 

19.2! 

9.4! 

1040 

-  ! 

26.0! NONE 

!CA 

SACRAMENTO! 

*  1970  ! 

1 

(  t 

70.0! 

20.0! 

1.0! 

-  I 

! 

! 

MARNE  S 

(299403 

73(34341 

72.01 

24.0! 

6.5! 

1030 

-  f 

34.0INONE 

ICA 

SACRAMENTO! 

*  1981  ! 

f 

!  ! 

!  ! 

72.0! 

! 

24.0! 

! 

6.0! 

! 

■  ( 

( 

! 

! 

! 

(IT)  SAILER 

MATERIALS 

CORP 

1 

1  ! 

! 

! 

\ 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

CAPT.  4.  P. 

(244910 

99I3FJ6! 

81.11 

24.  Cl 

9.9! 

700 

-  I 

40.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK  ! 

1943  ! 

1 

1  I 

64.0! 

23.0! 

9.0! 

-  ! 

! 

! 

194S  ! 

TERRILL 

1244315 

99(3434! 

61.1! 

24.0! 

9.9! 

700 

-  I 

40.01 MOMC 

I VA  VIRGINIA  ! 

!  ! 

84.0! 

25.  C! 

9.0! 

-  | 

! 

1 

•EACH  ! 

! 

HO  203 

|  - 

373I4A42I 

29C.0! 

39.  C! 

5.4! 

- 

12! 

9.61  NONE 

!VA 

VIRGINIA  ! 

1953  1 

1 

t  ! 

290.0! 

39.0! 

2.3! 

-  I 

! 

1 

BEACH  ! 

( 

110  2C4 

1  - 

343144421 

265.0! 

39.C! 

4.0! 

- 

12! 

21 .81  NONE 

!  VA 

VIRGINIA  ! 

1953  ! 

( 

>  1 

265.0! 

39.0! 

2.3! 

-  ( 

1 

! 

BEACH  1 

I 

1956  ! 

•  to  213 

!  - 

3IS14A42! 

290.01 

40.GI 

7.01 

- 

121 

10.61  NONE 

I  VA 

VIRGINIA  ! 

1 

i  i 

290.0! 

40. C! 

3.0! 

! 

1 

■EACH  1 

I 

t 

1  1 

290.0! 

40.0! 

3.0! 

! 

1 

BEACH  1 

! 

M  951 

948144431 

20C.0! 

50.C! 

8.0! 

- 

1800! 

1 3 .0 | NONE 

1VA 

VIRGINIA  ! 

1967  ! 

1 

!  t 

200.0! 

50.0! 

1.4! 

-  | 

I 

! 

BEACH  1 

! 

M  952 

1  - 

946144431 

200.0! 

SO.C! 

6.0! 

- 

1100! 

13.0! NONE 

!VA 

VIRGINIA  1 

1967  ! 

I 

i  i 

20C.0! 

50.01 

1.41 

-  | 

! 

1 

BEACH  ! 

I 

M  953 

94814A43! 

200.0! 

SO.C! 

6.0! 

- 

1600! 

13.0! NONE 

!VA 

VIRGINIA  ! 

1970  I 

I 

1  1 

200.0! 

50.  C! 

1.4! 

-  I 

! 

! 

BEACH  ! 

! 

M  954 

!  - 

942(4446 ( 

200.0! 

50.0! 

9.0! 

- 

2250! 

12.0IN0HE 

!  VA 

VIRGINIA  1 

1970  I 

! 

!  f 

200.0! 

50.0! 

1.5! 

-  | 

! 

1 

BEACH  1 

1 

H  951 

I  ------ 

94814444! 

20C.0! 

50.01 

9.0! 

- 

2250! 

12. 0 1  NONE 

!VA  VIRGINIA  1 

1970  ! 

l 

i  i 

20C.0! 

50.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

BEACH  ! 

! 

MO.  4 

1174132 

173814A46! 

359.61 

51.5! 

12.1! 

- 

3000! 

1 0.0 1  LONE 

1  VA 

VIRGINIA  1 

1944  ! 

! 

1  1 

375.0! 

52.6! 

5.0! 

-  ! 

1 

! 

BEACH  ! 

! 

MO.  5 

1265323 

1 49 1! 4A461 

359.01 

51.5! 

12.1! 

- 

30001 

10.01  NONE 

IVA 

VIRGINIA  1 

1953  ! 

I 

1  1 

375.0! 

52.6! 

5.0! 

-  1 

I 

! 

BEACH  1 

! 

NO.  4 

120.0! 

34.0! 

11.0! 

- 

600! 

15.0! NONE 

JVA 

VIRGINIA  I 

1956  1 

1 

!  1 

120.0! 

34.01 

2.0! 

-  f 

! 

! 

BEACH  1 

1 

no.  e 

33414443! 

12C.0! 

34. C! 

11.0! 

- 

800! 

15.0! NONE 

IVA 

VIRGINIA  ! 

1954  1 

I 

!  ! 

120.0! 

34.  Cl 

2.0! 

-  | 

t 

( 

BEACH  1 

1 

NO.  24 

!  . 

2  500! 4A  42 1 

260. 0! 

39.0! 

6.0! 

- 

♦  10! 

13  .oi NONE 

IVA 

VIRGINIA  1 

1951 

1 

1  ! 

260*01 

39. Cl 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

BEACH  I 

1 

NO.  24 

1523741 

103SI4A421 

345.0! 

41.5! 

6.51 

- 

♦  22! 

13.01  NONE 

IVA  VIRGINIA  I 

1947 

I 

1  ! 

345.0! 

41.5! 

2.4! 

-  ! 

1 

! 

BEACH 

NO.  61 

1  - 

25001 4A46! 

130.01 

34.  C! 

1.0! 

- 

6001 

15.01  NONE 

IVA 

VIRGINIA 

1952 

1 

1  I 

13C.0! 

34.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BEACH 

NO.  63 

25C014A46! 

13C.0! 

34. Gf 

8.0! 

- 

800! 

IS.Otkouc 

IVA 

VIRGINIA 

1952 

I 

I  1 

13C.0I 

34.0! 

2.0! 

-  f 

! 

! 

BEACH 

NO.  65 

!  - 

2500(4446! 

13C.0! 

34.  C! 

8.0! 

- 

600! 

1 5 .0 1  NONE 

IVA 

VIRGINIA 

1952  ! 

1 

1  i 

130.01 

34.0! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

BEACH 

1952 

NO.  47 

1  - 

2S0014A44! 

13C.0! 

34.  C! 

6.0! 

- 

600! 

15.0! NONE 

IVA 

VIRGINIA 

I 

1  ! 

1 30*0! 

34.  Gl 

2.0! 

-  | 

! 

! 

BEACH 

NO.  41 

I  - 

250014446! 

13C.0! 

34. Cl 

6.0! 

- 

100! 

1 5.0! NONE 

IVA 

VIRGINIA 

1952  ! 

1 

!  1 

13C.0! 

34.0! 

2.0! 

100! 

! 

1 

BEACH 

I 

1  ( 

130.0! 

34.0! 

2.0! 

.  | 

! 

! 

BEACH 

NO.  94 

I  - 

2500UA46! 

130.0! 

34.C! 

8.01 

- 

800! 

15.0! NONE 

!VA 

VIRGINIA 

1952  ! 

( 

1  1 

13C.0! 

34.  C! 

2.0! 

-  J 

1 

! 

BEACH 

NO.  100 

1  ----- - 

250014446! 

130.0! 

34.  C! 

6.0! 

- 

600! 

1 5 .0 1  NONE 

IVA 

VIRGINIA 

1952 

1 

1  1 

130.0! 

34.C! 

2.0! 

-  1 

I 

! 

BEACH 

NO.  123 

!  - - - 

2SC0!4A46! 

130.0! 

34.0! 

8.0! 

- 

800! 

15.01  NONE 

IVA 

VIRGINIA 

1952 

( 

1  1 

130.0! 

34.  Cl 

2.0! 

-  I 

! 

! 

BEACH 

: 

MO.  124 

250014446! 

13C.0I 

34. C! 

6.0) 

- 

600! 

15*0! NONE 

IVA 

VIRGINIA 

1952  ! 

I 

1  1 

130.0! 

34.C! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

BEACH 

! 

NO.  4151 

1  - 

370144421 

366.0! 

38. Cl 

7.0! 

- 

♦  12! 

10.61  NONE 

IVA 

VIRGINIA 

1943 

1 

• 

1  ( 

I  i 

366.0! 

36.  C! 

3.0! 

1 

“  ! 

! 

i 

! 

! 

BEACH 

(C9)  SAIOtfSKI  TONING 

CO./ 

» 

INC!. 

!  t 

!  ! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

CAR-DEN  2 

(262194 

90134361 

62.6! 

21.0! 

10.2! 

1201 

-  f 

31 . 0 ! NONE 

!NB 

BALTIMORE 

*  1986 

! 

(  f 

7C.0! 

21. C! 

9.0! 

-  J 

! 

! 

HELEN  S 

I24C473 

21I3A36! 

63.0! 

17.0! 

6.8! 

701 

-  j 

30.01  NONE 

JMD 

BALTIMORE 

1942 

I 

!  ! 

71.2! 

19. Cl 

7.8! 

-  j 

! 

1 

TARCC 

I  - 

20414446! 

tie. 2! 

23.6! 

5.9! 

- 

430! 

9.0! NONE 

I  PD 

BALTIMORE 

1922 

1 

1 

1  1 

!  1 

119.2! 

! 

29.61 

! 

1.7! 

! 

■  ! 

! 

1 

! 

(39)  SAFE  HARBOR 

t 

I 

!  1 

1  ! 

! 

I 

1 

! 

( 

! 

! 

! 

I 

TUG  N 

TON  IXVXSXON 

1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

MUDHEN 

(261730 

4013A36! 

47.0! 

14.4! 

7.1! 

63- 

-  | 

36 • 0 1  NONE 

• 

1944 

I 

( 

I  1 

1  ! 

46.0! 

! 

15.1! 

! 

6.4! 

! 

•  ! 

1 

* 

! 

JC1SC0 

! 

! 

1  1 

I  ! 

1 

l 

1 

! 

! 

♦  RAXLROI 

! 

A»  CARS! 

1 

1 

TABU  2  '  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


[«U! 

1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

{CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

-  s  s  C  L  I 

! 

•  1ST !  OPERATOR 

NET  iCODElLf.HfiTHIBRDTHl 

1 

! 

1 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!$  (OPERATING  j 

! 

i  COAST 

TER  l  SEE!//// //!/////! 

ED  1 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  I 

PUILT  ! 

VESSEL  RARE  AND  NUMBER 

1  CUARA 

TOR-  1PASEJ 

OVER-! OVER-J /////! 

HORSE! 

PASS-  !  (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// l 

OR  ! 

!  NURBER 

HASE  1  IV  1 

ALL  i 

ALL  ILISHT! 

POWER! 

ENGCRS  ! 

<rEET>!  LINE-2 

!EE! 

LINF-2  {ARE8UKT! 

C32)  SAINT  ANTHONY  TOWING  CO. 

1 

!#  INC. 

l  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

t 

i 

l 

« 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

F.  A.  JONES 

! 595800 

17013A36! 

60.01 

22. C! 

8.0! 

800! 

-  ! 

37 .oi NONE 

!LA 

HARVEY  ! 

1979  ! 

1  1 

1  t 

60.0! 

1 

22.0! 

! 

7.0! 

! 

t 

i 

.  j 
» 

\ 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

(36)  SAIRON  IAT  BARGE  LINE#  IlNC. 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

« 

! 

I 

i 

SACRARENIO 

1262500 

1513A351 

6C.0! 

18.0! 

6.0! 

600! 

-  ! 

30.01M0NE 

!  CA 

REDHCND  ! 

1951  ! 

1 

1  1 

60.01 

18.  C! 

6.0! 

! 

-  ! 

» 

t 

CITY  ! 

! 

STOCKTON 

1242798 

S813A351 

60.01 

18. C! 

6.0! 

600! 

-  ! 

30.01NONE 

icA 

REOROND  ! 

1951  ! 

1 

1  1 

6C.0! 

18. C! 

*.01 

1 

-  1 

l 

CITY  ! 

! 

SANTOS 

1256313 

338414A06! 

327.7! 

50.0! 

25.0! 

_  i 

4000! 

20.5SCEHENT 

PUMP 

!WA 

SEATTLE  ! 

1945  1 

1 

1  1 

328.0! 

50. C! 

10.0! 

i 

.  i 

! 

• 

! 

{ 

CARLOS 

1171453 

126015A71 l 

135.0! 

40.1! 

12.6! 

i 

1203! 

35.0*2  671 

GEAR  PUMPS 

•CA 

REDWOOD  ! 

1939  ! 

1 

1  ! 

135.0! 

40.11 

2.5! 

t 

-  J 

t 

i 

CITY  ! 

! 

ROLLIE 

1231356 

65515A70! 

164.7! 

35.1! 

12.3! 

-  i 

1360! 

32.312  GEAR 

PURPS 

!WA 

SEATTLE  ! 

*  1946  ! 

! 

1 

1  1 

!  ! 

164.7! 

! 

35.11 

! 

2.7! 

! 

i 

i 

-  1 
! 

j 

; 

l 

! 

1 

i 

(36)  SALMON  BAT  SAND  1  GRAVCLl  CC.# 

1  1 

1  ! 

i 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

INC. 

1  1 

i 

i 

! 

1 

i 

1 

! 

! 

ALASKA 

1509184 

49314A431 

15C.0! 

42. C! 

7.5! 

! 

1159! 

15.0SNONE 

!  WA 

SEATTLE  ! 

1967  ! 

1  1 

15C.0! 

42.01 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

NEKULA 

1516791 

3391 4643 I 

11C.0! 

34.0! 

8.0! 

1 

SCO! 

3  0.01  NONE 

!WA 

SEATTLE  1 

1944  ! 

1  1 

110.01 

34.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

SALRON  BAT 

1500C55 

35914A45! 

109.7! 

34.0! 

6.0! 

-  I 

500! 

It.oihONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

1945  ! 

1  1 

1  ! 

109.71 

1 

34. C! 

1 

2.0! 

1 

i 

! 

-  i 

i 

1 

i 

! 

! 

! 

1 

(36)  SANOAN  RARITIHE  LTD. 

AJAX 

1249796 

1  1 

1  1 

3113A361 

1 

i 

59.61* 

i 

j 

14.  C! 

! 

! 

6.0! 

I 

t 

2501 

i 

! 

-  ! 

t 

i 

20.0! NONE 

•WA 

! 

! 

SEATTLE  ! 

! 

! 

1941  ! 

1  i 

!  ( 

59.61 

1 

14.0! 

! 

4.0! 

! 

i 

i 

-  ! 

■ 

! 

i 

I 

! 

! 

! 

(22)  SARSCl  SERVICES  COMPANY 
PUUFRAU 

1230187 

l  1 

!  ! 

1311A03! 

1 

! 

52.6! 

I 

1 

13.8! 

! 

! 

5.0! 

l 

165! 

i 

! 

20! 

1 

! 

14.012  TON 

HYDRAULIC 

•OH 

1 

i 

CLEVELAND  ! 

! 

! 

1930  ! 

1  ( 

57.6! 

14.6! 

3.4! 

1 

-  I 

! 600*1  VACUUM  SYS 

! 

! 

SANCNO 

1259635 

17 11  AOS  I 

44.51 

14. C! 

4.7! 

165! 

15! 

12.614  TON 

HYDRAULIC 

i  OH 

CLEVELAND  ! 

195C  I 

!  ! 

1  I 

44. 5! 

! 

14.0! 

! 

3.3! 

i 

! 

-  ! 

I 

SCRANES 

! 

! 

! 

! 

! 

(31)  SARSON  TUG  C  IARGC  CO.# 

!  INC. 

1  1 

1  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

i 

CALUHfT 

1522043 

1 2713A36! 

104.5! 

24.0! 

13.0! 

800! 

-  ! 

40 . 0  1  NONE 

1 AK 

SITKA  i 

1934  ! 

1  1 

110.0! 

24.0! 

11.4! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

LUTAK  PRIDE 

1229948 

39136361 

41.6! 

18.1! 

8.51 

600! 

-  * 

30.0 1  NONE 

1AK 

SITKA  ! 

*  1956  l 

1  1 

66.0! 

16.1! 

8.0! 

1 

-  ! 

!  ’ 

! 

! 

RCDOC 

1514435 

1013A361 

32.4! 

11-9! 

5.21 

165! 

-  1 

1 4 .OJNONE 

l  AK 

SITKA  ! 

1968  ! 

!  1 

35.0! 

11.9! 

5.2! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

POWHATAN 

1244838 

99 1 3A  36 1 

81.1! 

25. C! 

9.81 

1200! 

-  ! 

30.0! HONE 

!AK 

SITKA  ! 

1944  ! 

!  1 

85.0! 

25.0! 

9.4! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

SANSON 

1284393 

4313836! 

74.9! 

20.8! 

12.0! 

375! 

-  ! 

40 . 0 1  NONE 

!  AK 

SITKA  ! 

1943  ! 

!  1 

83.0! 

23.  Cl 

9.0! 

| 

-  1 

! 

! 

! 

STB  10 

12738*2 

39314A43! 

119.3! 

43.3! 

J.4! 

-  1 

395! 

10 .0 ! NONE 

1  AK 

SITKA  ! 

1944  ! 

!  ! 

1  1 

12C.0! 

! 

44. C! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

(33)  SAN  JACINTO  TOWING#  INC. 
ANN  e 

1S07396 

1  1 

!  1 

2513A361 

1 

! 

46.8! 

! 

! 

16. C! 

! 

! 

6.0! 

! 

! 

330! 

) 

1 

-  ! 

i 

! 

18.0! NONE 

!  TX 

I 

I 

HOUSTON  ! 

! 

1967  ! 

1  ! 

!  1 

50. 0! 

! 

16.0! 

! 

4.5! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

1 

! 

! 

! 

(36)  SAN  JUAN  FERRY  1  BARGE 
NORDLAND 

1228912 

1  1 

1  1 

3411A09! 

1 

! 

! 

! 

1 

—  ! 

! 

5.5! 

! 

! 

160! 

! 

! 

35! 

i 

! 

38.0! RAMP 

{VIA 

1 

! 

FRIDAY  1 

! 

1929  I 

1  1 

1  1 

58.0! 

! 

22.0! 

! 

4.5! 

1 

! 

12! 

! 

! 

! 

HARBOR  ! 

! 

! 

1 

(41)  SAN  PEDRO  NARINE 

RART  J 

1517334 

1  1 

1  1 

371 1 €02 1 

! 

! 

! 

1 

—  t 

f 

5.0! 

! 

1 

800! 

I 

! 

3! 

! 

! 

15.01  NONE 

ICA 

i 

! 

SAN  PEDRO  ! 

I 

! 

1968  ! 

1  1 

65.0! 

16. C! 

4.01 

! 

44! 

! 

! 

1 

TOR  J 

1293885 

3611C02! 

64.0! 

15.9! 

5.0! 

10601 

3! 

1 5. 0! NONE 

•CA 

SAN  PEDRO  ! 

1964  ! 

1  t 

65.0! 

16. C! 

4.0! 

! 

44! 

! 

! 

! 

TORRI  J 

1636496 

1511C021 

38.8! 

14.0! 

6.0! 

6501 

3! 

1 3.01  NONE 

!CA 

SAN  PEDRO  t 

1981  ! 

1  1 

38.8! 

14.0! 

5.5! 

! 

34! 

! 

! 

! 

CROW  ARROW 

1651454 

5 6 1  2  A 02 1 

122.11 

34.  Cl 

10.01 

1400! 

308! 

45.0! ELECTA IC  FUEL 

ICA 

SAN  PEDRO  ! 

1982  ! 

1  1 

140.0! 

34.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

10IL  4 

CARGO  PUMP! 

! 

! 

VICKI  ANN 

1582296 

6512A24! 

72.8! 

24.  Cl 

8.51 

525! 

401 

27.0! 10-TON 

ALASKA 

!CA 

SAN  PEDRO  ! 

1977  ! 

1  1 

1  1 

73.01 

1 

24.0! 

! 

6.3! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

SPARINE 

! 

CRANE 

! 

! 

! 

! 

1  1 

1  (41)  SAN  PEDRO  OFFSHORE  RARINlE 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

1 

l 

1 

i 

l 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

RASY  ANN  J 

1648911 

5612A021 

122.1! 

34.0! 

10.01 

1400! 

308! 

45.01  ELECTRIC  FUEL 

!  C  A 

SAN  PEDRO  ! 

1982  ! 

1  1 

14C.0! 

34.0! 

7.0! 

! 

-  ! 

10IL  t 

CARGO  PUMP! 

! 

! 

NAUTILUS  Z 

1637597 

5612A02! 

107.0! 

26.0! 

7.6! 

1200! 

90! 

34.0115  HP 

ELEC  FUEL 

ICA 

SAN  PEDRO  ! 

1980  ! 

!  1 

!  1 

116.0! 

! 

26. C! 

! 

4.6! 

! 

j 

-  j 

i 

IOIL  t 
! 

CARGO  PUMP! 

I 

! 

» 

! 

(32)  SANBORN  t  0*HE!L  TOBINS 
BENSAL  PHIL 

1637596 

j  j 

i  i 

74I3A351 

! 

1 

57.0! 

! 

1 

25.1! 

1 

i 

3  •  6  i 

i 

i 

600! 

i 

-  ! 

! 

i 

26 .0! NONE 

!LA 

i 

! 

CHAUETTE  I 

I 

! 

1981  ! 

i  1 

57. 0! 

25.1! 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

■ 

CAPT.  SAN 

1299360 

52*13435! 

! 

—  ! 

7.6! 

800*1 

-  ; 

32.0! HONE 

!tA 

NEW  ! 

1965  ! 

1  1 

1  1 

58.0! 

! 

20.0! 

6.6! 

( 

1 

1 

-  1* 

! 

! 

■ 

ORLEANS  ! 

! 

1 

1 

(01)  SANCHEZ  NARINE  SERVICES 
SILVER  EA6LE 

1662137 

i  i 

6813A36! 

i 

j 

98.4! 

* 

i 

33.5! 

j 

14. oi 

i 

i 

4200! 

i 

i 

-  i 

■ 

1 

41.0IN0NE 

!CA 

! 

1 

OAKLAND  ! 

1 

I 

1983  ! 

t  1 

!  1 

106.5! 

i 

33.5! 

i 

12.0! 

! 

1 

-  ! 

1 

i 

; 

i 

! 

i 

! 

(32)  SAND  CASTLE#  INC. 

i  i 

1  1 

i 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

J 

i 

! 

i 

! 

i 

i 

1 

! 

i 

i 

V  12 

1638789 

774I5A71J 

195. Oi 

35.0! 

9.0! 

•  i 

1400! 

18.0*PURP 

!L  A 

NEW  ! 

1981  *! 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.0! 

1 

1.6! 

! 

! 

• 

-  ! 

! 

i 

j 

» 

ORLEANS  ! 

! 

! 

! 

(39)  SANDERS  TOWBOAT  SERVICE 
DONALD  D.  SANDERS 

1565868 

!  1 

1  1 

13513A36! 

! 

1 

101.0! 

! 

! 

26.0! 

I 

1 

13.0! 

i 

« 

13001 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

35.0!N0Ne 

ICA 

1 

! 

BENICIA  1 

! 

1941  J 

1  1 

101.0! 

28.0! 

-  ! 

! 

•  j 

I 

! 

! 

SAIL  L.  SANDERS 

1578384 

13813A36! 

101.0! 

26. C! 

13.0! 

1300! 

-  i 

3S.01N0SE 

!CA 

Bt’NKIA  1 

1943  l 

1  ! 

101.0! 

28.0! 

-  ! 

j 

*  i 

1 

! 

! 

RART  0.  SANDERS 

1647228 

13313A36! 

101.0! 

26. C! 

13.0! 

1300*1 

-  ! 

35.0JH0HE 

ICA 

BENICIA  ! 

1941  !  I 

2  1 

101.0! 

26. C! 

-  ! 

t 

-  ! 

! 

! 

! 

SHAD  W.  SANDERS 

1543958 

35”A34I 

65.0! 

17. C! 

9.0! 

450! 

-  ! 

22.5! HONE 

(CA 

BENICIA  ! 

1943  ! 

1  1 

1  1 

1  i 

65.0! 

! 

! 

17. C! 

! 

! 

-  1 
! 

! 

f 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

! 

- — - - - — — — - - - - - 1 

TAOLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSEL? 


VESSEL  NIKE  AND  HUN8ER 


<11>  SANDY  POINT  ASSOCIATES# 
LYNNHAVEN  HEATH* A 


(24)  SAME ANON  PACKET  CO.  -  *1 
CRUISES 

JULIA  BELLE  SWAIN 


Cl 7)  SANGRAVL  CO.#  INC. 
ALLEN  CARNAN 


NC.  480 
NO.  482 
NO.  483 


(41)  SANTA  CATALINA  ISLAND  CO 
BLANCHE  V 


U1>  SANTA  FE  0FfSNC4l  COWSTR 
CO. 

ATTNi  CART.  K.  f.  SIS 


I VT C C I  C INENS10NS  (DRAFT! 

NET  KODERENCTHlBRDTHl  * 

REGIS-!****!  RES.  !  RL6.JL0AD-! 

T£P  I  SEE!//////!/////!  ED  I 
TON-  (PAGE!  OVER“!OVE**l /////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 

/#//////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT >!//////////// ////*TD! ////////// 
fHGERS  I  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINE-2 


APACHE 

(603819 

! 

2116I6A99! 

393.0! 

70.0! 

18.2! 

7200! 

- 

130.6! NONE 

! 

1979 

! 

! 

! 

i 

!  ! 

1  1 

403.3! 

! 

70. C! 

14.0! 

! 

! 

! 

“ 

! 

! 

1 

( 

<371  SAUSE  BROS. 

! 

OCEAN  TOWING  1  CC.# 

j 

i 

(  ! 

!  ! 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

! 

!  2 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  LES  EASON 

!  530  323 

1 

133! 3 A  36  * 

121.9! 

31. C! 

13.21 

4000! 

• 

48. 01  NONE 

lot 

COOS 

BAY  1 

1971 

f 

! 

!  ! 

130.0! 

31- C! 

1 2#0! 

! 

- 

! 

! 

CNAHUNTA 

!2«?C90 

1 

13313A36! 

109.7! 

26.7! 

15.2! 

3G00! 

- 

38.0! NONE 

!  OR 

COOS 

BAY  ! 

1964 

! 

! 

!  ! 

114.01 

27.  Cl 

14.3! 

j 

- 

! 

! 

CHINOOK 

! 572263 

i 

18813A36! 

125.0! 

34.0! 

15.0! 

5650! 

- 

30.0i NONE 

!QA 

coos 

BAY  ! 

1976 

! 

l 

!  i 

1 JO.O! 

34.  C! 

13.0! 

! 

- 

! 

! 

COCHISE 

1243954 

l 

94I3A36! 

?  1 . 1 ! 

24. C! 

9.8! 

1500! 

- 

40*0 !  NONE 

!0R 

COOS 

BAY  ! 

1943 

! 

1 

!  ! 

94.0! 

24.0! 

7.J! 

! 

- 

! 

I 

HARBOR  I 

i  - - 

! 

513A36! 

34.0! 

10.5! 

3.5! 

165! 

- 

10 .0! NONE 

♦Oft 

coos 

BAY  ! 

1955 

i 

! 

1  ! 

54.0! 

10.5! 

3.5! 

1 

- 

! 

! 

HENRY  SAUSE 

I57I09C 

! 

1 0013*36 ! 

98-0! 

2^.0! 

14.3! 

2650! 

- 

40*  0! NONE 

!0R 

coos 

BAY  ! 

1976 

I 

! 

!  : 

104. 0! 

«  7  .  C  f 

,  7! 

! 

- 

! 

! 

Hint*  S«. 

Si  53  368 

135! JAJ6J 

101.6! 

32.0! 

W.9! 

35nO! 

- 

42.0! NONE 

(OR 

coos 

BAY  I 

1972 

1 

J 

(  ! 

107.0! 

32. C! 

10.0! 

! 

- 

! 

! 

HONCHO 

1565026 

1 

94I3A36! 

96.7! 

30. C! 

13.0! 

1500! 

- 

40.0 ! NONE 

lor. 

coos 

BAY  1 

1943 

! 

! 

!  ! 

105.0! 

30.  CS 

11.0! 

1 

- 

! 

( 

J-SEPH  SAUSE 

1566610 

( 

101 I3A36I 

97.5! 

29. C! 

13.7* 

2500! 

- 

25.0! NONE 

(Oft 

coos 

BAY  ! 

1975 

t 

l 

J  ! 

104.0! 

29. C! 

13.7! 

! 

- 

! 

! 

KAMI 

(504942 

* 

65IJA36! 

66.7! 

24. C! 

10.0! 

1200! 

- 

30 .0 ! NONE 

INI 

HONOLULU  ! 

1966 

| 

• 

!  ! 

72.0! 

24. C! 

10.0! 

! 

- 

• 

! 

« 

KILO  A 

(243998 

i 

9913AS6! 

81.1! 

24.0! 

9.6! 

12001 

- 

30. oi NONE 

INI 

HONOLULU  i 

1944 

! 

! 

!  ! 

«4.0J 

24.0! 

V.6! 

! 

- 

! 

( 

1 

KOKUA 

2  29«224 

! 

190I3A36! 

124.0! 

31.8! 

14.1! 

3334! 

- 

*4 . 0 ! NONE 

INI 

HONOLULU  1 

1965 

! 

! 

!  ! 

126.0! 

3i.  ti 

12.01 

! 

- 

! 

1 

LOG  TUG  I 

1  - 

! 

5 ! 3A  J6! 

20.0! 

8.C! 

2.5! 

110! 

- 

4.0!  NO’it 

(OR 

COOS 

BAY 

1975 

1 

1 

!  ! 

’0.01 

8.0! 

2.3! 

! 

- 

| 

* 

LOG  TUG  U 

!  - 

! 

5 ! 3 A  36 ! 

w.O! 

8.C! 

2.5! 

110! 

- 

4.01A  m 

ioR 

COOS 

BAY 

1975 

! 

! 

!  ! 

20. 01 

8.0! 

2.5! 

! 

- 

1 

! 

HAL/  KATHERINE 

133721* 

! 

13313A36! 

101.6! 

32.  C! 

12.0! 

35001 

- 

42-OlL.v: 

IOR 

COOS 

BAY 

1972 

!  107.01  32.0!  10.1! 
!  Iff 
(It! 


YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 
•REBUILT! 


!  i 

!  ! 

!  ! 

151K02! 

! 

! 

! 

3B.  8! 

! 

1 

! 

14.0! 

! 

1 

! 

4.0! 

1 

! 

1 

600! 

! 

| 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

1 3.0! NONE 

! 

! 

!YA 

NORFOLK 

1978 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

42.0! 

! 

! 

14. Cl 
! 

! 

3.0! 

! 

! 

! 

I 

! 

33! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

!  1 

!  ! 

85! 1  All ! 

! 

! 

108.0! 

{ 

i 

23. C! 

! 

1 

3.5! 

! 

1 

350! 

j 

-  i 

! 

! 

43 . 5 ! NONE 

I 

1 

XL 

GALENA 

1971 

!  ! 

147.0! 

27.5! 

3.2! 

! 

400! 

! 

1 

66! 1 A 1 1 ! 

124.0! 

26. C! 

5.5! 

700! 

-  ! 

43. 5! NONE 

!IL 

GALENA 

1987 

»  * 

1 

157.0! 

! 

30.0! 

i 

4.5! 

! 

! 

! 

iso: 

! 

! 

! 

! 

!  ! 
25 ! 3  A  3  6 ! 

! 

51.91 

! 

16. C! 

i 

6.5! 

I 

365! 

! 

-  ! 

! 

25. 0! NONE 

! 

!TN 

NEW  JOHN- 

1953 

!  ! 

51.9! 

16.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SONVILLE 

1813AJ5! 

25.9! 

12.3! 

1.5! 

150! 

-  ! 

9.0! NONE 

t  TN 

NEW  JONH- 

1986 

•  ! 

25.9! 

12.  C! 

1.51 

1 

-  1 

! 

! 

SCNVIILE 

S6I3A36! 

4?.0! 

13.0! 

4.0! 

170! 

-  1 

12 .0! NONE 

!7N 

NEW  JOHN- 

1948 

!  ! 

42.0! 

13.0! 

4,01 

1 

-  ! 

! 

( 

SONVILLE 

108S4F43! 

11C.0! 

30.  C! 

5.6! 

480! 

-  (NONE 

!  TN 

NEW  JOHN- 

1969 

!  I 

110. C! 

30. C! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

i 

SONVILLE 

1 8 1 4  A  4  7 ! 

11C.0! 

30. Cl 

7.0! 

500! 

(NONE 

!TN 

new  JOHN- 

1988 

!  t 

110.0! 

30. C! 

2.0! 

l 

-  ! 

1 

! 

SONVILLE 

1 27S4A47 J 

IOC. 01 

26. C! 

5.0! 

-  | 

200! 

9.PiN<*V£ 

•TN 

NEW  JOHN- 

1947 

!  ! 

10C.0! 

26.0* 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

SONVILLE 

12714/47! 

100.0! 

25. C! 

5.0! 

200! 

9.0SNCNE 

!  TN 

NEW  JOHN- 

1949 

1  ! 

1CC.0! 

26. C! 

1.5: 

! 

-  ! 

! 

i 

SONVILLE 

12714A47! 

1CC.0! 

26.0! 

5.0! 

.  ; 

2C0! 

9.0! NONE 

1  TN 

NEW  JOHN- 

1949 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  i 

! 

! 

-CNVILLE 

12714A47! 

IOC. 01 

26. C! 

5.0! 

200! 

6.6! NONE 

i  (N 

NEW  JOHN- 

1950 

!  ! 

100.0! 

26. C! 

1.5! 

■ 

-  ! 

! 

« 

SONVILLE 

KT14A47! 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

•  i 

200! 

9.0! NONE 

iTH 

NEW  JOHN- 

195C 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

i 

SONVILLE 

127!4A47! 

100.0! 

16.  C! 

5.0! 

-  » 

200! 

9.0 ! NONE 

TN 

NEW  JOHN- 

195C 

1  ! 

10C.0! 

26.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

l 

SONVILLE 

127I4A471 

10C.C! 

26. C! 

5.0! 

-  t 

200! 

9. 0! NONE 

(TN 

NEW  JOHN- 

1935 

!  ( 

100.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

SONVILLE 

1271*447! 

IOC. 01 

26.3! 

5.0! 

200! 

9.0! NONE 

!TN 

NEW  JOHN- 

• 

1950 

(  t 

100.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

SONVILLE 

12714A47! 

10C.0! 

26. C! 

5.0! 

-  ! 

200! 

9. 0! NONE 

TN 

NEW  JOHN- 

• 

1950 

1  ! 

1C0.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

SONVILLE 

12714447! 

10C.0! 

26. C! 

5.0! 

200! 

9.01NQHE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1940 

!  ! 

IOC. 01 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SONVILLE 

12714A47! 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

-  ! 

200! 

9.0! NONE 

!TN 

NEW  JOHN- 

1940 

!  i 

IOC. 01 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SONVILLE 

12714A47! 

10C.0! 

26.  C! 

5.0! 

“  ! 

200! 

9.0IN0NL 

ITN 

NEW  JOHN- 

194C 

i  i 

100.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

t 

! 

SONVILLE 

1 27 ! 4A47 ! 

ICC. 01 

26. C! 

5.01 

-  | 

2001 

9.0!#0NE 

ITN 

NEW  JCmM- 

1940 

!  ! 

10C.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

SONVILLE 

12714A47! 

103.0! 

28. C! 

5.0! 

2iO! 

9.0INONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

1940 

!  ! 

10C.0! 

26.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SONVILLE 

12714A47! 

10C.0! 

26. C! 

5.0! 

-  ! 

200! 

9.0! NONE 

(TN 

MW  JOHN- 

• 

1950 

!  ! 

100.0! 

26.0! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

SONVILLE 

T2714A47! 

10C.0! 

26.0! 

5.0! 

2C0! 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOHN- 

* 

1950 

!  ! 

1 OC.O! 

26.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

| 

SONVILLE 

T2754A47! 

100.0! 

26. Cl 

5.0! 

200! 

9.0! NONE 

ITN 

NEW  JOuM- 

• 

1950 

!  ! 

I  ! 

100.0! 

i 

26.  C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

SOWVP  l 

!  ! 
1011912! 

1 

59.5! 

! 

13. C! 

I 

4.0! 

! 

400! 

I 

! 

10.0! NONE 

! 

UA 

LOS 

1924 

1  ! 

59.5! 

13. C! 

4.0! 

! 

98! 

! 

I 

ANGELES 

2011A12! 

««.0! 

13. C! 

6.5! 

300! 

-  » 

10  0 ! NONE 

ICA 

LOS 

1987 

!  ! 

48.0! 

13. C! 

6.5! 

! 

48! 

! 

! 

ANGELES 

•3119121 

30.6! 

12.0! 

3.4! 

130! 

-  ! 

15.0! NONE 

ICA 

LOS 

195) 

!  : 

30. 6! 

12. C! 

3.4! 

1 

30! 

! 

! 

ANGELES 

10411012! 

102.3! 

28.9! 

5.9! 

400! 

-  ! 

42.0 ! NONE 

(CA 

LOS 

• 

19/1 

1  ! 

102.3! 

28.9! 

5.91 

! 

156! 

1 

! 

ANGELES 

TA3LE  2  -  DESCRIPTION  Or  VESSELS 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
1  GUARD 
!  NUMBER 


1  JVTCCI  DIMENSIONS  J  bXAf T !  1 
!  NET  !CODE!LEN6THi  BRDTNl  !  I 
IRECIS-!****!  REG.  I  REG.lLOAD-!  i 
1  1ER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  ! 
J  TON*  {PAGE!  OVER*! OVER*! /////!  MORSE! 
!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  1LIGHT!  ROWER! 


CAPACITY!  HIGH*  !  !  V  E  S  S  £  L  !  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  (S  !OPE*ATXNG  !  ! 

CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  I  TCI  BASE  !  YEAR  J 
////////!  POINT  !  LINE-1  !AO!  LINE-1  i  BUILT  ! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD !//////////!  OP  ! 

ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  I **E 0UILT ! 


GA  SAVANNAH 


TABLE  2  -  DESC81PT ION  OF  VESSELS 


747 


1*6*1 

tISTI  OPERATOR 

I 

1  NET 
1REGIS- 

IVTCCI  DIP  ENS IONS  ! DRAFT! 
IC0DEILEN6TKI8ADTH!  { 
!****!  REG.  1  REG.UOAD-] 

I  COAST 

I  TEA 

I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

VESSEL  HARE  AND  NUHBER 

!  GUARD 

l  TON- 

IPAGEl  OVEP-IOVEA-!/////! 

I  NOHBEt 

I  NAGE 

!  IV  !  ALL  I  ALL  ! LIGHT ! 

t  1!!! 

1  111! 


<1 *>  SAVANNAH  MARINE  SERVICES!/  INC. 

!  ! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)! 

1  ! 

{ 

! 

1 

ACT  36 

!  1  73668 

265 ! 5*71 1 

126.0! 

32. C! 

7.01 

1 

!  ! 

128.0! 

32. C! 

1.8! 

NSC  1023 

! 269402 

376I5A71 1 

142.0! 

40.0! 

7.51 

! 

! 

l  ! 

!  ! 

142.0! 

! 

40.C! 

! 

1.5! 

! 

(14)  S AYLER 

! 

NARINE  CORPORATION 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

CART.  CAESAR 

!  255472 

1B13A36! 

35.5! 

13.  Cl 

5.0! 

l 

1  ! 

!  ! 

36.0) 

! 

14.5! 

! 

4.5! 

(03)  SAYVILl 

E  FERRY  SERVICES/ 

! 

1  INC./ 

t  1 

!  t 

! 

! 

i 

! 

! 

SOUTH 

BAY  FERRY/ 

INC. 

1 

!  ! 

! 

i 

! 

8EACHC0RSER 

IV 

1271665 

6J10C3! 

61.3! 

16.7! 

4.01 

! 

!  ! 

64.0! 

17. C! 

3.5! 

FIRE  ISLAND 

CLIPPER 

1611 B47 

48I1C11! 

7C.0! 

21.  C! 

7.0! 

! 

!  ! 

75.0! 

21.0! 

4.0! 

FIRE  ISLAND 

OUCHESS 

1503038 

56 ! 101 1 ! 

62.3! 

16.9! 

4.5! 

! 

!  ! 

65.0! 

17.5! 

3.31 

FIRE  ISLAND 

IMPRESS 

1293520 

4311011! 

61.2! 

15. C! 

5.7! 

! 

!  ! 

63.0! 

16.0! 

4.7! 

FIRE  ISLAND 

RAID 

1231535 

40! 1603 ! 

52.5! 

19. C! 

4.0! 

! 

!  ! 

57.8! 

20. C! 

3.6! 

HERR1RAC  II 

J516C22 

2611811! 

49.0! 

14. C! 

4.0! 

1 

!  ! 

51.4! 

14.7! 

3.5! 

MONITOR  II 

I29C505 

2  6 !  1 3 1 1 ! 

49.0! 

14.01 

4.0! 

! 

!  ! 

51.4! 

U.7» 

3.5! 

PATHFINDER  II 

1582260 

70I1A11! 

65.3! 

18.0! 

5.0! 

! 

!  ! 

49.0! 

18.6! 

4.6! 

ROARER  II 

I256C45 

911811 { 

51.5! 

13.7! 

3.5! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

55.2! 

! 

14.7! 

! 

3.0! 

! 

<C3>  SCF  TRANSPORTATION/  INC. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

FIC  505 

|  - 

8  8  4 ! 4A  41 ! 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

1 

!  ( 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

FIC  526 

J  584733 

864 !4A41 J 

195.0! 

35.0! 

12.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

f  N  161 

1549621 

100514*41 1 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

FN  162 

1549622 

1005I4A41! 

195.0! 

35.01 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

FN  163 

!  549623 

10051 4A41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

» 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.7! 

FN  164 

5549624 

1005UA41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

FN  165 

1549625 

10C514A41! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

HCC  105 

!  56C387 

679I4A4S! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

MIC  1C6 

1573633 

679I4A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

HCC  1C7 

1573634 

679I4A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

I 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

HCC  112 

1573639 

679 ! 4A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

HCC  114 

1573641 

679I4A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

35.0! 

! 

1-7! 

! 

(28)  SCHADLCR* S  RIVER 

! 

EXCURSIONS 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PRINCESS 

1571386 

3711*11  ! 

60.9! 

24. C! 

2.8! 

!  ! 

64.9! 

24.0! 

2.3! 

«UEEN  OF  HEARTS 

I668C36 

5411A11 ! 

80.2! 

J.C! 

5.0! 

!  ! 

117.0! 

34.  C! 

4.5! 

THUNRCR8XRD 

1269139 

1 1 ! 3A  36 ! 

38.0! 

12. C! 

3.0! 

!  ! 

38.0! 

12. Cl 

3.0! 

HRC  188 

20414*46! 

11C-0! 

30.  C! 

7.0! 

!  ! 

110.0! 

30.  C! 

1.0! 

TIC  25 

58714A43! 

19C.0! 

43.  C! 

6.6! 

!  ! 

!  ! 

19C.0! 

! 

43.0! 

! 

1.6! 

! 

(03)  SCHIAVONE  BONOHO 

CORP. 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DS  67 

i  ----- 

621 14*40! 

15C.0! 

37.0! 

8.01 

1  1 

150.0! 

37.  C! 

4.0! 

•  S  70 

62114*401 

15C.0! 

37.  C! 

8.0! 

1  ! 

150.01 

37.  C! 

4.0! 

LEE  20 

1 29565B 

51614P46I 

13C.1! 

40.0! 

10.7! 

i  ! 

13C.1! 

40. C! 

2.0! 

SCHIABO  30 

!  555630 

52014*46! 

13C.0.* 

40.0! 

10.9! 

!  1 

13C.0! 

40. C! 

2.0* 

SCHIABO  40 

1557366 

52014*46! 

13C.0! 

40.0! 

10.9! 

I  1 

13C.0! 

60.0! 

2.0! 

SCKIAeO  SO 

1551645 

52014*461 

130.0! 

40.  C! 

10.9! 

;  i 

1 JC.O! 

40. C! 

2.0! 

SCKIASO  60 

1561187 

52014*46! 

1  3  C  •  0! 

40. C! 

10.9! 

!  ! 

13C.0! 

40. C! 

2.0! 

SCHIABO  70 

1562517 

52014446! 

13C.0! 

40.0! 

10.9! 

1  ! 

130. 0! 

40.0! 

2.0! 

«\x| *«v  gv 

1564251 

5«0!4A46I 

fJC.O! 

40.01 

10.91 

!  1 

130.0! 

40. C! 

2.0! 

SCHIABO  90 

!  566C61 

52014*46 ! 

130.0! 

40. C! 

10.9! 

!  ! 

130.0! 

40.0! 

2.0! 

SCHIABO  100 

! ' 67 1 07 

52014*461 

13C.0! 

40.C! 

10.9! 

1  ! 

13C.0! 

40.  C! 

2.0! 

SCHIABO  110 

1568851 

52014*46! 

1 JC.O! 

40. Cl 

10.9! 

>  ! 

13C.0I 

40.0! 

2.0! 

SCHIABO  120 

1569957 

52014*461 

13C.0! 

40.  C! 

10.91 

!  ! 

1 JC.O! 

40. C! 

2.0! 

SCHIABO  130 

1514926 

54614*46! 

1 30.0! 

40. C! 

11.9! 

J  ' 

13C.0! 

40. C! 

2.0! 

SCHIABO  140 

! 514927 

54614*46  f 

13C.0! 

40.0! 

11.9! 

!  ! 

130.0! 

40. C! 

2.0! 

SCHIABO  150 

1512725 

/1914A43! 

130.01 

40.0! 

11.0! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

13C.0! 

1 

f 

40. C! 

! 

! 

2.0! 

! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HUH-  !  !  V  E  S  S  E  L  1 

!  EST  !  CARCO  HANDLINC  !S  10PERATIN6  ! 
CASCO  !  FIXED  1  EQUIPMENT  |TC t  BASE  ! 

////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1 

PASS-  !(LXCHT)!////////////////!TDl //////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  1EE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  | 
OR  1 

•REBUILT! 

! 

1 

! 

7C0! 

.  j 

! 

I 

! 

! 

6.0 ! NONE 

i 

! 

! 

! 

UA 

i 

SAVANNAH  I 

♦  1963 

■  ! 

950! 

-  1 
! 

6. 0! NONE 
! 

! 

UA 

1 

1 

SAVANNAH  1 

1955 

300! 

I 

1 

-  ! 
-  ! 

! 

i 

! 

! 

26. 5! NONE 
! 

1 

t 

1 

! 

UA 

! 

! 

■ 

SAVANNAH  ! 

1944 

6001 

1 

! 

! 

40! 

.  j 

i 

! 

! 

17-0 ! NONE 

t 

i 

! 

1  NY 

l 

SAYVILLE  ! 

1944 

1575! 

-  ! 

20 . 0 ! NONE 

1  NY 

SAYVILLC  ! 

•  1979 

344! 

; 

! 

1C50! 

-  ! 

1 4 .0 i NONE 

INY 

SAYVILLE  1 

1966 

147! 

! 

1 

1050! 

-  ! 

16. 0 ! NONE 

INT 

SAYVILLE  ! 

1963 

ISO! 

! 

! 

155! 

40! 

-  t 

12.01N0NE 

INY 

SAYVILLE  ! 

1932 

660! 

2! 

15 .0! NONE 

!NY 

SAYVILLE  ! 

1968 

1C4! 

l 

1 

618! 

2! 

1 5 • 0 ! NONE 

INY 

SAYVILLE  ! 

1943 

105! 

! 

! 

1300! 

-  ! 

16.6! NONE 

INY 

SAYVILLE  ! 

1977 

177! 

! 

! 

600! 

-  ! 

14 .0! NONE 

!  NY 

SAYVILLE  ! 

194C 

96! 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

-  ! 

i 

! 

1500! 
•  1 

i 

! 

15.OIN0NE 

i 

! 

!  HS 
« 

GREENVILLE! 

198C 

-  ! 

1500! 
_  | 

1 5 .0 ! NONE 

1 

ini 

GREENVILLE! 

1977 

-  ! 

1486! 
.  | 

17 .4 ! NONE 

!HS 

GREENVILLE! 

1973 

-  ! 

1486! 
—  ! 

17.4! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

-  I 

14B6! 
-  ( 

17 • 4) NONE 
■ 

! 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

“  1 

I486! 
"  1 

17.4! NONE 
• 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

-  ! 

1486! 

17.4 (NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  1 

1973 

-  1 

O' 

>♦  1 

14.6 1  NONE 

i 

INS 

i 

GREENVILLE! 

1979 

-  ! 

1495! 
_  | 

14.6! NONE 

IRS 

GREENVILLE! 

1979 

-  1 

1495! 
-  1 

14.6IN0NE 

| 

Ins 

GREENVILLE! 

1979 

-  ! 

1495! 

_  j 

14.6! NONE 
» 

Ihs 

i 

GREENVILLE! 

1979 

"  ! 

1495! 

! 

14. NONE 
i 

I 

INS 

! 

1 

GREENVILLE! 

1979 

82! 

! 

t 

-  1 

l 

! 

24 • 5! NONE 

! 

! 

!  XL 

POL  INE  ! 

1976 

140! 

! 

! 

500! 

-  ! 

38.0! NONE 

UA 

DAVENPORT  ! 

1914 

429! 

! 

! 

165! 

-  i 

.  j 

19.0! NONE 

i 

!  XL 

HCLINE  1 

1955 

-  I 

480! 

.  j 

6.0 {NONE 

llL 

HOLTNE  ! 

1959 

“  I 

815! 
-  ! 

! 

B.5 ! NONE 
! 

! 

1  XL 
! 

! 

HOLINE  ! 

1969 

.  ; 

! 

! 

1000! 

! 

! 

14 . 5! NONE 

! 

! 

I N  J 

JERSEY  ! 

1958 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

-  ! 

1000! 

14.5!  NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1958 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

-  ! 

1400! 

18.0! NONE 

!NJ 

JERSEY  ! 

1964 

t 

-  ! 

! 

1 

CITY  ! 

-  ! 

1400! 

1 8.0! NONE 

INJ 

JERSEY  ! 

1974 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

-  ! 

1400! 

18.01  NONE 

!  N  J 

JERSEY  ! 

1974 

-  ! 

! 

1 

CITY  1 

-  ) 

1400! 

1 8-0! NONE 

INJ 

JERSEY  ! 

1974 

-  ! 

! 

! 

CITY  1 

-  i 

1400! 

16.0IM0ME 

INJ 

JERSEY  1 

1974 

-  ! 

! 

! 

CITY  1 

-  ! 

1400! 

18.01  NONE 

!HJ 

JERSEY  ! 

1975 

-  ! 

1 

1 

CITY  1 

-  1 

14001 

lO.UlNCNE 

!NJ 

JERSEY  1 

1975 

-  ! 

! 

! 

CITY  1 

-  ! 

14001 

18.01  NONE 

INJ 

JERSEY  1 

1975 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

-  ! 

1400! 

18.0! NONE 

INJ 

JERSEY  1 

1975 

-  1 

1 

1 

CITY  ! 

-  i 

1400! 

16.0! NONE 

!NJ 

JERSEY  1 

1975 

-  1 

! 

! 

CITY  1 

•  ! 

1400! 

18.0! NONE 

INJ 

JERSEY  I 

1975 

-  ! 

! 

l 

CITY  ! 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

!nj 

JERSEY  1 

1968 

-  ! 

! 

! 

CITY  l 

-  ! 

1500! 

19 .0 ! NONE 

INJ 

JERSEY  ! 

1968 

-  ! 

! 

! 

CITY  1 

-  ! 

1500! 

19.0! NONE 

IKJ 

JERSEY  I 

1966 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

CITY  1 

748 . 

ENCR1 

ft SSTI  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER  !  GUARD 
I  NUMBER 


t VTCC i  DIMENSIONS  I DRAFT!  ! 

NET  ICODCflENCTHiSXDTKl  1  ! 

REGIS"!****!  RES.  I  REG.1LOAO-!  ! 

TER  I  SEE! //////! /////!  ED  !  ! 

TON-  (PACE I  OVER"! OVER-! /////!  HOR/E ! 
NASI  |  IV  I  ALL  !  ALL  ILISHTI  POVEA! 


CAPACITY!  H ISM-  !  !  V  E  S  S  E  L 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  !S  {OPERATING 
CARSO  I  FIXEO  !  EQUIPMENT  !7C!  BASE 
mnm\  POINT  t  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TD! ////////// 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE|  LINE-2 


! 

! 

YEAR  I 
PUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


(27)  (CHICKLING  TOVING  CO./ 

! 

! 

ZINC. 

1  1 

1  1 

1 

! 

I 

( 

! 

( 

l 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHEYENNE 

1507400 

10I3A36! 

33.01 

14.6! 

5.8! 

400! 

-  ! 

18.0! NONE 

!  W I 

PRESCOTT 

1967 

! 

1  1 

35.0! 

15.5! 

4.9! 

! 

-  1 

! 

! 

'IOUX 

1275615 

19413A56! 

94.0! 

30.01 

8.4! 

1800! 

-  ! 

45.0! NONE 

!  VI 

PRESCOTT 

1957 

I 

i 

1  1 

!  1 

100.0! 

1 

31.01 

i 

7.5! 

1 

I 

1 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

(32)  SCHIMEK/  ROGERT 

A./  DR. 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

BOB  2 

1597714 

19314A43! 

12C.0! 

30.  C! 

6.0! 

-  I 

590! 

7.0! NONE 

!  LA 

GALLIANO 

1978 

I 

1  I 

1 2C.01 

30. C! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

! 

309  3 

I61C697 

20414A431 

120.0! 

30.  Cl 

7.0! 

5901 

7. 0! NONE 

!LA 

GALLIANO 

1979 

1 

!  1 

1 2C.01 

30. C! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

LANA  I 

1576181 

2C414A43! 

1 2C.0I 

30.0! 

7.0! 

590! 

7.01  NONE 

t  L  A 

GALLIANO 

1976 

! 

I  1 

12C.0! 

30.0! 

2.0! 

I 

-  j 

! 

I 

LANA  II 

I591C93 

20414A45I 

1 2C.01 

30.  C! 

7.0! 

-  I 

590! 

7.01  NONE 

!LA 

GALLIANO 

1977 

I 

1  ! 

12C.01 

30.  C! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

1 

GOB  OAAGE  I 

1597112 

20215A71! 

12C.01 

30. Cl 

6.5! 

5901 

7 .0! NONE 

!  LA 

GALLIANO 

1978 

! 

1  1 

!  ! 

12C.0! 

1 

30. C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  I 

I 

! 

! 

(32)  SCHLUMBCAGE*/  INC. 

! 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

l 

1 

! 

! 

< 

BLUE  STREAK  1 

!  641938 

5811A031 

6C.0I 

24.  Cl 

5.0! 

600! 

28! 

75 .0 1  NONE 

!IA 

NEW 

1981 

1 

I 

1  1 

1  ! 

68.61 

! 

37. C! 

! 

4.6! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(26)  SCMNIDT/  0.  L ./ 

! 

BARGE  LliNES/ 

1  1 

1  ! 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

INC. 

1 

1  1 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

BETTY  GALE 

I27C690 

56I3AJ6! 

78.2! 

24.  C! 

10. 0! 

1400! 

-  ! 

17.0 ! NONE 

!  IL 

CHICAGO 

1955 

! 

1  1 

84.01 

24.0! 

7.6! 

! 

-  J 

! 

I 

KRISTIN  LEE 

1297720 

33313A36! 

142.21 

33.1! 

16.0! 

50001 

-  ! 

43.01N0NE 

I  IL 

CHICAGO 

1944 

! 

1  I 

149.0! 

33.2! 

12.6! 

! 

-  1 

! 

1 

NO.  25 

I257C33 

1290! 5A  70! 

254.0! 

54. C! 

9.0! 

-  J 

2  SCO! 

H.SKUNP# 

0CU6LE 

!  XL 

CHICAGO 

1949 

1 

!  i 

254. Cl 

54. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

!  SIDED 

COILS 

! 

NC.  26 

1257166 

1290! SATO! 

254.0! 

54. C! 

9.0! 

-  I 

2500! 

16.51  PUMP/ 

DOUBLE 

1  IL 

CHICAGO 

1949 

| 

!  1 

254.0! 

54.  C! 

1.5! 

I 

-  ! 

ISIDFO 

COILS 

i 

NO.  28 

1276375 

1 3 1 2 1 3  A  70 1 

24C.0! 

52.5! 

9.0! 

-  | 

2500! 

16.5! DEEP  WELL  PUMP/ 

iil 

CHICAGO 

1952 

I 

1  1 

240.0! 

52.51 

1.SI 

! 

-  ! 

(DOUBLE 

SIDED 

! 

NC.  29 

1263887 

1387I5A70I 

254.0! 

54. Cl 

9.01 

*  1 

2700! 

16  •  5  !  DEEP  WELL  PUMP/ 

IIL 

CHICAGO 

1952 

I 

1  1 

234.0! 

54.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

IOOUBLC 

SIDED 

! 

OLS  30 

1630013 

22101 3A  70! 

275.1! 

54.3! 

14.0! 

-  I 

3500! 

17.012  PUMPS 

!  IL 

CHICAGO 

1981 

! 

1 

t  I 

1  1 

275.1! 

! 

54.3! 

1 

2.51 

I 

! 

I 

-  I 

i 

I 

! 

(37)  SCHNITZSR  LEASING/  INC 

i 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

SS  3 

1507932 

505UA4J! 

150.01 

42. C! 

7.0! 

-  j 

1000! 

12.0! hCNE 

!  OR 

PORTLAND 

1967 

I 

1  ! 

150.0! 

42.0! 

3.31 

1 

-  ! 

! 

! 

SS  5 

! 51C573 

72814A43! 

1 8C.0J 

42.  C! 

8.3! 

1000! 

7. 31  NONE 

!0R 

PORTLAND 

1967 

1 

!  I 

18C.0! 

42.0! 

4.0! 

! 

•  ! 

! 

! 

SS  7 

1514786 

74114A43I 

148.0! 

50. Cl 

6.5! 

-  ! 

1000! 

60.0 ! CRANE 

tOR 

PORTLAND 

1969 

! 

!  1 

148.0! 

50. Cl 

4.5! 

! 

-  I 

I 

! 

SS  9 

151C550 

74114A43! 

1SC.0! 

50.01 

6.5! 

1500! 

8 .6  f NONE 

!0R 

PORTLAND 

1969 

1 

1  ! 

180.0! 

50. C| 

4.0! 

» 

-  ! 

! 

1 

SS  14 

I521C01 

620J4A46I 

177.5! 

42.  C! 

7.5! 

-  | 

1000! 

12.0IN0KE 

!0R 

PORTLAND 

1969 

I 

!  1 

177.5! 

42.01 

4.0! 

! 

-  | 

! 

! 

SS  15 

1524986 

841 1 4 A  43 1 

179.0! 

45.01 

9.21 

-  | 

1000! 

7.0 ! NONE 

1 0  * 

PORTLAND 

197C 

! 

!  1 

179.0! 

43. Cl 

5.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

SS  16 

1523348 

808 ! 4A  43! 

180.0! 

45.0! 

8.9! 

10C0! 

6(3! NONE 

1  OR 

PORTLAND 

1969 

! 

1 

I  ! 

!  ! 

180.0! 

! 

45. Cl 
! 

5.0! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

j 

(32)  SCHCUEST  MARINE 

SERVICE/!  INC. 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

MARIAN  S  II 

I522C80 

5011A02! 

84.5! 

22.  C! 

7.0! 

600! 

-  ! 

26.0! NONE 

!L4 

HARVEY 

1969 

1 

!  ! 

90.0! 

22. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HS  120 

23314A43! 

12C.0! 

34.0! 

6.0! 

-  ! 

6.0! NONE 

!LA 

HARVEY 

1967 

! 

!  ! 

12C.0! 

34.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MS  121 

!  . 

24614A43! 

11C.0! 

39. C! 

6.0! 

-  ! 

-  ! 

6.0! NONE 

!LA 

MARVET 

1968 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

11C.0! 

! 

39. C! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

(32)  SCHWAB/  DOM 

( 

! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

; 

; 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

! 

! 

SEA  MERCHANT 

1  518327 

134I1A02! 

155. 5! 

38. C! 

11.0! 

2250! 

450! 

66.0!  NONE 

!  LA 

LAROSE 

1969 

! 

! 

!  1 

t  j 

165.0! 

i 

36. C! 

! 

5.7! 

I 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(20)  SCIOTO  D0CK1N6 

CO. 

! 

! 

i  i 

i 

! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

MSC  61 

j  ...... 

21814A43! 

12C.0! 

33.0! 

6.0! 

-  f 

600! 

9.0! NONE 

!CH 

PORTSMOUTH 

1968 

! 

! 

1  1 

!  1 

12C.0I 

! 

33.C! 

! 

1.0! 

i 

i 

i 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

(16)  SCOTT  PAPER  CO. 

! 

* 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

§ 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

COTTON  MOUTH 

1248718 

1313AJ5! 

29.0! 

14. Ct 

6.5! 

275! 

-  ! 

28.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1986 

! 

!  1 

29.0! 

14. C! 

5.0! 

! 

-  » 

! 

! 

EAGLE 

! 61 7694 

60I3F36! 

52.2! 

22.0! 

7.0! 

1050! 

-  i 

40.0! NONE 

1AL 

MOBILE 

1980 

! 

1  ! 

55.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

FAST  EDDIE 

1  582612 

115I3A35! 

7C.0! 

26. C! 

0.0! 

1350! 

-  1 

42.4 {NONE 

!AL 

MOBILE 

1977 

! 

1  1 

70.0! 

26.0! 

7.6! 

! 

-  i 

! 

i 

GREAT  SCOTT 

1622605 

5913A35I 

55.0! 

22.0! 

7.5! 

800! 

-  ! 

35.3 {NONE 

!AL 

MOBILE 

19*6 

! 

!  ! 

55.0! 

22. C! 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

JOE  CAIN 

1657162 

17713*35! 

98.0! 

34.0! 

6.5! 

2100! 

-  ! 

43 . 0 ! NONE 

IAL 

MOBILE 

1983 

! 

!  ! 

98.0! 

34. C! 

5.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

JUDSOM  "8" 

1611333 

6513A55! 

6C.0! 

22.0! 

7.5! 

800! 

-  i 

35 .0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1979 

! 

1  ! 

60.0! 

22.0! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

* 

If.ltLZ 

23  J  ZH 33* 

3w  .  Wi 

!u«CI 

6  •  C 1 

'VV! 

-  ! 

Zo.u! NONE 

!  AL 

Meant 

1983 

1 

1  ! 

36.0! 

16. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

i 

MATf 

1518372 

6513A55! 

6C.0! 

22.0! 

7.5! 

830! 

-  ! 

35 . 0  f  HONE 

IAL 

Mceuc 

1984 

1 

1  i 

6C.0! 

22. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

MAY  J 

1657664 

25I3A35! 

36.0! 

16. C! 

6.0! 

400! 

-  ! 

28 . 0! NONE 

IM 

MOBILE 

1983 

! 

1  | 

36.0! 

16.0! 

5.0! 

! 

-  1 

I 

1 

ROHDA  S 

1657665 

2513*351 

36.0! 

16. C! 

6.0! 

400! 

-  ! 

28 . 0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1983 

! 

!  1 

36.0! 

16. C! 

5.0! 

1 

-  I 

! 

! 

SCOTT  PRIDE 

J  637373 

<313*36! 

46.1! 

20. C! 

7.0! 

900! 

-  ! 

40.0 ! HONE 

!  AL 

Hoeuc 

1«81 

I 

1  I 

5C.0! 

20. Ct 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

T  H  KELLY 

1693109 

1*013*35! 

77.0! 

32.0! 

9.0! 

2800! 

•  i 

42.4 {NONE 

IAL 

MOBILE 

1985 

! 

!  ! 

77.0! 

32. C! 

8.2! 

J 

-  i 

! 

1 

THOMAS  8  MCCABE 

1659664 

15013A25! 

90.0! 

34.0! 

6.5! 

14001 

-  ! 

35.0! NONE 

SAL 

MOBILE 

1983 

I 

1  1 

9C.0! 

34. C! 

5.0! 

1 

-  I 

! 

! 

TUPELO 

1622585 

75 13A36! 

! 

-  1 

8.01 

800! 

-  » 

-  ! 

IAL 

MOBILE 

1980 

1 

1  ! 

56.0! 

25. C! 

-  ! 

1 

-  ! 

» 

I 

WHIPPOORWILL 

1567726 

8313*351 

62.4! 

24. C! 

8.0! 

910! 

-  ! 

34 .0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1975 

1 

1 

1 

!  1 

1  ! 

!  ! 

62.4! 

! 

! 

24.  C! 

1 

! 

5.0! 

1 

! 

1 

I 

! 

-  i 
! 

! 

! 

( 

! 

! 

* 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  HARE  AND  HUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


! 

! 

(16)  SCOTT  PAPER  CO.  ! 

(CONTINUED) ! 


IVTCC !  DIHEN 
NET  !CODE (LENGTH 
AEGIS-!****!  AEG. 
TEA  !  SEE!////// 
TON-  1PAGE!  OVER- 
NAGE  !  IV  !  ALL 


{CAPACITY!  HIGH-  I  {VESSEL 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TCl  BASE 
!//////// !  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !(LIGHT)!////////////////!TD!////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-?  ICE!  LINE-? 


711J4A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  ! 

16C0! 

1 6 .0! NONE 

ML  MOBILE 

! 

1981 

J  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

! 

! 

71liucoi 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

•  ! 

UCO! 

16.0! NONE 

ML  NOS/Lf 

1 

1981 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

t 

-  i 

; 

! 

! 

628!4A<0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3 . 0 1  NONE 

Ml  mobile 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

a 

-  ! 

j 

I 

! 

62814*40! 

195.0! 

35. 0! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3  .oi NONE 

ML  MOBILE 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  • 

! 

I 

1 

628 ! 4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

13.0‘NONE 

Ml  mobile 

1 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  » 

; 

! 

! 

628*4*40! 

195.0! 

35. C! 

9,  01 

! 

1500! 

13.0! NONE 

Ml  mobile 

1 

1966 

i  ! 

195.0! 

35. C! 

1  5! 

i 

-  j 

i 

! 

1 

62814*40! 

195.0! 

35. OJ 

5.0! 

! 

1500! 

U.ojhONE 

! A L  MOBILE 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

*.$! 

i 

-  ! 

j 

! 

I 

628! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1500! 

1 3 . 0 ! NONE 

Ml  mobile 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

t .  5! 

! 

•  i 

2 

! 

1 

62  8 !  4*40! 

195.0! 

35. C! 

4.0! 

! 

1500! 

13.0 '.NONE 

ML  MOBILE 

! 

1966 

!  t 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

628! 4*40! 

175.0! 

35.0! 

9.01 

! 

1500! 

1 3 .0! HONE 

ML  MOBILE 

! 

1965 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

628! 4*40! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

.  i 

1500! 

13.0! NONE 

ML  MOBILE 

J 

1965 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

628(4*40! 

175.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1SC0! 

1 3.0! NONE 

ML  MOBILE 

! 

1965 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

» 

-  » 

j 

! 

! 

628 ! 4A4o! 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

-  • 

1500! 

1 3 .0 1  NONE 

ML  MOBILE 

! 

1966 

i  i 

195.0! 

25. C? 

1.5! 

| 

.  i 

! 

! 

! 

62814*40! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

-  i 

1500! 

13.0! NONE 

ML  H03ILC 

1 

1966 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ; 

; 

! 

! 

628 ! 4*  40! 

195. Oi 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

u.oInone 

ML  MOBILE 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

628I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

1 3.0! NONE 

ML  MOBILE 

1 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.SI 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

62314*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3 .0! NONE 

ML  MOBILE 

1 

1966 

(  ! 

195.01 

3  $  .  C ! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

628(4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

13 .0! NONE 

ml  mobile 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

62814*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ( 

1500! 

1 3 .0! NONE 

ML  MOBILE 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

{ 

-  ! 

! 

! 

1 

628(4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

15C0! 

13 .0 ! NONE 

ML  MOBILE 

i 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

628I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3 .0! NONE 

ML  MOBILE 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

628S4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  » 

15C0! 

U.OINONE 

!*L  HOBILf 

1 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

I 

62814*0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 3. Oi NONE 

ML  MOBILE 

1 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  { 

I 

1 

! 

62314*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

1 

1967 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

I 

628(4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

ML  MOBILE 

! 

1967 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

1 

I 

! 

62814*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

1 3 .01  NONE 

ML  MOBILE 

! 

1947 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

628 ! 4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

13.0! NONE 

Ml  mobile 

I 

1966 

!  ( 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ) 

! 

! 

! 

628! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

! 

1967 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

I 

I 

1 

628!  4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1500! 

U.OINONE 

1*L  MOBILE 

! 

1967 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

628! 4A40I 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

1 

1966 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.51 

S 

-  ! 

! 

1 

1 

62614*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0* 

-  ! 

1500! 

U.G’NONE 

ML  NOBILE 

I 

1967 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

62654*40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

! 

1967 

(  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  t 

! 

I 

! 

628 ! 4*40 ! 

195.0! 

35.  a 

9.0! 

-  I 

1500! 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

1 

1966 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

6?6 !  4 A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

! 

1967 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

1 

62814*40! 

1«5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

1 

1 

628! 4A4G! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

150oi 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

J 

1966 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

77314*40! 

195,0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1530! 

U.OINONE 

ML  NOBILE 

1 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

! 

•  « 

! 

! 

1 

773!4*40! 

105.0! 

35.  C! 

9.0! 

1 

1 5  30 1 

U.OINONE 

ML  NOBILE 

! 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

t.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

626 !  4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.C! 

1 

15C0! 

u.oInone 

ML  MOBILE 

! 

1964 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

1 

! 

628 ! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1500! 

1 5 .0! NONE 

ML  MOBILE 

! 

1966 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

f 

! 

623! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1500! 

1 3 .0! NONE 

ml  mobile 

! 

1964 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  f 

! 

! 

! 

628! 4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1500! 

U.OINONE 

ml  mobile 

! 

1964 

«  ; 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ; 

! 

i 

! 

61 1 i 4*4oi 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1 51 0! 

16.9! NONE 

ml  mobile 

! 

1968 

i  i 

2C0.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

l 

! 

611 ! 4*40! 

2C0.0! 

35. C! 

9.C! 

! 

1510! 

16 .9! NONE 

ML  MOBILE 

! 

1968 

i  i 

2CC.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

l 

! 

a  1 1  i  4 A4o i 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1510! 

1 6.9JN9NE 

ML  NOBILE 

! 

1968 

!  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.7! 

j 

-  2 

! 

! 

1 

611(4*40! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

isioi 

16.91N0NE 

ML  MOBILE 

1 

196* 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

950*4*40! 

20C.O! 

35.0! 

9.0! 

-  ] 

1600! 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

! 

1968 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

950(4*40! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

U.OINONE 

ML  MOBILE 

! 

1968 

!  ! 

20C.O! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  2 

2 

! 

1 

62614*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

u.oIncne 

ML  NOBILE 

5 

1968 

!  ! 

20C.O! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

70014*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

-  ! 

1400! 

12.0! 

ML  H05.M.E 

! 

1968 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

! 

1 

/CO! 4*40! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

- 

uooi 

12.0! 

ML  NOBILE 

! 

1963 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

700(4*40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

-  i 

1400! 

12.0! 

ML  N08ILI 

! 

1968 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

70014*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  I 

1400! 

12.0! 

ML  NOBILE 

! 

1968 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

( 

1 

! 

7C0I4A4O! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

1400! 

12.0! 

(AL  MOBILE 

! 

1968 

I  t 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

TEAI  J 
PUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


750. 


ENSA* 

1VTCCI 

OZAENS IONS  lOAAFT! 

! CAAACXTY ! 

HUM-  ! 

Ive  $m 

! 

BIST! 

OPERATOR 

NET  ICGOEllChSTHUPDTH! 

! 

! 

! 

EST  !  CARSO 

HANDLING 

!S  ‘OPERATING 

! 

!  COAST 

TEA  1  SEC!//////!/////! 

EO  ! 

!////////! 

POINT  !  LXNE-1  ' 

1*01  LIKE-1 

8UIL1  ! 

VESSEL  MAE  AMD  NUMBER 

t  SUARD 

TON-  1PASE1 

OV EX-1 QYtP“! /////! 

MORSE! 

PASS-  iCLZCHT )!////////////////! TP !////////// 

o*  ! 

1  NUH5ER 

HASP  !  IV  1 

ALL  ! 

AIL  ! LI6HT ! 

POWER! 

ENSERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICE!  LINE-2 

’REBUILT! 

(16)  SCOTT  PAPER 

CO* 

! 

1 

!  1 

i  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

DT  416 

j  - 

700! 4A40J 

1 95*0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

14C0! 

12.0! 

!  AL  MOBILE  * 

1966  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SAT  556 

156C389 

92714A40! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

! 

1400! 

U.OlNONC 

! At  MOBILE 

1975  ! 

1 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

< 

-  i 

! 

1 

! 

6NT  557 

156CJ90 

92714A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1400! 

16.0! NONE 

l*L  K06UE 

1975  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

SAT  556 

1 56C391 

92714A40! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

.  i 

UCO! 

16. 0! NONE 

!  AL  NOBILE 

1975  ! 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

j 

! 

! 

SAT  559 

1 56C392 

92714A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

UCO! 

16 . 0 1  NONE 

!AL  MOBILE 

1975  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

SAT  560 

! 560393 

92714A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1409! 

16.0! NONE 

! AL  MOBILE 

1975  ! 

1 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SAT  561 

156C394 

927!*4A401 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.01N0NE 

! AL  MOBILE 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

SAT  563 

l56C39o 

92714A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

1 

UCO! 

16.0! NONE 

•AL  MCBIU 

1975  i 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

SAT  544 

J56C397 

927 1 4A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

UCO! 

16.0! NONE 

i AL  MOBILE 

1975  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

_  i 

! 

! 

! 

J  454 

1511978 

26014A43! 

10C.0! 

40. C! 

3.0! 

-  ! 

540! 

6.0! NONE 

!AL  MOBILE 

1963  ! 

1 

1  ! 

10C.01 

40.0! 

1.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

j 

J  462 

1511586 

28014A431 

12C.0! 

36. C! 

5.0! 

! 

540! 

7 • 6! NONE 

! AL  MOBILE 

1966  i 

1 

;  i 

120.01 

36. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

• 

• 

PTC  113 

1526510 

69oj  4A4Q! 

195.0! 

35.  C! 

8. 5! 

-  ! 

UCO! 

12*0! NONE 

! AL  MOBILE 

1 97 C  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

•  j 

! 

! 

i 

PTC  114 

1526511 

690 1 4 A  40 1 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

-  ! 

UOO! 

12.0UONC 

! AL  MOBILE 

197C  i 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ; 

! 

! 

! 

ATC  115 

1526861 

69014A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

•  i 

1400! 

12.0! NONE 

!  AL  MOBILE 

197C  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

ATC  116 

1524662 

690I4A40I 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

UOO! 

12.0! NONE 

! AL  MOBILE 

1 97 C  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. CJ 

2.0! 

• 

•  i 

! 

! 

! 

ATC  117 

1526C37 

69014A40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

! 

UCO! 

12.0 !  NONE 

!AL  MOBILE 

1 9  7  C  ! 

j 

1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

ATC  m 

1533008 

69014A40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

! 

UCO! 

12. 0! NONE 

2  AL  MOBILE 

1971  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

j 

.  | 

! 

! 

i 

AV  161 

1534926 

88 5  !  4*41 ! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1472! 

16.41M0NE 

1*1.  HOBILE 

1971  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.8! 

! 

•  > 

! 

! 

! 

AV  165 

1534930 

88514A41! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1472! 

18. 4 ! NONE 

1  AL  MOBILE 

1971  ! 

1 

1  1 

20C.01 

35.0! 

1.6! 

! 

**  ! 

! 

! 

! 

«I  305 

1622950 

8601 4A40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

-  j 

1600! 

16. 0! NONE 

!AL  MOBILE 

1981  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

j 

! 

AV  2550 

1505987 

95014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

16.0! NONE 

!AL  MOBILE 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AV  2630 

1505993 

95014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

UCO! 

16. 0 !  NONE 

!*L  MOBILE 

1969 

! 

1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AV  2640 

1505994 

9501 4A40J 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

.  j 

160C! 

16.0 ! NONE 

! AL  MOBILE 

1969 

l 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AV  2650 

1505995 

9C0144401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1600! 

16.0! NONE 

! AL  MOBILE 

1969 

! 

f  t 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AV  2660 

1505596 

9C014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

16.9! NONE 

1  AL  KOeUE 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AV  2700 

1513433 

9C014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

UCO! 

16 .OJNCNE 

! AL  N08ILE 

1969 

1 

1  J 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AV  2710 

1513434 

9C014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

UCO! 

16 .0 !  NONE 

!AL  M08ILE 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AM  2760 

1513439 

9C014A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

UCO! 

H.OIHOHE 

!AL  mobile 

1969 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

AV  2770 

1511440 

9C0UA4C! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

UCO! 

16.0! NONE 

!»L  HOULE 

1969 

t 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AV  26CO 

1513443 

9C014A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

UCO! 

U.OlNONC 

!AL  MOBILE 

1969 

l 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  I 

J 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

AV  5269 

1  - 

95014A40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

UOO! 

16. 0! NONE 

!Al  MOBILE 

1967 

1 

1  1 

20C.O! 

35.  C! 

1.5! 

! 

•  t 

! 

I 

SJT  204 

1538463 

94014A40! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1490i 

1 8 .OJNCNE 

!Al  NOBILE 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

SJT  565 

1558966 

9C0I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1400! 

U.OlNONC 

SAL  MOBILE 

1975 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SJT  568 

1  551569 

9C014A40J 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

UCO! 

U.OlNONC 

!AL  mobile 

1975 

! 

1  l 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

Sit  572 

1551973 

90014440! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1400! 

16.0! NONE 

! AL  MOBILE 

1975 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

» 

-  ! 

! 

! 

SJT  573 

1558974 

9001 4A40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

UCO! 

16. OJNCNE 

! AL  MOBILE 

1975 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

! 

SJT  2380 

1538453 

94014A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1496! 

18.0! NONE 

! AL  MOBILE 

1972 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

| 

SJT  2410 

I  5  38  456 

9C014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

UCO! 

U .0  2  NONE 

! AL  MOBILE 

1972 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SJT  2450 

1  538460 

94014A40! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  ! 

1490! 

18.0! NONE 

!AL  MOBILE 

1972 

1 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.71 

! 

-  ! 

! 

! 

SJT  6624 

1505153 

90014A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

UOO! 

16. OJNCNE 

1 AL  MOBILE 

1966 

1 

!  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SJT  6750 

5509825 

9C014A40J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

14C0! 

16.0INONE 

!AL  MOBILE 

1967 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SJT  7264 

1  538933 

90014*40! 

195.0! 

35.  CJ 

9.0! 

-  1 

UOO! 

16.01NONE 

! AL  MOBILE 

1972 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

SJT  7562 

1 560395 

92714A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

UCO! 

U.OlNONC 

!AL  MOBILE 

!  1975 

1 

1  I 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VS  5 

1298787 

62814A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0J 

-  ! 

UOO! 

U.OlNONC 

! AL  MOBILE 

1968 

1 

1 

1  1 

•  1 

195.0! 

! 

35.  C! 

1 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

(32)  SCOTT#  NOLAN  J. 

» 

AMO  AU6I ! E#  C. 

1  1 

I  1 

» 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

CAATAIN  TAOY 

1626702 

10119021 

—  ! 

--  | 

4.0! 

165! 

10! 

20.0 J  NONE 

!LA  HOUMA 

!  I960 

1 

1 

1  1 

1  1 

44.5! 

! 

17. C! 

i 

3.0! 

! 

! 

! 

-  ! 
f 

I 

! 

! 

1 

(32)  SCOTYCOS  Of 

6ULAC#  INC. 

1 

I 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

FCUASCAE  1 

1645692 

24115A71! 

13C.0! 

34.C! 

7.01 

-  ! 

5601 

7.0I0ICSEL 

PUMPS 

! L A  HOUMA 

!  1983 

1 

1 

1  1 

1  ! 

13C.0! 

! 

34. C! 

! 

1.5! 

! 

1 

-  I 
! 

! 

1 

I 

! 

(13)  SCUAAY#  WILLIAM 

A. 

1 

1 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

8ANTAA 

|  - 

18! 1  All l 

—  i 

5.0! 

300! 

-  I 

-  {NONE 

!SC  HILTON 

I  1973 

1 

1  1 

38.  oi 

15.  C! 

2.0! 

! 

2! 

! 

!  HEAD 

! 

CALIBCCUE 

1240647 

1011816! 

-  ! 

4.0! 

200! 

-  1 

U.OlNONC 

ISC  HILTCfl 

1  1941 

1 

1  1 

4C.0! 

13.  C! 

3.5! 

! 

49! 

! 

!  HEAR 

! 

BAUFUSKJE  QUEEN 

123IC98 

63!  1 A  16 1 

! 

-  | 

3.0! 

2021 

-  ! 

21 .0! NONE 

ISC  HJLTCN 

!  196? 

1 

1 

I 

1  1 

1  1 

1  I 

59.5! 

! 

20. C! 

! 

! 

2.5! 

! 

! 

! 

! 

1 

117! 

! 

( 

! 

! 

! 

!  HEAR 

1 

! 

TA9L E  l  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


I  !  VTCC !  DIMENSIONS  lORAFT!  'CAPACITY!  HIGH-  »  (VESSEL!  ! 

!  NET  ICOOElLEVCTHtecOTHf  !  !  !  £$T  !  CARSO  HANDLING  !S  iOPCRATINS  !  ! 

-!*EGI$-!****!  RES.  !  PEC.UOAD-!  !  CARSO  !  FIXED  !  EOUIPNENI  !TC!  9ASE  !  YEAR  J 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  !  !////////!  POINT  !  UNI-1  !AQ!  LINC-1  !  BUILT  ! 

]  TON-  1PASE!  OVER-lOVER-!/////!  HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) I////////////////JTD! //////////!  OR  ! 
!  NAS E  !  IV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  POWER!  ENSCRS  !  (FEET)!  LINE-2  SEE!  LIAE-2  ! ‘REBUILT t 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


752 


ENfiRl 

OXSTI  OPERATOR 

VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 

!  COAST 

i  CUARD 

I  NUMBER 

1  IVTCCI  DIPENSICNS  ‘DRAFT! 

!  NET  ICOOElLENCTHleRDTH!  ! 

1REGIS-1****!  NEC.  1  REG.! LOAD"! 

»  TER  1  SEEI//////1/////1  ED  1 

1  TON-  SPACE  1  0VER-10VER-!/////! 
t  MACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  1LICKT! 

HOPSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARCO  ! 
////////! 
PASS-  ! 
ENCERS  ! 

KICK-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)'//////////////// 
(FEET)!  LINE- 2 

{VESSEL  !  ! 

IS  (OPERATING  1  ! 

IT C 1  9ASE  1  YEAR  ! 

! AO!  LINE-1  !  PUILT  ! 

! TO! ////////// !  OR  ! 

t EE!  LINE-2  ! •RE8UIIT! 

(03)  SEA  LAND  SERVICE/  INC* 

! 

! 

I 

1  1  1 

1  1  ! 

!  !  1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED) ! 

1  !  1 

1 

1 

■ 

! 

SEALAND  PATRIOT 

1604244 

1  2185011A07! 

102.211C0.4! 

32. 9i 

30150! 

24337! 

151 .0! NONE 

t  C  A 

OAKLAND  ! 

1980 

! 

! 

1  1  1 

1  1  1 

147.111C0.7I 

1  1 

12.41 

1 

'  ! 

! 

! 

! 

! 

(07)  SEA  LAND  TRANSPORT  CO*/ 

!  INC  • 

i  !  1 

1 

I 

1 

i 

! 

JACQUELINE  A 

!  636353 

1  6213A36! 

59.8! 

24. Cl 

8.9! 

6801 

-  i 

42.oi NONE 

!LA 

GALLIANO  ! 

1981 

! 

1  1  ! 

59.8! 

24. C! 

8.9! 

-  ( 

! 

1 

NILDREO  A 

!  *  — — 

!  -  1 3  F  36! 

78.9! 

23. C! 

9.2! 

900! 

•  i 

{NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1945 

1 

1  1  1 

78.9! 

23.  C! 

9.2! 

-  j 

! 

1 

i 

SL  162 

1  534927 

l  86514A41 ! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  } 

1472! 

18.4! NONE 

!  DE 

WILMINGTON! 

1971 

! 

1  1  1 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

SL  163 

1534928 

1  385(4*41 t 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1472! 

18.41N0NE 

IDE 

WILNINGTON! 

1971 

1 

1  1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.8! 

-  ! 

j 

1 

sl  m 

1  534929 

1  86  S 1 4*41 ! 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

1472! 

1 6.4 i NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1971 

I 

1  !  ! 

20C.01 

35.*C! 

1.8! 

-  ( 

! 

! 

SL  185 

1  562627 

1  88S14F46! 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1472! 

18.4INCNE 

(DC 

WILMINGTON! 

1975 

t 

1  1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.2! 

-  l 

! 

1 

SL  2559 

1277281 

1  754(4*461 

195.0! 

3S.C1 

—  ! 

-  i 

1400! 

1 8.4 1  NONE 

IDE 

WILMINGTON! 

1958 

SL  2569 

1277496 

1  79414A461 

195.0! 

35. C! 

-  ! 

1400! 

18.4! NONE 

!DE 

1 

WILMINGTON! 

1958 

SL  7609 

1591109 

1  68514F461 

20C.oi 

35. C! 

9.0! 

1 

1472! 

18.4 ! NONE 

IDE 

! 

WILMINGTON! 

1978 

1 

I 

1  1  1 

1  1  1 

2CC.01 

1 

35. C! 

1 

1.61 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

(42)  SEA  LINK  OF  HAWAII/  INC 

I 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

NAUI  PRINCESS 

1607239 

1  661 1 C 12! 

101.41 

1 

10.0! 

2040! 

28! 

26.0! HOIST 

!Ht 

KAUNAKAXAt! 

«  1987 

1 

l 

1  1  1 

1  1  1 

118.0! 

1 

74.  Cl 
! 

5.0! 

I 

150! 

! 

! 

MOLOKAI  ! 

1 

(32)  SEA  PAR 

t 

1 

!  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CAPE  CHARLES 

1 630379 

I  19311*02! 

155.7! 

38. Ct 

11.01 

1200! 

6C0! 

44.0! 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

1981 

1 

1  !  1 

166.0! 

38.  C! 

6.6! 

-  j 

! 

1 

CAPE  COD 

1654C35 

1  1 96 1 1*02 1 

173.9! 

40.  C! 

12.0! 

6140! 

578! 

44.0! 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

198? 

1 

1  1  1 

200.0! 

40.0! 

6.0! 

-  j 

! 

! 

CAPE  FEAR 

1  654499 

1  19111A02! 

164.31 

40.  C! 

12.0! 

3000! 

550! 

44.0! 

!IA 

LAFAYETTE  l 

1983 

1 

1  1  1 

135.0! 

40.  C! 

6.6! 

-  I 

! 

! 

CAPE  HORN 

1646303 

1  6411*02! 

127.2! 

34. C! 

9.9! 

1450! 

165! 

36.0! 

1LA 

LAFAYETTE  ! 

1982 

! 

1  1  1 

U5.0! 

34.  C! 

6.0! 

-  I 

! 

! 

CAPE  PACE 

1644739 

1  6611*021 

111.6! 

30. C! 

10.1! 

1200! 

1501 

36.0! 

It  A 

LAFAYETTE  ! 

1982 

1 

1  1  1 

125.0! 

30. C! 

6.0! 

-  1 

! 

1 

CAPE  RORANO 

1619543 

1  6411*02! 

106.9! 

26. C! 

8.0! 

1200! 

80! 

36.0! 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

198C 

! 

1  1  1 

116.0! 

26. Cl 

6.0! 

•  | 

( 

! 

CAPE  SAeLE 

1623672 

1  6611A02! 

100.5! 

26.  C! 

8.0! 

1200! 

80! 

36.0! 

1  LA 

LAFAYETTE  ! 

198C 

1 

!  1  1 

11C.0! 

26. Cl 

6.0! 

-  ! 

! 

1 

CAPE  ST*  GEORGE 

1635631 

1  5211A021 

IOC. 8! 

30.0! 

8.0! 

1200! 

150! 

36.0! 

!LA 

LAFAYETTE  1 

1981 

1 

1  1  1 

115.0! 

30. C! 

6.0! 

-  • 

! 

! 

PANANA  CITY 

1824107 

1  19411*03! 

155.71 

38. C! 

11.0! 

2160! 

5301 

44.0! NONE 

!LA 

LAFAYETTE  ! 

me 

1 

1 

!  1  ! 

1  1  1 

166.0! 

! 

38. C! 

6.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(32)  SEA  RAY  NARINE  SERVICE/ 

1 

1  INC* 

1  1  1 

1  !  1 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

HISS  BRANDI 

1579C52 

1  3513A35! 

42.6! 

20. C! 

6.1! 

600! 

-  | 

30.0 l NONE 

1LA 

HOUR*  ! 

1978 

1 

1  1  ! 

42.6! 

20.0! 

5.1! 

-  ! 

! 

! 

NR.  ORACLE Y 

1647666 

!  4813*361 

53. 7! 

19.0! 

7.6! 

6C0! 

-  | 

30.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1982 

1 

1  1  1 

53.7! 

19. C! 

6.6! 

-  j 

! 

I 

NR.  RICHIE 

1  565688 

1  7013*35! 

6C.01 

22. C! 

9.0! 

800! 

-  J 

35 .0 1  NONE 

!IA 

HCUMA  ! 

1975 

I 

1  1  1 

6C.0! 

22.  Ci 

8.0! 

•  f 

! 

I 

•T.  TRENT 

1612130 

1  6513*361 

55.4! 

24. C! 

8.0! 

1500! 

-  I 

46. 0 1  NONE 

!  L  A 

HOUMA  ! 

1979 

1 

1 

1  1  ! 

1  !  t 

55.4! 

1 

24.0! 

! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

(16)  SEA  SAUACE/  INC* 

1 

1 

t  1  1 

1  1  I 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

SAVAGE  SPIRIT 

1656236 

1  9811F02! 

96.0! 

24. C! 

12.0! 

760! 

50! 

30.0 ! NONE 

I  LA 

CCCODRXE  ! 

1983 

1 

1  1  1 

106.01 

28. Cl 

8.0! 

16! 

! 

! 

SEA  SAVACE 

1545580 

1  6311F02! 

91.0! 

24. C! 

12.0! 

760! 

48! 

30.0! NONE 

!LA 

VENICE  1 

1973 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

100.0! 

1 

26.  C! 

8.0! 

1 

32! 

! 

! 

i 

! 

(32)  SEA  SUPPLY/  IK. 

1 

1 

!  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

CELESTE  ANN 

1614034 

1  6611*031 

96.61 

26. C! 

7.6! 

1270! 

200! 

J6.0ll.0NE 

ILA 

CUT  OFF  ! 

1979 

I 

1 

I  (  1 

1  1  ( 

112.0! 

! 

26.  C! 

! 

6.9! 

1 

41! 

! 

! 

! 

1 

(15)  SEA  VESSEL/  INC. 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

l 

1 

! 

! 

J 

! 

SEA  LION  V 

1543C64 

1  6611*031 

93.0! 

24.  C! 

9.6! 

1000! 

60! 

32 • 0! NONE 

1FL 

PALM  BEACH! 

1972 

1 

1 

1  1  1 

I  !  1 

98.0! 

! 

24. C! 

! 

7.0! 

« 

12! 

! 

! 

1 

! 

(36)  SEA  WOLF  CHARTERS 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

( 

1 

NOKA 

1537C94 

1  23S1C02I 

41.7! 

u. ci 

5.0! 

600! 

-  | 

20.0! NONE 

!  W  A 

PUGET  I 

1972 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

45.0! 

! 

14.1! 

| 

3.0! 

! 

24! 

! 

1 

SOUND  ! 

! 

(03)  SEA  WOLF  NARINE 

1 

1 

1  1  1 

I  1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SEA  LION 

1626918 

1  631 3A  361 

64.7! 

22. C! 

9.0! 

1000! 

-  i 

36.4! 

!NY 

NEW  TOR*  ! 

1981 

t 

1  1  1 

! 

•  i 

7.0! 

-  | 

• 

! 

SEA  WOLF 

I266C22 

1  6213*361 

67.9! 

20. ii 

7.0! 

1000! 

-  i 

35.0! NONE 

!  NY 

MW  YORK  ! 

1954 

1 

» 

1  1  1 

i  i  i 

72.0! 

22. C! 

• 

7.0! 

. 

“  ! 

j 

( 

I 

; 

I 

(01)  SEABOARD  SH1PP1NC  CC.  (DtIVISION 

1  !  1 

1  !  1 

i 

i 

; 

i 

! 

! 

i 

! 

( 

! 

OF  PORAN  TCVING  AND  TRAlSPCRTA- 

!  !  1 

i 

! 

! 

1 

! 

TION  CO./  INC.) 

1 

!  1  1 

! 

! 

1 

{ 

! 

CONNECTICUT 

1515101 

1  249615*71 ) 

325.0! 

54. C! 

15.6! 

-  j 

7333! 

27.cioiES£L 

ROTARY 

!  C  T 

CROTON  1 

1969 

! 

1  !  1 

325.0! 

54. C! 

2.2! 

-  ! 

JPUNPS/ 

COILED 

1 

HAINE 

1571982 

1  354815*71 ! 

35C.0J 

60.  C! 

18.0! 

-  ! 

9050! 

55.0! DIESEL 

ROTARY 

!NY 

NEW  YORK  ( 

1976 

1 

!  1  ! 

35C.01 

60. C! 

2.5! 

-  ! 

tPUNPS/ 

COILED 

! 

NEW  JERSEY 

1  523392 

1  2163I5A71 1 

300.0! 

43.1! 

17.0! 

*  ! 

4920! 

24.0IDX ’SEL 

ROTARY 

(NY 

NEW  YORK  ! 

1969 

1 

1  1  I 

500.0! 

43.1! 

2.0! 

-  f 

1PUNPS/ 

COILED 

! 

RHODE  ISLAND 

1537350 

1  354815*71! 

35C.O! 

60.  C! 

18.0! 

-  ! 

9C50I 

35.0! DIESEL 

ROTAPY 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1972 

1 

1  1  1 

35C.01 

60.CI 

2.5! 

-  | 

IPUHPS/ 

COILED 

! 

SEA  HORSE  NO.  1 

1502102 

!  30C61 5*71 ! 

290.0! 

60. C! 

16.91 

-  ! 

5339! 

20.0! DIESEL 

ROTAPY/ 

!C! 

NEW  LONDON! 

1971 

1 

I 

1 

i  !  1 

1  1  ! 

1  1  1 

29C.1I 

! 

! 

60.1! 

! 

! 

3.5! 

i 

i 

! COILED 
! 

! 

I 

l 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS  753 


ENGAl 

! 

IVTCC!  DIMENSIONS  tORAFT! 

i CAPACITY ! 

HIGH-  1 

! 

1  V  E  S  S  E  L  1 

! 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET 

iCOOElLENCTHlfitOTH!  ! 

!  1 

1ST  1 

[  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

! 

1REGIS 

“!****!  AES.  !  REC.ILOAD-! 

!  CARGO  1 

FIXED  1 

[  EGUIPMENT 

!TC!  BASE  ! 

TEAR  ! 

!  COAST 

!  TEA 

!  SEE J //////!///// 1  ED  J 

!////////! 

POINT  1 

!  LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

S  TON- 

1PACE!  OV£t-|OVEA-!/////! 

HORSE!  PASS-  I (LIGHT  )  ! ////////////////ITOt ////////// i 

OR  ! 

i  NUMBER 

!  NAfiC 

!  TV  i  ALL  !  ALL  f LIGHT S 

POWER!  ENCERS  ! 

(FZET# ! 

i  LINE-2 

IEEI  LINE-2  l*Rf BUILT! 

i  !  !  i  (  !  !  1  !  !  !  1 

!  !!!!!!!!!  !  ! 


CC1)  SEABOATS#  INC. 

| 

1  1 

i 

1 

! 

l 

! 

! 

I 

! 

CAPTAIN  CEN 

1457664 

7313A34! 

67.01 

2o.C! 

10.2! 

1000! 

-  ! 

26.0! NONE 

!  R I 

PPOVIDENCE i 

1983 

i 

!  t 

67.01 

26. C! 

10.0! 

! 

-  > 

! 

! 

I 

CARL  RAY 

1517516 

1 24134,361 

115.01 

31.  C! 

17.9! 

3000! 

-  i 

33 .0! NONE 

!RI 

PROVIDENCE  1 

1966 

! 

1  1 

107.0! 

31. C! 

13.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JARRED  GRIFFIN 

1645240 

15513434! 

05.01 

28.01 

12.0! 

2200! 

-  ! 

26.0! NONE 

IPX 

PROVIDENCE! 

1982 

! 

1  1 

35.01 

28.0! 

12.0! 

! 

-  1 

I 

( 

1 

KING  PHILIP 

1  255069 

187I3A36! 

95.21 

24.1! 

10.6! 

1200! 

-  I 

25 . 0 ! NONE 

!R! 

PPOVIDENCE! 

1948 

1 

1  1 

95.2! 

24.11 

10.6! 

I 

-  ! 

! 

1 

! 

GLOBE  12 

1 174234 

46315A70! 

15C.0! 

33.0! 

10.5! 

1241! 

21.01PUMP 

!RI 

PPOVIDENCE! 

1945 

1 

1  1 

15C.0! 

53.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

RHODE  ISLAND 

1269843 

941 1 5A  70! 

199.0! 

42.01 

12.6! 

1947! 

24.5140*  BOOM# 

21CC 

!RI 

PROVIDENCE! 

1955 

! 

!  t 

195.0! 

42. Cl 

2.o! 

! 

-  1 

! CPM  DIESEL 

PUMP 

! 

I 

SAN  JUAN  I 

1295030 

303513*70! 

260.01 

60.01 

22.01 

-  ! 

30351 

35.514  2100  8PH 

DIE- 

!*I 

PROVIDENCE! 

1967 

1 

1  1 

260. 0! 

60.  C! 

22.01 

! 

-  1 

!  SEL  PIMPS# 

HOSES! 

! 

SEAPORTS  2S 

! 907455 

1 6671 5A  71 ! 

250.01 

52.  C! 

13.0! 

25001 

25.0! 

!  *1 

NEWPORT  ! 

1986 

( 

1 

!  1 

1  1 

25C.0! 

1 

52. C! 

1 

2.0! 

1 

! 

1 

-  1 
! 

! 

! 

i 

i 

! 

I 

(32)  SEABREEZE  TCVING  CO. 

1 

« 

i  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

J 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

ELLEN  NCNTEIRO 

1625244 

5313*351 

--  ! 

—  1 

6.0! 

600! 

-  1 

35.0! NOME 

1  LA 

HOUMA  1 

I960 

1 

1  1 

50.01 

20. C! 

5.0! 

! 

*  1 

! 

! 

I 

REBECCA  MONTEIRO 

1630619 

5613*351 

—  1 

—  ! 

7.51 

600! 

-  I 

36. 0! NONE 

!  L  A 

HOUMA  ! 

1981 

1 

! 

1  1 

!  1 

55.0! 

1 

22.0! 

1 

5.5! 

! 

! 

! 

-  1 
! 

! 

! 

! 

1 

I 

1 

(11)  SCACREST  TONING#  INC. 

1 

1 

!  ! 

1  1 

1 

1 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

CAPELLA 

1629584 

9713AJ4! 

70. 9i 

24.01 

11.0! 

1200! 

-  ! 

32.0! NONE 

!VA 

HAMPTON  1 

1980 

1 

1 

1  1 

!  1 

75.0! 

1 

26.3 ! 

1 

9.0! 

! 

! 

! 

-  1 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

(32)  SEAFARER  BOAT  CORP. 

i 

1 

!  1 

1  1 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

l 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

; 

GUILLOT  TIOE 

1593163 

f 3411*02 ! 

147.01 

40.  C! 

11.0! 

3400! 

6301 

65 .0 ! NONE 

1  LA 

NEW  ! 

1978 

! 

1  1 

18C.0! 

40.0! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS  ! 

HAMILTON  TIOE 

1644526 

100(1*021 

1 

10.01 

-  l 

-  t 

-  ! 

1 

I 

- 

| 

1  1 

192.01 

40. C! 

7.0! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

SEA  TIDE 

1443267 

15011*021 

155.01 

33.0! 

10.0! 

2440! 

570! 

10.41N0NE 

JLA 

MORGAN  ! 

1981 

1 

! 

1  ! 

1  1 

165.01 

1 

36.0! 

1 

3.3! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

1 

CITY  ! 

(33)  SEAHORSE  NARINE  SERVICE 

1 

#1  INC. 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

! 

APSERJACK 

1543201 

1 61 1C  11 ! 

33.3! 

14. Cl 

6.0! 

330! 

-  ! 

12.51  NONE 

ITX 

ARANSAS  1 

1970 

1 

1  1 

38.3! 

14.0! 

6.0! 

! 

15! 

| 

! 

PASS  ! 

BLUFF  IN 

1 331472 

1611C11! 

38.31 

14. C! 

6.0! 

330! 

-  1 

13.5! NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1972 

1 

!  1 

38.3! 

14.01 

6.01 

1 

15! 

I 

1 

PASS  1 

BONITA 

1264803 

1711*111 

44.3! 

12.5! 

6.9! 

600! 

-  ! 

10.0! NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1961 

f 

1  i 

44.31 

12.5! 

6.9! 

! 

15! 

! 

I 

PASS  I 

DOLPHIN 

1 598677 

23I1C11! 

44.3! 

14.0! 

7.5! 

7001 

-  ( 

1 2 .0! NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1976 

1 

1  1 

44.3! 

14.  C! 

7.5! 

1 

15! 

! 

! 

PASS  1 

PERCH 

1559675 

7I1C11! 

30. li 

10.0! 

4.?! 

165! 

-  I 

8.01  NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1967 

1 

1  ! 

3C.11 

10. C! 

4.9! 

1 

61 

! 

PASS  1 

POMPANO 

1626909 

1911C11 1 

46-5! 

15.01 

7.0! 

6001 

-  ! 

12.01N0NC 

ITX 

ARANSAS  ! 

I960 

1 

1  I 

46.5! 

1  S.C! 

7.01 

! 

25! 

! 

! 

! 

PORPOISE 

1632274 

161101 1 

45.6! 

15.0! 

5.6! 

600! 

-  I 

12.01  NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1981 

1 

!  1 

45.61 

15.  C! 

5.8! 

1 

25! 

| 

1 

PASS  ! 

SHAD 

1559674 

7IIC11! 

3C.t! 

10.01 

4.91 

1651 

-  1 

8. 0! NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1967 

1 

!  ! 

3C.1! 

10.0! 

4.9! 

! 

6! 

I 

1 

PASS  ! 

SKIPJACK 

1  532217 

16! ICt t ! 

38.3! 

14.  C! 

6.0! 

6001 

-  | 

13.5'NON E 

ITX 

ARANSAS  ! 

1971 

1 

!  1 

36.31 

14. C! 

6.0! 

! 

15! 

| 

! 

PASS  ! 

BILL  H 

1  2755**5 

91 3*36! 

43.4* 

12.6! 

4.0! 

3301 

•  ! 

14.0! NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1957 

! 

I  1 

43.4! 

12.6! 

4.0! 

! 

-  ( 

« 

! 

PASS  1 

CROAKER 

1276645 

131 3*361 

36.0! 

13.5! 

4.5! 

330! 

-  \ 

1 3. 5 i NO  HE 

ITS 

ARANSAS  i 

1977 

1 

!  ! 

3  2.0! 

13.5! 

4.5! 

i 

-  i 

! 

! 

PASS  ! 

GPCUPER 

1504504 

!  10! 3*  36 1 

33.1! 

13.3! 

4.7! 

330l 

-  i 

14.0! NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1966 

1 

1  !  1 

35.1! 

13.3! 

4.7! 

! 

-  ! 

! 

j 

PASS  ! 

KERNIT  H.  ELLIOTT 

1627696 

!  3313*36! 

41.5! 

16.2! 

6.1! 

600! 

-  ! 

18.0SN0NE 

Itx 

ARANSAS  ! 

198C 

1 

!  1  ! 

41.51 

16.2! 

5.1! 

i 

-  i 

1 

! 

PASS  ! 

LING 

1625207 

•  4353*  36! 

51.5! 

2C.6! 

7.3! 

eooi 

-  j 

26.5 ! NONE 

!TX 

ARANSAS  ! 

1960 

2 

1 

1  !  1 

51.51 

20.6! 

6.3! 

( 

-  i 

i 

I 

PASS  ! 

i 

MACKEREL 

1507340 

1  25 1 3*36! 

42.11 

16. C! 

6.0! 

330! 

-  ! 

22.6  j  NONE 

ITX 

ARANSAS  1 

1967 

2 

I 

1  1  ! 

42.1! 

16. C! 

5.0! 

i 

-  i 

! 

! 

PASS  ! 

! 

MARLIN 

1 6  24  C  60 

!  43*3*36! 

51.11 

20.8! 

7.3! 

600* 

-  j 

26.5! NONE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1980 

i 

I 

!  !  ! 

51.1! 

20.6! 

6.3* 

! 

-  | 

! 

t 

PASS  ! 

SNAPPER 

J  280565 

1  913A36! 

33.5! 

12.7! 

5.3! 

330! 

-  i 

13.5 1N0NE 

i  TX 

ARANSAS  ! 

I960 

i 

1  1  ! 

13.5! 

12.7! 

$.3! 

! 

-  i 

i 

J 

PASS  ! 

TARPON 

*1593605 

(  3353*361 

47.7  * 

15.61 

7.2! 

600! 

-  i 

24.5! NONE 

Itx 

ARANSAS  ! 

1976 

1 

1  !  1 

47.7* 

18.6! 

6.2* 

i 

-  j 

i 

! 

PASS  ! 

j 

TROUT 

1594212 

1  3313*36! 

47.7! 

18.6* 

7.2! 

600! 

•  • 

24.5 ! NONE 

!TX 

ARANSAS  ! 

1976 

1 

!  i  j 

47.7! 

18.6! 

6.2! 

! 

-  i 

! 

! 

PASS  ! 

; 

TUNA 

•596211 

*1  3  3  !  3*  36  f 

47.7! 

16.6! 

7.2! 

600! 

-  i 

24.5’NONE 

•TX 

ARANSAS  ! 

1978 

> 

! 

1 

i  •  • 

i  i  i 

47.7! 

i 

18.6! 

j 

6.2! 

i 

1 

1 

-  j 

t 

i 

i 

j 

; 

PASS  1 

! 

<345  SEAKIST  TOYING#  INC. 

! 

1 

1  1  1 
i  i 

i 

* 

i 

! 

i 

j 

« 

i 

! 

i 

! 

j 

i 

; 

1 

! 

C  0  OUIGC 

1255000 

813A3M 

60. oi 

17.4! 

5.0! 

325  i 

-  ; 

20.0’ NONE 

j  AK 

PETERSBURG! 

1946 

! 

1  1 

64.0! 

17.4! 

5.0! 

-  j 

2 

! 

! 

El  CAPITAN 

1566781 

99! 3A  36! 

•5-0! 

23.  C! 

1C.0* 

7001 

-  ; 

30. ol NONE 

!  AK 

PETERSBURG! 

1944 

1 

!  1 

86.5! 

23.2! 

10.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

SEAKIST 

1244275 

9913*36! 

61.1! 

24. C! 

9.5! 

7001 

-  i 

40*0! NONE 

•AK 

PETERSBURG! 

1943 

1 

1 

!  ! 

t  1 

31.1! 

! 

24.0* 

! 

9.5! 

! 

1 

1 

-  ! 
i 

! 

) 

! 

! 

1 

! 

(33)  SEAL  FLEET#  INC. 

1 

1 

t  ! 

I  1 

« 

I 

! 

i 

i 

i 

! 

I 

i 

! 

! 

J _ 

! 

! 

! 

otfflh  SEAL 

j  64347 J 

noi  s 

i  #  •».  »i 

4C.  c  1 

*•*! 

L  >VV  t 

-  t 

65»3!4<ftC 

i  TX 

f«wu«'vn  l 

•5* 

i 

! 

)  ! 

165.0! 

40.2! 

6.0! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

BENGAL  SEAL 

1606666 

19611*02! 

169.1* 

36. C! 

11.0! 

2500! 

480! 

64 .8! NONE 

f  TX 

GALVESTON  ! 

|979 

! 

1  ! 

185.0! 

35. Cl 

6.0! 

1 

-  1 

! 

! 

! 

CHINA  SEAL 

1557272 

2C111A02! 

142.2! 

38.  C! 

12.5! 

2COO! 

490! 

64.61N0NE 

ITX 

GALVESTON  I 

1977 

1 

!  1 

175.0! 

38. C! 

6.0! 

1 

-  1 

I 

! 

! 

DIGICOM  EXPLORER 

1415502 

19711*02! 

171.1! 

40.0! 

12.0! 

2700! 

-  I 

66.5 (NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

I960 

! 

I  f 

165.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

HAWKE  SEAL 

1045553 

10511*02! 

174.9! 

4C.2! 

13.4! 

2500! 

5101 

65.6! NONE 

!TX 

GALVESTON  1 

1962 

1 

1  1 

165.01 

40.2! 

6.0! 

1 

-  1 

! 

! 

I 

INDIAN  SEAL 

1557401 

19911*021 

U6.0! 

40.2! 

16.5! 

4500! 

-  ! 

68.7 {NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1974 

1 

1  1 

203.01 

40.2! 

7.5! 

1 

-  I 

1 

! 

1 

PEGASUS  SEAL 

1650556 

165114021 

174.91 

40.2! 

13.4! 

25001 

450! 

65 .8! NONE 

ITX 

GALVESTON  ! 

1982 

1 

l  1 

185-01 

40.2! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

POSS  SEAL 

1552641 

20311*02! 

162.2) 

38. Cl 

12-5! 

2000! 

-  ! 

64. 8! NONE 

•TX 

GALVESTON  ! 

1977 

1 

I 

1 

1  1 

I  1 

t  : 

175.0! 

1 

1 

38.0! 

! 

! 

6.0! 

I 

1 

1 

1 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 
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INGRS 

DZST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMI  NURSE* 

I  COAST 

!  GUARD 

1  NUH0ER 

1  IVTCC)  DXRENSICNS  lOKAFT! 

!  NET  ! CODE HENGTM13R DTK!  ! 

-! REGIS-1****!  REG.  1  PEG. !  LOAD- ! 

1  TER  i  SEE  1 //////I /////!  ED  ! 

1  TON-  tPASEl  0VER-13VER-I/////1 
!  NA«E  |  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

1 CAPAC 1 1 T 1  HIGH-  1  (VESSEL! 

1  t  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  ! OPS .AT  INS  1 

I  CAAGO  I  FIXED  !  EGUIPHENI  1TCI  SASE  ! 

Ulllllin  POINT  1  LINE-1  I AO!  LINE-1  1 

HOASEI  PASS-  ICLIGHDI,////?/////(////MD!//////////l 
POWCRI  1NGEAS  I  (FEED  1  LINE-?  !EE!  LINE-?  1* 

YEAR 

9UILT 

OR 

REBUILT 

(03)  SEALIFT  BULKERS*  INC. 

1 

1 

1 

*  !  J 

1  1 

1  1 

l 

1 

l 

! 

I 

! 

! 

; 

! 

1 

1 

( 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

ZRCCt 

I  248011 

1020711 A06( 

605.6! 

75. C! 

31. 6i 

7000! 

25833! 

105.JINONE 

INF  OrStEA  GAD 

*  1962 

! 

J 

!  1 

1  1 

626.01 

1 

75.0! 

I 

18.0! 

I 

! 

! 

2! 

! 

! 

! 

!  I 

1  ! 

*35)  SEARASTER*  INC. 

! 

1 

i  1 

1  2 

{ 

i 

! 

j 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

PATRICIA  R 

I64C827 

6311A02! 

98.  Si 

26. d 

11.01 

1250! 

61! 

30.0! NONE 

MX  FAEEFCPT  1 

1961 

1 

! 

!  1 

1  1 

lie. 01 
! 

26. C! 

! 

7.5! 

1 

! 

16! 

! 

! 

! 

!  ! 

(  ! 

(03)  SCARS  OIL  CC. 

! 

! 

!  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

1 

t 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

UTICA  SEARS 

1298743 

150012A22! 

240.01 

43. C! 

12.0! 

950! 

2480! 

18 .0! PUMPS 

INF  ROHE  1 

1965 

! 

!  1 

24C.0! 

43.  C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

RID  STATE  I 

1241478 

8 613*361 

72.5! 

21.  C! 

10.0! 

6001 

-  ! 

15.0! HONE 

INF  ACHE  1 

1941 

! 

!  1 

61.0! 

22. C! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

RIO  STATE  II 

1251142 

9313A361 

80.6! 

2  j.C! 

10.0! 

650! 

-  ! 

16.0! NQHE 

Inf  ache  ! 

1945 

! 

!  1 

69.01 

24.0! 

9.8! 

! 

-  i 

i 

!  ! 

ALBANY  SEARS 

1275343 

1284J5A70! 

23C.01 

43. C! 

12.0! 

2480! 

18.0!punps 

INF  POHE  ! 

1957 

! 

1  1 

23C.01 

43. C! 

2.3! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

RONE  SEARS 

1296742 

126215A701 

24C.0! 

43. C! 

12.0! 

2480! 

1 5.0! PUMPS 

INF  ROME  ! 

1965 

f 

!  1 

24C.0! 

43. C! 

2.3! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

SYRACUSE  SEARS 

1275362 

126415A70! 

23C.01 

43.  C! 

12.0! 

-  J 

2480! 

15. 0! PUMPS 

INF  ROHE  ! 

1957 

l 

1 

1  ! 

1  ! 

23C.0! 

! 

43. C! 

i 

2.3! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

l 

!  ! 

1  1 

(36)  SEATTLE  HARBOR  TOURS 

1 

! 

1  1 

!  1 

! 

1 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

■ 

!  ! 

!  ! 

BEAVER 

16CC818 

911 C12  1 

31.5! 

12.0! 

4.6! 

275! 

-  i 

10.0! NONE 

1 VA  SEAFTLE  ! 

1978 

l 

!  1 

34.0! 

12.0! 

4.6! 

! 

25! 

! 

!  ! 

CART.  C 

1552755 

821A12! 

32.0! 

11. C! 

4.0! 

175! 

-  ! 

10.31NCNE 

SNA  SEAFTLE  I 

1959 

1 

1  ! 

36.0! 

12.  C! 

3.6! 

I 

6! 

i 

!  ! 

CCOD  TIRE 

I51C289 

74MA161 

70. 5! 

27. C! 

6.0! 

700! 

-  ! 

26.0!N0NE 

!WA  SEATTLE  l 

1967 

1 

!  1 

85.0! 

26. C! 

5.0! 

! 

467! 

• 

!  ! 

SOOBTIRE  II 

1571304 

6711A16! 

7C.8! 

27. C! 

6.0! 

700! 

-  ! 

25 . 0 ! NONE 

SWA  SEATTLE  ! 

1976 

l 

I  1 

85.0! 

28. C! 

5.0! 

! 

500! 

; 

1  ! 

G00DT1RI  III 

1594241 

66! 1 A 16 1 

72.9! 

74. C! 

9.7! 

72C! 

-  ! 

36 .cl  NONE 

! WA  SEATTLE  ! 

1978 

1 

1  1 

85.01 

26.  C! 

6.0! 

! 

400! 

2 

!  ! 

SPIRIT  OF  SEATTLE 

1914587 

591 1 A 161 

94.0! 

32. C! 

7.0! 

604! 

-  ! 

34 .uj  NONE 

SWA  SEATTLE  J 

1987 

1 

! 

!  1 

1  1 

115.0! 

t 

33.  C! 

! 

6.01 

i 

! 

• 

560! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

(A1)  SEAWAY  CORRANY  OF  CAT ALI !NA 

!  1 

!  1 

i 

i 

! 

1 

1 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

•  1 

REBEL  II 

1519844 

4J13A36! 

61.5! 

20. C! 

7.5! 

740! 

-  ! 

30.0! NONE 

! CA  WILMINGTON! 

1«09 

1 

1  1 

41.  S! 

20. C! 

7.5! 

• 

•  ; 

! 

!  ! 

TUFFY  II 

1615769 

5553A361 

59.8! 

20. C! 

7.3! 

690! 

-  i 

30.0! NONE 

!CA  WILMINGTON! 

1979 

1 

1  1 

59.8! 

20. C! 

7.3! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

ISLANDER 

1294606 

3261  4A  431 

128.0! 

38.0! 

7.7! 

336! 

32.0!N0NE 

ICA  WILMINGTON! 

1964 

1 

!  1 

128.0! 

38.  C! 

7.7! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

ISLANDER  II 

1650594 

i 

326I4A46I 

128.0! 

38. C! 

7.7! 

326! 

32.0'NONE 

! C A  WILMINGTON! 

1982 

1 

! 

!  1 

1  1 

126.0! 

! 

38.  C! 

! 

7.7! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  I 

!  1 

(15)  SEGURO*  INC. 

f 

I 

!  1 

1  ! 

1 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

CART.  i.  P. 

1911147 

• 

64  !  1  All  1 

1 

-  ! 

6.0! 

600! 

-  ! 

!  NONE 

IFL  FOR'  NFEASI 

1987 

I 

i  i 

92.0! 

30.0! 

-  1 

! 

600! 

! 

!  ! 

WOFFORO 

I24CJ05 

911811! 

47.6! 

12.8! 

3.6! 

174! 

-  ! 

1C.OINONE 

! FL  FORT  * Y£*S J 

1«41 

1 

! 

I  ( 

!  1 

50.0! 

! 

13.3! 

! 

3.1! 

! 

! 

I 

30! 

! 

! 

i 

1  ! 

(  ! 

(38)  SELEY  CORPORATION 

1 

1 

!  1 

1  I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

i 

!  I 

(  ! 

BENGAL  TIM* 

1243133 

3413A36! 

47.0! 

21.3! 

1C.0! 

940! 

-  ! 

34.2! NONE 

! AK  KETCHIKAN  ! 

*  1952 

I 

t  1 

67.5! 

21.3! 

10.0! 

» 

-  ! 

! 

!  i 

GENERAL 

1504550 

27134341 

6C.0! 

17.  C! 

8.5! 

580! 

-  ! 

26.3JN0NE 

*AK  KETCHIKAN  • 

1941 

1 

!  1 

61.3! 

17.0! 

6.0! 

! 

A  1 

! 

|  J 

STONE  MOUNTAIN 

I69C344 

13313*34! 

94.0! 

24.9! 

11.6! 

1420! 

*  1 

39.7 {NONE 

SAX  XEICNIXAN  i 

1945 

1 

!  1 

96.0! 

74. 9! 

11.6! 

! 

"  I 

! 

!  ( 

ATC  1 

1291261 

135514A44! 

244.0! 

J4.C! 

14.0! 

22CO! 

33.0! NONE 

•AK  WRANGELL  ! 

1964 

1 

1  1 

244.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

» 

!  ! 

GEHNY  TONE 

1921243 

t 

19814446! 

12C.01 

30.  C! 

6.7! 

-  ! 

400! 

5.0‘AONE 

•AK  KETCHIKAN  • 

1982 

1 

!  ! 

17C.3! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

J 

!  ! 

ALC  262 

1563775 

1 2531 4A  461 

26C.4I 

45. C! 

12.0! 

! 

2500! 

21 .OJNONE 

! AK  KETCHIKAN  ! 

1945 

! 

!  ! 

26C.41 

48.  C! 

3.0! 

t 

-  ! 

t 

!  ! 

ALC  263 

!  361 01 8 

129214A46! 

259.4! 

48. C! 

12.0! 

-  j 

2500! 

32 .0! NONE 

SAX  UPAAGELL  1 

*  1976 

! 

i 

1  ! 

259.4! 

*8.  C! 

3,0! 

i 

-  i 

1 

!  ! 

IB  1C5A 

!  — - 

203J4A44J 

1*8.9! 

50. C! 

10.3! 

•  • 

600! 

10.2WCNC 

SAX  XEICNIXAN  I 

1985 

I 

1 

!  1 

1  1 

15C.0! 

! 

50.0! 

j 

2.5! 

i 

i 

j 

.  i 

» 

§ 

1 

!  ! 

!  ! 

(14)  SELF  TOVm  CCRPANY 

I 

1 

1  1 

1  • 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

■ 

i 

1 

1 

«  i 

i  ! 

ROOSTER 

15059J1 

53! 34  35! 

53.0! 

21. C! 

6.5! 

450! 

-  ! 

34.0‘NCNt 

•AL  MOBILE  J 

1986 

1 

i  1 

53.0! 

21. C! 

6.5! 

! 

-  ! 

1 

(  ! 

SCAT 

2639924 

-  13*36! 

52.0! 

21.0! 

! 

600! 

•  i 

-  .'NONE 

SAL  NCHILE  ! 

1981 

! 

I  ! 

6C.0! 

22. Cl 

-  ! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

THING 

1529442 

37J3A351 

5C.0! 

20. CJ 

7.0! 

450! 

-  1 

34 .0! NONE 

SAL  HC9IIE  ! 

197C 

1 

1 

!  ! 

•  ! 

5C.0! 

j 

20. C! 

j 

7.0! 

; 

i 

• 

-  i 
! 

1 

* 

!  ! 

!  ! 

(23)  SEIVICK  RARINC  TOWING 

1 

1 

•  i 

t  i 

j 

i 

i 

» 

i 

i 

i 

! 

i 

1 

i 

j  j 

i  i 

8AL0Y  8 

1231741 

24I3A36* 

62.3! 

16.1! 

6.0! 

600! 

-  i 

?C. 3 {NONE 

INI  pilvauxee  s 

193? 

1 

5  ( 

M.C! 

16.8! 

5.0! 

-  1 

! 

!  ! 

BONNIE  C.  SCLVICK 

1227498 

65J3A36! 

79.5! 

21.1! 

12.0! 

1000! 

-  ; 

21 • OSNONC 

SNI  NILVAL’XEE  I 

1928 

I 

1  ! 

66. OJ 

21.6! 

11.3! 

-  i 

1 

!  ! 

CARL  W  SCLVICK 

1  54531  2 

I**’!  3 A 3 6 1 

115.5! 

33.1! 

17.0! 

2000! 

•  ! 

54 .0! NONE 

!Wt  M ILVAUKCE  ! 

1943 

< 

« 

i  t 

1 4?*0! 

,r » 

i?-0! 

« 

-  i 

» 

i  | 

CARLA  ANNE  SILVICK 

D272F3 

1 31 jjA  36! 

—  ! 

-«  i 

—  ! 

1200! 

•  i 

j  NONE 

(WI  MILWAUKEE  j 

197C 

1 

!  ! 

106.5! 

32. ci 

12.0! 

-  i 

! 

I  ! 

JOHN  R.  SELVICK 

I2C3403 

10113*34! 

112.0! 

24.2! 

14,0! 

1500! 

-  ! 

39 .0! NONE 

IV  t  MLVAUXEE  ! 

•  1941 

1 

I  ) 

118.0! 

24.2! 

11.0! 

“  ! 

• 

!  ! 

MINNIE  SCLVICK 

I523C05 

8413*36! 

105.3! 

24.1! 

12.0! 

1680! 

-  ! 

36.7SNGNE 

SVI  MLUAUXEf  1 

1934 

1 

!  1 

110.0! 

24.6! 

5.8! 

«  i 

1 

!  ! 

SHARON  R  SELVICK 

1665)25 

23I3A35! 

20C.0! 

35.  C! 

12.0! 

—  J 

1«8oi 

—  1  NONE 

WI  STURGEON  ! 

1945 

1 

!  ! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

J 

•  SAT  ! 

STEVEN  R.  SfLVICK 

1212966 

5013*361 

68.7! 

1 7. Cl 

11.01 

600! 

-  1 

Jf.OINCMC 

INI  HILUAUXEE  1 

1969 

1 

!  ! 

70. 0! 

17. Cl 

11.0! 

-  ! 

! 

!  ( 

SUSAN  R.  SELVICK 

1267604 

5113*36! 

65.7! 

18.51 

9.0! 

100U! 

-  i 

30.0! NONE 

INI  HIL..JXEE  1 

1954 

1 

!  1 

7C.CI 

18.6! 

9.0! 

-  i 

I 

!  ! 

WILLI AR  C.  SCLVICK 

1254168 

DI3*36t 

8C.1! 

23. C! 

12.0! 

1000! 

-  ! 

27.5 ! NONE 

(WI  MILWAUKEE  • 

1944 

! 

I  l 

86.3! 

23.0! 

9.6! 

-  ! 

1 

!  ! 

ROIY  DICK 

1578C09 

360 ! 4 A  43 ! 

113.3! 

33.2! 

9.6! 

-  ! 

875! 

IS.OihCNC 

! W X  MILWAUKEE  I 

1952 

1 

I 

! 

1 

!  ! 

1  ( 

12C.91 

! 

1 

33.2! 

2 

i 

2.0! 

! 

! 

•  j 
! 
! 

! 

1 

1 

!  ! 

i  { 

!  ! 
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!  IVICCI 

OIRENSICNS  10***T ! 

!c**Acmi 

HUN-  ! 

!  V 

E  S  S  w  L  ! 

!  NET  !CCDE!IEn(TK!3*OTk! 

! 

! 

! 

EST  !  C4RCC  NAN0LIN6 

IS  ICRCRATINC  ! 

!R ISIS- ! • *  •• 1 

*16.  ( 

RCC.JLOAO-! 

! 

CARGO  1 

Plus  !  ECU!* RENT 

!IC! 

3451  ! 

TEAR 

(  TER  I  SEE!//////!/////! 

10  ! 

!////////! 

POINT  !  tm-i 

!  40! 

UNf-1  I 

7UILT 

I  TON-  SPACE! 

OV£*-!OVE**t /////! 

M0*5E 

RA$$“  !  (LIC.J*) ! //////////////// 

ST01 ////////// 1 

OR 

!  NAGE  !  IV  ! 

AIL  1 

AIL  !II«*T! 

60*  £  R 

C*C*«S  ! 

(FEET )  I  LINE-2 

SEE! 

Line-?  i 

REBUILT 

!  1  i 

!  !  1 

i  !  1 

!  8211A16! 

! 

! 

! 

04.2! 

! 

! 

1 

3*. Cl 

i 

! 

4.0 

550 

! 

i 

1653! 

1 

! 

! 

46.6UCNE 

! 

! 

! 

ITN 

I 

! 

! 

CHATTANOG-I 

1985 

!  !  » 

13C.0' 

38.C! 

J.6! 

500! 

1 

! 

64  f 

1  2013436! 

45.0! 

1*.  C! 

5.0! 

165! 

70.0 ! NONE 

ITN 

CNATTANOO-! 

1940 

S  !  S 

45.0! 

44."! 

5.0: 

! 

! 

! 

64  ! 

I  9413*36! 

7a. 0! 

7.0 

250! 

23.0 ! NCNE 

ITN 

CHATT4N0C-! 

•  1981 

1  !  ! 

78.0! 

75.  C! 

1.5! 

! 

! 

I 

64  ! 

!  24J3A36I 

<7.1! 

15. C! 

7.  V* 

600! 

20.01  ACNE 

!TN 

CHATIANOOM 

1952 

1  !  ! 

47. *1 

15. Cl 

6,9! 

I 

i 

I 

64  ! 

!  1013*361 

39.-! 

?2.0! 

7.0! 

9*01 

33. 6 ! NONE 

ITN 

CMATT ANOC-! 

1983 

i  !  i 

5..0! 

22.6! 

6.0* 

1 

! 

i 

64  ! 

l  119*3436! 

77.0! 

2.*  C! 

6.0! 

1650! 

34.0! NONE 

!TN 

CNA7T4N00-! 

1913 

!  !  1 

77.0! 

2«  -C! 

7.0! 

! 

! 

64  I 

!  622*4440! 

195.1! 

35.  t) 

9.0! 

- 

15G0! 

13.3 {NONE 

(TN 

CHATTANOQ-I 

1962 

!  !  ! 

105.1! 

55.1! 

1.7* 

-  ! 

! 

! 

64  ! 

!  850*4*40! 

195.0! 

35. C* 

9.0! 

- 

1500! 

1 2 • 0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

-• 

!  !  ! 

105.0! 

55. C! 

1.5! 

■  i 

! 

I 

64  ! 

!  3CCS4A43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500 

14 .0! NONE 

ITN 

CMATTANOC-! 

me 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  i 

i 

< 

64  ! 

!  346! 4*40! 

105.0! 

15. C! 

9.0! 

- 

j 

1450! 

1 J. o! NONE 

1  TN 

CHAT! ANOC-! 

1962 

1  !  ! 

195.0! 

15. C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

64  | 

!  346  ! 4  F 40! 

195.0! 

15. C! 

9.0 

- 

1450 

13.0! NONE 

•TN 

CHATIANOO-I 

1962 

!  !  ! 

195.0! 

J5.C* 

1.5! 

i 

l 

64  ! 

!  7C014640! 

195.0! 

35. C! 

°.0! 

- 

i 

1450! 

12.0! NONE 

ITN 

C**  ATI  4N00- ! 

1957 

!  !  ! 

195.01 

35.0 

1.5! 

•  i 

! 

! 

64  ! 

!  700*4440! 

195.0! 

15.  C! 

9.0! 

- 

K5C! 

12.0!  N*iNE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1957 

!  !  1 

105. C! 

35. C! 

1.5! 

» 

-  ; 

! 

I 

64  ! 

!  65414441! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i  sooi 

19.0! NON! 

(TN 

CMAUAN0O-! 

1962 

!  !  ! 

195. G! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

64  ! 

!  7C0S4440! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1450! 

12.0!  NON*: 

Itn 

CMATTANOC- ! 

1958 

!  !  ! 

105. C! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

64  ! 

!  S19!4«41! 

105.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1300! 

1 2.0! NONE 

!TN 

CHATTANOC-I 

1«6C 

!  !  ! 

105.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

64  | 

!  519! 4441 ! 

105.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1500! 

12.01NCNE 

•TN 

CMAT1AN0C-! 

I960 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.3! 

-  ! 

! 

i 

64  ! 

!  51954441I 

105.0! 

35.0 

9.0! 

- 

j 

1  SCO] 

12.01  NONE 

(TN 

CHAMAN0O-! 

196C 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.3! 

-  1 

! 

2 

64  ! 

1  519S4A41 | 

195.0! 

15.0 

9.0* 

- 

1500! 

12.0SNCNE 

i  TN 

CHATTANOC-I 

I960 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

6  A  ! 

!  51914441! 

195.3! 

35.0 

9.0! 

- 

15C0! 

12.0! NONE 

•TN 

CHAT  I ANOO- ! 

196C 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

64  ! 

!  519! 44-1 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1500! 

12.0! NONE 

•TN 

CHATT4NGC-* 

196C 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.3! 

-  1 

! 

! 

64  } 

!  51914441! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1500! 

1 2.0! NONE 

ITN 

CH ATT  ANOO- ! 

196C 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.3! 

-  ! 

! 

i 

64  ! 

!  519*4441* 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1500! 

12.0! NONE 

ITN 

CHATTANOC-! 

I960 

1  !  ! 

195.0! 

35.0! 

1.  St 

-  ! 

! 

l 

64  | 

!  264(4*40! 

135. C! 

35.0 

9.0 

- 

1C30! 

12.01  NONE 

ITN 

CHAT*  ANOO- ! 

1958 

!  !  1 

135.01 

35.0 

1.5! 

-  ! 

( 

! 

64  ! 

!  244*4*40! 

135.  C! 

35.0 

9.0! 

- 

1000! 

12.O1N0NE 

ITN 

CHAT14N0C-! 

195! 

!  !  ! 

135.0! 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

64  ! 

!  26414*40! 

135.0! 

35. C! 

9.0! 

1C00! 

12.0! NONE 

!YN 

CMATTANOO-! 

1958 

!  !  ! 

135.0! 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

6A  ! 

!  26414*40! 

135.0! 

35.  C! 

9.0! 

1000! 

12.01N0NE 

ITN 

CHATTANOO-1 

1958 

!  !  ! 

135.0! 

15. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

64  ! 

!  264*4*40! 

135.0! 

35.0 

9.0! 

1CC0! 

12.0! NONE 

!TN 

CHAT T4N00- ! 

1958 

»  !  ! 

135.0! 

35.0 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

64  ! 

!  264 ! 4*40! 

135.0! 

35.  C! 

5.0! 

1COO! 

12.0! NONE 

•TN 

CH4TT4N00-J 

1958 

!  !  ! 

135.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

64  • 

1  26 4 ! 4 *  40! 

135.0! 

35.0 

9.0! 

1000! 

12.0! NONE 

ITN 

CHATT4N00-! 

1958 

!  !  ! 

135.0! 

35.0 

1.5! 

! 

•  i 

! 

! 

64  ! 

!  742!4*40l 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

iscoi 

12.0! NONE 

!!N 

CMAT1AN00-! 

1962 

!  !  ! 

195. C! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

64  ! 

1  742!4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

“ 

j 

1500! 

12 .0! NONE 

ITN 

CHATT4N00-! 

1962 

!  !  ! 

195.0! 

35. G! 

1.5! 

i 

-  i 

I 

! 

64  ! 

!  742!4*40! 

195.0! 

35.0 

9.0 

• 

i 

150oi 

12.0SNCNE 

!TH 

CHATTANOO-! 

1962 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.5! 

j 

-  ! 

1 

! 

6A  ! 

I  519*4*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1400! 

12 .0! NONE 

!TN 

CHATt  ANOC- J 

1955 

!  !  i 

195. OJ 

35.C! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

6A  ! 

!  21414*40! 

135.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

15C0! 

13.0! NONE 

ITN 

CMATTANOC-! 

1952 

!  !  ! 

135.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

2 

64 

!  750! 4*  4C! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

« 

1450! 

16 .3! NONE 

!  T  H 

CH4T1AH00-! 

1963 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

i 

-  ! 

i 

( 

64  I 

!  750! 1*40! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

! 

1450! 

16. 0! NONE 

!tn 

CHATT  ANOO- 1 

1963 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.5! 

! 

-  i 

! 

! 

64  ! 

!  750!4*40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1450! 

16.0INONE 

ITN 

CHATIANOO-I 

1963 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

64  ! 

!  7501**40! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1 

1450! 

16 • C! NONE 

!TN 

CHATtANOO-! 

1963 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

6A  ! 

J  750! 4**0! 

195.0! 

35. C! 

*.0! 

- 

! 

1450! 

16.0! NONE 

!TN 

CHATtANOO- ! 

1963 

!  !  ! 

195.01 

35.0 

1.5! 

1 

-  I 

! 

! 

6A  ! 

!  69314*40! 

195.0! 

35.0 

9.5! 

- 

1 

15C0! 

12.0! NONE 

JTN 

CHATTANOO-! 

1960 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.0! 

I 

-  1 

! 

! 

6A  ! 

!  699*4*40! 

195.0! 

35.C! 

2.5! 

- 

! 

1431! 

13.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO- J 

1956 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.5! 

( 

-  ! 

i 

• 

64  | 

I  5191**40! 

195.0! 

35. C! 

9.0 

- 

! 

1000! 

1 2 .ol NONE 

l  TN 

CHATTANOO-! 

1979 

i  i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

I 

-  1 

! 

! 

6A  ! 

i  51914445! 

195.0! 

35. G! 

9.0! 

- 

» 

15C0! 

12»9!N0i(E 

ITN 

CMATTANOC-! 

I960 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

6A  ! 

!  519*4445! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

15001 

12.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

I960 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1 .3! 

! 

-  ! 

j 

1 

6A  ! 

I  519*4445! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1  SCO! 

12. oi NONE 

ITN 

CHATIANOO-I 

I960 

!  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

6A  1 

J  519*4445! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1 

1500! 

12.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

196C 

}  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

t 

-  1 

1 

! 

6A  t 

I  694*4440! 

195.01 

35.0 

10.0! 

- 

i 

17001 

12.9*!NCNE 

!  TN 

CHATTANOO-! 

1962 

1  !  ! 

195.0! 

35.0 

1.5! 

i 

“  ! 

! 

! 

64  ! 

!  753S4440! 

20C.O! 

35.0! 

9.0 

- 

i 

1670! 

1 3. 4 (NONE 

!  TM 

NASHVILLE  ! 

1970 

!  !  ! 

20C.0! 

35. C* 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

!  6!2!4440! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

• 

« 

1500! 

12.91N0NE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1955 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.51 

! 

-  1 

! 

! 

6A  ] 

!  62214440! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

f 

1500! 

12.9! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1955 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

64  | 

!  519*4445! 

195. G! 

35.0 

9.0! 

- 

! 

1500! 

17.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

I960 

!  !  ! 

1>5.0! 

35.0 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

6A  ! 

!  62614440! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1653! 

12*3! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1964 

f  !  ! 

195.1* 

35.1* 

1.3! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

!  51914440! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1 

1500! 

12.ol NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1960 

(  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

6A  ! 

t  51914440! 

195.0! 

35.0 

9.0! 

- 

! 

1500! 

12.0JNCNE 

ITN 

CHATTANOO-1 

I960 

f  !  ! 

1  !  1 

!  !  ! 

*95.0! 

! 

! 

35.  C! 

! 

! 

1.3! 

! 

! 

i 

! 

! 

«  i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

6A  ! 

1 

! 

T*3l£  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


756 


Mid! 

! 

SlttCl  0  I  AfHSICNS  !  0»AFT  i 

(CAPACITY! 

HIGH-  | 

I  V  i  *  S  V  L 

1  ! 

DlSTl 

operator 

!  AP 

!C20Cll£SCTH!e«0TH|  J 

1  ! 

1ST  ! 

CARGO  HANDLING 

IS  ICPEPATI.^ 

!  ! 

. . 

-1PE&U- 

'!*•**!  ACC.  !  *EC.!LCAO-! 

!  CARGO  t 

MAP  ! 

t«UlP*LHT 

!H!  VASE 

1  TEA*  ! 

! 

COAST 

1  TEA 

!  SEC!//////!/////!  CD  ! 

!//////// I 

POINT  ! 

UNC-1 

!AO!  LINLM 

\  Ay il T  ! 

VESSEL  KANE 

an*  tuhre* 

1 

GUARD 

i  TO  A- 

!P*CC!  OVER-lOVER-!/////! 

HCRSCl  PASS-  ( 

uuht  >!////////////////!»!  tm  nun 

I  CP  1 

l 

NUKBER 

!  M6I 

!  IV  !  ALL  !  ALL  t LIGHT  1 

POWER!  (NOCKS  | 

<fC£T>! 

LINE-2 

!((l  LINE-? 

(1?)  8ER0PIN0/  me. 

I 

1  1 

1 

1 

! 

1  1 

! 

I 

I 

1 

{CONTINUED)! 

i  1 

I 

1 

I 

!  I 

1 

! 

1 

I  3518 

!  . 

33214*40! 

195.01 

35. Cl 

1C. 0!  - 

!  17C0! 

15. 6! NONE 

1  IN 

CHAT? ANSO-I 

195* 

! 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

G  A  1 

j  sui 

1  . 

362UA40! 

193.01 

33. Cl 

10.0!  - 

i  1700! 

1 S. 6 (HONE 

ITN 

CHATT  A  NOC-f 

1 94* 

\ 

! 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.5! 

1  -  1 

1 

I 

G*  I 

%  u(y 

!  . 

34614*40! 

175.01 

35. Cl 

9.01  - 

1  1200! 

1 2.01  HONE 

ITN 

CHATTANOO-I 

I960 

1 

1  1 

175.01 

35.01 

1.3! 

1  -  1 

! 

GA  t 

SC  J 

123477! 

75314*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

!  13691 

16.0INCNC 

ITN 

CHAT IANOO-I 

1962 

I 

!  1 

195.0! 

35. Ct 

1.7! 

1  -  1 

! 

! 

GA  1 

SC  Ilf 

f  . 

6C414A41! 

195.0! 

35. Cl 

9.01  - 

I  1S05I 

1 5. 7 1 hCNt 

ITN 

CHAT  T  ASCO- 1 

1937 

1 

1  1 

195.0! 

35. Ct 

1.6! 

!  -  1 

I 

! 

CA  I 

1C  140 

t  . 

3C0I4F40! 

195.01 

35. Cl 

9.0!  - 

1  1300! 

16. Of  NONE 

ITN 

CHATT  A  NOC- 1 

me 

I 

1  1 

195.01 

35.  Cl 

1.51 

I  -  1 

1 

I 

C*  1 

3C  141 

l  . 

8C01 4f  401 

195.01 

35. Cl 

f  .01  - 

!  1300! 

16.01  HONE 

ITN 

CHATT  ANQO- 1 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.31 

1  -  ! 

1 

1 

«*  ! 

SC  ? 42 

3C0I 4f  40! 

195.0! 

35.  Cl 

9.01  - 

!  1500! 

U.OIkCKC 

ITN 

CHATTANOO-! 

I960 

1 

I  1 

195.01 

35. C! 

1.3! 

1  -  ! 

! 

! 

G*  1 

SC  143 

1  . 

8C0I4P40! 

195.01 

35. Cl 

f.OI  - 

1  1300! 

16.01 kOHC 

ITN 

CHAUANOO-! 

1 9  6  C 

1 

1  1 

195.01 

J5.CI 

1.51 

1  -  ! 

1 

I 

(A  1 

rr  144 

!  . 

8C014F40! 

195.0! 

35. C! 

9.01  - 

!  15001 

16.01N0NC 

ITN 

CHATTANOC-I 

I960 

1 

1  j 

195.01 

35. Cl 

1.3! 

1  -  1 

1 

1 

5*  1 

SC  US 

1  . 

3COI4F40I 

195.01 

35. C! 

9.01  - 

1  13C0! 

16.01*0*1 

ITS 

CHATT  ANOO- 1 

I960 

! 

|  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.3! 

I  -  ! 

| 

! 

5*  1 

SC  147 

1  . 

300! 4F  40! 

P5.0I 

35. Cl 

f.OI  - 

1  13001 

16.01  NONE 

ITN 

CHATT  ANOO- 1 

I960 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.31 

1  -  I 

| 

I 

C*  1 

SC  1 42 

1  . 

8C0I4T40I 

195.01 

35. Cl 

f.O!  - 

1  13C0! 

16.0IN0NT 

ITN 

CMATTANOC-l 

I960 

1 

1  1 

195.01 

35.0! 

1.5! 

1  -  1 

I 

! 

GA  i 

SC  ISO 

1282844 

3C014A40! 

195.0! 

35. Cl 

1.0!  - 

!  1300! 

16.0U0NE 

ITN 

CHAf IANOC-1 

1962 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.31 

!  -  I 

1 

! 

GA  I 

i 

St  1*2 

12*2957 

BC014A40! 

195.0! 

35. Cl 

f.OI  - 

I  13C0! 

16.0UCNC 

ITN 

CMATTANOO-! 

19*2 

j 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1  -  1 

] 

1 

ga  ; 

SC  154 

128308" 

8001 4A40I 

195.01 

35. Cl 

9.0!  - 

I  1300! 

16.0! NONE 

ITN 

CMATTANOQ-l 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

1  -  t 

! 

! 

GA  1 

TC  ISO 

1293154 

80014*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0!  ’ 

!  1500! 

16.01  HONE 

ITN 

CHATT  AN9G- ! 

! 

1  1 

19J.0I 

35.  Cl 

1.3! 

1  -  1 

1 

! 

GA 

3C  1  58 

1213252 

80014*401 

195.0! 

35. C! 

9.0!  - 

1  1SC0! 

16.01  NONE 

ITN 

CHATTAN 

1 

I  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.3! 

1  -  ! 

I 

I 

GA 

SC  3CC 

1279427 

91414*481 

195.01 

35. C! 

9.0!  - 

!  1)901 

18.01NCU8 

ITN 

CHATTAN* 

1 

1  f 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

i  -  ! 

i 

1 

GA 

* 

SC  313 

1  2  3071 0 

89314*43! 

195  01 

35. Cl 

f.O!  “ 

!  1390! 

1 8 .01  NONE 

ITN 

CHATTAnC' 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

!  -  1 

1 

1 

G*  1 

i 

SC  32B 

1237998 

73)14*431 

195.0! 

35.  C! 

f.C!  - 

!  15691 

16 .01  NONE 

ItN 

CHATTAN9C-! 

1982 

» 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

!  -  1 

! 

1 

GA  ! 

SC  2498 

1  . 

93314/411 

2CC.0! 

35. C! 

9.0!  * 

!  16541 

lO.OlNONC 

ITN 

CHAYTANOO-! 

1971 

I 

1 

1  1 

!  1 

2PC.01 

! 

35. Cl 

1 

1.5! 

! 

1  -  1 
!  ! 

1 

1 

I 

c 

*A  • 

1 

J 

02)  SfTTCON  NAKUlv 

INC. 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

1 

1 

1 

apcua  y 

1252700 

3013*351 

47.0! 

16. C! 

5.0!  4001  -  ! 

24 .0! NONE 

l 

i-f 

1 

1  ! 

47.0! 

16. C! 

4.5! 

1  -  1 

1 

1 

* 

ARCHIE  C 

I61CC65 

5113*35! 

57.81 

22.1! 

3.7!  *C0!  -  ! 

30  *01  NONE 

1 

19) 

! 

1  ! 

57.8! 

72.11 

5.71 

1  -  1 

1 

! 

1 

PS  T-PCNE 

1  264  P2 

2113/351 

45.61 

15. C! 

4.5!  300!  -  ! 

21  .4 ! NONE 

{< 

I 

»  1964 

i 

l 

1  I 

48.01 

15.  C! 

4.5! 

|  -  | 

1 

1 

i 

RALPH  T 

1239277 

3513*351 

46.11 

18.  C! 

6.5!  600!  -  1 

20 .0 1  NONE 

1  LA 

«v 

i960 

i 

1 

1  1 

46.1! 

18. C! 

6.5! 

1  -  ! 

! 

1 

SHIPLEY  P.  SPYOCK 

159CC56 

4113*35! 

45.41 

20. C! 

6.6!  6001  -  ! 

20.01  NONE 

!LA 

PEL 

» 

1 

!  1 

45.4! 

20.  Cl 

6.6! 

1 

1 

A  XVI*  1 

HPCO  HO.  3 

! 1 74  288 

25714*4!! 

130.01 

32. C! 

7.6!  “ 

!  2571 

1 2  .0 1 C A  dC*C  PU*P 

ILA 

OELLE  1 

! 

I 

!  I 

1  1 

130.01 

l 

32.0! 

I 

1.5! 

! 

t  1 

1 

1 

1 

1 

PIVCA  1 

1 

(16)  SHALLOW  WATER  TOWING/ 

! 

IN!  C. 

1  1 

1  1 

1 

1 

J 

! 

! 

t 

!  ! 

1  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ANN  HAYES 

I293C51 

43! 3*381 

49.61 

20. C! 

5.0!  6451  -  ) 

32.0! NONE 

1AL 

(tome  i 

»  1984 

! 

I 

(  ! 

!  1 

49.8! 

1 

20. C! 

! 

4.5! 

! 

I  -  1 

!  1 

i 

i 

1 

1 

I 

1 

<20  $AA*eiIN  STCNE/ 

INC. 

1 

! 

1  1 

!  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

CUT  VISAS 

1274952 

50!3A3»! 

64.7! 

20.6! 

5.7!  7001  -  ! 

30. Cl  ACNE 

ION 

CALLXP0L1S! 

1957 

t 

1  1 

64.7! 

20.6! 

5.7! 

1 

1 

! 

HISS  CAM#! 

! 288938 

3513A38! 

37.3! 

14.1! 

4.3!  27 

22.0! NONE 

iwv 

WILSON  ! 

1962 

1 

!  ! 

37.3! 

H.1! 

4.3! 

! 

1 

ISLANO  ! 

op  rcr 

1281219 

69514*401 

195.0! 

35. Cl 

10.0!  - 

!  1700! 

12.9Jnc.NE 

Iwv 

INSTITUTE  ! 

I960 

1 

1 

1  ! 

1  1 

195.01 

1 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

1  ! 

J 

f 

J 

1 

! 

! 

<03*/  SHAHPOCK  HARIHE 

COPP. 

! 

f 

!  ! 

1  1 

! 

1 

! 

• 

j 

I 

1  ! 

!  ! 

J 

i 

! 

! 

! 

1 

SAAOXHCT 

1229935 

12513*36! 

95.0! 

22.2  i 

12.6!  600!  -  1 

50.01NCNE 

INY 

ICNG  IS'  1 

19JC 

! 

! 

!  1 

I  ! 

95.0! 

; 

2  2.2! 
j 

12.6! 

! 

1  -  * 

!  ! 

1 

! 

I 

! 

LANO  CITY  ! 

! 

<521  SHANNON  t  VALET 

BARGE/ 

! 

2 1 NC. 

!  1 

!  1 

i 

! 

i 

I 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

Hip  2 

115UA43J 

•c.ot 

24. C! 

5.0!  - 

!  200! 

7.0! LONE 

ILA 

OAUTEPIVE  ! 

1943 

1 

1  ! 

80.0! 

24.  C! 

1.0! 

1 

1 

1 

V»LCT  4 

1  - 

20014*43! 

60. 0! 

24. C! 

5.0!  - 

1  2C0! 

7 .0! NONE 

ILA 

DAUTEPIVE  ! 

1943 

! 

1  1 

6  C .  0 ! 

24. C! 

1.0! 

! 

! 

1 

WALET  8 

1  . 

26414*431 

110.0! 

30. C! 

7.0!  - 

!  660! 

7. C! NONE 

ILA 

DAUTEPIVE  1 

195! 

! 

!  1 

11C.0! 

30.  C! 

1.5! 

! 

1 

i 

VALET  9 

1  - 

26414*43! 

1 tC.O! 

30.0! 

7.0!  - 

!  660! 

7 • C! HONE 

ILA 

DAUTEPIVE  I 

195  * 

! 

1  1 

11C.0! 

30. C! 

1.5! 

|  -  j 

! 

! 

1 

■fAj,CT  It 

j  •••«— 

5  C  * 

»  •*«. 

.... 

l 

!  1 

11C. 01 

30. ci 

1.5! 

i  -  { 

j 

I 

i 

WALET  14 

1  - 

2C2UA4J! 

12C.0! 

30.  C! 

7.0!  - 

!  600! 

7. ol NONE 

ILA 

DAUTEPIVE  1 

197C 

! 

i 

1  1 

!  1 

12C.0! 

! 

30. C! 

1 

2.0! 

!  ! 

l 

1 

! 

! 

1 

1 

(32)  SHANNON  1  WALET 

BOATS 

1 

1 

i  i 

i  i 

! 

1 

I 

1 

! 

I 

1  ! 

1  ! 

i 

! 

! 

1 

i 

i 

SHANNON 

1559589 

3713*35! 

4C.M 

16. Cl 

5.7!  400 

!  -  ! 

1 9 .0 {NONE 

ILA 

HCKGAN  1 

1974 

i 

! 

!  ! 

40,*. 

’6. Cl 

5.7* 

! 

! 

CITY  ! 

NS I  3 

!  . 

20514*43! 

120. r\ 

'*.0! 

7.0!  - 

1  600! 

7 *0! NONE 

ILA 

HEW  IBCPI *  1 

1970 

1 

!  ! 

120.01 

-J.C! 

2.0! 

! 

I 

1 

waj  4 

1  - 

20514*431 

120.0 i 

jO.C! 

7.0!  - 

!  600! 

7 . 0 ! NONE 

ILA 

G*ANO  1 

197C 

! 

!  1 

120. U! 

30. C! 

2.0! 

1  -  | 

! 

! 

3AY0U  ! 

HP  I  5 

1  - 

20214*431 

120.0* 

30. C! 

7.0!  “ 

!  600! 

"*  .0!  NONE 

ILA 

GPANO  i 

1969 

i 

! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

!  1 

120.01 

1 

I 

30.0! 

! 

1 

2.0! 

1 

! 

1  i 

1  ! 

! 

I 

I 

1 

1 

BAYOU  1 

! 

! 

TAdLE  2  -  Of SCRIPTION  Of  VESSELS 


CHCRl 

6 1ST!  OPERATOR 


! 

VESSEL  NAHE  AND  NUH3ER  ! 

I 


COAST 

GUARD 

NUHBEA 


757 


lVTCCt  DIMENSIONS  | D*AFT J 
SU  ICODElLENCTNlURDTH!  ! 

REGIS-! •••* !  AEG.  !  REC.fLOAD-! 

TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TOR-  !PA«C:  OVER-! OVER-J /////!  HORSE 
NAGC  !  TV  !  AU  !  ALL  IUCHT!  ROVE* 


CARACITT!  HIGH-  !  'VESSEL 

!  1ST  !  CARGO  HANDLING  IS  1CPCMTINC 
CARGO  !  HIED  !  ECUIPNCNT  1TC !  BASE 
////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// tTO! ////////// 
(NGCRS  !  WEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2 


I 

TrAP  i 
CUlLT  ! 
OP  ! 
REBUILT ! 


I  137)  SHAVER  TRANSPORT ATICN 

! 

! 

COIMAHT 

1  1 

1  1 

1  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  GEORGE 

1262493 

4713*34! 

44.5! 

18.*! 

7.61 

1000! 

-  ! 

3B.OINONE 

ICR 

PORTLAND  ! 

1951  ! 

1 

| 

1  1 

7C.0! 

15. (! 

7.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CASCADES 

! 555059 

22813A341 

93.3! 

30.  Cl 

B.71 

joeo! 

-  ! 

36.0! NONE 

ICR 

PORTLAND  ! 

1974  ! 

I 

1  1 

93.3! 

30. C! 

8.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

t 

CHINOOK 

I25C20S 

6513A36! 

72.3! 

22.3! 

7.9! 

1200! 

-  1 

S6.01HONE 

ICR 

PORTLAND  1 

1946  ! 

'I 

! 

1  ! 

77.01 

22.3! 

7.41 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

CLEARWATER 

126(312 

13413A38! 

(4,01 

28. C! 

1 C  •  0  f 

3240! 

-  ! 

43.0) NONE 

!  0 

PORTLAND  !  • 

3977  ! 

i 

1 

!  1 

89.0! 

28.  C! 

9.0! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

! 

CCLUH6IA 

1514114 

106(3*361 

89.0! 

26.7! 

10.5! 

2630! 

-  ! 

*3.0! ROHE 

!CR 

PORTLAND  ! 

1964  ! 

1 

!  1 

93.51 

28.4! 

9.8! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

1  HAN2 AMtLLO 

1254550 

4113*36! 

66.8! 

18.8! 

7.6! 

1000! 

-  ! 

31 .91  NONE 

10* 

PORTLAND  1  • 

1973  ! 

! 

!  1 

70.01 

19.4! 

7.1! 

I 

-  1 

! 

! 

1 

1 

OREGON 

159(734 

1C1 1 3  A  361 

! 

32.  Cl 

13.6! 

2530! 

-  ! 

39.0INCKC 

!  OR 

PORTLANO  I 

1978  1 

j 

I 

1  1 

105.0! 

32. C! 

12.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

PORTLAND 

1632630 

15413*341 

102.01 

31.4! 

12.6! 

3630! 

-  ! 

37 .0 ! NONE 

{OR 

PORTIANO  ! 

19B1  ! 

! 

!  1 

107.71 

34.2! 

11.61 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

SANDY 

1244401 

913*36! 

41.5! 

12.6! 

4.4! 

220! 

-  ! 

1S.OLOKC 

!0R 

PORTLAND  1 

1943  ! 

1 

1  1 

41.5! 

12.6! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

*j 

SHAVER 

1567629 

15613*341 

105.0! 

28. C! 

15.0! 

2500! 

-  ! 

47.01  RONE 

1  OR 

PORTLAND  ! 

1977  ! 

1 

1  ! 

105.0! 

30.  C! 

10.6! 

! 

-  ! 

| 

1 

! 

1 

-j 

1  ST  10 

1  — - 

2C0I4A43! 

64.0! 

33.  C! 

5.0! 

3C0! 

6 . 0 ( NONE 

(OR 

PORTLAND  ! 

1967  ! 

-) 

1 

!  1 

65.01 

34. C! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

! 

{ 

ST  11 

!  —  — 

24C014A43! 

260.0! 

1 8.C ! 

12.6! 

-  ! 

32C0! 

14. 0! NONE 

(OR 

PORTLAND  1 

1979  ! 

1 

I  1 

260.0! 

36. C! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

i 

1 

j 

ST  12 

!  — - 

101014*43! 

110*0! 

34.  C! 

10.5! 

-  ! 

SCO! 

12.5! NONE 

ION 

PORTLAND  ) 

1943  ! 

! 

1  t 

1 1C.01 

34.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

j 

! 

I 

! 

J 

ST  13 

1514344 

633I4A43! 

157.0! 

45.  Cl 

11.0! 

-  J 

1750! 

13.CIN0NE 

ICR 

PORTLAND  1 

1968  ! 

i 

! 

1  1 

157.0! 

45.C! 

2.2! 

I 

-  ! 

! 

I 

! 

( 

ST  IS 

1274561 

31114*431 

137.2! 

34. C! 

8.6! 

-  ! 

9461 

11. 5 (NONE 

IOR 

PORTLAND  > 

1944  1 

! 

1  1 

137.2! 

34. C! 

2.3! 

1 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

ST  35 

1534732 

197914*411 

297.0! 

42.  Cl 

12.6! 

25C0! 

32.0IN0NE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1971  1 

■J 

| 

1  I 

207.0! 

42. C! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

I 

i 

I 

i 

ST  3* 

I  535H1 

197914*41! 

207.0! 

*2. C! 

12.6! 

-  I 

2500! 

32 .0! NONE 

!CR 

PORTLAND  l 

1971  ! 

1 

1  1 

207.0! 

42.  C! 

2.0! 

J 

-  1 

1 

1 

1 

! 

IT  37 

1559946 

215414*41! 

242.01 

42.0! 

12.6! 

-  J 

3CC0! 

34.01N0NE 

!  OR 

PORTLAND  ! 

1974  ! 

! 

1  1 

242.0! 

42. Cl 

2.0! 

l 

-  ! 

I 

! 

1 

! 

ST  GO 

1610259 

242914*411 

273.0! 

42.  C! 

U.O! 

3700! 

34.OIN0NE 

ICR 

PCATLAND  ( 

1979  { 

! 

1  1 

273.0! 

42. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

1 

! 

! 

", 

ST  41 

1413613 

2429 1 4 A  41 1 

273.0! 

42. C! 

14.0! 

-  ( 

3700! 

34.C! NONE 

!  OR 

PORTLAND  1 

1979  1 

1 

1  1 

273.0! 

42.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

, 

28  1002 

150CC56 

20014*411 

245.5! 

41.8! 

U.O! 

•  I 

2700! 

30.0 ! NONE 

ICR 

PORTLAND  ! 

1965  ! 

* 

1 

1  1 

! 

-  ! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

28  1 CC3 

1501(66 

204714A41! 

246.3! 

42.0! 

14.2! 

2700! 

30.0! NONE 

ICR 

PORTLAND  | 

1965  ! 

1 

!  1 

-  ! 

! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

X 

ST  20 

1269412 

32315*71! 

119.9! 

33. C! 

10.0! 

925  i 

30.0I0IL  PUHP/ 

OOOP 

!  WA 

PUGET  | 

1943  ! 

1 

1  1 

121.0! 

34. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

SOUND  ! 

! 

1 

ST  22 

1636(38 

7C015A71! 

144.9! 

34. C! 

6.1! 

7C0! 

13.  3 !  NONE 

!  AK 

PRUDHOE  1 

1962  ! 

1 

1  1 

146.9! 

34.  C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SAT  t 

! 

ST  23 

1636(39 

7C015A7K 

146.9! 

34.  C! 

6.1! 

7001 

12. 5 !NONE 

!AK 

PRUDHOE  ! 

1966  ! 

1 

! 

1  1 

1  1 

144.91 

I 

34. C! 

1.0! 

! 

! 

1 

-  I 
! 

! 

! 

! 

I 

BAT  ! 

1 

! 

! 

£ 

I  1 

I  (23)  SHAW/  TON  CONSTRUCTION  CIO. 

!  1 

1  1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

I 

1 

I 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

ROBERT  CHARLES 

1506503 

36 1 3  A  35 1 

51.41 

18. C! 

6.5! 

650! 

-  ! 

35.0INONE 

INI 

SAULT  STE.I 

m«  l 

1 

1  1 

55.5! 

18.5! 

5.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

HADIC  I 

1 

* 

I  ROBERTA 

1284C37 

16514A4JI 

10C.0! 

30. C! 

3.0! 

200! 

6.3 (DECK 

WINCHES 

IPX 

SAULT  STE.I 

1924  ! 

vi 

1 

1  i 

10C.0! 

30. C! 

1.5! 

1 

-  I 

! 

( 

NAAII  ! 

! 

TLC  24 

42414A431 

1SC.0! 

40.CI 

7.0! 

565! 

6.3! NONE 

!HI 

SAULT  STC. 

197C  I 

1 

t  1 

I5C.0! 

40.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

1 

HARIE  ! 

! 

TIC  35 

1673541 

42414A4J! 

15C.0! 

40.CI 

7.0! 

-  ! 

566! 

8. 1 ! ROHE 

IHI 

SAULT  STE.I 

1970  ! 

i 

! 

1 

1  1 

1  1 

150. 0! 

1 

40. Cl 
! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

I 

! 

1 

I 

HARK  1 

1 

! 

! 

1  1 

I  (IB)  SHAHNECTCWN  HARBOR  SIRVIICE 

1  1 

1  ! 

1 

1 

j 

! 

! 

! 

I 

[ 

1 

I 

I 

1 

1 

! 

j 

8  WALLACE  PCGEORGE 

1236767 

2313*361 

6C.1 1 

16.5! 

-  I 

440! 

34! 

la.OlnoNt 

!IL 

OLD  SHAW-  1 

1937  *! 

1 

!  ! 

64.0! 

17. C! 

3.8! 

1 

-  ! 

! 

! 

NEETCWN  ! 

1 

NO  414 

!  * - 

51514*441 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1300! 

12.OIN0NE 

!  IL 

OLD  SHAW-  | 

1955  ! 

1 

1 

1  1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

! 

1.51 

! 

1 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

NEtTOWN  I 
! 

! 

1 

(01)  SHCEPSCOT  PILOTS 

/  INC 

1 

1  t 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

CHARLES  WINSLOW 

153(416 

48(3*361 

! 

—  ! 

7.6! 

8C0! 

-  ! 

25.0IN0NC 

INE 

WEST  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

55.0! 

22.  C! 

7.6! 

! 

-  1 

I 

1 

SOUTHPORT  ! 

1 

, 

ELIOT  WINSLOW 

1242(46 

13213*361 

—  1 

—  ! 

12.0! 

2500! 

-  ! 

35.0! RONE 

|H£ 

WEST  ! 

1944  1 

1 

!  1 

96.0! 

24. C! 

12.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

SOUTHPORT  ! 

1 

GORDON  WINSLOW 

1242119 

713*36! 

99.8! 

27. C! 

U.O! 

1800! 

-  I 

18.5IN0NE 

!H£ 

PORTLAND  1 

1951  ! 

! 

1  1 

1 CC.O! 

27.  C! 

12.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

NARJCRIC  i  WINSLOW 

1232350 

7613*34! 

—  ! 

—  1 

9.7! 

1700! 

-  ! 

30.0! NONE 

INE 

WEST  ! 

1944  1 

I 

!  1 

*8.0! 

22.0! 

9.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

SOUTHPORT  ! 

! 

NO  42 

1451241 

—  14*431 

—  ( 

--  1 

8.0! 

625! 

10.S1N0NE 

!NE 

WEST  ! 

1962  ! 

1 

1  1 

12C.0! 

30. ci 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

SOUTHPORT  ! 

! 

TB  48 

1287C20 

46314*431 

125.0! 

-  « 

10.4! 

-  | 

1300! 

22.0U0NE 

INE 

SOUTHPORT  ! 

1961  ! 

1 

I 

1  1 

1  1 

125.3! 

! 

39.C! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

i 

! 

( 

! 

! 

! 

j 

1  (32)  SHELL  NOR  GAN  LANDING/ 

1 

INK. 

1  1 

!  1 

! 

• 

i 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

1 

i 

i 

SHILL  KITS 

1  . 

611C02I 

32.01 

10. C ! 

2.0! 

400! 

—  i 

15.0! NONE 

!LA 

INTRACOAS-! 

1973  ! 

! 

!  J 

12.0! 

11. C! 

2.0! 

! 

—  ! 

! 

l 

TaL  city  I 

I 

HARIE  H.  HORGAN 

162(798 

7513*35! 

62.0! 

24. Cl 

7.0! 

1200! 

-  I 

32.0! NOME 

!LA 

INTRACOAS-I 

1980  ! 

1 

1  ! 

62.01 

24. C! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

l 

TAL  CITY  ! 

! 

HARSH  ISLAND 

1529226 

*213*361 

54.0! 

20. C! 

7.0! 

900! 

-  ! 

29.011  3"- 

6 

HP 

DIESEL t LA 

INTRACOAS-] 

1970  1 

! 

1  1 

54.01 

20.0! 

6.0! 

I 

-  1 

IRypp 

! 

T*t  (ITT  ! 

S  D  HORGAN 

1503225 

4213*36! 

54.01 

20. C! 

7.0! 

900! 

-  1 

28.0! RONE 

(LA 

INTRACOAS-! 

1966  l 

1 

!  ! 

56.0! 

20. C! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

TAL  CITY  ! 

I 

HCACAN  5 

1  . 

6514*46! 

6C.01 

18. Cl 

3.5! 

-  J 

10! 

$.0! HONE 

SLA 

INTRACOAS-I 

195ft  ! 

! 

!  1 

60. 0! 

18. C! 

1.41 

j 

-  1 

! 

1 

TAL  CITY  ( 

i 

L !  L  A 

ih  1  *ALUA»  1 

! 

1 

1  ! 

1  ( 

12.0! 

1 

7.C! 

£ 

1.51 

! 

! 

1 

-  ! 

1RUNP 

! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

! 

i 

! 

(32)  SHELL  OPP5HORI/ 

INC. 

1 

1 

1  ! 

!  1 

1 

! 

! 

« 

1 

! 

! 

J 

! 

! 

! 

.  j 

! 

! 

! 

! 

| 

A  SUSID2 ART  OP 

SHELL 

01!  CO. 

f  1 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

1 

LADY  LOLA 

1643C84 

6611*02! 

98.0! 

26.  Cl 

6.6! 

1200! 

150! 

40 • 0 ! NONE 

!LA 

HORGAN  t 

1981  t 

! 

i  i 

98.0! 

26.  C! 

3.0! 

1 

-  l 

I 

J 

CITY  ! 

\ 

LUCIA  DOHZHO 

1245300 

2413*35! 

47.5! 

17.5! 

6.0! 

loS! 

-  ! 

?9 . 0 1  HONE 

ILA 

HORGAN  ! 

1953  ! 

1 

1  I 

50. 0! 

18. C! 

4.5! 

1 

-  I 

! 

! 

CITY  ! 

i 

e  i 

1 

90I4R43J 

*C.C! 

24. C! 

4.5! 

22S! 

7.5IS0HE 

!LA 

WEEKS  1 

1939  l 

1 

1  1 

80. 0! 

24. Cl 

.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

ISLAND  ! 

! 

a  2 

1  - 

9014343! 

BC  .01 

24.01 

4.5! 

225! 

7.5! NONE 

ILA 

WEST  LAKE  ! 

1939  1 

I 

1 

i 

1  1 

1  1 

S  1 

80.0! 

1 

I 

24.C! 

I 

1 

.5! 

! 

! 

1 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

VERRET  1 

! 

! 

! 

i 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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CNIRI 
•  1ST! 

VESSEL 

OPERATOR 

MARE  ARP  NUM3E* 

!  COAST 

1  GUARD 

I  NUMBER 

1VTCC1  DIMENSIONS  iDAAFI] 
NET  ICODEUENCTHIORDTH!  ! 

REGIS-!****!  RES.  !  REG.UOAd-1 
TER  !  SEE!//////!/////!  CD  ! 
TON-  (PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 
UACC  !  IV  !  ALL  !  ALL  JLICHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  i  !  V  E  S  S  S  L  !  ! 

!  (  CST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  !  1 

i  CARGO  •  FIXED  !  ECUlPPENT  !TC!  BASE  !  TEAR  « 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! *0!  LINE-1  1  BUILT  | 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT) !/////// /////////(TO! //////////!  OR  ! 

POWER!  ENGCAS  !  (FEED!  LINE-2  !f£|  LINE-2  !*RE0UILT» 

(32)  SHELL 

OFFSHORE/ 

INC. 

I 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

i 

i 

! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

\ 

i 

j 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

A  SUMMARY  OF 

SHELL 

on  cc. 

!  i 

* 

! 

!  ! 

i 

! 

! 

! 

(CONTINUED)]  ! 

!  ! 

! 

t 

!  ! 

1 

I 

! 

8  4 

i  - 

40! A  A  4  3 ! 

5C.0! 

16. C! 

4.0! 

- 

!  ICO! 

7 .  Q ! NONE 

!LA 

WEEKS  ! 

1938  I 

i 

!  ! 

5C.0! 

13.  C! 

.5! 

!  -  ! 

i 

! 

ISLAND  ! 

i 

•  5 

t  . 

9014A43! 

?C.O! 

24. Cl 

4.5! 

- 

(  225! 

7 .5 { NONE 

!LA 

WEEKS  ! 

1939  ! 

l 

*  ! 

80.0! 

24. C! 

.5! 

1  -  ! 

I 

! 

ISLAND  ! 

i 

8  4 

i  . 

K  43! 

10C.0! 

28. C! 

6.0! 

- 

1  490! 

8.0IN0NE 

•LA 

WEST  LAKE  ! 

194C  ! 

i 

1  ! 

1CC.0! 

28. C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VERRCT  ! 

1 

B  8 

t  - 

1 1 2 ! 4  A  43} 

7C.0! 

20. C! 

7.5! 

- 

!  280! 

7.5! NONE 

!LA 

GIBSON  ! 

1938  » 

i 

1  ! 

70. 0! 

20. C! 

.5! 

!  -  ! 

! 

i 

i 

i 

a  11 

i  . 

28! 4A  43! 

4C.0! 

16. C! 

4.0! 

- 

!  70! 

7.0! NONE 

•LA 

WES?  LAKE  • 

194)  ! 

! 

!  ! 

4C.0! 

16.  C! 

.5! 

1  -  ! 

i 

! 

VCRBET  ! 

! 

B  12 

!  - 

2314A43! 

*C.O! 

16. C! 

4.0! 

- 

!  70! 

7.0! NONE 

!L* 

BAYOU  ! 

1941  • 

1 

1  ! 

4C.0! 

16.  C! 

.5! 

!  -  ! 

! 

! 

SORREL  I 

i 

•  14 

1  - 

38I4A43! 

46.0! 

18.  C! 

;.o! 

- 

i  95! 

7 .0! NONE 

•LA 

VEST  LAKE  ! 

1944  j 

! 

!  t 

46.0! 

13.0! 

.5! 

!  “  ! 

! 

I 

VE«*6T  ! 

! 

B  15 

1  - - 

19614A4J! 

10C.O! 

28. C! 

6.5! 

- 

!  490! 

3.5! NONE 

!  L  A 

WEST  LAKE  ! 

1948  l 

J 

!  1 

1CC.0! 

28. C! 

.5! 

!  -  ! 

! 

! 

VERRET  ! 

! 

e  16 

,  - 

9014A43! 

1C  .0! 

24. C! 

4.5! 

- 

!  225! 

7.5 ! NONE 

!  LA 

BAYOU  ! 

1948  ! 

J 

!  ! 

ec.oi 

24.0! 

.5! 

!  -  ! 

! 

! 

SORREL  ! 

! 

8  17 

1  - - 

9  0 1 4 A  4) ! 

1C.0! 

24. Cl 

4.5! 

- 

I  225! 

7*5 ! NONE 

IL  A 

EAST  8AT  ! 

194!  ! 

1 

!  ( 

8  C.O! 

24.  Cl 

.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

68*  1 

1  - — 

14GI4A43! 

10C.0! 

25.  C! 

4.  C! 

- 

!  200! 

5 .0! NONE 

(LA 

VENICE  ! 

♦  1946  I 

! 

!  ! 

1CC.0! 

25. Cl 

1.5! 

1  -  ! 

I 

! 

! 

! 

BEAN  6 

1233195 

42914*46! 

1 

-  | 

5.0! 

- 

!  -  ! 

-  ! 

! 

! 

I960  ! 

! 

1  1 

155.0! 

50.  C! 

5.C! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

C8  1 

12*3921 

20014*43! 

11C.0! 

30.  C! 

5.0! 

- 

!  350! 

10.0! NONE 

!LA 

MORGAN  ! 

195$  | 

! 

!  1 

11C.G! 

30.0! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

CITY  ! 

2 

C8  2 

!  - 

20014*46! 

11C.0! 

3C.C! 

5.0! 

- 

!  350! 

11 .OINCNE 

!LA 

V'NICF  1 

1955  *! 

! 

!  ! 

11C.0! 

SO.Ci 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

2 

CE  5 

t  — - 

2C014A46! 

11C.0! 

30. C! 

6.01 

- 

!  500! 

15.0IN0NE 

•LA 

MORGAN  ! 

195!  ! 

1 

!  i 

11C.0! 

30. C! 

1.C! 

I  -  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

C8  6 

j 

2C0! 4*43! 

11C.0! 

30.  C! 

5.0! 

- 

!  35C! 

6.0! NONE 

SLA 

GIBSON  ! 

1955  ! 

1 

!  ! 

11C.0! 

30.  Ct 

1.5! 

!  -  ! 

! 

j 

! 

i 

C8  7 

j  — - - 

2C014A43! 

11C.0! 

50. C! 

5.0! 

- 

!  3'Si 

7.0! NONE 

I  LA 

VENICE  ! 

1956  i 

t 

1  ! 

11C.0! 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

j 

! 

t 

i 

(8  8 

1  . 

2C014A43! 

1 tC.O! 

30. C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7 . 0  j  NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1956  1 

! 

!  ! 

11C.0! 

30. C! 

t.5! 

!  "  ! 

! 

! 

cm  ! 

! 

C8  9 

!  - - 

20014*46! 

11C.0! 

30. C! 

6.0! 

- 

!  5C0! 

15.0! NONE 

•LA 

GIBSON  ! 

1955  f 

1 

1  1 

110.0! 

30. C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

i 

Ct  10 

!  - 

2C0UA43! 

1 1 C.O! 

30. C! 

6.0! 

- 

t  500! 

9.0! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1955  j 

! 

1  ! 

11C.0! 

30. C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

CITY  ( 

! 

ce  ii 

,  - 

2C014A43! 

110.0! 

30. C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7 .0! NONE 

!LA 

MORGAN  • 

1956  • 

! 

!  ! 

110.0! 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

CITY  ! 

! 

CB  12 

j  - 

20014*43! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

- 

!  350! 

10. O'NONE 

JLA 

VENICE  ! 

1956  ! 

I 

!  1 

1 1 C.O! 

30.  C! 

1.5! 

!  "  ! 

! 

! 

! 

! 

ce  u 

{  - 

2C014A43! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7.0! NONE 

!LA 

GIBSON  ! 

1956  • 

! 

1  ! 

1 1 C .Of 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

Cl  15 

!  . 

20014*43! 

1 1 C.O! 

30.  C! 

5.0! 

- 

!  350! 

9. O'NONE 

!  L  A 

MORGAN  1 

1956  ! 

t 

1  ! 

11C.0! 

30. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

CITY  ! 

! 

C8  14 

’  ------ 

2C014A4J! 

11C.0! 

30.  C! 

5.0! 

- 

!  350! 

10. OINCNE 

!LA 

VENICE  ! 

1956  ! 

i 

1  ! 

11C.0! 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

| 

I 

! 

! 

ce  17 

'  — • 

2C0  14*43 1 

1 1 C.O! 

30.  C! 

5.0! 

- 

!  350! 

9.0! NONE 

!  L  A 

WEST  LAKE  ! 

1956  ! 

k 

1  ! 

11C.0! 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

VERRET  ! 

• 

Cl  14 

!  . 

2C014A43! 

1 1 C.O! 

30.C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7. OINCNE 

!L  A 

VENICE  ! 

1956  ! 

I 

!  1 

11C.0! 

30. C! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

! 

! 

• 

ce  19 

I  . 

20014A43! 

1 1 C.O! 

30. C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7.0! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1956  ! 

I 

1  ! 

1 1C  .0! 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

CITY  ! 

• 

CB  20 

i  ...... 

2CC! 4*46 ! 

1 1 C.O! 

30.  C! 

5.0! 

- 

!  350! 

1 1 • 0 ! NO  NE 

!LA 

EAST  BAY  ! 

1956  • 

i 

1  ! 

1 1 C.O! 

30. C! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

! 

! 

Cl  21 

i  ----- - 

20014*43! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7.0! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1956  • 

! 

!  ! 

1 1 C.O! 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

CITY  ! 

! 

CE  22 

!  . 

20014*43! 

11C.C! 

30. C! 

5.0! 

» 

!  3501 

7 .0! NONE 

!  LA 

WEEKS  ! 

1956  ! 

1 

1  ! 

1 ^  C.O! 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

i 

ISLANO  ! 

< 

Cl  23 

I  . 

2COI4A4?! 

'  '  .0! 

JO.C! 

5-0! 

- 

!  350! 

7. OINCNE 

!LA 

VENICE  ! 

1956  ! 

! 

1  1 

1 1C. S! 

30. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

I 

! 

CB  24 

1  . 

20014*43! 

1 1 C.O! 

30. C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7 .0! NONE 

ILA 

WEEKS  ! 

1956  • 

J 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

1.5! 

1  -  ! 

! 

! 

ISl»KO  1 

! 

Cl  25 

!  . 

2COUA43! 

11 C.O! 

10.  C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7.0! NONE 

ILA 

MORGAN  ) 

1956  ! 

! 

1  ! 

11C.0! 

30. C! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

« 

CITY  ! 

! 

CB  26 

!  ------ 

2C014A43! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7-CIKONF 

!l* 

ENICE  ! 

1956  ! 

! 

!  ! 

1 1 C.O! 

30. C! 

1.5! 

!  -  ( 

! 

! 

* 

i 

CB  27 

1  - 

2C0J4A43! 

11C.0! 

JO.C ! 

5.0! 

- 

1  350! 

10. OINCNE 

SLA 

VENICE  ! 

1956  • 

! 

i  i 

11C.0! 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

i 

CB  28 

1  - 

200! 4*43! 

1 1 C.O! 

30. C! 

5.0! 

- 

!  350! 

7. OINCNE 

ILA 

VENICE  ! 

1956  { 

I 

!  i 

1 1 C.O! 

JO.C! 

1.5! 

!  -  • 

! 

! 

! 

! 

CB  29 

,  - 

2Coi 4A451 

1 1C .0! 

30.  C! 

5.0! 

- 

!  350! 

6.0! NONE 

!  LA 

GIBSON  ! 

1955  ! 

! 

!  ! 

11C.0! 

30.  C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

• 

! 

CB  30 

I  . * 

2COI4A43! 

nc.o! 

30.  C! 

5.0! 

- 

!  3S0! 

7.0! NONE 

•LA 

MORGAN  ! 

1956  ! 

! 

!  1 

1 1 C.O! 

70.  C! 

1.5! 

!  “  ! 

! 

( 

CITY  • 

i 

fB  31 

35014*43! 

13C.0! 

36. C! 

7.0! 

- 

!  860! 

10.0 ! NONE 

ILA 

VAST  LAKE  ! 

1956  j 

1 

1  ! 

13C.0! 

36.  C! 

1.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VERPET  ! 

2 

CB  32 

!  - 

350! 4A43! 

1  TC.O! 

36.  C! 

7.0! 

- 

!  860! 

10. O'NONE 

SLA 

CI3SCN  i 

1956  ! 

! 

!  i 

13C.0! 

36. C! 

1.C! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

! 

CB  2 

1306361 

51  14A46! 

-  ! 

-  J 

4.6! 

- 

!  140! 

! 

i 

! 

1966  ! 

1 

!  i 

6  3*8! 

28. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

i 

! 

2 

EMC  1 

! 501205 

5  0  2  4  A  46  ! 

3!.0l 

19. C! 

4.7! 

- 

!  22! 

13. OINCNE 

•LA 

VENICE  ! 

1965  ! 

I 

!  ! 

38.7! 

19. Cl 

2.0! 

!  -  ! 

! 

s 

! 

• 

MURPHY  ELEVATOR 

1531707 

50J  4*46! 

52.0! 

?4.C! 

4.5! 

- 

!  500! 

—  (NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1971  ! 

1 

!  ! 

52.0! 

24. C! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

l 

CITY  ! 

1 

SHELL  COMPRESSOR  2 

j  - 

14514*43! 

8C.0! 

32. C! 

4.0! 

- 

i  200! 

7 .0! NONE 

1  LA 

MORGAN  • 

195C  ! 

! 

1  ! 

8C.0! 

32. C! 

1.5! 

!  -  ! 

i 

! 

CITY  J 

! 

MSB  1 

1525980 

e7{%f 46! 

.  t 

-  J 

4.5! 

- 

1  -  • 

-  • 

i 

i 

; 

I 

!  ! 

5C.4! 

20.0! 

-  J 

!  -  ! 

! 

i 

j 

i 

8  10 

1  . 

28! 5  A  71 ! 

4C.0! 

16. C! 

4.0! 

- 

!  70! 

1 4 .0 ! DIESEL  PUMP 

!la 

E A  YOU  i 

1941  • 

1 

1 

)  1 

!  1 

4C.0! 

t 

16.  C! 

.5! 

1 

!  -  ! 

!  ! 

! 

I 

! 

! 

SORREL  ( 

! 

! 

! 

(31)  SHELL 

OIL  CO. 

1 

I 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

ALINDA 

1002443 

716J5A70! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  U54! 

23.5! PUMP/DIESCL 

I T  X 

HOUSTON  I 

1985  ( 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

{ENGINE 

1 

! 

! 

ALVA*  I A 

|  - 

766 1 5*71! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I  1453! 

1 7.0IPUMP 

!TX 

HOUSTON  1 

1979  ! 

I 

1  ! 

195.0! 

35.  C 

2.01 

!  -  ! 

1 

! 

! 

! 

KR ATOM  1 

1003915 

1 620! 5*70! 

205.0! 

5  2* 

7.8! 

- 

1  1563! 

25.0! INDEPENDENT 

!TX 

HOUSTON  ! 

1986  ! 

! 

!  ! 

205.0! 

52.4 

1.6! 

!  -  ! 

!  TANKS 

! 

! 

! 

K RAT Ok  1Z 

1004258 

1 620! 5*  70! 

205. C! 

52.6! 

7.8! 

- 

!  1563! 

25.0! INDEPENDENT 

!TX 

HOUSTON  ! 

1986  ! 

1 

!  ! 

205.0! 

52.6! 

1.0! 

!  -  ! 

! TANKS 

! 

1 

1 

MARI SA 

1002445 

716(5470! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1454! 

23.5!  PUMP/DIESEL 

ITX 

XCtfSYO*  ! 

1985  ! 

! 

1 

1 

(  ! 

1  ! 

!  1 

195.0! 

! 

! 

35.0! 

1.6! 

! 

! 

1  -  ( 

!  ! 

!  ! 

! ENGINE 
! 

! 

! 

S 

! 

1 

J 

! 

! 

! 

! 
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CNGUl 

D  1ST! 

VESSEL  name 

OPERATOR 

AND  NURSE  A 

!  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

1VTCCI  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  ICCDElLENCTKt BROTH}  1 

REGIS-!****!  AEG.  1  R CG. ! LOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  l 
TON-  JPAajE!  0VEP-10VE A- !/////! 
NAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT  1 

ICAPACITI!  HIGH-  1  (VESSELS 

I  1  ESI  !  CARSO  HANOLINC  IS  SOPERATIHG  1 

1  CARGO  1  PIKED  1  COUIPRENI  ItC!  BASE  I 

I////////!  POINT  1  LIHP-S  t AO!  LINE-!  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LI6MT) 1 ///////// ///////I TDl ////////// 1 
ROVER!  GNGERS  !  (FEET)!  L1HE-2  SEE!  LIRf-2  ! 

! 

i 

TEAR  ! 

BUILT  ! 
OR 

REBUILT! 

<3 31  SHELL  OIL 

CC. 

l 

! 

1  1 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

I 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED] 

1 

!  1 

1 

J 

t 

I 

! 

AOTELU 

j  ...... 

761 1  5A  71 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1452! 

W.OtPUHR/OIESEL 

ITX 

HOUSTON 

1 98C 

j 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

I 

35. C! 

! 

2.0! 

! 

■  ! 

{ENGINE 

! 

! 

! 

i 

CC 7)  SHERI  OAR  COPPANIIS 

! 

1  1 

1  1 

t 

1 

! 

! 

1 

( 

! 

! 

! 

fiULf  STAR 

1611498 

12113A36! 

1 2e.O! 

16.3: 

16.0! 

4000! 

-  « 

55 .01  NONE 

!P* 

PMILAOEL- 

1979 

1 

1  i 

126.01 

34. C! 

10.0! 

-  ! 

j 

1 

PHI* 

OCEAN  STAR 

1 609835 

12113*56! 

126.01 

16.3! 

16.0! 

4000! 

-  ! 

55.0! HuNE 

IP* 

PHILADEL- 

1979 

1 

1  ! 

126.0! 

34. C! 

1C.0! 

-  J 

! 

! 

PHI* 

1 

PEGCY  SHERIDAN 

1566723 

13413*36! 

1C*.  ?! 

31.1! 

17.0! 

3900! 

-  | 

55 . 0 1  NONE 

!P* 

PHILADEL- 

1975 

1 

i  i 

109.0! 

31.1! 

16.5! 

-  j 

I 

! 

PHI* 

! 

T  J  ShER ID  AN 

1522409 

13013*36! 

sot. 21 

36.3! 

13.4! 

4C00 ! 

-  1 

46 .0 !  NONE 

!PA 

PHILADEL- 

1969 

1 

!  ! 

IOC. 2! 

36.3! 

13.4! 

-  i 

( 

1 

PHI* 

JANES  SHERIDAN 

1294327 

607414*48! 

3*6.0! 

66.  c: 

23.0! 

-  * 

1 2000 i 

40.0! HONE 

IP* 

PHILADEL- 

1964 

1 

!  ! 

349.1! 

66. C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

PHI* 

' 

KATHLEEN  SHERIDAN 

1298509 

607414*48! 

346.0! 

66. C! 

23.0! 

12QC0! 

40.0 ! NONE 

IP* 

PHILAOEL- 

1965 

l 

!  1 

349.1! 

66.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

I 

PHI* 

1 

NARY  J  SHERIDAN 

1517896 

607414*48! 

349.8! 

66.  C! 

23.0! 

-  i 

1 2000! 

36 .0 ! NONE 

!P* 

PHILADEL- 

1969 

1 

!  1 

349.3! 

6o. C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

PHI* 

PATRICIA  sheaioan 

1231666 

607414*45! 

346.0! 

66.  C! 

23.0! 

-  j 

12000! 

40.0 !  NONE 

IP* 

PHILADEL- 

1966 

1 

1 

!  i 

t  ! 

349.1! 

1 

66.  C! 

! 

7.0! 

! 

“  ! 

j 

1 

! 

PHI* 

(27)  SHI  ELY/  J 

l*/  COMPANY 

1 

i 

!  i 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JCE  AL  JIN 

! 565C25 

<9!  J*it,J 

72.61 

19. C! 

5.6! 

650! 

-  j 

1 6 • 0! NONE 

!  NN 

ST.  PAUL 

1977  \ 

1 

!  ! 

72.6! 

19. C! 

5.0! 

-  i 

t 

! 

nary  jenny 

1508069 

84I3F35! 

7C.0! 

26.  C! 

5.5! 

1200! 

-  I 

17.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1967 

J 

!  ! 

7C.0! 

26. C! 

5.5! 

-  J 

i 

! 

N  *5 

1284C99 

544!4*43! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

-  j 

1  3  50  i 

1 J . 0 ! NONE 

!NN 

ST.  PAUL 

I960 

t 

!  ! 

1«5.0! 

25. C! 

1.  S! 

-  ! 

! 

! 

N  4{ 

1284100 

54414*43! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

-  j 

1350! 

1 3.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1960 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  J 

! 

! 

N  47 

1284101 

54414*43! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  j 

1350! 

13.0! NONE 

!NN 

ST.  PAUL 

I960 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

N  48 

12C6717 

5*414*43! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

-  i 

1350! 

13 .0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1960 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

i 

1 

H  49 

1503615 

569(4*43 1 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  i 

1350! 

1 3 . 0 ! NONE 

!  NN 

ST.  PAUL 

1967 

I 

I  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

-  J 

! 

1 

N  50 

1503616 

56914*43! 

195.01 

35. C! 

8.0! 

-  f 

1350! 

1 3.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1967 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

N  51 

15C4031 

569J4A43! 

195.0! 

35.0! 

8.0! 

-  i 

1350! 

1 3 . 0 ! NONE 

INK 

ST.  PAUL 

1967 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

N  52 

1508066 

56914*43! 

195.0! 

35. C! 

6.0! 

-  i 

1350! 

1S.0JN0NE 

!HN 

ST.  PAUL 

1967 

! 

1  t 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  f 

! 

I 

N  55 

I508C67 

56914*43! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  j 

1350! 

1 3.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1967 

l 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

N  54 

1508068 

56914A431 

195.01 

35. C! 

8.0! 

■  i 

1350! 

1  3.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1967 

l 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

1 

I 

N  55 

1524810 

56914A43! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  ! 

1350! 

1 3.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1970 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  I 

! 

1 

N  56 

1524811 

5691***5! 

195.0! 

35. C! 

8.0! 

-  J 

1350! 

1 3 .0 ! NONE 

(NN 

ST.  PAUL 

1970 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

N  57 

1591394 

78514*46! 

1«5.0! 

35.  C! 

9.6! 

-  ! 

1353! 

13 .0! NONE 

INN 

MNNEAPO- 

1978 

i 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

N  58 

1925438 

78514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

-  1 

30! 

1 3.0! NONE 

IrtN 

ST.  PAUL 

1978 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

H  59 

1925439 

76514*46! 

1«5.0! 

35. C! 

9.6! 

-  j 

1350! 

TS.OShONE 

!  NN 

ST.  PAUL 

1978 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO  113 

1277163 

211 1**43! 

IOC. Cl 

30. C! 

7.5! 

-  ! 

465! 

10.0 ! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1958 

1 

!  ! 

IOC. 01 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NC  114 

1277164 

21 1 !4A43! 

10C.0* 

20.0! 

7.5! 

-  j 

465! 

10.0 ! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1958 

1 

1  ! 

10C.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO  115 

1 27? 165 

21114*43! 

10C.0! 

30. C! 

7.5! 

-  ! 

465! 

10. 0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1958 

1 

•  j 

1CC.0! 

3  .0! 

1.5! 

-  ! 

» 

1 

NO  116 

1277166 

21114*43! 

10C.01 

30. C! 

7.5! 

-  1 

465! 

10.0! NONE 

!  NN 

ST.  PAUL 

1958 

J 

1  ! 

100*0! 

JO.C ! 

1.5! 

-  | 

t 

! 

NO  117 

1277167 

21114*43! 

10C.0! 

10. C! 

7.5! 

-  i 

465! 

10.0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1958 

! 

1  1 

100.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

NO  119 

154CC88 

32314*47! 

136.0! 

35. C! 

7.8! 

-  J 

6001 

1 1  . 0 ! HONE 

INN 

ST.  PAUL 

1972 

1 

1  1 

136.0! 

35. C! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

NO  1 2C 

1503688 

30914*47! 

1 35.0! 

35,0! 

7.5! 

-  ! 

800! 

1 1 .0! NONE 

INN 

ST.  PAUL 

1966 

l 

!  ! 

135.0! 

35. C! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

NO  121 

1503687 

30914*471 

135.0! 

35.0! 

7.5! 

-  ! 

900! 

11 .0! NONE 

Inn 

ST.  PAUL 

1966 

| 

!  1 

135.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

NO  122 

1  503686 

3C914A47! 

135.0! 

35. C! 

7.5! 

-  J 

800! 

11.0! NONE 

Inn 

ST.  PAUL 

1966 

! 

1  1 

135.0! 

35.0! 

1.6! 

-  f 

I 

! 

NO  123 

1  503685 

30914*47! 

135.0! 

35. C! 

7.5! 

-  i 

800! 

11 .OINOME 

INN 

ST.  PAUL 

1966 

1 

i  ! 

135.0! 

35.  C! 

1.8! 

-  | 

! 

! 

NO  124 

1503684 

3C914A47! 

135.0! 

35. C! 

7.5! 

-  t 

800! 

!1 .01  SOME 

!KN 

ST.  PAUL 

1966 

I 

1  1 

!  ! 

135.0! 

! 

35.  Cl 
! 

1.8! 

! 

”  1 

! 

! 

1 

! 

<35>  SHIPAEH  HAA1HE,  INC. 

! 

!  1 

1  ! 

! 

! 

■ 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

coney 

1628999 

6711C02! 

1C4.0! 

25.1! 

8.0! 

2080! 

22! 

32.0! NONE 

!TX 

FREEPORT 

198C 

! 

1 

1  1 

!  ! 

11C.0! 

j 

25.1! 

! 

7.1! 

! 

55! 

! 

! 

! 

CO!)  SHORELINE 

! 

BCATINO  SERVICIC/  INC. 

1  i 

1  ! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LAOY  JOAN 

1285353 

2711*16! 

55.0! 

17.8! 

4.9! 

260! 

-  ! 

33 .0! NONE 

!  CT 

EAST 

1962 

1 

! 

1  ! 

1  1 

55.2! 

> 

22.  C! 

! 

4.5! 

150! 

! 

! 

I 

1 

NORWALK 

(18)  SHORELINE 

IMPROVEMENT 

1 

! 

i  ! 

!  ! 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

bettte  c 

1268852 

27!5*J6! 

52.0! 

16. C! 

4.6! 

500! 

-  ! 

22.01N0NE 

IKY 

AURORA 

195* 

1 

!  1 

52.0! 

16. C! 

4.9! 

-  j 

( 

! 

UHRC261 

1255137 

29914*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1300! 

26,0! SELF- UNLOADING 

!N0 

ST.  LOUIS 

*  1985 

I 

! 

1  ! 

1  1 

260.0! 

I 

35. Cl 
! 

2.5! 

! 

"  ! 

!  CONVEYOR 
! 

1 

! 

C24)  SHORELINE 

NARINE  CO. 

1 

! 

!  ( 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

NAAUN 

1285127 

7011*16! 

65.0! 

25. C! 

7.0! 

450! 

-  ! 

20.0! NONE 

IIL 

CHICAGO 

1961 

1 

1  ! 

70.0! 

25. C! 

7.0! 

3C0I 

1 

! 

SHORELINE  IX 

1912514 

9611A16J 

75.0! 

26. C! 

4.5! 

425! 

-  ! 

24 .5 ! NONE 

IIL 

CHICAGO 

1987 

1 

!  ! 

75.0! 

26. C! 

4.5! 

i 

353! 

! 

! 

1  !!!!!!  J  *  J  1  ! 

!  1  !  f  1  t  !  1  I 


f 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


760 


ENSt! 

IVTCC 1 

0  IRENS  IONS  {DRAFT! 

!  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

DISTI  OPERATOR 

NET  lCCDEtLCH(TH{CRDTH( 

j 

! 

! 

£St  !  CARGO  HANDLING 

!S 

OPERATING  ! 

i 

REGIS-! ****  J 

REG.  1 

REG. ! LOAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

BASE  ! 

YEAR  ! 

!  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO 

LINE-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NUP8ER 

1  GUARD 

TON-  IPASE! 

OVER-! OVER- !/////! 

HORSE! 

PASS-  ! 

LIGHT)!//////. /////////! TO! //////////! 

OP  ! 

1  NUMBER 

NAG  t  1  TV  1 

ALL  t 

ALL  SLIGHT1 

POWER!  ENCERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EE ! 

LINE-2  !  * 

REBUILT! 

< 38)  SILVER  BAY  LOGGING  CO. 

1  1 

1  1 

1  1 

l 

1 

1 

! 

i 

; 

1 

1 

1 

t 

i 

i 

i 

i 

l 

j 

i 

! 

! 

i 

! 

COSHER  BAY 

1608400 

1 911  CO?! 

3!. 51 

12.5! 

6.5! 

432! 

-  I 

25 .0! NONE 

!  AK 

JUNEAU  ! 

1979  ! 

1  1 

34.0! 

13.6! 

5.8! 

! 

31! 

i 

! 

! 

! 

CRAB  SAY 

) 603(33 

11MC02! 

33.5! 

12.5! 

6.5! 

432! 

•  j 

25.0! NONE 

!  AK 

JUNEAU  ( 

1979  ! 

1  1 

36.01 

13.4! 

5.8! 

! 

11! 

i 

! 

! 

! 

SILVER  SAY  I 

1267529 

S113A36! 

—  1 

20.  C! 

6.0! 

(50! 

-  | 

C5.01H0NE 

!  AK 

JUNEAU  ! 

1962  ! 

1  1 

63.4! 

20.  (! 

8.0! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

! 

SILVER  BAY  IX 

! 294630 

5113AJ6! 

6C.3! 

21.4! 

7.3! 

650! 

-  | 

25 .0! NONE 

!AK 

JUNEAU  ! 

1964  ! 

1  1 

45.0! 

22.0! 

7.3! 

! 

-  j 

j 

! 

! 

1 

SBB  I 

I29CM9 

674 1 4A461 

161.4! 

49.9! 

11.9! 

-  { 

1350! 

10*0! NONE 

!AK 

JUNEAU  ! 

1943  ! 

1  1 

161.4! 

49.9! 

3.0! 

i 

-  j 

J 

! 

l 

{ 

see  u 

1566CS4 

203 ! 4A461 

—  1 

..  i 

8.0! 

600! 

6.8! NONE 

!  AK 

JUNEAU  ! 

1942  ! 

!  1 

11C. 01 

?9.  ai 

2.5! 

1 

-  j 

i 

1 

! 

I 

SIB  III 

1506441 

129814A46! 

20C.01 

60.1! 

14.0! 

2500! 

20 .0 ! NONE 

!  AK 

JUNEAU  1 

1966  l 

|  | 

20C.01 

1 

60.1! 

6.0! 

! 

! 

I 

•  ! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(36)  SIPHONS  NAR1NC  TOWING 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CHIC 

1221159 

37138361 

7C.6! 

20.  C! 

11.0! 

1660! 

-  1 

30.0 • NONE 

!WA 

SEATTLE  ! 

*  1967  l 

1  1 

1  1 

15.0! 

24. C! 

11.0! 

t 

! 

! 

•  1 

l 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  SIPHONS  TUGBOAT  COHPANY 

1  1 

1  1 

1 

i 

i 

1 

1 

j 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BEAVER 

1558925 

1C1 13A36! 

94.0! 

25. C! 

13.0! 

605! 

-  j 

36. OINONE 

!VA 

SEATTLE  1 

1944  ! 

1  1 

1  1 

IOC. 01 

1 

26.  C! 

11.0! 

j 

1 

! 

*  ! 

j 

j 

I 

I 

! 

! 

! 

1 

(32)  SIPCNS,  ROBERT  N. 

1  1 

1  1 

1 

1 

i 

! 

i 

1 

j 

i 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

HAKHCC  1 

9514A461 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

150! 

35. OINONE 

!LA 

HCUPA  ! 

1971  | 

2  1 

110.01 

30.  C! 

1.0! 

1 

-  j 

i 

! 

1 

! 

ftAHPCC  2 

9SUA46I 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

ISO! 

35 .0 ! NONE 

!  LA 

HOUPA  ! 

1973  ! 

1  1 

1 1C.01 

30. C! 

1.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

RAHPCO  6 

1C0I4A461 

12C.0I 

30.  C! 

5.0! 

6C0! 

3S.0SN0NE 

!  LA 

HOUPA  1 

1962  ! 

r 

1  1 

12C.0! 

! 

30.  C! 

1.01 

! 

1 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

(34)  SINCLAIR  TOWBOAT  CO.,  IN! C. 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TORY 

1536304 

271 3A  36! 

61.3! 

17.1! 

9.0! 

50C 1 

-  j 

37 .OiNONE 

!  W  A 

PORT  ! 

1945  ! 

I 

! 

1  1 

1  1 

65.0! 

! 

19.0! 

8.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

| 

i 

! 

! 

ORCHARD  i 

I 

I 

i 

(34)  SINK,  RALPH 

1 

I 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

( 

GREYHOUND 

1223705 

3413A35! 

75.0! 

20.  C! 

2.0! 

60! 

15. OINONE 

I 

1 

1926  i 

1 

t  1 

75.0! 

20. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

LINK  I 

1  - 

44014A46! 

! 

•  | 

7.0! 

-  f 

-  ! 

!  Aft 

NEWPORT  I 

1964  ! 

1 

t  1 

14C.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

LINK  II 

!  — - - 

44014A461 

1 

-  ! 

7.0! 

-  J 

-  ! 

!Aft 

NEWPORT  ! 

1964  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

14C.0! 

1 

40. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

(36)  SKAGIT  CCUH1Y  PUBLIC  WORJKS 

1  1 

I  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

OEPT. 

1 

!  1 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

i 

QUEUES 

1601616 

91MA13! 

10C.01 

30.9! 

5.51 

670!# 

113! 

AO.oiNONE 

iVA 

ANACORTES  ! 

1979  ! 

I 

1 

!  1 

1  1 

124.0! 

1 

33.9! 

4.0! 

! 

! 

! 

22! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

03)  SKAXNS,  ROBBIE  E. 

t  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

SUPCO  It 

1244717 

1713AJ61 

45.0! 

14.1! 

4.4! 

220! 

17! 

21. OINONE 

!TX 

DICKINSON  ! 

194*  J 

1 

1  1 

1  1 

45.01 

1 

14.1! 

4.4! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  SKIPPER  ANN,  INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

SKIPPER  ANN 

1263189 

913A34! 

49.61 

15. C! 

—  ! 

4001 

-  j 

-  ! 

! 

1 

1953  ! 

1 

1  1 

52.0! 

19*2! 

—  I 

1 

-  j 

! 

! 

! 

1 

SKIPPER  ANN  II 

1321346 

43I3A36! 

49.6! 

19.2! 

7.4! 

600! 

-  j 

3$. OINONE 

! 

! 

197C  ! 

1  1 

1  1 

49.61 

1 

19.2! 

6.01 

! 

1 

l 

-  i 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

(32)  SKIPPXN  SUE,  INC. 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

C 

1 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

! 

1 

SKXPP1N  SUE 

1574513 

6711A02! 

11C.0! 

25.  C! 

12.0! 

1  380! 

92! 

30.015  100  HP 

HA 

CUT  OFF  1 

1>76  l 

1 

1  1 

1  1 

115.01 

l 

26.0! 

8.0! 

! 

! 

! 

41! 

MLECTRIC  pupps 

1 

! 

! 

l 

! 

! 

1 

(39)  SLACKWATER  TOWBOAT  CO. 

!  1 

1  1 

1 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

8ENJAHIN 

129CC41 

3613A36! 

62.0! 

17.1! 

7.1! 

755! 

-  j 

29. OINONE 

!  C  A 

RICHMOND  | 

1741  ! 

1  1 

65.0! 

17.1! 

6.1! 

1 

-  j 

! 

1 

! 

1 

CALIFORNIA  EASLE 

1226(30 

1513(36! 

58.0! 

14.  Cl 

7.0! 

320! 

-  j 

27 .0! NONE 

!  C  A 

RICHMOND  | 

'1927  ! 

l 

1  ! 

!  1 

58.0! 

! 

14.0! 

6.5! 

! 

1 

! 

■  ! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

(41)  SLADE,  EDWIN 

1 

!  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

POLAR  SEA 

1269629 

119I3A34! 

126.71 

33.  C! 

13.5! 

1500! 

-  j 

45. OINONE 

! 

! 

1980  | 

!  ! 

1  1 

124.7! 

1 

33.0! 

12.0! 

! 

I 

! 

•  ! 

I 

1 

I 

! 

! 

! 

J 

(01)  SMITH  A  GILPCRE 

! 

1  1 

1  l 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

I 

1 

! 

i 

! 

SEA  FARER 

16CC877 

4411(11! 

65.0! 

22.6! 

S.O! 

1350! 

25! 

24. OINONE 

INK 

H»HP10N  ! 

1978  J 

!  1 

65.0! 

23.0! 

4.6! 

! 

100! 

! 

I 

efACH  ! 

! 

SEA  PRINCESS 

1511585 

2011811 1 

49.0! 

1S.C! 

4.5! 

165! 

-  I 

12.01NCNE 

!NH 

HAMPTON  ! 

1961  ! 

1 

!  1 

49.0! 

1  S.C! 

4.0! 

! 

49! 

! 

! 

SEACH  ! 

! 

SEA  STAR 

1526918 

2011611 I 

49.0! 

15. C! 

4.5! 

145! 

-  ! 

12. OINONE 

!NH 

HAPPTCN  ! 

1971  | 

1 

!  1 

1  ! 

49.0! 

! 

15.  C! 

4.0! 

! 

! 

! 

49! 

! 

! 

i 

! 

BEACH  ! 

! 

I 

(36)  SHXTH  80ATV0RKS 

I 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

! 

1 

! 

j 

i 

PALOHAR 

1225(20 

41 13B36I 

78.8! 

19.  C! 

9.0! 

300! 

-  | 

35. OINONE 

! 

! 

1926  ! 

1 

1 

1  1 

88.0! 

! 

20.C! 

9.0! 

I 

! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(C9)  SHXTH  BROTHERS,  INC* 

I 

! 

1  1 

1  I 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CCO  16 

!  - - 

714A441 

2C.0! 

10. C! 

3.3! 

13! 

3.9! NONE 

1  HD 

GALESVXLLE! 

1962  ! 

! 

1  1 

20.01 

10. C! 

1.6! 

! 

-  | 

I 

! 

! 

! 

CCO  17 

1414A44! 

4C.0I 

10.C! 

3.3! 

-  | 

271 

J.9IK0NE 

(PD 

GALE5VZLLE! 

1962  ! 

! 

!  1 

4C.01 

10. C! 

1.8! 

1 

-  l 

! 

1 

t 

! 

CCO  IS 

1  * - 

714A44! 

2C.0! 

10.C! 

3.31 

13! 

3.9 {NONE 

!PD 

GALESVILU! 

1962  J 

1 

!  1 

2C.01 

10. C! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

I 

! 

CCO  1* 

I  - 

1414A44! 

4C.0I 

10.C! 

3.3! 

27! 

3. 9 1  NONE 

!P0 

GALESVXLLE 1 

1964  | 

! 

!  1 

4C.0J 

10.  C! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

! 

CCO  20 

1  - 

1414A44I 

4C.0! 

10.C1 

3.3! 

-  j 

27! 

3.9! NONE 

!PD 

GALESVXLLE l 

1966  ! 

1 

I 

1  I 

1  1 

4C.0! 

! 

10. C! 

1.6! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1  1 

f  1 

! 

! 

! 

! 

! 

!  f 

VEHICL ! 

! 

ES  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

ASLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(C9>  SMITH  BROTHERS/  INC. 

(CONTINUED) 


!  VTCC 
NET  ICCOE 
REGIS-I**** 
TER  !  SEE 
TON-  I P AGC 
NAG f  |  IV 


DIMENSIONS  I  DRAFT! 
LENGTH! BROTH !  ! 

AEG.  !  REG. (LOAD-! 
//////!/////!  ED  ! 

OVER-! OVER-! /////!  «ORSE 
ALL  t  ALL  ! LIGHT!  POWER 


CARGO 

//////// 

PASS¬ 

ENGERS 


HIGH-  l 

CST  !  CARGO  HANDLING 
FIRED  !  EQUIPMENT 

POINT  I  LINE-1 

(LIGHT)!/////////////#// 
(FEET)!  LINE-2 


VESSEL 
S  {OPERATING 
TC!  BASE 
AO!  LINE-1 
TD! ////////// 
EC!  LINE"? 


TEAR 

EUILT 

01 

•REBUILT 


CCO  21 

1 4 ) 4 A  44 ! 

1  ! 

4C.0! 

4C.0! 

! 

10.0! 

10.0! 

! 

(38)  SMITH  LIGHTERAGE  CO. 

!  I 

!  ! 

1 

I 

! 

RAVSONS 

1688120 

21415A9P! 

105.01 

105.01 

35.0! 
35. C! 

SR  IP  I 

1532542 

9815A90! 

!  1 

1  I 

71.9! 

71.9! 

1 

25.9! 

25.9! 

1 

<C9)  SMITH  MARINE  EQUIP.  CO. 

!  1 

!  I 

» 

1 

1 

SMITH  6 

176I4A46! 

!  ! 

94.3! 

94.31 

28.1! 

28.1! 

SMITH  51 

—  I4A43I 
!  ! 

—  I 
12C.0I 

--  ! 
36. Cl 

SKSTH  52 

—  I4A43! 

1  1 

! 

12C.0! 

—  1 
36. Cl 

SMITH  53 

—  !4A43! 

!  1 

—  ! 
120.0! 

--  ! 
J6.C! 

SMITH  J4 

39314A43! 

!  ! 

! 

12C.0I 

—  ! 
36. Cl 

SMITH  K2 

291(4A46! 

1  ! 

13C.0! 

13C.0! 

34. Cl 
34. C! 

SMITH  104 

291UA46! 

!  ! 

13C.0! 

1JC.0! 

34. C! 
H.C! 

SMITH  1C5 

291  144  46! 

!  ! 

13C.0! 

13C.0! 

34. C! 

34. C! 

SMITH  107 

291I4A46! 

!  ! 

13C.0! 

13C.0! 

34. C! 
34.  C! 

SMITH  112 

291J4A48J 
!  ! 

130. Cl 
13C.0! 

34. C! 
34.  C! 

SMITH  122 

29114A46! 

!  ! 

!  ! 

130.0! 

13C.0! 

! 

34.  C! 
34.  C! 

! 

! 

(C9)  SMITH  MARINE  TOWING/  INC!. 

1  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

(APT.  STEVE 

1599916 

! 

4613A36! 

56.2! 

56.2! 

20. C! 
20. C! 

RISING  SUN 

1556813 

! 

! 

72I3A34! 

!  ! 

t  ! 

57.01 

57.01 

! 

22.0! 
22. C! 

1 

(29)  SMITH  TOWING 

1 

l 

!  1 

! 

! 

1 

HAROLO  JOSEPH 

1634824 

1 

1C013AJ6! 
t  ! 

67.3! 

87.3! 

23.8! 

23.8! 

JAHES  E 

1263126 

! 

27| 3A 33! 

!  ! 

48.0! 

48.0! 

20.  C! 
20. C! 

SLAVE  II 

1513525 

! 

1 

27I3A36! 

I  I 

!  ! 

SC  .0! 
5C.01 

1 

18. Cl 
18. C! 

! 

(31)  SMITH  TOWING 

t 

! 

1  ! 

!  > 

J 

! 

1 

MISS  HELEN 

1284719 

! 

37IJA35I 

I  1 

55.2! 

55.21 

22.  cr 

22.  Cl 

NO.  10 

I  . 

1 

1 

50! 4  a  43 ! 

!  ! 

!  ! 

150*0! 

15C.0! 

! 

26. C! 
26. C! 

1 

(43)  SMITH/  J.  RANDEL# 

! 

1 

!  ! 

!  1 

! 

1 

I 

1 

3R0WNVULE  DEVELOPMENT 

IORM. 

!  ! 

1 

I 

BELLE  OF  BROWNSVILLE 

! 502C22 

1 

97I1A11! 

1  ! 

85.0! 

65.0) 

30. Cl 
30. C! 

SPIRIT  OF  BROWNVILLE 

1271706 

! 

I 

41 (1  All ! 

!  ! 

!  ! 

45.5! 

45.5! 

! 

16. C! 
16. C! 

! 

(29)  SMITH/  WAYNE  8./  INC. 

1 

1 

I  ! 

!  I 

! 

t 

! 

1 

CD  154 

I2M1831 

I 

1 64 { 4  A  46 ! 

!  ! 

15C.0! 

15C.0! 

32. C! 
32. C! 

JAMES  83 

1  . 

1 

281I4A46! 

!  ! 

128. 0! 
128.0! 

32. C! 
32.  C! 

JAMES  85 

!  . 

1 

28114A46! 

1  ! 

128.01 

128.0! 

32.0! 
32. C! 

JAMES  301 

I  . 

! 

16414A46! 

!  ! 

1 5C.0! 
150.0! 

32.  C! 
32.C! 

PEN  ROD 

j  - 

I 

! 

275I4A43! 

1  ! 

!  1 

96.0! 

96.0! 

! 

26.  Cl 
26. C! 

! 

(39)  SMITH-PICE  COMPANY 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

1 

1 

! 

! 

JEANETTE  C 

152741  8 

1 

30! 3A  361 
!  ! 

57.01 

57.0! 

16. C! 
16. C! 

TfPILYN 

I53CC49 

1 

ICC! 3A  35! 

57.3! 

87.3! 

26. C! 
26. Cl 

SCOW  1 

1519836 

! 

674*4446! 

!  ! 

o 

•  • 

*z  v» 

*6.2! 

38.2! 

SCOW  2 

1  519837 
! 

674UA48! 

!  ! 

143. OJ 
150.31 

38.2! 

38.2! 

SCOW  3 

1  512430 

i 

176SI4A46! 

«  i 

243.1! 

258.0! 

45.2! 

45.2! 

SCOW  4 

i 618C53 

1 

! 

188li*A4di 
!  ! 

!  ! 

243. ii 
258.0! 

! 

45.1! 

45.1! 

! 

I 

(33)  SNEED’S  SHIPBUILDING#  INK. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

MISS  HANDY 

1640679 

1 

69JJA36I 

—  ! 
6C.0! 

—  1 
22.01 

UNION  CITY  TENNESSEE 

1562481 

1 

5013*36! 
t  ! 

50.3! 

55.0! 

20.  C! 
20.  Cl 

6WC  210 

1526980 

1 

16C4I5A70I 
!  ! 

29C.0! 

29C.0! 

52.61 

52.6! 

3.31 

•  * 

27! 

3.9 ! NONE 

!hd 

GALESVILL8 ! 

1966 

1.8! 

! 

■ 

l 

! 

t 

! 

t 

i 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

5.3! 

i 

! 

i 

i 

290! 

i 

5.9110  TON  CRANE 

i 

1 

!  AX 

DILLINGHAM! 

1985 

1.5! 

I 

( 

! 

6.2! 

140! 

6.2! NONE 

!  AK 

DILLINGHAM! 

1971 

5.91 

1 

! 

i 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

i 

I 

! 

7.5! 

i 

i 

< 

1 

400! 

! 

13.0! NONE 

i 

1 

!  M  0 

BALTIMORE  ! 

1948 

1.5! 

I 

! 

! 

9.5! 

1000! 

17.5 !  NONE 

!HD 

BALTIMORE  1 

1962 

2.0! 

1 

-  | 

! 

! 

9.5! 

-  ! 

1000! 

17 . 5  I  NONE 

IMP 

BALTIMORE  ! 

1958 

2.0! 

» 

! 

! 

9.5! 

1000! 

17 .5 !  NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1958 

2.0! 

! 

1 

! 

9.5! 

1000! 

17*5! NONE 

IMP 

BALTIMORE  ! 

1962 

2.0! 

1 

-  | 

! 

! 

8.0! 

800! 

12.01NCNE 

IMP 

BALTIMORE  ! 

1940 

2.0! 

! 

! 

! 

8.0! 

-  1 

800! 

14.0KCNE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1941 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

4.0! 

SCO! 

14*0! NONE 

IMP 

BALTIMORE  ! 

1943 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

8.0! 

800! 

1 2 • 0 ! NONE 

!MD 

BALTIMORE  ! 

1936 

2.0! 

! 

-  | 

! 

1 

8.0! 

-  J 

800! 

14,0! NONE 

IMD 

BALTIMORE  ! 

1943 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

8.0! 

-  ! 

SCO! 

14.0! NONE 

!HD 

BALTIMORE  ! 

1943 

2.0! 

t 

i 

! 

! 

i 

I 

! 

( 

* 

! 

! 

i 

! 

7.0! 

i 

! 

800! 

1 

i 

! 

29,0! NONE 

i 

! 

IMD 

BALTIMORE  ! 

1978 

6.0! 

! 

i 

! 

8.0! 

1000! 

34.0! NONE 

IMD 

BALTIMORE  ! 

1974 

5.0! 

I 

! 

1 

1 

« 

! 

! 

I 

! 

J 

I 

9.0! 

i 

! 

650! 

i 

! 

-  I 

i 

! 

-  IHONE 

i 

1 

!M0 

COTTCNWOCDl 

1945 

5.01 

I 

-  ! 

I 

1 

PT.  I 

5.01 

6001 

-  ! 

20.0 ! NONE 

!M0 

COTTONWOOD  1 

19J1 

4.5! 

I 

-  I 

! 

1 

PT.  ! 

5.0! 

600! 

-  ! 

-  {NONE 

IMO 

COTTONWOOD! 

1968 

4.5! 

I 

i 

I 

1 

* 

-  1 

1 

i 

I 

! 

I 

t 

1 

t 

PT.  I 

i 

! 

5.6! 

< 

I 

8001 

i 

1 

i 

1 

SO.OINCNE 

J 

! 

IMS 

VICXS?URG  1 

1976 

4.6! 

! 

1 

4.5! 

-  ! 

150! 

5*0! NONE 

! 

1941 

1.0! 

! 

! 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

I 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

3.8! 

! 

! 

485! 

! 

! 

1 

28.SIN0NE 

! 

I 

!  HE 

BPOUNVILLEl 

1966 

3.2! 

! 

3C0! 

! 

! 

1.8! 

600! 

16.0! NONE 

INI 

BROWNVILLE! 

1956 

1.0! 

! 

! 

! 

150! 

! 

• 

t 

I 

i 

! 

! 

t 

! 

! 

8.0! 

i 

I 

i 

! 

700! 

J 

! 

8. 0! NONE 

i 

! 

! 

196C 

1.6! 

) 

-  | 

! 

1 

8.0! 

700! 

J.OJNONE 

1 

1955 

1.8! 

! 

! 

I 

8.0! 

-  I 

700! 

8.0! NONE 

! 

1955 

1.8! 

! 

1 

1 

6.0! 

-  J 

750! 

8.0 J  NONE 

1 

1964 

1.6! 

! 

I 

I 

6.0! 

325! 

6.0 JNONE 

! 

1953 

1.0! 

t 

! 

! 

* 

i 

1 

I 

i 

! 

! 

! 

i 

6.1! 

I 

800! 

i 

1 

I 

! 

24 .0! NONE 

I 

! 

!CA 

ALAMEDA  ! 

197C 

6.11 

! 

| 

! 

1 C.  0 1 

1130! 

42.0! NONE 

!  C  A 

ALAHEOA  ! 

1 97  C 

8.0! 

! 

! 

! 

13.0! 

-  I 

1350! 

21.0! NONE 

!CA 

ALAMEDA  ! 

1969 

3.8! 

! 

! 

1 

13.0! 

-  I 

13501 

21 .0 ! NONE 

f  CA 

ALAHEOA  1 

1969 

3.8! 

! 

-  | 

! 

! 

14.81 

-  J 

39091 

29. 0 ! NONE 

J  C  A 

ALAMEDA  1 

198C 

3.2! 

• 

*  > 

l 

l 

» 

14.8! 

-  ! 

29.01  NONE 

!  C  A 

ALAMEDA  ! 

198C 

3.2! 

! 

i 

1 

1 

t 

! 

i 

1 

! 

i 

! 

! 

■ 

i 

1 

7.0! 

i 

\ 

800! 

i 

! 

i 

! 

32.O1R0NE 

i 

! 

!TX 

ORANGE  ! 

1982 

6.0! 

! 

! 

! 

7.6! 

800! 

32.01NCNE 

!  T  X 

ORANGE  ! 

1975 

7. A! 

! 

1 

! 

11.0! 

-  | 

32891 

23.0IPUMP 

! 

1957 

1.6! 

! 

-  | 

1 

! 

! 


! 


I 


! 
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EKCR! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  10RAPT! 

! CAPACIT  Y ! 

HIGH-  ! 

I  V 

€  S  S  £  L 

OISTl  OPERATOR 

NE  t  1C0DE iLENiTHlcRDTK! 

! 

! 

j 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

! S  •OPERATING 

1  i 

P  £G I $-!****  t 

AEC.  1 

REG. ! LOAD-! 

! 

CARGO  i 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!TC! 

iASt 

YEAR  !  - 

!  COAST 

TER  !  5 E“ ! ////// 1 /////J 

ED  1 

!////////! 

POINT  »  LINE-1 

1*01 

LINS-1 

°UIL7  !  2 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER  !  GUARD 

TON-  IPAGE1 

OVER"! OVER-! /////I 

MORSE! 

PASS-  ((LIGHT)!//////////////// 

!T5| ///////// / 

09  !  ^ 

1  MJK9ER 

MAC!  1  IV  1 

ALL  l 

ALL  (LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ( 

<fEET>!  LINE-2 

!*F! 

UNE-? 

♦9E3UI11!  i 

(23)  SNOWS  EQUIPMENT  CO. 

| 

| 

/  INC!. 

!  1 

1  ! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

t 

!  | 

ALBANY  BAT 

1208146 

3313A36! 

61.0! 

16.1! 

8.0! 

148! 

-  ! 

33 .0! BOOH 

!  PI 

DETOUR 

191 C  ! 

1  1 

61.01 

16.1! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

!  3 

,KATANNl 

J29C988 

3513A36! 

51.5! 

19.3! 

7.0! 

500! 

-  ! 

42 . 0  !  NONE 

!"I 

DETOUR 

196?  !  f 

1  1 

51.5! 

19.3! 

5.51 

1 

-  ! 

I 

!  ; 

LEPRECHAUN 

1279742 

9114A40! 

61.51 

36.5! 

6.5! 

140! 

30.0530  TON 

CRAWLER 

INI 

DETOUR 

1959  !  - 

1 

1  1 

1  1 

61.5! 

36.5! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

-  ( 
l 

(CRANE 

! 

! 

(16)  SO.  WOOD  FIBRE 

» 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

j 

1 

! 

! 

1 

! 

( 

! 

! 

1  3 

ATC  117 

1  . 

43014A4/1 

175.5! 

26.1! 

9.5! 

-  | 

1000! 

14. 5 1  NONE 

IPS 

C0LUR9US 

1941  t  ; 

1  1 

175.5! 

26.11 

1.7! 

I 

-  ! 

! 

!  5 

ATC  120 

!  . 

36414A471 

175.0! 

26. C! 

9.5! 

1000! 

IS.OiNONE 

IMS 

COLUMBUS 

1959  !  1 

1 

1  1 

175.01 

26.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I  i 

ATC  123 

36414A47! 

175.01 

26. Cl 

9.5! 

-  1 

1000! 

1 5 .0! NONE 

!MS 

COLUMBUS 

1959  ! 

1 

! 

2  ! 

i  1 

175.0! 

1 

26. C! 

! 

2.0! 

! 

! 

» 

-  ! 

! 

! 

! 

!  -* 

(32)  SOLARS  RIVER  SAND, 

INC.  ! 

t  j 

i  i 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

i 

1 

!  : 

CPAS.  C.  HIGHTOWER 

127C6C8 

4015A36! 

64.6! 

24. C! 

7.5! 

900! 

-  ! 

35.CSNOHE 

!  L  A 

PC  KAN 

195  5  « 

! 

1  1 

64.61 

24.0! 

5.5! 

! 

-  ! 

1 

t 

CITY 

1 

LAOT  NOEL 

1245645 

5713A361 

61.8! 

20.C! 

7.0! 

5401 

-  ! 

24. 5!  NONE 

it* 

MORGAN 

1953  ! 

1 

! 

!  1 

1  1 

61.8! 

1 

20.  C! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

CITY 

1 

(11)  SOLITE  CORPORATION 

! 

! 

1  1 

1 

j 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

M  954 

1  - 

94814*43! 

20C.0! 

«o.ci 

8.0! 

-  ! 

1800! 

1 3 .0 ! NONE 

!  VA 

CHESAPEAKE 

1970  ! 

I 

1  1 

20C. 0! 

50. C! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

H  955 

1  . 

948  14  A *61 

200.0! 

50. C! 

10.5! 

2150! 

1 3.0! NONE 

!  V  A 

CHESAPEAKE 

1971  !  3 

! 

1 

1  ! 

1  1 

2CC.0! 

1 

50.  C! 

! 

.5! 

1 

l 

-  1 

i 

! 

! 

!  \ 

(32)  SOLOCO,  INC. 

1 

! 

1  1 

!  1 

1 

i 

! 

! 

( 

1 

! 

; 

i 

( 

! 

BRUCE  MILLER 

1523942 

4213A35! 

45.7! 

20. C! 

6.6! 

6001 

-  ! 

26.0! NONE 

!  L  A 

BUTTE 

1969  ! 

! 

1  1 

45.7! 

20.0! 

6.6! 

! 

-  ! 

! 

LA  ROSE 

!  :: 

DARLENE 

{283368 

2113A35! 

37.1! 

U. C! 

5.7! 

:loi 

•  ! 

'3. OINONE 

!  L  A 

BUTTE 

196C  1  | 

! 

1  1 

37.1! 

14. C! 

5.7! 

! 

-  ; 

1 

LA  ROSE 

NP  SUNSTONE 

1297711 

3713*35! 

47.2! 

19.4! 

7.2! 

600! 

-  1 

iO . 0  5  NONE 

!LA 

LAROSF 

1965  ! 

! 

i  1 

47.2! 

19.4! 

7.2! 

! 

-  ! 

; 

! 

VICKIE 

1230472 

22 i 3*35 ! 

39.3! 

16.  C! 

5.2! 

400! 

-  ! 

?0.Q! NONE 

SLA 

BUTTE 

1959  !  \ 

t 

1 

1  1 

1  1 

39.3! 

1 

16. C! 

! 

5.2! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

LA  ROSE 

l  t 

(33)  SONORA  PROPERTIES/ 

I 

INC.  ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

!  * 

THUNDER  QUEEN 

153C789 

3911C12! 

65.0! 

lo.C! 

5.6! 

1060! 

5! 

24 .oInONE 

i  TX 

VICTCOl* 

1971  !  t| 

t 

1 

!  ! 

1  1 

65.0! 

! 

16. C! 

! 

4.0! 

! 

! 

! 

39! 

! 

! 

! 

(32)  SONRISE  TRANSPORT/ 

! 

INC.  1 

1  1 

1  1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

i 

SUN  DANCER 

1564375 

1  3 !  1 C 1 1 1 

33.6! 

14. C! 

5.6! 

600! 

-  ! 

13. 5 ! NONE 

SLA 

Vf NICE 

1977  l  I 

1 

1 

1  J 

1  ! 

38.6! 

1 

14. C! 

1 

5.6! 

! 

1 

! 

182 

! 

! 

j  5 

(07)  SONTA,  MICHAEL 

1 

1 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1  3 

HICHAfL-KARL 

1273828 

1113*35! 

42.8! 

14.0! 

5.8! 

165! 

-  ! 

22.5IN0NE 

IPA 

PHILADEL- 

*  1987  !  V 

1 

1 

1  1 

1  ! 

42.8! 

! 

14.0! 

! 

5.0! 

2 

! 

! 

-  ( 

1 

! 

! 

PH  14 

j  : 

! 

(03)  SOUND  TOWING  t  DREDGING  ! COMP. 

1  ! 

1  1 

! 

j 

1 

i 

! 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

|  J 

HARRY  R 

1569678 

4013A361 

49.4! 

19.2! 

6.5! 

600! 

-  ! 

37.55NONE 

!NY 

OYSTEP  BAY 

1975  ! 

1 

1  1 

50.0! 

17.2! 

5.6! 

1 

-  I 

! 

! 

S  3 

1171943 

16514A99! 

—  ! 

--  ! 

9.0! 

350! 

22.5 (CRANE 

DIESEL 

1NY 

OYSTER  BAY 

1932  ! 

1 

I 

1  1 

1  1 

106.1! 

! 

28.1! 

I 

3.5! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

t 

! 

(33)  SOURCE  SUPPLY 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  i 

IDEAL  31 

j  - 

65014A43! 

nc.oi 

35.  C! 

8.5! 

1260! 

12. OINONE 

!  TX 

HOUSTON 

196C  ! 

1 

1 

1  1 

!  1 

IfC.C! 

! 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

* 

! 

(34)  sourer,  construction  co./t  inc. 

1  1 

i  i 

! 

! 

1 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

i 

AK1KITA 

1591820 

1413*35! 

4C.0! 

8.0! 

3.6! 

165! 

-  ! 

12*S!N0Nt 

!  AR 

LITTLE 

1938  ! 

1 

i  { 

4C.C! 

5.C! 

3.6! 

! 

-  I 

» 

POCK 

! 

BALL  CONE 

1249154 

44!  3*35! 

61.4! 

18.3! 

8.1! 

300! 

-  ! 

30. oiNONE 

!AQ 

LITTLE 

1045  l 

1 

1  1 

61.4! 

18.3! 

8.1! 

! 

-  ! 

! 

ROCK 

ERNIE  D 

1279C67 

3513*36! 

50. 0! 

18.  C! 

4.5! 

700! 

-  ! 

50. OINONE 

JAR 

LITTLE 

1959  I 

1 

1  1 

50.0! 

1  3.C! 

4.5! 

1 

-  i 

I 

ROCK 

!  3 

WINDY  S 

1239538 

2513*36! 

60.0! 

14. C! 

3.6! 

480! 

-  ! 

22. OINONE 

!  Aft 

LITTLE 

197C  1 

! 

!  1 

60.0! 

14.0! 

3.6! 

! 

-  ! 

! 

ROCK 

!  \ 

PERRY  BARGE  1877 

1531546 

9014*43! 

100.6! 

24.0! 

4.0! 

300! 

--  I  HOKE 

195C  1 

! 

1  1 

IOC. 6! 

24.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

J  : 

M  819 

1  - 

62714*43! 

195.0! 

!S.C! 

8.6! 

1400! 

10.5IN0NE 

!  Aft 

LITTLE 

1966  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ROCK 

!  5 

M  82C 

1  - 

71614*43! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

1 JOO! 

10.51NONE 

!  Aft 

LITTLE 

1969  !  ? 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

.  | 

I 

ROCK 

NO  608 

1  - 

37514*43! 

14C.0! 

34.0! 

7.4! 

-  ! 

800  i 

13. OINONE 

!  Aft 

LITTLE 

1 

!  1 

140. 0! 

34. C! 

1.5! 

J 

-  1 

! 

ROCK 

THERESA 

1  - 

20514*46! 

—  ! 

--  J 

6.0! 

450! 

3.0! NONE 

!  Aft 

LITTLE 

1978  !  j 

I 

1  1 

12C. 0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

| 

ROCK 

T J  229 

1  - 

40514*43! 

10C.O! 

26. C! 

6.5! 

900! 

7 . C! NONE 

!  AR 

LITTLE 

1957  1  =■ 

1 

1  1 

10C.0! 

26. C! 

1.51 

1 

-  ! 

! 

ROCX 

!  : 

U  230 

l  - 

Ivv.il 

26. C* 

6.51 

-  1 

»cct 

7 .0*  nCii'k 

1/5 

1957  l  1 

1 

1  1 

10C.0! 

26. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

J 

ROCK 

TJ  373 

1  - 

40514*43! 

135.0! 

40. C! 

8.0! 

1245! 

8. 5! NONE 

!  Aft 

LITTLE 

1957  ! 

1 

1  ! 

135.0! 

40. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

ROCK 

TJ  384 

40514*43! 

135.0! 

40.  C! 

8.6! 

nco! 

3. OINONE 

I  Aft 

LITTLE 

--  | 

! 

1  1 

135.0! 

40.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

( 

ROCK 

7 J  388 

1  - 

40514*43! 

135.0! 

40.  C! 

8.0! 

1150! 

8.51NCNE 

1  Aft 

little 

1957  ! 

» 

1  1 

135. 0! 

40. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

ROCK 

J 

W  303 

1  . 

50014*43! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

1200! 

18. OINONE 

IAR 

LITTLE 

1975  ! 

1 

! 

1  1 

1  1 

193.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

POCK 

j 

(03)  SOUTH  BAT  CRUISES/ 

1 

INC.  ! 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

1 

! 

! 

! 

! 

ISLAND  PRINCESS 

1541389 

8711C16! 

64.5! 

19.  C! 

5.9! 

700! 

-  ! 

23. OINONE 

INY 

BAYSHCRE 

1972  ! 

1 

1 

l 

!  1 

!  1 

1  1 

64.5! 

1 

19. C! 

! 

! 

5.0! 

! 

! 

i 

1 

! 

2561 

! 

! 

! 

! 

- 
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£NGR! 

purl 

VESSEL  NAPE 

OPERATOR 

I  COAST 

ANO  NURSE R  t  GUARD 

!  NUHBE* 

1 VTCC 1  OtPCNSiCNS  IDPAPTI 
NET  ICC0E1LENGTH13RDTH1  | 

REGIS-!****!  REG.  1  KG.UOAD-! 
TER  1  SEE J//////!/////!  ED  « 
TON*  1PA»»E l  OV6R-IOVER-I/7///1 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  'LIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  1  1  V  E  S  S  £  L  1  1 

!  !  EST  1  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  *  1 

(  CARGO  1  FIXED  1  C9UIPPCNT  ITC!  BASE  1  YEAR  1 

!////////!  POINT  |  LINE-1  1*0!  LINE-1  1  GUILT  1 

HORSE!  PASS-  !(LIGHT)!////////////////!TC!//////////f  OR  I 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2  !*REBUILT1 

! 

1 

(38)  SOUTH  COAST  CONSTRUCT ION  1 

1  ! 

1  1 

!  ! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

PARITXNt 

16GC55A 

6113*36! 

75.2! 

76.  C! 

7.3! 

1  COO! 

-  ; 

34 .0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1981 

1 

1  ! 

*5.0! 

26.0* 

7.5! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

a  V  OAT 

12*2175 

66  13*36! 

41.71 

19  .* 

10.01 

1000! 

-  i 

30.0INONI 

]AK 

KETCHIKAN  ! 

• 

198C 

! 

!  ! 

67.1! 

20.0! 

10.0! 

! 

-  i 

; 

l 

! 

! 

ALASKAN  SMUT 

!65?615 

1767*4*43! 

218.4! 

40.0! 

12.5! 

-  ! 

4C00! 

60.01  NONE 

iv* 

PUGET  ! 

1983 

1 

•  1 

23C.01 

60.  C! 

4.0! 

j 

-  i 

! 

! 

SOUND  ! 

SCI  II 

J  285883 

339! 4*46 ! 

137.0! 

34.51 

8.6! 

_  i 

7Coi 

9 .0! NONE 

!  AK 

KETCHIKAN  ! 

1948 

i 

l 

i 

1  ! 

•  i 

1*8.0! 

1 

35.  Ct 

i 

2.0! 

i 

i 

i 

-  1 

i 

! 

2 

! 

! 

! 

! 

(05)  SOUTH  FERRY/  INC. 

! 

! 

{  i 

t  i 

■ 

i 

i 

< 

i 

■ 

• 

i 

i 

! 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

CAPT.  £5  CARTWRIGHT 

1251469 

76MA13! 

54.2! 

29. C! 

7.0! 

330! 

-  ! 

15.0! NONE 

•NY 

SHELTER  ! 

1932 

! 

«  ; 

64.8! 

35. C! 

3.0! 

i 

99! 

• 

! 

ISLAND  1 

NORTH  HAVEN 

! 254059 

*211*13! 

5*. 2! 

32.0! 

7.0! 

165! 

-  i 

15 .01  NONE 

JNY 

SHELTER  ! 

1947 

! 

i  i 

64.1! 

32.0! 

3.6! 

; 

99! 

! 

i 

ISLAND  ! 

SOUTH  PEARY  II 

1518(16 

6511*13! 

57.5! 

36.5! 

5.0! 

390! 

-  ! 

1 5 .0! NONE 

J  NT 

SHELTER  ! 

1951 

J 

! 

!  ! 

i  j 

57.5! 

; 

36.5! 

3.0! 

! 

; 

i 

99! 

i 

i 

! 

1 

! 

ISLAND  ! 

1 

(OS)  SOUTH  PUERTO  RICO 

TCWXNGt  (  BOAT 

i  i 
!  ! 

1 

t 

1 

i 

i 

j 

• 

i 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

SERVICE/ 

INC. 

1 

1  ! 

! 

! 

i 

» 

2 

! 

! 

! 

PRANCES  P 

ISA4237 

96*3*36! 

77.6! 

20.3! 

12.0! 

1800! 

-  i 

37.0! NONE 

!PR 

6UAYANILLA! 

1977 

1 

!  ! 

ac.O! 

21.  C! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

GEO  PETERKIN 

124C270 

7113*36! 

3C.7! 

23.1! 

9.7! 

1200! 

-  ! 

37.01  NONE 

!PR 

GUANICA  1 

« 

1971 

i 

1  ! 

8C.71 

23.1! 

7.4! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

ROSARIO  P 

! 56  3  520 

9313*36! 

31.4! 

?*.C! 

12.0! 

2200! 

-  ! 

38. 0 1  NONE 

!PR 

GUAYANILLA ! 

1975 

J 

!  ! 

*5.01 

32.  C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

) 

! 

SHARON  P 

! 25CC05 

-3913*361 

77.4! 

23. C! 

7.9* 

900! 

-  2 

33.0! NONE 

!PR 

GUAYANILLA! 

1971 

t 

1 

!  ! 

!  ! 

*5.5! 

1 

23.01 

! 

7.5! 

1 

! 

-  i 
! 

! 

! 

! 

1 

! 

(53)  SOUTH  TEXAS  TOWING 

! 

/  INC.! 

!  ! 

(  ! 

1 

! 

; 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

H  A  9 1 9 1 

1611407 

76! 3*  351 

46.0! 

22.0! 

8.5! 

1000! 

-  ! 

45 .0! NONE 

!  T 

PORT  ! 

* 

1979 

! 

!  ! 

66.0! 

22.0! 

7.0! 

| 

-  ! 

! 

! 

LAVACA  ! 

HCRGAN  5 

1637538 

11013*351 

65.3! 

26. C! 

8.5! 

1200! 

-  2 

45  *0! NONE 

!TX 

PORT  I 

1981 

! 

1  1 

65.3! 

24. C! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

! 

LAVACA  ! 

TIFFANY  J 

1636361 

5413*351 

57.01 

25.1! 

8.6! 

1000! 

-  ! 

45.0 ! NONE 

!TX 

PORT  ! 

1981 

! 

! 

!  1 

I  1 

62.0! 

! 

26.0! 

1 

6.6! 

■ 

! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

! 

LAVACA  ! 

I 

(34)  SOUTHEAST 

TUG  CO. 

i 

! 

1  i 

I  i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

SHORELINE  IX 

1636549 

39MC02! 

61.6! 

17. C! 

10.0! 

800! 

-  ! 

25 .01  NONE 

!AK 

KETCHIKAN  ! 

1981 

! 

! 

!  ! 

1  1 

65.0! 

17. C! 

7.7! 

! 

! 

! 

49! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

(29)  SOUTHERN 

ILLINOIS 

f 

SANO  CIO./ 

1  I 

1  ! 

1 

i 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

INC. 

! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

9ILL  ERCWN 

1632641 

8013*361 

62.2! 

23.21 

6.2! 

1500! 

-  ! 

33.0 ! NONE 

ML 

CHESTER  1 

1981 

1 

1  ! 

67.4! 

25.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

HOLLY  J 

155V501 

7113*34! 

56.0! 

22. C! 

5.5! 

1020! 

-  i 

34.0! NONE 

UL 

CHESTER  ! 

1974 

1 

!  1 

60.0! 

22. C! 

5.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

JANE  r 

1627844 

34 !  3*56 ! 

50.51 

22.61 

6.7! 

930! 

-  ! 

23.5 {NONE 

!IL 

CHESTER  ! 

)9«C 

1 

!  ! 

50.5! 

22.6! 

1.1» 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

JEANNE  6 

1275(88 

2813*36! 

45.9! 

19.0! 

4.0! 

940! 

-  ! 

25.CIN0NE 

!  IL 

CHESTER  ! 

1959 

! 

!  ! 

50.0! 

19. C! 

4.0! 

| 

-  ! 

! 

I 

! 

LISA  ANN 

1538137 

64*3*361 

57.7* 

22. Cl 

5.0! 

9201 

-  ! 

29  •  5! NONE 

!  XL 

CHESTER  ! 

197? 

! 

1  ! 

63.0! 

22.0! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

SHEL8Y  L 

1612598 

97J3A3A! 

41.0! 

26.  C! 

8.2! 

1020! 

-  ! 

32. 5 ! NONE 

!  IL 

CHESTER  I 

1979 

1 

I  ! 

41.0! 

26. C! 

8.2! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

TRIPLE  P 

1585(69 

5013*36! 

52.2! 

22. C! 

7.0! 

1050! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  XL 

CHESTER  I 

1978 

1 

!  1 

55.0! 

22.  C! 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  2 

1  - 

10014*46! 

1CC.0! 

26.  C! 

6.71 

! 

300! 

9.5INONE 

!  XL. 

CHESTER  ! 

1958 

1 

!  1 

ICO.O! 

26. C! 

1.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  A 

|  ...... 

12014A46! 

1CC.0! 

26. C! 

6.7! 

-  ! 

3C0! 

9.5 ! NONE 

!XL 

CHESTER  ! 

1963 

1 

!  ! 

1CC.0! 

26.0! 

1.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  6 

1263370 

12014*46! 

100.0! 

26. C! 

6.91 

-  1 

300! 

6.0 ! NONE 

!  IL 

CHESTER  ! 

1952 

1 

!  1 

100.0! 

26. C! 

1.1! 

! 

•  i 

! 

! 

» 

NC  55 

l  - 

16214*46! 

11C.0! 

28. C! 

7.3! 

! 

500! 

8 .6 ! NONE 

!  IL 

CHESTER  I 

1947 

! 

1 

1  ! 

!  ! 

11C.0! 

! 

28.  C! 

! 

1.3! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(17)  SOUTHERN 

f 

NARINE  CONSTRUC 1 T  ION 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

NARY  JANE 

I27C265 

1213*36! 

46.0! 

16.0! 

-  ! 

450! 

-  ! 

21  .0 1  NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1955 

1 

1  1 

5C.01 

16. C! 

-  ! 

1 

-  ! 

1 

! 

GA  ! 

HYRTLC  LEE 

1275557 

5313*36! 

59.5! 

20.0! 

6.3! 

580! 

-  ! 

24,0! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

• 

1980 

1 

1  1 

64.0! 

20.0! 

4.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

TISCC 

1288(47 

1013F361 

45.0! 

1 6.C ! 

5.0! 

760! 

-  ! 

20.0! NONE 

!TN 

CHATTANOO- ! 

1962 

1 

1  1 

45.0! 

H.C! 

1.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

TRAIL! LAZE* 

1266627 

2413P36! 

46.0! 

15. C! 

5.0! 

400! 

-  ! 

25.0IN0NE 

!TN 

CHATTANOO-! 

• 

197« 

1 

1  1 

46.0! 

15. C! 

5.C! 

j 

.  i 

! 

! 

GA  ! 

NC  2C3 

j  - 

22014*431 

12C.0I 

30. C! 

7.0! 

i 

600! 

4.C! 

! 

1 

- 

1 

1  1 

120.0! 

30.0! 

1.5! 

! 

.  i 

! 

! 

! 

S  121 

|  - 

74214P40I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

12.0IN0NE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1962 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  2 

! 

! 

GA  ! 

5  285 

!  . - 

10014*43! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  ! 

500! 

1 2 .0! CRANE 

!TN 

CHATTANOO-! 

1959 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  j 

1 

! 

GA  1 

se  75 

1  - 

21214*431 

7C.0! 

40.  C! 

7.6! 

! 

300! 

3.0JN0NE 

!TN 

CHATTANO0-1 

1965 

1 

!  ! 

70.0! 

40.  C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

GA  ! 

if  22 

i  ...... 

29SHM3! 

144.2! 

!i„C! 

7.0! 

-  j 

«/»**  rti 

10.0!  PL*. IP 

« yj* 

CKATTAliOC-! 

1958 

• 

i 

1  ( 

166.0! 

36.0! 

1.5! 

I 

-  ! 

j 

i 

GA  ! 

JH  180 

i  - 

12014*43! 

11C. 6! 

30.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

9.0 ! NONE 

!TN 

CHATTANOO-! 

— 

* 

1  1 

110. 6! 

70.  C! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

SR  181 

i  . 

12014A43! 

110.6! 

50.0! 

6.0! 

! 

-  2 

9.0! NONE 

(IN  CHAMAHOO-! 

— 

i 

I  1 

110.6! 

30. C! 

1.0! 

! 

-  i 

! 

! 

GA  I 

SR  1187 

«  . 

45014A43! 

151.0! 

52.5! 

13.0! 

-  ! 

1250! 

! 

! 

1 

* 

1987 

! 

1  1 

151.0! 

52.5! 

2.0! 

J 

-  ! 

I 

! 

! 

SR  2523 

1259139 

157614*43! 

290.1! 

50.1! 

12.2! 

-  ! 

3600! 

17.0  1  C  I  ESEL 

PURPS 

ITN 

CHATTANOO-! 

1949 

1 

1  1 

290. 1! 

50.1! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  I 

TJ  308 

1  . 

220I4F43! 

1 20.01 

*0.C! 

7.0! 

-  ! 

6  CO ! 

8.0! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1956 

1 

1  1 

12C.0! 

30. C ! 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

1 

GA  t 

WTT  1C04 

1  - 

73014F4U 

195.0! 

55.0! 

9.0! 

•  i 

1500! 

1 6 . 0 ! NONE 

ITN 

CHATTANOO-! 

1954 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

GA  ! 

AS  1C2 

(002600 

1 1 501 5A7t ! 

25C.O! 

48.0! 

9.5! 

-  ! 

2530! 

19.0! DIESEL 

PUNP 

!TX 

HOUSTON  1 

1959 

1 

1  1 

25C.O! 

48.0! 

1.7! 

« 

-  ! 

! 

! 

1 

AS  103 

1297C08 

1360*5*71! 

240.01 

52.5! 

9.0! 

-  i 

2399* 

15.0! COILS 

AND  PUNP 

ITX 

HOUSTON  ! 

1951 

! 

1  1 

240.0! 

52.5! 

1.4! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

CR  341 

1528168 

1 459!5*71 ! 

300.0! 

50. C! 

9.0! 

-  ! 

3428! 

17.01DIESEL 

PUNP/  HOT! 

! 

1970 

1 

1 

I 

1  ! 

1  1 

(  1 

30C.0! 

J 

50.0! 

! 

1.6! 

I 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

I 

!  OIL  HEATER 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

THOLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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1VTCC1 

DIMENSIONS  ! OR  A  FT  1 

•CAPACITY! 

HIGH"  1 

•VESSEL! 

1 

i 

DIST!  OPERATOR 

NET  ! CODE! LENGTH! 9®DTH! 

1 

! 

! 

EST  1  CARGO 

HANDLING 

IS  I  CeERAT INC  I 

! 

-V 

RECXS-l****! 

RES.  ! 

REG.1L0A0-1 

I 

CARGO  1 

FIXED  1  EQUIPMENT 

1TCI  OASE  1 

YEAR  l 

i  coast 

TER  1  SCSI //////!//// / ! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  1  LINE-1 

i  ao!  iue-1  l 

PUILT  • 

VESSEL  MAKE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  IP  AGE l 

OVEP-JOVER-!/////! 

HO°SE 1 

0 ASS"  ! (LIGHT) !//////////////// 

noi  minmn 

OR  1 

J  NUH3ER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  !LI«Hlt 

*0  **  R ! 

sNGER*  ! 

(FEET)!  LINE"2 

!EE!  LINE-2  1 ‘REBUILT  I 

- 

(17)  SOUTHERN  NARINE 

» 

! 

CONSTRUC) TICK 

!  1 

1  1 

1  ! 

i 

i 

! 

1 

! 

i 

l 

i 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

!  1 

!  1 

•  1 

! 

1 

I 

; 

CO. 

! 

1  1 

1 

! 

• 

! 

1 

1  1 

! 

(CONTINUED) l 

1  i 

! 

■ 

i 

5 

1 

1  1 

(C0R6E 

15*5731 

1 0*2 1 5A  431 

262.1! 

45. li 

10.  <>! 

-  ! 

24851 

16.01DIESEL 

PUMPS 

!  ! 

1973  ! 

1  1 

262.1! 

45.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

j  j 

i 

A 

LCCKPCRT 

144515A711 

29C.0! 

5C.C! 

9.01 

-  ! 

34GO! 

17.0! 

(LA  NEW  ! 

1965  1 

: 

i  1 

29C.0! 

50.0! 

1.51 

1 

-  1 

! 

1  C»Lr*flS  ! 

1 

NT.  VCRNON 

14*515*71! 

29C.O! 

50.  C! 

9.0! 

! 

3400! 

17.0! 

!  LA  LEW  1 

1965  ! 

1  ! 

29C.O! 

50. C! 

1.5! 

! 

-  • 

1 

!  ORLEANS  ! 

! 

sr  u 

72715*71! 

225.0! 

33. C! 

9.0! 

-  1 

2081  ! 

13.0! DIESEL 

PUMPS 

! T X  HOUSTON  ! 

1948  ! 

’i 

i  1 

225.0! 

33.  C! 

2.0! 

l 

-  ! 

i 

1  1 

! 

SN  1087 

1277479 

176815*71! 

290.0! 

52.5! 

5.51 

-  i 

4129! 

19.1UIESSL 

PUMP 

!TX  DICKINSON  ! 

*  1987  ! 

* 

3 

1  l 

1  ! 

29C.O! 

! 

52.5! 

j 

1.5! 

i 

i 

i 

"  ! 

1 

1 

i  i 

!  ( 

1 

1 

(31)  SOUTHERN  NARINE 

! 

ESU1PNEN ! T  CC., 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

1 

1 

i  i 

( 

i 

’ 

INC. 

j 

1  1 

! 

! 

!  1 

i 

1963  ! 

ROCK  ELUFF 

! 29071 3 

18513*36! 

116.5! 

25.  C! 

7.0! 

1730! 

~  1 

32 .oi NONE 

IP'S  ROSCOALE  I 

1 

1  1 

1  ! 

125.01 

1 

28.  C! 

! 

6.0! 

1 

! 

! 

"  ! 

1 

i 

1  ! 

! 

! 

* 

(IS)  SOUTHERN  NARINE 
HCUNO  DOS 

TOWING 

1 

1 

! 275C1 1 

1  ! 

!  ! 

2013A36! 

1 

1 

42.6! 

! 

« 

1  o.  4  i 

! 

! 

6.1! 

1 

! 

330! 

i 

i 

24.9! NONE 

!  ! 

1  1 

! FL  SOCA  RATON! 

i 

•  I960  ! 

- 

! 

i 

!  1 

1  ! 

46.0! 

1 

17. C! 

! 

5.8! 

! 

! 

j 

*  ! 

1 

t 

1  1 

i 

(12)  SOUTHERN  SHIPBUILDING 

! 

! 

1  1 

!  ! 

t 

! 

i 

i 

• 

! 

i 

1 

i 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

CORPORATION 

! 

!  ! 

! 

* 

1 

i 

i 

!  ! 

r  n  canulette 

12CC590 

13! 3*361 

63.3! 

15.  C! 

6.6! 

860! 

-  ! 

25.0!NCNE 

! L A  SLIDELL  1 

1°C3  ! 

) 

1 

!  ! 

!  1 

63.3! 

! 

1 5.C! 

i 

6.6! 

1 

! 

! 

" 

i 

i 

!  1 

!  1 

! 

1 

(30)  SOUTHERN  T0VIN6 
BAXTER  SOUTHERN 

CO. 

! 

! 

1506*53 

1  ! 

1  1 

25813A34! 

! 

! 

12C.0! 

i 

! 

35. C! 

! 

1 

7.5! 

I 

i 

3200! 

i 

1 

40.01NONC 

1  1 

!  1 

!M0  CARUTHERS"! 

1 

I 

1967  ! 

! 

1  ! 

12C.0! 

15. C! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

I  VILLE  ! 

1 

CHARLES  SOUTHERN 

15121*1 

25613*36! 

12C.0! 

35. C! 

7.5! 

3200! 

-  ! 

40.0! NONE 

IHO  CARUTHE*S-1 

1968  1 

1 

1  ! 

1 2C.0! 

35.  C! 

7.0! 

! 

-  ! 

1 

1  VILLE  1 

i 

CHERYL  STEGBAUER 

1568268 

265! 3*361 

i ?C .0! 

35. C! 

7.5! 

3200! 

"  1 

40.01  NONE 

IHO  C»RUTHE*S-I 

1975  ! 

! 

!  1 

12C.0! 

35. C! 

7.0! 

1 

-  ! 

1 

!  VILLE  I 

1 

CLARK  FRAME 

1266363 

27013*361 

13C.0! 

35. C! 

8.0! 

3200! 

-  ! 

1S.0SN0NE 

IPO  CAPUTHERS-! 

1«53  J 

t 

1 

!  1 

13C.0! 

35. C! 

7.5! 

1 

-  • 

1 

!  VILLI  1 

! 

DAVIO  STEGBAUER 

1626C92 

53413*361 

162.8! 

43.3! 

8.6! 

56001 

-  • 

46.0! NONE 

IHO  CARUTHERS"! 

196C  1 

1 

!  i 

168.3! 

43.3! 

a.ot 

1 

-  ! 

1 

I  VILLE  1 

1 

DEE  LAKE 

1264533 

2*813*36! 

11C. 4! 

27.1! 

8.7! 

1800! 

-  ! 

40  .0! NONE 

!M0  CARUTKF.PS-  1 

195?  ! 

! 

!  ! 

11C. 4! 

27.1! 

7.6! 

! 

-  ! 

1 

1  VILLE  ! 

1 

OOROTHT  X.  SOUTHERN 

1279C30 

21613*36! 

10C.O! 

30. C! 

7.5! 

1*00! 

-  ! 

40.0! NONE 

!N0  CARUTHERS-! 

1959  1 

? 

! 

1  1 

10C.0! 

20. C! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

I  VILLE  1 

! 

FRANK  8.  TANGLE 

1251877 

2*913*561 

114.5! 

3C.C ! 

8.6! 

32001 

-  ! 

40.0! NONE 

! MO  CARUTHERS-1 

1947  1 

! 

!  ! 

114.5! 

30.1! 

7.0! 

1 

-  ! 

1 

I  VILLE  1 

! 

FRANK  STEGeAUCR 

1505190 

25313*36! 

12C.0! 

35. C! 

7.5! 

3200! 

-  1 

40 .0! NONE 

!M0  CARUTHERS- ! 

1967  1 

1 

!  1 

12C.0! 

35.  C! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

JANES  L.  WILLIAMS 

1511120 

25813*36! 

12C.0! 

35. C! 

7.5! 

3200! 

-  | 

GO.OIKONE 

IHO  CARUTHCPS"! 

1967  1 

f 

1  1 

17C.0! 

35. C! 

7.0! 

1 

-  • 

1 

1  VILLE  I 

t 

JANA  SOUTHERN 

1273883 

51 1 13A36 1 

122.0! 

39.5! 

e.5! 

39751 

-  ! 

42.01N0NE 

!M0  CARUTNERS-! 

1957  1 

! 

!  ! 

13C.0! 

40. C! 

8.5! 

1 

-  ! 

! 

f  VILLE  ! 

! 

. 

JIN  SOUTHERN 

1502672 

25613*361 

12C.0! 

35. C! 

7.6! 

3200! 

-  J 

40.01  NONE 

mo  CAAUIHE«S-I 

1966  ! 

1 

!  1 

12C.0! 

35. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

! 

JO  ANNE  STES0AUER 

1579809 

244(3*36! 

12C.0! 

35. C! 

7.5! 

32001 

-  • 

16.0! NONE 

IHO  CARUTHERS-! 

1977  1 

! 

!  ! 

1 2C.0! 

35. C! 

7.0! 

l 

-  ! 

1 

!  VILLE  1 

1 

LAURA  ELIZABETH 

1501262 

25513A36! 

12C.0! 

35.  C! 

7.5! 

3200! 

~  ! 

40. 0 ! NONE 

mo  CARUTHERS”  { 

1965  1 

1 

1  1 

12C.0! 

35.  C! 

7.01 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  l 

! 

LAURA  TAMBLC 

1611908 

53413*36! 

168.8! 

43.3! 

8.6! 

5600! 

-  ! 

46.01  NONE 

IHO  CARUTHERS"! 

1979  1 

1 

1  1 

166.3! 

43.3! 

8.0! 

1 

-  ! 

! 

!  VILLE  ! 

1 

ROBERT  INGLE 

1  272258 

201J3A361 

149.0! 

34. C! 

9.6! 

3200! 

-  1 

*0.3 1  NONE 

IHO  CARUTHERS-! 

1956  ! 

1 

1  ! 

16C.0! 

36. C! 

8.9! 

! 

-  ! 

1 

!  VILLE  l 

• 

SCOTT  STEGBAUER 

162*968 

53413*36! 

158.8! 

43.3! 

3.6! 

5600! 

-  1 

4&.0! NOV* 

!M0  CARUTHERS-1 

198C  ! 

1 

1  I 

1*3.8! 

43.3! 

8.0! 

I 

-  1 

! 

1  VILLE  ! 

< 

STC  2506 

1287815 

151215*71! 

29C.0! 

50.0! 

9.0! 

I 

15121 

16.0101ESCL 

PUMP 

mo  CAJUIH£»S-1 

1962  ! 

1 

!  1 

29C.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  1 

« 

!  VILLE  ! 

1 

ST  C  152*0 

152*871 

85115*71! 

15C.0! 

50. CJ 

9.0! 

-  1 

2C00! 

16.0|0I£SEL 

PUHP 

1 IL  WOOD  RIVER! 

197C  ! 

! 

!  ! 

15C.0! 

50.0! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1  ! 

! 

STC  1 5253 

152*872 

65115*71! 

1SC.0! 

50.  C! 

9.0! 

-  I 

2CC0! 

16.01  DIESEL 

PUMP 

!IL  VOOO  RIVER! 

197C  ! 

! 

1  1 

15C.01 

50. C! 

1.6! 

l 

-  ! 

i 

)  1 

! 

STC  15263 

1  52*873 

65115A71 1 

15C.0! 

50. C! 

9.0! 

-  ! 

2C00! 

n.cioitsu 

PUMP 

!IL  WCOO  R IVER j 

197C  ! 

1 

1  ! 

15C.0! 

50. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1  1 

STC  2520B 

1  519963 

166715*71! 

29C.0! 

50.  C! 

9.5! 

-  1 

3620! 

13.01PUMPS 

IHO  CAPUTHEAS-! 

1969  i 

1 

I 

!  1 

!  ! 

290.0! 

! 

50. C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

■  1 

! 

! 

1  VILLC  ! 

!  1 

2 

i 

<*0)  SOUTHHARPTON  TOWING  CO. 

1 

! 

1  ! 

1  ! 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

i 

!  ! 

!  1 

! 

{ 

C/0  GRESER*  CLIFFORD  K 

.U 

1  t 

! 

i 

! 

1 

i 

1  1 

i 

GAEGERf  ROBERT 

! 

1  ( 

I 

! 

! 

1 

i 

!  1 

! 

COLUSA 

1255572 

1913*36! 

6C.9! 

19.3! 

4.9! 

9001 

-  ! 

37.0! NONE 

1CA  RIO  VISTA  ! 

1948  ! 

! 

1  1 

65.0! 

20.0! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

COMANCHE 

16*7250 

19613*36! 

134.0! 

33.1! 

14.0) 

1850! 

-  ! 

75 .01  NONE 

!  C A  RIO  VISTA  I 

1944  1 

I 

!  1 

143.0! 

34.  C! 

12.0! 

1 

-  ! 

i 

!  i 

i 

LAKE 

1  248557 

1013856! 

55.9! 

16.6! 

6.5! 

860! 

-  ! 

37. ol NONE 

!CA  RIO  VISTA  I 

1946  1 

1 

1  1 

65.0! 

17.  C! 

6.01 

1 

-  1 

1 

1  1 

1 

RONNIE  6 

1566652 

6613A36! 

55.2! 

24. C! 

8.0! 

1400! 

-  1 

43.0! NONE 

! CA  RIO  VISTA  1 

1975  l 

I 

! 

I  ! 

1  1 

7C.0J 

! 

25.  C! 

! 

6.0! 

! 

! 

”  . 

1 

1 

1  1 

!  1 

j 

(32)  SOUTMLAKE  CONSTRUCTION 

• 

cio.. 

•  i 

i 

i 

i 

■ 

i 

i 

i 

i 

i  i 

j  j 

i 

INC. 

! 

1  J 

! 

! 

! 

( 

i 

!  i 

! 

CAPT.  HACK 

1534914 

4313*361 

47.9J 

20. C! 

7.5! 

5301 

-  1 

33.01  NONE 

•LA  NEW  1 

1971  ! 

! 

1  1 

47.9! 

20. C! 

7.51 

1 

-  1 

l 

!  ORLEANS  I 

! 

AB  10 

1544730 

56314*46! 

i 

—  ! 

9.2! 

-  1 

1300! 

11.01NCNE 

I  LA  NEW  1 

1972  1 

1 

! 

1  1 
1  1 

195.1  i 

1 

15.1! 

! 

2.0! 

1 

! 

1 

"  * 

! 

!  ORLEANS  ! 

1  1 

! 

1 

(32)  SOUTHLAND  NARINE  TOWING 

! 

1  COR  P. 

1  1 
1  1 

! 

! 

i 

1 

1 

1 

i 

1  1 

!  ! 

! 

A.  W.  STAHL 

1299100 

3113*36! 

44.2! 

18. C! 

5.9! 

600! 

-  f 

38.51N0NE 

1  LA  NEW  1 

1965  l 

! 

1  1 

48.01 

15. C! 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

!  ORLEANS  1 

I 

TAHITI- 

12383*1 

5813*351 

75.7! 

26.1! 

9.0! 

800! 

-  1 

40.0! NONE 

ILA  LEV  1 

1939  ! 

1 

1  1 

75.7! 

26.1! 

6.51 

I 

-  i 

1 

!  ORLEANS  ! 

1 

VICKSBURG 

1266361 

30815A70I 

135.0! 

33. Cl 

7.0! 

-  ! 

650! 

1 2 .01  NONE 

ILA  NEW  1 

1939  ! 

1 

f 

1 

!  1 

1  1 

1  1 

135.0! 

1 

1 

33. C! 

! 

I 

1.01 

! 

1 

1 

I 

I 

! 

! 

1 

1  OPLEANS  ! 

!  1 

1 

1 

1 

ENGRl 

DIST!  OPERATOR 


1  COAST 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER  !  GUARD 
1  HUMBER 


(20)  SOUTHPOINT  EARGE  CO. 
LINDA  ANN 

! 

! 

! 

!  28CC17 

SP3  ICO 

1275896 

SP8  1C2 

1292*30 

SP8  117 

156953* 

l 

(32)  SPAN! Eft  NARINE  CORN. 
LOUISE  SPINIER 

1 

! 

155*065 

LU8Y  GUIDRY 

1557119 

NISS  LAURIE 

157583* 

SHIRE 

161C520 

SPC  3001 

1561673 

SPC  3C02 

1565505 

! 

(29)  SPARTAN  TRANSPORTATION 
CORPORATION 

ACROPOLIS 

1 

t 

i 

166*96* 

ACA»EPNON 

16*718* 

AR  ION 

16268*9 

ATHENA 

1 6*583* 

JUPITER 

1621460 

MERCURY 

166*965 

NORTH  SEND 

1636306 

OLYMPUS 

1661*37 

PARTHENON 

•I639C30 

PEGASUS 

16*65*4 

PHAETON 

1617985 

SPARTAN 

16**959 

ULYSSES 

1652589 

(03)  SPENTONeUSH/REO  STAR 
ATLANTIC  STAR 

CO. 1 /  INC. 
1568767 

CHAPLAIN 

1263602 

CHEYENNE 

1297*18 

CHOCTAW 

1503157 

CROW 

129C907 

CRUSADER 

1517709 

NEW  HAVEN 

150*920 

NEWPORT 

12*2857 

NORTH  STAR 

1592C75 

PORT  JEFFERSON 

127*512 

SEA  STAR 

I57C691 

STAMFORD 

1261833 

ETHEL  H 

1277709 

HYGRADE  22 

15*57*5 

HYGRADE  2* 

155736* 

HYGRADE  *2 

j  515C05 

HYGRADE  95 

1511528 

I 

PERTH  AReOT  1 

1171776 

SALISBURY 

1275895 

ST  65 

15896*2 

ST  85 

1576625 

ST  11 2 

1606890 

ST  11* 

1608351 

! 

• 

(11)  SPICA  CORPORATION 
SPICA 

i 

I 

! 

16*3715 

! 

l 

! 


T ABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS  765 


1  1VTCCI  .DIMENSIONS  URAPTl 

1  NET  1C0DE1LENGTN1BRDTHI  ! 

1  REGIS-!****!  RE*.  1  REG.  1  LOAD**! 

!  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1  TON-  IMAGE!  OVEP-lOVfA-l/////! 

!  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ( 
////////! 
PASS-  ( 
ENG8RS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

EST  !  CARGO  HANOLING  !S  {OPERATING  1  ! 
FIXED  !  EtUI/Nf XT  1TC 1  EASE  1  YEAR  ! 
»OINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
(LIGHT)  !////////// //////ITD! ////////// !  OP  ! 
(FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2  I  ‘REBUILT l 

1  1  1 

!  1  1 

1  !  1 

t  3* i 3A3S1 

1 

1 

1 

52.51 

! 

! 

! 

15. C! 

! 

1 

*.8! 

2*0! 

! 

! 

! 

23. 5 !  NONE 

1 

1 

! 

!  CM 

! 

1 

! 

SOUTNPOINT! 

I960  ! 

1  !  1 

52.51 

15. C! 

*.8! 

-  j 

l 

1 

! 

1  —  14AA0! 

135.01 

35. C! 

12.0! 

-  1 

1500! 

16.8IH0NE 

(OH 

SOUTNPOINT! 

1958  ! 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  | 

i 

1 

! 

1  936**A*0! 

195.0! 

35.  C! 

12.0! 

-  | 

1500! 

u.aIncne 

!CH 

SOUTNPOINT ! 

1963  ! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

! 

1  936UA40! 

195.01 

35. C! 

12.0! 

-  I 

1500) 

16.61  NONE 

!CH 

SOUTNPOINT ! 

1976  1 

i  i  1 

1  1  1 

i  i  i 

195.1! 

1 

35. C! 

i 

• 

1.5! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

*  it 

1  !  ! 

1  11513AJ6! 

! 

75.0! 

i 

! 

?*.C! 

i 

! 

8.5! 

135C! 

.  | 

i 

3)  •  0 !  NONE 

! 

! 

!IA 

1 

i 

NEW  i 

1985  ! 

1  5  1 

95.0! 

24.C! 

7.0! 

-  j 

! 

1 

ORLEANS  ! 

1  11513*36! 

75.0! 

2*.C! 

3.0! 

1800! 

-  j 

37 . 0 ! NONE 

!IA 

HARVEY  ! 

197*  ! 

1  1  ( 

75.0! 

?*.C! 

5.0! 

-  j 

j 

! 

I 

1  10413A361 

7C.0! 

2*.C! 

5.5! 

1350! 

-  j 

*?.ol NONE 

(LA 

NEW  ! 

1976  ! 

1  1  I 

7C.C1 

2*. Cl 

7.01 

-  i 

i 

! 

ORLEANS  ! 

!  9013*361 

63.0! 

2*  .0 1 

9.6! 

1000! 

-  i 

50. 0  1  NONE 

!  L  A 

HARVEY  ! 

1979  ! 

1  1  ! 

63.0! 

2*.C! 

1.61 

-  j 

! 

! 

1 

!  20*915*70! 

297.5! 

S*.C! 

6.5! 

-  I 

3300! 

16. O’DIESEL  RUHR/ 

(LA 

HARVEY  ! 

1975  ! 

1  t  1 

297.5! 

3  4  •  C 1 

2.0! 

-  | 

! C0II.S-08L  60TTOP! 

! 

1  20*915*70! 

297.5! 

54.0! 

8.5! 

-  i 

3300! 

16.0! DIESEL  PUMP/ 

!LA 

HARVEY  ! 

1973  ! 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

207.5! 

! 

! 

5  4 .  C ! 

! 

! 

2.0! 

I 

j 

! C0XLS-03L  BOTTOM! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1  1  1 

t  1  1 

1  65713*361 

! 

i 

..  t 

{ 

i 

..  i 

1 

J 

9.0! 

5600! 

■ 

j 

*6.0! NONE 

1 

1 

!  MO 

! 

! 

st.  ieuts  i 

1983  ! 

1  !  1 

161.0* 

*2.0! 

7.0! 

! 

1 

! 

1  *0213*36! 

—  ! 

--  • 

8.6! 

5600! 

*6.0 {NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1982  ! 

!  1  1 

UC.O! 

42.C! 

7.0! 

! 

1 

1 

t  63*13*36! 

! 

—  1 

8.6! 

6000! 

**«0!NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1910  ! 

1  1  1 

1*5.0! 

*8.0! 

7.0! 

-  1 

! 

1 

! 

!  60913*361 

—  ! 

..  i 

9.0! 

6000! 

** . 0 ! NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1982  ! 

1  1  1 

1*5.0! 

*8.0! 

7,0! 

-  j 

» 

1 

1 

1  63*13*36! 

! 

—  ! 

6.6! 

6000! 

**• C 1  NONE 

!  RO 

ST.  LOUIS  ! 

I960  ! 

1  1  1 

1*5.0! 

*8.0! 

7.0! 

i 

1 

! 

1  53313*36! 

! 

—  ! 

9.0! 

5100! 

*6. 0  j  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1983  ! 

1  !  1 

1*0.0! 

*2.C! 

7.0! 

! 

1 

! 

1  $0213*36! 

1*1.5! 

*S.C! 

s.ot 

6000! 

52. 3 1N0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1  1  1 

1*1.5! 

45.C! 

2.0! 

! 

! 

! 

1  *0213*36! 

—  ! 

—  ! 

9.0! 

5600! 

*6 .6! NONE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1983  ! 

1  1  1 

UC.O! 

*8.C! 

7.0! 

! 

1 

I 

1  4C213A36! 

—  ! 

—  ! 

8.6! 

5600! 

46.01NCNE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1  1  1 

1*0.0! 

*2.C! 

8.0! 

! 

1 

!  *0213*36! 

—  ! 

—  ! 

8.6! 

5600! 

*6. 0 !  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1962  ! 

1  1  1 

UC.O! 

*2.C! 

8.0! 

i 

1 

! 

!  *0213*36! 

—  ! 

—  ! 

6.6! 

6000! 

*6 .0 ! NONE 

1R0 

ST.  LOUIS  ! 

I960  ! 

1  1  1 

1*0.0! 

42.C! 

8.01 

I 

! 

! 

I  60913*36! 

—  ! 

—  ! 

8.6! 

6000! 

** .0! NON* 

1M0 

ST.  LOUIS  ! 

1962  ! 

1  1  1 

1*5.0! 

4  3.C! 

8.0! 

I 

1 

! 

1  60913*36! 

! 

—  ! 

9.0! 

6000! 

**.0!NONE 

1R0 

ST.  LOUIS  ! 

1982  ! 

1  1  1 

1  !  ! 

%  it 

1*5.0! 

! 

*6.C! 

! 

7.0! 

! 

j 

! 

t 

» 

! 

•  ii 

1  1  1 

1  13*13*361 

i 

! 

IOC. 2! 

! 

! 

36.3! 

I 

! 

13.*! 

*200! 

«  • 

! 

! 

*8.0 ! NONE 

! 

1 

INT 

I 

! 

NEW  YORK  ! 

1975  ! 

1  (  1 

IOC. 2! 

36.3! 

13.*! 

•  | 

! 

1 

! 

1  9013*36! 

15.0! 

24. C! 

1C. 9! 

900! 

-  j 

15 .0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1952  ! 

1  1  1 

85.0! 

24. C! 

10.0! 

-  1 

! 

1 

! 

1  10313*36! 

93.75 

25.1! 

11.6! 

15001 

-  I 

15 .01  NONE 

1NY 

NEW  YORK  1 

1965  1 

1  1  1 

19.1! 

76.2! 

11.6! 

-  j 

( 

| 

! 

!  10313*  36! 

83.7! 

25.1! 

11.1! 

1800! 

-  j 

1 5 .0 ! NONE 

INY 

NFW  YORK  ! 

1966  ! 

1  1  1 

53.1! 

26.2! 

9.5! 

-  i 

! 

| 

! 

1  10313*38! 

90.0! 

25.  C! 

11.5! 

1800! 

-  j 

15.OIN0NE 

INY 

NEW  YORK  1 

1963  ! 

:  i  i 

90.0! 

25.0! 

11. 5! 

-  i 

! 

1 

! 

1  813*361 

1C2.01 

28.51 

16.0! 

*000! 

-  j 

55.5! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1968  ! 

1  1  1 

102.8! 

28.6! 

13.0! 

-  j 

1 

1 

! 

!  9913*36! 

78.8! 

?*.C! 

10.0! 

1500! 

-  } 

24.01  NONE 

1CT 

NEW  HAVEN  ! 

1966  ! 

I  1  1 

55.0! 

25.1! 

8.0! 

-  i 

! 

1 

1 

!  11513*36! 

94.1! 

25.1! 

12.0! 

1800! 

-  j 

38.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  1 

19*3  ! 

1  t  1 

10C.0! 

?6.C! 

9.2! 

-  i 

I 

i 

! 

1  12713P35! 

IOC. 9! 

30.0! 

12.0! 

2300! 

-  i 

50.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1978  ! 

1  1  1 

10C.O! 

30.01 

11.0! 

-  j 

! 

I 

! 

1  13*13*361 

v*.7! 

27.1! 

12.01 

1800! 

-  i 

46.01  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1957  ! 

1  1  1 

ICC. 3! 

28.0! 

10.0! 

-  j 

! 

1 

! 

1  11713P36! 

109.0! 

!1.2! 

U.6! 

2300! 

-  j 

55.01N0NE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1975  ! 

1  1  ! 

109.0! 

31.2! 

13.0! 

-  i 

! 

I 

1 

J  713*36! 

ICC. 01 

27.0! 

U.6! 

3000! 

-  ! 

11 .0 1  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1951  ! 

1  !  1 

10C.0! 

27.0! 

12.0! 

-  ! 

! 

1 

1 

1  336115*70! 

305.1! 

65.1! 

16.9! 

-  J 

100701 

*1.513  DIESEL  ROTARY 

!NJ 

PERTH  1 

*  195*  1 

!  !  I 

307.5! 

65.3! 

2.9! 

-  ! 

IPUMPS/  COILS 

! 

AMBOY  ! 

!  13*715*701 

2*2.7! 

*3.3! 

U.OI 

-  1 

3796! 

23.512  DEEP  WELL 

INY 

NEW  YORK  ! 

1973  1 

1  !  1 

2(2.7! 

*3.7! 

2.6! 

-  J 

IPUMPS/  COILS 

1 

! 

1  13*715*70! 

2*2.7! 

*3.7! 

1*.01 

-  ! 

3796! 

23.512  DEEP  WELL 

INY 

NEW  YORK  ! 

197*  ! 

!  !  1 

2*2.7! 

*3.1! 

2.6! 

-  ! 

! PURRS/  COILS  ' 

I 

1 

!  25961SA7C1 

299.7! 

*3.3! 

17.6! 

-  j 

6000! 

29.012  PURRS/  HOSE# 

INY 

NEW  YORK  ! 

1968  1 

!  1  1 

299.7! 

*3.2! 

3.0! 

-  ! 

ICOILS 

1 

1 

1  629315A7C! 

39C.0! 

68.0! 

29.0! 

-  ! 

12776! 

35.012  PUMPS/  HOSE/ 

INY 

NEW  YORK  ! 

1967  ! 

1  1  1 

39C.0J 

68.0! 

3.0! 

« 

-  ! 

ICOILS 

1 

! 

1  143215*70! 

2*3.9! 

38.91 

13.1! 

-  1 

36601 

27.012  DIESEL  ROTARY 

1NJ 

PERTH  1 

•  1960  ! 

1  1  f 

25*. 0! 

39. C! 

3.0! 

■  i 

IPUNPS/  COILS 

1 

AMBOY  ! 

1  228615*70! 

292.6! 

*3.6! 

13.1! 

-  ! 

5960! 

33.012  DIESEL  DEEP 

In. 

PERTH  ! 

R  1962  ! 

1  1  1 

292.6! 

*3.6! 

2.8! 

-  { 

(WELL  PUMPS-COILSl 

AMBOY  ! 

I  386015*70! 

328.0! 

66. C! 

19.0! 

-  ! 

9200! 

27.012  DEER  WELL 

INY 

NEW  YORK  ! 

1978  1 

!  1  1 

328.0! 

66. Cl 

3.0! 

-  I 

1  PUMPS/HOSE/CO IL$! 

1 

1  532315*70! 

36C.0! 

6*.C! 

23.0! 

-  i 

11300! 

31.012  DECP  WELL 

INY 

NEW  YORK  ! 

1976  l 

1  1  1 

360.0! 

8*.C! 

3.0! 

-  ) 

1  PUMPS/HOSE/COILS ! 

! 

!  692615*70! 

*2C.O! 

70.01 

27.0! 

-  ! 

158701 

*0.012  DEERWELL  PURPSlNY 

NEW  YORK  ! 

1979  ! 

I  !  1 

42C.0! 

70.0! 

*.0! 

-  1 

f  HO  SC  t  COILS 

1 

1 

!  692515*70! 

42C.0! 

70.0! 

27.0! 

-  j 

158701 

*0.012  DEEP  WEU 

INY 

NEW  YORK  ! 

1979  I 

!  1  ! 

1  1  1 

!  1  1 

*20.0! 

! 

( 

70.0! 

1 

1 

*.0! 

! 

1 

!  PUMPS/HOSE/CCILSl 
!  1 
i  i 

! 

! 

i 

!  1  1 

1  3013*36! 

! 

72.0! 

! 

26.  C! 

11.0! 

1600! 

m  * 

1 

30.0! NONE 

1 

IVA 

i 

J 

NORFOLK  ! 

1981  ! 

1  1  1 

1  1  1 

1  !  1 

72.0! 

I 

! 

26.0! 

! 

! 

9.C! 

I 

1 

I 

! 

I 

1 

1 

1 

! 

! 

! 
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TMSR! 

1VTCC 1 

01 PENSIONS  ! DRAFT  1 

RAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  • 

J 

BIST!  OfEU ATC* 

NET  MODEM 

ENGTH! EPOTH ! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  !CPI«A1I«  ! 

j 

REGIS-!****! 

REG.  ! 

•EG. ROAD-! 

! 

CARGO  ! 

FIRED  !  EQUIPMENT 

1 T  C  i 

USE  ! 

YEAR  • 

1  COAST 

TER  !  SEE  1 //////!///// 1 

ED  ! 

1 ////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

1  GUARD 

TON-  !P*«! 

OVEP-lCVEI-!/////! 

HO»SE! 

®AS$-  ! a ISHT) !//////////////// !TD! //////////! 

C»  ! 

!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT ! 

POWE° ! 

(MGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

LINF-2  ! 

•REBUILT! 

i 

! 

(26)  SPIVEY  MARINE  AND  HARBOR  J 

!  1 

1  i 

l  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

SERVICE  CO. 

! 

1  i 

! 

! 

I 

i 

! 

CHRIS  ROBINSON 

1621452 

95 1 3A  36 1 

66.0! 

23.  C! 

9.0! 

1350! 

-  | 

14.0! NONE 

!IL 

JCLIET 

193C  ! 

! 

1  1 

66,0! 

23.  C! 

9.0! 

) 

-  j 

! 

! 

! 

DAVID  RYAN 

!  6279S6 

*213*36! 

74.0! 

26. C! 

9.0! 

1350! 

-  » 

14 .0! NONE 

!  IL 

JOLIET 

U8C  ! 

! 

1  1 

74.0! 

24. C! 

9.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

EAGLE 

158*535 

5913A36! 

5*.0! 

21.0! 

9.0! 

680! 

-  j 

U .0! NONE 

!  XL 

JCLIET 

1977  ! 

1  1 

54.0! 

21.  C! 

9.0! 

! 

-  j 

! 

! 

i 

HANK 

!  578  76* 

5913AJ6! 

58.0! 

2*.C ! 

9.0! 

1C00! 

•  j 

1 4.0  RONE 

!  IL 

JOLIET 

1974  ! 

! 

•  j 

58.01 

?*.C! 

9.0! 

! 

•  j 

! 

! 

! 

KATHY  SPIVEY 

1614956 

10213A36! 

»t.C! 

26.0! 

9.0! 

1 3SC! 

-  j 

U . 0 ! NONE 

!IL 

JCLIET 

1979  ! 

!  1 

$6.0! 

26.0! 

9.0! 

! 

•  l 

! 

! 

! 

RANDY  SPIVEY 

! 60C50* 

5413A36! 

6C.0! 

21. C! 

9.0! 

1000! 

-  i 

14 • 0 ! NONE 

ill. 

JOLIET 

U7f  ! 

! 

!  1 

60.0! 

21.0! 

9.0! 

! 

-  i 

! 

! 

j 

THOMAS  C.  RYAN 

1606222 

66! 3A  36! 

66.0! 

23. C! 

9.0! 

1350! 

-  1 

1 4 .0! NONE 

!  I L 

JOLItT 

1979  ! 

! 

!  ! 

f  6.0! 

23.  C! 

9.0! 

! 

-  J 

! 

j 

SMM  11 

1  - 

829UA40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

US6! 

15. 3! NOME 

!IL 

JOLIET 

1959  | 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  Ct 

1.8! 

! 

-  • 

! 

! 

SMH  12 

!  — - 

829 ! *A*8 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1416! 

U.O!  NONE 

1  IL 

JCLIET 

1959  l 

! 

i  ! 

195.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  j 

! 

! 

SPH  13 

!  - 

82914A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

U58! 

H .0! NONE 

ML 

JCLIET 

1943  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

•  1 

! 

i 

SPH  1 A 

j  ...... 

6C2 ! *A*2 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1420! 

15.0! NONE 

iiL 

JCLIET 

1959  1 

! 

!  t 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

I 

SMM  15 

!  - 

794I4A4CI 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1450! 

16.0 ! NONE 

ML 

JOLIET 

1958  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  { 

! 

! 

SPH  16 

l  - 

8021***0! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  | 

UCO! 

15 .0! NONE 

ML 

JCLIET 

1957  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  j 

! 

! 

SPH  17 

1  . 

6631**40! 

195.0! 

35,0! 

9.0! 

1430! 

14.0INONE 

ML 

JCLIET 

195*  ! 

! 

i 

1  ! 

1  ! 

195.0! 

25. C! 

! 

1.5! 

! 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

(31)  SPORTSMAN#  INC. 

I 

! 

1  1 

!  ! 

! 

; 

| 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

RI  316 

!  632C85 

84314*41 ! 

195. Ci 

35. Ci 

9.0! 

-  ! 

1526! 

19 .0! NONE 

IMS 

GREENVILLE 

198C  ! 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

! 

1.6! 

! 

! 

”  ! 

! 

t 

! 

! 

(Cl)  SPORTSMENS  BOATING  CORP 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

MI  JOY 

1  29*095 

31 ! 1C11 1 

65.0! 

20. ci 

5.0! 

1008! 

-  i 

20.0 ! NONE 

!CT 

NIANTIC 

196*  ! 

! 

!  ! 

71.0! 

20. C! 

«5J 

! 

70! 

! 

! 

RIVER 

MI  JOY  7*7 

1551*53 

53I1C11! 

76.7! 

2*.C ! 

6.8! 

1590! 

-  j 

25 .0! NONE 

•CT 

NIANTIC 

1973  ! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

85.0! 

?*.C! 

! 

5.0! 

! 

! 

130! 

! 

! 

! 

! 

RIVER 

(01)  SPRAY  ENTERPRISES 

! 

I 

!  1 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

j 

i 

! 

SPRAY 

J  29*677 

1811811! 

36.3! 

1*.3! 

4.7! 

68! 

-  ! 

50.0! NONE 

!PA 

HYANNIS 

1962  ! 

! 

! 

1  ! 

1  1 

56.0! 

14.3! 

! 

4.7! 

! 

1 

49! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ST.  ANN  BOAT  SERVICE 

! 

( 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

MISS  ANNA 

!  522712 

2013*34! 

<0.3! 

18. C! 

4.6! 

300! 

-  » 

20.0 1  NONE 

iLA 

VENICE 

197C  ! 

! 

! 

1  1 

1  1 

SC  .OS 

U.C! 

! 

4.6! 

! 

! 

“  ! 

! 

* 

! 

(32)  ST.  BERNARD  eOAT  RENTAL 

! 

# !  INC. 

1  1 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BLUE  RUNNER 

161*297 

1911C02! 

*5.0! 

15.  C! 

4.5! 

600! 

3! 

15 .0! NONE 

!LA 

CHALPETTE 

1979  J 

! 

i  i 

*6.0! 

15. C! 

3.5! 

1 

28! 

! 

l 

LADY  VALERIE  II 

! 57*  297 

1511C02! 

38.8! 

U.C! 

4.0! 

400! 

3! 

1 5 .0! NONE 

!IA 

cmalpette 

1976  ! 

1 

1  1 

38.8! 

U.C! 

3.0! 

! 

17! 

! 

! 

STAR  RUNNER 

1606*11 

1811C02! 

*6.6! 

U.C! 

4.5! 

700! 

3! 

15  «C ! NONE 

ILA 

CHALPETTE 

1979  | 

! 

! 

1  1 

1  1 

*6.6! 

IS. Cl 
! 

3.5! 

! 

! 

?9! 

( 

! 

! 

! 

! 

(32)  ST.  CHARLES  TOWING  SERVUCES# 

1  i 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

i  i 

! 

! 

! 

! 

BRANDON 

1562300 

70I343S! 

52.6! 

22.5! 

7.6! 

800! 

-  ! 

32.0! NONE 

!LA 

NEW 

1979  { 

1 

1  ! 

52. o! 

22.5! 

4.0! 

! 

-  • 

j 

i 

ORLEANS 

LAURA 

!58690* 

7213*35! 

53.0! 

22.1! 

6.5! 

800! 

-  | 

37.0! NONE 

iLA 

NEW 

1977  l 

1 

!  ! 

53.0! 

22.1! 

6.5! 

! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS 

VICKI  LYNNE 

! 5220*8 

81 13*35! 

56.0! 

2*.  C! 

8.0! 

POO! 

-  • 

44.01N0NE 

!IA 

NEW 

1949  ! 

! 

i 

1  1 

1  1 

6C.0! 

2*.C! 

i 

6.0! 

1 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

(32)  ST.  CHARLES#  INC. 

i 

! 

1  1 

1  1 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

ST.  CHARLES 

1568276 

7113*36! 

55. oi 

2*.ci 

a. 6< 

800! 

-  1 

40.0! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

! 

1 

1  ! 

1  1 

55.0! 

2A.C! 

! 

5.6! 

! 

1 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

l 

(32)  ST.  JAMES  MARINE  SERVICE!#  INC. 

!  1 

!  ! 

| 

! 

j 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

LOUIS  J.  EYNARD 

1578268 

501 3F  361 

52.2! 

22. C! 

7.C! 

1050! 

-  i 

40.0! NONE 

!LA 

ST.  JAMES 

1974  ! 

! 

! 

1  1 

1  ! 

55.0! 

22. C! 

! 

5.0! 

! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  ST.  JAMES  TRANSPORTATION!  CO. 

1  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

| 

i 

i 

CRESCENT 

! 2*C095 

26713*35! 

127. *i 

27. C! 

7  .oi 

1000! 

-  J 

23.0!N0NE 

IMS 

AMORY 

194C  ! 

! 

!  ! 

127.*! 

27.  Ci 

6.2! 

! 

•  1 

! 

! 

DELCAPBRE 

1523231 

6413*35! 

-  • 

.  i 

6.0! 

850! 

“  ! 

-  !  NONE 

ILA 

NEW 

1969  ! 

! 

!  ! 

65.0! 

2*.ci 

6.C! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

FREEDOM 

1253329 

20313*35! 

135.0! 

27.0! 

10.8! 

1800! 

-  j 

25.0! NONE 

IAL 

ALICEVILLE 

19*7  ( 

I 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

10.0! 

! 

-  j 

! 

! 

abc  ei«e 

1 6  ?  3  5  67 

73014*41! 

195.0! 

35. C! 

1 C .  0 ! 

-  J 

1886! 

-  'NONE 

! 

198C  ! 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.4! 

! 

-  | 

! 

! 

BUNGE  20 

1282602 

8721**41! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

1709! 

1 6.7! NONE 

!N0 

St.  LOUIS 

I960  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  J 

I 

! 

CH  6520 

1297822 

95214*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1471! 

14.01N0NE 

IAL 

COLUMBIA 

1965  ! 

! 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.81 

! 

•  J 

! 

! 

CK  6525 

1207827 

9521**41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1471! 

14 .0! NONE 

!LA 

BOCK 

1965  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

1 

-  ! 

! 

I 

CH  6530 

1501113 

952NA41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1471! 

14 • 0! NCNF 

!FL 

APALACHI- 

1965  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  { 

! 

! 

COLA 

CH  653* 

1501117 

9521***1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1*71! 

U.O*  tONE 

SLA 

LAKE 

1965  ! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.8! 

1 

-  J 

l 

! 

CHARLES 

DY  1 

1  . 

1***1! 

-  ! 

! 

9.0! 

-  J 

1506! 

RONE 

! 

-  J 

1 

1  1 

-  j 

1 

1.7! 

1 

-  | 

! 

1 

OY  8 

1  . 

1***1! 

-  i 

1 

9.0! 

■  £ 

1512J 

-  INONE 

! 

-  j 

! 

!  ! 

-  ! 

! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

| 

MV  *02 

1276507 

3*814**0! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1463! 

15*8! NONE 

!KY 

PADUCAH 

1959  I 

1 

(  1 

105.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

MV  *03 

1272536 

9021***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1463! 

1 5.3! NONE 

! 

1959  I 

1 

1 

t 

1  1 

!  1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 
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EhCR! 

DIST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

1  COAST 

AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUM9ER 

1VTCC!  DIMENSIONS  1  DR AFT  1 
NET  1CCDE ! LENGTH! 6RDTKI  ! 

REGIS-!****!  REG.  1  REG. 1  LOAD- ! 
TER  1  SEE  1 ////// !/////!  ED  l 
TON-  IPAGEJ  OVER-lOVER-1/7/7/1 
NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  1  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  CASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1*0!  LINE-1  ! 

HOPSE!  PASS-  ( (LIGHT) !///////////// ///!TD! ////////// ! 
POWER!  ENGERS  !  (FECT>!  LINE-2  U£!  LINE-2  !* 

t 

! 

YEA*  ! 
BUILT  ! 

OR  i 

REBUILT! 

(32)  St.  JAMES 

MV  *08 

* 

1 

TRANSPORTATION!  CC. 
(CONTINUED) ! 

1278627 

! 

1  l 

1  1 

1  1 

1  1 

9C214AA01 
!  1 

! 

1 

1 

1 

195.0! 

195.0! 

! 

i 

?5.C! 
35.  C! 

1 

1 

l 

! 

9.0! 

1.9! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1*63! 

-  ! 

! 

! 

I 

1 5. 8! NONE 
! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

t 

MV  815 

127*19* 

1 

6811***0! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
15.  C! 

9.0! 

1.5! 

! 

1*59! 

-  I 

1 5*  2! NONE 

1 

! 

! 

I 

1 

>  ! 

! 

NO  59C* 

1278553 

! 

3*8! AAAO! 

I  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

2.0! 

! 

1*63! 

-  ! 

1 5 . 3! NONE 

I 

IKY 

! 

PADUCAH  ! 

! 

1959  ! 

! 

NO  5913 

12787*2 

1 

3A8I*A*0! 

!  1 

195.0! 

H5.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

2.0! 

1 

1*63! 

-  1 

15.31NONE 

! 

IKY 

! 

PADUCAH  ! 

! 

1959  ! 

! 

NO  5915 

127877* 

1 

3*814**9! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

5.0! 

2.0! 

l 

1*63! 

-  ! 

15. 3 1  NONE 

!ky 

1 

PADUCAH  ! 

! 

195V  ! 

1 

NO  5918 

1 278868 

1 

3*51 *A*9! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.01 

2.0! 

! 

1*63! 

-  ! 

1  5.  3 1  NONE 
! 

IKY 

! 

PADUCAH  t 

! 

1959  1 

NO  5919 

1278869 

1 

3*5! *A*01 

1  1 

195.0! 

195.0! 

25.  C! 
35. Cl 

9.01 

2.0! 

! 

1*63! 

1  5 . 6 1  NONE 
! 

! 

! 

1 

! 

1959  | 

! 

NO  8683 

1505152 

7701***9! 

!  1 

195.0! 

105.0! 

35.  C! 
25.  C! 

9.0! 

1.7! 

! 

1503! 

-  ( 

16 .0! NONE 
! 

IMS 

I 

BIGBEC  1 
VALLEY  ! 

1946  1 

1 

NC  67*3 

1509818 

7701***0! 

1  1 

195.01 

195.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

! 

1503! 
-  ! 

1 6.0! NONE 
! 

IMS 

! 

VICKSBURG  1 
! 

1967  ! 

! 

NO  7517 

1585557 

! 

7121***01 
!  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.01 

1.5! 

1 

1528! 

-  ! 

19.0! NONE 
! 

!AL 

! 

MC8ILE  1 

! 

1975  1 
! 

NO  7518 

1565555 

1 

7121***01 

1  1 

195.01 

195.01 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

t 

1528! 
-  ! 

19.0! NONE 
! 

!AL 

! 

MOBILE  i 

! 

1975  1 
! 

NO  7519 

1565559 

l 

71 2! AAAO! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

25. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.5! 

1 

1523! 

-  ! 

19.0IN0NF. 

! 

!AL 

! 

MOBILE  ! 

! 

1975  ! 

! 

NC  31C7 

1  - 

1 

1***0! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1 . 6 1 

! 

1*99! 
-  ! 

(NONE 

! 

!  Au 

1 

MOBILE  ! 

1 

-  ! 

I 

MM  702 

1500198 

7991***0! 

!  1 

195.0! 

19«.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.01 

1.7! 

! 

1520! 
-  ! 

1 *.9! NONE 
! 

! 

! 

! 

1 

1945  ! 

! 

pm  sc: 

I50C199 

1 

7991***0! 

!  1 

195. C! 
105.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

.  i 

! 

1520! 
-  ! 

1 7 .01  NONE 
! 

! 

! 

! 

! 

1965  ! 

! 

PK  210 

150C695 

1 

7991***0! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. Cl 

9.01 

1.7! 

1 

1520! 
-  ! 

1  * .9! NONE 
! 

! 

! 

! 

1 

1965  ! 

! 

Af  20 

15887*5 

1 

625UAAH 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
25. C! 

9.0! 
t  •  6 1 

1 

1*36! 
-  ! 

17.0!NONE 

! 

!GA 

! 

MARIETTA  ! 

1 

1977  ! 

! 

SJT  1C9 

1611778 

1 

9861***1 ! 

1  t 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.(1 

9.0! 

1.6! 

! 

U89! 
.  i 

16.5 {NONE 
! 

!KY 

! 

LOUISVILLE! 

! 

1979  ! 

sjt  m 

1611783 

1 

98616**1! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

! 

1*89! 

18.5! NONE 
! 

JKY 

1 

LOUISVILLE! 

! 

1979  ! 

! 

SJT  115 

161178* 

1 

9861***11 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

! 

K89i 

•  i 

18.51N0NE 

! 

SKY 

! 

LOUISVILLE ! 

! 

1979  ! 

! 

SJT  165 

153*925 

1 

8851***1! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35. t! 
35. C! 

12.0! 

1.3! 

! 

2120! 
-  i 

1 S.OINQN* 

I 

IMS 

1 

AMO»Y  ! 

! 

1971  l 
! 

SJT  2C3 

1538*62 

1 

9*0! *A*1 1 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1*90! 
-  1 

IS.OINONE 

1 

m* 

» 

CAIRO  ! 

! 

1972  l 

1 

SJT  2C5 

1538*6* 

1 

9*0i*A*1 1 

1  1 

193.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

1 

1*901 
-  ! 

18. 0! NONE 

l 

!CA 

! 

SAN  ! 

FRANCISCO  ! 

1972  ! 

! 

SJT  263 

1538932 

1 

6251***1! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

11.0! 

1.3! 

-  1 

1 

1871! 
-  ! 

M.UlNONE 

!LA 

! 

ST.  JAMES  ! 

! 

1972  ! 

! 

SJT  370 

15*9630 

1 

10051***1! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.7! 

-  ! 

! 

1*86! 
-  ! 

17.*!N0nE 

! 

!0K 

! 

CATOOSA  1 

! 

1973  ! 

1 

SJT  502 

1562827 

1 

9521***8! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
25. C! 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1*50! 

.  ■ 

16.6IN0NE 

! 

!  NY 
! 

NEW  YORK  ! 

t 

1975  ! 

! 

SJT  50* 

1562629 

1 

88*!**  *1 1 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. Ct 

9.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

1*50! 
-  ! 

-  ! NONE 

! 

!  NY 
! 

NEW  YORK  ! 

1 

1975  ! 

! 

SJT  5C5 

1562830 

1 

88*!***:! 
t  ! 

195. C! 
195. C! 

35. C! 
35. C! 

9.0* 

2.0! 

-  ! 

! 

1*50! 
-  ! 

(NONE 

! 

!NY 

! 

NEW  YORK  ! 

! 

1975  ! 

! 

SJT  569 

!  5589*4 

1 

9271***11 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35.  Ci 
35.  C! 

12.0! 

1.3! 

! 

! 

2017! 
-  ! 

12.0! NONE 
l 

!  AL 
! 

Cl  A 1 0  0  AN  1 

I 

1975  ! 

! 

SJT  571 

1358972 

1 

9271***11 

I  1 

195.01 

195.0! 

35. Cl 
35. 0! 

12.0! 

1.3! 

-  t 
l 

2017! 
-  ! 

12  .0! NONE 

1 

!  AL 

1 

3L0UNTS-  1 

TOWN  1 

1975  ! 

! 

SJT  57* 

1558975 

1 

9271***1! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

12.0! 

1.3! 

l 

2017! 
-  ! 

1 2 .0! NONE 
l 

IMS 

! 

ABERDEEN  1 
! 

1975  ! 

1 

SJT  979 

1  - 

t 

14*41 ! 

1  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
25. Cl 

9.01 

1.9| 

! 

1*53! 
-  ! 

!  NONE 
! 

1 

! 

! 

1 

-  I 
l 

SJT  6736 

!51C*37 

! 

7701***1! 

1  1 

195.0! 

195.01 

35.  C! 
35.  CJ 

9.0! 

1.7! 

! 

1  VI 

o 

u 

16 .0! NONE 
! 

UR 

! 

FORT  SMITH! 

! 

1967  ! 

! 

SJT  6758 

1509211 

1 

I 

7701***1! 

!  1 

1  1 

195.01 

195.01 

1 

35.01 
35. C! 

! 

9.0! 

1.7! 

! 

I 

1 

1 50  3 1 

i 

1 6.01  NONE 
! 

! 

!  AL 
! 

! 

ALXCEVILLEl 

1 

! 

1967  ! 

1 

1 

(29)  ST*  JUDE 

1 

t  NEW  MADRID  HA1R8CP 

1  1 

!  1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

■ 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

SERVICE* 

INC.  1 

1  I 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

CATHY  IYHNE 

1569796 

1 

*113*351 

1  1 

52.7! 

52.7! 

20. C! 
20. Ct 

6.0! 

6.0! 

800! 

1 

”  ! 

26.0! NONE 

2 

!  MO 
! 

NEW  MADRID! 

J 

1975  ! 

! 

ORIOLE 

1596899 

1 

5913*35! 

!  1 

S*.7( 

54.7! 

13.2! 
21. C! 

5.7! 

5.7! 

630! 

1 

"  ! 

33.oInonc 

! 

1  MO 

I 

NEW  MADRID! 

! 

1978  ! 

TANNERS  CREEK 

2  127867J 

1 

1 

321 3*35 1 
!  1 

!  1 

*6.0! 

*6.0! 

! 

18.2! 

18.2! 

! 

*•0! 
4 .01 
( 

870! 

! 

1 

“  ! 

22.0! NONE 
! 

! 

!M0 

! 

! 

NEW  MADRID! 

! 

1 

1959  ! 

! 

(32)  ST.  JUDE 

1 

MARINE  SERVICE/I  INC. 

1  1 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

ST.  JUDE 

I573C52 

1 

1 

7813*35! 

1  1 

!  1 

56.6! 

6C.6! 

! 

2*.C! 
?*•  C! 

1 

9.0! 

7.5! 

! 

630! 

! 

1 

3* .01  NONE 
! 

1 

!LA 

! 

1 

NEW  1 

ORLEANS  1 

I 

1976  ! 

! 

I 

(29)  ST.  LOUIS 

I 

FUEL  t  SUPPLY  1 

(  1 

1  1 

! 

1 

2 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

DIESEL  FUELE* 

1505178 

1 

3*13*36! 
(  1 

*8.5! 

53.31 

15.3! 
IS. 5! 

*.6! 

4.0! 

550! 

! 

-  J 

-  ! 

26.0! NONE 

i 

I  MO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1966  ! 

! 

LEOPARD 

12769*0 

1 

2613*351 

1  ! 

**.2! 

*9.0! 

16.  Ci 
16.  C! 

*.6! 

4.0! 

4*01 

1 

-  i 

—  i 

16 . 5 i NONE 
! 

IMO 

♦ 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1958  ! 
i 

ST.  LOUIS  FUEL 

SCAT  1273838 

1 

*813*35! 

1  ! 

*6.6! 

5C.0! 

16.1! 

16.1! 

5.1! 

*.5! 

330! 

! 

-  j 

-  ! 

21  • 5 ! NONE 
! 

'{NO 

1 

ST.  LOUIS  1 
! 

1956  1 
! 

BARGE  *25 

1269880 

1 

18*15*71! 
•  t 

IOC. 2! 
IOC. 2! 

30.1! 

30.1! 

5.5! 

1.5! 

! 

151! 

8.0! DIESEL 
! 

PUMP 

IMO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

1 

192*  ! 
! 

MC8T0M  1 

1 

23615*71! 
t  i 

13C.0! 

I3C.0! 

32.2! 

32.2! 

6.0! 

2.0! 

! 

500! 

15.0IDIESEL 

1 

PUMP 

SMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1970  i 

1 

MS  916 

12795** 

1 

! 

9C1 i 5*71 t 
1  ! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

1 

35. 1! 
35.1! 

1 

10.5! 

2.0! 

! 

1 

! 

1*00! 

20.0! DIESEL 
! 

1 

PUMP 

(MO 

J 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

! 

1959  I 

1 

(27)  ST.  PAUL 

1 

NAVIGATION*  INCt. 

1  1 

1  ! 

! 

l 

1 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

SPN  8101 

1631126 

1 

1 

1 

8!8!*A*7! 
1  1 

1  ! 

1  1 

195.1! 

195.11 

1 

! 

35. C! 
35.  C! 

! 

1 

IS* 

o  o 

! 

! 

! 

1*00! 

i 

i 

IS.OINONE 

1 

! 

1 

|MN 

» 

! 

! 

ST.  PAUL  ! 

1 

1 

! 

1961  ! 
! 
! 

! 

768 

TA3LE  2  - 

DESCRIMTION 

OP  VESSELS 

INGRl 

lVTCCl 

DIMENSIONS  1DRAPT! 

!  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

1 1ST!  OPERATOR 

NET  1C0DE1LENGTH18RDTHI 

! 

I 

1 

EST  t  CARGO 

HANDLING 

IS  (OPERATING  ! 

! 

«■  m  m  ^ 

REGIS"!****! 

REG.  1 

■EG. ! LOAO-I 

| 

CARGO  ! 

[  IKED  !  EGUIPMENI 

1 T  C 1 

BASE  ! 

YEAR  1 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO  1 

LINE-1  ! 

•U1LT  ! 

VESSEL  NAME  ARB  NUMBER 

!  GUARD 

TON-  1PAGC1 

0VCR-1CVER-!/////! 

<OR$E! 

PASS-  !  (LIGHT)  I////////////////ITO! //////////! 

0*  ! 

!  RUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

INGERS  ! 

(PECT) !  LINE-2 

ICC! 

LINE-2  l*RC8UUT! 

(32)  ST.  TAMMANY/  INC. 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

1967  ! 

; 

ST.  TAMMANY 

! 503102 

4713A36! 

5C.0! 

22. Cl 

6.0t 

400! 

-  J 

35 .0! NONE 

(LA 

NEW  ! 

1  1 

1  1 

SC.O! 

1 

22.  C! 

1 

5.3! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

1 

1 

(31)  STABPERT  1  ASSOC.#  INC. 
NORTHERN  WARRIOR 

1504638 

1  1 

1  1 

13013A36! 

1 

94.7! 

! 

30. C! 

! 

! 

12.5! 

3000! 

I 

! 

29.0! NONE 

! 

! 

!  WA 

SEATTLE  ! 

! 

t 

1966  ! 

* 

1  1 

1  1 

102.0! 

1 

30. C! 

! 

12.5! 

1 

“  ! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  STAGG  MARINE/  INC. 

1  1 

1  1 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1977  ! 

RICKY  LYNN 

I567C51 

16164021 

36.2! 

14.1! 

6.2! 

609! 

-  ! 

20.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN  ! 

1  1 

1  1 

1 

i 

! 

-  ! 

! 

"  l 

! 

! 

l 

! 

CITY  ! 

! 

! 

(03)  STAND ARO  BOAT  COMPANY 

1  1 

1  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

t 

1 

! 

*  195C  ! 

COLONY 

1225504 

69IU03! 

61.51 

23.7! 

7.4! 

150! 

ISO! 

60.2) HOIST 

INY 

STATEN  ! 

1  1 

65.0! 

24.  C! 

3.C! 

-  1 

*i 

1 

ISLAND  1 

1 

GEORGE  I  f RANK 

1222263 

4t!180!l 

56.31 

22.7! 

6.6! 

1651 

50! 

30.01HOIST 

INY 

STATEN  ! 

1922  I 

1  1 

63.0! 

22.7! 

6.3! 

•  | 

! 

! 

ISLAND  ! 

! 

MARION  M. 

1231376 

2811803! 

AC. 6! 

22.5! 

7.0! 

100! 

40! 

30.0IH01ST 

INY 

STATEN  ! 

1932  ! 

1  1 

65.0! 

22.5! 

5.4! 

-  1 

! 

! 

ISLAND  ! 

1 

OLLII 

1201400 

25119031 

54.0! 

17.6! 

6.8! 

90! 

35! 

30.0! HOIST 

!NY 

STATEN  1 

1911  ! 

1  1 

t  1 

6C.01 

1 

17.9! 

! 

6.2! 

1 

—  ! 

! 

! 

1 

1 

ISLAND  ! 

! 

! 

; 

! 

(03)  STANDARD  MARINE  SERVICES!/  INC. 

1  ! 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

C/0  NEW  ENGLAND  MARINE 

lERVlCE/ 

1  1 

I 

! 

! 

i 

1 

! 

INC. 

I 

1  1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

1962  ! 

RUENANES 

1443230 

5I13A36! 

65.0! 

26. C! 

11.0! 

30C0! 

-  | 

30.01T0WIN6 

WINCH 

!NY 

NEW  YORK  ! 

i 

1  1 

65.0! 

26.  C! 

8.6! 

•  ! 

! 

! 

! 

NEW  (NCLANO  29 

1267302 

I6340015A70! 

25C.9! 

41.9! 

18.3! 

-  | 

250001 

15.0! DIESEL 

PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

19(1  | 

1 

1  1 

25C.9! 

41.9! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1961  ( 

NEW  ENGLAND  30 

1287303 

146413470! 

250.9! 

41.9! 

18.3! 

•  i 

-  ! 

15.0101 ESEL 

PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

! 

1  1 

25C.91 

41.9! 

3.01 

-  ! 

! 

! 

l 

SAM  B 

126G330 

1307154701 

227.0! 

43.3! 

14.9! 

-  j 

-  ! 

15.0! DIESEL 

PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

-  ! 

1 

1 

1  ! 

1  1 

227.0! 

1 

43.3! 

! 

-  1 

•  ! 

! 

! 

I 

1 

! 

! 

(C3)  STANDARD  MARINE  TRAMP. 

1 

ICO. 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

LEO  PRANK 

I31C254 

277615471 1 

298.0! 

50.  C! 

21.0! 

-  | 

6293! 

36.01N0SE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1967  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

29e.O! 

50.  C! 

! 

3.0! 

! 

—  ( 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

(33)  STAMP  TOWING  COMPANY/  IN|C. 

1  ! 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

CHARLTON  TRIMBLE 

|  - - 

12313A36! 

73.5! 

23.1! 

9.51 

1200! 

•  i 

45. Cl  NONE 

!TX 

DICKINSON  ! 

1957  ! 

I 

1  1 

73.5! 

».n 

9.51 

-  ! 

! 

! 

I 

HOWARD  STAMP/  JR. 

1542343 

9413A3A' 

61.0! 

24. C! 

«.*l 

1000! 

•  i 

45 .OtNONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1972  I 

! 

t  ! 

61.0! 

24. C! 

9.2! 

-  i 

! 

! 

! 

LOUISE  STAMP 

1576281 

KM3A36! 

61.91 

26.1! 

9.0! 

1800! 

-  i 

48.0! NONE 

! 

1976  ! 

I 

i  i 

68.9! 

26.1! 

9.0! 

•  ! 

! 

! 

! 

MARY  f.  STAMP 

I5C4600 

4413*361 

56.0! 

i».«i 

8.6! 

1000! 

-  ! 

40.0! NONE 

ITX 

DICKINSON  1 

1966  1 

1 

i  I 

58.01 

16.8! 

6.6! 

-  | 

! 

! 

! 

SAILPISK 

1561510 

64! SA  36 1 

46.81 

28. C! 

7.3! 

600! 

-  i 

25 .0! NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

197*  I 

1 

1  1 

46.8! 

28. C! 

7.3! 

-  1 

1 

i 

1 

SUORDPISH 

1563354 

6413A36! 

48.8! 

28. C! 

7.0! 

600! 

-  ! 

25 . 0 1  NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1974  ! 

1 

(  ! 

46.6! 

28. C! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

! 

BARGE  313 

1  - 

1 1371*4431 

24C.0! 

50.  C! 

10.5! 

-  ! 

2500! 

1 0.0 1  NONE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1965  1 

1 

1  1 

24C.0! 

50,1! 

2.0! 

-  ! 

1 

i 

1 

BARGE  327 

1  - 

1 1C614A43! 

24C.11 

50.1! 

10.3! 

-  j 

2500! 

12.01N0NE 

ITX 

DICKINSON  1 

1966  1 

1 

1  1 

24C.1! 

50.1! 

2.0! 

-  f 

! 

! 

! 

S  1 

1  - 

1 63*1 4A431 

29C.0! 

52.0! 

8.5! 

-  j 

3C00! 

1 2 • 0 !  NONE 

ITX 

DICKINSON  i 

1969  | 

1 

1  1 

29C.0! 

52. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

1 

$  2 

1511253 

163414A43! 

29C.0! 

52.0! 

6.51 

-  [ 

3000! 

1 2.01  NONE 

ITX 

DICKINSON  I 

1969  ! 

1 

I  ! 

29C.0! 

52. C! 

1.51 

-  ! 

I 

! 

! 

S  3 

1  517905 

1  303 1 4A431 

264.1! 

50.11 

6.5! 

-  j 

2500! 

11.31N0NE 

ITX 

DICKINSON  ! 

1966  1 

! 

1  1 

264.1! 

50.1! 

1.5! 

-  ! 

l 

1 

! 

A  29 

1001925 

170315A701 

295.0! 

52.  C! 

10.6! 

•  I 

43751 

1 8.01 01 ESEL 

PUMP 

ITX 

DICKINSON  ! 

1951  1 

1 

!  1 

295.0! 

52. C! 

1.8! 

-  | 

! 

! 

! 

COLLEEN 

1315102 

1097! 5471 1 

239.8! 

50.0! 

1C.1! 

-  j 

2594! 

21 .5! DIESEL 

PUMP 

ITX 

OICKINSON  ! 

*  1971  1 

! 

1  1 

239.8! 

50. C! 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

1 

1965  ! 

08  26 

1  291681 

1 51415A71 1 

29C.7! 

50.0! 

10.0! 

-  i 

2720! 

15.6! DIESEL 

PUMP 

ITX 

DICKINSON  1 

1 

1  1 

29C.7! 

50.  C! 

t.O! 

-  | 

! 

1 

! 

08  27 

1  291500 

131415*71! 

29C.7! 

50. C! 

10.0! 

-  i 

2720! 

18.6! DIESEL 

PUMP 

ITX 

DICKINSON  ! 

1965  ! 

1 

1  1 

290.7! 

50.C! 

1.0! 

-  ! 

1 

I 

! 

DB  32 

1273940 

17341 5471 1 

29C.21 

52.61 

11.1! 

-  ! 

4097! 

19.1 (DIESEL 

PUMP 

ITX 

OICKINSON  ! 

1957  ! 

I 

t  ! 

290.2! 

52.6! 

1.5! 

-  ! 

) 

1 

! 

GREG 

1  545990 

77815*711 

225.0! 

40.  C! 

10.0! 

-  i 

2317! 

19.01PUMPS 

ITX 

OICKINSON  1 

1967  1 

1 

I  1 

223.0! 

40.C! 

1.0! 

•  ! 

! 

I 

! 

JOHN 

1545919 

77715*71 1 

225.0! 

40. Ci 

10.0! 

-  t 

2317! 

19.01PUMPS 

ITX 

DICKINSON  ! 

1966  ! 

1 

1  1 

225.0! 

40. C! 

1.0! 

-  I 

i 

! 

! 

LISA 

1505C73 

10971 5A71 { 

239.5! 

50. C! 

10.1! 

-  i 

2594! 

21. si  DIESEL 

PUMP 

ITX 

DICKINSON  ! 

•  1971  ! 

! 

1  1 

239.8! 

50.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1963  ! 

$  23 

1290256 

1 51 2 15A71 ! 

29C.C! 

50.  C! 

9.5! 

-  i 

2700! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

ITX 

DICKINSON  ! 

1 

! 

1  1 
1  1 

29C.0! 

! 

50.0! 

i 

1.0! 

! 

“  1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

(41)  STAR  1  CRESCENT  BOAT  CO 

1 

1  1 
1  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

1 

CABRULO 

1  295218 

4311411! 

74.2! 

22.9! 

6.3! 

340! 

-  i 

27.8 ! NONE 

!  C  A 

SAN  DIEGO  ! 

*  1968  1 

1 

1  ! 

74. 9J 

22.9! 

5.5! 

305! 

! 

! 

! 

MARIETTA 

1274106 

5111411! 

94.7! 

30. C! 

7.2! 

4291 

-  ! 

36 .6 ! NONE 

ICA 

SAN  DIEGO  ! 

1957  ! 

1 

1  1 

IOC. 2! 

20.  C! 

4.3* 

547! 

! 

I 

1 

•  1964  ! 

MONTEREY 

1263363 

5611  All  | 

64.5! 

26.51 

3.5! 

3001 

-  | 

25 .0! NONE 

iCA 

SAN  01(50  f 

1 

1  1 

64.5! 

26.5! 

3.5! 

146! 

! 

! 

! 

S3LVERCATC 

1 24C106 

3311911! 

58.5! 

21.3! 

7.0! 

390! 

-  | 

25 .0! NONE 

ICA 

SAN  DIEGO  1 

1940  1 

! 

1  1 

64.6! 

22.0! 

6.0! 

297! 

! 

1 

! 

SPIRIT  OP  76 

1564C86 

6211D11 1 

64.6! 

20.  C! 

18.0! 

436! 

-  ! 

17 . 2 ! NONE 

ICA 

S4N  DIEGO  ! 

1975  ! 

» 

1 

1  ! 

!  1 

64.6! 

20.2! 

! 

2.0! 

! 

128! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(33)  STAR  ENTERPRISE 

CAJUN  STAR 

1 

I 

!  - 

1  1 

1  1 

51 1  C02! 

! 

! 

24.0! 

! 

! 

7.5! 

! 

! 

1.0! 

ISO! 

1 

! 

8 .0! NONE 

! 

! 

SLA 

CONVENT  1 

! 

! 

1986  ! 

! 

1  1 

26.8! 

7.5! 

.6! 

4! 

! 

I 

! 

DEL  BAY 

1  - 

1001 1402! 

66.0! 

17.C! 

5.0! 

500! 

-  ! 

54.0ICIL  RECOVERY 

IDE 

LEWES  1 

1975  ! 

I 

1  1 

68.31 

1 7. Cl 

5.0! 

•  ! 

IPUMPS 

I 

! 

PAT  4 

I  - 

511C02I 

26.3! 

9. Cl 

2.0! 

200! 

-  f 

9.6! NONE 

ITX 

PORT  ! 

1983  t 

1 

1  1 

26.0! 

9.C! 

1.5! 

6! 

! 

! 

ARTHUR  1 

! 

mu  2  -  description  of  vessels 
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£  KG*! 

DHTI  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

I  COAST 

I  GUARD 

!  NUHBER 

1  1 V1CC !  DIMENSIONS  I 

1  NET  1 C ODE  1  LENGTH! SR DTK ! 
1REGIS-1****!  RFC.  t  REG.! 

!  TER  1  SEE!//////!/////! 

1  TON-  iFACfi  OVE»-IOVER“! 

1  NA6E  1  IV  J  ALL  1  ALL  1 

DRAFT! 

! 

LOAD-! 

CD  ! 
/////! 
LIGHT! 

ICAPACITT!  HIGH-  ! 

1  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

1  CARGO  !  FIXED  !  ECUtMCNT 

!////////!  POINT  I  LINE-t 

HORSE!  PASS-  !  (LIGH I) | /////// ///////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  L/NE-2 

(VESSEL! 
IS  ! OPERATING 
1TC!  5ASE 

! AO!  LXNE-1 
l TDi ////////// 
!CCt  LINE-2 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 

OR 

•REBUILT! 

(32)  STAR  FLEET/ 

INC. 

l 

1 

1 

!  1 

1  ! 

1  1 

1 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

TAR  HEEL  I 

1593693 

61 1 1 A  02  1 

106.9! 

26. Ct 

6.6! 

120G1 

100! 

30.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1978 

! 

1  ! 

116.0! 

76. C! 

6.9! 

| 

-  1 

! 

i 

CITY 

1*A  HEEL  II 

1595478 

6111A02! 

106.9! 

26. C! 

8.6! 

1200! 

100! 

SO. Ot  NONE 

!LA 

MORGAN 

197! 

t 

1 

!  1 

1  l 

116.01 

l 

26.  C! 

6.9! 

! 

1 

! 

-  ! 

1 

! 

\ 

! 

! 

CITY 

(23)  STAR  LIKE  CORPORATION 

I 

1 

1  1 

f  1 

» 

i 

* 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

APAUAhN *  STAR 

!  231368 

911011! 

*2.7! 

11.5! 

3.9! 

165! 

-  ! 

12;0! NONE 

!  OH 

TOLEDO 

1931 

1 

!  1 

43.01 

12. C! 

3.01 

! 

50! 

! 

! 

STAR  CF  CHARLEVOIX 

5917570 

2511416! 

7C.3! 

20.CI 

1.9! 

200! 

! 

22. 0! NONE 

!HJ 

CHARLEVOIX 

198E 

1 

!  1 

7C.il 

:c.O! 

1.8! 

! 

l  50 1 

| 

! 

STAR  CF  CHICAGO 

!  . 

59! I  At  6! 

13C.01 

37.C! 

6.0! 

580! 

-  ! 

50.0! NONE 

!  XL 

CHICAGO 

1983 

1 

1  1 

13C.01 

37. C! 

5.9! 

I 

561! 

! 

! 

STAR  CF  CHICAGO 

II 

1662354 

42  M A 16 1 

1C9.0! 

23.5! 

5.9! 

420! 

-  ! 

36.0! KCNC 

!IL 

CHICAGO 

1983 

J 

1  1 

irs.oi 

28.5! 

5.7! 

I 

354! 

! 

1 

STAR  OF  CHICAGO 

III 

1  592  409 

eoiui  ©i 

»6.9! 

29. C! 

6.5! 

460! 

-  ! 

37. 0! NONE 

ML 

CHICAGO 

1978 

1 

i  i 

66.9! 

29. C! 

6.31 

I 

350! 

! 

1 

STAR  CF  DETROIT 

1 671576 

*811*16! 

137.0! 

45.  C! 

6.5! 

560! 

-  ! 

;5.0lh0Ne 

INI 

DETROIT 

1984 

! 

1  t 

1 '7.0! 

45.  C! 

6.4! 

1 

600! 

! 

1 

STAR  OF  DETROIT 

II 

1665501 

2  5  M  A 1 1 ! 

59.5! 

20.5! 

4.7! 

289! 

-  I 

?;.0 ! NONE 

|0M 

Cleveland 

1984 

1 

1  i 

92.01 

20.5! 

3.0! 

1 

200! 

I 

I 

STAR  Of  LOUISVILLE 

1953132 

5911*16! 

107.11 

31. Cl 

6.5! 

700! 

-  1 

*0.0! NONE 

irr 

LOUISVILLE 

1988 

l 

1  ! 

107.1! 

31. C! 

6.3! 

i 

502! 

! 

t 

STAR  CF  HAU1ICA 

1634432 

65  M  A  1 1 1 

102.31 

31.1! 

6.3! 

460! 

-  ! 

37.0! NONE 

tOH 

WLEOO 

1981 

l 

1  1 

124.01 

32. C! 

6.0' 

! 

5821 

1 

1 

RESOLUTE 

1237885 

1513AJ8! 

16.5! 

12.4! 

4.0! 

24C! 

-  1 

16. 0! NONE 

INI 

CHARLEVOIX 

1935 

1 

1 

(  1 

!  i 

ic.fc! 

1 

12.4! 

4.0! 

i 

! 

-  i 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

(23)  STAR  LINE  HACKINAC  IS  LAS ! C 

1  I 

1  1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

PASSENGER 

SERVICE/  INC 

l 

1  1 

i 

1 

1 

1 

! 

! 

LASALLE 

1654664 

33MC11! 

64.01 

22. Ci 

5.0! 

1150! 

-  1 

20.0! NONE 

!HI 

ST.  IGNACE 

1983 

! 

j  i 

64.0! 

22. C! 

4.5! 

! 

1501 

! 

! 

HAROUMTC 

1275C59 

S3 11C11 ! 

64.0! 

22. C! 

5.0! 

1150! 

-  ! 

70.0! NONE 

(HI 

ST.  1GNACE 

1979 

l 

1  1 

44.01 

22.  C! 

4.  S! 

! 

150! 

! 

) 

NICOLET 

1685382 

34 !  1C  1 1 ! 

61.6! 

20. C! 

5.0! 

1150! 

-  » 

?0. Of  NONE 

!MX 

ST.  I6NACE 

1915 

1 

1  1 

41.6! 

20. Cl 

4.5! 

I 

150! 

! 

t 

RADI S  SON 

1 9  3 1 C  5 1 

97 !  1C  IS  t 

-  1 

-  J 

5.0! 

2600! 

93! 

-  INCNE 

(HI 

MtCKINAV 

1988 

1 

1 

(  1 

1  i 

R  3.0! 

! 

24.C! 

4.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

CITY 

(36)  STAR  NARINE 

/  INC. 

1 

1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HALOLC 

! 226C34 

2013*361 

49.5! 

13. ?i 

6.C! 

385! 

-  ! 

20.01  NONE 

!WA 

SAXNEPIOGE 

1926 

! 

1  1 

54.2! 

13. J! 

8.0! 

! 

-  ! 

| 

! 

ISLAND 

KART  S 

1235846 

1613*36! 

49.5! 

16. C! 

8.5! 

335! 

-  ( 

30.0! NONE 

1V4 

PORT 

*  1985 

1 

f  1 

6C.0! 

16.  C! 

6.5! 

( 

-  i 

! 

! 

TCWNSCND 

nmi»A 

1296741 

5C014A43! 

15C.01 

40. C! 

9.0! 

-  ! 

1200! 

14.0! NONE 

IUA 

PUGET 

*  1984 

! 

1 

1  ! 

!  1 

151.0! 

! 

40.0! 

2.0! 

,  ! 

1 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

SOUND 

(11)  STAR  TOWING 

CORPORATION 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

EASTERN  STAR 

1531311 

2413*36! 

56.0! 

14.8! 

6.8! 

460! 

-  ! 

34.0! NONE 

INC 

•CAUfORT 

1941 

1 

!  ! 

59.3! 

14.8! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

| 

SOUTHERN  STAR 

1244219 

9913*36! 

72.0! 

21.  C! 

9.8! 

700! 

-  I 

45 .0! NONE 

INC 

BEAUFORT 

1943 

1 

l 

1  1 

1  1 

81.1! 

1 

24. Ct 

9.0! 

1 

j 

-  ! 

! 

! 

1 

I 

! 

(32)  STARGLASS/ 

INC. 

1 

! 

1  ! 

!  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BYRON 

1297C64 

20914*44! 

12C.0! 

30.  C! 

?.oi 

-  ! 

SCO! 

7 . 0 ! NONE 

!LA 

GALLIANO 

1964 

1 

1 

1  1 

1  1 

WC. 01 
! 

30. C! 

1.5! 

i 

! 

-  I 

I 

! 

! 

! 

i 

(33)  STATE  OFFSHORE  SERVICE/ 

1 

f  INC  • 

1  1 

!  * 

1 

i 

| 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

i 

! 

STATE  OIANOND 

1542918 

W611A0J! 

166.3! 

38. C! 

13.5! 

2000! 

6051 

58. C! NONE 

! 

1972 

1 

1  1 

176.0! 

40. C* 

1C.0! 

! 

18! 

! 

t 

STATE  EBONY 

1571565 

13211*031 

173.4! 

38.9! 

14.0! 

2250! 

7C5I 

58.0! NCNF 

!TX 

HOUSTON 

1976 

! 

!  ! 

192.0! 

*C,C! 

10.5! 

I 

19! 

| 

! 

STATE  FLAMINGO 

162C534 

15211A03I 

138.0! 

35.  C! 

10.1! 

1350! 

560! 

42.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

198C 

1 

1  ! 

15C.0! 

10. C! 

8.0! 

1 

12! 

! 

| 

STATE  IVORY 

1569201 

132MA03! 

173.41 

38.9! 

14.0! 

2250! 

705! 

58.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1975 

1 

1  ! 

192.0! 

40. C! 

1C. 5! 

] 

19! 

l 

! 

STATE  OUEEH 

1536440 

13211A03! 

157.8! 

J5.C! 

13.5! 

2C90! 

730! 

54 .0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1971 

1 

!  1 

166.01 

40. C! 

10.0! 

1 

18! 

I 

* 

STATE  ROYAL 

1S64C4S 

132MA03! 

173.41 

38.9! 

14.0! 

2250! 

7051 

58.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1975 

1 

!  1 

192.01 

40. C! 

10.5! 

! 

19! 

! 

! 

STATE  TREASURE 

(543281 

126MA03! 

166.3! 

38.  C! 

13.5! 

20001 

6C5! 

58.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1972 

1 

!  ! 

174.0! 

40. C! 

10.0! 

! 

18! 

! 

! 

STATE  YANKEE 

1561685 

132! 1 A  03  1 

173.4! 

38.9! 

14.0! 

2250! 

705! 

58.0IN0N6 

!TX 

HOUSTON 

1974 

1 

1 

!  1 

1  1 

192.0! 

1 

40.  C! 

10.5! 

! 

j 

i 

19! 

! 

! 

! 

I 

! 

(Cl)  STAUFFER  CHEMICAL  CO. 

! 

1 

i  i 

l 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

CCI  75 

1276111 

132315*70! 

215.0! 

50. C! 

9.2! 

-  ! 

2058! 

21.7!ELECTRIC 

PUHPS 

!TX 

HOUSTON 

1958 

1 

!  1 

215.0! 

50.  C! 

2.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

SCC  7C 

1005033 

85015*701 

195.0! 

38.0! 

9.2! 

-  ! 

1502! 

17.3! ELECTRIC 

PUHPS 

!TX 

HOUSTON 

1958 

I 

1  ! 

195.0! 

38. C! 

2.3! 

! 

-  1 

! 

! 

see  ec 

1288668 

133815*70! 

215.0! 

50. C! 

1C.  7 ! 

-  J 

2068! 

20.9! PUHPS 

ITX 

HOUSTON 

1942 

! 

1  l 

215.0! 

50.3! 

.5! 

» 

-  1 

! 

! 

SCC  9C 

1501960 

92315*70! 

195.0! 

40. C! 

8.6! 

-  j 

1481! 

17.0! ELECTRIC 

PUHPS 

!LA 

BATON 

1965 

1 

!  ! 

195.0! 

4  0*  C I 

2.0! 

'  ! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

SCC  95 

1004975 

951I5A71! 

195.0! 

40. C! 

8.5! 

! 

1538! 

21.4! ELECTRIC 

PUHPS 

ITX 

HOUSTON 

1966 

1 

1  1 

195.0! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

SCC  ICO 

1515294 

92315A711 

195.0! 

40.  C! 

8.5! 

-  1 

1598! 

17.512  PUHPS 

ITX 

HOUSTON 

1964 

1 

1  ! 

195.0! 

40. 0! 

2.0! 

| 

-  ! 

! 

! 

SCC  101 

1522046 

951 15*71 1 

195.0! 

40.0! 

8.5! 

-  ! 

1528! 

17.5 !  ELECTRIC 

PUHPS 

ITX 

HOUSTON 

1949 

1 

1  1 

195.0! 

40.C! 

2.1! 

! 

-  I 

! 

! 

SCC  102 

1522C47 

95115*71 1 

195.0! 

40.0! 

8.5! 

-  1 

1528! 

17. 5 JELECTRIC 

PUHPS 

ITX 

HOUSTON 

1969 

1 

1  1 

195.0! 

40.  C! 

2.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

SCC  103 

1528472 

48715*71! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1400! 

16.4! 2  ELECTRIC  PUHPJ 

!LA 

BATON 

1970 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

ROUGE 

SCC  1C4 

1561748 

61015*71 1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1455! 

IS. 9! ELECTRIC 

PUHPS 

!  L  A 

BATON 

1974 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

! 

-  ! 

J 

1 

ROUGE 

SCC  105 

1563288 

61 015*71 1 

195.11 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

14551 

15.9! ELECTRIC 

PUHPS 

!LA 

BATON 

1974 

! 

!  1 

195.11 

35.1! 

2.3! 

! 

-  1 

1 

1 

ROUGE 

SCC  1 C  6 

1563289 

61015*711 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1455! 

15.9! ELECTRIC 

PUHPS 

!l  A 

BATON 

1975 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

2.3! 

! 

-  ! 

1 

! 

ROUGE 

SCC  107 

100C371 

72315*701 

195.0! 

35.0! 

8.9! 

-  ! 

1493! 

1S.7IELECTRIC 

PUHP 

MX 

HOUSTON 

1983 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

) 

! 

SCC  ICS 

10C0373 

7231 5A  71 J 

195.0! 

35. Cl 

8.9! 

-  ! 

1493! 

18.6! ELECTRIC 

PUHP 

ITX 

HOUSTON 

1983 

1 

! 

!  1 

1  1 

1  I 

193.1! 

! 

! 

35.1! 

2.0! 

1 

! 

1 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


cngr! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1D*AFT! 

1  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  5  5  E  l  ! 

•  1ST! 

OPERATOR 

NET  ICODtllEVCTNURDTH! 

! 

| 

! 

EST  1  CWO  HANDLING  U  I0PIAAT1HG  1 

!  COAST 

TER  1  SCI! //////! /////I 

ED  ! 

!/////// / ! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LISE-1  1 

PUIL1 

VESSEL  HARE 

AND 

NUMBER 

1  GUARD 

TON-  IPA0E1 

OVER*! OVER" !/////! 

HORSE! 

PASS-  I (LIGHT) !//////////// ////!TD! ////////// I 

OR 

!  NUMBER 

NAGC  l  IV  1 

4LL  1 

ALL  SLIGHT ! 

ROVES! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!FE! 

LISE-2  !  * 

RE3UILI 

(01)  STAUFFER 

CHEMICAL 

CO. 

! 

1 

1 

(  ! 

1  ! 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)  l 

1  1 

l 

! 

i 

1 

1 

! 

see  SCO 

SGC6C49 

10C015A71! 

22C.01 

45.0! 

6.2l' 

-  i 

1232! 

21 .OtOIESEL  PUMP 

1 T  X 

I'Ctmcx  i 

1968 

! 

! 

1  1 

1  1 

22C.0! 

! 

45.0! 

i 

1.5! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

(21)  STEEL  CITY  MAINE 

1 

TRANSPORT# 

!  ! 

1  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

t 

INC. 

! 

•  1 

j 

! 

| 

! 

! 

! 

3CCKT  LYNN 

1552U9 

36313A361 

i2t. ni 

42.0! 

9.0! 

5600! 

-  • 

54 .0! NONE 

!PA 

PITTSBURGH! 

1973 

! 

1  ! 

14C.0! 

42. C! 

9.0! 

-  j 

! 

| 

! 

KEVIN  MICHAEL 

12736/5 

752 1 3A  351 

167. C! 

42. Ct 

9.0! 

560C! 

-  ! 

S4.CINCNE 

!PA 

PIITS1UPGH! 

1957 

! 

! 

l  1 

!  ! 

177. C! 

! 

42. C! 

! 

9.0! 

! 

”  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(34)  STEELE/  DAVID 

DREDGING 

i 

!  1 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

j 

! 

1 

BRYCE  M  II 

1523937 

7213A351 

43.5! 

16. C! 

3.5! 

400! 

-  j 

**  •  ol NONE 

i  a 

h*WBCM  ! 

1964 

1 

!  1 

43.51 

16. C! 

3.5! 

-  > 

! 

! 

! 

SAM  PICKETT  I 

1275660 

1713*35! 

4C.G! 

14. C! 

3.7! 

US! 

-  ! 

19.C1NCNE 

!  AM 

NEHPCPT  I 

•  1969 

1  ! 

1  ! 

4C.01 

1 

14. C! 

! 

3.7! 

! 

j 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

(32)  STEEN  PRODUCTION 

i 

SERVICE!#  INC. 

1  ! 

1  1 

t 

1 

! 

j 

! 

! 

! 

i 

! 

; 

1 

! 

808 

1526623 

1211C021 

35.0! 

u. ci 

5.6! 

444! 

-  ! 

10.3 1  NONE 

i  LA 

INTRACOAS-1 

147C 

!  1 

42.1! 

12. CJ 

3.0! 

12! 

! 

! 

TAL  CITY  ! 

DCT 

711  CO? ! 

29.0! 

10.  C! 

4.2! 

266! 

-  | 

9 .0! NONE 

ILA 

LAKE  ! 

1969 

i 

1  1 

32.01 

10. C! 

3.9! 

-  i 

! 

| 

ARTHUR  ! 

DRAKE  I 

!  . 

5I1C02! 

27.0! 

9.C! 

4.2! 

266! 

-  j 

7.J1N0NF 

!t  4 

MORGAN  ! 

196* 

1  1 

26.51 

9.C! 

2.9! 

-  j 

i 

i 

CITY  ! 

ORAKE  HI 

S 1 ICO?! 

27.0! 

9.C ! 

4.2! 

266} 

-  j 

7 . 0! NONE 

!LA 

OELCAHBHt  1 

19  ! 

j 

1  1 

24.51 

9.C! 

2.9! 

-  j 

! 

I 

! 

DRAKE  VII 

i  — — 

511C021 

27.0! 

9.C ! 

4.2! 

266! 

-  i 

7 . 0 ! NONE 

!L  A 

LAKE  ! 

1966 

i 

1  1 

26.5! 

9.C! 

2.9! 

-  * 

i 

! 

ARTHUR  ! 

KEN 

! 566353 

7! ICO?! 

31.2! 

10. C! 

4.7! 

225! 

-  i 

9.  $ !  NONE 

ILA 

GRAND  LAKE! 

1975 

1 

!  1 

32.0! 

1C.C! 

3.0! 

6l 

; 

! 

1 

MABEL 

1523723 

12! ICO?! 

35.0! 

12.0! 

$.6! 

44!! 

-  j 

10.5 i NONE 

!IA 

INTAAC0A5-! 

1969 

1 

1  1 

42.1! 

12. C! 

3.0! 

12! 

; 

! 

TAL  CITY  ! 

REOFISH  POINT 

|  - 

10! 1  CO?  1 

32.01 

10. C! 

4.81 

3671 

-  | 

10. 0»-  *f 

!  LA 

fiAYOU  SALE! 

1961 

1 

!  1 

37.0! 

10. C! 

4.7! 

-  j 

! 

! 

! 

RUDY 

1544799 

11 J 1 C  0? ! 

4C.0! 

12. C! 

6.0! 

460! 

•  i 

12.01N3NE 

ILA 

GAAND  1 

1972 

I 

! 

1  1 

I  ! 

46.3! 

1 

12.  C! 
i 

4.9! 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

CHENIER  ! 

! 

( C 3 )  STEERS  EQUIPMENT 

CORP. 

! 

» 

!  ! 

i  I 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

; 

! 

! 

1 

! 

SF.  71 

1526607 

51914A46! 

130.01 

4c.ci 

9.ii 

10C0! 

20.oIncne 

‘NY 

NEW  YORK  ! 

1970 

! 

1  1 

13C.0! 

40.01 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

SF  73 

1531197 

51 9 14  A  46  ! 

13C.0! 

40. C! 

9.4! 

•  ! 

1003! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1971 

1 

1  1 

13C.0! 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

SE  09 

1296626 

512!4A4o! 

133.5! 

40. C! 

10.4! 

-  I 

10001 

70.0 ! NONE 

!NY 

LEU  TC®<  1 

1965 

! 

! 

1  i 

1  1 

133.5! 

! 

40. C! 

! 

2.0! 

1 

“  ! 

l 

j 

! 

! 

I 

! 

(CJ)  STEERS  TOUINC 

CORP. 

! 

1 

1  1 

i  1 

! 

! 

! 

! 

l 

l 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

ST  70 

1526C02 

51914A43! 

1  SC.Q! 

40.01 

9.4! 

•  ! 

1CC0! 

20. OiNOHE 

INY 

HEW  YC® A  i 

1«7C 

! 

!  ! 

13C.0! 

40. C! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

I 

ST  72 

1526995 

519I4A43! 

13C.Q! 

40. C! 

9.4! 

-  1 

1CC0! 

20. OINCNF 

•NY 

HEW  YO?  <  1 

197C 

! 

! 

(  1 

1  1 

13C.0! 

! 

40.  C! 

! 

2.0! 

1 

“  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

(23)  STENDCR, 

WILLIAM 

! 

JP.  ANOI  MARTHA 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

CAPAMA  S. 

1126767 

19! 3A  36! 

55.6! 

12.4! 

7.0! 

SCO! 

-  J 

24.01N0NE 

!N! 

GAY  CIYY  ! 

1955 

1 

i  1 

44.0! 

13.6! 

6.0! 

«  i 

! 

! 

! 

FLOYO  SR. 

1503219 

713A36! 

25.2! 

12.3! 

6.0! 

160! 

-  ! 

12.0! NONE 

!H1 

BAY  CITY  ! 

1964 

1 

1  1 

33.0! 

13.0! 

5.6! 

-  i 

» 

! 

! 

ALBERT  S 

126C409 

9714A46! 

65.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  ! 

85! 

70. ol NONE 

!  M I 

SAY  CITY  I 

195C 

! 

1  ! 

65.0! 

30.  C! 

2.0! 

-  I 

| 

! 

! 

CALUMET 

1527413 

471 1 4A46! 

10C.0! 

33.0! 

6.0! 

•  ! 

-  f 

70.0! NONE 

!MI 

PAY  CITY  ! 

1936 

! 

! 

!  1 

1  ! 

10C.0! 

I 

33.  C! 

! 

2.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(33)  STERLING 
*  25 

CNIM 

.  CC 

• 

! 

1 

I527C30 

1  1 

!  ! 

81215A71! 

! 

! 

193.0! 

! 

! 

35.0! 

! 

! 

6.6! 

U501 

! 

! 

73.0IDIESEL 

PUMP# 

! 

1 

!  T  X 

! 

I 

TEXAS  CITY! 

197C 

1 

!  1 

!  1 

195.0' 

! 

35. C! 

< 

2.0! 

! 

’  ! 

!  HEATING 
! 

COILS 

! 

1 

! 

! 

(15)  STEUART  PETROLEUM 

CC. 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

EASTPET  NO.  1 

1255167 

62415A701 

177.4! 

75.1! 

10.5! 

•  1 

1568! 

26.5 !  CI ESEL 

?UNP# 

STM! FL 

JACKSON-  ! 

1946 

1 

1  1 

177.4! 

35.1! 

1.5! 

-  f 

!Nf ATJNG 

COILS 

! 

VILLE  ! 

EASTPET  NO.  2 

1175533 

404 !  5*70! 

175.0! 

24.  C! 

9.31 

-  i 

1180! 

28.0ID1ESEL 

PUMP# 

STMIFL 

JACKSON-  ! 

1947 

1 

!  1 

175.0! 

26.  C! 

1.5! 

-  ! 

1HEATING 

COILS 

! 

VILLE  ! 

EASTPET  NO.  3 

129C481 

7C515A70! 

20C.0! 

34.0! 

10.5! 

-  ! 

1379! 

29.0 ! DIESEL 

PUMP# 

SIP! FI 

JACKSON-  ! 

1962 

i 

i  ! 

2CS.0! 

76.0! 

1.51 

-  I 

{HEATING 

COILS 

1 

VILLE  ! 

EASTPET  NO.  4 

1253754 

538 1 5 A  70! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1635! 

?5.0!DIES£L 

^UMP# 

STM! FL 

JACKSON-  I 

1947 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

2.0! 

-  ! 

!P; ATING 

COILS 

! 

VILLE  I 

EASTPET  NO.  5 

1 503  367 

31415*70! 

176.0! 

32. C! 

9.0! 

-  i 

705! 

77.51D:2SEL 

»UNP# 

STMIFL 

jacks:  -  ! 

1966 

1 

1  1 

126.0! 

32. C! 

2.0! 

-  I 

(HEATING 

COILS 

I 

VILLE  ! 

F.P.C.  8 

1265144 

791 ! 5470! 

18C.0! 

50. C! 

1C.0! 

-  j 

2069! 

30-1 JOIESEL 

PUMP# 

STMIFL 

JACKSON-  1 

195! 

1 

1  ! 

1  1 

180.0! 

! 

50.  C! 

! 

2.01 

I 

”  ! 

{KEATING 

! 

COILS 

! 

! 

VILLE  ! 

! 

(09)  STEUART  TRANSPORTATION 

1 

CtOMPANT 

!  ! 

!  1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

! 

SIC  BILL 

1296365 

19913A36! 

126.0! 

30.6! 

17.0! 

3200! 

-  j 

51.01N0NE 

!M0 

PINCY  ! 

1965 

! 

!  1 

126.0! 

30.6! 

13.0! 

-  j 

! 

( 

POINT  ! 

CAPTAIN  RED 

1651977 

6413436! 

77.4! 

26. C! 

8.5! 

1!*fl! 

•  ! 

36.CIN0NF 

!M0 

PINEY  1 

1982 

1 

!  ! 

77.4! 

26. C! 

7.0! 

.  i 

j 

! 

POINT  ! 

CAkOL  $ 

\ 6*37 oS 

6513436! 

7?.4‘ 

26.  C! 

6.4! 

!68'3i 

-  j 

35.3IN5KE 

Irl 

FINE  If  ! 

1  *  o » 

! 

j  i 

77.4! 

26. C! 

7.0! 

i 

•  I 

! 

l 

PO INI  ! 

H5NPY  * 

1271972 

2713*36! 

52.0! 

Id. Cl 

3.0! 

3!0i 

-  f 

22.0! NONE 

!PD 

PINEY  ! 

*  1977 

1 

1  1 

52.0! 

16. C! 

2.01 

-  | 

! 

! 

POINT  ! 

KOLLY  S 

1521076 

11413A36! 

74.0! 

24.0 ! 

7.4! 

1700! 

-  ! 

27. OtNONE 

!ND 

PINEY  ! 

1969 

! 

1  1 

74.0! 

26. C! 

5.4! 

-  i 

! 

! 

P0IK1  1 

KATHERINE  S 

160C676 

4513436! 

73.3! 

24.3! 

6.1! 

iff  ict 

-  j 

3$ .0! NONE 

!MD 

PINEY  ! 

1976 

{ 

1  1 

73.3! 

24.3! 

7.0! 

-  i 

! 

! 

POINT  ! 

LITTLE  CURTIS 

i 283506 

10013*361 

75.4! 

24.0! 

10.6! 

1700! 

-  ! 

36 .OJ  NONE 

!MD 

PINEY  i 

I960 

1 

!  1 

85.0! 

24.0! 

6.6! 

-  j 

! 

! 

POINT  ! 

PAPA  GUY 

1271697 

13313*36! 

64.0! 

7o.C! 

1C. 3! 

2100! 

-  i 

26. OtNONE 

IPO 

PINEY  ! 

1956 

1 

1  1 

9C.0! 

26. C! 

6.0! 

-  j 

i 

1 

POINT  ! 

PEGGY  S 

1553917 

13413*56! 

96.0! 

26.0! 

11.6! 

900! 

-  ! 

27.0iN0NE 

!MD 

PINEY  ! 

1940 

! 

1  1 

111.0! 

76.0! 

9.4! 

-  i 

! 

! 

POINT  ! 

STEUART  BROS 

1653760 

12713*36! 

105.4! 

35.3! 

14.3! 

2400! 

•  i 

AA.JlAOHE 

IPO 

PINEY  ! 

1982 

! 

! 

! 

1  i 

!  ! 

!  « 

TIC-OS 

i 

i 

35.3! 

! 

! 

13.0! 

f 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

POINT  ! 

! 

! 

mu 

BIST!  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  NAPE  AND  NUP3EA  !  GUARD 
!  NLM2EP 

! 


!  ! V»CC I  DIPENSIONS  !0?AET! 
!  NET  'COomCNGTHlOROTH!  ! 
! PSGI $“ !****!  REG.  i  PEG.1L0A0-! 
I  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 


ICAPACITTI 

1  I 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANOLING 

!  V  E  S  S  E  L 
is  ! operating 

I  CARGO  I 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

!TC !  3ASE 

(  TEAR 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

t AO!  LINE-1 

!  SUILT 

HORSE!  PA',S-  !(LIGHT)!////////////////!TD!// //////// 

!  OR 

POWER!  ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!EE!  LINE-2 

! *Pf 3UILTJ 

(09) 

STEUART 

TRANSPORTATION  ClOMPANY 

!  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

!  !  i 

j 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

IPO 

AUNTIE  PANE 

129C177 

!  7978! 5*70! 

27C.0i 

60.01 

19.6! 

- 

I 

6700! 

27.0! GPN  DSL  PUMPS/ 

PJNEV 

! 

i  !  ! 

27C.0! 

60. C! 

5.0! 

! 

-  I 

{HEATING  COILS 

! 

POINT 

ELIZABETH  S 

1523487 

!  36C685A7C! 

225.0! 

64. C! 

In. 6! 

- 

! 

9200! 

27 .0 ! CRM  DSL  PUMPS/ 

IPD 

PINET 

!  !  ! 

285.0! 

6*.C! 

3.0! 

! 

*  i 

{HEATING  COILS 

! 

POINT 

ST  C 

7 

1504379 

1 

!  14C2! 5*7oi 

23C.1! 

50.*! 

19.6! 

- 

! 

4896i 

?8.0!GPN  DSL  RUMPS/ 

!P0 

PINET 

1  !  ! 

23C.1 J 

50.2! 

5.0! 

1 

-  ! 

!HEATXKG  COILS 

1 

POINT 

STC 

6 

I5C6C45 

! 

!  135615*701 

23C.01 

50.0! 

14.0! 

- 

1 

3000! 

2R.0!GPM  DSL  PUMPS/ 

|PD 

PINET 

!  !  ! 

23C.0! 

50.  C! 

4.6! 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

POINT 

STC 

6 

!sjC9oO 

I 

?  151 3 !  5  *  70 ! 

250.0! 

J4.C! 

9.0! 

- 

! 

7971 ! 

19.0(600  6PH  DIESEL 

!P0 

PINET 

*  !  ! 

25C.O! 

54.0! 

2.0! 

1 

-  ! 

! PUMP-HEATING  (LSI 

POINT 

STC 

9 

! 5  34  c96 

!  1675I5A70! 

25C.O! 

54.0! 

12.4! 

- 

i 

3562! 

19.01600  9PH  DIESEL 

!PD 

PINET 

! 

i  !  ! 

25C.O! 

54. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

! PUNP-HEAT  coils 

! 

POINT 

STC 

10 

•6C23S* 

i  167515*70! 

25C.O! 

54.  C! 

12.4! 

- 

! 

3746! 

19.0! D I ESEL  PUMP/ 

!PD 

PINET 

t 

!  i  ! 

230*0! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  ! 

{HEATER  COILS 

! 

POINT 

STC 

11 

1643764 

!  161915*70! 

250. 0! 

54.  C! 

12.4! 

- 

! 

3889! 

16.012  DIESEL  PUMPS 

IPD 

PINET 

! 

!  !  ! 

25C.O! 

54.0! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

I 

POINT 

STC 

2C 

! $87324 

!  119215*70! 

264.0! 

50.  C! 

11.6! 

- 

! 

3600! 

19.016PM  DIESEL  »UPP$(PD 

PtNET 

! 

!  !  ! 

265.0! 

5C.C ! 

2.01 

! 

-  ! 

! 

I 

POINT 

STC 

50 

1531237 

!  2«34!5A70i 

30C.0! 

60.01 

17.4! 

- 

1 

7500! 

28.0I6*M  DIESEL  PUPPSlPD 

PINET 

! 

!  !  ! 

30C.0! 

60.0! 

2.31 

! 

-  ! 

( 

! 

POINT 

STC 

101 

1271896 

!  122315A70! 

24C.O! 

50. C! 

12.01 

- 

! 

2770! 

16.0! GRP  DSL  PUMPS/ 

IPD 

PINEV 

! 

!  !  ! 

2*C.O! 

50.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

{HEATING  COILS 

! 

POINT 

STC 

1C2 

1272C8? 

!  127315*70! 

24C.0! 

50. 0! 

12.2! 

- 

i 

2770! 

16.0IGPM  DIESEL  PUPPSlPD 

PINET 

i 

!  !  ! 

240. 1! 

50.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

IPD 

POINT 

STC 

1C6 

1293165 

!  127315*70! 

250.0! 

30.  C! 

10.6! 

- 

! 

2850! 

13.CIGPN  PUMPS 

PINET 

! 

!  !  ! 

250.0! 

50. C! 

2.6! 

! 

-  i 

! 

! 

POINT 

STC 

409 

IS25C65 

I  767415*70! 

300.01 

6C.C! 

15.6! 

- 

) 

75C0! 

28.016PM  DIESEL  PUPPSlPD 

PINET 

l 

!  !  I 

300. 0! 

60.0! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

POINT 

STC 

411 

I56C470 

!  267415*70! 

300.0! 

60. C! 

17.6! 

- 

! 

7500! 

28.016PM  DSL  PUMPS/ 

!PD 

PINET 

1 

!  !  ! 

3CC.0! 

40.  C! 

2.5! 

! 

-  ( 

(HEATING  COILS 

! 

POINT 

STC 

412 

1565754 

!  267415*70! 

300.0! 

(0.0! 

17.0! 

- 

1 

75001 

28.0IGPM  DSL  PUMPS/ 

!P0 

PINET 

i 

!  !  ! 

300.0! 

60.  C! 

3.0! 

1 

-  ! 

(HEATING  COILS 

! 

POINT 

!  I  I  !  !  !  t  I  I  !  t 

!  i  !  I  1  !  i  I  (I  ! 

(15)  STEVENS  NARINE  SERVICES/!  INC.  !!!!!!!  I  !  1 


ISLAND  EXPRESS 

1 J7C877 

! 

5713*35! 

55.6! 

20. C! 

e.st 

750! 

-  | 

34.01  NONE 

ISC 

YONGES 

! 

i 

!  ! 

55.6! 

2C.C! 

7.5! 

t 

-  j 

! 

! 

ISLAND 

ISLAND  VENTURE 

•517*78 

! 

7313*36! 

61.8! 

22. C! 

3. 5! 

670! 

-  { 

40.0! NONE 

ISC 

YONGES 

! 

!  ! 

66.0! 

22.  C! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ISLAND 

STEVENS  17C? 

IM7C49 

! 

19M4A43! 

12C.0! 

30. C! 

3.3! 

4C0! 

6.5IN0NE 

ISC 

YONGES 

t 

! 

!  ! 

12C.0! 

20. C! 

1.6! 

1 

! 

! 

ISLAND 

STEVENS  1203 

! 6*2295 

! 

19614*43! 

12C.2! 

30.1! 

5.5! 

4C01 

6.6! NONE 

ISC 

YONGES 

\ 

! 

!  1 

12C.2! 

30.1! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

ISLAND 

STEVENS  1502 

166167* 

! 

42414*43! 

15C.0! 

*0.C! 

7.0! 

563! 

8.3! NONE 

ISC 

YONGES 

! 

I 

! 

! 

!  ! 

!  1 

15C.0! 

! 

40.  C! 

! 

1.5! 

1 

( 

I 

! 

I 

1 

! 

ISLAND 

(13)  STfVENS  TOWING  CO./ 

INC.!  .. 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

ISLAND  POY 

1525429 

! 

59*3*35! 

57.5! 

22. C! 

7.0! 

5001 

39.01  NONE 

ISC 

YONGES 

! 

! 

!  ! 

57.5! 

22.0! 

7.0! 

I 

! 

! 

ISLAND 

ISLAND  TRADER 

I56C346 

! 

6713*36! 

63. 0! 

24.5! 

7.5! 

1050! 

45  •  3  1  NONE 

ISC 

CHARLESTON 

! 

! 

!  ! 

65.0! 

24.5! 

6.0! 

1 

! 

! 

ROYAL  ENGINEER 

1501746 

1 

70!3*35! 

80. 9! 

22.3! 

7.5! 

803! 

-  { 

45.0! NONE 

(SC 

YONGES 

i 

! 

•  ! 

4C.  5! 

22.3! 

7.0! 

1 

! 

! 

ISLAND 

SEA  ISLANDER 

1615231 

! 

5513*36! 

•C.2! 

23.2! 

9.5! 

16001 

30.0! NONE 

ISC 

YONGES 

l 

• 

!  ! 

56.0! 

24. C! 

7.51 

! 

! 

I 

ISLAND 

STEVENS  602 

1524176 

2C6J4A52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

414! 

12.3 ! NONE 

ISC 

YONGES 

! 

! 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

! 

! 

! 

ISLAND 

STEVENS  603 

1524197 

! 

2C6!4*52! 

61.5! 

31.1! 

9.0! 

414! 

12.5 (NONE 

ISC 

YONGES 

! 

! 

!  ! 

61.5! 

31.1! 

2.0! 

i 

-  { 

! 

! 

ISLAND 

S  (EVENS  1201 

15969*4 

! 

156!***;! 

12C.0! 

30. C! 

5.5! 

400! 

6.5 (NONE 

ISC 

YONGES 

! 

( 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

1.6! 

! 

-  { 

! 

I 

ISLAND 

STEVENS  1204 

1  . 

2C2!***3! 

12C.0! 

30.0! 

9.6! 

-  { 

400! 

7.0 J  NONE 

ISC 

YONGES 

! 

! 

!  ! 

17C.0! 

30. Cl 

1.6! 

I 

-  { 

! 

! 

ISLAND 

STEVENS  2401 

1515154 

! 

25*914*43! 

24C.1! 

72.11 

11.0! 

-  I 

5C0! 

16 .0 ! NONE 

ISC 

YONGES 

! 

! 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

24^.1 ! 

! 

72.1! 

! 

3.5! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

ISLAND 

1962 
I960 

1985 

1968 

1971 

1971 

1979 

1981 

1948 

1971 

1956 

1956 

1963 
1970 

1974 

1975 

1976 
1968 
198C 
1981 
197C 


1974 

1966 

1981 

197C 

197C 

1978 

1981 

1968 


(36)  STEVENS/  STAN 

1 

! 

!  ! 

! 

• 

! 

I 

1 

I 

GLACIER  SPIRIT 

!  . 

i 

89*1*03! 

! 

i 

5.5! 

1050! 

! 

I 

! 

! 

! 

i  j 

i  ! 

6C.0! 

! 

22.  C! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(27)  STICH/  DUANE 

t 

! 

I 

! 

*  i 

i  ! 

« 

j 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

SS  39? 

1544120 

! 

2J4J4A46! 

20C.oi 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1633! 

14.5! NONE 

! 

I 

J 

! 

I  ! 

I  ! 

20C.0! 

! 

35. C! 

! 

1.7! 

1 

! 

! 

( 

! 

! 

I 

(40)  STOCKTON  TUGBOAT  COMPANY! 

I 

! 

I  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

KARIN  SAL6U 

1247288 

1 

52(3*36! 

57.5! 

14.3! 

8.0! 

1000! 

-  ! 

17.0! NONE 

1 

I 

! 

! 

«  ] 

!  ! 

—  ! 
i 

—  ! 

! 

8.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(31)  STOKES  TOWING 

I 

I 

! 

I 

i  2 

!  ! 

J 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

JUDY  5 

! S02C1 8 

! 

39013*36! 

127.7! 

44. C! 

9.6! 

4300! 

-  | 

40.0 ! NONE 

! 

! 

!  ! 

1*2.0! 

44. C! 

8.0! 

! 

! 

KATY  P 

1535140 

1 

149J 3*16! 

9C.0! 

30.  C! 

9.0! 

1  COO! 

-  ! 

19.5 ! NONE 

I 

• 

I 

I 

!  ! 

!  j 

9C.0! 

! 

30.  C! 

! 

8.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

(32)  STONE  OPERATORS/  INC. 

I 

I 

! 

! 

i  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

1 

! 

! 

1 

! 

WHIPIAWAY 

160536* 

! 

67MC12I 

-  ! 

-  ! 

6.5! 

2500! 

73! 

35 .0! NONE 

! 

I 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

125.0! 

! 

73.9! 

! 

.  j 

i 

! 

! 

50! 

! 

! 

I 

(32)  STCNF*  JOHN  W./  OIL 

! 

I 

! 

! 

I  1 

!  ! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

DISTRIBUTOR/  INC. 

I 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

FUEL  LEADER 

1577755 

! 

7613*36! 

57.0! 

72.  C! 

S.5! 

600! 

-  1 

38 . 0} NONE 

I 

! 

!  ! 

57.0! 

22. C! 

6.01 

! 

! 

FUEL  RUNNER 

1658640 

! 

59*3*36! 

51.1! 

22. C! 

6.8! 

940! 

32.0! NONE 

1 

i 

i  t 

51.1! 

22.  C! 

4.0! 

! 

! 

HARRY  HCNEAL 

1296234 

! 

4313*36! 

55.3! 

19. C! 

7.3! 

800! 

-  ! 

32. 5! NONE 

l 

! 

!  ! 

53.3! 

19.  C! 

6.01 

1 

-  J 

! 

JOHN  V  STONE 

160240C 

! 

11213*36! 

66.4! 

24. C! 

1C. 2! 

1350! 

35 .0! NONE 

1 

! 

1  ! 

66.4! 

24.0! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

MART  LEE  RIVERA 

15*3105 

! 

7713*36! 

6C.0! 

22. C! 

7.0! 

900! 

-  ! 

55.0! NONE 

! 

! 

!  J 

6C.0! 

22. C! 

6.0! 

I 

! 

OLGA  G  STONE 

1642125 

1 

8713*36! 

61.4! 

24. C! 

9.3! 

9401 

-  ! 

36.0! NONE 

! 

1 

i 

! 

! 

i 

!  i 

!  ! 

t  | 

61.4! 

! 

! 

74. C! 

! 

! 

4.0! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! IN  JEFFERSON- 
!  VILLE 
! 

! 

I 

! CA  STOCKTON 
! 

! 

! 

! 

INS  GREENVILLE 
! 

IPS  GREENVILLE 

! 

I 

( 

I 

! L A  MORGAN 
!  CITY 


!IA  NEW 
1  ORLEANS 
{LA  NEW 
I  ORLEANS 
!LA  NEW 
!  ORLEANS 
ILA  NEW 
!  ORLEANS 
D.A  BELLE 
!  CHAISE 
ILA  NEW 
I  ORLEANS 
I 

I  . 


1966 

1972 


1979 


1977 
1982 
1963 

1978 
1977 
1«82 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  STONE#  JOHN  W.#  OIL 
DIST  MIBUTOA#  INC* 


i VTCCl  DIMENSIONS  IDAAPT! 
NET  1COOE!LEN€TH!8POTH!  1 

PCGtS-1  *♦** !  REG.  !  PES.ILOAD-! 
TER  !  SEE!//////!/////!  EO  ! 


(CON  tNUEOJJ 


(33)  STORM#  JANES  C. 
CS  1 


(31)  STOVE /  JILL  WASSON 
AeC  6C2B 


(32)  STRECKFUS  EXCURSIONS/  IN ! C* 

SANUEL  CLEMENS  1265466 

i 
! 

! 

(32)  SUARO  BARGE  SERVICE#  INC!. 

SUARD  I  !  - 

! 

SUARO  III  1272635 

! 

SUARO  IX  !  ----- 

! 

SUARO  VI  I  - 

! 

SUARO  X  !  - 

I 

SUARO  XI  !  - 

! 

SUARO  XII  !  - 

! 

! 

I 

(33)  SUOERNAN  8  YOUNG  TONING  ICO.# 

INC.  1 

OENIA  161 2547 


(CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  C  $  $  E  L  ! 
!  !  EST  I  CARSO  HANDLING  IS  !CPERATING  ! 
!  CARGO  !  FIXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  RASE  ! 


!////////!  POINT  ! 


! AO!  LINE-1  !  FUILT  ! 


TON-  ‘PAGE!  OV«R-! OVER- !/////!  HORSE!  PASS-  !  (L IGHT) !//////////////// !TO! ////////// ! 
N»GC  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILISHT!  POVEP!  INGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  U*e?-2  !« 


SMELL 

FUELER 

1531116 

l  63! 3A361 

55.5! 

20. Cl 

6.2! 

800! 

-  i 

38.5! NONE 

1 

!  !  ! 

55.5! 

20.  C! 

7.51 

1 

-  | 

! 

STONE 

'$  FUELER 

IS1C2A9 

!  A0i3A3bi 

*6.3! 

18. C! 

7.51 

800! 

-  i 

38.5 ! NONE 

1 

!  !  ! 

46.3! 

1 S  •  0 ! 

5.0! 

1 

-  i 

! 

TCNY 

TOURS 

1563173 

1  9713A36! 

65.0! 

24.  Cl 

6.5! 

10001 

-  i 

47 .0! NONE 

1 

1  !  ! 

65.0! 

24. G! 

7.0! 

1 

-  ! 

! 

S  1 

1 262347 

!  39915*70! 

144.6! 

35.3! 

8.61 

6571 

12 .0 ! 01 CSEL 

PUMP# 

I 

I  !  i 

144. 6! 

35.31 

1.6! 

1 

-  ! 

! WATER  PUMP 

S  2 

l 00! 85  A 

!  33515A71! 

12C.0! 

33. C! 

9.0! 

588! 

18. O'DIESEL 

PUMP 

i 

!  !  ! 

12C.0! 

33. C! 

2.01 

1 

-  i 

! 

S  3 

1538230 

1  56915*71 ! 

136.0! 

44. C! 

10.0! 

589  i 

20.0! DIESEL 

RUMP 

1 

!  1  1 

136.0! 

44.  Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

I 

$  A 

1 0QSA56 

1  250! 5  A  71 ! 

132.0! 

30. Cl 

6.0! 

-  1 

608! 

16.0! DICScL 

PUMP 

I 

1  !  1 

1*2.0! 

30. Cl 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

S  S 

t 173104 

!  912! 5*71 ! 

195.0! 

48.2! 

10.7! 

1811! 

18.0! DIESEL 

PUMP 

1 

j  i  j 

195.0! 

48.2! 

1.S! 

( 

-  ! 

! 

S  6 

1007708 

1  32si 5A71 i 

175.0! 

26. C! 

11.0! 

-  1 

900! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

1 

1  !  ! 

175.0! 

26. C! 

1.8! 

1 

-  1 

! 

S  7 

1619C35 

!  163415*71 ! 

264.0! 

34. Cl 

12.0! 

3362! 

20.C1DICSCL 

PUMP 

1 

!  !  ! 

264.9! 

34. C! 

1.51 

1 

-  1 

! 

s  e 

1631904 

!  870! 5A71 ! 

235.0! 

35. C! 

11.0! 

1745! 

21.0! DIESEL 

PUMP 

! 

1  !  ! 

235.0! 

35. Cl 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

S  9 

1632328 

!  87015*71! 

235.0! 

35. C! 

11.0! 

-  1 

1745! 

21 .0 ! D IESEL 

PUMP 

1 

1  !  ! 

235.0! 

35.  Cl 

2.01 

1 

-  ! 

! 

S  11 

1646460 

!  1 74915*71 ! 

29C.0! 

52.5! 

12.0! 

3400! 

22.51  DIESEL 

PUMPS 

1 

!  !  ! 

29C.0! 

52.5! 

1.51 

l 

-  ! 

l 

S  12 

155*110 

!  16C015A71! 

296.0! 

54.  C! 

12.01 

-  1 

39CO! 

23.0! DIESEL 

PUMP 

1 

1  !  ! 

296.0! 

54.  C! 

2.0! 

1 

.  i 

! 

S  1 A 

1651C42 

1  1 55015*71 { 

29C.0! 

52.6! 

12.0! 

384*1 

22.0! DIESEL 

PUMP 

1 

!  !  ! 

29C.O! 

52.6! 

2.01 

1 

-  ! 

! 

S  15 

1293826 

1  822! 5*71 ! 

195.0! 

35. C! 

10.51 

I486! 

22.01  DIESEL 

PUMP 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.11 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

S  16 

1631827 

!  94115*71! 

21C.0! 

40. Cl 

tC.O! 

-  ! 

1560! 

21  .0! DIESEL 

PUMP 

t 

1  !  ! 

21C.0! 

40.  Cl 

2.01 

1 

-  ! 

! 

S  19 

1629683 

!  224615*71 2 

37C.0! 

54. C( 

11.0! 

4500! 

21.31DIESEL 

PUMP# 

( 

I  !  ! 

37C.01 

54.  Cl 

2.0! 

1 

-  ! 

! DOUBLE 

SKIN 

S  20 

1631320 

1  36315*71 1 

155.0! 

32.  Cl 

9.0! 

800! 

1 5.0! DIESEL 

PUMP 

1 

1  !  1 

135.0! 

32. Cl 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

S  21 

I58A693 

1  51615*71 ! 

16C.0! 

40.1! 

10.51 

-  ! 

1100! 

IS. 0! DIESEL 

PUMP 

J 

!  !  1 

16C.0! 

40.1! 

1.1! 

1 

-  1 

! 

S  22 

157C771 

1  3C015A70! 

14C.0! 

32. C! 

7.5! 

652! 

13.CIPUMP 

! 

1  !  ! 

14C.0! 

32.0! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

S  23 

163A373 

!  &17I5A71 1 

145.0! 

50.  G! 

10.0! 

1654! 

12.0! D IESEL 

PUMP 

! 

1  !  ! 

145.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

S  2A 

16A2522 

1  617(5*71! 

145.0! 

SO.C! 

9.0! 

-  1 

1654! 

19.612750  6PM  DEEP 

I 

!  !  ! 

145.01 

SO. Cl 

6.0! 

1 

“  ! 

(WELL  PUMP 

S  25 

1643752 

1  203815A71! 

304.0! 

54. C! 

10.9! 

3640! 

13.0! DIESEL 

PUMP 

! 

!  !  ! 

304.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

S  26 

1629898 

I  2033! 5*71 ! 

304.0! 

54. C! 

1C. 9! 

3640! 

13.0lDXF.SEL 

PUMP 

1 

!  1  ! 

504.0! 

54.01 

2.0! 

1 

-  ! 

1 

SQ  1 

128C28A 

!  20515*71 ! 

11C.0! 

30.  C! 

6.01 

-  i 

355! 

14.0! 01 ESEL 

PUMP 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

19914*46!  110.1! 

!  !  11C.1! 

199*4*46!  tlG.1! 


6.6 ! NONE 
! 

6*6! NONE 


!IA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 
!LA  NEW  l 
I  ORLEANS  ! 
!IA  NEw  ! 

!  ORLEANS  ! 

! L A  NEW  I 
!  ORLEANS  ! 
!LA  NEW  ! 

I  ORLEANS  ! 

ILA  NEW  ( 
!  ORLEANS  ! 
!LA  NEW  ! 
!  ORLEANS  ! 
!IA  NEW  ! 
!  ORLEANS  I 
ILA  NEW  ! 
!  ORLEANS  ! 
ILA  NEW  ! 
I  ORLEANS  ! 
ILA  NEW  ! 
I  ORLEANS  I 
ILA  NEW  ! 
I  ORLEANS  I 
ILA  NEW  I 
|  ORLEANS  I 
ILA  NEW  I 
I  ORLEANS  I 
ILA  NEW  ! 
!  ORLEANS  ! 
! L A  NEW  I 
!  ORLEANS  ! 
ILA  HARVEY  ! 
!  I 

ILA  HARVEY  I 
1  ! 
ILA  HARVEY  I 

I  I 
IOH  SCUTHPOINTI 
!  ! 
ILA  NEW  i 
1  ORLEANS  I 
ILA  NEW  I 
1  ORLEANS  I 
(LA  NEW  I 
I  ORLEANS  ! 
ILA  NEW  I 
I  ORLEANS  I 
ILA  NEW  ! 
I  ORLEANS  ! 
ILA  NEW  ! 
I  ORLEANS  ! 
1  ! 
I  I 
I  1 
ITX  CORPUS  I 
!  CHPISTI  I 
ITX  CORPUS  ! 


!  ! 

110.1! 

30.1! 

1*0! 

1 

! 

! 

CHRIST!  ! 

19914*46! 

11C. 1! 

30. 1! 

5.0! 

-  i 

400! 

6.6 ! NONE 

3  T  X 

CORPUS  ! 

1976 

!  ! 

110. 1! 

30.1! 

1.0! 

! 

! 

CHRIST  I  1 

19814A46! 

11C. 1! 

20.1! 

5.0! 

-  I 

400! 

6.6!  NONE 

ITX 

CORPUS  ! 

1978 

!  ! 

11C. 1! 

30.1! 

1.0! 

! 

-  J 

! 

! 

CHRIST  I  J 

198I4A46! 

11C. 1! 

30.1! 

5.0! 

! 

400! 

6.6! NONE 

ITX 

CORPUS  ! 

«V78 

!  ! 

11C. 1! 

30.1! 

1.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

CHRISTI  ! 

19814*46! 

11C. 1! 

30.1! 

5.0! 

! 

400! 

6.6 ! NONE 

ITX 

CORPUS  ! 

1978 

I  ! 

11C.1! 

30.1! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

! 

CHRISTI  ! 

19814A46! 

11C.1! 

30.1! 

5.0! 

! 

400! 

6. 6! NONE 

ITX 

CORPUS  ! 

1976 

!  1 

11C. 1! 

30.1! 

1.0! 

! 

-  1 

! 

i 

CHRISTI  ! 

198I4A46! 

11C. 1! 

30.1! 

5.0! 

-  ! 

400! 

6.6 ! NONE 

!tx 

CORPUS  J 

1978 

i  j 

{  j 

•  * 

11C. 1! 

J 

30.1! 

! 

1 

1.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

CHRIST  I  ! 

! 

{ 

I  5 

;  t 

917)4*41 i 

i 

20C .0! 

1 

3S.ci 

t 

10. 

! 

I 

1 

1 

16*5  1 

I 

17 .0! NONE 

! 

IMS 

! 

GREENVILLE ! 

1978 

!  ! 

20C.0! 

35.  C! 

2.0! 

I 

.  1 

1 

! 

! 

917*4*48! 

2CC.0! 

35. C! 

12.0! 

-  1 

1865! 

17 .oj  NONE 

! 

! 

1979 

!  ! 

!  ! 

200.0! 

« 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

■ 

j 

i 

1 

1 

i 

j 

!  ! 
5511*11 ! 

t 

66  .ft! 

25.  C! 

! 

4.8! 

400! 

1 

1 

! 

3* . S  tNONE 

1 

I 

ILA 

j 

OATON  ! 

1971 

!  ! 

!  ! 

1  1 

75.0! 

! 

! 

27. C! 
j 

4.3! 

1 

! 

1 

276! 

! 

» 

! 

1 

1 

i 

■ 

ROUGE  ! 

! 

1 

1  : 

!  ! 

6514A43! 

■ 

-  ; 

i 

-  1 

! 

5.0! 

1 

i 

1 

65! 

i 

! 

5 .0! NONE 

! 

ILA 

i 

LCCXPORT  ! 

197? 

!  ! 

65. O'. 

26. Cl 

1.0! 

! 

-  * 

1 

! 

! 

2C0!4A43! 

11C. 0! 

30.  C! 

5.0! 

-  ! 

3CC! 

io.oInone 

ILA 

LOC  <FORT  ! 

1956 

1  ; 

11C. 0! 

30. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

1 

1962 

228I4A24! 

1 

•  ■ 

$.0! 

! 

120! 

6.1! 

{ 

1 

!  ! 

12C. 0! 

34.  C! 

2.0! 

! 

! 

! 

l 

2C014A43! 

•  1 

1 

5.0! 

! 

30 0! 

IO.OINONE 

ILA 

LCCXPORT  ! 

1956 

!  ! 

120. oi 

36.0! 

2.0! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

1CC0I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  ! 

1G00! 

2.0! NONE 

!LA 

LCCXPORT  I 

1954 

!  ! 

195.0! 

25. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

200! 4*43! 

11C. 0! 

30. C! 

5.0! 

-  ! 

300! 

IO.OINONE 

!IA 

LCCXPORT  ! 

I960 

!  ! 

11C.0! 

30.0! 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

23814*43! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

—  I 

—  ! 

1 

■ 

—  ! 
—  1 
! 

< 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

f 

| 

I  ! 

!  ! 

!  ! 

117*3*36! 

! 

! 

88.7! 

! 

1 

i 

32. C! 

1 

! 

! 

16.0! 

! 

1 

3070! 

! 

1 

-  1 

! 

! 

44 .0! NONE 

1 

! 

! 

ITX 

! 

! 

GALVESTON  ! 

1979 

!  1 

95.0! 

32.  C! 

16.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

11713*38! 

88.7! 

32.0! 

16.0! 

3070! 

-  ! 

44.0IN0NE 

ITX 

GALVESTON  ! 

198C 

!  ! 

95.0! 

32. C! 

16.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

VESSEL  NAME  AND  NUPBEA 


I  COAST 
!  GUARD 

i  number 


I  ! VTCC!  OIPFNSXONS  IDAAFT!  tCA*>ACXTY 

I  NET  ICODElUNGTHldfDTH!  !  ! 

!»EGIS-|**«*1  AEG.  !  *EG.  I LOAD-!  I  CARGO 

I  TEA  !  S  EE !//////!///// !  ED  !  MUIIIU 

I  TON-  ’PAGE!  OVCA-lOVEP-!/////!  HORSE!  PASS- 
I  MAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT!  POWER!  ENCERS 


HIGH-  I  (VESSEL! 

EST  1  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
FIXED  !  EOUIPNENT  ! TC*  BASE  ! 
POINT  I  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

!  (LIGHT)  I////////////////ITD! ////// UU\ 
\  CFFETM  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


774 


ENGR! 

0 1ST  1  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

I  1 VTCC 1  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

I  NET  1  CODE! LENGTH! ERDTH!  1 

-! RtCIS-l •*** !  REG.  !  REG.lLOAD-1 

1  TER  1  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  IPAGE!  OVER”! OVER-! /////! 

1  SAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  SLIGHT! 

! CAPACITY !  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  {  FIXED  !  ECUIPMCNT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HO®SE  t  PASS-  !  (LI6NT) ! //////////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEED!  LINE-2 

!  V  £  S  S  E  L  ! 

! S  {OPERATING  ! 
!TC!  3ASE  ! 

! AO!  LINE-1  ! 
•TO J//////////! 
ICC!  LINE-2  ! 

YEAR  ! 

8UILT  1 

OR  !  7 

REBUILI! 

(C7)  SUN  TRANSPORT*  INC. 

! 

I 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

1 

j 

» 

i 

j 

! 

1 

i 

! 

I 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

3 

(CONTINUED) ! 

1  f  1 

■ 

! 

! 

! 

! 

! 

" 

NORTHERN  SUN 

163C496 

l  1063*2*2?! 

236. oi 

45. C! 

15.9! 

1900! 

3199J 

ea.oioiEsa  pumps 

!NJ 

NEWARK  ! 

1981  ! 

! 

1  1  ( 

245.0! 

45.1! 

5.6! 

-  | 

! 

! 

! 

Philadelphia  SUN 

! 636C73 

1  11271 ! 2*22! 

555.4! 

90. C! 

36.3! 

14200! 

34720! 

129.016  DEEP  WELL 

!CA 

SAN  ! 

i98i  i  a 

1 

1  1  ! 

612.0! 

90. 1! 

9.0! 

-  | 

!  PUMPS 

FRANCISCO  l 

! 

PRINCE  Vfl.  SOUND 

J57C108 

1  5072712*22! 

838. 01138. C! 

*5.0! 

300C0! 

133876! 

174.0! STEAM  TURBINE 

!CA 

SAN  ! 

1975  ! 

! 

!  !  ! 

889.OS136.21 

..  i 

!  PUMPS 

FRANCISCO  ! 

TEXAS  SUN 

! 2*3897 

!  t6??9! 2*22! 

713. 31102. C! 

38.9! 

16500! 

60817! 

106.0! STEAM  TURBINE 

!  T  X 

HOUSTON  ! 

1960  ! 

1 

1  1  1 

751. 5! 1C2.5! 

9.1! 

-  ! 

!  PUMPS 

! 

!  5 

TOLEDO  SUN 

1517152 

!  226412*22! 

297.5! 

43.1! 

16.9! 

1700! 

4908! 

21 .0! DIESEL  PUMPS 

!NJ 

NEWARK  ! 

1968  ! 

1 

1  1  1 

30C.0! 

43.1! 

9.0! 

j 

! 

E 

TROPIC  SUN 

1275583 

1  1248512*22! 

632.0! 

90. C! 

34.1! 

t  5 00 0 1 

39513! 

116.0! STEAM  PUMPS 

1PA 

MARCUS  i 

1957  ! 

! 

1  1  1 

681.0! 

90.4! 

9.1! 

! 

HOOK  ! 

i 

RARCUS  HOOK  SUN 

1506778 

1  1321 3*361 

9C.6! 

23.6! 

11.6! 

1730! 

23.0! NONE 

!PR 

YABUCOA  ! 

1966  i 

! 

1  1  1 

9C.6! 

28.6! 

11.0! 

! 

1 

NEW  ENGLAND  SUN 

1503273 

I  13213*38! 

97.51 

30. C! 

12.5! 

2200! 

-  j 

30.0! NONE 

!  N  J 

NEWARK  ! 

196  6  !  -1 

t 

1  1  1 

105.0! 

30.  C! 

10.5! 

-  j 

! 

t 

I  4 

NEW  JERSEY  SUN 

1566364 

1  15213*361 

1C5.0! 

*0.0 ! 

14.0! 

3000! 

50.0! NONE 

*!PA 

MARCUS  ! 

1975  !  j 

! 

1  1  1 

105.01 

30. C! 

10.0! 

! 

HOOK  ! 

!  : 

PUERTO  PICO  SUN 

1524198 

1  13213*36! 

99  ,0! 

30.  C! 

12.0! 

3900! 

5 1 . 5 !  NONE 

|PR 

YAflUCOA  I 

1976  !  J 

i 

1  1  1 

106.4! 

30.  C! 

12.0! 

! 

! 

!  -i 

SERINOLE  SUN 

!  5  25910 

1  1 29! 3*38! 

99.$! 

32.2! 

12.0! 

3900! 

-  | 

51.3! NONE 

!PR 

YA3UCCA  ! 

1970  ! 

! 

I  1  1 

111.0! 

32.4! 

12.0! 

! 

1 

•  3 

YABUCOA  SUN 

1566365 

1  15213*38! 

105.0! 

30.  C! 

14.0! 

3CC01 

*  2 

50.0! NONE 

|NJ 

NEWARK  ! 

1975  ! 

| 

1  1  1 

105.0! 

30. C! 

1C.  0! 

-  2 

; 

! 

PCRINCUE**  SUN 

192!291 

1  298715*70! 

327.9! 

62.  C! 

17.0! 

-  j 

9930! 

21 .oi DIESEL  PUMPS 

!PR 

YA3UCCA  ! 

1966  !  1 

1 

1  1  1 

344.0! 

62. C! 

4.0! 

! 

! 

!  ; 

CARI8E  SUN 

1531135 

1  480215*70! 

3*1.1! 

64.1! 

18.8! 

-  ! 

10171! 

3©.5!OIC$EL  PUMPS 

IP* 

YABUCCA  I 

1971  !  ; 

1 

1  1  1 

351.1! 

64.1! 

3.3! 

! 

l 

2 

HARTFORD  SUN 

155E573 

!  156815*70! 

2*0.0! 

50. C! 

12.1! 

-  | 

3623! 

34 .0! D t ESEL  PUMPS 

!NJ 

NEWARK  ! 

1965  !  i 

i 

1  1  ! 

2*5.0! 

50. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

i  % 

ISLAND  SUN 

1528112 

!  383915*70! 

315.2! 

64.1! 

17. e! 

-  i 

8716! 

34.0! DIESEL  PUMPS 

!PR 

Y  *ftUCC A  ! 

1 97C  !  ? 

i 

1  1  1 

315.2! 

64.1! 

3.0! 

-  ) 

i 

! 

j  a 

PROVIDENCE  SUN 

1 525859 

1  157315*70! 

245.0! 

50.  U 

13.3! 

-  ! 

4379! 

22.01DIESCL  *UMPS , 

•PA 

MARCUS  ! 

1971  1 

; 

1 

1 

!  1  1 

I  1  ! 

245.1! 

j 

54. C! 

i 

3.0! 

! 

! 

!  HE  AT  COILS 

j 

HOOK  ! 

! 

|  J 

(31)  SUPERIOR  80 AT  WORKS* 

! 

INC!. 

1  1  1 

1  1  1 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

j 

!  1 

1  $ 

0 AR3AR A  SRENT 

1586C0! 

1  >1413*36! 

*7.9i 

28.2! 

8.C! 

1600! 

-  ! 

26.0! NONE 

!  MS 

GRE/NVlLLli 

1977  ! 

1 

1  1  ! 

9C.0! 

26. C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

CINDY  0REN  r 

1573443 

1  93t3*38! 

8C.0! 

26.2! 

3.0! 

1600! 

-  ! 

25.0! NONE 

ins 

«  o  E tN  V  ILLS ! 

1976  !  .1 

1 

1  1  ! 

86.0! 

23. C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

' 

LEA  ROBERTS 

1646547 

1  18713*38! 

12C.C! 

34. C! 

3.0! 

3300! 

-  ! 

41.9U0NE 

|RS 

GREENVILLE! 

1982  t  J 

1 

1  !  1 

12C.0! 

34. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

!  3 

SENATOR  STENNIS 

1552502 

!  526'.  3*36! 

147.0! 

33.5! 

9.6! 

3300! 

-  ( 

43.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

*  1978  !  4j 

! 

! 

1  1  1 

1  1  ! 

1*7.0! 

! 

33.5! 

! 

6.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

I 

|  l 

<20  SUPtMOR  *»«IKC  WATS 

1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

» 

DESA  PAE 

1614C56 

1  3313*38! 

34.3! 

13. C! 

5.6! 

600! 

25 .oi NONE 

!0H 

PROCTOR-  ! 

198C  i 

1 

!  !  ! 

*5.0! 

13.3! 

4.6! 

-  ! 

! 

VILLf  ! 

! 

RISS  eERN 

1622808 

1  9313*36! 

63. C! 

24.1! 

3.0! 

1230! 

33.0! NONE 

•CM 

BURLINGTON! 

I960  ! 

1 

1  1  ! 

63.0! 

24.1! 

o.5! 

-  j 

! 

! 

I  1 

C  202 

1297933 

1  7*214*40! 

1«5.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1  SCO! 

13.0! NONE 

ICH 

PROCTOR-  ! 

1965  !  ? 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  | 

! 

VILLE  ! 

sei  I 

127C274 

!  62115*70! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

-  j 

12C0! 

13.C! 0 IESEL  PUMP 

1  OH 

PPOCTCR-  ! 

1955  !  5 

! 

! 

!  1  1 

!  !  1 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

2 

VILLE  ! 

2 

2  1 

(32)  SUPERIOR  NARINE*  INC. 

! 

! 

1  1  1 

1  1  ! 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

i 

! 

RISS  MARCIA 

1594031 

!  7013*36! 

84.5! 

22. C! 

9.0! 

1800! 

-  | 

IQ.OlhCNE 

!l  A 

MORGAN  ! 

1978  ! 

1 

1  1  1 

7C.0! 

24.5! 

7.0! 

-  ; 

! 

CIIY  ! 

RISS  RENA 

! 556178 

!  7013*38! 

84.5! 

22. C! 

9.0! 

1300! 

30.01NCNE 

!IA 

K04S4N  ! 

1977  ! 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

7C.0! 

i 

24.5! 

j 

7.0! 

i 

; 

! 

; 

CITY  ! 

J 

2  s 

2  : 

{ 

(32)  SUPREME  TOWING  CO.*  INC. 2 

!  1  1 

i  i  i 

i 

i 

1 

i 

i 

; 

1 

2 

2 

i 

j  : 

j  ! 

KILLY  PAUL 

1648191 

!  5213*36! 

--  ! 

--  * 

6.5! 

600! 

sci 

72 .0! NONE 

!  LA 

VENICE  ! 

1982  ! 

! 

1 

!  1  ! 

1  1  1 

8C.0! 

» 

22. C! 

i 

5.0! 

! 

-  j 

i 

j 

; 

2 

2 

(21)  SURINAME  ALUMINUM  CC. 

! 

(S1URALC0) 

1  1  1 

1  !  ! 

i 

i 

i 

; 

! 

! 

! 

; 

i 

i 

i 

1 

1 

C/0  ALUMINUM  COMPANY 

OF! 

1  !  1 

! 

i 

! 

i 

! 

i 

AMERICA  (ALCOA) 

1 

1  1  1 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

8ARSE  204 

1  . 

1  77815*70! 

?ns.O! 

40. C! 

8.9* 

-  1 

15C0! 

lo.SlOIESCL  PUMP, 

! 

1958  ! 

! 

! 

1  !  ! 

1  1  1 

205.0! 

t 

40. C! 
i 

2.0! 

; 

-  ! 

! 

‘HEATING  COILS 
! 

! 

! 

(32)  SURVEY  BOATS*  INC. 

1 

1 

1  !  1 

!  1  ! 

i 

; 

i 

; 

1 

2 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ATLANTIC  SURVEYOR 

1592365 

1  6611*99* 

103.9! 

25. C! 

8.oi 

900! 

40! 

38.0! NONE 

1 L  A 

PATTs *SON  ! 

1977  ! 

1 

1  !  1 

11C.0! 

29. C! 

6.0! 

6! 

; 

! 

EL  TCPOGRAFO 

1617891 

1  6611*99* 

111.4! 

30. C! 

10.0! 

1200! 

55! 

38.0 ! NONE 

SLA 

•ATTERSON  ! 

195C  ! 

1 

1  !  1 

122.0! 

50.1! 

7.0! 

6! 

2 

! 

GEODETIC  SURVEYOR 

1637873 

1  6611*99! 

111.4! 

30. C! 

10.0! 

1200! 

55! 

36. oi NONE 

JLA 

PATTERSON  1 

1981  ! 

1 

1  1  1 

122.0! 

30.1! 

7.0! 

6! 

! 

2 

GLOBAL  SUPVCYOR 

1601829 

1  6611A99! 

111.4! 

30. C! 

10.0! 

1200! 

55! 

38.0! NONE 

!L  A 

FATTSRSON  \ 

1975  ! 

1 

!  !  1 

122.0! 

30.1! 

7.0! 

6! 

! 

! 

HYDRO  SURVEYOR 

I573C38 

!  6611*11! 

103.9} 

25. C! 

3.0! 

900! 

40! 

33.0! NONE 

!LA 

PillteSON  ! 

1976  ! 

I 

1  1  1 

—  * 

—  ! 

6.0! 

-  1 

! 

! 

L'ARPENTEUR 

1646846 

I  6611*99! 

111.4! 

30.  C! 

10.0! 

1200! 

55! 

38.0! NONE 

JLA 

PATTERSON  I 

1982  ! 

j 

!  !  ! 

122.0! 

30,1! 

7.0! 

M 

! 

1 

MARINE  SURVEYOR 

i567C91 

i  68 i i* i i i 

103.9! 

25. C! 

8.0! 

900! 

401 

38 .0! NONE 

SLA 

PATTERSON  ! 

1975  1 

1 

1  1  ! 

11C.0! 

25. C! 

6.0! 

6! 

! 

j 

MEDEIA 

1653322 

1  6411*99! 

103.6! 

20. C! 

10.0! 

1200! 

60! 

33.OlNi.NE 

SLA 

PATTERSON  ! 

1962  ! 

! 

1  1  1 

11C.0! 

26. C! 

7.0! 

6! 

j 

! 

OFFSHORE  SURVEYOR 

1547927 

1  51 ! 1*90| 

94.0! 

25. C! 

6.0! 

900! 

40! 

38 .0! NONE 

!IA 

PATTERSON  ] 

1973  ! 

i 

1  !  1 

10C.0! 

25. C! 

6.0! 

6! 

! 

I 

SCA  SURVEYOR 

j  296G53 

1  6211*99! 

*6.8! 

24. C! 

6.0! 

700! 

35! 

36.0! NONE 

Ila 

PATTERSON  t 

1964  ! 

1 

1  !  ( 

95.3! 

2*.C! 

7.0! 

2 

8! 

j 

! 

SCIS  SURVEYOR 

1575398 

1  13511*99* 

136.8! 

36.  C! 

10.0! 

1750! 

110! 

38 .0 ! NONE 

SLA 

PATT£RON  ! 

*  1935  ! 

! 

!  !  1 

150.0! 

38.2! 

7.0! 

6! 

! 

! 

UNIVERSAL  SURVEYOR 

1627510 

!  6611*02! 

111.4* 

30. C! 

10.0! 

1200! 

55! 

38 . 0 ! NONE 

ILA 

P»Ilf1S0H  ! 

I960  I 

1 

I 

1 

1  1  1 

1  1  1 

!  !  ! 

122.0! 

j 

t 

30.1! 

i 

i 

7.0! 

! 

21! 

! 

! 

2 

i 

! 

2 

! 

! 

! 

TABLE  2  - 

OESCRXRTION 

OF  VESSELS 

77  5 

EH  6^  1 

I VTCC ! 

DIMENSIONS  1  DRAFT  1 

ICAPACITY! 

HISM-  ! 

!  V  E  S  £  E  L  ! 

i 

DIST1  CPEAATOI 

NET  1CC0E {LENGTH! OROTN! 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

is  !  CPE  Bit  IKS,  1 

I 

1  COAST 

TER  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

t  AO!  LUC-1  ! 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND 

NUMBER 

!  GUARD 

TON-  JPAGE ! 

OVER-! OVER*! /////I 

HORSE  t 

PASS-  !  (LIGHT)  I //////////////// !TD  \IIIIIIHU\ 

OR  1 

!  UMBER 

NAGE  1  TV  1 

ALL  1 

ALL  !LIGHT ! 

ROWE*! 

ENGCRS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

ICC!  LHC-2  !*RE8UILTI 

(20)  SUSAN  REALTY 
9C  442 

! 

* 

I 

1294216 

!  1 

1  ! 

1  1 

72414A40! 

! 

! 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

! 

! 

! 

11.0! 

17C0! 

i 

i 

! 

12. 9! NONE 

I 

! 

! 

!WV  PARKERS- 

! 

I 

! 

1964  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

1 

!  EUftG 

! 

3C  643 

1294219 

724J4A40! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

•  ! 

1  7C0! 

12.9 (NONE 

(UV  PARKERS- 

1964  ! 

1 

1  ! 

195.01 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

!  5URS 

I 

6C  449 

1294223 

72414A40! 

195.0! 

35. C! 

11.0! 

«  j 

1700! 

12. 9! NONE 

UV  P*8«C«S- 

1964  ! 

L 

1 

t  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  { 

1 

!  BURG 

I 

mm  353 

1276501 

467I4A431 

120.01 

33.  C! 

9.0! 

•  ! 

1C00! 

14.7 {NONE 

!wv  PARKERS- 

1958  ! 

1 

I  ! 

120.0! 

38. C! 

1.5! 

-  I 

! 

!  BURG 

I 

PR  J63 

1  277  6  JR 

46714443! 

12C.0! 

38.  C! 

9.0! 

-  j 

1000! 

14.7 ! NONE 

IVV  CMtCCl- 

1958  1 

! 

i  1 

12C.0! 

38. C! 

1.5! 

-  j 

! 

!  BURG 

! 

MR  369 

1276132 

467 14A  43 1 

12C.0! 

38. C! 

9.0! 

-  I 

10C01 

14. 7! NONE 

!WV  PARKEPS- 

195!  ! 

! 

1  1 

12C.0! 

38. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  BURS 

! 

HA  371 

1277540 

467I4A431 

12C.0! 

!8.  Cl 

9.0! 

•  ! 

1C00! 

14.7 (NONE 

!CH  SOUTH 

1958  ! 

- 

! 

1  1 

12C.0! 

33.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  POINT 

! 

HA  373 

! 2  f 2  74  7 

463 1 4A  43 1 

1 20. 0! 

39. C! 

9.0! 

•  ! 

1000! 

1 4. 7! NONE 

IVV  PARKERS- 

I960  ! 

- 

! 

1  ! 

12C.01 

38.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

!  eURG 

! 

HH  377 

!  254625 

46814A431 

1 2C.01 

33.  C! 

9.0! 

-  | 

1000! 

14.7 (NONE 

IWV  PARKEPS- 

I960  ! 

! 

1  1 

12C.0! 

38.  Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

!  EURG 

! 

HV  648 

1266349 

911 14A401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1463! 

13.5 {NONE 

! WV  PARKERS- 

1954  ! 

! 

I  1 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  | 

i 

(  BURG 

! 

NO  2337 

1  - 

38 214A401 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

-  j 

10C0! 

10.7 i NONE 

!VV  PARKERS- 

1«54  ! 

* 

t  1 

175.01 

26. C! 

1.5! 

•  i 

! 

!  BURS 

! 

NO  2465 

!  . 

36214A40! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

•  j 

1000! 

10.7  SHONE 

! WV  PARKERS- 

1955  ! 

J 

1  1 

175.0! 

26. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  BURG 

! 

NO  2472 

1  - 

J8214A40! 

175.0! 

26. C! 

10.0! 

-  ! 

1000! 

10. 7IN0NE 

!WV  PARKERS- 

1957  l 

!  E* 

! 

! 

i  i 

i  1 

175.0! 

! 

26. C! 

! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

\ 

!  EURG 

! 

! 

! 

m 

(32)  SUTTON  (  RODRIQUEZ 

1 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

LOUISIANA  V 

1259932 

261JA36! 

57. oi 

16.  C! 

5.5! 

330! 

-  j 

20.0! NONE 

!tA  EMPIRE 

195C  ! 

! 

!  ! 

57.0! 

16. C! 

5.5! 

-  J 

! 

t 

j 

66  12 

I57C769 

47215A701 

180.3! 

35.1! 

9.01 

-  ! 

1200! 

8 . 0 ! PUMP 

! L A  EMPIRE 

1948  1 

! 

1 

1  1 

1  1 

130.3! 

j 

35.1! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

(79)  SVE JKO$KY  *  WILLIAM  C. 

1 

1 

1  ! 

!  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

i 

ACS  1442 

1  . 

94914AA3! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1450! 

16.0! NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1 97C  ! 

1 

! 

1  1 

1  ( 

195.0! 

! 

25.  C! 
t 

1.5! 

! 

-  i 

! 

i 

i 

i 

1 

(37)  SWEENEY,  MICHAEL 

! 

1 

t  1 

1  1 

! 

t 

! 

I 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

PACIFIC  RETRIEVER 

1264573 

23! J?36l 

41.0! 

18.  C! 

7.6! 

750! 

-  ! 

26.0IN0NE 

! CA  LONS  B  £  ACM 

1944  ! 

! 

! 

1  ! 

1  1 

66.6! 

! 

16.  C! 

! 

7.6! 

! 

"  ! 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  SWITCH80ATS/ 
JOLLY  JACK 

INC. 

! 

! 

1523253 

1  ! 

1  1 

57J3A36! 

! 

i 

56. 21 

! 

! 

21.5! 

! 

! 

7.0! 

940! 

! 

! 

47 .0 (NONE 

! 

! 

!LA  NEW 

! 

! 

1969  ! 

1 

!  1 

6C.0! 

22. C! 

6.5! 

-  ! 

I 

!  ORLEANS 

! 

■ 

HISSY  JACKSON 

!  502225 

3113A35! 

47.5! 

20.  C! 

6.5! 

940! 

-  ! 

Si.OIXONC 

•LA  BATON 

1966  l 

! 

I 

1  ! 

1  t 

5C.0! 

1 

20. C! 

4.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

!  ROUGE 
» 

! 

! 

(41)  SYLVESTER/  ANYONE  TUG 

l 

SEIRVICE 

!  1 

i  1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

f 

! 

! 

COLLEEN 

1 637656 

96MC021 

)«.5! 

22.8! 

5.6! 

1600! 

22! 

25.0! NONE 

! C k  MORPC  BAY 

1951  ! 

1 

1  1 

IOC. 0! 

22.8! 

5.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

DOROTHY  L.  SYLVESTER 

1517114 

2311A02! 

52.6! 

14. C! 

7.5! 

600! 

-  ! 

15.5 ! NONE 

!C A  EL  SCGUVDO 

1963  I 

I 

1  ! 

55.0! 

14.6! 

7.0! 

48! 

i 

! 

! 

LUCILLE 

1572770 

6311C11! 

95.4! 

22.8! 

7.0! 

2400! 

22! 

27 .0! NONE 

ICA  SAN  DIEGO 

1976  ! 

I 

1  1 

ICC. 01 

24.  C! 

6.0! 

147! 

! 

! 

! 

HAAIE  I 

1274715 

10MAC21 

38.4! 

13.3! 

5.8! 

300! 

-  ! 

15.6  INONC 

! CA  MORPC  BAY 

1957  ! 

! 

1  1 

4C.0! 

13.3! 

5.8! 

6! 

! 

! 

! 

RICHARD  K. 

1557325 

21 ! 1 A 1 2 1 

52.3! 

14.0! 

6.0! 

300! 

20! 

12 .6 ! NON? 

ICA  CL  SEGUNDO 

1943  ! 

I 

!  ! 

54.0! 

14. C! 

4.9! 

6! 

! 

! 

I 

AINA 

1233679 

613936! 

39.4! 

1  J.C! 

5.2! 

150! 

•  ! 

18.4 ! NONE 

ICA  MCHRC  3AY 

1927  l 

! 

!  1 

48.0! 

13.C1 

5.21 

-  j 

! 

! 

! 

ANYONE  SYLVESTER 

1608016 

13I3A36! 

45.0! 

14.8! 

6.4! 

350! 

-  ! 

20.2! NONE 

! C A  £L  SEGUNDO 

1979  ! 

= 

! 

1  1 

5C.0! 

14.8! 

6.4! 

-  ! 

! 

! 

I 

CAYUCOS 

!  267C62 

6I3A34! 

42.1! 

12.9! 

6.0! 

350! 

-  * 

1 9. 2 | NONE 

ICA  MCRRC  0AY 

1954  ! 

3 

! 

t  ! 

5C.0! 

12.9! 

6.0! 

-  j 

! 

! 

! 

CRAIG  G. 

1562816 

1913A36! 

43.9! 

15.  C! 

8.0! 

350! 

-  j 

19.6JN0NE 

ICA  MORRO  BAY 

1974  ! 

: 

1 

1  ! 

43.0! 

1 5  •  C ! 

6.4! 

-  1 

1 

! 

! 

KEITH  X. 

1557229 

2013A36! 

43.2! 

13.5! 

7.5! 

350! 

-  1 

20*2 ! NONF 

ICA  EL  SE6UND0 

1973  ! 

l 

I  1 

49.01 

14.8! 

6.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

3 

HICHAEL  G. 

!  565897 

21 1 3  A  36  1 

43.3! 

16.4! 

7.5! 

350! 

-  f 

20. 6 ! NONE 

! CA  MOSS  LAND- 

1976  I 

4 

! 

1  1 

48.0! 

16.4! 

6.9! 

-  ! 

! 

!  1NG 

! 

Jj 

PAUL  REVERE 

1  - 

513*36! 

36.0! 

12. C! 

4.6! 

125! 

-  i 

1 7. 2! NONE 

!c»  POST  SAH 

1961  ! 

! 

(  I 

36.0! 

12.0! 

4.6! 

-  ! 

! 

!  LUIS 

! 

REDONDO 

! 256641 

12I3A3M 

4C.0! 

13.9! 

7.51 

150! 

-  ! 

20.0IN0NE 

ICA  EL  SEGUNDO 

1961  ! 

! 

!  1 

43.0! 

13.9! 

6.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

j 

SMAVN  S. 

1572294 

1313A36! 

45.0! 

14.8! 

7.0! 

350! 

-  ! 

2C.2! NONE 

icA  EL  SEGUNDO 

1977  ! 

! 

1 

f  ! 

!  1 

50.0! 

i 

14.8! 

! 

6.4! 

! 

-  ! 

( 

! 

i 

! 

1 

i 

3 

(32)  SYSTEM  FUELS/ 
GLADYS  R 

INC. 

! 

! 

1573473 

1  1 

!  1 

30313*36! 

i 

111.5! 

J 

1 

34.  C! 

! 

8.0! 

3080! 

! 

I 

43.0! NONE 

! 

! 

!LA  NEW 

i 

! 

1975  ! 

j 

! 

1  1 

111.5! 

34. C! 

7.0! 

-  i 

! 

!  0»LE*NS 

1 

HOPE  M 

!  57C125 

303! 3A  361 

111.5! 

34.0! 

9.0! 

3050! 

-  j 

43.0! NONE 

!LA  NEW 

1975  ! 

"j 

1 

1  ! 

111.$! 

34. C! 

7.0  J 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

1 

3 

JIMMIE  L 

1563647 

30313*36! 

111.5! 

34. C! 

8.0! 

3080! 

-  ! 

48 . 0! NONE 

1LA  NEW 

1975  ! 

3 

1 

1  1 

111.5! 

34. C! 

7.0! 

-  f 

! 

!  ORLEANS 

! 

■3 

MARGARET  t> 

1561721 

30313*561 

111.5! 

34. C! 

8.0! 

3050! 

-  i 

30.0! NONE 

!LA  NEW 

1974  ! 

a 

! 

!  1 

ill. SI 

34.  GJ 

7.0J 

-  J 

i 

!  0HM*5 

! 

MELISSA  L 

1565797 

3031 3A  361 

111.5! 

34.  C! 

8.0! 

30501 

-  ! 

48.0! NONE 

ILA  NEW 

1975  ! 

I 

1  1 

111.5! 

34. C! 

7.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

-r 

SFI  11 

1552260 

178015*70! 

295.0! 

54. C! 

11.0! 

*  i 

4301! 

20.0! RUMPS 

BOILERS 

ILA  NEW 

1974  ! 

!J 

! 

!  1 

295.0! 

54.  C! 

2.0! 

-  1 

! 

1  ORLEANS 

! 

SFI  12 

! 552261 

1 52715*70! 

295.0! 

54. C! 

11.0! 

-  ! 

4731! 

20.0IPUMPS 

30ILERS 

(LA  NEW 

1974  ! 

1 

!  1 

295.0! 

54. C! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

SFI  13 

1552262 

1 59315*70! 

225.0! 

54.  C! 

11.0! 

-  ! 

35351 

20.0! PUMPS 

BOILERS 

ILA  NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

225.0! 

54.  C! 

2.01 

-  ! 

J 

!  ORLEANS 

1 

r 

SFI  14 

1552263 

136315*70! 

225.01 

54. Cl 

11.0! 

*  ! 

3357! 

20.0! PUMPS 

BOILERS 

!la  new 

1974  ! 

5 

1 

!  ! 

225.0! 

54. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

1 

SFI  21 

1562398 

178015*70! 

995. 0! 

54.  C! 

11.0! 

-  f 

4301! 

20.0! RUMP 

30ILERS 

! L  A  NEW 

1974  ! 

I 

!  1 

295.0! 

54. C! 

2.0! 

-  ) 

! 

1  ORLf  AN  S 

! 

SFI  22 

1562399 

1 59315*70! 

225.0! 

54. C! 

11.0! 

-  ! 

3535! 

20.0! RUHR 

•OILERS 

ILA  NEW 

1974  ! 

1 

!  1 

225.0! 

54. C! 

2.01 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

! 

i 

SFI  23 

1562400 

182915*70! 

295.0! 

54.  C! 

11.0! 

-  1 

2256! 

20.0! PUMP 

TOILERS 

!LA  NEW 

1974  | 

r. 

1 

!  ( 

295.0! 

54.  C! 

2.0! 

•  1 

( 

!  ORLEANS 

! 

SFI  24 

1562401 

136315*70! 

225.0! 

54.  C! 

11.0! 

-  ! 

3357! 

20.0IPUMP 

’OILERS 

!LA  NEW 

1974  ! 

1 

1 

1 

1  1 

1  I 

!  1 

225.0! 

! 

! 

54. C! 

! 

2.0! 

I 

! 

! 

! 

1 

1  ORLEANS 

!  , 

I 

! 

I 

! 

TABLE  l  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGRl 

DXST 1  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

!  COAST 

1  GUARD 

I  NUMBER 

1  IVTCC!  DIMENSIONS  lORAFT! 

1  NET  !CC5£ILEN€TH!B*DTH!  ! 

“! PEGIS-!  *  *  **  1  REG.  !  REG. ‘LOAD-! 

!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
!  TON-  {PAGE!  OVER-! OVER-!/////! 

!  NAGC  1  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

!C*PACITT!  HISN-  !  {VESSEL! 

!  !  1ST  !  CARGO  HANDL  <0  !S  ‘OPERATING  • 

!  CARGO  !  flXEO  !  EQUIPMENT  !TC!  8ASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO*  LINE-1  ! 

HOPSE!  PASS-  !(U*HT)!////////////////!TD»//////////! 
POWER*  ENGERS  !  (FEU)!  LINE-2  !E€»  LINf-2  ! 

! 

i 

YEAR  ! 
EUILT  ! 
0»  ! 
•REBUILT! 

C22)  SYSTEM 

FUELS#  INC. 

l 

l 

! 

!  !  ! 

1  !  1 

!  !  1 

i 

j 

i 

j 

j 

» 

» 

; 

2 

; 

; 

1 

2 

2 

i 

« 

i 

(CONTINUED)! 

1  !  1 

i 

i 

2 

; 

2 

i 

Sfl  31 

1562402 

!  1780*5*70! 

2«5.0! 

54.0! 

11.0! 

-  • 

4301! 

20.0JPUNP  TOILERS 

iiA 

NEW 

197? 

l 

!  !  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

SFI  32 

1562403 

1  159315A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

-  * 

*535! 

20.01PUNP  EOILPRS 

•LA 

NEW 

1975 

1 

1  !  ! 

225.0* 

54.0! 

2.0! 

-  i 

! 

i 

ORLEANS 

SFI  33 

1562404 

!  182955A701 

295.0* 

54.0! 

11.0! 

-  • 

4731  ! 

20.0IPUMPS  TOILERS 

iiA 

NfW 

197$ 

! 

;  i  j 

295.0! 

54. C! 

2.0! 

-  i 

t 

! 

ORLEANS 

SFI  n 

1562405 

!  1  36  J !  5A  7ol 

225.0! 

54.0! 

11.0* 

-  j 

3357! 

’O.jlPUl'S  s'llCPi 

!IA 

NEW 

1975 

1 

1  !  ! 

225.01 

54.0! 

2.0! 

•  i 

1 

ORLEANS 

SFI  41 

1569417 

!  1 652 ! 5*70! 

297.6! 

54.1* 

11.0! 

-  * 

4291  * 

20.0! PUMP  BOILERS 

SLA 

NEW 

1975 

i 

1  !  1 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

-  i 

! 

ORLEANS 

SFI  42 

*1569418 

1  172315A70! 

297.6! 

54.1! 

11.0! 

-  » 

4825! 

20.0! PUMP  TOILERS 

in 

NfW 

1975 

i 

1  !  1 

297.6! 

54.1! 

2.0! 

m  1 

i 

! 

ORLEANS 

SFI  43 

j  56941 9 

1  316*3*70! 

H6.5* 

54.1! 

11.0! 

-  2 

2312! 

20.0IPUNP  ®QTLCR$ 

!L  A 

MU 

1975 

1 

1  !  ! 

U6.5! 

54.1! 

2.01 

-  ! 

< 

! 

ORLEANS 

SFI  44 

1569420 

1  1 724! 5A  70! 

297.6! 

54.1! 

11.0! 

-  i 

4499* 

20.01  PUMP  30ILFRS 

!la 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

297.6! 

54.1* 

2.0! 

-  2 

! 

! 

OPLEANS 

SFI  51 

1569949 

1  178015A70! 

295.0! 

54.01 

11.0! 

-  | 

4301! 

20.0!PUNPS  BOILERS 

*LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

SFI  54 

1569950 

1  1  363  1 3  A  70! 

225.01 

54. C! 

11.0! 

-  j 

3357* 

iO.oipgHPl  001U»S 

•LA 

NEW 

1«75 

1 

1  1  1 

225.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ; 

! 

j 

ORLEANS 

SFI  61 

1569951 

1  178015*70! 

295.0! 

54. C! 

11.0! 

-  I 

4301! 

20.01PUNPS  BOILERS 

•LA 

NEW 

1975 

| 

1  1  1 

295.0! 

34.0! 

2.0! 

•  i 

2 

i 

ORLEANS 

SFI  64 

1569952 

1  136315A70! 

225.0! 

54.0! 

11.0! 

-  J 

3357* 

20.0'PUNPS  BOILERS 

!  L  A 

HEW 

1975 

1 

1  1  1 

225.01 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

j 

ORLEANS 

SFI  71 

1579955 

1  178015A7C! 

295.01 

54. C! 

11.0! 

-  J 

4301  ! 

20.0!PUNP  BOILERS 

tLA 

NEW 

1978 

1 

1  1  ! 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

-  ! 

2 

I 

ORLEANS 

SFI  73 

1579957 

1  182915A70! 

295.0! 

54.01 

11.0! 

-  j 

4731! 

20.0ipUMP  BOILFRS 

!L* 

NEW 

1976 

! 

1  1  1 

295.0! 

54.0! 

2.0! 

•  ; 

! 

! 

ORLEANS 

SFI  74 

1575958 

l  136)15*701 

225. C! 

54.0! 

11.01 

-  j 

3357* 

20.0JPUNP  BOILERS 

!LA 

NEW 

1978 

! 

! 

i  1  I 

1  1  1 

295.0! 

i 

54.  C! 

1 

2.0! 

; 

-  ! 
i 

l 

! 

! 

ORLEANS 

<32)  T  t  6 

6ARGE 

LINE#  INC. 

! 

1  1  1 

1  1  1 

i 

i 

1 

1 

; 

1 

i 

; 

2 

i 

I 

! 

CAPT.  CECIL 

!  . 

1  2C9 1 4A46 1 

12C.C! 

30.01 

7.0! 

-  j 

575*! 

t.OIKCHE 

!IA 

MORGAN 

198C 

1 

1  1  1 

120.0! 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

i 

! 

CITY 

CAPT.  FRAN* 

1  - 

1  20914*46! 

120.0! 

30.0! 

7.0! 

-  1 

575* 

S.OlNONE 

SLA 

MORGAN 

1977 

1 

1 

!  1  1 

1  1  1 

120.01 

1 

30. C! 

1 

1.0! 

1 

•  i 

i 

! 

! 

I 

1 

CITY 

(32)  T  1  9 

TOWING  COMPANY# 

1 

INlc. 

1  !  1 

!  1  1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

AL  CENAC 

1597514 

1  7213A3M 

64.5* 

22.0! 

1.0! 

1200! 

-  ! 

32 .0! NONE 

IN  J 

CLABtPON! 

197* 

1 

1  1  1 

72.0! 

22.0! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

BUTLER  J.  NAQUIN 

165C160 

1  10813*36! 

72,0! 

26. C! 

9.0! 

1800! 

-  ! 

A6.0INONC 

!NJ 

CLAREMONT 

1982 

1 

1  1  1 

79.0! 

26.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

RALPH  8 

1537358 

1  3613A36! 

48.0! 

18. C! 

6.0! 

6001 

-  i 

25 .0! NONE 

!  L 

HOUMA 

1967 

I 

! 

I  1  i 

1  1  1 

5C.0! 

1 

18. Cl 

1 

5.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

I 

! 

! 

(31)  T  G  8 

BARGE 

CO, 

1 

l 

!  1  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

TC8  2e 

I  ...... 

1  93114*41! 

>00.01 

35.01 

9.0! 

-  ! 

1641* 

19 .0! NONE 

!MS 

GREENVILLE 

1967 

1 

1 

1  1  ! 

i  1  1 

200.0* 

25.  C! 

t 

1.61 

! 

-  ! 

• 

! 

! 

! 

! 

(32)  T  L  C 

NARINE  SERVICE# 

1 

INIC. 

1  !  1 

1  !  1 

( 

! 

i 

l 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

i 

CHAO  0 

1566744 

!  6613*36! 

5?.0! 

22.1! 

7.0! 

900! 

-  ! 

26.0! NONE 

it* 

LCCAPORT 

1975 

! 

!  1  1 

57.0! 

22.1! 

4.0! 

•  ; 

i 

• 

LISA  0 

1614295 

I  4613A35! 

51.0! 

19.0! 

6.0! 

300! 

-  ! 

22 .0 *  NONE 

SLA 

LCCCPCRT 

1979 

! 

I  1  1 

42.0* 

19.0! 

4.0! 

•  i 

! 

! 

HISS  OEE 

I555CS6 

1  3113*36! 

44.9! 

13. C! 

6.0! 

600! 

•  ; 

21 .0! NONE 

!LA 

LCCKFCRT 

1979 

! 

1  !  1 

49.0! 

18. C! 

4.0! 

-  i 

\ 

! 

TOBY  0 

! 5 J4968 

1  2313A3S! 

41.4* 

18. C! 

4.5! 

400! 

•  ; 

21 .0! NONE 

!L  A 

LOC<PCRT 

1571 

1 

1  1  1 

41.4! 

13.0! 

5.5! 

•  2 

• 

! 

nc  tci 

1256809 

!  3461  5*  71  ! 

150.0* 

32.0! 

7.5! 

-  | 

870! 

14.0'CIESEL  PUMPS 

!L* 

LCC<FCRT 

194E 

1 

1 

!  !  1 

1  !  1 

150.0! 

1 

*2.0! 

i 

1.5! 

2 

j 

i 

2 

; 

; 

j 

(33)  TIT  NARINE 

! 

SALVAGE#  INC.! 

1  !  1 

!  !  1 

i 

j 

i 

t 

1 

2 

i 

» 

2 

j 

i 

CFORSE  T 

!  . 

1  275*4*43! 

-  ! 

-  ! 

6.oi 

-  ! 

-  ; 

40.01300  TON  A-f RAPE 

!TX 

GALVESTON 

1982 

1 

!  !  ! 

nc.oi 

52.  C! 

3.0! 

-  i 

i 

j 

JOSIt  T 

1598520 

1  70314*43! 

165.1* 

50.1! 

8.0! 

-  ! 

•  t 

40.0*400  TON  A-FRAPE 

!TX 

GALVESTON 

197  8 

! 

( 

1  !  1 

!  !  ! 

165.1* 

i 

50.1! 

i 

3.0! 

i 

-  i 

j 

! 

2 

i 

; 

(29)  T.  R. 

S.  BOAT  CO. 

! 

» 

!  1  ! 

!  !  ! 

i 

i 

i 

; 

j 

i 

i 

; 

2 

2 

2 

i 

FANNIE  LEE 

I62C699 

!  142!3*36! 

--  j 

—  • 

8.0! 

1800! 

•  j 

JJ.O!>iONS 

!P0 

CARUTHERS- 

I960 

t 

1 

1  1  ! 

1  1  ! 

79.3! 

i 

30.  C! 

i 

6.0! 

! 

| 

-  2 
i 

; 

i 

2 

! 

VILLE 

(32)  T.T.  8ARGE 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  1 

i 

i 

i 

i 

• 

f 

! 

! 

j 

2 

i 

CHEN  24 

129324$ 

!  83815/70! 

195.0! 

35.  C! 

14.0! 

-  ! 

1443! 

14 .OlOIESEl  PUMP 

SLA 

NEW 

196* 

! 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

195.0* 

i 

35. C* 

i 

7.0! 

i 

10! 

i 

{ 

i 

2 

ORLEANS 

(28)  TAeOR 

GRAIN 

1 

1 

!  !  ! 

!  !  ! 

i 

1 

i 

i 

1 

! 

j 

i 

2 

i 

j 

NISS  T 

156C984 

1  6*3*361 

33.8! 

12.0! 

4.5* 

2  3  0  i 

13! 

12.0! NONE 

*!XL 

LA  SALLE 

1574 

1 

!  !  ! 

35.0! 

12.  C! 

4.0! 

-  t 

i 

! 

NANCY  S 

1599C16 

!  53!3*36J 

49.5! 

19.5! 

5. A! 

630! 

79! 

25 . 0 ! NONE 

ML 

LA  SAIL* 

197* 

I 

!  !  ! 

54.0! 

20.0! 

4.6! 

» 

•  ; 

; 

j 

SHIRLEY  ANN 

! 561C14 

!  56S3A36! 

50.7! 

21. C! 

5.7! 

690! 

75! 

24 .0*  NONE 

ML 

LA  SALLf 

19?< 

• 

j 

j  i  i 

i  i  i 

91, .01 
| 

M.ri 

i 

4.5! 

j 

•  ! 
i 

2 

i 

(32)  TAG  FLEET# 

INC. 

i 

{ 

j  i  i 

!  !  ! 

J 

• 

j 

; 

i 

1 

2 

2 

i 

! 

TAG  IX 

1646303 

1  64*1*02! 

127.2* 

34. C! 

9.9! 

1  350* 

210* 

35.013**  PUPPS  WITH 

SLA 

MORGAN 

1967 

i 

!  !  ! 

145.0! 

34.  C! 

6.0! 

20! 

•ELECIPIC  MOTCPS 

! 

CITY 

TAG  VI 

1626414 

!  67  *  1  AO? ! 

101.2! 

23. C* 

9.0! 

1500! 

100! 

33.013"  PUPPS  W/ELEC 

•SLA 

MORGAN 

I960 

1 

1  !  ! 

115.0! 

23. C* 

6.0! 

! 

20! 

!TRXC  -OTORS 

* 

CITY 

TA6  VII 

1615943 

1  6411*02! 

106.9! 

26.  C! 

3.0! 

1500! 

30! 

33.013"  PUMPS  WITH 

!LA 

MORGAN 

1979 

1 

1  !  1 

116.0! 

26. C! 

6.0! 

20! 

! ELECTP IC  MOTORS 

! 

CITY 

TAG  VIII 

1644739 

1  6611*02! 

111.6! 

TO.C ! 

10.1! 

12501 

135! 

35.013"  PU"PS  WITH 

!LA 

MORGAN 

1«8? 

t 

l 

!  !  ! 

1  !  ! 

13C.0* 

f 

30.0! 

i 

6.0! 

* 

20! 

■ 

•ELECTRIC  MOTORS 
! 

i 

j 

CITY 

(30)  TAGGART  t  TAGGART 

i 

• 

!  !  ! 

!  1  ! 

j 

i 

i 

i 

; 

i 

i 

! 

; 

2 

2 

i 

TRANSPORTATION#  INC. 

i 

1  !  ! 

; 

i 

! 

! 

2 

; 

TON  T 

151C8JO 

1  6013*36! 

62.0* 

24. C! 

7.5! 

1130! 

-  ! 

32.0IN0NC 

!AP 

AUGUSTA 

1«67 

1 

1  1  1 

62.0! 

24.0! 

2.5! 

-  ! 

■ 

j 

TIT  1C1 

1603734 

1  69114A46! 

195.0* 

35.0* 

1C.0! 

-  | 

2000! 

1 4  .o! NONE 

U? 

AUGUSTA 

1978 

1 

! 

1 

!  •  1 

!  !  ! 

1  1  1 

195.0! 

! 

j 

35. C! 

i 

i 

1.2! 

! 

! 

i 

! 

i 

2 

i 

i 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

VESSEL  HARE  AND  NUP6ER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

IVTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT! 
NET  1CCDCILENGTH1ERDTH!  ! 

!R£5I$“! *••*!  REG.  !  RCC.ILOAD-! 

1 ER  t  SEE!//////!/////!  £0  ! 

TON-  1  PAGE  1  OVEP-! CVEP-1 /////! 
NAGE  1  IV  !  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  I  V  E  S  S  f  L 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

l  cargo  »  fixed  !  ecuipnent  itci  base 

1 ////////!  POINT  !  LINE-1  (AO!  LXNE-1 

KO»SE!  PASS-  !  (LIGHT  )  MltilUUI  UUU |T0 !///// ////7 
POWER!  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LISE-2 

!  ! 

!  1 

!  YEAR  ( 

!  SUILT  ! 

!  OR  1 

‘•REBUILT! 

(20)  TAGGART  t  TAGGART 

!  1 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

i 

i 

{ 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

TRANSPORTATION/  INC. 

1  1 

! 

! 

! 

I 

! 

(CONTINUED! 

1  1 

! 

i 

! 

! 

i 

TIT  102 

J  603785 

533 !  4A461 

195.0! 

35.  ci 

10.0! 

-  j 

2000! 

17.0! NONE 

!AR 

AUGUSTA 

1978 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

TIT  103 

1582C41 

9C414A41! 

2CC.0! 

35. C! 

10.8! 

-  j 

1550! 

22 .0! NONE 

!  A  R 

AUGUSTA 

1977 

t 

1  1 

23C.G! 

35.  C! 

1.5! 

•  i 

! 

! 

i 

TIT  ICG 

i <0i 939 

633! 4A461 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  1 

2000! 

17.0! NONE 

!  AR 

AUGUSTA 

1979 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

TIT  ICS 

1615404 

65814A49! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  j 

2000! 

1  7.0! NONE 

!  A  R 

AUGUSTA 

1979 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.2! 

-  1 

! 

! 

TT  106 

! 615405 

68814*46! 

195.0! 

35.  C! 

10.0! 

-  j 

1500! 

17.0! NONE 

!  A  R 

AUGUSTA 

1979 

1  1 

j  i 

19S.0! 

35.  Ci 

1.2! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

! 

(32)  TAL80T/  EVEIETT  L. 

1  1 

!  ! 

( 

t 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

E  TALBOT  1 

1436583 

241 15*71 i 

nc.oi 

34. C! 

7.0! 

-  i 

560! 

7 .0! DIESEL 

PUMPS 

!LA 

HOUMA 

1982 

1  1 

1  1 

1 3C.0I 
! 

34.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  TALEN'S  MARINE  I  FUEL/ 

INC. 

l  ! 

1  1 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

t 

! 

CHARLES  N.  TAIEN 

! 551836 

26 1 3  *  35 1 

36.6! 

16.1! 

5.2! 

400! 

-  i 

30.0! NONE 

!LA 

CAMFRON 

1973 

1  i 

40.0! 

16.1! 

5.2! 

-  ! 

! 

! 

GLEN  C  101 

13615A71! 

1CC.C! 

30.  C! 

5.5! 

-  j 

269! 

10.5 ! DI ESEL 

PUMP 

!LA 

CAMERON 

I960 

1  ! 

10C.0! 

30.  Cl 

1.5! 

-  i 

! 

! 

RIG  RUNNER 

164C50S 

6801 5*  71  1 

125.1! 

35.1! 

10.0! 

-  i 

115! 

10.5! DIESEL 

PUMP 

!LA 

LAKE 

1981 

1  1 

125.1! 

35.1! 

5.6! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR 

T  13 

1 262841 

680! 5  A  70 ! 

15C.0! 

30. C! 

9.0! 

-  i 

1400! 

20.0! DIESEL 

PUMP 

(LA 

CAMERON 

197C 

1  1 

1  1 

15C.0! 

! 

30.  C! 

1.5! 

-  t 

! 

! 

I 

! 

! 

(30)  TAKAI  TRANSPORTATION  CO 

!  1 

1  1 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TAHAK  1300 

1252163 

120915*201 

195.01 

50. C! 

8.0! 

-  j 

1265! 

16.01N0NE 

1TX 

PORT 

I960 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

50.1! 

4.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

! 

NCCHCS 

(IS)  TAMPA  SHIPYARDS/  INC. 

!  1 

!  1 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

TS  1C2 

1652585 

70714*431 

160.0! 

54. C! 

7.5! 

-  j 

1649! 

9.0! NONE 

1FL 

TAMPA 

1982 

!  1 

160.0! 

54.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

i 

TS  1C3 

I66C575 

7C714A43! 

16C.0! 

54. C! 

7.5! 

•  j 

16491 

9.0IN0NE 

!  F  L 

TAMPA 

1982 

1  ! 

14C.0! 

54. C! 

1.0! 

“  ( 

! 

! 

bgm  its 

1271252 

1 95 ! 5A  71 1 

1 1C. 01 

30.0! 

6.0! 

-  j 

362! 

1 5 .0! DI ESEL 

PUMP 

(PL 

TAMPA 

1951 

1  1 

11C.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ERIC 

II76C19 

504 1  5  A  71 1 

155.0! 

35.  C! 

10.4! 

-  ! 

933! 

32.0! DIESEL 

PUMP 

!FL 

TAMPA 

1944 

1  1 

1  1 

155.0! 

i 

35. C! 

2.6! 

! 

-  ( 

! 

! 

! 

! 

! 

(11)  TANGIER  ISLAND  -  CHESAP£ 

1 AKE  BAY 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

CRUISES 

1  i 

! 

! 

! 

! 

! 

CAPT  THOMAS 

1522214 

5711216! 

—  ! 

—  j 

7.8! 

1 0501 

10! 

35 . 0 ! NONE 

!  VA 

PFEDVILLE 

1969 

!  1 

65.0! 

20.1! 

7.3! 

150! 

! 

! 

CHESAPEAKE  PREEI £ 

! 636601 

66! 1C18J 

! 

-  -  • 

6.5! 

2025! 

22! 

35.0! NONE 

!  VA 

REEOVILLE 

1981 

1  1 

1  1 

95.7! 

! 

22.8! 

5.8! 

! 

158! 

i 

! 

! 

I 

! 

(01)  TAORMINA/  LEO 

1  ! 

1  1 

! 

i 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

I 

I 

NICOLET 

12*5331 

331 1 A 11 ! 

61.9* 

17.4! 

4. si 

250! 

-  1 

1 5 .0 ! NONE 

!MA 

GLOUCESTER! 

1961 

1  1 

1  1 

61.9! 

1 

17.4! 

4.0! 

1 

143! 

! 

! 

! 

1 

! 

(11)  TARMAC  LONESTAR/  INC. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ARAPAHO 

1608376 

58! JA 16! 

52.5! 

22.1! 

7.7! 

eoot 

-  ! 

4C.0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1979 

1  1 

52.5! 

22.1! 

6.7! 

-  ! 

! 

! 

ARIES 

! 551861 

84! 3A J6J 

65.0! 

24. C! 

9.0! 

1050! 

-  ! 

48.0! NONE 

!  V  A 

NCRFCLK 

1974 

1  1 

65.0! 

24.0! 

8.6! 

-  i 

! 

! 

6 ILLY  BARNES 

1245387 

713*36! 

38.0! 

12.1! 

6.0! 

275! 

-  i 

20 .0 1  NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1953 

1  1 

36.0! 

12.1! 

6.0! 

-  ! 

I 

I 

CHANCE 

1274368 

313*36! 

33.6! 

11.6! 

S.O! 

220! 

-  ! 

25 .0! NONE 

!  V  A 

NORFOLK 

1957 

1  ! 

35.0! 

12. C! 

5.0! 

.  i 

! 

! 

CHESAPEAKE  STAR 

1584320 

50! 3A  36! 

5C.0! 

20. C! 

8.0! 

750! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1977 

1  1 

5C.0! 

20.  Cl 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

DANA  ?. 

1265534 

713*36! 

35.9! 

11.  C! 

4.0! 

165! 

-  1 

12.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1962 

1  i 

44.9! 

11.6! 

4.0! 

-  ! 

| 

! 

GREG 

1277145 

13!  JAJ6! 

42.6! 

12.2! 

6.0! 

220! 

-  ! 

30.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1958 

i  t 

48.6! 

13.2! 

6.0! 

-  ! 

( 

! 

JANES  RIVER  STAR 

(602444 

1C1!3A14! 

65.0! 

26. C! 

9.0! 

1400! 

-  | 

43.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1979 

•  ! 

65.0! 

26. C! 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

JINNIC  SONERS 

1262769 

1013*36! 

41.9! 

12.4! 

5.0! 

200! 

-  • 

16.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1951 

!  ! 

47.0! 

13. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

KAREN  6 

1512551 

3213*36! 

46.4! 

20.  C! 

7.5! 

600! 

-  ! 

40.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK* 

1971 

1  ! 

5C.0! 

20. C! 

7.5! 

-  ! 

! 

i 

NORFOLK  STAR 

1595220 

5013*36! 

5C.0! 

20.0! 

7.5! 

750! 

-  ! 

40.01N0NE 

ivA 

NORFOLK 

1978 

!  ! 

5C.0! 

20.0! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

PORTSMOUTH  STAR 

1607445 

36!3A  36! 

5C.0! 

20.0! 

7.5! 

750! 

-  ! 

40.0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1979 

(  ! 

5C.0! 

20.0! 

7.5! 

-  I 

! 

I 

SCKOCLtE 

1554275 

34!3A 36! 

5C.0! 

20. C! 

7.S! 

680! 

-  i 

40 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1974 

!  ! 

5C.0! 

20. C! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

TARNAC  I 

1628726 

5813*36! 

56.0! 

22.0! 

8.0! 

750! 

-  ! 

43.0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

*|98C 

!  ! 

56.0! 

22.  C! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

i 

TIDEWATER  STAR 

1614322 

11713436! 

68.5! 

26.1! 

9.6! 

14001 

-  ! 

48.0! NONE 

IVA 

NC*FCLK 

1980 

!  ! 

46.5! 

26.1! 

8.6! 

-  ! 

) 

1 

VILLI AN  C.  SNOW 

1 2(8964 

22 ! 3* 36! 

45.9! 

15.5! 

6.0! 

340! 

-  ! 

22.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1962 

!  ! 

51.9J 

16.3! 

6.0! 

-  1 

! 

! 

BARGE  NO.  24 

45014*46! 

123.0! 

34.  C! 

8.0! 

-  | 

850! 

1 1  .0 1  NONE 

IVA 

NORFOLK 

|  • 

1966 

!  ! 

128.0! 

34. C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

BARGE  NO.  30 

45014*46! 

128.0! 

34. C! 

9.0! 

-  t 

850! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1  t 

1966 

!  ! 

128.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE  NO.  34 

45014*44! 

128.0! 

34.  C! 

8.0! 

-  i 

850! 

11 .0! NONE 

(VA 

NORFOLK 

!  • 

1966 

!  ( 

128.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE  NO.  38 

450! 4446! 

128.0! 

34. C! 

8.0! 

-  j 

85ol 

1 1 .0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

|  • 

1966 

i  | 

128.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

BARGE  NO.  42 

1  ------ 

45014*44! 

128.0! 

34. C! 

8.0! 

-  i 

850! 

1 1 .0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

J  * 

1966 

!  ! 

128.0! 

34.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE  NO.  43 

4501 4A46J 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  j 

850! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

{  • 

1966 

!  ! 

123.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE  NO.  44 

45014*46! 

123.0! 

34. C! 

8.0! 

-  j 

850! 

11.0IN0NE 

!  VA 

NORFOLK 

|  t 

1966 

|  i 

123.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE  NO.  4S 

45014*46! 

126.0! 

34. C! 

8.0! 

-  j 

850! 

1 1  .0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1  * 

1966 

!  ! 

128.0! 

34. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

BARGE  NO.  46 

45014*46! 

128.0! 

34.0! 

8.0! 

-  ! 

850! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

(  t 

1966 

!  ! 

!  ! 

!  1 

123.0! 

! 

1 

34. C! 

2.0! 

! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


VESSEL  NAME  AMD  NUH8ER 


! VTCC I  DIPCNSICNS  ! DRAFT! 

NET  !CQO£!  LENGTH!  EPOTM  I 
REGIS-!****!  REG*  !  MG.UOAO-! 

TER  t  SEE!//////!/////l  ED  ! 

TON-  IPAGE!  OVER-! OVER”! /////!  HORSE 
NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  !UGHT!  POWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  C  L  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  ftA$£  I 
////////!  POINT  !  LINE-1  I  AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (I IGHT) ‘////////////////I TO !//////////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  lEE!  LINE-2  ! 


<111  TARPAC  LONESTARr  INC*  !  I  !  !  !  !  !  !  !  I 

(CONTINUED)!  !!!!!!!  !  ! 


8AR6E  NO*  47 

i  .  !  450I4A46! 

1  1  !  ! 

123.0! 

123.0! 

34.  C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

- 

850! 

-  I 

1 1 • C ! NONE 
! 

IV A  NORFOLK 
! 

1966 

8ARGE  NO.  48 

!  -  j  430)4446! 

!  1  !  ! 

i?e.oi 

128.0! 

34. C! 
34. C! 

3.0! 

2.0! 

- 

8  Sol 

-  i 

ll.CJNCNf 

! 

!VA  NORFOLK 
! 

1966 

8ARCE  NO.  49 

!  .  !  45014A46! 

1  1  !  ! 

128.0! 

128.0! 

34. C! 
24. C! 

8.0! 

2.0! 

- 

850! 

-  1 

11.0! NONE 
! 

!VA  NORFOLK 
! 

1966 

8AR6E  NO.  SO 

j  -  |  450!  4  A46 ! 

!  1  !  ! 

128.0! 
12s. 0! 

34. C! 
24.0! 

8.0! 

2.0! 

- 

350! 

-  ! 

1 1 • 0 ! NONE 
! 

! VA  NORFOLK 
! 

1946 

BARGE  NO.  SI 

j  -  |  450!  4  A  46! 

!  !  !  ! 

126.0! 

123.0! 

34.0! 
54.  C! 

8.0! 

2.0! 

- 

850! 

11.0! NONE 
! 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  52 

*  -  !  450!  4446! 

!  !  !  ! 

126.0! 

128.0! 

34.0! 
34.  C! 

6.0! 

2.0! 

“ 

850! 

-  ! 

11.0! *CNE 
! 

! VA  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  53 

!  - -  !  45014*46! 

!  !  !  ! 

128.0! 

ue.oi 

34.  C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

- 

650! 

-  ! 

1 1 .0) NONE 
! 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  54 

!  -  !  450!  4  A46 ! 

!  !  !  ! 

128.0! 

123.0! 

34.01 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

- 

8501 
-  ! 

II.OtNONC 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

0ARGE  NO.  55 

j  - -  j  45014*46! 

!  !  !  ! 

128.0! 

128.01 

24. C! 
34. C! 

6.0! 

2.0! 

- 

850! 

-  ! 

11.0! NONE 
! 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  56 

1  .. - -  j  450!  4A46 ! 

!  !  !  ) 

126.0! 

126.0! 

34.  C! 
54. C! 

e.oi 

2.0! 

“ 

850! 

-  ! 

11.0! NONE 
! 

! VA  NORFOLK 

1 

1966 

BARGE  NO.  57 

I  — -  !  45014*46! 

1  !  !  1 

128.0! 

126.0! 

34. C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

- 

850! 

-  ! 

II.OlNONC 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1964 

BARGE  NO.  58 

!  .  !  45014*46! 

1  !  !  ! 

126.0! 

123.0! 

24. C! 
24. C! 

8.0! 

2.0! 

- 

650! 

-  ! 

1 1 .01  NONE 
! 

! VA  NORFOLK 
! 

1946 

BARGE  NO.  59 

j  ......  j  4501 4A46 ! 

!  1  !  ! 

123.0! 

128.0! 

34.0! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

“ 

650! 

-  i 

1 1 .0! NONE 
! 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  60 

I  -  !  45014*46! 

!  !  !  ! 

126.0! 
1<  * - 0 ! 

34. C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

- 

850! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

IVA  NORFOLK 

1966 

BARGE  NO.  61 

|  -  J  45014*46! 

!  !  !  ! 

123.0! 

128.0! 

34.  C! 
34.  C! 

8.0! 

2.0! 

- 

650! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

(VA  NCAFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  62 

1  -  1  450(4*46! 

1  !  !  ! 

128.0! 

126.0! 

34. C! 
34.  C! 

8.0! 

2.0! 

“ 

850! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BRRGE  NO.  63 

|  -  |  45014*46! 

!  !  !  ! 

128.0! 

128.0! 

34. C! 
34.  C! 

3.0! 

2.0! 

- 

850! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

IVA  NORFOLK 
! 

1964 

3AR6E  NO.  64 

j  ......  j  45014*46! 

!  !  !  ! 

123.0! 

128.0! 

3  4 .  C 1 
34. C! 

6.0! 

2.01 

- 

650! 

-  ! 

11.0! NONE 
! 

IVA  NORFOLK 

1 

1966 

BARGE  NO.  65 

|  - -  1  45014*46! 

!  !  !  ! 

126.0! 

123.0! 

34.0! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

• 

850! 

-  I 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BRRGE  NO.  66 

!  -  !  450!  4  A  46 ! 

!  t  *  1  I 

126.0! 

123.0! 

34. C! 
34.0! 

8.0! 

2.0! 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

( 

IVA  NORFOLK 
! 

1964 

BRRGE  NO.  67 

!  .  !  45014*46! 

!  !  !  ! 

123.0! 

128.0! 

34.0! 
54. C! 

8.0! 

2.0! 

650! 

-  i 

II.OINONE 

t 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  68 

1  .  !  45014*46! 

(  1  !  ! 

128.0! 

128.0! 

34. C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1944 

8ARGE  NO.  69 

!  -  !  450!  4  A  46  J 

!  !  !  i 

128.0! 

123.0! 

34. C! 
34.0! 

8.0! 

2.0! 

650! 

-  i 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  70 

1  .  1  45014*46! 

!  I  i  ! 

128.0! 

123.0! 

34. C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

850! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

! V A  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  71 

!  .  !  45014*46! 

1  !  (  ! 

128.0! 

128.0! 

34.  C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

! VA  NORFOLK 
! 

1946 

BARGE  NO.  74 

!  .  1  650!  4  A  46 ! 

!  !  !  1 

128.0! 

128.0! 

34. C! 
34.  C! 

8.0! 

2.0! 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 

I 

1966 

BARGE  NO.  75 

!  -  !  450 !  4  A  46 ! 

!  !  !  ! 

123.0! 

123.0! 

34.0! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

850! 

-  ! 

11.0IN0NF 

1 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  76 

|  -  ,  45014*46! 

!  !  !  I 

123.0! 

123.0! 

34. C! 
34.  C! 

8.0! 

2.0! 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

!VA  NORFOLK 
! 

196  6 

8MCC  NO.  77 

1  -  )  450I4A46! 

!  !  !  ! 

128.0! 

128.0! 

34. C! 
34.0! 

3.0! 

2.0! 

650! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 

1966 

BARGE  NO.  78 

!  - -  !  4  5  0!  4  A  46 ! 

1  !  !  ! 

128.0! 

123.0! 

34. C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

350! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1966 

BARGE  NO.  79 

j  -  |  45014*46! 

!  1  1  ! 

126.0! 

128.0! 

34. C! 
34.  C! 

8.0! 

2.0! 

- 

8501 
-  I 

11.0! NONE 

1 

IVA  NORFOLK 

I 

1966 

BARGE  NO.  80 

j  -  f  45014*46! 

!  !  !  ! 

128.0! 

128.0! 

34.  C! 
34. C! 

8.C! 

2.0! 

” 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1975 

BARGE  NO.  82 

1  .  !  450(4*46! 

!  !  !  ! 

123.0! 

128.0! 

34. C! 
34.0! 

S.O! 

2.0! 

“ 

650! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

! VA  NORFOLK 
! 

1975 

BAR6E  NO.  83 

I  .  !  450!  4446! 

!  !  !  ! 

123.0! 

128.0! 

34. C! 
34.0! 

8.0! 

2.0! 

“ 

650! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1975 

BARGE  NO.  84 

!  .  1  450!  4A  461 

!  I  !  1 

128.0! 

126.0! 

34. C! 
34.  C! 

6.0! 

2.0! 

- 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1975 

BARGE  NO.  85 

1  -  j  45014*46! 

!  !  1  ! 

12C.0! 

12C.0! 

34.  C! 
36.  C! 

11.0! 

2.0! 

“ 

1200! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IV*.  NORFOLK 

I 

1977 

BARGE  NO.  86 

f  -  |  45014*46! 

!  !  !  ! 

12C.0! 

12C.0! 

34. C! 
36.0! 

11.0! 

2.0! 

“ 

1200! 

-  ! 

II.OtNONC 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1977 

BARGE  NO.  87 

!  -  1  45014*46! 

!  !  (  ! 

12C.0! 

12C.0! 

34.0! 
36.  C! 

11.0! 

2.0! 

1200! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 

1 

1977 

BARGE  NO.  88 

!  -  !  45014*46! 

!  !  !  ! 

12C.0! 

12C.0! 

34. C! 
36. C! 

11.0! 

2.0! 

1  fM 
O 

o 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1977 

8ARGE  NO.  89 

!  -  !  45014*46! 

I  !  !  ! 

12C.0! 
1 2C.0! 

34. C! 
3c. C! 

11.0! 

2.0! 

“ 

1200! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

(VA  NORFOLK 
! 

1977 

BARGE  NO.  90 

!  .  !  45014*46! 

!  !  !  ! 

12C.0! 

12C.0! 

54.  C! 
36. C! 

11.0! 

2.0! 

“ 

12C0! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

1977 

8AR6C  NO.  91 

I  .  !  45014*46! 

!  !  !  ! 

12C.0! 

12C.0! 

34. C! 
36. C! 

11.0! 

2.0! 

- 

1200! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

! VA  NORFOLK 
! 

1978 

BARGE  NO.  92 

I  -  !  450!  4*46! 

!  !  !  i 

12C.0! 

12C.0! 

34.  C! 
36. C! 

11.0! 

2.0! 

“ 

1200! 

-  ! 

II.OINONE 

* 

IVA  NORFOLK 

I 

1978 

BARGE  NO.  93 

!  .  1  45014*46! 

!  !  !  ! 

123.0! 

128.0! 

34. C! 
34.  C! 

8.0! 

2.0! 

“ 

850! 

-  ! 

1 1  .oi NONE 
! 

IVA  NORFOLK 
! 

197J 

BARGE  NO.  94 

!  .  !  45014*46! 

t  SI! 

128.0! 

74.0! 
24. C! 

8.0! 

2.C! 

850! 

-  i 

II.OINONE 

j 

!VA  NORFOLK 

1 

1978 

9ARGE  NO.  95 

|  -  |  45014*46! 

!  1  !  ! 

128.0! 

123.G! 

34. C! 
34.  C! 

8.0! 

2.0! 

“ 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

ivA  NORFOLK 
! 

1978 

BARGE  NO.  96 

j  - -  j  45014*46! 

!  !  t  ! 

128.0! 

128.0! 

34. C! 
34. C! 

3.0! 

2.01 

- 

eso! 

.  j 

1 1 .0! NONE 
! 

iVA  NORFOLK 
! 

1978 

BARGE  NO.  97 

j  -  |  45014*46! 

!  II! 

128.0! 

126.0! 

34. C! 
34.0! 

3.0! 

2.0! 

“ 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

! VA  NORFOLK 
! 

1978 

BARGE  NO.  98 

j  ......  j  450! 4 A  46 ! 

1  !  !  ! 

128.0! 

123.0! 

34.  C! 
34.  C! 

8.0! 

2.0! 

“ 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

i 

IVA  NORFOLK 
! 

1973 

8AR6E  NO.  99 

j  ......  j  450*4*46! 

I  11! 

128.0! 

123.0! 

34. C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

- 

850! 

-  ! 

1 1 .oi NONE 
! 

t VA  NORFOLK 

1978 

BARGE  NO.  100 

!  -  !  450!  4*46 ! 

1  It! 

128.0! 

126.0! 

34. C! 
34. C! 

8.0! 

2.0! 

“ 

850! 

-  ! 

II.OINONE 

■ 

!VA  NORFOLK 
! 

1978 

eARGE  NO.  101 

!  - -  !  45014*46! 

1  (  !  ! 

128.0! 

128.0! 

34.  C! 
34.0! 

8.0! 

2.0! 

" 

85C! 

-  ! 

II.OINONE 

! 

J  VA  NORFOLK 
! 

1978 

BARGE  NO.  102 

(  .  1  450(4*46! 

!  !  ! 

128.0! 

128.0! 

34.0! 
24. C! 

6.0! 

2.0! 

“ 

850! 

•  i 

1 1 .0! NONE 

I 

IVA  NORFOLK 
! 

197e 

BARGE  NO.  103 

!  — -  t  45014*46! 

I  II! 

f  !  ! 

128.0! 

128.0! 

! 

34.0! 
34.  Cl 
! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ! 

! 

II.OINONE 

! 

! 

IVA  NORFOLK 
! 

! 

1978 

! 


1 


Tm*  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


779 


CKCff  I 

01  ST  | 

VESSEL 

NANE 

CURATOR 

ARP  NUN3EP 

-- 

COAST 

GUARD 

MJWtt 

-Jt 

! V T C C !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
N?T  !CCC«!LENCTH!6RDTh!  ! 
E5IS-!*#**!  RF5.  !  REG. 1  LOAD-! 
TER  •  SEE! ////// !/////!  ED  ! 
TON-  ! PAGO!  OVER*! OVER*!/////! 
MCF  !  IV  !  ALL  !  ALL  !  LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  C  L  ! 

!  1  ESI  !  CARGO  HANDLING  !$  IOFERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  ESUIMENT  1 TC!  BASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  !CIIGKT)!////////////////!TD!//////////! 
POWER!  CNSERS  !  (FEET)!  LINE-2  t EE!  LINE-2  1 

I 

! 

YEAR  ! 
EUILT  I 
OR  1 

•REBUILT! 

<11)  TAMAC  LONESTAR,  INC. 

(CONTINUED) 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

i 

i 

i 

i  1 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

3AACE 

NO. 

104 

450I4A46! 

!  ! 

12!. 0!  74.C! 
12!. 0!  34. C! 

8.0! 

2.01 

1 

850! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

!  VA 
! 

NORFOLK  1 
1 

1978 

BARGE 

NO. 

105 

450I4A4M 
!  ! 

I2e.0!  34. C! 
12J.C!  34. Cl 

8.0! 

2.01 

l 

650! 

-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

!  VA 
! 

NORFOLK  ! 

! 

1978 

eAAGC 

NO. 

m 

4SGUA4S! 

!  ! 

12!. 0!  34. Cl 
123.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

650! 

-  ! 

11.0! NONE 
! 

!  VA 
! 

NORFOLK  ! 

! 

1976 

6ARGE 

NO. 

107 

450I4A46! 

!  ! 

12!. C!  34.0! 

1 2d.O!  34.0! 

8.0! 

2.0! 

! 

350! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

!  VA 
! 

NORFOLK  ( 

I 

1978 

MAGE 

NC. 

108 

450! 4 A  46 ! 

!  ! 

121.0!  24. C! 
123.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

) 

S5C! 

-  ! 

11 .0! NONE 

i 

!  VA 
! 

NORFOLK  1 

I 

1976 

BARGE 

NO. 

109 

4501444*! 

(  ! 

128.0!  34. C! 
12!. 0!  34. C! 

3.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ! 

1 1  .0 1  NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK  ! 

1 

1976 

BARGE 

NO. 

11C 

450! 4 A  A*! 

!  ! 

126.0!  34. C! 
128.0!  34. C! 

8.0! 

2.C! 

! 

850! 
-  ! 

11 .0! NONE 
! 

IVA 

1 

NORFOLK  I 

I 

1979 

BARGE 

NO. 

111 

450! 4  A  4i ! 

!  ! 

12!. 0!  34.0! 
125.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ) 

11.0! NONE 
! 

IVA 

! 

NORFOLK  ! 

! 

1975 

BARGE 

NO. 

112 

450I4A4*! 

!  ! 

123.0!  3*.C! 

1 78.0!  *4.C! 

6.0! 

2.0! 

! 

850! 

-  ! 

11 .0! NONE 
! 

IVA 

1 

NORFOLK  1 

1 

1979 

BARGE 

NC. 

113 

450J4A44! 

!  ! 

12*. 0!  34. C! 
123.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

650! 
-  ! 

11. OlNONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK  I 

I 

1979 

BARGE 

NO. 

114 

450I4A46! 

!  ! 

123.0!  34. C! 
12*. 0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

i 

850! 

-  ! 

11 .0 ! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK  I 

! 

1979 

BARGE 

NO. 

115 

45014*46! 

!  I 

123.0!  34.C! 
128.2!  34. C! 

6.0! 

2.0! 

1 

6501 

-  t 

1 1 .0! NONE 
! 

IVA 

! 

NORFOLK  ! 

! 

I960 

BARGE 

NO. 

116 

450I4A46! 

!  ( 

125.0!  34. C! 
123.0!  34. C! 

6.0! 

2.0! 

! 

650! 
-  i 

11.01N0NE 

l 

!VA 

I 

NORFOLK  ! 

I960 

BARGE 

NO. 

117 

45014*46! 

!  ! 

125.0!  34. C! 
123.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

6S0t 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

IVA 

! 

NORFOLK  j 

! 

1960 

BARGE 

NO. 

lie 

450J4A46! 

!  ! 

123.0!  24. C! 
123.0!  34.0! 

8.0! 

2.0! 

! 

350! 
-  ! 

11  .0! NONE 
! 

IVA 

! 

NORFOLK  ! 

2 

1982 

BARGE 

NO. 

119 

450! 4A  44! 

!  ! 

1 ?o.O!  24. C! 

123.0!  24.0! 

8.0! 

2.0! 

! 

630! 

-  ! 

11.0! NONE 
! 

!  V  A 
! 

NORFOLK  ! 

1 

1962 

BARGE 

NO. 

120 

450! 4A44! 

!  ! 

128.0!  34. C! 
12e.O!  74. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

11 .0! NOME 
! 

!VA 

I 

NORFOLK  I 

I 

1982 

BARGE 

NO. 

121 

450!  4A  4.6 ! 

!  ! 

125.0!  24. C! 
123.0!  24. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

11.0! KONt 
! 

!  V  A 
! 

NORFOLK  1 

! 

1982 

3ARGC 

NO. 

t22 

4S0!4A44! 

1  ! 

128.0!  34. C! 
123.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

1 1 • 0 ! NONE 
! 

IVA 

! 

NORFOLK  | 

1982 

BARGE 

NC. 

123 

450J4A46! 

!  ! 

123.0!  24. C! 
123.0!  34. C! 

3.0! 

2.0! 

I 

650! 
-  ! 

11.0! NONE 

t 

!  VA 
! 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

124 

450I4A46! 

!  ! 

125.0!  34. C! 
123.0!  34. C! 

3.0! 

2.01 

! 

850! 
-  ! 

1 1 .oj  NONE 
! 

!  VA 
! 

NORFOLK 

1 

1964 

BARGE 

NO. 

125 

450I4A46! 
t  l 

123.0!  34.0! 
128.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

!  VA 
! 

NORFOLK  ! 

1984 

BARGE 

NO. 

126 

450! 4A  46  J 
!  ! 

125.0!  34. C! 
173.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

650! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

!VA 

! 

NORFOLK 

! 

1984 

BARGE 

NO. 

127 

450!4A46! 

!  ! 

128.0!  34. C! 
128.0!  34. Cr 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

11 . 0 ! NON  E 
! 

IVA 

! 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

128 

450! 4A46J 
!  ! 

123.0!  34. C! 
123.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

I 

850! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

129 

450! 4A46! 

!  ! 

123.0!  34. C! 
126.0!  34. C! 

6.0! 

2.0! 

! 

650! 
-  ! 

1 1 • 0 1  NONE 

1 

!VA 

I 

NORFOLK 

1964 

BARGE 

NO. 

13C 

450I4A46! 

!  ! 

128.0!  24. C! 
123  »  34. C! 

6.0! 

2.0! 

! 

650! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

131 

4 50!  4 A  46! 

!  ! 

12!  34. C! 

128. v!  34. C! 

3.0! 

2.0! 

! 

850! 

11 . 0 ! NONE 
* 

IVA 

I 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

132 

450! 4 A  46! 

!  ! 

128  *'!  34. C! 
12*. 0!  34. C! 

6.0! 

2.0! 

1 

650! 
-  ! 

1 1 .oi NONE 
! 

IVA 

1 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

133 

450! 4*46! 

!  ! 

123.0!  34. C! 
128.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

650! 

•  i 

11 .0! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

134 

450*4*46! 

!  ! 

128.0!  34. C! 
128.0!  24. C! 

6.0! 

2.0! 

! 

650i 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1964 

BARGE 

NO. 

135 

450  !4*46 ! 

!  ! 

128.0!  34.0! 
128.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

650! 
-  ! 

1 1 .0  !NONE 
! 

IVA 

NORTOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

136 

450J4A44! 

!  ! 

128.0!  34.0! 
123.0!  24. C! 

8.0! 

2.0! 

I 

85C! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

137 

45014*46! 

!  ! 

128.0!  24. C! 
128.0!  *4.0! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

IVA 

1 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

136 

45014*46! 

!  ! 

128.0!  34. C! 
128.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

t 

850! 
-  ! 

11 .OlNCNE 
! 

IVA 

1 

NORFOLK 

1934 

BARGE 

NO. 

139 

450! 4*  461 
!  ! 

128.0!  34.C! 
!?!. 0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

6SC! 
-  ! 

1 1 .0! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1985 

BARGE 

NO. 

HC 

450! 4A  4* J 
!  ! 

128.0!  34. C! 
128.0!  34. C! 

5.0! 

2.0! 

! 

650! 
-  ! 

11.0 {NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1984 

BARGE 

NO. 

141 

450! 4*46! 

!  ! 

128.0!  34.0! 
12!. 0!  34.0! 

6.0! 

2.0! 

! 

85C! 
-  ! 

1 1 •◦! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1985 

BARGE 

NO. 

142 

45014*46! 

!  ! 

126.0!  34. C! 
128.0!  34.0! 

6.0! 

2.0! 

! 

650! 
-  1 

11 .GJNONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1985 

BARGE 

NO. 

143 

45014*4:,! 

!  I 

128.0!  34. C! 
128.0!  34.0! 

6.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

IVA 

1 

NORFOLK 

1985 

BARGE 

NO. 

144 

45014446! 

!  t 

12!. 0!  34. C! 
126.0!  34.0! 

6.0! 

2.0! 

J 

650! 
-  ! 

1 1 .0 ! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1985 

BARGE 

NO. 

H5 

45014*46! 

!  ! 

12!. 0!  34. C! 
125.0!  24. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

11.0! NONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1985 

BARGE 

NO. 

146 

45014*46! 

!  ! 

128.0!  34.0! 
128.0!  34. C! 

5.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ( 

11 .0 ! NONE 
! 

IVA 

NORFOLK 

1985 

BARGE 

NO. 

147 

450 ! 4446 ! 
i  ! 

12!. 0!  34. C! 
128.0!  34.0! 

5.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

11 .OlNONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1986 

BARGE 

NC. 

146 

450*4*46! 

1  \ 

123.0!  74.0! 
125.01  34. C! 

8.0! 
2. Of 

f 

850! 
.  | 

11. OlNONE 
j 

IVA 

f 

NORFOLK 

1986 

BARGE 

NO. 

149 

450 ! 44  46 ! 

!  ! 

128.0!  34.0! 
128.0!  34. C! 

6.0! 

2.0! 

! 

650! 

.  j 

ll.oihONE 

t 

IVA 

I 

NORFOLK 

1986 

BARGE 

NO. 

150 

450J4A46! 

!  ! 

128.0!  34. C! 
128.0!  34. C! 

6.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

11. OlNONE 

J 

IVA 

I 

NORFOLK 

1936 

BARGE 

NO. 

151 

450*4*461 
!  ! 

128.0!  34. C! 
128.0!  34. C! 

6.0! 

2.0! 

1 

650! 
-  ! 

11. OlNONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1986 

BARGE 

NO. 

152 

450! 4*46 ! 
i  i 

128.0!  34. C! 
128.0!  34. C! 

6.0! 

2.01 

! 

850! 
-  ! 

11. OlNONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1986 

BARGE 

NO. 

153 

170*4*46* 

!  ! 

128.0!  34. C! 
128.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

850! 
-  ! 

11. OlNONE 
i 

IVA 

i 

NORFOLK 

1987 

BARGE 

NO. 

154 

170I4A46! 

!  ! 

128.0!  34.0! 
128.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

( 

850! 
-  ! 

11. OlNONE 
! 

ivA 

I 

NORFOLK 

1987 

BARGE 

NO. 

155 

17014*46! 

!  ! 

128.0!  34. C! 
128.0!  34. Ct 

8.0! 

2.0! 

I 

6SC! 
-  ! 

11. OlNONE 
! 

IVA 

I 

NORFOLK 

1987 

MAGE 

NO. 

156 

17014*46! 

!  ! 

128.0!  34. C! 
128.0!  34. C! 

8.0! 

2.0! 

! 

650! 
-  ! 

11. OlNONE 
• 

IVA 

I 

NORFOLK 

1987 

BARGE 

NO. 

157 

170144461 
f  f 

!  ! 

1  ! 

128.0!  34. Cl 
128.0!  34. C! 

!  ! 

!  ! 

6.0! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

65U! 
-  ! 

! 

! 

11 .0  j  NC  NE 
! 

! 

! 

IVA 

I 

! 

I 

NORFOLK 

1987 

TA8LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENfiR  1 

PI ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  NUPBCR 

!  COAST 

I  GUARD 

!  NUN3ER 

!  VTCC  !  DtNfNSICNS  1D3AFU 
NET  KOOEILENGTHJoPOTN!  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  PEG.iLOAD-f 
TER  !  SECI//////I/////I  ED  ! 
ION-  IPACE!  OVER-! CVER“! /////! 
WAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  MIGHT! 

ICAOAUTT!  HIGH-  !  IHSitl  ! 

I  1  1ST  !  CAAGO  HANO-.tNG  IS  IOABAATIAG 

!  CAACO  1  f  IX£C  !  (GOIAAEA/  ITCI  “AS t 

1////////I  AOINT  !  UNE-1  [AO!  I.IAt-1 

BOAST!  “ASS-  ! (LIGHT) !/////////////// /ITO! //////////! 
AOUtAI  lACEAS  1  (ft!))!  LINt-S  Iff!  LIAf-2 

! 

! 

YEA#  ] 
9UILT  ! 
OR  I 

•REBUILT! 

(11)  TARPAC  LONESTAR.  INC. 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

!  ( 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

i 

! 

! 

i 

i 

I 

! 

(CONTINUED) * 

J  ! 

1 

! 

! 

1 

I 

■ 

1 

BARGE  NO.  156 

!  . 

170I4A46! 

125.0! 

34. C! 

3.0! 

-  ! 

650! 

11.0! NONE 

t  V  A 

NORFOLK 

1987 

1 

!  ! 

126.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

-  I 

J 

! 

BAR6E  NO.  159 

17014A46! 

126.0! 

34. Ct 

S.01 

-  ! 

2501 

1 1 • 0! NONE 

I V  A 

HCTTOU 

1987 

!  ! 

121.0! 

34. C! 

7.0! 

1 

! 

! 

BARGE  NO.  160 

17014*44! 

126. Q! 

34. C! 

8.0! 

-  ! 

850! 

1 1 .0! NCNE 

!VA 

NORFOLK 

1987 

! 

1  ! 

126.0! 

34. C! 

2.C! 

! 

-  | 

! 

! 

3  ARGE  NO.  161 

1  . 

17014*44! 

125.0! 

34. C! 

6.0! 

! 

850! 

11.0!NCNE 

IVA 

NORFOLK 

1987 

I 

!  ! 

171.0! 

34. C! 

2.0! 

j 

! 

i 

BARGE  NO.  162 

J  . 

17014*46! 

126.0! 

34.  C! 

8.0! 

-  i 

650! 

11.01N0NE 

IVA 

NORFOLK 

1987 

1 

i  i 

124.0! 

34. C! 

2.0! 

-  j 

i 

1 

8  A  AGE  NO.  16] 

1  . 

1 70! 4A44! 

125.0! 

34. C! 

8.0! 

-  j 

650! 

1 1 .0 ! NONE 

IV* 

NORFOLK 

1967 

1 

1  ! 

176.01 

34. C! 

2.0! 

! 

1 

! 

8ARGE  NO.  166 

1  - - 

170I4A46! 

125.0! 

34.  C! 

6. 01 

-  ! 

630! 

1 1 .0! NONE 

!VA 

NORFOLK 

1987 

r 

!  i 

124.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

! 

1 

BARGE  NO.  165 

!  . 

170UA46! 

124.0! 

34.  C! 

8.0! 

-  ! 

850! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1968 

! 

!  ! 

126.01 

34.  C! 

7.0! 

1 

! 

! 

8ARGE  NO.  166 

1  . 

170UA4M 

126.0! 

34. Ct 

5.0! 

-  ! 

8501 

11.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1986 

1 

!  1 

126.0! 

34.  C! 

7.0! 

1 

! 

! 

BARGE  NO.  167 

1  - 

1 70 ! 4A  46  ! 

124.0* 

34.  C! 

9.0! 

1 

650! 

11.0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1986 

I 

!  ! 

126.0* 

34.0! 

2.01 

! 

-  i 

! 

| 

BARGE  NO.  166 

,  - 

170J4A46! 

126.0! 

34. C! 

a.O! 

-  ! 

650! 

II.OfNCNE 

IVA 

NORFOLK 

1988 

! 

!  ! 

126.0! 

34.  C! 

7.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

6ARCE  NO.  169 

1  - 

170UA46! 

176.0! 

24.  Ct 

8.0! 

! 

a  SOI 

1 1 .0 ! NCNE 

IVA 

NORFOLK 

1986 

l 

!  ! 

126.0! 

34.C! 

2.0! 

! 

! 

! 

BARGE  NO.  170 

l  - - 

1 70 1 4A  46 ! 

176.0! 

24. Cl 

8.0! 

-  ! 

650! 

11.0ISCNE 

!  VA 

NORFOLK 

1966 

! 

!  ! 

176.0! 

34.  C! 

2.0! 

| 

-  f 

! 

! 

8ARGE  NO.  601 

1  - 

367I4A43! 

9C.0! 

30. C! 

7.0! 

! 

350! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1959 

( 

!  ! 

9C.0! 

30. C! 

7.0! 

! 

-  I 

! 

! 

BARGE  NO.  602 

I  - 

367I4A43! 

OC.O! 

30.  C! 

7.0! 

! 

350! 

1 1 .0 ! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1959 

! 

1  ! 

9C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

! 

BARGE  NO.  603 

1  . 

36714A43! 

9C.0! 

30. C! 

7.0! 

! 

350! 

1 1 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1959 

! 

!  ! 

9C.0! 

30.  C! 

2.0! 

! 

-  | 

1 

! 

BARGE  NO.  604 

1  . 

367 ! 4A431 

90.0! 

30. C! 

7.0! 

-  ! 

350! 

1 1 . 0 ! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1959 

! 

!  ! 

9C.0J 

30. C! 

7.0! 

I 

i 

! 

LOVELAND  29 

1526C27 

46914*43! 

143.7! 

43.5! 

8.6! 

! 

1140! 

9 .oj  NONE 

!  VA 

NORFOLK 

197C 

1 

1  ! 

143.7! 

43.5! 

2.7! 

! 

-  | 

! 

! 

N  612 

! 502679 

56314*46! 

195.01 

35.  C! 

10.0! 

-  ) 

1 2C0! 

1 1 .CJNCNE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

I 

t  i 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

! 

! 

! 

n  621 

|  - 

6?  7! 4A  461 

195. C! 

35. C! 

10.0! 

1 

12C0! 

11 .0! NONE 

IVA 

NORFOLK 

1966 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

3.0! 

! 

! 

! 

NO  61 

!  . 

45014*46! 

126.0! 

34. C! 

6.0! 

•  | 

6501 

1 1 .0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1975 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

124.0! 

! 

34. Cl 
! 

2.0! 

! 

1 

1 

! 

J 

! 

! 

! 

(36)  TATE  TOWBOAT  OO. 

I 

! 

1  ! 

!  ! 

J 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ELF 

! 1 36965 

2613036! 

63.1! 

15.91 

7.5! 

360! 

23.0MCNE 

i  WA 

SUGUAHISH 

*  196C 

! 

■  i 

67.0! 

15.91 

7.5! 

! 

-  j 

! 

! 

JOSHUA  T 

I247C40 

27! 3*36! 

53.6! 

14.81 

6.6! 

380! 

29.6! NCNE 

IVA 

SUGUAPISM 

1944 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

56. 0! 

! 

15.31 

! 

6.6! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(36)  TAVIS,  AL 

! 

! 

!  I 

!  ! 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

SCOTCH  CAP 

1549509 

6C714A48! 

11C.0! 

34.11 

6.0! 

-  ! 

750! 

45.012  2-TCN  MYDRAUl 

-IAK 

JUNEAU 

1944 

! 

! 

t  ! 

1  1 

11C. 01 
! 

34.1! 

t 

4.0! 

! 

! 

! 

! 

!IC  CRANES 
! 

! 

(30)  TAYLOR  SAND  *  GRAVEL 

! 

CO.I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

( 

! 

! 

1 

AO.  3 

l  . 

12614*40! 

10C.0! 

26. C! 

6.6! 

*  I 

SCO! 

8.5 (NONE 

IPO 

CARUINERS- 

19&6 

! 

I  ! 

100.0! 

26. C! 

1.5! 

1 

! 

! 

VILLE 

AO.  TC 

!  . 

12614*46! 

13C.0! 

30. Cl 

7.C! 

! 

500! 

9 , 0  !  NONE 

IPO 

CARUTHE’S- 

1963 

I 

!  * 

13C.0! 

30. C! 

1.01 

! 

-  J 

! 

1 

VILLE 

NO.  11 

I  - 

12614*46! 

1  SC.O! 

3  0  -  C ! 

7.0! 

! 

500! 

9.01NCNE 

!P0 

CAAUTHeRS- 

1963 

! 

!  ! 

130.0! 

30. C! 

1.0! 

! 

•  i 

! 

! 

VILLE 

AO.  set 

!  . 

23514*46! 

10C.0! 

26. C! 

6.6! 

! 

25ol 

9.0! kCNE 

IPO 

CA8UTHEAS- 

1945 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

ice.o! 

! 

26. C! 

! 

1.6! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

VILLE 

! 

(16)  TAYLOR  TOWING  COw  INC.  ! 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

i 

I 

i 

j 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

i 

C  IL AN 

1535504 

75!3*35! 

6C.0! 

22. Ci 

7.oi 

1700! 

41 .0! NONE 

!AL 

POaiLE 

1971 

I 

!  1 

6C.0! 

22. C! 

6.0! 

! 

! 

I 

D  NARK 

1293340 

6013*35! 

7C.0! 

26.  C! 

7.0! 

1  200! 

41.0! NONE 

!  AL 

POSIIE 

1964 

! 

! 

1  ! 

!  i 

7C.0! 

! 

26. C! 

j 

6.0! 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

(17)  TEAGUE  BROTHERS  SAND 

! 

X  CIAAVEL 

1  ! 

!  ! 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

LARRY  LYNN 

!  . 

1213*35! 

37. oi 

12. C* 

4.0! 

225! 

•  ! 

1 0. S ! NONE 

iiN 

PARSONS 

me 

! 

!  ! 

37.0! 

12.0! 

3.5! 

! 

-  i 

! 

! 

ABS  19 

i  ...... 

10914*40! 

1CC.0! 

76. C! 

6.5! 

! 

3Coi 

9.5M0NE 

f  T  *2 

PARSONS 

1947 

i 

J  i 

10C.O! 

26.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

PTC  4 

!  . 

1C9 ! 4*40! 

IOC. 01 

26.  C! 

6.5! 

-  i 

300! 

9. 5 ! NONE 

1 T  *4 

PARSONS 

1937 

! 

!  ! 

10C.0! 

26.  C! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

i 

N  32 

!  . 

10914*40! 

1CC.0! 

26. C! 

6.5! 

-  i 

300! 

9 . 3 !  NONE 

ilN 

PARSONS 

192? 

1 

!  ! 

10C.O! 

76. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

{ 

; 

N  39 

!  . 

1C9 ! 4*40! 

10C.O! 

26. C! 

5.5! 

.  i 

30C! 

9.5  j  NONE 

Itn 

PARSONS 

1945 

! 

1  l 

ioe.0! 

26. C! 

1.5! 

i 

-  i 

i 

! 

ATA  ? 

<  ...... 

2C0J4A47! 

15C.0! 

37. C! 

8.0! 

! 

1C9oi 

11.0MCNE 

!TN 

PARSONS 

1966 

i 

! 

!  I 

1  j 

150.0! 

; 

32.  C! 

i 

1.6! 

; 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

! 

(26)  TEE  DEE  ENTERPRISES* 

! 

INC!. 

!  ! 

!  ! 

j 

i 

i 

! 

t 

i 

i 

j 

i 

! 

< 

i 

i 

! 

ANITA  DEE 

1545621 

66 ! 1C  1 1  • 

65.1! 

21. C! 

6.0! 

1C4C! 

40! 

27.0! NONE 

ilL 

CHICAGO 

1985 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

9C.0! 

i 

21. C! 

! 

4.0! 

! 

j 

i 

149! 

! 

i 

■ 

j 

■ 

! 

(36)  TENDER  EXCURSION  COPPANYf 

!  ! 

j  j 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

» 

; 

i 

! 

EXCURSION 

I24C507 

65 ! 1?03 ! 

71.6! 

24. C! 

9.0! 

330! 

70! 

55.0!e0Cr. 

!WA 

SEATTLE 

1941 

( 

! 

1  ! 

!  ! 

71.6! 

i 

74. C! 

i 

7.0! 

! 

! 

j 

-  ! 
i 

i 

! 

! 

i 

(16)  TEAN-TOA  TOWING/  INC. 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

i 

i 

! 

i 

j 

i 

! 

i 

! 

j 

j 

j 

i 

j 

t 

ANNE  BLAKI 

1567170 

10213436! 

65.0! 

76. C! 

g.7i 

1200!* 

-  ! 

42 .0! NONE 

!  AL 

PC6IIC 

1975 

1 

!  ! 

65.0! 

76. C! 

8.7! 

J 

-  ! 

! 

! 

BROOKE 

f  63671  3 

9913*36! 

65.6! 

74. C! 

9.4! 

1350! 

-  ! 

41 .0! NONE 

(AL 

PCCILE 

1981 

1 

!  ! 

65.6! 

24. C! 

9.4! 

! 

•  i 

! 

! 

HERNDON  R 

1566236 

ICO  1 3*36 ! 

A5.&! 

24. C* 

9.4! 

1450! 

-  i 

41.0! NONE 

1  AL 

PC3IL? 

1977 

! 

!  ! 

65.6! 

24. C! 

9.4! 

I 

_  i 

! 

! 

JCAHIE  G 

1561236 

70! 3*36! 

57.0! 

77. C! 

8.1! 

900  J 

-  i 

35 .0 ! NONE 

ML 

PC?ILE 

1974 

1 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

57.0! 

; 

; 

27. C! 

! 

! 

8.1! 

! 

! 

i 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

t 

l 

IA.LI  !  -  OtSCHIPtlOS  or  VESStLS 
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IMG*! 

IVTCC1 

DIMENSIONS  1 D9*f T 1 

t  CAPACITY ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  $  1  L  l 

GIST!  OPERATOR 

SET  ICCD'IMMCTH!: 

°DTh! 

! 

! 

i 

EST  !  CAPGC 

HANDLING 

It  ! OPE  RAT  INC  1 

; 

R*i.  1 

•Eg.! load-! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITCI 

BASE  I 

YEAR 

* 

!  COAST 

TER  1  ^€0! ////// ! /////! 

ED  ! 

1/7/7////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

8UILT 

VESSEL  NAME  .  »-0  NUMBER 

1  GU APO 

ION*  !p*j-| 

OVte-lGV**-! /////! 

HO»S«! 

PASS-  ! (LIGHT)  !////////////////! TO !//////////! 

OP 

1  MjnetP 

NA5f  1  IV  ‘ 

ALL  1 

*LL  SLIGHT! 

POWER! 

INGE AS  ! 

<FEET)|  LINE-2 

HE! 

LUC-2  1* 

RC5UILT! 

<16)  UNN-TOM  TOWING*  INC. 

i  i 

|  ; 

i  i 

{ 

i 

i 

| 

i 

! 

! 

1 

i 

1 

1 

2 

! 

! 

! 

(continued; 

1  1 

i 

! 

! 

| 

( 

RUTH  MCCOY 

1537336 

4  3!  3  A  3*1 

47.2! 

20.0! 

7.5! 

•001 

-  ! 

J8 .0! NONE 

!  AL 

MC3ILE  1 

1977 

i  1 

47.2! 

20. C! 

7.3! 

! 

-  • 

! 

i 

< 

ITT  1C1 

1602C61 

1 1 52 1 5A  71 • 

264.0! 

50.  C! 

9.5! 

-  1 

3278! 

16.0! DIESEL 

DEEP 

NELL 

!  AL 

MOP  IL  E  ! 

1979 

_ 

1  1 

264.0! 

5C.C! 

1.5! 

i 

-  » 

!  PUMP 

! 

! 

TTT  1C2 

1602C62 

119215*71! 

244.0! 

50. C! 

9.5! 

■  J 

3278! 

16.0JDIESEL 

DEEP 

WELltAL 

MOBILE  ! 

1979 

-i 

i  j 

264.0! 

50.  C! 

1.5! 

« 

-  ! 

!  PUMP 

! 

! 

ITT  1C4 

1 6  3  J  292 

119215A71! 

244.0! 

•  0 .  C ! 

9.5! 

i 

3278! 

l6«Ct DIESEL 

OEEP 

WELL  !  A  L 

noBiic  1 

1981 

1  1 

264.0! 

50. Cl 

1.5! 

i 

-  • 

!  pump 

! 

l 

TTT  1C5 

1932209 

119215*71! 

264. C* 

50. C! 

9.5! 

.  « 

3278! 

16.0!  DI  ESH 

OEEP 

WELL! *L 

Beaut  i 

198! 

1  1 

1  1 

2*4. C! 

1 

50. C! 

i 

1.5! 

i 

i 

! 

”  ! 

IPUMP 

! 

! 

! 

■ 

<1 7)  TENNESSEE  VALLEY  AUTHOR I 

!  T  Y 

i  i 

i 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

| 

i 

! 

! 

j 

■ 

BLUE  WEEP  EVA  14JC71 

I14JC71 

7513*351 

5  3.0! 

15.2! 

4.0! 

340! 

-  j 

20 . 6  j  NONE 

(AL 

CCl’t*!  ! 

• 

1974 

;  ■ 

5  *.0! 

15.2! 

4.Q! 

i 

-  ! 

! 

STMPPLANT! 

9ULLDCG  IV A  65713C 

1657110 

4013*35! 

*9.8! 

22.6! 

6.7! 

940i 

-  j 

30.3! NONE 

ITN 

GM.UTIN  ! 

1983 

1  1 

35.6! 

22.6! 

6.7! 

! 

-  i 

! 

STEAM  PLNT ! 

CAPTAIN  GEORGE  TVA  452911 

14*2911 

4  5  1  3*  35  ! 

47.0! 

13.  C! 

4.5! 

60C! 

-  ; 

30.0! NONE 

!AL 

COLBERT  ! 

1975 

* 

i  i 

47.0! 

18. C! 

4.5! 

! 

-  ! 

i 

STEAMPLANT! 

CAfiLCNE  TVA  467<»CC 

•467500 

90!  3*35! 

5C.0! 

20.  C! 

6.u! 

670! 

-  j 

K.OSNONE 

IKY 

SHAWNEE  ! 

198C 

i  i 

SC .  0! 

20. C! 

6.0! 

! 

-  j 

» 

STEAMPLANT! 

CATHT  J  TVA  234961 

! 2*4561 

5Gt3A  36! 

52.31 

16.  C! 

2.7! 

310! 

-  j 

17.2! NONE 

!  AL 

WILSON  ! 

• 

M8C 

1  1 

52.31 

1 6.C! 

2.6! 

1 

-  i 

! 

HMRBCR  DAM { 

CCCtlE  H  TVA  19'647 

1195647 

3213AJ6! 

36.5! 

13.  C! 

3.2! 

330! 

-  1 

22 • 5 {NONE 

ITN 

ALLEN  ! 

« 

1980 

1  1 

34.5! 

16. C! 

3.01 

! 

-  j 

! 

i 

STEAMPLANT! 

CHIEF  CCIPERT  TVA  390113 

139C11J 

*613*36! 

73.6! 

19,6! 

4.6! 

5001 

-  j 

2*  ,6'NCNf 

1  AL 

WILSON  f 

1944 

1  ! 

73.6*. 

19.6! 

1.5! 

! 

-  | 

l 

HYORCPLANT! 

ERNESTINE  TVA  489252 

!  4*5  25? 

2113*351 

42.1! 

14.6! 

5.2! 

450! 

-  1 

30.0SNONC 

!  IN 

WAITS  BAR  ! 

1974 

1  1 

42.1! 

14.5! 

5.2! 

1 

-  » 

! 

STEAMPLANT! 

ETHCLYN  P  TVA  1P{920 

!  198520 

3213*34! 

16.5! 

14. C! 

3.2! 

2901 

-  j 

19 .01  NONE 

!  T 

JOHNSON-  1 

4 

1979 

!  1 

36.51 

16. C! 

3.0! 

1 

•  j 

I 

VLE  STHPLT ! 

IDA  M  TVA  194096 

! 19*096 

3213*16! 

36. 5! 

16. C! 

3.2! 

290! 

-  j 

19.01N0NE 

IKY 

SHAWNEE  ! 

4 

1977 

1  ! 

36.5! 

16. C! 

3.01 

! 

-  j 

1 

SIt»KPL»BTI 

JANET  E  TVA  2679C2 

I2C7903 

5713*34! 

*4.0! 

22.  C! 

3.5! 

440! 

-  l 

2 1 • 2 ! NONE 

(AL 

WILSON  1 

* 

198C 

1  1 

65.51 

22. C! 

3.0! 

1 

-  | 

! 

HARBOR  ! 

JENNIFER  D  TVA  250915 

I21C415 

5713*34! 

64.0! 

17. C! 

3.5! 

300! 

-  j 

22.51.NCNE 

!  AL 

WILSON  ! 

1941 

1  ! 

o5. 5! 

17. C! 

3.0! 

! 

-  j 

! 

HARBOR  DAM! 

LELIA  E  TVA  25091  Vi 

12SC516 

4913*  34! 

58.3! 

13.5! 

4.C! 

TOC! 

-  j 

20. 5 ! NONE 

1  AL 

arson  i 

1938 

* 

1  ! 

59.5! 

13.51 

4.0! 

! 

-  ( 

| 

HAR9CR  ! 

* 

LESLIE  TVA  127431 

1127438 

4713*361 

54.0! 

14.  CJ 

4.0! 

3501 

•  j 

16.C! NONE 

!*L 

WILSON  ! 

4 

1980 

!  I 

54.0! 

14. C! 

4.0! 

! 

•  i 

! 

HAK3CN  ! 

LINDA  L  TVA  352840 

1352840 

9  3 1  3  A  36 1 

*  C  .0! 

20. C! 

7.6! 

335! 

-  j 

26.6'KCNE 

ITN 

CUMBERLAND! 

1976 

1  i 

5C.0! 

20.  C! 

7.0! 

t 

-  ! 

1 

STEAMPLANT! 

LUCY  £  TVA  160405 

11*0405 

521  3*  34! 

54.0! 

15.  C! 

5.5! 

410! 

-  ! 

24 .7 ! NONE 

ITN 

CUMttE*LAND ! 

4 

1979 

!  ! 

•4.0! 

18.  C! 

5.3! 

1 

-  ! 

t 

STEAMPLANT! 

MAGGIE  B  TVA  470C07 

U7CC07 

12113A14! 

70.2! 

24. C! 

6.6! 

1130! 

-  j 

35.01NONC 

!  *L 

WILSON  l 

1979 

1  1 

75.0! 

?o.C! 

6.61 

1 

-  i 

! 

HAA30A  1 

MARY  LOU  TVA  5165C 

1051650 

5  213*  34 1 

45.0! 

14. C! 

5.5! 

3301 

*  ! 

17 . 3 1  NONE 

!  AL 

ARSON  ! 

4 

1961 

1  1 

65.0! 

15. C! 

5.31 

! 

-  j 

! 

HARBOR  ! 

1 

MARY  V  TVA  230528 

I23C528 

4313*36! 

56.5! 

15. C! 

4.0! 

330! 

-  I 

15.01NQNE 

( AL 

WILSON  t 

4 

1978 

1  1 

56.5! 

15. C! 

3.5! 

1 

-  1 

I 

HAABCA  1 

MI»ICIA  H ■  67371 A 

1673714 

7413*35! 

52.5! 

22. CJ 

8.G! 

J4C! 

-  i 

16.0INCNE 

ITN 

CUMBERLAND! 

1984 

!  1 

52.5! 

22. C! 

J.O! 

I 

•  ! 

! 

STEAMPLANT! 

PELLISS IPP I  TVA  138311 

1138311 

3013136! 

5C.0! 

17. C! 

5.3! 

340! 

-  • 

24. 0! NONE 

!  AL 

WILSON  ! 

4 

1«48 

* 

I  1 

•C.O! 

17. Cl 

2.5! 

! 

12! 

! 

HA«9C«  BAM 

< 

TANISI  TVA  77771 

1077771 

713*36! 

39.0! 

12. C! 

3.3! 

1551 

-  l 

12.0UCNC 

!«L 

WILSON  ! 

194C 

!  ! 

39.0! 

12. C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

HA*RO»  t 

TVA  251 

11814*44! 

9C.0! 

40.C! 

7.01 

-  | 

637! 

32.0101 ESEL 

DREDGE 

f  AL 

WILSON  ! 

19)4 

1  1 

9C.C! 

40.  C! 

1.21 

1 

■  ! 

1 

HARBOR  1 

; 

TVA  270 

11614*46! 

9C.0! 

40. Cl 

7.01 

-  i 

637! 

32 .0! CRANE 

ML 

ARSON  1 

1934 

!  1 

K.O! 

40. C! 

1.2! 

i 

-  | 

1 

HANBO*  1 

TVA  6C2 

11814*461 

9C.01 

43. C! 

7.01 

-  I 

637! 

7.01  RONE 

1  AL 

ARSON  1 

1934 

!  1 

9C.0! 

40.01 

1.21 

1 

-  I 

1 

HAR3C*  DARI 

3 

TVA  621 

11614*441 

9C.0! 

40. Cl 

7.0! 

-  1 

637! 

32.0 ICRANE 

!  AL 

WILSON  ! 

1934 

!  1 

9C.0I 

40. C! 

1.2! 

1 

-  I 

I 

HAA1C*  1 

- 

TVA  853 

9414*461 

IOC .01 

30. Cl 

4.0! 

-  1 

2721 

4.5! NONE 

ITN 

JOHNSON-  1 

1934 

1  1 

1CC.0I 

30.CI 

1.01 

1 

-  | 

1 

VLE  STMPLTt 

TVA  2C17J 

6614A46I 

100.0! 

26.  C! 

6.5! 

-  1 

412! 

6.5INCNE 

1  AL 

ARSON  1 

1935 

1  1 

IOC.)! 

26. C! 

1.2! 

! 

-  | 

I 

HARBOR  DAM! 

TVA  2C471 

•314*461 

lie. 01 

26.  C! 

6.S! 

1 

4C1! 

7 .0! NONE 

1  *L 

WILSON  1 

1935 

> 

!  1 

1 1 C.O! 

26. C! 

1.2! 

1 

| 

HAD90A  1 

TVA  2C472 

7514*44! 

1 1 C.O! 

25.  C! 

6.5! 

-  1 

401! 

7.0 (NONE 

!  *L 

WILSON  1 

1935 

I  1 

1 1C. 01 

26. C! 

1.2! 

! 

-  j 

! 

HAAJCN  1 

n 

TVA  25513 

3514*40! 

7C.C! 

20. C! 

2.3! 

«  ; 

200! 

4 • 0 ! NONE 

ML 

WILSON  1 

1935 

1  1 

7C.0! 

20. C! 

2.3! 

I 

-  | 

! 

HARBOR  1 

TVA  3C046 

•514*46! 

11C.Q! 

26. C! 

6.5! 

1 

401! 

7 . 0  !  NONE 

!  AL 

WILSON  1 

1935 

j  j 

! 1 C.O! 

26.  C! 

1.2! 

! 

-  ( 

! 

HARBOR  ! 

TVA  3C047 

8514A44! 

11C.0! 

26.  C! 

6.5! 

! 

401! 

7.0JNCNE 

ML 

WILSON  ! 

1935 

1  1 

1 1 C  *  01 

26.0! 

1.2! 

! 

-  • 

j 

HAR&CR  I 

TVA  3C071 

•514**6! 

1 1 C.O! 

25. C! 

6.5! 

.  i 

401 ! 

7.0*!N0NE 

ML 

ARSON  1 

1935 

1  1 

11C.3! 

76.  C! 

1.2! 

2 

-  | 

! 

HARBOR  ! 

TVA  30072 

•514*46! 

11C.3! 

<'6.C! 

6.51 

-  ! 

401! 

7 .OJ  NONE 

ML 

WILSON  ! 

1935 

1  ! 

11 C.O! 

26.  C! 

1.2! 

i 

*  ! 

i 

WAfiHC*  1 

TVA  3C465 

16414*46! 

62.0! 

58. C! 

6.5! 

i 

450! 

7. OSMOSE 

!*S 

YELLOW  CRK! 

1935 

i  i 

42.0! 

M.C! 

3.3! 

! 

-  ! 

! 

NUCLEAR  DLJ 

TVA  3C495 

5714*46! 

7C.0! 

26. C! 

3.0! 

-  i 

157! 

4.0!!tOHE 

ML 

ARSON  ! 

1935 

j  i 

70.0! 

26,  C! 

1.2! 

i 

-  | 

i 

» 

HARBOR  ! 

TVA  36886 

;  ...... 

2514*46* 

*0.0! 

14.  Cl 

3.5! 

! 

’0! 

6.C! NONE 

ML 

SHAWNEE  ! 

1939 

!  1 

40.0* 

16. C* 

.9! 

i 

-  j 

j 

PLANT  ! 

TVA  4135C 

5714*44! 

70. g* 

24. C! 

3.0! 

-  i 

157! 

4 ,0! NONE 

!  AL 

WILSON  ! 

1936 

i 

!  1 

7C-Q! 

?6.t! 

1.2! 

! 

-  J 

! 

HARBOR  ! 

TVA  47277 

8514*46! 

HC.O! 

26. C! 

6.5! 

-  j 

4C1! 

7.0! NONE 

ITN 

WATTS  BAR  ! 

1936 

j 

»  j 

110.0! 

?*.C! 

1.2! 

i 

-  J 

; 

! 

IVA  47278 

85 1 4A*6! 

J 1 C.O! 

26. C* 

0.5 ! 

*'  ! 

4C1! 

7.01N0NE 

J  AL 

ARSON  ! 

1936 

!  ! 

110.01 

26. f! 

1.2! 

i 

•  I 

2 

HARBOP  OAMl 

TVA  47279 

|  ...... 

8514*46! 

1  ’C.O! 

26. C! 

6.5! 

! 

401! 

S.OUOLE 

ITN 

WATTS  3*R  ! 

1936 

£ 

i 

i  i 

11C.0! 

24.  C! 

1.2! 

J 

*•  ! 

; 

! 

TVA  47280 

6514*44! 

lie. 3! 

26. Cf 

6.M 

-  ! 

401! 

s.a'fi.Nc 

ML 

ARSON  1 

1936 

1  1 

11C.C! 

26.  C! 

1.2! 

! 

-  j 

! 

HARBOR  ! 

IVA  49281 

9114*441 

44,  J! 

‘1.C! 

6.5! 

•  i 

360! 

f  .5 1  NONE 

!*L 

WILSON  ! 

1936 

t  J 

56.0! 

*o.ct 

3.3! 

a 

-  * 

! 

i 

HARBOR  I 

TVA  65555 

6414*461 

1 CC.O! 

.:.:! 

6.4! 

-  ! 

570! 

7.0! NONE 

ML 

WILSON  ( 

1935 

j  j 

IOC. 3! 

24. c* 

2.0! 

1 

-  I 

! 

1 

HAR*»CR  ! 

TVA  68067 

1 6  j  4  A  451 

ICC .0! 

20. C! 

1.5! 

-  ! 

45! 

U.OM/2  TON  DERRICK 

1  AL 

WILSON  DAP! 

1939 

,, 

1  1 

nc.O! 

20. C! 

1.5! 

1 

•  ! 

! 

1 

I 

TVA  78399 

3314*46! 

7C.0! 

23. C! 

3.0! 

-  | 

122! 

4.0M0NE 

ML 

ARSON  ! 

194C 

1  i 

7C.0! 

20.  C! 

.8! 

i 

-  | 

! 

J 

HARBOR  ! 

TVA  75400 

3314*46! 

7C.CI 

20.  Ci 

3.0! 

-  ! 

122! 

6 . 0  S NONE 

ML 

WILSON  ! 

194C 

!  1 

7C.0! 

20. C! 

.8! 

1 

-  I 

! 

! 

HARBOR  ! 

!  !  I  !  I  i  !  I  !  1 

!  !  !  *  l  l  I  !  !  1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


IKS*! 

BIST] 

VESSEL  MAKE 

CREMATOR 

! 

AND  NURSE*  ! 

I 

COAST 

CUARO 

AURBER 

I  lVTCCl  DIMENSIONS  (DRAFT! 

!  NET  1C09FILEN4TN! j*DTHj  ! 

-iACOIS-!****!  REG.  !  RES.it.OAO-! 

1  TEA  !  HE!//////!/////!  EC  ! 

!  TON-  !PA&f|  OVf A-| P‘, «*-! /////! 
i  NA6‘  1  TV  I  ALL  !  ALL  !HC**T! 

! CAPACITY!  NIGH-  )  !  V  E  S  S  e  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! C* ER *T ING  ! 

1  CARGO  !  FIXED  !  CCUIPNENT  JTC!  3ASE  ! 

!////////!  POINT  1  LlNC-1  ! A0{  LIAE-1  I 

HORSE!  »ASS-  1CLIGHT )!////////////////! TO! ////////// I 
POWER!  EAGER*  1  (FEET)!  llNE-2  (EC!  UNE-2  ! 

07)  TENNESSEE 

! 

*  | 

VALLET  AUTHQMITY 

t  ! 

!  ! 

!  i 

I 

! 

! 

i 

! 

1 

1 

J 

! 

I 

! 

t 

1 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  i 

! 

! 

! 

! 

| 

1 

7VA  62727 

! 

8S14A46! 

HC.O! 

26. C! 

6.5! 

- 

! 

4C5! 

8.C1VCNE 

!H 

SHAWNEE 

1 

!  1 

110.0! 

2ft.  C! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

ST£ APPLANT 

TYA  67726 

! 

65I4A46I 

1 1C. 01 

26.  C! 

6. Cl 

- 

l 

430! 

1  .C! ACNE 

!AL 

COLPE»T 

1 

l  i 

11C.0! 

?ft.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

( 

STEARPLAVT 

IVA  119308 

1 

1  1  J4A4&! 

4C.0! 

12.  C! 

4.0! 

- 

I 

30! 

2.0INONE 

ITN 

SHAWNEE 

1 

!  ! 

4C.0I 

12. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

STCAP»LAAT 

TVA  127497 

1 

146I4A43! 

62.0! 

34. C! 

5.0! 

- 

1 

310! 

S.OIkOKt 

IAL 

WILSON 

1 

1  i 

52.0! 

34. C! 

3.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

HAR9CR 

TVA  171791 

f 

162I4A46! 

1 1  C.O! 

32.0! 

6.5! 

- 

! 

SCO! 

3.0! ACNE 

IAL 

WILSON 

! 

J  t 

11C.0! 

32.  Ci 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

I 

H  AMOR 

IVA  171792 

1 

1A214A46! 

m.o: 

32.0! 

6.51 

- 

! 

500! 

8.0IN0NE 

t*L 

WILSON 

1 

!  ! 

1 1  C.O! 

?2.C! 

1.5! 

! 

-  ! 

I 

1 

HAR*0* 

IVA  171793 

1 

182(4646! 

1 1C.Q ! 

32.  Cl 

6.5! 

- 

1 

500! 

8.0! ACNE 

i  AL 

WILSON 

1 

i  ! 

11C.Q! 

'2. Cl 

1.5! 

| 

-  1 

| 

! 

HARNOt 

TVA  171794 

i 

182J4A46! 

11C.0! 

!2.C! 

6.S! 

- 

1 

SCO! 

6.0INCNC 

!U 

WILSCA 

i 

!  t 

1 1  C.O! 

32.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

! 

HA  MC* 

TVA  171795 

! 

182*4446! 

11C.0! 

32. Cl 

6.5! 

- 

i 

5CC! 

8.01N0NF 

!AL 

WILSON 

! 

t  ( 

lie. 01 

32. C! 

1.5! 

i 

-  ! 

1 

I 

NAMCP 

TVA  171796 

! 

162)4646! 

11C.0! 

32. C! 

6.5! 

- 

i 

300! 

4.0! ACNE 

IAL 

WILSON 

l 

i  ! 

11C. 01 

32.  C! 

1.5! 

! 

-  I 

! 

! 

H  A  MC* 

TVA  175941 

! 

H4A4M 

7C.0! 

fl.t! 

3.2! 

I 

4! 

2.0IA0NC 

ITN 

JOMNSCN- 

1 

!  ! 

?C.O! 

S.v! 

2.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

VLC  STAPLE 

TVA  181494 

1 

1 ! 4  A  46! 

2C.0! 

3.C! 

!•  2! 

! 

4! 

2 ■ 0 ) ACNE 

!*L 

WIDOWS  CAK 

1 

!  ! 

2C.0! 

3.C! 

2.2! 

! 

-  ! 

I 

! 

STEARPLANT 

TVA  194097 

1 

5I4A46! 

28.0! 

16. C! 

3.5! 

I 

10! 

2.0IACNE 

!tN 

SHAWNEE 
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PROVIDENCE  1 

! 

C  NC  122 

1  . 

31  3 1 4  A  41 

I 

KC.O! 

25.  C! 

£.0! 

650! 

12.5‘NONE 

!L* 

L*KF  1 

1949 

1 

1 

1 

l 

KC.O! 

25.  C! 

2.0! 

1 

I 

I 

PROVIDENCE I 

! 

C  *C  126 

1  . 

31314*41 

1 

KC.O! 

25.  C! 

8.0! 

65  C  t 

12.5  HONE 

!IA 

LAKf  ! 

1)49 

! 

I 

1 

1 

KC.O! 

25. C! 

2.0! 

! 

-  | 

2 

! 

PROVIDENCE! 

I 

rr  v 

I6C2442 

10514*43 

! 

12C.1! 

3C.U 

6.6! 

-  j 

6.6 ! NONE 

!L  A 

L*KE  ! 

1979 

! 

1 

! 

1 

t 

1 

i 

12C.I! 

! 

30.1! 

! 

6.6! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

PROVIDENCE! 

! 

i 

(!1)  TERGAL 

JOINT 

! 

VENTURE  I 

1 

1 

! 

1 

! 

t 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

r 

! 

1 

1 

1 

! 

TRL  1C1 

1 574213 

01 C! 4*41 

1 

—  ! 

—  ! 

1C. 7! 

1 6C7! 

—  ! NONE 

IL  A 

LAKE  ! 

1976 

! 

! 

1 

1 

20C.0! 

25.3! 

1.6! 

1 

l 

1 

PROVIDENCE! 

1 

TH  1C2 

1574310 

9  1 01 4 *41 

l 

—  ! 

--  ! 

10.7! 

-  ! 

16C7! 

“■  ! NONE 

!t  A 

L*Kf  I 

1076 

! 

! 

1 

1 

2CC.C! 

35.3! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

RROVIOENCM 

I 

TRL  1C  J 

1574*20 

91014*41 

1 

—  ! 

—  1 

10.7! 

-  J 

1607! 

”  INONE 

1  LA 

LAKE  J 

1976 

! 

l 

1 

! 

2CC.0! 

35.3! 

1.6! 

! 

! 

1 

PROVIDENCE! 

! 

T>L  1C* 

1576321 

91014*41 

1 

—  t 

—  ! 

1C. 7! 

16C7! 

—  !NONt 

I  LA 

LAKE  ! 

1976 

i 

! 

! 

1 

20C.0! 

35.3! 

1.6! 

! 

! 

! 

PROVIDENCE! 

1 

TRL  1C5 

1  574222 

91014*41 

< 

—  ! 

•  ■  * 

1C. 7! 

1607! 

—  ! NONE 

IL* 

IAK*  ! 

1976 

l 

i 

! 

i 

23C.9! 

'5.3! 

1.61 

I 

-  J 

! 

! 

PROVIDENCE ! 

! 

TRL  1C6 

1574323 

91014*41 

! 

—  ! 

—  ! 

10.7! 

-  ! 

1607! 

—  ! NONE 

!LA 

LAKE  I 

1976 

! 

t 

! 

1 

2CC.0! 

35.3! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

PROVIDENCE! 

J 

TRL  1C7 

I5e*ei9 

90614*41 

1 

—  ! 

--  • 

1C. 31 

-  ! 

16C7! 

—  ! NONE 

1 L  A 

LAKE  I 

1977 

I 

t 

l 

! 

20C.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

.  i 

! 

! 

PROVIDENCE! 

! 

TRL  ice 

ISMC20 

90314**1 

! 

—  ! 

—  ! 

1C. 8! 

1607*! 

--  INONE 

IL  A 

LAKE  ! 

1977 

| 

! 

! 

! 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  1 

i 

! 

PPOVIDCNCf ! 

! 

TRL  ICO 

153*821 

9C8J4A41 

1 

—  ! 

—  • 

10.6! 

-  J 

1607! 

—  1  NON? 

ILA 

LAKE  ! 

19“7 

! 

! 

! 

! 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

; 

i 

! 

PROVIDENCE! 

I 

TRL  110 

158*622 

90314/41 

1 

—  ! 

—  ! 

1C. 3! 

-  ! 

1607! 

—  ‘NONE 

It  A 

LAKE  ! 

! 

! 

1 

! 

20C.O! 

25.  C! 

1.6! 

! 

! 

! 

PROVIDENCE ! 

! 

TRL  IIS 

*615035 

87514*41 

! 

! 

-«  i 

9.0! 

-  ! 

1595! 

?C. J! NONE 

!LA 

LAKE  l 

me 

! 

! 

\ 

! 

192.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  | 

! 

! 

PPOVIDENCE! 

! 

TRL  116 

1615036 

87514-41 

j 

““  ! 

..  i 

9.0! 

15«5! 

20. 3! NON* 

ILA 

LAKE  ! 

me 

! 

! 

! 

i 

195.0! 

35.  d 

1.6! 

1 

! 

1 

PROVIDENCE! 

! 

TRL  117 

1614343 

87514*41 

« 

—  ! 

--  i 

9.0! 

-  l 

1595! 

20.31NONE 

ILA 

LAKE  ! 

I960 

! 

! 

I 

! 

195.0! 

25. Ci 

1.6| 

l 

.  * 

! 

! 

PROVIDENCE! 

j 

TRL  lie 

161636* 

87514**1 

1 

--  J 

—  ! 

9.01 

1595i 

20.3! NONE 

ILA 

LAKE  I 

I960 

i 

! 

! 

! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

; 

! 

PROVIDENCE! 

i 

TRL  119 

1616*23 

87514**1 

i 

! 

—  ! 

9.0! 

1595! 

20.3! NONE 

ILA 

LAKE  ! 

198C 

! 

{ 

! 

1 

1 

I 

! 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.6! 

! 

! 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

pfovmven 

t 

! 

! 

(32)  TcmeoNE 

i 

FUEL  *  LUBE-  2  INC* 

! 

! 

! 

! 

< 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

■ 

I 

! 

se  is 

I  570770 

36515A71 

1 

KC.O! 

32.  C! 

7.51 

900! 

15.01PUHP 

ILA 

HOUMA  1 

195* 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

1 

160.0! 

1 

32.  CJ 

1 

2.0! 

1 

1 

1 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  TERREBONNE 

I 

BAR6ES/  INC.  ! 

! 

I 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

J 

( 

! 

! 

i 

! 

( 

! 

! 

1 

! 

! 

CATMT 

!  . 

2C914A46 

i 

1 2C . J! 

30. C! 

7.0! 

-  ! 

575! 

8.01NCNE 

ILA 

MORGAN  ! 

1975 

1 

! 

! 

i 

12C.0! 

30.  C! 

1.0! 

I 

1 

! 

CITY  ! 

! 

KA«K 

I  . 

2C5HA46 

i 

(2C.0I 

3C.C! 

7.ui 

-  j 

375! 

3.  v!  hC’ftt 

!  LA 

KkoAN  i 

IveS 

| 

1 

i 

•2C.0! 

30. C« 

1.0! 

! 

-  J 

! 

I 

CITY  ! 

! 

OUR  THING 

1  - 

3C0KA46 

i 

1 JC.O! 

30.CS 

7.0! 

-  ! 

350! 

18. 5! NONE 

ILA 

MORGAN  ! 

1965 

• 

1 

1 

! 

! 

i 

12C.0! 

1 

30. C| 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

CITY  I 

! 

1 

j 

(32)  T£RR£0ONN£ 

! 

FUEL/  INC.  1 

I 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

AMERICAN  BRONCO 

1505023 

2013A36 

i 

*7.5! 

17.4! 

6. si 

400! 

-  { 

17.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1966 

2 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

*7.5! 

! 

17.4! 

! 

5.5! 

! 

! 

! 

i 

( 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

2 

(32)  TERREBONNE 

{ 

TOWING  C C. /  IINC. 

! 

i 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

1 

! 

i 

! 

CASSIE  C 

1502225 

2813F36 

! 

47.5! 

19.1! 

5.5! 

400! 

•  ! 

*7 .0! NONE 

!l  A 

HOUMA  ! 

1966 

i 

1 

! 

1 

5C.0! 

19.1! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

CHRISTOPHER 

V 

1 6*C**0 

45 ! 3*  36 

i 

5C.0! 

20. Cl 

7.0! 

600! 

-  | 

20.9! NONE 

ilA 

MCUMA  ! 

1981 

i 

1 

1 

! 

5C.0! 

20. C! 

6.0! 

! 

-  J 

! 

» 

i 

! 

mi  iooi 

!  . 

62915*70 

t 

20C.Q! 

40.0! 

8.6! 

“  ! 

1000! 

14.0! DIESEL  PUMP 

ILA 

HOUR*  ! 

193? 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

! 

200.0! 

f 

; 

*0. C! 

! 

i 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

.  i 

i 

j 

5 

! 

! 

! 

j 

j 

! 

i 

i 

1 
! 

2 

TA3U  i  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


784 


EKtK! 

BIST! 

VESSEL  NAPE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 

!  GUARD 

!  NUMBER 

tVTCCl  DIMENSIONS  ! DRAFT! 
NET  tCCDf ILENCTKieROTH!  1 

lltGXS- !*•**  1  RES.  !  REG.lLQAD-l 
IE*  1  SEC i ///7//1 /////!  ED  1 
TON-  if AGE  1  OVEF-10VIR-1////7! 
HAST  1  IV  1  ALL  \  ALL  RIGHT! 

(CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  ECUIPPENI  ! TC !  RASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HORSf!  PASS-  ! (LIGHT) !////////7///////|TD| //////////! 
ROVER !  CNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-2 

! 

TEAR  I 
BUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  URRYMATT 

NARINE#  INC. 

! 

i 

!  t 

!  ! 

!  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

TERRTHATT 

1592216 

7513*35! 

56.01 

22. Cl 

7.0! 

800! 

-  ! 

34.01N0NE 

!L A  CUT  CFF 

197* 

1 

1 

!  I 

!  ! 

—  1 
i 

“  “  1 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

l 

(32)  TESORO  PETROLEUM  DISTRIfil  UTI *6 

1  ! 

1  1 

i 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

( 

! 

« 

CO. 

t 

!  1 

i 

I 

! 

! 

1 

! 

FUEL  HUSTLE* 

1642533 

7613A35I 

52.2! 

22.1! 

6.7! 

76C! 

-  I 

35 .0! NONE 

!LA  VENICE 

1962 

1 

1  ! 

32.2! 

22.1! 

5.01 

-  ! 

! 

! 

FUEL  PUSHER 

{61(020 

29| 3*35! 

49.6! 

13.  Cl 

6.0! 

460! 

-  ! 

1 5.0! NONE 

JLA  VENICE 

1977 

! 

1  1 

46.6! 

18. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

PCD  I 

1  176247 

64415*71 1 

195.0! 

4C.C! 

9.7! 

-  1 

t242! 

9.0IPUNP 

!T«  HOUSTON 

1945 

1 

1  ! 

1«5.0! 

40. C! 

9.C! 

-  | 

! 

! 

rUCL  CARPIIK 

1633584 

72715*71! 

195.0! 

42.C! 

1C.0! 

-  | 

1800! 

18.0IPUNP 

!LA  VENUE 

1981 

1 

•  i 

105.0! 

42.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

FUEL  DEALER 

1652614 

16615*71! 

90. 3! 

30.1! 

6.0! 

-  i 

5501 

9.0IHUHN 

!TX  HOUSTON 

1977 

! 

1  1 

«C.M 

30.1! 

1.7! 

-  I 

I 

! 

FUEL  HAULER 

I&42615 

26915A71! 

1  7C.0! 

30. C! 

7.5! 

-  j 

677! 

16.0! PUMP 

!LA  VENICE 

1961 

! 

t  1 

12C.0! 

30.  Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

MUm  154 

1003186 

62  C  15*71! 

195.0! 

35. C! 

1C.0! 

-  j 

14C0! 

16.CIPUNP 

ILA  VCNU* 

1943 

I 

1  1 

193.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

OTTER 

1271C87 

74515*701 

192.0! 

42. C! 

1C.  0! 

•  i 

16001 

16.012  DIESEL  PUMPS 

SLA  HAPANAN 

1056 

1 

1  1 

192.0! 

42.1) 

7.0! 

-  | 

! 

I 

P6(0  114 

IC01S60 

22415*71! 

116.01 

30.  C! 

7.2! 

-  j 

3*8 ! 

16.01PUMP 

!TX  HOUSTON 

1935 

1 

1  i 

116.0! 

30. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

PECO  ITS 

1016493 

22415*71 ! 

1 lo.O! 

JC.C! 

7.21 

-  i 

566! 

16.0IPUMP 

ILA  MAMHAN 

19J5 

| 

!  1 

116.0! 

33. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

peco  120 

1001610 

14115*71! 

lie. 01 

25. C! 

6.6! 

-  j 

336! 

16.0! PUMP 

ILA  HARAHAN 

1944 

| 

1  1 

11C.0! 

25. C! 

2.0! 

-  ! 

j 

! 

PDCO  128 

j  001 6  69 

141 1 SA71 1 

1 1C.0I 

25. C! 

6,6! 

-  i 

4C3I 

16.0IPUMP 

(LA  HARAHAN 

1945 

| 

1  i 

1 1C.0I 

25. Cl 

2.01 

-  ! 

I 

! 

PDCO  no 

I02C594 

224(5*71! 

116.0! 

30. C! 

7.21 

-  i 

r  11 

16 .0! PUMP 

ILA  HARAHAN 

1961 

1 

1  1 

116. 0! 

30. C! 

2.0! 

! 

1 

( 

PDCO  <61 

1019786 

230(  5*  71  1 

14C.0! 

30.  C! 

7.51 

»  j 

7! 

16.0! PUMP 

ILA  HARAHAN 

1961 

1 

1  1 

1 4C.0I 

30.  C! 

2.01 

-  I 

! 

! 

PDCO  145 

1504558 

75015*70! 

195.08 

33. Cl 

10.5! 

-  j 

14491 

15.G1PUMP 

ILA  HARAHAN 

1955 

! 

1 

1  1 

!  1 

195.0! 

1 

15. C! 

1 

1.51 

! 

-  I 

! 

t 

! 

(33)  TEX-TRAC# 

INC. 

1 

1 

1  I 

1  1 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

1 

I 

1 

! 

HR.  JOSH 

1561131 

3213*351 

45.0! 

18.  C! 

6.0! 

40  C 1 

-  ! 

28.01  NONE 

ITX  HOUSTON 

1974 

i 

!  1 

43.01 

IS. Cl 

4.01 

-  ! 

! 

i 

AO  7 

1267700 

88314*40! 

195. C. 

35. Cl 

9.0! 

1411) 

14.SINCNE 

ITX  HOUSTON 

1962 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.9! 

-  1 

1 

! 

AO  1 

1287796 

86314*40! 

195.0! 

JS.Cl 

9.01 

1411! 

t  4. 5 1  NONE 

ITX  HOUSTON 

1962 

1 

i  i 

195.01 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

A»  11 

1218243 

86314A4CI 

195.0! 

35.  Cl 

9.0! 

1411! 

14.*!N0NE 

ITX  HOUSTON 

1962 

i 

!  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.9! 

-  I 

1 

1 

At  14 

1299249 

86314*401 

195.01 

35. Cl 

9.01 

1411! 

1 4. 51N0NE 

ITX  HOUSTON 

1962 

! 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.91 

-  t 

i 

i 

AT  19 

mtj25 

928  1  4*41  ! 

195.01 

35.  C! 

9.01 

1476! 

15.*! NONE 

!TX  HOUSTON 

1961 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

*  i 

! 

! 

AT  22 

1214528 

82814*41! 

195.0! 

15.  C! 

9.0! 

1476! 

1  5.* t NONE 

ITX  HOUSTON 

1961 

1 

I  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

l 

AT  23 

1284383 

82SUA41I 

195.0! 

3$. Cl 

9.0! 

14761 

15.4! NONE 

ITX  HOUSTON 

1961 

! 

1  1 

105.01 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

1 

AT  25 

1284585 

6261 4A41 1 

195. C! 

35. Cl 

9.01 

1476! 

1  5.4 l NONE 

ITX  HOUSTON 

1961 

1 

t  i 

195.01 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

1 

I 

AT  26 

1284566 

326  14*  41  1 

193.0! 

35. Cl 

9.0! 

1476! 

1  5 .4 1  NONE 

ITX  HOUSTON 

1961 

| 

1  1 

195.0! 

15. C! 

1.51 

-  1 

| 

1 

AT  29 

(  284892 

828 1 4 A41 | 

195.01 

35.  Cl 

9.01 

14761 

turnout 

ITX  HOUSTON 

1961 

! 

1  1 

795.01 

35. Cl 

1.5! 

-  I 

1 

1 

AT  32 

1296534 

86514*41 1 

19). C! 

35. Cl 

9.01 

■4921 

is.aiNONt 

It*  HOUSTON 

1964 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.51 

! 

I 

1 

AT  33 

1294935 

69SI4A41 1 

193.01 

33. Cl 

9.01 

-  12! 

15.8IN0N7 

! TX  HOUSTON 

1964 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

| 

1 

AT  31 

1211181 

62714A41I 

195.01 

35. Cl 

9.01 

I486! 

1  5.8! NONE 

ITX  HOUSTON 

196? 

1 

I  1 

193.01 

35.0! 

1.51 

-  ! 

1 

1 

AT  39 

1281479 

627)4*41  1 

195.01 

33. Cl 

9.01 

1466! 

13. SIMONE 

ITX  HOUSTON 

1967 

1 

1  ! 

195.01 

15. C! 

1.51 

-  1 

| 

1 

AT  41 

1289461 

627  |>«A  41  | 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

14661 

15. SIMONE 

IT*  HOUSTON 

1962 

I 

i  l 

195,01 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

AT  46 

I29C492 

8&6I4A41 1 

1 9  J  1 01 

35. Cl 

9,0! 

14741 

13.41NCNE 

ITX  HOUSTON 

1963 

I 

1  1 

193.01 

35. Cl 

1.5! 

-  1 

1 

! 

AT  5C 

1292187 

86614A41! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1474! 

15.4INCNE 

ITX  HOUSTON 

1963 

i 

1  1 

195.0! 

33. Cl 

1.51 

-  1 

1 

1 

AT  66 

1294617 

866  14*41  1 

195,01 

35. Cl 

9.C! 

-  1 

1474! 

15. 4 1  NONE 

ITX  HOUSTON 

1964 

1 

I  i 

195.0! 

35.01 

1.51 

-  | 

1 

! 

JC  597 

1516568 

69114A41J 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

-  j 

1495! 

17.0INONE 

ITX  HOUSTON 

1959 

1 

I  ! 

195. Cl 

15. Cl 

1.61 

-  ! 

! 

1 

■  C  606 

1516484 

61 6 1 4 A  40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1537! 

17.01  NONE 

ITX  HOUSTON 

1961 

1 

!  i 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

BC  612 

1284544 

87614*401 

195.0! 

15.  C! 

9.0! 

-  i 

1452! 

14 .01  NONE 

ITX  HOUSTON 

1961 

! 

!  1 

195. OJ 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

SC  T  104 

152C720 

132214*40! 

265.0! 

52. <! 

9.0! 

-  j 

3CC0! 

15.5 (NONE 

IT*  HOUSTON 

197C 

! 

1  1 

255.0! 

52.6! 

1.6! 

-  1 

t 

I 

ACT  1C5 

152C721 

132214*40! 

265.0! 

52. <! 

9.0! 

-  | 

3000! 

15.51NONE 

ITX  HOUSTON 

197C 

1 

!  1 

265.0! 

52.  <! 

1.61 

-  ! 

! 

1 

CL  6CC 

1297431 

66514*40! 

193.1! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1532! 

1 2. 7! NONE 

ITX  HOUSTON 

1964 

! 

1  1 

195.1! 

35. Cl 

t.st 

-  ! 

1 

I 

CL  605 

1297436 

88514*40! 

195. 1i 

35. Cl 

9.01 

-  i 

153  2! 

12.7 (NONE 

ITX  HOUSTON 

1964 

I 

1  1 

195.1J 

35. Cl 

1.5! 

-  1 

1 

1 

CL  6S6 

1297437 

SiSUAOC! 

195.1! 

35. C! 

9.C! 

.  | 

1332! 

12.7tS.CKC 

>€ 

3? 

O 

c: 

o 

1964 

! 

I  1 

195.1! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CL  6C7 

1297436 

38514*40! 

195.1! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1532! 

1 2. 7! NONE 

ITX  HOUSTON 

1964 

! 

1  1 

195.1! 

35. Cl 

1,5! 

-  ! 

! 

I 

CL  608 

1297439 

66514*40) 

195.1! 

35. C! 

9.01 

-  j 

1532! 

12.7IN0HE 

ITX  HOUSTON 

1964 

« 

1 

I  1 

195.1! 

35. Cl 

1.51 

-  ! 

! 

! 

MV  141 

1288234 

62714*40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1498! 

1  2. 5 1  NONE 

ITX  HOUSTON 

1962 

I 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.71 

-  ! 

! 

! 

MV  152 

1285140 

62714*40! 

195.11 

35.11 

9.01 

•  i 

14981 

1  2.5 1N0NE 

ITX  HOUSTON 

1962 

1 

!  ! 

1«5.1! 

35.11 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

MV  422 

129C846 

86014*40! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1534! 

1 2. 6! NONE 

ITX  HOUSTON 

1963 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.51 

-  | 

| 

1 

MV  428 

I29C652 

86014*40! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  i 

1534! 

12.61N0NE 

UX  HOUSTON 

1963 

1 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

HV  429 

I29C653 

86014*40! 

195. Cl 

35.  Cl 

9.0! 

-  j 

1534! 

1 2.6 ! NONE 

ITX  HOUSTON 

1963 

1 

I  I 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

•  I 

! 

I 

HV  647 

1268323 

91114*401 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

-  j 

1463! 

1 3.5 (NONE 

ITX  HOUSTON 

1954 

1 

1 

1 

i  1 

t  ! 

1  f 

195.01 

! 

35. Cl 

1 

1 

1.91 

1 

“  1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

I 

! 

Tmt  2  -  Of  SCRIPT  I0K  OF  VESSELS 


785 


EHCR! 

DIST1  OPERATOR 

! 

!  NET 

• VTCC !  DIPENSICNS  ! DRAFT! 
*CODE!LEN6TH!SADTH!  ! 

! CA® ACIT Y! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L 
!  S  {OPERATING 

-MUSIS 

-!*••*!  PEG.  !  PiG.UOAO-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  ! 

EOUIPRENT 

ITC!  BASE 

!  TEAR 

, 

!  COAST 

1  TEA 

!  SEE !//////!/////!  EO  ! 

Mintin'. 

POINT  ! 

LINE-t 

! AO!  LINE-1 

!  BUILT 

VESSEL  NAPE  AM)  NUPflER 

!  GUARD 

$  TON- 

!PAwE!  OVE*-! OVER- !/////! 

HOASE!  BASS-  S  CLIGHT) t////////////////!TO! ////////// 

!  OA 

!  mines* 

1  HA5E 

!  IV  t  ALL  !  ALL  (LIGHT! 

POWER!  {NGCAS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

!CE!  LINE-2 

! ‘REBUILT ! 

:■ 

C  3  31  TEX-TRAC, 

! 

! 

INC.  ! 

(CONTINUED)! 

! 

! 

! 

! 

I  ( 

!  ! 

!  ! 

(  i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

I 

i 

1 

! 

1 

i 

! 

j 

| 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

PV 

657 

(272193 

! 

! 

911(4*40! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
25.0! 

9.0! 

1.9! 

" 

! 

1 

1463! 

-  ! 

13.5 ! NONE 
! 

MV  HOUSTON 
! 

1956  !  ; 

PV 

462 

(272335 

! 

1 

! 

911J4A40! 

!  1 

195.0! 

195.0! 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.9! 

“ 

I 

! 

1463! 

-  ! 

12.5 ! NONE 
! 

!  TX  HOUSTON 
! 

1956  ( 

PV 

66! 

(272676 

l 

I 

! 

911  14*401 
i  1 

195.0! 

105.0! 

25.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.91 

” 

! 

! 

1463! 

-  ! 

13.5 ! NONE 
! 

! TX  HOUSTON 

I 

1956  ! 

PV 

772 

(274192 

( 

1 

! 

6!1  I4A40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.8! 

— 

! 

! 

1462! 

IS. 9! NONE 
! 

MX  HOUSTON 
! 

1957  !  ; 

PV 

606 

(271483 

! 

1 

( 

681(4*40! 
i  ! 

195.0! 

195.0! 

25. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

” 

! 

! 

1462! 

-  I 

13.21KONE 

! 

! TX  HOUSTON 
! 

1956  1 

PV 

?16 

(276280 

! 

! 

! 

68 1 1 4 A  4Q! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C( 

9.C! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1459! 

_  i 

15.2! NONE 
! 

MX  HOUSTON 
! 

1958  ! 

PV 

62! 

(276780 

! 

t 

! 

661 ! 4 A  40 1 
(  ! 

19$. 0! 
195.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1459! 

-  i 

1 5. 2  !  NONE 
i 

MX  HOUSTON 
! 

195*  1  -> 

! 

PV 

831 

(276275 

! 

( 

! 

697I4A40! 

!  ! 

195.0! 

105.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.5! 

- 

! 

! 

usii 

15.2! NONE 

l 

MX  HOUSTON 
! 

1959  ! 

I  i 

PV 

832 

*278601 

! 

! 

( 

O9354A40! 

(  1 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

1473! 

-  ! 

15.3!HCNE 

i 

MX  HOUSTON 
! 

1959  !  : 

! 

OT 

ICO 

(294815 

! 

! 

( 

952 !  4 A40! 

1  ! 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.9! 

! 

! 

1485! 

.  i 

1 3.oj  NOPE 
| 

MX  POAT 
!  ARTHUR 

1964  !  i 

I 

OT 

102 

1294626 

( 

t 

i 

152*4*40! 

!  ( 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.9! 

— 

! 

1 

1465l‘ 

-  ! 

13. C! NONE 
» 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

1964  !  ' 

i 

OT 

1C? 

ioum 

i 

( 

( 

952(4*40! 

!  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.9! 

— 

j 

i 

1485! 

-  i 

1 3.0! NONE 
! 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

1964  i  : 

OT 

159 

( 298C71 

l 

I 

799J4A4C! 

!  ! 

T  95.0! 
195.0! 

35. C! 
35. C! 

6.5! 

1.5! 

- 

! 

! 

1376*1 
•  ! 

1 4 . C ! NONE 
j 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

1965  ! 

!  5 

OT 

167 

(296258 

( 

I 

l 

79914*40! 

I  i 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. C! 

8.5! 

2.0! 

“ 

I 

! 

1376! 

-  ! 

1 6 . 8  j  NONE 
! 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

1964  { 

OT 

172 

1298607 

! 

! 

I 

79914*40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
25. C! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

! 

1376! 

-  ! 

1 6 .0 ! NONE 
! 

!TX  PORT 
!  ARTHUR 

1965  I  i 

OT 

177 

1291106 

1 

( 

( 

35814*401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

25. C! 
35. C! 

8.5! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1376! 

-  ! 

19. 5 !  NONE 
! 

MX  PORT 
!  ARTHUP 

1963  i  ; 

OT 

166 

1287721 

i 

( 

! 

65614*40! 

!  ( 

195.0! 

195.0! 

35.01 
35. Cl 

9. Cl 
1.71 

- 

i 

! 

1451! 

-  ! 

17. 3INCNE 
) 

!TX  PORT 
!  ARTHUR 

1962  1 

OT 

2C3 

J  50 1  Cl  6 
! 

! 

1 

35514*401 

1  ! 

20C.0! 

200.0! 

35. C! 
35. C! 

8.5! 

1.3! 

" 

! 

! 

14C1 ! 

-  ! 

1  3. 6  !NCNE 
! 

MX  PORT 

1  ARTHUP 

1965  !  { 

OT 

215 

! 50 1 405 
! 

1 

I 

85514*40! 

(  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

8.5! 

2.0! 

■ 

! 

! 

1401! 

-  ! 

17.1 (NONE 
! 

MX  PORT 

1  ARTHUR 

*  1965  i  : 

OT 

217 

1501407 

t 

1 

1 

8E5I4A40! 

!  J 

200.0! 

200.0! 

35.0! 
35. C! 

6.5! 

2.0! 

» 

J 

1401! 

-  ! 

23 .0! NONE 
! 

MX  PORT 
(  ARTHUR 

•  1965  1 

OT 

219 

1501593 

( 

I 

38514*401 
!  ! 

20C.0! 

2CC.0! 

35.  C! 
35. C! 

8.5! 

2.0! 

» 

1 

1601! 

-  ! 

17.1! NONE 

1 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

*  1965  !  | 

OT 

223 

($01798 

( 

! 

I 

36514*40! 

!  1 

20C.0! 

20C.0! 

55.C! 
35.  C! 

6.5! 

1.4! 

1 

1401! 

-  ! 

1 3.4! NONE 
! 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

1965  ! 

OT 

224 

1501858 

( 

( 

1 

38514*401 
!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. C! 
35.  C! 

8.5! 

1.61 

i 

! 

1401! 

-  ! 

16.4! NONE 
! 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1965  ! 

AT 

226 

1501660 

! 

! 

( 

38514*40! 

!  ! 

2CC.0! 

20C.0! 

55.0! 
35. Ct 

3.5! 

1.6! 

1 

! 

1401! 

-  ! 

14.4! NONE 
! 

(TX  PORT 
!  ARTHUR 

1965  ! 

OT 

227 

1502227 

! 

1 

! 

38514440! 

!  ! 

20C.0! 

20C.0! 

35. Cl 
35.  C! 

8.5! 

2.0! 

! 

! 

1401! 

-  ! 

1 3 • 4 1  NONE 
! 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

1966  ! 
t 

OT 

226 

1502229 

) 

! 

! 

35514*40! 

J  ! 

200.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

8.5! 

2.0! 

! 

! 

14C1! 

-  ! 

13 .4 !  NONE 
! 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1966  ! 

! 

OT 

229 

! 502283 
! 

1 

I 

355(4*40! 

I  1 

2CC.0! 

2CC.0! 

25. CJ 
3S.C! 

3.5! 

2.0! 

I 

I 

1401! 

-  ! 

18.4 {NONE 
! 

!TX  PORT 
!  ARTHUR 

1  lit  ! 

1 

CT 

230 

1502284 

! 

( 

I 

88514*40! 

(  i 

200.0! 

2CC.0! 

35. C! 
35. C! 

8.5! 

2.0! 

! 

i 

1401 1 
-  ! 

18. 4! NONE 
! 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1966  !  f 

OT 

231 

1502285 

( 

( 

! 

33514A40! 

•  ! 

2CC.0J 

2CC.0! 

25. C! 
35. C! 

3.5! 

2.0! 

! 

! 

14011 
-  » 

16.4! NONE 
! 

ITX  PORT 
!  ARHTUP 

1966  ! 

OT 

234 

(502646 

( 

( 

! 

18514*40! 

!  1 

2CC.0! 

205.01 

35. C! 
35. C! 

8.5! 

2.0! 

” 

! 

! 

1401! 

-  ! 

14. 4 ! NONE 
! 

! TX  PORT 

I  ARTHUR 

1966  ! 

OT 

236 

1502648 

I 

( 

l 

38514*40! 

1  ! 

2QC.0! 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

6.5! 

2.0! 

! 

! 

1401! 

-  ! 

1 6 • 4 ! NONE 
i 

MX  PORT 
!  ARTHUP 

1966  ! 

1 

OT 

306 

1295295 

! 

I 

( 

799(4*40! 

!  ! 

193.0! 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

8.5! 

1.41 

“ 

! 

! 

1376! 

-  ! 

17.4!  none: 

! 

!TX  PORT 

1  ARTHUR 

1964  ! 

OT 

314 

I50C367 

! 

( 

! 

79914*401 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

i.H 

1.4! 

— 

! 

! 

1376! 

-  ! 

17.4IN0NE 

I 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1965  1 
! 

OT 

31$ 

1299295 

I 

1 

! 

79914*40! 

!  ! 

195.01 

195.0! 

35.  C! 
35. C! 

8.5! 

1.7! 

“ 

! 

I 

1376! 

-  ! 

1 7. 1 ! NONE 
! 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

1965  ! 

OT 

3t« 

1299235 

I 

1 

( 

799(4.440! 

!  ! 

195.0! 
195. C! 

25. Cl 
35. Cl 

8.5! 

1.7! 

! 

! 

1376! 

-  ! 

1 7. 1 ! NONE 
! 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1965  ! 

OT 

31! 

1293593 

! 

i 

! 

799(4*40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  CJ 
35.  Cl 

8.5! 

1.7! 

- 

! 

! 

1376! 

-  ! 

1 7. 1 ! NONE 
! 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

1964  I 

OT 

319 

I50C119 

! 

! 

! 

709(4*40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
25.  Cl 

6.5! 

1.7! 

“ 

! 

1 

1376! 

-  ! 

17.1! NONE 
! 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1965  1 
! 

OT 

331 

1285336 

! 

! 

1 

782(4*401 
!  t 

191.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.  C! 

8.5! 

1.6! 

" 

! 

! 

1419! 

-  ! 

13.1!  NONE 
! 

MX  PORT 

1  APTKUR 

1960  ! 

1 

OT 

34C 

I292C71 

1 

! 

( 

81 1(4*40! 

!  1 

19J.0! 

195.0! 

35.1! 

35.1! 

8.5! 

1.6! 

“ 

! 

1 

1440! 

-  ! 

15.0! NONE 

I 

!TX  PORT 
!  ARTHUR 

1963  ! 

CT 

342 

1503879 

1 

! 

( 

885  (4*4* ( 

!  ( 

1V5.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

.7! 

1.4! 

** 

1 

l 

1510! 

-  ! 

12.0! NONE 
! 

ITX  PORT 
!  ARHTUP 

1963  !  5 

! 

OT 

343 

1507229 

! 

l 

i 

31K4A40! 

I  ! 

195.1! 

105.1! 

35.1! 

35.1! 

8. Si 
1.6! 

1 

i 

1392! 

-  ! 

15 .0! NONE 
! 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

19.57  ! 

01 

391 

(238811 

1 

i 

( 

653(4*40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

25.  C! 
35. Cl 

9.0! 

1.7! 

" 

! 

! 

1451! 

-  ! 

17.3! NONE 
! 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

1962  1 
! 

PI 

20C 

I5CC196 

l 

i 

i 

799(4*40! 

(  ( 

195.0! 

195.0! 

25.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.71 

" 

! 

! 

1520! 

-  ! 

14. 9( NONE 
! 

(PO  ST.  LOUIS 

1965  ! 

1 

Pf 

102 

1292/67 

! 

! 

1 

660(4440* 
i  l 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

“ 

! 

! 

13C4! 

-  ! 

12.7 ! NONE 
! 

!N0  ST.  LOUTS 

1 

1962  ! 

PF 

202 

1277979 

! 

i 

! 

754 (4 *41 | 

(  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1 

! 

15001 
-  ! 

1  S.Dl NONE 
! 

IHO  ST.  LOUIS 
! 

1958  1 
! 

Kf 

2C4 

! 278C09 
( 

! 

! 

754(4*41! 

(  ! 

195.0! 
195. C! 

35. C! 
25. C! 

9.0! 

1.7! 

“ 

! 

! 

1500! 

-  I 

15.6‘NONE 

! 

!H0  ST.  LOUIS 

1 

1959  1 
! 

RF 

205 

( 282C32 
! 

i 

1 

340(4*40! 

1  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
35. Ct 

9.0! 

1.71 

“ 

! 

! 

1540! 

-  ! 

12.5! NONE 
j 

(HO  ST.  LOUIS 
! 

1960  ! 

1 

RF 

21C 

J283P23 

! 

1 

J 

829(4*411 
!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. Cl 
35.  C! 

9.0! 

1..! 

! 

! 

1485! 

-  ! 

14 .4  j  NONE 

ITX  HOUSTON 
! 

I960  ! 

! 

SL 

101 

1231734 

! 

I 

! 

640(4*40! 

I  ! 

195.0! 

?95. 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.9! 

** 

! 

! 

1490! 

-  ! 

1 2 • of  NONE 
! 

ITX  HOUSTON 
! 

I960  I 
! 

S» 

36C 

(291719 

( 

! 

i 

360(4*40! 

(  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C! 
15.0! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1 

! 

1533! 

-  ! 

12.4 {NONE 
! 

ITX  HOUSTON 
! 

1963  ! 

1 

SR 

362 

(291721 

1 

( 

! 

360 14*40! 

!  ! 

195.0! 

195.0! 

35. C  * 
35. C! 

9.,  ! 
1.5! 

1 

! 

1532! 

-  i 

16. 0! NONE 
! 

MX  HCUS1CN 
! 

1963  ! 

! 

TX 

TX  201 

1299688 

1 

! 

( 

94614*40! 

!  ! 

195.1! 

195.il 

35.1! 
35,  ‘! 

8.7* 

1.5! 

- 

i 

1459*! 

-  ! 

16.7 ! NONE 
! 

ITX  PORT 
!  MTHHR 

1965  1 
! 

IX 

TX  202 

1  - 

1 

1 

i 

««M4A41! 
(  ! 

195..! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

8.7* 

1.8! 

" 

! 

! 

1412! 

-  ! 

1 5 . 2 ! NONE 
! 

MX  PORT 
!  ARTHUR 

I960  ! 

! 

TX 

TX  203 

(291188 

1 

I 

! 

! 

! 

1 

f 

826(4*40! 
!  r 

(  ! 

1  ! 

195.01 

195.1! 

! 

i 

35. C! 
25.1! 

1 

! 

8.7! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

1452! 

-  j 

j 

15.3IN0NF 

! 

I 

j 

ITX  PORT 
!  ARTHUR 

! 

1 

I960  ! 

! 

! 

! 
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tNHl 

DISTI  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 

1  COAST 

!  GUARD 

1  RUBBER 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 
!  NET  1CCDE1LENFTH18RDTKI  1 
|RE6I$-!****l  REA.  1  REG.1LOAO-! 

1  TER  1  1 //////f /////!  ED  I 
!  TON-  1PA6E!  0VEP-10VER-I/////1 
!  NAGE  1  IV  l  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

ICAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  }  ECUIPNfiNT 

unu/tn  POINT  !  LINE-1 

HORSE!  MSS-  !  (LIGHT )!/////////////// J 
ROWER!  ENSERS  !  (FEtT)l  LINE-2 

!  V  E  S  S  E  L 
!$  'OPERATING 
!TC!  RASE 

!  AO!  LINE-1 
!TD! ////////// 
ICC!  LINE-2 

! 

! 

TEAM  ! 

BUILT  ! 

0»  ! 
♦REBUILT! 

j 

(33)  TEX-TRAC/  IRC. 

1 

1 

1  ! 

1  1 

1  I 

! 

! 

1 

i 

i 

» 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

* 

! 

! 

i 

(CONTINUED) 

| 

1  1 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

TX  TX  204 

1291198 

775144401 

195.0' 

35. C! 

8.7! 

-  ! 

1452! 

15  »  3 (NONE 

!TX 

PORT 

1959 

; 

1 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  i 

t 

A3THU® 

TX  TX  205 

1276799 

93414A401 

195.0! 

35. C! 

8.7! 

1 

1540! 

17. 4 !  NONE 

!TX 

PORT 

1957 

z 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

ARTHUR 

-* 

TX  TX  206 

1291186 

8131 4A40J 

195.0! 

35. C! 

3.7! 

! 

1452! 

15. 3 ! NONE 

!  TX 

POPT 

1959 

1 

!  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

ARIHU* 

TX  TX  207 

1278904 

797I4A40! 

195.0! 

35. Cl 

5.7! 

-  i 

1478! 

15.9! NONE 

!  T  X 

PORT 

1959 

i 

l 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

i 

-  ; 

! 

ARTHUR 

TX  TX  201 

1  . 

81314A411 

195.1! 

35.1! 

3.7! 

-  ! 

1  41  2  i 

1 5 • 2! NONE 

!TY 

PORT 

I960 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

! 

-  t 

2 

ARTHUR 

' 

TX  TX  209 

1277248 

9J414A401 

195.0! 

75. C! 

8.7! 

-  j 

1  S4oi 

17.4! NONE 

!TX 

PORT 

1957 

-- 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  1 

! 

ARTHUR 

TX  TX  210 

J  ------ 

75514A40! 

195.0! 

35. Cl 

8.7! 

-  j 

1478! 

13.1 ! NONE 

!TX 

PORT 

1957 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

i 

-  ! 

! 

ARTHUR 

TX  TX  211 

!  - 

87414*40! 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

i 

1471! 

14.1!  NONE 

!  TX 

PORT 

1959 

; 

l 

1  i 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  j 

i 

ARTHUR 

- 

TX  TX  212 

1276575 

93414A40! 

195.0! 

35. Cl 

8.7! 

-  ! 

1540! 

1 7.4 i NONE 

|TX 

PORT 

1957 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  j 

! 

ARTHUR 

TX  TX  213 

1  — - 

91914A411 

195.0! 

35. C! 

8.7J 

-  i 

1406! 

16. 2! NONE 

!TX 

PORT 

I960 

j 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  ! 

2 

ARTHUR 

% 

TX  TX  214 

1288996 

99214A401 

195.1! 

35.1! 

8.7! 

-  i 

1385! 

17«oi NONE 

!  T 

PORT 

1962 

l 

1  1 

195.11 

35.1! 

1.9! 

l 

-  i 

! 

ARTHUR 

TX  TX  301 

1276689 

93414A46! 

195.01 

25.  C! 

11.0! 

-  ! 

1590! 

1 7. 4! NONE 

!  T 

PORT 

1958 

1 

1  S 

195.01 

35.  Ci 

1.6! 

I 

-  i 

; 

ARTHUR 

TX  TX  302 

1276890 

93414*411 

195.0! 

35. Cl 

11.0! 

! 

15C0J 

17*  sInONC 

!  T 

PORT 

195  f 

? 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

t 

-  ! 

! 

ARTHUR 

TX  TX  303 

!  - 

101614A4*! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

15C0! 

17.  S!hCNE 

!  T  X 

PORT 

195? 

I 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

1 

TX  TX  304 

1276208 

98314A43I 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

17.3! NONE 

!  TX 

PORT 

1958 

I 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

ARTHUR 

TX  TX  305 

1276160 

93414A41! 

195,01 

35.  C! 

11.0! 

! 

1500! 

17.fi! NONE 

!  TX 

PORT 

1958 

i 

I 

1  1 

195.0! 

!  5.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ARHTU* 

TX  TX  401 

! 29C209 

74214*401 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1544! 

12. 3! NONE 

!  T 

PORT 

1962 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

I 

ARTHUR 

- 

TX  TX  402 

129C295 

74214A4CI 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1544! 

12.4! NONE 

!  T  X 

PORT 

1963 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

TX  TI  403 

129C351 

74  2! 4A40I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1544! 

1 2 . 8 ! NONE 

!TX 

PO»T 

1963 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

ARTHUR 

TX  TX  404 

1293866 

86054*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  t 

1530! 

12.3INCNE 

!  TX 

PORT 

1964 

- 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

ARTHUR 

TX  TX  405 

!  - 

86014*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

IJ.SIkONF 

!TX 

PORT 

1963 

- 

t 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

ARTHUR 

TX  TX  406 

!  . 

86014A401 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

u.sinone 

!TX 

PORT 

1943 

1 

i  i 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

ARTHUR 

j 

TX  TI  407 

1295446 

88514*401 

195.1! 

*5.1! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

1 2.5  SHONE 

!TX 

PORT 

1964 

? 

1 

i  i 

195. It 

35.1! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

ARTHUR 

i 

TX  TI  406 

1295494 

885UA401 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1530! 

12.6IN0HC 

!TX 

PORT 

1964 

1 

i  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

I 

ARTHUR 

TX  TX  409 

1295495 

885I4A4C! 

195.1! 

*5.1! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

12. 81  NONE 

!TX 

PCRT 

19  M 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.4! 

! 

-  ! 

1 

ARTHUR 

TX  TX  410 

1299197 

68514*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1530! 

12.61N0NE 

m 

PORT 

1965 

= 

1 

!  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  i 

i 

ARTHUR 

' 

XK  2 

129C210 

742(4*41 J 

195.0! 

35.0! 

12.7! 

-  ! 

1544! 

12. 3 ! NONE 

!  TX 

PORT 

1962 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

ARTHUR 

XH  4 

129C296 

74214*41! 

195.0! 

35. C! 

12.7! 

-  1 

1544! 

12.  !! NONE 

!TX 

PORT 

196? 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

xh  e 

1293864 

86014*41! 

195.0! 

»5.C! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

1 2 . 5 ! NONE 

!TX 

PCRT 

1964 

1 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

XH  9 

1293865 

36014*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1530! 

12.8IN0NE 

!  TX 

PORT 

1964 

1 

1  l 

195. C! 

35. Cl 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

ARTHUR 

XH  15 

1293737 

86014*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

r*Qj 

1  2.6! NONE 

!TX 

PCRT 

1963 

I 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

APTHUR 

XH  19 

1293852 

66014*411 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

12.8INCNC 

!  TX 

PORT 

1963 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

ARTHUR 

XH  23 

1295447 

86514*41! 

195.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1 2 .8 ! NONE 

!TX 

PCRT 

1964 

■ 

1 

I  i 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

APTHUR 

XH  24 

1295493 

38514*41! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

’ 

2.8! NONE 

!  TX 

PCRT 

1«64 

1 

1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

APTHUR 

XH  27 

1295195 

68514*41! 

1  9  J 

M.C! 

9.0! 

12.MNCHE 

1  TX 

PCRT 

1965 

- 

! 

!  1 

1*.  1 

.  ! 

1.6! 

! 

APTHUR 

XH  26 

1299196 

88514*41! 

1  J. 

9.0! 

•  « 

</! 

1 2 .8! NONE 

!  TX 

PCRT 

1965 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

16*  • 

1.6! 

i 

i 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

APTNUP 

! 

(07)  TEXACO  MARINE  SERVICES/ 

1 

1 1NC  • 

!  1 

I  1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

t 

SEAS  X  INNER 

1625523 

13313*36! 

111.7! 

35.1! 

17.5! 

72C0i 

-  i 

110.0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

198C 

; 

1 

!  ! 

111.7! 

35.H 

17.5! 

! 

-  ! 

! 

PHI* 

; 

TEXACO  AUJET 

1620541 

193! 3*36} 

98.0! 

32.0! 

13.6! 

3000! 

-  t 

54.0!N0NE 

!NJ 

bATONNf 

198C 

i 

f 

!  ! 

105.0! 

32. C! 

10.0! 

j 

-  | 

! 

! 

TEXACO  CAPELLA 

1544747 

17913*36! 

96.6! 

23.1! 

15.0! 

2900i 

-  ; 

57.0! NONE 

SPA 

PHILADEL- 

1972 

i 

1 

!  ! 

96.6! 

26.1! 

13.5! 

I 

-  i 

! 

PHIA 

! 

TEXACO  DIESEL  CHIEF 

1545834 

29613*36! 

105.0! 

32.0! 

17,0! 

4300! 

-  2 

78.0! NONE 

!PA 

PHILADEL- 

1973 

t 

l 

1  ! 

113.0! 

32.  C! 

11.4! 

! 

-  { 

! 

PHIA 

TEXACO  FIRE  CHIEF 

I31C832 

14213*361 

95.6! 

28.  C! 

12.6! 

1700! 

-  i 

3  3 .0 ! NONE 

!NJ 

BAYONNE 

1967 

1 

1 

f  ! 

10C.0! 

26. C! 

9.61 

! 

•  2 

! 

2 

TEXACO  FUEL  CHIEF 

1 55C277 

29813*36! 

109.0! 

32. C! 

17.0! 

4300! 

-  i 

78.OIN0NE 

ipA 

PHILADEL- 

1973 

! 

1 

!  ! 

113. C! 

22. C! 

11.4! 

! 

-  2 

2 

PHIA 

i 

TEXACO  HOUMA  II 

1528526 

13783*36! 

9C.0! 

29. C! 

10.6! 

1900! 

-  j 

25.0! NONE 

ixj 

BAYONNE 

1971 

i 

1 

!  ! 

95.0! 

29. C! 

8.0! 

! 

-  * 

t 

! 

TEXACO  TAMPA 

1565612 

19713*361 

107.0! 

32.2! 

14.6! 

4300! 

-  i 

71  .ol NONE 

!PA 

PHILADEL- 

1975 

! 

! 

1  ! 

114.4! 

32.2! 

12.0! 

! 

-  j 

! 

PHIA 

! 

PLA9UEH2NE 

1596820 

1088915*71! 

445.5! 

76. C! 

35.5! 

-  ! 

33000! 

80.014  ELECTRIC  DEEP 

SPA 

PHILACeL- 

1978 

! 

1 

1  1 

4*9.5! 

74. C! 

20. 0! 

! 

-  ! 

SWELL  PUMPS 

PHIA 

; 

TEXACO  70 

151567o 

436115*70! 

334.0! 

44.0! 

19.6! 

-  ! 

9000! 

49.41DIESEL  PUMPS/ 

!NJ 

3AY0NN* 

196* 

! 

1 

!  ! 

3*4.0! 

64.0! 

4.4! 

! 

-  i 

!  3  DISPLACEMENTS 

! 

TEXACO  803 

1512241 

231615*701 

272.0! 

45. C! 

12.6! 

-  i 

4SC0! 

30.013  DIESEL  DEEP 

!NJ 

3AY0NNE 

1967 

i 

i 

!  ! 

272.0! 

66.1! 

3.0! 

j 

-  ! 

•  SWELL  PUMPS 

i 

TEXACO  807 

1548824 

936015*70! 

44C.1! 

84.1! 

3C.0! 

-  i 

21430! 

45.0! 3  DIESEL  DEEP 

!PA 

PHILADEL- 

1973 

! 

1 

!  1 

46C.1 ! 

84.1! 

12.0! 

2 

-  ! 

SWELL  PURPS/CCIL 

PHI* 

! 

! 

TEXACO  808 

155C927 

936015*70! 

46C.1 ! 

64.1! 

30.0! 

-  ! 

21430! 

45.0! 3  DIESEL  DEEP 

SPA 

PHILADEL- 

1973 

i 

! 

!  ! 

46C.1! 

P4.1! 

12.0! 

! 

-  ! 

!well  pumps/coil 

PHIA 

i 

TEXACO  809 

1  569  269 

464115*70! 

341.0! 

4o.  C! 

26.6! 

! 

10715! 

45.0! 2  DIESEL  DEEP 

IPA 

PHILADEL- 

1975 

» 

! 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

361.0! 

i 

i 

66.  C! 

1 

! 

o.O! 

! 

i 

t 

i 

! 

-  t 

* 

SWELL  PUMPS 

• 

i 

i 

RKIA 

• 

i 

! 

jdOUi 
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ENCK 1 

1  1V1CC! 

DIMENSIONS  10R4FT! 

1  CAPACITY ! 

H16H-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

DXST !  OPERATOR 

1  NET  1CC0E [LENGTH! BFDTh! 

t 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

!$  [OPERATING  ! 

1  REGIS- ! *  *  ** ! 

REG.  ! 

REG.KOAD"! 

! 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

!  7  C 1 

9ASE  ! 

YEAR 

!  COAST 

l  TER  1  SC*!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  !  BUILT 

VESSEL  NAPE  AND  NUMDEP 

!  CUAXD 

1  TON-  IMAGE! 

OvE •“! OVER-!/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !./////////////// ITD! 

//////////! 

OR 

!  NUMBER 

1  NACE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINI-2 

•EE! 

LINE-2  !*RE0UILT! 

(33)  TEXACO  MARINE  SERVICES/ 

!  INC  • 

1  1 

1  ! 

!  1 

i 

i 

i 

! 

« 

• 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

< 

TEXACO  MARRERO 

1562119 

11813436! 

75.5! 

25.  C! 

9.0! 

1730! 

.  i 

32.0IN0NE 

!TX 

PORT  ! 

1975 

1  1 

75.5! 

25. C! 

7.5! 

i 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

PTC  21 

1614425 

199515A70! 

297.5! 

54.  C! 

9.6! 

-  1 

4424! 

22.014000  6 PH  DIESEL 

!TX 

PORT  ! 

1979 

1  ! 

297.5! 

54. C! 

2.0! 

-  t 

!  PUMP 

! 

ARTHUR  ! 

PTC  22 

1613320 

2038! 5A  70! 

297.51 

54. Cl 

9.6! 

-  j 

4690! 

22.014000  E PH  DIESEL 

I T  X 

PORT  ! 

1978 

1  1 

1  1 

297.51 

l 

54. C! 

1 

2.0! 

-  ! 

! 

!  PUMP 
! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

(33)  TEXACO  MARINE  SERVICES/ 

!  INC. 

i  1 

1  ! 

i 

1 

i 

i 

j 

I 

! 

2 

! 

I 

I 

! 

! 

BROOKLYN 

1553643 

1  903581242211046.61143.5! 

7C.  si 

500001 

232313! 

183.0! 2-1 5  TON  CRANES 

/!TX 

PORT  ! 

1973 

1  1  11094.71143. 51 

*0.0! 

-  ! 

! STEAM 

PUMPS 

I 

APIHUR  l 

TEXACO  CALIFORNIA 

126(010 

1  16254 1 2420! 

8*6.0! 

90. C! 

35.4! 

13650! 

43959! 

t?2.0! STEAM 

PUMPS/ 

!TX 

PORT  I  • 

1973 

1  1  1 

723. C! 

9C.2! 

17.0! 

-  ! 

! FULLY 

COILED 

! 

ARTHUR  ! 

TEXACO  CONNECTICUT 

1266501 

!  132561242C! 

666.0! 

90. C! 

35.8! 

136SO! 

46322! 

122.0! STEAM 

PUMPS/ 

!  TX 

PORT  !  « 

1971 

1  1  1 

723.0! 

90.2! 

17.0! 

-  i 

! FULLY 

COILED 

! 

ARTHUR  ! 

TEXACO  FLORIDA 

! 271 820 

1  1*25412* 2oi 

868. C! 

90.  C! 

35.3! 

13650! 

*6 !2  2 i 

122.0! SYE*M 

PUMPS/ 

!TX 

PORT  !  * 

1971 

1  1  1 

723.0! 

90.2! 

17.0! 

•  ; 

! FULLY 

COILED 

! 

ARTHUR  ! 

TEXACO  GEORGIA 

1293619 

1  101731242^1 

575.0! 

73.4! 

34.9! 

13600! 

29429j 

104.0! STEAM 

PUMPS/ 

!  IX 

PORT  ! 

1964 

1  1  1 

604.3! 

78.4! 

8.3! 

-  ! 

! PARTL1 

COILED 

! 

ARTHUR  ! 

TEXACO  MASSACHUSETTS 

J29C306 

l  1017412420! 

575.0! 

73.3! 

26.6! 

13600! 

22039! 

104.0! STEAM 

PUMPS 

!TX 

PORT  ! 

1963 

1  1  1 

804.3! 

78.3! 

8.3! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

TEXACO  MINNESOTA 

1243202 

1  1127612420! 

595.9! 

74.2! 

26.6! 

8250! 

22036! 

94.2  {STEAM. 

PUMPS 

!TX 

POP!  !  • 

I960 

i  1  ! 

623.5! 

74.2! 

7.4! 

-  ! 

! 

i 

ARTHUR  ! 

TEXACO  MISSISSIPPI 

1245C32 

1  1129612420! 

594.0! 

74.2! 

33.6! 

7C00! 

297/9J 

93.5! STEAM 

PUMPS/ 

i  TX 

PORT  !  • 

1964 

1  1  i 

623.6! 

75.3! 

7.3! 

-  ! 

!  PARTLY 

COILED 

! 

ARTHUR  ! 

TEXACO  MONTANA 

1296913 

t  1032912420! 

575.0! 

78.3! 

34.9! 

136C0! 

29733! 

104.0!STEAK 

PUMPS 

!TX 

PORT  I 

1965 

1  1  1 

804.3! 

73.3! 

8.8! 

-  ! 

i 

1 

ARTHUR  ! 

TEXACO  NEW  YORK 

1265531 

1  13254124201 

8*6.0! 

90.2! 

35.3! 

13650! 

44087! 

122.0! STEAM 

PUMPS/ 

I  TX 

PORT  !  * 

1972 

!  t  1 

723.0! 

90.2! 

17.0! 

-  ! 

!  FULLY 

COILED 

! 

ARTHUR  ! 

TEXACO  RHCPE  ISLAND 

1296330 

1  1032912*201 

575.0! 

73.3! 

28.6! 

1360C! 

22039! 

104.01STEAM 

PUMPS 

!TX 

PORT  ! 

1964 

1  1  1 

80**3! 

73.3* 

8.3! 

-  ! 

! 

! 

ARTHUR  ! 

UILLIAKSeURCH 

J56C975 

1  9074312422! 

046.6! 143.6! 

7C.3! 

5C0C0! 

252313! 

133.013-15  TON  CRANES 

/  !TX 

PORT  ! 

1974 

!  {  1 1095.0! 143.6! 

!  !  !  !  1 

4C.0! 

-  ! 
i 

!  STEAM 

i 

PUMPS 

! 

! 

ARTHUR  ! 

! 

(32)  TEXACO/  USA 

1  1  1 

I  !  ! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

(NEW  I5EAIA  DIVISION) 

i  !  ! 

! 

! 

! 

I 

COVINGTON 

1  275144431 

11C.Q! 

30. Cl 

5.0! 

-  J 

275! 

7. 0! NONE 

SLA 

NEW  ISERIA! 

1953 

i  1  1 

11C. 01 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

EAST  FELICIANA 

!  15614A431 

124.0! 

28. C! 

6.0! 

-  l 

156! 

6.0! NONE 

I  LA 

me  j  ibehai 

194C 

1  1  ! 

124.0! 

2d.  C! 

3.01 

-  ! 

! 

! 

! 

PIKE 

!  27514443! 

11C. 01 

30. C! 

5.01 

-  j 

275! 

7 .0! NONE 

SLA 

NEW  I££»I A ! 

195! 

1  1  1 

11C.Q! 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

ST.  JOHN 

1  13014443! 

10C.0! 

26. C! 

5.0! 

-  i 

130! 

7.21N0NE 

!L  A 

NEW  IBERIA! 

1945 

1  l  1 

10C.0! 

26. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

VEST  FELICIANA 

1  15614441! 

124.0! 

28. C! 

4.5! 

-  j 

156! 

6.0 ! NONE 

!LA 

NEW  IBERIA! 

194C 

1  1  ! 

1  1  1 

124.0! 

23. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

1 

(32)  TEXACO/  USA 

!  1  1 

1  1  1 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

NCV  ORLEANS  OPERATIONS 

1 IVI S ION 

1  1  1 

! 

i 

! 

! 

CAPT.  "ELI C" 

1521573 

1  201 1 C  02 ! 

44.5! 

14.9! 

4.0! 

400! 

-  ! 

17 .0! NONE 

SLA 

NEW  I 

1069 

1  1  1 

43.0! 

15. C! 

3.2! 

22! 

! 

! 

OPLEANS  ! 

H  Ml 

1526143 

1  1811C02! 

41.5! 

13.9! 

.3.8! 

600! 

-  ! 

17.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1970 

1  1  1 

42.0! 

14. Cl 

3.0! 

26! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

MIKE 

1266511 

1  2111*01! 

48.0! 

18. C! 

2.0! 

o6t 

•  i 

20.0 ! NONE 

SLA 

VENICE  ! 

1954 

1  i  1 

48.0! 

18. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

RALPH 

1  —  11401! 

36.0! 

16. C! 

2.0! 

95! 

-  ! 

20.0! NONE 

!LA 

VENICE  ! 

1964 

1  1  1 

38.0! 

18. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

2 

I 

SVEET  BAY 

I50CC32 

1  121140?! 

38.0! 

13.5! 

4.5! 

330! 

-  ! 

1 7 . 0 i NONE 

1LA 

NEW  ! 

1980 

1  1  1 

36.0! 

13.5! 

4.5! 

21! 

! 

! 

ORLEANS  l 

VENICE  DOME  I 

1266358 

1  13M403! 

37.3! 

11.7! 

2.0! 

63! 

-  ! 

20.012  TON 

HOIST 

SLA 

VENUE  ! 

1954 

1  !  1 

37.3! 

11.7! 

2.0! 

-  ! 

! 

| 

t 

VENICE  OOP*  II 

1513C72 

!  16  1 1401 1 

45.0! 

15. C! 

2.0! 

95! 

-  ! 

20.012  TON 

HOIST 

SLA 

VENICE  I 

1968 

I  !  1 

45.0! 

15. C! 

2.0! 

-  i 

! 

I 

! 

WOODRUFF 

1555119 

1  UI1C02! 

41.5! 

13.9! 

3.7! 

600! 

-  i 

17 .0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974 

1  !  ! 

42.0! 

14. C! 

3.0! 

33! 

! 

! 

OPLEANS  1 

ALINE 

I  12814*461 

85.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  j 

128! 

6.5! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1981 

1  1  ! 

*5.0! 

30. C! 

1.01 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

BOLIVAR 

*  290! 4440! 

11C.Q! 

30. C! 

5.0! 

■  ! 

290! 

1 0.5 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1971 

!  1  1 

11C.CS 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

BOSSIER 

1  11514*48! 

3C.0! 

24.0! 

5.0! 

-  j 

115! 

6.3! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1933 

1  1  1 

8C.01 

24. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

BUSTER  LEE 

1  1 26 J  4A4S! 

9C.0! 

28. C! 

5.0! 

-  i 

126! 

6.5 (NONE 

!LA 

NEW  ! 

1980 

1  !  1 

9C.0! 

2e.C! 

1.0! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  1 

CHOCTAW 

I  29014*40! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

-  ! 

290! 

10.5 !NONE 

SLA 

NEW  ! 

1971 

!  I  I 

11C.0! 

30. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

CAlEAhS  1 

EAST  BATON  ROUGE 

I  3C014A40! 

136.0! 

32.  C! 

5.5! 

-  j 

300! 

7 . 5 ! NONE 

SLA 

NEW  I 

195C 

!  1  1 

136.0! 

32. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

; 

ORLEANS  ! 

GCC  6 

1  100I4A48! 

92.0! 

26.  C! 

6.5! 

»  j 

250! 

8.0! NONE 

!  L  A 

VENICE  I 

1938 

!  1  ! 

92.0! 

26. C! 

1.0! 

-  t 

! 

! 

! 

GCC  7 

!  6014*46! 

82.0! 

25.5! 

4.0! 

-  i 

150! 

20.0110  TON  BOOM 

SLA 

VENICE  ! 

1942 

1  !  ! 

32.0! 

25.5! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

} 

GOC  11 

!  100144*6! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

-  j 

250! 

6.01N0NE 

!LA 

VENICE  I 

1948 

!  !  ! 

11C.0! 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

GCC  12 

!  15014*46! 

11C.0! 

30.  C! 

6.6! 

-  j 

350! 

8.0! NONE 

SLA 

VENICE  ! 

1967 

!  !  ! 

11C.0! 

30. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

GCC  14 

1653776 

!  120I4A43! 

92.0! 

26. C! 

6.0! 

-  i 

250! 

7.0 ! NONE 

S  LA 

VENICE  ! 

1982 

!  !  ! 

92.0! 

26.  C! 

2.5! 

-  ! 

« 

! 

! 

GRENADA 

!  261J4A43! 

136.0! 

34. C! 

5.5! 

-  j 

322! 

7.0! NONE 

SLA 

NEW  !  * 

1982 

!  !  ! 

136.0! 

34. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

HANCOCK 

!  2611*443! 

136.0! 

34. C! 

5.5! 

•  ! 

322! 

7 .0 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1959 

i 

1  !  i 

136. C! 

14.  C! 

1.5! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

HINDS 

!  275!4»43! 

11C.0! 

30.  C! 

5.0! 

•  ! 

27  5  i 

7.0! NONE 

SLA 

NEW  1 

1953 

» 

!  (  ! 

11C.0! 

30.  C! 

1.0! 

•  I 

! 

; 

ORLEANS  ! 

JACKSON 

!  1 20! 4*43! 

3C.0! 

30. C! 

6.0! 

-  f 

25! 

6.0!NCNE 

SLA 

NEW  ! 

1970 

!  !  1 

8C.0! 

30.  C! 

.8! 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS  ! 

j 

JARVAUX 

!  .12014443! 

75.0! 

76. C! 

4.5! 

-  f 

120! 

7.5 ! NONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1948 

; 

!  !  ! 

75.0! 

28.  C! 

3.0! 

■ 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS  ! 

LAFI1TE 

!  32214440! 

136.0! 

34. C! 

6.6! 

-  f 

322! 

8 . 0 ! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1964 

!  !  ! 

136.0! 

34. C! 

1.2! 

•  I 

I 

! 

ORLEANS  ! 

LAFOURCHE 

!  26514*48! 

138.0! 

32. C! 

5.0! 

-  ! 

2651 

13.0! NONE 

SLA 

NEW  ! 

1972 

!  !  ! 

138.0! 

32. C! 

1.0! 

-  ! 

2 

! 

ORLEANS  ! 

LAMAR 

1  3C0J4A43! 

1 5C.0S 

20. C! 

5.5! 

-  J 

300! 

7 . 5  j  NONE 

SLA 

NEW  ! 

1952 

!  !  1 

13C-0! 

30.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

OPLEANS  1 

LAURENCE 

!  27514443! 

lie. 01 

2C.C! 

5.0! 

-  ! 

275! 

7.0! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1953 

!  !  ! 

lie. 01 

3C.C! 

1.0! 

-  t 

! 

( 

ORLEANS  ! 

PANOLA 

!  27514**3! 

11C.0! 

30.  C ! 

5.0! 

-  ! 

275  ! 

7 .0 ! NONE 

!IA 

NEW  ! 

1953 

!  !  ! 

1  I  ! 

!  !  ! 

11C. 01 

30. C ! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

2 

I 

! 

! 

! 

ORLEANS  1 

! 

J 

TA5LE  l  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


788 


ENCP! 

OlSTt  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


! 

!  VTCC !  OIMTNSICNS 

! Oft  ATT 

!  ! CAPACITY! 

«XGH-  ! 

!  V  E  S  $  s  L  ! 

! 

!  NET 

!CCDE!LEn;THJB»DTN! 

i  i  i 

EST  ! 

CARGO  HANOLING 

! S  SOPSRATING  ! 

! 

*! REGIS- 

!»**•!  RE5.  !  RES. 

! LOAD* 

i  i  CARGO  i 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

• TC !  ?AS£  1 

TfAP  ! 

!  TER 

1  Sell//////'/////!  ED 

!  !////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LINF-1  ! 

’UtlT  ! 

!  TON- 

•PAGE!  OVE*~! GVE®- 

!///// 

!  HORSE!  PASS-  ((LIGHT)!/////?///???///? 

! TO! ////////// 1 

0»  ! 

l  NACE 

!  IV  !  ALL  !  ALL 

SLIGHT 

!  POWER!  EKGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

ICE!  LINE-?  ! 

*RF3UILT! 

(32)  TEXACO/  USA 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

! 

j 

2 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

I 

! 

! 

NEW  ORLEANS 

OPERATIONS 

!  IVISION 

!  !  ! 

! 

! 

i 

j 

i 

i 

i 

! 

(continued; 

{  i  i 

! 

! 

» 

i 

j 

i 

j 

» 

RICHLAND 

!  3  CO ! 4A4J* 

135.0! 

32. C! 

5.5! 

-  ! 

300! 

7.51N0NE 

•LA 

NEW  ! 

195C 

!  !  ! 

136.0! 

32. C! 

1.0! 

! 

.  ; 

2 

i 

ORLEANS  ! 

i 

SCOTT 

!  275 ! 4A  43! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

•  i 

275! 

7 .0! NONE 

SLA 

NEW  J 

1953 

!  !  ! 

11C.0! 

30.  C! 

1.0! 

! 

-  j 

; 

i 

CUFANS  ! 

ST.  CHARLES 

!  322S4A40! 

13fc.O! 

54. C! 

5.5! 

•  ; 

322  ! 

7. JlNONt 

!  L 

new  ! 

1949 

2 

!  !  ! 

136.0! 

34. C! 

1.5! 

i 

.  t 

j 

! 

ORLEANS  ! 

ST.  PART 

!  322! 4A40 ! 

136.0! 

34. C! 

5.5! 

•  ; 

322! 

7.5!N0NE 

SLA 

NEW  ! 

1949 

!  !  ! 

1 36.0! 

34. C! 

1.5! 

i 

.  i 

i 

; 

ORLEANS  ! 

STONE 

!  300 ! 4A43! 

1  ?  C .  0 1 

30. C! 

5.5! 

-  i 

3C0! 

7.5 {NONE 

SLA 

NEW  1 

1952 

2 

!  !  ! 

1JC.0! 

30. C! 

1.5! 

» 

.  i 

; 

; 

ORLEANS  ! 

t 

TATE 

!  27  5 ! 4 A  43 ! 

11C.0! 

30.  C! 

5.01 

-  j 

275 1 

7 .0 !  NONE 

i  l 

NEW  ! 

1953 

» 

1  !  1 

11C.0! 

30. Cl 

1.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  i 

WEST  CARROLL 

1  300I4A40! 

136.0! 

32. C! 

5.5! 

! 

300! 

7.5 !  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1*SC 

!  i  ! 

1 36.0! 

32. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

; 

LAFAYETTE 

!  250! 5A70I 

136.0* 

32. C! 

4.0! 

! 

322! 

7 . 0! NONE 

SLA 

NEW  S 

197? 

!  ! 

!  !  ! 

13!. 0! 

! 

,2.C! 

! 

1.5! 

! 

! 

•  2 

2 

i 

! 

; 

ORLEANS  ! 

i 

2 

(33)  TEXAS  PARSE 

RENTALS 

!  !  ! 

i  !  \ 

■ 

; 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

2 

i 

! 

i 

i 

! 

; 

TCR  1 

!  199I4A43! 

11C .3! 

3C.C! 

5.oi 

-  ; 

450! 

7 .6 ! NONE 

!  TX 

CORPUS  ! 

19?1 

!  !  ! 

11C.0! 

3C.C! 

1.0! 

i 

-  ! 

2 

j 

CHRIST!  1 

TER  3 

!  1  6  9{ 4A  43! 

11C.0! 

30. C! 

5.0! 

-  ; 

4*0 ! 

?.&! NONE 

i  TX 

CCA'US  ! 

1*75 

!  !  ! 

!  !  ! 

11C.0! 

! 

30.  C! 

! 

1.0! 

I 

j 

i 

-  ! 

! 

; 

i 

! 

! 

CHRIST!  1 

i 

(12)  TEXAS  GULF/ 

INC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

j 

i 

! 

! 

! 

J 

i 

; 

; 

i 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

ac  io 

1515005 

!  4013AJM 

46.6! 

21.  C! 

7.1! 

4  60! 

-  ! 

3S.G!NCNC 

INC 

RCaChfAD  J 

19fif 

1  !  i 

45.6! 

21.  C! 

7.1! 

; 

-  j 

! 

! 

CITY  ! 

PC AUf CRT  BELLE 

! 561 502 

1  152I3A36! 

75.0! 

30. C! 

9.0! 

2120! 

-  ; 

46 .0! NONE 

!NC 

MCRfHfAD  1 

1974 

!  !  ! 

5C.0! 

30.  C! 

2.6! 

! 

-  ; 

i 

; 

CITY  J 

PAMLICO 

1504262 

!  1 69 ! 3A  36 ! 

*7.2! 

35.  C! 

2.2! 

1900! 

-  ; 

55 .01  NONE 

Snc 

NCPfHEAD  ! 

1966 

!  !  ! 

97.2! 

33. C! 

6.2! 

! 

-  i 

! 

( 

city  ! 

LC  16 

! 502449 

!  186214A47! 

245.0! 

45. C! 

13.9! 

-  ! 

1662! 

3S.3SNONE 

SNC 

MCREHEAD  ! 

1965 

1  !  ! 

245.0! 

45.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  I 

LC  17 

1502450 

(  1 8d  2 ! 4A47 ! 

245.0! 

45. C! 

13.9! 

! 

1662! 

33 •  3  !  NONE 

INC 

POPEHCAD  1 

1965 

!  !  ! 

245.0! 

45.  C! 

2.0! 

i 

-  ! 

i 

! 

CITY  ! 

LC  15 

1505505 

!  1562HA47! 

245.0! 

45. C! 

13.9! 

-  ! 

1662! 

33.3SNCNE 

INC 

MCAEHEAO  l 

1966 

!  !  ! 

245. C! 

45. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

LC  19 

! 50550V 

!  136214A47! 

245.0! 

45. C! 

13.9! 

-  | 

1462! 

■*3.3!  NONE 

!NC 

MCREHFAD  i 

1966 

1  !  ! 

245.0! 

45. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

CITY  J 

LC  2C 

!  1C5014A44! 

21C.0! 

5C.C! 

9.5! 

! 

20C0! 

?6. 0! NONE 

INC 

PCRSNEAD  ! 

1966 

1  !  ! 

21C.0I 

50. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY  ! 

LC  21 

I  1S5014A46! 

21C.01 

50. C! 

9.5! 

-  ! 

2CC0! 

26.0JNCNE 

INC 

*C«EH«AO  I 

19j< 

!  1  ! 

21C.G! 

50. C! 

5.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

CITY  1 

ATLANTIC  SULPHUR 

1 

! 253904 

!  1  578 !  5 *  71 ! 

244.0! 

54. C! 

11.5! 

-  ! 

3C00! 

36.0! FUN PS  AND 

SNC 

MORFNEAO  ! 

1«6C 

!  !  ! 

244.0! 

54. C! 

2.6! 

! 

-  ! 

{ENGINES 

! 

CITY  ! 

TG  24 

1021287 

!  12C015A71! 

24C.0! 

52. C! 

9.0! 

-  • 

25CO! 

23.0!FUNpS 

I  TX 

PfAURCNT  ! 

1974 

!  !  ! 

?4C.G! 

52. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

TGS  3 

1005256 

!  756 ! 5A  71 ! 

22C.0! 

40. C! 

6.6! 

-  ! 

1C50! 

20.0! PUMPS  AND 

INC 

HOREHEAD  ! 

1955 

!  I  ! 

22C.OJ 

4C.C! 

1.6! 

1 

-  ! 

!  ELECTPIC  MOTOR  ! 

CITY  ! 

TGS  4 

1005306 

!  1 643I5A  71 ! 

264.0! 

52.  C! 

9.5! 

-  ! 

2P00! 

17.6!DE£PWELL  TURBINE ! TX 

2f  AUPCNT  ! 

1961 

i  i  i 

264. C! 

57. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

IDSL  PUMPS/ 

COILS! 

! 

TGS  5 

1005355 

!  182o!5A71! 

24C.0! 

52. C! 

9.5! 

-  ! 

23CO! 

17.6! OE£°WELL  TUP3INEJTX 

t)f  AUMCN7  ! 

1941 

!  !  ! 

2*0. 0! 

52. C! 

1.51 

! 

-  ! 

! DSL  ®UMPS/ 

COILS! 

! 

TGS  6 

1005405 

1  1 550! 5*71 ! 

26C.O! 

52. C! 

9.0! 

! 

7744! 

?5.01PU*PS  AND 

INC 

MORE H*AD  1 

1961 

1  !  ! 

26C.O! 

52. C! 

2.0! 

! 

"  ! 

•.ENGINES 

1 

city  1 

TGS  7 

IC05454 

!  131115*71! 

24C.0! 

52. C! 

9.5! 

“  1 

2600! 

1?.6!C!£Plfl.L  TUAtIMtIIX 

BEAUMONT  ! 

1962 

!  !  ! 

24C.0! 

52. C! 

1.5! 

! 

-  1 

!OSL  PU*PS, 

COILS! 

I 

TES  15 

1005*34 

!  1350! 5*71 | 

25C.0! 

52. Cl 

9.0! 

-  ! 

2744! 

13.0! PUMPS  AND 

INC 

PC9SMEAD  ! 

1965 

!  !  ! 

26C.O! 

52. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

(ENGINES 

! 

CITY  1 

TGS  23 

! 02 1 561 

!  12C015A71! 

26C.O! 

52. C! 

6.0! 

-  ! 

20C0! 

23.0!PUMPS  AND 

SNC 

MCPEHEAD  ! 

1974 

!  !  ! 

240.0! 

52. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

(ENGINES 

! 

CITY  i 

TGS  25 

1297C32 

1  599I5A71! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

671! 

7) .0! PUMPS  AND 

SNC 

FOREHEAD  1 

1959 

!  1  ! 

1  !  ! 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

! 

IENGINES 

! 

! 

! 

CITY  ! 

j 

(33)  TEXAS  STATE 

! 

HIGHWAY  DEPT!. 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

j 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

i 

! 

CONE  JOHNSON 

! 259519 

!  S42MA13! 

237.5! 

46. C! 

10.0! 

1730! 

-  ! 

37.01N0NE 

!  TX 

GALVESTON  J 

•  1*76 

I 

1  !  ! 

245.0! 

66. C! 

9.0! 

! 

5f  9  J 

! 

! 

! 

E  H  THORNTON  JR 

1275295 

!  542!  1*1*5! 

237.5! 

66. C! 

1  C.O ! 

173C! 

“  ! 

37 .0! NONE 

TX 

GALVESTON  ! 

*  19?4 

! 

!  I  J 

245.0! 

64. C! 

9.0! 

! 

5C9! 

! 

! 

! 

6159  GILCHRIST 

1575509 

!  77311* 13! 

244.0! 

64.1! 

11.0! 

200C! 

-  ; 

54 .0} NONE 

I  TX 

GALVESTON  ! 

1977 

! 

!  !  ! 

245.0! 

66.1! 

10.0! 

! 

5C6! 

1 

! 

! 

R  S  STERLING 

1255595 

!  542MA13! 

237.5! 

66. C! 

1 C  •  0 1 

1730! 

-  I 

37.0SNCNE 

!  TX 

GALVESTON  ! 

*  1976 

! 

! 

!  !  ! 

t  !  ! 

245.0! 

! 

66. C! 

! 

9,0! 

! 

! 

! 

509! 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  TEXAS  UNITED  CHEMICAL  COlAP. 

!  !  ! 

!  !  ! 

( 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

I 

! 

! 

I 

TUCC  t 

!  2751  89 

!  30315*70! 

97.5! 

35. C! 

5*2! 

-  ! 

625! 

13.5!  DIESEL  PUMP  (LA 

L  AXE  ! 

1957 

I 

1  !  i 

*7.5! 

35. C! 

1.0! 

! 

-  ! 

! 

CMAALES  ! 

TUCC  2 

1275155 

1  3Cfc! 5*70! 

97.5! 

35. C! 

3.2! 

-  ! 

625! 

U.dtOIESCL  PUMP  ! L * 

LAKE  ! 

1957 

! 

I 

!  !  ! 

!  !  ! 

97.5! 

! 

35. C! 

! 

1.01 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

; 

! 

CHAU'S  ! 

! 

(32)  the  CANDY  FLEET 

! 

! 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

! 

I 

! 

i 

; 

! 

! 

! 

1 

CANDY  APPLE 

1551763 

!  67J1C02! 

96.5! 

22.6! 

6.6! 

2025! 

30! 

30.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1974 

! 

!  !  I 

10C.0! 

23. C! 

4.6! 

! 

55! 

! 

! 

CITY  ! 

CANDY  80X 

1577474 

I  66MC11! 

10C.0! 

! 

5.5! 

1170! 

-  ! 

76. C! NONE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1976 

! 

!  !  ! 

10C.O! 

22.  C! 

4.C! 

! 

45! 

! 

! 

CITY  I 

CAK5T  CABS 

U36C?  7 

!  6o!fCu2! 

v5.5‘ 

23.6! 

?.0I 

27uv! 

Jt,.  J!NCNE 

!  LA 

MORGAN  ! 

1981 

! 

!  !  ! 

175.0! 

25.6! 

5.6! 

! 

49! 

! 

{ 

CITY  ! 

CANDY  CARTON 

!  $53653 

!  661101 ! 

1CC.0! 

-  ! 

5.5! 

1530! 

-  ! 

26 .0! NONE 

I L* 

MORGAN  ! 

1977 

! 

! 

!  !  ! 

10C.0! 

72. C! 

4.0! 

! 

46! 

! 

! 

CITY  ! 

CANDY  CRUISER 

1655319 

!  2C3! 1*02! 

15C.0! 

40.  C! 

14.0! 

30C0! 

500! 

-  !  NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1933 

J 

!  i  ! 

18C.0! 

40. C! 

11.0! 

! 

15! 

! 

2 

CITY  ! 

CANDY  FACTORY 

1636702 

!  661  ICO?! 

96.5! 

22.5! 

6.6! 

2025! 

20! 

30. 0 ! NONE 

i  l  * 

MORGAN  ! 

1951 

! 

!  !  ! 

1CC.0! 

25.5! 

(.6! 

! 

53! 

! 

! 

CITY  ! 

CANDY  ISLAND 

!  643P29 

1  61 ! ICO? ! 

116.5! 

23.6! 

7.0! 

2700! 

50! 

30 . 0 1  NONE 

!IA 

MORGAN  ! 

198? 

I 

!  !  ! 

120. 0! 

25.6! 

5.6! 

! 

43! 

! 

; 

CITY  ! 

CANDY  LADY 

1601955 

!  67S1C02! 

99.0! 

22.51 

7.0! 

2200! 

50! 

3C.0! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1979 

! 

!  !  ! 

125.0! 

23.5! 

5.4! 

! 

50! 

! 

! 

CITY  ! 

CANDY  LAND 

1556540 

!  66! ICO?! 

96.5! 

22.5! 

6.6! 

2025! 

20! 

30.0 ! NONE 

SLA 

MORGAN  ! 

1978 

1 

!  !  ! 

10C.O! 

23.5! 

4.6! 

! 

55! 

! 

! 

CITY  i 

CANDY  HAN 

1556431 

!  63  1 1 C  02 ! 

94.6! 

21.6! 

6.6! 

2025! 

15! 

39.0! NONE 

S  LA 

MORGAN  ! 

1974 

! 

!  !  ! 

*5.0! 

22.  C! 

4.6! 

1 

40! 

! 

! 

city  I 

CANDY  MOUNTAIN 

I421C33 

!  66MC02! 

96.5! 

22.5! 

6.6! 

2025! 

20! 

30.0! NONE 

!  LA 

MCPGAN  ! 

me 

; 

! 

1 

1  !  ! 

(  !  ! 

!  !  ! 

1CC.0! 

! 

1 

23.5! 

! 

! 

4.6! 

! 

! 

1 

! 

! 

51! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

CITY  I 

TAJLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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CNGR* 

SliT!  OPERATOR 

‘tJSfl  HA PC  AMO  NUMBER 

I  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1  1VTCC1  DIMENSIONS  10RAFT! 

1  NET  1COOE1LEN6THI9POTH1  1 

1 R£S1S“! •*•*!  R?C.  1  *£•• ! LOAD-1 
!  T£P  1  SEE!//////!//*//!  (0  1 

1  TON-  1  PAGE  1  0V£P-lCVtP-!/7///l 

1  NACC  1  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT  1 

1  CAPACITY  l  HIGH-  !  I  V  £  S  S  £  L 

1  !  E5T  1  CARGO  HANDLING  IS  t  CPE9AT INC 

1  CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  ETC !  9ASE 

I ////////!  POINT  1  LINE-1  IAO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT ) ! ////////////////|T0! ////////// ! 
ROWS* !  ENOCHS  1  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINC-2 

1 

1 

YEAR  { 
PUILT  1 
OR  1 
•REBUILT! 

till  tn  CflM'J/  ELECT 

I 

! 

I 

1  1  1 

t  !  1 

1  1  ! 

j 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

(CONTINUED) 1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

I 

1 

onoy  world 

1593372 

1  5611C021 

«6.5! 

22.5! 

6.61 

2025 ! 

201 

30.0! NONE 

1LA 

MORGAN 

197( 

I 

! 

1  1  1 

1  1  1 

1CC.0! 

1 

23.5! 

1 

4.61 

1 

! 

! 

50! 

! 

I 

1 

1 

CITY 

CJv.  ’It  ST.  PAUL 

8APCC  LINE/ 

t 

t  INC. 

1  1  i 

1  1  1 

l 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

C*)  »' 

1545823 

1  1 1CO! 4*411 

20C.C1 

35. C! 

9.0! 

1600! 

1 7 .0! NONE 

1  LA 

NEW 

1973 

1 

1  !  1 

20C.0! 

35.CI 

1.6! 

1 

-  f 

| 

1 

ORLEANS 

C»f  »Cfi 

1545824 

1  11Cci4A%1! 

2CC.01 

15. Cl 

9.01 

14C0! 

17.0! NONE 

2  LA 

NEW 

1973 

1 

i  1  1 

23C.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

C5t 

1551954 

1  11C014A41! 

20C.01 

35. Cl 

9.01 

-  l 

16C01 

1 7.01  NONE 

1LA 

NEW 

1973 

1 

1  1  1 

20C.O! 

15.  C! 

1.6! 

! 

-  j 

1 

! 

C*LE*NS 

(RF  *  > 

1562812 

1  10C814A411 

20C.01 

15. C! 

9.0! 

-  ! 

leCOl 

17.01NCNE 

1LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  | 

! 

1 

ORLEANS 

cpf  $; 

15(2813 

1  10C414A41 l 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

16C0! 

1 7.0! NONE 

1LA 

NEW 

1975 

1 

1  1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

CPF  tec 

1604088 

1  105114*41! 

20C.01 

T5.C! 

9.0! 

-  t 

16001 

1 7 .01  NONE 

1  LA 

NEW 

1979 

1 

1  1  1 

20C.C! 

35.  C! 

1.6! 

) 

-  J 

! 

1 

ORLEANS 

:pf  7C4 

1604CI9 

!  1051 !  4  A  4 1 » 

20C.01 

35. Cl 

9.0! 

160C1 

17.CIN0NE 

lLA 

NEW 

1979 

1 

1  1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.6! 

t 

-  | 

1 

I 

ORLEANS 

cpf  eca 

1604090 

1  103114A41I 

20C.0! 

33. C! 

9.0! 

-  | 

16001 

1 7.01  NONE 

1LA 

NEW 

1975 

1 

!  1  1 

2CC.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1 

ORLEANS 

CPF  9t* 

1641386 

1  103314A411 

20C.01 

33. Cl 

9.0! 

16C0! 

1 7 .0! NONE 

I  LA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

2CC.0! 

25.  C! 

1.6! 

! 

-  | 

I 

I 

ORLEANS 

CPF  ICD' 

164U87 

1  1C3314A411 

20C.0I 

1S.C! 

9.01 

-  I 

16001 

17.C1N0NE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

1  1  1 

2CC.0! 

15. C! 

1.61 

1 

-  j 

1 

1 

ORLEANS 

cpf  i toe 

1641*88 

t  103314A4K 

20C.01 

15.  C! 

9.01 

-  | 

16C01 

17.0! HONE 

!LA 

NEW 

1981 

1 

!  1  1 

20C.0! 

3S.C! 

1.61 

! 

-  1 

I 

| 

ORLEANS 

CPF  120° 

1641389 

1  103S14A41! 

2CC.0! 

35. C! 

9.01 

1600! 

1 7.01  NONE 

!LA 

NEW 

1981 

l 

1 

I  1  1 

1  1  1 

20C.01 

1 

35.  C! 

1 

1.61 

I 

! 

! 

-  1 

1 

1 

1 

1 

ORLEANS 

(32)  THERIOT  OFFSHOPC  NARTNE# 

1 

1  INC. 

1  1  1 

1  !  1 

I 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

8LAKE  T 

1564995 

1  7611*02! 

94.01 

25. Cl 

10.01 

1 2CC! 

76! 

3S.C1N0NC 

ILA 

LCiVILLE 

1975 

t 

1  1  1 

1C5.0! 

25.  C! 

9.31 

I 

251 

1 

1 

INCLINE  THCPIOT 

1591(21 

1  12911*021 

155.5! 

40. Cl 

11.61 

2160! 

851 

59 .0! NONE 

ILA 

LfEVIlLE 

1978 

! 

1  1  1 

165.01 

40. Cl 

10.3! 

! 

20! 

I 

1 

LCO’OLR  THERIOT 

1 604486 

1  12911*021 

133.51 

40.  C! 

11.61 

2160! 

851 

S9.01H0NC 

ILA 

LEEVILLC 

1979 

1 

1  1  1 

165.0! 

40.  C! 

1C.  31 

t 

201 

1 

1 

HELENA  THSPtCf 

1586342 

1  1 2911*02 1 

133.5! 

40. Cl 

11.61 

2160! 

•5! 

S9.0! NONE 

ILA 

MCAGAN 

1977 

I 

1  1  1 

165.0! 

40. Cl 

10.3! 

I 

201 

1 

1 

CITY 

MITCHELL  T 

1557290 

1  7611*02! 

94.0! 

25. Cl 

10.01 

12001 

761 

35.0! NONE 

ILA 

LEEVILLC 

1974 

1 

1  1  1 

105.01 

25. Cl 

9.3! 

1 

30! 

I 

1 

PUSS  THE PICT 

1 $9(590 

1  56I1AC2! 

IOC. 01 

19.61 

7.0! 

15301 

56! 

36.01NON! 

ILA 

LEEVILLC 

1978 

I 

1  1  1 

IOC .01 

19.6! 

5.01 

1 

601 

1 

1 

SCOTT  T 

1565932 

!  7611*021 

94.01 

23.  C! 

1C.0! 

12001 

74! 

33.0! NONE 

ILA 

MORGAN 

1975 

1 

!  1  1 

105.01 

75.0! 

9.3! 

1 

261 

1 

I 

CITY 

CPPT.  WMXTTY 

1646831 

1  6313*361 

—  1 

—  1 

tt.Ol 

1800! 

-  1 

44 .01  NONE 

ILA 

LEEVILLE 

1982 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

3C.01 

1 

?4.  C! 

1 

1C.0! 

.  1 

1 

! 

“  1 

1 

I 

1 

1 

(32)  THCPIOT/  NOLTY  V./  INC. 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

l 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CHIPPY  T 

1524726 

1  12  *13*361 

134*51 

33. Cl 

17.01 

56C0! 

45.01NCNE 

ILA 

GOLDEN 

197C 

I 

1  1  1 

145.61 

15. Cl 

16.51 

I 

1 

1 

HCAOCW 

DANIELLE  9 

1695513 

1  11913*361 

113.61 

22.  C! 

14.0! 

36C0I 

45.01  NONE 

ILA 

GOLDEN 

19«2 

1 

1  1  1 

12C.0! 

32. C! 

13.01 

! 

* 

1 

MEADOW 

MIT2X  ALAPIO 

1521872 

1  13413A36! 

93.71 

27. Cl 

11.5! 

24001 

4S.G1N0NE 

ILA 

GOLDEN 

1965 

I 

1  1  1 

1CC.0! 

27.  Cl 

11.0! 

1 

| 

1 

MCADCW 

MITA  T. 

1555374 

1  1C913A34I 

113.  >1 

IS. Cl 

17.01 

5000! 

58.01  NONE 

ILA 

GOLDEN 

197* 

1 

1  1  1 

124.0! 

35. Cl 

15.01 

1 

1 

1 

MEADOW 

NCLTY  THCPIOT  II 

1653737 

1  11913*361 

113.61 

12. Cl 

14.  Cl 

3400! 

45.01N0NC 

ILA 

GOLDIN 

1982 

1 

1  1  1 

12C.0I 

32.  Cl 

15.01 

1 

I 

1 

MCADCW 

ROaCPt  ALAPIO 

157(419 

1  12913*361 

156.51 

35. Cl 

17.01 

$600! 

45 .0 ! NONE 

ILA 

GOLDEN 

197C 

1 

I  1  1 

149.M 

3$. Cl 

16.3! 

1 

1 

1 

MEADOW 

ROHM  ALAPIO 

1541711 

1  1C713A  561 

127.21 

34. Cl 

le.OI 

43CC! 

58 .0! NONE 

ILA 

GOLDEN 

1972 

1 

1  1  ! 

14C.0I 

34. Cl 

13*5! 

! 

1 

1 

MEADOW 

THERESA  1 

157CC25 

1  13413*361 

93.71 

27. Cl 

11.51 

24001 

45,01  NON! 

ILA 

GOLDEN 

1969 

1 

I 

!  !  1 

10C.0I 

1 

27.  Cl 

1 

11.01 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

MEADOW 

(32)  THtICOf AUX  T0WIN4 

1 

1 

!  !  ! 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

I 

1 

! 

1 

1 

MISS  TAPMY 

132(643 

1  65I3A3S1 

56.61 

72. Cl 

8. Cl 

•001 

•  j 

35*0! NONE 

ILA 

ALGIERS 

197C 

| 

1  1  1 

36.61 

1 

22.01 

1 

6.31 

1 

! 

1 

•  1 

! 

1 

1 

(32)  THOMAS  C  THCMAS  EHT|PPP|! SCS/ 

1  1  1 

1  1  ! 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

INC* 

1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

I 

LADY  ALICE 

1515029 

1  7113*351 

(5.0! 

24.1! 

4.51 

•501 

-  1 

39.0! NONE 

ILA 

NEW 

1968 

I 

I  1  1 

45.0! 

24.1! 

0.5! 

! 

-  1 

I 

) 

ORLEANS 

LESLIE  CEISMAR 

156(126 

1  12713*351 

66.51 

26. Cl 

8.51 

1350! 

-  1 

47 .0! NONE 

ILA 

NEW 

1975 

I 

1  !  1 

7C.0! 

26.  C! 

8.51 

! 

-  j 

1 

1 

ORLEANS 

CCT  set 

1592756 

1  88714*44! 

195.0! 

T5.CI 

8.0! 

-  | 

1500! 

14 .0! NONE 

ILA 

NEW 

1978 

I 

1  1  1 

155.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

act  3C2 

1592757 

!  84714*461 

193.0! 

15.  C! 

8.0! 

1  SCO! 

14.0! NONE 

ILA 

NEW 

1978 

1 

1  1  1 

155.01 

33. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

I 

ORLEANS 

OCT  303 

1592758 

I  86714*46! 

155.0! 

35. Cl 

8.0! 

15C0! 

14.0! NONE 

ILA 

NEW 

1978 

1 

1  !  1 

195.0! 

14.C1 

2.0! 

! 

-  | 

! 

I 

ORLEANS 

act  304 

1592759 

1  86714*46! 

193. 0! 

15. C! 

e.oi 

1  SCO! 

14 .0! NONE 

ILA 

NEW 

1978 

1 

1 

1  1  1 

1  !  1 

195.0! 

1 

35. C! 

1 

2.0! 

I 

! 

-  1 

! 

! 

1 

ORLEANS 

(32)  THOMAS  BARGE 

LINES/  LTO 

1 

t  •  i 

i  i  i 

• 

i 

* 

i 

i 

« 

i 

i 

« 

i 

i 

1 

TIL  1C1 

163CC21 

!  38213*70! 

11C. 01 

35.  C! 

7.0! 

3301 

15.01671  CM 

ENG.  OEM-ILA 

BERWICK 

1981 

1 

1  1  ! 

1JC.C! 

35. C! 

1.5! 

i 

-  | 

ICO  6X8 

MUD  PUMP  1 

TBL  102 

U4C557 

1  38215*701 

13C.0I 

35. Cl 

7.01 

330! 

15.01671  CP 

ENG*  OCH-JLA 

BERWICK 

1981 

1 

1  1  1 

13C.0I 

3S.C1 

1.5! 

! 

-  1 

ICO  6X8 

«UD  PUMP  1 

TIL  1C3 

1642642 

1  38213*731 

13C.01 

35.  Cl 

7.01 

-  I 

330! 

15.01671  GP 

ENG.  OEM-llA 

BERWICK 

1981 

1 

1  I  1 

1  3C.01 

15. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

ICO  6X8 

MUD  PUMP  I 

TPL  1C4 

1 645883 

1  39715*701 

13C.0! 

34. C! 

55.0! 

330! 

15.01671  «P 

ENG.  DCN-ILA 

BERWICK 

1982 

1 

1 

!  1  1 

1  3C.CI 

1 

34.  C! 

I 

1.51 

1 

! 

1 

“  1 

ICO  6X8 

1 

MUD  PUMP  J 

1 

(32)  THOMAS/  BEAM 

INC. 

1 

1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

BEAM  THOMAS 

1291191 

1  40I3F36! 

52.6! 

19.11 

6.0! 

600! 

-  j 

40.0! NONE 

ILA 

HARVEY 

1943 

1 

1  1  ! 

4C.0! 

20. C! 

5.0! 

1 

-  j 

1 

I 

PIVEI  CHAMPION 

1641C95 

I  9513*36! 

48.2! 

29. Cl 

6.01 

10001 

-  | 

48.01  NONE 

•LA 

HARVEY 

1981 

1 

1 

1 

1  1  t 

1  1  ! 

!  1  1 

7C.0! 

1 

1 

29. Cl 

1 

1 

7.0! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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ENGRl 

1VTCC1 

OIPENSICNS  1 0* A  f T ! 

ICAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  E  S  S  £  L  I 

! 

DXSTi  OPERATOR 

NET  ICCDE! 
REGIS-!****! 

LENGTH! 
RFC.  1 

dROTH! 

i 

! 

■ 

CARSC  i 

EST  (  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

! 

Yf  AP  « 

!  TC !  PASE  ! 

l  COAST 

TER  l  SEE! 

//////! 

/////! 

ED  ! 

i 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

! AO!  LlNf-1  ! 

PUILT  ! 

VESSEL  NAME  AMO  NUMBER 

!  GUAR’S 

TON-  ! PAGE ! 

OVER-! 

OVER-!/////! 

HO»S£! 

PASS-  1 (l IGHT >!/////////////// /ITO MU  11)1111'. 

CP  ! 

!  NUMBER 

NAG*  |  IV  1 

ALL  1 

ALL  ILICMT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2 

•EE!  LINE-?  !*Xf BUILT  J 

(11)  THOMAS#  RUDY 

CART.  EULICE 

l 

! 

! 

123661? 

1  1 

1  1 

1  i 

3711612! 

64.01 

I 

i 

! 

17.6! 

i 

i 

! 

6.o! 

t 

1 

2 

275  i 

! 

| 

j 

IS ! 

i 

i 

■ 

25.0!NCNE 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! VA  TANGIER  ! 

I 

i 

i 

*  1979  ! 

! 

1  1 

64.0! 

le.C! 

5.0! 

» 

90! 

! 

!  ! 

i 

CHIP  XV 

! 62(632 

39MC02! 

-  * 

-  ! 

5.C! 

-  i 

-  ! 

-  !  NONE 

! V A  TANGIER  ! 

198C  i 

! 

1  1 

65.0! 

17.  C! 

5.0! 

» 

39! 

i 

!  ! 

! 

CITY  Of  CRtSfICLO 

!5*(C49 

(7I1C121 

-  1 

-  ! 

5.0! 

mci 

30! 

-  !  NONE 

!MD  CRISfICLD  ! 

197C  • 

! 

;  » 

10C.C! 

21. C! 

4.5! 

i 

-  i 

i 

!  ! 

! 

STEVEN  THOMAS 

! 5SC273 

43!  ten ! 

77.0! 

22.5! 

6  .( ! 

1 1CC! 

50! 

J? .0! NONE 

! VA  TANGIER  ! 

1973  ! 

! 

i  | 

77.0! 

22.5! 

6.0! 

i 

ICO! 

2 

!  ! 

! 

TANGIER  PMINCESS 

1602(66 

39MC92! 

65.0! 

17. C! 

5.0! 

34ci 

.  i 

\hChl 

! VA  TANGIER  ! 

1979  ! 

! 

1 

1  1 

1  1 

-  ! 

! 

! 

5.0! 

! 

! 

2 

3«  i 
! 

! 

! 

!  ! 

!  i 

i 

i 

! 

(01)  THOMPSON  ISLAND  EOUCATIOlN 

i  i 

! 

1 

! 

t 

i 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

CENTER#  INC. 

! 

i  i 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

I 

PILGRIM  IV 

152(597 

2211A  12! 

47.1! 

14.5! 

3.6! 

220! 

7! 

21 .CtNONC 

!  A  A  BOSTON  1 

1970  ! 

I 

1 

1  1 

1  1 

49.2! 

14.5! 

; 

).*! 

! 

! 

! 

49! 

1 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

(36)  THOMPSON  PILE  DRIVING 

1 

CO!.#  INC. 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

i 

!  1 

!  ! 

! 

! 

CAYOU 

1262675 

2613*36! 

45.4! 

13.2! 

5.3! 

400! 

-  ! 

24.0! NONE 

IWA  PCKT  1 

*  1981  ! 

1 

1 

1  ! 

1  1 

SC.  0! 

13.2! 

! 

5.8! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

!  OPCHARD  ! 

!  ! 

! 

1 

(32)  THOMPSON  TONING  II 
ELIZABETH  A  II 

! 

1 

1537166 

1  1 

1  1 

7013436! 

6C.0! 

! 

! 

22. C! 

! 

1 

7.C! 

! 

! 

90C! 

i 

! 

-  ! 

! 

2 

24. oj  NONE 

!  ! 

!  ! 

!  LA  MORGAN  ! 

i 

i 

1971  ! 

1 

1 

!  ! 

!  1 

6C.0! 

22.0! 

6.0! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

2 

! 

!  CITY  ! 

!  ! 

i 

i 

(30)  THOMPSON#  H.  RIPLEY 

HIP  1C1 

1 

I 

1602(61 

t  1 

1  ! 

633*4*46! 

1 c  5 . 0 ! 

i 

! 

35. C! 

! 

! 

9.0! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

1500! 

i 

! 

13.5! NONE 

!  ! 

!  ! 

(LA  LAKE  ! 

i 

i 

197C  ! 

RIP  1C2 

1 

!  1 

19J.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

!  PROVIDENCE! 

i 

1602(62 

C!  3  *  44  46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1500! 

16.5  SNCNE 

!LA  LAKE  ! 

19?(  | 

1 

1 

!  ! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

!  PROVIDENCE! 

!  ! 

! 

! 

(24)  THORNTON  CONSTRUCTION 

CO!.#  INC. 

!  1 

i  i 

! 

! 

! 

2 

! 

! 

i 

i 

i 

• 

!  ! 

i  * 

! 

t 

SHANNON  66-5 

1259462 

6134361 

44.5! 

14.3! 

5.0! 

125! 

-  2 

IS.oihONE 

!PI  HANNCCK  ! 

195C  i 

1 

1 

t  j 

1  ! 

49.0! 

16.  C! 

4.0! 

! 

! 

! 

.  I 

i 

2 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

(32)  THREE  (3)  H  MARINE  SERVItCES# 

1  1 

1  1 

i 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

INC. 

1 

!  1 

i 

! 

J 

! 

1 

!  ! 

! 

3N  1 

1632600 

19514A4J1 

—  i 

--  ! 

5.0! 

-  ! 

600! 

6.0 ! NONE 

1 L A  GALLIANO  ! 

1979  ! 

! 

!  ! 

1 iC.Oi 

30.7! 

1.0! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

j 

Jl»  2 

1624329 

19514443 ! 

•  1 

*  ! 

5.0! 

-  ! 

60C! 

6.0! NONE 

ILA  GALLIANO  1 

1979  I 

1 

1 

1  1 

1  1 

12C.0! 

30.7! 

! 

1.0! 

! 

I 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

(32)  THREE  RIVERS  BARGE  CO. 

1 

1 

!  1 

1  l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

TRB  4 

1642691 

19514A43! 

12C.0! 

30.  C! 

7.0! 

-  ! 

300! 

"  ! ACNE 

ILA  KCRSAN  1 

1981  ! 

1 

;  i 

12C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

; 

!  CITY  1 

TAB  7 

1639323 

19514443! 

12C.0! 

3C.C! 

7.0! 

-  ! 

300! 

—  !  NONE 

! L A  MORGAN  ! 

19(1  i 

1 

l 

1  ! 

12C.0! 

3C.C! 

2.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

I  CITY  ! 

!  ! 

! 

! 

1 

(21)  THREE  RIVERS  TONING  C0RP1. 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

! 

! 

KYGCR  CREEK 

126(784 

1613A36! 

42.0! 

14.3! 

4.0! 

410! 

-  ! 

24 .0! NONE 

!PA  PTTTSPU«6M! 

!  ! 

1954  | 

1 

1  1 

42.0! 

14.3! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

THREE  RIVERS 

1294166 

1 

7513F36! 

!  1 
24014443! 

65.0! 

65.0! 

135.0! 

21. Cl 
21.  C! 
77. C! 

7.1! 

7.1! 

7.7! 

7601 

-  » 
-  I 
6C0! 

27.0! NONE 

I 

10.9! NONE 

!PA  PITTSPUR6H! 

1  1 
!PA  PITTSBURGH! 

1964  ! 

! 

1541  ! 

f 

i 

1  1 
240! 4447! 

135.0! 

135.0! 

27.C! 
27. C! 

1.9J 

7.7! 

-  ! 
600! 

! 

10.0! NONE 

1  ! 
!PA  PITTSBURGH! 

! 

1945  ! 

1 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1  ! 

1 

NO  303 

1  . 

22514A47! 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

-  ! 

SCO! 

9.5! NONE 

!PA  PITTSBURGH! 

1947  ! 

1 

!  ! 

135.0! 

27. C! 

1.51 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

NO  3C5 

21914447* 

135.0! 

27. C! 

6.0! 

-  ! 

500! 

9.5  1  NONE 

|PA  PITTSBURGH! 

194!  { 

! 

! 

!  1 

1  1 

135.0! 

27.  C! 

! 

1.3! 

I 

I 

! 

-  I 

1 

f 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

(41)  THUMS  LONG  EEACK  CO. 
FORD 

! 

I 

150S2S6 

1  1 

1  1 

2611C12! 

56.0! 

! 

! 

15. C! 

! 

! 

7.4! 

! 

! 

1060! 

! 

! 

36! 

! 

! 

15.9! NONE 

!  ! 

!  ! 

!CA  LONG  PEACH! 

! 

! 

1966  ! 

1 

!  1 

8C.01 

15. C! 

3.2! 

! 

62! 

! 

!  ! 

1 

RANGER 

1 502243 

29! 1C  121 

$6.9! 

14.3! 

7.2! 

106CI 

42! 

15.0! NONE 

J C A  LONS  PEACH! 

1966  ! 

1 

1  1 

61.0! 

U.3! 

3.0! 

! 

6(! 

! 

!  ! 

! 

LOVER  T 

1502541 

16134  36! 

44.0! 

15. Cl 

9.0! 

450! 

-  ! 

25.0UCNE 

!CA  LONG  PEACH! 

1966  ! 

! 

1  1 

45.0! 

U.CJ 

6.C! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

| 

UPPER  T 

150254? 

13134  36! 

44.0! 

17. C! 

6.0! 

450! 

-  ! 

25 .0  j  NONE 

! C A  LONG  BEACH! 

1966  ! 

I 

!  j 

44.0! 

18. C! 

4.5! 

! 

-  | 

! 

2  2 

J 

LOS  ALAMITOS 

1501997 

SOI  14446! 

15C.0! 

39. C! 

9.5! 

-  ! 

3C0! 

IC.OlNONE 

! C A  LONG  BEACH! 

1965  ! 

! 

1  ! 

15C.0! 

39. C! 

4.0! 

1 

-  ! 

! 

1  ! 

! 

LOS  CERRITOS 

1501496 

SCI ! 4446! 

1 5C.01 

39. C! 

9.5! 

-  1 

300! 

10.0! NONE 

! CA  LONS  PEACH' 

1965  ! 

* 

1 

1 

1  ! 

!  ! 

15C.0! 

39.  CJ 
! 

4.0! 

1 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

! 

(14)  THUNDERBOLT  MARINE#  INC.! 

1  1 

1  I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

MISS  ANGIE 

1546(92 

2813435! 

41.5! 

1C.  31 

6.2! 

600! 

-  ! 

25.5! NONE 

! G A  SAVANNAH  ! 

1973  ! 

t 

1  ! 

M.5! 

13.3! 

5.4! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

MISS  KAREN 

1286(55 

341 24  36! 

54.4! 

20.3! 

5.3! 

670! 

-  ! 

25.2! NONE 

!GA  SAVANNAH  ! 

*  1974  ! 

! 

1 

!  1 

54.4! 

20.3! 

! 

4.5! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

i 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

(32)  TIDE  MARK  CO.#  INC. 

08  753 

i 

! 

1  - 

i  i 

l  i 

2C4I4A46! 

! 

! 

7.0! 

j 

i 

1 

300! 

I 

! 

7.5! NONE 

1  i 

!  ! 

ILA  BELLE  ! 

! 

! 

1975  ! 

OE  77C 

1 

1  1 

11C.0! 

30. Cl 

2.0! 

! 

-  I 

! 

!  CHASSE  ! 

! 

1  - 

204! 4446! 

-  1 

! 

7.01 

-  J 

3C0! 

1 .0! NONE 

ILA  EELLE  ! 

1976  ! 

0*  771 

! 

!  1 

lie. 01 

30.  C! 

1.0! 

1 

-  1 

! 

!  CHASSE  ! 

! 

1  . 

2C4 ! 4446! 

-  ! 

! 

7.01 

-  ! 

3C0! 

9.0! NONE 

! L A  EELLE  ! 

1976  ! 

t 

I 

!  ! 

!  1 

11C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

J 

! 

! 

i 

1  CHASSE  I 

!  ! 

! 

! 

07)  TIDEWATER  BADGE  LIKES/ 

f 

1 1  NC« 

!  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

s 

! 

I 

! 

! 

!  1 

I  ! 

! 

1 

1ETTY  LOU  RUSSELL 

1259542 

71 f  34361 

61.5! 

33.3! 

7.5! 

1(50! 

-  I 

49.0! ACNE 

!CR  PORTLAND  ! 

*  197*  ! 

1 

|  ! 

7C.0J 

39.  C! 

6.1! 

J 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CAPT.806  2 

1553(43 

2C613A36! 

109.0! 

34. C! 

11.6! 

3000! 

-  ! 

5  4 . 0! NONE 

!  C*  PORTLAND  ! 

197*  ! 

1 

1  1 

1 09. 0! 

34. C! 

9.5! 

! 

-  I 

1 

!  ! 

! 

CHALLENGER 

1516611 

26013* 36! 

105.0! 

32.  C! 

10.5! 

33001 

-  I 

49,5 ! NONE 

! VA  VANCOUVER  ! 

196{  ! 

1 

1  1 

11C.0! 

32.(1 

6.0! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

1 

DEFIANCE 

1587247 

2201 3436! 

56.51 

30. C! 

9.0! 

1600! 

-  ! 

44 .0! NONE 

I0»  POSTLAND  i 

1977  ! 

1 

1 

I 

i  j 

i  i 

!  1 

91.0! 

31.  C! 

! 

7.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

1 

TASLE  2  -  Of  SCRIPT  ION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

OISTI 

VESSEL 

NANE 

CPERA70* 

AND  NURSE* 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUNBEF 

1  1VTCC!  DIMENSIONS  lORAFT! 

!  NET  ICCDEUCVCTNlPADTNl  * 

-1RE0IS-!****!  REO.  1  PEG.ILOAD-* 

!  Tf  R  !  SSE1//////I/////1  CD  1 

1  TON-  ! P A  5r !  0VEP-1CVER-1/7///1 

1  S*<JE  1  IV  1  ALL  !  ALL  1LICHT1 

(CAPACITY!  HlfH-  •  !  V 

!  !  EST  (  CA*«C  HANDLING  !S 

!  CARSO  !  *IXCC  t  CCU1PNENT  ! TC ! 

!////////!  POINT  •  LINE-1  ! AO* 

MCASE!  PASS-  ML IGHT )!////////// //////IT9* 
POVEP !  CN5*ft$  !  (FEET)J  LINE-2  ICE! 

C  S  S  E  L 
OPERATING 

8  ASl 
LINf-1 
////////;/ 
LINE-2 

! 

t 

YEAR  | 
SUXLT  ! 
OR  ! 

(•RfSUtLI! 

(37)  TIDEWATER 

SAUCE  LINES/ 

i 

INC. 

1  1  1 

!  1  1 

1  1  ! 

1 

j 

i 

j 

i 

* 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

» 

! 

! 

i 

i 

! 

i 

(CONTINUED) 

1  1  1 

i 

i 

; 

i 

i 

i 

! 

HUSKT 

i 655557 

!  32134  56! 

44  .0! 

i9. ci 

7.0! 

75C! 

-  ! 

35.0! NONE 

(OR 

PORTLAND 

!  1986 

i 

1  1  ! 

4'<.0! 

19. C! 

5.5! 

• 

-  ! 

! 

! 

INVADER 

1239108 

1  70 1 3A  36! 

5*  .0! 

24. C! 

10. 6! 

i?6ci 

.  i 

43.01  NONE 

!0R 

PORTLAND 

i  *  1976 

!  1  ! 

9,.t! 

26.6! 

8.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

JAXES  RUSSELL 

1262343 

1  35! 3*36! 

64.5! 

12.2! 

5.5! 

650! 

.  i 

35 .0! NONE 

SCR 

PORTLAND 

1951 

1  1  1 

66.0! 

12.  C! 

5.0! 

! 

-  i 

i 

l 

LELAND  JAPES 

!  2429  75 

1  280(3*36! 

117.1! 

3*.C! 

11.6! 

3600! 

-  ! 

*9.1 i NONE 

!C9 

PORTLAND 

!  «  1971 

1  1  1 

126.5! 

34. cl 

1C.  5! 

i 

-  ! 

i 

! 

t 

HA  AY  (AIL 

II 

1247125 

1  8013A3H 

70.5! 

23. C! 

3.6! 

640! 

_  i 

54 .4 ! NONE 

!  0 

PORTLAND 

1944 

1  !  ! 

76.6! 

24. C! 

7.0! 

! 

_  j 

i 

i 

HAVE* ICK 

1618125 

1  9513A36! 

73.0! 

24.4* 

8.0* 

1840! 

.  * 

49.01N0NE 

ic* 

PORTLAND 

!  •  198C 

j 

1  !  1 

*4.0* 

26.4! 

7.0! 

! 

■  j 

; 

! 

OUTLAW 

!  5  5 1 *1 4 

1  19413*36! 

-  j 

.  i 

9.0! 

JCOOl 

-  ! 

i 

! 

I  1974 

!  !  1 

96.5! 

30. C! 

9.0* 

1 

.  i 

1 

! 

l 

RE*EL 

1568751 

1  17713A36! 

*C  .2! 

*0.C! 

11.5! 

1 95C! 

.  | 

51 .oi NCNE 

!0R 

PCPTLAND 

!  1974 

1  !  ! 

*6  •  C! 

30. C! 

10.0! 

! 

-  i 

! 

! 

RCGUE 

1246C01 

1  1613A3M 

42.0! 

14.2! 

5.71 

530! 

-  ! 

2C.C! NONE 

!  CR 

PORTLAND 

!  1953 

1  !  ! 

42.0! 

14.2! 

5.7! 

! 

.  I 

* 

! 

SUNDIAL 

!  652  357 

1  227! 3 *  361 

*4.2! 

30. C! 

'.3.0! 

2850! 

.  1 

49.0! NONE 

!CR 

PORTLAND 

1982 

1  1  1 

92.0! 

30. C! 

8.5! 

! 

.  1 

i 

( 

TIDEWATER 

1277141 

1  51313136! 

127.0! 

34. C! 

12.  C! 

3400! 

.  i 

51.5! NONE 

•OR 

PORTLAND 

•  1967 

1  !  1 

127.0! 

34.3! 

9.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

bit  bIH 

1  'IOCS  !  4  A  46 1 

242.0! 

36. C! 

13.0! 

! 

3000! 

30.4! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

!  1985 

1  1  1 

242.0* 

42. C! 

2.6! 

! 

.  j 

! 

! 

i 

CHEICC 

1292862 

1  1  1  3214A-.61 

21C.1 ! 

5  5.1! 

12.0! 

! 

3000! 

16.CINCNE 

I  0 

PORTLAND 

i  1963 

1  1  1 

21C.1! 

55. 1  f 

1.6! 

I 

.  j 

! 

! 

! 

NO  U 

l  55914A46! 

132.0! 

42. C! 

9.6! 

! 

uooi 

17.0!hCNE 

109 

PORTLAND 

!  1981 

!  1  ! 

133.0! 

42.  C! 

1.6! 

! 

.  1 

! 

I 

i 

NC  15 

1  55914444! 

131.0! 

42. C! 

13.0! 

! 

12C0! 

50.4MLCCTMC 

PU**P 

!  Oft 

PORTLAND 

!  1®42 

•  !  1 

1  '3.0! 

42.  C! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

NC  16 

1  559*4*46! 

1*1.0! 

47.  C! 

9.6! 

! 

12C0! 

10.-INCNE 

!0R 

PORTLAND 

!  1982 

1  1  1 

1 33.0! 

42.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

NC  17 

1  55  9 } 4*  46 ! 

131.0! 

42. C! 

13.0! 

! 

1 2C0! 

JO. *  !  NONE 

ICR 

PORTLAND 

!  1982 

1  !  1 

113.0! 

42. C! 

2.6! 

! 

-  i 

i 

! 

l 

NC  18 

1  559*4446! 

131.0! 

42. C! 

9.6! 

! 

1 2C0! 

17. cl  NONE 

ICR 

PORTLAND 

•  1982 

1  1  1 

133. C! 

42. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

l 

i 

NC  19 

1  559I4A46! 

131.0! 

42.  C! 

13.0! 

! 

12CC! 

30.4 ! NONE 

•OR 

PORTLAND 

!  198* 

!  !  • 

133.0* 

42.  C! 

2.6! 

! 

.  i 

! 

! 

i 

NC  2C 

t  ...... 

!  55914A46! 

131.0! 

42. C! 

9.o! 

.  i 

12C0! 

17.0! NONE 

I  OR 

PORTLAND 

1  1984 

1  1  • 

133.0! 

42. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  22 

!  559! 4*46 J 

131.0! 

42. C! 

9.6! 

-  i 

12C0! 

1 7. 0! NONE 

•  OR 

PORTLAND 

!  1084 

!  !  1 

131.0! 

42. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

NO  33 

1  73014446! 

20C.0! 

40. C! 

8.5! 

-  | 

12C0! 

17. oj  NONE 

!CR 

PORTLAND 

!  *  1069 

1  1  ! 

20C.0! 

40. C! 

1.5! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  39 

1  71 801 4446 1 

2*2.0! 

o.c* 

13.6! 

-  ! 

30CO! 

31 .0! NONE 

!Ofi 

PORTLAND 

1  197? 

1  !  1 

242.0! 

42.0! 

2.6! 

! 

-  ! 

| 

! 

! 

NO  AC 

1264123 

1  32614446! 

12C.0! 

33. C! 

6.0! 

-  « 

8C0! 

10.0! NCNE 

ICR 

PORTLAND 

!  1943 

1  1  1 

12C.0! 

33.  C! 

1.0! 

i 

-  ! 

1 

! 

! 

NC  48 

1  218014446* 

242. C! 

42. C! 

13.6*. 

-  ! 

3CC0! 

31 .0! ELEC  T* IC 

AUGERS 

!VA 

VANCOUVER 

!  1979 

1  1  1 

244.0! 

42.  C! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  *9 

1406581 

1  218014446! 

242.0! 

42. C! 

13.6! 

-  ! 

3000* 

31.0! ELECTRIC 

AUGCPS 

IVA 

VANCOUVER 

!  1979 

1  1  1 

244.0! 

42. CJ 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

NC  51 

1  2012J4A46! 

242.0! 

42. Cl 

16.0! 

-  ! 

30001 

31.0! NCNE 

!  OR 

PORTLAND 

!  1977 

1  !  1 

2*2.0! 

42. C! 

2.6! 

■ 

-  ! 

l 

! 

! 

NO  52 

1595107 

1  201 2*4446! 

242.0! 

42. CJ 

16.0! 

-  i 

3CC0* 

31 .0! NONE 

!CR 

PORTLAND 

!  1978 

i  i  i 

242.0* 

42. C! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  53 

1  201214A46* 

247.0* 

42. C! 

16.0! 

-  ! 

3CC0! 

31.0! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

•  19?  8 

1  !  1 

242.0! 

*2. C! 

2.6! 

1 

-  ! 

! 

( 

! 

NC  54 

1  201214*46! 

242.0! 

42. C! 

16.0! 

! 

3000! 

31 .0! NONE 

•OR 

PORTLAND 

!  1974 

!  !  1 

24<.0! 

42. C! 

2.6! 

j 

-  i 

! 

! 

! 

NC  55 

1  201214*46! 

242.0! 

42. C! 

16.0* 

1 

3000! 

31 .0 ! NONE 

ICR 

PORTLAND 

!  1979 

1  •  1 

242.0! 

*2.C! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

j 

i 

NC  54 

!  201214*46! 

242.0! 

42. C! 

16.0! 

-  i 

3000! 

31.0!>CNE 

ioR 

PORTLAND 

!  1979 

1  1  ! 

242.0! 

*2.C! 

2.6! 

* 

-  i 

! 

! 

j 

NO  57 

1  201214*46! 

242.0! 

42. C! 

16.0! 

.  j 

30  C  0 ! 

31 .0! NONE 

!0P 

PORTLAND 

•  1976 

1  !  1 

242.0! 

42.  C! 

2.6! 

i 

-  J 

• 

i 

! 

NC  55 

!  2C12MA46! 

242.0! 

42. C! 

16. C! 

.  j 

3000! 

31 .oi NONE 

!  C 

PORTLAND 

!  1976 

1  !  ! 

242.0! 

42.  C! 

2.6! 

• 

-  i 

! 

! 

i 

NC  62 

1  218014*46! 

242.0! 

42. C! 

13.6! 

-  i 

3CC0! 

31.01DXESEL  PUHP/  4 

!0R 

PORTIANO 

!  1976 

1  1  ! 

244.0! 

42.  CJ 

2.6! 

i 

-  i 

(ELECTRIC 

AUGERS 

! 

j 

! 

NO  71 

!  167614*461 

272.0! 

42.  C! 

13.6! 

! 

3600! 

31.011  DIESEL 

PUHP* 

IVA 

VANCOUVER 

!  1979 

1  !  1 

274.0! 

42.  C! 

2.6! 

« 

-  ! 

!  ELECTRIC 

AUGERS 

! 

! 

NC  72 

!  167614*45! 

272.0! 

42. C! 

13.6! 

i 

36C0! 

31. 011  DIESEL 

PUHP/ 

!VA 

VANCOUVER 

!  1979 

* 

1  1  ! 

274.0! 

42. C! 

2.6! 

! 

.  ; 

•ELECTRIC 

AUGERS 

j 

! 

NC  73 

1  167614*46! 

272. C! 

42. C! 

13.6! 

! 

3600! 

31.011  DIESEL 

PUHP* 

ivA 

VANCOUVER 

!  1979 

| 

1  1  1 

274.0! 

42. C! 

2.6! 

i 

.  i 

•ELECTRIC 

AU6ERS 

i 

i 

NO  74 

!  167614*46! 

272.0! 

42. C! 

13.6! 

.  i 

3600! 

31.011  DIESEL 

PUHP* 

ivA 

VANCOUVER 

!  1979 

1  !  1 

274.0! 

42. C! 

2.6! 

i 

-  ! 

(ELECTRIC 

AUGEPS 

i 

! 

NO  75 

1  167614*46! 

272.0! 

42. C! 

13.6! 

.  i 

3600! 

31.011  DIESEL 

PUMP* 

ivA 

VANCOUVER 

!  1979 

1  1  1 

274.0! 

42. C! 

2.6! 

! 

-  ! 

•ELECTRIC 

AUGERS 

! 

i 

NO  IE 5 

1628348 

1  242914*46! 

273.0! 

42. C! 

16.0! 

-  ! 

3500! 

31.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

i  108C 

1  1  1 

272.0! 

42.  C! 

2.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  146 

1642258 

1  2429*4*46! 

273. C! 

42. C! 

16.0! 

.  ; 

3500! 

31.0! NONE 

!CR 

PORTLAND 

!  1981 

!  1  1 

273.0! 

42.  C! 

2.6! 

i 

-  ! 

! 

| 

! 

NC  167 

(635510 

1  242914A46I 

273.0! 

42. C! 

16.0! 

.  j 

3500! 

31.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

!  1981 

1  1  1 

273.0! 

42. C! 

2.6! 

j 

-  ! 

i 

! 

! 

NC  Ul 

1437906 

1  2429(4*461 

273.0! 

42. Cl 

16.0! 

i 

3500! 

31 .0! NONE 

ICR 

PORTLAND 

!  1981 

1  1  1 

273.0! 

42. C! 

2.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

NC  2 C 2 

129C466 

1  338414*46! 

377.7! 

5C.C! 

12.4! 

! 

4000! 

20.5 ! NUNC 

!CR 

PORTLAND 

!  *  196? 

1  1  ! 

328.0! 

50.  C! 

3.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  505 

!?«CA5* 

I  1091*4**** 

!<«.?! 

40. Cl 

9.2! 

—  i 

1CCC! 

r  CS7(*nI 

!  5*4* 

1  *  1 

16C.0! 

40. C! 

2.0! 

j 

-  i 

i 

j 

i 

NC  506 

129CJ55 

1  1C8214A46! 

159.7! 

40.  C! 

7.2! 

.  j 

iccoi 

26.5 !  ELECTRIC 

AUGERS 

!CR 

PORTLAND 

i  1944 

1  I  1 

UC.O! 

40. C! 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

NC  «C7 

129C459 

1  107214*46! 

159.5! 

40. C! 

7.2! 

-  ! 

icco* 

26.51  ELECTRIC 

AUGERS 

ICR 

PORTLAND 

!  1944 

1  (  1 

159.7! 

40.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

NO  SC9 

I29C297 

1  103914*46! 

1 

1 

12.0! 

.  ! 

10C0! 

-  ! 

! 

!  1944 

1  !  ! 

159.7! 

40. C! 

4.0! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

NO  513 

1289310 

!  153114*41! 

222.0! 

43.5! 

9.6* 

*  j 

15C0! 

26.5 { ELECT* IC 

AUGEPS 

IVA 

VANCOUVER 

!  1944 

1  !  ! 

223.81 

44.  C! 

2.0! 

i 

•  « 

! 

! 

I 

HC  60C 

1577110 

1  210214*41! 

242.0! 

42. C! 

13.0! 

-  ! 

locoi 

35.4(4  ELECTRIC 

IUA 

VANCOUVER 

!  1976 

1  1  ! 

242.0! 

42.  C! 

2.0! 

! 

-  j 

1AU6ERS 

! 

I 

NC  6C1 

1577423 

!  21C214A41 1 

242.0! 

42. C! 

13.0* 

-  ! 

socoi 

33.414  ELECTRIC 

!UA 

VANCOUVER 

1  1976 

1  1  1 

242.0! 

42.  C! 

2.0! 

! 

.  i 

(AUGERS 

! 

! 

NO  6C2 

1579491 

!  210214*41! 

242.0! 

42.  C! 

13.0! 

-  ! 

socoi 

33.4(4  ELECTRIC 

IVA 

VANCOUVER 

!  1976 

1  1  1 

242.0! 

42. C! 

2.0! 

( 

-  ! 

(AUGERS 

! 

! 

NO  603 

1 5S344S 

1  210214441! 

242.0! 

42. C! 

13.0! 

-  f 

3CC0! 

33.4(4  ELECTRIC 

IVA 

VANCOUVER 

!  1977 

1  1  ! 

!  1  1 

1  1  1 

242.01 

« 

i 

42. C! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  1 
! 
i 

1  AUGERS 
! 

1 

j 

i 

! 

! 

! 

1 

natt  2  -  description  of  vessels 
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EMM! 

!  1VTCCJ 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

t 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  E  L  ! 

! 

•1ST! 

OPERATOR 

1  NET  1CC0E1LEN41H19NDTH! 

! 

i 

CARGO  l 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

IS  5CPERATING  ! 

! 

I  COAST 

1  TEA  1  S6EI//////1/////1 

CD  ! 

' m  tun 

POINT  1  LINE-1 

1*0 

LINC-1  ! 

PUILT  ! 

VESSEL  NAME 

ANI  NUMIER 

!  guard 

l  TON-  1PAGE! 

OVEA-1CVEF-! 

////! 

HORSE ! 

PASS-  !  CL UHT) !//////////////// 1T0 J 

///.//////• 

0®  ! 

1  NUKSEA 

1  NAS E  1  IV  l 

ALL  1 

ALL  RIGHT! 

POWER! 

ENCEAS  ! 

<FEET)|  LINE-2 

!  EE* 

LINE*?  ^REBUILT! 

(3?)  TIDEWATER 

8ARCC  LINES/ 

INC. 

I  1  ! 

1  1  1 

1  1  1 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

l 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

i 

i 

i 

! 

(continued: 

1  I  1 

1 

1 

1 

! 

! 

i 

t 

NO.  so 

1  362314A461 

315.4! 

50.  C! 

12.61 

-  j 

3300! 

17.0! NONE 

IC* 

PORTLAND  ! 

1945  ! 

1  1  1 

315.81 

50. C! 

3.0! 

“  ! 

l 

! 

! 

2 

PC9BLES 

125145? 

1  338414*46! 

285.0! 

50.  C! 

12. o! 

•  1 

4000! 

3?.0!NONE 

ICR 

PORTLAND  ! 

1 9  4  S  ! 

i  i  i 

287.0! 

50.01 

3.0! 

-  1 

! 

! 

• 

t 

T7C  1 

1  1 90! 4A  431 

IOC. 01 

30. Cl 

9.0! 

-  I 

4C9! 

J.CIkOKt 

ICR 

PORTLAND  ! 

1936  • 

TTC  4 

1  28 1 1 4  A  43 1 

lOC.Ot 

126.0! 

30. Cl 
32. C! 

6.01 

-  ! 
666! 

! 

17. 0! NONE 

i 

iofi 

! 

PORTLAND  ! 

! 

193?  • 

6.01 

1  1  1 

126.01 

32.  Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

t 

1TC  9 

1  43014A431 

143.01 

36. C! 

6.0! 

•  1 

759! 

7.0INQNE 

!CR 

PORTLAND  ! 

194C  * 

1  !  1 

146.11 

36. C! 

1.01 

-  | 

! 

! 

! 

! 

IE  1 CC7 

1552304 

1  217614*41! 

242. C! 

42. Cl 

14.0! 

-  J 

3000! 

22.0! NONE 

SCR 

PORTLAND  1 

1973  • 

1  !  1 

242.0! 

42. C! 

2.0! 

•  ! 

! 

! 

! 

! 

ATLAS 

!  1  7531  5*71  ! 

272.4! 

42.2! 

12.01 

-  j 

4799! 

27.012  DIESEL  PUHFS 

•OR 

PORTLAND  ! 

I?*?  ! 

1  1  1 

272.4! 

42.2! 

2.9! 

-  I 

! 

! 

2 

i 

emu  4 

!2617H 

!  67315A70! 

218.0! 

40.  Cl 

1C.0! 

•  ! 

1410! 

29.0*2  DIESEL  ENG/ 

i 

i 

1948  ! 

1  1  1 

218.01 

40.  Ci 

2.6! 

*  ! 

!2  AUX  GENERATOR 

j 

* 

2 

UENM 

1599632 

1  167615A711 

272.0! 

42. C! 

15.0! 

-  j 

2500! 

27.012  DIESEL  PUMPS 

!CA 

PORTLAND  j 

•  1?7!  ! 

1  1  1 

274.0! 

42.  C! 

3. Cl 

*  ! 

! 

i 

! 

■ 

HUMBOLDT 

1266917 

1  67415A71! 

2C4.0! 

40. C! 

10.0! 

-  j 

1733! 

25 .0! CI ESEL  PUMPS 

icR 

PORTLAND  ! 

1954  ! 

1  1  1 

205.01 

40.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

J 

NO  1 

1  139115*71! 

1 

-  ! 

14.0! 

-  j 

-  ! 

-  j 

J 

! 

1973  ! 

1  1  1 

244.0! 

42. C! 

2.6! 

-  ! 

i 

i 

! 

i 

NO  2 

1  202115*71! 

1 

1 

14.0! 

-  j 

-  « 

-  i 

i 

! 

1976  ! 

1  1  1 

244.0! 

42. C! 

2.6! 

-  i 

! 

t 

! 

! 

NO  6 

5255282 

1  75315*71! 

194.5! 

3?.!! 

10.1! 

-  j 

19W| 

36.0!2  DIESEL  PUMPS 

•OR 

PORTLAND  ! 

1944  ! 

1  1  1 

194.5! 

39.8! 

2.0! 

“  ! 

j 

! 

j 

{ 

NO  7 

1254103 

1  88115*711 

20C.0! 

42.  C! 

11.3! 

-  j 

1904! 

40. 4 ! 0 1 ESEL  PUMPS 

*VA 

VANCOUVER  ! 

194?  ! 

1  1  ! 

2CC.0! 

42. C! 

3.3! 

-  t 

i 

« 

1 

1 

NO  11 

1174688 

1  77015*71! 

195.0! 

40. C! 

10.0! 

-  j 

17C9! 

36.01DIESEL  PUMPS/ 

!0R 

PORTLAND  1 

1946  • 

1  1  1 

195.0! 

40. C! 

2.0! 

“  ! 

(HYDRAULIC  C»*SE 

! 

! 

2 

NO  34 

l  39715*711 

149.9! 

36. Cl 

7.0! 

-  j 

841! 

27.0! ELECTRIC  PUMP 

!0R 

PORTLAND  t 

•  194?  j 

1  1  1 

169.9! 

36.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

2 

NO  34 

i  150015*711 

222.0! 

42.  C! 

10.01 

•  J 

1716! 

26.01  ELECTRIC  AUGER 

!C» 

PORTLAND  • 

1959  i 

!  1  ! 

224.0! 

42.6! 

2.01 

-  I 

(DIESEL  PUMPS 

I 

! 

t 

NO  37 

1  150015*711 

222.0! 

42. C! 

10.0! 

-  | 

1716! 

26. 01  ELECTRIC  AUGER 

.!Oft 

PORTLAND  ! 

I960  ! 

1  1  1 

224.0! 

42.61 

2.01 

-  ! 
2800! 

(DIESEL  PUMPS 
33.0! ELECTRIC  AUGERS 

!0» 

! 

PORTLAND  | 

i 

197C  i 

1  1  ! 

224.0! 

42.2! 

2.8! 

-  ! 

! 

! 

! 

l 

NO  41 

1  150315*711 

222.0! 

42. Cl 

13.5! 

•  j 

2800! 

31 •  5!  ELECTRIC  AUGERS 

ICR 

PORTLAND  ! 

1?7C  ! 

1  1  1 

224.3! 

42.  C! 

2.8! 

-  ! 

! 

) 

! 

! 

NO  42 

1  1  SCO! 5*71 1 

222.0! 

42. C! 

13.5! 

-  i 

2800! 

31 . 5  1CLCCT* IC  AUGERS 

!0R 

PORTLAND  ! 

197C  ! 

1  !  1 

224.0! 

222.CI 

42. C! 

2.8! 

•  ! 
2600! 

! 

31.S1ELECTRIC  AUGERS 

ICR 

! 

PORUANO  | 

! 

1971  ! 

1  1  1 

224.0! 

42.  C! 

2.8! 

-  I 

I 

! 

! 

! 

NO  44 

1533507 

1  150015*711 

222.0! 

42. C! 

13.5! 

-  ! 

2800! 

31 .5!  ELECTRIC  AUGERS 

ICR 

PORTLAND  ! 

1971  ! 

1  1  1 

224.0! 

42.CI 

2.6! 

•  1 

I 

! 

1 

! 

NO  45 

1534278 

1  1  5001  5*71  1 

222.01 

42.  C! 

13.5! 

-  1 

28001 

31 .5! ELECTRIC  AUGERS 

!C* 

PORTLAND  ! 

1971  • 

1  !  1 

224.0! 

42. C! 

2.8! 

•  ! 

! 

| 

1 

! 

NS  44 

1542873 

1  218015*711 

242.0! 

42.0! 

13.5! 

•  i 

3000! 

31 .0! ELECTR IC  AU4ERS 

!0R 

PORTLAND  I 

197?  ! 

!  •  1 

244.0! 

42.  C! 

2.8! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

NC  47 

1544466 

1  21 !oi 5A71 I 

2*2.0! 

42.  C! 

13.5! 

-  i 

3QCO! 

31 .0! ELECTR tC  AUGERS 

ICR 

PORTLAND  ! 

1977  • 

1  1  1 

244.0! 

42. C! 

2.8! 

•  | 

! 

! 

! 

i 

NO  61 

1  218015*711 

242.0! 

42. C! 

13.6! 

-  j 

3C00! 

31.011  DIESEL  PUHR-4 

IVA 

VANCOUVER  1 

197?  j 

1  1  1 

244.0! 

‘2.0! 

2.6! 

13.6! 

•  ! 
3000! 

(ELECTRIC  AUGERS 
34.0! ELECTRIC  AUGERS 

! 

!  w  A 

! 

VANCOUVER  ! 

! 

1977  ! 

1  1  1 

244.31 

42.0! 

2.6! 

•  1 

IDtESEl  PUMP 

! 

! 

! 

NO  64 

I  235315*90! 

242.0! 

42.  C! 

13.6! 

•  j 

3CC0 1 

34.0! ELECTRIC  AUGERS 

!  WA 

VANCOUVER  ! 

1977  ! 

1  1  1 

244.0! 

42.  Cl 

2.6! 

-  ! 

lOIESCl  PUMP 

| 

! 

1 

NO  74 

j 

1  246115*711 

272.01 

42.  C! 

14.0! 

-  ! 

35COI 

31 .01  DIESEL  PUMP-4 

1C* 

PORTLAND  1 

mi  i 

1  1  1 

274.0! 

42. Cl 

2.91 

*  ! 
35001 

1  ELECTRIC  AUGERS 
31 .0! DIESEL  PUNM-4 

1 

I  OR 

! 

PORTLAND  | 

! 

1«81  ! 

4 2 .  Cl 

1  4  •  0 ! 

1  1  t 

1  244915*71 1 

274.01 

42. Cl 
42. Cl 

2.9! 

14.0! 

-  ! 
3300! 

1  ELECTRIC  AUGERS 

Ji.oimm  mumm/ 

ICR 

l 

PORTLAND  ! 

1 

1961  1 

274.01 

42.01 
42. Cl 

2.9! 

14.0! 

-  1 
35001 

(ELECTRIC  AUGERS 
31 .01 DI ESEL  PUMP/ 

ICR 

! 

PORTLAND  | 

! 

1981  1 

1  1  1 

1  244915*711 

294.01 

42. Cl 
42.  Cl 

2.9! 

*  i 

2565! 

1  ELECTRIC  AUGERS 
24.0I0IESCL  PUMP/ 

! 

ICR 

1 

PORTLAND  1 

! 

1«87  1 

!  !  1 

272.01 

42.0! 

2.9! 

*  1 

! ELECTRIC  AUGERS 

I 

1 

1 

NO  335 

1264154 

1  103715*711 

223.01 

40. Cl 

9.0! 

-  i 

2363! 

33.01  DIESEL  PUMPS 

!  WA 

VANCOUVER  1 

1953  I 

1  1  1 

227.0! 

40. Cl 

2.0! 

•  ! 

| 

1 

1 

1 

NC  S3Q 

I29C112 

1  201615*901 

232.1  1 

42. C! 

12.0! 

-  i 

25001 

34.0! DIESEL  PUMPS/ 

tVA 

VANCOUVER  ! 

196?  1 

1  1  1 

253.0! 

42.1! 

2.01 

*  ! 

1  ELECTRIC  AUGERS 

I 

1 

1 

NO  551 

1 29C514 

1  204115*901 

245.7! 

42. Cl 

12.0! 

-  j 

2500! 

24.0! DIESEL  PUMPS/ 

IV* 

VANCCUVF*  1 

1963  1 

1  1  1 

253.01 

42.11 

2.0! 

-  1 

1  ELECTRIC  AUGERS 

1 

l 

! 

NO  3S? 

NO  $53 

121C720 

1  205415*901 

1  1  1 

1  2011)5*901 

245.7! 
247. Cl 

42. Cl 
42.1! 
42.  Cl 

12.0! 
2.0! 
12. OJ 

■  j 

23001 

•  i 

23CO! 

24.01DIESEL  PUMPS/ 
1ELECTRIC  AUGERS 
34.OI0IESEL  PUMPS/ 

IVA 

1 

IV* 

VANCOUVER  I 
! 

VANCOUVER  ! 

1943  ! 

! 

1967  ! 

1  1  1 

248.0! 

42. Cl 

2.0! 

-  ! 

(ELECTRIC  AU6ERS 

! 

! 

i 

NC  7CC 

1617901 

!  255015*901 

282.0! 

42.  C! 

U.C! 

-  j 

2600! 

30.4! D I ES£L  PUMP/ 

IVA 

VANCOUVER  ! 

me  i 

1  1  1 

232.0! 

42. C! 

2.61 

-  ! 

(ELECTRIC  AUGEPS 

1 

! 

i 

NC  7C1 

I62C126 

1  255015*90! 

282.0! 

42. C! 

14.0! 

-  j 

3600! 

30.4! DIESEL  PUMP/ 

!VA 

VANCOUVER  | 

1 9 SC  ! 

1  !  1 

232.01 

42. C! 

2.6! 

-  I 

(ELECTRIC  AUGERS 

l 

; 

! 

NO  7C2 

1423156 

1  255015*90! 

232.0! 

42. Cl 

14.0! 

-  i 

3600! 

30.4 (DIESEL  PUMP/ 

i  W* 

VANCOUVER  !* 

me  ! 

1  1  1 

282.01 

42.  C! 

2.6! 

-  ! 

!  ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

! 

NO  7C3 

1623981 

1  255015*901 

282.0! 

42. Cl 

U.C! 

-  * 

3  e  C  C ! 

30.4! 0 IESEL  PUMP/ 

IVA 

VANCOUVER  ! 

1 9 SC  • 

1  1  1 

232.0! 

42.  C! 

2.6! 

-  1 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

! 

NO  704 

162462? 

1  255015*90! 

282.0! 

42. C! 

U.C! 

-  i 

3600! 

30.41  DIESEL  PUMP/ 

!  VA 

VANCOUVER  ! 

19?C  ! 

1  1  1 

282.0! 

42. C! 

2.6! 

-  ! 

•ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

! 

NO  7C5 

1 62SC3S 

!  255015*901 

232.01 

42.  Cl 

U.O! 

-  I 

3600! 

20.4 { DI ESEL  PUMP/ 

IVA 

VANCOUVER  ! 

I960  ! 

1  !  1 

232.0! 

42. C! 

2.6! 

-  ! 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

! 

NC  7C6 

1641610 

1  254215*90! 

232.0! 

42. Cl 

14.0! 

-  j 

36CO! 

30.4! DIESEL  PUMPS/ 

!va 

VANCOUVER  I 

1??  1  ! 

1  1  1 

282. 01 

42.CS 

2.6! 

-  ! 

i 

i 

NO  707 

1643450 

1  254215*901 

2*2.0! 

42.  C! 

U.O! 

-  j 

2600! 

30.4! 0 IESEL  PUMPS/ 

ivA 

VANCOUVER  ! 

19  J  1  * 

1  I  ! 

232.0! 

42.0! 

2.6! 

-  ! 

!  ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

! 

NO  708 

I645C59 

1  254215*901 

232.0! 

42.0! 

U.O! 

-  i 

3600! 

30.4! DI ESEL  PUMP/ 

!VA 

VANCOUVER  ! 

1982  ! 

1  1  1 

282.0! 

42. C! 

2.6! 

-  ! 

! ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

! 

NO  70? 

1644155 

1  254215*90! 

282.01 

42.  Cl 

U.O! 

-  i 

3600! 

30.4! DIESEL  PUMP/ 

!WA 

VANCOUVER  ! 

1982  ! 

1  1  1 

232.0! 

42. Cl 

2.6! 

-  ! 

(ELECTRIC  AUGERS 

! 

! 

! 

NO  1192 

1  ------ 

1  52515*71 | 

12C.C1 

33. C! 

6.5! 

-  j 

8001 

30.01  NONE 

!VA 

VANCOUVER  ! 

1949  1 

I  !  ! 

12C.01 

33. Cl 

1.01 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

NO  1721 

1  33315*711 

12C.01 

33.  Cl 

6.0! 

-  j 

800! 

30.fi! ELECTR IC  PUMP 

!0R 

PORTLAND  | 

•  1951  ! 

!  !  I 

12C.0! 

33. Cl 

1.0! 

■  ! 

! 

2 

I 

! 

RUSSELL  24 

j  - 

1  50215A71! 

16C.0! 

34.C! 

9.0! 

.  j 

1232! 

24.01  ELECTRIC  PUMP 

!0R 

PORTLAND  ! 

1943  ! 

t  1  1 

164.11 

35. C! 

2.0! 

-  I 

1 

1 

! 

! 

TfL  174 

1249799 

!  67515*71! 

193.01 

34.  C! 

7.0! 

•  i 

7971 

17.0! NONE 

ICR 

PORTLAND  I 

*  1954  ! 

!  1  1 

202.01 

34. C! 
36. Cl 

2.5! 

-  ! 
6401 

1 

8.01  NONE 

1 

!  OR 

1 

PORTLANO  ! 

1 

me  ! 

ILL* 

1  1  1 

!  1  1 

!  1  1 

136.8! 

1 

1 

36. C! 

1 

1 

2.0! 

! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

! 

TAKE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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CNGft! 

0X3TI 

VESSEL  NAPE 

OPERATOR 

AND  NUH8ER 

1  COAST 

1  guard 

t  NUMBER 

•VTCC1  DIMENSIONS  1  DRAFT  1 
NET  *COOE! LENGTH! 2R0TH1  ! 

AEGIS-!****!  *EG«  1  REG. 1  LOAD-1 
TER  1  S tf J //////! /////!  £0  l 

TON-  1RASE1  0VER-10VE >*!/////! 
WAGE  !  IV  !  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

1  1  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 

1  CARGO  1  FIXED  1  EQUIPMENT  ITCl  BASE 

!////////!  POINT  1  LINE-1  t AOt  LINE-1 

HORSE!  PASS-  1 (LIGHT)!// //////// //////(T01//////////I 
POWER!  ENGEftS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE f  LINC-2 

! 

! 

YEAR  1 
EUILT  ! 
OR  1 
•REOUILTl 

(32)  TIOEWATEP 

eARGES 

l 

! 

( 

1  t 

!  1 

1  ! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

3E A  TIDE 

I6JC17S 

19811*02! 

172.8! 

33. Cl 

12.2! 

2400! 

555! 

49.0! NONE 

1LA  MORGAN 

1981 

1 

1  ! 

172.8! 

!  8.0 ! 

6.2! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

JCC  TIDE 

kako* 

32111A02! 

216.01 

42. Cl 

12.0) 

61*0! 

638! 

49, C ! NONE 

1  LA  MORGAN 

1982 

i 

!  ! 

216.0! 

42. C! 

1 1.0! 

! 

-  J 

! 

I  CITY 

EVA  LTNH  TIDE 

1519*78 

66! 1  COS  1 

1 

-  1 

10.5! 

1200! 

-  | 

-  ! 

I 

198C 

! 

1  1 

11C. 01 

?6.C! 

7.0! 

! 

-  j 

! 

! 

HOOD  TIDE  II 

!55  3422 

135MA0:i 

146.4! 

38. C! 

12.0! 

2250! 

704! 

63.9! NONE 

! L A  MORGAN 

1973 

! 

!  1 

18C.01 

38.  C! 

6.0! 

| 

-  I 

1 

I  CITY 

f C AT  TIDE 

16*1960 

19eMA0?l 

186.0! 

38. C! 

10.8! 

2*0C! 

500! 

43, C! NONE 

(LA  MORGAN 

1982 

! 

1  1 

186.0! 

38. C! 

5.5! 

! 

-  i 

! 

1  CITY 

GLEN  TIO£ 

1643323 

2C011A02! 

1  *C .0! 

40. C! 

12. G! 

4391 

48! 

48.0! NONE 

(LA  MORGAN 

1981 

1 

1  1 

1RC.0I 

40. Cl 

6.0! 

! 

-  J 

t 

!  CITY 

LEE  TIDE 

1614326 

110MCG1! 

! 

.  ; 

6.0! 

1 35C! 

235! 

-  ! 

!LA  LAFAYETTE 

1975 

I 

!  1 

10C.0! 

24. C! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

1 

LEON  TIDE 

1576463 

1  58  MAO?  1 

K8.01 

40. C! 

14.4! 

$0301 

320! 

40.0! NONE 

! L A  MORGAN 

1976 

l 

1  1 

195.0! 

40.C! 

11.5! 

! 

-  i 

! 

1  CITY 

TERAT  TIDE 

1655326 

1E0MA32! 

192.0! 

40. C! 

—  ! 

4810! 

—  ! 

—  INOWE 

!LA  MORGAN 

1983 

! 

f 

|  j 

1  1 

142.5! 

1 

49.  C! 

! 

7.4! 

! 

I 

—  ! 

! 

! 

!  CITY 

1 

(32)  TIDEWATER 

ENTERPRISES 

f 

1 

!  1 

1  ! 

1 

1 

! 

I 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

ecH  noc 

1617785 

1 82 11  AO?  1 

146.6! 

38. C! 

12. oi 

2250! 

706! 

60.0 ! RUHR 

(LA  NEW 

I960 

f 

1  1 

13C.01 

40. C! 

6.G! 

! 

-  | 

I 

!  ORLEANS 

DOLLING  TIDE 

I619C50 

1*211*02! 

146.6! 

38. Cl 

12.0! 

2250! 

706! 

60.0 ( NONE 

I  LA  MORGAN 

1980 

1 

1  1 

UC.O! 

4C.C! 

6.C! 

1 

-  j 

! 

!  CITY 

DIGGS  TIDE 

1653837 

192  MAO?! 

186.0! 

40.  C! 

12. G! 

2250! 

745! 

60.0 ! NONE 

!LA  NEW 

1983 

l 

1  1 

18C.01 

40. C! 

6.5! 

! 

-  j 

! 

!  ORLEANS 

ED  TIDE 

160C320 

6111A021 

1C4.3! 

26. C! 

2.0! 

1600! 

57! 

42.0! NONE 

SLA  MORGAN 

1978 

1 

1  1 

120.01 

76. C! 

5.6! 

! 

-  J 

! 

I  CITY 

HILTON  TIDE 

1653836 

1 92 1 1  AO? 1 

146.01 

40.  Cl 

12.0! 

2250! 

745! 

60.0 ! NONE 

!LA  KFW 

1983 

1 

1  1 

1  SC .01 

40.  Cl 

6.5! 

! 

-  | 

! 

1  ORLEANS 

NEEOHAH  TIDE 

1655494 

20? 1 1 AC2 1 

186.01 

40.  C! 

12.0! 

2250! 

818! 

57.01  NONE 

! LA  MORGAN 

1983 

1 

i  t 

180.0! 

40.0! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

1  CITY 

TAD  TIDE 

1656840 

20211A9?) 

MC.O! 

40.C! 

12. Cl 

2250! 

7301 

50.0! NONE 

HA  MORGAN 

1983 

1 

!  1 

18C.01 

40. C! 

6.8! 

! 

-  | 

! 

I  CITY 

TCBY  TIDE 

1618175 

1 82  Mao?  1 

1 68 .6! 

32. C! 

12.0! 

3400! 

7061 

60.0! NONE 

1C A  LOS 

198C 

1 

1 

1  1 

1  l 

15C.0I 

1 

40.  C! 

! 

6.0! 

! 

1 

! 

*  1 

! 

! 

!  ANGUIS 
! 

(32)  TIDEWATER 

ELECTS 

INC. 

I 

!  1 

1  t 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

CANNON  TIOE 

1620454 

18211 *02 ! 

166.61 

38.  C! 

12.0! 

2250! 

706! 

60.0! NONE 

(LA  MORGAN 

198C 

| 

1  1 

1 5C.0! 

40.  C! 

6.0! 

! 

-  | 

! 

I  CITY 

OAftOl  TIDE 

1648349 

321 11 A02! 

216.0! 

42. C! 

14.  G! 

6140! 

714! 

52.0! NONE 

(LA  MORGAN 

1912 

1 

1  ! 

216.0! 

42. C! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

1  CITY 

HALE  TIOE 

1567194 

134MA02! 

166.41 

33. Cl 

12.0! 

22501 

630! 

65 .0! NONE 

f LA  MORGAN 

1»7J 

! 

1  1 

1RC.0! 

38. C! 

6.0! 

! 

-  J 

! 

I  CITY 

LLOYD  TIDE 

1606340 

61MA02! 

105.3! 

26.0! 

8.0! 

1 6C0! 

42.0! NONE 

ilA  MORGAN 

1979 

1 

1  ! 

120.0! 

26.01 

5.61 

! 

-  i 

» 

1  CITY 

LCPPIEUE  TIDE 

1655327 

18011AC21 

173.9J 

40.C! 

12.2! 

4810! 

199! 

50.6 ! NONE 

ILA  MORGAN 

1983 

! 

1  t 

192.0! 

40.0! 

6*0! 

1 

-  J 

! 

I  CITY 

MUNSON  TIOE 

1618C64 

199MA0?! 

166.5! 

40.1! 

12.2! 

2250! 

199! 

50.6! NONE 

!LA  MORGAN 

1910 

I 

1 

1  t 

1  t 

180.0! 

! 

40.1! 

! 

6.0! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

i  CITY 
! 

(32)  TIDEWATER 

GRAND 

ISLE# 

1 

INK. 

1  ! 

1  ( 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

! 

1 

ARCEPONT  TIOE 

14*5866 

2C0I 1*021 

165.0! 

40.  CJ 

12.0! 

2250! 

1017! 

37.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1982 

| 

1  1 

13C.0! 

40.  C! 

6.4! 

! 

-  I 

! 

1  CITY 

CLAIRf  TIDE 

1647291 

2QJMA02! 

165.01 

40.  C! 

11.3! 

22501 

560! 

27.91N0NE 

(LA  MORGAN 

1982 

! 

1  ! 

iic.oi 

40.  C! 

8.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

LULU  not 

I62C317 

19511*02! 

186.0! 

38.01 

2.7! 

1P0C! 

195! 

34.0! NONE 

ILA  MORGAM 

198C 

! 

1  ! 

166.0! 

38. C! 

5.0! 

1 

-  ! 

! 

I  CITY 

HA  AY  TIDE 

161C447 

62I1A02I 

93.01 

19.7! 

4.3! 

2025! 

30.0!NONE 

!LA  MORGAN 

1979 

1 

1  1 

100.0! 

21.3! 

3.3! 

! 

-  j 

( 

I  CITY 

WILLIAM  TIDE 

1653834 

180MA02! 

173.9! 

*  O.C  J 

—  ! 

4610! 

—  ! 

—  ! 

ILA  MORGAN 

1983 

I 

I 

!  1 

1  I 

192.01 

! 

40*0 ! 

! 

—  ! 

I 

! 

! 

—  ! 

! 

!  CITY 
! 

(32)  TIDEWATER 

NARINE 

PACIFIC!/  INC. 

!  1 

1  1 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

1 

OCUrSCM  TIDE 

1554407 

131 11*02! 

146.4! 

38.  C! 

12.0! 

2250! 

640! 

$7*6! hCNt 

ILA  MORGAN 

197A 

l 

1  1 

no.oi 

33.01 

6.0! 

J 

-  ! 

! 

!  CITY 

HATCH  TIDE 

1649835 

32111*02! 

216.0! 

42.0! 

13.9! 

8140! 

638! 

51 .01  NONE 

ILA  MORGAN 

1912 

! 

1  1 

216.0! 

42. C! 

8.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

REEVES  TIDE 

1579463 

202I1A02I 

171.8! 

40.C! 

14.61 

5750! 

1183! 

48.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1977 

J 

1  1 

194.0! 

40.0! 

8.31 

! 

-  ( 

! 

!  CITY 

SELLERS  TIOE 

j  ------ 

202!  *.*021 

171. SI 

4G.C! 

14.6! 

5750! 

1183! 

48.0 ! NONE 

!LA  MORGAN 

1977 

t 

! 

t  1 

i  1 

194.0! 

1 

40.0! 

1 

3.3! 

! 

I 

• 

j 

!  CITY 
! 

(32)  TIDEWATER 

NAVIGATORS/ 

I 

INK. 

1  ! 

f  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

! 

I 

! 

I 

ALEX  TIOE 

1577518 

20211*02! 

171.8! 

40.  C! 

14.7! 

57501 

470! 

65.0! NONE 

ILA  NEW 

1974 

1 

1  1 

194.0! 

40.C! 

12.0! 

• 

-  f 

! 

!  ORLEANS 

BILL  TIDE  IT 

1573156 

19411*02! 

166.0! 

38.0! 

12.1! 

32001* 

5001 

53.CIN0NE 

ILA  NEW 

1976 

! 

1  1 

180.0! 

38.0! 

5.8! 

! 

-  ! 

! 

!  ORLEANS 

80SW0RTH  TIOE 

164G585 

20911*02 ! 

164.2! 

40. C! 

12.0! 

18601 

48.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1931 

1 

1  1 

160.0! 

40.0! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

CYNOY  TIOE 

1651338 

5011*02! 

65.0! 

20. C! 

4.0! 

1020! 

24.0) NONE 

ICA  LOS 

1917 

! 

1  1 

65.0! 

20.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ANGELES 

LEO  TIOE 

1575331 

2021 1*02! 

171.3! 

40.0! 

14.7! 

5750! 

6C5! 

63.0! NONE 

ILA  NEW 

1976 

1 

i  1 

194.0! 

40. C! 

7.0! 

1 

•  ! 

! 

!  ORLEANS 

HADISE  TIDE 

1642772 

2C1MA02! 

18C.0! 

38.  C! 

13.0! 

1800! 

1073! 

66.0! NONE 

ILA  VENICE 

1981 

1 

1  ! 

166.0! 

38. C! 

6.0! 

1 

-  1 

1 

1 

«u;&oc<  TIDE 

l 653292 

51MA02! 

65.01 

20.  CJ 

4.21 

10201 

24.01  NONE 

ICA  LOS 

1983 

! 

J  1 

85.0! 

20.C! 

4.0! 

! 

-  1 

1 

!  ANGELES 

PARCH  TIDE 

1642456 

200I1A02I 

164.2! 

40,  Ci 

12.0! 

I860! 

48! 

*8.0! NONE 

! L A  MORGAN 

1981 

1 

J  1 

130.0! 

40. C! 

6.0! 

! 

•  ! 

1 

!  CITY 

ROBERT  L.  TIDE 

1582896 

87MA021 

IOC. 5! 

26.  C! 

4.7! 

910! 

12*1 

35 .0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

1977 

1 

1  1 

IOC. 5! 

26. C! 

3.6! 

! 

-  | 

! 

1  CITY 

SMITH  TIDE 

1651389 

51MA02! 

65.0! 

20.  C! 

4.2! 

10201 

24.0! NONE 

ICA  LOS 

1932 

1 

1  1 

65.0! 

20.CJ 

4.0! 

1 

-  J 

! 

1  ANGELES 

TOURS  TIOE 

1659578 

20211*92! 

18C.0! 

40. C! 

12.01 

22501 

730! 

50.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1983 

l 

!  J 

1 5C.0I 

40. Cl 

6.6! 

1 

-  J 

1 

!  CITY 

WHITT  IE  TIDE 

1658112 

202MA021 

166.0! 

40.  C! 

12.0! 

2250  J 

730! 

50.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1983 

! 

! 

! 

!  i 

!  ! 

!  f 

180.0! 

{ 

i 

40.0! 

! 

! 

6.5! 

1 

1 

■ 

1 

1 

I  CITY 

1 

! 

794 

TABLE  2  -  DESCRIPTION 

OF  VESSELS 

ENGR  t 

1VTCC! 

DIPFNSICNS  ! 

DRAFT! 

! capacity ! 

HIGH-  ! 

!  V 

E  S  S  £  L 

! 

OliTl 

OPERATOR 

1  NET  ! CODE ! L 6NCTH ! 

ERDTHl 

| 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!S 

OPERATING 

! 

REG. 1 

I  COAST 

1  TER  !  SEE!//////! 

/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

(AO 

HNC-1 

BUILT 

1 

VESSEL  MARE 

AND 

NUN8ER 

1  GUARD 

TON-  IPAgE! 

OVER-! 

CVER-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LICHT) !/////////////// /JTO !////////// 

OR 

! 

)  rubber 

NACE  !  IV  ! 

ALL  1 

ALL  * 

LIGHT! 

ROVE*! 

CNGCRS  ! 

CFEfT)! 

LINE-2 

ICE!  LtNC-2 

(•REBUILT! 

(32)  tmw«m 

I 

! 

RESOURCES#  INC!. 

!  1 

!  i 

1  ! 

i 

j 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

At  SHI  At  TIDE 

! 663944 

19611  J21 

19*. oi 

*0.C! 

12.0! 

2250! 

8C5) 

50.0! NONE 

I  LA 

MORGAN 

1983 

! 

|  i 

19*. 01 

*0.0! 

6.6! 

1 

-  ! 

! 

i 

CITY 

CARLSON 

! 666  Cl  2 

19611AC2! 

194.0! 

*0.C! 

12.0! 

2250! 

805! 

50.0! NONE 

i  L  A 

MORGAN 

1983 

I 

1  1 

19*. 0! 

40. C ! 

6.6! 

! 

! 

! 

CITY 

Dicrctsoh 

J466C72 

19611A02! 

m.o* 

*0.C! 

12.0! 

22501 

805! 

50. 0 l NONE 

!LA 

MORGAN 

1983 

! 

!  ! 

19*. 0! 

<0.0! 

6.6! 

! 

-  1 

) 

! 

CITY 

jam  mt 

1663943 

19511AQ2! 

194.0! 

*0.C! 

12.01 

2250! 

805! 

50.0! NONE 

(LA 

MORGAN 

1983 

! 

!  ! 

194.0! 

*0.C! 

6.61 

! 

! 

| 

CITY 

PARGE  TIDE 

160C407 

6311*02! 

91.3! 

19.6! 

5.*! 

1530! 

*6i 

26 . 0 ! NONE 

!LA 

MORGAN 

1977 

! 

!  1 

1CC.0! 

21. C! 

3.0! 

! 

I 

! 

CITY 

HARK  S 

1655579 

20211*021 

18  C.O! 

40- C 1 

12.  C! 

22501 

730! 

50.0! NONE 

*  L 

MORGAN 

1983 

! 

1  ! 

18C.0! 

*0.0! 

6.6! 

1 

! 

! 

CITY 

ONEIL  TIDE 

J66C243 

20211A02! 

166.8! 

<O.Cl 

1C.  0! 

2250! 

•NONE 

!LA 

PORGAN 

1983 

! 

1  1 

166.31 

*0.0! 

8.0! 

| 

-  ! 

! 

1 

CITY 

WILLI  TIDE 

1604374 

19211A02! 

166.21 

*0.  C! 

1*.0t 

3200! 

192! 

65.0! NONE 

!LA 

PCRGAN 

1975 

! 

! 

!  ! 

i  i 

1SC.0! 

1 

40.C! 

6.0! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

(39)  TIDEWATER 

SAND 

*  (RAVEL# 

I 

!  INC. 

1  ! 

!  1 

1 

1 

j 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

ELLEN 

!  2  35  971 

7313*39! 

75.91 

23.  C! 

10.8! 

1300! 

43.5 ! NONE 

!  C 

OAKLAND 

me 

! 

1  1 

3C.01 

?*.C! 

9.0! 

! 

i 

! 

JENNIFER  L 

1 633349 

7413*16! 

79.1! 

28.1! 

11.6! 

2200! 

34.0! NONE 

I C  A 

OAKLAND 

1982 

! 

!  ! 

92.0! 

28.6! 

8.6! 

! 

! 

I 

JOHNNY  PETERSON 

1296618 

*113*36! 

51.0! 

18.5) 

6.5! 

600! 

31 . $ ) NONE 

!CA 

OAKLAND 

196* 

l 

1  1 

55.5! 

18.81 

5.0! 

I 

! 

1 

SANDERL1NC 

1521611 

91 2! *A*i! 

22C.1! 

*0.01 

11.6! 

-  ! 

22C0! 

J1.SIPUPP 

!  C  A 

OAKLAND 

1969 

1 

!  ! 

22C.1! 

*0.0! 

2.5! 

! 

! 

1 

TS«  230 

167*681 

17711***6! 

2JC.01 

55.01 

13.*! 

-  I 

37CC! 

34.0! PUNP 

!  C  A 

OAKLAND 

1985 

1 

! 

1  1 

1  1 

23C.O! 

1 

55.01 

2.5! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(32)  tidewatea 

TRADERS 

I 

! 

1  1 

1  1 

j 

i 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ALBERTA  TIDE 

1572C32 

2031 1 A  02 ! 

171.5* 

*0.0! 

14.5! 

57*0! 

820! 

63 . 0 1  NONE 

!  CA 

LOS 

1976 

1 

!  1 

194.0! 

*0.01 

7.7! 

1 

! 

! 

ANGELES 

COUX  TIDE 

!57S*27 

20211*02! 

171.3! 

*0.0! 

14.61 

57501 

1178! 

46.0! NONE 

!  L  A 

PORGAN 

1976 

! 

1  1 

194.0! 

*0.01 

8.3! 

! 

-  j 

! 

1 

city 

NOON  TZOE 

1575657 

583 ! 1  AO? ! 

193.8! 

*3.7! 

16.3! 

7800! 

1285! 

62.3! NONE 

!LA 

MORGAN 

1976 

l 

! 

1  ! 

1  1 

218.01 

! 

*3.7! 

6.5! 

1 

! 

! 

! 

| 

i 

! 

! 

CITY 

(32)  TIDEWATEA 

VENICE 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

f 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

COLE  TIDE 

1653635 

19211A03! 

166.0! 

*0.01 

12.0! 

2250! 

7*5! 

60.0 ! NONE 

ILA 

NEW 

1983 

1 

!  1 

16C.0! 

*0.01 

6.5! 

! 

! 

» 

ORLEANS 

ESTAY  TIDE 

1653838 

19211*03! 

166.01 

*0.01 

12.0! 

2250! 

7*5! 

65.0! NONE 

ILA 

NEW 

1983 

1 

1  1 

16C.Q! 

*0.01 

6.5! 

! 

-  j 

! 

{ 

ORLEANS 

LAUGHLIN  TIDE 

159C788 

U2MA031 

167.0! 

*0.0! 

12.0! 

2*50! 

630i 

65.0! NONE 

ILA 

PORGAN 

1978 

1 

!  ! 

18C.0! 

*  0  •  C ! 

6.0! 

! 

! 

! 

CUT 

l£  AOY  TIOC 

1621516 

6711*02! 

106.01 

26.0! 

10.31 

1200! 

399! 

39.0! NONE 

!L* 

MORGAN 

19«C 

l 

1  1 

116.7! 

26. C! 

5.3! 

! 

! 

! 

CITY 

PICA  TIDE 

157C755 

2COMA02! 

166.0! 

*0.0! 

12.0! 

7200! 

775! 

71.0! NONE 

!LA 

PCRGAN 

1976 

1 

!  ! 

20C.0! 

40.0! 

8.01 

I 

-  1 

! 

! 

CITY 

■ 

PURAILL  TIDE 

16*767* 

19111A03I 

113.5! 

*2.C! 

14.0! 

61*0! 

672! 

57.0! NONE 

ILA 

PORGAN 

1982 

» 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

2CC.0! 

1 

*2.0! 

6.01 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

(32)  TIDEWATEA 

VENTURES#  INC. 

1 

! 

i  i 

■  i 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

EARL  TIDE 

1621361 

17011*02! 

17C.11 

*0.0! 

12.0! 

2520! 

100*1 

35 .0! NONE 

ILA 

PCRGAN 

me 

1 

1  ! 

1 1C. ot 

*0.0! 

6.4! 

1 

! 

! 

CITY 

HIGH  TIDE  II 

1556150 

20311*02! 

165.9! 

33. C! 

12.1! 

3000! 

4*0* 

51.0! NONE 

ILA 

PCRGAN 

1976 

! 

1*C.O! 

IS. Cl 

6.6! 

1 

-  J 

\ 

! 

CITY 

HOSEA  not 

1607378 

mmoji 

18C.0! 

40.C5 

12.0! 

3000! 

560! 

o2.0! NONE 

ILA 

PORGAN 

1979 

1 

!  1 

16C.0! 

40. C! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

JAVELIN  TIOE 

16*6003 

20111*02! 

167.1! 

*0.C! 

12.0! 

3000! 

995! 

60.0! NONE 

!l  A 

PCRGAN 

1982 

I 

1  ! 

115.0! 

*0.C! 

6.5! 

! 

! 

! 

CITY 

LOUIS  TIDE 

1605689 

19611*03! 

11C.0! 

*0.0! 

12.0! 

3000! 

560! 

62.0! NONE 

ILA 

RCRCAN 

1979 

1 

1  ! 

11C.0! 

*0.C! 

9.0! 

1 

i 

! 

CITY 

■ 

TIGER  TIDE 

1656*22 

18011*021 

1 

-  J 

12.0! 

-  ! 

i 

! 

1983 

1 

! 

!  ! 

!  1 

192.0! 

! 

*0.0! 

-  ! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(32)  TIDEWATEA 

VESSELS#  INC. 

1 

1 

!  1 

!  1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

• 

AL  TIOE 

162*385 

20311*02! 

166.5! 

*0.0! 

12.0! 

2250! 

70*! 

62.41  NONE 

!LA 

PORGAN 

1975 

■' 

! 

!  ! 

18C.0! 

*0.1! 

6.9! 

! 

9! 

! 

! 

CITY 

ALLIANCE  SULTAN  OF 

SEA 

1636651 

66! 1 *02  S 

111.6! 

30.0! 

1C.1 ! 

1200! 

467! 

32 .0) NONE 

ILA 

MORGAN 

1981 

1 

1  ! 

13C.0! 

30.01 

5.2! 

! 

-  f 

1 

! 

CITY 

BETTY  TIDE 

16JC350 

57!1*02! 

! 

-  J 

8.01 

600! 

59! 

-  t 

i 

me 

1 

1  ! 

65.0! 

26.0! 

6.0! 

! 

-  ; 

! 

i 

CAM  TIDE 

162571* 

6611*02! 

111.6! 

30.0! 

1C.1! 

1200! 

467! 

32 .0! NONE 

!LA 

PORGAN 

198C 

1 

1  ! 

13C.0! 

30.0! 

5.2! 

! 

-  i 

i 

! 

CITY 

CORSAIR  TIDE 

1 6*CC27 

6611*01! 

101.4! 

26.0! 

4.3! 

2000! 

55! 

SNONE 

ILA 

PCRGAN 

1981 

I 

1  ! 

1 1 C  •  0 ! 

26.  C! 

3.3! 

! 

45! 

! 

! 

CITY 

/ 

DARLIEM  TIDE 

1612C6* 

6211*021 

93.0! 

19.7! 

*.3! 

15301 

54! 

30.0! NONE 

ILA 

PORGAN 

1979 

1 

! 

1  1 

m.7! 

21.3! 

3.3! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

DUSHANE  TIDE 

1565*26 

19611*02! 

198. C! 

*0.0! 

14.*! 

5000! 

320! 

-  ! 

ILA 

PCRGAN 

I960 

1 

!  ! 

198.0! 

*0.0! 

11.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

ERICA  THE 

1632C77 

5811*02 ! 

86.0! 

26.0! 

8.3! 

680! 

160! 

40.0  l  NONE 

ILA 

PCRGAN 

1981 

- 

! 

1  1 

1Q0.0! 

26.0! 

6.2! 

! 

-  i 

! 

! 

CITY 

HUTSON  TIDE 

1622767 

6711(021 

109.6! 

22.  C! 

6.5! 

2500! 

73! 

35 .0! NONE 

! 

198C 

! 

!  ! 

125.0! 

23.9! 

4.1! 

! 

41! 

! 

! 

JACKIE  TIDE 

1655218 

5111*02! 

85.0! 

20. C! 

*.2! 

1020! 

11! 

24 .0 ! NONE 

!  C  A 

LOS 

1983 

/ 

! 

!  1 

65.0! 

20.0! 

4.0! 

i 

-  j 

! 

! 

ANGELES 

•  u;j  »» 

1 41«Q9A 

5611*07* 

*6.0! 

?4.C) 

8.3! 

6601 

uoi 

40.0 ! NONE 

ILA 

PORGAN 

me 

i 

1  1 

10C.0! 

26.01 

6.2! 

! 

-  1 

! 

! 

CITY 

7, 

PANNT  TIDE 

1653293 

5111*02! 

65.0! 

20.0! 

4.2! 

1020! 

i  i 

24.0! NONE 

!  C  A 

LOS 

1983 

! 

!  ! 
19611*021 

65.0! 

20.0! 

4.0! 

! 

-  ! 

; 

I 

ANGELES 

POURCIAU  TIDE 

1619718 

18C.0! 

*0.0! 

12.2! 

2250! 

490! 

51 -oi MCHt 

!LA 

PORGAN 

me 

r 

! 

1  ! 

1SC.0! 

*0.0! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

RITA  TIOE 

1655219 

5111*02! 

45.0! 

20.0! 

4.2! 

1020! 

11! 

24.0! NONE 

1 C  A 

LOS 

1983 

1 

!  ! 

65.0! 

20. C! 

4.0! 

» 

-  ! 

! 

» 

ANGELES 

ROUGE  TIDE 

1623**6 

19911*02! 

166.5! 

*0.01 

14.0! 

3400! 

490! 

62.4 (NONE 

i  l  a 

PORGAN 

198C 

6 

I 

1  ! 

18C.0! 

*0.1! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

1 

CITY 

RYAN  TIDE 

! 6*1C92 

5811*02! 

86.0! 

26.0! 

8.3! 

660! 

160! 

40.0! NONE 

ILA 

PCRGAN 

1951 

! 

1  ! 

100.0! 

26.  C! 

6.2! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

SHIFT  IE  TIOE 

1635C9* 

59*1*02! 

913.0! 

26.0! 

4.3! 

1530! 

55! 

30.0 ! NONE 

ILA 

PORGAN 

1981 

- 

! 

j  i 

108C.0! 

26.0! 

3.3! 

! 

32! 

! 

! 

CITY 

URIC  TIDE 

1653839 

19211*02! 

166.0! 

*0.0! 

12.0! 

2250! 

745! 

60.0! NONE 

(CA 

LOS 

1983 

! 

! 

! 

!  ! 

(  ! 

!  t 

180.0! 

1 

! 

*0.0! 

6.5! 

! 

! 

! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ANGELES 

1M«  I  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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VESSEL  NAME  AND  NUMBER 


(32)  TIGER  MARINE#  INC. 
TONY 


Cl Ji  TILLER  CONST.  CO. 
NATIVE  IX 


(11)  TILLCTT  OIL  TRANSfORT#  t| 
VALTER  C.  I 


(17)  TINKER  SAND  t  GRAVEL/  INI 
APRIL  LTNNE  ! 


MAXON-SM  150 
RAXON-SM  1 51 


(36)  TINY  TANKERS#  INC. 
DAGVGCD 


(32)  IMS  ACOUISXTXON  CORP. 
CRIMSON  TIDE 


(32)  TOP  I A  5/  INC. 
T06IAS 


(36)  TOCIAK  FISHERIES  #  INC. 
CHARAI 


(16)  TOLEN  NARINE#  INC. 
BASIL  T 


LARRY-J  AN-DEAN 
LINDA  L.  TOLEN 


V.  L.  TOLEN 


(16)  TOR  SOYA  CRAIN  CC.s  INC.! 
RV  59B  I 


IVTCC! 

DIMENSIONS  I  ON  AFT  t 

{CAPACITY! 

HIGH¬ 

! 

!  V  E  S  S  C  L  ! 

NET 

!CC0C!LENCTH18P&TH!  ! 

! 

! 

EST 

! 

CARGO  HANDLING 

IS  ! OPERATING  | 

•EGIS- 

!****! 

RES.  i  PCG.ILOAO-! 

1 

CARGO 

! 

FIXED 

! 

EOUIPRENT 

IK!  PASS  ! 

YEAR 

TER 

i  u?r 

unnunm  ed  ! 

!////////! 

POINT 

1 

LINE-1 

X  AO!  L INE“t  ! 

EUILT 

TON¬ 

1PA*if! 

OVEP-jOVEF-l /////! 

H0«5E! 

pass¬ 

{(LIGHT) 

!//////////////// ITO!/ ////////  / 1 

OR 

NAGE 

!  IV  ! 

AIL  !  ALL  SLIGHT! 

POWER! 

enger: 

! 

(FEET) 

! 

LINE-2 

ICC!  LINE-2  ! 

♦REBUILT! 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

9911*02! 

! 

! 

! 

10C.01 

! 

1 

! 

i 

i 

6.0! 

1 

1 

! 

1200! 

! 

! 

! 

97! 

i 

i 

! 

50.0! NONE 

! 

! 

! 

ILA 

MORGAN 

196C 

!  1 

!  i 

i  i 

10C.01 

1 

i 

22.5! 

! 

2.01 

! 

■ 

! 

t 

i 

SO! 

! 

i 

i 

i 

■ 

I 

1 

CITY 

5  1 

I  1 

1413*35! 

i 

! 

41.3! 

I 

J 

13.31 

i 

l 

5.4! 

x 

l 

560! 

i 

! 

I 

! 

15.0! NONE 

! 

I 

ISC 

CHARLESTON 

1967 

!  ! 

41.3! 

15.31 

5.4! 

1 

! 

! 

14A431 

!C.Ol 

30.  Ct 

2.5! 

-  ! 

3. 5 ! NONE 

(SC 

CHARLESTON 

- 

!  ! 

!  I 

i  i 

5C.C! 

! 

30. C! 

! 

■ 

1.51 

! 

I 

i 

! 

i 

! 

! 

I 

1 

1 

i  > 

!  ! 

8412*2>! 

1 

41.5! 

i 

! 

20.6! 

! 

8.0! 

i 

1 

2501 

X 

! 

145! 

I 

! 

16.016'  02ESEL 

PUPP 

I 

! 

IVA 

NORFOLK 

1933 

1  ! 

64.6! 

20.6! 

5.0! 

! 

1 

! 

2413*35! 

43.6! 

’2.C! 

7.0! 

600! 

30.0! NONE 

1 VA 

NORFOLK 

1969 

!  ! 

43.6! 

>2.C! 

5.5! 

! 

! 

1 

m!5A7C! 

1 55.01 

35.  C! 

6.0! 

-  | 

10141 

12.016-  HCSC 

IVA 

NORFOLK 

194C 

!  1 

1 55. 01 

35. Cl 

2.01 

I 

-  ! 

1 

I 

59315*71 ! 

D5.0? 

::.ci 

8.5! 

945! 

t.SKIESCl  EUKPt 

!  VA 

NORFOLK 

1949 

!  ! 

!  ! 

i  < 

195. C 
l 

i 

35.  C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

i 

! 

\ 

t 

1 

1 

!  1 

!  1 

1013A36! 

X 

l 

3C.6! 

I 

! 

12. C! 

t 

4.2! 

X 

i 

165! 

1 

1 

12.0 1  NONE 

! 

1 

!TN 

RERRYVILLC 

*  1966 

!  ! 

30.6! 

12. C! 

4.21 

! 

! 

! 

3513*36! 

46.0! 

13.  Cl 

5.0! 

660! 

27.Ol.N0NE 

!TN 

PERRYVILLE 

1976 

!  ! 

46.0! 

13.  Cl 

3.0! 

1 

! 

1 

1713136! 

42.0! 

12. Cl 

4.6t 

330! 

18.0! NONE 

(TN 

PERRTVILLE 

1955 

!  ! 

42.0! 

12. C! 

a  9i 

! 

! 

1 

2J7I4A43! 

13C.0! 

30. Ct 

9.  i! 

650! 

10.11  NONE 

1 T  N 

PERRYVILLE 

1929 

!  ! 

13C.0! 

30. Cl 

1 .3! 

I 

-  | 

1 

1 

21914A43! 

12C.0! 

30. C: 

r  <*.! 

-  | 

6001 

11.1 {NONE 

!  TN 

PERRYVILLE 

1931 

!  1 

12C.C! 

JC.C! 

’  .7! 

! 

-  j 

! 

1 

25714*43! 

13C.0! 

30. C! 

F.5! 

600! 

9.51N0NE 

!TN 

PERRYVILLE 

1961 

!  ! 

13C.0! 

30. Cl 

1  3! 

! 

! 

! 

1C014A43! 

13C.0! 

30.  Ct 

/.  C! 

750! 

10.5 ! NONE 

ITN 

PERRTVILLE 

1961 

!  ! 

150.0! 

30. Cl 

1.51 

! 

-  ! 

! 

! 

1  CO! 4**3! 

1SC.0! 

30.  Cl 

7.0! 

750! 

10.5! NONE 

ITN 

PERRTVILLE 

1961 

!  ! 

15C.0! 

30.CS 

1.S! 

! 

! 

! 

12714*43! 

1 1 C .05 

24. Cl 

6.0! 

3SC! 

8.0! NONE 

ITN 

PERRTVILLE 

1954 

!  ! 

11C.0! 

24.  C! 

1.5! 

! 

! 

! 

194J4A43! 

» 1C.0I 

30. Cl 

7.0! 

524! 

10.5! NONE 

ITN 

PERRTVILLE 

1957 

! 

117..0! 

!0.C! 

1.5! 

! 

1 

! 

19414*45 

m.ci 

30. C! 

7.0! 

534! 

10.51  NONE 

ITN 

PERRYVILLE 

1957 

!  ! 

11C.0! 

30. C  l 

1.5! 

! 

-  | 

! 

! 

162I4A43! 

11C.0! 

30.  C! 

7.3! 

-  i 

SCO! 

7.31NCNC 

ITN 

PERRYVILLE 

1961 

!  ! 

!  ! 

i  i 

'1C.0! 

! 

i 

30. C! 

! 

1.5! 

! 

! 

1 

! 

i 

t 

! 

! 

X  1 

!  ! 

7112A20! 

x 

! 

4C.1! 

X 

! 

15.  C! 

i 

$.5! 

irs 

I 

! 

361 

! 

! 

15.0! PUMPS 

! 

1 

IVA 

*  UTILE 

198C 

1  ! 

42.0! 

15. C! 

5-5! 

\ 

! 

1 

- 

1512A20! 

42.2! 

16. C! 

7.0! 

200! 

29! 

IS  .0 ! PUMPS 

IWA 

SCAfILE 

1943 

!  ! 

!  ! 

■  i 

45.0! 

i 

1 6.C! 

1 

4.0! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

■ 

! 

1 

1  X 

!  ! 

19211AC2! 

1 

166.0! 

1 

40. C! 

X 

! 

1  <  .0! 

i 

! 

2250! 

X 

j 

74si 

X 

60.0! NONE 

X 

I 

ILA 

NEW 

1983 

!  ! 

18C.0! 

40. C! 

6.5! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

19511*02! 

13C.01 

36. C! 

9.0! 

1560! 

4001 

36.4 ! NONE 

ILA 

MORGAN 

1982 

!  ! 

1 5C.01 

36. C! 

5.»! 

! 

-  ! 

j 

! 

CITY 

* 

1  25  !  1 A 03 ! 

166.0! 

38.  Cl 

13.0! 

2120! 

183! 

50.0 ! NONE 

! 

1979 

!  ! 

166.0! 

38. C! 

11.0! 

! 

1 

1 

5631 1*02! 

218.0! 

43.  C! 

12.0! 

78001 

1285! 

62.1! NONE 

ILA 

MORGAN 

1976 

1  ! 

216.0! 

43. C! 

9.51 

I 

! 

! 

CITY 

19211*03! 

166.0! 

40. C! 

12.0! 

2250! 

745! 

60.0! NONE 

ILA 

NEW 

1983 

!  ! 

!  ! 

1  1 

18C.0! 

I 

i 

*0. C! 
t 

i 

6.S! 

I 

i 

! 

! 

I 

i 

! 

! 

! 

! 

t 

ORLEANS 

!  1 
66I1C02! 

! 

! 

X 

! 

X 

! 

5.5! 

! 

2400! 

i 

! 

40! 

! 

25 .0! NONE 

X 

I 

ILA 

ERATH 

1977 

(  ! 

!  ! 

11C.0! 

! 

24. C! 

! 

i 

4.5! 

I 

! 

! 

59! 

! 

i 

! 

! 

■ 

! 

I 

i  i 

!  ! 

16011A02! 

i 

111.1! 

X 

! 

34.7! 

I 

6.0! 

! 

700! 

X 

! 

300! 

i 

! 

36. U! HYDRAULIC 

i 

1 

CRANES IWA 

SEATTLE 

*  1936 

!  ! 

114.0! 

35. Cl 

4.0! 

! 

1 

! 

2! 2! 4*46! 

151.4! 

23.2! 

6.0! 

-  ! 

600! 

*0.0! HYDRAULIC 

booms 

!UA 

SEATTLE 

1944 

!  ! 

!  ! 

i  i 

142.0! 

! 

i 

23.2! 

! 

i 

3.6! 

! 

i 

! 

! 

i 

! 

{WINCHES 

( 

! 

! 

* 

x  • 

!  ! 

8613*35! 

X 

1 

6C.6! 

X 

l 

24. C! 

i 

! 

7.S! 

i 

! 

1000! 

! 

! 

46.01N0NE 

i 

1 

!KY 

PADUCAH 

1967 

!  ! 

65.0! 

24. Cl 

5.5! 

! 

! 

! 

225I3A35! 

108.7! 

30. C! 

10.5! 

2400! 

45 .0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1952 

!  ! 

116.0! 

30.  C! 

9.0! 

! 

! 

1 

58X3A3S! 

57.0! 

24.  C! 

7.6! 

1000! 

37.0! NONE 

IKY 

PADUCAH 

1976 

!  ! 

62.0! 

24. C! 

6.0! 

! 

! 

! 

1 39! 3*  36 ! 

12C.0! 

30. C! 

9.6! 

3200! 

36.01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

•  1969 

!  ! 

12C.0! 

30.0! 

9.01 

! 

I 

! 

34313*35! 

132.8! 

38.0! 

6.5! 

3200! 

45 • 01  NONE 

IKY 

PADUCAH 

1955 

!  ! 

14C.0! 

38. C! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

243X3F3S! 

116.6! 

30. C! 

9.3! 

*6UCi 

-  i 

3$.a!N0H6 

! 

1956 

t 

!  ! 

116.6! 

30. C! 

9.3! 

! 

! 

! 

33I4A43! 

63.9! 

20.  Cl 

3.0! 

100! 

4 .0! NONE 

m 

PADUCAH 

1952 

!  ! 

1  ! 

63.9! 

! 

20.  C! 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

• 

! 

■ 

i 

i 

i 

(  l 

*2214*43! 

195.0! 

i 

l 

35. C! 

1 

9.0! 

X 

! 

i 

! 

1569! 

i 

! 

16.0! NONE 

1 

IRS 

VEST  POINT 

1963 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.7! 

! 

I 

! 

62214*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1569! 

16.0! NONE 

IRS 

VEST  POINT 

1963 

!  ! 

1  ! 

1  I 

195.01 

! 

! 

35.  C! 

! 

! 

1.7! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TA3LI  2  “  DESCRIPTION  OF  VESSEL* 
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IMG*! 

DISTl  OPERATOR 

1  1 V T C C I  DIMENSIONS  ! DRAFT  I 

1  NET  IC0DEILENSTN18RDTH!  ! 

tCiAACtTTj 
!  * 

HIGH-  1 

CST  ! 

1  V  1  S  S  E  L 
CmC  HANDLING  IS  iCPERAtlNC 

1  ! 

!  ! 

VtSSfL  NINE  AMD  NUNItl 

1  COAST 

1  GUARD 

1  NUMBER 

1  Til  1  SEC! //////! /////!  ED  ! 
t  TON-  IMAGE!  OVIP-IOVER-1/////I 
!  NAGE  I  TV  !  ALL  1  ALL  (LIGHT! 

\nmm\  point  i  lxne-i  iaoi  lini-i 

MOISEI  PASS-  1  CL 10N1) ! ////////////////! TO I ////////// 
FOVEA!  CNGCAS  !  (FEET)!  LINE-2  ICE!  LINf-2 

1  PUILT  ! 

1  OA  1 

lMieUILT! 

(31)  TOMSK  All# 

V.  R.  t  CONNIE! 

1  !  1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

COLUMZA  GUECN 

1241435 

!  2313936! 

•1.1! 

21.3! 

9.7! 

1200! 

—  !NONE 

|  AK 

JUNEAU 

1942 

! 

! 

!  1  ! 

!  !  i 

61.1! 

1 

21.3! 

! 

9.7! 

1 

! 

! 

l 

! 

! 

! 

! 

(24)  TOKO  OIL 

CC. 

{ 

!  !  ! 

!  I  ! 

1 

1 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

NARINE  DIVISION 

! 

!  I  ! 

1 

! 

t 

! 

! 

! 

1 

TOKO  CHICAGO 

!  533412 

!  312UAJ4! 

144.0! 

35. C! 

9.5! 

4200! 

-  | 

Jt.UlKCNE 

ML 

CHICAGO 

1971 

1 

!  I  ! 

144.01 

35. Cl 

9.0! 

! 

1 

1 

TOKO  ORLEANS 

1257007 

!  213t3A36t 

116.01 

27.5! 

:  .5! 

2400! 

-  j 

46.01  NONE 

ML 

CHICAGO 

1949 

1 

!  !  1 

116.0! 

27.51 

7.5! 

! 

! 

l 

IT  7CC0 

! 5S2YOI 

!  1710I5A70! 

297.5! 

54.5! 

9.0! 

3130! 

17.1!0tCSCl  PUMPS# 

ML 

CHICAGO 

1973 

1 

t  i  i 

297.5! 

34.5! 

2.0! 

! 

1HEATERS 

t 

TT  70C1 

1552109 

1  91 4 ! 5 A  70 ! 

147.5! 

54.3! 

9.0! 

-  I 

16C0! 

17.1 ! DIESEL  PUMPS# 

ML 

CHICAGO 

197T 

1 

1  !  ! 

147*51 

54.5! 

2.0! 

1 

!  HEATERS 

! 

TT  7002 

1532110 

!  1 701 13*701 

297.5! 

54.5! 

9.0! 

3200! 

17.1 !  DIESEL  PUMPS# 

ML 

CHICAGO 

1973 

! 

!  !  ! 

297.5! 

54.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

INEATERS 

1 

TT  7CC3 

!  55211 1 

!  1717I5A70! 

297.51 

54.5! 

9.0! 

3200! 

17.  1  !  OIlSfL  FUHPS# 

ML 

CHICAGO 

197! 

1 

!  5  ! 

297. S! 

54.51 

2.0! 

! 

1  HEATERS 

! 

TT  7004 

1552112 

!  1710*3*70! 

297.5! 

54.5! 

9.0! 

32C0! 

17.1 (DIESEL  PUMPS# 

ML 

CHICAGO 

1974 

! 

!  !  ! 

297.5! 

54.5! 

2.0! 

! 

IHEATEDS 

! 

TT  7CC5 

1532113 

{  1 717! SA  70! 

297.5! 

34.5! 

9.0! 

3200! 

17.1 (DIESEL  PUMPS# 

ML 

CHICAGO 

1974 

1 

!  !  ! 

297.5! 

54.5! 

2.0! 

1 

-  ! 

(HEATERS 

! 

TT  7C04 

1332114 

!  17101 5*701 

297.5! 

54.3! 

9.0! 

3130! 

u.mmu.  »u«r5/ 

ML 

CHICAGO 

1974 

! 

t  !  1 

297.5! 

34.5! 

2.0! 

1 

-  1 

IHEATEDS 

! 

TT  7007 

1552115 

1  1141 5*701 

147.51 

54.1! 

9.0! 

1600! 

17.11DIESEL  PUMPS# 

ML 

CHICAGO 

1974 

1 

( 

1  1  1 

!  I  ! 

147.6! 

1 

54.1! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

1 

(HEATERS 

1 

! 

(32)  TORO  NARINE#  INC. 

! 

! 

!  !  ! 

l 

1 

! 

t 

1 

l 

I 

1 

1 

» 

I 

I 

TORO 

1541745 

!  9113*36! 

65.0! 

24. C! 

10.0! 

100C ! 

-  | 

4< .0! NONF 

ILA 

•CNMGUT 

1975 

! 

1  !  ! 

!  !  1 

65.01 

t 

24. Cl 
! 

9.0! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

! 

1 

(IS)  TOFTUCAS 

UNLIMITED# 

! 

INC.! 

1  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

1424143 

1  59I1C11I 

—  ! 

—  i 

5.4! 

1660! 

34! 

35.0! NONE 

(Ft 

STOCK 

I960 

! 

! 

!  !  ! 

1  !  ! 

11C.0! 

! 

20.5! 

! 

2.5! 

! 

t 

! 

61! 

! 

! 

! 

1 

I 

ISLAND 

f 

(33)  TOTAL  NINATCNC  CORFCIATI ! ON 

1  !  ! 

1  !  1 

I 

l 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

1  AY  RUNNER 

! 

!  5MC02! 

32.0! 

12.C. 

3.0! 

sect 

is.oiNCNt 

ILA 

CHALFETTC 

1975 

1 

1  t  l 

32.0! 

12.  C! 

3.0! 

I 

6! 

! 

1 

•  ECU  LIE 

»  - - 

1  5  ( 1 C  0  2 ! 

29.0! 

11.0! 

3.0! 

260! 

-  | 

12.0! NONE 

ILA 

cmalfette 

1976 

1 

t  1  t 

29.5! 

12. C! 

3.0! 

! 

3! 

! 

! 

CAPTAIN  HITCH 

I  - 

!  5I1C02! 

32.0! 

11. C! 

3.0! 

333! 

13.01N0NE 

!LA 

CHALMETTE 

1979 

1 

1  !  ! 

32.0! 

12. Cl 

3.01 

i 

5! 

1 

! 

FRANCES  0 

!  Slid?! 

-  ! 

-  ! 

3.4! 

200! 

2! 

7.C1NCNE 

ILA 

GOLDEN 

1751 

! 

!  1  ! 

24.7! 

9.7! 

3.0! 

! 

7! 

! 

! 

P.IAOCV 

JEAN  FICRRA 

1513017 

!  7911*02! 

6C.0! 

26. C! 

6.0! 

4501 

•  1 

40.012  TON  BOON 

ILA 

CHALMETTE 

196! 

! 

1  !  1 

60.2! 

26. C! 

5.31 

I 

14! 

1 

! 

JENNY 

1  5! 1C12I 

-  i 

! 

18.0! 

175! 

-  ! 

5.0! NONE 

*  LA 

40L0CN 

1985 

i 

I  1  1 

23.  Cl 

3.C! 

1.91 

i 

71 

( 

! 

MEADOW 

KRISTI-IU 

1  - 

!  5I1C02! 

32.0! 

11.  C! 

3.0! 

333  ! 

-  1 

12 .0! NONE 

!LA 

CHALMETT 

1984 

1 

t  t  ! 

32.41 

12.  C! 

3.0! 

1 

4! 

! 

! 

L1L  DIANE 

!  - 

!  5 1 1C  02  f 

21.0! 

9.C! 

3.0! 

296! 

-  1 

1  2 .0! hONf 

!IA 

CHALMETTE 

1984 

i 

1  !  1 

21.0! 

9.21 

3.0! 

! 

4| 

! 

! 

LSI  RUDY 

1  - 

I  5 1 f €02 1 

26.0! 

9.C! 

3.0! 

298! 

-  1 

12.0!  NONE 

ILA 

CHALMETTE 

1984 

! 

i  !  ! 

21.0! 

9.2! 

3.01 

1 

4! 

! 

! 

LCU  lit 

!  ?!1C12! 

-  ( 

-  ! 

3.6! 

300! 

2! 

10.0! NONE 

ILA 

RANCH AC 

1976 

I 

I 

!  !  ! 

I  !  I 

32.0! 

! 

12. Cl 

1 

3.0! 

1 

! 

! 

6! 

1 

j 

1 

! 

(34)  TOTEM  OCEAN  TRAILED 

! 

EXPR1ESS 

I  !  ! 

!  !  1 

1 

! 

| 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(TOTE) 

1 

!  I  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

GREAT  LAND 

! 347(35 

1  1171511*10! 

75C.9! 

♦  2.C! 

24.0! 

30C00! 

108C0I 

1J1.0ISK0M5ICE  *»I>PS 

!  W  A 

TACOMA 

1975 

! 

I  !  ! 

79C.9MC5.1! 

25.0! 

! 

-  | 

! 

! 

WESTWARD  VENTURE 

1581673 

!  1171511*101 

75C.9! 

92. Cl 

28.0! 

3000C! 

10900! 

130.0! SHORES  IDE  RAPPS 

IWA 

TACOMA 

1«77 

1 

! 

I  !  I 

1  1  1 

79C.911C5.C! 

!  ! 

25.0! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(32)  TOUCHARD# 

INC. 

! 

I 

!  1  1 

1  t  1 

! 

i 

l 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I.  J.  JR. 

|  - 

I  5I1C02I 

32.0! 

11. C! 

3.01 

200! 

-  ! 

12.0! NONE 

ILA 

LAFI1TE 

1964 

! 

1  (  1 

32.01 

11.C! 

3.01 

! 

6! 

! 

( 

EDVARD  T 

1501341 

1  711C021 

33.0! 

12.  C! 

3.0! 

2001 

12.0IN0NE 

ILA 

LAFXTTE 

1967 

! 

1  I  ! 

33.0! 

12. Cl 

3.0! 

! 

12! 

l 

! 

EVELYN 

1507101 

1  39I1CC2! 

61.61 

16.2! 

4.5! 

600! 

5! 

16. vi aCNE 

ILA 

LAFITTE 

1967 

1 

1  1  1 

65.0! 

16.5! 

4.5! 

1 

32! 

! 

! 

JOHN  F 

1291423 

1  -  ( 1C02I 

35.0! 

12. Cl 

3.0! 

300! 

12.0! NONE 

ILA 

lAFIITE 

1963 

» 

!  !  I 

33.0! 

12. C! 

3.0! 

! 

6! 

! 

! 

JOSEPH  P 

!  . 

1  -  11C021 

3C.0! 

11. Cl 

3.0! 

200! 

-  ! 

12.01NCNE 

SLA 

LAFItTE 

1968 

1 

1  1  I 

30.0! 

11. C! 

3.01 

! 

6! 

! 

! 

MELISSA 

1 502C02 

1  3911C021 

6C.7! 

16.2! 

4.5! 

9001 

5! 

16.0! NONE 

ILA 

LAFITTE 

1966 

1 

1  1  1 

65.0! 

16.51 

4.5! 

! 

32! 

! 

! 

MR.  CARL 

j  - 

1  -  11C025 

32.0! 

11. C! 

3.0! 

2001 

-  | 

12.0! NONE 

ILA 

LAFITTE 

1963 

1 

1  (  1 

32.0! 

1  t.C! 

3.0! 

! 

6! 

! 

! 

SHIRLEY 

1517431 

1  4711C02! 

95.9! 

21.5! 

6.0! 

2000! 

25! 

27.O1N0NC 

ILA 

LAFITTE 

1976 

1 

I 

1  1  1 

1  1  1 

1CC.0! 

I 

22. Cl 
! 

5.0! 

! 

! 

60! 

! 

! 

! 

! 

! 

(14)  TOW  LINE 

•ARSES#  INC 

1 

1  1  1 

f  1  1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

• 

! 

! 

RIG  REE 

J24C307 

1  2413*361 

55.0! 

16.  C! 

5.5! 

400! 

21 . 5 1  NONE 

! 

1946 

1 

1  1  1 

56.5! 

13. C! 

5.51 

! 

! 

! 

•LACK  WARRIOR 

1231712 

1  2213*351 

64.0! 

20. C! 

5.0! 

670! 

25 .0! NONE 

IAL 

TUSCALOOSA 

1946 

! 

1 

t  !  1 

!  1  1 

72.01 

t 

20. C! 
t 

5*0! 

1 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

(21)  TFT#  DIV. 

OF  ASHLAND 

1 

OIL! #  INC. 

1  (  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

CITY  OF  LOUISVILLE 

1217744 

1  34513*361 

136.2! 

34.6! 

9.6! 

3200! 

40.0! NONE 

!  FA 

FPEEDCH 

1962 

1 

1  1  1 

139.0! 

35. C! 

8.5! 

I 

-  j 

! 

! 

CITY  OF  PITTSBURGH 

!  21  Cl 27 

1  35013*36! 

136.2! 

34. C! 

6.0! 

3200! 

38.0 ! NONE 

!PA 

FFEEOOK 

196C 

! 

S  1  ! 

146.0! 

34.  C! 

8.0! 

! 

! 

! 

CITY  OF  PORT  ALLIN 

1502413 

1  13613*361 

84.0! 

26. C! 

9.0! 

1060! 

34.5 1  NONE 

!PA 

FFEEOCH 

1966 

I 

1  !  1 

64.0! 

26.C! 

8.8! 

! 

-  j 

! 

! 

VANPORT 

1512404 

1  13613*361 

76.2! 

26.1! 

6.5! 

10201 

34 . 5 ! HONE 

!PA 

FREEDOM 

1968 

1 

1  1  t 

76.2! 

26.1! 

6.51 

1 

-  j 

! 

1 

AO  111 

! 518733 

!  61215*70! 

195. C! 

35.  C! 

6.5! 

13SS1 

15*1 !OIE$EL  PUMP 

!PA 

FHEEOOH 

1969 

I 

t  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.1! 

! 

! 

! 

AO  112 

1527547 

1  71515*70! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

1388! 

17. 4! DIESEL  PUMP 

!FA 

f *  EEOCH 

197C 

I 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

2.1! 

! 

•  ! 

I 

! 

AO  113 

1593435 

1  77415A70I 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

-  J 

1485! 

17.6! D! CSEL  PUMP 

1  PA 

FREEDOM 

1978 

! 

I 

1 

1  1  1 

!  1  I 

195.0! 

1 

35. CJ 
! 

! 

2.1! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

( 

1 

! 

! 

I 

mil  2  -  SCSCA IPTXCN  OF  VCJSCLS 


797 


IN«t! 

•  1ST ! 

VESSEL 

NAFt 

CPCSATOR 

m  NUF8CS 

!  COAST 

1  CUASS 

t  MJN8CS 

I  tvicci 
1  HCT  1CCCEI 
1ACGI£-I*««*i 
1  TC*  J  S£C 1 
!  TON**  IMCtl 
1  N*4t  1  IV  1 

DIPINS 
LENGTH! 
M(.  1 
//////! 
OVEP-! 
ALL  1 

XCNS  l AFT! 
••DTH!  1 

RCG.ILOAP-1 
/////!  ft  ! 
CVCF-I/////! 
ALL  ILICKTt 

HOME! 

’OUCt! 

CAPACITY! 

t 

CASGC  1 

nmtnx 

FAS*-  ! 
CNCCtS  ! 

high-  i  tvmu 

CST  1  CAP40  HANDLING  IS  10FCAATINC 
FIXES  !  [9UIFFINT  !TCl  4ASC 

POINT  !  L INI-1  ! AO!  LUC-1 

LIGHT) !/////// ///////F/!TP! ////////// 
(FEET)!  1  IKE-2  SC€t  UNC-2 

1 

I 

YEAS  l 
CUtLT  1 
C»  1 

•PEBUXLT! 

(21)  TFT* 

DXV. 

Of  ASHLAND 

i 

OIL!*  INC. 

!  1  1 

1  1  t 

1  1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

I 

! 

1 

! 

» 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

1  1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

AC  114 

1597505 

1  77415*70! 

195.01 

35. C! 

6.51 

- 

1465! 

17.8IMESEL  PON P 

I  FA 

FPECDCF 

1976 

) 

1  1  I 

1*3.0! 

35. Cl 

2.1! 

-  ! 

1 

! 

AO  115 

15*3636 

1  77415*70! 

195. Cl 

35. C! 

1.5! 

- 

H85! 

17.61SUSCL  POM 

HA 

HUSO* 

1976 

1 

1  1  i 

1*5.0! 

35. C! 

2.1! 

-  ! 

l 

! 

AO  lit 

1511733 

1  41 2 !  5  A  70! 

195.0! 

35.  C! 

C.  51 

- 

138*1 

u.stmsfi  puff 

IF* 

F’CCSOH 

1969 

! 

!  1  ! 

195.0! 

3S.C! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

AC  11? 

1521693 

1  795! 5*701 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

14771 

17.3IOIISCL  PUMP 

!  FA 

fPECDCF 

1971 

1 

I  !  1 

195. Cl 

35. Cl 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

AO  111 

1531494 

1  79613A70! 

195.01 

!5.  Cl 

1.51 

- 

14771 

17. 3IDXES6L  PUNP 

!  FA 

F4CID0F 

1971 

] 

1  1  ! 

195.01 

36.  Cl 

1.61 

-  ! 

! 

1 

AC  119 

1531495 

1  79315*701 

195.01 

3  S<  Cl 

6.5! 

• 

1477! 

17. 3t*tcm  FUFF 

IFA 

f  Pf  f DON 

1971 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6) 

-  ! 

1 

1 

AC  1  20 

!  - - 

1  41215*70! 

195. Cl 

35.  Cl 

v.  5) 

- 

14771 

i7.3imm  fuff 

IFA 

FPMSCF 

1969 

1 

I  I  1 

195.01 

35.  Cl 

1.4! 

-  1 

t 

I 

AO  121 

1297292 

1  73115*701 

195.0! 

35. C! 

1.51 

- 

14131 

15.21mm  FUFF 

IFA 

FSEESCF 

1964 

! 

1  (  1 

195.01 

35, C! 

1.6! 

-  i 

( 

! 

AO  301 

1018036 

1  1*18, 15*701 

277.5! 

52.5! 

4.01 

- 

3269! 

1 3. St  It  IF  WELL  FUFF 

IFA 

MEEOCF 

197! 

! 

1  1  ! 

297.31 

52,5! 

2.01 

-  1 

I 

1 

AO  JCS 

1017491 

1  79715*701 

H7.0I 

52.5! 

9.01 

- 

17131 

13.3HCCP  WILL  FUFF 

IFA 

FSCCSOF 

1973 

1 

1  I  1 

H7. 0! 

32.5! 

2.0! 

-  1 

1 

! 

10  324 

1  Cl (291 

1  797I5A7C1 

146.51 

52.51 

8.51 

- 

17631 

ij.mtesa  fuff 

IFA 

FPCESOF 

1973 

1 

1  1  1 

146.51 

52.51 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

AO  323 

1017457 

1  79715A70I 

H?. 01 

52,51 

9.01 

- 

1763! 

13.3IIECF  WCLL  FUFF 

1  FA 

FSEESOF 

197! 

! 

1  1  1 

147.01 

51.5! 

2»G! 

-  I 

1 

1 

AC  331 

1C2160I 

1  141415*701 

298.01 

52.  C! 

8.5! 

3267! 

1 3.3IPICSCL  *UFP 

IFA 

FPECSOF 

1*71 

! 

1  !  1 

244.01 

52.  Cl 

2.0! 

-  I 

! 

1 

AC  342 

1018671 

1  147315*701 

297.51 

52.5! 

9.0! 

3464! 

13.3UICP  WILL  FUFF 

IFA 

fPECSOF 

1973 

» 

1  !  1 

297.51 

52.61 

2.01 

-  1 

1 

i 

AO  351 

IC17707 

1  1414)5*701 

297.51 

52.51 

9.0! 

3269! 

13.318CCP  FELL  FUFF 

IFA 

FDCESOF 

1*73 

! 

1  1  1 

2*7.5! 

52.51 

2.9! 

-  1 

! 

1 

AO  332 

1C177S& 

1  147315*701 

2*7.51 

52.51 

9.01 

3484! 

1 3. J! If  IF  HELL  FUFF 

IFA 

FSEESCF 

1973 

I 

!  1  1 

2*7.5! 

52.51 

2.0! 

-  1 

I 

1 

AC  341 

I017S41 

I  161415*701 

2*7.5! 

52.31 

9.01 

3269! 

13.3tM.CF  WILL  FUFF 

IFA 

FSEESOF 

1973 

! 

1  1  1 

297.51 

52.31 

2.01 

-  I 

J 

! 

AQ  342 

1017646 

1  1*7315*701 

197.5! 

32.31 

9, Cl 

34*4! 

1 3.31 61  IP  FILL  FUFF 

IFA 

FSEESCF 

1973 

1 

1  1  1 

297.51 

32.5! 

2.01 

-  1 

t 

! 

AC  344 

1019051 

1  79715*701 

U7.01 

52.5! 

9.0! 

1783! 

13.3!ICEP  FELL  FUFF 

IFA 

FPECSOF 

1973 

! 

1  1  I 

H7.0I 

52.31 

2.0! 

•  | 

! 

I 

AC  343 

1019272 

t  79715*701 

147.01 

32.3! 

9.0! 

1713! 

13.3! CttP  WILL  FUFF 

IFA 

FS6C0CF 

1973 

1 

1  1  1 

147.01 

51.51 

2.01 

-  i 

! 

1 

AC  375 

1019273 

1  79715*701 

UJ.OI 

52.51 

9.0! 

mji 

13.3! SEEP  FELL  FUFF 

IFA 

FPECSOF 

1973 

1 

1  1  1 

147.0! 

52.31 

2.0! 

-  ! 

i 

I 

AC  352 

I02C180 

1  147515*701 

2*7.51 

52.5! 

9.0! 

3484! 

1J.1UHP  WILL  PlIPP 

IFA 

flECSOH 

1*71 

1 

i  i  i 

297.51 

52.51 

2.01 

-  1 

1 

i 

AO  384 

1071550 

1  79715*701 

147.01 

51.5! 

9.0! 

1783! 

13.31  HIP  FELL  FUFF 

IFA 

FPECSOF 

1973 

1 

1  !  1 

147.0! 

52.5! 

2.01 

-  1 

i 

1 

AC  394 

IC21451 

I  79715*701 

147.01 

52.5! 

♦  .0! 

1763! 

13.3  J  01  IF  FELL  FUFF 

IFA 

FAECDOF 

1*71 

1 

i  §  i 

147.01 

52.5! 

2.01 

-  i 

i 

l 

AC  3C4X 

IC17936 

I  79715*701 

1*6. 51 

51.51 

6.5! 

1713! 

13.3IDICSEL  FUFF# 

IFA 

FPECSOF 

1*71 

t 

1  1  1 

146.5! 

52.5! 

.2.01 

-  1 

ICOXLCS 

1 

AC  314X 

1017651 

!  79715*70! 

146. 5! 

51.51 

8.5! 

1783! 

is.stmm  t upp. 

IFA 

FSEESCF 

1973 

! 

1  1  1 

146.51 

52.51 

2,0! 

-  I 

ICOXLCS 

I 

AC  344X 

1017749 

1  79715*701 

147.0! 

52.3! 

9.0! 

17131 

13.3I0EFF  FELL  FUFF 

IFA 

FSEESOF 

1973 

1 

1  1  1 

147.0! 

52.51 

2.9! 

-  ! 

i 

i 

AC  374X 

1017806 

1  797J5A70I 

157.0! 

52.5! 

9.0! 

1783! 

1  3.3!  CUP  WCLL  FUFF 

IFA 

FSEESCF 

1973 

! 

l  i  i 

147.01 

52.5! 

2.01 

-  l 

! 

1 

AC*  96 

! OOC  70? 

1  857  ISA 70 ! 

2CC.0! 

35. Cl 

3.5! 

1400! 

13. 31SIESCL  FUFF# 

IFA 

FSEESOF 

1967 

! 

1  1  t 

20C.O! 

IS. Cl 

2.0! 

-  ! 

J  KEATING  COILS 

I 

AC*  97 

1 OOC  OS 1 

1  as/ ! 5*  701 

20C.0! 

35. C! 

3.51 

1400! 

1 3.3! DIESEL  FUFF# 

IFA 

FSEES*. 

1947 

! 

!  !  1 

22C.0! 

33. Cl 

2.0! 

-  ! 

(HEATING  COILS 

1 

AC*  9? 

I0CC901 

1  557I5A7CI 

20C.O! 

35. Cl 

8,5! 

HOC! 

1 3. 3! DIESEL  FUFF# 

IFA 

FSCEPOF 

1967 

! 

1  1  1 

200.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  I 

HEATING  COILS 

I 

cel  1C 

I55C292 

1  79615A70I 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

14FS! 

13.3I0XCSEL  FUFF# 

IFA 

FPECSOF 

1973 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.01 

-  ! 

ICOXLCS 

1 

CEL  50 

I56C557 

1  76615*701 

195.0! 

55.  Cl 

8.5! 

1463! 

1 3 .3!  DIESEL  FUFF# 

IFA 

FSEESOF 

1974 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! COXLCS 

1 

CEL  51 

156C551 

I  76615*701 

1*5.0! 

35. C! 

3.5! 

1485! 

13.3!  OUSEL  FUFF# 

IFA 

FPECDCF 

1974 

I 

1  1  1 

1*5.0! 

35.  C! 

2,0! 

-  ! 

ICOXLCS 

I 

CEL  52 

1*4:554 

1  76615*701 

1*5.0! 

33. C! 

3.51 

1465! 

1 3.3! SIESCL  »UFF# 

IFA 

FSEESOF 

1*74 

! 

1  !  1 

1*5.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

ICOXLCS 

1 

IBL  54 

I555C61 

1  766 ! 3*  701 

1*5.0! 

35. Cl 

8.5! 

- 

1465! 

1  3.3!  OtCSH  FUFF 

IFA 

FSEESOF 

1974 

I 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

CEL  55 

I535C62 

1  76615*70! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

- 

1465! 

13.3ISIESEL  FUFF 

IFA 

fPECSOF 

1974 

! 

1  !  1 

1*5.0! 

35.  C! 

2.9! 

-  ! 

! 

1 

CEL  56 

136C261 

1  76615*70! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

• 

14651 

13.3! SZCSEL  FUFF# 

IFA 

FSEESCF 

1974 

l 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

ICOXLCS 

1 

EEL  57 

IS6C260 

1  76615*701 

1*5.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

14  8  3  ! 

13.3IDICSIL  FUFF# 

IFA 

FSEESOF 

1974 

1 

t  I  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

-  ! 

ICOXLCS 

I 

EEL  60 

1573216 

1  76615*70! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

- 

1465! 

13.3! DIESEL  FUFF# 

IFA 

FPCESOF 

1976 

! 

1  !  ! 

195.0! 

33. C! 

2.0! 

-  ! 

ICOXLCS 

I 

CEL  61 

1574631 

!  76615*70! 

195.0! 

35. Ct 

8.5! 

- 

1485! 

13.3! DIESEL  FUFF# 

IFA 

FPECSOF 

1977 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

ICOILIS 

l 

CEL  62 

1571632 

1  766! 5A  70! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

14851 

13.3I01CSU  PUMP/ 

IFA 

FSEESOF 

197? 

t 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

ICOXLCS 

! 

CEL  76 

1573219 

1  76415*70! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1485! 

13.3IOICSCL  FUFF# 

IFA 

FSEESOF 

1976 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35.0! 

2.0! 

-  ! 

ICOXLCS 

I 

*19  901 

1237491 

!  692J5A70I 

125.0! 

50.  C! 

10.0! 

• 

1109! 

14,5 IFUFF#  COILS 

IFA 

FSEESOF 

1962 

I 

1  !  ! 

125.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1 

«E9  9C1 

1237492 

!  692!3*70! 

106.5! 

50.C! 

1C.0! 

- 

1236! 

14.5 IFUFF#  COILS 

IFA 

FSEESOF 

1962 

1 

!  !  t 

106.5! 

50.C! 

2.0! 

-  1 

1 

1 

*ta  ICul 

!  * i?i • $ 

I  692I5A7C1 

IC6.5! 

50. C! 

10.0! 

• 

« 

1200! 

14.5!?U*'P/  CO I*. 5 

}  P  A 

PtrrsnM 

194? 

1 

!  !  ! 

125.0! 

50.0! 

2.01 

-  ! 

! 

I 

SE9  1 C02 

100C076 

1  692I5A70! 

125.0! 

50. Cl 

10.0! 

- 

1300! 

14.5 IFUFF#  COILS 

IFA 

FSEESCF 

1963 

1 

!  (  ! 

125.0! 

50.0! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

ACB  1C03 

129C496 

1  69213*70! 

125.0! 

so.ct 

10.0! 

- 

1300! 

14.J 1  PUFF#  COILS 

IFA 

FPECDCF 

1963 

! 

!  !  ! 

125.  Cl 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

tee  icot 

129C499 

!  69215A70! 

125.0! 

5  0  •  C ! 

1C.0! 

- 

1300! 

14.$ | FUFF#  COILS 

IFA 

FPECSOF 

1963 

1 

!  1  ! 

125.01 

50. Cl 

2.0! 

-  1 

1 

I 

l£3  1602 

1292812 

!  1060! 5*  70! 

177.7! 

50.C! 

9.0! 

- 

2319! 

1 2.5! DEEP  FELL  FUFF 

JFA 

FPECSOF 

1963 

! 

!  !  ! 

177.7! 

50. Cl 

2.01 

-  ! 

1 

I 

•ta  i<03 

1293023 

!  106015*70! 

177.7! 

50. C! 

9.0! 

- 

23191 

12.51SEEP  FELL  FUFF 

IFA 

FSEESOF 

1963 

I 

1  !  1 

177.7! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

| 

1 

7  14CC 

1292C63 

l  1611! 5*70! 

25C.0! 

50.0! 

8.5! 

- 

2500! 

1 3.3! DIESEL  FUFF# 

IFA 

FSEESOF 

1943 

! 

1  !  ! 

25C.0! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

tCOXLES 

J 

T  1450 

1286614 

1  66215*70! 

135.1! 

50.1! 

6.5! 

• 

1380! 

14.5! D! ESEL  PUFF# 

!?A 

FSEESOF 

1962 

1 

!  !  ! 

135.1! 

50.11 

2.0! 

-  ! 

ICOIL.D 

! 

T  1500 

1202C64 

I  1 60615*70! 

25C.0! 

50. C! 

*.51 

- 

2500! 

13.3! DIESEL  FUFF# 

IFA 

FSEESOF 

1945 

I 

1 

1 

!  !  J 

!  I  1 

1  1  1 

25C.OI 

l 

! 

50.  Cl 

1 

I 

2.01 

! 

! 

-  ! 

( 

t 

ICOXLCS 

1 

! 

I 

I 

I 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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CMC*  • 

1  1V1CC1 

OIMNSICNS  ! 

DRAFT! 

!  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V  £  S  S  E  L 

1 

DISTI  OPERATOR 

1  NET  iCQOEKENGTHldAOTH! 

! 

LOAD-! 

! 

! 

CARGO  ! 

EST  1  CARGO  HANDLING 
FIRED  !  CCUIPFENI 

!  S  (OPERATING 
!  T  C 1  o*SE 

! 

TEA*  ! 

!  COAST 

J  TER  1  SEE! //////!/ //f /! 

CD  ! 

! ////#/// 1 

POINT  !  LINE-1 

!*0!  LINE-1 

PU1LT  ! 

VESSEL  MFC  AND  NUFBCP 

1  SU»«D 

I  TON-  IPAGE* 

0VER-1CVER-! 

mm 

HO*S€! 

**SS-  !  (L IGMT )! ////////////////! TD! ////////// 

0»  ! 

l  VtHBE* 

!  N*CE  !  IV  1 

AIL  1 

«LL  ! 

LIGHT ! 

ROWER! 

«>Gt*S  ! 

(FEED!  LINE-2 

1EE!  UNE-2 

•REBUILT! 

f 

! 

(21)  TFT#  OIV.  Of  ASHLAND  OILl/  X KC. 

!  1  1 

1  !  1 

!  1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

l 

(CONTINUED)  l 

I  1  1 

1 

i 

1 

i 

; 

! 

- 

T  153C 

mem 

1  66215*70! 

135*1! 

50.1! 

6.5! 

! 

1360! 

1*.S!DtESH  PUFF# 

!PA  MCEDOF 

1962  ! 

1  1  ! 

135.1! 

50.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

'.COILED 

! 

! 

- 

T  16CC 

129(1*2 

1  105215*70! 

179.0! 

52.5! 

5.5! 

l 

1635! 

16.C!DX*SEL  PUFF# 

!PA  FR'ROCF 

1965  ! 

* 

T  1650 

1  1  1 

176.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  COILED 

1 

1 

I 507164 

1  47515*70! 

134. C! 

52.5! 

5.6! 

-  ! 

1500! 

IJ.OSOltm  oe £ »  hflMPA  ME'OOK 

1967  ! 

1  1  ! 

1 36.0! 

52.5! 

1.5! 

! 

-  ! 

!PUFP 

1 

1 

J 

T  1700 

!2*M28 

!  92015*70! 

2*2.01 

*d.C! 

8.5! 

-  | 

2079! 

1 5.0! DIESEL  PUFF# 

!PA  FRCEOOF 

1953  i 

f  1701 

1  1  1 

222.0! 

*f.C! 

2.0! 

) 

-  j 

1C0ILED 

! 

I 

126*136 

1  10*7! 5*70! 

2'C.Ol 

*4.C! 

6.5! 

-  j 

2158! 

H.51DIESEL  RUFP, 

!PA  f*ECDCF 

1953  ! 

* 

T  UOO 

1  !  ! 

2'C.O! 

*3.C! 

2.0! 

! 

-  t 

!  COILED 

1 

12961*3 

1  105215*70! 

176.0! 

52.5! 

6.5! 

! 

1635  ! 

16.31DIESCL  PUFF# 

!PA  FPEEDOF 

1965  ! 

T  5500 

!  !  ! 

174.0! 

52.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

scon.ED 

! 

1 

1C0C145 

1  59 J! 5470! 

117.0! 

50. C! 

4.5! 

! 

1315! 

10.3! O'CSEL  PUFF 

!PA  fPECOOF 

1952  I 

!  !  1 

117.0! 

50.  C! 

2.C! 

| 

-  ! 

t 

! 

! 

T  65 C C 

1 276729 

1  52215*70! 

12C.0! 

50. C! 

4.51 

! 

1312! 

13.  '  !  ?f  CP  NELL  PUM 

!PA  FR»«DOF 

1954  l 

!  1  1 

12C.0! 

50.0! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

I 

• 

T  95CC 

! 29*796 

1  55* ! 5*70! 

12C.0! 

5C.C ! 

4.5! 

-  ! 

1 32C! 

U.SICUSU 

1  FA  FREfDOF 

1959  | 

1  1  ! 

12C.0! 

50. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

!  COILED 

! 

1 

T  IOSCO 

IC02C3* 

1  71615*70! 

12C.0! 

30. C! 

4.5! 

-  i 

132C! 

1  S.SiOKSCL  PUFF/ 

!PA  FREfDOF 

1959  i 

*• 

1  1  1 

1 1C, 0! 

50.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

(COILED 

! 

! 

-j 

TM  1950 

1005751 

1  41615*70! 

156.0! 

52.5! 

8.5! 

-  I 

i*;o! 

13 . 5! DIESEL  PUFF/ 

!FA  FPEEDOF 

1967  f 

1  !  ! 

125.0! 

52.51 

2.0! 

! 

-  ! 

{COILED 

! 

! 

TM  2050 

100566* 

!  91515*70! 

126.0! 

52.5! 

6.5! 

-  ! 

U6C! 

14.3UICSEL  PUFP/ 

! FA  FPEEDOF 

1966  ! 

2 

!  !  ! 

125.0! 

52.5! 

2.0! 

| 

-  ! 

ICOXLEO 

1 

WEB  1C9 

161769* 

1  77*15*70! 

19J.0! 

25. C! 

4.5! 

-  ! 

UOO! 

17.01DTESEL  RUFF 

!FA  FPEEDOF 

198C  i 

1  1  1 

193.01 

35. C! 

2.0! 

i 

•  i 

!COIL 

! 

l 

1 

WEB  110 

1617695 

1  77* ! 5*701 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

! 

1*00! 

17.0! 01ESCL  PUFF/ 

!RA  FPCEOCF 

1980  1 

? 

1  1  1 

1  l  ! 

195.0! 

! 

15. C! 

2.0! 

! 

j 

i 

-  ! 

! 

(COILED 

! 

! 

1 

1 

1 

; 

(26)  TAANCMIT*/  V.  A* 
ac  157L 

153**60 

!  !  1 

!  1  1 

1  9651***1! 

! 

! 

25C.0! 

25. ci 

! 

i 

9.oi 

! 

! 

i 

i 

1600* 

! 

! 

20.5! NONE 

! 

! 

! 

i 

! 

1971  ! 

e*  159L 

1  1  1 

2CC.0! 

53.  C! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

! 

! 

153**62 

!  9851***11 

2CC.0! 

55.  C! 

9.0! 

-  ! 

1600! 

20.sihQN£ 

! 

1973  ! 

1  i  1 

!  1  1 

20C.0! 

! 

25. C! 

1.5! 

! 

! 

-  1 
» 

i 

i 

I 

] 

1 

! 

(30)  ItANS-AOftA#  INC* 

1 A  121 

U16CU 

1  !  1 

1  !  ! 

1  6761**41 ! 

! 

J 

195.0! 

25.  C! 

! 

! 

9.0! 

1 

! 

i 

! 

15011 

1 

! 

16.2! NONE 

! 

! 

ITN  FCFPHIS 

i 

t 

198C  1 

j 

TA  12? 

I  1  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

! 

1 

j 

I616C1- 

!  6781***1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1501! 

16.2! NONE 

ITN  RJHRHIS 

194C  1 

TA  122 

1  !  t 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

•  I 

l 

! 

! 

16225** 

I  6781***11 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1501! 

14.i!A0NE 

ITN  FCF°H I S 

198C  ! 

- 

1  1  ! 

195,0! 

35. C! 

I.o! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

TA  12* 

16225*5 

!  6761***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

15C1! 

t6.21.10HE 

!TN  fcfpkis 
! 

198C  ! 

! 

i 

TA  125 

1  !  1 

195,01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

z 

16225*6 

!  6761***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  ! 

1501! 

I6.2UCH! 

ITN  FCFPHXS 
! 

1°6C  1 
! 

TA  ue 

t  1  1 

193.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

16225*7 

!  8751***1! 

19}. 0! 

25. C! 

9.0! 

-  ! 

1501! 

16.23NONE 

!TN 

l 

I960  ! 

1 

| 

TA  127 

1  !  1 

195.01 

35.  C! 

t.6! 

1 

-  ! 

1 

16225*9 

I  6781*4*11 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

-  ! 

1501! 

1 6. 2! NONE 

i TN  FEFPHIS 

1 

198C  ! 

! 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

.  i 

i 

TA  I2« 

16225*9 

!  676! *A*1 1 

195.0! 

—  • 

9.0! 

-  ! 

1501! 

18. 21  NONE 

ITN  FFFPHIS 

1 

198C  ! 

! 

!  •  t 

195.0! 

17.7! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

TA  129 

1622550 

1  678!*A*1! 

19}. Ot 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1501! 

16.21N0NE 

!TM  PfHPKIS 

1 

198C  ! 

! 

TA  130 

1  !  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

‘ 

162370* 

1  6761***11 

195.0! 

25. Cl 

9.0! 

-  ! 

15C1! 

16.2'liCHE 

ITN  FEHPHIS 

I960  j 

1 

! 

I  !  I 

1  !  • 

195.0! 

« 

35.  C! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

1 

(32)  TRANS-ATLAS  FAMNC 

CORF. 

t  !  1 

1  !  ! 

i 

! 

! 

j 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

1 

1 

i 

1 

JANK  C 

1585261 

1  13511*02! 

! 

—  ! 

12. ti 

2300! 

-  1 

A4.C1PUFPS 

SLA  BELLE 

1977  ! 

i 

JEAN  C 

!  1  ! 

1'C.O! 

36. C! 

5.0! 

! 

17! 

! 

1  CHASSE 

! 

129C520 

!  5311*02! 

—  ! 

--  ! 

9.3! 

HCC! 

-  ! 

38.01PUHPS 

!LA  81LLE 

1976  ! 

SALLEE 

!  !  ! 

125.0! 

26. C! 

7.0! 

1 

i?i 

! 

I  CHASSE 

! 

!6*6CA? 

i  4711*02! 

--  1 

—  ! 

9.6! 

1**0! 

«  i 

*2.0!FUFPS 

I L A  QfLLE 

1982  1 

1  !  I 

!  1  i 

135.0! 

! 

32.01 

7.6! 

! 

! 

21  i 
i 

1 

J 

1  CHASSE 
! 

1 

! 

\ 

(11)  mhSEAVE  HARXNC/ 

I  50 

INC. 

1567*37 

1  !  1 

I  !  1 

J  27*415*70! 

» 

i 

soc.oi 

s*.c* 

! 

i 

15.CS 

! 

t 

-  i 

i 

j 

565*1 

1 

i 

32.7*2  DIESEL  PU*PS 

{ 

1 

iv*  NORFOLK 

1 

1 

1975  ! 

TM  91 

!  1  I 

30C.0! 

5*.C! 

3.0! 

i 

-  ! 

; 

! 

! 

15CC121 

1  *01*!5*70! 

3*C.C! 

40. CJ 

19.7! 

-  i 

75*?i 

JS.oi?  (IVO.AUCJ  CLY 

IV A  NORFOLK 

1974  1 

-- 

TAX  96 

!  !  ! 

J*C .0! 

<o.c: 

3.0! 

! 

-  ! 

.•DRIVEN  PUFFS 

! 

! 

1526752 

i  cs*r i 

362.0! 

46. C! 

15.0! 

-  ! 

10CC0! 

26.0!  1  SUSil  PUKF 

! VA  NORFOLK 

*  197C  I 

)  i  i 

i  i  i 

362.0! 

! 

6A.1! 

A.O! 

! 

! 

I 

-  ! 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

(29)  TRANSFER  *  TOWING* 
SANTEE 

INC* 

126938* 

!  I  ! 

1  !  ! 

1  5613*36! 

! 

1 

7*,1! 

19.9! 

! 

t 

5.6) 

J 

i 

1350! 

! 

! 

-  ! 

! 

» 

2* ■ 5  InCNC 

l«0  ST.  LOUTS 

! 

! 

1955  ! 

> 

!  1  ! 

J  1  ! 

7*.1 ! 

» 

19.9! 

*.!! 

i 

! 

i 

-  i 

i 

1 

1 

J 

1 

l 

(23)  TRAVERSE  TALL  SHIP 
KALA8AR 

CO. 

1567120 

!  1  ! 

1  t  ! 

1  69 1 1 E 16! 

i 

i 

6*. 6! 

20.C1 

» 

i 

8.01 

i 

! 

125! 

i 

■ 

.  i 

i 

1 

P1.0JNCNE 

! 

1 

Im  TRAVERSE 

1 

1 

1975  j 

\ 

g 

!  !  ! 

1  !  ! 

7C.0! 

S 

20. C! 

6.0! 

i 

1 

1 

52l' 

! 

1 

1 

!  CITY 

1 

! 

\ 

(21)  TRI  *  IVER  NARINE# 
WILL  OYER 

INC. 

1262492 

1  S  ! 

1  !  1 

!  1F613*36! 

! 

! 

95.0! 

26. C! 

i 

j 

9.9j 

! 

j 

30Coi 

! 

i 

-  i 

i 

1 

JJ.oifcONE 

1 

1 

! P A  PITTSBURGH 

1 

1 

i95i  i 

j 

i  «i 

90. Al 

2*.C! 

7.0* 

1 

.  * 

1 

1 

* 

J 

LAOT  PTftNA 

1621096 

i  iioiiAiei 

61.2! 

76.1! 

9.0! 

1350! 

-  j 

14. 5 !. CHE 

1  FA  PITTSBURGH 

1°6C  ! 

!  i  ! 

i  1  i 

61.2! 

i 

26.1! 

7.0! 

! 

i 

j 

-  j 
i 

! 

t 

1 

i 

1 

i 

J 

(20)  TRZ  ST.  READY  MR 
NO  *9C 

J 

i  i  t 

1  !  1 

1  1 *61  * A*3! 

i 

j 

ioc.oi 

26. C{ 

» 

! 

4.2! 

i 

! 

«  j 

! 

i 

*coi 

i 

1 

9.1 j  NONE 

I 

! 

! 

! 

1 

1937  *! 

\ 

!  !  1 

1  1  ! 

100.0! 

! 

26. L! 

1.1! 

i 

i 

! 

.  j 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

\ 

UO)  T*I-SI*tf  HIRIHI  Stmttl,  me. 

1  1  ! 

1  1  ! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

t 

I 

! 

1 

TSF  u* 

1251165 

1  *C* !*A*Ot 

175.0! 

76.  Cl 

6.7! 

-  ! 

8501 

12.5! NONE 

!CH  SOUTH 

19*5  j 

J 

i 

TSH  126 

1 

(  i  ! 

175.0! 

26. C! 

2.2! 

I 

-  J 

) 

!  POINT 

1251169 

1  51514**0! 

175.0* 

26.  C! 

9.0! 

-  i 

9C0! 

10.7! NONE 

!CM  SOUTH 

t9*7  ! 

c 

TSft'130 

1 

I  !  ! 

175.0! 

26. C! 

1.4! 

i 

-  ! 

j 

1  POINT 

1 

'b 

1253265 

1  5151***0! 

175.0! 

26. C! 

9.0! 

! 

9C0! 

10.7! NONE 

10H  SOUTH 

19*7  ! 

1 

1 

j 

1  !  ! 

!  1  ! 

!  !  ! 

173.0! 

! 

26.21 

1.4! 

« 

i 

i 

i 

-  ! 

! 

1 

i 

! 

!  POINT 

1 

! 

1 

1 

j 

i 

*1 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 


799 


PNOM 

0 1ST  1  OPERATOR 


1  COAST 

VESSEL  NAPE  AM)  NUMBER  !  GUARD 
t  NUM8EA 


1VTCC!  DIPF,NSXCNS  I  DRAFT ! 
NET  ! CODE ! LENGTH! BROTH!  ! 

REGIS-!****!  REG.  !  RCG.tLOAD-! 
TER  !  SEE!//////!#////!  ED  ! 
TON-  !PIG£ !  OVEP-! OVER-! /////! 
NA5E  !  IV  !  AIL  !  ALL  SLIGHT! 


(CAPACITY!  HIGH-  ! 
!  !  EST  ! 
!  CAA60  !  PIXCO  ! 
!////////!  POINT  | 


!  V  E  S  S  £  L 
CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING 
EGUIPKENT  I T  C !  9ASE 

LINE-1  ! AO!  LINE-1 


HORSE!  PASS-  ! 


/////////////// /!ID! ////////// 


POWER !  CNGERS  !  CPEET) 


LINE-2  ICE!  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 


I 

! 

(20)  TRI-STATE  TERMINALS/  INC!. 

\  1 

I  ! 

!  1 

« 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

» 

i 

STU  SPECIAL 

f  1/72552 

3  3 1  3  A  3  6 ! 

5C.2! 

15.61 

5.01 

i 

! 

1  ! 

1  1 

50.21 

! 

18. t! 

! 

5.0! 

j 

(IB)  TRIANGLE  FLEETING  COAP. 

! 

! 

!  ! 

1  1 

1 

! 

! 

i 

j 

ASHLEY 

1508924 

7313*361 

66.7! 

24. C! 

5  -  6  i 

| 

t  1 

70. C! 

24. C! 

7.0! 

CAJUN 

1506179 

5  5! 3A  35 1 

56.0! 

22. C! 

7.0! 

1 

!  1 

AC  .0! 

72.  C! 

6.0! 

SPIRE 

1515075 

1 6 1 3A  35 1 

34.51 

14. Cl 

4.5! 

! 

I 

!  ! 

1  ! 

35.01 

! 

U. C! 

! 

4.0! 

! 

(31)  TRIANGLE  MARINE/  INC. 

I 

l 

1  1 

!  1 

j 

! 

i 

i 

i 

j 

FRANK  PHIPPS 

! 274333 

20912*36! 

149.0! 

34.  Cl 

9.0! 

! 

!  1 

1  1 

160.0! 

! 

35. C! 

! 

3.0! 

! 

(32)  TRIANGLE  NARINE/  INC. 

I 

1  ! 

t  ! 

1 

l 

! 

! 

j 

; 

IDLE  WILD 

15RC209 

64!  1 A  02 1 

106.0! 

2o. C! 

11.0! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

116.0! 

1 

26. C! 

! 

9.0! 

! 

(32)  TRICO  MARINE  OPERATORS/ 

! 

!  INC. 

I  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

APERICAN  RIVER 

I  622759 

64 { 1 c 1 21 

■*5.?! 

19. C! 

5.5! 

! 

!  ! 

100.01 

22.  Cl 

*  5! 

ANGELINA  RIVER 

JA2433? 

59MC02! 

91.2! 

22. C! 

5.5! 

! 

!  ! 

1C5.0! 

22. C! 

4.5! 

6CWIE  RIVER 

1586515 

66MC02! 

95.9! 

-  • 

-  j 

1 

!  ! 

10C.0! 

21.5! 

6.8! 

BRAZOS  RIVfR 

! 63C420 

27311*02! 

167.0! 

—  J 

11.5! 

1 

!  1 

1*0.0! 

40.0! 

6.0! 

CRYSTAL  RIVER 

1602934 

66MC02) 

110.0! 

24. C! 

5.5! 

J 

!  ! 

1 1C. 0! 

24.  C! 

4.5! 

CUMBERLAND  RIVER 

1626792 

60I1C02! 

101.4! 

24. C! 

5.5! 

t 

!  ! 

11C.0! 

24. C! 

4.5! 

FREEOOM  RIVER 

1635225 

*  •MC021 

'1.2! 

19.5! 

5.0! 

1 

!  ! 

.0! 

22. C! 

4.5! 

GUADALUPE  RIVER 

1625531 

67I1C02J 

94.2! 

22.0! 

5.5! 

1 

!  ! 

1 CC.O! 

?2.C! 

4.5! 

JAPES  RIVER 

1653635 

16411*02! 

1 

•  ! 

11.5! 

! 

!  ! 

19C.0! 

(O.C! 

6.0! 

MANATEE  RIVER 

1583789 

276MA021 

167.4 

12.0! 

! 

1  1 

16C.0! 

40.01 

6.6! 

NECHES  RIVER 

1602  65  7 

5911C02! 

91.3! 

22. C! 

5.5! 

! 

1  ! 

1CC.0! 

22.  C! 

4.5! 

SABINE  RIVER 

1613914 

6  1 1  ICO? 1 

106.9! 

26.0! 

3.0! 

! 

1  I 

116.0! 

26.  C! 

5.0! 

SHENANDOAH  RIVER 

1603C76 

6  6! 1 C02 1 

91.3! 

19.4! 

5.5! 

1 

!  ! 

10C.0! 

27.  C! 

4.5! 

SILVER  RIVER 

1 5°1 609 

67! ICO?! 

125.0! 

26. C! 

3.0! 

1 

1  1 

125.0! 

26. C! 

6.0! 

SOUTHERN  RIVER 

1588735 

194J1C02! 

166.0! 

40. C! 

12.0! 

1 

1  ! 

160.0! 

40. C! 

6.6! 

TIGER  RIVER 

1635727 

59! 1 C  02! 

91.2! 

22.  C! 

5.5! 

! 

!  ! 

105.0! 

22. C! 

4.5! 

TRUCKEE  RIVER 

1626663 

2C3MA02! 

167.4! 

12.0! 

! 

1  1 

16,0.0! 

(c.ci 

c.6! 

WARRIOR  RIVCA 

1 o 1 2736 

6711C02! 

1C4.0! 

25.5! 

5.5! 

! 

!  ! 

11C.0! 

26. C! 

4.5! 

WHISKY  RIVER 

1646387 

6711A02! 

104. 0! 

6.0! 

l 

1  ! 

110.0! 

24. C! 

5.0! 

WOLF  RIVER 

1653020 

203! 1C  02! 

166.2! 

40. C! 

12.0! 

! 

! 

1  1 

1  1 

1*0.0! 

! 

4C.C! 

i 

6.6! 

; 

(29)  TRINIDAD  CORP. 

! 

! 

1  ! 

t  1 

! 

i 

i 

* 

1 

2 

admiralty  BAY 

1  533270 

2703312*  20! 

7  74  .  1 ! 1 2  5 .0 ! 

43. 7i 

1 

1  ! 

811.0! 125.2! 

19.0! 

ASPEN 

1  535357 

27C3312A20! 

7  74 • 1 ! 1 ?  5.C! 

43.7! 

1 

!  ! 

311 .0! 125.2! 

19.0! 

GLACIER  o A Y 

•526566 

2770512*20! 

774.1 ! 125. C! 

43.6! 

( 

1 

!  1 

!  ! 

811.0! 125.2! 

!  ! 

19.0! 

i 

t 

(Cl)  TRIPP/  K.  »•/  INC.  MARIN! E 

!  ! 

1  1 

i 

i 

j 

; 

CONSTRUCTION 

! 

I  ! 

i 

i 

! 

ALICE  T 

1911(64 

2213*36! 

45.5! 

14. C! 

7 . 5  i 

! 

1  1 

45.5! 

14. 0! 

6.5! 

PINE 

1  562628 

26 i 4 A  46 1 

44.4! 

19.9! 

3.0! 

j 

! 

1  1 

!  ! 

44.9! 

i 

20.1! 

j 

1.0! 

! 

(3B)  T8UCAN0  CONSTRUCTION  CO 

! 

!  1 

1  ! 

j 

i 

i 

j 

! 

2 

JENA 

1619544 

38214A43! 

itc.oi 

34. C! 

6.0! 

! 

1 

!  ! 

1  ! 

11C.0! 

! 

34.0! 

* 

1.0! 

! 

(2B>  TRUMBULL  RIVER  SERVICES 

1 

!  INC. 

!  1 

!  t 

i 

i 

i 

j 

j 

i 

MAUD 

1267*16 

2513*36! 

46.3! 

16.0! 

4.6! 

i 

*  i 

*6.3! 

1*^1 

4,4! 

NIANTIC 

i  577954 

36! 3  A  3  6 i 

46.1! 

18. C! 

6.7! 

1 

!  i 

4o.1! 

13. C! 

6.7! 

OPAL 

1912441 

59J3A36J 

5C.0! 

22. C! 

3.0! 

! 

1  ! 

50. 0! 

22. C! 

8.0! 

PE9UCT 

1 45H649 

1213AJ6! 

24.0! 

9.6! 

2.3! 

1 

1  1 

24.0! 

3.6! 

2.3! 

IRS  2C0 

!  . 

85UA43I 

55.0! 

35.  C! 

1.0! 

1 

1 

!  1 

\  ! 

85. 0! 

! 

35. C! 

! 

1.0! 

! 

(33)  TUAN  JOINT  VENTURES  C*. 

I 

t 

1  1 

!  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

T  121 

1  626594 

200 !  4 A  43 1 

i 

! 

5.0! 

1 

!  ( 

120.0! 

30.  C! 

1.0! 

T  122 

1  6271  40 

20014A431 

-  ! 

! 

5.0! 

1 

1  1 

120. 0! 

30.  C! 

1.0! 

T  123 

1  627500 

2CU14A43! 

1 

-  ! 

5.0! 

1 

(  ! 

12C.0! 

30. C! 

1.0! 

T  124 

1  628279 

200! 4A  43! 

-  ! 

-  ! 

5.0! 

1 

!  1 

12C.0! 

30. C! 

1.0! 

!  I  I  !  !  ! 

!  I  !  !  !  ! 


! 

! 

1 

480! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

?9.2iNCNE 

! 

! 

! 

!XT  CATLETTS- 

1976  ! 

! 

f 

-  ! 

! 

! 

! 

I  BURG 

! 

! 

1020! 

! 

-  ! 

i 

35 .0! NONE 

! 

!L A  RESrAVE 

1966  ! 

910! 

-  j 

45. 0! NONE 

. 

It A  RESERVE 

1966  1 

360! 

! 

! 

-  ! 

-  ! 
i 

21  •  6 ! NONE 
! 

! 

(LA  RESEAVE 
! 

! 

1968  ! 

! 

! 

3800! 

! 

j 

i 

! 

-  ! 

.  i 

i 

! 

! 

40.5 ! NONE 
! 

! 

I 

I 

IMS  GREENVILLE 

I 

! 

1957  ! 

1 

i 

i 

1200! 

i 

i 

111! 

! 

! 

25.0! NONE 

i 

i 

ILA  PATTERSON 

1978  ! 

1 

! 

16! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1800! 

! 

35! 

j 

33.0! NONE 

! 

I  LA  HOUMA 

198C  1 

1 

50! 

! 

I 

18001 

28! 

33.5 (NONE 

!LA  HOUMA 

198C  ! 

! 

49! 

! 

| 

153C! 

28! 

20.0! NONE 

ILA  LEEV1LLE 

1977  ! 

1 

60) 

2 

! 

256C! 

580! 

SO.oj  NONE 

!LA  HOUMA 

1911  ! 

2400! 

SO! 

33.51  NONE 

ILA  HOUMA 

196C  ! 

! 

56! 

i 

! 

2400! 

50! 

20. oi NONE 

!  L  A  HOUMA 

193C  ! 

! 

55! 

! 

I 

1550! 

23! 

33.5! NONE 

ILA  HOUMA 

1981  ) 

! 

49| 

! 

! 

1800! 

40! 

32.5 ! NONE 

ILA  HOUMA 

1 98 C  I 

! 

45! 

! 

! 

2200! 

529| 

50. 0 ! NONE 

!LA  HOUMA 

*  1989  1 

1300! 

600! 

50.0! NONE 

ILA  HOUMA 

1*77  ! 

1550! 

»i 

31 .0! NONE 

•LA  HOUMA 

1979  ! 

! 

45! 

1 

! 

1200! 

88! 

34.5! NONE 

ILA  HOUMA 

1979  ! 

1 

12! 

! 

I 

1350! 

28! 

31.01N0NE 

!LA  HOUMA 

1979  ! 

! 

60! 

; 

! 

1200! 

138! 

36.sj  NONE 

ILA  HOUMA 

1979  1 

! 

16! 

! 

! 

3000! 

5r>5! 

6.5! NONE 

ILA  HOUMA 

1977  ! 

! 

10! 

! 

! 

1550! 

28! 

33.5! NONE 

ILA  HOUMA 

1981  ! 

! 

5$! 

; 

! 

2240! 

715! 

50.0! NONE 

ILA  HOUMA 

198C  ! 

24CC! 

50! 

33.5! NONE 

ILA  HOUMA 

198C  ! 

! 

60! 

2 

! 

2040! 

40! 

20.0! NONE 

ILA  HOUMA 

1982  ! 

! 

55! 

! 

! 

1300! 

i 

i 

675! 

-  ; 

! 

65 .0! NONE 
! 

2 

I  LA  HOUMA 
! 

I 

1983  ! 

! 

! 

24000! 

! 

• 

90466!* 

1 

2 

134.5  j  PUMPS 

! 

I 

!M0  ST.  LOUIS 

1971  ! 

24000! 

90237! 

1 34.oi PUMPS 

IMO  ST.  LOUIS 

1971  I 

24000! 

9045oi 

134.512  STRIPPER 

!M0  ST.  LOUIS 

1970  ! 

I 

! 

; 

-  ! 

! 

2 

! PUMPS/ 2  PUMPS 

2 

j 

( 

! 

I 

i 

! 

240! 

; 

-  i 

2 

t 

24  «oj  NOME 

! 

! 

IMA  WESTPORT 

1987  J 

! 

! 

! 

45! 

-  2 
t 

4.3 ! CRANE 
! 

; 

IMA  WESTPORT 

I 

! 

1972  ! 

• 

i 

-  ! 
i 

i 

2 

! 

583! 

-  t 

i 

1 

2 

8. ol CRANE 
! 

! 

1 

I 

!AK  JUNEAU 
! 

! 

1944  ! 

i 

i 

540! 

; 

j 

-  i 

! 

! 

2.5.0!  NONE 

! 

! 

I  XL  LACON 

i 

*  1983  i 

680i 

-  j 

35 .0! NONE 

ilL  LACON 

1977  i 

680! 

.  i 

35.0! NONE 

ML  LACON 

1986  ! 

230! 

-  j 

5.01  NONE 

1 ZL  LACON 

1953  I 

-  ! 

I 

! 

jcoi 
-  ! 

! 

4 .0! NONE 

i 

i 

ML  LACON 
! 

! 

198?  J 

! 

! 

-  i 

! 

! 

500! 

! 

! 

6.0! NONE 

! 

! 

ILA  MORGAN 

1980  1 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

-  ! 

5C0! 

6. 0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

1980  ! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

-  | 

SOOI 

6.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1980  ! 

! 

-  ! 

i 

I  CITY 

-  ! 

500! 

6.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1980  ! 

1 

1 

! 

-  1 

1 

! 

! 

! 

! 

!  CITY 
! 

! 

T * 31. 6  2  -  OESCDIMTIOfc  Of  VESSELS 


800 


ENBD! 

! VTCC 1 

DIMENSIONS  10DAPTI 

1  CAPACITY  1 

HIGH-  ! 

1  V 

C  S  S  £  L  1 

IISTI  OMIDATOD 

NET  IC0DEILCN5TH1&DDTH1 

! 

1 

i 

EST  !  CADSO 

HANDLING 

IS  1 CPCDAT  INC  ! 

I  COAST 

TED  1  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

Munnn 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AMI  NUMBED 

I  guadd 

TON-  1MA6E1 

HODSEl 

MASS- 

LIBHT)!/7///Y//////////!TD!//////////l 

OD 

1  NUMBED 

MAC!  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LI6HT ! 

P0VED1 

EMBEDS 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE! 

LIME-?  1 

#f BUILT 

(29)  TUCKED/  OTTC  N./ 

JD. 

! 

1 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

HELM 

1  . 

9301 *A*91 

20C.01 

35. C! 

12.01 

-  1 

1650 

19.0! NONE 

!PN 

MINNEAMO- 

1979 

! 

1 

t  1 

1  I 

20C.0! 

! 

35.01 

1 

1.5! 

! 

“ 

1 

! 

! 

! 

LIS 

(13)  TUB  JOSEPHINE/  INC. 

! 

! 

1  * 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

8CIAN  T 

1528373 

3613*35 1 

52.01 

2  * « C  t 

5.0! 

358! 

- 

*2.0! NONE 

!TX 

GALVESTON 

197C 

! 

1  ! 

52.01 

2*. Cl 

5.01 

- 

1 

1 

DONNA  T 

1342727 

37! 3*35 1 

*5.51 

20.01 

6.61 

690! 

• 

37.0! NONE 

!TX 

GALVESTON 

1972 

1 

1  1 

*5.5! 

20. C! 

6.61 

- 

1 

! 

HENDV  T 

1561(18 

43I3A35! 

5C.71 

24. Cl 

6.9! 

680! 

- 

37.0! NONE 

IT* 

GALVESTON 

1975 

1 

1  1 

50.7! 

2  *  •  C I 

6.9! 

- 

! 

! 

KELLY  T 

! 329 123 

3013*35! 

*5.91 

18.21 

5.8! 

680! 

- 

25 .0! NONE 

!  TX 

GALVESTON 

197C 

! 

1  1 

*5.91 

18.21 

5.8! 

- 

| 

! 

KEVIN  T 

1517335 

1513*351 

*3.*1 

16.*! 

*.0! 

330! 

- 

25 .0! NONE 

IT  X 

GALVESTON 

196? 

I 

t  I 

*3.*! 

16.41 

*.0t 

- 

! 

! 

DUDY-T 

1 517704 

S913AJ4! 

5*. 3! 

22.0! 

8.6! 

800! 

« 

30.0! NONE 

1  TX 

GALVESTON 

1977 

1 

1 

1  1 

6  C  •  0 1 

1 

22. C! 

! 

7.0! 

— 

! 

! 

! 

! 

(23)  TUB  KILLADNEV/  INC. 

1 

! 

1  1 

1 

1 

1 

| 

! 

! 

1 

1 

8ANTDY  BAY 

1257991 

7813*36! 

81.71 

75.  Cl 

1C.41 

1700! 

- 

37. a! NONE 

!M! 

DCTDCIT 

•  198? 

1 

I  1 

88.61 

25. C! 

10.6! 

- 

! 

! 

CADOIYM  HO IY 

12618*3 

73I3A36! 

91.7! 

25. Cl 

8.61 

1700! 

•• 

32.0! NONE 

1 P*  I 

DETDCIT 

*  1984 

! 

|  1 

9C.01 

25.  C! 

8.4! 

- 

! 

! 

SUSAN  HOEY 

126*127 

65*3*36! 

81.7! 

25.  Cl 

1C. 9! 

1700! 

- 

*0.7! NONE 

INI 

CETDCIT 

*  1965 

1 

I 

1  1 

1  i 

88.5! 

1 

25.  Cl 
! 

1C. 9! 

“ 

! 

! 

1 

! 

(16)  TUB  SEDVICES#  INC 

I 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

l 

i 

1 

1 

1 

APACHE 

12*90*4 

S9I3A36! 

78.3! 

20. C! 

8.51 

1200! 

- 

25 . 0! NONE 

I  PL 

MANAMA 

19*5 

I 

i  i 

78.5! 

2*.C! 

7.01 

- 

! 

! 

CITY 

SHIPMAN  IK 

152(911 

2071 3A  361 

10*. 51 

2*. Cl 

11.*! 

1700! 

- 

45.0! NONE 

I  PL 

MANAMA 

19*C 

I 

1  I 

10*. 51 

2*.  Cl 

11.*! 

- 

1 

! 

CITY 

SHEDNAN  X 

1  2  *  C 1 2  3 

1C*  1 3A  36! 

74. *| 

21.01 

9.5! 

600! 

- 

35.0 !  NONE 

1  PL 

MANAMA 

me 

I 

! 

1  1 

76.*! 

1 

21. C! 

1 

9.51 

1 

— 

! 

1 

! 

! 

CITY 

(16)  TUSIOAT  t  BADBE  DENTAL 

1 

SIEDVICE/ 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

INC. 

!  1 

1 

1 

l 

! 

I 

BONNIE  1 

1294701 

913*35! 

26.31 

12.1! 

3.3! 

330! 

- 

1 3.0! NONE 

( 

196* 

I 

J 

1  1 

i  1 

26.31 

1 

12.11 

1 

3.31 

1 

- 

! 

! 

! 

1 

(32)  TUB80AT  NAN  1X1/ 
NAN 

INC. 

1 

15051*3 

1  1 

1  1 

7213*36! 

! 

! 

72.0! 

! 

! 

23. Ct 

1 

9.01 

12001 

1 

! 

29,0! NONE 

! 

I 

1LA 

GALLIANO 

1964 

1 

i  1 

—  1 

1 

—  I 
! 

1.6! 

1 

“ 

I 

I 

! 

! 

(13)  TUBS  t  SALVAfiE 
BAD8ADA  H 

1 

153*711 

!  1 

1  1 

31"  3A 34! 

1 

1 

*7.3! 

! 

! 

15. C! 

1 

1 

5.51 

600! 

1 

! 

23.01NCNE 

! 

1 

IPL 

TAHr-A 

1971 

1  1 

\  ..Of 

18. C! 

4.51 

- 

! 

! 

I.  W.  HAILE 

1508*3 

4713*361 

62.0! 

22. C! 

9.0! 

1200! 

- 

28.0! NONE 

!  PL 

TAMPA 

1966 

t 

!  1 

62.0! 

22.0! 

8.0! 

- 

! 

* 

JANET  K 

1 2  9C094 

M  * 3*36 1 

53.41 

18.5! 

6. SI 

600! 

- 

30.8 ! NONE 

!PL 

TAMPA 

1942 

1  ! 

55.01 

18.5! 

5.6! 

- 

! 

! 

V.  0.  JONES 

126C219 

1313*36! 

*2.5! 

15.7! 

6.0! 

500! 

- 

20.0 ! NON  E 

!FL 

TAMPA 

1973 

i 

I  1 

47.01 

15.7! 

5.5! 

- 

I 

! 

HC  109 

2001***6? 

12C.0! 

35. Cl 

6.01 

-  j 

5CC 

6.0! NONE 

!FL 

TAMPA 

me 

I 

1  ! 

12C.0! 

35.  C! 

1.0! 

- 

! 

! 

HC  11C 

I29*;*3 

15915*71! 

IOC. 3! 

2(  .  C! 

6.01 

-  t 

32* 

1* .C! DIESEL 

PUMP 

!PL 

TAMPA 

19*5 

I 

1 

1  1 

»  1 

IOC. 31 
! 

26. C! 

! 

1.0! 

! 

” 

! 

! 

1 

! 

(C3)  TUDECAMO  COASTAL 

1 

t  HA A80 ! D 

1  1 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

TOWING  CODE. 

1 

1  1 

! 

1 

1 

! 

! 

8 APT  J  TUDECAMO 

1515*1. 

18113*36! 

96.6! 

25.1! 

13.0! 

2689! 

- 

52.0'HONE 

!  NY 

NEW  YODK 

1968 

1 

1  ! 

96.61 

28.11 

13.0! 

- 

I 

1 

» 

8ITTY  JEAN  TUDECAMO 

1287*56 

1013*36! 

99.5! 

27. C! 

1  *•* ! 

2*001 

- 

56 .0 ! NONE 

!NY 

NPW  TOOK 

1962 

I 

!  ! 

105.0! 

27.  C! 

6.01 

- 

! 

! 

6PENIAN  TUDECAMO 

1547935 

12*13*361 

101.2! 

32. C! 

14.71 

*3"0! 

- 

37 .0! NONE 

!  NY 

NEW  YC»K 

1975 

1 

1  1 

ill. 51 

32. C! 

12.31 

- 

! 

! 

ELIZABETH  TUDECAPC 

1525(87 

19313*36! 

106.5! 

32.  C! 

16.51 

*300! 

- 

57.0! NONE 

1NY 

NEW  YCDK 

197C 

1 

1  ! 

117.0! 

2*.C! 

14.01 

- 

! 

! 

fDANCES  TUDECAMO 

1275588 

1C313A341 

81.0! 

2*.C! 

9.8! 

1 6001 

- 

3S.O1N0NE 

!NY 

NEW  YODK 

1958 

1 

1  1 

M*.A! 

2*.C! 

9.8! 

- 

» 

1 

JAMES  TUDECAMO 

1573540 

15313*36! 

W.*l 

27. C! 

13.0! 

17001 

- 

37.0! NONE 

!NY 

NEW  YODK 

1969 

I 

1  1 

IOC. 7! 

27.'! 

11.01 

- 

! 

! 

JEAN  TUDECAMO 

1281578 

15213*3*1 

95.0! 

27.  t! 

12.81 

2000! 

- 

*7.7! NONE 

!NY 

NEW  YODK 

1962 

1 

!  1 

95.0! 

27.C1 

12/61 

- 

1 

! 

JENNIE |D  TUDECAMO 

1557188 

13*13*361 

11S.7« 

3*.C! 

16.0! 

435C! 

- 

59.0! NONE 

!NY 

NEW  YODK 

197* 

I 

!  1 

126.0! 

3*.C ! 

13.0! 

- 

! 

! 

JOAN  TUDECAMO 

!63C<24 

19213*36 1 

106.6! 

32.2! 

16.0! 

*200! 

- 

76 .0! NONE 

!NY 

NEW  YCDK 

1981 

I 

1  1 

11*. 8! 

32.2! 

13.01 

- 

! 

! 

KATHLEEN  TUDECAMO 

1517259 

ICO! 3*  36! 

91.2! 

27.2! 

12.11 

2000! 

- 

55.0! NONE 

INY 

NEW  YODK 

1966 

| 

1  1 

91.2! 

27.2! 

12. r 

- 

f 

! 

HADCAPET  TUDECAMO 

1287847 

1C713A36! 

93.5! 

25.  C! 

11.01 

1  300! 

- 

15 .0! NONE 

!NY 

NEW  YODK 

1962 

I 

1  1 

89.*! 

26.6! 

10.0! 

- 

! 

1 

MADY  TUDECAMO 

1453*70 

13113*361 

104.6! 

32.2! 

16.0! 

*200! 

- 

76.0! NONE 

INY 

NEW  YODK 

1982 

1 

!  1 

11*. 8! 

32.21 

13.01 

- 

! 

! 

MICHAEL  TUDECAMO 

1391229 

17913*36! 

96.6! 

26.1! 

15.0! 

2900! 

- 

57.0! NONE 

!NY 

NEW  YODK 

1978 

1 

1  1 

96.6! 

29.11 

13.51 

* 

! 

! 

TURECAnO  GISU 

{  JVkviv 

t32!3A36! 

91.2! 

■>y 

<1.4* 

2000! 

- 

5S,0!!»0H£ 

JNY 

N?W  YODK 

1945 

I 

! 

1  1 

1  1 

91.2! 

! 

27.2! 

! 

12.1! 

1 

- 

! 

1 

! 

(C7)  TUDECAMO  COASTAL 

! 

B  HADBOfD 

1  1 

!  1 

! 

! 

! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

TONING  CODP.  OP 

MENNSYLtANIA 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

DEVON 

12*0528 

12113*36! 

9*.1! 

25.1! 

12.0! 

1600! 

- 

36 .0! NONE 

IMA 

MHILADEL- 

19*1 

1 

1  1 

10C.O! 

27.0! 

10.41 

- 

! 

1 

PHI  A 

NCBDAV 

1268*19 

13213*361 

93.1! 

25. C! 

11.6! 

1700! 

- 

35 .0! NONE 

IPA 

PHILADCL- 

*  1«63 

1 

1  ! 

102.0! 

25.  C! 

11.0! 

- 

! 

1 

PHI  A 

TIA  9 

1252133 

9*13*361 

9C.2! 

24. C! 

11.01 

1600! 

- 

30. C! NONE 

IMA 

MHILADEL- 

*  me 

1 

!  1 

96.0! 

2*.C! 

11.0! 

- 

! 

1 

PHI  A 

TIA  11 

1  252595 

9713*361 

78.9! 

2*. Cl 

10.5! 

i;aoi 

- 

26.01N0NE 

IMA 

MHILADEL- 

19** 

! 

1 

1 

1  1 

I  1 

1  1 

85.0! 

I 

! 

2  *  •  C 1 
! 

! 

9.8! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

MHIA 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  or  VESSELS 


Ml 


EkGRl 

1VTCC1 

DIMENSIONS  ID*AFT! 

i  CAPACITY! 

HIGH-  ! 

i  i  m  !U 

DIST1  OPERATOR 

YET  !CC9E!LENCTHle»DTH! 

! 

1 

I 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!$  {OPERATING  1 

I  COAST 

TER  1  SEE1 /////A! /////! 

ED  ! 

I //////// 1 

POINT  )  LINE-1 

! AOl  LINE-1  ! 

BUILT 

VESSEL  NAME  AND 

NUPBER 

!  GUARD 

TON-  SPATE! 

Otf € *-I 3 ¥l»-!/////! 

HORSE! 

pass-  ! (light) ! imuumnu moi //////////! 

OR 

!  NUMBER 

WAGE  1  IV  ! 

ALL  ! 

ALL  {LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!EC!  LINE-2  I 

REBUILT 

(31)  TURNER  MARINE 

SERVICE* 

1 

l 

I  INC. 

1  1 

!  t 

!  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

8ARANA  LYNN 

! 29C61 3 

48SJAJ6! 

55.0! 

21.0! 

6.2! 

6501 

-  1 

25.0! NONE 

!A*  PINE  BLUFF 

1963 

l 

!  ! 

<5.0! 

21. C! 

3.5! 

-  i 

! 

t 

KITTY 

1275385 

1 3 ! 3  A  35 ! 

3S.6! 

14.  C! 

3.5! 

165! 

-  j 

1 6.9! NONE 

IAR  PINE  BLUFF 

1957 

! 

!  1 

38.6! 

14. Cl 

3.01 

-  i 

| 

1 

HISS  NINA 

1537866 

1 34 ! 3  A  36 1 

6C.0! 

23. C! 

5.9! 

*501 

-  i 

33. 0! NONE 

IAR  PINE  3LUFF 

1972 

I 

!  1 

6C.0! 

26.  C! 

4.8! 

-  i 

1 

t 

T  53 

1263C96 

11014A43! 

10C.0! 

26.  C! 

3.0! 

-  | 

350! 

6.5 ! NONE 

IAR  PINE  BLUFF 

1953 

! 

!  ! 

10C.0! 

26. C! 

1.3! 

“  j 

! 

6.5! NONE 

! 

| 

!  ! 

1CC.0! 

26.  C! 

1.31 

! 

! 

! 

1  ! 

92.0! 

26. Cl 

1.0! 

-  ! 

1 

! 

! 

!  1 

1 2C.0I 

30.  C! 

l.C! 

-  j 

i 

( 

T  383 

1 652263 

34014A43! 

12C.0! 

45. C! 

7.5! 

-  i 

750! 

7.51  NONE 

! AR  PINE  BLUFF 

1983 

I 

!  i 

12C.0! 

45. C! 

1.5! 

-  J 

! 

1 

1  SOS  4  A  4  !  I 

i 

i 

1  1 

!  t 

11C.0! 

JO.C! 

! 

1.5! 

1 

.  i 

! 

1 

! 

1 

<41 )  TWEED  TOWING 
PACIFIC  EAGLE 

l 

i 

i  SCC 126 

1  i 

!  ( 

8613A36! 

93.0! 

! 

! 

27.6! 

! 

! 

13.0! 

1750! 

! 

! 

37.0! NONE 

I 

t 

t C A  SAN 

1965 

1 

!  ! 

«8.0! 

27.6! 

1C. 6! 

-  ! 

i 

!  FRANCISCO 

PACIFIC  FALCON 

1507257 

1  21 1 3  A  36 ! 

121.1! 

32.11 

16. Ct 

42001 

-  i 

GC.oiNONE 

ICA  SAN 

1967 

! 

I  ! 

132.0! 

33. C! 

1C.0! 

-  1 

1 

!  FRANCISCO 

PACIFIC  PRIDE 

1583851 

1C1S3A34! 

87.0! 

28.3! 

13.0! 

2250! 

-  1 

57 .01  NONE 

ICA  SAN 

1976 

l 

1 

!  1 

1  1 

37.01 

29. C! 

1 

10.0! 

I 

*  1 

! 

1  FRANCISCO 

! 

(32)  TWENTY  CRANE 

! 

NAP I NE  SE»V!lC£s 

1  1 

1  ( 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

INC. 

i 

!  I 

! 

! 

! 

1 

DEXTER 

J522C27 

77S1A031 

62.2! 

22. C! 

7.0! 

900! 

6! 

33 .01  NONE 

t  L A  MORGAN 

1969 

1 

!  1 

65.0! 

23.  C! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

ANGUS 

I619C51 

6513A36! 

85.01 

25. Cl 

6.0! 

680! 

-  i 

34 .01  NONE 

1LA  MORGAN 

198C 

i 

1  ! 

65.0! 

25. C! 

4.0! 

-  i 

! 

!  CITY 

AUGUSTA 

164C789 

7313*34! 

56.4! 

23.8! 

8.0! 

1000! 

-  j 

31.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1981 

1 

!  1 

6C.0! 

24. C! 

5.0! 

-  i 

1 

!  CITY 

8f EFMASTER 

1621985 

4  5 1 3  A  36 1 

7C.G! 

26. C! 

6.0! 

460! 

-  i 

28 . 2  !  NONE 

ILA  MORGAN 

198C 

1 

1  S 

7C.0! 

26.11 

4.0! 

-  j 

! 

!  CITY 

BLACK  ANGUS 

1625C97 

45S3A361 

7C.0! 

26. Cl 

7.3! 

750! 

-  i 

38.0! NONE 

ILA  MORGAN 

198C 

I 

1  1 

7C.0! 

26.  C! 

6.0! 

-  i 

1 

!  CITY 

BLACK  WELSH 

1627135 

90! 3  A  36 1 

85.0! 

26. Cl 

6.0! 

900! 

-  j 

34 .0! NONE 

ILA  MORGAN 

198C 

! 

i  | 

35.0! 

26. C! 

4.0! 

-  j 

! 

!  CITY 

BRAHMA 

1623193 

4  5 13A  36 1 

7C.C! 

26.  Cl 

7.3! 

460! 

-  i 

32. 5 ! NONE 

ILA  MORGAN 

198C 

1 

!  ! 

7C.0! 

26.  C! 

6.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

9R0WN  ATLAS 

1628612 

50S3A361 

65.0! 

26. C! 

8.2! 

900! 

•  ! 

34 .0! NONE 

ILA  MORGAN 

I960 

! 

1  i 

85.0! 

26. Cl 

7.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

CHARe«AY 

1621594 

6513*36! 

35.0! 

25.  C! 

6.0! 

680! 

-  i 

34 .0! NONE 

HA  MORGAN 

198C 

i 

t  1 

65.0! 

25. C! 

4.0! 

-  i 

! 

!  CITY 

CMAROLAIS  II 

! 626779 

4SI3A36! 

70.0! 

26. C! 

7.3! 

600! 

-  i 

36.0! NONE 

!IA  MORGAN 

198C 

1 

1  J 

7C.0! 

26. C! 

■6.0! 

-  i 

! 

1  CITY 

CYPRESS  POINT 

1635282 

93S3A36! 

63.0! 

24. C! 

8.0! 

1200! 

ICO! 

37.0! 

!LA  MORGAN 

1981 

1 

!  ! 

65.0! 

24.1! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

DCRAL 

1631896 

5013A3M 

55.0! 

23. C! 

6.5! 

800! 

-  j 

29.0 ! NONE 

(LA  MORGAN 

1931 

1 

i  1 

6C.0! 

23. C! 

5.0! 

-  i 

! 

I  CITY 

DURHAP  II 

! 625  701 

9013*36! 

35.0! 

26.0! 

6.2 ! 

900! 

-  ! 

34.0! NONE 

ILA  MORGAN 

1980 

1 

1  ! 

65.0! 

26. C! 

7.0! 

-  | 

! 

I  CITY 

ENGLISH  TURN 

1636615 

9313A36! 

63.0! 

24. C! 

1.0! 

1200! 

-  | 

37.0! 

!LA  MORGAN 

1981 

1 

1  ! 

65.0! 

24.1! 

6.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

FIRESTONE 

1602230 

24J3A36! 

47.1! 

18. C! 

5.0! 

400! 

-  j 

26.01N0NE 

!IA  MORGAN 

1979 

1 

!  ! 

3C.0! 

18. C! 

4.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

CALLAWAY 

1528528  ’ 

7713*36! 

32.2! 

22. C! 

7.0! 

900! 

-  ! 

33.0! NONE 

!LA  MORGAN 

197C 

1 

!  ! 

35.0! 

23.  C! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

C ARCANE 

1528529 

7713*36! 

32.2! 

22.  C! 

7.0! 

900! 

-  ! 

33.0! NONE 

! L A  MORGAN 

197C 

! 

!  ! 

65.0! 

23. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

NORNANDE 

I522C28 

7713A38! 

32.2! 

22. CJ 

7.0! 

900! 

-  i 

33.0! NONE 

ILA  MOPGAN 

1969 

! 

!  ! 

85.0! 

23. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

CAKMCNT 

1615683 

57! 3A 36! 

52.7! 

22. C! 

6.01 

*00! 

-  J 

31 *0! NONE 

1 

1979 

! 

1  1 

55.0! 

22.1! 

5.0! 

-  I 

! 

1 

PINE  HURST 

1644558 

351JA36! 

47.3! 

20.CS 

6.0! 

4001 

-  j 

-  1 

HA  MORGAN 

1982 

! 

!  ! 

5C.0! 

20.1! 

5.5! 

-  ! 

! 

!  CITY 

RAVINES 

1634653 

50! JA  361 

55.  C! 

23. C! 

6.0! 

800! 

-  ! 

27 .0! NONE 

ILA  MORGAN 

1981 

! 

■  « 

6C.0! 

23. C! 

5.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

RED  FLANDfRS 

16 3166? 

50! 3A  36! 

35.0! 

26. C! 

8.2! 

900! 

-  1 

34 .0! NONE 

!LA  MORGAN 

1981 

! 

i 

!  1 

65.0! 

26. C! 

7.0! 

-  J 

! 

!  CITY 

RCCK  HILL 

1631520 

7413A36! 

57.0! 

25. C! 

7.0! 

1000! 

-  j 

30.0! NONE 

! 

1981 

! 

•  l 

6C.0! 

25.1! 

5.0! 

-  1 

! 

! 

SIM8AA 

1633514 

9C13A36! 

65.0! 

26. C! 

9.0! 

900! 

-  ! 

38.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1981 

! 

!  1 

65.0! 

26. C! 

4.0! 

-  » 

! 

!  CITY 

SIMNENTAl 

1655926 

5053A36! 

65.0! 

26. C! 

8.2! 

900! 

-  i 

40.0 ! NONE 

ILA  MORGAN 

1981 

j 

l 

i  » 

65.0! 

26. C! 

7.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

SPYGLASS 

•625116 

3513A36! 

47.1! 

18.1! 

6.0! 

600! 

-  ! 

27.0! NONE 

! 

me 

1 

!  ! 

5C.0! 

20.  C! 

4.5! 

-  ! 

! 

i 

STONE  BRIDGE 

1646582 

6213A36! 

56.5! 

22. C! 

6.0! 

300! 

35! 

27.0! 

!IA  MORGAN 

1982 

1 

1  1 

6C.0! 

22.  C! 

5.5! 

-  ! 

! 

!  CITY 

WINCEDFOOT 

1617737 

2613A36! 

64.2! 

23.8! 

7.0! 

1000! 

100! 

36.0! 

ILA  MORGAN 

me 

1 

!  ! 

35.0! 

24. C! 

5.5! 

-  ! 

t 

!  CITY 

WOODLANDS 

1537634 

5013A36! 

3C.6! 

22.  C! 

7.6! 

600! 

-  ! 

25. oj  NONE 

! 

1972 

I 

!  1 

35.0! 

22. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

1 

TIDE  PAP  25 

238S4A48! 

ILA  MORGAN 

TIDE  PAR  26 

1 

!  1 
23314A4o1 

12C.C! 

30. C! 

2.0! 

7.6! 

“  f 

! 

!  CITY 

HA  MORGAN 

1 

!  1 

1 2C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

!  CITY 

r u r v. * 

1 

!  1 

12C.0! 

30.  C! 

2.0! 

-  ! 

! 

1  CITY 

TIDE  PAR  28 

23314*46! 

ILA  MORGAN 

1 

1  1 

1 7C.0! 

30. C! 

2.0! 

-  | 

! 

!  CITY 

TIDE  RAP  30 

! 

1  1 
23314A451 

12C.0! 

30. C! 
30. C! 

2.0! 

i 

!  CITY 

ILA  MORGAN 

TIDE  PAP  31 

1 

!  1 
233S4A46! 

1 2C.0! 

30.  C! 

2.0! 

! 

!  CITY 

HA  MORGAN 

TIDE  PAR  32 

1 

!  1 
23314A461 

12C.0! 

12C.0! 

30.0! 
30. C! 

2.0! 

7.6! 

! 

1  CITY 

ILA  MORGAN 

TIDE  PAR  33 

» 

!  ! 
238 1 4 A  46 ! 

12C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

!  CITY 

ila  r 

! 

i  i 

12C.0! 

30. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

!  CITY 

TIDE  PAR  34 

164C426 

691!4A46i 

16C.0! 

42. C! 

10.0! 

•  1 

8300! 

21.0IKONE 

ILA  MORGAN 

1981 

1 

1 

1 

!  ! 

!  1 

1  1 

16C.0! 

42. C! 

! 

i 

2.5! 

1 

i 

! 

( 

! 

1  CITY 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


802 


ENG*! 

!  1VTCC! 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

{CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V  E  S  S  £  L 

1 

; 

OISTl  OPERATOR 

1  NET  ! CODE  1 L 

ZNCTHldPOTHl 

1 

1 

! 

EST  !  CAPCC  HANDLING 

!S  ! OPE RAT  INC 

! 

- - 

-! REGIS”!****  1 

REG.  ! 

A  EG. 1  LOAD-! 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  ECUIPHENT 

!  TC !  BASE 

TEAR  ! 

1  COAST 

1  TER  »  'EE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO!  LINE-1 

BUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NUMBER 

i  GUARD 

1  TON-  1PAGE 1 

0VEP“!0VEA*1 /////! 

HOP  S  E 1 

PASS-  ! (LIGHT) ■//////////////// !T0! ////////// 

OP  1 

!  NUMBER 

1  NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

ENGERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!  EE!  LINE-2 

•REBUILT! 

(32)  TWFNTY  GRAND 

! 

I 

NARINE  SCPVIICE# 

1  1  ! 

1  t  ! 

i  !  1 

! 

i 

! 

! 

2 

i 

j 

« 

i 

1 

; 

i 

1 

! 

1 

; 

) 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

INC* 

! 

1  1  ! 

i 

• 

! 

1 

! 

i 

1 

! 

i 

(CONTINUED) l 

1  !  1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

TIOE  MAR  3S 

1644366 

1  215014*46! 

24C.0! 

72. C! 

12.0! 

-  l 

3300! 

19.01N0NE 

! V A  MORGAN 

1962  ! 

! 

1  1  ! 

2*0.0! 

72. C! 

2.1! 

! 

-  ! 

; 

!  CITY 

t 

HOC  * A*  se 

!  . 

1  25614*46! 

125.01 

34. C! 

7.6! 

! 

5501 

10. 3  !  NONE 

1LA  NCRCAN 

1962  i 

- 

! 

!  1  ! 

125.0! 

34.  C! 

1.1! 

I 

-  1 

2 

!  CITY 

! 

TIDE  * A*  41 

!  . 

1  25614*46! 

12C.0! 

32. Cl 

6.6! 

-  1 

4001 

9*?j  NONE 

! L*  MORGAN 

1982  ! 

! 

1  1  1 

120.0! 

32. C! 

1.4! 

1 

-  ! 

; 

!  CITY 

! 

TIOE  MAR  42 

!  . 

1  23814*46! 

12C.0! 

32.0! 

6.6! 

-  1 

4C0! 

9.7  j  NONE 

•LA  HCPGAN 

1962  ! 

! 

!  !  1 

12C.01 

32. C! 

1.4! 

1 

-  1 

j 

!  CITY 

! 

TIDE  MAR  43 

1  . 

1  23814446! 

1 2C.01 

32. C! 

6.6! 

-  1 

400! 

9. ?1 NONE 

I L A  MORGAN 

1962  1 

! 

1  1  ! 

12C.0! 

32. C! 

1.4! 

l 

-  1 

2 

!  CITY 

! 

TIDE  MAR  50 

! 64453 1 

!  215014*461 

24C.0S 

72. C! 

12.0! 

1 

3300! 

1 9.0! NONE 

•LA  MORGAN 

1982  ! 

! 

i  j  i 

240. 0! 

72. C! 

2.1! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

TIDE  MAR  51 

•646510 

J  215014446! 

24C.0! 

72.  C! 

12.0! 

-  1 

3300! 

19. J! NONE 

!LA  MORGAN 

1982  ! 

! 

!  1  1 

240. 0! 

72.  C! 

2.1! 

l 

-  ! 

i 

!  CITY 

1 

TIDE  NAN  59 

1646627 

1  515214*43! 

296.011C0.C1 

16.  C! 

-  I 

11000! 

23. C !  NONE 

! L A  MORGAN 

I960  ! 

! 

1  !  1 

296.011C0.C1 

2.8! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

; 

TIOE  MAR  XVIII 

1519419 

1  156314A43! 

24C.0! 

72. C! 

11.0! 

1 

3300! 

19.0! NONE 

!LA  MORGAN 

1969  i 

! 

1  1  1 

24C.1! 

72.1! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

f 

TIDENAA  39 

1  . 

1  23614*46! 

125.0! 

34.  C! 

7.6! 

1 

550! 

1 0. 8 ! NONE 

! LA  MORGAN 

1967  ! 

! 

1  1  ! 

125.0! 

34. C! 

1.1! 

1 

-  ! 

i 

!  CITY 

! 

TIDEAAA  40 

1  . 

1  23614*46! 

125.0! 

34.  C! 

7.6! 

-  1 

550! 

1 0. 3  !  NONE 

6 LA  MORGAN 

1982  ! 

t 

I 

1  1  1 

1  1  t 

125.0! 

! 

34,  C! 

! 

1.1! 

! 

1 

1 

-  1 
! 

1 

1 

!  CITY 

! 

i 

! 

(32)  TUENTT  GRAND 

OFFSHORE# 

! 

1INC. 

!  !  1 

1  1  1 

j 

j 

j 

i 

! 

J 

! 

1 

1 

! 

i 

t 

! 

! 

! 

t 

EL  9ACNC0  GAANOE 

1609156 

!  19713*36! 

12C.0! 

35. C! 

17.0! 

4080! 

-  ! 

62 .oj  NONE 

1  L*  MORGAN 

1979  j 

1 

1  !  1 

12C.0! 

35.  C! 

14.6! 

1 

-  ! 

1 

!  CITY 

I 

EL  9UAAC  GRANDE 

I524C0S 

1  12513*36! 

109.5! 

31. C! 

14. C! 

2400! 

-  1 

40.0! NONE 

! L A  MORGAN 

1969  ! 

! 

1  1  1 

109.5! 

31.  C! 

9.5! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

EL  CCNDOA  CAANDE 

160CC13 

1  19713*36! 

12C.0! 

35.  C! 

17.0! 

40801 

-  ! 

62 .0! NONE 

tLA  MORGAN 

1979  ! 

I 

1  1  1 

120. 0! 

35. C! 

14.6! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

; 

EL  FALCON  CAANDE 

1565626 

1  14313*36! 

125.5! 

33. C! 

18.0! 

7000! 

-  i 

53. C! NONE 

!LA  MORGAN 

1975  ! 

1 

1  1  1 

135.0! 

38. C! 

16.0! 

! 

-  i 

1 

!  CITY 

i 

EL  GALLO  GRANDE 

1645685 

1  13513*361 

115.4! 

34. C! 

13.o! 

39C0! 

-  ! 

50.0! NONE 

•LA  MORGAN 

1962  1 

1 

1  1  1 

126.0! 

34.  C! 

10.6! 

! 

•  ; 

! 

1  CITY 

! 

EL  CATO  CAANDE 

! 616C65 

l  15713*36! 

12C.71 

34.  C! 

13.9! 

3490! 

-  1 

61 . 0  1  NONE 

!LA  MORGAN 

I960  ! 

1 

1  1  1 

12C.7! 

34.  C! 

1C. 7! 

! 

-  ! 

2 

!  CITY 

! 

EL  JACUAA  CAANDE 

1576696 

1  13513A36! 

1  30.61 

34. C! 

15.0! 

39QC! 

-  ! 

61 . 0 1  NONE 

tLA  MORGAN 

1976  ! 

! 

1  1  1 

139.0! 

34.1! 

10.0! 

1 

-  ! 

1 

!  CITY 

! 

EL  OSO  GRANDE  11 

1643637 

1  13513*36! 

127.2! 

36.5! 

18.0! 

5750! 

-  ! 

SO. 0! NONE 

tLA  MORGAN 

1961  ! 

1 

1  1  1 

136.21 

37. C! 

14.0! 

; 

-  i 

! 

!  CITY 

! 

EL  PATO  CAANDE 

1542118 

1  6213*36! 

99.7! 

29.51 

15.8! 

5000! 

-  i 

53. u! NONE 

! LA  MORGAN 

1972  ! 

1 

1  1  1 

105.0! 

29.5! 

11.7! 

! 

-  i 

! 

!  CITY 

! 

EL  TORO  GRANDE  11 

1577747 

1  1  3013*36! 

115.2! 

13. C! 

18.0! 

5750! 

-  ! 

50. C! NONE 

! L A  MORGAN 

1976  ! 

1 

1  1  1 

135.0! 

3  3.1! 

14.0! 

1 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

EL  ZOAAO  GRANDE 

1506243 

1  13413*381 

121.1! 

32.3! 

15.0! 

4200! 

-  ! 

4G.0! NONE 

!  L A  MORGAN 

1966  ! 

! 

!  1  1 

132.0! 

33. C! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

! 

EXXON  GOLDEN  STATE 

1573192 

1  13513*361 

13C.8! 

34. C! 

15.0! 

3900! 

-  ! 

61 .01NCNE 

!L A  MORGAN 

1976  ! 

1 

!  1  1 

139.01 

34.1! 

1C.0! 

! 

-  ! 

j 

!  CITY 

! 

LEOPAADO  GRANDE 

1574555 

!  1  351  3*36! 

13C.81 

34. C! 

15.0! 

3900! 

-  ! 

61.5! NONE 

!IA  MCRGAN 

1976  ! 

t 

1  1  1 

139.0! 

34.1! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

!  CITY 

I 

NAVAJO 

1295621 

!  2C213A36! 

155.5! 

33.1! 

15.0! 

3600! 

-  ! 

40.0! NONE 

•L*  MCRGAN 

1964  ! 

1 

1  1  1 

143.0! 

34. C! 

9.0! 

! 

-  ! 

; 

!  cur 

! 

RIO  BRAVO 

1551937 

!  6213*36! 

98.0! 

29.5! 

16.0! 

4200! 

-  1 

58.5! NONE 

!LA  MORGAN 

197!  1 

! 

1  1  1 

1C5.0! 

31. C! 

11.5! 

! 

-  ! 

! 

!  CIT  v 

! 

' 

RIO  NCR ICHAEL 

1565149 

1  6213*36! 

98.0! 

29.5! 

16.0! 

4200! 

-  I 

58.51N0NE 

•LA  MORGAN 

197!  ! 

, 

1 

! 

1  1  ! 

1  1  ! 

105.0! 

! 

33.  C! 

! 

12.0! 

; 

! 

! 

-  1 
» 

1 

! 

!  CITY 

l 

! 

! 

! 

(32)  TWIN  BROTHERS  NARINE  CORIP. 

1  !  ! 

1  I  ! 

1 

i 

; 

j 

i 

; 

! 

! 

i 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

H" 

GUEST 

1612991 

1  52! 1*02 1 

106. 7! 

26. d 

6.5! 

1200! 

243! 

29.0!NONE 

!LA  CAMERON 

1979  J 

! 

1 

1  1  ! 

1  !  1 

116.0! 

i 

26. C! 

; 

5.5! 

! 

! 

J 

-  ! 
j 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

(21)  TWIN  RIVERS 

! 

TOWING  COHPAINY 

!  !  1 

1  1  1 

j 

! 

j 

» 

2 

! 

I 

! 

i 

; 

! 

; 

i 

! 

1 

! 

ARKWRIGHT 

1261261 

1  2C613A35! 

101.1! 

26.5! 

6.5! 

1200! 

-  i 

23  •  5 ! NONE 

!PA  ELIZABETH 

1951  ! 

y 

1 

1  1  1 

108.8! 

27. C! 

6.5! 

! 

-  ! 

! 

< 

; 

- 

G.  D.  DOUGLAS 

1256423 

!  3613*35 1 

8C.0! 

2C.C! 

7.0! 

800! 

-  ! 

25. $ {NONE 

j  PA  ELIZABETH 

1948  i 

1 

1  1  1 

60. 0! 

20. C! 

7.0! 

; 

-  i 

! 

! 

! 

t 

HUMPHREY 

1277C13 

1  25513*35! 

132.0! 

27. C! 

6.8! 

160oi 

-  2 

32.31NONE 

!PA  ELIZABETH 

1958  l 

- 

I 

I  !  1 

132.0! 

27. C! 

6.8! 

j 

-  i 

2 

! 

! 

KIMBERLEY 

1506260 

1  5313*35! 

57.4! 

22.1! 

7.6! 

760  5 

-  ! 

32.0! NONE 

SPA  ELIZABETH 

1966  l 

t 

1  1  1 

57.4! 

22.1! 

7.6! 

! 

-  1 

i 

! 

! 

(1ATH2ES 

1261152 

1  20613*35! 

101.1! 

25.5! 

6.5! 

1200! 

-  ! 

28.5SVONE 

JPA  ELIZA-ETH 

1951  ! 

1 

1  1  1 

106.3! 

27. C! 

6.5! 

! 

-  1 

; 

j 

I 

N  L  IRELAND 

1263274 

1  20613*35! 

1C1 . 1 1 

26.5! 

6.5! 

1200! 

-  i 

28.5! NONE 

•PA  EL IZAPCTH 

1952  I 

i 

!  1  1 

108.5! 

27. C! 

6.5! 

! 

.  1 

; 

! 

1 

R  L  AOZANCE 

1294048 

1  11413*35! 

73.0! 

26. C! 

7.1! 

1200! 

-  ! 

31.51N0NE 

1 P A  ELIZABETH 

1964  ! 

z 

1 

1  !  1 

73.0! 

26. C! 

7.1! 

! 

-  i 

2 

! 

! 

WANDA  6 

1922485 

1  26213*36! 

112.8! 

32.1! 

8.0! 

2200! 

-  ! 

36.5! NONE 

SPA  EL IZ* 9 tTH 

1987  ! 

1 

1 

!  !  1 

!  1  ! 

112.8! 

i 

32.1! 

; 

6.0! 

2 

2 

i 

-  ! 
i 

2 

i 

j 

l 

! 

1 

■’ 

(32)  TWO  (2)  W  TOWING#  INC. 

1 

j 

!  !  1 

!  1  t 

i 

I 

; 

1 

2 

! 

i 

2 

; 

2 

i 

2 

i 

1 

! 

STORMY  III 

i 596081 

1  2313*35! 

—  • 

—  • 

5.5  i 

400! 

-  ; 

28 .0! NONE 

!LA  HOUMA 

1978  ! 

1 

1  !  ! 

37.0! 

15.5! 

5.0! 

! 

•  ; 

2 

! 

! 

STORMY  IV 

1605054 

1  1813A35! 

! 

—  } 

5.5! 

400! 

-  t 

26.01NONE 

•LA  HOUMA 

*  1«6C  ! 

! 

I 

1  1  2 

1  !  t 

34.0! 

! 

15.5! 

! 

4.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

! 

! 

2 

i 

02)  1((0  *  DRILLING  COMPANY 

1 

1  !  1 

!  !  1 

1 

1 

j 

; 

! 

! 

{ 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

60S  JR 

1567985 

1  37! 1 *02! 

61.0! 

16.6! 

7.7! 

1100! 

2! 

16 .0! NONE 

tLA  HOUMA 

1975  ! 

1 

1  !  1 

81.0! 

16.6! 

5.7! 

I 

29! 

; 

! 

! 

BUTCH 

1614C59 

!  1511*02! 

44.8! 

14. C! 

6.2! 

1000! 

2! 

1 2. oj  NONE 

tLA  HOUMA 

1979  J 

* 

1 

1  t  ! 

44.8! 

14. C! 

4.2! 

1 

6! 

2 

! 

! 

CAPT.  DAVID 

1645520 

!  1511*0*1 

4C.9J 

14.1! 

6.2! 

3301 

2! 

12.0IN0NE 

! LA  HOUMA 

1987  ! 

1 

!  1  > 

4C.9! 

14.1! 

4.2! 

1 

6! 

2 

! 

! 

KCRRIE 

155C542 

1  18! 1*02 1 

44.8! 

14.0! 

6.2! 

1000! 

50! 

1  2 .0  j NONE 

!l A  HOUMA 

1977  ! 

1 

1  1  i 

44.8! 

14. C! 

4.2! 

I 

6! 

! 

! 

! 

HISS  SRENDA 

1555802 

I  20! 1*02! 

46.0! 

15. C! 

6.3! 

850! 

2! 

1 2.0! NONE 

tLA  HOUMA 

1974  ! 

1 

1  1  1 

46.0! 

15.  C! 

4.3! 

! 

6! 

! 

! 

! 

- 

HISS  CARLA 

1546160 

1  151 1*021 

4C.1! 

13.1! 

6.3! 

4001 

-  ! 

1 2 .0! NONE 

tLA  HOUMA 

1973  ! 

! 

1  1  ! 

4  C  .  1 ! 

13.11 

4.8! 

1 

6! 

! 

! 

1 

HISS  EUNICE 

1645195 

!  1511*02! 

4C.9J 

14.1! 

6.2! 

3301 

2! 

1 2.0! NONE 

! L A  HCUHA 

1982  ! 

- 

1 

1  1  ! 

40.91 

14.1! 

4,2! 

1 

6! 

! 

! 

! 

HISS  KRISTEN 

1549265 

1  1511*02! 

4C.1! 

13.1! 

6.8! 

400! 

21 

1 2 .0! NONE 

HA  HOUMA 

1973  ! 

* 

1 

1 

! 

!  1  1 

!  !  1 

!  1  1 

4C.1! 

! 

! 

13.1! 

1 

! 

4.21 

i 

i 

! 

! 

1 

61 

2 

i 

! 

; 

i 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

803 


TA3LE  2 


DESCRIPTION  Of  V 


(KM 

DISH  OPERATOR 


VESSEL  NAME  AND 

NUN8ER 

I  COAST 
!  CUARO 
!  NUMBER 

! 

! 

(22)  TWO  R  DRILLING  CCNPANY  ! 

(CONTINUED)! 

NISS  XYLAN  I548U1 

NISS  STPIL 

! 645257 

NR.  CHARLIE 

156C2Q5 

HP.  CHED 

I5A7C92 

NR.  RAY 

! 563566 

PAUL  RAY  I 

1626840 

PAUL  RAY  II 

! 63C521 

PRISCILLA  ANN 

! 61 3498 

TED 

1578316 

NISS  RAN 

1556106 

PAUL  R 

1545416 

CER  201 

I64ES23 

HOLTON  1 

1423350 

«!  12 

!  . 

! 

(17)  TWO  RIVERS  EXCURSIONS/ 
GUEEN  OF  CLARKSVILLE 

! 

I !  NC. 

!  66C  761 
! 

(28)  TYEc  (UNHIDE 
T  TEE 

SERVICE 

t 

! 

!  225C12 

1 

(CD  TYLER/  OTIS  RAY 

ISLAND  PELLE  11 

I 

! 

!  . 

! 

(21)  USX  CAEDI1 
INC* 

C/HAWK 

EOU  INDENT 

! 

ClOHPANY/ 

1 

!  . 

C/TITAN 

1643978 

! 

(21)  U.  S.  STEEL  CORP. 

CIS  A 

! 

! 

J24CC67 

USS  1 

1274463 

USS  2 

(278682 

USS  3 

j  531 461 

USS  718 

1  . 

USS  719 

1  . 

USS  720 

I  . 

USS  736 

!  . 

! 

(29)  UNION  eOILER 
OPG  5507 

CO. 

! 

! 

!  . 

1 

(11)  UNION  CAN?  CORP. 
ANERICAN  EAGLE 

1 

! 

1507165 

CENTURY  II 

1287521 

TUSCORORA 

1 265637 

UC  1 

!  - 

UC  2 

!  . 

UC  3 

!  - 

UC  * 

j  - 

UC  S 

1  . 

UC  6 

,  - 

UC  7 

!  . 

UC  8 

1  — - - 

UC  o 

1  - - 

UC  1C 

!  . 

UC  11 

!  . 

UC  12 

!  - 

I 

t 


! VTCC  !  DIPCNSICNS  !D«*FT! 

NET  lCCDUUKCTHieAOTH!  J 
»ESIS-!«***1  REG.  !  REG.SLOAD-! 

TCR  !  SEE! //////! /////!  ED  ( 

TON-  !P*GE!  0V2R-!CV£»-!/////t  HORS! 
N*GE  !  IV  t  ALL  !  ALL  ! LI 


CAPACITY!  MUM-  |  1VMUI 

!  EST  !  CARSO  HANDLING  IS  (OPERATING 
CARGO  t  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  RASE 
iinu/n  POINT  I  LINE-1  !  AO!  LI  AC-1 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// ITDI////////// 


ROWER! 

EN6ERS  ! 

( FEET) (  LINE-2 

lEEl 

LINE-2  ! *RE  9UILT 

490! 

! 

i 

! 

! 

21 

1 

! 

1 

12*0! NONE 

! 

! 

1 

1 

1  LA 

HOUPA 

1973 

6! 

1 

! 

330! 

2! 

1 2. Cl  NONE 

!LA 

HOUPA 

1982 

6! 

! 

i 

55CI 

2! 

1 2 .0! NONE 

SLA 

HOUNA 

1974 

4  C  0 1 

j  * 
i 

12.0! NONE 

SLA 

HOUPA 

1973 

1C6C! 

2! 

16.01  NONE 

!LA 

HOUNA 

1975 

29! 

1 

! 

1090! 

1! 

12.0INCNE 

!  t  A 

HCUHA 

I960 

6! 

! 

! 

330! 

21 

12.0! NONE 

!LA 

HOU*A 

1981 

6! 

! 

! 

1000! 

1! 

12.0! NONE 

SLA 

HOUNA 

197$ 

6! 

I 

! 

400! 

2! 

12.0! NONE 

t  L  A 

HOUNA 

1976 

6! 

( 

! 

4001 

20! 

.  i 

65.0! NONE 

I  LA 

1 

HOUPA 

1974 

400! 

20! 

65.0! NONE 

!LA 

• 

HOUPA 

1972 

-  i 

5901 

(NONE 

I  LA 

HOUNA 

1982 

-  ! 

705! 

!  NONE 
• 

SLA 

HOUNA 

19IC 

-  ! 

590! 

-  ! 
i 

1 

-  (NONE 

! 

( 

SLA 

! 

1 

HOUNA 

1971 

200! 

! 

! 

-  1 

! 

! 

32.0 J  NONE 

! 

! 

1TN 

CLARKS¬ 

1983 

150! 

! 

i 

! 

! 

* 

I 

« 

VILLE 

7501 

i 

1 

-  ! 

-  ! 

! 

i 

! 

32.0 ! NONE 
! 

! 

I 

! 

|AK 

! 

WRANGELL 

1926 

260! 

! 

! 

14! 

! 

( 

16.0! NONE 

I 

! 

!PD 

CRISFIELD 

*  1985 

47! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1800! 

! 

! 

142! 

! 

! 

40.0! DSL  flOTTOD 

PTC 

1 

1 

!LA 

MORGAN 

1961 

-  ! 

HANKS 

I 

CITY 

1800! 

142! 

40.0IDBL  50TT0N 

PTC 

!LA 

MORGAN 

1981 

! 

• 

HANKS 

! 

« 

! 

! 

i 

CITY 

200! 

i 

-  I 

i 

! 

15.0! NOME 

i 

! 

!PA 

* 

CLAIRTON 

194C 

600! 

-  i 

-  t 

23.0 ! NONE 

!PA 

CLAIRTON 

1957 

400! 

-  I 

•  j 

_  i 

20.0! NONE 

i 

!PA 

CLAIRTON 

1458 

660! 

-  ! 

23. 0! NONE 

SPA 

CLAIRTON 

1971 

-  ! 

900! 

11.2!N0NE 

SPA 

CLAIRTON 

1951 

-  ! 

900! 

11.2! NONE 

!PA 

CLAIRTON 

1951 

-  ! 

900! 

1 1 .2 ! NONE 

!PA 

CLAIRTON 

1951 

* 

900! 
-  ! 
t 

1 1  •  2 ! NONE 
! 

! 

SPA 

! 

! 

CLAIRTON 

1958 

-  ! 

! 

) 

32C0! 
-  I 
! 

! 

! 

14.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

!  WV 
1 
! 

NITRO 

1958 

700! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

32.0INONE 

* 

! 

I 

!VA 

i 

FRANKLIN 

1967 

IS! 

-  ! 

_  • 

. 

31.0JN0NC 

!VA 

FRANKLIN 

1962 

7001 

—  i 
! 

a  | 

34.0! NONE 

!VA 

FRANKLIN 

1942 

-  ! 

scot 

20.0! NONE 

IVA 

FRANKLIN 

1948 

-  ! 

500! 
a  1 

I 

20.0! NONE 
| 

SVA 

FRANKLIN 

1948 

-  j 

500! 

20.0! NONE 

IVA 

FRANKLIN 

1948 

-  ! 

500! 

20. cl  NONE 

ivA 

FRANKLIN 

1948 

-  ! 

5001 

20.0! NONE 

IVA 

t 

FRANKLIN 

1950 

-  i 

500! 

20.0! NONE 

ivA 

FRANKLIN 

1950 

-  s 

5001 

20.0! NONE 

!VA 

FRANKLIN 

1950 

-  ! 

500! 

20.0! NONE 

IVA 

FRANKLIN 

1950 

-  ! 

500! 

20.0! NONE 

IVA 

FRANKLIN 

1949 

-  ! 

500! 

20.0 ! NONE 

IVA 

FRANKLIN 

1 94'7 

-  ! 

500! 

20.0 (NONE 

IVA 

FRANKLIN 

1949 

-  | 

500! 

20.0 ! NONE 

!va 

FRANKLIN 

1954 

-  1 
! 
! 

I 

I 

1 

! 

! 

1 

YEAR  I 
PUILT  I 
OR  ! 


15I1A02! 

4C.1! 

13.1! 

6.8! 

!  i 

4C.1! 

13.1! 

4.8! 

1511*02! 

40.9! 

14. C! 

6.2! 

!  ! 

4C.9! 

14.  Cl 

4.2! 

20!1»02! 

46.0! 

15. C! 

6.3! 

1  ! 

46.0! 

15. Cl 

4.31 

1511*02! 

4C.1! 

13.1! 

6.8! 

!  ! 

4C.1! 

13.1! 

4.81 

3611*02! 

63.0! 

17.  C! 

8.6! 

!  ! 

65.0! 

17. Cl 

6.6! 

1SS1A02! 

4C.9! 

14.1! 

6.2! 

!  ! 

4C.9! 

14.1! 

4.2! 

15I1A02! 

4C.9! 

14.1! 

6.2! 

!  ! 

4C.91 

14.1! 

4.2! 

1811*02! 

44.8! 

14. C! 

6.2! 

i  ! 

44.6! 

14. C! 

4.2! 

1311*02! 

38.0! 

14.1! 

6.1! 

!  ! 

36.0! 

14.1! 

4.1! 

46 !  3*36! 

55.6! 

21.9! 

6.6! 

!  ! 

55.61 

21.5! 

4.61 

4613*36! 

55.6! 

21.9! 

6.6! 

!  ! 

55.5! 

21.9! 

4.6! 

19624*46! 

12C.0I 

30. C! 

4.5! 

!  ! 

12C.0! 

30.  C! 

2.0! 

2?7!4A46! 

12C.0! 

30. C! 

4.6! 

!  t 

12C.0! 

32.  C! 

2.0! 

19614*48! 

11C.0! 

30. Cl 

4.0! 

!  ! 

!  ! 

11C. 01 
! 

30.  C! 

! 

i 

2.0! 

! 

i 

!  ! 
2411*16! 

j 

63. Oi 

i 

! 

20.  Cl 

! 

I 

2.7! 

!  ! 

!  1 

ICC .0! 

! 

■ 

20. Cl 
! 

• 

2.3! 

t 

i 

!  ! 
6813936! 

i 

! 

77.11 

i 

! 

21.  CJ 

1 

! 

8.5! 

!  ! 

!  ! 

•3.0! 

! 

i 

21. C! 

! 

■ 

8.5! 

! 

1 

!  ! 
21 ! ID  12 ! 

i 

! 

42.0! 

i 

! 

13. C! 

! 

5.0! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

42.0! 

! 

! 

13.  C! 

! 

! 

4.0! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

18412*02! 

i 

i 

148.9! 

1 

l 

38. C! 

I 

! 

12.0! 

(  ! 

155.0! 

-  ! 

3.0! 

19812*02! 

—  1 

36. C! 

1*2.0! 

!  ! 

!  ! 

153.0! 

! 

38. C! 

1 

i 

8.0! 

! 

i 

!  ! 
1213*36! 

! 

42.5! 

! 

11.5! 

< 

! 

4.8! 

!  ! 

45.3! 

11.5! 

4.8! 

5713*35! 

66.5! 

10. C! 

6.0! 

!  ! 

71.0! 

20. Ct 

6.0! 

2713*36! 

45.3! 

15.1! 

5.9! 

!  ! 

49.6! 

16.5! 

5.9! 

6453*36! 

66.3! 

20.1! 

6.9! 

!  ! 

7C.0! 

20.1! 

6.9! 

32854*47! 

175.0! 

24. C! 

8.2! 

!  ! 

175.0! 

26.  C! 

1.7! 

32814*47! 

175.0! 

26.0! 

8.2! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.71 

328! 4A47! 

175.01 

26. C! 

8.2! 

!  ! 

175.0! 

26. C! 

1.7! 

42014*47! 

175.1! 

26.1! 

8.21 

!  ! 

!  ! 

■  i 

175.1! 

! 

■ 

26.1! 

! 

• 

1.7! 

! 

i 

!  I 

!  ! 

—  ! 4*47] 

i 

! 

295.0! 

< 

! 

50.C! 

i 

! 

10.0! 

!  ! 

1  ! 

295.0! 

! 

50. C! 

! 

1.0! 

( 

• 

!  ! 
79!3*36! 

I 

1 

65.4! 

s 

! 

22. C! 

i 

! 

9.0! 

!  ! 

7C.01 

22. C! 

8.0! 

2953A35! 

43.6! 

IS. Cl 

6.4! 

!  ! 

43.6! 

15.0! 

6.4! 

64 ! 3A  36! 

6C.2! 

22. C! 

5.6! 

!  ! 

65.0! 

22.  Cl 

7.0! 

1 5014A43! 

128.0! 

32.  C! 

7.0! 

!  ! 

129.0! 

32. C! 

1.6! 

15014*43! 

128.0! 

32. C! 

7.0! 

!  ! 

128.0! 

32. C! 

1.6! 

15014A4J! 

128.0! 

32.  C! 

7.0! 

!  I 

122.0! 

1.6! 

1  SC! 4A43! 

128.0! 

32.  C! 

7.0! 

!  I 

128. C! 

32.  C! 

1.6! 

15014*43! 

128.0! 

32.C! 

7.0! 

!  ( 

128.0! 

32. C! 

1.6! 

15014*43! 

128.0! 

32.  C! 

7.0! 

!  t 

128.0! 

32.  C! 

1.6! 

150!4*43! 

128.0! 

12. C! 

7.0! 

!  I 

128.0! 

32. C! 

1.61 

15014*43! 

128.0! 

32. C! 

7.0! 

!  ! 

128.0! 

32.  C! 

1.6! 

15014*43! 

123.0! 

32. C! 

7.0! 

!  ! 

129.0! 

32. C! 

1.6! 

15014*43! 

125.0! 

32. C! 

7.01 

!  ! 

128.0! 

32. C! 

1.6! 

150I4A43! 

128.0! 

32.  Cl 

7.0! 

!  ! 

128.01 

32.0! 

1.6! 

15014*43! 

129.0! 

32.  Cl 

7.0! 

!  ! 

123.0! 

32. C! 

1.6! 

table  2  -  description  or  vessels 
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EHGRI 

1VTCC! 

DIMENSIONS  '.DRAFT! 

l CAPACITY! 

HUH-  { 

!  v 

E  $  S  £  L  ! 

! 

DISH  OPERATOR 

!  NET  1CCDC! LENGTH! gRDTH! 

! 

1 

! 

EST  1  CARGO  HANDLING 

(S  !CP£*AT1NG  ! 

! 

1  COAST 

!  TER  l  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

140! 

LINE-1  ! 

eUILT  ! 

VESSEL  HARE  AND  NUMBER 

!  CUARO 

TON-  IPAGEl 

OV‘R-lCVEP-1/////! 

HORSE! 

P4SS-  ! (LIGHT) !//////////////// !TDi//////////! 

OR  1 

!  NURBER 

NICE  !  IV  1 

ALL  i 

ALL  ! LIGHT  1 

POWER! 

CNGERS  ! 

(FEET)!  LINE-2 

!E£! 

Lisr-J  l 

•RE3UILT! 

i 

(11)  UNION  CARP  COUP. 

1  ! 

1  1 

1  t 

! 

! 

; 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

I 

i 

! 

(CONTINUED] 

!  1 

i 

1 

! 

1 

! 

! 

UC  U 

1 50! 4  A  A  31 

123.0! 

32.  Cl 

7.0! 

-  I 

500! 

20. OINONE 

!  VA 

FRANKLIN 

1954  ! 

1  1 

128.0! 

32.  C! 

1.6! 

1 

-  j 

! 

1 

! 

UC  15 

1S0UA431 

122.0! 

32. C! 

7.0! 

-  i 

5C0! 

20.0! NONE 

!  VA 

FRANKLIN 

1954  I 

1  1 

12*. 0! 

32.  C! 

1.61 

i 

-  | 

! 

! 

! 

UC  16 

21 2! 4A43 1 

126.0! 

24. Cl 

9.01 

i 

550! 

21  .0! NONF 

!  VA 

franklin 

1965  ! 

l  1 

122.0! 

24. C! 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

UC  17 

15014A43I 

112.0! 

32. C! 

9.0! 

I 

475! 

21 .0! NONE 

!VA 

franklin 

1954  ! 

t  ; 

112.0! 

32. Cl 

1.6S 

i 

-  j 

i 

t 

1 

uc  u 

1 5014  A  43! 

125.0! 

32.  C! 

7.01 

-  ! 

SCO! 

20 ,0! HONE 

!VA 

FRANKLIN 

195*  ! 

1  ! 

12S.0! 

32. C! 

1.61 

! 

-  j 

j 

( 

1 

uc  n 

1 5014*43! 

123.0! 

22.  C! 

7.0! 

-  ! 

500! 

20.0! NONE 

!  V 

FPANKLIN 

1956  I 

1  1 

125.0! 

32. C! 

1.6! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

f 

UC  2C 

15014*43! 

122.0! 

32. C! 

7.0! 

m  J 

500! 

20.0 1  ACHE 

!VA 

FRANKLIN 

195C  ! 

=. 

1  1 

123.0! 

22. C! 

1.6! 

1 

-  i 

! 

! 

! 

UC  21 

15014443! 

122.0! 

32. C! 

7.0! 

i 

5C0  i 

2C.0! ACME 

!VA 

FPANKLIN 

1956  I 

1  ! 

123.01 

32. C! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

- 

UC  22 

15314443! 

123.0! 

22. C! 

7.0! 

_  i 

5C0! 

2C.0! NONE 

!VA 

FRANKLIN 

1956  ! 

V 

i  1 

123.0! 

22.  C! 

1.6! 

1 

-  j 

! 

! 

J 

UC  23 

1501142 

28014A46! 

12C.0! 

36*  C! 

3.0! 

1 

540! 

20.0! NONE 

!VA 

FRANKLIN 

1965  ! 

1  1 

12C.0! 

36. C! 

2.0! 

1 

-  | 

! 

! 

1 

; 

UC  24 

1501141 

28014A46! 

12C.0! 

36.0! 

8.01 

1 

540! 

20.01NCNC 

!  V  A 

FRANKLIN 

1965  ! 

1  1 

1 2C.01 

36. C! 

2.01 

1 

•  i 

1 

! 

1 

UC  25 

150144431 

122.0! 

22. Cl 

7.0! 

1 

sooi 

20.0 ! NONE 

!VA 

FPANKLIN 

1963  ! 

1  1 

123.0! 

32,01 

1.61 

| 

-  i 

! 

! 

I 

UC  26 

130144431 

122.0! 

32,  Cl 

7.0! 

1 

5C0! 

20. OINONE 

!VA 

FRANKLIN 

1963  ! 

r 

1  1 

123.0! 

32, Cl 

1.6! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

UC  27 

1501146 

2*014446! 

12C.C! 

36, C! 

5.01 

1 

540! 

20*01  NONE 

!  V  A 

FRANKLIN 

1966  ! 

i  ! 

12C.0! 

36. Cl 

2.0! 

1 

-  | 

! 

! 

1 

UC  28 

1511967 

28014*431 

1 tC.O! 

26, Cl 

5.01 

-  1 

540! 

8. OINONE 

1  VA 

FRANKLIN 

196!  ! 

!  i 

12C.0! 

36.  C! 

1.61 

1 

■  ! 

j 

1 

t 

UC  29 

150(44431 

122.0! 

22. Cl 

7.0! 

-  1 

SCO! 

20. oInone 

!VA 

FRANKLIN 

1965  ! 

1  1 

122.0! 

32.  C! 

1.6! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

$ 

UC  30 

1 50! 44431 

122.0! 

32. C! 

7.0! 

1 

500! 

20. OINONE 

!  V  A 

FRANKLIN 

1965  ! 

1  1 

128.0! 

32. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

; 

UC  31 

15014443! 

128*0! 

32. C! 

7.0! 

-  1 

500! 

20. OINONE 

1  VA 

franklin 

193C  ! 

1  1 

128.0! 

32. Cl 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

i 

! 

UC  32 

1 501 4A  431 

122.0! 

32. Cl 

7.C1 

-  1 

SCO! 

20. OINONE 

!  VA 

franklin 

19JC  ! 

-J 

t  1 

128.01 

32. Ct 

1.61 

I 

-  j 

! 

! 

i 

% 

UC  33 

15014443! 

128.0! 

32.  C! 

7.0! 

I 

500! 

20. OINONE 

1  VA 

franklin 

I960  1 

1  1 

128.01 

32. C! 

1.6! 

| 

•  ! 

1 

I 

! 

UC  34 

15014443! 

122.0! 

32. C! 

7.0! 

-  1 

5C0! 

20.01  NONE 

1  VA 

franki in 

1«8C  1 

!  1 

121.0! 

32. Cl 

1.6! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

» 

UC  37 

13014443! 

123.0! 

32. Cl 

7.0! 

-  | 

500! 

20.0! NONE 

!VA 

FRANKLIN 

1954  ! 

!  ! 

!  ! 

128.0! 

1 

32. C! 

I 

5.6! 

! 

1 

1 

“  ! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

l 

(32)  UNION  EXPLORATION 

PARTNERS 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

j 

LIMiTED  (U.t.P.) 

l 

!  ! 

1 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

* 

1 ACONDA 

1592905 

6311412! 

106.0! 

26. C! 

1C. 01 

12001 

112! 

40. 91N0NE 

!LA 

DULAC 

1972  ! 

•= 

! 

!  ! 

12C.0! 

26. C! 

7.0! 

1 

16! 

1 

! 

! 

i 

UCCO  2 

1  . 

61  54  71  ! 

24.0! 

12. C! 

3.0! 

-  1 

6! 

6.01PUHPS 

1  LA 

HOUMA 

195!  ! 

7 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

24.0! 

1 

12.C! 

1 

2.0! 

! 

1 

i 

■  I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

s 

(32)  UNION  EXPLORER 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

■ 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

UNION  EXPLORER 

1652630 

60! 1*03! 

104.3! 

32. C! 

7.0! 

1300! 

42! 

40. OINONE 

!LA 

MORGAN 

1982  ! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

1C4.3! 

! 

32.CI 

j 

6.0! 

! 

1 

l 

"  ! 

! 

i 

! 

! 

CITY 

! 

! 

i 

(41)  UNION  OIL  CC.  OF 

CALIF. 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

* 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

BLUE  PIOCE 

1633426 

1528412A20! 

653.61 1C0.C! 

37. C! 

15C001* 

47340! 

135.0127  DEEP  VEIL 

ITX 

NE  0* ALAND 

1981  ! 

1 

1  ! 

653.6MC0.C! 

5.9! 

1 

-  ! 

!PURPS 

I 

I 

k 

PC  1 9C1 

1001966 

125215471! 

240. 0! 

52.5! 

8.6! 

1 

2350! 

18.051  DIESEL  PURP 

IT  X 

NEDERLAND 

me  ! 

1 

1  ! 

24C.0! 

52.5! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

» 

UN  25C1 

1591976 

183V15A71! 

2K.01 

52.5! 

8.6; 

-  1 

2936! 

16.012  DIESEL  PUMPS 

ITX 

NEDERLAND 

1072  l 

j 

1 

1  ! 

29C.0! 

52.5! 

1.5! 

1 

-  ! 

i 

! 

! 

UN  23C2 

1592226 

201 4 |  54  71  ! 

29C.0! 

52.5! 

8.6! 

-  1 

3334! 

18.0*2  DIESEL  PUMPS 

ITX 

NEDFRLAND 

1972  1 

1 

! 

1  ! 

!  ! 

29C.0! 

! 

52.5! 

; 

1.5! 

j 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i; 

(21)  UNION  RAILROAD  CO 
SURE8CAT 

1 

! 

1579947 

!  ! 

!  ! 

6513435! 

! 

61.0! 

i 

22. C! 

i 

i 

7.2! 

1 

800! 

! 

! 

26. OINONE 

! 

1 

!PA 

OUGUtSNE 

! 

! 

1977  ! 

l 

! 

1 

I  ! 

!  1 

61.0! 

! 

22. C! 

! 

7.2! 

1 

1 

I 

■  ! 

J 

i 

1 

1 

! 

! 

(18)  UNION  SAND 

DANA  JO 

1 

! 

1252(20 

!  ( 

1  ! 

UI3A3S! 

! 

! 

32.0! 

j 

i 

13. ci 

! 

! 

5.0! 

1 

1 

320! 

! 

! 

14. OINONE 

1 

! 

1IL 

CAIPC 

! 

! 

i94e  ! 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

32.0! 

1 

13. C! 

j 

5.01 

1 

1 

1 

”  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(32)  UNIQUE  TON INC 

TARA  H 

I 

1 

1635488 

!  ! 

1  ! 

2  7  1  3  435  ! 

* 

! 

6C.0! 

i 

! 

24.  C! 

1 

1 

7.5! 

I 

! 

1000! 

! 

» 

40. OINONE 

! 

1 

!LA 

NEW 

! 

! 

1931  ! 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

6C.0! 

; 

24. C! 

! 

6.01 

! 

1 

1 

”  1 

; 

i 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

! 

(32)  UNITED  KARINE  BOATS/  INC!. 

!  ! 

i  ! 

i 

! 

i 

1 

1 

i 

i 

j 

■ 

; 

! 

! 

! 

! 

RARCIA  ROSE 

1629282 

193ilAQS! 

! 

i 

13.0! 

2120! 

280! 

50.0! NONE 

!LA 

MORGAN 

198C  ! 

1 

!  ! 

!  ! 

166.01 

i 

32. C! 

! 

8.0! 

i 

1 

! 

■  ! 

! 

! 

! 

! 

CITY 

! 

! 

(36)  UNITED  KARINE  TUC 

I 

1  S ARC! E/  INC. 

•  i 

i  i 

• 

i 

• 

t 

t 

| 

i 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

COOD  NEWS 

1594248 

6313436! 

65.0! 

26.0! 

6.5! 

2000! 

—  itOV  WINCH 

!  WA 

SEATTLE 

1972  1 

1 

1  ! 

65.0! 

26. C! 

6.0! 

! 

| 

! 

! 

HERMAN  V 

1575676 

96134361 

94.7! 

23.4! 

10.6! 

1600! 

56. OINONE 

!  WA 

SEATTLE 

*  198C  ! 

1 

!  ! 

101.0! 

24. C! 

10.6! 

! 

! 

! 

! 

HOOPER  BAY 

1636305 

5913436! 

75.0! 

26. C! 

6.5! 

20C0! 

—  !  TCW  WINCH 

IVA 

SEATTLE 

1981  ! 

1 

!  J 

75.0! 

26. C! 

6.0! 

1 

! 

! 

! 

INDEPENDENT  VICTORY 

1561652 

17313*36! 

15C.0! 

40. C! 

20.0! 

90001 

58. OINONE 

!  WA 

SEATTLE 

1974  | 

1 

!  ! 

! 

40.  Cl 

18.0! 

1 

! 

I 

! 

INDEPENDENT  VOYASER 

1573747 

174134361 

150.0! 

40. C! 

2C.0! 

90001 

! 

1 

R.  CRUSADER 

1253495 

13513436! 

15C.0! 

33. Cl 

12. 01 

6400! 

4  3 .0 1 TCW  WINCH 

!VA 

SEATTLE 

1945  ! 

1 

!  ! 

150.01 

33. C! 

11.0! 

! 

! 

! 

1 

K.  DEVELOPER 

1603J83 

14413436! 

1C1.0! 

26.7! 

12.11 

32001 

56. OINONE 

JWA 

SEATTLE 

*  1981  ! 

1 

!  ! 

107.0! 

26.3! 

12.11 

! 

! 

! 

! 

R.  EXPLORER 

1645691 

12913436! 

97.4! 

26.2! 

14.61 

32001 

56.0! NONE 

JWA 

SEATTLE 

♦  1982  ! 

1 

1  ! 

101.7! 

26.8! 

14,61 

1 

! 

I 

! 

R.  EXPORTER 

163E205 

12413436! 

1C7.0J 

26. C! 

12,01 

3200! 

-  ! 

!WA 

SEATTLE 

1 

1 

1  ! 

!  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


805 


ENCM 

ftlSTl 

OPERATOR 

i  IVfCCJ  DIMENSIONS  !DRAfT! 

t  NET  !COOE!l£NGTH!dPDTH!  ! 

RAPACITY 

! 

!  HIGH-  | 
!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!  V  E  S  S  E  L 
IS  {OPERATING 

!  ! 

!  1 

VESSEL 

NAPE  AND  NUMBER 

1  COAST 

!  GUARD 

1  NUNOER 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED 

J  TON-  IMAGE!  OVEP-!OVCR-!/////« 

1  NAGE  !  IV  !  ALL  i  ALL  RIGHT! 

!//////// 
HORSE!  PASS- 
POWER!  ENGERS 

!  POINT  ! 
! (L IGHT )  ! 
!  < FEET) ! 

LIME-1  I AO!  LINE-1 

////////////////ITD !////////// 
LINE-2  ! EE !  LINE-2 

!  eUILT  l 
!  OR  ! 
{•REBUILT! 

CD)  UNtTED  PARINZ  TUG  t 

! 

BARG! C/  INC. 

1  1  ! 

!  1  ! 

!  1  ! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

( 

! 

! 

! 

(CONTINUED)* 

1  1  ! 

i 

! 

t 

! 

! 

! 

NARINE  CHALLENGER 

1549743 

1  12713*36! 

1*2.0! 

?  3.0 ! 

17.0! 

5040! 

-  J 

58.0) NONE 

!  WA 

SEATTLE 

* 

1977 

i 

1  !  ! 

151.01 

37. C! 

14.0! 

! 

j 

NARINE  CONNANDCR 

I4CC462 

1  13513A36! 

133.8! 

33.1! 

17.0! 

1 6CC! 

-  | 

56.0! NONE 

1 V  A 

SEATTLE 

1979 

1 

1  1  1 

1*3.0! 

34.6! 

14.6! 

i 

! 

NARINE  CONSTRUCTCR 

1646124 

!  135*3*36! 

13* .6! 

33.1! 

13.9! 

4000! 

-  i 

56.01NCN' 

1WA 

SEATTLE 

* 

1982 

! 

1  !  1 

1*3. C! 

33.5! 

13.9! 

I 

-  ! 

! 

MARINE  EXPEDITER 

1631574 

]  24*3*361 

101.01 

26.7! 

14.6! 

32001 

58.0! HOLE 

IV  A 

SEATTLE 

1954 

! 

1  1  1 

107.0! 

26.7! 

14.6! 

! 

! 

MARINE  INTREPID 

1557330 

1  19313*36! 

135.01 

33. C! 

22.0! 

5750! 

36.0! NONE 

!CA 

SAN 

1974 

! 

1  •  ! 

135.01 

33. C! 

19.0! 

! 

! 

FRANCISCO 

MARINE  INVADER 

1558277 

!  19813*36! 

122.*! 

32. Cl 

18.0! 

7200! 

-  i 

56. 0! NONE 

(VA 

SEATTLE 

1974 

! 

i  i  i 

135.0! 

33. C! 

-  ! 

! 

-  j 

! 

MARINE  PIONEER 

16*7237 

1  1C113A36! 

69.3! 

25.3! 

8.5! 

2000! 

-  j 

*0 . 0 ! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1982 

! 

1  1  1 

75.0! 

28.61 

6.01 

! 

-  i 

! 

MAPtNE  RETRIEVER 

! 56 3659 

1  5713A36! 

10C.0! 

25. C! 

12.0! 

3200! 

36 .0! TOW  WINCH 

!  W  A 

SEATTLE 

1977 

! 

1  !  ! 

ICC. 3! 

25. Cl 

11.0! 

1 

l 

MARINI  VENTURE 

1568498 

1  17313*38! 

1 5  C  .  0 1 

40.  C! 

20.0! 

9000! 

58.0JN0NE 

1  WA 

SEATTLE 

1975 

! 

1  1  ! 

15C.01 

40. C! 

15. C! 

! 

-  j 

j 

KPt  1C5 

1507542 

1  1913*36! 

*6.0! 

14.  C! 

6.0! 

550! 

15.0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1944 

! 

1  1  1 

56.0! 

14.6! 

3.0! 

! 

! 

NCPTCN  BAY 

1615*20 

1  5913*34! 

65.*! 

26. C! 

6.5! 

KOO! 

-  ! 

32. OITOW  WINCH 

!W  A 

SEATTLE 

198C 

! 

1  1  1 

65.*! 

?6.C! 

6.0! 

1 

! 

NUKA  BAY 

{639881 

1  10113*36! 

10C.0! 

25. C! 

13.0! 

2400! 

-  | 

50.0! tOW  WINCH 

1  VA 

SEATTLE 

• 

1981 

1 

1  1  1 

1CC.0! 

26.  C! 

10.6! 

! 

! 

PASTCL  BAY 

1656131 

1  5713*36! 

49.7! 

20.7! 

5.0! 

1500! 

23 . 0 1  TOW  MINCH 

1  VA 

SEATTLE 

1983 

1 

1  1  1 

*9.71 

20.7! 

5.0! 

1 

| 

PETER  V. 

1566779 

1  93! 3*  36 1 

7*. 4! 

22.  C! 

13.6! 

1200! 

37.0! NONE 

!  VA 

SEATTLE 

1944 

l 

1  1  1 

1CC.0I 

31.6! 

1C. 6! 

! 

! 

APT  1C0-1 

1593424 

1  10661***6! 

1PC.0! 

54. C! 

12.0! 

2500) 

35 .01  OIL  PUMP 

1  VA 

SEATTLE 

1981 

1 

!  1  ! 

12C.0! 

54. C! 

2.0! 

! 

! 

API  1  CO-2 

I43C338 

1  10531***6! 

UC.OJ 

54. C! 

12.01 

23C01 

35.0! OIL  PUMP/  DECK 

tWA 

SEATTLE 

1981 

1 

!  1  1 

12C.0I 

3  4.C! 

2.01 

1 

-  | 

IRAMP 

APT  1  CO-3 

1555941 

1  3671***4! 

11C.0! 

34. C! 

12.0! 

800! 

20.0I0IL  PUMP 

!  V  A 

SCATtLE 

t 

1923 

1 

I  1  i 

11C.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

-  t 

! 

MLC  2E0 

1581255 

!  1 5271***61 

255.0! 

48. C! 

10.6! 

24C0I 

18.0! NONE 

!  VA 

SEATTLE 

1944 

! 

1  1  ! 

26C.4! 

49.C! 

2.6! 

! 

-  I 

! 

MLC  261 

: 58C686 

1  152714**6! 

26C.O! 

48. C! 

10.61 

2400! 

18.6! NONE 

(WA 

SEATTLE 

* 

1971 

1 

1  1  1 

260.*! 

49. C! 

2.6! 

! 

1 

MLC  2 C 0 

1587204 

!  332214*46! 

282.01 

78. C! 

15.6! 

8000! 

21 .6! NONE 

1977 

1 

1  !  1 

232.01 

73.  C! 

2.61 

I 

-  1 

i 

PIC  224 

1  635282 

1  J5J21  Af Ao! 

222-0! 

73. Cl 

14.7! 

3532! 

25.0! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1982 

1 

1  1  1 

252. OJ 

73.  C! 

3.51 

I 

I 

MLC  322 

1642909 

1  *5641***61 

329.0! 

73.  Ci 

16.0! 

10000! 

31 .01  NOME 

1982 

! 

1  1  i 

35C.O! 

74. C! 

2. Cl 

! 

-  | 

! 

MLC  J44 

167*179. 

!  521*1***61 

33C.O! 

26. C! 

16.3! 

-  ! 

11000! 

40.0IHTDRAULIC  bocp 

!WA 

SEATTLE 

1984 

1 

1  1  i 

33C.O! 

*6.C! 

2.6! 

I 

! 

MLC  790 

155C249 

1  3361***51 

10).  9! 

31.6! 

8.0! 

6C0! 

12 .0! NONE 

!UA 

SEATTLE 

1942 

t 

1  1  ! 

110-0! 

34.1! 

2.0! 

! 

! 

MLC  1420 

1563191 

!  32614*46! 

105.91 

34.1! 

8.0! 

600! 

1 2.0! NONE 

)  WA 

SEATTLE 

1953 

1 

!  1  1 

nc.oi 

34.6! 

2.0! 

1 

1 

UMTB  2 SI 

I59C581 

!  332214*46! 

232.0! 

73. CJ 

15.6! 

80C0! 

21 . 6  !  NONE 

1978 

1 

!  1  ! 

222.01 

73. Cl 

2.6! 

! 

! 

UP JO  HI 

1635282 

!  33651**45! 

282.0! 

78. C! 

14.7! 

-  1 

50001 

22.0INCNE 

1981 

i 

1  !  ! 

222.0! 

70. C! 

2.3! 

! 

! 

UPTB  330 

{6*5770 

(  45641**46! 

33C.O! 

78. Cl 

1 

-  ! 

- 

UPT9  331 

! 64E 473 

1  456414**6! 

329.0! 

73. C! 

16.0! 

100001 

31.0IN0KE 

1982 

f 

!  !  ! 

33C.O! 

75. C! 

2.0! 

! 

! 

UPTB  333 

1653764 

I  456*1***61 

329.0! 

73. Cl 

'6.0! 

-  J 

10000! 

31 . 0 ! NONE 

1983 

! 

1  !  ! 

33C.C! 

78. Cl 

2.01 

1 

! 

MLC  16  5 

1642188 

1  63715*71! 

165.0! 

35. Cl 

8.3! 

-  ! 

1181! 

35 .0! NONE 

!WA 

SEATTLE 

1943 

! 

!  1  1 

!  !  ! 

165.0! 

1 

'5.  Cl 

1 

2.01 

t 

1 

! 

! 

! 

! 

<C1>  UNIVERSAL  AMERICAN 

* 

SHIPPIING 

(  !  * 

!  1  ‘ 

i 

i 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ENERGY  FREEOGP 

1  . 

!  H379JAAA6! 

! 

i 

34.6! 

-  | 

37700! 

!  NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1976 

! 

I 

!  1  ! 

1  1  ! 

55C.O! 

! 

73. C! 

1 

-  1 

I 

! 

! 

! 

J 

i 

(41)  UNIVERSAL  CLEANING 

1 

SEAVIlCC, 

!  t  ! 

!  !  ! 

i 

t 

j 

i 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  !  1 

i 

i 

1 

! 

! 

! 

BARGE  NO  2 

1014766 

!  35015*70! 

109.0! 

25. C! 

8.0! 

-  | 

6331 

16.0IN0NE 

!  C  A 

SAN  DIEGO 

1913 

1 

!  !  ! 

105. 0! 

25. C! 

4.2! 

I 

! 

BARGE  NC  A 

! 016265 

!  **315*701 

165.0! 

28. C! 

8.61 

1056! 

1 8. 9 J  NONE 

!CA 

SAN  0XE60 

1915 

1 

i  1  1 

165.0! 

23.  C! 

3.0! 

! 

! 

leL  77 

1003665 

I  6CCISA70! 

193.0! 

34.  C! 

7.0! 

-  J 

1000! 

25.0! NONE 

1CA 

SAN  DIEGO 

• 

1952 

I 

( 

!  !  ! 

2  !  1 

202.01 

1 

34. C! 

i 

2.51 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(41)  UNIVERSAL  MARINE  CORP.  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

5 

! 

i 

i 

! 

1 

( 

! 

I 

! 

! 

» 

STING  RAY 

1241666 

1  5!1*02! 

35.9! 

13.2! 

5.6! 

320! 

14.1 ! NONE 

1952 

1 

! 

!  !  ! 

!  1  ! 

40.01 

t 

13.2! 

i 

5.6! 

i 

1 

! 

30! 

! 

! 

! 

* 

(41)  UNOCAL  CHEMICALS  DIVISION 

!  !  ! 

!  1  ! 

i 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

UNOCAL  CORPORATION  1 

1  !  1 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

COLUMBIA 

1502212 

I  235625*70! 

292.0! 

50. C! 

2.5! 

-  ! 

2500! 

32.012  OXESEL  DRIVEN 

IOR 

PORTLAND 

1966 

! 

!  !  ! 

293.0! 

50. C! 

2.7! 

I 

! PUMPS 

HEDGES 

{297715 

!  243515*70! 

294.0! 

50. C! 

9.21 

25001 

31. A!?  DTPSPL  BPfWRW 

!0* 

PrtPTI  ***** 

*0  <« 

! 

! 

1  !  1 

!  !  ! 

29*. 0! 

! 

50.  C! 

! 

2.7! 

1 

! 

! 

! 

! PUMPS 
! 

(23)  UPPER  LAKES  TOWING 

1 

CO.  1 

!  !  ! 

!  !  1 

! 

■ 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

JOSEPH  H  THOMPSON 

{245*96 

1  8469 ! 1 *03 1 

676. 0!’ 

71.6! 

26.9! 

9000! 

24300! 

78.5 1  NONE 

!  OH 

CLEVELAND 

• 

1952 

! 

1  !  ! 

71*. 9! 

71.8! 

2C.0! 

! 

! 

BUCKEYE 

1207272 

!  51 57 14  AAR ! 

50*. 0! 

54. C! 

21.3! 

10290! 

95.012  85'  CRANES/ 

I  OH 

CLEVELAND 

/ 

1958 

) 

l 

1  !  ! 

!  1  1 

524.0! 

! 

54. C! 

! 

15.0! 

! 

! 

! 

1 

!  1  200*  BOOM 
! 

1 

(27)  UPPER  RIVER  SERVICES/  INlC. 

!  !  1 

(  !  1 

i 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

DAN  PATCH 

j  - 

1  1413*36! 

25.0! 

12. C! 

4.0! 

200! 

-  ! 

lo.O! NONE 

(PH 

$T.  PAUL 

197C 

1 

1  1  1 

25.0! 

12. C! 

3.5 1 

! 

! 

H  V  UNDHOLH 

1564976 

1  15513*361 

83.0! 

30.  C! 

7.0! 

1650! 

16.0! NONE 

!  MM 

ST.  PAUL 

1975 

1 

1  1  1 

83.0! 

30,0! 

6.6! 

! 

-  i 

! 

HASTINGS 

1261648 

1  1513*36! 

25.2! 

15.4! 

4.51 

300! 

-  ! 

14.7 ! NONE 

1  PM 

ST.  PAUL 

1951 

! 

1  !  1 

29.2! 

15.4! 

4.2! 

! 

1 

ITASCA 

1542*70 

1  7913*36! 

65.0! 

24.  C! 

6.5! 

910! 

33 .0 ! NONE 

!MN 

ST.  PAUL 

1973 

1 

f 

1 

(  !  1 

!  !  ! 

!  !  1 

65.0! 

! 

! 

24. C! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


806 


ENGR! 

OISTI  OPERATOR 


VESSEL  NANE  AND  NUPBCR 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

i 

! 

(27)  UPPER  RIVER  SERVICES#  INK. 

(CONTINUED)! 

JOANN  LEE  ! 541 1 76 

HART  j 

1552521 

MINNEAPOLIS 

1500550 

SEA  HORSE 

!  . 

SEA  LION  II 

!  - 

SEA  RANGER 

!  . 

VIKING 

1527716 

DP  220 

!  . 

DP  225 

TCB  12 

j  ... - 

TCB  17 

i  . 

TCS  23 

!  - 

ICS  24 

1  . 

TCS  25 

1  . 

TCS  14A 

!  — - 

TCS  E  21 

j  - 

! 

(24)  USS  GREAT  LAKES  FLEET 
ARTHUR  P  ANDERSON 

! 

#  I ! NC. 

1264207 

CALCITE  II 

122(886 

CASON  J  CALLAWAT 

l  64349 

EDGAR  a.  SPEER 

1621104 

EDWIN  H.  GOTT 

I60C648 

GEORGE  A  SLOAN 

1243416 

IRWIN  L.  CLTPER 

1215018 

JOHN  G.  MUNSON 

1264136 

MTNON  C.  TATLOR 

•228960 

CJI0WAT 

1251149 

PHILIP  ».  CLARKE 

1263699 

ROGER  8L0UGK 

1533C62 

! 

(11)  VALENCIA#  INC. 
VALENCIA 

! 

! 

1226107 

! 

( 

(38)  VALENTINE#  R.  H.#  LOGGINlG  CC. 

8IG  LC6GER  I64CC41 

ISLAND  TRADER 

1525549 

1 

(29)  VALXER  t  SPIES  8ARCE 
MU  25018 

! 

CO.! 

(29)  VALLET  LINE  COMPANY# 
A.  0.  HATNES  II 

1 

THE! 

127C550 

L.  J .  SULLIVAN 

1578740 

LILLIAN  CLARK 

1506128 

LILT  P.  FRIEDMAN 

1554602 

RITA  fARTA 

1506129 

VALLET  “SPORT!* 

1270750 

VALLEY  VOTAGER 

1275466 

V.  J,  BARTA 

1554601 

HJ  13 

|  - 

MV  1 

1511722 

MV  131 

1287761 

MV  132 

1287762 

MV  134 

1287964 

MV  138 

1 288074 

nv  no 

1288233 

1 

! 

!  iVTCC!  0IHNS1CNS  SDPAFT! 
!  NET  !COOElLEN«THte*OTM!  ! 
! REGIS-!  *•**!  REG.  !  RE6.1L0AD-! 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  i 


!  CAP AC  ITT !  HIGH* 

!  !  EST 

!  CARGO  !  FIXED  ! 
!////////!  POINT  • 


VESSEL 
!  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING 
EOUXPNENT  ETC!  BASE 

LINE-1  ! AO!  LIN«-1 


TON-  IPAGE!  OVER”! OVER"! /////!  HORSE!  PASS-  ! (L IGHT )!////////////////! TO! ////////// I 


!  NACE  !  IV  !  ALL  !  ALL  {LIGHT !  POWER!  ENGERS  !  (FEET)! 


LINE-2 


TEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 

•EE!  LINE-2  ! RIE3UILT ! 


!  !  !  i  ! 

!  !  !  !  ! 

!  !  !  !  ! 


i  !  »  t  ; 


613*36! 

27.3! 

10. C! 

4.4! 

!  ! 

27.3! 

10. C! 

4.4! 

32 • 3A  56! 

47.3! 

18. C! 

5.3! 

!  ! 

47.3! 

H.C! 

6.0! 

70S3A36! 

79.0! 

20.6! 

7.0! 

!  ! 

75.0! 

20.6! 

6.6! 

513*36! 

32.0! 

11.  C! 

3.0! 

1  ! 

32.0! 

11.  C! 

2.9! 

1613*36! 

35.0! 

12. C! 

4.0! 

1  ! 

55.0! 

12. C! 

3.5* 

313*36! 

27.0! 

10. C! 

4.0! 

i  i 

3C.0! 

1C.C! 

3.5! 

54 1 3*  36 i 

71.6! 

26. C! 

6.6! 

!  ! 

75.0! 

27. C! 

6.0! 

81114F40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

81114F40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

!  ! 

195.0! 

25.0! 

1.6! 

614*43! 

TC.O! 

20. C! 

3.0! 

•  i 

5C.0! 

20.  C! 

.5! 

15014*46! 

11C.0! 

74. C! 

5.0! 

!  ! 

110.0! 

24. C! 

1.0! 

30I4A4M 

6C.0! 

20. C! 

2.5! 

!  ! 

6C.0! 

20.  C! 

1.3! 

3514*43! 

4C.0! 

35.  C! 

2.6! 

!  ! 

4C.0! 

35. C! 

1.3! 

1 35 ! 4*43! 

1CC.0! 

26. C! 

6.0! 

!  ! 

10C.0! 

26. C! 

1.5! 

1514*43! 

6C.C! 

20. C! 

2.8! 

!  ! 

6C.0J 

JO.C! 

1.3! 

7514*43! 

8C.G! 

40. C! 

2.5! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

8C.0! 

( 

■ 

40.  C! 

! 

1.3! 

! 

4  1 

!  ! 

1C827! 1 *03! 

1 

! 

745.3! 

i 

70. C! 

i 

I 

27.0! 

!  ! 

767.0! 

7C.2! 

19.0! 

630111*03! 

5*7.8! 

60. C! 

22.3! 

(  ! 

604.0! 

60.2! 

16.0! 

10786(1*03! 

745.4! 

70. C! 

27.0! 

1  ! 

767.0! 

7C.2! 

19.0! 

2655311*03! 

99C.0! ' 

IC5.C! 

32.0! 

•  ! 

IOCC.O! ' 

IC5.C! 

28.0! 

3069011*03! 

9OC.0!' 

IC5.C! 

32.0! 

!  ! 

tOOC.O! ' 

IC5.C! 

27.6! 

73C0I1A03! 

604.0! 

60. C! 

25. 5! 

!  ! 

62C.6! 

60.3! 

17.5! 

555711*03! 

537.6! 

60. C! 

22.6! 

!  ! 

552.0! 

60.3! 

16.0! 

1133011*03! 

752.0! 

72.  C! 

27.4! 

!  ! 

768.0! 

72.2! 

19.0! 

655211*03! 

588.5! 

60. C ! 

22.2! 

!  ! 

603.8! 

EC.  2! 

16.0! 

7511A03! 

6C.6! 

22.1! 

7.3! 

!  ! 

64.0! 

22.1! 

5.3! 

1082711*03! 

745.3! 

7C.C! 

27.0! 

!  ! 

767.0! 

70.7! 

19.0! 

1411411*03! 

833.0! 

1C5.C! 

27.9! 

!  ! 

!  ! 

858.0! 

! 

■ 

IC5.5! 

! 

i 

20.0! 

! 

!  ! 
7111*03! 

i 

! 

•8.6! 

i 

20. ii 

! 

8.0! 

!  ! 

!  ! 

i  i 

94.4! 

! 

■ 

21. C! 

! 

i 

5.0! 

i 

i  i 

!  ! 

1C1 ! 1*03 J 

! 

! 

1 

i 

! 

j 

7.4 ! 

!  ! 

65.0! 

75.  C! 

-  ! 

6  7! 1*03! 

85.7! 

28.3! 

8.0! 

!  ! 

!  ! 

*  i 

9C.0! 

! 

28.3! 

j 

6.0! 

! 

i  i 

!  ! 

92214*43! 

i 

20C.O! 

i 

35. C!' 

! 

! 

12.0! 

!  ! 

!  ! 

i  ■ 

20C.0! 

j 

■ 

35.  C! 

! 

1.6! 

! 

■ 

i  i 

!  ! 

75013A36! 

! 

! 

184.4! 

i 

45. C! 

I 

! 

1C.0! 

!  ! 

20C.O! 

45. C! 

8.5! 

32813*35! 

128.0! 

42. C! 

8.5! 

!  ! 

14C.0! 

42.  C! 

7.5! 

72713*35! 

167.1! 

52. C! 

9.3! 

!  ! 

18C.0! 

52. C! 

8.5! 

66013*36! 

176.1! 

54.  C! 

9.6! 

!  ! 

190.0! 

54.1! 

6.0! 

72713A35! 

167.1! 

52.  C! 

9.3! 

!  ! 

18C.0! 

52.  C! 

8.5! 

75013*3*1 

1*4.41 

45. Cl 

1C.0! 

!  ! 

2CC.0! 

45.  C! 

8.5! 

75013*36! 

184.4! 

45. C! 

10.0! 

(  ! 

20C.O! 

45. C! 

8.5! 

66013*56! 

176.1! 

54.C! 

9.8! 

!  ! 

19C.0! 

54.1! 

8.0! 

89014A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1  ! 

195. C! 

35. C! 

1.5! 

47614*43! 

128.1! 

42.1! 

8.0! 

!  ! 

128.1! 

42.1! 

1.5! 

67714*40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

62714*40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

62714*40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

627! 4*40! 

195.1! 

33.1! 

9.0! 

!  ( 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

62714*40! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

!  !  !  t  ! 

It  !  (  ! 


200! 

! 

80C! 

! 

102C! 

! 

200! 

i 

220! 

! 

200! 

! 

11*0! 


2000! 

! 

3240! 

! 

7000! 

1 

19260! 

! 

19500! 

! 

2500! 

! 

4000! 

! 

7000! 

! 

4400! 

155! 

! 

7000! 

14000! 

i 


120! 


330! 


70001 

J 

56001 

1 

6450! 

J 

101001 

I 

6450! 

! 

7000! 

f 

7000! 

I 

9000! 


!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


-  ! 

18.CJN0NE 

-  ! 

22. 5! NONE 

-  ! 

h.oInone 

-  ! 

l7.ol NCNE 

-  I 

18.0! NONE 

-  ! 

18.0! NCNE 

-  ! 

is.oIncne 

1 

14C0!  12.CIN0NE 
-  !  ! 
1400!  1 2 .0! NONE 


-  ! 
20! 

( 

3.7 ! NONE 
| 

300! 

5 .0! NONE 

40! 

2. 7 !  NCNE 

SO! 

1.2! NONE 

350! 

6.5IN0NE 

soj 

2. 7 !  NONE 

100! 

-  ! 

! 

2.31NONE 

! 

! 

! 

! 

297C0! 

.  | 

! 

j 

90.oj  SELf-UNLOADER 

t 

145501 

•  i 

91.0! SELF-UNLOADER 
! 

297C0!  9Q.0! SELF-UNLOADER 

-  !  ! 

61000!  96.6ISELF-UNL0A0ER 


-  ( 
610C0! 

I 

97.3! SELF-UNLOADER 

17677! 

•  1 

92.0! SELF-UNLO* OCR 
| 

13610! 

•  1 

95.0! SELF-UNLOADER 

j 

28725! 

_  | 

ICS .0 ! SELF-UNLOADER 

i 

143*0! 

.  1 

95.0ISELF-UNL0A0CR 

j 

25! 

-  ! 
25COO! 

55.0! C ATERF ILL AR 
! CRANE 

90.0! SFLF-UNLOADCR 

-  !  ! 

49970!  *J.O!SCLF-UNLOAD!R 
-  !  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


2C8! 

-  ! 

! 

i 

36.01PUNPS 

! 

i 

i 

i 

-  ! 

-  i 

100! 

-  ! 

! 

! 

-  ! 

! 

24.0!4  TON  CRANE 
! 

• 

s 

i 

1790! 

-  ! 

! 

i 

! 

19.0! NONE 
! 

! 

! 

! 

-  ! 

_  ■ 

{ 

i 

40.0! NONE 

! 

-  ! 

.  i 

42 .0 ! NONE 
| 

i 

-  ! 

48.0! NCNE 

-  ! 

.  a 

49.0! NONE 

-  ! 

«  i 

48.0! NONE 

i 

-  ! 

.  ■ 

40.0! NCNE 

i 

-  ! 

.  i 

40.0! NONE 

i 

-  ! 

49.0JN0NE 

1450! 

IS.OINCNE 

1074! 

8.ol NONE 

1498! 

—  ! 

12.51N0NI 

| 

14981 

1 2. 5 {NONE 

1496! 

12.5! NONE 

i 

1498! 

. 

1 2.5 ! NONE 

1498! 

-  1 

12.5 ! NONE 
! 

!  ! 

!  ! 


!  ! 

!  ! 


i 


!PN 

ST.  PAUL 

1 PN 

ST.  PAUL 

jPN 

ST.  PAUL 

!PN 

| 

ST.  PAUL 

!PN 

ST.  PAUL 

!  PN 

ST.  PAUL 

iPN 

1 

ST.  PAUL 

!PN 

i 

ST.  PAUL 

!  MN 

ST.  PAUL 

!PN 

ST.  PAUL 

l*»N 

ST.  PAUL 

!MN 

1 

ST.  PAUL 

!MN 

j 

ST.  PAUL 

IPN 

ST.  PAUL 

!PN 

| 

ST.  PAUL 

!PN 

! 

! 

ST.  PAUL 

! 

! 

!PN 

1 

DULUTH 

lRN 

OULUTH 

IPN 

* 

DULUTH 

! 

!MN 

i 

DULUTH 

!  PN 

OULUTH 

!PN 

1 

OULUTH 

!  PN 

DULUTH 

!PN 

1 

OULUTH 

!PI 

! 

ROGERS 

CITY 

!Pt 

! 

SAULT  $YC. 
PARIC 

!  PN 
• 

DULUTH 

!PN 

! 

OULUTH 

j 

iv* 

1 

i 

RfEOVILLE 

! 

! 

!AK 

i 

KODIAK 

X 

!  AK 
! 

! 

KC01AK 

! 

! 

!P0 

! 

! 

ST.  LOUIS 

! 

! 

!P0 

ST.  LOUIS 

!po 

1 

ST.  LOUIS 

!P0 

ST.  LOUIS 

!M0 

ST.  LOUIS 

!P0 

ST.  LOUIS 

!M0 

ST.  LOUIS 

!P0 

ST.  LOUIS 

!P0 

ST.  LOUIS 

ilCT 

PADUCAH 

!  MO 

st.  tours 

!mo 

1 

ST.  LOUIS 

(MO 

1 

ST.  LOUIS 

! 

!M0 

ST.  LCUIS 

Imo 

ST.  LOUIS 

IPO 

ST.  LOUIS 

( 

! 

! 


i 

1971  ! 

; 

1973  I 

i 

1965  i 

i 

1*67  i 
l 

1968  ! 

! 

1968  ! 

! 

1970  ! 

i 

1958  1 

l 

195?  i 
! 

1958  ! 
! 

1934  ! 
( 

me  ! 
! 

1982  ! 
! 

1961  ! 
( 

1964  ! 
! 

1963  ! 
! 
! 
i 

i 

195?  ! 
! 

«  1964  ! 
! 

1952  I 
• 

198C  i 
! 

1978  1 
! 

•  1967  ! 

! 

•  1954  ! 

! 

1«52  ! 
! 

•  1968  ! 

! 

1946  ( 
( 

1952  1 
! 

1972  ! 
! 
! 
! 
! 

1926  ! 
! 
! 
! 
! 

195C  ! 
! 

1970  ! 
! 
! 
! 
I 

1982  ! 
( 
! 
! 
! 

1955  ! 

! 

1976  j 
! 

1966  ! 
! 

1974  I 
» 

1966  ! 
! 

1955  ! 
I 

1957  ! 
! 

1974  ! 
! 

1981  ! 
! 

1967  ! 
! 

1962  ! 
! 

1962  ! 
! 

1962  ! 
! 

1962  ! 
J 

1962  ! 
! 
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SNGRt 

6 1ST  1 

OPERATOR 

l  JVTCC!  DIMNSICNS  !  DRAFT ! 

1  NET  JCCDEILENGTH! 9PDTH!  ! 

f  CAPACITY! 

!  ! 

HIGH-  ! 
EST  ! 

CARGO  KANOLING 

!  V  E  S  S  E  L  ! 
IS  fOPERATING  ! 

!  COAST 

-IREGIS-!****!  REG*  !  PCG.lLOAD-l 
!  TER  1  SEE! //////! /////I  EO  ! 

!  CARGO  ! 

\mnm\ 

FIXED  ! 
POINT  ! 

ECUXPPENT 

LINE-1 

ITC!  9ASE  ! 

! AO!  LINE-1  ! 

YEAR 

EUILT 

VESSEL 

NAME  AND  NUF8ER 

!  CUARO 

!  MMBt* 

!  TON-  {RACE!  OVE*-!OVER- !/////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  !  ALL  ! LIGHT ! 

HORSE!  PASS-  !  (LIGHT)  !////////////////! TO ! ////////// ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 

OR 

♦  RE8UU.I 

I  !  !  !  !  t  I  I  l  !  I 

I  !  I  I  !  !  !  !  !  !  ! 


(29)  VALLEY 

LINE  COPPANY#  THE! 
(CONTINUED) I 

1  1  1 

!  1  1 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

PV 

142 

1266235 

! 

1  62714A40! 

!  1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.71 

- 

1498! 

-  ! 

12*5 ! NONE 
! 

1  NO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1962 

NV 

1 44 

1286490 

! 

1  627I4A40! 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1498! 

-  ! 

12.5'lNCNE 

! 

!  NO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1962 

NV 

149 

12*8869 

1 

1  62714A40! 

1  I  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.7! 

- 

14961 
-  ! 

12.5 ! NONE 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  t 
! 

1962 

NV 

150 

1266670 

1 

1  627I4A401 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

* 

1498! 

•  i 

1 2.5 i NONE 
! 

INO 

t 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1962 

NV 

151 

1266871 

! 

1  62714*401 

1  !  ! 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1496! 

-  ! 

12.5'NCNE 

j 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1962 

NV 

153 

1269141 

! 

1  62714A40! 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

* 

1498! 

-  ! 

12.5! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

1962 

NV 

16C 

1289376 

1  62714A40! 

1  !  1 

195.1! 

195.1! 

5  5.1! 
35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

14981 
-  1 

12.5! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 
( 

1962 

NV 

3C1 

1297495 

I 

1  10431 4  AGO ! 

1  i  i 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1600! 

-  ! 

1 4*6! NONE 
l 

|P0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

j 

1965 

NV 

302 

1297496 

! 

1  1 04314A401 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35,1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1600! 

-  ! 

14.6! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1965 

PV 

SC3 

1297497 

! 

!  104314A40! 

!  1  1 

195.1! 

195.11 

25.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1600! 

-  ! 

14.6! NONE 
l 

INO 

1 

SI.  LOUIS  1 
! 

1965 

PV 

304 

1297498 

! 

1  1043 14 *40! 

1  1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1600! 

-  I 

14.6! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1965 

NV 

305 

1297499 

! 

1  104314*40! 

1  1  ! 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1600! 

-  ! 

14.6 {NONE 

1 

IPO 

1 

ST.  LOUIS  1 
! 

1965 

NV 

3C6 

1297500 

! 

t  104314*40! 

1  (  I 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1600! 

-  ! 

14.6! NONE 
! 

IPO 

i 

ST.  LOUIS  I 

1 

1965 

NV 

322 

1297502 

» 

t  1043I4A40! 

1  1  ! 

195.1 ! 
195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

* 

1600! 

-  ! 

14.6! NONE 
! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1965 

NV 

323 

1297503 

1 

1  104314*40! 

1  1  1 

195.1! 

195.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

* 

1600! 

-  ! 

14.6IN0NE 

l 

(PO 

1 

ST.  LOUTS  ! 

! 

1965 

NV 

324 

1297504 

1 

1  104314*40! 

I  !  1 

195.11 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

16001 
-  ! 

14.6IN0NE 

I 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1965 

NV 

325 

1297505 

! 

1  104314*40! 

t  !  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

16C0! 

-  1 

1 4.6! NONE 
! 

!N0 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1965 

NV 

326 

1297506 

1 

1  1 04314*40! 

1  1  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1 6  C  0 ! 

-  ! 

1 4.6! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1965 

NV 

841 

1276431 

! 

1  669! 4A  40! 

I  I  1 

195.0! 

195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1463! 

-  ! 

IS  *3! NONE 
( 

|  NO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1959 

NV 

551 

1276486 

! 

1  69314A4C2 

1  1  1 

195. C! 
195.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.5! 

- 

1478! 

-  ! 

1 3. 3( NONE 
! 

(NO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1959 

NV 

856 

1276923 

1  69314*40! 

!  1  i 

195.0! 

195.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.5! 

" 

1478! 

-  ! 

1 5.3! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 

l 

1959 

PV 

924 

1295556 

! 

1  629 J  4 A4Q! 

1  !  1 

195.1! 

195.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.3! 

” 

1651! 

-  ! 

12.3! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1964 

NV 

6610 

I5C444S 

! 

1  73314*40! 

1  1  1 

200. 1! 
20C.1t 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

1667! 

-  ! 

12.21N0NE 

! 

INO 

! 

St.  LOUIS  ! 

I 

1966 

PV 

6611 

1504446 

i 

1  733(4*40! 

1  1  1 

200. 1! 
200. 1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1667! 

-  ! 

12.2 ! NONE 
i 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

NV 

6612 

1504447 

1 

1  73314A40! 

t  1  1 

20C.1! 
200. 1! 

35.1! 

35.1! 

9.01 

1.5! 

- 

1667! 

-  ! 

12 .2 (NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1966 

NV 

6613 

1504448 

I  73314*401 

1  1  1 

200.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1667! 

12.2! NONE 
! 

INO 

t 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

NV 

6614 

1504449 

I 

I  7331 4*40! 

1  !  1 

200.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1667! 

12.2! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

PV 

6615 

1504450 

1 

1  73314*40! 

1  1  1 

200. 1! 
200.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1667! 

-  ( 

1 2. 2! NONE 

1 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1966 

PV 

6616 

1504451 

! 

1  73314*40! 

1  1  i 

200.11 

200.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5J 

* 

1667! 

-  ! 

12.2 {NONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

t 

1966 

PV 

6617 

1504452 

1 

!  73314*40! 

1  1  1 

20C.11 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

1667! 

-  ! 

12.2! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

1966 

PV 

6619 

1504454 

! 

1  73314*40! 

1  1  1 

200.1! 

2GC.1! 

35.1! 

35.U 

9.0! 

1.5! 

1667! 

-  ! 

1 2.2 ! NONE 

I 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1966 

PV 

6650 

1502455 

1 

i  10*814*40! 

1  1  1 

200. t! 
20C.1l 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1664! 

-  ! 

14.0U0NC 

! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

PV 

6651 

1502456 

1  104814*40! 

1  I  1 

200. 1! 
200.1! 

25.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1664! 

•  ! 

14.0! NONE 
! 

IPO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1966 

PV 

6652 

1502457 

1 

!  104814*401 

1  1  ! 

200.1! 

20C.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1664! 

-  ! 

14.0JN0NE 

! 

(NO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

PV 

6653 

1502458 

1 

1  104814*40! 

1  1  1 

200.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.71 

- 

1664! 

•  1 

14.0! NONE 
! 

INO 

I 

ST.  LOUIS  1 
l 

1966 

NV 

6654 

•502459 

1 

1  104814*401 

1  1  1 

20C.1 ! 
2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

” 

1684i 
-  ! 

14.01NCNE 

! 

(NO 

1 

ST.  LOUIS  1 
! 

1966 

NV 

6655 

1502460 

1 

1  104814*40! 

1  1  1 

20C.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

* 

1664! 

-  ! 

1 4 .0! NONE 
! 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

NV 

6656 

1502461 

! 

1  104814*401 

1  1  1 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

** 

1664! 

-  I 

14.01NONE 

! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1966 

NV 

6657 

1502462 

1 

!  104814*40! 

1  !  1 

2CC.1! 
200. 1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

” 

16641 
-  1 

14.0! NONE 
! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1966 

NV 

6656 

1502463 

1 

1  104814*40! 

1  1  1 

20C.M 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

” 

1664! 

-  ! 

14 .0! NONE 

I 

IPO 

l 

ST.  LOUIS  I 
! 

1966 

NV 

6659 

1502464 

1 

1  104814*40! 

1  1  1 

20C.1! 
200. 1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1664! 

-  1 

14.0! NONE 

I 

INO 

I 

ST.  LOUIS  I 
! 

1566 

NV 

6660 

IS0246S 

1 

1  104814*40! 

1  1  1 

20C.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1664! 

-  1 

14.0 ! NONE 
! 

INO 

I 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

NV 

6662 

1502467 

1 

i  104814*40! 

1  1  ! 

20C.1! 
200. 11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1664! 

-  ! 

14 .0! NONE 
! 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

NV 

6663 

1502468 

1 

1  1049(4*40! 

1  1  ! 

2CC.1 I 
200*1 ! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

~ 

1664! 

-  ! 

14.0INONE 

i 

INO 

! 

ST.  LOUIS  1 
! 

1966 

NV 

6664 

1502469 

! 

i  104814*40! 

«  •  • 

200. 1! 
200. 1! 

35.1! 

33.11 

9.0! 

;.7i 

“ 

1664! 

-  ! 

14.0! NONE 

1 

INO 

l 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

NV 

6665 

1502470 

1  1048UA40! 

!  !  ! 

200.11 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

" 

1664! 

-  ! 

14.0! NONE 
! 

INO 

» 

ST.  LOUIS  ! 

t 

1966 

NV 

6666 

1502471 

1 

t  1048(4440! 

!  !  ! 

20C.1! 

2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

16641 

14.0IN0NE 

! 

INO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1966 

PV 

6667 

1502472 

1 

1  1048! 4A  40! 

1  !  ! 

20C.1 ! 
200.11 

25.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

16641 
-  ! 

14.0! NONE 

1 

1  PO 
( 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

NV 

6668 

15C2473 

1 

1  104814*40! 

1  !  ( 

20C.1t 
20C.1 ! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1664! 

-  ! 

14.0! NONE 

1 

(NO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

NV 

6669 

1502474 

f 

1  104614*40! 

!  1  l 

20C.11 

2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1664! 

-  J 

14.01  NONE 
! 

SNO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1966 

NV 

6670 

1502475 

l 

!  104814*40! 

!  1  ! 

20C.1! 

2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

“ 

1663! 

-  1 

14.1 (NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1 

1966 

NV 

6671 

1502476 

1 

!  104814*40! 

!  !  ! 

20C.1 ! 
20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

* 

1663! 

-  ! 

14.1 ! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1966 

NV 

6672 

1502477 

! 

!  104614*401 

!  1  1 

20C.1! 

200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

* 

1663! 

-  ! 

14*1 (NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1966 

NV  6673 

1502478 

1 

1 

1 

1  104814440! 

1  1  1 

1  !  1 

i  1  1 

20C.1! 
20C.1 ! 

1 

! 

35.1! 

35.1! 

! 

j 

9.0! 

1.7! 

! 

! 

1663! 

-  ! 

! 

! 

14*1 ! NONE 
! 

! 

! 

!P0 

! 

1 

! 

ST.  LOUIS  I 
! 

! 

! 

1966 
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(NCt! 

DlSTl 

VESSEL  NAKC 

OPERATOR 

AND  NUKBER 

!  COAST 

t  CUAKO 

!  Nl'KBEt 

!  IYTCC!  5IPENS1CNS  I0PAMI 

!  NET  ICOPEILENSTHIBABti  1  1 

i  »£GI  S- ! »»  *»  1  AEE.  1  <tG.llOAO-l 
!  TEE  !  SEE!//////!/////!  £0  ! 

!  TON-  IPAGEl  OVEP-TOVEP- !/////! 

!  NPGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ILICHT! 

!c*pacity! 
l  ! 

1  CARGO  ! 
I////////! 
HQPSEl  PASS*  1 
POWEM  ENGEtS  ! 

HI3H-  !  !  V  E  S  S  C  L  !  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  !  ! 
FIXED  !  EOUIPKEN!  lU!  «A$t  1  YEAR  ! 
POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1  KUILT  ! 
(LIGHT  >  S////////////////1T0S ////////// t  OK  ! 
(FEET)!  LINE-2  SEE!  LINE-?  ! *A(PUIL1 ! 

(29)  VALLEY  LINE  COKPAHY# 

! 

! 

THE! 

1  1  1 

1  l  ! 

!  !  1 

i 

! 

i 

i 

i 

• 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

i 

j 

! 

1 

! 

1 

1 

! 

(CONTINUED) 1 

1  1  i 

i 

i 

! 

1 

! 

i 

i 

! 

KV  6674 

1502479 

1  1Q4814A40! 

200.1! 

35. 1  i 

9.0! 

- 

1 

1863! 

14.1 ! NONE 

!K0 

SI.  LOUIS  1 

1966 

! 

1  1  1 

20C.1 ! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  1 

! 

! 

I 

KV  6675 

1502480 

!  104314A4G! 

20C.1! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1663! 

14.1! NONE 

!H0 

$7.  LOUIS  1 

1966 

! 

1  1  ! 

2CC.1 ! 

35. Cl 

1.7! 

1 

-  1 

l 

! 

I 

KV  6476 

1502481 

1  104814*40! 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

1663! 

14.1 ! NONE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

1  !  ( 

20C.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  1 

i 

! 

1 

KV  6677 

1502482 

!  104814*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

■ 

1663! 

14.1 1  NONE 

IKO 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

! 

1  1  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

! 

I 

KV  6678 

1502483 

1  104814*40! 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

! 

1663! 

14.1 !NCN€ 

5K0 

ST.  LOUIS  1 

1«6fc 

! 

1  1  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.7! 

1 

-  1 

i 

! 

! 

KV  6679 

1502484 

1  1043  14*40! 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

1683! 

1 4 •  1 ! NONE 

IKO 

ST.  LOUIS  l 

1C66 

! 

1  1  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.7! 

l 

-  ! 

! 

! 

i 

KV  6750 

1506539 

!  711  !  4*401 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

H.OINONE 

IPO 

SI.  LOUIS  1 

1967 

! 

1  1  1 

200.3! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  1 

! 

| 

( 

KV  6751 

1506540 

1  911  14*40! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

] 

1664! 

1 4 .0! NONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

i  1  1 

200.01 

35.CS 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

I 

! 

KV  6752 

1506941 

1  911 !  4  *  4  0 ! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

14.0INCNE 

!*0 

ST.  LOUIS  I 

1967 

! 

1  t  ! 

20C.O! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

KV  6753 

1506542 

!  91 1 14*40! 

2CC.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

1 4 .0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1  1 

203.0! 

35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

! 

1 

KV  6754 

! 506543 

1  91114*40! 

2GC.0! 

15. C! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

14.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

!  !  ! 

2CC.01 

35. C! 

1.7! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

KV  6755 

! 506544 

1  91114*40! 

2CC.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1 684  i 

H.OINONE 

!  KO 

ST.  LOUIS  1 

1967 

! 

!  !  1 

20C.01 

35. C! 

1.7! 

l 

-  1 

! 

! 

! 

KV  6756 

1506945 

1  91114*40! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

1 4 • 0 1  NONE 

IKO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

KV  6757 

1506546 

1  911  14*401 

2CC.0! 

35. C! 

9.3! 

- 

1 

1664! 

14 .01  NONE 

!  KO 

ST.  LOUIS  l 

1967 

! 

1  t  1 

20C.O! 

35.  C! 

1.7! 

1 

-  ! 

I 

! 

! 

KV  6756 

1506947 

t  91114*40! 

20C.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

14.0INCNF 

IKO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

t  1  1 

2CC.01 

35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

KV  6759 

1 506948 

1  91 1  J  4*40! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

H.OINONE 

!  KO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

1  1  1 

20C.O! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

I 

! 

i 

KV  6761 

1506550 

1  91114*401 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

14.01N0NL 

IKO 

ST.  LOUIS  i 

1967 

] 

1  1  1 

200.0! 

25. C! 

1.7! 

1 

-  | 

1 

I 

1 

KV  6762 

1506551 

l  91114*40! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1664} 

H.OINONE 

IKO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1  1 

20C.01 

35.0! 

1.7! 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

KV  6763 

1506552 

1  91114*401 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1664! 

H.OINONE 

!HC 

ST.  LOUIS  1 

1967 

I 

1  1  ! 

20C.01 

35. C! 

1.7! 

i 

-  ! 

! 

I 

! 

KV  6764 

1506953 

1  911  14*40 ! 

20C.01 

35. C! 

9.3! 

- 

l 

1664! 

H.OINONE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1  1 

20  C • 0 1 

35. C! 

1.7! 

! 

-  i 

! 

| 

! 

KV  6765 

I50J954 

1  91114*401 

20C.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

H.OINONE 

IKO 

ST.  LOUIS  J 

1967 

! 

!  1  1 

20C.01 

35.0! 

1.71 

{ 

-  I 

! 

I 

! 

KV  6766 

1506955 

I  91114*40! 

20C.01 

35.01 

9.01 

- 

1 

1664! 

H  .0! NONE 

f  KO 

ST.  LOUIS  I 

1967 

1 

(  1  1 

20C.C! 

35. Ct 

1.71 

! 

-  ! 

1 

! 

l 

KV  6767 

1506956 

1  91114*40! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1684! 

H.OINONE 

!  KO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  !  1 

20C.0! 

35. C! 

1.7! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

KV  6768 

1506957 

1  91114*40! 

20C.01 

35. C! 

5.01 

- 

1 

1664! 

H.OINCNC 

IKO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

!  1  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.7! 

j 

-  ! 

1 

! 

! 

KV  6769 

1506558 

1  91114*40! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1864! 

U.OtLONt 

IKO 

ST.  LOUIS  ! 

1987 

1 

1  t  1 

2CC.0! 

55. L! 

1.7! 

i 

.  i 

! 

! 

! 

KV  6770 

1508330 

1  104814*40! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1 664  f 

14.0|N**NI 

!H3 

ST.  LOUIS  ! 

1947 

! 

!  1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.7! 

! 

-  ! 

! 

1 

1 

KV  6771 

1508331 

1  104814*40! 

70C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

I 

166%! 

14.0‘NCNL 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1  1 

23C.O! 

35. C! 

1.7! 

! 

“  ! 

I 

! 

1 

KV  6772 

1508332 

1  104814*40! 

2CC.01 

35. C! 

9.01 

- 

1 

1664! 

H.OINONE 

»K0 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

I 

1  1  1 

20C.OI 

35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

! 

1 

1 

KV  6773 

! 508333 

!  104814*40! 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

H.OINONE 

IKO 

ST.  LOUIS  I 

1967 

1 

1  !  1 

200.01 

35. C! 

1.71 

1 

-  I 

1 

! 

! 

KV  6774 

1508334 

1  10(814*40! 

20C.01 

35. C! 

9.01 

- 

1 

1664! 

H.OINONE 

!KC 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

1  !  1 

200.0! 

35.0! 

1.7! 

1 

-  1 

I 

1 

| 

KV  6775 

1508335 

1  104814*40! 

20C.01 

25. C! 

9.01 

- 

1 

1864! 

1 4 .0 ! NONE 

!  KO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

1  1  ! 

2CC.0J 

35.0! 

1.7! 

1 

•  j 

l 

| 

! 

KV  6776 

1598336 

1  1C48! 4*40! 

200.0! 

35.0! 

9.01 

- 

1 

1664* 

H.OINONE 

iKO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

I 

i  1  1 

200. 01 

25.  C! 

1.7! 

l 

-  j 

! 

1 

i 

KV  6778 

1508333 

1  104514*40! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1664! 

H.OINONE 

IKO 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

1 

1  1  ! 

2CC.01 

35. Cl 

1.7! 

1 

-  j 

1 

! 

j 

KV  6779 

1508339 

!  104814*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1664! 

H.OINONE 

IKO 

ST.  LOUIS  *! 

1967 

1 

1  !  1 

2CC.0! 

*5.0! 

1.7! 

• 

•  i 

! 

1 

1 

VL  6910 

1518847 

!  70914*40! 

200.1! 

35.1* 

9.0! 

- 

i 

1651! 

H  .  6  !  NONE 

iKO 

ST.  LOUIS  ! 

H69 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.61 

i 

-  ! 

! 

1 

i 

VL  7C62 

1525782 

1  99314*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1 

1654! 

14.4 ! NONE 

i'ko 

ST.  LOUIS  i 

197C 

! 

1  !  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.3! 

1 

-  j 

! 

! 

! 

VL  7065 

1525785 

1  99314*40! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

i 

1654! 

14 . 4 ! NONE 

!  KO 

ST.  LOUIS  ! 

197C 

1 

1  !  ! 

20C.11 

35.1! 

1.8! 

! 

-  i 

l 

! 

! 

VL  7180 

1534C60 

1  38514*40! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

152oi 

H.olhONE 

IKO 

ST.  LOUIS  i 

1971 

1 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

{ 

-  I 

! 

1 

! 

VL  7181 

1534C61 

1  88514*40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

• 

1520! 

15 .0! NONE 

IKO 

ST.  LOUIS  l 

1971 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.  C! 

1 .9! 

i 

-  i 

! 

1 

! 

VL  7182 

!  5 34C62 

1  88514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

15 .01  NONE 

IKO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

1  !  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

j 

-  j 

! 

i 

! 

VL  7183 

1534063 

1  88514440! 

20C.0! 

35.0! 

9. Cl 

- 

i 

1520! 

15  .C ! NONE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

1  !  1 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

VL  7184 

1534064 

1  88514*40! 

200. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1520! 

15.0HONE 

IKO 

ST.  LOUIS  l 

1971 

1 

1  1  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

| 

! 

VL  7185 

I534C65 

!  38514*40! 

200. 0! 

25. C! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

15.0! NONE 

IKO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

1  1  1 

20C.O! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VI  7186 

1534066 

1  68514*40! 

200. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1520! 

H.OINONE 

!  KO 

ST.  LOUIS  ! 

1071 

1 

!  1  ! 

200.0! 

35.  C! 

1.9! 

1 

-  i 

! 

! 

! 

VL  7187 

I534C67 

!  88514*40! 

200. 0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1520! 

H.OINONE 

!  KO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

VL  7188 

1534068 

1  88514*40! 

20C.0! 

3slc! 

iloi 

- 

! 

1520! 

1 5 .01* NONE 

ipo 

ST.  LOUIS  1* 

1971 

! 

!  1  1 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

j 

i 

! 

VL  7189 

1534069 

!  88514*40! 

200.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

i 

1520! 

15.0'NCNt 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

1  1  ! 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  ; 

i 

i 

i 

VL  7190 

1536430 

!  88514*401 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1 

1558! 

H.OINONE 

ipo 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

!  !  i 

200. 0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  ; 

i 

! 

! 

VL  7191 

1536431 

1  88514*401 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

155  3! 

H.OINONE 

JKO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

1  1  i 

200.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  t 

i 

! 

! 

VL  7192 

1534432 

!  88514*40! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1558! 

H.OINONE 

!K0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

! 

!  1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.9! 

1 

-  • 

j 

1 

j 

VL  7193 

1536433 

1  83514*40! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

J 

1558! 

15 .0! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  i 

1971 

1 

1  !  ! 

2CC.0! 

35.0! 

1.9! 

! 

•  i 

i 

J 

2 

VL  7194 

1536434 

1  88514*40! 

200. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

1558! 

U .3 ! NONE 

JKO 

ST.  LOUIS  i 

1971 

1 

!  !  ! 

200. 0! 

35. C! 

1.9J 

1 

-  j 

■ 

i 

! 

VL  7195 

1536435 

1  88514*40! 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1558! 

15.0! NONE 

•KO 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

!  !  ! 

20C.0! 

35.0! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

! 

! 

VL  7196 

1536436 

!  88514*40! 

200. 0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

; 

1558! 

H.OINONE 

•KO 

SI.  LOUIS  ! 

1071 

1 

I 

!  !  ! 

1  !  ! 

!  1  ! 

200. 0! 

1 

! 

35.0! 

i 

1.9! 

i 

i 

i 

! 

-  i 

j 

i 

t 

i 

i 

! 

! 

i 

j 

uaic  2  -  description  or  vessels 
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DXSTI  OPERATOR 


VESSEL  NAPE  AND  NUMBER 


!  COAST 
i  «UAR» 
t  NIP6ER 


! vice !  dimensions  I 

NET  ICCDE1LSKCTKI6RDTH 

:resi$-!***m  ,ug.  i  ice. 

T€*  I  St El//////!/////! 
TON-  1PXGE1  OVER-J0V1R-' 
SkQi  !  IV  !  tu  1  ALL 


1CAAACITT1  HIGH-  !  |  V  {  5  W  L 

!  !  t ST  I  CARGO  HANDLING  IS  !CPC**TING 

1  CARGO  !  FIXED  !  IQUlfftCNT  ITCl  8*S£ 

unnun  joint  »  lxne-i  iao*  line-i 

MORSE!  PASS-  KLICHTH////////////////1TD!////////// 
POWER!  ENCtRS  !  (FEET)!  LXNE-2  Ul*  LINE-2 


YEAR 

BUILT 

OR 

♦REBUILT 


< 29)  VALLEY 

! 

1 

LINE  COMPANY/  THE! 

i 

1 

I 

!  ! 

1  ! 

!  ! 

1 

! 

i 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

! 

{ 

! 

1 

! 

! 

I 

(CONTINUED)! 

! 

!  ! 

i 

! 

1 

I 

1 

I 

1 

t 

VL 

7m 

1536437 

1 

48514**0! 

200.0! 

35. Cl 

9.01 

-  1 

1556! 

15.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

1 

197 1 

711$ 

! 

1 

!  1 

2CC.0! 

15.  C! 

1.9! 

1 

-  { 

I 

! 

VL 

1516436 

1 

56514*4?! 

2CC.0! 

35.01 

9.0! 

-  1 

1558! 

15.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUTS  ! 

! 

1971 

7119 

J 

! 

!  ! 

2CC.C! 

35.01 

1.9| 

| 

-  1 

! 

I 

VL 

1536439 

! 

585J4X40! 

2CC.0! 

35.01 

9.0! 

-  j 

15561 

15 .0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1971 

7710 

1 

1 

!  1 

2CC.0! 

35.01 

1.91 

I 

-  1 

! 

! 

VL 

1561200 

l 

>6314x4*! 

19S.01 

35.01 

9.01 

-  1 

14871 

17.91  NONE 

!R0 

ST.  LOUIS  1 
! 

1977 

VL 

7751 

I 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.61 

1 

“  1 

! 

! 

1561701 

1 

96JI4A461 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

14871 

1 7.9 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

7752 

1 

! 

!  1 

195.01 

35. Cl 

1.61 

| 

-  1 

! 

! 

! 

VL 

1581202 

1 

963! 4*48! 

195.01 

35.01 

9.01 

-  i 

14871 

17.9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1 

1977 

VL 

7753 

1 

I 

1  ! 

195. Cl 

35.  C! 

1.6! 

i 

“  1 

! 

! 

15*1203 

1 

9631 4A4A 1 

195.0! 

35.  Cl 

7.3! 

i 

U87I 

1  7.9 !  NONE 

IPO 

ST.  LOUtS  1 
! 

1977 

7754 

! 

i 

!  i 

1«5.0! 

35.01 

1.6! 

l 

“  1 

) 

! 

VL 

1581204 

I 

963  j 4A4$j 

195.0! 

35.01 

5.0! 

14*7! 

17.?! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

7755 

! 

1561205 

1 

!  ! 

193.0! 

35. Cl 

1.6! 

j 

-  1 

! 

1 

1 

VL 

1 

96314A46! 

175.0! 

35.0! 

9.01 

i 

1487! 

1  7,9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

7756 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  1 

! 

1 

! 

VL 

1561206 

! 

96314*48! 

195.0! 

35.01 

9.01 

-  l 

14871 

17.91  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1977 

7757 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  1 

1 

i 

VL 

1581207 

! 

963UX46J 

195.01 

33. Cl 

9.0! 

-  i 

1487! 

1 7.91  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1977 

7755 

! 

15*1208 

! 

1  ! 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  | 

! 

! 

VL 

1 

96314X411 

19:. oi 

35.01 

9.0! 

-  l 

1487! 

17.91N0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

7  739 

1 

1 

!  t 

19J.0! 

35.  C! 

1.61 

i 

-  1 

l 

! 

VL 

1511209 

1 

993)444' 1 

195.01 

25.01 

9.01 

! 

14871 

17.91  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1977 

7760 

1 

! 

1  1 

195.0) 

35. Cl 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

VL 

1561210 

! 

96314*46* 

195.0! 

35. Ct 

9.0! 

-  1 

1467! 

17.71  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 
! 

1977 

VL 

7761 

1 

I 

1  1 

195.0! 

33. Cl 

1.6! 

1 

-  1 

i 

! 

1591211 

l 

96314X4$! 

195.0! 

35.  C! 

7.01 

-  1 

1487! 

1 7. 9j  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

7762 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

I 

-  ! 

! 

! 

VL 

1561212 

1 

96314*461 

115.0! 

35.  Cl 

9.0! 

1 

1467! 

1 7.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUtS  ! 

! 

1977 

7763 

1 

1 

1  1 

195.0! 

3S.C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

VL 

1581213 

1 

96314*45! 

195.0! 

35. C! 

5.01 

-  | 

1487! 

17.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

VL 

7764 

1 

I 

1  1 

195.3! 

35.  C! 

1.61 

1 

-  1 

! 

! 

| 

1581214 

! 

96314*46! 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

14871 

1 7. 9  I  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

7765 

t 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

VL 

1581215 

1 

96314X46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1487! 

17.9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

7766 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

1 

-  I 

! 

1 

! 

VL 

1581216 

1 

96314*48! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

1 

14*7! 

1 7.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 
! 

1977 

7767 

1 

l 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

• 

VL 

1561217 

1 

96314*46! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  1 

1487! 

17.9 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1977 

7766 

1 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

1 

VL 

1581218 

I 

96314A/.6! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  I 

1487! 

17.9 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1977 

VI 

7769 

I 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

j 

-  1 

j 

! 

1581219 

1 

96314*48! 

195.0! 

33.0! 

9.0! 

-  i 

1487! 

17.9INCNE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

7770 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

VI 

1561220 

1 

96314*461 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1487! 

17.9 1  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

7771 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

3  5.C ! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

1 

I 

VL 

1581221 

! 

96314*48! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  1 

14871 

17.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

I 

1977 

VL 

7772 

1 

1581222 

1 

I  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

96314*46! 

19J.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

14871 

17.9!  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1977 

7773 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

1 

! 

! 

VL 

1581223 

! 

96314*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  I 

1487! 

17 .9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 
! 

1977 

VL 

7774 

1 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

•  i 

! 

! 

1581224 

! 

96314*481 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  I 

K87i 

1 7.9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

VL 

7775 

1 

*531225 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.61 

1 

“  ! 

! 

! 

! 

! 

96314*43! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1487! 

17.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  | 

1977 

VL 

7776 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  I 

! 

2 

! 

1561226 

1 

96314*461 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1487! 

17.9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1977 

VL 

7777 

1 

1581227 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

-  1 

! 

! 

1 

96314*48! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

“  t 

1487! 

17.9! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1977 

777$ 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6| 

1 

-  I 

! 

! 

! 

VL 

1561226 

I 

96314*481 

195.0! 

35.C! 

9.01 

I 

1487! 

17.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1977 

VL 

7779 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  1 

! 

! 

1581729 

1 

96314*48? 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  1 

1487! 

1 7.9 (NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

I 

1977 

VL 

77*0 

1 

15*1230 

1 

!  I 

195.3! 

35. C! 

1.61 

l 

-  ! 

! 

! 

1 

96314*4*1 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

1487! 

17.?! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1977 

7751 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

! 

VL 

1581231 

l 

96314*46! 

195.0! 

25. C! 

5.01 

-  ! 

1487! 

17.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1977 

77$2 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

! 

-  ! 

1 

! 

VI 

1561232 

1 

96314*4$! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

1 

1487! 

17.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

VL 

7763 

1 

15*1233 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

! 

-  ! 

; 

1 

! 

96314*48! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

1 

1487! 

1 7. oj  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

VL 

7764 

! 

1581234 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

96314*46! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1487! 

17.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

VL 

7715 

1 

1581235 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

J 

96314*48! 

19J.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1487! 

17.9! NONE 

ipo 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1977 

VI 

7766 

1 

i 

i  1 

19J.3! 

35. C! 

1.6! 

« 

-  { 

! 

! 

1561236 

« 

96314*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

i 

1487i 

17.9 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

VL 

77e7 

I 

i 

»  I 

195.31 

35. C! 

1  -o! 

! 

-  ! 

I 

! 

1581237 

* 

96314*46! 

195.0! 

35.  CJ 

9.0! 

-  i 

1487! 

17.9! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  1 
! 

1977 

7788 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

i 

-  ! 

! 

! 

VL 

1561236 

i 

96314*481 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

i 

1487! 

17.91N0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

J 

1977 

VL 

7789 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1581239 

1 

96314*48! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

! 

1487! 

17.9 (NONE 

,  IPO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

VL 

7791 

1 

1 

!  t 

195.0! 

35. Ct 

1.6! 

1 

-  | 

! 

! 

1581241 

! 

963!4*48i 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  1 

1487! 

17.9IN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1977 

7792 

1 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

“  1 

! 

1 

VL 

1561242 

1 

96314*46! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1470! 

17. 7 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

i 

1977 

VL 

7793 

I 

» 

1  1 

195.0) 

35. O' 

1  •  Af 

1 

-  i 

! 

i 

1591243 

j 

96314*48! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1487i 

17. 9! NONE 

!P0 

ST*  LOUIS  j 

J 

1977 

VI 

7794 

! 

i 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

2 

-  2 

I 

! 

1561244 

i 

96  31 4*42! 

195.0! 

35. C! 

7.0! 

-  ! 

1487i 

17.9! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1977 

7795 

1 

i 

!  j 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  s 

! 

! 

VL 

1581245 

j 

96314*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  2 

14671 

17.9! NONE 

JHO 

ST.  LOUIS  ! 

| 

1977 

VL 

7797 

! 

i 

1  1 

195.0! 

35.  CJ 

1.61 

i 

-  ! 

! 

1 

1581247 

i 

96314*48! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

! 

1487! 

1 7.9! NONE 

JNO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

1977 

VI 

7796 

1 

i 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

“  ! 

! 

t 

1561248 

l 

963! 4*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

I 

U87J 

1 7.9J  NONE 

!P0 

5T .  LOUIS  ! 

1977 

7799 

1 

i 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.61 

1 

-  ! 

I 

! 

I 

VL 

1561249 

i 

96314*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1487! 

17.9 ! NONE 

!  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

VL 

8135 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

{ 

! 

1634163 

i 

94514*46! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  ! 

1*24! 

19.0JNCNE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1981 

8136 

1 

i 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

VL 

1634164 

i 

94514*48! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

! 

1424! 

19.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

mi 

VL 

8137 

I 

i 

!  I 

19*  0! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1634165 

l 

94514*46! 

19  0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1424! 

19.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

!  1 

1  ! 

1  ! 

19  .0! 

! 

! 

35. C! 

i 

1.9! 

! 

1 

i 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

> 
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EMM 

, 

t V1CC!  6  {PENSIONS  JDAAfTl 

ICAfACXTY! 

MICH*  I 

!  V  E  S  S  £  L 

]  ! 

mn  cptmoi 

1  NET 

(COOEILENCTHlCAOTH!  ! 

!  ! 

EST  ! 

CAftCO  MAN  PL  INC 

IS  ICPCMTXNG 

!  ! 

-!««»-!••*•!  AtC.  I  *E«.lLOAO-| 

!  CAPGC  ! 

met  ! 

EflUlPtENl 

\\a  SASE 

I  TEA*  ! 

!  COAST 

I  TEA 

!  SEE!//////!/////!  £9  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LTNE'-I 

! AO!  LIAE-1 

!  PUILT  ! 

VESSEL  NAPE  Ah*  NUPIE* 

!  CUAIt 

f  TON- 

I  PACE !  OVIA-IOVE*-!/////! 

HOASC !  MSS-  ! CLICNT) !////////////////! TO! /  //f ////// 

!  0*  ! 

1  NIIPIEA 

I  NASE 

!  XV  !  ALL  !  ALL  ILICHTI 

A OWE* 1  E»6E*S  ! 

CfEET)! 

LINC-Z 

1EC!  LINE-2 

1 **ESUXLT l 

<29>  VALLEY  LINE 

COMPANY#  THE! 

! 

1  » 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

{CONTINUED  ! 

1 

!  1 

1 

! 

1 

! 

! 

i 

! 

VL 

113* 

1634186 

1 

94514A48I 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0INCNE 

mo 

ST. 

LOUTS  1 

1981 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.  Cl 

1.9! 

-  ! 

1 

i 

! 

VL 

list 

1634187 

1 

94514A481 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0!fiCN£ 

iwo 

ST. 

UUI?  ! 

1981 

! 

1 

1  1 

195.01 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

! 

VL 

•140 

1634118 

1 

94514A48I 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.01N0NE 

l  NO 

ST* 

LOUIS  1 

1981 

! 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.9! 

-  1 

1 

i 

1 

VL 

•  141 

1654188 

1 

94314A4M 

195.01 

35.  C! 

9.01 

» 

1424! 

19.0f  NONE 

INO 

ST. 

10'US  i 

ms  i 

! 

1 

1  1 

193.01 

35. Cl 

1.9! 

-  1 

1 

! 

i 

VL 

1142 

1634140 

! 

94SI4A48I 

195.01 

35. C! 

9.  Cl 

• 

1424! 

19.01N0NE 

!N0 

ST. 

LOUIS  1 

i«n 

! 

1 

1  1 

193.01 

35.  C! 

1.91 

-  I 

! 

I 

1 

VL 

•  143 

1634181 

1 

94514A481 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

1424! 

19.0INCNE 

!  NO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

X 

1 

1  1 

193.0! 

3S.ri 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1 

VL 

8144 

1634182 

1 

945 1 4 A  481 

193.01 

35.0! 

9.0! 

- 

142*! 

19.0! NONE 

(NO 

ST. 

LOUtS  1 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1 

VL 

•  145 

1634193 

1 

945141481 

193.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1434! 

1 9 . 0 ! NONE 

mo 

ST. 

LCUtS  1 

1981 

! 

1 

1  1 

195.0! 

15.  Cl 

1.9! 

-  1 

! 

i 

1 

VL 

8144 

1634194 

1 

94514A481 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

1424! 

19»C! NONE 

1  NO 

ST. 

LOUtS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.91 

-  I 

! 

1 

! 

VL 

8147 

1634195 

1 

94514A48! 

195.01 

35.  Ci 

9.01 

- 

14241 

19 .0! NONE 

(NO 

ST. 

LOUtS  1 

1981 

I 

1 

1  1 

195.01 

15.  Cl 

1.9! 

-  I 

I 

1 

1 

VL 

8148 

1634196 

1 

945I4A4SI 

195.0! 

15. C! 

9.0! 

- 

14241 

19.0IN0NC 

(HO 

ST. 

LOUIS  ! 

1911 

I 

1 

1  1 

195.01 

33.C! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

1 

VL 

8148 

1634197 

1 

94514A481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0INONE 

(NO 

ST. 

LOUIS  t 

1981 

! 

I 

1  ! 

195.01 

15.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

VL 

8130 

(634198 

1 

94514A481 

195.0! 

15.0! 

9.0! 

- 

14241 

19.01N0NE 

IPO 

ST. 

LOUtS  ! 

1981 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

15.0! 

1.9! 

-  | 

! 

1 

! 

VL 

8131 

1634199 

1 

94S14A4SI 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

14241 

19.0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

t 

1 

!  1 

195.0! 

15. C! 

1.91 

-  1 

! 

i 

1 

VL 

•132 

1634200 

1 

94514A481 

193.0! 

33. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.01  NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

1  1 

193.0! 

33. C! 

1.9! 

-  1 

! 

i 

! 

VL 

•  153 

<634201 

1 

94514A481 

193.01 

15. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.01N0NC 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1 

1  1 

193.01 

55.  C! 

1.9! 

•  I 

1 

i 

1 

VL 

8134 

1634202 

1 

945I4A48I 

195.0! 

15. Cl 

9.0! 

- 

14241 

19.0! NONE 

IPO 

ST. 

LCUIS  1 

1981 

1 

I 

1  1 

193.0! 

33.  C! 

1.9! 

-  1 

1 

» 

1 

VL 

8155 

1634203 

1 

94514A481 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1424! 

1 9 . 0 ! NONE 

mo 

ST. 

LCUtS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.91 

-  1 

! 

! 

I 

VL 

8154 

1634204 

1 

U514A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1424! 

19 .0! NONE 

!po 

ST. 

LOUtS  I 

1981 

1 

1 

1  1 

195.01 

3S.C! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

1 

VL 

8157 

1634205 

I 

94514A48! 

195.0! 

3S.C! 

9.01 

- 

1424! 

19.0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

15.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

1 

VL 

8 1 5  • 

1634206 

1 

94514A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

1 9 .01  NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

I 

I 

I  1 

195.0! 

15.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

» 

I 

VL 

•  158 

1634207 

I 

94514A43I 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

1424! 

19.0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  t 

1981 

1 

1 

1  1 

195.01 

25.  C! 

1.9! 

-  » 

! 

! 

1 

VL 

8140 

1634208 

1 

94SI4A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0! NONE 

t  NO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1 

I  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

•  ! 

1 

1 

! 

VL 

8W1 

1634209 

l 

945I4A4S! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

1424! 

19.0IN0NC 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1931 

I 

! 

1  1 

175.01 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

i 

1 

VL 

8142 

1634210 

1 

94514A461 

1«5. G! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1424! 

19.0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

1 

i 

! 

VL 

8143 

1634211 

1 

945I4A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

| 

I 

!  1 

195.0! 

35. Ci 

1.9! 

-  ! 

! 

» 

1 

VL 

8144 

1634212 

1 

94514A48! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.01N0NC 

mo 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  ! 

195.01 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

1 

VL 

8145 

1634213 

1 

94514A481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

1 9 .0 ! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

1 

1  1 

195.01 

35.C! 

1.9! 

-  ! 

I 

i 

! 

VL 

8146 

1 634214 

1 

945144451 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0IN0HE 

mo 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

1 

VL 

8167 

1434215 

t 

94514A48! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.01  NONE 

mo 

ST. 

LCUIS  1 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

VL 

8168 

1634216 

1 

94514A491 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19. 0 ! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

l 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VL 

8149 

1634217 

1 

94514A481 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

- 

14241 

1 9 .0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

X 

I 

1  i 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

i 

1 

VL 

8170 

1634218 

1 

945144481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0 ! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  l 

1981 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

I 

VL 

8171 

1634219 

1 

94514A48I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0! NONE 

me 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

! 

1 

1  I 

195.0! 

35.  Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

1 

VL 

8172 

1634220 

! 

945X4A48! 

195.0! 

33. Cl 

9.0! 

- 

1424! 

19.01N0NE 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

1 

VL 

8173 

1634221 

1 

94514A491 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0! NONE 

IPO 

ST. 

LCUIS  ! 

1981 

! 

! 

!  | 

175.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VL 

8174 

1634222 

I 

94514A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

t 9.0! NONE 

mo 

ST. 

LCUtS  1 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

! 

VL 

8175 

1634223 

1 

94514A48! 

195.0! 

35. U 

9.0! 

- 

1424! 

19.01N0NE 

mo 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

{ 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9f 

-  i 

! 

i 

1 

VL 

8176 

1634224 

1 

945 1 4A  48 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

t  <24! 

19.0! NONE 

mo 

ST. 

LCUIS  ! 

1981 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

VL 

8177 

1634225 

1 

94514A48I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

1 9.0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35.  Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VL 

8178 

1634226 

1 

94SUA48! 

195.0! 

15. C! 

9.0! 

- 

14241 

19.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

! 

VL 

8178 

1634227 

1 

945I4A48J 

195.0! 

3S.C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0‘NCNE 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VL 

•  180 

1634228 

1 

94SI4A48I 

195.0! 

2S.C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VL 

8181 

1634229 

! 

94514A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1424! 

19. 0! NONE 

IPO 

ST. 

LCUIS  ! 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

VL 

8182 

1634230 

1 

94514A481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

1 9.0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  ! 

1981 

1 

t 

S  i 

195.0! 

35.0! 

1.8! 

-  t 

* 

• 

i 

i 

VL 

8183 

1634231 

1 

94514A481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0! NONE 

jpo 

ST. 

LOUIS  i 

1981 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

I 

i 

1 

i 

VL 

8184 

1634232 

! 

94S14A481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0JN0NE 

mo 

ST. 

LCUIS  1 

1981 

1 

! 

1  1 

195.0! 

33. C! 

1.9! 

-  1 

! 

i 

! 

VL 

8185 

1634233 

1 

945UA48I 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

14241 

19.0! NONE 

mo 

ST. 

LCUIS  1 

1981 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

I 

VL 

8186 

1634234 

! 

94514A481 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

1424! 

19.0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

i 

VL 

8187 

1645235 

1 

945I4A451 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1424! 

1 9 .0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

VL 

8188 

1634236 

1 

94S14A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

I 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9| 

-  i 

I 

i 

VL 

8ie9 

1634237 

1 

94S14A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.01  NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  1 

1981 

1 

! 

!  1 

195.0! 

35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

! 

VL 

8190 

1634238 

1 

94S14A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*24! 

1 9 .0 ! NONE 

mo 

ST. 

LOUIS  | 

1981 

! 

! 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9* 

-  ! 

! 

! 

1 

VL 

8191 

1634239 

! 

94514A481 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1424! 

19.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS  I 

1981 

I 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

1  1 

195.01 

! 

! 

35.  C! 

1 

! 

1.9! 

! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

f 

I 

1 

1 

TA3LC  2  -  OtSCftlFTXOft  OF  VESSELS 


VESSEL  NIUE  AMD  MUMCCK 


t  COAST 
I  GUARD 
1  NUN8EA 


«2f>  VALLEY  LINE  CCH9ANT/  THE! 

{continued)  i 


IVTCC 
NET  ICODE 
AEGIS-!**** 
TEA  I  S it 
TON-  1PACC 
NA4E  |  IV 


94314148! 

I  ! 

9AS! AALf  I 
! 

94$t  AAAS! 

t  i 

S8914A48! 

!  ! 

S89i4A43' 
!  ! 

4C91AAAE! 

I  ! 

SE9IAAAS! 

!  ! 

889*4448! 

!  ! 

889I4A48! 

!  ! 

. 8!9!*AA8 1 

r  l 

8  89! AAA  E ! 
I  ! 

8S9I4A4S 

I 

8*9] AAAS 

I 

8(9|  AAAS! 
! 

8891 AAAS 

86914A4* 

I 

889! AAA* 

! 

889  1  AAAS 

! 

889!4A«6: 

! 

SE9IAAA8 

! 

889! AAAS 

! 

889IAAAA 

I 

86 V) AAAS 

! 

889! A  A  AS 
I 

S89IAAA8 

! 

869! AAAS 
I 

889! AAAS 

! 

889! A A  A6 
! 

689! AA At 
I 

689! AA  A6 
I 

S89IAAA6 

! 

389! AAAS 

! 

689! AA  A8 

! 

3*9! AA  AS 

! 

689! AAA* 

I 

859! AAAS 
! 

889IAAA8 

! 

689IAAA6 

! 

689 ! AAAS 

! 

36°!AA4S 

! 

6891 AAAS 

! 

689! AAAS 

! 

889IAAA8 

I 

689! AAAS 

! 

889! AAA6 
I 

669! AA  48 
! 

889! AAAS 

1 

869J AAAS 

! 

669I4I4S 

! 

689! AAAS 
! 

689IAAA3 

! 

689IAAA8 

! 

8691 AAAS 

1 

689! AA  48 

! 

I 

! 


HAFT! 

t 

LOAD-1 
E9  ! 

mu\  MQ»SE 
LIGHT!  AOUEft 


CARGO 

unnn 

9ASS- 

(NGEtS 


CA1(C  HANDLING 
ECUIMENT 
LlNt-1 

ItttUtiU/Uttt 

LINE-2 


VESSEL 
S  lOPfAATIHG 
TCi  fASC 
AO!  LlNI-1 
TD!////////// 
EE!  LINE-2 


TEAS 

eusu  : 

o* 

•AE8UILT 


812  1A0L£  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EKSRl 

1  IVTCC! 

DIMENSIONS  I  DRAFT  1 

| 

CAPACITY! 

huh-  ! 

!  V 

DISTl 

operator 

1  NET  ICC0E1LENGTHI8R0THI 

! 

I 

1 

CARGO  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

!  s 

!  OPERATING  1 

1  COAST 

»EC.!L03D-| 

! 

FIXED  ! 

■flOIPHENT 

ITCt  EASE  ( 

TEAR 

1  TEA  l  SEEI//////1/////1 

ED  ! 

! 

numn 

POINT  | 

LINE-1 

1*0!  LINF-1  1 

VESSEL  NIKE  AMD  XUFBIP 

1  GUARD 

TON-  1?ACEI 

OVER-lOVER*!/////! 

HORSE  1 

PASS-  KLt6HT)l ////////// //////1TP 

!////////// ! 

OR 

_ 

1  NIRBCR 

MACE  1  IV  1 

*U  ! 

ALL  1  LIGHT ! 

MOVER! 

CKGEAS  ! 

C6EETM 

L  INC-2 

HE!  L*NE-2  1 

♦REBUILT 

<!9)  VALLEY 

LXNC  CONMAKY/ 

1 

1 

ml 

1  1 

t  1 

1  1 

! 

1 

! 

1 

i 

l 

1 

1 

1 

! 

1 

| 

! 

1 

1 

VL 

(continued)! 

1  1 

• 

1 

l 

! 

1 

81251 

1623210 

889(4*481 

195.11 

35.21 

V.O! 

- 

1424{ 

19.41  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

VL 

81252 

I 

!  I 

195.11 

35.21 

1.9! 

-  | 

| 

1628211 

8  891 4  A  48 1 

195.1! 

35.2 ! 

9.01 

- 

1424) 

19. 41  NONE 

1  MO 
f 

ST.  LOUIS  1 

1981 

VL 

81253 

l 

1  1 

195.11 

35.2! 

1.9! 

-  | 

1 

1628212 

88914A48! 

195.11 

35.21 

9.01 

- 

1424! 

19. 41  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81254 

! 

1  ! 

195.11 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1624213 

88  714A48I 

195.11 

35.2! 

9.01 

- 

14241 

19.4! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81235 

I 

1  1 

195.11 

35.2! 

1.91 

-  ! 

| 

1622214 

689I4A481 

195.1! 

35.21 

9.01 

- 

1424! 

19. 4 !  NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81254 

1 

1  1 

195.11 

35.21 

1.9! 

-  ! 

| 

1628215 

889! 4 A4( ) 

195.11 

35.21 

9.01 

- 

1424! 

19 . 4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1961 

VL 

81257 

! 

1  1 

195.11 

35.21 

1.91 

-  J 

1 

» 

1621216 

689I4A461 

195.11 

35.21 

9.01 

- 

1424! 

19.4 1  NONE 

INO 

ST.  LOUtS  ! 

1911 

VL 

81233 

l 

!  1 

195.1! 

35.21 

1.91 

-  ! 

! 

1428217 

6891 4A461 

195.11 

35.2! 

9.0! 

- 

1474! 

19. 4) NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

VL 

81259 

I 

1  I 

195.1! 

35.21 

1.9! 

-  ! 

j 

1623218 

88914*43! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

- 

j 

1424! 

19.41  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

VL 

81240 

1 

!  ! 

195.1! 

35. ?! 

1.9! 

-  1 

| 

1628219 

889I4A481 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

14241 

19.4 (NONE 

!  NO 
! 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

51241 

1 

1  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  | 

1 

1628220 

88914*461 

195.1! 

35.21 

9.0! 

- 

1424! 

19 • 4| NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

VL 

31242 

1 

1  I 

195.11 

35.2! 

1.9! 

-  1 

! 

1628221 

88914A431 

195.11 

35.21 

9.01 

1424! 

19.;!NCNE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

8124J 

! 

1  1 

195.11 

15.21 

1.91 

-  1 

1 

1628222 

88914A48I 

193.11 

33.21 

9.0! 

1424! 

19.41N0NE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

VL 

81244 

i 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1621223 

6*914*481 

195.11 

35.  M 

9.01 

1424! 

19 .4 !  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81243 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.91 

-  ! 

! 

1628224 

88914*43! 

195.11 

35.21 

9.01 

1424! 

19.4! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

8124C 

1 

I  1 

195.11 

35.21 

1.91 

•  | 

I 

| 

1652825 

88914*481 

195.11 

35.21 

9.01 

!424! 

19.4INCNE 

INO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

VL 

81247 

1 

1  I 

195.11 

35.21 

1.9! 

-  1 

1 

1628226 

81914*481 

195.11 

35.21 

9.01 

14241 

19.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81248 

1 

!  I 

195.1! 

35.21 

1.91 

*■  | 

| 

1628227 

889(4*43! 

195.11 

35.2! 

9.0! 

1424! 

19.4!  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1911 

VL 

81269 

I 

!  1 

195.1! 

15.21 

1.91 

•  | 

| 

1628228 

86914A48! 

175.11 

33.2! 

9.0! 

1424! 

19.4! NONE 

INO 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81270 

! 

!  ! 

195.11 

35.21 

1.9! 

-  ! 

I 

1628229 

889(4*481 

195.1! 

35.21 

9.01 

1424) 

1  9 • 4  I  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

»«»i 

VL 

81271 

1 

t  1 

195.1! 

35.21 

1.91 

-  I 

! 

1622230 

86914*48! 

195.11 

35.2! 

9.0! 

14241 

19.4IN0NC 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81272 

I 

i  i 

19!. 1| 

35.21 

1.9! 

I 

1628231 

68914*461 

195.1! 

3S.il 

9.0! 

1424! 

19.4! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81273 

1 

1  i 

195.1! 

35.21 

1.9! 

| 

1623232 

88914*481 

195.11 

35.2! 

9.0J 

1424! 

19.4 (NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  I 

1961 

VL 

81274 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1628233 

8I914A48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1424! 

19.4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81275 

! 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  I 

! 

!«EiJA 

88914*431 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1424! 

19.41  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

VL 

81276 

1 

1  ! 

195.1! 

35.21 

1.9! 

-  ! 

( 

1623235 

88914*48! 

195.1! 

33.2! 

9.0! 

1424! 

19.4 1  NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81277 

1 

I  I 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1622236 

889{4*48! 

195.1! 

35.2! 

9.01 

142*1 

19.4  JNONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81278 

1 

t  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1622237 

88914*48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1424! 

19.4IA0NE 

INO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

VL 

81279 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1628238 

689I4A481 

195.1! 

35.2! 

9.01 

1424! 

19 . 4 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  l 

1981 

VL 

8128C 

i  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9J 

.  | 

I 

1634273 

88914*46! 

195.11 

35.2! 

9.0! 

1424! 

19,4 {NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

VL 

81281 

1 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

| 

1634274 

86914*481 

195.1! 

35.21 

9.0! 

1424! 

1 9. 4 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  i 

1981 

VL 

81282 

1 

l  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

1634275 

88914*48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1424! 

19.4! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1781 

VL 

81283 

!  t 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1634276 

88914A48! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

1424! 

19.4 ! NONE 

INO 

ST.  LOUtS  ! 

1981 

VL 

81284 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  i 

! 

1634277 

38914*481 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1424! 

19.4!  NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81285 

1 

!  ! 

19J.U 

35. 2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1634278 

88914*48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1424! 

19.AI.A0SE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81286 

1 

!  t 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

1 

1634279 

38914*4*! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

1424! 

19.4 (NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  I 

1981 

VL 

81287 

I 

1  1 

195.1! 

35.21 

1.9! 

-  ! 

! 

1634280 

88914*431 

195.1! 

35.21 

9.0! 

1424! 

19.4 (NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1781 

VL 

81288 

1 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

« 

-  i 

1 

1634281 

68914*431 

195.1! 

33.2! 

9.0! 

u?*i 

19.4IN0NE 

INO 

ST.  LOUTS  ! 

1981 

VL 

81289 

1  1 

195.11 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

1634262 

88914*43! 

195.11 

35.2! 

9.01 

142*! 

19.4 } NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ( 

1981 

VL 

81290 

! 

!  t 

195.1! 

35.2! 

1.91 

-  ( 

1 

1634283 

88914*48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1*2*! 

19,4 {NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81291 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1434364 

68914*43! 

195.11 

35.2! 

9.0! 

- 

1*24! 

19.4  IhCNE 

IHO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81292 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

1634265 

68914*48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1*2*1 

19*  4  JNONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81293 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.91 

-  ! 

! 

1614286 

66914*48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1424! 

19.41S0SE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81294 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.91 

-  ! 

! 

1634267 

68914*48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1424! 

19, 4! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  J 

1981 

VL 

81295 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ( 

! 

1634266 

88914*481 

195.11 

35.2! 

9.0! 

- 

1424! 

19.41N0NC 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1781 

81296 

1  ! 

195.1f 

35.?! 

1.91 

-  i 

l 

VL 

1634289 

68914*431 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

u?«i 

19. 4j  NONE 

iNO 

ST.  LOUIS  i 

1981 

VL 

81297 

1 

!  1 

195.1! 

35.2! 

1.91 

-  ! 

! 

1634290 

88914*48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1424! 

19. 4 ! NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81298 

1 

!  ! 

195.11 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

I 

1634291 

S8VI4A43! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1424! 

19.4IACHE 

INO 

ST.  LOUtS  ! 

1981 

81299 

1 

I  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

VI 

1634292 

88914*431 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1424! 

19, 4! NONE 

!  NO 

ST.  LOUIS  I 

1981 

VL 

81400 

t  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

l 

1634243 

88914*431 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1424! 

19.4 (NONE 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81401 

I  ! 

195.1! 

35.21 

1.9! 

-  1 

J 

1634244 

38914*43! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1424! 

19,4 ! NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81402 

1 

1  ! 

195. 1J 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

I 

1634245 

88914*48! 

193.11 

35.2! 

9.0! 

- 

1424! 

19.4  J  NONE 

INO 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

VL 

81403 

t 

!  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  J 

J 

1634246 

88914*48! 

1^5.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

i 

1424! 

19 .4 !  NONE 

INO 

ST.  LOUTS  1 

1981 

VL 

81404 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.91 

-  ! 

i 

1634247 

88914*48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

- 

1421! 

19.4iN0NE 

INO 

ST.  LOUTS  1 

1981 

1 

1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  ! 

I 

1 

j 


'4 

i 
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VESSEL  NAPE  AND  NUR0ER 


!  COAST 

!  guard 

!  NUPPER 


)  IVTCC!  DIMENSIONS  ! D9 Af T!  {CAPACITY! 

!  VET  !CCDC!L£NC1H!6»DTH!  *  !  ! 

•| REGIS-!**  ** !  RFG.  !  REG.1LOAO-!  I  CARGO  ! 

!  If'  !  $££! //////!/////!  ED  !  !////////! 

•  TON-  'PAGE!  OVER-* OVER-1 /////!  MORSE!  PASS-  ! 
!  NASF  !  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT !  POWER!  ENCERS  ! 


(29)  VALLCT  LINE  CQPPANT »  THE! 

(CONTINUED) ( 
VL  51*05  ! 


! 63*245 

1  8J9!*A48! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1*2*1 

19 • * ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  » 

1 

! 

! 

!65*2*9 

!  889!***?! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

i*2*i 

19. 4 ! NONE 

19*0 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

i 

1  !  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

2 

! 

! 

i 61*250 

1  8891***3! 

195.1! 

35*2! 

9.0! 

i 

1*2*! 

19 .*{ NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  1 

! 

1  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  i 

1 

! 

1 

143*251 

!  5!9!4A*3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  j 

142*! 

19.4 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

I 

!  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  i 

1 

! 

j 

! o3*252 

!  3E9!*A*6! 

1  ®'>.1 ! 

35.2! 

9.0! 

-  i 

1*7*! 

19.4 1  NONE 

!  9*0 

ST.  LOUIS 

1981  j 

* 

t  !  1 

1«5.1! 

35.2! 

1.9! 

» 

-  ! 

1 

! 

j  63*253 

!  5?9!*AAai 

195.1! 

25.2! 

9.0! 

! 

1*2*! 

19.4 ! NONE 

S  HO 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

! 

!  !  1 

1?5.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  i 

» 

1 

1 

163*25* 

1  4!9!*a*M 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  1 

i*?*i 

19.MN0NE 

iPO 

ST.  LOUIS 

1981  t 

! 

1  !  • 

195.1! 

35.2! 

1.9| 

! 

-  i 

1 

! 

t 

163*255 

1  e?9»*A*?! 

195.1! 

35.21 

9.0! 

1 

i*2*i 

19 . *  1  NONE 

!po 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  * 

! 

1 

1 

!63*2S6 

j  3?9!*A*R! 

105.1! 

35.2! 

9.0! 

-  1 

i*2*i 

19.4 (NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

198*  / 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

j 

-  i 

! 

t 

l 

1632257 

*  389<*A*«! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ; 

1  *24 ! 

19,* (NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1961  | 

i 

i  t  i 

195.1! 

35.2! 

1.9* 

i 

-  1 

! 

1 

i 

•632255 

1  3?9i*A*8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  1 

1*2*! 

19 .* ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

1981  1 

! 

i  i  i 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

1 

-  t 

i 

l 

j 

1632159 

i  669!*A*S! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

i 

1  *24  i 

19 .  *  ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  i 

2 

j  j  j 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

-  i 

! 

1 

1 

1632260 

j  889i*A*si 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  i 

1 424 ! 

19.4 | NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  ! 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  | 

1 

! 

1 

1632261 

!  3891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.C! 

-  ! 

1*2*1 

19. 4 ! NONE 

IPO 

st.  lou:s 

1981  ! 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

i 

-  1 

! 

! 

1 

16*2262 

1  889!***?! 

195.1! 

35-2! 

9.0! 

1 

1*2*1 

19. * | NCNE 

!P0 

SI.  LOUIS 

1981  I 

1 

!  1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

1 

-  | 

! 

! 

1 

1632263 

1  6891***3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

! 

1*2*1 

19.* I  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  ( 

t 

!  1  1 

175.1! 

35.2! 

1.9! 

1 

-  1 

1 

1 

! 

163*26* 

1  3891**43! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1*2*1 

19.41N0NE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1931  ! 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  t 

1 

1 

1 

1 63*260 

1  38914A4S! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

! 

1*2*! 

19.*!N0NE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  1 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

I 

-  1 

! 

! 

1 

163(266 

1  3891***8! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

I 

1*2*! 

19 . *  J  NONE 

!  9*0 

ST.  LOUIS 

1981  1 

I 

!  1  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

I 

.  j 

! 

! 

163*267 

I  8?9!*A*3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

! 

1  424 ! 

19.4 1NCNE 

1 9*0 

ST.  LOUIS 

1961  1 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

I 

“  1 

! 

! 

1 

163(265 

!  8891***3! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

1 

1*2*1 

19.41  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  1 

1 

!  !  1 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

1 

“  1 

1 

! 

1 

163*269 

)  869!*A4A1 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  1 

1*2*1 

19.41N0NE 

!P0 

ST.  LOUIS 

1981  1 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  | 

1 

I 

1 

163*270 

1  389!***?! 

175.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1*2*1 

19.4J  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  1 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.2! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

! 

1 

163*271 

!  8691***6! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  ! 

1*2*1 

19.4IN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  1 

! 

1  !  1 

195.  : 

35.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

163*272 

!  389! *A*P! 

195.1! 

35.2! 

9.0! 

-  1 

1*2*! 

19.*!hONE 

mo 

ST.  LOUIS 

1981  1 

I 

1  !  ! 

175.1! 

35.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

1 

i 

! 

163*293 

1  910!*A*8! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1466! 

18.5! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

1981  I 

! 

1  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

1 

1 

163(29* 

1  9101***3! 

195.1! 

35.1! 

7.01 

-  1 

1*66! 

18.5 !  NCNE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  I 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

! 

1 

163*295 

!  910!***6! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1*6o! 

13.5! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981  I 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

! 

163*296 

!  910! *A46! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1*66! 

1S.5JNCNE 

mo 

ST.  LOUIS 

1Q81 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

1634297 

!  910J4A48! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1*66! 

18 . 5 1  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

! 

163*298 

!  910! ***3! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1*66! 

1 3. 5 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

I 

1 

163*299 

!  910!***?! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  I 

1*66! 

18.5! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

163*300 

!  910!***3! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1*66! 

13.5INCNE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

!  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

1 

-  ! 

I 

! 

163*301 

!  710!***8! 

195.1! 

35.1! 

9.01 

1 

1*66! 

13.SIN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

163*30? 

!  910!** *3! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1*66  • 

18.5! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.«! 

! 

-  1 

I 

I 

163*303 

!  910! **  *3 ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1*66! 

18.5! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981 

! 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

1 

-  1 

1 

! 

163*30* 

!  910!***?! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1*66! 

18.51  NO  I1C 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981 

j 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  1 

1 

! 

1 63*305 

J  910!****! 

1-»5.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1*66! 

18.5! NONE 

mo 

ST.  LOUIS 

1981 

i 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

j 

-  ! 

2 

! 

i 63*306 

!  910!*A*3! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  • 

1*66! 

18. 5  j NONE 

!P0 

ST.  LCUtS 

1981 

; 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

j 

-  | 

1 

! 

*!63*307 

!  910! **43! 

195.1* 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1466  j 

18.5! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1981 

i 

i  !  t 

195.1! 

35.1! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

! 

j  5155*8 

1  7C9 ! 4*  4oi 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

l6Sl! 

1*. 6 1 “ONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1969 

1 

!  !  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.6! 

■ 

-  1 

! 

! 

15168*9 

!  7C9 ! 4*  4ol 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

1 

1651! 

1 *• 6! NONE 

mo 

ST.  LOUIS 

1969 

1 

!  !  ! 

20C.1 ! 

35.1! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

1  518650 

!  7C9I4A40! 

20C.1! 

15.1! 

9.0* 

-  ! 

1651! 

1 4.6 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS 

1769 

1 

1  !  ! 

20C.1! 

35.1! 

1 

1 

-  ! 

j 

2 

1516851 

!  7C9J4A40! 

20C.1! 

35.1! 

9.o! 

-  i 

1651! 

1 4.6 {NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1969 

! 

!  !  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.6! 

• 

-  » 

J 

! 

•518852 

!  7C9! **40! 

2CC.1* 

35- 1  * 

9.0* 

-  » 

1*51  i 

14.6! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1969 

i 

i  i  i 

7«'. 1  ■ 

tj.n 

*.*! 

i 

-  1 

i 

! 

1518853 

•  7C9!***0! 

20C.il 

35.1! 

9.oi 

-  i 

1651 ! 

1*.6!N0NE 

mo 

ST.  LOUIS 

1969 

l 

!  !  ! 

2CC.1! 

35.1! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

1515855 

!  709*4**0! 

20C.1 ! 

35.11 

9.0! 

-  t 

1 65 1 5 

14.6! NONE 

IPO 

ST.  LCUtS 

•  969 

! 

!  !  ! 

2CC.1I 

35.1! 

1.6! 

j 

-  ! 

! 

i 

1525770 

I  9801***01 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1657! 

1*,* ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS 

197C 

! 

!  !  ! 

2CC.1 ! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  ! 

! 

! 

1525771 

!  98C!*A*C! 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1657! 

1*  •  *  J  NONE 

mo 

ST.  LOUIS 

197C 

i 

1  !  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.8! 

i 

-  • 

l 

! 

1525772 

!  940!*i*0! 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

i 

1657! 

1  *. *  1  NONE 

mo 

ST.  LOUIS 

197C 

1 

!  1  ! 

2CC.lt 

35.1! 

1.3! 

i 

**  ! 

l 

! 

1525773 

o 

o 

2CC.1! 

35.1! 

9.01 

-  • 

1 6  5  7  j 

1*.  *  {NONE 

IPO 

ST.  LOUIS 

1 97  C 

t 

!  !  ! 

20C.1! 

33.1! 

1.3! 

i 

-  ! 

! 

i 

152577* 

I  780! *A*0! 

2CC.1 ! 

35.1! 

9.01 

-  i 

1651! 

1  *•* ! NONE 

i  9*0 

ST.  LOUIS 

1970 

t 

!  !  ! 

20C.11 

35.1! 

1.8! 

! 

-  1 

! 

I 

1525775 

I  993!*A*0! 

20C.fl 

35.1t 

5.0! 

-  | 

165*1 

14.41N0NE 

IPO 

ST.  LOUIS 

197C 

I 

1  1  ! 

20C.1 ! 

35.1! 

1.3! 

1 

-  ! 

1 

! 

1525776 

!  993! 4**0! 

20C.1I 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1654! 

1  *  •* 1  NONE 

mo 

ST.  LOUIS 

1970 

1 

1  !  1 

200. 1! 

35.1! 

1.31 

1 

-  1 

1 

i 

HIGH-  !  !  V  E  $  S  E  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  {OPERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  CASE  ! 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

(LIGHT) U 111111111111111 !T0! ////////// ! 
(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINE-2  ! 


! 


TA9LE  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


814 


ENGRl 

DISTl  OPERATOR 


!  COAST 

VESSEL  MARE  AND  RUBBER  !  GUARD 


JVTCCi  DIMENSIONS  !0»AfT! 

:  RET  !CC0ElLENGTH!3R0TH!  f 

R£CIS-!‘*“!  AEG.  1  REC.lLOAD-l 
TER  !  SEE!//////!/////!  EO  ! 

TOR"  IPAGE!  OVER-! OVER" !///// !  MORSE 


CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  £  S  S  £  L 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  (Cf ERATIN6 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE 
////////!  POINT  !  L IRE-1  t AO!  LtRE-1 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!TO!////////// 


i 

! 

TEAR  ( 
3UILT  ! 
OR  ! 


!  NUMBER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

ERGENS  ! 

(fEETH  LINE-2 

SEE! 

LlRE-2  ! ‘REBUILT 

VALLEY 

! 

! 

LIRE  COMPANY#  THE! 
(CONTINUED)! 

1  1 

1  1 

1  ! 

!  1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

VLB 

7C5? 

1525777 

1 

993I4A40! 

1  1 

20C.1! 

2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.61 

- 

1654! 

-  ! 

1 4.4 ! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LCU1S  1 

1970 

VLB 

7C5f 

! 525778 
! 

99314440! 

1  1 

20C.1! 
200. 1 ! 

25.11 

35.1! 

9.0! 

1.81 

“ 

1654! 

-  ! 

14.4K-CNE 

! 

! 

! 

197C 

VLB 

7C59 

1525779 

! 

99314A40! 

1  t 

20C.1! 

20C.1I 

35.H 

35.1! 

9.01 

1.8! 

“ 

1654! 

-  ! 

14.41NCNE 

! 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

VLB 

7040 

1525780 

! 

99314A40! 

1  ! 

2CC.1! 
20C.1 1 

35.11 

35.11 

9.0! 

1.6! 

- 

1654! 

14.4 (NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

19?C 

VLB 

7C41 

1525781 

! 

993I4A401 

1  1 

2CC.1 1 
2CC.11 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1654! 

-  ! 

14.4 ( NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

VLB 

7063 

! 525783 

99314A40! 

1  1 

20C.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.11 

9.0! 

1.81 

- 

1654! 

-  ! 

14.4 ! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

l 

1970 

VLB 

7064 

1525784 

1 

99314440! 

1  1 

20C.11 

2CC.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1654! 

-  ( 

14.4! MORE 
! 

IPO 

! 

ST.  LCUtS  i 

1970 

VLB 

7C66 

1 525786 
! 

99314A40! 

1  1 

20C.1! 
20C.1 1 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1654! 

-  ! 

14.4 ! NONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

197C 

VLB 

7067 

1525787 

! 

993I4A401 

1  1 

20C.1 1 
200.11 

25.1! 

35.11 

9.0! 

1.81 

” 

1654! 

-  ! 

14.4! NONE 
! 

!H0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

197C 

VLB 

7066 

1525788 

l 

993141401 

1  1 

20C.1 1 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.6! 

- 

1654! 

-  ! 

14.4 ! NONE 
! 

IPO 

t 

Si.  LOUIS  ! 

197C 

VLB 

7069 

1525789 

1 

99314A40! 

1  1 

200.1! 

2CC.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1654! 

-  ! 

1 4.4 1  NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1970 

VLB 

7150 

1533730 

1 

108914A40! 
t  1 

20C.1! 

200.1! 

35. 1! 
35.1! 

9.01 

1.7! 

“ 

1666! 

-  ( 

14.6! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

VLB 

7151 

1533731 

1 

1089144401 

1  1 

20C.1! 
20C.1 1 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

- 

1666! 

-  ! 

14.6! ACRE 
! 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

VLB 

7152 

1533732 

l 

108914A40! 

1  1 

20C.1! 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1668! 

-  ! 

14.61R0NE 

! 

IPO 

1 

St.  LOUIS  1 

1971 

VLB 

7153 

’1533733 

! 

1 08914A40! 

1  1 

20C.1l 
20C.1 1 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1668! 

-  ! 

14.6! ACRE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

VLB 

7154 

1533734 

1 

108914A401 

1  1 

2CC.1 1 
2CC.11 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1668! 

-  1 

1 4.6! NONE 
! 

(MO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

VLB 

7155 

1533735 

1 

108914A40! 

1  1 

20C.1! 

20C.1! 

35.11 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

” 

1663! 

-  ! 

14.6 t  NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

VLB 

7156 

1533736 

l 

106914440! 

1  1 

20C.1 1 
200.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

- 

1668! 

-  ! 

14.6! ACRE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

VLB 

7157 

1533736 

1 

108914440! 

1  1 

2  QC • 1 1 
20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.5! 

“ 

1668! 

-  ! 

14.6(R0NE 

I 

!R0 

1 

ST.  LCUtS  ! 

1971 

VLB 

7158 

1533739 

1 

106914440! 

1  ! 

20C.1t 

20C.1! 

35.1! 

35.1! 

9.0! 

1.7! 

” 

1668! 

-  1 

14.6! RONE 
! 

IPO 

! 

SY.  LOUIS  ! 

1971 

VLB 

7251 

1538281 

! 

91 2 1 4440! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1658! 

-  ! 

14.2! RONE 
! 

IPO 

l 

ST  LOUIS  < 

197? 

VLB 

7252 

1538282 

1 

91214440! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.81 

1658! 
-  ! 

14.2 1  RONE 
! 

!P0 

! 

St.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7253 

1538283 

1 

91214A481 
!  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.  C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1615! 

-  ! 

1 $.0! NONE 
! 

!R0 

! 

ST.  LCUtS  ! 

1972 

VLB 

7254 

1538284 

! 

91214440! 

1  1 

20C.0! 

20C.01 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

— 

1658! 

-  I 

14.2! RONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  1 

1972 

VLB 

7255 

1538265 

t 

91214440! 

1  ! 

20C.OI 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

" 

1658! 
-  ! 

14. 2  tRCRE 

1 

!N0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7256 

1538286 

91214440! 

1  1 

20C.01 

200.0! 

35. C! 
35.  Ct 

9.0! 

1.8! 

“ 

1658! 

-  ! 

14.2! NONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7257 

1538287 

1 

91214440! 

1  1 

20C.0J 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

- 

1658! 
-  ! 

14.2 (NONE 

1 

!P0 

! 

ST.  LCUtS  ! 

1972 

VLB 

7258 

1538268 

! 

91214440! 

1  I 

20C.0! 

20C.O1 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

— 

1658! 
-  ! 

14.2! RONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7259 

1538289 

I 

91214440! 

1  1 

20C.0! 

20C.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.8! 

" 

1658! 
-  ! 

14.2! RONE 
! 

!P0 

1 

ST.  LOUIS  J 

1972 

VLB 

7260 

1536290 

1 

912144401 

1  1 

20C.01 

2CC.0! 

35. C! 
35. Cl 

9.0! 

1.8! 

“ 

1658! 

•  j 

14.2! NONE 
! 

!MQ 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7261 

1538291 

1 

91214448! 

1  1 

2CC.0! 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

— 

1615! 
-  ! 

18. 0! NONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7262 

1538292 

1 

91214440 1 

1  1 

2CC.0! 

2CC.01 

3S.C! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1658! 
-  ! 

14.2IM0NE 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7264 

1538294 

1 

91214448! 

1  1 

20C.01 

20C.0! 

35.01 

25.0! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1615! 
-  ! 

18 j  3IR0NC 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUIS  J 

1772 

VLB 

7265 

1538295 

1 

91214440! 

1  ! 

20C.01 

20C.0! 

35.0! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

“ 

1658! 
-  ! 

14 . 2! RONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7266 

1538296 

91214446! 

1  1 

20C.0! 

20C.01 

25.0! 
35. C! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1615! 
-  ! 

18.0! RONE 
! 

!P0 

! 

ST.  LOUTS  1 

1072 

VLB 

7267 

1538297 

1 

91214A43! 

1  1 

20C.01 

20C.0! 

35. C! 
35. C! 

9.0! 

1.6! 

* 

1615! 
-  ! 

18.0IR0NE 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7268 

1538298 

1 

91214440! 

1  1 

20C.0! 

200.01 

35. C! 
35.01 

9.0! 

1.8! 

“ 

1658! 
-  ! 

14.2! RONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7269 

1538299 

1 

91214440! 

1  1 

200.01 

200.0! 

35.0! 
35.  C! 

9.0! 

1.6! 

- 

1658! 
-  ! 

14.21R0NE 

! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7270 

1538300 

1 

91214440! 

1  1 

20C.0! 

200.0! 

35.01 

35.0! 

9.0! 

1.8* 

1658! 
-  ! 

14.21N0NC 

! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1  v?  2 

VLB 

7271 

1536301 

1 

91214440! 

1  1 

20C.01 

20C.0! 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

1658! 
-  1 

14.21R0RE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUTS  ! 

1972 

VLB 

7272 

1538202 

1 

91214448! 

1  1 

20C.01 

20C.0! 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

” 

1615! 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

{NO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7273 

1538303 

1 

91214440! 

1  1 

20C.01 

20C.OI 

35.01 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1658! 
-  ! 

14.21R0NE 

! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

<972 

VLB 

7274 

! 531304 

1 

91214440! 
1  1 

20C.0! 

200.01 

35.0! 
35. Cl 

9.0! 

1.6! 

“ 

1658! 
-  ! 

14.2! RONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7275 

1538305 

1 

912(44401 
1  1 

200*03 
200. 0! 

35.0! 

35.01 

9.0! 

1.6! 

" 

1658! 
-  ( 

14. 2! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VL8 

7776 

1 

of  2!*M8! 

1  1 

2CC.C! 

20C.0I 

i«  r  i 

35. C! 

9.C! 

ilSi 

” 

18151 
-  ! 

. . 

■  o. VI  nunc 

! 

iNO 

! 

SI.  LOUIS  i 

1972 

VLB 

7277 

1538307 

1 

912144401 

1  1 

20C.0! 

200.01 

35. C! 
25.0! 

9.0! 

1.6! 

1658! 
-  ! 

14.2! NONE 
! 

!M0 

1 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7278 

1536308 

1 

312144401 
1  l 

20C.0J 

200.01 

35.0! 
35.  Cl 

9.0! 

1.6! 

- 

1658! 
-  ! 

14.2! RONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  t 

1972 

VLB 

7279 

1536309 

1 

912(44401 
1  1 

20C.01 

200.01 

35.  C! 
35.  C! 

9.0! 

1.8! 

“ 

1658! 
-  ! 

14.2! NONE 
! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

197? 

VLB 

7280 

1536310 

I 

93114448! 
1  1 

20  C • 01 
20C.01 

35.  C! 
35.0! 

9.0! 

1.6! 

• 

1601! 
-  ! 

18.OIR0NE 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

197? 

VLB 

7261 

1538311 

1 

931U4401 
!  1 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

- 

1644! 
-  ! 

14 .2! RONE 
! 

IMO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7282 

1534312 

1 

93114440! 
1  1 

200.0! 

200.0! 

25.0! 

35.0! 

9.0  J 
1.6! 

" 

1644! 
-  ! 

14 .2 1  RONE 
! 

!M0 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7283 

1536313 

1 

93114440! 
1  I 

200.0! 

200.0! 

35.0! 

35.0! 

9.0! 

1.6! 

" 

1644! 
-  ! 

14.2! RONE 
! 

IMG 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7284 

1538314 

1 

93114440! 

1  1 

200.0! 

200.0! 

35.  C! 
35.01 

9.0! 

1.8! 

“ 

1644! 
-  ( 

14.2JR0RC 

! 

IPO 

! 

ST.  LOUIS  ! 

1972 

VLB 

7285 

1538315 

1 

1 

93114440! 
!  1 

1  1 

20C.01 
200. 0! 
1 

15. C! 
35.0! 

1 

9.0! 

1.8! 

! 

1644! 
-  ! 

! 

14. 2J ACNE 
! 

! 

IMO 

! 

I 

ST.  LOUTS  ( 

1972 

( 


! 


( 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


815 


ENCR! 

OXSTI 

VESSEL  NAPE 

OPERATOR 

AND  NUFBSR 

t  COAST 
!  GUARD 
!  NUNBEP 

1  1VTCC!  DIPENSICNS  !  DRAFT ! 

1  NET  ICODEllCNCTHl’RDTN!  • 

HECIS-!****!  AEG.  1  PEC.1L0AD-! 

1  ICR  1  SEE  I  //////!  ////•*!  ED  ! 

1  TON-  IP  AGE  1  OVEP-1CVCR-1//7//1 

1  NAGE  l  IV  !  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

(CAPACITY !  HIGH-  !  (VESSEL!  ! 

!  !  EST  •  CARGO  HANDLING  !$  (OPERATING  !  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  JTC!  BASE  1  YEAR  ! 

!////////!  POINT  !  LINE” 1  ! AO!  LlNE-1  !  PUXLT  ! 

HORSE!  PASS-  !<LIGHT)!////////////////!TD!//////////!  OR  ! 

POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  IEE!  LINE-?  !*fiE8UIlTl 

<29)  VALLEY  LINE  COPP ANY / 

i 

! 

THE! 

j  | 

i  i 

1  ! 

! 

1 

t 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

! 

I 

(CONTINUED) ! 

1  1 

i 

j 

! 

1 

1 

! 

i 

VLB  7246 

1538316 

93114A40! 

20C.oi 

35.  C! 

9.oi 

-  1 

H44! 

1 4 . 2 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1972  1 

! 

1  1 

20  C  *  0 ! 

35. C! 

1.8! 

j 

-  ! 

! 

1 

! 

i 

VLB  7287 

1538317 

9  3 1 ! 4 A  40 ! 

2CC.01 

35. C! 

9.0! 

! 

16441 

1 4. 2! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  i 

1 

1  1 

20C.01 

35.2! 

1.6! 

1 

-  1 

j 

! 

i 

! 

VLB  7288 

1538318 

93114A40! 

200.0! 

35. Cl 

9.0! 

l 

1644! 

14 . 2! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

1972  ! 

l 

1  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VLB  7289 

1538319 

93114A48! 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

1 

1601! 

1 i . 0 ! NONE 

!H0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  1 

1 

!  1 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

l 

! 

VLB  7290 

1538320 

931 1 4  A  40 1 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  ! 

1644* 

U.21N0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  i 

1972  ! 

! 

1  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

i 

1 

! 

! 

VLB  7291 

1538321 

93114A4C1 

20C.0! 

*5.C! 

9.01 

-  | 

1644! 

1 4 .2 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.8! 

1 

-  ! 

j 

i 

I 

! 

VLB  7292 

1531322 

9  31 S4A4C! 

20C.0! 

3  5 .  C 1 

9.0! 

-  1 

1644! 

14 .2! NONE 

ipo 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.81 

! 

-  ! 

i 

! 

! 

i 

VLB  7295 

1538123 

93U4A40! 

20C.3! 

35. C! 

9.01 

1 

1601! 

13.0JN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

! 

VLB  7294 

1538324 

93114A4M 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

•  ; 

1601! 

13.0! NONE 

*|P0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

!  1 

200.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VLB  7295 

1  538  225 

93114*48! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

i 

1601! 

1 8.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VLB  7298 

1538326 

931141401 

200.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  ! 

1644! 

14. 2! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

197?  ! 

! 

1  1 

20C.0! 

35.0! 

1.6! 

I 

-  i 

! 

| 

l 

! 

VLB  7297 

1538327 

93U4A40! 

200.0! 

35. C! 

9.01 

1 

1644* 

1 4 . 2 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

200. 0! 

35. C! 

1.81 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VLB  7298 

1538328 

93114A40! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

U44! 

14. 2! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

l 

! 

! 

* 

VLB  7299 

1538329 

93114A401 

20C.0! 

35. C» 

9.0! 

-  ! 

1644! 

14.2'NCNE 

!**0 

ST.  LOUIS  J 

1972  ! 

1 

1  l 

200. 0! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

VLB  8100 

1632852 

112414143! 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

. 

1586! 

1 3.4! NONE 

!P0 

St.  touts  ! 

1981  l 

! 

j  i 

2CC.1! 

25.1! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

i 

1 

1 

VLB  8101 

1632853 

1 1 2  4  j  4A4*  J 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1586! 

18. 4! NONE 

Ipo 

st.  touts  i 

1981  l 

! 

1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

« 

! 

VLB  3102 

1632854 

11241414*1 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

! 

1  536  ! 

18.4! NONE 

!P0 

st.  touts  i 

1981  ! 

! 

!  1 

20C.1! 

35.1! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VLB  8103 

1632855 

112414U8! 

2CC.1 ! 

35.1! 

9.0! 

- 

1  586! 

18.4J  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

l 

1  1 

200. 1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

! 

VLB  9104 

1632856 

112414*481 

20C.1! 

55.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4  !NONE 

!P0 

$1.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

200. 1! 

35.11 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VLB  8105 

1632857 

112414A48J 

200.1! 

35.11 

9.0! 

- 

1586! 

18.4 ! NONE 

ipo 

ST.  LOUIS  I 

1981  ! 

1 

1  1 

20C.1 1 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

l 

! 

! 

VLB  8106 

1632858 

112414146! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4 {NONE 

!P0 

SI.  touts  1 

1981  ! 

! 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

t 

1 

! 

! 

VLB  8107 

1632859 

1124141481 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

I 

l  1 

200. 1! 

3  5.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VLB  8108 

1632860 

11241414J! 

20C.1! 

35.1! 

9.01 

- 

1586! 

13. 4! NONE 

IPO 

St.  touts  1 

1981  ! 

1 

!  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

j 

! 

! 

VL8  8109 

1632861 

112414148! 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

1 3. 4! NONE 

ino 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

!  « 

2CC.1! 

35.1! 

1.9J 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VLO  8110 

1 6 '2862 

1 1  2414A48! 

20C , 1 1 

35.1! 

9.0! 

1586! 

18.41N0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  ! 

1 

1  ! 

20C.1t 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

VLB  8111 

1632863 

1 1 2414A18! 

20C.1 ! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

13.4! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  | 

1 

1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

j 

1 

VLB  8112 

1632864 

1124141481 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4 {NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

1 

1  ! 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

1 

VLB  8111 

1632865 

112414143! 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  I 

1981  ! 

1 

1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

VLB  8114 

1652866 

1 1 24 1 4A  46 1 

2GC.1 1 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

1 

1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

VLB  8115 

1632867 

112414148! 

20C.1 1 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4IN0NE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1981  1 

! 

1  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

! 

1 

VIB  8116 

1632868 

112414148! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4JNCNE 

!P0 

$T.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

20C.1 ! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

2 

VLB  8117 

1652869 

112414148! 

29C.1 ! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4'NCNE 

*P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VLB  8118 

1612870 

112414148! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

• 

1586! 

1  8.4! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  ! 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

l 

i 

j 

] 

VLB  8119 

1632871 

112414A48! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

If .4!hONE 

ipo 

ST.  LOUIS  i 

1981  ! 

1 

1  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

.  | 

J 

! 

! 

! 

VLB  8120 

1632872 

1124*41481 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

1 3.4: NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

i9ei  i 

1 

1  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

•  j 

J 

! 

i 

Vie  8121 

1632873 

112414A48! 

20C.1 1 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

1 8 . 4! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  ! 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

» 

• 

! 

VLB  8122 

1632874 

112414143! 

20C.1 1 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

13.4! NONE 

ino 

SI.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.9! 

•  i 

t 

! 

! 

! 

VLB  8123 

1632875 

112414148! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

1 3 . A  j  NONE 

!«0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  ! 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VLB  8124 

1632876 

112414148! 

2CC.11 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

13.4!  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

20C.H 

35.1! 

1.9* 

-  ! 

i 

! 

« 

. 

VLB  8125 

1632877 

112414148! 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4SN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981  : 

I 

!  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VLB  9126 

1632878 

11 24! 4A48! 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

13.4! NONE 

IPO 

St.  LOUIS  ! 

1981 

! 

1  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

j 

! 

! 

VLB  8127 

1632879 

112414A48! 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18.4IN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1981 

I 

1  1 

200.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLB  8128 

1652880 

112414A481 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

16.4J  NONE 

IPO 

st.  touts  ! 

1961 

) 

1  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

i 

I 

! 

VLB  8129 

1632881 

112414A48! 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

13.4JNCNE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

1  1 

20C.1! 

35.'! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

! 

VLB  8130 

1632882 

1 1 24 ( 4  A  4! ! 

20C.1! 

35.  H 

9.0! 

- 

1586! 

18.4 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1981 

l 

i  1 

20C.1I 

25.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLB  8131 

1632863 

112414A4!! 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

1 3 • 4! NONE 

IPO 

st.  touts  1 

1981 

1 

1  1 

2CC.  1 ! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLB  8132 

1632684 

112414A43! 

20C.1 1 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

13.4! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1931 

1 

1  1 

2CC.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

J 

! 

! 

VLB  8133 

1632885 

112414A481 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1586! 

18. 4 (NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1981 

1 

i  f 

200.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLB  8134 

1632866 

1 124 J4A48 ! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

1586! 

18.4 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  t 

1981 

1 

1  ! 

20C.1! 

35.1! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLB*  7380 

1545540 

1144UA46! 

200. 0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1578! 

19.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

| 

!  1 

2CC.O! 

35.  C! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

! 

VLB*  7381 

1545541 

114414146! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1578! 

19.0! NONE 

!P0 

st.  touts  1 

1973 

1 

1  1 

20C.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLB*  7382 

1545542 

1144J4A46! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1578! 

19.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  • 

1973 

1 

!  1 

200. 0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLex  7383 

1545543 

1 1 44 1 4A  46! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1S78! 

19.0IN0NE 

IPO 

SI.  LOUIS  t 

1973 

! 

1  t 

20C.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

! 

VL9X  7384 

1545544 

114414A481 

2CC.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1578! 

19. C! NONE 

IPO 

st.  touts  i 

197! 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

!  ■ 

200.0! 

1 

1 

35. C! 

! 

! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENSft! 

01  ST!  OPERATOR 

VESSEL  MAKE  AMD  NUMBER 

1  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  IVTCCi  DIMENSIONS  1  DA  AFT  j 

!  NET  !CODElLENCTMle»OtH!  1 

-1 AE6IS-!****!  AtC.  1  PEC.lLOAD-l 

I  TER  1  SEE !//////!///// !  ED  * 

1  TON-  IPAGF!  OVER-! OVEP-1 /////! 

!  N*GE  1  IV  {  ALL  1  ALL  ILIGHTI 

HORSE 

POWER 

! CAPACITY !  HIGH-  !  I  V  E  S  S  E  L  ! 
!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  lOMEPATING  ! 
1  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  ! 
! /////// / 1  POINT  !  UNI-1  ! AO!  LINf-1  ! 
!  PASS-  ! (LIGHT) I////////////////1TD! //////////! 
!  CNGERS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 

» 

1 

] 

YEAR  i 
PUILT  ! 

OR 

;ebuxlt! 

(29)  VALLEY  LINE 

COMPANY# 

l 

! 

THE! 

1  (11! 

1  1  1  11 

1  1  1  l  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

i 

« 

1 

1 

! 

i 

(CONTINUED) ! 

t  111! 

1 

1 

! 

1 

VLBX  7363 

1545345 

1  114414*48!  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1578! 

19.01  NONE 

(MO  ST.  LOUIS 

1973 

t 

!  !  1  ?OC.O!  35. C! 

1.9! 

-  I 

1 

! 

VLBX  7386 

1543546 

1  114414*48!  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1578! 

19.0! NONE 

1M0  ST.  LOUIS 

1973 

I 

i  !  !  2CC.0!  35. Cl 

1.9* 

-  ! 

1 

1 

VL&X  7367 

1545347 

!  1 1 44 l 4A48 !  20C.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1578! 

1 9.0 1NCNE 

1  MO  ST.  LOUIS 

1978 

1 

1  1  l  20C.C!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

i 

1 

VLBX  7366 

1545548 

1  114414A46!  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

1578! 

19.oj  NONF 

! MO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  !  !  2CC.0!  35. Cl 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

VLBX  7369 

1545549 

1  1144J4A4M  2CC.0!  25. C! 

9.0! 

- 

1578! 

19.01N0NC 

!  ro  ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  !  !  20C.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

I 

VLBX  7390 

1545550 

!  1U4UA4M  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1578! 

1  9.0! NONE 

(MO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

!  1  l  20C.0!  35. C! 

1.9‘ 

-  ! 

i 

! 

VLBX  7391 

1545551 

1  114414*46!  20C.01  35. Cl 

9.0! 

- 

1578! 

19.0! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  1  l  20C.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VLex  7392 

1545552 

1  114414*481  20C.OI  35. Cl 

9.0! 

- 

1578! 

19.0 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1973 

l 

i  l  t  20C.01  25. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VLBX  7393 

1545553 

1  114414*481  20C.01  25. Cl 

9.0! 

- 

1578! 

19.01  NONE 

! MO  ST.  LOUIS 

1973 

l 

l  l  t  20C.01  35. Cl 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VLBX  7 194 

1545554 

l  114414*481  20C.01  35. C! 

9.0! 

- 

1578! 

19.01NCNE 

INC  ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  l  l  20C.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

I 

VLBX  7393 

1545555 

1  114414A431  20C.01  '5. Cl 

9.01 

- 

1578! 

19.0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1973 

I 

l  1  l  20C.01  35. C! 

1.91 

-  ! 

1 

! 

VLBX  7396 

1545556 

1  1144S4A49I  2CC.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1578! 

1 9 .0! NONE 

!N0  ST.  LOUIS 

1973 

l 

1  l  l  20C.0I  35.01 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

VLBX  7397 

1545557 

l  114414*481  20C.01  35. C! 

9.0t 

- 

1578! 

1 9.0! NONE 

!  MO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

!  1  l  20C.0!  35. Cl 

1.9! 

-  ! 

1 

i 

VLBX  7398 

1545558 

1  114414*481  20C.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1578! 

19.0‘NONE 

1M0  ST.  LOUIS 

1973 

{ 

!  1  1  20C.01  35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VLBX  7399 

1545559 

l  1144I4A48I  20C.01  35, C! 

9.0! 

- 

1578! 

19.01N0NE 

! MO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  l  1  20C.C!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

| 

VLT  2 

1517C02 

J  795I4A46I  -  l  -  ! 

1 C  •  0 1 

- 

-  ! 

1 

l 

1968 

1 

1  l  1  195.0!  35. C! 

-  ! 

-  ! 

1 

! 

VLX  735C 

1545510 

1  998! 4A40 !  195.01  25. C! 

9.0! 

- 

1477! 

It. 2!  NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1973 

! 

!  i  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

•  i 

! 

1 

VLX  7351 

1545511 

1  99814*40!  195*0!  35. C! 

9.0 

- 

u??i 

It. 2 ! NONE 

|M0  ST.  LOUIS 

1972 

! 

1  1  1  195.0!  35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VLX  7352 

1545512 

J  99814*40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1477! 

1 6 . 2 i NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

1973 

1 

I  1  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

t 

! 

VLX  7354 

1545514 

1  99814*401  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.2 1  NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  l  l  195.01  35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VLX  7355 

1543515 

1  998! 4A48 !  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1440! 

19.2 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

!  !  1  195.0!  25. Cl 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

VLX  7356 

1545516 

!  99814*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.21  NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

1  l  l  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

VLX  7357 

1545517 

i  99814*40!  195.01  25. C! 

9.0! 

• 

1477! 

16.21  NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

! 

1  1  l  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

| 

VLX  7356 

1545518 

!  99814*40!  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

! 

!  !  !  195.01  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VLX  7359 

1545519 

1  99814*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16 .2 ! NONE 

IMO  ST.  LCUtS 

1973 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

“  ! 

! 

1 

VLX  736C 

1545520 

J  99814*48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1440! 

19.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VLX  7361 

1545521 

!  99814*40!  195.0!  25. C! 

9.0! 

- 

1477! 

1d.2!N0NE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

i 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

VLX  7362 

! 545522 

!  99814*40!  195.01  35.0! 

9.0! 

- 

1477! 

16.2 1  NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

!  1  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

I 

VLX  7363 

1545523 

1  99814*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.21N0NE 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

1973 

1 

!  !  !  195.0!  35. Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VLX  7364 

1545524 

!  998J4A40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.2! NONE 

1  MO  ST.  LOUIS 

! 

1973 

! 

!  !  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

I 

I 

! 

VLX  7365 

1545525 

1  99814*401  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1477! 

16.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

[ 

1973 

I 

1  1  l  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  I 

! 

! 

! 

VLX  7366 

1545526 

1  99814**0!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.2! NONE 

(MO  ST.  LOUIS 

1973 

! 

1  !  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  1 

t 

1 

! 

VLX  7367 

1545527 

1  99314*40!  175.01  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1973 

1 

!  !  !  195.0!  35. CJ 

1.9! 

-  | 

! 

1 

i 

VLX  7368 

1545528 

!  99814*401  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

147  7! 

16 • 2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

j 

1973 

1 

!  J  I  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

i 

VLX  7369 

1545529 

!  99814*48!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1440! 

19,2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1973 

| 

!  !  1  195.0!  25. C! 

1.9! 

-  1 

! 

1 

[ 

VLX  737C 

1545530 

!  99514*40!  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1477! 

It, 2! NONE 

!"0  ST.  LOUIS 

! 

1973 

l 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

l 

! 

VLX  7371 

1545531 

!  998!4*4C!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

It • 2 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

1973 

! 

!  !  !  195.0!  25. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

1 

VLX  7372 

1545532 

1  998UA4C!  195. C!  35. C! 

9.0! 

- 

14771 

16. 2 '.NONE 

IMC  ST.  LOUIS 

! 

1973 

1 

!  i  !  195.0!  25. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

1 

VLX  7373 

1545533 

!  998 J 4*48 !  195.0!  35. Cl 

9.0! 

- 

1440! 

19.2 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1973 

I 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

2 

1 

VLX  7374 

1545534 

I  99854*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.2'KONE 

i«0  ST.  LOUIS 

! 

197? 

1 

!  !  !  t95.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

1 

1 

! 

VLX  7375 

1545535 

!  993 ! 4*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.2! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

1973 

1 

!  !  1  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VLX  7376 

1545536 

!  99814*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

16.2 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

t 

1973 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  1 

• 

« 

! 

VLX  7377 

1545537 

!  99814*40!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1477! 

It. 2! NONE 

!M0  ST.  LOUIS 

j 

1973 

1 

1  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

i 

VLX  7378 

1545538 

!  99814*40!  1«5.0!  35. C! 

9.0! 

- 

i 

1477! 

16. 2INCNE 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

1973 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

i 

-  • 

! 

! 

» 

VLX  7 37? 

1543539 

t  •*  5  i  ■«**•/ 1  «**.*»  i 

?.C! 

- 

! 

1477 ! 

16. JJKCSC 

27.  LOUIS 

! 

197  3 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

i 

VLX  7550 

1564450 

t  115414*45!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1456! 

19.5!N0NE 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

19/5 

1 

1  !  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

i 

-  ! 

j 

! 

i 

VLX  7551 

1564451 

!  115414*45!  195.0!  35. C! 

9.C! 

- 

1456! 

19.5 ! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1*75 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

! 

i 

VLX  7352 

1564452 

!  115414*45!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1456! 

19.5! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1975 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  i 

! 

! 

! 

VLX  7553 

1564453 

1  1 1 54 J 4* 45!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1456! 

19. 5!N0H£ 

!M0  ST.  LOUIS 

1 

1975 

! 

!  !  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

! 

1 

VLX  7554 

1564454 

!  1 1 54! 4A45!  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1456! 

19.51NCNE 

!M0  ST.  LOUIS 

! 

1973 

1 

!  !  !  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  1 

! 

! 

! 

VLX  7555 

1564455 

I  115414*481  195.0!  35. C! 

9.0! 

- 

1456! 

19. 5 {NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1975 

1 

1  1  1  195.01  35. C! 

2.0! 

-  ! 

I 

1 

i 

VLX  7557 

1564457 

!  115414A43!  HS.9!  35. C! 

9.0! 

- 

1456! 

19.5! NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

1975 

1 

1  !  1  195.0!  35. Cl 

2.0! 

-  1 

1 

1 

! 

VLX  7558 

1564458 

1  11 54! 4A  45!  195.0!  35. C! 

9.01 

- 

14561 

19.5 lNCNE 

IMO  ST.  LOUIS 

! 

1975 

I 

1  1  1  195.0!  35. C! 

2.0! 

-  ! 

1 

1 

! 

VLX  7559 

1564459 

!  1154I4A431  195.01  35. C! 

9.0! 

- 

1456! 

19.5 {NONE 

IMO  ST.  LOUIS 

1 

1975 

1 

1 

1 

1  !  1  195.0!  35. C! 

!  !  !  I  1 

!  1  !  11 

2.0! 

! 

! 

-  I 

j 

i 

j 

i 

! 

1 

1 

1 

1 

T  *  a  L  E  2  -  Ot$C*lPTION  OF  VESSELS 
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EfU*! 

1  IVTCC1 

DIMENSIONS  1 0* AFT! 

ICAPACITY! 

NIGH-  ! 

1  *> 

E  S 

S  C  L 

OI5T 1 

CPEAATCI 

1  NET  ICCDElLENO-HlfeOTNl 

1 

1  ! 

EST  I  CAXCC  KANOLING  IS  10PCXAT1NG 

— — 

! • EG  IS" !  **  ** ! 

X'C.  1 

PEG.lt.OAO-! 

1  CAtCO  ! 

FIXED  !  ECUIPPENT  |TC ! 

e*u 

TEA* 

I  COAST 

1  TEX  l  SEE ! //////! 

////! 

£D  1 

\uunn\ 

POINT  ! 

UNE-I  ,*0! 

LINC-1 

PUILT 

VESSEL  NAPE  AND  NUPBEA 

1  CUAXO 

1  TOP-  (PACE  1 

OVEP-lCVEt-!/////! 

MO»$E 

!  PASS-  MLICHT) !////////////.'//,  1  TO! / ///////// 

c» 

!  KUP8E A 

l  NASE  l  TV  1 

*LL  1 

ALL  1  LIGHT  1 

P0VE8!  CNSCMS  ! 

(FEET)! 

LINE-2  ! EC! 

LINC-2 

ME8U1LTJ 

(29) 

VALLEY 

LINE  COMPANY/ 

1 

1 

THE  ( 

1  1  ! 

1  1  1 

1  !  1 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

!  ! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

1  1  l 

1 

1 

i 

I  ! 

! 

1 

VLX 

7540 

1564460 

1  115414*481 

195*0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1456! 

1  9. 5 1  NONE 

!  NO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.01 

!  -  t 

! 

! 

VLX 

7541 

156*441 

1  115414*4*1 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  14561 

19.51  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  1  1 

195.01 

35.0! 

7.0! 

l  -  t 

I 

1 

i 

VLX 

7547 

1564462 

1  115414A48I 

19 J.OI 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1456! 

19.51  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  I  i 

195.01 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

7543 

! 564463 

1  1 1 54 1 *A  48 1 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1456! 

1 9. S  !  NONE 

1*0 

ST. 

LOUIS 

1975 

l 

!  1  I 

195.01 

35. Cl 

2.0! 

!  -  1 

1 

1 

VLX 

7544 

1564464 

l  1154I4A48I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1456! 

19.5 !  NON? 

!P0 

ST. 

LOUIS 

1975 

! 

1  !  1 

195.0! 

35. Cl 

2.01 

!  -  ! 

1 

! 

VLX 

7545 

1564405 

1  1 1 54 1  * A  48 ! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1456! 

19.3! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

! 

!  1  ! 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

1  -  ! 

! 

1 

VLX 

■>566 

1564466 

1  115414*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1456! 

1 9. 5 ! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

7547 

1564467 

!  1154144*8! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

!  1456! 

19.5!  NONE 

!P0 

ST. 

LOUtS 

1975 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

( 

VLX 

756? 

1564405 

i  115414*48! 

175.0! 

25.  C! 

9.0! 

- 

1  1456! 

19. 5! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

!  -  ! 

i 

! 

VLX 

7569 

156*469 

1  115414*48! 

W5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1456! 

19. 5!  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  !  1 

175.0! 

35. C! 

2.0! 

1  -  ! 

I 

! 

VLX 

757C 

1564*70 

1  115414*48! 

175.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1456! 

1 9.5! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1775 

l 

1  1  ! 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

!  -  ! 

| 

! 

VLX 

7571 

156**71 

1  1154(4*48! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1  1456! 

19. SlhCNE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

t  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

! 

VLX 

7572 

156**72 

1  115414*481 

195.0! 

35.  C! 

9. Cl 

- 

1  I486! 

19.5! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1  -  ! 

! 

I 

VLX 

7573 

1564*73 

1  115414*48! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

!  1456! 

17.5 1  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

I 

!  1  1 

195.01 

35. Cl 

2.0! 

1  -  1 

| 

! 

VLX 

7574 

156**74 

1  115414*48! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1456! 

19.51  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. Cl 

2.C! 

1  -  I 

| 

1 

VLX 

7375 

1564475 

1  11541**481 

195.0! 

25.  C! 

9.01 

- 

!  1456! 

19. 51  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  I  1 

195.3! 

35. C! 

2.0! 

1  -  1 

! 

! 

VLX 

7576 

1564476 

1  1154! 4A43! 

195.0! 

15. Cl 

9.0! 

- 

!  1456! 

19.51  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  1  1 

195.3! 

35. C! 

2.01 

I  -  I 

I 

! 

VLX 

7577 

1544477 

1  115414*45! 

195.0! 

35. Cl 

9.01 

- 

1  1456! 

1 9  •  5 : NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  I  1 

195.3! 

35. C! 

2.0! 

1  -  1 

! 

1 

VLX 

7578 

1564478 

1  115414*48! 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

1  1456! 

19.5 (NONE 

IPJ 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

I 

1 

VLX 

7579 

1564479 

1  115414*45! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

!  1456* 

19.5 (NONE 

IPO 

ST. 

LOUtS 

1975 

1 

I  1  1 

195.0! 

35. C| 

2.0! 

1  -  ! 

! 

1 

VLX 

753C 

154SC53 

I  99414*43! 

1<75.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1  144M 

20. 0 ! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

197! 

1 

I  !  1 

175.0! 

35. Cl 

2.0! 

!  -  ! 

! 

I 

VLX 

7581 

1565C54 

!  99414*481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  14*0! 

20.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

75  52 

I56SC55 

1  99414*4*1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

!  W  40! 

20. 0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  t  1 

195.0! 

3  S.C ! 

1.71 

!  *  ! 

! 

! 

VLX 

7583 

1 569C56 

1  99414*43! 

195.3! 

35.  C* 

9.0! 

- 

!  U40! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

7584 

1569C57 

1  99*14*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1440! 

20. 0 ! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  !  1 

19$.0! 

25. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

7585 

I549C55 

i  99414*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1440! 

20.0! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

VLX 

7586 

1565C59 

1  99414*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1440! 

20. OINONE 

IPO 

SI. 

LOUIS 

1975 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

1 

VLX 

7587 

1569C60 

!  99414*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1440! 

20*0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  !  1 

175.0! 

35.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

I 

VLX 

7588 

1569C61 

l  99414*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1440! 

20. 0 ! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

i 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

7589 

1569C62 

1  99414*48! 

195.0! 

35. C! 

9.'! 

- 

!  1440! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

! 

!  !  1 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

!  “  ! 

! 

! 

VLX 

7590 

1569C61 

!  99414*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1440! 

20. OINONE 

|P0 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

7591 

1565C64 

1  99414*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

I  1440! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

j 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

VLX 

7592 

1569C05 

!  994(4*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1  1440! 

20.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1975 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

I 

1 

VLX 

7593 

1S69C66 

1  99414*48! 

195. C! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1400! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

1 

1  !  ! 

195.0! 

25.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

j 

VLX 

7430 

1569C67 

1  6014*4*1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

- 

!  115! 

5. OINONE 

IL  A 

HAXVEY 

1976 

1 

1  !  ! 

195.3! 

35.0! 

--  i 

!  -  ! 

i 

! 

VLX 

76  31 

1569C68 

1  99414*48! 

195.0! 

35. C! 

9.oi 

- 

1  1440! 

20. oj  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

I 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

VLX 

7632 

I569C69 

1  99414X41! 

195.0! 

25. C! 

9.0| 

- 

!  1440! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

l 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

1 

VLX 

7633 

1569C70 

1  994(4*41! 

175.3! 

25. C! 

9.0! 

- 

!  1440! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

1 

1  1  ! 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

!  -  ! 

* 

! 

VLX 

7634 

1569C71 

1  99414*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1440! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

! 

VLX 

7635 

1549C72 

1  99414*48! 

195. C! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1440! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

t.9» 

!  -  ! 

! 

! 

VLX 

7636 

1569073 

1  96714*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1419! 

20.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

{ 

1  !  1 

195.0! 

25.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

! 

VLX 

7637 

1569C74 

1  96714*4*1 

195. C! 

35. C! 

7.0! 

- 

!  1419! 

20 . oj  NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

! 

1  !  1 

175.3! 

35. C! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

! 

VLX 

7638 

1569C75 

1  96714*48! 

175.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1419! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

1 

!  !  1 

195.3! 

35. C! 

1.7! 

!  -  ! 

! 

! 

VLX 

7639 

1569076 

1  76714*45! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1419! 

20. OINONE 

|P0 

ST. 

LOUtS 

1976 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

7540 

1569C77 

1  96714*43! 

195.0! 

35.  C! 

7.0! 

- 

!  1419! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

1 

I  !  1 

195.0! 

3  S.C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

VLX 

7441 

1567424 

1  967I4A4*! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I  1419! 

20.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

{ 

! 

!  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

!  -  1 

! 

! 

VLX 

7442 

1  567625 

1  9471**48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  U19! 

20.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

1  -  ! 

! 

I 

VLX 

7443 

1567626 

1  76714*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1  1419! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

I 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

7644 

1567627 

1  96714*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  14171 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

! 

!  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

VLX 

7645 

1554398 

!  967! 4*48 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

I  1417! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

l 

1  !  ! 

19J.0! 

25.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

VLX 

7646 

1554400 

1  967! 4*4* 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

!  1419! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

L0UI5 

1976 

! 

i  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

!  -  ! 

1 

i 

VLX 

7647 

1554401 

1  96714*4*1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1419! 

20.0! NONE 

!P0 

ST. 

LOUIS 

1976 

I 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

!  *  ! 

! 

! 

VLX 

7648 

1567576 

1  9  6  7 1  '*  A  4  S 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

!  1419! 

20.0! NONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

1 

1  1  1 

195. C! 

35.  C! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

I 

VLX 

7649 

1 567577 

1  96714*43! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

!  1419! 

20. OINONE 

IPO 

ST. 

LOUIS 

1976 

1 

1 

1 

1  1  1 

I  1  1 

1  !  1 

195.0! 

1 

1 

35. C! 

! 

1 

1.9! 

! 

1  -  ! 

!  1 

i  i 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  OESCAIPTION  Of  VESSELS 
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EM* ! 

CIST! 

CPE* ATOP 

!  ! VTCC !  DIMENSIONS  !  DRAFT! 

1  NET  UOOElLENGTHlEPdTH!  ! 

-! «tCIS“! •*** f  AEG*  l  PEG.1LOAO-* 

!  CAPACITY ! 

1  ! 

I  C  AMO  ! 

HIGH¬ 

EST 

FIXED 

* 

i 

! 

!  V  E  S  S  E  L  ! 
CAMC  HANDLING  !S  ! OPtRAT  INC  ! 
ECUIPPEN1  ! T  C !  PASE  ! 

TEA* 

VESSEL  MAE 

ADD  NUPBE* 

1 

! 

COAST 

CUA'O 

!  TE*  !  SEE! //////! /////!  ED  ! 

!  TON-  IMAGE!  OVER- ! OVE*“ !///// I 

!////////!  POINT 
HOPS E !  PASS-  !  (LIGHT) 

!  LINE- !  ! AO!  LINE-1  ! 

i //////////////// itd! //////////! 

•VJILT 

OR 

1 

NUP8E* 

1  NAGE  i  XV  |  ALL  !  ALL  SLIGHT! 

POME*!  ENGEHS  ! 

(FEET) 

! 

LINE-*  ItE!  LIKE-}  1 

♦REBUILT 

!  !  t  !  !  I  !  t  I  ! 

II!!!!!!  !  ! 


(29) 

VALLEY 

LIKE  COMPANY*  THE! 

1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

(CONTINUED)] 

! 

!  ! 

1 

J 

! 

) 

! 

! 

! 

VLX 

7650 

1567578 

1 

96714A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1*19! 

20.C1N0NF 

!N0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

t  •  9 1 

-  ! 

! 

! 

1 

VLX 

7651 

! 567579 

1 

96714A4S1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

i 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9| 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7652 

1567510 

1 

967 14**5! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7655 

1567561 

1 

96714A48! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

1 

! 

VLX 

7656 

1567562 

1 

96714A4S1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20. 0 ! NONE 

!KC 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1 

1  1 

195.01 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

! 

VLX 

7655 

1567583 

1 

96714*48! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.01N0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1 

1  1 

195.0! 

25.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7656 

1567514 

! 

96714A48! 

1)5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1 

1  1 

195.0! 

25.  C! 

1.9! 

-  i 

! 

! 

! 

VLX 

7457 

1567585 

1 

967I4A48! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0INCNE 

!PC 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

I 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLX 

7658 

1567586 

1 

96714*481 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

14191 

20.0 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

t 

! 

! 

VLX  7659 

1567587 

! 

96714*46! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20. oj  NONE 

IPO 

$1.  LOUIS  1 

1976 

! 

1 

t  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ( 

• 

! 

! 

VLX 

7660 

1367586 

1 

96714A481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  j 

i 

I 

! 

VLX 

7641 

1567589 

1 

967I4A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20. oj  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

j 

| 

! 

VLX 

7662 

1567590 

I 

96714A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1410! 

?o.oIncne 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1«7i 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.0| 

-  ! 

1 

! 

2 

VLX 

7445 

1567591 

1 

967! 4*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0  j  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.C! 

1.9! 

-  ! 

1 

! 

! 

VLX 

7646 

1567592 

1 

96714*48! 

195.0! 

25.  C! 

9.0! 

- 

1419{ 

20 . 0 i NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

! 

VLX 

7665 

1567595 

1 

96714*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

ipo 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

« 

VLX 

7666 

1567594 

1 

96714*48! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20. oi NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  i 

1«76 

! 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7667 

1567595 

1 

96714*48! 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

I 

1  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VLX 

764e 

1567596 

1 

96714*481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1410* 

20.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1 

1  I 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7649 

1567597 

I 

96714A48! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

!P0 

SI.  LOUIS  ! 

1976 

! 

! 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

t 

! 

! 

VLX 

767C 

1547598 

1 

96714*481 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0SN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

! 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7671 

1567599 

1 

967 14*48 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

!P0 

SY.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  ( 

195.0! 

35. C! 

t  •  9 ! 

-  ! 

! 

! 

VLX  7672 

1367600 

1 

967 14*48! 

19J.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20 .0 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

I 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

I 

VLX 

7675 

1567601 

I 

96714*48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

• 

1419! 

20.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

I 

i 

| 

VLX 

7674 

1567602 

1 

96714A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0SN0NE 

ipo 

SI.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  ! 

195.01 

25.  Cl 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

| 

VLX 

7675 

1567603 

1 

96714A48! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0 ! NONE 

!po 

ST.  LCUIS  ! 

1976 

1 

I 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLX 

7676 

1567604 

1 

96714A48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0IN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VLX 

7677 

1567605 

1 

9671**48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.01NCNE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7678 

1567606 

1 

967! 4*431 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1410! 

20 . 0 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

•  ! 

! 

J 

! 

VLX 

7679 

1567407 

1 

96714AA8J 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.01N0NC 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

] 

VLX 

768C 

1567408 

1 

9671***81 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0UCNE 

I  HO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

I 

VLX 

7611 

! 567609 

1 

9671*448! 

195.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20. 0  j  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  1 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

! 

VLX 

7682 

1567610 

1 

96714A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.91 

-  ! 

» 

! 

! 

VLX 

7683 

1567611 

1 

9671*4*8! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1 4 1 9  i 

20 . 0 ! NONE 

|P0 

ST.  LCUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9» 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7614 

1567612 

! 

9671*4*81 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1410! 

20.0! NONE 

|P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

! 

VLX 

7685 

1567613 

1 

96714*48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20.01N0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

! 

VLX 

7686 

1567614 

1 

9671**43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0SN0NE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

2 

J 

VLX 

7687 

1567615 

1 

9871*4481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1410! 

20.0! NONE 

ipo 

ST.  LCUIS  • 

1976 

1 

1 

1  1 

195.0! 

35.0! 

1.9! 

-  ( 

! 

! 

! 

VLX 

7688 

1567416 

1 

967144*3! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  1 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7689 

1567417 

1 

9671*448! 

195.0! 

35. Cf 

9.0! 

- 

1419! 

20.0  !NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

I 

1 

!  1 

195.0! 

25. C! 

1.9! 

-  i 

i 

! 

! 

VLX 

7690 

1367618 

1 

967! 4*43! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20. C! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

1 

VLX 

7491 

1367619 

1 

967144*8! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1410! 

20.0! ACNE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

i 

I 

VLX 

7692 

1567620 

1 

96714A48! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONf 

!P0 

ST.  LOUIS  I 

1976 

! 

1 

!  ! 

195.0! 

55.0! 

1.9! 

-  | 

! 

! 

! 

VLX 

7693 

1567421 

1 

96714*48  2 

195.0! 

25.0! 

9.0! 

- 

uni 

20.0! NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

1976 

1 

» 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7694 

1567422 

1 

967144*8! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

I 

* 

1  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

-  ! 

i 

1 

! 

VLX 

7495 

1567623 

1 

96714*48 ! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1419! 

20.0!. NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1976 

1 

1 

!  1 

195.0! 

35.01 

1.9! 

•  i 

i 

! 

! 

VLX 

7730 

I581C51 

1 

9521*4*8! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

uni 

20.0! NONE 

!P0 

ST.  LCUIS  ! 

1977 

1 

1 

1  1 

195.1! 

25. C! 

1.9! 

-  i 

* 

! 

! 

VLX 

7751 

I581C52 

1 

9521**481 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

uni 

20. oi NONE 

!  MO 

ST.  LCUIS  ! 

1977 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

l 

! 

! 

VLX 

7732 

1381053 

1 

95224*481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1416! 

20. oi NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

1 

2  ! 

195.1! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7733 

1S81CS4 

1 

93214*43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1416! 

20.0 ! NONE 

•PO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1 

1  1 

195.1! 

25.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

1 

VLX 

7734 

1J81C55 

! 

95  214*481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1416! 

2C.0 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35. Cl 

1.9! 

-  I 

I 

! 

! 

VLX 

7735 

1581056 

1 

95214*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1416! 

20.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

! 

1  ! 

195.1! 

35. C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

VLX 

7736 

I581C57 

1 

95  2  f  4448 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1416! 

20.0!NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

1 

1  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  1 

! 

2 

I 

VLX 

7737 

1581058 

1 

95214A481 

195.01 

35.0! 

9.C! 

- 

1416! 

20.C! NONE 

ipo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

1 

!  1 

195.1! 

35.0! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

! 

!!!!!!  !  !  ! 
1  !  !  !  I  !  !  ! 


! 


819 


imi  ? 


Of  SC  A I PT ION  Of  V 


CMC*  t 

1 

IVTCCi  DIPCNSICNS  ! OR  AFT! 

!  CAPACITY 

!  MI6H-  i 

(VESSEL 

DISTI  OPERATOR 

!  NET 

!COOE!lEN6TH!EROTN!  ! 

! 

!  EST  ! 

CARGO  HANDLING 

!  S  ‘OPERATING 

-IRS'S  IS- 

!**«*!  RES*  !  RE6.ILOA0-! 

!  CARGO 

I  FIXED  ! 

EQUIPMENT 

t  T  C !  9ASE 

YEAR 

1  COAST 

!  TER 

!  SEE!//////!/////!  EO  ! 

!  //////// 

!  POINT  ! 

LINE-1 

!AO!  LINE-1 

BUILT 

VESSEL  *  ARE  ARC  NURSES 

i  GUARD 

l  TON- 

IPA6E!  OVER-ICVE*-!/////! 

HORSE!  PASS- 

! (LIGHT) !////////////////! TO! ////////// 

OR 

!  NUNEER 

!  NAGE 

!  IV  !  AU  !  ALL  !  LIGHT ! 

POWER!  ENGEPS 

!  (FEET)! 

LINE- 2 

!f£!  LINE-2 

(•REBUILT! 

<29)  VALLEY 

! 

! 

LINE  CONP ANY/  THE! 

!  ! 

!  t 

!  t 

! 

! 

! 

1 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

(  1 

1 

! 

! 

! 

t 

! 

VIA  7738 

micso 

95214A481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

141  ft! 

20.01NCNE 

!R0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  ! 

195.1 ! 

35. Cl 

1.9! 

J 

! 

VLX  ?73« 

IS81C60 

95214A4S! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

14161 

20. oi NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  1 

195.11 

35. C! 

1.9! 

! 

! 

VLX  7740 

! 581 C61 

952{4A4SI 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1416! 

20.0! NONE 

11*0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  ! 

195.1! 

35.  C! 

1.V! 

! 

! 

VLX  7741 

! 581C62 

95214A4J! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1416! 

20.01NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  ! 

195.1! 

35.  C! 

1.9! 

! 

i 

VLX  7742 

! 581C63 

95214A45! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1416! 

20.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  1 

195.1! 

3S.C! 

1.9! 

! 

! 

VLX  7743 

I581C64 

95214A48! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1416! 

20 .0 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  ! 

195.1! 

53.  C! 

1.9! 

! 

i 

VLX  7744 

!  561C65 

952I4A4S1 

193.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1416! 

20 .0 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  1 

195.1! 

35.  C! 

1.9! 

-  j 

i 

! 

VLX  7745 

I581C66 

95214*48! 

175.0! 

??.C ! 

9.0! 

- 

1416! 

20. oi NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  ! 

195.1! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VLX  7746 

!  581 C67 

952! <A4?( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1416! 

20.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  ! 

195.1! 

35. C! 

1.9! 

*  j 

! 

! 

VLX  7747 

!  5  5 1  C  6  8 

9S2I4A4M 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1416! 

20.01N0NE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

197? 

l 

!  ! 

195.1! 

35. C! 

1.9! 

-  j 

! 

i 

VLX  7745 

1581C69 

952KA43! 

195. C! 

33. C! 

9.0! 

- 

1416! 

20.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  ! 

195.1! 

35.  C! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

VLX  7749 

J581C70 

952! 4 A4i! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

1416! 

20.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

195.1! 

! 

33. C! 

< 

1.9! 

! 

( 

! 

! 

! 

! 

(33)  VALLEY 

NARINE  l  PARSE/ 

! 

I!NC. 

!  ! 

!  1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

N  L  PCX 

1652830 

8213A35! 

7C.0! 

26. C! 

6.0! 

1200 

30.0! NONE 

!TX 

HARLINGEN  ! 

1982 

! 

!  ! 

7C.0! 

26. C! 

5.6! 

-  ! 

i 

! 

YRB  1C1J0Y 

•609151 

106414A43! 

24C.0! 

50. C! 

8.0! 

- 

2  SCO! 

18.0! NONE 

!TX 

HARLINGEN  ! 

1979 

1 

!  ! 

240. 0! 

50.  C! 

1.5! 

j 

! 

VR0  NADINE 

1C2 

*1639505 

106414A43! 

240.0! 

5C.C! 

8.4! 

- 

2500! 

1 8.0*!  NONE 

1 T  X 

HARLINGEN  ! 

1981 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

240.0! 

! 

50.  C! 

! 

1.5! 

! 

! 

j 

i 

! 

I 

(20)  VALLEY 

NAAtNE  SERVICE 

! 

! 

!  I 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

• 

i 

! 

! 

LILLIAN 

(271756 

1313A35! 

41.5! 

12. C! 

3.0! 

240 

-  j 

13.5! NONE 

10H 

DUffY  ! 

1956 

! 

! 

!  ) 

!  ! 

41.5! 

i 

12. C! 

! 

3.0! 

! 

1 

! 

! 

j 

(29)  VALLEY 

TRANSP.  OIV. 

1 

! 

!  ! 

!  ! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

BELICNI 

1506973 

24513*351 

1C4.2! 

34.1! 

7.0! 

2550 

25 .0 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1967 

! 

!  ! 

109.0! 

34.1! 

6.5! 

! 

! 

COLT 

(033747 

1 1 1 1 3 A  J6 ! 

—  ! 

24. C! 

8.0! 

1350 

—  ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1981 

( 

!  ! 

70.0! 

24. C! 

7.01 

! 

1 

ORLEANS  ! 

ISSARUENA 

(505721 

27413A  36! 

157.5! 

40. C! 

9.0! 

4200 

43 .0 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1966 

1 

!  ! 

1/C.O! 

40. C! 

8.6! 

! 

( 

KEVIN  FLOWERS 

(546614 

233! 3«  361 

133.0! 

38.6! 

9.0! 

3800 

42.6IN0NE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1973 

( 

!  1 

141.0! 

38.6! 

8.0! 

» 

! 

PARTNER 

(285508 

753! 3  *  36 ! 

174.1! 

52.1! 

9.0! 

7000 

48.0) NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1961 

( 

!  ! 

190. 0! 

52.1! 

8.5! 

! 

! 

MSS  K AC-0 

15*1500 

112113*36! 

183.2! 

54. C! 

9.0! 

9000 

-  ! 

57.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

( 

!  ! 

195.0! 

54. C! 

8.0! 

! 

! 

NAVIGATOR 

1286085 

75313*36! 

174.1! 

54. C! 

9.0! 

7000 

-  i 

48.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  1 

1961 

( 

1  I 

19C.0! 

54.C! 

8.5! 

! 

i 

RCOWOCO 

1554982 

298! 3*36! 

116.2! 

36.0! 

7.6! 

2550 

36.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1971 

1 

!  ! 

122.0! 

36. C! 

7.0! 

! 

» 

TROTTER 

(631853 

1 13! 3*36! 

I 

24.C! 

6.0! 

1350 

—  (NONE 

(LA 

NEW  ! 

1981 

1 

!  ! 

7C.0! 

74. C! 

7.0! 

-  ) 

! 

! 

ORLEANS  ! 

vicxseuRG 

129C599 

399!JA3o! 

119.0! 

36.  C! 

7.5! 

2700 

-  ! 

26.01  NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  ! 

1«63 

! 

!  ! 

12e.O! 

36. C! 

6.5! 

! 

I 

WASHINGTON 

(516632 

485! JA  38! 

158.3! 

40.  C! 

9.0! 

5600 

-  ! 

42.51N0NE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1968 

( 

!  ! 

17C.0! 

40. C! 

8.6! 

-  j 

! 

! 

{ 

YAZOO  CITY 

1542166 

25S!3*36 ! 

137.7! 

34. J! 

9.0! 

4200 

39.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  *! 

1972 

1 

!  ! 

147.0! 

34.3! 

8.6! 

! 

! 

Rf  227 

I28C592 

679(4*41! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

I486! 

16.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

RF  228 

156C593 

679I4A41 ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1486! 

16.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  J 

1977 

l 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

i 

! 

Rf  229 

I55C594 

67914A41! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1486! 

16. oi NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

1  ! 

195. 1» 

35.1! 

1.7! 

.  i 

! 

i 

«f  23C 

158C595 

67914*41 1 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1486i 

16.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  i 

! 

! 

Rf  231 

I58C596 

67914*41 ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

I486! 

16 .0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  ! 

195. 1! 

35.1! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

Rf  2*3 

I58C598 

67914*41 ! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1486! 

16.0! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  I 

1977 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.7! 

-  j 

! 

! 

Rf  7C3 

(562702 

679I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1532! 

1 4. 7 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

! 

!  ! 

195.1! 

25.1! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

RF  704 

(562703 

679 ! 4  A  40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1532! 

14,7! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

l 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  J 

! 

! 

Rf  705 

(562704 

679 ! 4  *  40 ( 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1532! 

14.71N0NE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1975 

1 

!  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  l 

i 

! 

Rf  811 

(58C599 

67934*41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

19.1 (NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

Rf  813 

I58C601 

67914*41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9,0! 

- 

1502! 

19,1 (NONE 

mo 

ST.  LOUIS  1 

1977 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

I 

j 

Rf  814 

I58C602 

67914*41 ( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

15C2! 

19,1 ! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

i 

Rf  815 

I58C6C3 

67914*41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

19.1 (NONE 

mo 

ST.  1  OUTS  f 

1077 

! 

!  ! 

19S.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

t 

Rf  816 

I58C604 

679 ! 4*  41 ! 

195.0! 

35. C! 

9. OS 

- 

15C2! 

19.1 (NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  J 

! 

! 

Rf  817 

(S8C605 

67914*41 ! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

19.1! NONE 

mo 

ST.  LOUIS  1 

1977 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

Rf  818 

(58C606 

67914*41 ! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

19.1 ) NONE 

mo 

ST.  LOUIS  1 

1977 

I 

•  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  J 

i 

! 

RF  819 

158C607 

67914*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

19, 1 i NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

Rf  R2C 

I58C608 

679 ! 4*  41 ! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

1502! 

19.1 (NONE 

mo 

ST.  LOUIS  1 

1977 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

“  ! 

! 

! 

Rf  821 

158/609 

67914*41! 

195.0! 

35.C! 

9.0! 

- 

1502! 

19.1 j  NONE 

mo 

ST.  LOUIS  i 

1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

Rf  922 

( 56C61 0 

67934*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

1502! 

19,1 {NONE 

mo 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

j 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  | 

! 

! 

Rf  823 

158C611 

679)4*41! 

195.0! 

35. C! 

9,01 

• 

1502! 

19,1 J  NONE 

mo 

ST.  LOUTS  I 

1977 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

Rf  824 

I58C612 

67914*41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

• 

1502! 

19.1 {NONE 

mo 

ST.  LOUIS  1 

1977 

1 

I 

(  ! 

!  ! 

!  ! 

195.0! 

! 

! 

35. C! 

i 

i 

1.6! 

! 

! 

1 

! 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

T*UC  2  -  DESCRIPTION  Of  VESSELS 
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EAGl! 

•  1ST! 

VESSEL  MAKE 

Of ERAT08 

AAA  AUPbEI 

1  COAST 

1  GUARD 

1  NUP8CR 

1  1VTCC1  OIMNS1CNS  !  0»AFT  t 

!  NET  ICCOSIlEHEtHIttOtHI  ! 

I «ecis-i****t  kec.  i  »£«.ii.o»e-i 

1  TEE  1  SEEI//////I/////!  (6  I 

1  TON-  (CASE!  OVEA-1 OVER-! ///// 1 

1  NA«(  !  TV  1  All  1  All  llttXTI 

iCAfACtTYl  HIGH-  !  I  V  5  S  S  E  L  I 

l  !  EST  !  CAAGC  HANDLING  15  I Cf E*AT  ING  1 

!  CARGO  !  FIXED  |  ECU  IPPEN1  ITC!  3ASE  1 

!////////!  POINT  I  LtNC-1  1*0!  LINE-1  1 

HORSE!  PASS-  t  CL1CHTJ 1 //////////✓//// /|TDE ////////// 1 
POWER!  INGEAS  !  <fC£T)|  LINE-2  ICE!  LINE-2  !• 

! 

I 

TEAR  ! 
8UILT  1 
OR  ! 

REBUILT] 

(29)  VALLE T  TAAASP.  OIV. 

t 

1 

! 

1  1  1 

!  !  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

t 

I 

! 

! 

t 

(COAT  I AU  CO) ! 

t  !  I 

! 

| 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

If  825 

! 58C613 

J  67914*411 

195.01 

3  5  •  C  8 

9.01 

- 

! 

1 5C2! 

1 9. 1 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

197?  | 

I 

1  !  I 

193.0! 

35. C! 

1.6! 

j 

-  | 

1 

1 

1 

! 

*r  828 

I58C614 

1  67914**11 

195.01 

35. C! 

9.01 

- 

1 

1502! 

19.11  KONE 

!*0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

! 

1  1  1 

195.01 

35.  C! 

1.6! 

| 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

Af  827 

151C613 

1  67914**1! 

195.01 

35.  C! 

9.01 

- 

1 

1 SC2 ! 

19.1 1  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

1 

!  1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  I 

1 

1 

1 

t 

If  821 

1980616 

1  67914**1! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

15021 

19.1] NONE 

1*0 

ST.  ICUXS  1 

1977  ! 

1 

1  !  t 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  1 

j 

! 

! 

1 

If  829 

152C617 

1  67914**11 

195.0! 

35.  Ct 

v.Ol 

- 

1 

1502! 

19.1 t  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

! 

1  t  I 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  I 

| 

1 

! 

! 

Af  830 

I58CM8 

l  67914**11 

195.0! 

35. C! 

9.01 

- 

! 

1502! 

19.1 (ACNE 

!"0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  I 

! 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

*f  831 

! J8C619 

1  6791***1! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

1 

1SC2! 

19.1!  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1«77  ! 

! 

I  1  1 

195. C! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

Af  832 

2  S6C620 

!  67914**1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1502! 

19.1 ! NONE 

!P0 

St.  LOUIS  ! 

1977  t 

I 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

i 

-  | 

; 

I 

! 

! 

Af  833 

1 5 JC621 

!  67914**1! 

195.01 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1502! 

W.1  ifiCNE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  J 

! 

1  !  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

i 

! 

! 

! 

AF  8 JA 

I59C622 

!  6791***1! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

1502! 

1 9 . 1 j  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  I 

f 

!  !  i 

195.01 

35.0! 

1.6! 

1 

-  I 

I 

! 

! 

I 

Af  135 

158C623 

!  6791***1! 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1 

15C2! 

19.1 !  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977  ! 

1 

!  !  1 

1 a5 .0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  1 

j 

1 

! 

! 

Af  8  38 

I32C624 

!  679! ***1 1 

191.0! 

25. Cl 

9.0! 

- 

1 

1502! 

19.KMCNE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1977  I 

1 

!  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  ! 

j 

1 

I 

! 

Af  137 

I58C625 

I  6791***1! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

- 

! 

15C2! 

19.1 | NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

197?  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

3$. Cl 

1.6! 

! 

-  1 

1 

1 

1 

! 

Af  838 

I5AC626 

t  679 ! ***t I 

195.01 

35. Cl 

9.0! 

- 

| 

1502! 

19.1 J  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1977  1 

I 

!  <  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.61 

I 

-  | 

1 

1 

1 

1 

Af  7519 

1568511 

!  7121***1! 

20C.01 

35. Cl 

9.01 

- 

I 

1*361 

15.* (NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1975  1 

I 

!  1  ! 

20C.01 

35. Cl 

1.6! 

I 

-  1 

1 

1 

1 

1 

SL  ACC 

! 312215 

!  10C6(*A*0! 

20C.01 

35. Cl 

9.01 

- 

! 

1570! 

U.51NCNE 

1  AO 

ST.  LOUIS  1 

1948  1 

I 

1  1  1 

20C.0I 

35. C! 

1.7! 

1 

-  ! 

j 

! 

I 

! 

SI  A02 

1512217 

1  10C6!4«*0! 

20C.0I 

15. Cl 

9.0! 

- 

1 

1670! 

1  *. 5 (NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

1  !  ! 

20C.0! 

35. Cl 

1.7! 

1 

-  1 

1 

I 

1 

! 

SL  AC3 

1512218 

I  1CC6l***0! 

20C.01 

35. Cl 

9.01 

- 

! 

1670! 

1 *• 5 1  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

1  !  ! 

20C.0! 

35. Cl 

1.71 

1 

•  | 

! 

1 

i 

1 

SL  AC7 

1  312  222 

!  100614**0! 

2CC.0I 

35. Cl 

9.0! 

! 

16701 

14. SlNONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1968  1 

1 

1  1  1 

2CC.01 

25. Cl 

1.71 

! 

-  t 

1 

1 

i 

1 

SL  408 

! 312223 

1  100614*401 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

! 

1670! 

14.5 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  t 

1968  I 

1 

1  1  1 

20C.0I 

35. C! 

1.7! 

! 

-  1 

j 

1 

1 

1 

SL  409 

1512224 

!  1 006 1 4*  40 ! 

20C.0! 

25. Cl 

9.0! 

1 

1670! 

14. SlNONE 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1968  ! 

I 

1  1  1 

20C.0I 

35. C! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

1 

J 

! 

SA  4138 

1512230 

I  108314**0! 

20C.0I 

35.  C! 

9.01 

1 

1658! 

13 . 0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

19o6  1 

1 

1  !  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.7! 

I 

-  1 

! 

! 

i 

( 

SI  4128 

1512233 

!  10f3!***0! 

20C.0! 

35. Cl 

9.0! 

! 

1653! 

18.3! NOKS 

!N0 

ST.  LOUIS  1 

1968  1 

l 

!  !  I 

20C.0I 

35. C! 

1.7! 

! 

-  | 

! 

! 

1 

! 

VL  68C1 

1511177 

!  10*32***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1*791 

14.31  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  | 

j 

! 

I 

! 

VL  62C2 

1511178 

1  10*31***01 

195.0! 

35. C! 

9. Cl 

! 

1*79! 

U.3INCNE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

195!  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

VL  68C3 

1511179 

!  10*31***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1*79! 

H.31NCNC 

IPO 

ST.  LOUIS  1 

1968  ! 

I 

!  !  t 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VL  6EC4 

1511180 

!  10*3144*01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

! 

1*79! 

14. 3! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

I  1  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

! 

! 

VL  68C5 

1511181 

I  10431***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1 

1*79! 

14.3! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1968  ! 

1 

1  !  ! 

1°5.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VL  68C6 

1511182 

1  10431***01 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

! 

1*^9! 

U.3INCNC 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1968  ! 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

I 

! 

! 

VL  7 1  Cl 

1534464 

!  9651***1! 

20C.0! 

3  5. Cl 

9.0! 

! 

1539! 

1  6. 3!  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

1  !  ! 

20C.O! 

35. C! 

1.9! 

! 

•  i 

! 

! 

! 

! 

VL  71C2 

1534466 

!  9651***1! 

2CC.01 

35. C! 

9.0! 

1 

1 539! 

16. 31KCNE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1971  | 

I 

1  !  i 

20C.0J 

35. CJ 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

( 

1 

! 

VI  71C3 

1534467 

1  9651***1! 

20C.0! 

25.  C! 

9.01 

! 

1539! 

16.3! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

! 

!  !  I 

20C.0! 

35. C* 

1.9! 

I 

-  I 

! 

! 

! 

! 

VL  71C4 

1334462 

l  9651***1! 

20C.C! 

25.  C! 

9.0! 

; 

1539! 

16.3IN0NE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

l 

!  !  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  I 

! 

! 

! 

! 

VL  7 1 C 5 

1534469 

!  96514**1 f 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

16. 3! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1971  | 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  » 

i 

! 

! 

» 

VL  71 C 4 

1534470 

1  96514**1! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

; 

1539* 

16- 32  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

!  !  ! 

20C.0! 

35. Cl 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

! 

! 

VL  7107 

1534471 

!  96514**1! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1 5  3  9  j 

16.3! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

! 

i  !  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.9J 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

( 

VL  7108 

1534473 

1  9651***1! 

20C.0S 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

1559! 

16. 3 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

(  !  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

t 

! 

! 

! 

VL  7109 

1534474 

1  9651***1! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

16. SlNONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

!  1  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

! 

• 

VL  7110 

1534476 

1  96514**1! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

16  •  3 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

1971  ! 

! 

1  !  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

VL  7111 

1534477 

1  965144*1! 

20C.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1539! 

16. SlNONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1971  ! 

1 

!  !  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

j 

! 

VL  7112 

1534478 

!  96514**1! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1539! 

16. SlNONE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

1971  ! 

1 

!  !  ! 

20C.O! 

35.  C! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

i 

! 

! 

VL  7201 

154C362 

!  6201***1! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

15C5! 

18. C! NONE 

i 

! 

1972  ! 

1 

!  !  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.3! 

i 

-  ! 

| 

! 

I 

! 

VL  7202 

I54C563 

!  320! *A*1 ! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1505! 

1 8.0 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

1 

!  (  ! 

20C.0! 

35.  C! 

1.8! 

1 

-  ! 

| 

! 

1 

! 

VL  7204 

1540565 

!  8201***1! 

20C.O! 

35.  C! 

7.C! 

- 

! 

1SC5! 

1 d.O! HONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

! 

!  !  ! 

20C.0I 

35. C! 

1.8! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

VL  7206 

1537242 

!  89814**01 

2CC.C! 

35. C! 

9.0! 

- 

i 

4(*tl 

!4. *!»£!!! 

1  -  » 

1 

1  !  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

i 

-  i 

| 

! 

! 

! 

VI  72C8 

15372*5 

!  8981***0! 

20C.O! 

35.  C! 

9.0! 

- 

i 

1*88! 

14.2 ! NONE 

ipo 

ST.  LOUTS  ! 

19?:  • 

! 

!  !  ! 

20C.0! 

3  5.C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

VL  72C9 

1537246 

!  898! 4**0! 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

i*e8! 

14.2! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  i 

197?  ! 

! 

!  !  1 

2CC.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

*  1 

! 

! 

i 

! 

VL  7210 

15372*7 

1  898! *A*Ol 

20C.0! 

35.  C! 

7.0! 

- 

! 

1*88! 

1 4 . 2  !  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1972  ! 

I 

!  !  ! 

20C.0! 

35. C! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

VL  7301 

t 5*980* 

!  936 !  4**0! 

1«5.0! 

35.  C! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

14.71NCNE 

!P0 

ST.  LOUIS  I 

1973  ! 

1 

1  I  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5* 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

VL  73C2 

154981* 

I  93614**0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

1 4 . 7 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

! 

1  !  I 

195.1! 

35.1! 

1.5J 

! 

-  ! 

j 

! 

! 

! 

VL  7304 

1553365 

1  9361***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

1 *. 7 (NONE 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1973  ! 

I 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

] 

-  | 

! 

! 

! 

1 

VL  7306 

1553367 

I  9361***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

1532! 

14.7! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1973  1 

1 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

VL  7401 

1554278 

!  6791***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

15351 

20.1 1  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1974  | 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

J 

VL  7403 

1554280 

1  6791***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

- 

! 

15351 

20.1  INOHE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

197*  ! 

! 

1 

1 

!  !  ! 

!  1  1 

!  !  1 

195.0! 

1 

! 

35. C! 

1 

1.6! 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

imc  2  -  ofsmuiCK  of  vcsscls 


821 


TA3LE  2  -  OfSCaiFTIOK  Of  VESSELS 


822 


INGA! 

1  IVTCCI 

DIPENSICNS  ! OR  AFT ! 

{CAPACITY! 

HUH-  ! 

!  V 

E  S  S  l  L  1 

•  1ST! 

OPERATOR 

1  NET  !CCDE!t£N4TH!9RDTHl 

i 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  iOPERATINC  ! 

!  COAST 

1  TER  !  SEE!//////!/////! 

ED  ! 

1 ////////! 

•OINT  !  UNE-1 

!  A01 

LINE-1  ! 

VESSEL  MAKE 

Ah* 

NUP8ER 

!  «U»RD 

1  TON-  !P*Gt! 

OVER-! OVER" 1 /////! 

HORSE! 

PASS-  l(LUHT)  I.'/////////////// !TD! //////////! 

1  NUP6ER 

!  NAfiE  t  IV  1 

ALL  1 

*LL  1LIGHT! 

•OVER! 

EK6ERS  ! 

(FEET)!  LtNE-2 

!EE! 

LINE-2  1 

(29)  VALLEY  TRANSPORTATION, 

1 

! 

l!NC. 

1  !  1 

1  !  1 

!  1  1 

l 

l 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

J.  RUSSELL  FLOWERS 

1564139 

!  *9813*36! 

152*0! 

50.C! 

9.0! 

6?C0 ! 

-  i 

56.0UCNE 

!P0 

ST.  LCUIS  1 

! 

1  1  ! 

168*01 

5  Ci. Cl 

8.5! 

-  ! 

! 

! 

JESSIE  f LOWERS 

156C407 

1  2*413*361 

US.O! 

38.6! 

9.0! 

38001 

-  1 

*8 . 0 ! NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

! 

1  1  ! 

1*1.0! 

33.4! 

6.6! 

-  ! 

I 

! 

ROBERT  A  KHOKE 

1567*98 

I  35013*3*1 

128.0! 

*2.C! 

9.0! 

56001 

-  1 

46.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

! 

1  !  1 

1*0.0! 

*2.C! 

8.0! 

-  | 

i 

! 

RUSTY  FLOWERS 

1565*92 

1  34*13*361 

128.0! 

*2.0! 

8.5! 

4200! 

-  1 

44.61N0NE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

1 

1  !  ! 

140.0! 

*2.0! 

8.0! 

-  1 

! 

! 

SUNFLOWER 

1551589 

1  363 1 3*361 

124.0! 

*  2.C! 

9.0! 

5600! 

-  1 

46.0!h0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  1  1 

1*0.0! 

*2.01 

8.S! 

-  ! 

! 

1 

VL  75C1 

1563C20 

1  6791***1! 

1®5.0! 

35. C! 

5.0! 

-  i 

152*! 

20. 2! NONE 

!PQ 

ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

VL  7502 

1563C21 

1  6791***11 

1«5.0! 

25. C! 

9.0! 

-  i 

1524! 

20.21NQNE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

I 

! 

VL  7503 

1563C22 

!  6791***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1524! 

20.2! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  1 

195,0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

VL  75C4 

IS43C23 

!  6791***1! 

1«5.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1524! 

20.21KCNE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VL  7505 

156*017 

1  6761***1! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

-  j 

1490! 

16.0! NCNE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

| 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VL  75C6 

156*016 

1  6761***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1490! 

16.0INCNE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

t 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  1 

! 

! 

VL  75C7 

156*019 

1  6761***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

H9C! 

U.OlNONE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. Cl 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VL  75C8 

156*020 

1  6761***1! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1490! 

16.0INCNE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VL  7509 

156*021 

1  6761***1! 

195.0! 

35.  Ci 

9.0! 

-  j 

1490! 

16.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  I 

1 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  7510 

156*022 

1  6761***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1*90! 

1 6.01  NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

I 

i  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VL  7511 

156*023 

!  0761***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1*90! 

16 .0! NONE 

IPO 

ST •  LOUIS  ! 

l 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VL  7512 

156*02* 

1  6761***1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1490! 

lo.OlhONE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

! 

I  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.7! 

-  ! 

t 

! 

VL  7513 

156*025 

1  67614**1! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1490! 

16.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

1 

VL  751* 

156*026 

1  6761***1 1 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

•  i 

1*90! 

16.0! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  t 

1 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

VL  7520 

1566215 

!  9551***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1523! 

1*.4!hCNE 

|P0 

ST.  LCUIS  ! 

1 

1  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

VL  7521 

1566216 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1523! 

1  *  .  * ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  t 

! 

1  1  l 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

VL  7522 

1568217 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1523! 

14  .* ! NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

25.1! 

1.5! 

"  ! 

! 

! 

VL  7523 

1  56621  8 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1523! 

1  *  .  *  1  NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

VL  752* 

1564219 

I  9951***0! 

195.11 

25.1! 

9.C! 

-  i 

1523! 

14.4IN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

t  !  1 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

VL  7525 

1566220 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  | 

1523! 

14.4INCNE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

l 

! 

VL  7526 

1568221 

!  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1573! 

14  •* {NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  !  ! 

195.11 

35.1! 

t.6! 

-  ! 

! 

! 

VL  7527 

1568222 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  J 

15231 

14.4! NONE 

!P0 

ST.  LCUIS  1 

1 

1  !  ! 

195.11 

35.1! 

1.8! 

-  1 

! 

! 

VL  7528 

1566223 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.01 

-  ! 

15231 

1  *  .  4 ! NON  E 

!P0 

ST.  LCUIS  ! 

! 

!  !  1 

195.1! 

25.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VL  7529 

1  566225 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

•  1 

1523! 

14.4IN0NC 

!P0 

ST.  LCUIS  ! 

! 

1  (  ! 

193.1! 

25.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VL  7530 

1566226 

1  9951***0! 

195.11 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1523! 

14.4INONE 

!P0 

ST.  LCUIS  1 

! 

1  !  ! 

195.11 

35.1! 

1.8! 

-  I 

! 

! 

VL  7531 

1568227 

!  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.01 

-  j 

1523! 

1  *•  *t NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  l 

1 

!  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

l 

! 

VL  7532 

1566228 

1  9951***0! 

195.11 

35.1! 

9.01 

-  1 

1523! 

14.4 ! NCNE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  1 

195.1! 

35. 1! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

VL  7533 

1568229 

l  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.C! 

-  j 

1523! 

1 4 • 4 i NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

1  1  ! 

195.11 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

I 

! 

■  | 

VL  753* 

1568230 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1523! 

14.4 (NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  I 

! 

I 

VL  7535 

1566231 

!  9551***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1523! 

14.4 {NONE 

!P0 

ST.  LCUIS  ! 

1 

1  !  f 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

I 

VL  7534 

1546232 

J  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1523! 

14 .4 ! NCNE 

!P0 

ST.  LCUIS  l 

1 

1  !  ! 

195.1! 

35.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

1 

VL  7537 

1 546233 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  1 

1523! 

1 4  ■  4 ! NONE 

ipo 

ST.  LCUIS  ! 

1 

1  !  1 

195.1! 

15.1! 

1.8! 

-  ! 

! 

» 

VL  7538 

156823* 

1  9951***0! 

195.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1523! 

14.4 (NONE 

i«o 

ST.  LOUIS  l 

1 

!  1  1 

195.1! 

35.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

i 

VL  76C1 

1575791 

1  6C*!***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1531! 

1  3.7 ‘NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

1 

! 

VL  76C2 

1575792 

!  5C* !  ***0 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1531! 

1  3.7‘NCNE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

! 

VL  7605 

1575793 

1  6C*!***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  1 

1531! 

1 3.7! NONE 

!P0 

ST.  LCUIS  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  * 

! 

! 

VL  76C* 

157579* 

!  8C*!***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1531 1 

13.7! NONE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

1 

1  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

; 

-  ! 

! 

! 

VL  76C5 

1  575795 

1  6041***0! 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

-  i 

1531! 

1 3. 71  NONE 

!P0 

ST.  LCUIS  ! 

1 

1  1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

-  j 

! 

! 

VI  7606 

1575796 

1  8041***0! 

195.0! 

25. C! 

9.0! 

-  i 

1531  i 

13.7IN0NE 

!P0 

ST.  LOUIS  1 

1 

!  !  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

j 

-  j 

i 

1 

VL  7607 

1575798 

1  5041***0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

i  s5i  i 

13.7IN0NE 

ipo 

ST.  LCUIS  ! 

! 

!  !  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

■ 

VL  7eC6 

i  ,!,»■** 

193.2! 

M.C! 

5.C! 

-  j 

1  1 

1 3,7111914? 

!P0 

ST.  LCUIS  1 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  i 

j 

! 

j 

VL  7*09 

1575800 

!  5C4  J  ***0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  | 

1531! 

1 3.7 i NONE 

!"0 

ST.  LOUIS  i 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  « 

1 

1 

VL  7610 

1575801 

!  80414**0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  i 

1531! 

13.7j NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

! 

!  !  ! 

19$.0! 

35.  C! 

1.5* 

-  ! 

! 

! 

SI.  icuis  ! 

VL  7411 

1  575602 

!  80414**0! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1531! 

13.7! NONE 

!P0 

} 

1  !  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VL  7612 

1575603 

1  8041***0! 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

-  i 

1531! 

13.7IN0NE 

IPO 

ST.  LCUIS  ! 

! 

1  1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

.  i 

1 

1 

VL  7413 

157580* 

!  3041***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

•  i 

1531  i 

13.7IN0NC 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

! 

!  1  1 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VL  761* 

1575605 

!  3041***01 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  j 

1531! 

1 3.7 ! NONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1 

!  1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

-  ! 

I 

! 

VL  7615 

1  575406 

i  8C* 1***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1531! 

1 3.7 ! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1 

1  i  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VL  7616 

1575607 

i  80*10*01 

195.0! 

25. C! 

9.0J 

-  i 

1531! 

1 5.7 ! NCNE 

!"0 

ST.  LCUIS  ! 

• 

1  I  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

VL  7417 

i 575808 

1  8041***0! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  i 

1531! 

13.7! NONE 

IPO 

SI.  LOUIS  ! 

, 

1 

!  !  1 

195.0! 

35. C! 

1.51 

-  ! 

! 

! 

i 

! 

YEAR  ! 
EUILT  ! 
0*  ! 
MtUUUl! 


! 

! 

I 

1975  ! 
! 

197*  ! 

! 

1975  ! 
! 

1975  I 
1 

1975  i 
I 

1«75  ! 

! 

1«75  t 
1 

1975  ! 
! 

1975  I 
! 

1975  I 
! 

1975  ! 
I 

1975  l 
| 

1975  i 
1 

1975  ( 
! 

1975  I 
I 

1975  I 
I 

1975  ! 

» 

1975  ! 
! 

1975  I 
! 

1975  I 
! 

1975  ! 
I 

1975  1 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
1 

1975  I 
! 

1975  ! 
! 

1975  ! 
i 

1975  1 
i 

1975  ! 
! 

1975  ! 
! 

1975  1 

i 

1975  i 
! 

1975  ! 

i 

1975  ! 
! 

1975  1 
! 

1975  ! 
1 

1975  ! 
! 

1975  ! 
i 

1974  * 
! 

1974  ! 

1974  i 
| 

1974  i 
I 

1974  ! 

t 

1976  ! 
i 

1974  ! 
! 

1976  I 
1 

1974  ! 
! 

1974  ! 
I 

1976  t 
! 

1774  ! 
! 

1974  ! 
i 

1974  l 
f 

1974  ! 
1 

1974  l 
I 

1976  1 
! 
! 
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CfcCM 

1  1VTCC1 

OIPf.NS 

IONS  ! Of ATT ! 

CAPACITY! 

HIGH-  ! 

(VESSEL) 

CIST  ( 

CPEAATOA 

1  NET  (CCDE1LENCTH! 

BROTH! 

! 

! 

£ST  !  CARGO  HANDLING 

! S  ICPEAATING  ( 

“  J  AEGI S“ ! *  * • * ! 

At«.  1 

PEC.IL04D-! 

CARGO  ! 

FIXED  ! 

EQUIPMENT 

IT  C 1  BASE  ! 

TEAS 

VESSEL  NAPE 

AND  NUP8EA 

1  (OAST 

i  tea  i  sen//////! 

/////! 

ED  1 

////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  AO  8  LINE-1  ! 

fUILT 

!  (U A AD 

1  TON-  IP *crc 

OVER-* 

CVEA-J/////1 

HOASC 

pass-  !  <i umi) I //////////////// not //////////! 

CA 

1  NLHBE* 

1  NACf  |  IV  1 

ALL  1 

ALL  • 

light! 

POVE* 

INGEAS  ! 

CTECT) ! 

LINE-2 

ICE!  LINE-2  ! 

‘REBUILT 

(29)  VALLEY  TAANSPCATAT ION# 

1 

! 

1 1  NC  • 

1  1  1 

1  1  1 

1  l  1 

i 

i 

* 

1 

I 

I 

! 

! 

( 

! 

! 

!  1 

t  1 

|  | 

(CONTINUED)  1 

1  l  1 

i 

1 

! 

1  | 

VL  7618 

1575609 

t  69414440 

195.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1531! 

13.7! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

1976 

VL  7419 

! 

1  1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

1575610 

1  6C414A40I 

195.0! 

15.01 

9.C! 

- 

1531! 

13*7 1  NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

1976 

VL  ’620 

i 

i  1  1 

195. C! 

35.0* 

1.5! 

-  ! 

! 

1575611 

1  6C4I4A40I 

195.31 

35. Cl 

9.0 

- 

1531! 

13.7! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1976 

VL  7421 

1 

1  1  1 

193.0! 

35. Ct 

1.51 

-  ! 

! 

1575612 

!  8C414AA0! 

195.0! 

35. Ct 

9.9! 

• 

1531! 

13.7IN0NE 

!P0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1976 

VL  7622 

I 

1  1  1 

195.0* 

15, C! 

1.51 

-  ! 

I 

1575613 

t  SC414A40! 

1*5.0! 

33. Cl 

9.0 

- 

13311 

13.7! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

1  ! 

1976 

VL  7625 

1 

1  !  1 

l«5.0t 

35.  C! 

1.5! 

-  j 

i 

1575614 

1  8C414A4C! 

1*5.0! 

15.0! 

9,0! 

- 

1531  i 

13.7 ! NONE 

!H0  SI.  LOUIS  1 
!  ! 

1976 

VL  7601 

1 

1  1  1 

ns. 01 

1.5! 

-  1 

! 

16CC715 

1  6761UMI 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

- 

1513! 

1 6.0! NONE 

I  HO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1976 

VL  7802 

1 

1  1  1 

1*5.0! 

35.0! 

I.ol 

-  ! 

! 

I6CC716 

1  67614A41I 

195.01 

!5.C! 

9.01 

- 

15161 

16.0! NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

!  | 

1978 

via  7*5C 

1 

1  1  1 

195.01 

'5,0 

1.61 

•  | 

l 

156C529 

1  933I4A401 

201,)! 

35. C! 

9.0! 

1632! 

1 4. 6! NONE 

!*9  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1974 

Via  7699 

1 

1  1  1 

15.0 

1.6! 

-  1 

l 

1577111 

l  91?14A*0! 

2CC.0! 

35.0 

9.0! 

» 

USD! 

U.61N0NE 

|H0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1976 

VLB  7950 

l 

1  1  ! 

2CC.31 

35.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

16C9922 

1  6961444*1 

20C.0! 

T5.C! 

9.0 

- 

1643! 

15. 2!  hr.Vf 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1979 

VLB  7951 

I 

1  1  ! 

230. 0! 

15. C! 

1.0! 

-  ! 

I 

1609949 

!  696144461 

20  C • Cl 

3S.C! 

9.01 

- 

U43! 

15.2! *CSf 

IPO  ST.  LOUIS  I 

1  ! 

1979 

VLB  7952 

1 

1  1  1 

2OC.0! 

35.0 

1.0! 

-  ! 

! 

1609952 

1  6961444%! 

2CC.0S 

3  5*C» 

9.0! 

- 

1643! 

15.2! NONE 

1*0  ST.  LOUIS  ! 

!  | 

1979 

VLQ  7953 

1 

1  1  1 

20C.OI 

35.0 

1.0! 

-  ! 

! 

1609995 

1  696(4448! 

20C.01 

35.0 

9.0! 

- 

1643! 

1 5 • 2 ! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

!  | 

1979 

VLB  751C6 

I 

1  1  1 

200.01 

35.0 

1.0! 

-  ! 

1 

1564032 

1  6961444)1 

20C.01 

35.0 

9.0! 

- 

1632! 

U  .  5 ! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 
t  ! 

1975 

VLB  75107 

! 

1  1  1 

20C.01 

35.C* 

1.6! 

-  i 

! 

1564C33 

!  69614441! 

2CC.01 

35. C! 

9«0! 

- 

1632! 

16.5 ! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

1975 

VLB  75106 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35.0 

1.4! 

-  ! 

t 

1564034 

1  656144411 

20C.0! 

*3.01 

9.0* 

■» 

1632! 

16.5 1  NONE 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

I  I 

1975 

VLB  75109 

l 

1  1  ! 

200.3! 

35. 0! 

1.6! 

-  I 

! 

1564035 

1  696144411 

230.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1632! 

16.5 1  NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1975 

VLd  75t 10 

1 

1  1  ! 

200. 0* 

J8.CI 

1.4! 

-  ! 

1 

136406 

1  69614(411 

20C.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1832! 

16.5! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1975 

VL3  75111 

1 

1  1  1 

20C.01 

35.0 

1.6! 

-  1 

! 

15*407 

1  69614Av1( 

29C.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1632! 

U.5110NF 

! HO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1975 

VLB  75112 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1564038 

1  696(4441! 

2rC.C! 

35.0 

9.0! 

- 

1632! 

U.StNONC 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1975 

VLB  75114 

1 

1  1  ! 

2CC.01 

35.C! 

1.61 

-  ! 

! 

I564C40 

1  69614441! 

2-*C.O! 

35. C! 

9.0! 

- 

1632! 

18 .5 ! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1975 

VLB  75115 

1 

1  1  1 

200.0! 

35.0 

1.6! 

-  ! 

! 

I564C41 

1  69614441! 

2CC.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1632! 

16. J l NONE 

!H0  ST.  LOUIS  ! 
t  I 

1975 

VLD  75116 

1 

1  1  1 

20C.0! 

35.0 

1.6! 

-  ! 

! 

1564C27 

1  69614441! 

20C.0! 

35.0 

9.0 

- 

U32! 

16.5! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1975 

VLB  75117 

1 

1  1  1 

230. 0! 

35.0 

1.6! 

-  ! 

! 

I564C28 

!  694144411 

20C.0! 

35.0 

9.0! 

- 

U32! 

16.5 (NONE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 
t  ! 

1975 

VLB  75118 

1 

!  1  1 

2CC.0! 

35.0 

1.6! 

-  ! 

! 

1564029 

1  696(44411 

20C.0! 

35.0! 

9.0! 

- 

1032! 

18.5 ! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1975 

VLD  75119 

1 

1  1  1 

2OC.01 

35.0 

1.6! 

-  ! 

1 

1 56400 

1  69614441! 

20C.9! 

35.0 

9.0! 

- 

1612! 

18.5 ! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1975 

VLB  75120 

1 

1  1  ! 

200.01 

35.0 

1.6! 

-  ! 

! 

1 56401 

1  69614441! 

20C.O! 

35.0 

9.0! 

- 

1632! 

16.5! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

1975 

VLB  75121 

I 

!  1  1 

2CC.01 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1568238 

!  102414441! 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

- 

1643! 

17.7JN0NE 

IPO  ST.  LOUIS  ) 

I  ! 

1975 

VLB  75122 

1 

1  I  | 

200. 1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1581222 

1  676*14440! 

23C.O! 

35.C! 

9.0! 

- 

16*2! 

14,6! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1975 

VLD  75123 

1 

1  1  1 

200.01 

15.0 

1.6! 

-  ! 

! 

1561223 

1  676(4440! 

20C.0! 

35.0 

9.0! 

- 

1662! 

14.61N0NE 

!P0  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1975 

VLB  75124 

1 

!  1  1 

2CC.0! 

35.0 

1.6! 

-  ! 

! 

1561224 

1  67814440! 

2CC.0! 

35.0 

9.0! 

- 

16*2! 

1 4 .6! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  1 
!  1 

1975 

VLB  75125 

I 

!  1  1 

20C.01 

35.0 

1.6! 

.  i 

! 

1561225 

1  878144401 

29C.0! 

15.0 

9.0! 

- 

1662! 

14.6! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  I 

1  ! 

1975 

VLd  75126 

l 

1  1  1 

2CC.0! 

35.0 

1.6! 

-  ! 

! 

1581226 

1  178144(0! 

20C.01 

35.0! 

9.0! 

- 

1682! 

1 4.6! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  1 
!  ! 

1975 

VLd  75127 

1 

1  1  1 

2CC.0J 

35.0 

1.6! 

-  i 

! 

1561227 

!  67614440! 

200.0! 

35.0 

9.0! 

- 

H82! 

14.6! NONE 

!«0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1975 

j 

!  1  ! 

2CC.0! 

35.0 

1.6! 

-  ! 

• 

VL8  75128 

1 561 226 

1  678!  44<*0S 

200.0! 

35.0 

9.0! 

- 

16*2! 

1 4*6 ! NONE 

(HO  ST.  LOUIS  ! 

!  { 

1975 

VLB  75129 

1 

1  1  1 

20C.O! 

*5.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

1561229 

!  67614440! 

20C.01 

35.0 

9.0! 

•  i 

1eP2! 

14.©! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1975 

1 

1  1  1 

200. 0! 

35.0 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

VLB  75130 

1561230 

!  67614440! 

20C.0! 

*5.C! 

9.0! 

-  i 

1682! 

1 4.6 ! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  I 

1  | 

1975 

VLB  75131 

! 

1  1  1 

20C.0! 

35.0 

1.6! 

-  ! 

1 

1561231 

!  37614440! 

2CC.0! 

35.0 

7.0! 

•  i 

1o62! 

14 .© ! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1975 

VLB  75132 

i 

1  1  1 

20C.0! 

35.0 

1.6! 

i 

-  ! 

J 

j  566233 

1  102414440! 

2vC.11 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1666! 

14.6! NONE 

!P0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1975 

VIS  75133 

1 

!  1  ! 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

t 

-  ! 

! 

1566236 

1  1024(4440! 

2QC.1! 

35.11 

9.0! 

-  j 

1643! 

14.6! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1975 

VLB  75134 

1 

!  1  1 

20C.11 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1568237 

1  102414440! 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

-  ! 

1666! 

14 . 6! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1975 

VLB  75135 

1 

1  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  566239 

1  1C24 1 4440! 

200.11 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1666! 

1 4.6! NONE 

IPO  ST.  LOUIS  I 
!  I 

1975 

VLB  75116 

! 

1  1  1 

200.11 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1566240 

1  102414440! 

2C0.1 1 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1666! 

1 4.6 ! NONE 

!P0  ST.  LOUIS  ! 

!  1 

1975 

VLB  75137 

t 

1  !  ! 

200.1! 

*5.1! 

1.0! 

■  | 

! 

1566241 

» 

1  102414440! 

i  t  i 

200.11 
V'<«  .  f 

35.1! 
»»  , « 

9.0! 

•  m*t 

i 

1666! 

14.6! NONE 

!H0  ST.  LOUIS  1 

1975 

VLB  75136 

i  $66243 

i  io?(i*A4oi 

200. 1! 

35.1! 

9i5i 

-  j 

1686! 

14.6!N0NE 

t  { 

!M0  ST.  LOUIS  1 

1  I 

1975 

VLB  75139 

1 

!  1  ! 

200. 1! 

35.1! 

1.0! 

-  | 

! 

1368244 

1  1024! (440! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1686! 

14.61N0NE 

IHO  ST.  LOUIS  I 
!  | 

1975 

VL6  75140 

! 

!  1  1 

200.1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  566245 

1  1024144401 

2CC.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1666! 

1 4.6! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  | 

1975 

VLB  75141 

1 

1  1  1 

20C.1 ! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1566246 

1  102414440! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1686! 

1 4.6 ! NONE 

!P0  «T.  LOUIS  1 
!  1 

1975 

VLB  75142 

( 

1  !  1 

2CC.1! 

35.11 

1.0! 

-  ! 

! 

1566247 

1  102414440! 

20C.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1666! 

1 4. 6 ! NONE 

!M0  ST.  LOUIS  ! 

!  { 

1975 

VLB  75143 

1 

!  1  ! 

2CC.1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1566248 

!  102414440! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  i 

1666! 

14.61  NONE 

IPO  SI.  LOUIS  1 
!  | 

1975 

VLB  75144 

! 

1  1  ! 

2CC.1 ! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1  566249 

1  102414449! 

200.1! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

16*6! 

14.6! NONE 

!**0  ST.  LOUIS  ! 

!  ! 

1975 

VLB  75145 

I 

1  1  ! 

200. 1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1568250 

1  102414440! 

20C.1 ! 

35.1! 

9.0! 

-  j 

1686! 

1 4 .6! NONE 

!P0  ST.  LOUIS  I 
!  ] 

1975 

VLB  75146 

1 

1  1  1 

20C.1! 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

1566251 

(  102414440! 

200. 1 ! 

35.1! 

9.0! 

-  J 

1666! 

14.6! NONE 

IHO  ST.  LOUIS  ! 

!  I 

1975 

1 

1  1  ! 

200. 1* 

35.1! 

1.0! 

-  ! 

! 

I  1  I  !  !  !  !  I  II  I 

I  I  I  I  !  !  I  I  II  I 
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(Ml! 

1  (VTCCi  DIPENSICNS  lORAFT! 

1  CAPACITY ! 

HXW  ! 

(VESSEL 

!  ! 

•  1ST  1  OPERATOR 

1  NET  tCQDetlENCTHievDTkl 

! 

!  ! 

EST  1 

CARGO  HANDLING 

IS  ! OF E*AT INC 

1  ! 

-|AEGX1-!***M  NEC*  !  REC.lLOAO- 

! 

!  CARGO  ( 

FIXED  ( 

EQUIPMENT 

!TC!  °ASE 

!  YEAR  ! 

i 

COAST 

!  TEt  !  SEE!//////!/////!  ED 

] 

(////////I 

POINT  I 

LINE-1 

!  AO!  LI.U-1 

!  PUILT  ! 

VESSEL  HARE  A A 0  NUPBER 

1 

IUARD 

1  TON-  (RACE!  OVER-ICVCR-I/////J 

HO»S£!  NASS-  1 (L  I  GMT) |////////////////|TD!////////// 

1  OR  ! 

I 

NOPSER 

!  NAtt  !  IV  I  ALL  l  ALL  IL1CHTI 

POME*!  (NEENS  ! 

(FEET)! 

LXNC-2 

mi  Ltkt-2 

!«*E3UUM 

(29)  VALLEY  TRANSPORTATION 

1  INC. 

1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

(CONTINUED)! 

1  1 

l 

] 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

VL8  251*1 

13*1252 

102*1***01 

200.11 

35.11 

9.0! 

16861 

1*.6l NONE 

(NO 

ST.  LOUIS  1 

1975  l 

! 

1  ! 

20C.1 1 

35.11 

1.0! 

1 

! 

! 

1 

VLB  75148 

! 568253 

102 *t  *A*0! 

20C.1 1 

35.11 

9.0! 

1686! 

U.olNONC 

no 

ST.  LOUIS  1 

1975  1 

! 

1  1 

20C.11 

35.11 

1.01 

1 

! 

! 

1 

VLB  751*4 

!5ftt25A 

102* l*A*0! 

2CC.11 

35.1! 

9.0! 

-  j 

16861 

1 *.6! NON* 

1*0 

ST.  LOUIS  ! 

1975  ! 

! 

! 

1  1 

20C.1l 

1 

35.1! 

1 

1.0! 

I 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(20)  VALLEY/  INC. 
•IRK  TAYLOR 

! 

! 

j  - - 

1  1 

t  1 

8013A36! 

1 

1 

! 

1 

1 

-  1 

1 

l 

7.51 

! 

1 

1200! 

1 

1 

i 

i 

! 

! 

( 

{Oh 

! 

1 

APPLE  1 

1979  J 

! 

1  1 

6C.CI 

26. Cl 

7.5! 

1 

-  j 

! 

1 

(ROVE  1 

JOE  LANBERT 

1505185 

3113*35! 

**.61 

15.8! 

3.0! 

*60! 

26. C! NONE 

!wv 

HILLVCOD  ! 

196(  ! 

t 

i  1 

**.6! 

15.5! 

*.5! 

1 

-  j 

! 

! 

1 

P  W  RITCHIE 

1239208 

1913*35! 

(*•9! 

1  *.C! 

3.8! 

220! 

1 9.2! PAST  LICHT 

lwv 

PILLVOOD  1 

1939  1 

! 

1  1 

**.01 

1*.  C! 

3.8! 

! 

j 

1 

I 

fl  92 

1  - 

1251***3! 

75.01 

3*.Ct 

5.5! 

-  1 

200! 

8.01N0NE 

1WV 

PILLVOOD  1 

19*6  1 

1 

1  1 

75.0! 

34.CI 

1.5! 

1 

! 

1 

! 

RATIONAL 

!  22C193 

2*71**431 

129.91 

30.81 

9.0! 

-  | 

900! 

38.0! ACHE 

10H 

CILLIPCUS! 

1939  1 

1 

!  1 

UC.01 

30.8! 

1.5! 

1 

! 

1 

1 

NC  93C 

1265(05 

5151***31 

175.0! 

26. C! 

8.5! 

-  1 

900! 

12.2 (NONE 

!WV 

PILLVOOD  1 

1958  1 

! 

1  t 

175.01 

26. Cl 

1.5! 

1 

! 

1 

l 

RESERVE  128 

1251123 

5151***01 

175.0* 

26.0! 

E.51 

9C0! 

12.2! NONE 

!0H 

CALLIPOLIS! 

19*7  1 

1 

1  1 

175.01 

26.  C! 

1.5! 

i 

! 

1 

! 

RESERVE  129 

125325* 

5151***01 

175.01 

26. C! 

8.5! 

9001 

12.2! NONE 

10H 

GILLIPCLIS1 

19*7  ! 

1 

1  1 

175.0! 

26.  C! 

1.51 

1 

! 

1 

! 

V  *8 

1295718 

8911***0! 

115.0! 

35.  C! 

8.0! 

1*00! 

U.OINONE 

I  OH 

CALLIPOLIS 1 

1962  | 

I 

1 

1  S 

!  1 

115.0! 

1 

35. Cl 

1 

1*5! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

(C9)  VANE  BROTHERS 

COMPANY/ 

1 

TINE 

1  1 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

I 

1 

1 

1 

ANNE 

(6115** 

2212*J0t 

39.31 

15.11 

6.1 1 

20  oi 

28! 

10.0!D1ESEL  PUPPS 

1  HO 

EALTIPORE  1 

198C  1 

1 

1  1 

*3.01 

14,0! 

4.61 

1 

! 

1 

I 

DUFF 

1535217 

6212*201 

(5. 0! 

23.01 

8.01 

2001 

1*5! 

18.01PICSEL  *UPPS 

1  PD 

6ALTIPCAE  1 

1971  1 

1 

1  1 

7C.0! 

2  *  •  C ! 

4.0! 

1 

( 

i 

l 

CART.  FRANK 

1557(1* 

65313*70! 

uc.oi 

4C.CI 

8.5! 

1300! 

17.6!DIE$U  PUPPS 

|P9 

2ALTIP0RC  ! 

1951  I 

I 

1  1 

nc.oi 

(0.C1 

2.01 

1 

! 

1 

1 

DOUBLE  SKIN  1J 

15*1135 

1  3691  5*  71  ! 

25C.1 1 

54.1! 

8.0! 

2250! 

m.OlCIESEl  PUPPS 

1  PD 

?ALT1«0U  1 

197?  1 

1 

1 

I*  ! 

25C.1 1 
l 

54.1! 

! 

2.01 

l 

1 

l 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

(33)  Vann/  pari  a 
SEA  ADVENTURER 

1 

! 

1*03(77 

1  1 

1  1 

5*11*021 

I 

1 

125.01 

1 

I 

24.  C! 

l 

'2.0! 

1 

1 

1600! 

1 

1 

100! 

! 

! 

22.0! NONE 

1 

! 

ITX 

i 

1 

ARANSAS  ! 

1979  ! 

1 

t  1 

125.01 

26. C! 

1C.  01 

! 

! 

I 

PASS  ! 

Sf A  HARVESTER 

1***3*? 

4711*02! 

IIC.O! 

26. Cl 

11.01 

1130! 

60! 

20.0! NONE 

IT  X 

ARANSAS  1 

1982  1 

i 

I  1 

HZ’. 01 

26. Cl 

9.01 

t 

26! 

I 

1 

PASS  I 

SEA  RASTER 

l*JSC?J 

6711X021 

ItC.OI 

26.  C! 

11.0! 

11301 

60! 

20.O1N0NE 

ITX 

ARANSAS  ! 

1981  ! 

1 

1  1 

lie. 01 

26. C! 

9.0! 

1 

261 

! 

1 

PASS  1 

SEA  RAIDER 

1591**1 

6711A02! 

lie. 01 

26. Cl 

11.0! 

11301 

601 

20.QIK0NE 

ITX 

ARANSAS  1 

1978  1 

it*  mvcua 

1 

1  1 

IIC.O! 

26. C! 

9.01 

1 

267 

! 

1 

PASS  I 

1*3*313 

3611*02 1 

65.0! 

17. C! 

9.01 

1060! 

llv 

U.OINONE 

ITX 

ARANSAS  1 

1981  1 

! 

1  1 

65.01 

17. Cl 

7.0 

1 

30! 

I 

1 

PASS  1 

NAOjhA  S 

I62C2R7 

69I3AJ61 

C6.0! 

?*.C! 

«- 5 1 

910! 

3T.0IK0NE 

ITX 

ARANSAS  1 

me  i 

1 

l 

t  i 

i  i 

10C.0! 

1 

2*. Cl 

1 

i.5! 

1 

i 

1 

! 

! 

1 

1 

PASS  I 

1 

««)  vxxto 

DKt-l  It  Utr<  M.I 

/  INC. 

l 

1 

1266*28 

1  1 

!  ! 

1313*36! 

1 

1 

*0.7! 

1 

l 

13.71 

! 

1 

6.2! 

! 

1 

2901 

t 

! 

! 

I 

71.0! NONE 

1 

1 

110 

1 

1 

AHSAHKA  ! 

1953  1 

1 

1 

t  i 

1  1 

*5.0! 

1 

u.ct 

1 

6.2! 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

1 

(32)  velvet  Marine 

xysters 

i 

i 

1  1 

1  1 

1 

1 

l 

1 

1 

( 

1 

! 

! 

1 

I 

i 

! 

! 

1 

ceu*m 

1*35035 

1 301 3A361 

*5.21 

21.  Cl 

n.o 

3000! 

-  ! 

3  * • 01  NONE 

HA 

HAHpULLC  I 

19«1  l 

1 

t  1 

9C.0I 

22*5! 

9.41 

1 

-  | 

i 

1 

I 

IE  LC 

7013A3M 

6C.01 

22. Cl 

8.01 

80CI 

-  j 

30.0UONE 

!LA 

“•P'MlLt  1 

1973  1 

1 

1 

!  1 

6C.0I 

1 

22.0 

4.0! 

1 

1 

! 

i 

i 

i 

1 

1 

1 

! 

(38)  VENTURE  TQVXN* 

1 

1 

(  1 

1  ! 

! 

> 

i 

l 

1 

! 

\ 

\ 

\ 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

VENTURE 

I7U.94C 

2313C36! 

61.2! 

u. a 

9  •&( 

3t5l 

> 

18.011  TOv  VTwPAULIC 

•AK 

Kt ICHIX4N  1 

n?2  ! 

! 

i 

1  1 

1  1 

45.  C! 

1 

16. C! 

1 

9.0! 

! 

t 

l 

I 

IVOQN 

! 

1 

1 

l 

1 

H*.'  vmrr  iHsroat/  tut. 

t 

l 

1  1 

l  1 

1 

! 

1 

i 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

I 

\ 

1 

1 

i 

! 

A 23f  RACHEL 

1501*83 

1713X351 

59. *j 

22,.  1 

3.5! 

3001 

33%P' NONE 

lLA 

PLA9UEMNE! 

1*45  » 

0  1 

1 

!  1 
181***31 

65.0! 
11C. 01 

22.0 

30.0 

7.51 

6.6! 

i 

186! 

t 

7 .01  NONE 

1 

ll  A 

! 

PLAQUEHIVE! 

me  » 

1 

1  1 

ik.o; 

30.0 

2.01 

i 

-  | 

! 

! 

1 

€UD  * 

j  - 

16!*A*3t 

iic.p: 

30.0 

6.6! 

186! 

'  ,01 NOf  w 

1LA 

PLAOUEPINE! 

me  i 

i 

1  1 

11C.0! 

30.0 

2.0! 

1 

-  | 

! 

1 

I 

CP  2 

871***31 

8C.01 

26.0 

5.0! 

87! 

5.0!fcCYE 

1  LA 

p*  aoucp/ 

1956  1 

I 

1  1 

8f,.0l 

26.0 

2.0! 

! 

1 

l 

i 

1276161 

13*!*A43! 

ICC. 01 

28.0 

5.4! 

13*! 

5.0INOHF 

1  LA 

P'.'CUEHXNEl 

195*  1 

1 

1  1 

IOC. 01 

78.0 

2<bl 

1 

-  ' 

\ 

I 

1 

1701***31 

110*0! 

29,8! 

6.11 

1701 

6. 8 (NONE 

(LA 

PLAOUIMNE! 

1958  1 

1 

!  ! 

IIC.O! 

27.81 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

6 

1 2910*3 

9*!*»  »3! 

ec.oi 

26. Cl 

5. It 

V*l 

5.6!lv/U 

1  A 

PLAOIKPINCI 

I960  • 

1 

I  | 

6C.01 

26.0 

2.0! 

1 

-  ! 

| 

1 

! 

CP  1C 

♦814**31 

t:C. oi 

30.0 

6.61 

186! 

7.  or  ONE 

1LA 

PLAQUE  NINE | 

1970  ! 

1 

1  1 

nc.oi 

30. Cl 

2.0! 

f 

1 

I 

I 

CP  12 

V53CC2* 

199J*A*3i 

12C.1l 

30.0 

6. St 

-  | 

i  9! 

7*3!N0»F 

1  LA 

nAQUCP’NC! 

197C  1 

1 

1  1 

12C.11 

30.0 

2..0! 

1 

! 

1 

! 

.P  1** 

!  - 

1614**3* 

110.01 

30.0 

4.4! 

**  ! 

1881 

/.OlNC^t 

it  A 

fLX"tl‘tlIliti 

me  i 

1 

1  i 

lie. 01 

30.01 

2.0! 

! 

«  i 

! 

J 

2 

CP  15 

1  . 

1501***3! 

12C.01 

30.0! 

6.61 

( 

199« 

7.0INONL 

it* 

PLAQUEHINU 

1983  1 

1 

t  1 

12C.0I 

30.0 

2.01 

! 

-  I 

l 

! 

j 

CP  20 

1  — — 

?C!***3! 

nc.oi 

30.C! 

6.6! 

154! 

t .0! NONE 

H  A 

PLAOlEPJM! 

me  ! 

1 

!  1 

IIC.O! 

3C.O 

2.01 

1 

! 

! 

I 

CP  ICS 

I53C8A2 

2131***31 

12C.1I 

32.  C! 

6.5! 

2131 

7.0 ! NONE 

f  L  A 

PLAQUEHINf ! 

1971  1 

1 

1 

1  1 

!  ! 

12C.1 ! 

1 

32.0 

1 

2.0! 

! 

l 

1 

1 

! 

! 

i 

i 

1 

! 

(03)  VESSEL  CHARTERS/  INC. 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

l 

i 

{ 

! 

SANTA  ADELA 

1502726 

658811*03! 

521.21 

75.0 

31.91 

18750! 

1*0191 

101 .OIEOOMS  *  EL CCT*I f ! NY 

vru  YORK  1 

R966  ! 

1 

I  1 

5**.0! 

75.0 

12.8! 

1 

M/INCHES 

i 

1 

SAH7A  JUANA 

150*015 

6586I1AC3 1 

321.11 

75.0 

31.91 

1675C! 

1*019! 

1O1.OI0OONS  *  lCCIRICINY 

NEW  YOR*  ! 

1566  1 

! 

I 

1 

1  1 

1  ! 

5*4.0/ 

1 

1 

75.0! 

1 

12.8! 

1 

1 

1 

1 

/ 

! 

1 

(WINCHES 

! 

! 

c 

1 

! 

! 

1 

! 

825 


T*3LI 


description  or  vc- 


els 


1 

IVTCC!  DIRE NSXCNS  !D»AfT| 

t  C  4 

PACXU  HUM-  1 

!  V  (  S  S  E  L  1 

! 

D 1ST!  OPERATOR 

1  NET  ICODElLENGTHlbADTHl 

1 

1 

i 

EST  I  CARGO 

HANDLING 

IS  {OPERATING  ! 

1 

YE**  I 

1 

CARGO  1  FIXED  1  CCUIPKEN1 

num  POINT  1  LINE-1 

!TC!  CASE  ! 

1  COAST 

1  TER  1  SCt!//////!/////! 

ED  I 

1// 

!  AO!  LINE-1  I 

•UXLT  1 

VESSEL  NARC  AND  NUP8CA 

!  GUARD 

1  TON*  1MCCI  OVC-IOVI*-! /////!  NONS'.I 

PASS-  1 CLtCHT> I////////////////ITDI /// ////// / 1 

CP  I 

J  Mffl9C» 

1  NACE  I  IV  1  ALL  1  ALL  1  LIGHT I  POWER!  ENGERS  1  CftCT)!  LINE-2 

1EE!  LINE-*  !• 

REBUILT! 

1 

1 

(36)  VESSEL  CASK,  i  OCVELCPPIlNT  CO. 

1 

1 

I 

ii  ii 

ii  ii 

ii  ii 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

42.0! 

! 

1 WA  SIAULE 

1 

1 

l 

1976  1 

POLAR  PtRCMANT 

1257391 

1 

1 9113*36!  117.51  7ft. C! 

4.0! 

1700! 

-  1 

1 

I 

l 

1 

I  1  177.01  26. Cl 

II  11 

C.O! 

-  I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

cm  VICKERS  TOWING  CO.#  INC 

! 

1 

! 

ii  ii 

ii  ii 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.01  ACNE 

I 

1 

IPS  GRE'NVIL*.* 

1 

195*  1 

f PANICS 

i  <71339 

I 

90031  78.01  13.  C! 

4.0! 

250! 

-  1 

i 

1 

1  1  2*. Cl  10. C! 

4.0! 

-  1 

! 

1 

1971  I 

jxr  vxcrf*$ 

1 

3£51  3061  131. 01  34.31 

6.51 

54001 

-  1 

JS.UACHf 

IRS  CRLENVILL* 

1 

1 

1  1  131. C!  34.3! 

1.0! 

-  1 

1 

1 

195<  1 

; 

VWl»PCORNILL 

127C313 

1 

34912*3*1  *  1  35. Cl 

8.01 

noci 

-  1 

19.0I4CNF 

1*S  CRE'NVILl* 

7 

l 

1 

1  1  13S.1l  35.11 

7.51 

-  I 

! 

1 

1S6S  | 

GEORGE 

!  51*923 

1 

158015*71 1  264.01  54. Cl 

12.51 

-  i 

25CO! 

15.0! ACNE 

IKS  GREENVILLE 

I 

l 

t  l  264.01  54. Cl 

2.01 

-  I 

1 

1 

IPS  GREENVILLE 

1969  I 

GOVERNOR 

1518*68 

! 

157615*711  284.01  34. Cl 

12.51 

-  i 

25C01 

15.01NCNE 

1 

1 

1  1  264.01  54. Cl 

2.01 

-  1 

! 

1 

1969  1 

GRACE 

IS1U9J 

1 

124915*71!  194.01  54. Cl 

12.5! 

-  i 

20001 

15.0! NONE 

IPS  GREENVILLE 

1 

1 

!  1  194.01  54. Cl 

2.01 

-  1 

! 

1 

196S  1 

TRACI 

151*921 

! 

1690(5*71!  264.0!  54. C! 

12.51 

-  i 

2500! 

1S.CIN0NE 

IPS  GREENVILLE 

I 

! 

! 

I 

(  1  264.01  54. C! 

1  I  11 

2.01 

1 

-  1 

I 

1 

1 

I 

1 

1 

<38)  VIC i CASON#  1IK  f. 
CHILCAT  K* 10 

1 

I 

1643900 

I 

! 

1 

II  11 

11  1  1 

1 7 1 1C  11 1  18.01  14.11 

I 

1 

6.01 

640! 

I 

1 

-  I 

1 

12.OJK0NE 

1 

! AK  KETCHIKAN 

1 

1982  1 

I 

1 

1 

! 

I  1  42.0!  14.11 

II  1  1 

2.01 

1 

26! 

1 

I 

1 

1 

! 

; 

06)  VICTOAT  TOWING/  INC. 
ALASKAN  VICTOAY 

I 

I 

1547281 

I 

1 

! 

12  1  1 

1  i  II 

13513*36!  152.01  36. Cl 

1 

11.6! 

3050! 

1 

1 

-  1 

! 

! 

53.01T0WING 

WINCH 

1 

1 

1  WA  SEATTLE 

1 

1973  1 

I 

1 

1  1  169.0!  3b. 0! 

8.0! 

-  1 

! 

1 

1974  | 

- 

NANA  I IAN  VIC10AT 

155EC74 

1 

13513436!  152.3!  36. Cl 

Il.bl 

3060! 

-  1 

53 .0! TOW! *G 

WINCH 

IWA  SEATTLE 

1 

1 

1 

l 

I  1  169.31  38. C! 

II  <  ! 

6.0 1 

-  1 

1 

1 

1 

1 

! 

-'1 

(21)  VIOALIA  COCK  1  STOP  AC  £ 

1 

CIO./ 

1 

1 

11  1  1 
11  11 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

I 

1 

5 

-j 

INC. 

jinn  a.  jf akins 

1279701 

1 

55  1  34331  11.01  20. Cl 

5.-  01 

9401 

-  1 

26.61N0N! 

ILA  VIDALS* 

1954  | 

1 

1 

1  1  51.01  20. Cl 

4.51 

-  1 

! 

1 

194*  1 

RRNPCO 

12*975* 

l 

4413*351  3C.2I  18.11 

6.61 

r  .1 

-  1 

22.0INCN* 

IL*  VIOALIA 

I 

! 

1  1  8C.21  18.11 

v.oi 

-  1 

1 

! 

195C  1 

8 

DRAGLINE  8  A  ACC  NC 

—  1 

lA.OlkRACLTNf 

ILA  VIDALS* 

1 

I 

1  1  11C. 01  3P.C ! 

35014*431  124.3!  32. Cl 

7.0! 

7.0! 

-  1 
7CC1 

1 

9.013WCN 

DIESEL 

1 

194*  1 

. 

1 

ILA  VIOALtA 

NO  US 

I 

I 

1 

1 

j  1  124.3!  32. Ct 

1  1  11 

..2! 

1 

•  * 

« 

(CRANE 

1 

1 

I 

1 

1 

> 

02)  VICOS/  JAKES 

OUAOY  DUDLEY 

1 

i 

1679534 

l 

1 

1 

1  !  I  1 

*013*361  59.01  24/C! 

! 

6.51 

MOO! 

! 

-  1 

! 

25.01 AONE 

1 

ILA  KCRCAN 

1 

I960  ! 

I 

I 

! 

1 

1  I  62.0!  24.1! 

1  1  1  I 

5.0! 

1 

-  1 

1 

! 

! 

1  CITY 

1 

! 

1 

CC1)  VII  CORP. 

CAYSIAL  D 

! 

1 

1691*68 

1 

1 

1 

ii  ii 

ii  ii 

21015*241  02.01  34. C 1 

i 

t 

6.01 

.  s 

1 

! 

-  1 

! 

t 

15.0ICARCC 

PtlKPS 

1 

1 

IKA  8CST0N 

I 

1986  1 

I 

! 

i 

i 

1  1  92.0!  14. Cl 

1  1  11 

2.01 

1 

-  ! 

I 

l 

I 

! 

! 

(23)  VIK1NC  BARCC  COKPANY 
PJL  icie 

1 

1 

1541245 

l 

i 

i 

1  1  1  1 
It  11 

971144451  2CC.0!  35. Cl 

1 

! 

9.0! 

.  j 

I 

1619! 

I 

1 

15.01NCM* 

1 

IP H  ST.  PAUL 

I 

1972  1 

1 

i 

1  l  2CC.0!  35. C! 

1.61 

-  1 

t 

I 

1972  1 

* 

HAL  108 

1541344 

! 

07114*421  200.01  33. Cl 

9.01 

-  i 

1619! 

15.01AONE 

IPN  ST.  PAUL 

! 

I 

1  )  20C.Q1  35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

1 

197.  t 

TCP  CAT  1C1? 

RG1343 

! 

971!*A4>!  2CC.01  35. C! 

9.C  1 

-  i 

161«! 

15.AIN0 HE 

|PN  ST.  P*UL 

! 

1 

1  1  2'C.C!  35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

1 

1972  | 

VPC  108 

1541342 

! 

971144,8!  20C.0I  35. C! 

9.0! 

-  ! 

1619! 

15.01NONE 

|»N  ST,  PAUL 

! 

! 

! 

1 

I  1  2GC.0!  35.01 

II  1  1 

1.51 

1 

-  I 

1 

! 

i 

1 

! 

<C1)  VIKING  BOAT  TOURS  Of 

1 

1 

I 

1 

1  !  1  1 

!  1  I  1 

! 

1 

1 

1 

i 

! 

l 

1 

1 

NEWPORT/  INC. 

VALHALLA 

1 

1643215 

1 

! 

1  1  l  1 

19I1C11!  47.0!  15. C! 

! 

4.0! 

6501 

1 

-  I 

1 2 .Of NONE 

1 

IPX  NEWPORT 

1981  I 

! 

1 

1  1  47.0!  15. C! 

4.0! 

30! 

! 

1 

1964  | 

VXICJHC  KINC 

1294508 

1 

3511311!  64.9!  18.91 

5.5! 

450! 

-  1 

20.0! NONE 

!  R  Z  NEWPORT 

1 

1 

1  1  64.9!  15.9! 

5.5! 

72! 

! 

1 

1966  ! 

VIKING  PRINCESS 

15C4254 

1 

1211*11 !  36.01  14.0 

4.01 

140! 

-  I 

IS.OiNONE 

IPS  NEWPORT 

1 

1 

1  !  3S.01  14. C! 

4.01 

49! 

1 

i 

1977  1 

VIKING  CUE CN 

1563628 

1 

2611A11 1  6  C.O!  16.0 

5.21 

260) 

-  ! 

70.0! NONE 

INI  NEWPORT 

1 

! 

! 

! 

1  1  5C.01  18.0 

1  1  !  ! 

5.0! 

! 

149! 

! 

! 

1 

I 

I 

» 

1 

(O)  ViriNC  XI  L1PITED  PARTNERSHIP 

1 

1 

ii  ii 

ii  ii 

! 

! 

1 

! 

1 

1 

32.0IN0NC 

1 

1 

IfL  JACKSON- 

1 

me  ! 

VIKING  SUN 

1622618 

1 

6611*11!  115.0!  30.0 

6.0! 

700! 

-  ! 

1 

! 

1 

1 

1  1  13C.0!  30. C! 

I  1  1  1 

6.0! 

! 

550! 

! 

! 

! 

I  VILLI 

1 

! 

! 

(36)  VIRGINIA  V  fOUNOATICN/ 

1 

TINE 

1 

1 

11  !  ! 

1  !  11 

! 

! 

1 

! 

1 

40.0! NONE 

! 

1 

1 WA  SEATTLE 

1938  I 

VIRGINIA  V 

1222170 

1 

6711811!  115.9!  24.0 

9.01 

400! 

-  I 

I 

1 

1 

! 

1  1  126.0!  2o.C! 

1  1  !  1 

6.0! 

1 

340! 

i 

J 

1 

! 

1 

02)  VIII EP/  DONALD  J./  TOWINfC/  INC. 

! 

j 

!  I  1  1 

1  !  11 

I 

! 

i 

28.0! NONE 

! 

! 

ILA  GALLIANO 

I 

1966  I 

TMSH  *  CALlAtS 

!59eC04 

j 

4113*36!  --  I  —  ! 

6.0! 

400! 

-  1 

1  !  43.C1  18. O 

7514*43!  —  1—1 

DJV  1 

1592128 

I 

5.0! 

i 

450! 

10.CIN0NE 

ILA  GALLIANO 

197*  ! 

I 

1 

!  !  11C.0!  30.0 

1.0! 

-  ! 

1 

197*  l 

on  2 

1593276 

1 

19314*43!  —  I  —  1 

7.0! 

-  i 

193! 

7.0! NONE 

ILA  GALLIANO 

! 

1 

!  !  11C. 3!  30.1! 

2.01 

-  ! 

! 

1 

1978  ! 

DJV  3 

1595149 

1 

19314*43!  —  l—l 

7.0! 

-  ! 

193! 

7.0 ! NONE 

ILA  GALLIANO 

! 

1 

1  !  11C. 3!  30.1! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

1978  1 

Djw  4 

I597C70 

! 

! 

I 

19314A4J!  —  l—l 

7.0! 

-  i 

193! 

7 .0! NONE 

ILA  GALLIANO 

1 

1 

1  1  11C. 3!  30.1! 

!  I  !  ! 

2.0! 

t 

-  ! 

I 

f 

I 

1 

! 

I 

I 

(32)  VIZIER/  LORI  ANA/  INC. 
LCRI  >Hi  VIZIER 

! 

! 

1504*45 

1 

I 

1 

ii  ii 

ii  ii 

7211*021  <2.01  24. Cl 

1 

1 

8.0! 

12001 

! 

I 

72! 

! 

! 

35 .0! NONE 

1 

1 

ILA  GALLIANO 

1 

1966  1 

1 

! 

1  1  1CC.0I  24. C! 

7.01 

-  ! 

! 

1 

I 

1979  ! 

KARY  ANN  VIZIER 

1604693 

1 

6  611  CO 2 !  10C.0!  26. C! 

9.0! 

12001 

110! 

40 .0! NONE 

ILA  GALLIANO 

1 

1 

1 

! 

1 

1 

I  t  11C.0!  28.0 

II  !  ! 

II  !  ! 

6.5! 

1 

12! 

I 

! 

1 

I 

1 

1 

I 

! 

1 

1 

TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


826 


tHGRI 

OISTl  OPERATOR 


VESSEL  KMC  AMD  NUMBER 


t 

I 


COAST 

GUARD 

NUMBER 


1VTCC I  DIMENSIONS  J  DRAFT! 

NET  ICODEILENCTHISAOTM!  I  I 

RSGIS-l****!  RES*  !  REC.ILOAD-I 
TER  I  SEE!//////!/////!  ED  ! 

TON-  1PA5E!  OVER-! OVER-! /////!  HORSE 
NAGE  )  TV  !  AIL  !  ALL  (LIGHT!  MOWER 


CAPACITY!  HIGH-  !  (VESSEL 

!  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  lOFCRAtlSC 
CARGO  I  FIXED  !  COUIMNCNT  |TC I  6A$E 

utnnn  point  i  line-i  iaoi  lxne-i 

PASS-  ! (LIGHT) !////////////////! To! ////////// 
ENGCRS  I  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-2 


Yf  AM 
*UILT  1 
OR 

•REBUILT 


(32)  VIZIER/  ROBBIE/  INC. 

1 

1 

! 

!  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

1 

1 

I 

I 

! 

1 

! 

1 

I 

I 

I 

» 

CHARLENE  VIZIER 

1564405 

3413A361 

43.0! 

1B.C! 

5.6! 

4001 

33 .0! HONE 

!  L 

GALLIANO  1 

1977 

! 

1  I 

45.0! 

16.8! 

3.0! 

1 

! 

1 

ROBBIE  VIZIER 

1523398 

2513*34! 

44.0! 

16. Cl 

6.0! 

300! 

-  ! 

25 . 0! HONE 

I  LA 

GALLIANO  I 

1971 

! 

I 

1  t 

1  1 

44.0! 

1 

16. C! 

I 

5.0! 

! 

1 

1 

1 

t 

! 

1 

1 

(32)  VIZIER/  SUSAN/  INC. 

i 

I 

1  ! 

1  1 

i 

i 

i 

i 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

CRAIG  VIZIER 

I  - 

5713*36! 

—  i 

—  t 

8.01 

—  ! 

! 

-  “ 

! 

! 

1  1 

1  1 

48.0! 

1 

16. C! 

! 

6.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

(17)  VOLUNTEER  BARGE  1  TRANSPORT/ 

1  1 
t  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

INC. 

! 

t  ! 

1 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

•  V  1 

,  - 

952I4AGB! 

20C.01 

35.  C! 

9.01 

1670! 

20.0! NONE 

!ho 

ST.  LOUIS  1 

1«80 

! 

1  1 

20C.01 

35. Cl 

1.5! 

I 

! 

! 

CMC  3f 

! 506650 

624I4A48I 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

21.4 ! NONE 

!PA 

6LEN-  I 

1965 

1 

;  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

I 

! 

! 

WILLARD  ! 

ITEL  111 

1  602  <78 

67614A4S! 

195.0! 

35.  C! 

9.01 

1496 ! 

1B.0IHCNE 

!  MO 

ST.  LOUIS  ! 

1979 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  j 

! 

! 

R  306-3 

1  - 

91714A4S! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

1640! 

18.0IHCNE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1977 

1 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.5! 

I 

j 

! 

K  307-8 

!  — - 

91714A481 

2CC.01 

35.  C! 

9.01 

1640! 

16.0! HONE 

IPO 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

! 

1  I 

20C.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

t 

1 

K  308-B 

|  *.•— 

91714A48! 

200.01 

35.  C! 

9.01 

-  | 

1640! 

1 6.0INONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1977 

! 

1  1 

20C.01 

35.  C! 

1.5) 

! 

j 

! 

K  311-6 

I  - 

91714A4S! 

2CC.0! 

35.  C! 

9.0! 

t640! 

1 8  •  0 1  HONE 

!M0 

ST.  LOUIS  1 

1977 

1 

1  1 

20C.01 

35. C! 

1.51 

I 

! 

1 

KV  12E 

1615465 

685  1  4A  48 1 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  i 

1728! 

17.4 1  NONE 

!TN 

NASHVILLE  1 

1979 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ( 

! 

! 

TA  B16 

! 638C65 

88614*441 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

20.0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  1 

me 

1 

1  1 

19J.01 

35. Cl 

1.5! 

1 

| 

! 

TA  BCCd 

!  63C744 

94614*481 

20C.01 

35. C! 

9.0! 

1660! 

20. 01  HONE 

ITN 

MEMPHIS  l 

1 9  SC 

t 

1  1 

2CC.01 

35. C! 

1.5! 

1 

! 

! 

WEIGEL  1 

!  - 

68814*48 1 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  J 

1500! 

20.0! NONE 

ITN 

NASHVILLE  1 

1977 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

I 

1 

1 

WEIGEL  2 

88814A481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1S0C! 

20. 0 ! HONE 

(TN 

NASHVILLE  1 

1977 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

WEIGH  3 

!  - 

88814*481 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  | 

1500! 

20  •  0 i NONE 

ITN 

NASHVILLE  ! 

1977 

1 

! 

1  1 

1  1 

195.0! 

1 

35. C! 

! 

1.5! 

! 

I 

! 

! 

! 

; 

1 

1 

(16)  VON  BERGEN/  LTI. 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

FT.  MORGAN 

>  . 

5911*11! 

14C.0! 

30. C! 

3.9! 

900! 

30.0! 

!AL 

MOBILE  I 

19** 

i 

1  1 

2CC.0! 

46. C! 

3.0! 

! 

4C0! 

! 

! 

MOUNT  MANSFIELD 

1521774 

6511*11! 

91.9! 

33. C! 

7.3! 

340! 

ja.5ii.0Ne 

IAL 

M02ILE  ! 

1969 

i 

! 

1  1 

1  1 

100.0! 

! 

43.5! 

! 

6.1! 

» 

! 

90! 

! 

! 

! 

! 

(31)  W  M  V  PARTNERSHIP 

! 

! 

l  1 

1  1 

I 

! 

1 

! 

i 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ABC  321 

! 599879 

676! 4*481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1493! 

16.0! NONE 

IMS 

fHVILLE 1 

1978 

i 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.0! 

! 

! 

1 

ABC  322 

1595880 

67614*481 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1496! 

16 .0! HONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1973 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

I 

! 

! 

AeC  323 

1  595861 

67614*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1493! 

16 .0! NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

1978 

i 

i  i 

195. C! 

35.0! 

1.0! 

! 

( 

! 

AEC  324 

1595882 

67614*48! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1493! 

1 6 .0! NONE 

IMS 

QRCCHVILLE! 

1978 

i 

1  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.0! 

! 

! 

! 

ABC  325 

1595883 

67614*451 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1498! 

1 6.C! NONE 

(MS 

GREENVILLE! 

1973 

1 

I 

(  ( 

1  1 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.0! 

! 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

(38)  V.  S.  CONSTRUCTION  CO. 

f 

I 

I  I 

1  ! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

J 

t 

1 

! 

1 

! 

! 

WS  1 

l  - 

35914*461 

109.7! 

34. C! 

11.0! 

750! 

1 2 .0 1  NONE 

!  AK 

SIT^A  I 

1945 

! 

i  1 

11C.0! 

34. C! 

2.0! 

! 

! 

I 

WS  2 

1513761 

27014*46! 

112.0! 

29.  C! 

6.5! 

-  I 

450! 

9.01  HONE 

!  *K 

SITKA  1 

1944 

1 

! 

!  1 

1  t 

1 13.0! 

! 

30.C! 

! 

1.5! 

; 

I 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

(20)  V/V  TOWING  1  FUELING  CO 

! 

.!/  INC. 

1  1 

! 

! 

| 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

} 

! 

! 

! 

J.  F.  WILLIS 

1  625130 

6413*36! 

57.5! 

20. C! 

7.5! 

*00! 

36.0! NONE 

!VV 

SCOTT  ! 

193C 

1 

1  f 

6C.0! 

20. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

j 

! 

DEPOT  ! 

NARY  JEAN 

1  573899 

B7I3*36! 

56.0! 

20.  C! 

7.5! 

600! 

-  i 

33.0! NONE 

!VV 

SCOTT  l 

197* 

! 

! 

t  { 

i  i 

58.0! 

! 

20. C! 

! 

7.0! 

; 

1 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

Df POT  1 

(26)  WAGNER  CHARTER  CO. 

! 

! 

i  i 

i  i 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

; 

! 

! 

i 

TRINIDAD 

1255692 

9911*11! 

96.0! 

23. C! 

9.0! 

600! 

1 7 , 5 ! NONE 

!IL 

CHICAGO  i 

1926 

I 

1 

1  ! 

1  1 

1CC.0! 

j 

23. C! 

! 

9.0! 

! 

! 

1 

150! 

! 

! 

! 

! 

( 

(37)  WAHKIAKUM  CCUNTY 

1 

1 

1  ! 

1  1 

i 

! 

i 

• 

j 

i 

j 

i 

! 

1 

i 

j 

! 

! 

WAHKIAKUM 

1288364 

6611*131 

75.0! 

26.8! 

3.0! 

441!  * 

12! 

24 .0 | NONE 

!WA 

PUGET  I 

1962 

! 

I 

1  t 

1  1 

7s.O! 

! 

38. C! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

I 

ISLAND  I 

(IB)  WALKER  BOAT  YARD/  INC. 

! 

! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

1 

JIL  428 

1  - 

52814*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

-  ! 

967! 

12.8! NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

1950 

! 

1  1 

175.1! 

26.1! 

1.8! 

! 

-  j 

i 

1 

l 

Jll  429 

1  - 

528! 4*401 

175.1! 

26,1! 

9.0! 

967i 

1  2. sj  NONE 

IKY 

PADUCAH  i 

195C 

1 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.3! 

! 

! 

! 

JIL  431 

I  - 

52814*40! 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

967! 

12.6 1  NONE 

IKY 

PADUCAH  I 

195C 

•  { 

<75.1! 

26.  T! 

«  .  •! 

j 

-  j 

r 

r 

JIL  440 

!  - 

52814*401 

175.1! 

26.1! 

9.0! 

967! 

1  2.3! NONE 

IKY 

PAOUCAH  ! 

195C 

i 

1  ! 

175.1! 

26.1! 

1.8! 

! 

! 

1 

NMS  154 

!  - 

2C414A46! 

110.0! 

40. C! 

7.0! 

480! 

8.0! NONE 

IKY 

PADUCAH  ! 

1964 

1 

1  1 

11C.0! 

40. C! 

1.0! 

! 

-  | 

! 

1 

WBY  ICO 

!  - 

68214*401 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

1 1 • 3! HONE 

IKY 

PAOUCAH  1 

1955 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

! 

1 

CHIEF  PADUKE 

1  . 

186 1 5F  71 1 

115.1! 

30.1! 

7.5! 

-  ! 

570! 

16 .0! PUMPS 

IKY 

PADUCAH  I 

1941 

! 

i  1 

115.1! 

30.1! 

1.5! 

! 

-  ! 

i 

! 

PSC  132 

1  . 

25015*70! 

175.01 

26. Cl 

8.0! 

-  ! 

7C0! 

13.0! HONE 

IKY 

PADUCAH  t 

1956 

! 

1 

1  1 

1  1 

175.0! 

1 

26.0! 

! 

2.51 

1 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

i 

(32)  VIUM  *««!»{/  I#C. 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

! 

1 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

GRAY  GHOST 

1297567 

3811C021 

62.6! 

16.0! 

4.4! 

800! 

5! 

16.0INONE 

11* 

NOPGAN  i 

1965 

1 

1  ! 

65.0! 

17. C! 

4.0! 

! 

i 

1 

CITY  I 

ROUNDER 

I52C458 

6011C02! 

41.3! 

22. C! 

6.0! 

600! 

<0! 

22 . 0 i NONE 

ILA 

PATTERSON  1 

1969 

1 

1 

I  1 

!  ! 

65.0! 

! 

22.0! 

5.0! 

! 

! 

1 

26! 

1 

! 

! 

1 

I 

l 

! 

!  ! 

!  1 

1 

j 

; 

i 

( 

! 

i 

!  # 

! 

VEHICL ! £3 

! 

i 

1 

I 

h 


U 


TA3LE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENCR! 

9 1  ST!  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AND  MJASE A 

!  COAST 

!  CUARD 

!  NUN5ER 

1V1CC1  DIMENSIONS  ! DRAFT l 
NET  1CCDEILCN5TH1CRDTH!  1 

!RESIS-!****1  SEC.  1  REC.UOAO-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  EO  1 
TON-  !PAO£l  OVU-*OV«P-!  *////! 
NAOE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILICHT! 

! CAPACITY! 

!  ! 

!  CARSO  ! 
!////////! 
HO»SE!  PASS-  ! 
POWER!  ENSERS  ! 

HIGH-  !  1  V  £  S  S  £  L  1  ! 

EST  !  CARSO  HANDLING  IS  {OPERATING  |  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  BASE  !  YEAR  ! 
♦OINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 
LIGHT) !//////////////// !TD !//////////!  OR  ! 
(FEET)!  LINE-2  !££!  LINE-2  !*RE9UILT! 

(IS)  WALKER  TORINO 

! 

1 

CORPCR ATIO ! N 

1  1 

!  1 

1  1 

I 

1 

1 

! 

1 

i 

! 

i 

I 

! 

! 

i 

i 

! 

; 

i 

! 

! 

! 

I 

! 

i 

i 

! 

! 

! 

ACHES  MAE 

I5S6C4* 

42M3FJ6! 

1TC.21 

3  *.C ! 

9.5i 

43001 

•  i 

49, 7 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

i 

1975  ! 

! 

!  1 

HC.O! 

38. C! 

6  •  C ! 

l 

-  i 

! 

! 

! 

i 

SESS1E  WALKER 

J26CQ80 

37813A36! 

141.5! 

35. C! 

9.0! 

32001 

-  ! 

47.0 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

i 

195C  ! 

I 

t  1 

UC.O! 

35. C! 

6.0! 

1 

-  1 

! 

! 

1 

! 

6EITT  JUNE  WALKER 

! 248c42 

32513A361 

1*0.5! 

75. C! 

>.0! 

3200! 

-  ! 

48.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

« 

1945  ! 

! 

!  1  1 

1 SC.01 

35. C! 

6.5! 

! 

-  ! 

I 

! 

• 

! 

big  eouc 

1543521 

251 3  A  36 1 

46.01 

U.C! 

6.  S! 

460! 

-  ! 

22.01NCNE 

!KY  PADUCAH 

! 

1975  ! 

! 

1  1 

46.0! 

18. C! 

5.5! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

! 

3INGO 

1286482 

!  54! 3A  J6l 

51.4! 

21.  C! 

7.6! 

78CI 

-  ! 

27.5 ! NONE 

|KY  PADUCAH 

! 

1961  ! 

! 

!  1 

51.4! 

21. C! 

6.1! 

I 

-  ! 

1 

! 

! 

! 

CHARLES  X 

1516414 

7713*36! 

47.0! 

18.  C! 

6.6! 

76C! 

-  1 

33.6 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1968  ! 

! 

1  1 

47.01 

U.C! 

4.0! 

! 

-  ! 

{ 

! 

! 

! 

CUMBERLAND  EXPRESS 

1549735 

1  13713A36! 

75. Cl 

20.C! 

8.0! 

18CQ! 

-  ! 

35.0! NONE 

|KY  PADUCAH 

! 

1973  ! 

i 

I  1  1 

75.0! 

30. C! 

7.0! 

i 

-  I 

! 

* 

i 

! 

DEBRA  H 

I553C80 

!  4  4 ! 3 A  34 1 

45.5! 

22.0! 

6.6! 

73oi 

-  ! 

22 .0 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

i 

1973  ! 

1 

!  1  1 

50.0! 

22. C! 

6.6! 

! 

-  ! 

2 

! 

! 

! 

PRANCES  STEVENS 

1231Q03 

1  39I3A36! 

64.0! 

21.5! 

5.5! 

600! 

.  i 

30.0! NONE 

!XY  PADUCAH 

t 

1932  ! 

1 

1  1  1 

70.01 

23. C! 

3.5! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

JANES  T.  flCLCMC* 

1266152 

!  2C013F34! 

145.0! 

34. C! 

9.0! 

3200! 

-  i 

43.6 ! NONE 

IKY  PADUCAH 

1 

1953  ! 

1 

!  !  1 

14C.0! 

35. Cl 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

l 

! 

PR.  CHARLIE  WALKER 

1279589 

!  37113A36! 

1-6.3! 

35.  C! 

9.5! 

3200! 

-  ! 

49.0! NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1959  1 

1 

1  !  1 

156.0! 

35. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

PATRICIA  N 

164C513 

!  37 1 3f  36! 

47.0! 

20.3! 

6.0! 

8C0! 

-  ! 

31.5!  NONE 

Ur  ntucin 

t 

1981  ! 

! 

1  !  1 

47.0! 

70.3! 

4.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

WP.  PITT 

1253623 

!  20313*341 

109.6! 

27.  Cl 

9.0! 

1703! 

•  i 

33*01  NONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1947  ! 

1 

!  1  1 

115.0! 

28. C! 

7.0! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

! 

NC  ZC2 

1  - 

1  56S14A46! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

-  ! 

13C0! 

12. 0! NONE 

!KV  PADUCAH 

i 

1964  ! 

1 

1  1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

j 

J 

T  2 

1501265 

1  53914*46! 

195.01 

35. C! 

9,5! 

-  ! 

1300! 

1 2.01  NONE 

IKY  PADUCAH 

i 

1964  ! 

l 

1  1  1 

m.ot 

35.0! 

1.51 

J 

-  | 

! 

! 

! 

! 

CHEPICAL  801 

1275131 

[  73815*711 

195.0! 

35. C! 

9.6! 

! 

1500! 

15.0! C ARCO  PUMPS 

!KY  PADUCAH 

j 

197C  ! 

1 

! 

1  !  ! 

1  t 

195.0! 

• 

35. C! 

! 

t.d! 

j 

! 

! 

-  ! 
j 

! 

! 

! 

! 

j 

{ 

! 

! 

(18)  WALKER'S  MIDSTREAM 

FUCL 

! 

1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

i 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

1 

i 

i 

i 

AND  SERVICE 

COMPANY 

! 

1  1  1 

i 

i 

j 

! 

2 

! 

j 

I 

! 

CRAFTCN 

! 26214T 

1  1013*36! 

41.  oi 

11. C! 

3.0! 

175! 

-  i 

M.CUONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1951  ! 

l 

'  1  1 

41.0! 

11. C! 

2.5! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

! 

JEPPERY  J. 

1574445 

1  4213*36! 

52.0! 

20. C! 

5.C! 

670! 

-  i 

26.3 ! NONE 

!KY  PADUCAH 

! 

1976  ! 

! 

!  !  1 

52.0! 

20. C! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

KNOX 

1236736 

1  5613*36! 

7C.0! 

11.6! 

5.2! 

440! 

-  ! 

2  3.0! NONE 

!KV  PAOUCAH 

1 

1937  ! 

1 

1  1  1 

70.0! 

15.61 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

« 

! 

ROW CRT  OARON 

1237341 

!  8713*36! 

7C.8! 

22.21 

5.0! 

900! 

•  i 

28 .0! NO  «£ 

!KY  PADUCAH 

! 

1961  ! 

! 

1  1  1 

7C.6! 

22.2! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

WP.  ERIC 

1517214 

!  4213*36! 

52.0! 

20. C! 

5.0! 

670! 

-  ! 

28.3 INONE 

IKY  PADUCAH 

! 

1968  ! 

1 

1  1  1 

52.0! 

20. C! 

4.5! 

• 

-  i 

! 

| 

! 

! 

NC  372 

1  . 

!  13815*71 ! 

IOC .0! 

30. C! 

5.4! 

-  ! 

17Coi 

* 5 .0 ! 3“  DIESEL  DRIVENlKY  PADUCAH 

1 

1966  i 

! 

1 

1  !  1 

1  !  1 

ICC. Cl 

30.  C! 

! 

1.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

IMUMP 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

(33)  VALTCN  (  SONS 

stevedcrinu 

1  !  ! 

1  1  1 

! 

t 

! 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

S 

! 

NIKKI  W 

1 o  38  277 

1  3013*36! 

i 

—  ! 

9.0! 

445! 

-  ! 

1 8.0! NONE 

!TX  HOUSTON 

I 

1980  ! 

! 

1 

!  1  1 

1  !  ! 

41.01 

l 

U.C! 

1 

7.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

(C9)  WARDS  CONSTRUCTION 

CO. 

1 

l 

1  1  ! 

1  1  ( 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

1 

2 

! 

! 

BUCCANEER 

1271131 

1  2113*35! 

4C.5! 

15. C! 

5.0! 

300! 

-  ! 

IS.OlhONC 

JMD  SOLOMONS 

! 

1978  J 

1 

! 

1  1  ! 

1  1  t 

42.0! 

1 

U.C! 

! 

3.5! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

(36)  WARDS  COVE  PACKIN6 

cc.# 

1 

1INC. 

1  !  1 

1  1  ! 

1 

i 

1 

t 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

; 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

ANNA  A 

1236664 

1  61118  >13! 

69.2! 

20.4! 

1C.0! 

290! 

61! 

JA.oiuNCHtS 

|WA  SEATTLE 

! 

1937  ! 

1 

1  1  ( 

74.01 

2C.4! 

8.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

2 

1 

BEAVER 

!  24C506 

1  8511803! 

71.7! 

24. C! 

5.4! 

160! 

80! 

60.0IWINCHES 

!VA  SEATTLE 

i 

1941  ! 

1 

1  1  1 

76.0! 

24. C! 

5.5! 

! 

.  2 

J 

! 

! 

{ 

CHISIK  ISLAND 

126C202 

1  15111103! 

57.3! 

26.6! 

8.7! 

240! 

150! 

61.01WINCMES 

1WA  SEATTLE 

! 

1943  ! 

1 

I  !  1 

♦2.3! 

24.6! 

0.7! 

! 

-  I 

l 

! 

1 

! 

DACNEY 

I25C555 

1  14411103! 

12.1! 

26.6! 

6.7! 

500! 

150! 

61 .0 ! W  INCHES 

! W A  SEATTLE 

! 

1944  ! 

l 

!  !  1 

*6.0! 

26.6! 

8.7! 

i 

■  ! 

! 

! 

! 

I 

DUCHESS 

124C529 

1  120M803! 

75.0! 

25.9! 

7.7! 

?7oi 

120! 

41.0'WJNCHCS 

IVA  SEATTLE 

! 

1941  ! 

1 

1  1  1 

79.0! 

25.5! 

7.7! 

l 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

ERMINE 

1 244852 

1  9311003! 

75.9J 

24.41 

6.1! 

2001 

ICO! 

58.0JWINCHES 

IVA  SEATTLE 

! 

1943  ! 

! 

1  1  1 

75.9! 

24.4! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

XCT  CAPE 

I52CC75 

I  38011*03! 

146.0! 

32.1! 

11.51 

9C0! 

580! 

54.0! NONE 

1WA  SEATTLE 

! 

1945  ! 

1 

1  1  1 

174.0! 

32.1! 

3.5! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

KADIAK  NO  201 

1255171 

1  9411103! 

72.2! 

24.5! 

5.8! 

"  1 

50! 

9.01NCNE 

IVA  SEATTLE 

{ 

1948  ! 

1 

1  1  1 

72.2! 

24.5! 

2.0! 

! 

-  ! 

I 

! 

i 

! 

MARMOT 

J255C43 

1  11311 303 1 

76.7! 

24. C! 

6.3! 

230! 

1001 

60.0SINCHES 

IVA  SEATTLE 

! 

1948  ! 

I 

1  1  ! 

76.7! 

24. C! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

MUSKRAT 

I25C971 

1  13211102! 

82.2! 

26.6! 

8.7! 

115! 

150! 

61.0JWIKCHES 

IVA  SEATTLE 

! 

1942  | 

1 

!  !  1 

68.0! 

26.6! 

8.7! 

I 

*  1 

J 

! 

! 

| 

NEPTUNE 

1236221 

1  5611103! 

49.9! 

19.2! 

11.0! 

375! 

50! 

60.01E0ON 

!VA  SEATTLE 

! 

1937  ! 

1 

1  1  1 

49.9! 

19.2! 

9.0! 

! 

-  ! 

i 

) 

! 

1 

NORTHERN  PRIDE 

1251716 

1  144 ! 15031 

8<  •  4! 

29.91 

9.5! 

130! 

141! 

61 .oieCOHS 

! VA  SEATTLE 

! 

1943  ! 

1 

1  1  1 

se.oi 

2t.9! 

8.7! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

! 

OCEAN  MAID 

I2S5C84 

1  13111*03! 

125.0! 

30.  C! 

12.2! 

400! 

200! 

61.0!W!NCHl* 

1,'  SCATTIC 

I 

1942  ! 

1 

!  1  1 

135.0! 

30. C! 

12.2! 

! 

-  I 

J 

1 

I 

! 

PACIFIC  QUEEN 

I237C7. 

1  54 1 1 P  03 1 

71.5! 

20.8! 

1C.C! 

160! 

54! 

37.0! WINCHES 

1 VA  SEATTLE 

! 

1938  ! 

1 

1  !  1 

76.0! 

29.6! 

8.0! 

1 

■  i 

J 

1 

1 

1 

• CLICAN 

1234987 

1  4711803! 

65.7! 

24.4! 

4.2! 

330! 

60! 

19.0! SWING  BOONS 

UK  NAMEK 

1 

1936  ! 

1 

1  f  ! 

72.0! 

24.4! 

4.2! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

! 

rtiiivin 

1236C6G 

!  651  leu! ! 

o%.6! 

24.  V 

5. Cl 

Jivi 

65! 

il.ulfcCOnj 

1»  SfcAIKL 

1 

19  J  7  ! 

1 

1  1  1 

72.0! 

24.3! 

5.0! 

■ 

-  ! 

i 

1 

1 

! 

PETREL 

1173510 

1  5811803! 

45.6! 

2<..C! 

4.2! 

33ci 

58! 

S^.oisOONS 

1 VA  SEATTLE 

! 

1937  ! 

1 

!  1  1 

72.0! 

24. C! 

4.2! 

i 

-  ! 

! 

! 

1 

1 

PINTAIL 

1254837 

1  80! 1*031 

69.1! 

24.1! 

S.Oi 

330! 

70! 

26.0! WINCHES 

IV*  SEATTLE 

! 

1946  ! 

1 

!  1  ! 

72. OJ 

! 

$.0! 

! 

-  I 

! 

! 

! 

1 

PORPOISE 

1249276 

1  7411303! 

76.2! 

24.2! 

6.0! 

2501 

100! 

*1 .0! WINCHES 

! W A  SEATTLE 

1 

1946  { 

1 

t  1  ! 

8C.0! 

24.2! 

6.0! 

! 

•  < 

! 

l 

! 

! 

PUFFIN 

1234255 

1  57 11*03 ! 

66.0! 

24.  C! 

4.1! 

330! 

601 

19.0! SWING  BOOMS 

! AK  NAhEK 

i 

1937  ! 

1 

1  1  1 

72.0! 

24. C! 

4.1! 

! 

-  ! 

i 

i 

i 

I 

ROBERT  N 

1214523 

1  9211803! 

57.1! 

15.6! 

8.6! 

200! 

60! 

40.0JWINCHES 

ivA  SEATTLE 

I 

1918  ! 

1 

1  1  1 

47.1! 

16.6! 

2.8! 

! 

-  I 

1 

I 

1 

| 

ROBERT  S 

1246619 

1  12811P03J 

81.4! 

26.2! 

10.0! 

500! 

80! 

65.OUO0M 

IVA  SEATTLE 

! 

1944  ! 

1 

1  !  i 

*4.0! 

26.2! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

ROEDDA 

123C753 

1  57111031 

7C.9! 

19. C! 

11.0! 

170! 

57! 

57.0! W INCHE  S 

IVA  SEATTLE 

1 

1931  ! 

I 

1  1  1 

74.0! 

19.0! 

9.6! 

1 

•  ! 

! 

! 

! 

J 

SA3LE 

1245618 

I  131 1 1 ?  03  f 

42.3! 

26.6! 

8.7! 

240! 

131! 

61 .0! WINCHES 

IVA  SEATTLE 

! 

1945  ! 

! 

! 

1 

1  !  1 

1  1  1 

f  1  1 

*6.0! 

» 

i 

26 .6! 

! 

8.7! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

i 

i 

! 

1 

f 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  0 *  VESSELS 
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HSRl 

©1ST  1  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  NUN3ER 

!  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCC1  D1HENSICNS  ! DRAFT  1 

!  NET  (CODE! LENGTH! BROTH!  ! 

1REGIS-!****!  REG.  !  REG. ! LOAD-! 

1  TER  !  SEEJ //////!/////!  ED  l 

1  TON-  1PAGE!  ovsp-sovea-1/////! 

1  NAGE  1  IV  1  ALL  1  ALL  {LIGHT! 

! CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL!  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !$  {OPERATING  !  ! 

I  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !Tc!  BASE  !  YEA*  ! 

! ////////!  POINT  {  LINE-1  1  AO!  LINE-1  !  BUILT  ! 

HORSE!  PASS-  ! (L ICHT) S////////////////I TD !////////// !  OR  ! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)  (  LINE-2  ! EE!  LINE-2  !»RE9UILT! 

(36)  WARDS  COVE  PACKING  CO./ 

1 

! 

1  INC. 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

i 

i 

! 

i 

! 

« 

t 

! 

! 

! 

! 

; 

i 

i 

i 

i  ; 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

i 

(CONTINUED) 1 

1  f  1 

! 

i 

! 

i 

! 

1  ! 

SATUAN 

1235651 

!  1 2511903! 

01.4! 

25.2! 

13.0! 

320! 

125! 

43  .0! WINCHE  $ 

!WA  SCATHE  ! 

1 94C  * 

! 

1  !  ! 

01.41 

25.2! 

1  C.O! 

! 

.  j 

* 

!  ! 

! 

STERLING 

J  222  398 

1  4?!te03! 

70.3! 

18.6! 

0.4! 

2701 

50! 

so.oieooHS 

!VA  SEATTLE  ! 

1929  ! 

1 

1  1  ! 

73.0! 

13.6! 

3.4! 

! 

-  ! 

t 

!  ! 

! 

SUNNYVALE 

1257403 

!  11011*03! 

76.7! 

24.1! 

6.5! 

770! 

ICO! 

41 .0! WINCHES 

!WA  SEATTLE  ! 

1949  | 

I 

1  !  1 

8C.0! 

24.1! 

6.5! 

! 

•  i 

i 

!  ! 

! 

SUNRISE 

1235915 

!  6511803! 

6C.2! 

22.2! 

12.4! 

330! 

s  i 

42 .9! W INCHES 

SWA  SEATTLE  ! 

1939  { 

! 

1  1  1 

EG.  2! 

22.2! 

1C. 2! 

! 

-  1 

i 

i  t 

! 

TUXEDNX 

! 513354 

1  12811 A031 

52. S! 

26. C! 

9.0! 

490! 

120! 

44 .0  !w I NCHES 

iu*  stmte  ! 

1968  ! 

I 

1  1  1 

07.0! 

26. C! 

5.0! 

1 

-  i 

j 

!  ! 

! 

VICTORY 

1241745 

1  eO! 1003 1 

75.0! 

31.5! 

13.0! 

380! 

75! 

40.0I500H 

!b A  SEATTLE  ! 

1942  ! 

! 

!  1  ! 

75.0! 

31.5! 

10.0! 

1 

.  • 

! 

!  ! 

! 

VIEKCDA 

124C427 

!  9S!ieC3! 

71.6! 

24.1! 

5.S! 

100! 

9  3 1 

41.01WINCHES 

! WA  SEATTLE  ! 

1941  * 

I 

1  1  ! 

71.6! 

24.1! 

5.8! 

i 

-  ! 

! 

•  ■ 

i 

WALRUS 

1247630 

1  1  Cl ! 1003! 

75.4! 

24.5! 

6.1! 

240! 

ICO! 

58. 01 WINCHE  S 

iwA  SEATTLE  ! 

i93?  i 

1 

1  1  1 

8C.01 

24.5! 

6.1! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

WNALE 

1249599 

1  1 3211803 1 

82.3! 

26.6! 

8.7! 

230! 

132! 

61 *0! WINCHE  S 

JUA  SEATTLE  ! 

1944  i 

1 

!  I  1 

*3.0! 

26.6! 

6.7! 

I 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

CANANC 

1549569 

1  14713*361 

32.2! 

24. C! 

12.0! 

565! 

140! 

61 . 0 ! BOOM 

! WA  SEATTLE  ! 

1975  ! 

| 

1'  1  ! 

39. 0! 

24. C! 

11.3! 

! 

•  j 

! 

!  ! 

! 

ALASKA  QUEEN 

1249555 

1  4221 4A41 1 

1C6.0! 

34. C! 

10.9! 

-  | 

160! 

44.01WINCHES 

IWA  SEATTLE  ! 

1944  ! 

J 

1  1  1 

115. C! 

34.  C! 

7.01 

! 

.  ; 

! 

!  ! 

| 

CHICNIK  104 

1263515 

1  4214A43! 

59.7! 

18.0! 

4.5! 

-  ! 

50! 

6.0! NONE 

|AK  CHICNIK  ! 

1952  ! 

1 

i  1  1 

7C.0! 

18. C! 

2.0! 

I 

-  ! 

! 

!  BAY  ! 

! 

CHICNIK  141 

1254351 

1  407  l  4 A  46 1 

129.7! 

■*0.C! 

11.1! 

-  I 

407! 

24 .0! NONE 

!WA  SEATTLE  l 

1944  ! 

1 

I  1  1 

129.7! 

30. C! 

4.0! 

I 

-  ! 

; 

!  ! 

( 

L  NC  NIL  4931 

1257402 

1  9515A711 

-  1 

•  i 

5.7! 

95! 

-  | 

!  ! 

1949  ! 

1 

1 

!  1  1 

1  1  ! 

72.11 

24.5! 

! 

-  ! 

1 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I  ! 

!  ! 

! 

! 

C C 3 )  WARREN  GEORGE/  INC. 

1 

I 

1  !  1 

!  !  ! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

• 

i 

! 

I 

!  ! 

!  ! 

! 

1 

BITTY  C 

1601316 

I  913*361 

30.21 

11.2! 

4.0! 

330! 

-  ! 

1 5 . 0! NONE 

!NJ  JERSEY  ! 

1956  ! 

! 

1  1  1 

38.21 

11.2! 

4.0! 

! 

-  1 

! 

!  CITY  ! 

! 

KATHERINE  4 

1643707 

!  75 1 3*  36! 

50.0! 

24. C! 

7.0! 

600! 

-  ! 

!  NONE 

Inj  jttistt  ! 

1981  1 

l 

1  i  1 

58.0! 

24. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

1  CITt  ! 

! 

LINDA  4 

IS14C32 

1  1 3 1 3A  36 ! 

46.5! 

13. C! 

5.1! 

42C1 

-  ! 

17*5! NONC 

!MJ  JERSEY  ! 

1943  ! 

! 

!  1  1 

46.51 

13. C! 

5.1! 

! 

-  ! 

! 

!  CUT  1 

1 

NORWICH 

1237746 

1  9213*36! 

79.5! 

23. C! 

9.7! 

1 60  C I 

-  ! 

-  ! NONE 

INJ  JtKSiY  ! 

1938  ! 

1 

1  1  1 

79.5! 

?3.C! 

9.7! 

I 

-  ! 

! 

1  cut  1 

! 

CT  511 

1662709 

1  2C014A43! 

1  2  C .  1 ! 

30.11 

6.6! 

-  ! 

-  {NONE 

INJ  JERSEY  ! 

198!  f 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

12C.1! 

30.1! 

! 

6.6! 

! 

! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

!  CITY  ! 

1  ! 

! 

! 

1 

(45)  WARREN  PETROLEUM  CONPANYI 

i  1  1 

l  !  1 

! 

! 

! 

! 

i 

t 

! 

! 

! 

j 

!  ! 

!  1 

1 

1 

DIVISION  OF  CHEVRON  U. 

SJA./ 

1  1  1 

! 

! 

i 

! 

i 

!  ! 

! 

INC. 

1 

1  1  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

! 

ARAPAHO 

1295471 

1  86515A711 

'95.0! 

35. Cl 

5.7! 

1350! 

14.5 ! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1964  ! 

1 

1  t  l 

195.0! 

25.  C! 

3.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CHEROKEE 

15J5335 

1  106815*71! 

175.1! 

42.1! 

6.5! 

1021! 

21 . 3! NONE 

ITX  HCUSTCH  I 

1971  ! 

1 

!  1  1 

175.1! 

42.1! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CHEYENNE 

1*15390 

1  21 67! 5A71 1 

256.0! 

53. C! 

9.0! 

1474! 

1 4 .0 ! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1981  ! 

I 

1  1  1 

256.0! 

53. C! 

4.2! 

1 

-  ! 

! 

!  ! 

t 

CNKKSAW 

1536994 

!  106315*71 ! 

175.1! 

42.1! 

8.5! 

1021! 

21.3INCNE 

! TX  HOUSTON  ! 

1972  ! 

! 

1  1  ! 

175.11 

42.1! 

3.5! 

! 

-  i 

I 

!  ! 

! 

CHOCTAW 

1535943 

1  104815*71 t 

175.1! 

42.1! 

3.5! 

1021! 

21.3! NONE 

!TX  HOUSTO)  ! 

1971  ! 

1 

1  !  1 

175.1! 

42.1! 

3.5! 

1 

-  ! 

! 

!  1 

! 

CITY  Of  CORPUS  CHRIST I 

1271102 

1  117115*70! 

21C.0! 

44. C! 

6.7! 

9C0! 

14 .0! NONE 

1  TX  HOUSTON 

<956  I 

! 

1  1  1 

21C.0! 

44. C! 

3.5! 

! 

-  ! 

j 

!  ! 

! 

CITT  Of  GALVESTON 

1232474 

1  125115A70! 

21C.1! 

44.1! 

6.7! 

-  ! 

1012! 

u.omohc 

I  TX  HOUSTON  ! 

196C  ! 

1 

1  1  ! 

21C.1! 

44.1! 

3.5 ! 

* 

-  ! 

1 

!  ! 

CITY  OF  HOUSTON 

1272554 

1  92715*70! 

209.7! 

44.1! 

6.o! 

-  1 

2QC0! 

14.0J  DIESEL  PUN? 

ITX  HCUSTOH  ! 

1956  ! 

1 

1  !  1 

2C9.7! 

44.1! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

! 

CITY  CE  LAKE  CHARLES 

1262194 

1  92015A7O! 

195.1! 

44.1! 

7.1! 

3C0! 

16.0! NONE 

! TX  HOUSTON  ! 

1951  ! 

J 

!  !  1 

195.1! 

44.1! 

3.4! 

! 

-  ! 

i 

!  ! 

t 

CITY  OF  HO0ILE 

1261C64 

l  928 1 5*70! 

195.1! 

44.1! 

7.1! 

-  | 

0CO! 

16.0! NONE 

ITX  HCUStCH  ! 

195C  ! 

1 

1  t  1 

195.1! 

44.1! 

3.4! 

! 

-  ! 

t 

!  ! 

! 

CITY  Cf  NEW  ORLEANS 

1265768 

!  224515*71! 

255.0! 

40.1! 

12.3! 

1850! 

39.0!N0NE 

!0<  TULSA  ! 

1954  J 

1 

1  1  ! 

255.0! 

48.1! 

5.6! 

! 

-  j 

i 

!  ! 

! 

CITY  OF  PENSACOLA 

127C463 

1  189515*70! 

245.0! 

43. C! 

0.9! 

173si 

35 .0 ! NONE 

ITX  HOUSTON  t 

•  1968  ! 

1 

1  1  1 

245.01 

48. C! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CITY  CF  PORT  ARTHUR 

1272766 

!  92815*70! 

210.01 

44.1! 

0.6! 

-  1 

2000! 

14 .0! DIESEL  PUHP 

! TX  HOUSTON  ! 

1954  1 

I 

1  1  ! 

21C.0! 

44.1! 

2.0! 

! 

-  i 

! 

!  ! 

l 

CITY  CF  ST.  HARKS 

1274943 

1  117115*70! 

21C.11 

44.1! 

6.7! 

9  5  0  i 

16.0! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1957  1 

I 

1  1  1 

21C.1! 

44.1! 

3.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

J 

CITY  Of  TAHPA 

1266674 

1  1 863 !  SA  70! 

245.1! 

4  6.4! 

8.9! 

1730! 

35 .0 ! NONE 

ITX  HOUSTON  ( 

*  1968  ! 

I 

1  1  1 

245.1! 

43.1! 

4.5! 

! 

-  1 

! 

!  ! 

! 

CITY  CF  TULSA 

1271338 

!  100715*70! 

21C.1! 

44.1! 

6.7! 

-  ! 

9C0! 

10.0! NONE 

ITX  HOUSTON  ! 

1956  ! 

! 

1  1  1 

21C.11 

44.1! 

3.61 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

CREEK 

1536945 

1  106815*71 ! 

175.1! 

42.1! 

7.5! 

-  ! 

1021! 

22.3! NOME 

ITX  HCUSTCN  ! 

1972  ! 

1 

1  !  1 

175.1! 

42.1! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

j 

KIOWA 

1295472 

1  365*5*71 ! 

195.0! 

35.  C! 

5.7! 

1350! 

14 . 5! NONE 

ITX  HOUSTON  ! 

1964  ! 

I 

1  !  1 

193.01 

75. Cl 

3.2! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

OSAGE 

1635391 

1  2167*5*71 ! 

256.0! 

53. C! 

9.0! 

-  j 

1474! 

14.0! NONE 

! TX  HOUSTON  l 

i98i  i 

1 

1  !  1 

256.0! 

53. C! 

4.2! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

PORT  EVERGLADES 

1266533 

i  1 89515*70* 

247.5! 

40. C! 

6.9! 

1738! 

35.0INCNF 

JTX  HCUSTCN  ! 

*  19«7  I 

1 

!  1  ! 

247.5! 

40. C! 

4.5! 

! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

PUERTO  tA  CRUZ 

1275334 

!  21421 5*701 

235.0! 

40.1! 

10.5! 

16501 

39,0! NONE 

IIX  HOUSTON  I 

1957  ! 

I 

1  t  1 

255.0! 

48.1! 

5.7! 

! 

-  ! 

I 

!  ! 

; 

SEMINOLE 

1536946 

I  106315*71 f 

175.1! 

42.1! 

7.5! 

-  J 

1021! 

22. 3 ! NONE 

!TX  HOUSTON  ! 

1972  ! 

1 

1  1  1 

175.1! 

42.1! 

3.0! 

l 

•  j 

! 

!  1 

! 

1917774 

'»* *  «t 

9.  C! 

—  i 

‘2!C! 

«  >  n i • *ur 

1 

1 

1  1  1 

1  !  ! 

210.0! 

42.  C! 

1 

4.0! 

t 

i 

! 

-  j 

i 

i 

i  ) 

!  ! 

1 

(16)  WARRIOR  t  4ULF  NAVIGATION 

1  !  1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

COHP ANY 

1 

1  1  ! 

! 

! 

! 

* 

!  ! 

AlAOANA 

1529650 

1  15813*36! 

3C.5! 

30. C! 

9.5! 

1800! 

-  i 

52.0! NONE 

! AL  NOBILE  ! 

197C 

1 

!  1  1 

85.0! 

31. C! 

7.5! 

! 

-  i 

1 

!  ! 

APALACHEE 

1537216 

1  1 5813*36! 

8C.5! 

30. Cl 

9.5! 

1800! 

•  i 

32.waCNE 

ML  NOSH!  I 

197? 

1 

t  !  1 

85.0! 

31. C! 

7.5! 

! 

-  i 

i 

1  ! 

BILOXI 

1647380 

1  15413*36! 

PC. 5! 

30. C! 

1C. 5! 

21001 

-  f 

34.0! NONE 

f AL  NOBILE  ! 

1982 

1 

1  !  i 

35.0! 

30. C! 

7.5! 

I 

-  ! 

! 

!  ! 

CADDO 

1641456 

1  15413*361 

3C.S! 

30. C! 

10.5! 

2100! 

-  i 

34 .0! NONE 

! AL  H03ILS  ! 

1981 

J 

1  1  1 

85.0! 

30.0! 

7.5! 

1 

*  i 

! 

!  ! 

CAHASA 

1  '37846 

1  15813*30! 

SC.  5! 

30. CJ 

9.5! 

1800! 

-  ! 

32.0! NONE 

!*L  PCMlE  i 

197? 

1 

1  1  1 

65.01 

31.  C! 

7.5! 

! 

-  ! 

» 

!  ! 

CHEROKEE 

1538422 

1  15813*36! 

3C.5! 

30.  C! 

9.5! 

18001 

32.0! NONE 

! AL  HCd!Lr  ! 

1972 

i 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

I  1  1 

85.0! 

31. C! 

! 

1 

7.5! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

!  ! 

!  ! 

!  J 

table  2  -  description  of  vessels 


829 


EHCRI 

IVTCCl 

DIMENSIONS  1  DRAFT  l 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  E  l  1 

DISTJ 

OPERATOR 

NET  l  CODE  1  LENGTH! 2R0TH1 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO  HANDLING 

IS  {OPERATING  1 

IRE5XS-!****! 

RfC.  1 

•EG. ! LOAD*! 

1 

CARGO  ! 

FIXED  !  EQUIPMENT 

ITC! 

BASE  ! 

!  COAST 

!  TER  •  SEE! //////! /////! 

ED  ! 

I////////I 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  1 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER  !  GUARD 

TON-  !P»5E! 

0VEP-10VER-1/////1 

horse! 

P*MS-  !(LX6KT)!////////////////1T0!/////S////I 

!  NUMBER 

SAGE  1  TV  1 

ALL  ! 

ALL  ! LIGHT! 

POWER! 

l  «• 

(FEET)!  LINE-2 

ICE! 

L1NC-2  ! 

(16)  WARRIOR  t 

t 

! 

CULF  N AVICATIO! N 

!  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

CCNPANT 

1 

1  1 

1 

i 

t 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1 

1 

! 

; 

J 

! 

! 

CHICKASAW 

1536C39 

1S813A36! 

5C.5! 

30.  C! 

9. si 

1800! 

-  j 

12.0ll.0NE 

!  AL 

MOBILE  1 

1 

!  1 

*5.0! 

21. C! 

7.5! 

-  i 

{ 

! 

COOSA 

I531C50 

1 58! 3A  36 1 

•C.5! 

20.  C! 

9.5! 

1800! 

-  ! 

32 .0! NONE 

!*L 

NOBILE  ! 

! 

1  1 

85.01 

21.  Cl 

7.5! 

-  1 

! 

! 

CREEK 

1532464 

15813*36! 

SC.  5! 

30. C! 

9.5! 

1500! 

-  j 

32 .01 KCNE 

IAL 

NOBILE  I 

l 

1  1 

*5.0! 

51.  C! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

ESCATAWPA 

1541604 

16813A35! 

65.0! 

30. C! 

9.5! 

12001 

-  i 

32 .0! NONE 

(AL 

MOBILE  ! 

1 

1  1 

55.0! 

31.  C! 

7.5! 

-  ! 

! 

| 

MAUVILLA 

1535497 

15813*36! 

5C.5! 

30. C! 

9.5! 

1600! 

-  i 

32.01  tiCKE 

!  AL 

MOBILE  ! 

! 

!  1 

*5.0! 

31.  C! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

MC9ILIAN 

1639548 

15413061 

80.5! 

20. C! 

10.5! 

2100! 

-  | 

J4.01l.0KE 

IAL 

MOBILE  ! 

! 

!  1 

55.0! 

30. C! 

7.5! 

-  i 

I 

1 

MUSKC6EC 

153C677 

15813*36! 

6C.5! 

30.  C! 

9.3! 

1800! 

-  i 

32.0IKCNE 

IAL 

MOBILE  ! 

! 

1  1 

65.0! 

21. C! 

7.5! 

•  i 

! 

1 

NANIA6A 

1645674 

15413*361 

8C.51 

30.  C! 

10.5! 

21U0I 

•  f 

34 . 0 1  NONE 

IAL 

MOBILE  1 

I 

1  1 

*  5  .  C ! 

20. C! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

NATCHEZ 

1534059 

15813*36! 

*C.$! 

30.  C! 

9.5! 

16001 

-  i 

J2.01I.0NE 

!  AL 

MOBILE  ! 

l 

!  1 

•5.0! 

31.  C! 

7.5! 

-  j 

! 

! 

PASCAGOULA 

1648798 

15413*36! 

8  C.5! 

30. C! 

10.5! 

21Q0! 

-  i 

34. OlNONE 

IAL 

MOBILE  ! 

1 

1  1 

85.01 

30.  C! 

7.5! 

-  i 

I 

! 

6 1 A  CHI 

I65C594 

15413A36! 

PC. 5! 

20. Cl 

10.5! 

2100! 

-  i 

J4.0IK0KE 

!AL 

NOBILE  1 

• 

1  1 

*5.0! 

3C.C! 

7.5! 

-  i 

I 

! 

PUSHMAT*HA 

!o5C648 

13413*36! 

6C.5! 

30.  C! 

10.5! 

2100! 

-  j 

34.0! NONE 

!  AL 

NOBILE  ! 

! 

1  1 

65.0! 

30. C! 

7.51 

-  j 

« 

! 

SEMINOLE 

1536386 

1 56! 3A  36 1 

2C.5! 

30.  C! 

9.5! 

1500! 

-  j 

32.01NCNE 

f  AL 

MOBILE  1 

I 

!  ! 

65.01 

31. C! 

7.51 

-  1 

! 

| 

SHAWNEE 

1531578 

15613*361 

60.5! 

30.  C! 

9.5! 

1800! 

-  j 

32.0! NONE 

IAL 

MOBILE  1 

l 

i  i 

•5.0! 

31. Cl 

7.5! 

-  | 

I 

! 

TAHOPt 

1646701 

1 54! 3*36 i 

•C.5! 

30.  C! 

10.3! 

2100! 

-  i 

J4.0IK0NE 

IAL 

MOBILE  ! 

1 

!  1 

•5.0! 

30.  C! 

7.5! 

•  j 

1 

! 

TALLAPOOSA 

1539784 

15813*36! 

SC.  5! 

50.  C! 

9.5! 

1600! 

-  | 

32.0! NONE 

!  AL 

MOBILE  ! 

1 

!  ! 

85.3! 

31. C! 

7.5! 

-  | 

1 

! 

TENSAS 

1533328 

15613*36! 

•C.5! 

30.  C! 

9.5! 

1200! 

-  j 

J2.0II.0KE 

!AL 

MOBILE  ! 

1 

1  1 

35.0! 

31. C! 

7.5! 

-  j 

j 

! 

TCN0IC3E E 

1529895 

15813*36! 

*C.  5! 

20. C! 

9.5! 

1800! 

-  i 

J2. 01  NONE 

IAL 

w 

-» 

o 

a. 

1 

1  ! 

65.0! 

31. C! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

TUNICA 

164600 

15413*36! 

6C.5! 

30.  C! 

10.51 

2100! 

-  | 

34 . 0 1  NONE 

IAL 

MOBILE 

1 

1  1 

65.0! 

30.  Cl 

7.5! 

-  j 

I 

! 

TUSKECEt 

164C835 

15413*361 

1C. 5! 

20. C! 

1C. 5! 

2100! 

-  j 

34 . 0 1  NONE 

IAL 

MOBILE 

1 

1  ! 

•5.0! 

30. Cl 

7.5! 

-  i 

! 

1 

WARRIOR 

1522677 

1C213A35I 

35.0! 

30.1! 

9.5! 

1700! 

-  j 

32 .01  NONE 

!AL 

MOBILE 

1 

1  1 

55.0! 

30.1! 

7.5! 

-  i 

! 

! 

WCN  31 

1  . 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

-  I 

1370! 

1 5 .0! NONE 

IAL 

NOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  f 

| 

! 

WCN  32 

1  . 

195.0! 

35. C! 

J.5! 

•  i 

1370! 

1 5.0! NONE 

!  AL 

N09ILC 

! 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  | 

! 

! 

WCN  33 

1  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

•  i 

1370! 

15.01N0NE 

IAL 

MOBILE 

1 

!  1 

175.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

WON  34 

1  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  j 

1370! 

1 5.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

•  | 

! 

1 

WON  35 

1  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  i 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

WON  36 

1  - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

•  j 

1370! 

1 J  .01  NONE 

IAL 

MOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

•  ! 

1 

1 

WEN  37 

1  - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

I 

! 

WCN  38 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

-  j 

1370! 

1S.01K0NE 

!AL 

MOBILE 

l 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

( 

I 

WEN  39 

1  . 

79414*40! 

195.0! 

25. C! 

8.5! 

-  i 

1370! 

1 5.0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1 

1  1 

1«5.0! 

35. C! 

1.61 

-  | 

1 

I 

WCN  40 

1  ...... 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

-  j 

13701 

1 S .01 KCNE 

IAL 

Mcetif 

I 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

WEN  41 

l  - 

794*4*401 

193.0! 

25. C! 

8.5! 

-  i 

1370! 

15 .OlNONE 

!  AL 

NOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  ! 

1 

1 

WEN  42 

1  - 

79414*40! 

195.01 

35. C! 

8.5! 

-  j 

1370! 

IS. OlNONE 

!al 

MOBILE 

I 

1  1 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  J 

1 

! 

WCN  43 

1  ----- 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE' 

l 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

| 

WCN  44 

!  . 

79414*40! 

1«5.C! 

35. C! 

6.3! 

-  I 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

WCN  45 

!  . 

79414*401 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

MOBILE 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  f 

! 

1 

WCN  46 

1  - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

5.5! 

-  i 

1370! 

15.0INCIF 

IAL 

MOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1,6! 

-  J 

! 

I 

WCN  47 

1  . 

79414*40! 

175.0! 

35. C! 

8.5! 

-  | 

1370! 

15.  OlNONE 

IAL 

MOBILE 

1 

t  1 

195.0! 

35.C! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

WCN  48 

1  . 

79414*401 

175.0! 

55. C! 

2.5! 

-  f 

1370! 

15 .0! NONE 

IAL 

MOBILE 

1 

i  1 

195.0! 

35. C! 

1.61 

-  | 

l 

I 

WCN  49 

1  . 

79414*40! 

19S.0! 

35. C! 

8.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINCSIE 

!  AL 

MOBILE 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  | 

( 

J 

WCN  SC 

79414*401 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  J 

137P.I 

15. OlNONE 

Ml 

MOBILE 

1 

1  ! 

175.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

WCN  51 

1  - 

79414*401 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  j 

1370! 

15. OlNONE 

!  AL 

MOBILE 

1 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  t 

! 

! 

WON  53 

1  . 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

-  i 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

1 

WCN  54 

!  . 

79414*40! 

195.0! 

25. C! 

8.5! 

-  t 

1370! 

IS. OlNONE 

i  AL 

MOBILE 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

ucm 

i  ...... 

79414*401 

195.0! 

35. Cl 

8.5! 

-  j 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

i 

1  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

I 

WCN  57 

i  - - 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.51 

-  i 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

! 

*  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

WCN  56 

!  - 

79414*40! 

195.0! 

35. Cl 

6.5! 

•  j 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

J 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

WCN  59 

j  - - - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

2.5! 

-  | 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

1 

•  1 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  | 

! 

! 

WCN  6C 

1  - 

79414*40! 

195.0! 

35.  Cl 

8.5! 

-  J 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

•  | 

1 

! 

WCK  61 

1  - 

79414*401 

195.3! 

35.  C! 

8.5! 

-  J 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

1 

!  ! 

1«5.3! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

I 

WEN  62 

1  - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  ! 

1370! 

15. OlNONE 

IAL 

MOBILE 

1 

!  1 

195.0! 

25. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

WCN  63 

1  . 

79414*40! 

175.0! 

35. Cl 

5.5! 

-  j 

1370! 

15. OlNONE 

!  AL 

MOBILE 

! 

1  1 

175.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

WCN  64 

1  - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  i 

1370! 

1$. OlNONE 

!AL 

MOBILE 

1 

1  1 

195.0! 

25. C! 

1.6! 

•  | 

! 

! 

WCN  65 

1  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8,5! 

-  i 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

MOBILE 

1 

1 

1 

1  1 

1  t 

1  f 

195.0! 

35.01 

! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

YEAR  ! 
QUILT  1 
0* 

*Rf euiLT. 


1971 

1971 

1977 

1971 

1921 

1971 

1962 

1971 

1982 

1982 

1982 

1971 

1971 
1982 

1972 
1971 
1970 
1982 
1981 
1969 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1966 
1968 
1966 
1966 
1968 

1968 
1966 
1966 

1969 

1970 
197C 
1970 
197C 
1970 
197C 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 


1970 


TABLE  2  -  DESCRIPTION  Or  VESSELS 


830 


ENGR ! 

OIST! 

VESSEL  nape 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUMBER  i  CUAR? 

1  NUMPfc.! 

!  ! VTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  leODEIl'NCTHfeROTr!  ! 

“! REGIS"! • * ** !  RES.  !  REG. ROAD-1 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  !RAGF!  OVER"! OVER"! /////! 

!  NAGt  I  IV  !  ALL  !  ALL  RIGHT! 

{CAPACITY!  HIGH-  *  !  V  E  S  $  E  L  ! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  !CPE»AT!NG  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC !  BASE  ! 

t ////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  !(LIGHT>!////////////////!TD'//////////! 
POWER!  ENGCRS  !  (FEED!  LINE-2  !f£!  LXNE-2  !* 

i 

TEAR  ! 
PUILT  ! 
OR  ! 

REBUILT! 

(14)  WARRIOR  t 

! 

1 

GULF  NAVIGATION 

1  t 

!  ! 

!  ! 

! 

i 

■ 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

j 

i 

8 

i 

i 

i 

! 

! 

COPPANY 

! 

!  ! 

j 

; 

• 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

i 

j 

! 

i 

t 

! 

VCN  66 

|  - 

794  ! 4A  40! 

175.0 

35. C! 

3.5! 

- 

! 

1370! 

15.08  NONE 

l*L 

pcatie  ! 

19?C 

! 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.68 

! 

-  * 

t 

! 

2 

VCN  67 

!  . 

79484*40! 

195.0 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1 370 1 

15.oInC.NE 

!  *L 

PO0ILE  ! 

197C 

i 

!  ! 

195. 0 

35. C! 

1.6! 

i 

-  i 

j 

! 

2 

VCN  66 

!  - 

79  4 ! 4 A  40 ! 

195.0 

35.0! 

i.st 

- 

I 

1370! 

1 5 .0! NONE 

!  AL 

PCJIIE  ! 

1970 

1 

j 

!  ! 

195.0 

35. C! 

1.6! 

i 

-  1 

1 

! 

i 

UGH  64 

1  - - 

79414A4C! 

195.0 

35. C* 

8.5! 

- 

i 

1370! 

15.C8NCNE 

ML 

Ncmc  i 

197C 

! 

!  ! 

195.0 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

» 

t 

VCN  7C 

!  - - 

79414*40! 

195.0 

25.C! 

6.5! 

- 

i 

1370! 

1 5 .o! NONE 

ML 

PCBILE  ! 

197C 

! 

!  1 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

» 

; 

WIN  71 

1  - - 

794I4A40! 

1  »5.0 

35. Cl 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15. cl  NONE 

!  AL 

P09ILE  1 

I97C 

( 

!  8 

1«5.0 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

2 

VCN  77 

!  - - 

79484A40! 

175.0 

35. C! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

poeiiE  ! 

197C 

I 

1  8 

195.0 

35. C! 

1.6! 

i 

-  j 

! 

! 

VCN  73 

!  . 

794  8  4*40  8 

195.0 

35.0! 

8.5! 

- 

« 

1370! 

1 5 .0! NONE 

ML 

PC3XLE  ! 

1 9  7  C 

1 

1  8 

195.0 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  2 

! 

! 

VCN  7 A 

i 

79484*40! 

195.0 

35. C! 

6.51 

- 

{ 

1 3  70  i 

15.0U0NI 

I  AL 

NOBILE  1 

19?C 

i 

!  ! 

195.0 

35.  C! 

1.8! 

! 

-  ! 

( 

! 

VCN  75 

j  . 

794!4*40! 

195.0 

35.  Cl 

6.5! 

- 

! 

1370! 

15.01N0NF 

8  *L 

PCblLE  ! 

1 97C 

! 

8  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

1 

i 

UCN  76 

j  ... - 

79484*408 

175.0 

35. C! 

6.5! 

- 

! 

1 370  j 

15.0! NONE 

ML 

PC3ILC  t 

197C 

i 

1 

!  8 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

! 

2 

VCN  77 

!  . 

79414*40! 

195.0 

35. C! 

C.  5 ! 

- 

! 

1  3  7  0  ! 

15.0INCNE 

I  *L 

.omit  ! 

1 97C 

i 

! 

8  t 

195.0 

35. C! 

1.6! 

! 

-  • 

! 

! 

2 

VCN  76 

!  - 

79414*40! 

1*75.0 

35. C! 

9.5! 

- 

! 

137C! 

1S.0!N3NE 

!  *L 

PCBILE  ! 

197C 

j 

! 

!  ! 

195.0 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  j 

! 

i 

i 

i 

VCN  74 

!  — - 

79484*40! 

19'.  0 

35. C! 

6.5! 

- 

! 

1370* 

15.0! NONE 

ML 

pcmr  i 

191 C 

2 

t 

!  8 

195.0 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

! 

i 

VCN  6 C 

1  . 

79484*40! 

195.0 

35. C! 

6.5! 

- 

| 

1370! 

15.0  8  NONE 

ML 

POP  It  f  ! 

197C 

i 

! 

!  8 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

•  i 

! 

j 

i 

i 

VCN  82 

!  . 

79414*40! 

195.0 

35. C! 

6.5! 

- 

• 

1370! 

1 5 .0! NONE 

!  AL 

HQ 311 C  ! 

197C 

! 

! 

!  8 

195.0 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

! 

2 

VCN  83 

I  . 

i 

?94!4*40! 

195.0 

35. C! 

6.5! 

- 

1 

1370! 

1 5 .0 ! NONE 

ML 

vcmf  ! 

197C 

i 

I 

!  8 

195.0 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

2 

! 

t 

VCN  64 

j  - 

79484*40! 

1*5.0 

35.0! 

8.5! 

- 

; 

1370! 

1 5.0! NONE 

ML 

PC3ILE  ! 

197C 

i 

! 

!  8 

195.0 

35. C! 

1.6! 

8 

-  j 

t 

! 

■ 

VCN  65 

!  . 

794!4*40! 

195. C 

35.0! 

6.58 

- 

! 

13?oi 

1 5 .0! NONE 

ML 

PCBIIE  \ 

1 9  7  C 

j 

! 

!  8 

195.0 

35.  C! 

1.6! 

! 

.  2 

2 

! 

2 

j 

VCN  87 

!  - 

794! 4*40! 

175.  C 

35.  C! 

8.5! 

- 

8 

1370! 

1  5.0! NONE 

!AL 

PC31L  E  ! 

197C 

i 

! 

!  8 

195. C 

35.0! 

1.6! 

! 

-  j 

i 

! 

i 

VCN  86 

,  - 

794*4*40! 

175. C 

35. C! 

9.5! 

- 

i 

1370* 

IS .01  NONE 

ML 

pcaiLf  i 

1 97C 

! 

8 

!  ! 

195. C 

35.0! 

1.6! 

i 

-  ! 

2 

! 

! 

VCN  69 

l  . 

79414*40! 

195. C 

35. C! 

*.5! 

- 

8 

13701 

15.0! NONE 

!  A  L 

POdllE  ! 

197C 

! 

! 

!  ! 

195.0 

35. C! 

1.6! 

! 

-  i 

! 

! 

! 

VCN  90 

!  . 

79*14*40! 

195.0 

35.  C! 

6.5! 

- 

i 

1370! 

15 .0! NONE 

( AL 

PCdllE  ! 

197C 

! 

I 

!  8 

1  75. C 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VCN  91 

!  . 

79414*408 

195. C 

35. C! 

5.5! 

- 

! 

1  370! 

15.0! NONE 

ML 

PCBiir  I 

19  7C 

! 

! 

J  I 

195. C 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

I 

2 

VCN  92 

i  - 

79484*40! 

195. ( 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1  370! 

15.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

I 

!  1 

1«5. C 

35. C! 

1.6! 

! 

"  ! 

| 

! 

! 

VCN  93 

!  . 

79414A40! 

195. C 

35. C! 

£.5! 

- 

! 

1  370! 

1 5 .01  NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

! 

!  8 

195.  C 

35.  C» 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

i 

VCN  95 

1  . 

79414*408 

195.0 

35.0! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

!  AL 

CHICKASAW  I 

1971 

i 

1 

!  8 

195. ( 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VCN  96 

!  . 

79484*401 

195. £ 

35.  C! 

8.5! 

- 

! 

1 3  7  C 1 

n.oihCkt 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

1 

!  ! 

195. C 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

VCN  97 

l  . 

79484*401 

195. C 

35.  C! 

6.5! 

- 

I 

1  370! 

15.08N0NE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1971 

i 

1 

8  ! 

195. C 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

! 

1 

VCN  98 

!  . 

794 J4A40! 

195.0 

35. C! 

5.5! 

- 

1 

1370! 

U.OikON? 

ML 

CHICKASAW  1 

1971 

2 

! 

8  ! 

195. ( 

35.0! 

1.6! 

8 

-  ! 

! 

i 

VCN  99 

!  . 

79414*40! 

195. £ 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

1  5.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

8 

!  ! 

195. C 

35.0! 

1.6! 

! 

-  ! 

1 

! 

! 

VCN  ICO 

79414*40! 

i95.c 

35. C! 

6.5! 

- 

i 

1370! 

1 5 .0 1  NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

! 

!  ! 

195.  { 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

VCN  101 

!  . 

79414*40! 

195.0 

35. C! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

15.0!N0NE 

8  AL 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

! 

!  ! 

195.0 

35. C! 

1.6! 

i 

-  ! 

! 

1 

! 

VC*  102 

!  . 

794»4*40! 

195.0 

35.0! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

1 5.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

I 

■  j 

195.0 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  2 

! 

! 

! 

VCN  1C3 

!  . 

794 ! 4A4ol 

195.  C 

35. C! 

6.5! 

- 

! 

1370! 

1 5.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

! 

j  i 

195. C 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

2 

! 

VCN  ICC 

!  . 

79414*40! 

195.0 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

1 5 .0! NONE 

i*L 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

! 

i  ! 

195.0 

35.0! 

1.6! 

! 

-  i 

I 

! 

; 

VCN  105 

1  . 

794*4*40! 

195. ( 

35. C! 

8.5! 

- 

1 

1370! 

1  5 .0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

1 

I 

!  ! 

195.  < 

35. C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

i 

! 

VCN  1 C  6 

1  . 

794*4*40! 

195. c 

35. C! 

6.5! 

- 

! 

1570! 

1 5.0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

i 

! 

8  8 

195.0 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VCN  1C7 

i  ...... 

794 ! 4A40! 

195. ( 

35. C! 

8.5* 

- 

! 

1370! 

1  5 .0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

! 

8  ! 

195.-: 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  j 

i 

! 

t 

vcN  ice 

!  . 

794!4*40! 

195.0 

35. C! 

8.5! 

- 

i 

1 3  7  0 1 

15.0! NONE 

Ml 

CHICKASAW  ! 

1971 

} 

! 

!  ! 

195.0 

35. C! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

! 

VCN  1C9 

!  . 

794!4A40! 

195.0 

35. C! 

8.5! 

" 

! 

1370! 

1 5 . 0  8  NONE 

!  AL 

CHICKASAW  ( 

1971 

! 

r 

!  ! 

195. < 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

( 

! 

2 

VCN  110 

!  . 

794! 4A40! 

195. ( 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0'NCNE 

8  AL 

CHICKASAW  ! 

1971 

i 

! 

!  ! 

195.0 

35. C| 

1.6* 

! 

"  ! 

! 

; 

I 

VCN  111 

s  . 

j 

794***40! 

195.0 

35. C! 

5.5! 

- 

I 

1370* 

1  5  .0  8  NONE 

1  AL 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

! 

!  ! 

195.  ( 

35. CJ 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VCN  112 

!  - 

79*84*40! 

195. ( 

35.  C! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

15.CINCNE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1971 

! 

( 

8  i 

195. ( 

35.  C! 

1.6! 

i 

-  ! 

; 

j 

! 

VCN  113 

!  . 

79484*408 

195. ( 

35.  C! 

8.5! 

- 

• 

1370! 

15.0SNCNC 

i*i 

Hcarir  J 

1971 

i 

1 

{  i 

1*5. u 

35. C! 

1.6! 

i 

-  I 

i 

« 

l 

VCN  114 

!  . 

794I4A40! 

195. ( 

35.  C! 

8.5* 

- 

! 

1370! 

13. C! NONE 

ML 

POaiLE  ! 

1971 

i 

J 

!  1 

195. ( 

35. C! 

1.6! 

8 

-  J 

| 

! 

j 

VCN  115 

1  - - 

794 ! 4 *40 1 

195. ( 

35. C! 

3.5! 

- 

! 

1370* 

1  5.0 8  NONE 

ML 

PCCILE  ! 

1971 

i 

! 

!  8 

195. ( 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ; 

! 

2 

! 

VCN  116 

!  . 

79484*40! 

195.0 

35. C! 

3.58 

- 

J 

1370! 

1 $• 0! NONE 

ML 

NOBILE  ! 

1971 

! 

! 

!  ! 

195. < 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

i 

! 

VCN  117 

1  . 

794J4A40! 

195. ( 

35. C! 

5.5! 

- 

! 

1370! 

15. 0! NONE 

ML 

NCeilE  ! 

1971 

! 

! 

!  ! 

195.1 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

j 

I 

! 

VCN  116 

j  . 

794*4*40! 

195.1 

35. C! 

5.5! 

- 

1 

1370! 

1 5 .ol NONE 

ML 

POBIl?  I 

1971 

! 

! 

2  ! 

195. < 

35.  C! 

1.61 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

VCN  119 

!  - 

794*4*40! 

195.1 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15 .0! NONE 

Ml 

KOfillC  J 

1971 

! 

! 

1  ! 

1°5.< 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

VCN  120 

1  - - 

794*4*40! 

195. ( 

1 5.C! 

8.5! 

- 

J 

1270! 

1  5  .  C ! NONE 

SAL 

PCeilE  ! 

1971 

! 

1 

!  1 

195. ( 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  j 

• 

! 

1 

VCN  121 

!  - - 

794 ! 4*  40! 

195.1 

35.  C! 

8.5! 

- 

i 

1370! 

15 .0! NONE 

ML 

POBILC  ! 

1971 

! 

! 

•  ! 

195. ( 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

i 

1 

i 

VCN  122 

j  - 

79*14*40! 

195.0 

35. C! 

8.5! 

- 

! 

1370! 

15.0! NONE 

ML 

PC3ILE  ! 

1971 

i 

! 

I 

I 

!  ! 

f  1 

!  ! 

19*. 0 

35. C! 

i 

i 

1.6! 

« 

i 

! 

1 

! 

-  ! 
! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I»DU  2  -  9CSC4IPTI0K  or  VESSELS 


831 


ENG*! 

0  X  ST  ! 

VESSEL  M ape 

OPERATOR 

1  COAST 

AND  NUMBER  1  GUARD 

!  NUMBER 

!  IVTCCi  DIMENS 

1  NET  ! CODE! 1 CNGTH! 
“MEGIS-M***!  NEC.  ! 

!  TER  !  SEE!//////! 

1  TON-  1PAGE!  OVER-! 

!  NACE  1  IV  !  ALL  ! 

IONS  1 
B»DTH| 
•  EG.! 
/////! 
3VER-1 
ALL  ! 

•RAFT! 

! 

LOAD-! 

ED  ! 
/////! 
LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  EST  !  CARGO  HANDLING 
CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

////////!  »OINT  !  LINE-1 

PASS-  I (LIGHT)!/////////////// 
EN6ERS  !  (FEET)!  LINE-2 

!  V 
!  S 

ITCt 
!  AO! 
7 1 T  0 1 
!EE! 

£  S  S  E  L  ! 
OPERATING  ! 
BASE  ! 
LINE-1  ! 
//////////I 
LINE-2  ! 

1 

! 

YEAR  ! 
PUILT  I 
OR  I 
►REBUILT! 

(16)  WARRIOR  t 

f 

1 

GULF  NAV1C ATI01 N 

!  ! 

!  ! 

!  I 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

! 

j 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

COMPANY 

1 

!  ! 

! 

| 

! 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

!  ! 

; 

! 

! 

! 

1 

VGN  123 

1  - 

794!4»40! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

-  1 

1370! 

15.0! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1971 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

MSN  124 

1  . 

79414A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  | 

1370! 

1 5 .0! NONE 

!*L 

CHICKASAW  I 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

! 

VCN  125 

!  . 

794I4A4G! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

•  i 

1370! 

1S.0M0NC 

1  AC 

CHICKASAW  1 

1972 

i 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

VGN  126 

i  ...... 

l 

794J4A40! 

195.0! 

25. C ! 

6.5! 

•  i 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1«72 

i 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

VGN  12? 

j  - 

794 ! 4  *  40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  j 

1370! 

1 5 .oj  NONE 

IAL 

CHICKASAW  J 

1972 

! 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

VGN  126 

1  - 

794 ! 4 A  40 J 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

!*L 

CHICKASAW  | 

1972 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

•  1 

! 

1 

( 

VCN  129 

!  - 

794J4A40! 

195.0! 

25. C! 

S.S! 

-  ! 

1370! 

1 5 .0! NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

VCN  130 

1  - 

794J4A40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  j 

1370! 

15.0! NONE 

t  AC 

CHICKASAW  ! 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ; 

! 

! 

I 

VGN  131 

!  — - 

794J4A40! 

195.0* 

35. C! 

6.5! 

-  ! 

1 370  i 

IS.OINONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

f 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

! 

VCN  132 

|  ... - 

794I4A40! 

1  *5.0! 

35.C! 

6.5! 

•  ! 

1  370  i 

IS.oiNONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

VCN  133 

f  ... - 

79414A40J 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  1 

1370! 

IS.OINONE 

!  AL 

CHICKASAW  | 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

! 

VCN  134 

j  - - 

794UA40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  | 

1370! 

IS.OINONE 

t  AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

I 

VCN  135 

!  - - 

79414A40! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

-  | 

1370! 

IS.OINONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

VGN  136 

!  — - 

79  4 ( 4 A  *0 1 

195.0! 

35.  C! 

6.51 

-  i 

1370! 

IS.O'NONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

! 

WON  13? 

!  . 

794 ! 4  A  40 ! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  j 

1 370  i 

IS.oiNONE 

t  AC 

CHICKASAW  ! 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

VGN  136 

l  . 

79  4 ! 4  A  40 ! 

195.0! 

35. C! 

S.S! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

CHICKASAW  1 

1972 

1 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

VGN  129 

!  - - 

794UA40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

1«5.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

VC  N  140 

1  - 

794 !  4440! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  ! 

13701 

1S.O!NONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

1 

! 

! 

VCN  141 

j  - 

79  4 ! 4 A  40! 

1*5.0! 

35.  C! 

6.5! 

-  ! 

1370! 

IS.OINONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

VCN  142 

!  - 

79414A40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  ! 

1370! 

IS.O'NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

! 

VCN  143 

1  - 

794! 4*  401 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  ! 

1370! 

15.0! NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

197? 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  « 

! 

! 

i 

VCN  144 

I  . 

794S4A4S! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  J 

1370! 

IS.OINONE 

!  *L 

CHICKASAW  1 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

“  ! 

! 

• 

! 

VCN  145 

!  . 

794I4A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  i 

1370! 

•S.O'NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

I 

1 

VCN  146 

!  - 

794! 4440! 

195.0! 

35. C! 

3.5! 

-  ! 

1370! 

|5. 3! NONE 

!AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

I 

! 

! 

VCN  14? 

j  - 

794! 4A  40! 

195.0! 

'5.C! 

6.5! 

•  | 

1370 1 

15.0IN0NE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

{ 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

I 

! 

1 

VGh  146 

!  . 

794 ! 4 A401 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

•  f 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

CHICKASAW  1 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

VGN  149 

I  - 

794I4A40! 

195.0! 

35.  Ct 

3.5! 

-  i 

13701 

15.0INCNC 

ML 

CHICKASAW  I 

1972 

l 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

VCN  151 

J  . 

794  J  4*40! 

195.0! 

3S.C! 

3.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

ml 

CHICKASAW  ! 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

i 

! 

VCN  152 

!  . 

794 ! 4 A  40 ! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

VCN  153 

!  . 

794J4A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

CHICKASAW  1 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

3  5.C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

t 

VCN  154 

!  . 

794I4A4C! 

195.0! 

35.  C! 

3.5! 

-  j 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  1 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

J 

! 

1 

VCN  155 

!  . 

794J4A40! 

195.0! 

35. C! 

3.5! 

-  j 

137C! 

IS.oiNONE 

ML 

CHICKASAW  1 

1972 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

VGN  156 

1  . 

794J4A40! 

195.0! 

35.  C! 

3.5! 

-  ! 

1370! 

IS.OINONE 

!  *L 

CHICKASAW  | 

1972 

! 

» 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  i 

! 

! 

1 

VGN  15? 

!  . 

79414440! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

-  ! 

1370! 

IS.OINONE 

Ml 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

1 

VCN  154 

!  . 

794!4A40! 

195.0! 

3S.C! 

6.5! 

-  j 

1370! 

IS.oiNONE 

IAL 

CHICKASAW  1 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

VCN  159 

!  . 

794 ! 4 A  40! 

195.0! 

,,  '! 

6.5! 

-  1 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

3:  • 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

I 

VCN  160 

j  - 

794 ! 4 A  40! 

195.0! 

35.  ! 

3.5! 

-  1 

1370! 

IS.OINONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  j 

! 

! 

1 

VCN  161 

!  . 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

6. 5 1 

-  1 

1 3  7  0  i 

IS.OiNONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

» 

1 

1 

VCN  162 

!  . 

794 ! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  1 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1972 

J 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

VCN  163 

!  . 

79454A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

.  ! 

1370! 

1 5 . 0! NONE 

!  *L 

CHICKASAW  ! 

1972 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

"  ! 

j 

! 

! 

VCN  164 

!  . 

794! 4*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

-  j 

1370! 

IS.oiNONE 

IAL 

CHICKASAW  1 

1976 

! 

!  ( 

195. C! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

| 

! 

! 

VCN  165 

1  . 

794J4A40! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

-  ! 

1 370! 

IS.O'NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

i 

! 

! 

VCN  166 

1  - 

79414440! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  J 

1370! 

IS.oiNONE 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

! 

I  ! 

105.0! 

35. C! 

1.6! 

; 

-  j 

i 

! 

1 

VCN  167 

I  - 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

-  i 

1370! 

IS.O'NONE 

SAL 

CHICKASAW  ! 

1976 

J 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  i 

f 

! 

! 

VCN  166 

1  . 

79414A40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  i 

1370! 

1 S .0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1976 

j 

* 

•  i 

•  <?«  A« 

■* * 

*  .  *  • 

• 

-  • 

• 

• 

* 

♦ 

VCN  169 

!  — - - 

794! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

3.5! 

-  j 

1370! 

IS.OiNCNE 

ML 

CHICKASAW  1 

1976 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

f 

! 

I 

VCN  170 

1  . 

794UA40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

-  i 

1370! 

IS.OiNCNE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1976 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

VCN  171 

j  ...... 

794HA40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

!  AL 

CHICKASAW  ! 

1976 

i 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

! 

! 

VCN  172 

i  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

3.5! 

-  i 

1370! 

IS.OiNCNE 

ML 

CHICKASAW  I 

1976 

i 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

J 

VCN  173 

i  . 

794J4A40I 

195.01 

55. C! 

8.5! 

-  i 

1370! 

IS.QUm 

ML 

CHICKASAW  ! 

1976 

i 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

VCN  174 

i  . 

794{4*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  » 

1370! 

1 5 • 0! NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1976 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

VCN  175 

j  - 

794UA40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

-  i 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1976 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

VCN  176 

!  . 

794 ! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

-  I 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  I 

1976 

1 

i  ! 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

1 

VCN  177 

•  ...... 

794I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

-  ! 

1370! 

IS.OINONE 

ML 

CHICKASAW  | 

1976 

1 

1 

1 

!  ! 

1  1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

! 

-  I 
! 

I 

! 

; 

i 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

TABLE  2  *  DESCRIPTION  Of  VESSELS 


832 


INfiR! 

•  1ST! 

VESSEL  NAPE 

OPERATOR 

!  COAST 

AND  NUP8ER  !  CUARO 

!  NUN8ER 

!  IVTCC!  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

!  NET  iCCOCfUNCTHlfUOTH!  ! 

— 1 FEGIS— !****!  NEC.  1  RE6.IL0AD-J 
!  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  ! 

!  TON-  (PACE!  OVE*-| OVER-! /////! 

!  RACE  (  IV  !  ALL  !  ALL  (LICHT! 

! CAPACITY!  HICK-  !  (VESSEL! 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING  1 

!  CARCC  !  FIXED  !  EOUtFNENT  ! TC 1  ’AS*  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT )!////////////////! TO !//////////! 
POWER!  {USERS  !  (fEET>!  LINE-2  |f£!  LINE-2  ! 

! 

! 

TEAR  ! 
GUILT  ! 
Of  ! 
♦REBUILT! 

(16)  WARRIOR  S 

! 

t 

CULf  NAV1CATI01N 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

i 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

C  ONM ANT 

1 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

!  ! 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

MSN  179 

79  4 ! 4 A  40 ! 

19$. 0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1570! 

1 5 .0! NONE 

!*L  CHICKASAW  ! 

197C  ! 

! 

!  ! 

195. Ct 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

WCN  179 

!  - 

7C414A40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

1370! 

1 5 .0 ! NONE 

1  At  CHICKASAW  1 

197C  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

25.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ( 

! 

WCN  190 

1  - 

794J4A40! 

195. C! 

35. C! 

e.S! 

- 

1370! 

1 5 .oi NON* 

! AL  CHICKASAW  1 

197C  ! 

l 

t  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

• 

WCN  1  Cl 

1  - 

794!4*4Q! 

195.0! 

25. C! 

6.5! 

- 

1370! 

15 .0|N0NE 

1  AL  CHICKASAW  ! 

197C  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

25.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  ! 

» 

WCN  1 f 2 

!  ... - 

7  94  J  4*  40! 

1«5.0* 

35. C! 

6.5! 

- 

1370! 

15.oi NONE 

1  AL  CHICKASAW  ! 

197C  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

25. C! 

1.6! 

-  i 

! 

!  ! 

! 

MSN  193 

1  - 

794I4A40! 

195.01 

25. C! 

A. 5! 

- 

13701 

15.01NDNE 

!  AL  CHICKASAW  I 

197C  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1  .©! 

-  I 

! 

!  ! 

i 

WCN  194 

!  - 

794J4A40! 

195.0! 

35. C! 

6.  S ! 

- 

1370! 

1 5 .0! NONE 

ML  N03ILE  1 

1976  t 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

!  ! 

l 

MSN  193 

!  - 

j 

79414/40! 

105.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

1370! 

15.01NCNE 

! AL  CHICKASAW  • 

197C  ! 

! 

!  ! 

1«5.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

i 

UCN  1 f 6 

!  — - 

79414A40! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

- 

1370! 

15.01NCNE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1 97C  ! 

> 

!  ! 

195.0! 

25. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

I  ! 

! 

UCN  197 

!  . 

7 94  !  4 A  40 ! 

105.0! 

25.0! 

6.5! 

- 

1370! 

15.01NCNC 

I AL  CHICKASAW  1 

197C  ! 

! 

!  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

UCN  198 

j  - - 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

- 

1370! 

IS.OlNCNE 

Ml  CHICKASAW  i 

1076  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  | 

I 

!  I 

! 

WCN  199 

!  — - 

794I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.3! 

- 

1370! 

IS .01  NONE 

(AL  CHICKASAW  j 

1979  ! 

! 

!  ! 

1.95.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

1 

!  1 

! 

UCN  190 

|  ...... 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

1370! 

15.01NONE 

t AC  CHICKASAW  1 

1979  I 

( 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

|  | 

1 

UCN  191 

I  . 

794 !  4*  40! 

195.0! 

35. C! 

8.3! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW  | 

1979  ! 

! 

i  ! 

195.0! 

25.0! 

1.6! 

•  | 

! 

!  1 

! 

UCN  192 

1  - 

794*4*40! 

195.0! 

35.0! 

9.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

IAL  CHICKASAW  ! 

1979  ! 

! 

j  I 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1  ! 

; 

UCN  193 

!  — - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

6.51 

- 

1370! 

IS.OlNCNE 

1 AL  CHICKASAW  ! 

197?  ! 

! 

!  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

i 

!  1 

! 

WCN  194 

!  - 

794 ! 4 A  40 ! 

195.0! 

35. Cl 

6.5! 

- 

1370! 

is.oIkonc 

ML  CHICKASAW  1 

197?  ! 

! 

i 

!  ! 

195.0! 

25. C! 

1.6* 

-  • 

! 

! 

! 

UCN  195 

!  - - 

794J4A4C! 

195.0* 

35. C! 

6.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

ML  CHICKASAW  ! 

197?  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C* 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

UCN  196 

1  . 

794 ! 4*40! 

193.0! 

35. C* 

6.5! 

• 

1370! 

1 5 .0! NONE 

t  AL  CHICKASAW 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0* 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  i 

! 

UCN  197 

!  . 

79  4 ! 4*40 ! 

190.0* 

35. C! 

6.5* 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

( AL  CHICKASAW  | 

1979  t 

! 

!  ! 

195.0* 

35.  C* 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

WCN  199 

1  . 

79414*40! 

195. Ot 

35. C* 

6.3! 

- 

13701 

IS.OlNCNE 

ML  CHICKASAW 

1979  | 

j 

!  * 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

I 

UCN  199 

i  . 

7  9 4  !  4  A 40 ! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

• 

1370! 

15.01N0NE 

|AL  CHICKASAW  ! 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

UCN  200 

!  - 

794 ! 4A40! 

195.0! 

35. C* 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! KONE 

ML  CHICKASAW  ! 

1979  » 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C* 

1.6! 

-  ! 

! 

!  I 

! 

UCN  2C1 

!  - 

794! 4A40! 

195.0! 

35.0! 

6.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL  CHICKASAW 

1979  ! 

! 

j  i 

195.0! 

35. C! 

1.6* 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UCN  2C2 

!  . 

79414140! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

Ml  CHICKASAW 

1979  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UCN  203 

j  - 

79414*40! 

19J. 0! 

35. C* 

6.5! 

- 

1370! 

15.01N0NE 

Ml  CHlCKASAh 

1979  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

-  ! 

! 

!  1 

1 

UCN  2C5 

1  . 

794UA40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

ML  MOBILE 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.01 

35. C* 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

UCN  206 

!  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

• 

1370! 

IS.OlNCNE 

ML  HOOKE  ! 

1981  ! 

1 

!  I 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

-  ! 

! 

!  ! 

1 

UCN  207 

!  . 

794I4A40! 

195.0! 

35. C! 

9.5* 

- 

1370! 

15.0! NONE 

Ml  MOBILE  I 

19*1  I 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6) 

-  ! 

! 

!  ! 

! 

UCN  209 

I  . 

794I4A40! 

195. C! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5 .0 ! NONE 

ML  MOBILE 

1981  ! 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WCN  209 

t  - 

79414*40! 

195.0! 

35.C! 

8.3! 

- 

1370! 

IS.OlNCNE 

Ml  mobile 

1981  1 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

l 

UCN  210 

!  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

IS.OlNCNE 

!AL  MOBILE 

1961  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

25. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

UCN  211 

!  - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

(AL  NOBILE 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

1 

! 

UCN  212 

!  - 

* 

79414A40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL  MOBILE 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

I 

UCN  213 

1  . 

79414440! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

15.01N0NE 

ial  i-ceiLt 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

UCN  214 

j  - 

794 ! 4*40! 

195.0* 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL  H09ILE 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

UCN  215 

!  . 

79414*40! 

195. C! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0 ! NONE 

IAL  CHICKASAW 

1981  l 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C* 

1.6! 

-  ! 

; 

! 

! 

WCN  216 

!  . 

79414*40! 

195.01 

35.  C! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .oi NONE 

IAL  CHICKASAW 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

UCN  217 

t  ...... 

794*4*49! 

195.0! 

25. C! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

IAL  CHICKASAW 

1981  ! 

i 

!  ! 

195.0* 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

UCN  218 

i  - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

9.5! 

- 

1370! 

15.01NCNE 

IAL  CHICKASAW 

19fc1  ! 

! 

j  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  1 

! 

! 

! 

WCN  219 

i  - 

794UA40! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

ML  CHICKASAW 

1961  ! 

i 

j  i 

195.0! 

35.  C! 

1.61 

-  ! 

! 

! 

! 

UCN  220 

i  - 

794!4*40i 

195. C! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

15.01N0NC 

IAL  CHICKASAW 

1981  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WCN  22 1 

1  - 

! 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

15 .0 ! NONE 

! AL  CHICKASAW 

1981  I 

! 

I  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ; 

! 

! 

! 

UCN  222 

!  - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

1370! 

15 .0! NONE 

IAL  CHICKASAW 

1981  1 

l 

!  ! 

195.0* 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

WCN  223 

j  - 

79414*40! 

19'. 0! 

35. C! 

6.5! 

- 

1370! 

IS.OlNCNE 

IAL  CHICKASAW 

1981  ! 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

! 

UCN  224 

j  - 

794 !4*4oi 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

1370! 

1 5 . 0 ! NON  E 

IAL  CHICKASAW 

i9ei  * 

! 

2  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

-  ! 

* 

! 

1 

UCN  225 

!  - 

794*4*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1370! 

15. oi NONE 

! AL  CHICKASAW 

1982  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

UCN  226 

j  - - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

6.5* 

- 

1370! 

IS.OlNCNE 

IAL  CHICKASAW 

1982  j 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

! 

1 

UCN  227 

1  ....... 

79414*40! 

195.0! 

35.  Ct 

6.5! 

- 

1370! 

IS.OlNCNE 

IAL  CHICKASAW 

196?  1 

! 

i  | 

198. C! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

UCN  226 

j  - 

79414*40! 

195.0! 

j:.C! 

(.5! 

- 

1370! 

IS.OlNCNE 

ML  CHICKASAW 

196?  ! 

! 

!  ! 

195.01 

25.  C! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

1 

WCN  229 

t  . 

794*4*40! 

1«5.C! 

35. cr 

6.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

Ml  CHICKASAW 

1982  1 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ( 

! 

! 

1 

UCN  230 

1  ...... 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

• 

1370! 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW 

1982  ! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

i 

t 

! 

WCN  231 

!  - 

794I4A4C! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

ML  CHICKASAW 

1982  1 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

-  ! 

j 

! 

1 

UCN  232 

1  - 

79414*40! 

195.0! 

35. Cl 

8.5! 

- 

1370! 

15.0! NONE 

! AL  CHICKASAW 

1982  ! 

! 

1 

1 

!  ! 

t  ! 

(  ! 

195.0! 

I 

! 

35. C! 

1 

! 

1.6! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


833 


ENGR ! 

OISTl 

VESSEL  NA*C 

OPERATOR 

!  COAST 

ANO  NURSE  1  !  GUARD 

!  NUH5ER 

I  SVTCCI  OIRENSICNS  ! 

!  NET  !CODEILENCTH!e»OTN! 
-MEGIS-!  *  *** !  REG.  t  PEG. 1 
!  ”EA  !  SCC1//////!/////! 

!  ON-  ! PA5E !  OVER-! OVt®- ! 

!  NAGE  !  IV  !  ALL  !  ALL  ! 

DRAFT! 

l 

LOAD-i 
ED  ! 

um\ 

LIGHT* 

1CAPACITT! 
t  ! 

I  CARGO  ! 
!////////! 
HO»Sf!  TASS-  ! 
ROVER!  ENGERS  ! 

HIGH-  ! 

E1T  !  CARGO  HANDLING 
FIXED  !  EQUIPMENT 

POINT  !  L INC-1 

LIGHT)!///////////////* 
(FEET)!  LINE-2 

(VESSEL! 
•S  (OPERATING  ! 

1 TC !  6ASE  ! 
!A0!  LINE-1  1 
!T0! ////////// ! 
JEE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  1 
8UILT  ! 
OR  ! 

REBUILT! 

(U)  WARRIOR  t 

i 

• 

GULF  NAVIGATION 

i 

i 

« 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

j 

i 

i 

! 

i 

t 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

! 

i 

! 

1 

! 

CCNPANY 

; 

! 

!  ! 

! 

i 

!  ! 

! 

! 

(CONTINUED) i 

1 

!  ! 

i 

! 

!  ! 

j 

! 

VCN  233 

!  . 

! 

794JAAA0! 

195.0! 

35.  C! 

5.5! 

- 

!  1370! 

15.0! NONE 

|AL 

CHICKASAW  | 

1982 

1 

! 

!  ! 

1*5.0! 

35. C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

1 

VCN  234 

!  . 

! 

794*4*40! 

195.01 

35. C! 

6.5! 

- 

!  13701 

15.0IN0NE 

IAL 

CHICKASAV  ! 

1982 

i 

! 

(  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

I 

VGN  213 

1  . 

! 

794J4A40! 

195.0! 

35. C! 

3.5! 

- 

!  1370! 

15.0! NONE 

!  At. 

CHICKASAV  | 

1982 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.61 

!  -  ! 

i 

! 

WEN  230 

1  - - 

i 

79414*40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

15.0INCNE 

!*L 

CHICKASAV  I 

1982 

! 

! 

i  i 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  23? 

|  - 

1 

79414*40! 

195.0! 

!5.C! 

6.51 

- 

!  1370! 

1 5.0! NONE 

IAL 

CHICKASAV  | 

1982 

! 

! 

i  * 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

UGH  239 

!  . 

! 

794!4**C! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

1 5  «0| NONE 

IAL 

CHICKASAV  ! 

1982 

i 

1 

i  i 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

VGN  239 

i  «•■■■■ 

! 

794  5  4*4ol 

195.0* 

35.  C! 

8.5! 

- 

1  1370! 

1 5 .0! NONE 

!*L 

CHICKASAV  | 

1982 

i 

! 

!  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

j 

1 

WON  240 

i  - 

i 

79  4 ! 4  *  40! 

155.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

1 5 • 0! NCNE 

IAL 

CHICKASAV  ! 

1982 

! 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

VCN  241 

1  - 

j 

794  !  4  *40 ! 

195.0! 

35.  C» 

6.5! 

- 

!  1370! 

1 5.0! NONE 

!*L 

CHICKASAV  ! 

1982 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  242 

j  ... - 

794 ! 4*402 

195. C! 

35. C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

15.0INONE 

IAL 

CHICKASAV  ! 

1982 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C* 

1.6! 

!  -  ! 

! 

i 

; 

WEN  243 

!  . 

794*4*40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

1 S • 0 ! NONE 

i*i 

CHICKASAV  ! 

1982 

1 

!  ! 

195. C! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

UCN  244 

!  - 

794 ! 4A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

1 5.0 !  NONE 

!AL 

CHICKASAV  ! 

1982 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  245 

1  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

1S.0!NCNC 

ML 

CHICKASAW  ! 

1982 

I 

!  ! 

U5.0* 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

UCN  246 

j  - - 

79  4 !  4  A  40 ! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

1 5.0! NONE 

Ml 

CHICKASAV  ! 

1982 

! 

i  ; 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

VGN  247 

1  - 

754 ! 4*40! 

195.0! 

25. C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

1 5 .0! NONE 

ML 

CHICKASAV  ! 

1982 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1  -  ! 

! 

I 

VGN  <42 

I  . 

794I4A40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

15.05  NONE 

ML 

CHICKASAV  ! 

198? 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  249 

t  ...... 

794!4*40! 

195.0! 

35. C! 

4.5! 

- 

!  1370! 

1 5 .0! NONE 

I AL 

CHICKASAV  1 

1982 

i 

!  ! 

t95.v>! 

35.  C! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

VGN  250 

!  . 

794(4*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

1 5 .0! NONE 

ML 

CHICKASAV  1 

1982 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

VGN  251 

j  ... - 

794!4*40t 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

1 5 . 0 ! NONE 

ML 

CHICKASAV  ! 

1982 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1  -  l 

t 

! 

VCN  252 

!  . 

794!4A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

1 5 .0  !  NONE 

IAL 

CHICKASAW  1 

1982 

s 

I  ! 

195.0! 

35.  Cl 

1.6! 

I  -  ! 

! 

1 

VCN  253 

!  . 

79414A40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

!  1370! 

1 5 .0! NONE 

IAL 

CHICKASAV  ! 

198? 

I 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

I.o! 

!  -  I 

! 

! 

VGN  254 

I  . 

794  ! 4*40 ! 

195.0! 

35. C! 

a. 5! 

- 

!  1370! 

1S.01NONE 

ML 

CHICKASAW  ! 

1982 

! 

!  ! 

19J. 0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  255 

!  . 

794I4A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

• 

!  1370! 

1 5.C! NONE 

t  AL 

CHICKASAV  ! 

1982 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1  -  ! 

1 

( 

VGN  256 

!  . 

794!4*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

1 5 . 0 ! NONE 

ML 

CHICKASAV  ( 

1982 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

! 

VGN  257 

!  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

• 

!  1370! 

1 5.0! NCNE 

!  AL 

CHICKASAV  ! 

1982 

! 

!  ! 

195.0! 

3>.C! 

1.6! 

!  -  ! 

I 

! 

VGN  258 

79424A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

1 5.0! NONE 

ml 

CHICKASAV  ! 

198? 

! 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  « 

! 

! 

VGN  259 

!  . 

794J4A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

15.0! NONE 

ML 

CHICKASAV  ! 

1986 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  260 

!  . 

794J4A40! 

195.0! 

35.  C* 

8.5! 

• 

!  1370! 

1 5 .0! NONE 

ML 

CHICKASAW  | 

1986 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

I  -  ! 

! 

I 

VCN  261 

!  . 

794!4A40! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

1 5 .0! NONE 

!  AL 

CHICKASAV  1 

1986 

! 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

VGN  262 

!  . 

794S4A40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

• 

!  1 370 J 

1 5 .0! NONE 

ML 

CHICKASAV  | 

1966 

! 

;  j 

195.0! 

35.0! 

1.6! 

!  -  ! 

» 

! 

VCN  263 

!  . 

794 1 4A4Q! 

195.0! 

35. C! 

8.5* 

- 

!  1370! 

1 5.0! NONE 

IAL 

CHICKAS.V  ! 

1986 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I  -  t 

! 

1 

VGN  264 

!  . 

794  I  4A40! 

195.0! 

35. C! 

6.0! 

- 

!  1370! 

15.01N0NE 

ML 

CHICKASAV  I 

198? 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  265 

!  . 

794 ! 4*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

15.0 !  NONE 

IAL 

RC3ILE  ! 

1988 

i 

i 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

I 

VGH  266 

i  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

6.5! 

- 

J  1370! 

1 5. 0! NONE 

ML 

NOBILE  ! 

1988 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

VCN  267 

I  . 

79414*40! 

195.01 

35. C! 

8.5! 

- 

1  1370! 

15.0! NONE 

ML 

NOBILE  ! 

1988 

! 

!  I 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

1 

VGN  268 

1  . 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

1 5.0! NONE 

ML 

ROB  HE  1 

1988 

1 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

»  -  1 

! 

! 

VGN  269 

1  . 

794 ! 4A40J 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

I  13701 

1 5.0! NONE 

Ml 

NOSILE  1 

1988 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

!  -  ! 

1 

! 

VGN  270 

!  . 

794  J  4*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

!  1370! 

1 5 .0! NONE 

Ml 

NOBILE  ! 

1988 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  I 

! 

! 

VCN  271 

j  - 

794I4A49! 

195.0! 

35.0! 

8.5! 

- 

1  1370! 

1 5 • 0! NONE 

ML 

NOBILE  ! 

1988 

| 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  ! 

! 

5 

VCN  272 

i  . 

794 ! 4A401 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

1  1370! 

15 .0! NONE 

ML 

NOBILE  ! 

1988 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.61 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  273 

!  - 

79414*40! 

195.0! 

35. C! 

8.5! 

- 

I  1370! 

95.01NONE 

!  *L 

NOBILE  ! 

1988 

t 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

!  -  I 

! 

! 

VGN  274 

1  ...... 

794J4A40! 

i 

-  J 

8.0! 

- 

1  13701 

15.0M0NC 

!  AL 

CHICKASAV  • 

1988 

! 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  275 

!  . 

794! 4*40! 

! 

-  ! 

9.0! 

- 

!  1370! 

1 5 . 0! NONE 

IAL 

CHICKASAV  ! 

1988 

i 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  276 

i  . 

794*4*40! 

-  i 

-  ! 

9.0! 

- 

!  1370! 

15.0! NONE 

IAL 

CHICKASAV  ! 

1988 

! 

!  ! 

195. 0!* 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

| 

! 

VGN  277 

j  ...... 

794J4A40! 

! 

-  ! 

8.0! 

- 

!  1370! 

! 

!  AL 

CHICKASAV  ! 

1988 

• 

;  * 

195.0! 

**.<*• 

1  A| 

*  .  • 

• 

• 

» 

• 

VGN  278 

i  . 

794(4*40! 

! 

-  I 

6.0! 

- 

i  1370! 

i 

IAL 

CHICKASAV  ( 

1988 

! 

!  ( 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VGN  279 

j  ...... 

79414*401 

! 

-  J 

8.0! 

- 

f  1370! 

! 

!  AL 

CHICKASAV  ! 

1988 

i 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

!  -  1 

! 

! 

i 

VGN  280 

I  . 

794*4*40! 

! 

-  ! 

8.0! 

- 

I  1370! 

-  • 

IAL 

CHICKASAW  ! 

1988 

! 

!  i 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VCN  281 

!  . 

794(4*40! 

! 

•  ! 

6.0! 

- 

!  1370! 

! 

ML 

CHICKASAV  ! 

1988 

1 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

I 

VCN  282 

1  ...... 

79414*40! 

-  ! 

-  J 

8.0! 

- 

!  1370! 

-  ! 

ML 

CHICKASAV  1 

1988 

I 

*  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.0! 

I  -  ! 

! 

! 

VGN  283 

1  — - 

794(4*40! 

! 

-  ! 

8.0! 

- 

I  1370! 

! 

1AL 

CHICKASAW  ( 

1988 

! 

(  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

1  -  ! 

i 

! 

VGN  284 

|  - ... 

79414*40! 

! 

-  J 

8.0! 

- 

!  1370! 

i 

ML 

CHICKASAW  1 

1988 

1 

(  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

!  -  ! 

! 

! 

VCN  265 

j  - 

794(4*40! 

-  ! 

-  ( 

8.0! 

- 

!  1370! 

-  ! 

ML 

CHICKASAV  } 

1988 

» 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

2.01 

!  -  ! 

! 

! 

i 

VGN  266 

i  ...... 

794 ! 4A40! 

-  ; 

-  J 

8.0! 

- 

!  1370! 

2 

ML 

CHICKASAV  ! 

1988 

i 

i 

i 

(  ! 

i  i 

!  1 

195. oi 
! 

! 

35.0! 

2.0! 

1 

! 

!  -  ! 

1  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

VESSEL  NAPE  AND  NUHQER 


(16)  VAARIOX  I  GULF  NAVtCAf 10 
COMA  ANT 


! VTCC !  DMCN  SIGNS  !0*AFT1 
NCT  !CODClLEHCTH!S«DTM!  1 

•  CGXS-M***!  AES.  !  FCG.lLOAO-! 

TEA  !  SEE!//////!/////!  CO  ! 

TON-  IPA5C!  OVC*-!CV|»-!/////!  HORSE 
MACE  !  XV  !  ALL  !  ALL  (LIGHT!  FOVEA 


CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL 

!  CST  !  CARGO  HANDLING  !S  !CPE*ATMC 
CARGO  I  FIXED  !  EflUXFHENl  |TC!  9ASE 
////////!  »OINT  !  LINE-1  ! AO !  LINC-1 

PASS-  ! (LIGHT) !///////////// ///!TO !////////// 
ENOCHS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINE-* 


TEA* 

8UILT 

0» 

•REBUILT 


(CONTINUED)!  !  !  !  !  !  !  1  !  !  !  t 

MSN  28?  !  .  !  794*4440!  -  l  -  !  8.0!  -  !  1370!  -  !  !AL  CHtCKASAW  !  1*88  ! 

!  !  !  !  195.3!  35. C!  2.0!  I  -  !  !  !  !  ! 

WCN  288  !  -  !  794*4440!  -  !  -  !  8.0!  -  !  1370!  -  1  SAL  CHICOSAV  !  198*  ! 

!  I  !  !  195.0!  35. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  289  I  .  !  794 !4A40!  -  !  -  !  8.0!  -  !  1370!  -  !  !AL  CHICKASAW  I  1«88  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  2.0!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  SCO  !  -  I  79414A40!  195.0!  35. C!  e.5!  -  !  1370!  1S.0!NCNC  !AL  CHICkasaw  !  1978  ! 

!  II!  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  SCI  !  .  !  794I4A40!  193.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  !AL  CHICKASAW  !  1978  I 

!  1  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  I  I  !  !  I 

VCN  5C2  !  . -  I  794I4A40!  HS.O!  35. C!  8.5!  -  l  1370!  15.0IN0NE  !AL  CHICKASAW  1  1978  J 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  I  \ 

VCN  5C3  !  — -  1  794J4A40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  l  1370!  1S.01KCNE  !AL  CHICKASAW  !  1978  J 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  5C4  !  -  !  794I4A40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  15.CIN0NE  ML  CHICKASAW  !  1978  ! 

!  I  !  !  195.0!  3S.C!  1.6!  t  -  !  !  !  !  ! 

VCN  SC5  l  -  t  ?94!4440J  lOJ.C!  35. C!  1.5!  -  !  1370!  1S.CIN0NE  !AL  CHICKASAW  !  1978  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. Cl  1.6!  !  -  t  !  !  !  ! 

VCN  5C6  !  -  !  794 ! 4A40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  !  1978  ! 

I  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  5C7  !  - - —  I  794I4A40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  !  1978  I 

!  !  !  I  195. C!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  I  ! 

VCN  5C8  I  — -  !  794MA40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  15.CM0NE  ML  CHICKASAW  !  1978  ! 

!  II!  195.0!  35. C!  1.6!  I  -  !  !  !  I  ! 

WIN  509  l  -  1  794)4440!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  15.01NCNE  ML  CHICKASAW  !  1978  ! 

!  !  !  (  195.0!  3.C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  510  I  .  !  794144401  195. C!  35. Cl  8.5!  -  !  1370!  15.0INONE  ML  CHICKASAW  !  1978  ! 

!  t  t  1  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  511  I  -  !  79414440!  195. C!  25. C!  8.5!  -  !  1370!  15.C1KCNE  Ml  IHICKASAv  !  1978  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  512  !  — -  i  79414A40!  195.0!  35. Cl  8.5!  -  !  1370!  15.01NONE  ML  CHICKASAW  !  1978  ! 

!  !  !  !  193.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  513  !  -  !  79414440!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  15.0INCNE  1AL  CHICKASAW  !  197?  ! 

!  !  !  1  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  )  !  !  !  ! 

VCN  514  !  -  !  79414A40I  195.0!  25.0!  5.5!  -  l  1370!  15.0M0NE  ML  CHICKASAW  I  1978  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  I 

VCN  515  !  -  !  794UA40!  195. C!  35. C!  8.5!  -  I  1370!  15.0M0NE  ML  CHICKASAW  !  1978  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  I  ! 

VCN  516  !  -  !  794MA40!  195.*)!  35. C!  8.5!  -  !  13701  15.0JN0HE  Ml  CHICKASAW  !  1978  ! 

!  !  !  1  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  517  !  -  !  794J4A40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  I  1370!  15.0M0NE  Ml  CHICKASAW  !  1978  ! 

I  !  !  !  195.0!  25. Cl  1.6!  !  -  l  !  !  !  ! 

VCN  518  1  .  I  794UA40I  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  15.0M0NC  ML  CHICKASAW  1  1978  I 

!  I  !  !  195.0!  25. 0!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

WCN  519  !  -  I  79414440!  195.0!  35. C!  3.5!  -  !  1370!  15.01NCHE  ML  CHICKASAW  1  1978  ! 

!  !  !  I  195.0!  35. C!  1.61  1  -  !  !  !  !  ! 

VCN  600  *  .  !  68614A40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  !  1974  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  I  !  ! 

WCN  6C1  !  .  !  686! 4 A40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  !  1974  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  I  ! 

VCN  602  1  .  !  68614440!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  J  1«74  ! 

!  1  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  I 

VCN  6C3  !  .  !  6S614A40!  195.0!  35. C!  4.5!  -  !  1370!  15.0MONE  ML  CHICKASAW  !  1975  ! 

(  !  !  !  195.0!  35. C!  1.81  I  -  !  !  I  !  ! 

VCN  6C4  !  - -  (  686 ! 4440!  195.0!  35. C!  3.51  -  !  1370!  IS.OMCNE  Ml  CHICKASAW  !  1975  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  I  -  !  !  !  I  I 

WCN  6C5  I  .  !  68614440!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  1S.0MQNE  ML  Chickasaw  !  1975  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.61  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  6C6  !  -  I  686! 4 A 40 !  195.0!  35.C!  8.5!  -  !  1370!  15.QM0NE  ML  CHICKASAW  !  1975  ! 

!  1  !  !  195.0!  35. C!  1.5!  I  -  !  !  !  1  ! 

VCN  6C7  !  -  1  686 1 4 A 40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  I  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  !  1975  ! 

I  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  I 

VCN  608  !  -  !  686I4A40!  195.0!  35.0!  8.5!  -  !  1370!  15.0M0NE  ML  CHICKASAW  !  1975  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  I  -  I  !  !  !  ! 

WCN  6C9  I  -  !  68614440!  19$. 0!  35.0!  8.5!  -  1  1370!  1S.0M0NE  ML  CHICKASAW  !  1975  ! 

I  !  I  !  195.0!  25. C!  1.6!  !  -  !  !  !  I  ! 

WCN  410  !  -  !  686I4A40!  195.0!  25. CJ  8.5!  -  !  1370!  15.0M0NE  Ml  CHICKASAW  !  1975  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  611  !  -  !  63614440!  195.0!  35.0!  8.5!  -  !  1370!  1S.0M0NE  SAL  CHICKASAW  !  1975  ! 

I  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  612  !  -  !  68654140!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMPNf  ML  CHICKAS4V  !  1975  I 

I  !  !  1  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  1  ! 

VCN  413  !  -  !  48614440!  MS.OJ  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  !  1975  ! 

!  !  !  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  614  !  -  !  66614A4C!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  I  1975  ! 

!  !  !  !  195. C!  35. C!  1.6!  I  -  !  !  !  \  ! 

WCN  615  1  -  !  646MA40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  1S.0M0NE  ML  CHICKASAW  !  1975  ! 

!  !  1  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  I  ! 

VCN  616  !  -  !  6861  4440!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  1S.0MONE  SAL  CHICKASAW  !  1975  ! 

!  !  I  !  195.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  I 

VCN  617  {  -  !  68614A40!  195.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  !  19?«  ! 

!  !  !  1  195.0!  35. C!  1.6!  I  -  I  !  !  !  ! 

WCN  618  I  -  !  68614440!  195.0!  35. C!  3.5!  -  !  13701  1S.0M0NE  ML  CHICKASAW  !  1975  ! 

!  !  !  I  195.0!  35. C!  1.6!  I  -  !  !  !  !  ! 

VCN  7C1  |  -  !  686! 4440!  20C.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  !  198C  ! 

!  !  !  !  20C.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  I  ! 

WCN  7C2  !  .  !  686 ! 4440!  20C.0!  35. C!  8.5!  -  *  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  I  198C  ! 

!  !  !  I  2CC.0!  35. C!  1.6!  !  -  1  !  !  !  ! 

VCN  70S  I  -  !  686! 4440!  200.0!  25. C!  8.5!  -  !  1370!  1S.0M0NE  ML  CHICKASAW  I  198C  ! 

■  f  I  *  700.01  KS.C!  1.6!  I  -  !  !  !  !  ! 

WCN  7C4  1  -  !  68614A40!  20C.O!  35.0!  6.5!  -  !  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICkasaw  1  mt  J 

!  !  !  !  20C. 0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  7C5  1  -  !  58614A40!  20C.0!  35. C!  8.5!  -  !  1370!  1S.0MGNE  ML  CHICkasaw  !  me  ! 

!  I  !  !  2CC.0J  35. C!  1.6!  !  -  !  !  1  t  ! 

VCN  706  !  — —  !  66614A40!  20C.O!  35. C!  8.5!  -  !  1570!  IS.OMCNE  ML  Chickasaw  1  198C  ! 

I  1  !  !  20C. 0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  1 

VCN  707  !  -  !  686! 4A40!  20C.O!  35. Cl  8.5!  -  I  1370!  15.0M0NE  ML  CHICKASAW  !  198C  ! 

!  1  !  !  20C. OJ  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VCN  708  I  — —  |  68614440!  20C.0!  35. C!  8.5!  -  1  1370!  IS.OMCNE  ML  CHICKASAW  !  1980  ! 

!  !  !  !  20C.0!  35. Cl  1.6!  J  -  !  !  !  !  ! 

VCN  7C9  I  -  !  68614440!  20C.O!  35*C1  8.5!  -  i  1370!  15.0MONE  Ml  CHICKASAW  !  198C  ! 

1  !  !  !  2CC.0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

WCN  710  I  —  —  !  686! 4440!  20C-0!  35. C!  8.5!  -  I  1370!  1S.0M0NC  ML  HICKASAW  l  198C  ! 

I  !  !  !  20C.0!  35. C!  1.6!  i  -  !  !  !  !  ! 

VCN  711  !  — -  !  686! 4A 40!  20C.0!  35.0!  8.5!  -  !  1370!  IS.CMChE  UL  CHICkasaw  !  mo  1 

!  !  !  !  20C. 0!  35. C!  1.6!  !  -  !  !  !  !  ! 

VSN  712  I  — — —  I  686I4A40!  20C-0!  35. Cl  8.5!  -  !  1370!  IS.CMONf  ML  CHICKASAW  !  1930  ! 

!  J  !  !  20C. 0!  35. C!  1.6!  !  -  !  t  !  !  ! 

!  !!!!!!!!!  !  !  ! 
!  !!!!!!!  I  !  !  !  ( 


table  2  -  description  or  vessels 


535 


IngH 

1  tVTCCl 

DIMENSIONS  (DRAFT! 

(CAPACITY! 

WISH-  ! 

!  V 

C  S  S  C  L  ! 

PUT! 

OPERATOR 

!  NET  JCCDflLENATHlBADTHl 

1 

1 

! 

CST  !  CARCO  HANDLING 

!S  1  OPERATING  1 

REC.  ! 

REC.1L 

FIXED  !  EQUIPMENT 

BASE  1 

1 

1  COAST 

1  TER  1  S£C !//////(/////! 

CD  ! 

177//////! 

POINT  (  LINE-1 

1  AO  | 

LXNC-1  1 

BUILT 

VESSEL  Ni»r»C  AhO  NUMBER 

1  AUARD 

TON-  IPA5E1 

OVER-! OVER-! 7////! 

HORSE! 

PASS-  KLICHT) !////////////////! TO! //////////! 

OR 

I  NUH9E  A 

NA At  1  IV  ( 

ALL  ! 

ALL  ILIAHT! 

ROVER!  ENAERS  1 

(FEET)!  LINE-2 

!(E! 

LINE-2 

♦REBUILT! 

<10  WARRIOR  t  iULF  HAVI4ATIO 

IN 

!  ! 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

J 

! 

! 

! 

! 

) 

! 

) 

1 

! 

! 

CCNPANY 

(CONTINUED) 

!  ! 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

( 

! 

1 

! 

1 

! 

VCN  713 

6!6(4A40! 

20C.0I 

35. C! 

8.5! 

1570! 

13. Of  NONE 

!AL 

CHICKASAW 

I960 

1  ! 

2CC.01 

35. C! 

1.6! 

t 

-  ! 

l 

1 

VCN  71 A 

68614A4C! 

2CC.0! 

35.  CS 

8.5! 

-  ! 

1370! 

1 5 . 0  JNONE 

IAL 

CHICKASAW 

198C 

t  ( 

2CC.0! 

35.  C! 

1.6! 

I 

-  ! 

1 

! 

VAN  D  A 

760!  4  AO! 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

1322! 

1 5.4 ! NONE 

ml 

H09ILE 

1965 

1  1 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

1 

-  t 

! 

! 

VAN  b  3 

76C14A4C! 

195.0! 

35.  C! 

6.5! 

1322! 

1 5 . 4  !  NONE 

IAL 

H03ILE 

1966 

!  1 

1 »5.Q! 

35. C! 

1.9l 

! 

-  » 

I 

1 

VAN  c  a 

?AC(4A40( 

195.0! 

35.  C! 

8.5! 

13221 

13.4JNONE 

ML 

NOBILE 

1966 

1  ( 

!  i 

195. C! 

! 

35. C! 

! 

1.6! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

1 

(16)  VARRXOR  RIVE*  TOWING 

!  1 

l  t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

! 

ANDREA  LEI  AN 

1568453 

173(3*35! 

<5.0! 

30. Cl 

7.0! 

2000! 

-  I 

39.0! NONE 

IAL 

NCPILE 

1975 

!  1 

65. C! 

30. C! 

6.6! 

1 

-  | 

! 

! 

CATHERINE 

J  6  36  81  4 

1 45 ! 3  A  36( 

63.0! 

24. C! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

33 .0! NONE 

ml 

NOBILE 

1981 

l  l 

45.0! 

24.11 

5.0! 

I 

-  ! 

{ 

I 

CMISTORMIA  0 

1  5!SC  79 

279I3A36! 

#6.5! 

30.C! 

7.0! 

20001 

-  ( 

43. ol NONE 

ML 

NC3ILE 

1977 

(  ! 

*6.5! 

30.  Cl 

6.6! 

1 

-  ! 

( 

! 

JAKE  C 

1575762 

1 7 at  3*  36! 

55.0! 

30.  C! 

10. C! 

2000! 

-  ! 

44 . 0 ! NO  NE 

!  AL 

NOBILE 

1976 

1  ! 

•5.C! 

30. C! 

6.0! 

( 

-  ( 

! 

! 

JULIUS  V 

{623678 

5913A35! 

6C.0! 

22. C! 

6.0! 

1000! 

-  ( 

33.0! NONE 

Ml 

NOBILE 

198C 

!  ! 

6C.0! 

22. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

HISS  CHARLOTTE 

1554973 

2C0! 3A36( 

32.1! 

30.  C! 

9.C! 

2000! 

-  I 

38.0( NONE 

ML 

MOBILE 

1974 

!  1 

9C.0! 

31.0! 

9.0! 

! 

-  ( 

t 

1 

MISS  INEZ 

! 583636 

50! 3F  36! 

52.2! 

22. C! 

7.0! 

850! 

-  ! 

32 . 0 1  NONE 

ML 

Lf  ROT 

1977 

t  ! 

55.0! 

22. C! 

5.0! 

! 

-  1 

1 

1 

WAT  15 

(626109 

65014A40! 

195.0! 

<5.C! 

9.0! 

1450! 

12.OIN0NE 

Ml 

NOBILE 

198t 

!  ! 

195. C! 

35. C! 

1.5! 

I 

-  ( 

! 

! 

VAT  16 

(626110 

650! 4  a  40! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1450! 

52. OINONE 

IAL 

MC8UE 

me 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

1 

VRT  17 

(626111 

650I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

14501 

12.0} NONE 

IAL 

NOBILE 

19IC 

(  t 

195.0! 

<3. Cl 

1.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

VAT  ie 

(626112 

650!  4  A4f)| 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

1 2 .0! NONE 

ML 

MOBILE 

1 96C 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

120! 

! 

! 

VAT  1$ 

(624113 

650J4AAO! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1450! 

12 .0! NONE 

Ml 

NOBILE 

I960 

t  ! 

t95.C! 

35. C! 

1.5! 

! 

120! 

1 

! 

VAT  27 

(599879 

65014A46I 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

12.0 ! NONE 

IAL 

LEROT 

1910 

!  ! 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

VAT  73 

(599880 

650J4A45! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

15C0! 

1 2 . 0  }  NONE 

IAL 

LEROY 

19IC 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

| 

I 

WAT  2A 

(595881 

650I4A461 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  1 

1500! 

12.01N0NC 

Ml 

LEROT 

I960 

!  ( 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

-  I 

* 

! 

NAT  23 

1599882 

65014144! 

193.0! 

35. C! 

9.0! 

1500! 

12.0 {NONE 

IAL 

LIROT 

198C 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

1 

1 

VAT  26 

159S8S3 

650UA46! 

195.0! 

35.0! 

9.01 

1500! 

12.0IN0NC 

IAL 

LEROT 

1980 

!  i 

195.0! 

35. C! 

*1.5! 

! 

•  | 

! 

! 

vr;  2? 

1 588806 

67$ 1 4A  41 ! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1466! 

1  3.0! NONE 

IAL 

NOBILE 

1977 

!  ! 

195.0! 

35. Cl 

1.6! 

I 

-  I 

I 

! 

WAT  3C 

(588349 

6 2  5 !  4 A41 ! 

195. C! 

35. C* 

9.0! 

I486! 

1 3 . 0 ( NONE 

IAL 

M03ILE 

1977 

!  ! 

195.3! 

35. C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

VAT  32 

(588570 

62  5 1  4 A  41 ( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1466! 

1 3.0! NONE 

ML 

NOBILE 

1977 

!  1 

!  1 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

1 

(23)  VASHINATON 

ISLAND  FERRY 

{LINE/ 

!  ( 

!  t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

! 

1 

1 

INC. 

!  ! 

i 

! 

) 

J 

( 

1 

! 

C.  G.  RICHTER 

(259864 

55 !  1 A 12! 

65.31 

25. C! 

6.51 

430! 

120! 

27.5  (NONE 

!VI 

WASHINGTON 

1950 

!  ! 

7C.6! 

25. C! 

7.5! 

! 

100! 

! 

1 

ISLAND 

ETRARPAKKl 

(527592 

39I1A12! 

32.4! 

33.5! 

7.6! 

510! 

150! 

39.01  NONE 

!  w 

WASHINGTON 

1970 

!  ! 

87.0! 

36.  C! 

6.1! 

! 

130! 

! 

1 

ISLAND 

ROBERT  NOBLE 

{606532 

64!1A1?( 

•5.9! 

35.6! 

6.0! 

730! 

150! 

40.0 ! NONE 

!  vi 

WASHINGTON 

1979 

!  ! 

9C.0! 

35.6! 

6.5! 

1 

175! 

! 

I 

ISLAND 

VOYAAEUA 

(282C89 

66 ! 1 A12 ! 

6C.3! 

35. C! 

8.0! 

430! 

150! 

23.4 (NONE 

(VI 

WASHINGTON 

196C 

!  ! 

!  ! 

65.0! 

! 

!S.C! 

! 

6.S! 

! 

1 

! 

150! 

! 

! 

I 

I 

! 

ISLAND 

(35)  VASHINATON 

SAND  CO. 

!  ! 

1  ! 

! 

| 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

1 

1 

KATHY  JO 

J28CC03 

26! Ja  36( 

i 

! 

4.6! 

900! 

-  j 

-  1 

( 

1959 

!  ! 

4e.i! 

U.C! 

4.4! 

! 

-  ! 

1 

1 

SUSAN  KAY 

1531635 

24I3A36! 

43.0! 

12. C! 

2.0! 

3201 

-  ! 

10.5! NONE 

IPO 

WASHINGTON 

1970 

!  ! 

43.0! 

17. C! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

! 

8ARGE  1 

54I4A43! 

1CC.0! 

24.  C! 

4.5! 

160! 

6.0IN0NE 

IPO 

WASHINGTON 

*  197C 

!  ! 

1CC.0! 

24. C! 

t.O! 

! 

-  ! 

» 

1 

BAPCE  2 

70! 4A43 ! 

10C.0! 

26. C! 

5.0! 

200! 

6.0! NONE 

!  NO 

WASHINGTON 

1978 

1  ! 

10C.0! 

26. C! 

1.5! 

I 

-  ! 

! 

! 

a  ARSE  3 

NC  7 

70I4A43! 

!  ! 
70I4A43! 

10C.0! 

10C.O! 

1 0C.31 

24.  C! 
24.  C! 
24. C! 

5.0! 

1.0! 

5.0! 

l 

2C0! 
-  ( 
200! 

6*0 ! NONE 
! 

3. 5! NONE 

!  NO 

INO 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

1972 

1930 

1  ! 

10C.0! 

24. C! 

1.0! 

( 

-  ! 

( 

! 

NC  8 

70 ! 4 A43 | 

10C.O! 

24. C! 

3.0! 

-  ! 

2C0! 

8  «  0 ! NONE 

INO 

WASHINGTON 

1968 

!  ! 

!  ! 

10C.O! 

1 

24. C! 

! 

1.0! 

! 

! 

I 

-  ! 

! 

! 

I 

! 

! 

(36)  VASHI N6I0N 
CATHLANCT 

STATE  FERRY 

1636551 

!  ! 

!  ! 

1749I1A13! 

! 

! 

301.4! 

! 

! 

78.5! 

! 

! 

15.8! 

! 

1 

5000!# 

! 

! 

ICO! 

! 

! 

69.0  lNCNE 

1 

! 

SWA 

SEATTLE 

1981 

!  1 

328.5! 

78.5! 

14.01 

1 

1200! 

! 

1 

CHELAN 

1643291 

1749(1413! 

301.4! 

78.5! 

15.8! 

50001# 

100! 

69 . 0  !  NONE 

!WA 

SEATTLE 

1981 

2  ! 

37S.5! 

73.5! 

14.0! 

1 

1200! 

! 

! 

ELVHA 

1512324 

1214(1413! 

369.0! 

73.2! 

16.6! 

7000!# 

160! 

63. 6 1  NONE 

IVA 

SEATTLE 

1967 

i  I 

5=2.2! 

73.2! 

16.6! 

! 

2500! 

1 

! 

EVERGREEN  STATE 

(268732 

1388(1413! 

296.6! 

73.1! 

15.0! 

2500!# 

100! 

62. 2 !  NONE 

IVA 

SEATTLE 

*  1988 

1  ! 

31C.0! 

73.1! 

15.0! 

! 

985! 

! 

! 

EXPRESS 

1693273 

98(1413! 

84.6! 

31.2! 

3.0! 

30001 

-  ! 

38. OINONE 

IVA 

SEATTLE 

1985 

2  J 

38.0! 

33. C! 

6.0! 

1 

245! 

1 

1 

H I  YU 

1508159 

3381141!! 

15C.4! 

63.  C! 

11.3! 

860!# 

40! 

50. OINONE 

IVA 

SEATTLE 

1967 

(  ! 

162.01 

63. C! 

10.3! 

! 

200! 

I 

! 

HYAK 

1508160 

1214*1413! 

369.0! 

73.2! 

16.6! 

700C! # 

1601 

68. 6 (NONE 

!WA 

SEATTLE 

1967 

(  ! 

382.2! 

73.2! 

16.6! 

( 

2500! 

I 

1 

XLLAHEC 

1226588 

10:i!1AlJ! 

242.2* 

73.3! 

13.2! 

1  SCO!  1 

75! 

50. OINONE 

IVA 

SEATTLE 

*  1987 

!  t 

256.2! 

73.9! 

12.0! 

I 

786! 

! 

I 

XSSAflUAH 

(624C22 

1749(14132 

301.5! 

78.5: 

15.8! 

50001# 

1001 

69. OINONE 

IVA 

SEATTLE 

1980 

(  2 

326. 5! 

78.5! 

15.8! 

1 

1200! 

( 

! 

KALE  £  T  AN 

I5086C4 

1214(1413! 

369.0! 

73.2! 

16.6! 

7000!# 

1601 

68 .61  NONE 

(VA 

SEATTLE 

1967 

(  ! 

382.2! 

73.2! 

16.6! 

! 

2503! 

1 

I 

KITSAP 

!6 JCC23 

1 749(1413! 

301.5! 

78.5! 

15.8! 

5000!# 

100! 

69. OINONE 

IVA 

SEATTLE 

1980 

(  ! 

(  ! 

328.5! 

i 

78.5! 

! 

15.8! 

! 

1 

l 

12001 

! 

! 

1 

1 

l 

!  i 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!  9 

! 

VEHZCL! 

! 

ES  ! 

! 

! 

TAJLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


936 


ENGR! 

tSSTl  OPERATOR 

VESSEL  NAME  AMD  NUPBER 

I  COAST 

l  GUARD 

1  NUMBER 

1  1VTCC!  DIPCNSICNS  1  DP  AFT  1 

1  NET  ICODflLEMGTMlBRDTHl  1 

-!•£«!*-!•**•!  REG.  1  PEC.lLOAD-l 

I  TER  1  SECt//////!/////!  ED  1 

1  TON-  1PICE1  OVCR-1CVEP-1/7//7! 

1  PACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  IUGHT1 

1  C  AP  AC  IT  Y  l  MICH-  1  miSELI 

I  1  ESI  !  C  At  GO  HANDLING  IS  lOtCtAHHG  1 

l  cargo  i  rmt  l  couipheht  itci  ipse  i  yepp 

I////////I  POINT  1  LINE-1  1 .01  llkt-1  1  CUILI 

HO»Stt  PASS-  I tLISHT >!//////////////// ITDI ////////// I  OP 

POUtPI  INGEOS  1  ( PICT ) 1  LINE-2  IEEI  LINE-2  I *0E 2UIL T 

1 

! 

(34)  VASHINGTON  STATE  FERRY  i 
(CONTINUED) 1 

1  ! 

!  1 

1  t 

1  1 

1  1 

1  ! 

1  1 

1  1 

I 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

l 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

1980 

KITTITAS 

1627507 

I 

1 749 J1A13! 

!  1 

301.51  76.5! 
325.5!  76.5! 

15.6! 

15.8! 

5003!* 

! 

100! 

1200! 

69.0 ! NONE 
! 

! VA  SEATTLE  1 

!  1 

KLAMOVYA 

1277872 

1 

1017(1413! 

1  1 

296.6!  73.11 
J1C.0!  73.1! 

15.0! 

15.0! 

25001* 

ICO! 

985! 

62. 21  NONE 

I 

IVA  SEATTLE  I 

1  t 

1958 

KLICKITAT 

1226567 

I 

957I1A13I 
!  1 

242.21  73.31 

256.21  73.9! 

13.2! 

12.0! 

1 !Q0! * 

751 

786! 

50. 3 ! NONE 
! 

IVA  SEATTLE  ! 

!  1 

•  l»E2 

NISflUALLY 

1226712 

1 

ionium 
i  i 

242.21  73.3! 
256.2!  73.91 

13.21 

12.0! 

1600!* 

! 

75! 

7861 

50.0 ! NONE 
! 

IVA  SEATTLE  ! 

!  ! 

*  1987 

OLYPPIC 

1237285 

1 

30611 A  13 1 

1  1 

193.2!  60.1! 
207.61  42.01 

9.21 

6.6! 

1400!* 

1 

55! 

592! 

45.0! NONE 
! 

! VA  SEAT1LC  ! 

!  ! 

1938 

OUXHAULT 

1224738 

1 

10301U131 

1  1 

242.0!  73.3! 
256.2!  73.91 

13.21 

12.0! 

1800!  * 

! 

75! 

7861 

50 .0 ! NONE 
) 

! VA  SEATTLE  ! 

1  ! 

•  1987 

HVODCDENDR  EN 

1251646 

1 

(2SI1A13! 

!  1 

217.91  60. C! 

225.91  63. Cl 

1C.0I 

10.0! 

1610! * 

! 

65! 

533! 

39.0! NONE 
! 

IVA  SEATTLE  1 

!  ! 

1947 

SEALTH 

1662478 

1 

1749! U 13! 

!  1 

325.3!  75.5! 
328.51  75.5! 

13.6! 

14.0! 

seed  * 

ICO! 

1 2C01 

69.0! NONE 

IVA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1981 

SPOKANE 

1544765 

1196MA13I 
i  1 

429.5!  86.6! 
44C.0!  87. C! 

18.01 

16.0! 

55001  * 

! 

206! 

2000! 

83.0!  NONE 
! 

!VA  SEATTLE  ! 

!  1 

1972 

TIlLIKUP 

1276437 

1 

101711*131 
!  1 

296.6!  73.1! 
31C.0!  73.1! 

15.0! 

15.01 

2500!* 

1 

100! 

985! 

62 • 2 ! NONE 

!VA  SEATTLE  ! 

f  | 

1958 

VALLA  VALLA 

154(362 

1 

1 1 9  6 1 1  A  1 3! 

1  1 

429.5!  66.6! 
44C.0!  C 7 • C ! 

16.0! 

1  S.O! 

8500!* 

! 

206! 

2CC0! 

8  3.0!  NONE 
! 

IVA  SEATTLE  ! 

!  ! 

1972 

YAKIPA 

1511823 

1 

I 

1214! 14131 

1  1 

1  ! 

369.0!  73.2! 
382.2!  73.2! 

!  ! 

16.61 

16.61 

1 

7000!* 

! 

! 

160! 

2500! 

! 

68.6! NON* 

! 

! 

!WA  SEATTLE  ! 

!  ! 

!  I 

1967 

(36)  WASHINGTON  STATE/  DIPT. 

10F 

1  1 

1  ! 

!  I 

!  ! 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

TRANSPORTATION 

1 

!  1 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

!  t 

19*8 

PARTHA  S 

1255341 

1 

1 

48 1 1 A 1 3 1 

1  ! 

1  ! 

72.4!  29.9! 
82.0!  34.61 

1  ! 

6.01 

5.0! 

1 

445! 

1 

40! 

-  ! 

! 

13.21  NONE 
! 

! 

!VA  KELLER  ! 

!  LANDING  ! 

(31)  WASSON  BARGE  CO./  INC. 

1 

1 

1  ! 

1  ! 

!  1 

!  1 

1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

!  ! 

1  ! 

IPS  GREENVILLE! 

1  ! 

1978 

ABC  6C4B 

1593867 

1 

91714A41! 

1  1 

20C.0!  35. Cl 
20C.0!  35. Cl 

10.71 

2.0! 

! 

! 

1645! 
-  ! 

17.01N0NC 

l 

AP  SAB 

!  - 

72414A41! 

1  I 

20C.01  35. C! 
20C.0!  35. C! 

1C. 7! 
1.61 

! 

! 

18651 

1 7 . 0 !  NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

198C 

Cl  7138 

156CS15 

1 

933I4A41! 

1  1 

20C.0!  35. C! 
20C.CI  35. C! 

10.7! 

1.6! 

! 

I 

1650! 

-  ! 

1 7 . 6  !  NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  1 

1974 

Cl  71 AB 

1560516 

1 

93314*41! 

1  1 

20C.0!  35. C! 
20C.0t  35. C! 

10.71 

1.6! 

•  ! 

! 

1650) 

-  ! 

17.6! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1974 

Cl  7150 

156C517 

I 

93314*41 1 
i  1 

2CC.01  35. C! 
20C.0!  35. C! 

10.7! 

1.61 

■  | 

1650! 
-  ! 

1 7 • 6! NONE 

1 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1974 

Cl  7168 

156C518 

1 

93314A41! 

1  1 

20C.01  35. Cl 
20C.01  35. C! 

10.7! 

1.6! 

-  1 

1 

16501 
•  ! 

17.6! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  1 

1974 

Cl  7178 

156C519 

1 

93314A41! 

1  ! 

20C.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 

10.7! 

1.6! 

-  ! 

1 

1650! 
-  ! 

1 7 .61  NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1974 

Cl  7180 

156C520 

1 

93314A41! 

1  1 

20C.0!  35. C! 
20C.0I  35. C! 

10.7! 

1.61 

-  ! 

! 

1650! 
-  ! 

1 7 . 6 ! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

I  1 

1974 

Cl  7198 

1560521 

! 

93314*41 1 

1  ! 

20C.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 

10.7! 

1.6! 

-  ! 

! 

1650! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  1 

1974 

Cl  7200 

156C522 

! 

93314A41! 

1  i 

2QC.0!  35. C! 
20C.0!  35. C! 

10.7! 

1.61 

-  ! 
j 

1650! 
-  ! 

1  7  •  6  1  NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1974 

Cl  7210 

156C523 

! 

9J314A41! 

!  1 

20C.0!  35. C! 
200. 0!  35. C! 

1C. 7! 
1.6! 

-  i 

i 

1650! 
•  ! 

17. 6t NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1974 

Cl  7220 

156C524 

1 

93314A41! 

!  1 

20C.0!  35. C! 
2CC.0!  35. C! 

10.7! 

1.6! 

-  ! 

! 

1650! 
-  ! 

17.6! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1974 

Cl  723B 

156C525 

93314*41  ! 

1  ! 

20C.0!  35. C! 
2CC.0I  35. C! 

10.7! 

1.6! 

-  ! 

! 

1650! 
-  ! 

17.8! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1974 

Cl  7240 

i  56CS26 

1 

93314*41! 

1  ! 

20C.0!  35. C! 
20C.01  35. C! 

10.7! 

1.61 

-  ! 

! 

1650! 
-  ! 

17.6 (NONE 
! 

IPS  CRE*NVXLl£l 
!  1 

197* 

CNV  98 

1624157 

1 

96914*41! 

1  ! 

20C.01  35. C! 
200. 0!  35. C! 

1 C  •  0 1 
1.6! 

-  ! 

! 

1650! 
-  ! 

17.5!  NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  1 

1980 

CVT  58 

1607997 

1 

91714*48! 

1  1 

200.0!  35. C! 
20C.01  35. Cl 

12.0! 

1.5! 

•  { 

! 

1865! 
-  1 

1 7 • 0! NONE 
! 

IPO  ST.  LCUIS  ! 

!  I 

1979 

PIC  160 

1626154 

1 

92914*461 

1  1 

—  1  35.11 

20C.2!  35.1! 

9.0! 

1.0! 

! 

! 

1600) 
-  ! 

18.0! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1980 

PIC  170 

1626155 

t 

92914446! 

I  1 

—  I  35.1! 
2CC.2!  35.1! 

9.0! 

1.0! 

I 

1 

1600! 
-  ) 

18.0! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

me 

PIC  188 

1626156 

1 

92914*46! 

!  1 

—  1  35.1! 

20C.2t  35.1! 

9.0! 

1.01 

1 

! 

1600! 

17 .0 !  NONE 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1980 

WBC  11 

1612865 

1 

76615*71 ! 

1  1 

195.0!  35. C! 
195.01  35. C! 

1C. 2! 
2.0! 

! 

! 

1453! 
-  i 

19.4 ! NONE 
! 

IPS  GREENVILLE! 

I  J 

1979 

U6C  12 

1612884 

1 

76615*70! 
1  1 

—  I  35. C! 
195.0!  35. Cl 

9.01 
2.C ! 

! 

! 

14521 
-  1 

19.4IPUHP 

1 

IPS  GREENVILLE! 

1979 

V8C  13 

1615700 

1 

76615*70! 

1  ! 

—  !  35. C! 

193.0!  35. C! 

9.0! 

2.0! 

1 

1452! 

19.41PUPP 

! 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

1979 

uec  16 

I632C79 

1 

1 

76115*71! 

1  1 

1  ! 

—  I  35. C! 
195.0!  35. C! 

1  ! 

12.0! 

2.0! 

1 

! 

! 

1452! 

17.01PUPP 

! 

1 

IPS  GREENVILLE! 

1  I 

!  ! 

19!1 

(31)  VASSON/  BARBARA  JOYCE 

1 

1 

!  1 

l  ! 

1  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

!  ! 

1  1 

1978 

ABC  6C3B 

1593866 

1 

91 7 1 AAAI  1 
!  1 

2CC.0I  35. C! 
200.01  35. Cl 

10.7! 

2.0! 

'  j 

1645! 
•  1 

17.01  NONE 

1 

IPS  GREENVILLE! 

CVT  08 

1609538 

I 

1 

91714*48! 

1  1 

!  1 

2CC.0!  35. Cl 
20C.O!  35. Cl 
!  1 

12.0! 

1.5! 

! 

-  I 
» 
i 

1865! 
-  ! 

! 

17.0! NONE 
j 

!  ! 

1  ! 

1  ! 

1979 

(31)  VASSON/  CHARLES  N./  JR. 

I 

1 

1  ! 

1  ! 

!  1 

t  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1  ! 

!  1 

1978 

ABC  6016 

1593700 

• 

i 

91 7! AAAI  I 

i  j 

20C.01  35. C! 
>nr_n»  u./i 

10.71 

2.9! 

-  1 
i 

1645! 

-  i 

1 7.0! NONE 

I 

IPS  GREENVILLE! 

I  ! 

CVT  68 

*1608422 

I 

1 

9 1 7 i*  A A5 1 
1  ! 

1  1 

20C.0!  75. C! 
200.0!  35. C! 
1  1 

12.0! 

1.5! 

! 

-  i 
! 

! 

1865! 
-  1 
! 

17.01  NONE 
! 

! 

!  I 

!  ! 

1  "1 

1979 

(31)  WATER  TOVINC/  INC. 

1 

! 

1  1 

!  1 

1  1 
1  1 

! 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

j 

(  ! 

!  ! 

1975 

HELEN  LOYCC 

1567944 

t 

1 

36413*35! 
1  1 

1  1 

14C.0!  42. C! 
14C.0!  42. Cl 
1  ! 

9.0! 

7.0! 

4200! 

! 

! 

-  ! 
-  ! 
! 

47.0 ! NONE 
! 

1 

IPS  GREENVILLE! 

!  ! 

!  ! 

(11)  WATCRfREISHT/  INC. 

! 

1 

1  1 

!  ! 

f  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

!  I 

!  ! 

•  1972 

GRAP-PE 

1543221 

1 

8313A35! 
f  1 

56.4!  24. Cl 
60.01  24. Cl 

9.6! 

9.6! 

800! 

-  ! 
-  ! 

39.5 ! NONE 
! 

IVA  OELTAVIUf! 

!  I 

if  5 

1568650 

1 

9331**48! 
1  ! 

195.0!  35. C! 
195.0!  35. C! 

9.6! 

1.6! 

-  ! 

! 

1736! 
-  ! 

1 9 • 0 ! NONE 
! 

IVA  DELTAVILLE! 
i  ! 

1976 

CF  2040 

1553268 

1 

1 

t 

1 

9331 AA 43 1 
!  1 

1  1 

!  ! 

t  1 

200.01  35. Cl 
2CC.01  35. C! 
1  ! 
!  1 
1  1 

9.6! 

1.6! 

! 

1 

! 

! 

2 

i 

! 

1735! 
-  1 
! 
I 

VEHICL! 

19.0! NONE 
! 

! 

! 

IS  1 

i VA  DELTAVILLE 1 

I  1 

1  ! 

1  ! 

!  i 

197* 
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CNCRl 

J 

1VTCC1  0I«EKS  tens  lltiFIl 

(CAPACITY! 

HIGH-  1 

!  V  E  S  S  E  l 

1  i 

DtSTt 

CFEMTOI 

!  NET 

ICCDEtlCNGTHlSRDTMl  J 

!  ! 

EST  | 

CARSO  HANDLING  !$  !0*C«ATINC 

!  ! 

-JREGIS-!****!  RfG.  1  REC.MOAD-! 

!  CARGO  ! 

FIXED  | 

EQUIPMENT  1 TC !  3ASE 

1  YEAP  ! 

!  COAST 

i  TER 

1  SC?]//////!/////!  ED  1 

]//////// 1 

POINT  1 

LINE-1  1  AO!  LINE-1 

1  8UILT  | 

VESSEL  Him 

AND  NUMBER 

1  GUARD 

1  TON- 

]M«i  OVE *-! OV!**! ///// ! 

HORSE!  PASS-  itlI«HT)|////////////////ire!////////// 

!  QR  ! 

t  NUHBE* 

t  HAGf 

1  IV  1  HI  !  lit  ILISHTi 

ROVER!  ENCERS  ! 

(FEET)! 

LINE-2  l?C!  LINE-2 

! *  REBUILT! 

CU)  WATERFRONT  SERVICES 

! 

CO.  ! 

1  ! 

!  ! 

!  f 

i 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

I 

I 

! 

! 

BILL  PENIX 

164GC33 

53  i  2 A36I 

51.01 

22. C! 

6.7! 

850! 

38.2IN0NC 

Ill 

CAIRO 

198? 

I 

1  t 

55.01 

22.  C! 

6.7! 

! 

! 

1 

BILL  VOLTEt 

1537873 

52I3A361 

51.01 

22. C! 

5.0! 

P50! 

38. 2) NONE 

!  XL 

CAI»0 

*  1986 

1 

1  1 

51.  0! 

22. C! 

5.0! 

! 

\ 

1 

60S  VCLTE* 

1535396 

451 3A  36! 

5C.6! 

24. Cl 

3.6! 

300! 

30.01  CRANE 

111 

C  A  I  *C 

1971 

! 

1  l 

53.0! 

24. C! 

3.6! 

I 

! 

1 

CHARLIE  0AUGH 

1503299 

46 !  3  a  14 ! 

5C.1 1 

22. C! 

5.0! 

660! 

32.0! NONE 

III 

CAIRO 

1966 

J 

!  ! 

55.0! 

22. C! 

5.0! 

! 

! 

1 

CCNNELL  SPITH 

15*5352 

53(3136! 

51.0! 

22. C! 

6.7! 

924! 

-  j 

39.21NCNE 

III 

C*I*C 

1978 

! 

1  1 

51.01 

22. C! 

6.7! 

! 

! 

I 

EARL  FRANKLIN 

! 526822 

3213*36! 

55.0! 

22. C! 

5.0! 

660! 

32.01  ACNE 

III 

CAIRO 

1 9  7  C 

| 

1  ! 

35.0! 

22. C! 

5.0! 

! 

! 

1 

JOHN  HOLLAND 

1293C34 

52 ! 3A  361 

51.01 

22. C! 

5.0! 

660! 

32 • 0 1  NONE 

III 

CAIRO 

•  1983 

| 

!  I 

55.0! 

22. C! 

5.01 

i 

I 

I 

JOSEPH  VOLTE* 

1541738 

55 1  IF  36! 

51.01 

22. C! 

6.0! 

728! 

js.mcHt 

111 

CAIRO 

1975 

! 

1  I 

31.01 

22. C! 

5.0! 

! 

-  j 

! 

! 

KATIE  VOLTE* 

1572219 

3  9 ! 3  f  36 ! 

63.01 

24.  Cl 

5.0! 

300! 

30.0 ! CRANE 

!  XL 

CAIRO 

1976 

! 

t  1 

65.01 

25. C! 

5.01 

! 

-  I 

I 

1 

LEO  CARTEL 

! 37C  48 9 

S2I3F 34t 

51.3! 

22. C! 

6.7! 

830! 

36. 2  t  NONE 

I  XL 

CAIRO 

1976 

1 

t  I 

51.0! 

22.0! 

6.7! 

! 

-  1 

! 

I 

LEONA  VOLTE* 

! 2  $3091 

44 1 3 A  36 1 

5C.2I 

22. C! 

5.0! 

600! 

32.0! NONE 

III 

CAIRO 

1 96C 

1 

(  1 

55.0! 

22. C! 

5.0! 

! 

I 

1 

PAPA  GEORGE 

1553991 

5513A36! 

51.0! 

22. C! 

6.7! 

7291 

38. 2! NONE 

IIL 

CAIRO 

1974 

| 

I  I 

51.0! 

22. C! 

6.7! 

1 

! 

1 

SHIRLEY  FRANKLIN 

1591326 

5313FJ6I 

51.  C! 

22. C! 

6.7! 

8301 

38. 2! NONE 

IIL 

CAIRO 

1978 

» 

!  t 

31.01 

22.  C! 

6.7! 

! 

! 

I 

TUG  BOAT  ANNIE 

1623276 

3  3 1 3  A  36 1 

31.0! 

22. C! 

6.7! 

824! 

36.2INCNE 

IIL 

CAIRO 

198C 

i 

(  ! 

51.01 

22.  C! 

6.7! 

1 

-  ! 

I 

! 

ce  32 

i  ------ 

41  3  ( 4  A  40  ( 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  | 

1500! 

14.1 J  NONE 

IIL 

CAIRO 

1944 

i 

!  ! 

195.01 

3*. Cl 

1.5! 

! 

| 

1 

vf  1C1 

i  - 

146(4*43! 

IOC. 01 

26. C! 

5.6! 

! 

2701 

S.5IM0NE 

IIL 

CAIRO 

197C 

t 

!  ! 

1CS.0I 

26. C! 

1.5! 

! 

! 

! 

VF  ICE 

i  - 

94I4A43! 

65.01 

24. C! 

4.6! 

-  ! 

225! 

6.0! NONE 

IIL 

CAMC 

1970 

i 

!  ( 

P5.0! 

24.  C! 

1.0! 

I 

! 

I 

if  2C1 

i  ...... 

630! 4A43! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1920! 

9. G! NONE 

t  XL 

C*MO 

1940 

! 

(  i 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

I 

I 

VF  2C2 

!  - 

64214A46! 

193.0! 

35. C! 

9.5! 

-  I 

1916! 

9.9! NONE 

IIL 

CAIRO 

1940 

! 

(  1 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

! 

! 

VF  2C3 

!  . 

1C5UA43! 

9C.0! 

26.  C! 

4.6! 

-  | 

235i 

6.0! NONE 

IIL 

CAIRO 

1975 

! 

]  ! 

9C.0! 

26. C! 

4.1! 

] 

! 

1 

vr  ;G7 

1  . 

642I4A43! 

195.0! 

35.  C! 

6.1! 

-  ! 

1920! 

1 1  •  4  !  NONE 

IIL 

CAIRO 

1940 

1 

I  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

I 

! 

VF  210 

I  . 

642I4AL3! 

195.0! 

35.  C! 

8.1! 

-  ! 

1920! 

11.4 (NONE 

IIL 

CAIRO 

1940 

! 

(  l 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

! 

! 

! 

VF  211 

1  ------ 

S4114A43! 

195.0! 

35.  C! 

7.9! 

-  ! 

1743! 

12.4! NONE 

IIL 

CAItO 

1939 

I 

t  ! 

195.01 

35.  C! 

1.5! 

! 

1 

! 

VF  324 

I  . 

S42U»»2! 

194.91 

35. C! 

8.5! 

-  ! 

1910! 

10.0IVONE 

ML 

CAIRO 

1941 

! 

!  ! 

195.3! 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

1 

VF  352 

1  ------ 

4751*443! 

195.0! 

35.  C! 

9.5! 

-  | 

14001 

1  2  •  7 ! NONE 

ML 

CAIRO 

1948 

i 

t  t 

195.0! 

35.  C! 

1.6! 

! 

! 

! 

VF  355 

1  ------ 

475(44431 

195.01 

35.  C!. 

8.5! 

-  ! 

14C0! 

12. 7! NONE 

ML 

CAIRO 

1948 

! 

i  i 

195.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

! 

! 

VF  1  CCS 

,  - 

646I4A43! 

195.0! 

35. C! 

9. Cl 

-  ! 

1300! 

II.OINONE 

ML 

CAIRO 

1957 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

VF  64C1 

1293920 

784(4*40! 

195.0! 

35. C! 

1C. 6! 

-  ! 

1596! 

1  7 . 5 ! NONE 

ML 

CAIRO 

1964 

! 

!  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

! 

! 

1 

Vf  64C2N 

I  . 

784(4440! 

195.0! 

!S.C! 

10.6! 

-  1 

1596! 

17.51N0NE 

ML 

CAIRO 

1964 

! 

!  ! 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

! 

! 

ALVIN  KEARNEY 

1270595 

393(54711 

132.0! 

34. C! 

8.5! 

-  ! 

950! 

14.0! D  t  ESCL 

PU"P  ML 

CAIRO 

*  1981 

! 

1 

!  1 

J  ( 

132.0! 

! 

34. C! 

! 

1.2! 

1 

! 

! 

! 

! 

■ 

! 

( 

(32)  VATERHAN  STEANSMIP 

1 

CO  RPO (RATION 

1  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

HAJ.  STEPHEN  V.  PLESS 

1455332 

1889511409! 

766.0! 1C5.6! 

33.6! 

sooooi 

31531! 

121.6130  TON 

t  35  TON  (LA 

NEW 

1985 

! 

t  ! 

521.111C5.6! 

19.6! 

I 

-  ! 

(CRANES 

! 

ORLEANS 

PFC.  EUGENE  A  03IEG0M 

(641C64 

1389311A09! 

766.0! ICS. $ ! 

33.6! 

30000! 

31531! 

121.6130  TON/  35  TON  t!LA 

NEW 

1984 

! 

J  ! 

921. 1 1 1 C5.6  ! 

19.6! 

! 

-  ! 

ISO  TON 

CRANES  I 

ORLEANS 

ACfaERT  |  LEE 

1557C33 

24800(1403! 

593.3MCO.C! 

38.1! 

32000! 

45931! 

207.011  500- 

TON  CRANEMLA 

NEW 

1974 

! 

!  ! 

f  t  CO. C  E 

15.0! 

! 

1ELEC. 

WINCHES  ! 

ORLEANS 

SAP  HOUSTON 

(555C35 

21078(1403! 

7??.i! 1C0«  C ! 

38.1! 

32000! 

45831! 

207.011  500- 

TON  CRANEMLA 

NEW 

1974 

! 

!  ( 

693.3! 1C0.C! 

15.0! 

! 

-  | 

! ELEC. 

VINCHES  { 

ORLEANS 

SGT.  PATEJ  KOCAK 

! 641C83 

16695(14091 

766.0! 1C5.6! 

33.6! 

30000! 

31531! 

121.6130  TO* 

/  35  TON  MLA 

NEW 

1984 

! 

!  1 

921.1(105.6! 

18.6! 

! 

-  ! 

1 50  TONE  CRANES  ! 

ORLEANS 

STONEVALL  JACKSON 

I557C34 

21078(14091 

797.3! 1C0.C! 

38.1! 

32000! 

45831! 

207. on  500- 

TON  CRANEMLA 

NEW 

197* 

( 

(  I 

S93. 3! 1C0.CS 

15.0! 

! 

! ELEC. 

VINCHES  1 

ORLEANS 

CC  467 

(543467 

206(4437! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

17. SlKONE 

ILA 

NEW 

1973 

I 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CG  479 

1543479 

206(4452! 

61.51 

31.2! 

9.0! 

-  i 

414! 

1 2 . 5 ! NONE 

(LA 

NEW 

1973 

1 

!  ! 

61. 5! 

31.2! 

2.0! 

• 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

CG  497 

(543497 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

414! 

12.5U0NE 

!IA 

NEW 

1974 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

j 

! 

( 

ORLEANS 

CG  528 

(543528 

206(44521 

51.51 

31.2! 

9.0! 

i 

(U! 

12.5! NONE 

!IA 

NEW 

1974 

! 

!  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

CC  534 

(542534 

2C6I4A52I 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

414! 

12.SIV0NE 

!l* 

NEW 

1974 

1 

i  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

CG  537 

1543557 

2C614A521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

414! 

1 2. 5 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

CG  343 

(543543 

2C6I4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

1 

414! 

12. 5! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

CG  334 

1543534 

2C6I4A52J 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. 5 ! NONE 

IU 

NEW 

1974 

I 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CG  560 

1543560 

?G*l4*4?l 

‘1.5! 

31.2! 

«,o* 

-  t 

mi 

12.5!*!Cf!E 

»*  « 

sew 

1*74 

1 

!  ( 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

i 

! 

! 

ORLEANS 

CG  563 

1543563 

22614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

197* 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC,  573 

(543573 

206144521 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12. 5! NONE 

!LA 

NEW 

197* 

i 

1  I 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

CC  588 

(543588 

2C6 ! 4  A  $2 1 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

4141 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

C.  61C 

1543410 

20614452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.51  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

ORLEANS 

CC  431 

(543631 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

414! 

1 2. SI NOHE 

ILA 

NEW 

197* 

1 

!  1 

51.5! 

31.2! 

2.0! 

{ 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

CC  638 

! 543638 

2C6J4A52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

! 

4U! 

12.SSN0NE 

ILA 

NEW 

1974 

f 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

( 

! 

ORLEANS 

CG  656 

(543456 

2C6J4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  ! 

414! 

12.SIN0NE 

ILA 

NEW 

1974 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

! 

I 

ORLEANS 

CC  048 

! 545848 

206(4452! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  1 

414! 

1 2 .5 (NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

1 

1 

(  1 

1  1 

!  1 

61.5! 

! 

! 

31.2! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

j 

i 

i 

J 

i 

j 

i 
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HUM 

IVTCCI 

0  IR IN* IONS  )?«».  7! 

iCAPACt.r! 

1 

x  v 

C  S  S  E  L 

, 

l 

•  1ST ! 

OPERATOR 

NS  r  KCOeUENCTHietD?'.* 

1 

1 

1 

ESI  !  CARGO  HlNDLING 

!S  !0»E*Atl-^ 

i 

1 

-l 

.ISIS-!****! 

AM.  1 

AEC.ILOA0-1 

! 

cmg:  i 

PX?r>  !  IQ,IP*CN1 

!  TC! 

)  ASt 

i 

YEAR  ! 

l  COAST 

TEA  1  $031 

/'///!/ 

;///! 

! 

\utnu\  i 

roINT  !  tINE-1 

!  AO 

Um**. 

l 

•it it  ! 

VESSEL  HARE 

AND  NUPBER 

l  cuaat 

TON-  ! P AGE i 

OVIA-lwM-l/////! 

•OASII 

pass-  !MiCHT>tf  tunmnuu itm/.*  uutu  1 

OR  ! 

1  MI.8I. 

NAGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  1  LIGHT*. 

POWER! 

CNSCPS  ! 

UE£T)t  LlNP-2 

tu’ 

*  INC-2 

1  ‘REBUILT! 

02)  WATEMAN 

! 

! 

STEANSHIP  'OrpOMAUON 

*  1 

1  1 

1  ! 

1 

! 

i 

1 

1 

! 
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! 
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1 

1 

i 

I 

! 

i 

t 

! 

! 

! 

(CONT IN'  60 1 1 

1  } 

1 

1 

I 

• 

; 

2 

» 

! 

CC  948 

1548948 

20614*52* 

61.31 

“1*21 

9.0! 

4141 

12.5 !  HONc 

is.  A 

NEW 

! 

1«74  l 

! 

1  1 

61.3! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

1 

CPLt*NS 

! 

I 

CC  9M 

! 585981 

2C614A521 

61.5! 

3 1  .2! 

9.0! 

414! 

1*  SlNC-I 

(IA 

NEW 

! 

10/4  ! 

1 

1  1 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  1 

1 

! 

CPLMNS 

1 

! 

CCA  U 

1349C16 

20614  A  S21 

61.31 

31*2! 

9.01 

-  I 

41.! 

12.5IL0NF 

!LA 

NEW 

1 

1974  ! 

I 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

l 

-  ! 

! 

! 

OKI' LS 

■ 

1 

CCA  J9 

1549CJ9 

206(4*321 

61.5! 

31. A* 

9.0! 

41*! 

W.51N0NE 

1LA 

NEW 

i 

1974  ! 

1 

|  | 

61.31 

31.  <! 

2.0! 

i 

-  1 

! 

! 

.PLE*»S 

i 

1 

CCA  St 

I549C51 

20614*521 

61.3! 

31.21 

9.0! 

-  • 

4141 

1<.5!N0NC 

9  .A 

NEW 

i 

'974  ! 

1 

I  t 

61.51 

31.21 

2.0! 

l 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

1 

CCA  62 

1576645 

2C614J  ,21 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.'«N0*E 

PA 

NEW 

i 

1976  l 

! 

1  1 

61.  M 

3*  .2! 

2.0! 

1 

-  1 

! 

! 

QtLMf'i 

i 

! 

CCA  ?3 

1576656 

2C* (4*521 

61.5! 

31.2! 

9  0! 

41  A 

12.3tNQNE 

IL  A 

NEW 

i 

1976  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

0*Lr*NS 

i 

t 

CCA  79 

1576662 

2C6l4*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5IN0NE 

!L* 

'/w 

i 

1976  ! 

1 

1  1 

81.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

C*LEtNS 

i 

! 

CCA  JJ 

1576666 

20414*521 

61.5! 

31.2! 

7.0! 

Oil 

1  2 . 5  1  NONE 

!IA 

NTW 

i 

1«?6  l 

! 

1  t 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

CftLtANS 

i 

l 

CCA  n 

1576667 

2C614A5" * 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5  iKi'NE 

!IA 

NEW 

i 

1976  J 

! 

1  I 

41. ‘I 

31.2! 

2.0! 

! 

-  i 

1 

1 

ORLEANS 

! 

1 

CCA  95 

1576678 

2C6UAS2! 

61. >! 

31.2! 

9.0! 

4141 

1-7.5!  NONE 

!IA 

NEW 

! 

1976  ! 

! 

I  1 

61.51 

31.2! 

2.0! 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

J 

! 

CCB  15 

157669' 

20614*52! 

61*-  5! 

'  \2! 

9.0! 

-  | 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

> 

1976  ! 

1 

1  t 

41.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

| 

ORLEANS 

! 

1 

cce  21 

•  576  703 

20614*521 

61.5! 

21.2! 

9.0! 

-  I 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1978  1 

1 

1  1 

61.5! 

!1.2! 

2.01 

I 

-  I 

! 

1 

ORLEANS 

! 

t 

CC0  23 

1576705 

20614*521 

M.r 

21.2! 

9.0! 

4141 

1 2.5 !  NONE 

!LA 

NEW 

I 

1976  1 

1 

1  1 

61.5! 

21.2! 

2.0! 

1 

-  ! 

* 

( 

ORLEANS 

l 

l 

CCB  2C 

1576710 

20614*52! 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

1 2.5  j  NONE 

f  LA 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

1  1 

61.5! 

21.2! 

2.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

j 

CCB  29 

1576711 

•  0614*  52  1 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5‘VCNE 

ILA 

NEW 

i 

1976  i 

l 

!  1 

f  1.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

l 

cce  31 

1576713 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.C! 

-  l 

414! 

1 2  •  si  NONE 

!LA 

NEW 

! 

1176  ! 

1 

t 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

• 

ORLEANS 

! 

! 

CCB  36 

*576718 

20614*52! 

61.5! 

21.2! 

9.0! 

414! 

12.5 {NONE 

iiA 

NEW 

! 

iv?<  » 

! 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.C! 

1 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

J 

I 

CCD  39 

1576721 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5IN0NC 

'LA 

NEW 

i 

1976  I 

1 

!  ! 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

i 

1 

CCS  Cl 

1576723 

20614*52! 

61.5! 

21.2! 

9.0! 

414! 

12.5! NONE 

*  A 

NEW 

i 

1976  ! 

1 

i  1 

71.5! 

31.2! 

2.0! 

1 

.  i 

! 

1 

ORLEANS 

! 

! 

CCB  47 

1576729 

206 1 4  A  52 1 

81.5! 

31.2! 

9.0! 

4ui 

IJ.5IKCHC 

!LA 

NEW 

1 

1976  ! 

1 

1  1 

61.5! 

31.21 

2.0! 

! 

-  I 

! 

t 

ORLEANS 

| 

! 

CC8  48 

I5767S0 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

9.0! 

414! 

12.5IN0NC 

iLA 

NEW 

1 

1976  ! 

l 

1  1 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

1 

ORLEANS 

j 

1 

CCB  49 

1576731 

2  C  5 1 4  A  5  2 1 

61.5! 

31.2! 

9.01 

-  | 

414! 

12.51N0NE 

ILA 

NEW 

i 

1976  ! 

1 

i  i 

61.5! 

31.2! 

2.0! 

I 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

i 

! 

MLN  1-004-3 

1573304 

2C614I52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.S1NCNE 

iLA 

NEW 

! 

197*  ! 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

i 

ML*  1-C10-* 

1573310 

2C624A521 

61.51 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.S1.S0NE 

!L* 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

i 

MIX  1-C11-0 

1573311 

20o 14  *  52! 

61.5! 

31.2! 

6.9! 

414! 

12. 5 ! ACNE 

1L  A 

NEW 

! 

1976  ! 

! 

!  ! 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

MLN  1-016-7 

1573316 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

J.?! 

414! 

12. 5! *CNE 

ILA 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

» 

MIN  1-018-8 

1573318 

206  1 4 A52 1 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW 

! 

1974  1 

1 

!  ! 

61.61 

il.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

I 

ORLEANS 

! 

! 

MIN  1-C31-5 

1573331 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

414! 

12.51N0NE 

ILA 

NEW 

! 

1«?6  ! 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

I 

ORLEANS 

1 

! 

MLN  1-032-0 

1573332 

2C614A521 

61.51 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1976  1 

1 

1  I 

81.6! 

!1.2! 

1.7! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

MIN  1-QSS-o 

1573333 

20614*521 

41.5! 

31.2! 

8*9 1 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1976  ! 

l 

!  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1 

MLN  1-035-7 

1573335 

2C6J4A52! 

81.5! 

51.2! 

6.9! 

-  1 

414! 

12.5INONE 

ILA 

NEW 

1 

1976  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

1 

! 

ORLEANS 

! 

1 

MLN  1-C41-B 

1573341 

20614*521 

81.51 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.5J  NONE 

!  L  A 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

MLN  1-C49-1 

1573349 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

1  1 

61.6! 

M.lt 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

! 

1 

MLN  t-050-5 

1573350 

20614*52! 

81.5! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.51N0NC 

ILA 

NEW 

! 

1976  I 

1 

!  ! 

61.61 

31.2! 

1.91 

I 

-  i 

I 

! 

ORLEANS 

! 

l 

MLN  1-052-6 

1573352 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

414! 

12.5IN0NE 

ILA 

NEW 

! 

1976  l 

1 

1  1 

61.8! 

71.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

1 

MLN  1-C55-2 

1573355 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.5! ACNE 

ILA 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

!  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

MLH  1-056-8 

1573356 

2C6JAA52! 

61.3! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.MKCNE 

ILA 

NEW 

i 

1976  l 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

i 

! 

E*LN  1-063-4 

1573363 

207  '52 1 

81.5! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.51NCN* 

ILA 

NEW 

i 

1976  ! 

1 

1 

81.6! 

21.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

! 

MLN  1-065-5 

1573365 

20614*52! 

81.5! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1976  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

MLN  1-066-0 

1573364 

• 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5 1  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

0*L£ *NS 

! 

! 

MLN  1-069-7 

1573369 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  l 

414! 

12.51N0NE 

ILA 

NEW 

! 

1976  ! 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

l 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

MLN  1-070-0 

1573370 

2C614A52! 

81.5* 

31.2! 

8.9! 

414! 

1 2.51  NONE 

ILA 

NEW 

! 

1976  1 

l 

!  1 

81.8! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

! 

! 

MLN  1-071-6 

1573371 

2C6J4A52! 

61.5! 

31.2! 

e.9! 

414J 

1  2.5  l  ACNE 

(LA 

NEW 

I 

1976  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

1 

MLN  1-C72-1 

1573372 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

1.9! 

-  | 

414! 

12.5IK0NS 

!LA 

NEW 

! 

1976  I 

1 

t  1 

61.6! 

31.2! 

1.9| 

1 

-  2 

1 

! 

ORLEANS 

I 

! 

MLS  1-C76-3 

157337* 

i 

20614*5?! 

<81. 51 

91.?! 

8.9! 

414! 

1 2 . S 1 hOHE 

ILA 

NEW 

! 

1976  ! 

I 

i  1 

61.8! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

1 

ORLEANS 

• 

j 

MLN  1-077-9 

1573377 

206 ! 4  A  52 ! 

81.5! 

31.2! 

!.91 

-  ! 

414! 

12. SLONE 

ILA 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

1  '  1 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS 

! 

1 

MLN  1-C84-5 

1573384 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5 ! NONE 

ILA 

NEW 

j 

1974  ! 

I 

1  J 

61.6! 

31.2! 

1.9| 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

t 

! 

MLN  1-088-7 

1573388 

20614*52 1 

61.5! 

31.2! 

6.9! 

414! 

12.S! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1976  ! 

1 

1  1 

81.6! 

21.2! 

1.9! 

! 

-  | 

1 

1 

ORLEANS 

i 

! 

MLN  1-C92-7 

1573392 

206! 4*52 1 

61.5! 

31.2! 

6.9! 

-  { 

414! 

12.S1NONC 

ILA 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

!  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

! 

ERIN  1-097-4 

1573397 

20614*52! 

61.5! 

31.2! 

8.9J 

-  f 

414! 

12.5! NONE 

ILA 

NEW 

i 

1976  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

1 

• 

ORLEANS 

i 

! 

MLN  1-098-0 

1573398 

20614*52! 

41.5! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.5INONE 

SLA 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.<9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

; 

MLN  1-106-0 

1574706 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

1 2.5! NONE 

SLA 

NEW 

{ 

1976  ! 

1 

1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

! 

MLN  1-120-3 

1574720 

20614*521 

61.5! 

31.2! 

6.9! 

414! 

12. 5! NONE 

!LA 

NEW 

! 

1976  ! 

1 

1 

1  1 

1  ! 

1  1 

41.6! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

1 

-  ! 

1 

1 

! 

t 

1 

! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  OESCItM  ION  OF  VESSELS 
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CNCI! 

eisTi 

VESSEL  nape 

OIEIATCI 

Ml  NUPItft 

!  COAST 

t  4UAA6 

!  Al'HBt* 

IVTCCl  MICNSICNS  13MFT1 
NFT  tCCOCt LENGTH! 9*DTfc!  1 

AEGIS-!****!  Af4.  1  •CG.ILOAC-! 
TEA  1  SC C1//////I/////1  CO  1 
TON-  IPA4FI  OVE»-|OV|A-!/////1 
NAtt  !  TV  !  ALL  1  ILL  ILXCHTI 

ic»mcitti  huh-  t  i  v  t  $  i  c  i  l 

1  I  1ST  1  CAICC  HANDLING  IS  ICrMAtING  1 

1  CAICC  1  Flue  1  (CU1AUHI  ltd  use  1 

I////////I  AOIHT  1  lIHt-1  HO!  IHt-l  1 

HOAtd  MSS-  1  (lIGHT)l////////////////IIO!/////////d 
FOWHI  INCMS  1  (F(CT)I  LINE-2  ICE!  LINE-2 

TCAI 

built 

01 

•IE8UILT 

(32)  VATCINAN 

1 

1 

ST8AMMIP  COHO!  1*1  ION 

(CONTINUE!)! 

!  1 

1  1 

!  1 

!  1 

1 

1 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

I 

! 

( 

! 

1 

( 

FUN  1-131-1 

1574731 

! 

2061 4A  32 1 

I  1 

41.5! 

61.61 

51.21 

31.21 

5.9! 

1.9! 

“  ! 

4)41 
-  ! 

12.5INONC 

! 

(LA  NEW 
!  4ALEANS 

1976 

ML*  1-132-7 

1574732 

t 

2C414A32! 

1  1 

41.31 

61.61 

31.2! 

31.21 

1.91 

1.9! 

*  ' 

414! 

-  1 

12.5tl.ONE 

! 

(LA  NEW 
(  0*LE*N$ 

1976 

FUN  1-134-8 

1574734 

1 

2C614A32I 
t  1 

61.51 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

■  1 

4141 
-  ! 

12. SHONE 

(LA  NEW 
!  CUBANS 

1976 

FUN  1-144-0 

1574744 

1 

2  C  6 1 4*321 

1  1 

41.51 

61.6! 

31.21 

51.2! 

5.9! 

1.9! 

—  1 

4141 
-  1 

12. SHONE 

I 

(LA  NEW 
(  OILCANS 

1976 

FUN  1-U0-4 

1974740 

1 

2C614A52! 

!  1 

61.5! 

61.61 

31.31 

31.21 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

4141 
-  1 

12. SHONE 

1 

IL*  NEW 

1  OILCANS 

1976 

FUN  1-167-2 

1574747 

1 

2C6I4A52! 

1  1 

41.5! 

41.61 

31.2! 

11.2! 

8.9! 

1.9! 

”  l 

414! 

-  1 

12.5INONE 

! 

(LA  NEW 

1  OILCANS 

1976 

f  UN  1-170-7 

1574770 

1 

204 !4 A3?! 

1  1 

41.5! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  ! 

414! 

-  ! 

1 2. 3 (NONE 
! 

! L A  NEW 

I  CUBANS 

197( 

Ml*  l-tll-0 

157477B 

1 

20614432! 

1  1 

61.5! 

41.6! 

51.2! 

M.2! 

4.9! 

1.9! 

-  1 

4141 
-  ! 

1 2.3! NONE 
! 

(LA  NEW 

1  OILCANS 

1976 

FILN  1-1(52-0 

1574752 

l 

2C614A521 
!  1 

41.5! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

•  ! 

414! 

-  ! 

12. StNONE 
! 

(LA  NEW 
!  CALEANS 

1976 

FUN  1-19C-2 

1574790 

1 

20614*52! 

1  1 

61.5! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

*  1 

4141 
-  1 

12.3! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  CALEANS 

1976 

FUN  1-193-9 

1574793 

1 

20614*521 

1  1 

61.3! 

61.8! 

31.2! 

M.2! 

5.9! 

1.9! 

”  ! 

4141 
-  ! 

1 2.5! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1976 

FUN  1-193-0 

1574795 

1 

2C6l4*5? 1 

1  1 

61.5! 

41*6! 

31.2! 

11.2! 

5.9* 

1.9! 

“  1 

4*4! 

-  1 

1?.3!NCNE 

(LA  NEV 
!  CALEANS 

1978 

LB  726 

1S5C599 

1 

20614*52! 

1  I 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

“  1 

414! 

-  ! 

12.1  (NONE 

! L A  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  728 

I55C404 

1 

20614*521 

1  1 

(1.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.91 

1.9! 

“  1 

4141 
-  1 

12.1 (NONE 
! 

(LA  NEW 
i  OILCANS 

1975 

LB  733 

1550(18 

1 

20614*521 

1  ! 

61.6! 
41 .61 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

“  ( 

414! 
-  ! 

12. 1  (NONE 
! 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

L?  734 

>550420 

I 

206(4*521 

1  1 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9| 

•  ! 

4141 
-  1 

12.1 (NONE 
! 

1LA  NEW 
(  QUEANS 

1975 

LB  731 

1550624 

1 

206(4*521 

I  I 

41.61 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
» 

!l A  Nt  4 
!  OILCANS 

1975 

Lf  739 

1S5C631 

1 

2061**32! 

1  1 

61.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  ! 

4141 

12.1 (NONE 

1 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  741 

1350(35 

1 

20614*521 
t  1 

41.41 

(1.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

"  I 

414! 

-  1 

12*1  (NONE 
! 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  742 

1550641 

1 

20614*521 

1  1 

41.61 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

•  1 

414! 

-  t 

12.1 {NONE 

IL  A  NEW 
(  CUCANS 

1975 

LB  746 

156C744 

1 

20914*521 

1  1 

61.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

”  ! 

4141 
-  ) 

12.1! NONE 
l 

(LA  NEW 

1  CILCANS 

1975 

LB  750 

1555(11 

l 

20614*521 

1  1 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

"  1 

414! 
-  1 

12.1! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  751 

155S4I9 

1 

20614*521 

1  f 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

5.91 

1.9! 

“  1 

414! 
-  1 

12.1! NONE 
! 

(LA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

LB  763 

1550(05 

1 

20614*52! 
t  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

*  I 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

(LA  NEW 
t  CALEANS 

1975 

LB  765 

1555612 

1 

20614*52! 

1  I 

61.61 

41.6! 

11.21 

31.2! 

6.91 

1.9! 

“  I 

414! 
-  I 

12.1  INQNE 

I 

ILA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  77C 

I56C770 

1 

20614*52! 

1  1 

61.6! 

41.4! 

31.21 

31.2! 

'4.91 

1.9! 

"  I 

414! 
-  ! 

12.1 lNONE 

1 

(LA  NEW 
(  CUEANS 

1975 

18  772 

1550(21 

1 

20614*52! 

I  t 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  l 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

LB  773 

1560773 

1 

20614*52! 

1  1 

41.6! 

61.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

*  ! 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

(LA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

LB  76C 

1530425 

1 

20614*58! 

1  i 

61.4! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9| 

1.91 

*  I 

414! 
-  ! 

12.1 1  NONE 

1 

(LA  NEW 

I  CILCANS 

1975 

LB  784 

1530612 

1 

206(4*321 

1  1 

41.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9! 

“  l 

414! 
-  ! 

12.1 1NONE 
! 

ILA  NEW 
!  OILMANS 

1975 

LB  7*3 

133C623 

1 

20614*521 
i  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

*  I 

414! 
-  1 

12.1 (NONE 
! 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

L?  786 

1555681 

1 

20614*52! 

(  1 

61.41 

61.6! 

11.2! 

31.2! 

8.91 

1.9! 

•  1 

414! 
-  ( 

12.1 (NONE 

I 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

Le  787 

1559474 

1 

20614*521 

1  ! 

61.6! 

(1.61 

31.2! 

31.21 

4.9! 

1.9! 

“  i 

414! 
-  ! 

12.1 {NONE 
! 

(LA  NEW 
!  CILCANS 

1975 

LB  3C1 

1335699 

20614*521 

1  1 

(1.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  I 

414! 
-  1 

37.01  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  0C2 

I56C76? 

1 

20614*921 

1  1 

41.4! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

f  •  9! 
1.9! 

•  1 

414! 
-  ! 

12.11N0NE 

! 

ILA  NEW 

I  CUCANS 

1975 

LB  810 

1362510 

1 

20614*52! 

I  1 

61.6! 

81.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

•  ! 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

IB  f  12 

1562555 

I 

20414*52! 

!  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  815 

1542539 

1 

20614*52! 

1  1 

61.6! 

81.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1 1  NONE 
! 

ILA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

LB  920 

1550404 

I 

20614*521 

1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

“  ! 

414! 
-  ! 

12.1! HONE 
! 

(LA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

Lf  B31 

1  559651 

1 

20614*521 
!  1 

41.6! 

41.8! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

“  1 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

ILA  NEW 
t  OILCANS 

1975 

LB  B35 

1559497 

1 

20614*521 

1  1 

81.61 

61.6! 

31.21 

31.2. 

8.9! 

1.9! 

“  l 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

!LA  NEW 

1  OILCANS 

1975 

LB  936 

1559703 

1 

20614*52! 

1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

21.2! 

8.9! 

1.9! 

”  ! 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

!LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  '37 

1  540732 

1 

20614*52! 

1  1 

61.6! 

61.8! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

*  1 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  838 

1S6C735 

! 

20614*521 
!  1 

41.6! 

81.6! 

31.21 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

”  t 

414! 
-  ! 

12 • 1 ! NONE 
! 

(LA  NEW 

1  CILCANS 

1975 

IB  *41 

1 560761 

I 

20614*52! 

!  1 

81.6! 

51.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

"  1 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 

1 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  642 

1 540769 

20614*52! 

1  l 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

-  ! 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 

1 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  843 

1  560843 

1 

20614*521 
!  1 

41.6! 

61.6! 

31.21 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

*  I 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

LB  844 

I56C791 

20614*52! 

J  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

•  ( 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

(LA  NEW 
i  OILCANS 

1975 

LB  845 

1 560794 

1 

20614*521 
(  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“  1 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
( 

!LA  NEW 
»  OILCANS 

1975 

LP  847 

1  . 

1 

2C614A521 

1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

*  i 

414! 
-  ! 

1  2.1 (NONE 

1 

(LA  NEW 
!  M 

1975 

LB  848 

1560611 

! 

20614*521 

1  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

"  ! 

414! 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

It 

! 

1975 

LB  849 

1562649 

1 

20614*52! 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  1 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 

1 

(LA  . 

I  jl 

1975 

LB  551 

1560828 

1 

20614*521 
1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

"  1 

141! 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

(LA  NEW 
!  OILCANS 

1975 

Le  952 

I56C847 

1 

1 

1 

20614*521 
1  1 

i  s 

!  1 

61.6! 

61.6! 

1 

31.2! 

31.2! 

J 

4.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 
-  ! 
! 
! 

12.1 (NONE 
( 

! 

! 

!L A  NEW 
!  OILCANS 

1 

t 

1975 

1 


840  TA0L i  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


EHGA! 

1  1VTCC1 

DtPENSICNS  !D*AITS 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  S  L  ! 

! 

•  I$T1 

OPERATOR 

1  NET  ! CODE 1 LENGTH  Mi  *PTH! 

! 

! 

CARGO  i 

EST  •  CARGO  HANDLING 
FIFED  !  EQUIPMENT 

!S  !OP£»ATING  ! 

1 

YEAR  1 

1  COAST 

1  ICR  1  SEEI//////I/////I 

EO  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

1  *0 

LtNl-1  ! 

BUILT  1 

VESSEL  NAPE 

AND  NUPBEA 

1  CUAR6 

TON-  IPAGE! 

OVER-! OVER- !//!//! 

HOF  S  E 1 

PASS-  ! 

LIGHT)  1 /////////////// /!T0 !//////////! 

OR  ! 

1  NUP3EA 

NAGE  1  IV  l 

ALL  1 

ALL  ! LIGHT ! 

POWEM 

ENSERS  ! 

(MET)! 

LINE-2 

Mt 

LINW  1 

•PR3UILTI 

(32)  VAUtNN 

! 

STEAPSHIP  COMO]  RATION 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

1 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

i 

j 

l 

1 

i 

(CONTINUED) 1 

1  1 

1 

» 

i 

! 

! 

! 

i 

LB  960 

1562859 

20614*521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1! NONE 

It  A 

NEW  ! 

1975  l 

1 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

i 

-  f 

) 

! 

ORLEANS  ! 

I 

19  961 

1562915 

2C614A52! 

41.4! 

21.2! 

J  .  9! 

414! 

12.1  INCNE 

!  L  A 

NEW  ! 

1975  1 

l 

1  1 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS  1 

1 

LB  962 

1562961 

20614*521 

61.61 

31.2! 

9.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1975  l 

1 

1  1 

4t.6l 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

1 

OALCANS  1 

! 

LB  665 

1562901 

20614*521 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

4141 

12.1!  NONE 

ILA 

NEW  ! 

1975  1 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

! 

1 

OILMANS  ! 

1 

LB  967 

1562913 

2061 4*521 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW  1 

1975  l 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

IP  972 

1562947 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 1  NOME 

ILA 

NEW  ! 

1975  1 

1 

1  ! 

41.6! 

21.2! 

1.9! 

! 

*  • 

i 

! 

ORLEANS  ! 

I 

LP  973 

1562873 

20614*521 

41.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  INCNE 

!L* 

WV  1 

1975  I 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

LP  874 

1562958 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

6.9! 

414) 

12.1  INCNE 

!LA 

NEW  ! 

1975  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  1 

! 

Le  975 

1562975 

20614*52! 

41.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW  ! 

1975  1 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

•  ! 

! 

J 

ORLEANS  1 

! 

LB  677 

1562877 

2C614A52! 

41.61 

31.2! 

9.9! 

-  1 

414! 

u.ukone 

!LA 

NEW  I 

1975  l 

i 

1 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

Orleans  i 

1 

LB  891 

1562974 

20614*52! 

41.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW  ! 

1975  1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

| 

ORLEANS  I 

1 

LB  815 

1512980 

2C614A52! 

61.61 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

414) 

12*11  NONE 

ILA 

NEW  1 

1976  1 

| 

1  ( 

51.4! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

| 

ORLEANS  1 

1 

LB  866 

1562186 

20614*52! 

61.61 

31.21 

8.91 

414! 

12.1  INCNE 

ILA 

NEW  1 

1975  1 

1 

1  1 

51.6! 

31.21 

1.9! 

1 

•  1 

! 

! 

ORLEANS  ! 

l 

LB  696 

1562894 

20614*521 

41.6! 

31.2! 

e.  ?! 

4141 

12.1  INCNE 

ILA 

NEW  1 

1975  l 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

•  | 

! 

I 

ORLEANS  1 

1 

LB  996 

1562999 

20114*52! 

n.6t 

31.21 

8.9! 

-  • 

414! 

12.1  INCNE 

ILA 

NEW  1 

1975  l 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  1 

1 

LI  997 

1563C00 

2C614A521 

41.61 

31.2! 

8.9! 

4141 

12.1  INCNE 

ILA 

NEW  1 

1975  l 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

1 

-  j 

! 

! 

ORLEANS  1 

| 

LP  998 

1563C01 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

414( 

t2.1  INCNE 

ILA 

NEW  i 

1975  l 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

I 

ORLEANS  I 

1 

i 

LB  9C3 

1562905 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW  S 

1975  1 

* 

1 

1  I 

41.6! 

21.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

LB  9C4 

1562856 

2C614A521 

61.61 

31.2! 

9.9! 

414! 

12.1  INCNE 

ILA 

NEW  ! 

1975  1 

1 

1  1 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  { 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

LB  9C6 

1562997 

20614*52  1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

1 

NEW  1 

1975  I 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  f 

1 

ORLEANS  i 

1 

* 

LB  9C9 

1562858 

2C614A52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

I2.1IN0W 

ILA 

NEW  I 

1975  l 

! 

!  1 

41.6! 

21.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

1 

Lb  945 

1562945 

2C614A52I 

61.6! 

31.2! 

9.9! 

414! 

12. mow: 

ILA 

NEW.  1 

1975  1 

1 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  1 

| 

-■ 

LB  952 

1562952 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

5.9! 

414! 

12.1  INCNE 

lLA 

NEW  ! 

1975  ! 

i 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  l 

I 

! 

ORLEANS  I 

1 

PfE-LB  652 

1551652 

20614*57! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  1 

1974  1 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  f 

! 

I 

ORLEAN5  ! 

I 

PIE-LB  656 

1559656 

20614*521 

*1.61 

31.21 

5.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

N£  »  1 

1974  ! 

1 

!  1 

51.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

PIE-LB  671 

1555671 

2C614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

HEW  ! 

1974  1 

1 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  J 

! 

! 

ORLEANS  * 

1 

PIE-LB  749 

156C749 

20614*52! 

41.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW  1 

1974  ! 

1 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

I 

-  • 

1 

i 

ORLEANS  ! 

1 

PIE-LB  752 

I56C752 

20514*52! 

41.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  (NONE 

SLA 

NEW  ! 

1974  J 

1 

1  I 

61. d! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  » 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

PIE-LB  777 

156C777 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

6.9! 

414! 

12.1  INONE 

!LA 

NEW  ! 

1974  l 

1 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  » 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

PIE-LB  780 

156C780 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  INONE 

ILA 

NEW  1 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS  ! 

! 

PIE-LB  764 

156C784 

20614*52! 

61.6! 

21.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

1 2  •  1  ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

i 

! 

ORLEANS  1 

1 

PIE-LB  787 

156C787 

20614*521 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1! NONE 

•la 

NEW  1 

1974  1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

! 

ORLEANS  ! 

l 

Pl£-Le  831 

156C831 

20614*52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  | 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

PFE-LE  841 

1560841 

20614*52! 

41.61 

31.2! 

8.9* 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  | 

1 

1  1 

51.6! 

21.2! 

1.9J 

! 

-  » 

! 

! 

ORLEANS  ! 

l 

PIE-LB  671 

1562871 

2,414*521 

61.6! 

21.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

!LA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

1 

PIE-LP  923 

1562923 

2C6I4A521 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  1 

414! 

12.1 INONE 

lLA 

NEW  ! 

1974  ! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  1 

! 

PIE-LE  924 

1562924 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  f 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

! 

I 

ORLEANS  • 

1 

PIE-LB  978 

1562978 

20614*521 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1  INCNE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  i 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS  ! 

! 

VA  1-COO? 

1551C01 

20614*52! 

41.5! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INONE 

lLA 

NEW  ! 

1974  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9} 

! 

-  • 

1 

1 

ORLEANS  ! 

! 

VA  1-0002 

1551C02 

20614*52! 

41.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

0PLC4NS  ! 

! 

VA  1-C003 

1551C03 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INCNE 

ILA 

NEW  ! 

1974  ! 

$ 

I 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

I 

1 

ORLEANS  1 

I 

VA  1-C004 

1551C04 

20614*521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  ! 

1973  1 

~ 

I 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  ! 

1 

» 

CRLMNS  ! 

! 

VA  1-C005 

I551C05 

206144521 

41.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 INCNE 

ILA 

NEW  ! 

1973  • 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  • 

! 

I 

ORLEANS  1 

1 

c 

VA  1-C006 

! 5S1C06 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ‘NONE 

ILA 

NEW  ! 

1973  ! 

I 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

i 

i 

ORLEANS  1 

! 

VA  1-C007 

1551C07 

2C614A52! 

51.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 InCNE 

ILA 

HEW  ! 

1973  I 

f 

1  1 

61.51 

21.21 

1.9! 

! 

-  J 

1 

1 

ORLEANS  ! 

1 

J 

VA  1-C008 

IS51C08 

20614*521 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  ! 

1973  I 

* 

VA  1-C009 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

1 

1551C09 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

!la 

NEW  ! 

1973  ! 

I 

!  I 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

« 

! 

ORLEANS  ! 

j 

VA  1-C010 

1551010 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEW  t 

1973  I 

{1 

1 

1  t 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  1 

! 

t 

ORLEANS  I 

I 

VA  1-C011 

1551C11 

2C614A52! 

41.6! 

21.2! 

8.9! 

414! 

12.1  INCNE 

lLA 

NEW  ! 

1973  I 

I 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

ORLEANS  ! 

1 

J 

VA  1-0012 

1551012 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

a. 9! 

-  | 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW  1 

197!  • 

1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  f 

! 

I 

ORLEANS  ! 

i 

VA  1 “CO 1 3 

J551C13 

2C6I44521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

IIEW  i 

197J  j 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  | 

1 

! 

ORLEANS  ♦ 

1 

VA  1-0014 

I 551C14 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

-  ! 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW  ! 

197!  1 

% 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

| 

! 

ORLEANS  ! 

1 

VA  1-0015 

1551015 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

6.9J 

414* 

12.1 (NONE 

It  A 

HEW  1 

1973  I 

-» 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

•  1 

! 

1 

ORLEANS  i 

I 

VA  1-C316 

1551C16 

20614*521 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

4  4! 

12.1 'NONE 

ILA 

NEW  ! 

1973  1 

’! 

1 

1 

1  1 

1  1 

!  1 

61.6! 

! 

31.2! 

j 

! 

1.9! 

i 

i 

! 

j 

i 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

ORLEANS  ! 

I 

! 

1 

i 

i 

TABLE  2  - 

DESC  *  IP  I  ION 

OF 

VESSELS 

841 

EMC*! 

•  1ST! 

VESSEL  HUE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

i  COAST 

t  GUARD 

1  MJ^flCR 

1  tVTCCl  DIMENSIONS  !0»AfT! 

!  v"T  !  CODE (LENGTH! e*DTh!  ! 

-1  RE&IS-l ** •*!  R(G.  1  •E4.1LOAO-I 

1  TC*  !  SEC!//////!/////!  CO  • 

!  TON-  !P»0E!  OVER-! OVER-!/////! 

!  NASE  l  IV  !  »ll  !  »LL  SLIGHT! 

ICAPACIH!  WISH-  !  1  V  C  S  S  E  L  ! 

!  !  CST  •  C * ACC  HANDLING  SS  !CP£ft*lIN6  ! 

!  CAHO  !  FIXED  {  £0UIPNEN1  ! TCI  9ASE  ! 

!////////!  POINT  !  LINC-1  1*01  lINf-1  ! 

HOASC!  PASS-  !  (LIGHT)  J////////////////1TC! /  ///.* /////! 
POVE»!  EN4E9S  {  (FEET)!  LlNC-2  !E£!  LINE-?  ! 

! 

i 

YEAR  i 
9UILT  ! 
OP  ! 

•REBUILT ! 

(32)  VATE*HAN 

! 

1 

STEAMSHIP  CORRO 1  A AT  ION 
(CONTINUED)  t 

!  !  ! 

i  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ( 

i 

i 

i 

i 

! 

t 

■ 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

; 

2 

i 

; 

!  ! 

1  i 

!  i 

2  2 

! 

! 

W  A 

1-C017 

I551C17 

! 

!  2C6 ! 4  *  52 ! 

!  !  ! 

61.6! 

81.8! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

“ 

! 

! 

414! 

12.1!  NONE 

i 

!  L A  NEW  i 

!  OPLTASS  ! 

1973  ( 

! 

VA 

1-COH 

! 551C1 a 
! 

!  206! 4  A  52 ! 

1  1  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

21.2! 

3.9* 

1.9! 

■ 

i 

414! 

-  i 

12.1  HONE 

2 

SLA  NEW  ! 

!  OALEANS  ! 

1973  ! 

! 

NA 

1-C019 

J551C19 

! 

l  2Ca!4A‘.»! 

!  !  ! 

51.8! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9! 

” 

! 

i 

4ui 
*  1 

12.1INCNE 

!LA  NEW  1 

!  OPLfANS  ! 

1973  ! 

! 

VA 

1-C020 

IS31C20 

! 

1  206I4A 52! 

!  !  ! 

81.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

5.9j 

1.9! 

- 

! 

« 

414! 

-  ! 

12,1 [none 

1 

SLA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973  ! 

1 

WA 

1-C022 

S531C22 

! 

!  2C6!4A52! 

i  i  i 

61.6! 

61.8! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

- 

! 

! 

414! 

-  2 

12.1!  NCNC 
! 

!IA  NEW  • 

!  ORLEANS  J 

1973  { 

! 

WA 

1-C073 

! 551C23 

i 

!  2 C 6 ! *  a  52 ! 

(  !  ! 

81.6! 

81.6! 

31.2! 

31.2! 

1.9! 

1.9! 

* 

i 

i 

414! 

*  i 

12.1!  ACNE 
! 

*'  >  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973  ! 

! 

WA 

1-0025 

! 551C25 
! 

!  20614*52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31. 2! 
31.2! 

3.9! 

1.9! 

“ 

; 

i 

«•<  4! 

.  ; 

12.1 ! NONE 

2 

! LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

5973  ! 

i 

WA 

1-C076 

1551C26 

! 

J  206*4*52! 

!  !  ! 

81. ft! 
61.8! 

31.2! 

31,2! 

5.9! 

1.9! 

“ 

i 

i 

41 4 1 
-  ! 

12.1!  NONE 

j 

!L A  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973  ! 

WA 

1-C027 

I551C27 

1 

!  20954*52! 

i  :  • 

51.6! 
81.  < ! 

31.2! 

31.2! 

5.9’ 

1.9! 

“ 

i 

i 

414! 

-  ; 

12.1  ‘NONE 

t 

!LA  NEW  ! 

!  COLEANS  ! 

1973 

WA 

1-C028 

! 551C28 

1 

!  ;C'!4A52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

“ 

» 

! 

414! 

•  1 

12.1!  NONE 
! 

ILK  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

WA 

t  *0029 

1551029 

i 

!  2C6-;J>2! 

i  !  ! 

81.8! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9! 

“ 

! 

! 

414! 

-  ; 

12.1 ! NONE 
! 

•LA  fcSS  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

WA 

1-C031 

1 551 C3* 

1  2C6*4AI?! 

1  1  t 

<1.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

- 

* 

l 

414! 

-  ; 

1  >  .  1 1  A.CHF 

1 

1 L*  NEW  ! 

!  OOLEANS  ! 

1973 

WA 

1-0032 

ISS1C32 

f 

l  2C6!4*52‘ 

!  !  ! 

41.6! 

61.8! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 

-  ; 

12.1 !hCNF 
; 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

WA 

1-0033 

I551C3J 

! 

!  20614*52! 

!  !  ! 

61.4! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9| 

“ 

1 

! 

415! 

-  ! 

12.1! NONE 

i 

SLA  new  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

WA 

1 -CO! A 

! 551C34 
! 

!  2C6S4A52! 

!  !  t 

61.6! 

61.6! 

3!. 2! 
31.2! 

4.9! 

1.9! 

- 

1 

! 

414! 

12.1 ! NONE 
! 

! L /  NEW  ! 

!  ORLEANS 

1973 

WA 

1 -C  035 

I551C35 

J 

!  2C8HAS2! 

1  >  ! 

61.5! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

- 

! 

! 

414! 

.  ; 

U.1  {NONE 
; 

!LA  NEtr  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

WA 

1-C036 

1551036 

! 

i  2C6  !  4 A  5  ? I 
!  1  ! 

61-6! 

61.6! 

51.21 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

- 

! 

! 

414! 

.  2 

12.1!  NONE 

2 

!LA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1973 

WA 

1-C037 

!  551C37 
! 

*  2C8!  4 *52 J 
(  !  ! 

61.6! 

41.8! 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9! 

“ 

j 

! 

414! 

-  1 

12.Hi.0Nf 

i 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-C038 

1551038 

! 

!  2C6!4A«‘>! 

1  !  ! 

61.8! 

61.6! 

31,2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

- 

! 

! 

414! 

-  ! 

12.1  j  NONE 
! 

tL A  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-C03V 

1551039 

! 

l  2C6J4A52! 

I  !  ! 

*1.8! 

81.8! 

31.2 ! 
31.2! 

6.9! 

1.9| 

• 

! 

i 

41 S ! 

-  i 

12.1  (NONE 
! 

iLA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-0040 

I551C40 

! 

!  20614*52! 

1  !  ! 

61-6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

“ 

i 

l 

AH! 

-  ! 

12.1  !  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1972 

WA 

1-C041 

I551C41 

1 

1  2C654A52! 

!  !  ! 

*1.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.91 

* 

! 

! 

414! 

-  ! 

12.1  {NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1971 

WA 

1-0042 

! 551C42 
! 

I  20614*52! 

!  !  1 

61.6! 
81  .t! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“ 

! 

I 

414! 
-  ! 

12.1  HONE 

j 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-C043 

1551043 

1 

1  206*4*52! 

!  t  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

” 

1 

1 

414! 
-  1 

12.1 ifcCNE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-C044 

I551C44 

t 

1  2Co!8A52! 

!  !  ! 

81. *! 
81.8! 

51.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“ 

! 

! 

414! 

-  ! 

12.1  Hone 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

VA 

1-C045 

! 551C45 
! 

1  208 !  4 A  52 ! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“ 

I 

! 

414! 

-  ! 

12.1  {NONE 
! 

!IA  NEW 

1  ORLEANS 

1973 

WA 

1-0046 

1551C46 

! 

!  20«> !  4 A  52 ! 

!  !  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

1.9{ 

1.9! 

— 

! 

! 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WL 

1-C047 

J551C47 

! 

1  208*4*52! 

!  !  ! 

61.5! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.7! 

1.9! 

* 

! 

! 

414! 

-  ! 

12.1  HONE 
! 

!LA  NEW 
•  CRLEt-XS 

1975 

WA 

i-co*e 

I351U8 

! 

!  2C6J4A52! 

!  (  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

51.2s 

6.9! 

1.9! 

“ 

! 

1 

414! 
-  ! 

—  !  NONE 

; 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-CC49 

1551C49 

I 

!  2C8!4A52! 

!  I  ! 

81.8! 

81.6! 

*1.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

* 

! 

! 

414! 

12.1  HONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

197* 

WA 

1-C050 

i?5i:so 

! 

!  2C6I4A.2! 

!  !  ! 

61.8! 
61.  ft! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“ 

! 

1 

414! 
-  ! 

*:  .  1 ! NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-CC51 

l 3S1C31 

i 

!  2C6I4AS2! 

1  (  ! 

61.6! 

81.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 
-  J 

12.1160ft? 

! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-C052 

!  551C5? 

J 

!  2C6!4*52! 

!  !  ! 

81.6! 

81.6! 

31.2; 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

! 

1 

414* 
-  ! 

12.1 {NONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1973 

VA 

1-CQ53 

i 551C53 

1  20614*52* 

1  ! 

61.6! 

6<«5! 

31.2! 

31.2! 

2.9! 

1-9! 

“ 

! 

! 

*14! 
-  2 

12.1  I  ACNE 

j 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

VA 

1-C054 

I551C54 

1 

!  2Co ! 4  A  5< l 
!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

“ 

1 

1 

41 4!* 
-  ! 

12.1  {NONE 
! 

iLA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

VA 

1-C055 

I5S1C55 

I 

!  2CM4A52! 

!  !  ! 

61.6! 

<1.6! 

31.2! 

31.2! 

£.9! 

1.9! 

" 

! 

! 

414! 
•  ; 

12.1! NONE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1973 

WA 

1-C054 

l  551C56 

I 

!  2C614A52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.21 

6.9| 

1.6! 

“ 

! 

1 

41 4 ! 
-  ! 

12.1  {NONE 
! 

ILA  NCV 
!  ORLEANS 

1973 

VA 

1-C057 

IS51C57 

1 

!  20614*52! 

!  1  ! 

41.6! 

81.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

* 

! 

1 

414! 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

VA 

1-C056 

I551C5A 

!  2C6UA52! 

!  !  I 

81.61 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

- 

i 

1 

414! 
-  ! 

12.1  HONE 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

VA 

1-C059 

1551C59 

1 

!  2C614A52! 

!  !  I 

81.61 

61.6! 

51.2! 

31.2! 

6,91 

1.9! 

“ 

1 

1 

414! 
-  ! 

12,11  NOME 
! 

ILA  NEW 

1  0»LCANJ 

1973 

VA 

1-C0A0 

H51CO0 

I 

1  2C6I4A  52! 

!  1  ! 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.91 

1.9! 

“ 

t 

I 

4141 
-  ! 

12.1 (NONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-C061 

l551C6t 

1 

!  2C4  !  4 A  52 ! 

!  !  ! 

61.6! 

81.6! 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

• 

1 

I 

454 ! 
-  ! 

12.1  INCHE 
* 

ILA  NEW 
t  ORLEANS 

1973 

VA 

1-C062 

I551C82 

1 

1  20614*52! 

!  !  1 

61.6! 

61.6! 

51.21 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

" 

1 

1 

414! 
-  f 

12.1 !  NONE 

1 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-0083 

I351C63 

I 

!  2C6I4AS2! 

!  !  1 

81. 6< 
61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“ 

1 

! 

4141 
-  I 

12.1 JNOHE 

I 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1973 

VA 

1-C064 

1?31C64 

1 

!  20814*52! 

1  !  ! 

61.6! 

61.6! 

51.21 
31.  't 

£.91 
1.  , 

“ 

1 

1 

414! 
-  ! 

12.1  HOHE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1972 

V? 

1-C065 

i 551C65 

!  ’06J4A52! 

61.6! 

31.2! 

b  91 
3.9! 

“ 

J 

414! 

-  f 

12.HNCNC 

1 

ILA  NEW 
!  vSLEftnS 

1973 

VA 

1-C066 

J  551C66 
l 

i  2C6i 4A  5?  j 

!  S  ! 

<1.8! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.91 

- 

i 

t 

414! 
-  ! 

12.1!  NONE 
j 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

1973 

VA 

•-C067 

!  351C67 
( 

J  2 0614*52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.91 

1.9! 

“ 

i 

! 

4141 
-  ! 

12.1 JNCNE 
! 

(LA  NEW 

1  ORLEANS 

1973 

UA 

1-CG66 

!  531C68 
i 

!  20814*52! 

!  !  ! 

6»,6! 

81.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

- 

1 

i 

414! 

.  i 

12.1  (NON? 
i 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

•-CC69 

IS51C89 

i 

2  206HA52! 

!  !  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

” 

! 

t 

4U! 
-  ; 

12.1! NONE 
! 

!la  new 
!  ORLEANS 

197* 

WA 

1-C070 

1551C70 

! 

I  2l6!4*52! 

I  !  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

** 

! 

! 

4U! 

-  j 

..1  JNCNE 
! 

ILA  NFW 
!  ORLEANS 

1973 

WA 

1-C071 

f  551C71 

1 

1  20614*57} 

1  !  ! 

81.6! 
81  A! 

51.2! 

31.2! 

8.91 

1.9! 

“ 

1 

1 

414! 
-  ! 

17.1 {NONE 
! 

!LA  new 

1  ORLEANS 

1972 

WA 

1-C072 

i 551C7? 

I 

!  20614*52! 

t  !  t 

61.  ! 
61.6! 

31.21 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

“ 

* 

i 

A1  A  2 
-  ! 

12.1 !NON‘ 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1973 

VA 

1-„073 

1551073 

I 

I 

I 

1  2C814A52! 

!  !  ( 

1  !  ! 

!  !  I 

61.6! 

61.o! 

i 

i 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.91 

! 

! 

! 

1 

414! 
-  ! 

! 

! 

12.1 IftOki 
! 

! 

! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 
! 

1 

1973 

table  2  -  description  op  vessels 


842 


ENG«! 

OMTI 

VESSEL  HARE 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 

t  OUARO 

1  NUMBER 

•VICC1  DIMENSIONS  1 DRAFT! 
NET  lCODEUCNCTHlIROTHl  t 

!R£GI$-!****!  REG.  1  AE6.1L0A0-! 
TER  1  SEE!//////!/////!  CO  1 
TON-  IRAqeI  0VER-10VER- !/////! 
NASE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

I  capacity! 

1  ! 

1  CARGO  ! 
!////////! 
HORSE!  PASS-  ! 
POWER!  ENCERS  ! 

HIGH-  !  {VESSEL! 

EST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING 
FIXED  1  EQUIPMENT  !TC!  BASS 

POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

L IGHT)  !////////// //////!TD! //////////! 

(FEET)!  LINE-2  !EE!  LINf-2 

! 

! 

TEAR  ! 
TUILT  ! 
OR  ! 

•REBUILT! 

(32)  WATERMAN 

! 

1 

STEAMSHIP  COMO !  MAI  ION 

1  1 

1  1 

1  1 

» 

i 

i 

i 

{ 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)! 

!  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

VA  1-0074 

1 551C74 

20614*521 

61.6! 

31.21 

8.9! 

414! 

12.1 (NONE 

ilA 

NEW 

1973 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C075 

1 551 075 

2C614A52! 

81.61 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

IL* 

NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

'1.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0076 

1551076 

20614*5?  1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414' 

12.1  SHONE 

!LA 

NEW 

1973 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  | 

! 

t 

ORLEANS 

WA  1-0079 

1551C79 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

4.9! 

414! 

1 2  •  1 !  NONE 

!LA 

NEW 

1973 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9| 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0080 

1S51C80 

20614*52! 

61.6| 

31.2! 

6.9! 

-  | 

414! 

12.1 !NCNE 

!L* 

NEW 

1973 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

OPLEANS 

wa  i-eoei 

1551C81 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

!  LA 

NEW 

197! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  1-C082 

1551C82 

2 0614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

!LA 

N*W 

1473 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0083 

1 551 083 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 {NONE 

!LA 

NEW 

197  J 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

.  | 

i 

! 

ORLEANS 

WA  1-C084 

I551C84 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

4ni 

1 2 . 1  1  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

I 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  j 

! 

i 

OPLEANS 

WA  1-0085 

! 551 085 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

414! 

8  2.1  !  NONE 

ILA 

Ki  w 

1974 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  j 

i 

1 

ORLEANS 

WA  1-C086 

1351(86 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

i 

C*L*ANS 

i 

WA  1-C087 

1551C67 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

!la 

NEW 

1974 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

wa  i-coee 

J551C88 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

414! 

12.1 {NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C089 

! 551 089 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ( 

414! 

12.i!ncn: 

!  LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

WA  1-C0V0 

1 551090 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

6.91 

-  ! 

414! 

12.1 {NONE 

•LA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

Wf  1-C092 

1551C92 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9{ 

414| 

12.1INCNE 

(LA 

NEW 

1974 

! 

i  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0093 

1551093 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

6.9! 

-  J 

414) 

12.1 1  NONE 

!L  A 

SEW  ' 

1974 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C094 

1551C94 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

9.9! 

414! 

12.1 !NCNE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

WA  1-C095 

! 551 095 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.1! 

414! 

12.1! NONE 

!IA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0096 

1551096 

20614*52! 

41.5! 

31.2! 

9.9! 

-  j 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

I 

ORLEANS 

WA  1-00°7 

1551C97 

20614*52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1i.0NC 

SLA 

NEW 

*9?4 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

’•A  1-0098 

1551098 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.9! 

414! 

12  •  1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0099 

1551C9) 

2C6 ! 4*  52 ! 

61.6! 

31.2! 

!.5| 

414! 

12*1  Lone 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  I 

i 

ORLEANS 

WA  1-C1C0 

1551100 

20614*521 

ol  .6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

UA 

NEW 

1974 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  I 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0101 

1551101 

20614*52! 

41.61 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

!  L  A 

NEW 

1974 

* 

!  1 

41.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  j 

! 

1 

ORLEANS 

WA  1-0102 

1551102 

2C614A521 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1i.0llE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1  —  C 1 03 

1551103 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

414! 

12.1  JNONE 

!  LA 

NEW 

1974 

I 

1  ! 

41.6! 

:t.2i 

1.91 

! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C104 

! 551 104 

20614*52! 

61.6! 

21.2! 

8.9! 

4141 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

1974 

I 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1  —  Cl  05 

1551105 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9' 

414! 

12.11N0NE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  1-0107 

1551107 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  i NONE 

!LA 

NEW 

1974 

! 

!  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

j 

ORLEANS 

wa  i-cioe 

1551108 

2C614A52! 

61.4! 

31.2! 

9.9! 

-  ! 

414! 

12.1 i.O.E 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS 

WA  1-0109 

1551109 

20414*52! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

414! 

12.1!. ONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C110 

1351110 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 !NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  f 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C111 

1551111 

204!4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

•  i 

4141 

1 2 . 1 1  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

UA  1-C112 

1551112 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  1-0113 

1551113 

20614*52) 

61.61 

31.2! 

9.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

f  ! 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0114 

1551114 

20614*52! 

61.6! 

21.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.1L0NE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS 

WA  1-C115 

1551115 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.li.0NE 

•LA 

NEW 

1974 

t 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C116 

1551116 

20414*52! 

61.4! 

31.2! 

9.9! 

-  l 

414! 

12.1  ‘NONE 

!L  A 

NEW 

1974 

I 

!  ! 

41.6! 

31.2) 

1.91 

! 

-  f 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0117 

1551117 

206 1 4A  521 

61.6! 

31.21 

e.9| 

-  J 

414! 

12.1  ‘NONE 

!L* 

NEW 

P74 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0118 

1551 1*8 

20614*52! 

61.6! 

21.21 

8.9! 

-  ( 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-0119 

1551119 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

!'!< 

1974 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  1-0120 

1551120 

20614*52) 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

-  ! 

414! 

12.1IN0NE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

! 

1 

ORLEANS 

WA  1-C121 

•551121 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

9.9! 

-  J 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1«74 

{ 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  | 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C122 

1551122 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2. 

1.91 

! 

•  ! 

J 

! 

ORLEANS 

UA 

1551123 

206(4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9f 

-  ! 

414! 

12.1 JNONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  | 

! 

1 

ORLEANS 

WA  1-C124 

1551174 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

414! 

12.1i.0NE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  | 

J 

1 

ORLEANS 

WA  1-C125 

1551125 

206! 4  A  52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.li.0KC 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.3! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORl*ANS 

WA  1-0126 

1551126 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

9.9! 

-  ! 

414! 

12. it. ONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

!  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C127 

1551127 

2061 4  AS?) 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

141! 

12.1  UCNC 

!t 

"V 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  } 

! 

! 

RAWS 

WA  1-C129 

1531129 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  l 

414! 

12.11N0NE 

!L* 

1974 

! 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  J 

! 

! 

NS 

WA  1-0130 

1551130 

206)4*521 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  j 

414! 

12.1 JNONE 

!LA 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

i 

'•NS 

WA  1-C132 

1551132 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

1 2.1 ! NONE 

i  LA 

N 

1974 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  | 

! 

! 

.NS 

WA  1-C133 

1551133 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

e.9! 

-  J 

414! 

12.1! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1 

1 

!  i 

1  1 

1  ! 

61.6! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

TABU  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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i  tVTCC !  DIMENSIONS  IDRAFT! 

! CAPACITY! 

HICM-  ! 

I  V  £ 

S  S  E  L 

1  ! 

DIST1 

CPE  A  ATOP 

J  NET  ICCDE!IENCTm!JjbDTm!  ! 

!  ! 

EST  ! 

C At(0  H AN Dl I NS 

IS  !  OPE PAT  INS 

1  ! 

! AEOI S~! •*** !  ACC.  !  PE6.1LOAD-! 

!  CARCO  ! 

FIXED  ! 

ECUXPHEHT 

lies 

BASE 

!  YEAR  ! 

1  COAST 

!  TEA  !  SEE!//////!/////!  EO  ! 

!////////! 

POINT  ! 

LINE-1 

!  AOS 

im-i 

!  eUILT  ! 

VESSEL  HARE 

AND  NUMBER 

!  4UARD 

!  TON-  iPAQEt  OVEP-JCVCA-!/////! 

MO»SEl  PASS-  !(LX6Ht> !////////////////!!&! ////////// 

1  OR  ! 

!  NUMBER 

!  NAOE  !  IV  1  All  !  all  ! LIGHT! 

POWER!  CNSERS  ! 

(FEET) ! 

LINE-2 

ICES 

LIkt-? 

(•REBUILT! 

(32)  WATERMAN 

STEAMSHIP  CORPORATION 

t 

1  1 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

(CONTINUED) { 

1 

1  1 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

VA 

1-C134 

! 55113* 

1 

2C614AS2! 

61.6! 

31.2! 

8.9*! 

-  i 

*ui 

12.1 (NONE 

!  LA 

NEW 

1 

197*  l 

! 

( 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

i 

VA 

t— C 135 

1551135 

! 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

41*! 

12.1!N0NE 

!LA 

NEW 

1 

197*  ! 

! 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

1 

VA 

1-C136 

1551136 

1 

2 C6!*A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 i NONE 

ILA 

NEW 

1 

197*  J 

1 

» 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-C137 

1551137 

1 

2C614A52! 

61.5! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

*1*! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1 

197*  ! 

! 

1 

1  1 

61.6! 

51.2! 

1.9! 

i 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0138 

1551138 

1 

2C6UA521 

61.6! 

31.2! 

4.9! 

i 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

1 

197*  I 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

WA 

1-C140 

!5511*0 

1 

2061*152! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

41*! 

12.1 ihQNE 

tLA 

NEW 

! 

197*  | 

! 

1 

t  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  i 

1 

1 

ORLEANS 

I 

WA 

1-C1M 

! 551 1*1 

1 

2C6i*A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

*ui 

12.1 iwCNE 

!LA 

NEW 

1 

197*  I 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

1 

mA 

1-CU2 

15511*2 

1 

2C6!*A52! 

41.6! 

2t  .2! 

8.9! 

-  i 

414 ! 

12.1 !NCNE 

ILA 

NEW 

1 

197*  | 

! 

l 

1  1 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-0*3 

15511*3 

1 

2C6!*A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

! 

197*  I 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

t-cm 

15511** 

1 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

*1  * ! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

I 

197*  I 

1 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  t 

I 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0*5 

15511*5 

l 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

4.9! 

! 

41*f 

1 2. 1 j  NONE 

ILA 

NEW 

I 

197*  1 

1 

i 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-01*6 

15511*6 

i 

2C614AS2! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

41*! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

I 

197*  I 

I 

i 

1  1 

61.6! 

!1.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

| 

ORLEANS 

1 

VA 

1-01*7 

15511*7 

i 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

! 

4i*i 

W . 1 j  NONE 

ILA 

NEW 

1 

197*  | 

1 

( 

i  : 

M.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

VA 

1-0*8 

15511*8 

i 

2C6l*A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

*1*1 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974  1 

1 

i 

1  1 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

3*LEANS 

I 

WA 

1-050 

1551150 

i 

2C614A5 2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

41*! 

!2.1 {NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974  I 

1 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-051 

1551151 

t 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

41*! 

12.1  !  NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974  I 

I 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-052 

1551152 

l 

2C 61**521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

! 

41*! 

12.1 1N0NE 

!LA 

NEW 

1 

1974  1 

1 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ; 

! 

! 

ORLEANS 

I 

VA 

1-053 

1551153 

l 

206 1  **521 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

*ui 

12.1! NONE 

!IA 

NEW 

1 

1974  | 

l 

l 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

WA 

1-05* 

155115* 

l 

2061**52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974  I 

1 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-055 

1551155 

l 

2C6!*A52! 

61.6! 

31.2! 

8-9! 

1 

414! 

12.1 1N0NE 

ILA 

NEW 

1 

1974  1 

1 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

1 

WA 

1-056 

1551156 

l 

2C6!*A52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

tLA 

NEW 

1 

1974  { 

1 

i 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

i 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-057 

1551157 

l 

2061**521 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974  I 

1 

l 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

WA 

1-058 

1551155 

i 

2Co!*A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

4U! 

12.1! NONE 

UA 

NEW 

1 

1974  I 

1 

i 

1  1 

41.6*. 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-060 

1551160 

i 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974  1 

1 

i 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

1 

WA 

1-061 

1551161 

i 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974  I 

1 

i 

1  1 

61.6! 

51.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-062 

1551162 

l 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974  1 

1 

! 

1  I 

41.6! 

'1.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

l 

WA 

1-063 

1551163 

1 

2061**52 1 

61.6! 

31.2! 

4.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

(LA 

NEW 

1 

1974  ! 

I 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

WA 

1-06* 

I551U* 

1 

2061**52! 

<1.6! 

'1.2! 

e.9! 

-  ! 

41*! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974  1 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-065 

(551165 

1 

206 ! * *521 

<1.6! 

31.2! 

4.9! 

-  ! 

*14! 

12.1 : NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974  1 

I 

1 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-066 

1551166 

1 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ( 

414! 

12.1 INCNE 

ILA 

NEW 

I 

1974  I 

1 

( 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

WA 

1-067 

1551167 

! 

2061**52! 

*1.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INCNE 

(LA 

NEW 

» 

1974  I 

» 

1 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

W/ 

1-066 

1551168 

! 

206  j  * *52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414J 

12.1 INCNE 

ILA 

NEW 

! 

1974  I 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

| 

ORLEANS 

1 

WA 

1-069 

1551169 

( 

2061**521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12*1 1N0NE 

ILA 

NEW 

1 

1974  1 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS 

I 

WA 

1 "Cl 70 

1551170 

! 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INCNE 

!LA 

NEW 

1 

1974  I 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  I 

! 

I 

ORLEANS 

1 

WA 

1-072 

(551172 

( 

2061**52! 

61.4! 

31.2! 

8.9* 

-  I 

414! 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974  ! 

! 

1 

1  ! 

41.6! 

21.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

I 

ORLEANS 

I 

WA 

1-073 

! 551 173 

( 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

l 

414! 

1 2* 1 i NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974  ! 

1 

! 

!  1 

61.6! 

il.  2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

WA 

1-07* 

(55117* 

! 

2061**52! 

61. o! 

31-2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 !  NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974  1 

I 

1 

i  j 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

WA 

1-075 

1551175 

1 

206! **52! 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974  J 

1 

! 

1  1 

41.6! 

31-2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-076 

(551176 

1 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

1 

1974  1 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

| 

ORLEANS 

1 

WA 

1-077 

(551177 

! 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12* 1 1  NONE 

ILA 

NEW 

1 

197*  I 

I 

! 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

» 

I 

ORLEANS 

! 

WA 

1-078 

1551178 

( 

2C6 1  *  *  52  j 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

•  J 

414! 

12.11  NONE 

ILA 

NEW 

1 

197*  I 

1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

1 

ORLEANS 

1 

WA 

1-079 

1551179 

1 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  • 

4ui 

12.1 INCNE 

ILA 

NEW 

1 

1974  I 

I 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

1 

VA 

1-080 

1551180 

1 

2061**52 ! 

41.6! 

21.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1  INCNE 

ILA 

NEW 

! 

197*  ! 

1 

1 

i  t 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0181 

(551181 

! 

2C61U52! 

61.6! 

11.2! 

8.9! 

-  > 

414! 

12. 1  i  NONE 

ILA 

NEW 

I 

197*  I 

! 

( 

i  i 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-082 

1551182 

! 

2061**52 1 

51.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

41*! 

12.1  INCNE 

ILA 

NEW 

! 

197*  1 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

u* 

1-HJJ 

tS5HA3 

» 

7061**5?! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

*1*1 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974  ! 

I 

1 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

J 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-C1C* 

! 55118* 

1 

2061**52! 

61.6! 

31.2) 

8.9! 

-  ! 

*i*i 

12.1 (NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974  I 

1 

1 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

ORLEANS 

I 

WA 

1-0185 

1551145 

1 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8-9! 

! 

*1*! 

12.1  (NONE 

ILA 

NEW 

! 

197*  ! 

I 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ( 

! 

I 

ORLEANS 

! 

WA 

1-066 

(551186 

! 

2061**52! 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

! 

*1*! 

12.1 1  NONE 

ILA 

NEV 

1 

197*  ! 

1 

I 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1-067 

155.147 

1 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

*1*! 

12-1  ihCNE 

ILA 

NEW 

I 

19  7*  1 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

VA 

1-068 

(551138 

1 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

*1*! 

12-1!  NONE 

ILA 

NEV 

I 

197*  I 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0*9 

(551149 

1 

206!**  52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

41*! 

12.1 {NONE 

ILA 

NEW 

I 

197*  1 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

I 

VA 

1-090 

1551190 

! 

2061**521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

*1*! 

12.1 INONE 

IL/ 

NEW 

t 

197*  I 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

• 

I 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0191 

1551191 

1 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

41*1 

12.1  !N0N1 

ILA 

NEW 

! 

197*  1 

( 

! 

! 

1 

1 

I 

!  1 

1  1 

1  1 

61.6! 

! 

! 

31.2! 

i 

! 

1.9! 

! 

! 

! 

! 

! 

-  ! 

1 

I 

! 

! 

f 

! 

I 

1 

ORLEANS 

1 

I 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OP  VESSELS 
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ENGft! 

D  1ST  1 

VESSEL  NANI 

OPERATOR 

AND  NUMBER 

1  COAST 

!  GUARD 

1  NUMBER 

1  1 VTCC 1  DIMENSIONS  1DRAFT1 

1  NET  !CCD5lLENCTHleP0THl  { 

-1  AEGIS-!  ***•!  MG.  !  REG.1L0A0-! 

1  TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 

1  TON-  IPAGEl  OVER-! OVER-!/////! 

1  NAGE  1  IV  !  AIL  1  ALL  UICWTi 

1CAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  CST  !  CARGO  HANDLING  !S  'OPERATING  ! 

1  CARGO  !  *  IX E D  !  EOUIPHENT  I TC !  ?A$C  ! 

!////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LINE-1  ! 

H0*Sf!  PASS-  !(LIGHT)!////////////////!T5!//////////I 
P0WE91  ENGERS  1  (FEET)!  LINE-2  1  EE!  LINf-2 

YFAR 

5UILT 

0» 

REBUILT 

(32)  VAURNAH 

1 

I 

STEAMSHIP  CORPORATION 
(CONTINUED)! 

1  !  1 

1  !  1 

!  !  ! 

1  1  1 

! 

! 

! 

j 

i 

i 

! 

1 

! 

I 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

1 

I 

1 

! 

1 

1  1 

1  1 

!  ! 

1  I 

UA 

1-C19J 

1551193 

1  206 ! 4  A  52 ! 

1  !  1 

61.61 

61.4! 

31. 21 
31.2! 

8.9* 

1.9! 

! 

414! 

-  1 

12.1! NONE 

1 

1LA  NEW  1 

1  CPLEANS  1 

197* 

' 

■-cm 

1551194 

» 

1  2C614A5?! 

1  !  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

414! 

-  1 

12.1! NONE 

1 

1  LA  NEm  I 

!  ORLEANS  1 

1974 

WA 

1-C195 

1551195 

1 

1  20614452! 

1  !  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

! 

414* 

-  1 

12.1 ! NONE 

1 

{LA  NEU  1 

1  ORLEANS  f 

1974 

WA 

1-C1 96 

1551196 

1 

!  2C614A52! 

1  !  i 

61.4! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9! 

1 

414! 

.  i 

1 2. 1 1  NONE 
! 

1LA  NEW  1 

!  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C1 97 

1551197 

! 

!  2C614A521 

1  1  ! 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

414* 

-  I 

1 2. 1 ! NONE 

1 L  A  NEW  1 

1  CPL'ANS  1 

1974 

UA 

1-0199 

1551199 

1  2C6 ! 4  A  52 ! 

1  !  1 

61.61 

61.4! 

31.2! 

31.2! 

1.9! 

1.9! 

! 

4141 

1 2 . 1 1  NONE 

i 

!LA  NEW  ! 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-0200 

1551200 

! 

1  2C614A52! 

!  !  t 

61.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

I.9» 

■ 

4ui 
-  1 

1 2 . 1 1  NONE 

1 

1LA  NEW  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

UA 

1-02C1 

1551201 

! 

1  20614*52! 

1  !  ! 

61.61 

61.6* 

31.2! 
31. 2! 

3.9! 

1.9! 

.  i 

i 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 

I 

1LA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-0202 

1551202 

! 

!  2C614A52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

i 

414i 
-  ! 

12.1! NONE 

1 

1LA  NEW  1 

'  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C203 

1551203 

i 

1  2C6! 4A521 

1  !  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9* 

i 

4141 
-  ! 

12.1 ! NONE 

1 

!LA  tlk  ! 

1  0»L?«NS  1 

1974 

UA 

1-C2C4 

1551204 

! 

1  20614452! 

(  !  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.91 

l 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 

1 

1LA  NFW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C205 

! 5512C5 

1 

1  20614A52! 

I  !  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

l 

414! 

-  ! 

12.1 1  NONE 

1 

1  LA  NFW  ! 

!  ORLEANS  1 

1«74 

i 

UA 

1-0206 

1551706 

1 

1  20614A52! 

1  1  ! 

6l.5t 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9* 

1.9! 

i 

414! 

-  ! 

12.1!  NONE 

1 

•LA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C208 

155120e 

I 

1  2C614A52! 

1  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

l 

414! 

-  ! 

12.11  NONE 

1 

•LA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C209 

1551209 

1 

1  2C614A52! 

1  i  ! 

61.6! 

61.6! 

31.21 

'1.2! 

8.9! 

1.91 

i 

414! 

-  ! 

12.11  NONE 

1 

•LA  NEW  1 

•  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C210 

1551210 

1 

1  2C614A52I 

1  !  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

*.9! 

1.9! 

i 

414! 

*  1 

12.1 (NONE 

1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-0211 

1551211 

1  20614152! 

1  i  ! 

61.6! 

61.6! 

31.21 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

i 

4ui 

12.11  NONE 
! 

{LA  NEW  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

UA 

1-C212 

1551212 

i 

i  20614452! 

1  i  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

41  4  i 

12.1 (NONE 

1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C213 

1551213 

! 

!  2C6!4A52! 

1  !  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.91 

1.9! 

! 

914! 
-  » 

12.1! NONE 

1 

!LA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-0214 

1551214 

! 

I  206 1 4  A  52 1 
!  !  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

i 

414! 

-  i 

12.1 1NCNE 

I 

ILA  NEW  1 

!  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C215 

1551215 

1 

1  2061052! 

1  !  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

4U! 

-  ! 

12.1 {NONE 

ILA  NFW  1 

I  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-0216 

1551216 

1 

!  20614*52! 

1  1  ! 

61.4! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

414! 

-  ! 

12.1 (NONE 

1 

ILA  HEW  1 

1  CHLEANS  1 

1974 

WA 

1-C217 

1551217 

1 

1  20614*52! 

t  !  I 

*1.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 {NONE 

1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

UA 

1-C218 

1551218 

1 

1  20614*52! 

1  1  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414| 
-  1 

12.1 1N0NE 

1 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C219 

1551219 

!  2C6|4*52! 

!  I  t 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.1! 

1.9! 

1 

414! 
-  ! 

12.1 1  NONE 
! 

!IA  NEW  1 

!  ORLEANS  ! 

1974 

UA 

1-C220 

1551220 

1 

1  20614*52! 

1  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

1 

4141 
-  1 

12.1 ! NONE 

1 

ILA  N*W  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

UA 

1-C221 

1551221 

! 

1  204 1 4 A  52! 

!  !  ! 

41.41 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

414! 
-  1 

12.11  NONE 
! 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C222 

1551222 

1 

1  2Co ! 4 A  52 ! 

!  !  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9* 

1.9! 

i 

4141 
-  ! 

12.1 {NONE 

i 

1 L A  NEW  ! 

I  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C223 

1551223 

1 

1  206*4*52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

414! 
-  • 

12.1 !NONE 

1 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

WA 

1-C224 

1551224 

! 

1  2C6J4A52! 

!  !  ! 

41.6* 

41.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9* 

1.9f 

1 

414! 
-  1 

12.1 1N0NE 
! 

ILA  NF *  1 

!  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C225 

1551225 

I 

!  206*4*52! 

!  !  • 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9J 

1.9! 

! 

414! 
-  ; 

12.1 !kONE 

i 

1 L A  NEW  1 

1  ORLFANS  1 

1974 

UA 

1-C226 

1551226 

! 

1  20614*52! 

!  !  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

414i 
-  j 

12.1‘NCNE 

j 

ILA  NFW  ! 

!  OPLEANS  ! 

1974 

UA 

1-C227 

1551227 

! 

1  2C6!4A52! 

!  !  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.91 

! 

414! 

-  i 

12.1 ! NONE 

1 

ILA  NEW  * 

I  3»LcAN5  1 

1974 

WA 

1-C228 

1551228 

1 

!  206(4*52! 

!  !  ! 

41.6* 

41.6! 

M.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

414* 
-  1 

12.11  NONE 

i 

ILA  NEW  ! 

)  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C229 

1551229 

! 

1  20614*52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9* 

1.9! 

! 

414! 
-  I 

12.1 !nONE 
! 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

WA 

1-C230 

1551230 

! 

!  206*4*52! 

!  i  ! 

61.6! 

*1.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

! 

414! 
-  1 

12.1 !NON€ 

1 

It*  NEW  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

! 

WA 

1-C231 

1551231 

! 

1  2C614A52* 

f  !  ! 

61.4! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9* 

1.9* 

i 

414! 

1 2 • 1 ! NONE 
; 

ILA  NEW  1 

1  0»LcAN$  ! 

1974 

UA 

1-C232 

1551232 

1 

!  206 ! 4 A  52! 

!  !  ! 

41.5! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9* 

1.9* 

i 

414* 

12.1! NONE 
i 

ILA  N* W  ! 

!  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-C233 

1551233 

! 

!  20614*52! 

!  !  • 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

-  i 

i 

414! 
-  i 

12.1 ihCNf 

i 

ILA  NEW  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

UA 

1-0234 

1551234 

1 

!  2C6!4*52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.91 

1.9! 

-  ! 
i 

41  4*1 
•  | 

12.1 ! NONE 

ILA  NEW  1 

!  orl'ih;  ! 

1974 

WA 

1-C2J5 

1551235 

! 

i  20614*52! 

1  !  • 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

.  • 
i 

4ui 
-  1 

12.1! NONE 

1 

ILA  NEW  I 

1  ORLEANS  1 

1974 

WA 

1-C237 

1551237 

1 

!  206!4A52! 

1  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  j 

i 

414* 
-  ! 

12.1JNCWE 

1 

ILA  NEW  I 

!  OPlEANS  ! 

1974 

WA 

1-0230 

1551238 

1 

!  20614*52! 

!  •  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9* 

1.9! 

.  i 

i 

414! 
-  ! 

12.1 ! NONE 

I 

ILA  NEW  ! 

1  ORLEANS  ! 

19?4 

WA 

1-0239 

1551239 

! 

1  20614*52! 

!  i  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9} 

1.9! 

i 

414! 

-  i 

12.1 1NCNE 

1 

(LA  NEW  ! 

1  ORLEANS  1 

1974 

WA 

1-0240 

1551240 

1 

!  2C6J4A52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414* 
-  ! 

12.1 1  NONE 

1 

UA  MW  ! 

1  ORLEANS  1 

1974 

1551245 

1 

!  ZCo!4*5^! 

!  !  I 

6  f  «  di 
61.6! 

31.21 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

i 

i 

414! 
-  ! 

12.11  NONE 

1 

1L*  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-0242 

1551242 

1  20614*52! 

1  1  1 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  > 

414* 
-  ! 

12.11  NONE 

1 

ILA  NFW  1 

I  ORLEAi  .  1 

1974 

WA 

1-C243 

1551243 

1 

t  206(4*52! 

!  !  ! 

61.61 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

i 

i 

414! 
-  j 

12.1 1  NONE 

i 

It  A  NEW  1 

1  ORLEANS  ! 

1974 

WA 

1-C244 

1551244 

1 

1  206*4*52! 

1  !  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

i 

! 

4141 
•  j 

12.1! NONE 
» 

ILA  NEW  1 

1  OfccEANS  1 

1974 

WA 

1-C245 

1551245 

1 

1  2C6I4A52! 

!  !  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9* 

-  1 

1 

mi 

.  i 

12.1  i’none 
j 

•LA  NEW  1 

1  ORLEANS  1 

1974 

UA 

1-0246 

1551246 

! 

!  206 ' JA  52! 

!  !  ! 

41.6* 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9* 

1.9* 

•  ; 
j 

4141 
-  ! 

12.1 (NONE 
i 

ILA  NEW  ! 

1  ORLEANS  I 

1974 

WA 

1-0247 

1551247 

l 

1  2C614A52! 

1  •  ! 

41.4! 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

-  i 

i 

414! 
-  ! 

12.11N0NE 

1 

(LA  NEW  ! 

1  ORLEANS  1 

1974 

WA 

1-0248 

1551248 

1 

1  2C6I4A52! 

!  !  t 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2* 

8.9! 
i  «  9  * 

-  ! 

! 

4141 
-  ! 

12.1 1  NONE 
! 

ILA  NEW  I 

I  ORLEANS  1 

1974 

•  A 

1-C249 

1551249 

! 

I 

!  2C6!4*52! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  1 

41.6! 

61.6! 

! 

! 

31.2! 

31.2! 

! 

; 

8.9! 

1.9! 

! 

! 

-  1 
! 
i 

414! 

.  i 

1 

! 

12. t (NONE 
* 

! 

1 

ILA  NEW  1 

!  ORLEANS  1 

1  ! 

1  ! 

1974 
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ENG*! 

! 

! VTCC !  DIMENSIONS  SORAPT! 

1CAPACITT! 

HIGH¬ 

!  V  E  S  S  E  L  ! 

0  1ST  | 

OPERATOR 

!  tlET 

!CODE!L£NGTh!*RDTH!  ! 

!  ! 

EST 

CARGO  HANDLING 

IS  ! CPERAT IN6  ! 

-!**«•!  RPC.  !  CEC.5l.CAO-! 

!  CAfiOO  ! 

PIXEO 

EQUIPMENT 

!TC  1  BAS*  ! 

TEAR 

!  COAST  !  TER 

!  SEE!//////!/////!  ED  ! 

1 ////////! 

POINT 

LINE-1 

! AO!  LINE-1  ! 

eUILT 

VESSEL  NAPE  AhO  NUMBER  !  GUARD  !  TON-  SPACES  OVE ®- ! OVER- !///// !  HORSE !  PASS-  !  <L ICHT) !////////////////! TO !////////// !  OR  ! 


!  ftvmtft 

URGE  !  IV  1 

ALL  1 

ALL  ‘LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ! 

(PEET>!  LINE-2 

!EE !  LINE-2 

{•REBUILT! 

(32)  WATkRNAN 

! 

2 

STEAMSHIP  CO  RPoj  RATION 
(CONTINUED)! 

i  i 

i  i 

!  1 

!  1 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

j 

i 

i 

i 

i 

! 

I 

i 

! 

! 

i 

» 

i 

j 

! 

! 

! 

W  A 

I-C250 

1551250 

i 

/C614A52! 

1  ! 

41.6! 

41.6! 

31. 21 
31.2! 

3.9‘ 

1.9! 

- 

414 ! 

-  ! 

1 2 . 1 ! NONE 

i 

lLA  NEW 

!  opleans 

• 

i 

1974  ! 

! 

HA 

1-C251 

•551251 

I 

2C614A52! 

;  i 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

- 

414! 

-  | 

■2.1 {none 
! 

It A  HEW 

•  oqlcans 

! 

! 

1974  • 

! 

HA 

1-C2S2 

1551252 

! 

2C6J4A52i 

!  i 

41.61 

61.61 

31.2! 

31.2! 

e.9! 

1.9! 

- 

414! 

-  ! 

12.mOME 

! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

! 

WA 

1-0253 

•551253 

2 

2C614A52! 

1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

5.9! 

1.9! 

“ 

414! 

12.1 SNONE 

1 

I L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  « 

» 

WA 

1-0254 

! 551 254 
! 

2C614AS2! 

1  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1  .9! 

“ 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 
( 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

i 

1974  i 
! 

HA 

1-C255 

! 551255 
! 

2C614A52! 

I  1 

41.6! 

41.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“ 

414! 

12. KRONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

j 

HA 

1 -0254 

1551256 

! 

20614*52! 

1  1 

61.6! 

51.6! 

31.21 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

- 

414! 

1 2  . 1 (NONE 
! 

lLA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  i 
l 

HA 

1-0257 

1551257 

1 

2C6!4»52! 

!  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8*9! 

‘.9! 

“ 

4141 
-  ! 

12.1 {NONE 

1 L A  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1974  ! 

! 

wA 

1-C25E 

1551258 

I 

20614*52! 

!  1 

41.6! 

61.6! 

!1.2! 

31.2! 

C.91 

1.9! 

“ 

414! 

-  ! 

12. KRONE 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  1 
! 

HA 

1-0259 

1551259 

! 

20614*52! 

!  ! 

61.6! 

41.61 

31.2! 

31.2! 

8.«! 

1.9! 

- 

414! 

-  1 

12. KRONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1974  ! 

! 

HA 

1-C260 

1551260 

! 

20414*52! 

!  ! 

61.6! 

51.6! 

31.2! 

31.2! 

8.91 

1.9! 

414! 

-  ! 

12. KRONE 
! 

SLA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

I 

HA 

1-C262 

! 551262 
! 

2C4I4A52! 

!  • 

61.61 

61.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

- 

414! 

-  ! 

12. KRONE 
! 

(LA  NEW 

1  ORLEANS 

1 

! 

1974  ! 

HA 

1-0263 

1551263 

1 

20414*521 

1  ! 

41.61 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

- 

414! 

12. KRONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  I 

I 

WA 

1-C264 

1351264 

1 

2C614A52! 

1  1 

41.6! 

41.61 

31.21 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 

-  ! 

12. Krone 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1974  I 
! 

HA 

1-C267 

1551267 

! 

20614*52! 
t  1 

61.61 

61.61 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

“ 

414! 

-  ! 

12. KRONE 

I 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

I 

I 

1974  1 

1 

HA 

1-0266 

1551268 

1 

20614*52! 

!  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 

-  ! 

12. KRONE 
» 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  | 

1 

HA 

1-C269 

1551269 

1 

20614*52! 

1  ! 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.91 

1.9! 

“ 

4141 
-  1 

12. KRONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

! 

HA 

1-0270 

1551270 

t 

2C614A52I 

1  1 

61.6! 

41.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“ 

414! 

-  ! 

12. KRONE 
! 

I  LA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

! 

HA 

1-C272 

1551272 

! 

20614*52! 

1  1 

61.6! 

41.4! 

31.2! 

51.2! 

8.91 

1.9! 

“ 

414! 

-  1 

12.  KRONE 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  l 
! 

HA 

1 — C  273 

1551273 

1 

20414*52! 

1  I 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

“ 

4141 
-  ! 

12. KRONE 
! 

lLA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

! 

HA 

1 “C  274 

1551274 

I 

20614*52! 

1  1 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 

-  ! 

12. KRONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1974  ! 

! 

HA 

1-C273 

1551275 

! 

2Co!4AS2I 

1  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 

-  1 

12.  KRONE 

1 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

I 

1974  ( 

! 

HA 

1-C276 

1551274 

! 

20614*5/1 
!  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 

-  ! 

12. Krone 
! 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1974  ! 

! 

HA 

1 “C  277 

1551277 

! 

20414*52 ! 

!  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

- 

414! 

-  ! 

12.  KRONE 
! 

! L A  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  | 

1 

HA 

1-C274 

1551278 

1 

2C614A52! 

1  ! 

61.61 

61.61 

31.21 

31.2! 

8.9! 

Ml 

“ 

4141 
-  ( 

12. KRONE 
! 

!LA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1974  1 

1 

HA 

1-C279 

1551279 

I 

2C614A52! 

!  ( 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

4.9! 

1.9! 

414! 

-  ! 

12. KRONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

1 

1974  ! 

! 

HA 

1-C280 

1551280 

! 

20614*52! 

1  1 

61.61 

61.61 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

- 

414! 

-  ! 

12. KRONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1 

I 

1974  ( 

! 

HA 

1-0281 

1551281 

1 

2C614A52! 

!  1 

41.4! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 

-  1 

12. KRONE 
! 

(LA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

! 

HA 

1-C282 

1551282 

! 

206 144521 

1  1 

51.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 

-  ! 

12.  KRONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

! 

HA 

1-0283 

1551283 

1 

2C614A52! 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9| 

1.9! 

- 

414! 

-  I 

12. KRONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

I 

1974  ! 

1 

HA 

1-0284 

1551284 

l 

20414*521 

1  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

* 

414! 

-  ! 

12. KRONE 
! 

1  LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  1 
! 

HA 

1-C285 

1551285 

1 

20614*52  1 
!  1 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9| 

1.9! 

- 

414! 

-  ! 

12.  KRONE 

1 

ILA  NEW 
(  ORLEANS 

1 

! 

1974  ! 

1 

HA 

1-0284 

1351286 

1 

20614*52! 

!  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9| 

- 

414! 
-  ! 

12. KRONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLfANS 

1 

1 

1974  ! 

1 

HA 

1-0287 

1551287 

1 

20614*52! 

1  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9| 

4141 
-  ! 

12. KRONE 

1 

ll A  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1974  ! 
! 

HA 

1-0288 

1551288 

1 

2061 4A  521 

1  ! 

41,6! 

61.6! 

31.2! 

11.2! 

8.9! 

1.91 

414! 
-  ! 

12.  KRONE 

I 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1 

! 

1974  ! 

! 

WA 

1-0289 

1551289 

2C4 ! 4 A  52 ! 

1  ! 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9| 

1.9! 

- 

414! 
-  ! 

12.  KRONE 
! 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 
1 

HA 

1-0290 

1551290 

1 

20614*521 

•  i 

61.o! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.92 

* 

4141 
-  ! 

12. Krone 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ( 
! 

HA 

1-C292 

1551292 

! 

206  1  4A  52  i 

1  1 

41.6! 

61.4! 

3t.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

*14! 

-  ! 

12.  KRONE 
l 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

1 

1974  J 
! 

HA 

1-0293 

1551293 

I 

20614*52! 

!  1 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

414! 
-  ! 

12.  KRONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 
! 

HA 

1-C294 

1551294 

1 

2C614A52! 

;  i 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

E.9! 

1.9! 

” 

414! 

-  ! 

12.  KRONE 
! 

ILA  NEW 

J  ORLEANS 

! 

! 

1974  I 
! 

HA 

1 — C  295 

1551295 

1 

206!  4*52*1 

1  1 

41.4! 

61.6! 

51.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 
-  I 

12. KRONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

j 

i 

1974  • 
! 

HA 

1-C296 

1551296 

1 

20614*52! 

1  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.21 

8.9| 

1.9! 

- 

414) 
-  ! 

12. KRONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORICANS 

! 

| 

1974  ! 
! 

WA 

1-C297 

1551297 

1 

206I4A52! 

!  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9* 

414! 
-  ! 

12, KRONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

i 

i 

1974  ! 
l 

HA 

1-0298 

1551293 

1 

2C614A52! 

j  i 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

414! 
-  ! 

12. KRONE 
! 

J L A  NEW 
!  ORLEANS 

i 

! 

1074  ! 
I 

HA 

1-0299 

1551299 

1 

2C6!4A52i 

1  1 

41.4! 

61.9! 

31.2! 

31.2! 

8.9* 

1.9! 

414! 

12. KRONE 

i 

(LA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 
! 

HA 

1-0300 

155130C 

1 

20614*52! 

!  ! 

61.6! 

41.4! 

31.2! 

31.2! 

3.9! 

1.9! 

414! 

-  I 

12. KRONE 

1 

(LA  NEW 

I  o*l**N5 

{ 

i 

1974  ! 
j 

WA 

1-C301 

1 551301 

1 

2G6I4A521 

1  i 

41.6! 

61.6! 

M.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 

12,1  !NON£ 

! 

1 L A  NEW 
!  ORLEANS 

i 

! 

1974  j 
! 

HA 

1-C302 

1551302 

1 

206)4*521 
!  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

414! 
-  ! 

12. KRONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

I 

! 

1974  1 
1 

WA 

1-C304 

1 551304 

20614*52! 

!  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.4! 

1.9! 

- 

414! 

12. KRONE 

I 

ILA  n:h 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

! 

HA 

1 “C  305 

1551305 

1 

206! 4AJ21 

I  t 

61.6! 

41.4! 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

* 

414! 

12. KRONE 
! 

ILA  NEW 

I  ORLEANS 

! 

1 

1974  ! 
I 

WA 

1-0307 

1551307 

1 

206 14*521 
!  1 

61.6! 

61.61 

31.2! 

31.21 

£.9! 

1.9! 

* 

4141 
-  ! 

12.1 (NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 
1 

WA 

1-C308 

1551308 

1 

2CA*4A52! 

1  1 

41.6! 

41.6! 

71.2! 

31.2! 

£.9! 

1.9} 

414! 
-  ! 

12. KRONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  ! 

WA 

1-CJC9 

1551309 

1 

20614*521 

J  1 

41.6! 

61.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

- 

414! 
-  1 

12. Krone 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974  | 

! 

WA 

1-0310 

1551310 

I 

1 

1 

206! 4*521 
i  1 

1  ! 

1  1 

61.6! 

41.5! 

! 

1 

31.21 

31.2! 

! 

j 

8.9! 

1.9! 

! 

! 

414! 
-  f 

1 

! 

12. KRONE 
! 

! 

1 

ILA  NEW 

1  ORLEANS 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1974  ! 
! 
1 
! 

tabu  z  -  description  or  vessels 
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ENCRl 

!  !  VTCC  l  DIMENSIONS  !  DRAFT! 

! CAPACITY ! 

NIGH-  ! 

!  V  f  S  S  £  L 

DIST! 

OPERATOR 

!  NET  !CCOE!L€NOTM! 3PDTHI  ! 

!  ! 
1  CARGO  ! 

EST  ! 
FIXED  ! 

i  CARGO  HAN0L1NG 
!  EQUIPMENT 

!  S  IQPE9ATIK0 
!  TC 1  eASfc 

!  COAST  !  TER  t  SCE !//////!///// '  EO  !  MUlllltX  POINT  !  LXNE-1  !*0*  LINC-1  !  EUUT  J 

VESSEL  NAPE  AND  NUP0ER  i  CUARD  J  TON-  ‘PACE!  OVER-! OVER- !///// !  HORSE!  PASS-  ! (LIOHT) ! //////////////// IT D !////////// !  0®  ! 

1  NUMBER  !  N*GI  !  IV  !  ALL  !  *LL  JLI6HT!  POWER!  5N0ERS  !  C f SET)  I  LINE-2  !EC!  LIM-2  !*«BUUM 


!  !!!!!!!  \  !  !  !  ! 

!  !!!•!!!  !  !  !  !  ! 


(32)  VATCPNAh 

STEAMSHIP  CORPO! RATION 
(CONTINUED)! 

!  1 

!  1 

! 

! 

{ 

» 

• 

i 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

WA 

1-0313 

1551313 

! 

206 1  4A  52 ! 

!  ! 

61.6! 

61.6! 

31.  Zi 
31. 2! 

8.9* 

1.9! 

! 

414! 

-  i 

12.1 InONE 
j 

!L A  NEW  ! 

!  ORLEANS 

1574 

W  A 

1-QS14 

1551314 

1 

2C614AS2! 

!  t 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

414! 

■  i 

12.1 'NONE 
! 

!IA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C315 

1551315 

! 

2C614A52! 

!  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

4ui 
-  ! 

12.1 !NCNE 

i 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1074 

V  A 

1-031 7 

1551317 

! 

20614A521 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

1 2. 1 i NONE 

1 

ILA  NEW  ! 

!  ORLEANS  ! 

1974 

VA 

1-0310 

1551316 

f 

206*4*$?! 

1  i 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

f.9‘ 

1 .9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 (NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C319 

15513)9 

1 

2C614A52! 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9* 

! 

414! 

-  ! 

1 2. 1 (NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C320 

1551120 

! 

7C614A52! 

!  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 !NONf 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C321 

1551321 

! 

2C6! 4*521 

1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

I 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

! L A  NCU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1*0323 

.'551323 

I 

20&14A521 

1  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9* 

l 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

!LA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C324 

1551324 

! 

2C614A521 

1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.0J 

! 

414! 

-  ! 

12.1 {NONE 

i 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1«74 

UA 

1-C325 

1551325 

! 

2C614A52! 

!  t 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  { 

12.liN0NC 

J 

ILA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-CJ26 

1551326 

1 

2C514A52! 

!  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8,9* 

1.9! 

I 

414! 

-  ! 

12.1 i NONE 
! 

ILA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C327 

1551327 

! 

2C6I4A52! 

!  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9* 

! 

414( 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

!L A  NEW 
!  ORLEANS 

1074 

UA 

1-C328 

1551328 

1 

206*4*52! 

1  ! 

51.6! 

61.6! 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

i 

414! 

-  ! 

12.1 INONE 
i 

!LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1— C  329 

1551329 

1 

!  2Ce> !  4A  52 ! 

!  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

I 

414! 

-  ! 

12.1 j  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-0330 

1551330 

l 

!  20614A52! 

1  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

414* 

.  i 

12.1 {NONE 
{ 

! LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-0331 

1551331 

1 

20614AS2! 

1  1  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

.  i 

12.1 !NCNE 

i 

ILA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C332 

1551332 

t 

1  20614*52! 

!  !  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

?.9* 

1.9* 

•  i 

i 

414! 

-  ! 

12.1 j  NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C333 

1551333 

1 

!  2C6I4A52! 

!  !  t 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9* 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

1 2* 1 ! NONE 

i 

!LA  NfU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-0336 

15*1336 

! 

!  2C6I4A521 

!  !  ! 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

11.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 INONE 
! 

•LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-0337 

1551337 

l 

1  2C6I4A52! 

!  !  J 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C33C 

1551338 

! 

!  2C6I4A571 

!  1  ! 

61.6! 

41.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

4141 
-  I 

12.1 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C339 

1551339 

1 

!  206*4*52! 

!  !  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C340 

1551340 

1 

!  20614*52! 

!  1  1 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.21 

2.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 !NOMC 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-0341 

1551341 

( 

{  2Co!4A52! 

(  1  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8 .9! 
1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 INONE 
! 

!LA  NCU 
!  CPLEANS 

1974 

UA 

1-C342 

1551342 

1 

1  2C614A52! 

1  1  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414* 

-  ! 

12.1 INONE 
! 

ILA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C344 

1551344 

1 

!  2Co!4 *52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.5* 

1.9! 

I 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

{ LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C34S 

1551345 

»  206 1 4A  52 ! 

1  !  1 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

i 

414! 

-  ! 

1 2. 1 ! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-0346 

1551346 

I 

!  2C614A52! 

1  !  ! 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

3.9* 

1.9! 

i 

414! 

-  ! 

12.1 INONE 
! 

ILA  NEU 

I  ORLEANS 

1974 

UA 

1-0347 

! 551347 
! 

!  2Co! 4A52! 

1  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1«74 

UA 

1-0349 

1551349 

1 

2  20614*52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 (NONE 
! 

ILA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C350 

1551350 

! 

1  20614A52! 

1  !  ! 

41.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

I 

414J 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

! LA  NEW 
!  ORLEANS 

1574 

UA 

1-0J51 

1551351 

! 

1  20614*52! 

t  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 (NONE 
! 

!LA  NEU 
!  ORLEANS 

1974 

VA 

1-0352 

1551352 

1 

1  2C6I4AS2! 

1  !  ! 

61.6! 

61.4! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

• 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

!LA  NFU 
!  ORLEANS 

1574 

WA 

1-0353 

1551353 

! 

1  2C614A521 

1  1  ! 

61.6! 
6*. 6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

1 

414! 

-  ! 

12.1 INONE 
! 

ILA  NEW 
!  OPLEANS 

1074 

WA 

1 “C  354 

1551354 

! 

1  2C614A52! 

1  !  1 

61.4! 

61.6! 

31.2! 

51.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

SLA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C355 

1551355 

1 

1  206(4*52! 

!  1  ! 

51.6! 

61.4! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 INONE 
! 

UA  NEU 
!  ORLEANS 

197* 

UA 

1-C356 

1551356 

! 

1  2C6I4A52! 

1  1  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

UA  NEU 
!  ORL* ANS 

1974 

WA 

1-0357 

1551357 

I 

1  206! 4*52 ! 

I  !  1 

61*6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

j 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
• 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-C358 

1551358 

1 

1  2C614A57! 

!  1  ! 

61.6! 

61.6* 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 INONE 

t 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

WA 

1-C359 

1551359 

! 

1  2C6I4A52! 

!  !  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1./I 

1 

414! 

-  ! 

1 2. 1 ! NONE 
« 

ILA  NEb 
!  ORLEANS 

1974 

WA 

1-0360 

(551360 

1 

1  20614*52! 

!  !  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9J 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 INONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1074 

WA 

1-0361 

1551361 

1 

1  20614*52! 

1  !  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1! NONE 
! 

ILA  N*b 
!  ORLEANS 

107* 

UA 

1-C363 

1551363 

! 

1  20614A52! 

!  !  ! 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

6.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 {NONE 
! 

UA  NEU 
!  ORLEANS 

197* 

WA 

1-0364 

1551364 

1 

1  206(44521 

(  !  ! 

61.6! 

41.6! 

31.2! 

31.2! 

e.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

1 2. 1 ! NONE 
! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

WA 

1*0365 

1551365 

i 

1  206(4*522 

!  !  ! 

41.6! 

41, At 

31.2! 

tl.9* 

8.9! 
t  .01 

! 

A14! 

-  1 

12.1 ! NONE 
» 

ILA  NEU 

1  ORLEANS 

1974 

WA 

1-0366 

i 551366 

1 

i  206 i 4 *  5ei 

1  !  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  I 

12.1 (NONE 
! 

UA  NEb 
!  ORLEANS 

1«74 

VA 

1-0367 

1  551367 

1 

1  206(4*52! 

1  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 

1 

ILA  NEU 
!  ORLEANS 

1074 

VA 

1-0368 

1551368 

1 

!  20614*52! 

1  !  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.91 

! 

414! 

12.1 INONE 
! 

ILA  NEW 
!  ORLEANS 

1974 

WA 

1-0369 

1551369 

1 

1  2C614A521 

1  1  1 

61.6! 

61.6! 

31.2! 

31.21 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  I 

12.1! NONE 
! 

UA  NCU 
!  ORLEANS 

1974 

VA 

1-0371 

1 55*1/1 

1  2C614A52! 

1  t  1 

41.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 ! NONE 
! 

ILA  NFU 
!  ORLEANS 

1974 

UA 

1-0372 

1551372 

1 

2  205 14*52! 

1  1  1 

51.6! 

61.6! 

31.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

414! 

-  ! 

12.1 INONE 
! 

UA  NEU 

1  ORLEANS 

1974 

VA 

1-C373 

1551373 

1 

1  2C614A52! 

1  1  ! 

61.6! 

61.6! 

21.2! 

31.2! 

8.9! 

1.9! 

! 

4141 
-  ! 

12.1! NONE 
! 

UA  NfV 
!  ORLEANS 

1974 

VA 

1-C374 

1551374 

1 

1 

1 

1  20614*52! 

1  1  I 

1  1  1 

1  t  t 

61.6! 

*1.6! 

1 

t 

31.2! 

31.2! 

! 

1 

8.9! 

1.9! 

! 

( 

! 

! 

! 

414! 

-  ! 

! 

! 

1 2. t ! NONE 
! 

! 

! 

UA  NEW 
!  ORLEANS 

! 

! 

1974 

TA3LC  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


Ml 


ENGR! 

DISTI  OPERATOR 

!  ! V T C C 1  DIMENSIONS  'DRAFT! 

!  NET  lCCOElLENUHieADTN!  ! 

!*£<!$-!**••!  RES.  !  RCG.KCAP-! 

I  TER  J  SEC!//////!/////!  ED  * 

!  TON-  ‘PA&E!  OVCP-JOVEP-!/////! 

!  NAfiE  *  IV  !  AIL  !  ALL  RIGHT! 

! CAPACITY!  MI6M-  ! 
!  !  EST  ! 

!  V  E  S  S  £  L 
CARSO  HANDLING  !S  !CP£»ATINt 

!  ( 

I  j 

VESSEL  NAPE  AND  NU*8E R 

!  COAST 
!  4UAR0 
!  MH8ER 

!/✓//////!  POINT  ! 
MORSE!  PASS*  !  (LIGHT)  ! 
POWER!  CNGERS  !  (FEET)! 

UNE-1  !  AO!  LINE-1 

/////// /////////!TD! ////////// 
LINE-2  !EE!  LINE-? 

i  turn  i 

1  OR  ! 

‘•U8U1L11 

(  !!!!!!!  !  !  ! 

!  !!!!!!!  !  !  ! 

‘RATION  !!!!!!!  !  !  ! 


(32)  VATERPAN 

STEAHSHIP  COSPQ! RAT  ION 

t 

!  1 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

» 

(CONTINUED)! 

1 

1  • 

; 

j 

t 

! 

! 

! 

j 

• 

¥A 

1-C375 

! 551 375 

! 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1! NONE 

!l  A 

NEW 

i 

1974 

! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

1 

0»LcAN$ 

i 

W  A 

1*0376 

J  55 1  376 

! 

2 C614A32! 

61.6! 

31.2! 

8.1! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1974 

! 

! 

•  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

i 

! 

ORLEANS 

i 

W  A 

1-0377 

1551377 

i 

206 1 4A  52 1 

61.6! 

31.2! 

£.9! 

-  1 

414! 

12.1 JNCNF 

•LA 

NEW 

I 

1974 

! 

i 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

! 

OPLEANS 

! 

WA 

1-C379 

!  55 1  379 

i 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

5.9! 

-  ! 

414! 

12.MNCNE 

!l  A 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

!  i 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

*  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C3EO 

! 551 380 

1 

206 ! 4*52 i 

0  1  *  6  ! 

!  1 . 2 ! 

8. 9! 

-  i 

414! 

1  2 . 1 !  NONE 

ilA 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

i 

-  i 

i 

1 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C351 

‘551391 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1 ! NONE 

•LA 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

•  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

*  ! 

i 

j 

ORLEANS 

WA 

1-0382 

! 551382 

1 

206 1 4  A  52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1 j  NONE 

SLA 

NEW 

i 

1974 

! 

! 

;  ; 

M.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

* 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C353 

!  55 1 38  1 

1 

2Ct 1 4A52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

1 2  •  1 ! NONE 

•LA 

NEW 

i 

1974 

! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C354 

1551384 

1 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

(14! 

12.1 ! NONE 

SLA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

j  2 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0385 

!  35  1  255 

1 

2C6!4P??i 

61.6! 

31.2! 

5.9* 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

JL  A 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

;  ; 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

■ 

-  i 

i 

J 

ORLEANS 

i 

WA 

1-0386 

‘551386 

1 

20614A52! 

61.  o! 

*1.2! 

S.o* 

-  • 

414! 

12.1‘NONE 

SLA 

NEW 

• 

1974 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

.  i 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1-0387 

1551367 

! 

2C614A52J 

f  1.6! 

31.?! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

SEW 

i 

1974 

! 

i 

!  i 

!1.6! 

*1.2! 

1.9* 

! 

•  i 

! 

• 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C358 

.'  551355 

! 

2C614A52! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

t 

1974 

! 

1 

;  { 

61.6! 

*1.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0389 

1551359 

! 

20614*52! 

61.6! 

*1.2! 

8.9J 

-  ! 

414! 

12.1  ! NONE 

SLA 

NEW 

i 

1974 

i 

1 

!  ! 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

*  ! 

i 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C390 

!  551  290 

i 

206*4*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  ‘NONE 

!LA 

NEW 

i 

1974 

! 

i 

;  2 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  i 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C391 

1551391 

« 

206! 4*52! 

61.6! 

31.2! 

a. 9*. 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

JLA 

NEW 

i 

1974 

i 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

j 

WA 

1-C392 

‘551292 

i 

206 !  4*52 ! 

6l.6» 

31.2! 

8.9! 

-  ; 

414* 

12.1! NONE 

SLA 

NEW 

2 

1974 

i 

! 

i  2 

61.6! 

*1.2! 

1.9! 

i 

-  j 

i 

i 

ORLEANS 

i 

WA 

1*0393 

1551393 

! 

206 !  4*52 ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

i 

414* 

1 2 . 1 !  NONE 

•LA 

NEW 

! 

19?4 

! 

! 

;  j 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  i 

i 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1*0394 

1551394 

1 

206 !  4*52 ! 

41. o! 

*1.2! 

8.9* 

! 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NCW 

i 

1974 

1 

t 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1-0395 

1551395 

1 

206 ! 4*  52 ! 

41.6! 

*1.2! 

1.9! 

*  ! 

414! 

12.1 (NONE 

!IA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  ! 

M.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

i 

ORLEANS 

! 

WA 

1 -0396 

1551396 

! 

2C6!4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  • 

414! 

12.1 (NONE 

•LA 

NEW 

! 

1974 

{ 

i 

•  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C398 

*551398 

! 

206  !  4* 5? ! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.11NONE 

!LA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

! 

! 

ORLEANS 

I 

WA 

1-C399 

1551399 

! 

206*4*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

“  • 

414! 

12.1 ! NONE 

!La 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

l 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-C4C1 

1551401 

; 

206 ! 4*5? ! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 {NONE 

!IA 

NEW 

! 

1974 

• 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0402 

1551402 

1 

2C6S4A57! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1UCNE 

!LA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

!  ! 

61.6! 

*1.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-C4C3 

1551*03 

1 

2Ct!4*5»! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

*  I 

414! 

12.1 ‘NONE 

!LA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

2  ; 

61.6! 

*1.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

« 

! 

ORLEANS 

1 

VA 

1-C4C4 

1551*04 

1 

2C6 !  4*  5? ! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

-  1 

414! 

12.1 INONF 

ILA 

NEW 

! 

1974 

( 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0405 

1551405 

! 

2C6!4*52 1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

1  2  •  1 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

l 

! 

OPL‘AN$ 

! 

VA 

1*0406 

1551*06 

1 

206 !  4 A  5? 1 

61.6! 

31.2! 

£.9! 

-  i 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-C407 

1551*07 

1 

2C6!4»52! 

61.61 

*1.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1*0408 

1551408 

1 

?C& !  4 * 5?  ! 

61.6! 

*1.2! 

8.9* 

-  ! 

414! 

12.1 {NONE 

SLA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1-C4C9 

1531409 

! 

2C6J4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

! 

414* 

12.1! NONE 

!IA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

i  ; 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  * 

» 

i 

ORLEANS 

J 

WA 

1-0410 

1551410 

1 

20o  ! 4*  5? ! 

51.6! 

31.2! 

8.9! 

.  i 

4ui 

12.1 {NONE 

SLA 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

!  ! 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

J 

« 

ORLEANS 

2 

WA 

1-C4M 

1551*11 

l 

2C6  !  4  *  5?  ! 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12. lj NONE 

!  L  A 

NEW 

i 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.6! 

*1.2! 

1.9* 

! 

*  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

WA 

1*0412 

1551412 

1 

20614*52! 

51.6! 

31.2! 

8.9! 

•  i 

414! 

12.1  SHONE 

SLA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-C413 

1551413 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

*  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS 

{ 

WA 

1-C414 

1551414 

! 

2C6!4*S2! 

41.  M 

31.2! 

8.9! 

! 

41  4 1 

12.11N0NE 

ILA 

NEW 

i 

1974 

1 

i 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

; 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-C415 

1551415 

! 

20614*521 

41.6! 

31.2! 

8-9! 

*  i 

414! 

12.1! NONE 

JLA 

NEW 

• 

1974 

1 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

i 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1*0416 

1551416 

1 

20614*52* 

61.6! 

21.2! 

8.9* 

! 

414! 

12. 1 ! NONE 

!LA 

NEW 

i 

1974 

! 

1 

!  1 

61.6! 

*1.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1-0417 

155U17 

1 

2C6!4*52! 

61.61 

31.2! 

8.9* 

i 

414! 

12.1 (NONE 

!LA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

j  2 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

■ 

J 

ORLEANS 

j 

WA 

1*041 8 

1551418 

1 

2C6!4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

*  ! 

414! 

12. 1 1NONE 

ILA 

NEW 

i 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

i 

i 

ORLEANS 

i 

WA 

1-0419 

1551419 

1 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

! 

414! 

12.1‘NONE 

j  L  A 

NEW 

■ 

1974 

I 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

j 

WA 

1-C42C 

1551420 

1 

206 14*52! 

61.6! 

31.2* 

8.9* 

! 

414! 

12.1! NCNF 

!L  A 

NEW 

j 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C421 

1551421 

1 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

1  2 . 1 ! NONE 

•LA 
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• 

1974 

! 

1 

!  f 

61.6* 

*1.2! 

1.9! 

! 

-  j 

( 

! 

ORLEANS 

i 

WA 

1*0422 

1551422 

1 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 INONE 

JLA 

NEW 

• 

1974 

1 

1 

1  1 

61.6! 

J1.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1-0423 

1551423 

1 

2C&  ! 4 A 52 ! 

61.6! 

*1.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

1  2  •  1 ! PC  ME 

SLA 

NEW 

! 

1974 

! 

! 

1  I 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

! 

*  ! 

! 

! 

ORLEANS 

1 

WA 

1*0424 

1551424 

! 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 INONE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

! 

1 

!  1 

61.61 

*1.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

WA 

1*0425 

1551425 

! 

20614*5? ! 

61.6! 

31.2* 

8.9! 

I 

414! 

12.1 {NONE 

•LA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS 

J 

WA 

1-C426 

1551426 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

e.9» 

-  ! 

414! 

12.1 InONE 

!la 

NEW 

i 

1974 

1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

*  1 

! 

j 

ORLEANS 

i 

WA 

1*0428 

! 551428 

1 

20614*52! 

41.  o! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! ACNE 

ILA 

NEW 

! 

1974 

1 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS 

! 

WA 

1-C429 

1551429 

1 

20614*521 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 I  NONE 

ILA 

NEW 

I 

1974 

1 

1 

!  ! 

41.61 

11.2! 

1.9! 

j 

-  1 

i 

J 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C43C 

1551430 

1 

2C614A52! 

61.4! 

31.2! 

8.9* 

-  i 

414! 

12.1 ! NONE 

!l.A 

NEW 

i 

1974 

1 

l 

I  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

I 

ORLEANS 

i 

WA 

1-C431 

1551431 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8,9! 

-  1 

414* 

12.1 INONE 

HA 

NEW 

i 

1974 

I 

! 

!  1 

61.6* 

11.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

• 

ORLEANS 

i 

WA 

1*0432 

1551432 

1 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.1 INONE 

SLA 

NEW 

! 

1974 

1 

i 

1 

1 

S 

1  ! 

!  1 

1  1 

61.6! 

1 

j 

31.2! 

! 

1 . 9  j 

i 

! 

I 

i 

-  ! 
i 

i 

1 

i 

i 

i 

i 

i 
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! 

1 

i 

! 

TAflLE  2  -  DESC AIPT ION  Of  VESSELS 
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EHGR! 

DIST ! 

VESSEL  NAPE 

OPERATOR 

AND  NUP8EP 

!  COAST 

1  GUARD 

!  NUMBER 

1VTCC1  DIPENSICNS  lOPATTt 
NET  tCCDEl LENGTH! ePOTH!  1 

AEGIS-! **  ** |  RFC.  1  PEG.UCAO-! 
TEA  1  SEE!//////!/////!  EO  ! 
TON-  fPAGEt  OVe*-!CVtp-!/////1 
NAGE  !  IV  l  ALL  !  ALL  ! LIGHT! 

1CAPACITY!  HIGH-  |  !  V  E  S  S  E  L 

!  !  EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ‘OPERATING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  ITC!  ?ASe 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1 

HOPS* !  PASS-  ! (LIGHT) !////////////////!T0! //////////! 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-?  !  EE!  LINE-? 

! 

! 

TEAR  ! 
EUU1  ! 
OR  • 

♦AEBUUtJ 

(32)  VATERMN 

1 

! 

STE APSH1P  C0RpCt  RAT ION 

1  1 

1  ! 

1  1 

» 

i 

i 

; 

i 

j 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

!  1 

i 

i 

i 

1 

! 

! 

(CONTINUED) 1 

1  1 

i 

• 

j 

!  I 

i 

! 

V A  1-C433 

J  551  433 

206 !  4 A  52 1 

6  1  .6! 

31.2! 

€  •  9  j 

- 

!  414! 

12. 

ISJiCNE 

!LA 

NEW 

1974 

i 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

J 

ORLEANS 

WA  1-C435 

1551435 

2C614A52! 

41.6! 

31.21 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 !  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I  -  ! 

J 

! 

ORLEANS 

VA  1-C436 

1551436 

2C614A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

1  4141 

12. 

1  SHONE 

•LA 

NEW 

1«74 

1 

1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C437 

1551437 

2C614AJ21 

61.6! 

51.2! 

8.91 

- 

!  414! 

12. 

ISNCNE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

1 

ORLEANS 

VA  1-0436 

1551438 

2C614A52! 

41.8! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

lihCSE 

{LA 

NEW 

1974 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

!  -  ! 

! 

1 

cplsans 

WA  1-C439 

1551439 

2C614A521 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

!  .14! 

12. 

1 !  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

I 

l  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

{ 

ORLEANS 

WA  1 -C  440 

1551440 

2C6 ! * A  52 ! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 !  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.61 

31.21 

1.9! 

I  -  1 

! 

| 

ORLEANS 

WA  1-0442 

1551442 

2C4UA52! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 !  NONE 

•LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-04*3 

1551443 

2C414A52! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

1 

ORLEANS 

WA  1-C444 

1551444 

2C6 1 4  A  52 1 

61.61 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1  i  NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C445 

1551445 

2C614A521 

61.  Ot 

•1.2! 

8.9! 

- 

!  *14! 

12. 

1  !  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

\ 

1  f 

*l.el 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

t 

1 

ORLEANS 

WA  1-0447 

1551447 

2C6I4A521 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

!  414! 

12. 

1 1  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

l  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C448 

1551448 

2C614A521 

41.61 

31.2! 

8.9! 

- 

!  4141 

12. 

1 ! NONE 

(LA 

NEW 

19?4 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  1-C449 

1551449 

2C  6 ! 4 A  52  1 

41.6! 

31.2! 

8.91 

- 

!  414! 

12. 

1 !  NONE 

ILA 

NEW 

1974 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  1 

! 

I 

ORLEANS 

WA  1-0450 

1551450 

2Co14a52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 {NONE 

!LA 

NEW 

1974 

1 

!  1 

41.6! 

71.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

I 

ORLEANS 

WA  2-C451 

1567*51 

20614*521 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 {NONE 

!LA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

41.4! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-C452 

1567452 

2CM4A52! 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

!lA 

NEW 

1976 

J 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ( 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C453 

1557453 

20614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 JNONC 

ILA 

NEW 

1976 

l 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

l 

ORLEANS 

WA  2-0454 

1567454 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.91 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-C455 

1547455 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 !  NONE 

!  L 

NEW 

1976 

1 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  2-C456 

1547456 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

t 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

I 

ORLEANS 

WA  2-C457 

1547457 

2C614A52! 

61.©! 

•1.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 {NONE 

!LA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-C458 

1567458 

206  1 4  A  52  1 

61.6! 

31.2! 

3.7! 

- 

1  414! 

12. 

1 ( NONE 

!  LA 

NEW 

1976 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

| 

ORLEANS 

WA  2-C459 

1567459 

2C©!4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

t  414! 

12. 

1 ! NONE 

!IA 

NEW 

1976 

* 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  1 

! 

! 

CPLEANS 

; 

WA  2-C460 

1567460 

2C614A52! 

41.6! 

31.2! 

8.9| 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

71.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C461 

1567461 

2C6I4A52! 

61.4! 

31.2! 

6.91 

- 

1  414! 

12. 

1 (NONE 

!LA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

6l.o! 

*1.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C462 

1567462 

2C654A52! 

61.6! 

**..<! 

8.9! 

• 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

!IA 

NEW 

1976 

1 

1  ! 

61.6! 

*1.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-C463 

l 567*63 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1INCNE 

!IA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0*6* 

1567464 

2C614A52! 

61.6! 

71.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1!NONE 

•LA 

NEW 

1976 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

i 

! 

ORLEANS 

VA  2-0465 

1567465 

20614  a  52 ! 

41.©! 

*1.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1  j  ACNE 

ILA 

NEW 

1«76 

I 

!  i 

41.4! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  2-Cs*'. 

1567466 

2C614A52I 

61.4! 

21.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 j  NONE 

!  LA 

NEW 

1976 

1 

1  ! 

61.©! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C467 

1567467 

206 1 4 A  52 i 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

UA 

NEW 

197© 

l 

1  ! 

41.6! 

*1.2! 

1.91 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C469 

1567469 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

3-9| 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

UA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

61.6! 

21.2! 

1.9! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C470 

1547470 

2Col4A52! 

61.6! 

71.2! 

3.9! 

- 

i  414! 

12. 

1 1  NONE 

UA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

41.81 

21.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C472 

1547472 

20614A52I 

©1.6! 

71.2! 

3.9! 

- 

!  414! 

12. 

1INCNE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

!  1 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

!  -  l 

i 

1 

ORLEANS 

WA  2-C473 

1567473 

2C6I4A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9| 

- 

!  414! 

12. 

1 1  NONE 

UA 

NEW 

1976 

1 

i  J 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

| 

ORLEANS 

WA  2-C474 

1567474 

20614A52! 

61.4! 

31.2! 

3.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 INCNE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

!  ! 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-C475 

1567475 

2C6UA521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

I 

ORLEANS 

WA  2-C476 

1567476 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

!LA 

NEW 

1976 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  1 

! 

! 

CPLEANS 

WA  2-0*77 

1547477 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 'NONE 

ILA 

NE* 

1976 

! 

I  1 

61.4! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

QUEANS 

WA  2-C478 

1547478 

2061**52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

UA 

NEW 

1976 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0479 

1567479 

2C414A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  4141 

12. 

1 ! NONE 

UA 

NEW 

1«76 

1 

!  ! 

61.6! 

*1.2! 

1.9! 

i  -  ! 

! 

• 

OPLCANS 

WA  2-0480 

1567430 

20614*521 

61.©! 

*1.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 ihONC 

UA 

NEW 

1976 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0481 

1567481 

2C614A52I 

41.41 

31.2! 

i/,i 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

!L  A 

NEW 

1976 

1 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-0482 

1567432 

2C614A52! 

61.6! 

*1.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 SNONE 

ILA 

NEW 

1976 

i 

! 

J  1 

41.4! 

*1.2! 

1.9! 

!  -  ! 

i 

! 

ORLEANS 

WA  2-0483 

1567483 

204 1 4A52 ! 

4I.4{ 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 1  NONE 

UA 

NEW 

1 9?6 

I 

!  J 

<4  4  1 

*  *  *  > 

1.7* 

I  -  1 

i 

J 

0°l f *N< 

WA  2-C484 

1547484 

206 ! **52 ! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

i  4ni 

12. 

1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

! 

!  1 

41,6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

I 

ORLEANS 

WA  2-C485 

1567435 

20614*  52! 

81.6J 

31.2! 

8.9  J 

- 

i  414! 

12. 

1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

1  i 

41.6! 

31.2! 

1.9| 

i  -  I 

! 

1 

ORLEANS 

j 

WA  2-0484 

1567486 

2C614A521 

41.6! 

31.2! 

8.9| 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

UA 

NEW 

1976 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

! 

1 

ORLEANS 

WA  2-C487 

1567487 

206 1  *  A  $2! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

!  414! 

12. 

1 ! NONE 

UA 

NEW 

1978 

I 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

) 

ORLEANS 

WA  2-0488 

1567435 

206 ! **52! 

81.6! 

31.2! 

8.9! 

- 

(  414! 

12. 

1 ! NONE 

UA 

NEW 

1976 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

!  -  ! 

I 

! 

ORLEANS 

WA  2-C490 

1547490 

206 1  *  A  52 1 

41.6! 

21.2! 

3.9! 

- 

1  414! 

12. 

1 {NONE 

!L  A 

NEW 

1«76 

I 

(  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1  -  ! 

! 

! 

OILCANS 

WA  2-0491 

1567491 

2C614A521 

(1.61 

31.2! 

8.9! 

- 

i  4141 

12. 

1 ! NONE 

ILA 

NEW 

1976 

1 

t  t 

41.61 

31.2! 

1.9! 

!  -  1 

! 

! 

ORLEANS 

WA  2-C492 

1567492 

2C6I4A521 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

- 

i  414! 

12. 

1 ! NONE 

UA 

NEW 

1976 

! 

i 

1 

1  ! 

i  1 

l  ! 

*1.41 

i 

i 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

! 

i 

1  -  ! 

I  ! 

!  ! 

! 

i 

i 

! 

I 

! 

ORLEANS 

TAdL!  2 


DESCRIPTION  OP  VESSELS 


8.49 


HIGH 

DMT! 

VESSEL  MAPE 

OPERATOR 

AND  NUP3E* 

!  COAST 

)  GUARD 

1  MiH9tt 

1  IVTCCt  DlMNSXCNS  fDPAPTf 

1  hf't  ICCOP!  LENGTH!  8AOT  Mi  1 

! RESIS-! *«•* |  *«G.  1  *«0.1LCAD-1 

1  TER  l  SSE1//////1/////1  (0  1 

1  TON-  IPAifl  OVCi'ICVC*-!/////! 

1  N*GE  1  IV  !  ALL  !  *LL  JLIGHII 

! 

! 

KORSEl 

POWER! 

CAPACITY! 

! 

CARGO  ! 
P///////I 
PASS-  ! 
ENGE9S  ! 

HIGH-  !  ivmii 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  ICPERAT  TNG 
FIXED  !  EQUIPMENT  ! TC t  RASE 

POINT  !  L  INC-1  !  *  0 !  LINCM 

(light)  \/tntitn/nt/n\jt>\ tut  nun 

C  PCET) !  LINE-2  ICE!  LtNf-2 

1 

! 

YEAR  ! 
GUILT  J 
Of  ! 

•AE3UUT! 

(32)  VAT  J  MAN 

! 

I 

STEAPSMIP  COMBINATION 

1  1 

1  1 

1  ! 

l 

1 

I 

! 

1 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

(continued)! 

!  t 

1 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

VA  2-CG93 

1567493 

206 14A  52 ! 

51.6! 

21.21 

3. 9J 

-  j 

GUI 

i 2. 1 ! NONE 

!L  A 

NEW 

1976  1 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  i 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-CG9G 

1567494 

2C6UA521 

11.6! 

31.2! 

!  .91 

-  | 

GUI 

12. 

i  NONE 

!  t 

Nfv 

1976  1 

! 

1  1 

61.6! 

51.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-CG95 

1 547495 

206141421 

51.6! 

31.2! 

8.9| 

GIG' 

12. 

!  NONE 

■LA 

NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

frt.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

ORLEANS 

! 

VA  2-C*9d 

1547496 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

3.9* 

-  ! 

GIG! 

12. 

!  NONE 

•LA 

NEW 

1976  ! 

1  1 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  i 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-CG97 

1567497 

206 1 4  A  52 ! 

61.6! 

31.21 

8.9! 

-  ! 

GIG* 

12. 

INONE 

!LA 

NEV 

1976  l 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  i 

! 

ORLEANS 

| 

VA  2-CG06 

!  567498 

20 ) t  4  A  5?  1 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

•  * 

GIG! 

12. 

(NONE 

•LA 

NEV 

1976  ! 

1 

1  1 

<1.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-CG9Q 

•567499 

2C  6  1  a  A  5?  1 

51.6! 

31.2! 

3.9! 

-  | 

GIG! 

12. 

INONE 

•LA 

NEW 

1978  ! 

1  1 

*1.4! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

1 

VA  2-CSC1 

1567501 

2C  6 1 4 » 52  1 

6l.o! 

31.2! 

3.9! 

-  • 

GIG! 

12. 

INONE 

!LA 

NEV 

1974  ! 

1 

!  ! 

51.6! 

31.21 

1.9* 

j 

.  i 

i 

ORLEANS 

! 

VA  2-C5C3 

1657503 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

GIG! 

12. 

•NONE 

•LA 

NEV 

1976  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9» 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-C5CG 

1  567  504 

2C6J4A52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

4*  *  * 

12. 

!  NONE 

•LA 

NEV 

1976  1 

; 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.7! 

! 

-  • 

! 

ORLEANS 

I 

VA  2-0505 

i  567505 

20614*571 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

GIG* 

12. 

INCH* 

ft  A 

NEW 

1976  1 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0506 

1567506 

20614*521 

41.6! 

31.2! 

3.9! 

-  J 

GIG! 

12. 

INONE 

!  L  A 

NEV 

1976  I 

1 

1  1 

51.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

! 

VA  2-C5C7 

1567507 

2C414A52! 

61.61 

'1.2! 

3.9! 

-  • 

GIG! 

12. 

!  NONE 

UA 

NEW 

1°76  ! 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

I 

ORLEANS 

! 

VA  2-0508 

!  $67308 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  » 

GIG! 

12. 

!  NONE 

!L  A 

NFV 

1976  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-C5C9 

1567509 

2C614A52I 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

GIG! 

12. 

•NONE 

!La 

NEV 

1976  ! 

1 

1  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

! 

VA  2-CS1C 

1  547510 

20614*521 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

GIG! 

12. 

Incne 

UA 

NEV 

1976  f 

1 

1  ! 

M.6! 

31.21 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2*0511 

1567511 

2 0614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

GIG! 

12. 

INONE 

!l* 

NEV 

1976  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

ORLEANS 

1 

vA  2-0512 

1547512 

2  C  6 1 4A321 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

GIG! 

12. 

!N0NE 

UA 

NEW 

1976  I 

1 

i  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-C51J 

1547513 

2Cd 1 4  A  52 1 

61.4! 

31.2! 

8.7! 

GIG! 

12. 

!  NONE 

UA 

NEV 

1976  ! 

! 

!  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

; 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-C5U 

1567514 

20&14AJ2! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

GIG! 

12.1 

INONE 

f  L  A 

NEW 

1976  ! 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.  >! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-C515 

1567515 

20*14*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9J 

-  ! 

GIG! 

12.1 

INONE 

UA 

NEW 

1976  ! 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0516 

1547516 

20614*52! 

<1.6! 

31.2! 

8.9! 

GIG! 

12. 

INCNE 

UA 

NEV 

1976  ! 

f 

1  ! 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  1 

1 

ORLEANS 

1 

VA  2-0517 

1547517 

2C614AS2! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

MG! 

12. 

i  NONE 

UA 

NEV 

1976  1 

1 

!  ! 

*1.6! 

31.2! 

1.9! 

• 

-  t 

! 

ORLEANS 

1 

VA  2-0515 

1547518 

20614*52! 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

GIG! 

12.1 

!  NONE 

UA 

NFV 

1974  ! 

l 

!  1 

41.4! 

•1.2! 

1.9! 

! 

•  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-C519 

1567519 

20614*52! 

61.4! 

31.2! 

!.9‘ 

GUI 

12. 

!  NONE 

UA 

NEV 

1976  I 

1 

(  1 

81.6! 

51.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-C571 

1547521 

20614*521 

41.6! 

31.21 

3.9! 

GIG! 

12.1 

INONE 

!  L  A 

NEW 

1976  ! 

! 

!  ! 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

J 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

w»  J-C5J2 

1547522 

2C614A52! 

<1.5! 

31.2! 

2.9* 

GIG! 

12. 

•NONE 

UA 

NEW 

1976  ! 

! 

!  1 

41.4! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0525 

1567523 

20614*52! 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

GIG! 

12.1 

b^/ic 

UA 

NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

<1.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-C524 

1547524 

20914*57! 

*1.5! 

31.2! 

6.9! 

GIG! 

12.1 

{NONE 

UA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  i 

• 

ORLEANS 

! 

WA  2-C525 

•567525 

20614*32! 

*1.6* 

31.2! 

8.9! 

GIG! 

12.1 

!  NONE 

UA 

‘•EW 

1976  ! 

* 

■  t 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

0®LcAVS 

! 

vA  7-C526 

1567526 

2C614IJ2! 

41.6! 

51.2! 

8.9! 

GIG! 

12.1 

INONE 

UA 

NEW 

1976  ! 

2 

j  i 

51.4! 

31.2! 

1.9> 

i 

-  ! 

j 

ORLEANS 

( 

VA  2-C527 

1567527 

2C6!4*52! 

61.4! 

*1.2! 

3.9! 

-  i 

GIG! 

12.1 

•NONE 

UA 

NEV 

1976  ! 

j  i 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

i 

ORLEANS 

! 

VA  2-C523 

1547528 

20614*581 

61.  o! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

GIG! 

12.1 

!NCNC 

UA 

NEV 

1976  ! 

! 

•  i 

61.4! 

'1.2! 

1.9! 

j 

.  ! 

i 

ORLEANS 

! 

v A  2-0529 

1567529 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

3.95 

-  i 

Gui 

12. 

INONE 

!LA 

N*W 

1976  t 

1 

i  i 

41.6* 

31.2! 

1.9! 

• 

•  1 

i 

ORLEANS 

! 

VA  2-C53C 

1547530 

206*14*52! 

el. 6l 

31.2! 

3.9! 

-  j 

GIG! 

12.1 

!NCNE 

UA 

NFV 

1976  ! 

1 

j  i 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-C531 

1547531 

20614*52! 

81.6! 

?1.2! 

8.9! 

-  ! 

GIG! 

12.1 

INONE 

UA 

NEW 

1976  ! 

! 

;  « 

81.4! 

31.2! 

1.9' 

! 

-  ! 

i 

ORLEANS 

t 

VA  2-0532 

1567532 

2C6!4*$2i 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

GIG! 

12.1 

•NONE 

f  LA 

NEV 

1976  ! 

i 

i  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  i 

l 

ORLEANS 

! 

VA  2-0535 

1567533 

20614*52! 

61.6! 

35.2! 

8.9! 

-  J 

GIG* 

12.1 

!  NONE 

UA 

NEV 

1976  ! 

f 

!  ! 

61. o! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  > 

j 

ORLEANS 

! 

VA  2-0534 

1567534 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

GIG! 

12.1 

!  NONE 

j  LA 

NEV 

1976  ! 

! 

1  ! 

<1.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0535 

1547535 

2C614A57! 

81.6! 

31.2! 

8.9* 

-  j 

gig  j 

12.1 

'.NONE 

UA 

NEV 

1976  ! 

1 

!  ! 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

■ 

-  » 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0557 

1 567537 

20614*52! 

41.4! 

31.2! 

6.  7! 

-  | 

MG*| 

12. 

!  NONE 

UA 

N®« 

1976  ! 

! 

1  • 

41.4! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

•A  2-0558 

1567538 

206! **52 1 

41.6! 

31.2! 

8.7! 

-  J 

GU! 

12.1 

INONE 

UA 

NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

! 

-  ! 

1 

ORLEANS 

! 

VA  2-0539 

1567539 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

3.9J 

-  J 

GIG* 

12.1 

INONE 

UA 

NEW 

1976  ! 

! 

1  1 

61.6* 

31.2! 

1.9* 

! 

•  i 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0540 

1567540 

20514*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  | 

GIG! 

12.1 

INONE 

!  L  A 

NEV 

1976  ! 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0541 

•567541 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

GU! 

12.1 

(NONE 

1 L  A 

NEV 

1976  1 

1 

!  1 

41.6! 

'1.2! 

1.9! 

.  ! 

-  ! 

i 

ORLEANS 

! 

VA  2-C542 

1567542 

20614*5*1 

81.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

GU! 

12.1 

{NONE 

UA 

NEW 

197.  ! 

1 

1  1 

M.6! 

31.21 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

CPl«ANS 

t 

VA  2-0543 

1567543 

20614*52! 

81.6! 

31.2! 

o.9! 

-  J 

GU! 

12.1 

INONE 

•LA 

NEV 

1976  I 

1 

1  ! 

*1.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

•  ! 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0544 

1567544 

20614*52! 

<1.6! 

’1.2! 

3.9! 

-  • 

GU! 

12.1 

(NONE 

!LA 

NEW 

1974  ! 

! 

1  1 

81.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

ORLEANS 

i 

VA  2-C545 

1547545 

20614*52! 

61.6! 

31.21 

3.9! 

-  j 

GIG! 

12.1 

INONE 

UA 

NEV 

1976  i 

! 

1  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0546 

1567546 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  j 

GU! 

12.1 

INONE 

•LA 

NEV 

1976  ! 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

! 

ORLEANS 

! 

VA  2-0547 

1 567547 

20614*52! 

41.6! 

51.2! 

8.9! 

-  j 

GIG! 

12.1 

INONE 

UA 

NEV 

1978  ! 

! 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

i 

ORLEANS 

1 

VA  2-0548 

! 567545 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

Gui 

12.1 

(NONE 

UA 

NEV 

1976  1 

1 

!  I 

41.4! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

ORLEANS 

! 

U  ?-CS«9 

1567549 

2061**52! 

61.4! 

31.21 

8.9! 

GU! 

12.1 

INONE 

UA 

NEV 

1976  ! 

1 

J  1 

61.61 

31.2! 

1.9f 

! 

-  ! 

J 

ORLEANS 

J 

VA  2-C55C 

!  56  7  JSC 

20614*52! 

<1.6! 

31.2! 

8.9' 

GU! 

12.1 

{NONE 

SLA 

NFV 

1976  ! 

1 

1 

I 

1  1 

1  1 

1  1 

41.6! 

1 

1 

31.2! 

! 

S 

1.9! 

i 

! 

1 

! 

! 

-  i 

i 

! 

! 

! 

! 

ORLEANS 

! 

! 

! 

T*BU  2  *  DESCRIPTION  or  VESSeLS 


850 


inch 

>XST! 

VESSEL  HARE 

OPENATOI 

!  COAST 

AKO  NUPBER  i  SUARD 

I  AIMER 

IVTCCl 
VET  1C0DE! 
AE6IS-!****! 
TER  1  SEE  1 
TOM-  1  RACE  1 
VASE  1  IV  1 

D1PENSICNS  ! DRAFT! 
LEHSTHlERDTKl  | 

*««.  I  REG.R5AD-! 
//////!/////!  ID  1 
0VEP-19VEA-1/7///1 
ALL  1  ALL  1  LIGHT! 

{CAPACITY!  WISH-  |  'VESSEL! 

!  !  1ST  !  CARSO  HANDLING  !$  !0’E*ATIV<i  ! 

•  CARSO  !  MXED  !  EQUlP"ENI  !TC!  ?ASE  ! 

! ////////!  POINT  !  LINE-1  1  AO!  LIAI-1  ! 

HO*$E!  PASS-  ! (LIGHT) !///////////// ///1TO! //////////! 
POWER!  CNGEPS  •  <FEU>!  LINE-2  ill !  LlNE-2  * 

! 

! 

YEAR  * 
PUIL1  ! 
OR  ! 

•aceuiu! 

€52)  VATERPAN 

! 

1 

STE APSHIP  CCRPOUATION 

1  ! 

1  1 

!  1 

1 

1 

* 

! 

1 

i 

1 

! 

! 

! 

■ 

! 

! 

! 

i 

j 

i 

t 

i 

i 

; 

i 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED)  ! 

1  1 

1 

l 

i 

! 

I 

! 

i 

VA  2-C551 

! 567551 

206 1 4A  5  2 1 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1! ACNE 

!U 

NEW  i 

1978  ! 

I 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

•  t 

! 

# 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-C552 

1567552 

2C614A521 

61.61 

31.2! 

4.9! 

-  ! 

414* 

12. 1 ! ACNE 

it* 

NEW  ! 

1978  t 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

» 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-0553 

! 567553 

20614*521 

61.6! 

31.21 

8.9! 

1 

4U! 

12.1  i NONE 

UA 

NEW  ! 

19?6  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

{ 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

1 

VA  2-0554 

<567554 

2C6I4A521 

61.61 

31.2! 

8.9! 

1 

414* 

12.1 ! NONE 

!L* 

NEW  ! 

1976  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.21 

1.9* 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

WA  2-C557 

1567557 

2C6I4A521 

61.6! 

31.2! 

8.9* 

-  J 

414! 

12.1 lAONF 

!  L  A 

NfW  ! 

1978  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

*JA  2-C558 

1567558 

2C614A52I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12. 1  j  ACNE 

Ha 

NEW  ! 

1978  ! 

I 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

i 

! 

ORLEANS  l 

i 

VA  2-C560 

1567560 

20614A52I 

61.6! 

31.2! 

*.9! 

! 

414{ 

1 2. 1 ! ACNE 

HA 

! 

1978  J 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

l 

WA  2-0561 

1567561 

20614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1! NONE 

HA 

NEW  t 

1«78  ! 

l 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  1 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-C562 

1567562 

206 1 4A  52 1 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

it* 

NEW  1 

1976  ! 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-C563 

1567563 

2C614A521 

41.61 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1 tACNE 

HA 

NCW  1 

1976  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ( 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-C564 

S  567564 

2C6I4AS2! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

-  | 

414! 

12.1! NONE 

HA 

NEW  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

OPLFANS  l 

! 

VA  2-C565 

1567565 

2C614A32I 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

HA 

NEW  1 

19?6  { 

l 

l  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

CH'ANS  1 

! 

VA  2-C566 

1567568 

2C6! 4  4  52 1 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

! 

414! 

12.  1  !  SC  HE 

HA 

NEW  ] 

1978  I 

1 

1  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  t 

! 

VA  2-0567 

1567567 

2C614A  52 1 

61.6! 

31.21 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1  ShONf 

HA 

NfV  ! 

1978  ! 

1 

1  ! 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-C566 

1567568 

2C614A521 

61.61 

31.7! 

i.9i 

! 

414! 

12. 1 tACNE 

!LA 

NEW  ! 

19  78  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

! 

ORLEANS  1 

i 

VA  2-C549 

1567569 

2061 4  A  52 1 

61.61 

31.2! 

8.9! 

! 

mi 

1 2. 1 1  NONE 

HA 

NEW  ! 

1978  ! 

1 

1  1 

41.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  * 

! 

! 

CAL'ANS  1 

; 

VA  2-0570 

1567570 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

! 

4ui 

12.1 JNCNE 

HA 

NEW  ! 

1978  j 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

.  • 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-0571 

1567571 

206! 4 A  52 1 

61.61 

31.2! 

8.9* 

-  1 

414*! 

12.1 {NONE 

!  LA 

NEW  ! 

1976  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.91 

! 

•  i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-C572 

1567572 

2C614A  52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

4ui 

12.UA6NE 

HA 

NEW  ! 

1976  I 

! 

1  1 

4l.il 

31.2! 

1.9! 

! 

-  j 

! 

I 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-C575 

1567573 

2C614AS2! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 JACNE 

HA 

New  ! 

1978  1 

l 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-C574 

1567574 

20614A521 

61.  d! 

31.2! 

8.9! 

I 

414* 

1 2. 1 ! NONE 

HA 

NFV  ! 

1978  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

I 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  2-C575 

1567575 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

i.n 

-  ! 

414! 

12.1 {ACNE 

HA 

NEW  ! 

1976  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

t 

-  t 

; 

! 

OALCANJ  1 

! 

VA  3-C580 

1608717 

2C814A52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  1 

414! 

12.1! ACNE 

!  L  A 

wew  I 

1979  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

1 

VA  3-C5E1 

1608718 

2C6I4A  52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.) IfcOIC 

HA 

NEW  ! 

1979  • 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  i 

! 

VA  3-C583 

1608720 

2C414A52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

4U! 

12.1  'NO  <E 

!LA 

NEW  1 

1979  I 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-0584 

1608721 

20614452! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW  1 

1979  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9J 

! 

•  ! 

! 

! 

o»l:an$  i 

! 

VA  3-0589 

1608726 

2C614A521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1INCNE 

HA 

New  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLTANS  1 

! 

VA  3-059C 

1608727 

20614*521 

61  6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 !NONE 

!la 

NEW  ! 

1979  { 

1 

1  1 

81.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  I 

! 

VA  3-0592 

1608729 

20614*52! 

41.4! 

31.2! 

3.9! 

! 

414! 

12.1 'NONE 

HA 

NfV  ! 

1979  | 

1 

!  1 

61.6! 

J1.2! 

1.9! 

i 

•  ! 

! 

! 

CU<ANS  ! 

1 

VA  3-05*3 

1608730 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.15NONE 

Ha 

New  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

61.6! 

M.21 

1.9! 

1 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  J-0613 

1608750 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  J 

414! 

12.1 ! NONE 

HA 

NEW  I 

1979  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

1 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-C614 

1608751 

2C614A52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

t 

414! 

1 2. 1 1  NONE 

!LA 

NFV  ! 

1979  ! 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

J 

-  ! 

I 

! 

C»UAWS  1 

! 

VA  3-C615 

1608752 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

*14! 

12.1  !ACNE 

i  la 

NEW  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-0619 

1  . 

?Cd!4A52! 

61.61 

31.2! 

8.9! 

i 

414! 

12.1! NONE 

HA 

NEW  1 

1979  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

{ 

i 

ORLEANS  { 

! 

VA  3-C620 

1  . 

20614*521 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1  InONE 

!  L  A 

NEW  ! 

1979  ! 

1 

I  1 

41.6! 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

OALAAVS  ! 

! 

VA  3-C622 

1  . 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

12.1 ! NONE 

HA 

New  1 

1979  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

.  i 

i 

i 

ORLEANS  1 

i 

VA  3-C624 

1  . 

20614*571 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

! 

4ui 

12.1 !  NONE 

HA 

NEW  ! 

1979  ! 

1 

!  1 

41.6! 

31.2! 

1.9| 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

! 

VA  3-0637 

1  . 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 ! NONE 

!LA 

NEW  ! 

19«C  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

1 

•  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-0638 

1  . 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 'NONE 

It.  A 

NEW  1 

19»C  ! 

1 

1  1 

61.4* 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-C642 

!  — - 

20614*57! 

41.61 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

1 2, 1 j  NONE 

!  LA 

NfV  ! 

196C  ! 

1 

1  1 

61.61 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

! 

! 

OCEANS  1 

! 

VA  3-0654 

!  . 

20614*52! 

61.6! 

--  ! 

8.9! 

! 

414! 

12.1! AONE 

HA 

NEW  ! 

198C  ! 

! 

!  1 

61.6! 

36. d 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-0658 

t  . 

20614*52! 

61.6! 

*1.2! 

8.9J 

-  J 

414! 

12.1JNCNF 

SLA 

NEW  ! 

me  l 

1 

1  1 

61.6* 

31.2! 

1.9* 

! 

-  ! 

i 

! 

OPLfANS  1 

! 

VA  3-C661 

!  . - 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1 JNCNf 

!LA 

NEW  ! 

me  » 

! 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9* 

1 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-C662 

1  - 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

•  » 

414! 

12.1 JNCNE 

!  L  A 

NEW  * 

me  • 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

i 

-  ! 

J 

i 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-C663 

l  . 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

! 

414! 

12.1!  ACNE 

i  L  A 

NEW  * 

1980  ! 

! 

!  ! 

61.4! 

51.2! 

1.9! 

{ 

-  ! 

1 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  5-0664 

1  . 

2C6UA52! 

61.6* 

31.2! 

3.9J 

-  i 

414! 

1 2 • 1 !  AONE 

HA 

New  ! 

196C  ! 

1 

1  t 

41.4! 

31.2! 

1.9J 

! 

-  1 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-0668 

1  . 

2C6! 4*52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

414! 

12.1! NONE 

!L  A 

NEW  ! 

me  ! 

1 

!  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

j 

-  i 

i 

! 

ORLEANS  ! 

• 

VA  3-0669 

1  - 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

3.9! 

-  i 

4ui 

12.1! NONE 

HA 

NEW  ! 

me  i 

! 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

i 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-0670 

1  . 

2C6! 4*  52 1 

61.4! 

31.2! 

8.9! 

-  ! 

414! 

W.1IN0NE 

HA 

NfW  ! 

I960  ! 

1 

!  ! 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

1 

VA  3-0674 

1  . 

20614*52! 

41.6! 

31.2! 

3.9! 

-  ! 

414! 

12.1 {NONE 

HA 

New  1 

me  ! 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  1 

! 

I 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-0675 

!  . 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  1 

414! 

12.1 JNONf 

!  L  A 

NfW  ! 

19 JC  ! 

1 

f  i 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  i 

i 

i 

ORLEANS  ! 

1 

VA  3-0677 

1  - 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

1 L  A 

NEW  ! 

me  i 

1 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.91 

« 

-  ! 

j 

! 

ORLEANS  ! 

i 

VA  3-0681 

1  . 

20614*52! 

61.6! 

31.2! 

8.9! 

-  i 

414! 

12.1 ! NONE 

HA 

NEW  1 

me  i 

! 

1  1 

61.6! 

31.2! 

1.9! 

! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  ! 

! 

VA  3-C682 

1  - 

20614*52! 

81.6! 

31.2! 

8.9! 

-  I 

414! 

12.1 JNCNE 

HA 

NEW  ! 

193C  i 

1 

I 

1 

1  1 

!  ! 

t  1 

61.6! 

! 

! 

31.2! 

! 

! 

1.9! 

! 

i 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

j 

ORLEANS  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

TABLE  2  -  description  OF  VESSELS 
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ENGP! 
ft  X  ST  | 

VESSEL  MUC 

OPERATOR 

1  COAST 

AND  NUMBER  I  GUARD 

!  Mjant 

!  IVTCCI  DIMENSIONS  !D»AFT| 

I  NET  ZCCOMUNtTHlb’OTH!  1 

1RE5IS-!**'*!  RIG.  1  UG.UOAD-t 
!  TER  1  SET! //////!/////!  ED  * 

1  TON-  IRAQf 1  QV£*-!C¥C*-i/////! 

1  MCI  1  IV  1  »LL  !  ALL  UIGHT! 

MC»S«! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 

nnuu\ 

PASS-  ! 
3NGERS  ! 

HIGH-  •  !  V  E  S  S  £  L  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING  !S  DERATING  ! 
FIXED  !  EQUIPMENT  ! T C !  BASE  ! 

POINT  •  LINE-1  1  *0!  LUC-1  I 

CL.X'SHT )  !// / //////////// /STD|  /  ////////  /  1 
(FEED!  LINE-2  HE!  LUf-2  I* 

! 

TEAR  ! 
BUILT  ! 
0»  ! 
REBUILT! 

132)  WATERMAN 

! 

1 

STEAMSHIP  CO APO l * 41  ION 

!  ! 

1  1 

!  ! 

} 

1 

1 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

(CONTINUED)  1 

!  1 

! 

■ 

I 

i 

! 

! 

WA  3-C694 

1  . 

2CM4»5?l 

41.6! 

33.2! 

8.9! 

-  I 

HA ! 

12.1 !  NONE 

!  LA 

NEW  ! 

H8C 

I 

1  ! 

61.61 

M.2! 

1.9! 

•  * 

i 

i 

OPLCANS  ! 

WA  3*0699 

1  - 

20614*52! 

51.41 

31.2! 

!.9I 

-  ! 

41* ! 

12.1U0NE 

ii* 

NEW  ! 

178C 

! 

!  ! 

61.6' 

31.2! 

1.9! 

-  | 

! 

! 

0*L(ANS  1 

W*  3-C7CC 

!  - 

2C  6 ! 4*  521 

41.6! 

M.2! 

8.9! 

-  j 

414! 

12.1 ! NONE 

!  L  A 

NEW  J 

1980 

! 

1  i 

*1.6! 

51.2! 

1.9! 

-  1 

! 

! 

ORLEANS  1 

WA  3-07C2 

!  - 

70814*52! 

51.6! 

31.2! 

5.9! 

-  ! 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

UA 

NEW  ! 

I960 

! 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS  ! 

WA  3-0706 

I  . 

20614*52! 

41.4! 

•1.2! 

2.9! 

-  j 

414! 

1 2  •  1 ! NONE 

!l* 

NEW  ! 

19S0 

1 

1  ! 

41.4! 

M.2! 

1.9! 

-  ! 

I 

! 

ORLEANS  ! 

WA  3-0709 

1  - - 

20614*52! 

*1.4! 

31.2! 

6.9! 

-  ! 

414! 

12.11  NONE 

!LA 

NEW  I 

1980 

1 

1  1 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

i 

! 

ORLEANS  | 

W*  3-C711 

1  . 

20614*52! 

41.61 

M.2! 

e.  9! 

-  ! 

414! 

12.1UCNF 

!  L  A 

NEW  1 

1980 

1 

1  ! 

*1.4! 

31.21 

1.9! 

-  i 

! 

! 

ORLEANS  t 

WA  3-C712 

!  - 

20614*52! 

*1.6! 

M.2! 

4.9! 

-  I 

414! 

12.1 {NONE 

!l  A 

NEW  1 

1980 

1 

1  ! 

41.6! 

31.2! 

1.9! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS  1 

WA  3-C713 

!  - - 

2C6!**52! 

61.61 

31.2! 

!•  9! 

-  I 

414! 

1 2  •  1 {NONE 

UA 

NEW  1 

1«!C 

l 

1  1 

61.6* 

M.2! 

1.91 

-  • 

i 

! 

ORLMNS  ! 

WA  3-C716 

1  - 

20614*521 

61.6! 

*1.2! 

4.9! 

-  ! 

414! 

1 2. 1 ! NONE 

UA 

NEW  ! 

1980 

1 

1  ! 

41.4! 

31.2! 

1.9! 

-  • 

! 

l 

ORLEANS  ! 

Ml  3-0718 

!  . 

20614*52! 

41.6! 

51.2! 

4.9! 

-  ! 

414! 

1 2  *  1 ! NONE 

I  LA 

NEW  ! 

1980 

! 

1  1 

41.6! 

M.7! 

1.  M 

-  ! 

i 

1 

ORLEANS  ! 

WA  3-C720 

!  . 

2Co!4*521 

61.6! 

M*2! 

2.9| 

-  1 

414! 

12.1  HONE 

UA 

NEW  ! 

1980 

1 

(  1 

61.6! 

M.2! 

1.9! 

-  I 

1 

! 

ORLEANS  1 

WA  3-0725 

!  . 

20614*52! 

41. e! 

M.2! 

6.9! 

-  ! 

414! 

12.1U0NE 

!  L 

NEW  ! 

1980 

1 

! 

1  1 

1  1 

*1.6! 

1 

M.21 

1 

1.9! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

ORLEANS  ! 

1 

<CJ)  WATC*?***/ 

•  ANDY 

! 

! 

1  1 

1  1 

1 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

MC  64 

1506151 

56314*441 

140. 1! 

40.1! 

11.0! 

-  | 

1550! 

21 .0! NONE 

!NJ 

SOUTH  ! 

1966 

! 

1  1 

140.11 

40.1! 

2.0! 

-  I 

! 

! 

AMBOY  ! 

AC  65 

1505583 

56014*441 

14C.1! 

40.1! 

11.0! 

-  ! 

1350! 

21.0! NONE 

!NJ 

SOUTH  ! 

1966 

1 

! 

1  ! 

1  1 

140. 1! 

1 

10. 1! 

1 

2.0! 

! 

—  I 

1 

1 

1 

AMBOY  ! 

! 

(30)  WATERWAYS 

MARINE 

! 

OF  | 

1  1 

1  1 

i 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

MEMPHIS/ 

INC. 

t 

1  1 

! 

i 

1 

I 

! 

CMAQLXE  £ 

!5«7765 

2613*36! 

39.2! 

4.0! 

202! 

-  I 

1 5 .0! NONE 

!  T 

MEMPHIS  ! 

1978 

1 

1  1 

41.3! 

12.01 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

I 

JIFF  T 

1296636 

6713*35! 

46.1! 

17.5! 

6.S! 

6C0I 

-  I 

20.C! NONE 

ITN 

ME-PHIS  ! 

1964 

! 

1  1 

50.0! 

13. C! 

-  ! 

-  I 

! 

! 

! 

LAU*A  B 

1  SCO  « 55 

5513*35! 

49.0! 

22. C! 

5.6! 

6901 

-  | 

25.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  1 

1967 

! 

1  1 

52.6! 

22. C! 

4.6! 

•  • 

! 

! 

MALLARD 

1516297 

5613*35! 

45.0! 

22. C! 

3.0! 

525! 

•  j 

30.0U0NE 

!  T*J 

MEMPHIS  1 

1968 

1 

1  1 

44.0! 

72. C! 

4.5! 

-  j 

! 

! 

! 

ROBERT  S 

1597767 

2613*36! 

35.2! 

4.0! 

203! 

-  i 

1 5 .0! NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1971 

1 

1  1 

41.0! 

12. C! 

4.0! 

•  j 

! 

! 

! 

AC  2CC6 

1  . 

127915*71! 

240. 0! 

50. C! 

5.6! 

•  l 

96! 

50.3! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1949 

1 

1  1 

210.0! 

50. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

| 

I 

«M  1 

1  . 

11515*71! 

155.0! 

30.0! 

6.0! 

•  ] 

264 ! 

td.O! PUNPS 

!TN 

MEMPHIS  I 

1962 

! 

1  I 

135.0! 

30. C! 

2.5! 

-  J 

I 

! 

! 

bb  2 

1  . 

10615*71  1 

1*0.0! 

50.0! 

6.0! 

-  I 

255! 

1 6.0! MUMPS 

!tn 

MEMPHIS  ! 

1963 

! 

1  1 

UC.C! 

30.  C! 

2.5! 

-  ! 

{ 

! 

! 

bb  3 

1 545(4  5 

66515*71! 

21C.0! 

45. C! 

10.3! 

-  | 

255! 

1B.0! PUMPS 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1942 

1 

1  i 

240.0! 

45. C! 

1C. 3! 

-  f 

! 

! 

! 

bb  4 

1  . 

730! 5*91 j 

15C.3! 

50. C! 

12.0! 

-  1 

732! 

20.0! PUMPS 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1967 

I 

I 

1  1 

i  1 

1*0.3! 

! 

50.0! 

i 

12.0! 

! 

*  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

£31)  WATERWAYS 

MARINO 

1 

OF  GMCUVIllC/ 

1  ! 

1  1 

< 

! 

i 

• 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

INC. 

1 

1  1 

! 

i 

! 

! 

I 

! 

AHNIICU 

1503931 

7913*36! 

47.0! 

24. C! 

6.0! 

1  2501 

-  ! 

34 .0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1967 

1 

1  ! 

47.0! 

24. C! 

5.5! 

-  ! 

l 

! 

! 

C APT.  BUDDY 

1596243 

1613F36! 

40. 0! 

12.0! 

4.5! 

150! 

-  i 

1S.5UCNE 

IMS 

GREENVILLE! 

1974 

! 

1  1 

4C.3! 

12.  C! 

3.0! 

-  • 

i 

! 

! 

DRAKE 

1)16212 

5e !  3*36! 

45.5! 

?2.C! 

4.2! 

550! 

-  J 

26.0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

196  » 

1 

1  1 

45.5! 

22. C! 

6.0! 

-  • 

! 

! 

1 

MAALH 

1514423 

7613*361 

64.0! 

24. C! 

4.C! 

?SC! 

-  • 

J4 .0! NONE 

IMS 

GREENVILLE! 

1938 

1 

!  1 

*4.0! 

24.0! 

5.5! 

-  i 

! 

! 

i 

MJL  501 

1296637 

23114*43! 

170.3! 

5C.C ! 

7.0! 

-  ! 

-  -  j 

40.0140  TON 

CRAWLER 

IMS 

GREENVILLE! 

1965 

I 

!  1 

120. 3! 

30.0! 

1.0! 

-  • 

!  CMANE 

{ 

! 

KD  U 

1  . 

20514*43! 

11C.C! 

JO.C! 

6.6! 

-  J 

541! 

7.CUCNC 

iMs 

5»EFNVILL'! 

1961 

1 

1  ! 

11C.C! 

30. C! 

1.0! 

-  • 

! 

! 

1 

CWG  2C2 

127C735 

125415*71! 

264.0! 

35. C! 

12.0! 

-  { 

12S4! 

17.0U0NE 

IMS 

GREENVILLE! 

1955 

1 

1  1 

264.0! 

*  5.C! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

1 

VWO  1 

I  241 625 

26015*71! 

132.0! 

32. C! 

6.3! 

-  1 

605! 

17.0JHCNE 

IMS 

GREENVILLE! 

1951 

! 

1  ! 

132.0! 

32. C! 

1/3! 

-  ! 

i 

i 

I 

WWG  2 

1012419 

26315*701 

120. 0! 

50. C! 

2.6! 

-  ! 

750! 

1 5 .oj  NONE 

!MS 

GREENVILLE! 

1966 

! 

1  1 

1  20.0! 

30.0! 

2.0! 

-  ! 

j 

! 

! 

WWG  3 

I29C698 

71715P70! 

134.5! 

50. C! 

9.C! 

-  ! 

717! 

1 5  »oi NCNf 

•MS 

GREENVILLE! 

1957 

! 

I 

i  i 

i  i 

136.5! 

i 

50.0! 

; 

2.0! 

! 

•  ! 

i 

* 

! 

! 

! 

j 

(16)  WTEtVIYI 

TOWING 

1 

4  CFFSHlO'Es 

i  1 

{ 

i 

i 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

i 

i 

i 

INC. 

l 

!  1 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

i 

BEVERLY 

1297194 

5313*35! 

*1.9! 

21.0! 

7.2! 

765! 

-  ! 

29.0! NONE 

!*L 

mobile  1 

1944 

1 

1  ! 

51.9! 

21. C! 

4.3! 

-  • 

! 

! 

! 

BIG  BEAR 

1506396 

5013*35! 

50. C! 

21.  C! 

6.5! 

765! 

•  ! 

27.0! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1966 

1 

1  ! 

<0.0! 

21. C! 

5.0! 

-  f 

| 

! 

J 

j 

JUOY  i 

129St«9 

5  31  3*  35  ! 

51.7} 

21.  C! 

6,5! 

765! 

-  i 

27. OlNONE 

!AL 

MOBILE  I 

1965 

1 

t  i 

51.7! 

21.0! 

5.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

! 

MISSY 

153345$ 

2913*35! 

41.5! 

19. C! 

6.0! 

460j 

-  ! 

27.0JNCNE 

!Al 

MC3IL6  ! 

1971 

WILLIAM  Lf £ 

1632/75 

W!!»S5! 

45.0! 

20. C! 

6 1 7 1 

600! 

.  { 

33.0UONE 

!AL 

MOBILE  ! 

19CC 

! 

1  1 

45.0! 

20. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

WT  21 

1  . 

44614*43! 

14C.O! 

40.  C! 

7.0! 

-  i 

ICO! 

9. OlNONE 

!Al 

MOBILE  1 

1977 

1 

1  1 

14C.O! 

40.0! 

1.0! 

-  | 

i 

! 

j 

WT  22 

1  . 

160!4*4J! 

12C.0! 

30. C! 

4.0! 

-  I 

300! 

6.0! NONE 

!AL 

MOBILE  ! 

1977 

1 

1  1 

12C.O! 

30. C! 

1.0! 

-  » 

! 

! 

! 

WT  23 

1  . 

19414*43! 

1 1 C .0! 

30. C! 

5.0! 

-  1 

300! 

6.0! NONE 

Sal 

MOBILE  ! 

1955 

I 

1  1 

1K.O! 

*0.0! 

1.0! 

-  | 

! 

! 

1 

{ 

WT  26 

!  . 

19414*43! 

11C.O! 

30. C! 

5.  G’ 

-  ! 

3C0! 

3.0HCNE 

!At 

MOBILE  ! 

1955 

1 

1  1 

11C.O! 

30. Ci 

1.03 

-  ! 

! 

! 

! 

WT  27 

1851222 

19414*43! 

11C.O! 

JO.C! 

.0! 

•  ! 

3C0! 

7.5! NONE 

!AL 

MOBILE  J 

1961 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

f  1 

11C.G! 

i 

i 

30.  Cl 

1 

! 

1.0! 

! 

! 

! 

j 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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EVER! 

DIST! 

VESSEL  NAPE 

OPERATOR 

AND  NUPDCP 

I  COAST 

I  CUAXO 

t  MJP8EP 

1  1VTCC!  OIPENSICNS  ! 0*A f T ! 

1  N*  I  |CC9f!LEN«THU*0TNl  l 

-|»«tS-!****l  ««.  1  »H.!LOAD-| 
l  TCP  !  SEEI ////// l ///// I  CD  I 

1  TON-  1PA5C!  OV(P-|OVC»-l////f ! 

1  NAGE  !  IV  !  ALL  1  HI  ILI6HT! 

IC.MCITI)  HICK-  1  1  V  t  S  S  (  l  i  1 

!  t  1ST  1  CUSO  HIHSL1H5  !S  'OUXTIKS  1  ! 

1  C**«5  1  n»ie  !  UUI.ktNl  ! TC !  “«St  1  H**  1 

1  lll/IIIH  *OtNt  1  11,1-1  l«J!  llkt-1  1  tutu  I 

HO»SI!  P*Jt-  l(ltMII!(f///f//(///////lf»!/r///d//(>  c*  1 

*cwt*t  5,5i*s  i  mtm  tm-2  tits  un-t  i*muut 

(27)  VaTCRVATS 

! 

TRANSPORTATION! 

!  !  1  ! 

!  1  It 

11  II 

! 

! 

I 

j 

i 

5 

! 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

TRADINS 

10. 

1 

11  II 

! 

i 

! 

VTT  1151 

1642334 

69AI4A40I  195.11  *5.  C! 

9.5! 

-  ! 

1616! 

1  4  .  J  t  NON  E 

INN  PINN<AP-  I 

1981  | 

1 

1  1  195.11  25. C! 

1.5! 

-  ! 

I 

!  CL  1 5  1 

VTT  1152 

1443335 

49*!4i40t  195.1!  35. C! 

9.5! 

-  ! 

1616! 

n.oiKONC 

|*N  PlNNIAP-  I 

1981  ! 

l 

1  i  195.11  35. Cl 

1.5! 

-  I 

! 

!  CLIS  ! 

VTT  1153 

1643336 

*9*1 44401  195.11  25. Cl 

9.5! 

-  i 

16161 

1 4 • 0 ! NCNf 

IPX  MNNEAP-  ! 

1981  J 

J 

i  i  195.1!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  CLIS  ! 

VTT  6154 

1643537 

49614AA0!  HS.I!  35. Ct 

9.51 

-  1 

1616! 

14,0! NONE 

|PN  PINNEAP-  ! 

1901  1 

1 

1  1  19J.11  25. C! 

1.5! 

-  1 

! 

1  CLIS  S 

VTT  215$ 

1643336 

69614140!  195.11  ?5. Cl 

7.51 

-  ! 

161*1 

14 .0! NONE 

•PS  PlNNIAP-  I 

19*1  1 

] 

l  1  195.1!  35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

!  OL I 3  ! 

VTT  (156 

164)339 

69614140!  195.1!  35. C! 

9.5! 

.  i 

I6l6| 

14 .0! NONE 

! PN  PINNEAP-  I 

1981  | 

1 

1  1  195.1!  35. C! 

1.5! 

-  1 

! 

1  CLIS  ! 

VTT  1159 

1643342 

67614AUJI  195.1!  25. C! 

9.5! 

-  \ 

1 6l  6 ! 

1 4.0! NONE 

|NN  MhhfAP-  ! 

1961  ) 

1 

1  !  19J.11  35. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

!  OL I S  ! 

VTT  M6C 

1643343 

69614140!  195.1!  25. C! 

9.5! 

-  1 

UU) 

14 .0! NONE 

I*N  PINNEAP-  I 

mi  ! 

1 

!  !  195.1!  35. C! 

1.51 

-  1 

! 

!  CLIS  ! 

VTT  mi 

I  64 JJ44 

696141*01  195.1!  35. Cl 

9.51 

_  i 

1M61 

1 4 .0 { NONE 

!PN  PINNEAP-  1 

19*1  | 

! 

1  I  175.1!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1  0L1S  ! 

VTT  m? 

16432*5 

69t!4A40!  195.1!  35. C! 

9.5! 

-  i 

1616! 

14 .0) NONE 

|PN  p:nne»p-  ! 

1961  1 

[ 

1  1  19J.11  35. C! 

1.5! 

-  i 

1 

t  cm  i 

VTT  1143 

1643346 

69&14H0!  D5.11  35. C! 

9.5! 

-  j 

1616! 

14.CINCNE 

!■*  PtUNEAP-  l 

19R1  I 

I 

I  !  19J.1t  35. Cl 

1.5! 

-  1 

! 

!  OL  IS  I 

VTT  4164 

164)347 

69614HC!  195.1!  35. C! 

9.5! 

-  i 

U16! 

1 4 • 0! NONE 

Inn  pinneap-  ! 

1961  | 

1 

1  1  175.11  25. Cl 

1.5! 

-  I 

! 

!  CLIS  ! 

■ 

VTT  4145 

1*42346 

69614*401  D5.1l  !5.C! 

9.5! 

-  i 

1616! 

14. 01  NONE 

JPN  PINNCAP-  ! 

1961  ! 

1 

1  1  195.1  1  25. C! 

1.5! 

-  \ 

! 

!  CLIS  5 

VTT  6166 

1643349 

69614A4CI  195.11  35. C! 

9.5! 

-  i 

uui 

t  4 .Cl  NONE 

IPN  PINNEAP-  J 

1961  | 

1 

1  1  195.1!  35. Cl 

1.5! 

-  | 

! 

(  CLIS  ! 

VTT  6147 

1643350 

69&14M0I  19J.1!  35.01 

).  5 ! 

-  j 

1616! 

1 4 .0! NONE 

|PN  PINNEAP-  ! 

19«1  | 

1 

(  1  195.1!  35. C! 

1.5! 

-  1 

I 

t  CHS  ! 

VTT  6146 

1642351 

696141401  19J.1I  35. C! 

5.5! 

16161 

14.0INCNF 

|NN  PINNEAP-  ! 

1981  « 

1 

{  I  195.11  J5. C! 

1.5! 

-  ! 

1 

!  CLIS  ! 

VTT  6149 

164)352 

696141401  195.1!  ) 5.C ! 

9.5! 

1 6  !  6  ! 

1 4 .0! NONE 

INN  PINNEAP-  ! 

1961 

1  |  195.1!  35.01 

1.51 

-  1 

i 

1  CLIS  ! 

VTT  617C 

1643353 

*96144401  175.1!  35. C! 

9.51 

1616! 

14. OlNONE 

|RN  PINNEAP-  ! 

* 

1 

1  1  195-1!  25. C! 

1.5! 

-  j 

1 

1  CLIS  ! 

VTT  6171 

1442354 

6961  41401  195.1  !  3 >• C 1 

9.5! 

1 6 1  0 1 

14 .OlNONE 

|PN  PINNEAP-  i 

1 

1  1  175.11  35.0! 

1.5! 

-  I 

! 

t  CLIS  1 

VTT  6172 

1643355 

69614AOI  19J.1!  35. C! 

9.5! 

1616! 

14.3INCNC 

|PN  PINNEAP-  I 

e . 

1 

1  |  175.1!  35. C! 

1.5! 

-  1 

l 

1  OL I S  i 

1 

VTT  6173 

1643356 

696 1  4*401  195.  1  !  35. Cl 

9.51 

1*16! 

14,0! NONE 

IPN  PINNEAP-  ! 

1961  l 

! 

1  1  195.11  35.(1 

1.5! 

-  ! 

! 

1  OL  I S  ! 

! 

VTT  6174 

164325? 

69614*401  1)5.11  35. C! 

9.5! 

1616! 

1 4 ,0| NONE 

IPN  PINN(*p-  1 

1961  ! 

l 

1  1  1)5.1!  35. C! 

1.5! 

-  i 

1 

!  CLIS  ! 

1 

V T  7  6175 

1643358 

69614*40!  195.1!  35. Cl 

9.3! 

1616! 

1  4 . 0 1 NONE 

IPN  P  *  » 

1 

I  !  DJ.I!  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

1 

VTT  6176 

1643359 

69614*40!  175.1!  35. C! 

9.5! 

16161 

14. OlNONE 

IPN 

• 

1 

1  1  195.1!  35. Cl 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

VTT  3177 

1643260 

69614*40!  195.1!  25. C! 

9.5! 

1616! 

14.0! NONE 

!»ft  ! 

1941 

! 

1  1  195.1!  35. Cl 

1.51 

-  I 

! 

!  ! 

> 

VTT  817? 

1643261 

69614*401  195.1!  35. C! 

9.3! 

1 6  1  6  ! 

14.0INCNE 

JPN  v  1 

1961 

1 

1  !  195.1!  35. Cl 

1.5! 

•  ! 

l 

I  c 

VTT  6179 

1643362 

6961**40!  D5.1!  25. C! 

9.5! 

1616! 

14. OlNONE 

IPN  PIN 

1961 

1 

!  I  195.1!  25. C! 

1.5! 

*  1 

! 

!  CL?  > 

1 

VTT  6160 

164J26T 

59614*40!  195.11  35. Ci 

9.5! 

-  • 

1616! 

1  4 . 3! NONE 

INN  PlNNv 

?ei 

! 

!  !  19J.U  35. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

!  CLIS 

VT9  0C1 

1626475 

55515*70!  1)5.0!  25. Cl 

o.Ol 

1 4CO! 

1 5.0! 1400  SPP  DIESEL  !N0  SI.  ICO 

'l 

1 

!  !  195.0!  35. C! 

1.6! 

.  i 

!  PUNP 

!  ! 

VTB  6C2 

1426476 

25515*70!  195.0!  25. C! 

9.0! 

ucoi 

16.0!  1400  Ci*"  DIESEL  !N0  ST.  LCUIS  ! 

195. 

I 

!  !  155.0!  55.C! 

!  1  !  ! 

1.6! 

! 

-  t 
! 

IPUNR 

! 

!  ! 

I 

(37)  VATTFRS 

! 

CONCRETE  PRODUCT ! S 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

i 

1  - - 

5  !  3*3* J  27.!!  7.5! 

3.0! 

115! 

-  1 

7.0! NCNE 

ICR  ST.  PfLFNS 

t«j? 

1 

!  !  27.5!  7.5! 

3.0! 

-  1 

l 

! 

WATTERS  BARS! 

!  . 

20! 4*4*!  <2.0!  14. C! 

4.0! 

-  ! 

50! 

7.5! SAND  PU"P 

1C*  ST.  pf Lf NS 

194$ 

! 

1 

!  !  52.0!  14. Ct 

!  1  (  ( 

1.11 

i 

i 

-  I 

1 

I 

| 

! 

! 

(32)  VAVELAKD 

! 

NARINE  SERVICE/!  INC. 

11  !  ! 

!  !  !  ! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

ARLIDC1QK 

1615130 

6411*02!  106.0!  ?6.C! 

9,0! 

12CC! 

111! 

25. OlNONE 

!LA  PATTERSON 

\<tv> 

J 

!  !  12C.0!  26. C! 

7.0! 

i 

16! 

! 

! 

AV  ALOV 

1407624 

66! 1*02!  >7.2!  26. Cl 

9.0! 

1200!* 

7«! 

<0.6! NON? 

SLA  PATTERSON 

1979 

! 

!  !  ItC.O!  26. C! 

7.0! 

3  1 1 

! 

! 

CALUPET 

1641249 

6611*02!  97.2!  26. C! 

6.0! 

1 200! 

76! 

25. OlNONE 

!L A  PATTERSON 

1061 

l 

• 

!  !  11C.0!  26. Cl 

6.0! 

321 

! 

iixii 

162CC37 

66! 1*02!  97.?!  26. C! 

9.0! 

1230! 

76! 

30.6 ! NONE 

!L *  PATTERSON 

i«ac 

1 

!  !  1 1 £.01  26. C( 

7.0! 

221 

! 

! 

f AIRViCV 

1523163 

6611*02!  >3.1!  24. C! 

6.0! 

1000! 

22! 

33. OlNONE 

ILA  P* ! T £ R$ON 

1971 

1 

!  !  9?,0!  24.5! 

6.5! 

28! 

! 

! 

CLCNVILC 

1586532 

5211*02!  ICO .0!  26. C! 

9.  Ci 

1200! 

111! 

25. OlNONE 

ILA  PATTERSON 

1977 

1 

!  !  124.0!  76. C! 

7.0! 

14! 

! 

! 

JESSICA  RAC 

1649136 

2C3MA12!  163.2!  4C.C! 

12.0! 

1600! 

761! 

63.51f.ONE 

!L A  P *  7TE  R SON 

1967 

1 

1 

1  !  1 !C.OJ  40. C! 

!  !  !  ! 

6.0! 

! 

11! 

! 

! 

! 

! 

! 

(30)  VAKLE9  TOVIKC  CO./  INC. 

I 

1 

!  !  !  ! 

!  !  !  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

I 

6ILLY  VAXLCR 

1254693 

2CC!3*35!  114.5!  30. C! 

7.6! 

3200! 

-  ! 

34.0! NONE 

ITN  PENPNIS 

194? 

| 

!  !  114.6!  3C.C! 

7.6! 

-  ! 

! 

! 

EDDIE  VAUE* 

1264077 

18913*35!  106.01  30. Cl 

7.5! 

1600! 

-  ! 

34. OlNONE 

I I N  P**PPIS 

19*1 

1 

I  !  106.0!  TO. Cl 

7.0! 

-  ! 

I 

iiii »vc 

Id  ivk.ui 

?.?! 

* 

-  i 

75.5 ! 

ITW  ***/«*< 

105* 

1 

!  I  1CC.0J  32. C! 

6.5! 

-  i 

i 

i 

TED  VAXLER 

! 274662 

2CO!3*55!  126.01  35. C! 

8.0! 

320C! 

-  i 

36  .ol NONE 

!TN  pem°his 

1957 

! 

!  !  126.0!  25. C! 

6.0! 

-  ! 

I 

I 

aSC  2C01 

1007C39 

76915*71!  24C.O!  45. Cl 

9.0! 

-  i 

2CCO! 

16.01  DIESEL 

PUNP 

ITN  »*HPNIS 

194? 

1 

!  !  24C.C!  45, C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

BPC  2C02 

1C07C99 

76915*71!  24C.0!  *'  *1 

9.0! 

-  i 

20C0! 

1 6.0! D ICSEL 

PUNP 

ITN  PENPHIS 

1746 

1 

!  I  24C.0!  4j.;i 

1.5! 

-  ! 

i 

! 

IPS  2751 

3266505 

1  263  1  51  71  !  27C.01  53.'. 

9.51 

“  ! 

26001 

12.3! DIESEL 

DEEP 

VELLITN  PENPPIS 

1987 

1 

!  !  27C.0!  5  i.  .1 

2.0! 

-  ! 

IPUHPS 

! 

IPS  2752 

1286906 

1263I5A71!  ’7C.0J  50. C! 

9.51 

-  i 

2600! 

1 2. 5 ! D I ESEL 

DEEP 

VELLITN 

1962 

1 

!  !  27C.0!  50. C! 

2.0! 

-  1 

■PUNPS 

1 

JDS  127 

I27C111 

76115A71!  1SC.0!  50. C! 

9.0! 

-  i 

26C0! 

15.610IESCL 

DEEP 

VELLITN  PEPPH1S 

1955 

I 

!  !  15C.C!  50. C! 

2.0! 

-  ! 

!  PUNPS 

I 

PI  6 

1 27C2S4 

13C4 !5*  701  25C.O!  50. C! 

9.0! 

-  i 

27CC! 

17. C! DIESEL 

DEEP 

VELLITN  PEP»HIS 

1955 

t 

!  1  25C.01  50. C! 

2.0! 

-  ! 

1  PUNP 

! 

PI  9 

I27C375 

1SC415470!  25C.O!  50. Cl 

9.0! 

-  i 

2700! 

17.0S0IESEL 

DEEP 

VflLlTN  PEPPHIS 

1955 

1 

1 

! 

!  1  25C.O!  50. Cl 

1  !  !  ! 

!  I  !  ! 

2.0! 

1 

1 

-  I 
! 
! 

!  PUNP 
! 

! 

! 

! 

I 

f«au  2 


DESCRIPTION  Of  V 


ssels 


853 


ENCRI 

•  ! ST  1  OPERATOR 

VESSEI  NAME  AKD  NUMBER 

1  COAST 
!  CUARD 
!  NUMB!* 

I  IVTCCI  DIMENSIONS  lD»Aff! 

1  NET  ICODf JLEN5TM1-RDTM1  J 

l»CtfS-|R**R|  REG.  !  NEC. ROAD-1 

I  TER  l  SEE1//////1/////J  ED  ! 

I  TON-  1 M A VC 1  OVER-IOVER-1/////I 
!  WAGE  |  IV  |  ALL  1  ALL  tlKHT! 

1  CAPACITY!  HIGH-  !  !  V  E  S  S  C  l  ! 

!  !  EST  !  CA»CQ  HANDLING  IS  I0PCRATIN6  l 

I  CARSO  1  RIXED  !  EQUIPMENT  ! TC !  ?A5£  1 

t ////////!  POINT  I  LINE-1  ! AO!  LINE-1  I 

HORSE!  PASS-  ! (L ICHT) ! /7/////////7////I TO! 7//7////// ! 
ROWER!  ENSCRS  !  (FEET)!  LINE-2  ICC!  LINC-2  ! 

TEAR 

•UILT 

0* 

‘REBUILT 

(30)  WAXCCR  TCWINC  CO.,  INC. 

! 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

1  I  1 

1 

! 

1 

! 

■ 

i 

1 

1 

! 

i 

i 

! 

1 

(CONTINUED)  1 

1  I  1 

1 

! 

i 

! 

! 

MI  tl 

*  C01 529 

I  79515*  701 

1  SC. 01 

50.  C! 

9.0! 

-  j 

1  SCO  t 

17.CIMCSH 

DEEP  WELLITN 

MER*HIS 

1967 

| 

1  1  1 

13C.C! 

50. C! 

1.0! 

-  I 

!  RUHR 

! 

Ht  13 

1275356 

1  61 4 1 5  A  73! 

150.01 

50.0! 

9.01 

-  i 

1500! 

17.0! DIESEL 

0£«P  WELL! IN 

REPPHJS 

1959 

J 

1  1  1 

150.01 

50. C! 

1.0! 

-  1 

!  RUHR 

! 

MI  1* 

1275467 

1  1 1 7 1 5  A  70 ! 

150.01 

50. C! 

9.C! 

-  t 

1S0C! 

1 7.0! Cl ESEL 

DEEP  WCLL1TN 

MEMPHIS 

1959 

I 

1  1  1 

15C.0! 

50.C! 

1.0! 

-  1 

!  RUHR 

! 

ST  131 

1262545 

1  156315*711 

290.0! 

50. C! 

9.01 

-  ! 

35CC! 

18.610IESCL 

DEE*  WLLJT* 

MEMPHIS 

1951 

1 

!  t  ! 

29C.C! 

50. C! 

2. Cl 

-  1 

1RUHRS 

! 

ST  132 

1242575 

1  154315*711 

290.0! 

50.0! 

9.0! 

-  | 

35CC! 

16.4I0IUCL 

DEEP  WCLL1TN 

MEMPHIS 

1951 

1 

1  l  1 

29C.C1 

SO.C! 

2.0! 

-  ! 

!PUNR$ 

! 

wtc  e< 

1511711 

1  1 3?  5 15*  70! 

264.0! 

50. Cl 

9.01 

-  j 

25C0! 

13.3IDIESEL 

PUMP  ! TN 

MEMPHIS 

1967 

1 

1  1  1 

264.0! 

50.01 

1.3! 

-  j 

! 

! 

WU  ICS 

1513320 

1  144115*70) 

270.0! 

50. C! 

9.0! 

-  i 

2900! 

1  2.0!  0!  ESR 

PU«P  | TN 

MEMPHIS 

1968 

I 

1  1  1 

27C.QJ 

50.0! 

t .  3! 

-  | 

! 

1 

WTC  213 

I51C497 

1  1 1  Cl  1 JA  701 

200.0! 

50. Cl 

9.0! 

-  j 

2300! 

la.ouitm 

PUMP  1  TN 

MEMPHIS 

1947 

l 

1  1  I 

200. 0! 

50.01 

1.3! 

-  I 

! 

1 

WTC  220 

1509137 

I  14941JA70! 

27C.O! 

50.0! 

9.0! 

-  j 

2900! 

13.0! OIESEL 

PUMP  1  TN 

MEMPHIS 

1967 

| 

1  1  1 

270.01 

53.01 

1.3! 

-  I 

! 

1 

WTC  449 

1012211 

1  1 02  51 }A  71 1 

240.0! 

50. C! 

9.0! 

-  j 

2400! 

is.oiPUHPS 

I  TN 

MEMPHIS 

1948 

1 

1  1  1 

240.0! 

50. C! 

2.0! 

-  j 

! 

I 

WTC  550 

1  5  3  3  646 

1  1025 1 SA  71 1 

144.01 

50.0! 

9.0! 

-  j 

2000! 

13.01RU.NRS 

1  TN 

MEMPHIS 

1967 

1 

1  1  1 

144.0! 

50.0! 

2.01 

-  I 

! 

| 

WTC  551 

1267(39 

l  1C42I5A71! 

245. C! 

50.0! 

9.0! 

-  j 

2700! 

15.3IRUHR J 

1  TN 

MEMPHIS 

1962 

I 

1  1  ! 

245.0! 

53. C! 

2.C! 

-  1 

! 

! 

WTC  532 

1  254  32  3 

J  9691  5*  71  ! 

240.0! 

45.  C! 

6.3! 

-  j 

2C30! 

16.5! RUHRS 

1  TN 

MEMPHIS 

1947 

1 

1  1  1 

240. 0! 

45. C! 

2.0! 

-  | 

! 

1 

WTC  555 

! 253CS5 

I  96915*71! 

24C.C! 

45.0! 

3*31 

-  i 

2050! 

16.5IRUNRS 

1TN 

MfHRMIS 

1947 

f 

1  1  1 

240.01 

45.0! 

2.01 

-  | 

! 

! 

WU  750 

1534674 

1  66115*71! 

174.0! 

50.01 

9. Cl 

-  i 

1946! 

15.3 (DIESEL 

DEEP  WCLL1TN 

MEMPHIS 

1969 

1 

1  1  I 

174.0! 

50.  C! 

2.0! 

-  ! 

!  RUHR 

! 

MIC  1532 

J2P3C55 

1  7?  71 5*  71 1 

1!C.O! 

45.01 

9.0! 

-  i 

2600! 

16.6 ! DIESEL 

DEEP  WELL  1 TN 

MEMPHIS 

I960 

1 

!  !  1 

1*0.0! 

45. C! 

2.0! 

-  j 

!  RUHR 

l 

NT C  2C14 

1293353 

1  115015*71! 

236.0! 

50.01 

9.01 

-  j 

1150! 

1 3 • 0 { DIESEL 

PURP  ! 

1963 

1 

I  1  1 

236.0! 

50.0! 

1.S! 

-  i 

! 

! 

WTC  5773 

1273792 

1  61715A71! 

15C.01 

50.01 

9.3! 

-  i 

1480! 

13.6! DIESEL 

OUP  WCLLITN 

MEMPHIS 

1957 

1 

1 

1  1  • 

I  1  1 

150.01 

1 

50.0! 

1 

1.6! 

-  ! 

!RURR 

I 

! 

! 

(32)  uee  c.  TowiNO  cc.,  inc 

.J 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

HISS  SM4UNTE* 

1294169 

1  2513*  341 

45.0! 

21.0! 

4.0! 

9001 

-  i 

36.01  NONE 

! 

1965 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

'.5.0! 

1 

21.0! 

1 

4.0! 

1 

“  ! 

I 

! 

1 

! 

(24)  WEP8,  NONALP  C. 

! 

1 

1  1  1 

1  I  1 

I 

1 

1 

l 

! 

! 

1 

! 

! 

J  L  C  JEAN 

1271509 

1  1 6 1 1 A03 1 

! 

—  1 

5.5! 

1  BO  i 

8! 

31.0! NONE 

!MN 

OAK  ISLAND 

1956 

l 

1  1  1 

42.7! 

13.0! 

4.5! 

-  • 

! 

1 

THE  8  *  R  4  E 

1  . 

1  1011*43! 

! 

-  1 

5.5! 

53! 

301 

15.0! NONE 

!RN 

OAK  ISLAND 

1949 

! 

1 

1  1  1 

1  1  1 

50.0! 

! 

14.01 

1 

2.5! 

! 

6! 

! 

! 

! 

! 

(32)  WCSCN  MARINE,  INC. 

l 

l 

1  1  1 

1  1  1 

i 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

3 AO  JILL 

1422673 

1  ISlICCt! 

36.5! 

14.0! 

3.5! 

500! 

-  J 

14. 0! NCNE 

It* 

RESERVE 

197* 

1 

1  !  1 

3*.  3! 

14.  C! 

1.9! 

6! 

! 

1 

CORONADO 

I53C799 

1  19I1C02! 

36.3! 

n.ci 

6.0! 

4401 

-  ! 

35.0! NONE 

!LA 

UNION 

1971 

1 

1  1  1 

36.3! 

14.0! 

4.5! 

6! 

! 

! 

OAfff  CUCk 

1545611 

1  1 011C02! 

,1.2! 

1 0.C! 

3.0! 

225! 

-  ! 

1 5 . 0 ! NONE 

!LA 

UNION 

1975 

I 

1  1  ! 

31.2! 

10.  C! 

1.9! 

6| 

! 

I 

express 

I60C45? 

!  1  51 1  CO?  1 

36.4! 

13.2! 

2.21 

53C ! 

-  ! 

12 .0! NONE 

!LA 

PORT  ALLC* 

1978 

1 

i  i  i 

36.4! 

13.2! 

1.9! 

4! 

! 

1 

RUSTY  OUCk 

1546493 

1  1CI1C02! 

31.2! 

1  C.O! 

3.0! 

2251 

-  | 

15.0! NONE 

!LA 

UNION 

1975 

l 

1  !  1 

71.2! 

10. Cl 

1.9! 

6! 

! 

! 

HILD  WC5 

1622674 

1  1511C021 

3!. 8! 

14.01 

3.5! 

500! 

-  l 

13.0! ACHE 

!L  A 

UNION 

1980 

l 

1  1  1 

36.6! 

14.0! 

t  ♦  9 1 

6! 

! 

! 

cecc-f 

1651637 

1  67IJA36! 

56.8! 

72.0! 

5.5! 

620! 

-  I 

25.0! NONE 

I  LA 

RESERVE 

1981 

I 

I  1  1 

56.8! 

22.0! 

4.0! 

-  1 

! 

I 

JC-RCE 

1621575 

I  5613*36! 

56.0! 

22.0! 

5.51 

10C0I 

-  ! 

19.0! Ht ORAUL !C  CRANE-! LA 

UNION 

198C 

1 

1  1  1 

56.0! 

?2.C! 

4.0! 

-  1 

!  FUO 

! 

KAY  1 

1564440 

1  141JA36! 

33.8! 

13.5! 

3.2! 

340! 

-  ! 

le.OihCNE 

!IA 

UNION 

1977 

1 

1  1  1 

'2.8! 

13.5! 

3.0! 

-  ! 

! 

1 

HAN  4 

1549109 

I  4613A341 

46.5! 

20.0! 

4.6! 

6001 

-  ! 

22 . 0 1 H YDR AUL I C  CRANE- ! LA 

UNION 

1975 

l 

<  1  1 

46.5! 

7C.CI 

4.0! 

-  ! 

JFWD 

1 

MAA-LC 

1631638 

1  671  3*  36! 

56.3! 

22.01 

5.5! 

680! 

-  | 

25. 3! HYDRAULIC  CRANE- Jl A 

UNION 

1981 

1 

1  1  1 

56.8! 

22.0! 

4.0! 

-  j 

!  FWD 

! 

(R ANDVI EW 

16CC4J6 

i  !«U<46I 

?C .  1 ! 

26. t! 

3.2! 

-  | 

300! 

7.5!  NCNE 

1 L  A 

UNION 

1978 

J 

1  1  1 

*0.1! 

?4.1! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

PORT  ALLEN 

1625485 

1  5814*46! 

*0.1! 

26.9! 

3.2! 

-  j 

300! 

7.51N0NE 

1  LA 

PORT  ALLEN 

1980 

l 

1  1  ! 

80.1! 

26.1! 

1.5! 

*  j 

! 

! 

HR  44C 

J59S720 

I  19914*44! 

110.0! 

30.0! 

5.1! 

-  j 

1  SCO! 

7. 5 ! aCNE 

1  LA 

RESERVE 

1978 

1 

I  1  1 

110.0! 

30.0! 

1.51 

-  ! 

1 

I 

WM  665 

1625486 

1  257RA46I 

110.1! 

40.1! 

5.0! 

-  J 

7CC0! 

7.5! NCNE 

!LA 

PORT  ALLEN 

1980 

1 

1  1  1 

110*1! 

40.1! 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

UP  25-3 

1596135 

1  19914*46! 

1 1 C.O! 

30.0! 

5.1! 

-  J 

1500! 

7 • $ { NONE 

f  LA 

UNION 

1978 

1 

1  !  1 

110.0! 

30.0! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

UP  61-3 

1585525 

1  273J4A46J 

1 1C.0! 

40.0! 

5.0! 

-  | 

2000! 

7.5 ! NONE 

ll  A 

UNION 

1978 

! 

( 

1  1  1 

!  !  1 

1 1 C.O! 

! 

43.0! 

i 

1.5! 

! 

■  ! 

; 

i 

! 

1 

CCS)  WEEKS  MARINE,  INC. 

I 

1  !  1 

!  1  I 

! 

! 

! 

I 

! 

♦ 

■ 

1 

! 

WEEKS  7C1 

1517497 

1  -  12A22I 

246.1! 

56.1! 

16. 9| 

-  j 

66CQ! 

-  12  PURRS  ! NY 

NEW  YORK 

1968 

I 

1  1  1 

246.1! 

56.1! 

3.5! 

-  ! 

! 

! 

WEEKS  7C2 

1695577 

1  -  12*221 

400.0! 

60. C! 

28.01 

-  j 

16000! 

-  ! 2  PUMPS  !NY 

NEW  YORK 

1986 

1 

1  1  i 

40C.0! 

60. 0! 

3.0! 

-  ! 

! 

I 

i  * • i £ ■», 

I  cll\  12*221 

2:5.5! 

53.  vi 

1*.Ol 

-  ! 

4000! 

52.012  PUMPS  INY 

NEW  YORK 

1948 

| 

1  1  1 

249.5! 

53. Cl 

5.0! 

-  ! 

» 

! 

WEEKS  7C4 

1255061 

1  3071 ! 2*22 1 

243.6! 

43.0! 

16.01 

-  I 

3000! 

42.012  PUMPS  !NY 

NEW  YORK 

1947 

1 

1  1  1 

2*3.6! 

43,0! 

4.6! 

-  | 

1 

I 

ALEXANDRA 

1572329 

1  -  13*341 

1U. 7J 

34. C! 

14.61 

3900! 

-  J 

-  ! 

JNT 

NEW  YO*K 

1976 

» 

1  !  I 

11*.7| 

34.  C! 

1C. 01 

-  ! 

! 

! 

6IILT 

1692254 

1  1413634! 

30.0! 

1C. Cl 

4.6! 

240! 

-  ! 

15.0! NCNE 

INY 

NEW  YORK 

1985 

1 

1  I  ! 

2C.0! 

10.0! 

4.6! 

-  ! 

! 

! 

BUDDY  T 

J  . 

1  -  I3F02! 

76.3! 

9.61 

4.0! 

-  ! 

-  | 

! 

1 

- 

1 

1  1  1 

26.8! 

9.6! 

4.0J 

-  I 

! 

1 

CAROLYN 

1512707 

1  6313634! 

54.2! 

22.11 

9.01 

640! 

-  ! 

35 .0! NONE 

INY 

NEW  YORK 

1968 

1 

1  1  ! 

59.4! 

22.1! 

7.5! 

-  ! 

! 

! 

CHRISTOPHER 

1 545057 

I  9136361 

37.3! 

12.1! 

4.*  1 

3501 

-  | 

11 .OlNOKC 

!  NY 

NEW  YORK 

1975 

1 

1  !  1 

57.31 

12.1! 

4.61 

-  I 

! 

! 

ELIZABETH 

1647434 

l  11313*35! 

63.0! 

26.0! 

11.0! 

1!CC! 

-  ! 

2?.0!»0K€ 

!  NY 

NEW  YORK 

1985 

J 

1 

1 

1  1  1 

t  1  1 

T  1  I 

*3.0! 

1 

1 

26.  Ct 
! 

! 

e.  0! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

TASU  2  -  D'SCAIPTION  Of  VESSELS 


9.54 


INC*! 

•  1ST! 

VESSEL 

©AERATOR 

WANE  AND  NUP8CR 

!  COAST 

1  GUARD 

!  MIR9C* 

*  1VTCCI  DIMNSICN?  * 

!  NET  ICCOElLCSCTNHAOTHl 
!*EGIS~I****!  AfC.  !  8EC.1 

1  TCP  i  S»?l //////! /////■ 

!  tOh-  ! MCE !  0VM-1CVEA-1 
i  NACf  1  IV  *  ALL  1  ALL  1 

DAAfT! 

! 

10*6-! 
ED  ! 

nun. 

LIGHT! 

ICAPACITY! 

!  ! 

!  CAPS©  ! 
!////////! 
«OBiE!  PASS-  • 
AOWCA!  INSERT  ! 

high-  !  i  vnni 

1ST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! CPr PATINO 
riYEC  !  E6UIAPCNT  1 TC 1  ?*$€ 

P0IN7  !  lINt-t  ! *0!  LINC-1 

(light  >!////////// n  tun  TO !////////// 

(ff  £  T> !  LINE-2  !f  E!  LINE-2 

!  ! 

1  ! 

!  YEAR  * 

!  PUILT  ! 

!  OR  1 

CC31  VEERS 

MUNI#  INC. 

! 

1 

1 

1  ! 

!  1 

1  1 

i 

j 

i 

! 

! 

! 

i 

j 

! 

! 

I 

1 

!  ! 

!  ! 

!  • 

(CONTINUED) ! 

1  1 

i 

! 

! 

! 

GEORGE  8 

3!3f 36! 

2  4.3! 

3.4! 

8.6i 

16C! 

■  j 

1 5 .0! NONE 

!  NT 

NEW 

YORE 

l  1«7J  | 

1  ! 

74.3! 

3.4} 

8.6! 

t 

-  1 

i 

! 

!  ! 

(MAID  0 

1436107 

-  !3fJ31 

6C.2! 

25.  C! 

8.9! 

*00! 

-  j 

-  i 

i 

!  1«81  1 

1  \ 

60.21 

23.0! 

-  ! 

j 

-  J 

! 

i 

!  ! 

JOHN  C 

!3rc2f 

•4.3! 

11.8! 

4.7! 

i 

-  I 

! 

i 

!  19?*  | 

1  1 

34.5! 

11.8! 

-  ! 

• 

-  | 

! 

! 

1  ! 

KATHERINE 

1411220 

*  !3»35! 

95.1! 

22. C! 

12.6! 

300oi 

-  j 

•  j 

!  NY 

NEW 

YC*K 

1  1975  ! 

1  t 

55.1! 

32. C! 

1C.0! 

I 

-  j 

i 

1 

I  ! 

KATHLEEN 

{603315 

44|3f  34 1 

42.0! 

2*.C! 

5.1! 

1C00! 

-  | 

22.0! NONE 

ifL 

JACKSCN- 

1  1975  l 

1  1 

42.0! 

2*.C! 

-  ! 

! 

-  • 

i 

! 

VILLE 

!  ! 

UATIE 

!  5 !t  737 

1013*  3c 1 

33.3! 

13.6! 

4.7! 

320! 

-  | 

3 .0 ! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

!  1977  ! 

J 

1  1 

■*3.3! 

13. e! 

4.7* 

! 

>  ; 

! 

1 

!  ! 

K  HSU 

-  !Jf02! 

<6.3! 

9.8! 

9.1! 

! 

•  • 

-  ! 

t 

1979  » 

1  1 

26.3! 

9.8! 

-  t 

j 

-  • 

! 

! 

I  ! 

LAURIE 

1291312 

13137361 

42.0! 

12.7! 

7.7! 

Z3ci 

-  j 

20.JIKCNE 

!Nt 

NEW 

YC*K 

!  195?  ! 

1  1 

*2.01 

12.7! 

7.7! 

! 

•  j 

| 

! 

! 

LESLIE 

12*4556 

4513A3M 

55.0! 

20.  C! 

7.*! 

350! 

-  j 

ie.O!NCNE 

!NY 

N'fc 

YORK 

!  1562  ! 

1  1 

55.0! 

20. C! 

7.M 

! 

-  » 

i 

J 

!  ! 

LINDSAY 

1276365 

7213734! 

oC.3! 

22. C! 

8.6! 

icon 

-  t 

46.0! NONE 

iNY 

NEW 

YORK 

I  1055  { 

1  1 

6C.J! 

22. C! 

3.6! 

! 

-  { 

! 

! 

1  ! 

RONNIE  C 

16*387? 

-  13MM 

33.3! 

13. t! 

4.7! 

3JC! 

-  j 

! 

1981  ! 

1  1 

33.3! 

13.6! 

-  ! 

! 

-  • 

i 

! 

!  ! 

THOMS 

1573482 

•  13AJ*! 

118.7! 

24. C! 

14.6! 

39C0! 

•  » 

•  j 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1976  ! 

1  1 

116.7! 

34.  C! 

1C.0! 

! 

•  ( 

i 

! 

1 

VILLIAF  J. 

HCAHULIPS 

1275653 

13313*36! 

105.5! 

27. C! 

13.9! 

240C! 

•  I 

27. oj  NONE 

•NY 

NEW 

YORK 

1955  ! 

1  ! 

105.5! 

27.  C! 

13.9! 

i 

-  { 

! 

l 

1  ! 

VEEKS  3 

1543C65 

1701**46! 

65.0! 

26. Cl 

6.0! 

i 

3C0! 

20.0! NONE 

•NY 

NEW 

YC  RE 

1563  ! 

1  1 

45.0! 

36. C! 

2.0! 

i 

•  1 

! 

! 

I  ! 

WEEKS  6 

1543C68 

252I4A46! 

9C.0! 

33.  C! 

8.0! 

i 

4C0! 

10. U! NONE 

!  NY 

NEW 

IOAK 

!  1962  1 

1  1 

9C.C! 

38. C! 

2.0! 

! 

-  • 

» 

! 

!  ( 

WEEKS  7 

14A46! 

5C.C! 

38. C! 

9.0! 

-  1 

4CC! 

11.01NCNE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  —  ! 

!  1 

9C.0! 

33. C! 

2.C! 

! 

-  » 

i 

! 

I  ! 

VEERS  10 

I543C71 

22914*4(1 

35.0! 

36.  C! 

e.c! 

! 

4C0! 

10.0! NONE 

!  NY 

MW 

TCRK 

!  1966  ! 

1  1 

85. C! 

36. C! 

2.0! 

1 

-  i 

! 

I 

!  ! 

WEEKS  11 

34214*46! 

ICC. 3! 

36.  C! 

9.0! 

! 

4C0! 

15.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1  1958  ! 

1  1 

10C.C! 

36. C! 

2.0! 

! 

•  i 

» 

! 

t 

WEEKS  12 

1543C72 

32314*44! 

rc.o? 

4C.C! 

9.0! 

-  1 

*CC! 

10.01NCHE 

!  NY 

NEW 

YORK 

19(9  { 

1  1 

10C.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

» 

1 

! 

WEEKS  13 

1543C73 

2291**46! 

35. G! 

36.0! 

8.0! 

-  • 

ACC! 

1C.0! NONE 

Iny 

NEW 

YORK 

1965  ! 

!  ! 

55.0! 

36. C! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

{ 

!  ! 

WEEKS  1* 

1543C74 

22514A44! 

•5.0! 

36.  C! 

5.0! 

! 

4C0! 

1 0.oj  NONE 

!  NY 

NEW 

TC»K 

1968  ! 

1  1 

85.0! 

36. C! 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

!  ! 

WEEKS  15 

14*44! 

11C.0! 

4C.C! 

11.0! 

-  ! 

7C0! 

1 4  .0! NONE 

!  NY 

Nfw 

TCAK 

1951  ! 

1  ! 

1 1C. 0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  1 

! 

! 

!  1 

WEEKS  201 

1284056 

46514*461 

12C.0! 

38. C! 

11.3! 

-  ! 

1 1CO! 

21 .0! NONE 

!Nt 

NEW 

YORK 

196C  ! 

!  1 

12C.0! 

38. C! 

1.8! 

1 

-  • 

! 

! 

1 

WEEKS  2C2 

1284C57 

*651**46! 

12C.0! 

33.  C! 

11.3! 

-  ! 

1 1CO! 

21 .0! NONE 

!NY 

NEW 

TCRK 

me  i 

!  1 

12C.0! 

38.  C! 

1.3! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

WEEKS  203 

1  2861 

4941***61 

12C.1! 

40. 1! 

11.3! 

-  ! 

1150! 

21.0! NONE 

•NY 

NEW 

YCPK 

196?  ! 

1  1 

12C.1! 

*0.1! 

1.8! 

! 

-  i 

! 

i 

! 

WEEKS  204 

126636 

*5*t***4! 

12C.1! 

*0.1! 

11.3! 

-  ! 

1150! 

21 .CiKCNE 

!NY 

NE» 

YORr 

196?  ! 

1  1 

12C.1 ! 

*0.1! 

1.3! 

! 

-  • 

! 

! 

!  ! 

WEEKS  205 

1293171 

5  4{Jl*A *4  1 

11C.1! 

*C.  1 ! 

11.7! 

-  ! 

1300! 

22.0! NONE 

!  NY 

N«W 

YORK 

196'  ! 

1  1 

13C.1! 

*0.1! 

1.3! 

! 

-  ; 

! 

! 

!  ! 

WEEKS  206 

1293172 

54614*46! 

13C.1! 

*0.1! 

11.7! 

-  j 

1JC0! 

22.0IN0NE 

!NY 

Nr  W 

YORK 

!  1«61  ! 

i  t 

13C.1! 

*0.1! 

1.3! 

i 

-  f 

! 

! 

! 

WEEKS  207 

1283736 

4631**44! 

125.0! 

38. C! 

SC.  5! 

-  t 

1100! 

21 .0 ! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

me  ! 

1  1 

125. G! 

23.  C! 

1.8! 

! 

-  f 

! 

! 

i 

WEEKS  208 

1  ...... 

2291**46! 

9C.0! 

2C.C ! 

9.3! 

-  ! 

*C0! 

9.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

1957  ! 

!  1 

9C.0! 

30.  C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

! 

f  ! 

WEEKS  209 

24014*46! 

9C.0! 

20.  C! 

9.3! 

-  ! 

400! 

10.0 ! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

!  10$4  l 

1  1 

9C.C! 

•  C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

l 

! 

WEEKS  210 

1513(26 

55014A46! 

13C.0! 

w  * ! 

12.0! 

! 

1 1CO! 

22.0! ACNE 

•NY 

NEW 

YCAK 

1965  ! 

1  1 

13C.C! 

*  o .  c  i 

3.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

WEEKS  212 

2401**46! 

9C.0! 

30. C! 

9.5! 

! 

4C0! 

10.01  NONE 

INY 

NEW 

YORK 

195*  ! 

(  ! 

9C.C! 

20. C! 

2.0! 

! 

-  J 

! 

! 

1 

WEEKS  213 

24014*44! 

9C.0! 

20.  C! 

9.3! 

-  I 

4CC! 

10.01NCNE 

!  NY 

NEW 

Y  **•* 

1«54  i 

!  1 

«C.O! 

30. Cl 

2.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

WEEKS  214 

1286767 

55014*46* 

PC.O! 

*0.C! 

11.1! 

! 

1CC0! 

12.0  .'NONE 

!NY 

NEW 

TtW 

1965  ! 

■  i 

1 1C.  0! 

40. C! 

2.C! 

! 

-  | 

i 

j 

t 

WEEKS  215 

550! 4A  46! 

126.0! 

32.5! 

8.C! 

! 

-  j 

12.0! 

!NY 

Nfw 

YO»K 

-  ! 

1  ! 

128.0! 

32.5! 

2.0! 

! 

-  j 

i 

i 

! 

WEEKS  216 

1276C21 

24014*46! 

5C.0! 

20.  C! 

9.3! 

1 

4C0* 

20.0 ! NONE 

i  **y 

NEW 

YORK 

195!  ! 

1  1 

9C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  | 

! 

! 

! 

WEEKS  217 

1275972 

24014*46! 

9C.0! 

20.C! 

9.3! 

! 

4CC! 

20.C! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1958  ! 

1  1 

9C.0* 

5C.C ! 

2.0! 

j 

-  • 

j 

! 

! 

WEEKS  718 

35014*46! 

106.0! 

38. C! 

1C.0! 

i 

6C0* 

1 2 . 0 ! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

!  1951  ! 

1  1 

106.0! 

23. C! 

2.0! 

! 

-  | 

i 

i 

! 

WEEKS  :20 

240(4*46! 

9C.0! 

30.  C! 

5.3! 

-  j 

4C0! 

20.0! NONE 

!  NT 

NEW 

YORK 

-  ! 

i  j 

9C.0! 

30. C! 

2.0! 

i 

-  | 

• 

! 

! 

WEEKS  221 

24014*4(1 

90. 0! 

'O.C! 

9.3! 

! 

4C0! 

1 0 . 0 ! NO  HE 

!  NY 

NEW 

TCAK 

1954  ! 

1  1 

9C.0! 

30.  C* 

2.0! 

! 

-  • 

i 

! 

! 

WEEKS  222 

24014**6! 

9C.0! 

30. C! 

9.3! 

! 

*00! 

10.0! NONE 

INY 

N*W 

YORK 

1954  ! 

i  ! 

9C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  | 

i 

! 

! 

WEEKS  223 

2*oi*A46! 

9C.0! 

30.  C! 

9.3! 

-  ! 

400! 

20.0! NONE 

!NY 

NEW 

TORK 

-  ! 

1  1 

9C.0! 

30. C! 

2.0! 

! 

-  » 

i 

» 

! 

WEEKS  225 

4801**45! 

JC.O! 

50.  C! 

9.3! 

-  i 

800* 

10.0 ! NONE 

iny 

NEW 

YORK 

me  ! 

1  1 

9C.0! 

60. C! 

2.0! 

! 

-  • 

; 

! 

I 

WEEKS  230 

69714*46! 

165.0! 

*2.5! 

11.3* 

! 

1*00! 

.  i 

!  NT 

NEW 

YORK 

1C?4  • 

1  1 

165.0! 

*2.5! 

3.0! 

i 

-  1 

i 

< 

! 

WEEKS  232 

24014*44! 

9C.0! 

10.C! 

9.3! 

-  * 

400! 

10.0 j  NONE 

•NY 

NEW 

YO»K 

1«5*  > 

!  1 

VC.O! 

30. C! 

2.0! 

! 

•  j 

i 

i 

! 

WEEKS  233 

1286736 

50014*44! 

125.0! 

<0.C! 

10.3! 

-  ! 

1C50! 

21 .0 ! NONE 

!  NY 

NEW 

YORK 

196?  | 

!  1 

125.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

«■  j 

1 

! 

! 

WEEKS  234 

1289858 

50014*46! 

125.0! 

40.  Cl 

10.31 

! 

1C50! 

21 .0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

196?  ! 

1  1 

125.0! 

40. CJ 

2.0! 

! 

-  ! 

» 

I 

! 

WEEKS  235 

I29C384 

50014**6! 

125.0! 

40. C! 

10.3! 

-  j 

1050! 

21.0! NONE 

!  NY 

NEW 

YCRK 

1961  ! 

!  1 

125.0! 

40.  C! 

2.0! 

j 

-  » 

j 

I 

! 

WEEKS  236 

1293467 

5CQ!***6 J 

125.0! 

40. C! 

10.7! 

-  i 

1050! 

21.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1963  ! 

1  ! 

125.0! 

40. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

! 

WEEKS  237 

1294930 

51614*47! 

133.0! 

40.  C! 

1C.7' 

-  ! 

13CC! 

22.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

196*  ! 

1  1 

133.0! 

*0.C! 

2.0. 

! 

-  j 

! 

! 

! 

WEEKS  238 

15C4C14 

51214*471 

133.0! 

40. C! 

1C. 7* 

1 

1  SCO! 

22 . 0! NONE 

!NY 

NEW 

YORK 

1966  * 

1  1 

1 1 3.0! 

40. C! 

2.51 

! 

-  j 

i 

I 

J 

WEEKS  239 

1285602 

50014*46* 

125.0* 

40. C! 

1C. 4* 

! 

1050! 

21.0! NONE 

!NY 

NEW 

YCRK 

1962  ! 

1  ! 

125.0* 

40. C! 

2.0! 

; 

-  j 

! 

! 

! 

WEEKS  240 

1555266 

1/701**431 

165.0! 

42.5! 

11.3! 

i 

1*00! 

12.0! NONE 

INY 

NEW 

YORK 

1«7*  ! 

t  1 

1  S 

1  ! 

165.0! 

*2.5! 

i 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

TABLE  2  *  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


855 


EHG9 ! 

OIST1  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  NURSE* 

1  COAST 
!  CUARD 
!  NLM8EP 

!  1VTCC!  D IPFNSICNS  1 

l  NET  ICCCf !l ESSTH!2®DTH! 
IREGIS-!****!  R«0.  !  PEG.! 

1  TER  1  SC?!//////!/////! 

1  TON*  IPAGll  0V6P-1CVCF-! 

1  NAGE  *  IV  !  AU  1  »LL  ! 

D*AFT!  !  CAPACITY!  KICK*  ! 

!  1  1  EST  1  CAR  SC  HANDLING 

LOAD-!  !  CARGO  1  FIXED  !  ECUIPKENT 

ED  !  ! ////////!  POINT  !  LINE-1 

/////!  HOPS E !  PASS-  1  (LIGHT)  !///////////////) 
LIGHT!  POWER l  EN6CNS  !  (If ET) !  LINE-2 

{VESSEL! 
!S  10PERATING  ! 
ETC!  BASE  ! 

! AO!  LINE-1  ! 
•TO ! /// / ////// ! 
IFE!  LINE-2  ! * 

i 

i 

YEAR  ! 
PUILT  ! 
QO  } 

REBUILT! 

(C3)  WEEKS  RAPINE/ 

INC. 

! 

! 

1  !  ! 

1  !  ! 

!  !  ! 

i 

i 

• 

| 

! 

1 

!  ! 

!  1 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

! 

1 

! 

(CONTINUED) l 

!  1  ! 

j 

! 

!  ! 

i 

i 

i 

WEEKS  2*1 

1555*50 

1  67C ! * A  *T ! 

165. oi 

<2.  si 

11.3!  - 

!  14C0! 

1 2 .0! NONE 

!  N  Y 

NEW  YOP<  ! 

1974 

i 

1 

1  !  1 

165.31 

*2.5! 

2,01 

|  -  ! 

! 

! 

! 

j 

WEEKS  2*2 

1  . 

•  1 £1 ! *A  *61 

*0.0! 

30.2! 

9.3!  - 

!  250! 

U.51N0NE 

!NY 

NFW  YORK  I 

1953 

1 

1  1  1 

ac.  ji 

20.3! 

2.8! 

!  -  J 

i 

1 

j 

WEEKS  2*3 

! 1 69  S  57 

!  95 1 1  *  F  *6 ! 

153.6! 

JO.CI 

12.7!  - 

!  2CC0! 

1* .o! NONE 

INY 

SEN  TORN  i 

1927 

i 

! 

!  !  ! 

153.3! 

5C.C! 

3.6! 

|  -  | 

! 

! 

! 

WEEKS  2** 

! 26C460 

1  10C3 ! *F*6 ! 

15C.6! 

54.5! 

13.0!  - 

!  20CC! 

14.0! NON* 

!NY 

NEW  YORK  1 

19*4 

! 

!  i  1 

15C.6! 

54.5! 

—  ! 

!  -  ! 

; 

! 

! 

WEEKS  2*3 

15C826* 

i  ?S09!*F*a| 

2*C.O! 

72. C! 

16.*!  - 

!  350! 

15.t,‘.*0NE 

!NY 

NEW  TORN  ! 

1967 

1 

!  I  ! 

24C.0! 

72. C! 

10.0! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

WEEKS  2*6 

! 643C92 

1  2637 1*4*31 

25C.3! 

75.  C! 

16.0!  - 

!  750! 

12.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  ! 

1981 

1 

!  1  1 

25C.0! 

?5.C! 

3.*! 

j  -  j 

! 

! 

! 

WEEKS  2*6 

1267535 

1  1 995! *A4j! 

2*0.0! 

72.  C! 

14.51  - 

!  5CQ0! 

19.0SNCNE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1958 

! 

1  1  ! 

240. 0! 

72. C! 

3.6! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  2*9 

127CC70 

1  1995  !*A*JJ 

2*0.0! 

72.  Ct 

1-4.5!  - 

!  5CC0! 

19.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1958 

1 

1  !  1 

2*0.0! 

72.0! 

3.6! 

!  -  ! 

i 

! 

1 

WEEKS  230 

126733* 

!  10*11***61 

171.1! 

*3.1! 

16.0!  - 

!  262S! 

?0. 0  j  NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

196? 

! 

1  1  1 

171.11 

*3.1! 

3.8! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

i 

WEEKS  251 

1292329 

1  1 1 78! *A*t | 

197. QJ 

*3.1! 

16.0!  - 

I  2C52! 

30.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1963 

1 

!  !  1 

197.7! 

*3.1! 

3.8! 

I  -  ! 

i 

! 

! 

WEEKS  232 

1 29E109 

1  1178!*A*el 

197.7! 

*3.1! 

16.0!  - 

!  2052! 

30.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

196! 

1 

1  I  ! 

197.9' 

*3.1! 

3.8! 

!  -  ! 

! 

j 

1 

WEEKS  233 

1298*61 

1  117614A461 

197.91 

*3.1! 

16.0!  - 

!  20521 

30.0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1965 

! 

1  1  1 

197.9! 

*3.1! 

3.6! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  25* 

13*1625 

i  26CC ! 4**6 1 

23*. 0! 

53.  Ci 

73.0!  - 

!  56CC! 

31 .0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972 

1 

!  1  1 

23*. 0! 

53.0! 

3.2! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  255 

15*1826 

1  28CC14A461 

23*. 0! 

53.0! 

23.0!  - 

!  56CC! 

31 .0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1972 

1 

1  1  1 

234.0! 

53. C! 

3.9! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  236 

1665131 

!  2*55144*6! 

266.0! 

53.0! 

23.0!  - 

!  6**0! 

31 .0! NONE 

!  NT 

NEW  YORK  ! 

1985 

1 

!  f  1 

266.0! 

53.  C! 

4.0! 

!  -  ! 

i 

! 

! 

WEEKS  273 

1  . 

1  699  !***&! 

33C.C! 

*0.C! 

8.0!  - 

!  1CCC! 

13.1! NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1 9  4  C 

1 

1  t  ! 

33C.1! 

*0.1! 

2.8! 

!  -  ! 

{ 

1 

! 

WEEKS  27* 

1  - 

!  699 ! *A  *6 1 

33C.O! 

*0.0! 

8.0!  - 

!  1000! 

1 3. 0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

19AC 

! 

!  1  1 

330.0! 

*0.0! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  273 

1  . 

1  1 000 1 *A*6 1 

29C.0! 

*0.0! 

e.oi  - 

!  1CC0! 

1 2 .0! NONE 

•NY 

NEW  YORK  ! 

1951 

1 

!  1  1 

29C.0! 

*0.  C ! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  276 

1  - 

1  11301*4*2! 

3*2.0! 

*2.0! 

9.0!  - 

!  17! 

9.0! NONE 

!  NY 

NEW  YORK  1 

193C 

! 

1  1  1 

3*2.0! 

*2.C! 

3.0! 

1  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  260 

126*1*0 

1  6651**46! 

145.7! 

38. Cl 

16.5!  - 

!  2200! 

25 • 0! NONE 

!NY 

NEk  YORK  t 

1952 

1 

1  1  1 

1*5.7! 

28.01 

3.0! 

1  -  ! 

! 

! 

l 

WEEKS  261 

126*506 

1  68514*46! 

1*5.7! 

36. C! 

16.5!  - 

!  22C0! 

25.0! NONE 

J  NT 

NEW  YORK  ! 

1952 

1 

1  1  1 

145.7! 

38.0! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  262 

1256578 

1  665144*6! 

t*5.C! 

32. C! 

15.0!  - 

!  1SC0! 

17.0IN0NE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1950 

! 

!  !  1 

1*5.0! 

38.0! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

J 

WEEKS  263 

1255679 

1  8851*4*61 

1*5.0! 

36. Ci 

15.0!  - 

i  1500! 

17.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  I 

19*f 

! 

1  1  1 

1*5.0! 

39. CJ 

3.0! 

!  -  • 

! 

! 

! 

WEEKS  26* 

1297391 

1  12611***6! 

200. 0! 

4C.C1 

15.0!  - 

!  3350! 

19.5 ! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

196* 

! 

1  !  1 

20C.0! 

40.  C! 

2.6! 

!  -  ! 

| 

! 

! 

WEEKS  266 

1257C66 

i  1C52!*F  *6! 

146.0! 

*8.0 ! 

15.0!  - 

!  2200! 

19.5 {NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1949 

1 

1  1  1 

1*6. C! 

28. C! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

1 

! 

WEEKS  287 

1256326 

1  10521***0! 

1*7.7! 

26.  C! 

15.0!  - 

1  2200! 

19 .5 !  NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1948 

1 

!  !  ! 

1*7.7! 

38. C! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

I 

! 

WEEKS  266 

I501C90 

1  1 261 ! *F  *6! 

S^C.O! 

40.0! 

15.0!  - 

t  3350! 

*6.0! NONE 

INY 

NEW  YORK  ! 

1965 

1 

i  1  ! 

2CC.0! 

<C.C! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

I 

WEEKS  22e 

10CE696 

1  *1615422! 

112.9' 

35.0! 

12.6!  - 

!  3! 

15.0*2  STEAM  PUMPS 

!NY 

NEW  J 

1971 

! 

i  1  ! 

112.9! 

35.  C! 

3.0! 

1  •  ! 

! 

! 

WEEKS  29C 

1176390 

!  11*3!  5A71 ! 

215.1! 

42.1! 

15.0!  - 

!  2*51! 

17.0! PUMPS 

INY 

NEW  YORK  ! 

1951 

! 

!  !  1 

215.1! 

*2.1! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  291 

1261976 

!  1276S5A71! 

2JC.2! 

*3.2! 

11. C!  - 

!  2899! 

17.01PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1951 

! 

1  1  1 

230.2! 

*3.2! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

! 

! 

WEEKS  292 

126166* 

i  1 27615*71 ! 

23C.2! 

43.2! 

11.0!  - 

!  2899! 

17.01PUMPS 

!NY 

NEW  YORK  ! 

1951 

! 

1 

t  1  ! 

1  !  1 

23C.2! 

j 

<3.21 

3.0! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

» 

» 

! 

(21)  WEIRTON  ICE  C 

t 

COAL  SUPPllY 

!  1  1 

1  !  ! 

i 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

• 

! 

! 

! 

1 

COMPANY  (DIVISION  CF 

ST1RVACGI 

1  !  ! 

i 

i 

!  ! 

i 

! 

1 

INDUSTRIES/ 

INC.) 

1 

1  !  ! 

i 

i 

!  ! 

! 

! 

1 

KANAWHA 

127C606 

1  6613436! 

65.0! 

72. C! 

7.4!  1COO!  -  ! 

38.0!, NONE 

!VV 

WEIPTON  ! 

1956 

1 

1  1  1 

1  1  ! 

65.0! 

i 

22. C! 

4.8! 

! 

I  -  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

(21)  WEIRTON  STEEL 

I 

1 

!  1  1 

1  1  1 

1 

! 

1 

! 

!  ! 

I  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

MOUNTAINEE* 

1566900 

I  6213*35! 

62.0! 

22. C! 

*.5!  9201  -  ! 

30.5 ! NONE 

!VV 

WEIRTON  ! 

1975 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

62.5! 

! 

72. C! 

*.51 

! 

5  -  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

j 

(21)  WELLSVILLE  TERMINALS 

CO.  1 

1  1  1 

1  1  1 

! 

1 

! 

! 

!  ! 

!  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

THE  ClIETr  CREEK 

126C570 

1  1913A36! 

*2.0! 

1*.2! 

4.0!  *10!  -  ! 

2* •* !  NONE 

!0M 

WELLSVILLE 1 

195* 

I 

1 

1  1  1 

1  1  1 

*2.0! 

1 

U.3! 

4.0! 

! 

!  -  ! 

!  ! 

! 

1 

! 

I 

! 

! 

1 

(33)  WENDELL  NARINE  SERVICE  ! 

1  1  1 

1  !  1 

1 

• 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

8V  5 

150*560 

1  2711*02! 

53. 9j 

19. i! 

*•0!  280!  13! 

S. 0I6-T0N  HYORALI FT 

!TX 

RCCKFORT  1 

1966 

! 

1  1  ! 

53.9! 

19.2! 

4.0! 

!  -  ! 

!  CRANE 

! 

1 

BV  7 

1307*59 

!  2311402! 

37.9! 

19.9* 

*.2!  26C!  10! 

8.0! NONE 

!  TX 

ROCKPORT  1 

1967 

1 

1  !  ! 

57.9! 

19.9! 

*.2! 

!  -  ! 

! 

! 

1 

8V  8 

!  - - 

1  711A02! 

32.0! 

12. C! 

3.0!  1*0!  2! 

8.0! NONE 

!TX 

KOCKPOPT  ! 

1968 

1 

!  !  ! 

32.0! 

12. Cl 

3.0! 

1  -  ! 

! 

! 

1 

DRILLER  III 

1  . 

1  211U021 

5C.0! 

16. C! 

*.5!  140!  6! 

8.0! NONE 

I T  X 

ROCKPORT  ( 

196* 

1 

1  1  ! 

5C.0! 

16. C! 

*.5! 

1  -  ! 

! 

l 

1 

DRILLER  IV 

15063*7 

1  2111402! 

*8.5! 

16. Cl 

3.5!  1*0!  6! 

28.0IN0NE 

ITX 

ROCKPORT  1 

1966 

j  ii 

*8.5! 

n  r  • 

«  « i 

*  .* 

i 

I 

r 

SVEN 

i 5065*3 

i  viuozi 

33.1! 

11.9! 

3.6!  1*0!  *f 

$.0! NONE 

ITX 

ROCKPORT  1 

1966 

! 

!  !  1 

33.1! 

11.51 

3.6! 

!  -  ( 

! 

1 

1 

LITTLE  OARUNS 

15063*6 

1  511*07! 

32.5! 

10.1! 

3.0!  1*0!  *1 

28.0! NONE 

ITX 

ROCKPORT  1 

1966 

! 

1  {  1 

53.5! 

10.1! 

3.0! 

!  -  ! 

! 

1 

1 

ROUSTABOUT  II 

1279802 

1  3211*02! 

58.2! 

20. C! 

3.8!  300!  15! 

8. 014-TON  HYOSAUTT 

ITX 

ROCKPORT  1 

1959 

! 

1  1  1 

58.21 

20. C! 

3.8! 

!  -  ( 

!  CRANE 

1 

! 

RCUST ABOUT  III 

I297C20 

1  191 1*02 ! 

47.61 

15.9! 

3.3!  250!  9! 

8 • 0 1  NONE 

ITX 

ROCKPORT  | 

196* 

1 

1  1  1 

*7.6! 

15.9! 

3.3! 

I  -  ( 

I 

1 

1 

TAURUS 

1259112 

I  1813*361 

36.2! 

13. C! 

6.0!  330!  -  ! 

16.0! NCNE 

ITX 

ROCKPORT  1 

19*9 

1 

1 

!  1  ! 

1  1  1 

36.2! 

1 

13. C! 

6.0! 

1 

!  -  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 


TMLfc  2 —  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ckwi 

•  1ST  1 

VfSSfl  NAME 

OPERATOR 

ARC  NUN8ER 

!  COAST 

1  guard 
!  NUMBER 

1  1VTCC! 

1  NET  1  CODE  1 
1RE4IS-!****! 
1  TER  1  SEE  1 
1  TON-  IPAGE1 
1  NAGE  1  IV  1 

0 (PENSIONS  {CRAFT! 
LENGTH! 5RDTh|  1 

REG.  1  REG. ! LOAD-! 
//////I/////!  EC  l 
0VER-10VEP-1/////1 
ALL  1  ALL  (LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY! 

CARGO  ! 
///////A! 
®ASS-  ! 
ENG5RS  ! 

HIGH-  ! 

EST  !  CARGO  HANDLING 
FIXtD  !  LCUIPKEN1 

POINT  !  LINE-1 

(LIGHT)!/////S/////////J 
(FEET)!  LINE-2 

(VESSEL! 
IS  JCPERAT ING  ! 

!  TC !  2AS£  ! 

! AO!  LINE-1  ! 
!TD!//////////! 

! EE!  LINE-2  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
SUILT  ! 
OR  I 

‘REBUILT! 

(36)  WENDELL* 

SIGHTSEEING  CO 

I 

t 

•1/  INC. 

I  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

j 

; 

! 

1 

! 

WENDELL*  CHAFE* 

1274122 

1  31I1A161 

67.01 

20.  Cl 

4.0! 

600! 

-  j 

14.61N0NS 

!  IL 

CHICAGO  ! 

1955 

i 

! 

1  1  1 

47.0! 

20. C! 

4.0! 

140! 

! 

I 

WENDELL*  SUNLIHER 

I2S6077 

1  2J11A14! 

46.01 

17.  C! 

5. Cl 

400! 

-  J 

14.3! NONE 

!  XL 

CHICAGO  ! 

1961 

1 

1 

1  1  1 

t  1  1 

46.01 

! 

17. Cl 
! 

5.0! 

i 

106! 

! 

i 

! 

! 

(30)  VCffC*  Mltllit*  INC. 

! 

! 

1  1  1 
1  1  1 

! 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

ANITA 

1529719 

1  513*36! 

37.0! 

9.11 

3.0! 

125! 

-  | 

10.G1N0NE 

!  T  N 

MEMPHIS  ! 

1929 

! 

1  1  1 

37.21 

9.1! 

2.9! 

-  | 

j 

! 

0ETTT  LOU 

1542325 

I  231 3  A  36 1 

37*0f 

15.  C! 

6.0! 

500! 

-  | 

26. oj  NONE 

ITN 

MEMPHIS  ! 

1972 

1 

!  1  1 

37.0! 

15. Cl 

3.6! 

-  j 

! 

! 

CHARLIE  SHOAF 

126C639 

!  21513A34I 

1 1 C.O! 

27.3! 

6.5! 

290  C ! 

-  j 

45. C! NONE 

!  TN 

MEMPHIS  1 

19SC 

1 

1  1  ! 

11C.Q! 

27.5! 

7.5! 

-  i 

! 

I 

SAIL  S 

1631486 

1  9413A35I 

55.8! 

26.1! 

9.6! 

1200! 

-  j 

45 • 0! NONE 

!TN 

P£M»HIS  l 

1981 

1 

t  1  1 

55.8! 

26.1! 

8.0! 

-  j 

I 

! 

GEORG!  L 

1626592 

1  8613A J6! 

4C.01 

22.  C! 

9.4! 

800! 

-  j 

40 .0 ! NONE 

!  TN 

MEMPHIS  ! 

1981 

I 

1  1  1 

6C.0! 

22. C! 

6.01 

-  ! 

1 

! 

GLORIA  AHERN 

1253787 

!  1 71 3  A  35 1 

37.0! 

11. C! 

4.0! 

1651 

-  j 

24 •◦! NONE 

!M0 

CARUTHE9S-! 

1947 

1 

1  1  1 

37.0! 

11. C! 

4.0! 

-  j 

! 

VILLE  t 

JANET  WEFFER 

1294481 

1  3213A361 

'7.0! 

22.C! 

4.5! 

5CC! 

-  j 

32 . 0 ! NONE 

!  T  N 

MEMPHIS  ! 

1968 

1 

1  !  1 

37.0! 

22. C! 

4.31 

-  i 

! 

! 

LITTLE  HELEN 

(502636 

1  6S13A36I 

65.01 

20. Cl 

6.C! 

760! 

-  ! 

22.5! NONE 

!?N 

MEMPHIS  2 

1966 

1 

1  1  1 

65.01 

20. C! 

4.61 

-  j 

! 

1 

LUCY  WEPFER 

1507601 

!  77I3A351 

41.2! 

24.  C! 

6. SI 

1200! 

-  j 

45.0! NONE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

1967 

1 

1  1  1 

61.2! 

24. C! 

7.0! 

-  j 

! 

! 

NARK  S 

1S5CC72 

1  1313A1M 

51.01 

16.  C! 

2.5! 

450! 

-  1 

27 .0 ! NONE 

!  T  N 

MEM°NI S  ! 

*  197? 

1 

!  1  1 

51.01 

16. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

NARY  ANN 

1275254 

l  8113*36! 

61.01 

23.  C! 

7.5! 

10001 

-  1 

32.0 1  NONE 

JAR 

OSCEOLA  ! 

1955 

! 

1  1  1 

61.0! 

23. C! 

7. Cl 

-  { 

! 

! 

NARY  VEFFEA 

1614906 

1  4113A35! 

6C.0! 

24.  C! 

9.4! 

1000! 

-  | 

44. 0 ! NONE 

J  TN 

MEMPHIS  ! 

1979 

1  1  I 

4C.0! 

24.  Cl 

8.0! 

-  ; 

! 

i 

NIKE  C 

1514457 

1  30! 3  A  35 1 

55.0! 

19. Cl 

7. Cl 

530! 

-  j 

22.0! NONE 

!  TN 

MEMPHIS  ! 

1968 

1 

1  1  I 

33.0! 

19. C! 

3.0! 

-  j 

i 

j 

«t>  111 

I  - 

!  17414A431 

132.0! 

22. C! 

S.O! 

-  i 

4C0! 

7.0! 60  TON  CRANE 

!  TN 

MEMPHIS  i 

197C 

l 

1  !  ! 

132.01 

32.  C! 

2.0! 

-  j 

! 

! 

CHS  4C1 

1  - 

1  16014A43! 

134.0! 

23.  C! 

6.0! 

-  i 

400! 

6.0190  TON  CRANE 

1  TN 

MEMPHIS  ! 

1967 

l 

!  !  1 

124. Cl 

33. Cl 

2.0! 

j 

-  ! 

! 

! 

IS  1CC2 

1  - 

1  51 714*40 ! 

175.01 

?6«C! 

1C.0! 

-  j 

900! 

12.01N0NE 

!TN 

MEMPHIS  ! 

*  197? 

1 

1  !  1 

175.0! 

26. C! 

2.5! 

-  j 

t 

! 

IC  1CC4 

1  — - 

1  51714*401 

175. C! 

26.  C! 

1C.01 

•  i 

9C0! 

12.0! NONE 

ITS 

MEMPHIS  ! 

•  1974 

» 

1 

1 

!  I  1 

!  1  1 

175.0! 

! 

26. C! 

! 

2.51 

! 

•  ! 

! 

! 

! 

I 

(IS)  WERTHEIN/ 

KEIERT/  DR. 

1 

1 

1  1  1 
1  1  1 

i 

i 

• 

i 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

H  Ilf 

1574384 

!  91714*411 

20C.0! 

35. C! 

9.01 

2CC0! 

1 8 . 0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

1 

1  1  ! 

2CC.0! 

35. C! 

1.6! 

! 

• 

! 

H  129 

1585571 

!  91714A48I 

2CC.0! 

35. Cl 

9.0! 

20C0! 

18.0 ! NONE 

i  TN 

NASHVILLE  ! 

1®77 

! 

1  !  t 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

I 

! 

H  30 6 C 

1588371 

1  91714A41I 

20C.O! 

35. C! 

9.0! 

2  COO  1 

1 8.0 ! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

1 

!  1  ! 

2CC.C1 

35. Cl 

1.6! 

! 

H  3071 

1588372 

1  917J4A41! 

20C.0! 

35. C! 

9. Cl 

?  CO  0 ! 

18.0! NONE 

!TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

i 

1  !  1 

20C.01 

35. C! 

1.6! 

! 

! 

H  30t8 

1588373 

1  91714*411 

20C.0! 

35. C! 

9.0! 

2CC0! 

16.0! NONE 

!  TN 

NASHVILLE  ! 

1977 

I 

1  1  1 

20C.0! 

35. C! 

1.6! 

I 

! 

M  3118 

1551376 

1  91 7 14A41 1 

2CC.01 

35. C! 

9.0! 

2000! 

18.0! NONE 

I  TN 

NASHVILLE  ! 

197? 

1 

1 

1  !  1 

1  1  1 

20C.0! 

! 

35.  C! 

! 

1.6! 

! 

i 

i 

I 

! 

« 

(C7)  WESCOAT/ 

ALIERT  C./  CO. 

1 

1 

1  1  1 

!  1  1 

! 

! 

I 

I 

1 

1 

i 

i 

I 

! 

N  L  WESCOAT 

1243813 

!  1313P34! 

47.21 

13.  C! 

7.01 

500! 

•  ! 

16.0! NONE 

!NJ 

ATLANTIC  I 

V  *3 

1 

1 

I  1  1 

1  1  1 

47.2! 

I 

1 3.C1 
! 

7.0! 

! 

-  ! 

l 

CITY  1 

! 

(32)  WCSFLEET/ 

tNC. 

1 

1 

1  1  1 
1  1  1 

! 

! 

! 

1 

1 

I 

i 

i 

I 

1 

CAST  COAST 

1647935 

1  19*13*36! 

114.0! 

32. C! 

14.0! 

4000! 

•  j 

65.0 (NONE 

l 

*932 

1 

!  1  1 

120.01 

32.  C! 

12.0! 

-  j 

i 

1 

SOUTHERN  COAST 

1642422 

!  51 13* 34! 

—  1 

9.5! 

2400! 

-  i 

35 .C !  NONE 

!LA 

NEW  ! 

1431 

t 

1 

!  (  1 

1  1  1 

75.0! 

! 

26.  C! 

1 

7.0! 

! 

■  i 

I 

! 

ORLEANS  1 

1 

(33)  WESLEY  T. 

CORP. 

1 

1 

!  1  1 

1  I  1 

! 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

t 

! 

! 

WESLEY  T. 

1263387 

l  22 13*  361 

49.6! 

14.6! 

4.2! 

400! 

-  j 

22.0! NONE 

1 TX 

PC  AT  ! 

195.’ 

1 

1  I  ! 

49.61 

14.6! 

4.21 

-  j 

! 

BOLIVAR  ! 

WILLIAM  GUY 

1257673 

!  4113*361 

81.71 

25. Cl 

11.01 

1200! 

-  j 

30 .0 ! NONE 

!TX 

PORT  1 

1949 

1 

1  1  1 

I  1  ! 

81.7! 

1 

25. C! 

! 

7.01 

I 

•  ! 

! 

! 

eOLIVAR  ! 

! 

! 

(41)  WEST  COAST  SHIRRING  CORA  I  ANT 

!  1  1 

1  1  1 

1 

1 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

COAST  RANGE 

1631709 

1  15281 12*20! 

435.5! 

1CC.C! 

36.8! 

13000! 

44786! 

136.4! ELECTRIC  DEEP 

!CA 

LOS  ! 

19!  1 

1 

1  (  1 

638.51 

100. C! 

13.3! 

-  j 

(WELL  PUMPS 

ANGELES  ! 

CORNUCOPIA 

IS9C414 

1  1447712*23! 

59C.8! 

90. C! 

31.0! 

15C00! 

23333! 

116.916  861  CPU  DEfP 

1  C  A 

LOS  ! 

1976 

1 

f  t  1 

627.5! 

90. C! 

12.8! 

-  ! 

(WELL  PUMPS 

ANGELES  ! 

SANSINENA  11 

(535C20 

1  297C3I2A20! 

79C.1! 

ICS.Ci 

43.6! 

20000! 

70459! 

112.112  300  CRM  t 

!C  A 

LOS  ! 

1971 

1 

1  1  1 

31C.0! 

105.2! 

14.6! 

-  ! 

!  3  90CC  6PM  RUPPS! 

ANGEL* S  1 

SIERRA  NACRE 

1641604 

1  15274 1 2A  201 

435.5! 

ICO.C! 

36.3! 

13000! 

44738! 

134.4! ELECTRIC  DEER 

!CA 

LCS  ! 

1981 

j 

I 

1 

1  1  1 

1  !  1 

658.5! 

I 

100. Cl 

1 

13.3! 

I 

•  I 

(WELL  PUMRS 
! 

ANGELES  ! 

! 

(30  WEST  COAST  STEVEDORING 

1 

C10RP. 

1  1  I 

!  1  I 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

PSC  19 

1256542 

!  32314*441 

—  ! 

6.0! 

-  j 

--  j 

—  (NONE 

!  AK 

LONG  ! 

1963 

! 

1 

t  !  1 

!  1  1 

12C.1! 

! 

33. C! 

1 

2.0! 

1 

“  ! 

! 

1 

ISLAND  ! 

! 

(35)  WEST  LAKE 

GUARRY  AND 

1 

t 

i  1  1 

1  1  1 

1 

t 

! 

1 

I 

! 

1 

! 

1 

i 

MATERIALS  CO./  INC. 

! 

1  1  1 

l 

! 

! 

! 

I 

PCR0THY 

1278472 

i  4213*361 

58.01 

20.CI 

4.31 

380! 

-  1 

22.0! NONE 

!  MO 

FL/PISSANT! 

1959 

t 

1  !  1 

58.01 

20. C 1 

4.6! 

-  j 

( 

I 

JOHN  K 

1295955 

1  10113*341 

36.01 

28. C! 

6.3! 

1 53C! 

-  j 

31 .0! NONE 

!M0 

XlL*9  1 

1964 

1 

1  1  I 

86.01 

28.  C! 

6.6! 

-  j 

! 

! 

KC 

1529556 

1  19713*36! 

93.3! 

30.C  1 

9.61 

1700! 

-  j 

35.C1NC8E 

IPO 

FLORTSSANTI 

197C 

1 

1  1  1 

93.3! 

30. C 1 

9.81 

-  i 

1 

1 

PHOENIX 

156C942 

1  401  3*  361 

46.8! 

20. Cl 

7.0! 

1020! 

-  i 

28.01  NONE 

IMO 

F1.  OR  IS  SANT  | 

1974 

1 

1  !  1 

46.3! 

20. C! 

6.0! 

-  i 

I 

! 

AC6L  886 

I  - 

1  80214*401 

195.0! 

35. C! 

9.01 

-  j 

1450! 

1 5 .0! NONE 

!P0 

ST.  LOUIS  ! 

1959 

1 

I  1  1 

195.01 

35. C! 

1.6! 

-  I 

! 

1 

8U1L6ER  460 

1  10914*431 

10C.0! 

26. C! 

6.0! 

•  j 

300! 

4.0IKCKE 

IMO 

FLORISSANT! 

1956 

1 

1  !  1 

10C.0! 

26. C! 

2.0! 

-  j 

1 

! 

IUILCER  461 

1  - 

1  10914A43! 

IOC. 01 

26. Cl 

6.01 

-  i 

300! 

6.C! NONE 

!M0 

FLORISSANT! 

1956 

1 

1 

1 

1  1  1 

1  1  1 

I  1  1 

IOC. 01 

1 

! 

26. C! 

! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENG*! 

OXSTl  OPERATOR 

1  COAST 

VESSEL  NAME  AND  NUN8ER  l  GUARD 

!  NUM9ER 

tVTCC 1  DIMENSIONS  ‘DRAFT! 
NET  ICODEUENCTHlbRDTHJ  1 

P €G IS-!****!  REG.  !  PEC. 'LOAD-! 
TER  1  SEE !//////! /////!  ED  1 
TON-  1PAGEI  OVER-! OVER-J /////! 
NA6E  !  IV  I  ALL  !  ALL  UtfiMT! 

KAPiemi  HlCri-  !  !  V  E  S  S  E  L 

I  I  £ST  f  CARGO  HANDLING  !S  5CPERATINC 

!  CARGO  !  8IXED  !  EQUIPMENT  |TC I  °A$€ 

1////////!  POINT  !  LINE-1  J  AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  ! (LIGHT) !//////////// ////|?0! ////////// 
POWER!  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !E£!  LINE-2 

YEAR 

GUILT 

OR 

•RFOUILT 

! 

< 

(35)  WEST  LAKE  QUARRY 

! 

1 

AND  1 

f  1 

t  1 

!  1 

I 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

l 

1 

! 

1 

! 

I 

! 

1 

MATERIALS  CO.* 

[NC.  t 

1  1 

i 

! 

1 

! 

! 

(CONTINUED)  t 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

ce  ns 

!  . 

66  314443! 

1 0  3 . 0 ! 

35.  C! 

S.C! 

-  ! 

750! 

8.0! NONE 

IMO 

St.  LOUIS 

t  U6C 

1 

1  ! 

195.0! 

35.  Ci 

1.5! 

-  J 

! 

! 

NC  106 

(  . 

663I4A40! 

195.0! 

35.  C! 

8.0! 

-  i 

750! 

a.O!NON£ 

IMO 

FLORISSANT 

U62 

I 

1  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  | 

! 

! 

« 

NC  594 

!  . 

1CR14A4J, 

10C.0! 

76. C! 

6.0! 

-  | 

3C0! 

6.0 (NONE 

IMO 

FLORISSANT 

USE 

! 

t  1 

IOC .0! 

26.  C! 

2.0! 

-  J 

! 

! 

NO  6C1 

I  . 

J49UA4J! 

UC.O! 

34. C! 

7.0! 

*  1 

600! 

8.0 !  NONE 

!  MO 

ILL*0 

USE 

1 

1  1 

14C.0! 

34.  C! 

1.0! 

-  ! 

j 

! 

NO  60? 

1  - — 

349 14A43I 

UC.O! 

34. C! 

7.0! 

-  j 

6C0! 

a.oi NONE 

IMO 

IlLMC 

195M 

I 

!  ! 

14 C.f* 

34.  C! 

1.01 

-  ! 

! 

I 

NO  6C7 

|  ... — 

349I4A43! 

14C.0! 

14. C! 

7.0! 

-  ! 

600! 

8.0! NONE 

IMO 

ILLMO 

USE 

1 

1  1 

14C.0I 

34. Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

NC  4C9 

!  - 

29214A4J! 

1 4C.0I 

24. C! 

7.0! 

-  j 

6CCI 

8.0 ! NONE 

!  MO 

ILLMC 

USE 

1 

1  ! 

140.01 

34. C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

NO  44? 

!  - 

21S14A43! 

14C.0! 

34.  C! 

7.0! 

-  i 

600! 

3.OIN0NE 

!M0 

ILLMO 

1959 

1 

!  1 

14C.C! 

34.  C! 

1.0! 

-  J 

1 

! 

NC  649 

1  - 

21814A43! 

UC.O! 

34. C! 

7.0! 

-  ! 

600! 

8.0! NONE 

!M0 

ILLMC 

U59 

I 

1  l 

14C.0! 

34. C! 

1.0! 

-  j 

! 

! 

NO  65C 

I  - * 

218I4A43! 

140.0! 

34. Cl 

7.0! 

-  i 

6C0! 

8.0! NONE 

IMO 

ILLMC 

1959 

l 

1  1 

140.01 

34. C! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

NC  651 

I  - - 

215UA43! 

UC.O! 

2*.C! 

7.0! 

-  ! 

600! 

8.01NCNE 

IMO 

ILLMC 

1959 

! 

1  1 

UC.O! 

34. Cl 

1.0! 

-  J 

! 

! 

NC  66C 

!  ------ 

218(4*43! 

UC.O! 

34. Cl 

7.0! 

-  j 

6C0I 

8.0! LIMA  CRANE  CCN- 

!M0 

ILLMC 

1959 

1 

!  t 

UC.O! 

34. C! 

1.0! 

-  | 

IVEYOR  S  HOPPER 

1 

NC  681 

218UA4J! 

UC.O! 

24.  C! 

7,0! 

-  i 

6C0! 

8.01NCNE 

I  “0 

ILLMO 

U59 

i 

!  1 

UC.O! 

34.  C! 

1.01 

-  1 

I 

! 

NO  682 

21S14A  43! 

UC.O! 

34. C! 

7.0! 

-  i 

6001 

8.01  NONE 

IMO 

ILLMC 

1959 

i 

1  1 

UC.O! 

34. C! 

1.0! 

-  1 

I 

I 

NO  6E3 

21814*431 

UC.O! 

34. C! 

7.0! 

-  i 

600! 

8.0 {NONE 

IMO 

ILLMO 

U59 

I  I 

UC.O! 

34.  C! 

1.01 

-  j 

1 

! 

NO  684 

218I4A43! 

UC.O! 

34. C! 

7.C! 

•  j 

eCO! 

8.0 ! NONE 

!M0 

ILLMC 

U6C 

! 

i  1 

UC.O! 

34.  C! 

1.0! 

-  t 

! 

! 

NC  465 

i  - - 

21 614A431 

UC.O! 

34. C! 

7.0! 

600! 

6*0! NONE 

!  MO 

ILLMC 

U6C 

1  i 

UC.O! 

34. C! 

1.0! 

-  j 

! 

1 

NC  757 

i  - 

2131**431 

UC.O! 

34. Ci 

7.0! 

6C0! 

6.01NQNE 

IMO 

ILLMC 

1961 

1  1 

UC.O! 

34.  Cl 

1.0! 

-  ! 

! 

J 

NC  866 

1274800 

318  14*40! 

195.01 

35. C! 

V.O! 

1450! 

13.7! NONE 

JMO 

ILLMC 

1959 

t  1 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

-  I 

! 

! 

NC  871 

j  - 

32914*401 

US.  0! 

35. C! 

9.0! 

145C! 

1 3. 7 ! NONE 

!M0 

ILLMO 

U6C 

1 

1  t 

195.01 

25. C! 

1.3! 

-  J 

! 

I 

NO  683 

!  . 

80214*401 

195.0! 

35. Cl 

9.0! 

U501 

1 3. 7 ! NONE 

IMO 

ILLMO 

1959 

1 

1  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

“  ! 

! 

1 

NO  896 

i  . 

84014*401 

195.0! 

35. CJ 

9.0! 

1450! 

13. 7! NONE 

!*0 

ILLMC 

U6C 

i 

!  1 

195.0! 

35.  C! 

1.5! 

-  1 

! 

I 

NO  1138 

1  - 

10914*43! 

1CC.0! 

26.  C! 

6.0! 

3C0! 

6.0! NONE 

IMO 

FLOOISSANT 

1970 

1 

1  1 

10C.0! 

26. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

i 

NO  1168 

|  - 

61  S 1 4*43! 

190.0! 

35. C! 

8.0! 

1 5CC! 

9.0!*  CNE 

!M0 

ILLMC 

1971 

» 

!  1 

195.0! 

40. C* 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

NO  1169 

1  - 

61514*431 

UC.O! 

35. C! 

8.0! 

1500! 

9.0! NONE 

I  MQ 

ILL-0 

J971 

1 

i  f 

195.0! 

40. C! 

2.6! 

-  J 

! 

! 

NO  1170 

|  - 

61514*43! 

19C.0! 

35. C! 

a. oi 

1500! 

9. C! NONE 

IMO 

ILLMC 

1971 

! 

1  1 

US. 0! 

40. C! 

2.6! 

*  1 

! 

l 

NO  117? 

j  - 

61514*43! 

UC.O! 

35. C! 

6.0! 

1 5C0! 

9.0! NONE 

!H0 

ILL"C 

1971 

1 

i  i 

195. 0! 

40. C! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

NC  1173 

!  - 

61  5 1 4 A431 

UC.O! 

35. C! 

8.C! 

-  j 

15C0! 

9*0| NONE 

IMO 

ILLMC 

U71 

! 

1  1 

U5.0! 

40.0! 

2.6! 

-  ! 

I 

! 

NO  1179 

j  - 

61514*43! 

U5.0! 

35.  C! 

8.C! 

-  j 

1500! 

9 .0! NONE 

!M0 

ILLMC 

1971 

! 

!  ! 

US.O! 

35.  C! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

NC  11*0 

!  - 

61514*43! 

U5.0! 

35. C! 

8.0! 

-  | 

1500! 

9.0! NONE 

!M0 

ILLMO 

1971 

! 

!  ! 

195.0! 

35. C! 

2.o! 

-  I 

( 

! 

NC  1181 

!  - 

61514*43! 

U5. 0! 

35. C! 

i.Qt 

-  i 

1500! 

9*0! NONE 

IMO 

ILLMC 

1971 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

US.O! 

! 

35. C! 

1 

2.6! 

! 

-  I 

! 

! 

I 

! 

(21)  WEST  PENN  POWER 

! 

! 

!  ! 

!  t 

! 

t 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

HATFIELD'S  FERRY 

1558680 

26! 3A34! 

4C.5! 

18. C! 

5.7! 

330! 

-  ! 

27.0! NONE 

IPA 

MITCHELL 

U69 

1 

! 

!  1 

!  ! 

40.5! 

I 

18.  C! 

! 

5.71 

» 

"  ! 

1 

! 

! 

! 

(71)  WEST8ANK  HARGCP 

1 

SERVICE/!  INC. 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

WHITCHOUSE 

1514767 

69 ! 3*  35 ! 

6C.0! 

21. ci 

5.0! 

730! 

-  i 

31 .6! NONE 

1 0  H 

HANNIPAL 

196? 

j 

i 

!  ! 

!  ! 

6C.0! 

! 

21. C! 

! 

4.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

I 

(23)  WESTCOTI/  J.  V./ 

! 

COMPANY!/  INC./ 

!  ! 

1  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

THE 

! 

!  ! 

! 

! 

1 

! 

! 

J.  V.  WESTCOTT  II 

1258859 

9 ! 1 A1 2 ! 

44.3! 

13.3! 

4.5! 

175! 

15! 

1 3.5 l NONE 

JMI 

DETROIT 

1949 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

44.7! 

! 

U.3I 

( 

3.9! 

! 

6! 

! 

! 

! 

! 

(41)  WESTERN  80A1  OPERATORS  I 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

( 

1 

! 

! 

RESEARCH  TIDE 

I54C259 

33811*79! 

21 7.0! 

48. C! 

13.0! 

3000! 

410! 

82 .0! NONE 

!  C  A 

PCRT 

1972 

1 

1 

!  ! 

!  ! 

217.0! 

! 

43.  C! 

! 

9.0! 

! 

-  I 

l 

1 

! 

I 

HUENEME 

(32)  WESTERN  CO. 

J 

1 

!  ! 

t  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

l 

! 

( 

1 

UNCLE  EDDIE 

1610171 

3513*351 

5C.0! 

22. C! 

5.5! 

600! 

-  | 

28.0! NONE 

!LA 

HCUMA 

1979 

1 

I  ! 

5~  0| 

??-C! 

5/0! 

• 

.  ; 

i 

i 

WESTERN  101 

1641705 

6613*35! 

6C.0! 

22.  C! 

7.0! 

600! 

-  j 

32. 0*1  NONE 

J  LA 

HCUMA 

1981 

1 

1  ! 

6C.0! 

22.0! 

6.0! 

-  ! 

j 

I 

WESTERN  102 

1623795 

66(3435! 

8C.01 

22.  C! 

7.0! 

SOOJ 

-  | 

32.0! NONE 

!LA 

HOUMA 

1981 

1 

!  ! 

6C.01 

22. C! 

6.0! 

-  ! 

1 

! 

WESTERN  103 

1626521 

6613A35! 

6C.0! 

22. C! 

7.0! 

800! 

-  ! 

32 .0! NONE 

!LA 

HCUMA 

uei 

1 

1  ! 

6C.0! 

22.  C! 

6.0! 

-  ! 

! 

! 

WESTERN  1604 

1645252 

36014*46! 

13C.0! 

32.  Cl 

6.0! 

-  1 

150! 

13.01PUMPS/  DIESEL 

!  L  A 

HOUMA 

1982 

1 

!  ! 

1 3C.01 

32. C! 

3.0! 

-  I 

! TANKS 

! 

WESTERN  1605 

1648528 

360I4A46! 

130.0! 

22. C! 

6.01 

-  i 

150! 

18.0! PUMPS/  DIESEL 

!  LA 

HOUMA 

1982 

I 

1  ! 

1K.0! 

32. Cl 

3.0! 

-  ! 

(TANKS 

! 

WESTERN  1606 

1648664 

360! 4A  46! 

13C.0! 

32. C! 

6.01 

-  ! 

150! 

1 8.0! PUMPS/  DIESEL 

!LA 

HCUMA 

1982 

1 

1  1 

130.0! 

32. CJ 

3.0! 

-  ! 

ITANKS 

1 

WESTERN  1607 

1649564 

36014*46! 

UC.O! 

2  2.C1 

6.0! 

-  | 

150! 

13.0! PUMPS/  DIESEL 

SLA 

HOUMA 

1982 

J 

! 

t 

(  1 

!  ! 

!  ! 

UC.O! 

1 

j 

22. C! 

! 

I 

5.0! 

I 

! 

ITANKS 

! 

1 

I 

! 

! 

TA61E  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENGR! 

DIST!  OPERATOR 

!  COAST 

VESSEL  NAPE  AND  NUMBER  !  GUARD 

!  NUMBER 

IVTCCt  DIMENSIONS  ! DRAFT  1 
NET  KCDSlLENGTrf!  BROTH*  | 

!•£«!$-!*»*♦!  REG.  1  PEG.! LOAD-1 
TER  !  SEE!//////!/////!  ED  1 
TON-  ‘PAGE!  0VER-10VEP-1/////1 
NAGE  l  IV  1  ALL  1  ALL  RIGHT! 

ICAPACITT!  HUH-  1 
(  !  EST  !  CARGO  HANDLING 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT 

!////////!  POINT  !  LINE-1 

HO*SE!  PASS-  ! (LIGHT) !/////// ///////// 
POWER!  ENGERS  !  ('CETH  LXNE-2 

(VESSEL 
! S  !0FE»AT1NC 
! TC !  BASE 

! AO!  LINE-1 
!T0! ////////// 

1  EE!  LINE-2 

! 

1 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  1 

•AE8UILT ! 

! 

1 

CAT)  WESTERN  HEMISPHERE  CORP.t 

i  i 

i  i 

!  ! 

1 

1 

1 

i 

i 

i 

! 

! 

t 

! 

! 

! 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

LION  OF  CALIFORNIA 

126821 6 

6256  12A20! 

427.6! 

63.  C! 

JR.O! 

7000! 

17360! 

110.51PUMP5/ 

STEAM 

!  C  A 

MARTINET 

1954 

! 

t 

!  1 

!  1 

514.6! 

i 

63.  C! 

; 

9.0! 

i 

i 

i 

•  j 

! 

{COILS 

! 

(36)  WESTERN  NARINE 

! 

CONSTRUCT] ION 

1  ! 

j  t 

1 

! 

j 

i 

! 

! 

t 

! 

! 

; 

i 

WALDO 

] 639233 

35 ! 3  A  3sj 

5C.0! 

20. C! 

6.3! 

95C! 

-  ! 

3.5  !1  TON 

HYDRAULIC 

!VA 

SFATTLE 

1981 

1 

! 

i  ! 

1  1 

50. 0! 

! 

20. C! 

; 

6.3! 

! 

! 

-  ! 

! 

1CRANE 

1 

; 

(36)  WESTERN  PIONEER 

1 

/  INC.  ! 

1  1 

!  • 

{ 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

! 

i 

i 

! 

! 

ALEUT  PACKER 

1580852 

47711A03! 

15C.?i 

30.  2  i 

11.6! 

56! 

350! 

45.0! STEEL 

30  OHS/  1 

!  W  A 

SEATTLE 

* 

1977 

! 

1  ! 

159.3! 

32. C! 

6.0! 

i 

-  ! 

iHVDRAULtC  CRANE 

eOUFIH 

1604231 

49811A031 

166.0! 

32.1! 

12.0! 

1000! 

500! 

50.012  SETS 

STEEL 

!VA 

SEATTLE 

* 

1979 

i 

1  1 

174.0! 

33. C! 

6.0! 

1 

-  ! 

ieooMS/ 

HYDRAULIC! 

CAPELIN 

1506241 

49911AQ3! 

166.5! 

32.  C! 

12. Si 

1000! 

SCO! 

50.012  SETS 

STEEL 

!VA 

SEATTLE 

1985 

! 

1  ! 

174.0! 

J3.f! 

8.0! 

! 

-  I 

! BOOMS# 

HYDRAULIC! 

OCLPKIN 

1617C19 

481 11AD3! 

166.0! 

32.1! 

12.0! 

1000! 

5C0! 

50.012  SETS 

STEEL 

!VA 

SEATTLE 

* 

me 

1 

1  1 

174.0! 

33.0! 

8.0! 

! 

-  » 

{BOOMS/ 

HYDPAUL I C ! 

NAALIN 

1568721 

483 1 1 A03 1 

15C.71 

30.3! 

11.6! 

8oO! 

350i 

45.0! ELECTRIC 

!WA 

SEATTLE 

« 

1975 

1 

1  1 

155.3! 

32.0! 

6.0i 

1 

-  i 

(HYDRAULIC  CRANE 

! 

REDFIN 

1636674 

2C011A03! 

1A2.0! 

40.  C! 

11.6! 

2560! 

1300! 

46. C! 2  SETS 

STEEL 

!WA 

SEATTLE 

1982 

1 

1  1 

185.5! 

4C.1! 

9.d! 

! 

-  ! 

! BOOHS/ 

HYOft. 

! 

{ 

SALLT  J 

1620431 

227! 1  AOS! 

16C.1 1 

38.  C! 

13.0! 

1800! 

SCO! 

63.012  SETS 

STEEL 

!WA 

SEATTLE 

me 

1 

i  1 

172.0! 

38. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

leooMs 

4YDRAULIC 

! 

SCULriN 

1587573 

495 ! 1  AOS ! 

166.0! 

32.  C! 

12.0! 

65.!! 

5C0! 

50.012  HYDRAULIC 

!  WA 

SEATTLE 

* 

1977 

I 

1  1 

174.0! 

33. C! 

8.0! 

5 

-  ! 

{CRANES 

! 

TA.TPCN 

1576633 

459MA03! 

186.0! 

32. C! 

11.0! 

/-I  . 

500! 

50.0(2  HYDRAULIC 

!WA 

SEATTLE 

« 

1976 

1 

1  1 

174.0! 

33. C! 

8.0! 

5 

-  1 

! CRANES 

1 

YFLLOWFIN 

1927811 

478 ! 1 A  03 ! 

182.0! 

40. C! 

20.0! 

29  0! 

1300! 

46.0(2  SETS 

STEEL 

(WA 

SEATtLC 

• 

1937 

1 

I 

1  1 

*  1 

192.0! 

i 

41.0! 

i 

11.0! 

! 

! 

1 

-  ! 
i 

(BOOHS/ 

HTOR. 

! 

! 

(39)  WESTERN  SEA 

J 

RESOURCES/  I1NC. 

1  ! 

'  1 

i 

i 

! 

i 

i 

! 

! 

i 

} 

! 

! 

» 

! 

WESTERN  SEA  ONE 

1249484 

13213336! 

126.7! 

33. Ci 

13.0! 

15001 

-  ! 

47.015  TON 

mtAuiie 

!WA 

SEATTLE 

* 

1982 

1 

1 

•  1 

1  1 

126.7! 

i 

33. C! 

! 

12.0! 

! 

! 

! 

-  ! 

(CRANE 

! 

! 

! 

(36)  WESTERN  TOWCOAT 

l 

COMPANY  1 

1  1 

1  1 

i 

1 

l 

! 

! 

! 

! 

t 

/ 

! 

! 

1 

! 

ALASKA  MARINER 

1681479 

6613A36! 

ice. 3! 

32.0! 

17.0! 

3600! 

-  1 

*■0! NONE 

!va 

SEATTLE 

1985 

1 

1  1 

118.0! 

32. C! 

15.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

OCEAN  MARINER 

1662C72 

5513A36! 

81.0! 

27.  C! 

15.0! 

3000! 

-  ! 

4u.O! NONE 

!wa 

SEATTLE 

1984 

1 

1  1 

94.0! 

27.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

OCEAN  NAVIGATOR 

1693614 

5113A36! 

33.7! 

27. C! 

15.0! 

3200! 

-  ! 

49 .0 ! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1986 

1 

!  1 

94.0! 

27.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PACHINA 

1240840 

13013*36! 

107.4! 

25.  C! 

11.4! 

1630! 

-  ! 

40.0! NONE 

!VA 

SEATTLE 

1941 

1 

!  1 

112.0! 

25.  C! 

1C.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

SAN  FRANCISCO 

i 25C394 

36! 3  A  3  6 1 

61.3! 

17.1! 

9.2! 

600! 

-  ! 

30.0! NONE 

!NA 

SEATTLE 

1946 

1 

!  1 

66.1! 

18. C! 

7.1! 

! 

-  ! 

! 

1 

WASP 

1514329 

49134361 

63.0! 

18.  C! 

9.6! 

730! 

-  ! 

30.0! NONE 

!  WA 

SEATTLE 

1938 

! 

1  ! 

66.0! 

19. C! 

9.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

WESTERN  PARINER 

1656807 

6313A36! 

83.7! 

27. C! 

15.01 

2600! 

-  ! 

43.0! NONE 

•WA 

SEATTLE 

1963 

l 

I  ! 

9C.0! 

77.1! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

j 

WCSTRAC 

1918736 

9713A36! 

63.4! 

23.2! 

13.0! 

1800! 

-  ! 

3S.01N0NE 

!WA 

SEATTLE 

1987 

f 

1 

1  1 

1  ! 

76.0! 

! 

28.2! 

! 

8.4! 

! 

1 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

1 

(33)  WESTERN  TOWING 

COMPANY  l 

!  t 

1  1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

BRONCO 

1517667 

3213AJ5! 

41.7! 

19.1! 

7.2! 

340! 

.  i 

19.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1968 

1 

1  ! 

41.7! 

19.1! 

7.2! 

1 

-  i 

I 

{ 

CCLT 

1517271 

3213A35! 

41.7! 

19.1! 

7.2! 

340! 

-  ! 

19.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1968 

! 

!  1 

41.7! 

19.1! 

7.2! 

! 

-  i 

! 

! 

FILLY 

1635501 

6413A35! 

56.6! 

22. C! 

8.6! 

700! 

-  t 

19.0! NONE 

!TX 

HOUSTON 

1981 

1 

!  ! 

56.6! 

22. C! 

8.6! 

! 

-  ! 

! 

I 

MUSTANG 

1638135 

5813A351 

53.2! 

72.1! 

7.6! 

700! 

-  ! 

30.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1981 

1 

1  ! 

53.2! 

22.1! 

7.6! 

! 

-  1 

! 

! 

PINTO 

1556558 

34 !  3  A  3  5 ! 

48.0! 

19. C! 

6.0! 

340! 

-  ! 

10.0! NONE 

ITX 

HOUSTON 

1974 

1 

I 

1  ! 

!  ! 

48.0! 

! 

19. C! 

! 

5.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(37)  WESTERN  TRANSPORTATION  ! 

!  ! 

i  ; 

! 

! 

j 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

MARGARET  ANN 

1251147 

34S3A36! 

61.3! 

17. ci 

e.si 

51 C! 

-  ! 

35.5 ! NONE 

ICR 

PCRTLANO 

• 

1966 

1 

1  1 

61.3! 

17. C! 

S.O! 

( 

-  ! 

! 

! 

WESTERN  CONET 

1511362 

2C313A35I 

12C.0! 

35.0! 

t  C  .  0 1 

3000! 

-  ! 

*5.  / ! NONE 

!CR 

PORTLAND 

1967 

1 

1  ! 

123. C! 

35.8! 

6.0! 

I 

-  j 

! 

I 

WESTERN  COUGAR 

1267369 

3313436! 

58.3! 

16.7! 

5.7! 

1050! 

-  i 

43.0! NONE 

ICR 

PORTLAND 

1954 

1 

1  1 

80.01 

16.7! 

5.?! 

! 

-  i 

! 

! 

WESTERN  HETEOR 

1526140 

23413A351 

1C7.6! 

34.  C! 

9.0! 

2250! 

-  ! 

44.2! NONE 

!0P 

PORTLAND 

19?C 

1 

1  1 

108.0! 

34. C! 

7.0! 

J 

-  1 

J 

i 

WESTERN  STAR 

1275206 

12013A36! 

72.9! 

26.1! 

8.5! 

800! 

-  ! 

43 .0! NONE 

i  OR 

PORTLAND 

• 

1970 

1 

1  1 

72.0! 

26.1! 

7.3! 

! 

-  I 

! 

! 

WESTERN  SUN 

1511361 

64S3A36! 

66.0! 

24.0! 

8.4! 

1000! 

-  ! 

42. /(NONE 

ICR 

PORTLAND 

1967 

1 

!  1 

7C.3! 

24. C! 

7.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  45 

2C014A43! 

137.0! 

36.  C! 

6.5! 

550! 

3.0! NONE 

!  0  R 

PORTLAND 

1951 

! 

1  1 

139.7! 

36.6! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  47 

1  . 

3C014A48! 

185.0! 

44.0! 

6.5! 

800! 

27.6! NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1954 

1 

1  ! 

164.8! 

44.7! 

2.0! 

! 

-  I 

I 

( 

WTCO  48 

1  - 

36414443! 

165.0! 

44.0! 

6.5! 

-  ! 

eco! 

2S.0JN0NE 

!CA 

PORTLAND 

1955 

1 

!  1 

166.8! 

44.7! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

( 

WTCO  49 

1  - 

36414A48! 

165.0! 

44. C! 

6.5! 

800! 

24.2! NONE 

!CR 

PORTLAND 

1956 

1 

1  1 

166.8! 

44.7! 

2.0! 

» 

-  ! 

! 

! 

WTCO  50 

1  - 

36414445! 

165.01 

44.  C! 

6.5! 

800! 

28.3IN0NE 

ICR 

PORTLAND 

I960 

1 

1  ! 

167.0! 

44.7! 

2.0! 

! 

**  1 

! 

! 

WTCO  51 

1  - 

3C614A48! 

15C.0! 

36.0! 

6.0! 

600! 

27.9 !  NONE 

IOR 

PORTLAND 

1962 

1 

1  1 

152.0! 

36.  C! 

2.0! 

I 

-  ! 

i 

! 

WTCO  52 

1  ***••• 

30614448 ! 

15C.0! 

36. C! 

6.0! 

-  J 

6CC! 

27.31N0NE 

ICR 

PORTLAND 

1961 

! 

1  1 

152.0! 

36. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  S3 

1  - 

30614A45! 

1 5C.01 

36.0! 

6.0! 

6CC! 

27.3 ! NONE 

SCR 

PORTLAND 

196? 

1 

!  ! 

152.0! 

36. C! 

2.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

WTCO  54 

1  - 

3C614A4M 

15C.0! 

36. C! 

6.0! 

-  J 

60C! 

27.3! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1964 

1 

1  1 

152. C! 

36.0! 

2.0! 

! 

-  I 

( 

! 

WTCO  55 

1  - 

J0614A4?! 

15C.0! 

3d.  C! 

6.0! 

-  ! 

6C0! 

27.3INCHE 

ICR 

PORTLAND 

1964 

I 

!  1 

152.0! 

36. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

i 

! 

WTCO  56 

1  - 

39514445! 

180. 0! 

50.  C! 

6.9! 

1200! 

29.2 ! NONE 

ICR 

PORTLAND 

1965 

l 

1  1 

182.0! 

50.  C! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

I 

WTCO  57 

1  - 

395(4448! 

13C.0! 

5C.C! 

6.9! 

1200! 

29.2 1  NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1965 

1 

1  1 

162.0! 

50.0! 

2.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

WTCO  58 

1  - 

395(4443! 

13C.0! 

50.  C! 

6.9! 

-  | 

1200! 

29.2! NONE 

J  OR 

PORTLAND 

1965 

1 

1  ! 

182.0! 

50. C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  59 

1  - 

J95UF43! 

18C.0! 

50. C! 

6.9! 

-  ! 

1200! 

29.2 ! NONE 

IOR 

PORTLAND 

1966 

; 

1 

! 

I 

!  ! 

!  1 

!  1 

182.0! 

50. C! 
j 
i 

2.5! 

! 

! 

! 

! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

859 


A8U  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


IXSS! 

•  1ST! 

VESSEL  NAME 

OPERATOR 

AND  NUHdER 

l  COAST 
!  CUARO 
!  NUMBER 

1VTCC! 
NET  !CODM 
•  EG  IS-!***4! 
TER  1  5EE 1 
TON-  iPAGFl 
NA4E  1  IV  1 

DIMENSIONS  {DRAFT! 
LEN6TH!  BRDTIl!  1 

ft !( •  !  REG.lLOAO-1 
//////! /////!  ED  ! 
OVER-! OVER-! /////! 
ALL  !  ALL  SLIGHT! 

1  CAPACITY  I  HIGH-  !  !  V  E  S  S  C  L  I 

1  !  £ST  !  CARGO  HANDLING  IS  {OPERATING  ! 

!  CARGO  !  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  BASE  1  YEA* 

!////////!  POINT  !  LINE-1  ! AO!  LINE-1  1  BUILT 

HORSE!  PASS-  1(1 1 GHTM//////7/////////1T0J //////////!  Oft 
POW€»|  ENGERS  !  (FEET)!  LINE-2  !EE»  LINE-2  l*R£8UHT 

(37)  WESTERN  TRANSPORTATION 

1  1 

1  ! 

1  1 

1 

1 

l 

1 

• 

1 

1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(continued: 

!  1 

1 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

WTCO  60 

395! 4f  46 1 

HC.O! 

50. C! 

6.9! 

12C0! 

29.2! NONE 

!Oft 

PORTLAND  1 

1966 

1  1 

1*2.0! 

50. r! 

2.5! 

l 

-  ! 

1 

! 

WTCO  61 

395! 4f 431 

13C.0! 

Sf.v! 

6.9! 

-  1 

1 2C0! 

29.2!K0NE 

ICft 

PORTLAND  1 

1°67 

!  ! 

182.0! 

50. C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  62 

39SI4A4M 

1 6  C .  0 ! 

50.0! 

6.9! 

1200! 

?9  •  2 ! NONE 

!  CK 

PORTLAND  1 

1968 

1  1 

182.0! 

SL.C! 

2.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  63 

39514*48! 

1 3C.0! 

5C.C! 

6.9! 

1200! 

29.2JNC*  E 

•OR 

PORTLAND  ! 

1968 

!  t 

162.0! 

50.  C! 

2.5! 

1 

-  ! 

1 

! 

WTCO  64 

31614A46! 

15C.0! 

38.  C! 

6.0! 

6C0! 

30.6! NONE 

!CR 

PORTLAND  ! 

1969 

1  1 

152.0! 

36.  C! 

2.C! 

! 

-  ! 

1 

! 

WTCO  65 

3C61 4A4*t 

15C.0! 

36. Cl 

6.0! 

-  l 

600! 

30.6ih0NE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1969 

1  1 

1*2.0! 

36. C! 

2.0! 

1 

.  1 

! 

! 

WTCO  66 

3U14A46! 

15C.0! 

36.  C! 

6.0! 

-  l 

6Coi 

30.6! NONE 

!0R 

PORTLAND  1 

1969 

1  i 

152.0! 

36.  C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  67 

4301 4 A46 ! 

16C.0! 

50. Cl 

6.0! 

1400! 

32.0! NONE 

1  OR 

PORTLAND  ! 

197C 

!  ! 

182.0! 

50.C! 

2.5! 

1 

-  1 

1 

1 

WTCO  66 

43014A43! 

1*C.  0! 

50. C! 

8.0! 

-  J 

ucoi 

32.0! NONE 

ic* 

PORTLAND  1 

197C 

1  ! 

162.0! 

50. C! 

2.5! 

! 

-  ! 

1 

! 

WTCO  69 

30614A43! 

150.0! 

36. C! 

6.0! 

-  j 

600! 

30.6! NONE 

ICR 

PORTLAND  ! 

197C 

1  ! 

152.2! 

36. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

WTCO  70 

30614*48! 

15C.0! 

36.  C! 

6.0! 

600! 

30.6 ! NONE 

•Oft 

PORTLAND  t 

197C 

1  1 

152.2! 

36. C! 

2.0! 

! 

-  1 

1 

! 

WTCO  71 

395  !4*4M 

165.0! 

42.  C! 

7.0! 

-  | 

i  CO 

30.8! NONE 

!  Oft 

PORTLAND  1 

1973 

1  ! 

167.0! 

42. C! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

WTCO  72 

39514A4M 

165.0! 

42. C! 

8.0! 

SCO! 

30.6 ! NONE 

!0R 

PORTLAND  ! 

1973 

1  1 

167.0! 

42.  C! 

1.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

WT  85 

1662953 

10471 5  A  70 1 

207.1! 

42.1! 

12.0! 

-  J 

2483! 

—  ! HYDRAULIC 

HOSE 

1WA 

PORT  1 

1985 

1  1 

207.1  ! 

42.1! 

2.5! 

1 

-  ! 

{HANDLING 

CRANE 

! 

mSLfS  ! 

WTCC  35 

76615*71! 

204.0! 

*2.C! 

8.0! 

-  J 

15631 

26.612  DIESEL 

PUMPS 

!Oft 

PORTLAND  1 

1974 

!  ! 

2C5.8! 

42.8! 

2.0! 

! 

-  ! 

1 

! 

1 

WTCO  46 

52015*70! 

166.8! 

40. C! 

9.3! 

-  | 

1348! 

25.312  DIESEL 

PUMPS 

!  Oft 

PORTLAND  ! 

1953 

(  ! 

!  ! 

166.3! 

1 

40.6! 

{ 

2.0! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

(21)  WEST  INCHOUSE  CREDIT  CORF 

! ORATION 

!  ! 

!  I 

i 

! 

1 

1 

! 

! 

1 

l 

! 

1 

! 

1 

i 

1 

TPC  2516 

1636394 

93814*48! 

2CC.QE 

35. cl 

9.0! 

1633! 

17 .0! NONE 

i 

1981 

!  ! 

20C. 01 

35. C! 

I.o! 

! 

-  1 

! 

! 

TPC  2520 

1636395 

93814*4*1 

2CC.0! 

35.  C! 

9.01 

16331 

17.01NONE 

| 

1981 

!  ! 

20C. 0! 

35. C! 

I.o! 

1 

-  ! 

! 

! 

• 

TRC  2538 

1636396 

93814A46! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

1633! 

17.0! NONE 

1 

1981 

!  ! 

2GC.0I 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  1 

! 

i 

TPC  2540 

1636397 

93414A4S! 

20C. 0! 

35. C! 

9.0! 

1633! 

17 .0! NONE 

! 

1981 

i  ! 

2CC.0! 

35. Cl 

1.61 

! 

-  ! 

! 

! 

TPC  2550 

1636398 

9J8!*A43! 

20C. 0! 

35.  C! 

9.0! 

1633! 

17.C1NCNE 

! 

1981 

1  ! 

2CC.0! 

'5.C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

1 

TPC  2568 

1636399 

93814*48! 

2CC.0! 

35. C! 

9.0! 

1633! 

17 .0! NONE 

! 

1981 

!  ( 

20C.0! 

35.  C! 

1.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

TPC  2579 

1636400 

933UA48I 

2CC.0! 

35. C! 

9.01 

1633! 

17.0! NONE 

! 

1981 

!  ! 

20C.0! 

35. Cl 

1.6! 

! 

-  I 

1 

! 

TPC  2588 

U?<401 

93S!444?J 

20C.0! 

35.  Cl 

9.0! 

-  1 

1633! 

17.01N0NE 

! 

1931 

!  1 

2CC.0J 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

TPC  2599 

1636402 

93814*48! 

2CC.01 

35.  C! 

9.0! 

1633! 

17 .0! NONE 

! 

1981 

!  ! 

20C.O! 

35.  C! 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

TPC  2608 

1636403 

93314*43! 

2CC.3! 

35. C! 

9.0! 

1633! 

17.0! NONE 

! 

1961 

!  ! 

!  ! 

20C. 0! 

t 

35.  C! 

! 

1.6! 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

(36)  WESIOURS/ 

INC* 

!  ! 

(  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

FAIRWE ATHCR 

1621949 

6511A11 ! 

—  ! 

—  ! 

7.0! 

20401 

-  ! 

38 .0 ! NONE 

!AK 

SXAGWAY  1 

198C 

!  ! 

115.1! 

24.6! 

6.3! 

! 

300! 

! 

! 

(LACIER  QUEEN 

1556997 

49MC11  1 

—  I 

--  ! 

4.91 

60 C  I 

-  ! 

20.C1NCNE 

!AK 

SKAGWAY  1 

1974 

!  ! 

61. C! 

15. 7i 

4.3! 

! 

491 

1 

! 

(LACIER  QUEEN 

XI 

1591369 

49 ! 1 C 1 1 1 

—  ! 

--  j 

6.5! 

2530! 

-  ! 

30 .0 ! NONE 

!AK 

VALDEZ  I 

1978 

(  1 

102. 6! 

22.  C! 

6.0! 

! 

168! 

! 

! 

YUKON  QUEEN 

1 92! 4  30 

1911*111 

.  1 

! 

1650! 

-  ! 

20.0! NONE 

!AK 

EAGLE  1 

1988 

!  ! 

!  ! 

55.5! 

1 

15.6! 

1 

! 

! 

! 

49! 

( 

! 

! 

! 

1 

(27)  WEYHILLEft 

MARINE/  INC. 

(  ! 

!  ! 

i 

! 

i 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

JESSE  Y 

1S53E41 

14MC02I 

4C.1! 

14.2! 

3.0! 

550! 

-  ! 

12 • 5 ! NONE 

iu 

LANSING  1 

1974 

!  ! 

44.0! 

15.  C! 

3.0! 

! 

-  ! 

! 

I 

JAYHAWK 

1291620 

37 !  3A361 

47.9! 

20.M 

6.0! 

740! 

-  1 

25.0 (NONE 

!IA 

LANSINC  1 

1963 

1  ! 

47.9! 

20.1! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

PAWNEE 

1294893 

1913*36! 

54.0! 

19. C! 

6.5! 

600! 

-  ! 

1 5.6 ! NONE 

!JA 

LANSING  1 

1964 

!  ! 

!  I 

54.0! 

! 

19. C! 

! 

6.5! 

1 

! 

! 

-  » 

! 

! 

! 

! 

! 

(36)  WHATCOM  COUNTY  DIRECTOR 

8  OF 

!  ! 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

PUBLIC  WORKS 

!  ! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

WHATCOM  CHIEF 

1268249 

4711A13! 

«3.5! 

44.1! 

6.0! 

67C!  * 

18! 

33.0! NONE 

IWA 

eELLINGHAMl 

1V62 

!  ! 

!  ! 

99.3! 

! 

44.11 

1 

5.5! 

! 

! 

I 

100! 

! 

! 

! 

I 

(37)  WHATEVER! 

ON  THE  C0LUN91 

!  A 

!  ! 

!  ! 

1 

i 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

i 

THE  WHATEVER 

155)727 

1711*111 

52.0! 

13.61 

2.5! 

422! 

-  ! 

13.3 1N0NF 

IWA 

STEVENSON  ! 

*  1983 

!  ! 

!  ! 

52.0! 

J 

13.6! 

! 

2.0! 

! 

! 

1 

39! 

! 

! 

! 

I 

1 

C3J)  WHATLEY* 

RICH4PD  J.  8  CF 

fUDC/ 

1  ! 

!  1 

! 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

C Aftl  fi» 

I  ! 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

HR.  WILTZ 

1542293 

6516*02! 

93. sl 

25.2! 

8.oi 

ioooi 

4  2  j 

38. 0! NONE 

ITX 

BEAUMONT  1 

1972 

!  ! 

1  ! 

93.3! 

! 

25.2! 

! 

4.71 

! 

! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

(17)  WHEELER  (RAIN  CO./  INC. 

I  ! 

! 

! 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

BAYOU  STATE  II 

1569165 

6013*36! 

56.1! 

22. C! 

7.2! 

600! 

-  ! 

45 .0! NONE 

!  MO 

ST.  LOUIS  1 

1975 

!  ! 

56.1! 

22. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

VENTURE  III 

1587419 

13313*36! 

60.0! 

26. C! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

40.01N0NE 

!M0 

ST.  LOUIS  ! 

1977 

!  1 

65.0! 

26.C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

WHITE  KNICHT 

1271426 

32713*36! 

141.5! 

35.5! 

9.2! 

3200! 

.  j 

4J.01N0NE 

IMO 

ST.  LOUIS  1 

*  1971 

!  ! 

15C.0! 

35.5! 

7.5! 

! 

-  i 

! 

1 

AO  22« 

31714*41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1400! 

1 3.0! NONE 

!AL 

COUPTLAND  ! 

1959 

!  t 

195.0! 

35. C! 

1.5! 

1 

-  ! 

! 

! 

S  112 

32014A41! 

195.0! 

35. C! 

9.0! 

1400! 

8 .0 ! NONE 

!TN 

CHATTA-  { 

1957 

!  1 

195.01 

35. C! 

1.5! 

! 

-  ! 

! 

! 

NOCGA  1 

TA  301 

1299590 

32014A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

1400! 

1 J. 0! NONE 

!*L 

CCURTLANO  | 

1963 

!  ! 

!  1 

195.0! 

! 

35. C! 

1 .  S ! 

! 

! 

1 

*  ! 

1 

1 

! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

f 

j 

! 

1 

! 

{« 

!  ! 

VEHICLES  ! 

! 

! 

TABLE  2  -  OUCaiPTXOK  OF  VESSELS 
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£k«i 

3 1ST !  OPERATOR 

VESSEL  NAPE  AND  NUH8ER 

1  COAST 

I  GUARD 

1  NUMBER 

IVTCC1 
NET  {CLDC! 
REGIS-!****! 
TER  !  SEE! 
TON-  fPACEl 
NASE  !  IV  1 

DIMENSIONS  ! DRAFT! 
LENGTH! BROTH!  | 

REG.  J  RCC.1L0A0-! 
//////!/////!  t D  ! 

3VE»-!0VC»-!/////l 
ALL  1  ALL  ! LIGHT! 

HORSE! 

POWER! 

CAPACITY* 

CARGO  ! 

tuntm 

PASS-  l 
ENGERS  ! 

!  !  V  F  S  S  E  L 

!  CARGO  HANDLING  IS  (OPERATING 
MXED  !  EQUIPMENT  !TC!  3ASL 

POINT  !  1 INC-1  ! AO!  LIN*-1 

(LIGHT) 1////////////////ITD! //////////! 
(FEET)!  LINE-2  ICE!  LINf-2 

! 

1 

TEAR  J 
(UILT  1 
OR  ! 
•REBUILT! 

(29)  WHEELER  TRANSPORT  CO. 

1  1 

I  1 

1  1 

1 

1 

! 

1 

! 

« 

i 

! 

! 

I 

! 

1 

1 

; 

i 

! 

I 

! 

LA  DOAIS  C 

I272C61 

2*213*35 1 

lie. 6i 

so.  ci 

8.6! 

3000! 

-  I 

39. 0 ! NONE 

1  XL 

ALTON 

1956 

}  i 

1  1 

124.0! 

! 

30.0! 

I 

7.6! 

1 

-  1 
! 

! 

! 

! 

! 

(21)  WHEEL IN6-PI1TS8UR6H  STEE 

It 

1  1 

1  l 

1 

! 

1 

1 

1 

I 

1 

! 

! 

! 

OP  9794 

150(238 

50514A401 

21C.0I 

26. C! 

(.51 

-  1 

1092! 

12.4!  NONE 

!WV 

WHEELING 

1965 

1  1 

21C.0! 

26.0! 

1.6! 

—  i 

i 

j 

Cl  9795 

150(239 

5Q554A4C! 

21C.0J 

26. C! 

2.51 

-  i 

102! 

12.4! NONE 

JWV 

WHEELING 

1965 

1  1 

1  1 

21C.0! 

1 

26.0! 

! 

1.61 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

I 

J 

(2!)  WHITE  ESOS.  SAH&»  IWC. 

i  1 

1  1 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

I 

I 

1 

SAND  PEB8LE 

1523113 

20! 3A  351 

*5.0! 

15. Cl 

4.81 

440! 

-  i 

19 .0! NONE 

icH 

TCLFDO 

1969 

t  1 

*5.01 

15.  C! 

4.81 

-  ! 

! 

! 

NO.  1 

9914A43! 

11C.0! 

30.  C! 

5.5! 

-  J 

450! 

9 . 9 ! NONE 

!CH 

TOLEDO 

1969 

1  1 

11C.Q! 

30.  C! 

1.2! 

-  ! 

! 

! 

NO.  2 

9914**3! 

11C.0! 

30.0! 

S.S  1 

-  j 

*50! 

9.9! NONE 

!0H 

TOLEDO 

1969 

1  1 

11C.0! 

30.0! 

1.2! 

-  | 

) 

! 

NO.  J 

9914A43! 

1 1C.0! 

30.0! 

5.5! 

-  | 

450! 

9.91N0NE 

t  OH 

TOLEDO 

1969 

1  1 

11C.0! 

20.  C! 

1.2! 

-  ( 

! 

! 

NC.  4 

ICO! 4A*3 1 

99.6! 

:s.ci 

6.6! 

-  | 

450! 

9.8 (NONE 

!  CH 

TOLEDO 

•  19?C 

i  i 

1  1 

99.6! 

35.0! 

! 

2.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

El 3)  WHITE  BIOTHERS*  INC. 

1  ! 

1  1 

! 

! 

! 

j 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

CHAUCER 

1267*85 

1913*35! 

*5.0! 

13. Cl 

3.0! 

365! 

-  t 

1 4 .5 1  NONE 

!<Y 

HILTON 

1962 

1  1 

*6.0! 

13.  C! 

3.0! 

-  j 

! 

! 

HIW  F.  WHITE 

1269738 

3C013A351 

14C.0! 

35.0! 

7.0! 

216C! 

■  i 

36.8 ! NONE 

IKY 

HILTON 

1955 

1  1 

1  *C.O! 

35.0! 

5.5! 

-  ! 

! 

! 

MCND4TA 

1239660 

57513A35! 

2C.0! 

20.7! 

8.1! 

575! 

-  ! 

22.0IN0NE 

IKY 

HILTON 

19*C 

1  ! 

?C  .0! 

20.7! 

8.1! 

-  ! 

i 

! 

TAHNY  L.  WHITE 

1223336 

13813*35! 

101.31 

22.0! 

5.0! 

320! 

-  ! 

25. 3  j  NONE 

!KY 

HILTON 

1941 

1  1 

101.9! 

22.5! 

5.0! 

-  ! 

i 

! 

OIAVC  698 

12714**5! 

IOC. 01 

26.0! 

6.0! 

-  j 

350! 

17.9! NONE 

IKY 

HILTON 

1928 

1  1 

1 0C.Ot 

26.0! 

1.3! 

-  ! 

! 

! 

DIAVO  1292 

23714A43! 

13C.01 

30.  C! 

7.0! 

-  i 

650! 

lo.moNc 

Iky 

HILTON 

1936 

1  1 

13C.0! 

30.0 ! 

1.31 

-  ! 

i 

! 

DRAVO  2665 

1(21**47! 

1.3.01 

27.0! 

7.0! 

-  j 

5C0! 

9.  1  {NONE 

!KY 

HILTON 

10*9 

1  1 

1  1 

115.01 

! 

27.0! 

1 

1.6! 

! 

-  ! 
i 

! 

! 

! 

! 

(32)  WHITE  CAP  MARINE#  INC. 

1  1 

1  1 

1 

i 

{ 

i 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

SHERRY  9 

161(604 

6711C121 

95.9! 

21.5! 

7.0! 

2“25! 

30! 

35 .0 JNCNE 

it 

ROAN 

1980 

1  1 

1  1 

IOC. 01 
! 

21.5! 

! 

5.6! 

! 

64! 

! 

! 

! 

! 

! 

(01)  WHITE  OAK  CCRP. 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

HAL  6 

1523268 

613*351 

32.5! 

12. C! 

4.0! 

1 50! 

-  ! 

27.01N0NC 

ICT 

plainville 

1969 

1  1 

!  1 

32.51 

! 

1 2.C! 

! 

4.0! 

! 

-  ! 
i 

I 

! 

! 

! 

i 

(13)  WHITE  STACK  TOWING  4  TRAINS" 

!  ! 

!  1 

I 

1 

1 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

PORT  AT  ION  CO./  INC. 

! 

1  1 

1 

1 

( 

! 

! 

! 

BARNEY  TURECAHO 

1270(43 

11*13*361 

89.0! 

.  i.C! 

11.5! 

1750! 

-  ! 

26 • 9 | NONE 

ISC 

CHARLESTON 

1956 

1 

1  1 

(9.01 

25. C! 

11.5! 

-  ! 

! 

! 

CARLY  A.  TURECAHO 

1503588 

13213*361 

105.0! 

30.01 

14.01 

22001 

-  ! 

26. 9U0NE 

ISC 

CHARLESTON 

1986 

1 

1  1 

105.0! 

30. 0! 

14.0! 

-  1 

! 

I 

CHRIS  8  TURECAHO 

1266784 

14*13*36! 

1C4.0! 

27.4! 

12.2! 

3000! 

-  ! 

30. JlNONF 

ISC 

CHARLESTON 

•  19(3 

1 

1  1 

106.0! 

27.4! 

12.2! 

-  ! 

! 

! 

KIH0EPLY  J  TURECAHO 

1245465 

9913*34! 

(1.1! 

24.01 

12.0! 

1600! 

-  ! 

26.9JNCNF 

ISC 

charleston 

1978 

1 

1  1 

•1.11 

24. C! 

12.0! 

-  ! 

! 

! 

RARIE  J •  TURECARC 

1264306 

1CJ13A36! 

•4.8! 

24.0! 

9.6! 

1200! 

-  ! 

26.9 (NONE 

1  SC 

charleston 

1952 

1 

1  1 

*4.8! 

24. C! 

9.6! 

-  t 

! 

! 

PETER  G  TURECAHO 

1523(23 

12913*36! 

105.0! 

30. C! 

15.0! 

3200! 

-  ! 

50.0IW0HE 

ISC 

CHARLESTON 

1969 

1 

!  1 

105.0! 

30.01 

15.0! 

-  ! 

! 

! 

{ 

ROBERT  B  TURECAHO 

1266400 

13JI3A36! 

106.0! 

27.3! 

14.01 

1(00! 

-  i 

31 .0 ! NONE 

I  SC 

charleston 

•  1981 

! 

1 

!  1 

1  1 

104.0! 

1 

27.3! 

1 

14.3! 

1 

-  i 

! 

! 

! 

! 

(11)  WHITEHORSE  PAAIHI,  INC. 

1 

1 

!  1 

1  ! 

I 

l 

! 

j 

! 

! 

! 

! 

! 

t 

! 

1 

ACHIRAL  CHARLIE 

126(716 

2613*36! 

53.3! 

is. (i 

6.4! 

2(51 

-  ! 

15.5 (NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1955 

1 

1  1 

56.4! 

15.6! 

6.4! 

-  | 

! 

! 

JENNA  3 

1249167 

5613*36! 

I 

-  1 

6.2! 

2500! 

-  ( 

44.8JHAN0  OPERATED 

!  VA 

NORFOLK 

1945 

1 

1  1 

137.4! 

27.01 

6.2! 

-  | 

1  DAVIT 

! 

PEGASUS  I 

1526300 

107I3F36! 

10C.0! 

23.91 

14.0! 

2500! 

-  1 

*6.0 !  NONE 

!  V* 

NORFOLK 

1971 

1 

1  1 

1CC.0! 

28.9! 

12.5! 

-  | 

! 

1 

tiffany  a 

1253372 

2313*36! 

61.2! 

17.61 

7.0! 

525! 

-  ! 

22.03NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1942 

1 

1  1 

61.2! 

17.6! 

7.0! 

-  | 

I 

1 

TRACIE  9 

i?iae25 

16313*361 

103.21 

26.3! 

14.7! 

1500! 

-  ! 

*9.0! NONE 

!  VA 

NORFOLK 

1943 

i 

1  1 

1C3.il 

28.31 

1C. 51 

-  ! 

! 

! 

t 

WILLIE  HAYS 

1269756 

1213*36! 

42. It 

12.51 

6.0! 

130! 

-  ! 

12. 51  NONE 

!VA 

NORFOLK 

1*55 

! 

1 

!  ! 

!  1 

45.0! 

! 

12.5! 

t 

6.0! 

1 

-  I 
! 

1 

1 

I 

! 

(33)  WHITSON/  JIN 

1 

1 

!  1 

!  1 

1 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

i 

i 

( 

! 

ONTARIO 

1C03574 

56015*711 

165,01 

36.0! 

8.5! 

-  i 

1 0C  C 

14.0! DIESEL 

PUHP 

!  TX 

HOUSTON 

1958 

1 

1 

!  ! 

165.01 

1 

36.0! 

! 

1.51 

1 

-  ! 

I 

1 

! 

1 

! 

<30  VICK  TOWIHt#  INC. 

1 

1 

1  1 

!  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

CINDY  H 

1285360 

5113*36! 

53.8! 

18.5! 

9.0! 

650! 

-  ! 

3$ .0 ! NONE 

!WA 

EVERETT 

1961 

I 

1  l 

6C.0! 

18.5! 

9.0! 

-  ! 

I 

! 

CCLDA6ELL 

1224(07 

2213936! 

53.11 

16. Cl 

6.1! 

500! 

-  ! 

20.0! NONE 

(WA 

EVERETT 

*  1R51 

1 

1  1 

53.1! 

16.01 

6.1! 

-  ! 

I 

! 

SNOHOHJ.SH 

124C654 

2113P36! 

42.1! 

15.5! 

6.4! 

600! 

-  ! 

1 6. 0! NONE 

!  WA 

EVERETT 

*  1972 

1 

1 

1  1 

42.1! 

! 

15.5! 

1 

6.4! 

! 

! 

! 

! 

i 

(32)  WILD  WXSCH  HARINE 

1 

1 

!  ! 

!  1 

! 

1 

; 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

WISCH  I 

1613(41 

19914A43! 

12C.0! 

30. ci 

6.6! 

-  i 

590! 

7 .0! NONE 

!LA 

NEW 

1979 

i 

1 

1  1 

12C.0! 

30.  C! 

1.0! 

-  ! 

! 

! 

ORLEANS 

WISCH  II 

1414240 

1991**43! 

12C.0! 

30.0! 

6.6! 

-  ! 

590! 

I.OJNOKE 

!LA 

NEW 

1979 

1 

1 

! 

t  1 

!  ! 

!  1 

120. 0! 

! 

! 

30.0! 

i 

j 

1.0! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

( 

ORLEANS 
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EMM 

DISH 

OPERATOR 

I  IVTCC !  DIMENSIONS  ! DRAFT! 

i  NET  !CCOE!LE*<CTH!E*OTH!  1 

! CAPACITY!  HIGH-  ! 

!  !  EST  | 

CARGO  HANDLING 

!  V  £  S  S  E  L 
IS  ICPERATING 

! 

! 

R£C.  !  855.110*6-1 

!  CARGO  !  FIXED  ! 

C4UXPMINT 

Etc!  3ase 

YEAR  ! 

VESSEL  N ame 

AND  NUMBER 

!  COAST 

!  GUARD 

l  Tf*  i  SEE ! ///*//!///// !  CO  ! 
t  TON-  IPAGfl  OVE»-!CVER-!/////l 

1  //////// 1  POINT  !  W*:«1  ! AO!  LINE-1 

HORSE!  PASS-  !(U5HT)!///////////p////!T0!/F//////// 

BUILT  ! 
OR  ! 

!  MLM3C* 

!  NAGE  !  IV  I  All  !  AU  ‘LIGHTS 

POWER!  (NSERS  !  (FEET)! 

LINE-2 

Iff!  LtNf-2 

l**E8UHT! 

!  !  I  !  !  !  !  I  !  !  !  ! 

It!!!!!  !  !  I  !  ! 


(31)  WILKE ASON  BARGE  LINE/ 

IN!  C. 

1  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

JANES  FARIS 

1294088 

1 97 ! 5A  36 ! 

79.0! 

27. C! 

9.0! 

HOOI 

39.0IN0NE 

!"S 

GREENVILLE 

1964  l 

! 

i  t 

79. 0( 

27. C! 

6.0! 

! 

-  j 

! 

! 

! 

Jl'OX  c 

( 26C333 

125! 3*36! 

96.0! 

23.  C! 

9.0! 

1200! 

2)  .C! NONE 

INS 

GREENVILLE 

1956  l 

! 

!  ! 

9?.0! 

29. C! 

3.0! 

! 

i 

i 

i 

JMW  1C9 

127EC59 

133315*71! 

264.C1 

50. C! 

8.6! 

-  | 

2200! 

1?.0!6I!SU 

PUMP/ 

ins 

GREENVILLE 

195?  ! 

! 

!  ! 

26*. 0! 

SO.Ci 

1.6! 

! 

-  ! 

{HEATING 

4 

COILEOi 

! 

JAM  119 

! 276C60 

1  333  ! 5A  ?1 J 

26*. 0! 

50.  C! 

8.6! 

-  l 

2200! 

17 .OlOIESEL 

•  UHP/ 

!MS 

GREENVILLE 

195?  1 

! 

!  ! 

26*. C! 

50.  C! 

1.6! 

1 

HEATING 

& 

COILED! 

j 

JRW  129 

! 60C113 

1 676  !  5A  71 ! 

295.0! 

54. C! 

8.6! 

3CC0! 

17. OlOIESEL 

MUMP/ 

IMS 

GREENVILLE 

1976  ! 

! 

!  ! 

295.0! 

54. C! 

1.0! 

! 

•HEATING 

t 

COILED! 

! 

JFU  139 

! 601 260 

167655*71 ! 

295.01 

54. Cl 

1,4! 

-  ! 

TOCO! 

17. OlOIESEL 

PUMP/ 

IMS 

GREENVILLE 

1979  ! 

1 

! 

!  ! 

>  ! 

295.0! 

t 

54.  C! 

! 

1.0! 

1 

! 

1 

! 

(HEATING 

! 

1 

COILED! 

! 

i 

! 

(15)  WILKINSON  I 

JENKINS 

! 

! 

!  ! 

I  ! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

« 

! 

! 

! 

i 

! 

1 

I 

! 

1 

MO&MO  1012 

1  - 

396 ! 4*46! 

13C.1! 

34.1! 

1 C  •  0 1 

-  | 

1000! 

10.0! NONE 

IFL 

TAMPA 

1937  ! 

! 

!  t 

1SC.1! 

34.11 

2.0! 

! 

i 

! 

! 

"OBRC  1035 

1  - 

39614*46! 

13C.0! 

34. C! 

1C.0! 

1  COO ! 

io.oiftonr 

!  FL 

TAM*A 

1 94C  ! 

1 

!  ! 

1  3  C  •  2 ! 

34. C! 

2.0! 

! 

! 

! 

1 

HC9RC  1C84 

I  - 

36  9! *  A  n6 ! 

13C.0! 

34.  C! 

10.01 

-  J 

10COI 

1O.0IKCNE 

IFL 

TAMPA 

1949  1 

! 

I 

!  ! 

!  t 

UC.O! 

! 

34.  C! 

! 

2.0! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

! 

! 

(37)  WILLAMETTE 

! 

ESTERN  CCRP. ! 

!  ! 

1  ! 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

! 

1 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

ROYAL 

1512597 

1613*35! 

*6.1! 

14. Cl 

*.4! 

’CO! 

l7.iit.anE 

ICR 

PORTLAND 

1967  ! 

! 

!  ! 

*6.1! 

H.C! 

4.4! 

! 

! 

1 

1 

Sf A  RULE 

I27C75A 

2213*36! 

36.3! 

14. C! 

3.01 

380! 

•  ! 

It.OlKCNE 

!  OR 

PORTLAND 

1945  ! 

l 

!  ! 

34.3! 

U. C! 

3*0! 

1 

• 

! 

! 

aARCC  A10 

! 265793 

5014*43! 

75.0! 

26. C! 

3.5! 

70! 

4 .0 ! NONE 

ICR 

PORTLAND 

1957  ! 

! 

!  ! 

75.0! 

26. C! 

1.0! 

! 

i 

I 

1 

PUD  CAT 

!  2  76 1 3  A 

94014*46! 

162.1! 

43.1! 

14.0! 

1500! 

27.0 ! HOME 

ICR 

PORTLAND 

195B  ! 

{ 

!  ! 

168.1! 

43.1! 

3.8! 

! 

! 

I 

! 

MUD  HOC 

1276135 

940! 4*461 

162.1! 

43.1! 

14.0! 

15C0! 

27.0! NONE 

IOR 

PORTLAND 

195?  1 

! 

!  ! 

!  ! 

163.1! 

! 

43.1! 

3.8! 

i 

! 

! 

! 

{ 

• 

! 

! 

! 

i 

(*A)  WILLAMETTE-WESTERN  CO 

! 

! 

!  1 

)  ! 

! 

! 

i 

) 

i 

! 

! 

I 

! 

! 

{ 

• 

! 

I 

2 

i 

A  DIVISION 

OF  AUDEL 

IN !  * L 

!  ! 

1 

! 

! 

! 

! 

i 

; 

WILLA*£TTC  GO  GETTER 

1271*86 

1113*36! 

*3.3! 

12.3! 

4.5! 

150! 

221 

U.OINCNl 

tWA 

9UR5ANK 

1934  j 

! 

!  ! 

*3.3! 

12.2! 

4.5! 

1 

! 

1 

! 

WILLAMETTE  RENEGADE 

! 279787 

3113*361 

54.0! 

15. C! 

4.5! 

540! 

51! 

23. C! NONE 

IWA 

6U93ANK 

•  19*1  | 

! 

!  ! 

56.0! 

15. C! 

4.5! 

! 

j 

i 

! 

WILLAMETTE  SCOUT 

1  . 

513*36 ! 

*5.0! 

9.C! 

3.5! 

130! 

22! 

2Q.oj  NCNE 

IWA 

BURBANK 

*  1954  ! 

! 

!  I 

*5.0! 

9.C! 

3.5! 

! 

•  ! 

! 

! 

i 

AJAX 

!  563  51  1 

297 ! 4*43 ! 

12C.4! 

35.2! 

3.6! 

-  | 

35! 

46.0135  TON 

WHIRLCY 

IWA 

3URSANK 

1943  l 

! 

!  ! 

12C.6! 

35.2! 

3.6! 

! 

URANC 

1 

! 

me  c  *11 

1257138 

76! 4*43! 

•2.0! 

26. C! 

3.9! 

70! 

4.0! NONE 

iw* 

BURBANK 

1957  ! 

! 

!  ! 

42.0! 

26. Cl 

1.0! 

I 

-  | 

! 

! 

! 

3AIGE  412 

!  . 

3C0! * A43 ! 

101.6! 

29.1! 

8.0! 

600! 

4.0! NCNE 

!WA 

BUR9ANX 

1943  ! 

! 

!  ! 

101.6! 

29.1! 

2.0! 

! 

} 

I 

! 

SRUO  »  1C6 

!  . 

50! 4*  431 

70.0! 

32.  C! 

5.2! 

SCI 

30.0! NON? 

f  It  A  OU*  SAKE  1 

195C  ! 

! 

! 

!  1 

!  ! 

7C.0! 

! 

32. C! 

i 

1.5* 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

(23)  WILLIAMS  MARINE  EHTERPRIISE/ 

1  1 

!  ! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

1 

! 

INC. 

! 

1  i 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

GRAMMA  SHOPTY 

I571M2 

*1 13*36! 

7C.01 

2*.C ! 

5.0! 

1200! 

-  J 

33.5 ! NCNE 

!IA 

DAVENPORT 

1976  ! 

! 

!  ! 

7C.0! 

2  *.C! 

5.6! 

! 

! 

1 

! 

TOM  REYNOLDS 

I52A0A7 

3213*36! 

5  C  •  0! 

18.C! 

4.5! 

460! 

28.0! NCNE 

in 

OAVENRCRT 

1969  I 

! 

• 

!  ! 

!  ! 

5C.0! 

! 

18.  C! 

j 

*.C! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

1 

1 

! 

(32)  WILLIAMS/  DOUGLAS  A. 

l 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

I 

i 

j 

j 

i 

1 

! 

! 

! 

i 

! 

! 

! 

1 

l 

WAO  1C1 

1615*94 

16*14*43! 

1 20. 0! 

30. C! 

5.0! 

-  ! 

164! 

6.0! NONE 

ILA 

NEW 

1975  ! 

i 

i 

!  ! 

!  I 

12C.0! 

! 

30. C! 

i 

2.0! 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

1 

ORLEANS 

! 

! 

(33)  WILLIAMS/TRAYLOR  CONSTRU! CTICN 

!  ! 

!  1 

i 

i 

■ 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

cc./  INC. 

! 

!  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

CINDY  8 

! 51 791 3 

39 ! 3  A  36! 

*5.1! 

13.2! 

5.C! 

600! 

AO.OiNONE 

!TX 

HOUSTON 

1969  I 

! 

1  !  1 

*5.1! 

13.2! 

5 .  C ! 

1 

-  I 

! 

! 

I 

€L  1 

j  - 

95014*46! 

2  4  C .  0! 

50.  C! 

3.6! 

2300! 

11.2! NCNE 

!TX 

HOUSTON 

194e  ! 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

24C.0! 

! 

5C.C! 

i 

1.6! 

! 

» 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

(33)  WILLIAMSON/ 

NARD 

! 

! 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

j 

; 

I 

! 

1 

I 

1 

i 

! 

I 

! 

1 

1 

I 

BLUE  JAY 

!  . 

i  9J1C11! 

31.0! 

12.  C! 

2.5! 

165! 

-  ! 

10.0! NCNE 

! 

1969  ! 

! 

!  !  ! 

31.0! 

12. C! 

2.5! 

1 

10! 

i 

! 

1 

LADY  CATHERINE 

16* 1337 

1  9M0C2! 

35.3! 

13.3! 

5.0! 

300! 

.  j 

15.0! kQNE 

ITX 

RIVIERA 

1972  ! 

! 

I  1  ! 

38.0! 

13.3! 

5.0! 

! 

6! 

! 

! 

! 

MOCKING  MRP 

1  . 

1  9I1C11! 

31.0! 

12. C! 

2.5! 

165! 

-  | 

10.9! NONE 

ITX 

RIVIERA 

1949  ! 

• 

1  !  ! 

31.0! 

12.  C! 

2.5! 

1 

10! 

! 

1 

1 

NARD 

! 522227 

!  19IICC2! 

*2.6! 

13.  C! 

6.*! 

6C0! 

-  | 

li.OlkONC 

f  TX 

RIVIERA 

i 

1 

!  !  ! 

*2.6! 

13. C! 

6.*! 

! 

16! 

! 

! 

1 

PHYLLIS  K 

16*4593 

1  18I1C02! 

**.3! 

1  *.C! 

6.2! 

600! 

1 6 , 0 ! NONE 

!  TX 

RIVIERA 

1982  < 

! 

[  !  ! 

*5.0! 

1  *.C! 

6.2! 

! 

18! 

! 

! 

l 

GIEEN  NOVA 

1  296200 

I  11MC02! 

41.9! 

13.*! 

3.*! 

4C0! 

15.0! NONE 

ITX 

RIVIERA 

1964  f 

1 

!  !  ! 

*1.9! 

13.*! 

3.4! 

( 

16! 

! 

1 

! 

seen 

! 501CA6 

1  7! 10C2I 

37.0! 

11.2! 

3.0! 

403! 

1  5.01  NONE 

ITX 

RIVIERA 

1965  1 

! 

1  !  ! 

33.0! 

11.2! 

3.0! 

! 

6! 

! 

! 

1 

SPIRIT  IF  MIGHT 

J5C612J 

1  19MC02! 

**.2! 

15. C! 

6.71 

6C0! 

16.01  NONE 

ITX 

RIVIfRA 

1944  | 

! 

1  !  ! 

*7.0! 

15.  C! 

6.7! 

! 

20! 

! 

1 

I 

SPIRIT  OF  WISDOM 

1577706 

!  16J1CC2! 

*1.3! 

1*.3‘ 

6.2! 

600! 

-  i 

17.0! NCNE 

ITX 

RIVIERA 

1976  ! 

! 

I  I  I 

*5.0! 

1*.!! 

6.2! 

! 

16! 

! 

! 

! 

TIFFANY  ANNE 

! 6*4006 

1  18I1C02! 

**.8! 

H.C! 

6.2! 

600! 

-  ! 

16.0) NONE 

ITX 

RIVIERA 

1982  ! 

! 

1  !  ! 

*5.0! 

H.C! 

6.2! 

! 

18! 

! 

1 

I 

ASHLEY  RENEE 

1 63032S 

!  6212*36! 

55.8! 

22. C! 

7.6! 

SCO! 

34,01  RONE 

ITX 

RIVIERA 

198C  ! 

! 

1  \  ! 

dC.OJ 

22.  C! 

*.6! 

1 

! 

! 

! 

JEANNE  PAE 

1617386 

!  4413*36! 

*7.1! 

20.1! 

7.*! 

600! 

-  J 

27.0lt.CNE 

ITX 

RIVIERA 

198C  ! 

! 

I  !  ! 

5C.0! 

20.1! 

7.*! 

1 

! 

! 

! 

MISS  CINDY 

1512156 

1  2613*36! 

*1.3! 

19.9! 

5.C! 

600! 

27 .0! NONE 

ITX 

RIVIERA 

1967  ! 

! 

[  !  ! 

45.0! 

19.9! 

5.0! 

1 

-  | 

! 

! 

! 

SRIPIT  OF  MOWER 

1641304 

1  3313*36 ! 

47.0! 

13.5! 

4.8! 

8001 

26 .0 1  NONE 

ITX 

RIVIERA 

1981  1 

! 

1  !  ! 

55.0! 

13.5! 

4.8! 

I 

| 

! 

! 

BARGE  51 

j  - 

J  194! 4*43  f 

11C.0! 

30.  C! 

5.0! 

-  | 

323! 

1 2 .0! NONE 

ITX 

RIVIERA 

1947  ! 

! 

I  !  ! 

11C.C! 

30.C! 

1.5! 

I 

-  f 

! 

! 

1 

BARGE  1C7 

1  ...... 

!  19414*43! 

11C.0! 

30.C! 

5.0! 

-  | 

3231 

12.0! NONE 

ITX 

RIVIERA 

1949  1 

1 

! 

1 

!  1  ! 

!  !  ! 

1  I  ! 

11C.0! 

! 

I 

30. C! 

! 

! 

1.5! 

I 

! 

! 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

862 

TABLE  2  - 

DESCRIPTION 

OF  VESSCLS 

ENG*  1 

1VTCC1 

OtPENSICNS  !D**FT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

!  V 

i  S  S  E  L  ! 

i 

< 

©1ST! 

OPEA ATOP 

NET  ICCoetUNSTHiePDTN! 

; 

i 

i 

EST  !  C*»3C 

HANDLING 

IS  * 

OPERATING  * 

i 

REGIS-!****! 

!U! 

Y«AR  1 

!  COAST 

TEP  1  SEE!//////'/////! 

ED  ! 

! ////////! 

POINT  |  LINE-1 

!  AO! 

LINE-1  i 

BUILT  ! 

VESSEL  NAPE  AND  NUP3CR 

!  GUARD 

TON-  1PAGE! 

OVEf-'OVtP-! /////! 

HORSE! 

PASS-  !  <1 IGMT )!////////// //////MO !///// /////! 

op  i 

!  NUMOER 

NAGfc  l  IV  1 

ALL  ! 

ALL  SLIGHT! 

POWER! 

cNGCRS  ! 

(FEED!  LINE-2 

tEE! 

LlNC-2  !* 

REBUILT! 

(IS)  VILLI G*  V. 

ARPIN 

l 

1 

1 

t  ! 

i  ! 

1  1 

! 

i 

t 

l 

j 

! 

; 

i 

| 

j 

1 

2 

I 

! 

! 

2 

i 

! 

! 

AF  127 

1578196 

67914748! 

195. oi 

35. C! 

9.ci 

-  1 

1400! 

20.3‘KCNE 

!  KY 

LOUISVILLE! 

1976  ! 

, 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

3.C! 

•  ! 

t 

! 

AF  3430 

! 578197 

91714A41! 

200.0! 

35. C! 

9.0! 

-  ! 

1639! 

17.2 ! NONE 

Iky 

LOUISVILLE! 

1978  ! 

£ 

! 

! 

1  1 

!  ! 

200.0! 

! 

35. C! 

! 

1.6! 

; 

'  j 

! 

i 

! 

1 

i 

(32)  WILLIS  BARGE  CLEANING 

t 

i 

I  ! 

1  ! 

! 

t 

i 

i 

1 

t 

! 

* 

! 

! 

i 

BIG  AOCK 

1507364 

6813A35! 

64.5! 

24.1! 

7.11 

760! 

-  ! 

55.0!NCNE 

!L* 

©ARROW  ! 

1067  ! 

! 

!  ! 

65.0! 

24.1! 

6.01 

2 

-  ! 

! 

! 

! 

PASTER  CHA1S 

I566C70 

68!3»35! 

5C.3! 

20.4! 

7.3! 

7  6  C 1 

-  ! 

55 . C ! NONE 

!LA 

OARRCV  ! 

1975  ! 

1 

1  1 

SC. 3! 

20.4! 

8.0! 

-  | 

! 

! 

NOEL  C  DEAN 

!  . 

3313*36! 

46.2! 

U.C! 

6.7! 

600! 

-  ! 

41 . 4( NONE 

ILA 

DARRCW  ! 

1965  ! 

I 

!  1 

46.2! 

U.C! 

4.1! 

-  ! 

! 

! 

! 

POLE  CAT 

J28C107 

2313*36! 

45.3! 

U.C! 

5.4! 

390! 

-  ! 

? 1 . 4 ! NONE 

!L* 

OARPCW  1 

1943  ! 

1 

! 

1  1 

1  ! 

(5.81 

! 

U.C! 

! 

2.11 

; 

* 

■  j 

! 

j 

! 

! 

! 

i 

, 

(07)  VILLIS,  C. 
CAPT.  C.  €. 

€./  INC. 

1 

! 

129CC18 

1  1 

1  ! 

16813*36! 

1 

1 

RJ.7! 

! 

; 

2*. ll 

i 

i 

4.0! 

17001 

i 

! 

44.6 (NONE 

! 

! 

INJ 

PAULS?oao  ! 

i 

i 

196?  ! 

l 

1  1 

9C.0! 

28.1! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

CHAUNCEY 

! 29CC76 

16813*16! 

83.7! 

23.1! 

8.0! 

1700! 

-  ! 

44. ©{NONE 

!nj 

PAULSBOPO  ! 

1962  ! 

1 

!  1 

9C.0! 

23.1! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

PATRICIA 

129C525 

16813*361 

83.7! 

28.1! 

4.01 

17CC! 

-  ! 

44 • 6 • NONE 

INJ 

P*ULS10»0  i 

1963  ! 

! 

1  1 

9C.0! 

23.1! 

7.0! 

-  I 

! 

! 

! 

AOLETA 

129C297 

168J3A36! 

*3.7! 

23.1! 

8.0! 

1700! 

-  j 

44. 8! NONE 

!NJ 

PAULS30R0  l 

1962  l 

1 

1  1 

9C.0! 

28.1! 

7.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

; 

VEL  1C3 

1518514 

11C3I4A411 

221.1! 

35.1! 

1C. 01 

-  f 

1175! 

16.0! NONE 

INJ 

PAUL110RO  ! 

1969  ! 

! 

1  1 

221.1! 

35.11 

2.2! 

-  ! 

! 

1 

! 

VBL  1C7 

1529814 

110314*41! 

221.1! 

35.1! 

1  c .  C I 

-  1 

1875! 

16.0! NONE 

INJ 

PAULSEOPO  ! 

197C  ! 

1 

1  ! 

221.1! 

35.1! 

2.2! 

-  ! 

2 

! 

! 

VEL  108 

164C295 

98JJ4A41! 

195.0! 

35. C! 

1C.0! 

-  ! 

1697! 

IS.OihONC 

INJ 

PAUL5B0RC  ! 

1981  ! 

i 

1 

!  ! 

1«5. C! 

35. C! 

2.0! 

-  | 

! 

! 

! 

V,U  1C9 

I64C296 

98814*41! 

155.0! 

35. C! 

1C.0! 

-  | 

1697! 

1S.01MJNC 

INJ 

PAULS9CR0  ! 

1981  ! 

1 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  j 

1 

1 

! 

VBL  110 

1640297 

9831**41 ! 

195.0! 

35. C! 

1C.C! 

-  • 

1697! 

15.Q1N0NE 

!NJ 

PAULS5CR0  i 

1981  ! 

\ 

i 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

• 

-  ! 

! 

! 

! 

V 

WBL  111 

1D4C298 

98814*41! 

195.0! 

35. C! 

1 C  •  0 ! 

-  ! 

1697! 

IS.  •  ‘NONE 

!NJ 

PAULS? ORO  ! 

1981  ! 

1 

1  ! 

175.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

I 

! 

VEl  112 

J64C299 

9J614A41 ! 

19$. 0! 

25.  C! 

V  0! 

-  1 

1697! 

15.0! NONE 

INJ 

PAULSBCRO  ! 

1981  ! 

! 

1  ! 

175.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

i 

! 

! 

WBL  113 

•64C30G 

98814*41 1 

195.0! 

35. Cl 

1C.C! 

-  • 

1897! 

1 5 .0 ! NONE 

!NJ 

PAULS30P0  ! 

1981  ! 

1 

t  1 

155.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

• 

2 

! 

VSL  114 

1652179 

68814*41! 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  j 

1697! 

15. Ot  NONE 

!NJ 

PAULS3C*0  ! 

1982  ! 

l 

1  ! 

195.0! 

35. C! 

2.0: 

-  ! 

! 

! 

! 

weL  115 

1452180 

68814*41! 

195.0! 

35. C! 

1C.0J 

-  ! 

1697! 

15.0JN0NE 

INJ 

p*uLseoao  i 

19*2  ! 

* 

! 

1  ! 

195.0! 

35. CS 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

WBL  116 

•667245 

68714A41! 

175.0! 

35. C! 

10.0! 

-  j 

1880! 

1 6.0! NONE 

INJ 

PAULS30R0  ! 

1984  ! 

! 

1  1 

175.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

l 

! 

! 

WBL  117 

1667246 

68714A4U 

195.0! 

35. C! 

10.0! 

-  ! 

1680! 

16. C! NONE 

INJ 

PAULSBORC  ! 

1984  ! 

1 

!  1 

195.0! 

35. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

vbl  118 

1667247 

68714*41! 

195.0! 

35.  C! 

1C.0! 

-  ! 

1680! 

16.0! NONE 

INJ 

PAULS3CP0  ! 

1984  ! 

! 

i  1 

195.0! 

35. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

V?L  119 

1667243 

68714*41 1 

19S.0J 

35. C! 

1 C  •  0 ! 

-  ! 

1610! 

16.0INCNE 

!NJ 

P*UL$?OPO  ! 

1984  ! 

! 

1 

!  ! 

!  1 

195.0! 

! 

35. C! 

! 

2.0! 

! 

”  ! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

(18)  VILLON  TOWING 

1 

1 

1  ! 

1  i 

1 

! 

1 

j 

! 

! 

i 

1 

! 

! 

! 

I 

PA.  ICAO 

1262361 

21713*35! 

109.3! 

34. C! 

6.5! 

1800! 

-  ! 

41.0! NONE 

IKY 

PiOUCAH  ! 

1951  ! 

! 

I  ! 

1  1 

118.0! 

i 

35.  C! 

i 

6.5! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

(41)  WILPINGTON 

TRANSPORTATION  N 

1  ! 

1  1 

i 

t 

i 

i 

» 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

COP»ANY 

f 

!  ! 

! 

j 

! 

! 

! 

i 

LONG  EEACH 

1244345 

9913*36! 

81.1! 

24. C! 

14.0! 

1 2CC! 

-  ! 

41 .0! NONE 

!CA 

SAN  PED«0  ) 

•  I960  ! 

1 

1  J 

81.11 

24. C! 

9.8 1 

-  ! 

! 

! 

1 

LOS  ANGELES 

1244510 

9913*361 

81.1! 

24. C! 

9.8! 

1500! 

-  ! 

41.0! NONE 

I C  A 

SAN  PEDRO  ! 

*  I97C  ! 

I 

1  1 

81.1! 

24. C! 

9.4! 

-  ! 

! 

! 

! 

PHILIP  U 

1634172 

13513*36! 

•7.0! 

34. C! 

12.6! 

3000! 

-  ! 

28.0! NONE 

!  C  A 

SAN  FEOR0  ! 

1081  ! 

r 

1 

!  1 

87.0! 

34.  Cl 

12.  ol 

-  I 

! 

! 

! 

POINT  FEAHIN 

1 576035 

10213*361 

96.9! 

34. C! 

14.0! 

2900! 

-  ! 

41 .0! NONE 

!CA 

SAN  PEDRO  ! 

1976  ! 

I 

!  1 

105.1! 

34.  C! 

13.6! 

-  ! 

! 

2 

! 

j. 

POINT  VICENTE 

1577702 

10213*36! 

96.91 

34.  C! 

14.0! 

290C! 

-  ! 

‘t.ODiCNC 

ic* 

SAN  FEOPO  I 

1976  ! 

1 

1  1 

105.1! 

34. C! 

13-6! 

-  • 

! 

t 

( 

SAN  PEDPC 

I51C706 

6713*36! 

*5.9! 

26.  C! 

15.1! 

2150! 

-  ! 

37.0! NONE 

!  CA 

SAN  PEDRO  { 

1967  • 

1 

1  ! 

92.0! 

26.21 

14.0! 

-  ! 

! 

i 

i 

VBS  1C1 

1589535 

91915*70! 

195.0! 

35.  C! 

11.9! 

-  » 

1723! 

52.5! NONE 

!  C  A 

10$  ! 

1978  ! 

1 

t  1 

195.0! 

35.  C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ANGEL ( S  ! 

! 

VBS  1C2 

1585536 

91915*70! 

195.0! 

35. C! 

11.9! 

-  ! 

1723! 

52.5! NONE 

!  C  A 

LOS  ! 

197!  ! 

1 

!  ! 

195.0! 

25. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ANGELES  ! 

! 

' 

WT  25 

1 506C77 

132215*70! 

218.0! 

32. C! 

U.O! 

-  i 

4273! 

22.0! 4  TON 

HYDRAULIC 

ICA 

SAN  PEDRO  ! 

1966  ! 

1 

1 

!  1 

!  1 

230.0! 

1 

52. C! 

; 

3.0' 

! 

“  ! 

!  BOOH 
! 

! 

! 

! 

! 

(32)  VILT7/  FELIX 

1 

I 

2  ! 

1  ! 

2 

t 

2 

2 

! 

! 

; 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

HICHELLE  8 

1573204 

5313*35! 

46.0! 

20. C! 

6.7! 

6Coi 

-  ! 

?2.0!NCNE 

ILA 

NEW  ! 

1976  ! 

! 

i 

!  ! 

1  1 

50.0! 

2 

20. C! 

i 

6.7! 

2 

“  • 

! 

i 

! 

! 

ORLEANS  ! 

! 

i 

(42)  VINDJ  APNEA 

CRUISES 

! 

1 

!  1 

!  ! 

1 

t 

i 

• 

j 

i 

j 

i 

! 

2 

i 

i 

CORAL  SEE 

1517550 

87J1D16! 

82.0! 

19.5! 

10.4! 

410! 

-  ! 

18.0! NONE 

i  H I 

L AH AINA  > 

195f  ! 

1 

!  ! 

62.0! 

19.5! 

10.4! 

149! 

! 

2 

! 

ENDEAVOR 

UittH 

jsfieio! 

£0.0! 

(6.7! 

>.(< 

©5( 

-  * 

©5 .0! NONE 

ini 

HONOLULU  ! 

5n»  ! 

" 

J 

!  ! 

60.0! 

16.7! 

9.1! 

87! 

! 

! 

! 

•ELLA  MAE 

125C603 

54911*16! 

222.4! 

52.5! 

9.6! 

-  j 

-  ! 

1 37 .0! NONE 

!H! 

HONOLULU  ! 

*  I960  ! 

! 

1  1 

2*2.0! 

54.5! 

8.2! 

1055! 

! 

! 

! 

- 

SPIRIT  OF  VINDJAPPEA 

1548826 

3111016! 

62.0! 

17.7! 

4.6! 

250! 

-  ! 

iO.OIKONE 

!  H I 

LAHAINA  ! 

1973  ! 

‘ 

I 

! 

!  ! 

!  ! 

64.5! 

! 

17.7! 

i 

4.6! 

! 

| 

117! 

! 

2 

! 

! 

! 

; 

< 

<J0)  HHIFIEDE 

1 

RAILROAD  COPPAJNY 

!  ! 

i  i 

i 

j 

i 

i 

2 

i 

1 

2 

2 

! 

i 

j 

KATHAA IN£  T 

1570859 

54!3A38i 

>6.0! 

20. C! 

5.0! 

730! 

-  ! 

28.0*  «ONf 

!wv 

CHARLESTON! 

1975  ! 

1 

! 

!  ! 

!  1 

54.0! 

2 

20.  C! 

! 

4.0! 

! 

“  ! 

! 

! 

I 

i 

; 

i 

(Cl)  VINNIPESAUKEE  RAPINE 

! 

! 

1  ! 

!  ! 

j 

; 

; 

i 

2 

i 

; 

i 

1 

J 

! 

CONSTRUCTION 

1 

(  ! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

PAAGAAET  P.  II 

1616180 

2111*031 

45.8! 

U.1! 

3.6! 

40C! 

25! 

19. C! NONE 

!NH 

GILFORD  ! 

1944  ! 

1 

t 

1 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

50.0! 

1 

U.4! 

1 

1 

3.6! 

! 

! 

; 

i 

! 

! 

j 

i 

! 

1 

! 

TABLE  2  -  OESC^XPTZOK  Of  VESSELS 


863 


ENG* ! 

1VTCCI 

DIMENSIONS  1  DRAFT! 

! CAPACITY! 

HIGH-  ! 

1  V 

E  S  S  C  L  ! 

! 

-) 

DIST!  OPERATOR 

1  NET  ICCDElLENCTh!  3PDTH1 

! 

! 

! 

EST  !  CARGO 

HANDLING 

IS  jOPcRATING  1 

1 

: 

|  COAST 

!  TER  1  SEC!//////!/////! 

ED  1 

!////////! 

POINT  !  LINE-1 

!  AO! 

UAt-1  I 

PUILT  ! 

VESSEL  NAME  AND  NURSE* 

I  CUARD 

TON-  IPA6E! 

0VEP-1CVIP-! 

/////! 

HORSE! 

PASS-  ! (LIGHT) !//////////////// |TD! / ///////// t 

OR  ! 

!  NUMBER 

HAG t  !  :v  1 

ALL  1 

ALL  ! 

LIGHT! 

POWER! 

ENGERS  ( 

(FEET)!  LINE-2 

IEC1 

LINE-2  ! 

‘REBUILT! 

(27)  WINONA  fUFIlNt  CO. 

! 

i 

! 

1  1 

1  1 

1  1 

1 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

1 

EILL  PEHLER 

1603309 

6113AJ6! 

7C.Q! 

26. C! 

8.0! 

1200! 

-  ! 

*0.0! ACHE 

!«N 

WINONA  t 

1979  ! 

1 

1  1 

7C.0! 

26. Cl 

5.01 

“  ! 

! 

1 

! 

CAFH'S  CHOICE 

150399* 

3213*341 

*1.0! 

18. C! 

6.C! 

525! 

-  ! 

27.51NONF 

!MN 

WINONA  ! 

1«77  ! 

- 

! 

1  1 

*5.0! 

18. C! 

*.0! 

-  ! 

! 

! 

1 

r: 

HCT-TC-TROT 

152*609 

5713*36! 

6C.01 

2C.C1 

7.0! 

670! 

-  ! 

39 .0 ! NONE 

INN 

WINONA  ! 

197C  ! 

1 

1  1 

6C.0! 

20. C ! 

5  •  C 1 

-  ! 

! 

! 

! 

GO  152 

1251630 

1641***61 

15C.0! 

22. C! 

3.01 

-  I 

7C0! 

9.0! NONE 

INN 

WINONA  ! 

me  i 

z 

l 

1 

1  1 

1  1 

15C.0! 

1 

52. C! 

I 

1.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

! 

J 

(20)  WISCONSIN  BARGE  LINE 
AUBREY  SAUCE* 

! 

1 

1273562 

1  1 

1  1 

5013*35! 

1 

1 

5C.0! 

! 

! 

20. C! 

! 

! 

3.0! 

900! 

! 

! 

-  ( 

5 

i 

*0.0! NONE 

! 

! 

1  Z  A 

CLINTON  1 

! 

! 

1957  l 

l 

1  1 

6C.0! 

20. C! 

6.6! 

“  ! 

! 

1 

! 

COAL  CUECN 

1279163 

2613*35! 

*6.9! 

15.9! 

5.4! 

600! 

-  ! 

2).0!N0NE 

IV  l 

PRAIRIE  1 

1966  ! 

1 

1  1 

*9.9! 

15.9! 

*.3! 

-  ! 

! 

! 

DU  CHICS  ! 

! 

6CLO  CUP 

15*6*15 

7713*35! 

65.0! 

2*.C  t 

6.0! 

•00! 

-  I 

36. 3! NONE 

1 1 A 

CU8U6UC  ! 

1973  1 

1 

!  1 

65.0! 

2*. Cl 

5.0! 

-  ! 

! 

1 

I 

LITTLE  HARRY 

1265306 

2513*35! 

*7.2! 

1*.C! 

*.9! 

•00! 

-  ! 

30. 5  1  NONE 

1IA 

CLINTON  ! 

•  1982  1 

! 

1  1 

*7.21 

1*.C! 

4.3! 

-  ! 

i 

1 

! 

ROSE  P 

1603756 

99*3*361 

61.6! 

2*.l! 

9.7! 

1 0OC ! 

-  ! 

*0.6 ! NONE 

1 VI 

CASSVILLC  ! 

1979  ! 

1 

1  1 

61.3! 

2*.t! 

8.0! 

-  ! 

! 

! 

! 

SARATOGA 

1569751 

6*13*35! 

6  C  •  0 1 

22. C! 

6.5! 

•00! 

-  2 

37 . 0 1  NONE 

tIA 

CLINTON  ! 

1975  ! 

•j 

1 

1  1 

6C.01 

22. C! 

4.5' 

-  ! 

! 

! 

1 

'j 

TINT  f LANE 

12762*1 

1*13*35! 

31.2! 

16. C! 

5.3! 

33C! 

-  ! 

31.4 {NONE 

IX  A 

0U3UCUE  ! 

1958  ! 

1 

1  1 

31.2! 

16. C! 

5.3! 

-  1 

l 

! 

! 

TROJAN 

1566831 

1C213A35! 

n.oi 

26. C! 

7.0! 

1350! 

-  i 

*0. 5 ! NONE 

!!A 

CLINTON  | 

1975  1 

1 

1 

1  1 

1  1 

7C.01 

t 

26. Cl 
! 

5.5! 

I 

-  ! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

;| 

CCS)  WITT  EQUIPMENT  CO. 
WATER-HAUL 

1 

! 

1  - 

!  1 

1  1 

SCO! 5*70 l 

! 

165.0! 

! 

! 

35. Cl 

1 

! 

10.0! 

i 

! 

1100! 

i 

! 

12.51*50  G. 

P.M.  GAS- 

! 

! 

!V! 

ST.  TH0HA5! 

! 

j 

19*2  ! 

1 

1 

1  1 

1  1 

165. C! 

1 

35. C! 

I 

2.0! 

! 

-  ! 
j 

1  CLINE 

1 

PUMP 

1 

! 

1 

l 

(15)  WITT#  PAUL 

DENNIS 

1 

1 

1261C10 

!  1 

f  1 

*513*36! 

1 

1 

6C.6! 

! 

! 

13.7! 

! 

! 

8.4! 

6CC! 

i 

t 

-  ! 

j 

! 

20.0 ( NONE 

! 

!FL 

TAMPA  1 

I 

! 

195C  ! 

1 

1 

1  1 

!  1 

65.0! 

! 

19.  J! 

1 

8.0! 

! 

-  i 

i 

i 

i 

I 

! 

! 

! 

J; 

(33)  WOOD  CREEK  TOWING*  INC. 
CAPT.  SPITTY 

! 

! 

15**31* 

!  1 

1  1 

*313*36! 

i 

*9.6! 

! 

! 

19.6! 

! 

! 

8.51 

300! 

i 

! 

-  ! 

! 

! 

26.01NOMC 

! 

t 

J  XX 

HARLINGEN  ! 

1 

i 

197?  1 

£ 

1 

1  1 

*9.6! 

19. £! 

7.C! 

-  ! 

! 

I 

NARYLEN  9 

1577793 

5013*36! 

*0.0! 

20. C! 

7.0! 

ECO! 

-  ! 

25.0! NOW? 

!TX 

LYNCH5UR5  l 

198C  ! 

1 

!  1 

*8.3! 

20. C! 

5.0! 

-  ! 

j 

j 

! 

MICHAEL 

155*911 

6513*36! 

*6.0! 

13.  C! 

*.51 

40C I 

-  ! 

23. 0! NONE 

!TX 

CHANNEL-  J 

197*  1 

! 

1  ! 

*6.0! 

18.  C! 

3.0! 

-  I 

! 

1 

VIEW  I 

! 

I 

HISS  JODY 

15*3278 

4311*36! 

5C.0! 

20. Cl 

7.6! 

POO! 

-  ! 

23.0INCNE 

!TX 

LYNCHBURG  ! 

1972  1 

■H. 

1 

1 

1  ! 

1  1 

5C.0! 

1 

20. C! 

1 

5.6! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

(32)  WOOD  RESOURCES*  INC. 

l 

1 

i  1 

1  t 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

» 

! 

! 

» 

I 

! 

» 

t 

HAROLD  ANCAA 

15695*1 

8913*  34! 

44.7! 

2*.C! 

8.9! 

1550! 

-  ! 

40.0INCNE 

!  L  A 

AVONDALE  ! 

1975  ! 

1 

1  1 

6*. 7! 

2*.C! 

3.9! 

-  • 

! 

! 

! 

JERRY  ARAGON 

162*696 

9713*36! 

41.5! 

26. C! 

9.1! 

1200! 

-  » 

40..0!  NONE 

!  LA 

AVONDALE  ! 

198C  ! 

1 

!  ! 

61.5! 

26. C! 

9.1! 

-  i 

! 

! 

! 

PERPY  L09RANC 

1593327 

9913*361 

61.8! 

2*.  1 ! 

9.7! 

1000! 

-  i 

45 .0! NONE 

1LA 

AVONDALE  ! 

1978  ! 

•J 

1 

1  1 

61.8! 

2*.  1 ! 

9.7! 

-  ! 

! 

I 

! 

RONALD  LECONPTE 

15696*2 

7613A36! 

5*.3! 

2*. Cl 

9.1! 

9*0! 

-  I 

*0. 0 1  NONE 

!LA 

AVOHOALC  ! 

1975  1 

! 

1  1 

54.3! 

2*.C! 

9.1! 

-  ! 

! 

! 

i 

JAKES  711 

120-906 

127*15*711 

24C.0! 

50. C! 

12.0! 

-  i 

30C0! 

15.0! DIESEL 

PUMP 

!  LA 

MORGAN  ! 

1963  ! 

1 

1 

1  1 

1  ! 

24C.0! 

1 

50.  C! 

! 

2.0! 

! 

“  ! 

1 

! 

I 

! 

CITY  ! 

! 

! 

I 

(CD  WOODS  HOLE*  NAPTHA’S  VINlETAPD 

!  1 

1  ! 

1 

! 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

! 

t  NANTUCKET  STEAMSHIP 

AJTHOITY 

1  ! 

i 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

AURIGA 

1291691 

19*11*10! 

ns.oi 

34.  C! 

io. oi 

2150! 

190! 

44.01NCNE 

!MA 

WOODS  HOLE! 

1965  ! 

V 

1 

!  1 

156.9! 

3*.C! 

7.0! 

16! 

| 

! 

! 

eagle 

191CC26 

6* ! 1 F  03 } 

219.5! 

60. C! 

9.9! 

1500! 

“  ! 

76.0! NONE 

!HA 

VOOOS  HOLE! 

1987  ! 

I 

1  1 

233,0! 

60.0! 

8.5! 

1*00! 

1 

! 

! 

’ 

GAY  HEAD 

16*3770 

99! 1*121 

154.9! 

*0.0! 

14.0! 

1800! 

180! 

62 . 0 { NONE 

!«A 

WOODS  HOLE! 

1981  ! 

1 

;  i 

107.0! 

*0.C! 

3.5! 

150! 

! 

! 

3 

ISLANDS*/ 

1259739 

561 i 1 A1 3! 

191.7! 

58.1! 

13.0! 

1700! 

150! 

*8 .0 ! NONE 

!MA 

WOODS  HOLE! 

1950  ! 

1 

1  ! 

201.5! 

60.  C! 

12.0! 

788! 

! 

I 

! 

KATANA 

1653266 

9711*12! 

156.3! 

*0.1! 

14.0! 

1S0C! 

180! 

62 . 0  !  NONE 

!NA 

WOODS  HOLE! 

1982  I 

1 

!  1 

155.0! 

*0.1! 

8.5! 

150! 

| 

! 

I 

NANTUCKET 

1556196 

50)11*13! 

219.5! 

60.3! 

11.0! 

1700! 

510! 

70.0! NONE 

IMA 

o 

X 

o 

o 

197*  ! 

1 

i  t 

23C.O! 

60.6! 

9.61 

1C00! 

! 

I 

! 

! 

UNCATfNA 

150CC51 

32311*13! 

184.3! 

29.3! 

1C. 9! 

1530! 

1*9! 

44.01N0NC 

IMA 

WOODS  HOLE! 

♦  1172  I 

1 

I 

1  ! 

1  ! 

202.0! 

i 

56. e! 

• 

9.0! 

! 

6501 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

1 

1 

(38)  WOOTEN*  JEROME 

HYAK 

I 

1 

1 20983? 

!  1 

!  1 

17! 3F  36! 

i 

i 

*2.9! 

i 

i 

11.2! 

i 

6.0! 

i 

200! 

! 

! 

! 

! 

20.0 ! NONE 

! 

! 

!  AK 

! 

! 

PETERSBURG! 

1 

! 

1912  1 

I 

1 

f  1 

!  1 

*?.9! 

! 

11.2! 

! 

6.0! 

! 

• 

! 

! 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

(32)  uooisir  CORP. 

ARC  15 

1 

I 

!  - 

1  ! 

1  1 

1001***31 

! 

1 

6C.0! 

i 

i 

2*. C! 

i 

i 

4.0! 

I 

I 

90! 

! 

! 

5 .0! NONE 

1 

( 

HA 

! 

! 

1 

HOUMA  ! 

I 

! 

1957  ! 

1 

!  1 

6C.0! 

2*.C! 

1.0! 

! 

! 

! 

ARC  20 

1  - 

2C0I4A43! 

1 1 C  •  0 1 

30. C! 

5.0! 

-  j 

250! 

6.0! NONE 

!LA 

HOUMA  ! 

1963  I 

1 

1  1 

11C.0! 

30.C! 

1.0! 

! 

! 

! 

! 

ARC  23 

1  - 

2*01**43! 

12C.01 

30.0! 

5.0! 

-  i 

250! 

35 .0 ! NONE 

f  LA 

HOUMA  ! 

1969  1 

I 

! 

!  1 

1  1 

12C.0! 

1 

30.0! 

! 

1.0! 

i 

1 

! 

I 

1 

! 

1 

! 

1 

I 

(G3)  WORLD  YACHT  CRUISES 
CABARET 

1 

! 

15*7272 

!  1 

!  1 

18511*11! 

1 

I 

98.0! 

! 

26.  C! 

! 

• 

6.0! 

380! 

! 

! 

! 

! 

34.0! NONE 

j 

! 

!NY 

I 

! 

NEW  YORK  ! 

I 

! 

1975  I 

1 

;  1 

1CC.0! 

28. C! 

6.0! 

392! 

! 

I 

! 

! 

OUCHESS  Of  NY 

1696*22 

2*811*11! 

1*7.0! 

*8.0! 

6.0! 

*501 

54.0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  1 

1986  ! 

I 

!  ! 

16C.0! 

*8.C! 

5.0! 

600! 

! 

I 

! 

1 

CPPRESS  OF  NY 

1265651 

35511*11  1 

153.0! 

*6.C ! 

6.0! 

560! 

-  I 

56  •  0 ! NONE 

!NY 

NEW  YORK  ! 

19*4  ! 

! 

I  1 

16C.0! 

*6.C! 

6.0! 

700! 

1 

! 

! 

1 

PRINCESS  Of  NT 

1696*23 

2*811*11! 

H7.0! 

*3.C! 

6.0! 

*50! 

-  | 

54.01  NONE 

!NY 

NEW  YORK  t 

1986  ! 

1 

1  1 

16C.0! 

*3.C! 

5.0! 

600! 

! 

! 

! 

1 

RIVER ANDA 

1699C33 

27011*11! 

137.01 

35. C! 

6.C! 

*60! 

-  | 

*6 .0! NONE 

!NY 

NEW  YORK  l 

1984  ! 

1 

1 

1 

!  f 

!  ! 

!  ! 

1*7.0! 

1 

! 

35. C! 

! 

! 

5.0! 

! 

! 

*301 

! 

! 

I 

! 

! 

( 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  or  VESSELS 


m. 


tMR! 

1VTCC! 

DIPENSICNS  1  DR  AFT ! 

I  CAPACITY ! 

HIGH-  1 

I  V 

E  S  S  €  L  1 

D  t  ST !  OPERATOR 

SET  !COOE]l£NSTHI£ftSTHt 

I 

1 

! 

CST  !  CARGO 

handling 

IS  !C#E»ETINt  { 

l  COAST 

TER  !  SEEI////7/1 /////! 

ED  ! 

I////I///I 

•OINT  !  LINE-1 

!  AO! 

ttliE-1  1 

■UILT 

VESSEL  NAPE  ADD 

NUMBER 

1  GUARD 

TON-  IP  AGE l 

OVEP-lOVE»-!/////t 

HORSE! 

PASS"  ! (LIGHT) 1/I//////////////ITD!//////////! 

C* 

l  KUN8ER 

NAGE  1  IV  1 

ALL  ! 

ALL  ILIGHT! 

POWER! 

ENGCRS  t 

(FEET)!  L 

IKE-2 

ICE! 

LINE-2  URE3UILT 

(37)  WORLDWIDE  WATERUATS  LTD. 

1  1 

1  l 

!  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

\ 

! 

! 

! 

! 

ST  10 

6.21 

193! 

!  1 

l  1 

75.0! 

26.  Cl 
! 

2.0! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

! 

(31)  WORTH,  GXL3ERT  I. 

l  1 

!  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

* 

! 

! 

! 

! 

1080 

RX  302 

1622947 

883148411 

195.01 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1529! 

20.6 ! NONE 

IPS 

GREENVILLE! 

1  1 

1  1 

195.0! 

! 

35.  C! 

1 

1.5! 

! 

"  ! 

! 

! 

! 

I 

! 

(34)  WRIGHTS  MARINE  TOWING,  I!NC. 

!  1 

I  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

{ 

! 

! 

Of  LAW CO 

1215598 

13513F 36! 

93.91 

24. Ct 

12.0! 

900! 

-  j 

36.C1N0NE 

1 WA 

TACOMA  ! 

192C 

1 

1  1 

9B.0! 

24. C! 

12.0! 

-  j 

! 

I 

jenny  w 

I  239521 

5213*36! 

69.91 

19.3! 

9.3! 

450! 

-  J 

32 .0! HONE 

!VA 

TACOMA  ! 

1940 

I 

I  1 

74.71 

19.3! 

9.3! 

-  j 

I 

! 

STEELHEAD 

1 264618 

47.0! 

12.3! 

5.0! 

365! 

-  j 

20.0! NONE 

!UA 

TACOMA  ! 

*  105J 

i 

I 

1  1 

1  1 

50.51 

12.4! 

» 

5.0! 

! 

*  < 

l 

I 

! 

! 

(31)  WSR#  INC* 
DONNIE  RAT  JR 

1 

! 

1262640 

1  1 

!  1 

65  2  1 3 A  35 1 

1 

! 

167.7! 

! 

40.1! 

! 

1 

6.2! 

5000! 

! 

! 

45.6! NONE 

1 

! 

! 

1951 

! 

t 

t  1 

1  1 

176.0! 

40.1! 

! 

8.2! 

! 

*  ! 

! 

! 

1 

1 

(C3)  WUESTHOEf,  CHRIS 

1 

I 

t  1 

1  1 

! 

I 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

I 

I 

NORTH  STAR  It 

I64C3SI 

1  9 11  Cl  2 1 

45.0! 

15. C! 

3.0! 

600! 

61 

12.0IN0NE 

INJ 

ATLANTIC  ! 

1961 

J 

1 

1  i 

i  l 

47.0! 

1 

15. C! 

3. Cl 
! 

31! 

! 

1 

1 

! 

HIGHLANDS  ! 

(34)  WYCKOFF  COMPANY 

I 

!  I 

\  1 

1 

1 

! 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

SI'S  11 

1165E86 

143I4A431 

8C.CI 

30. Cl 

4.0! 

-  1 

200! 

3.0UCNE 

!  W  A 

£A  XNB  >  XOGE ! 

*  1977 

HTS  3 

i 

I  1 

94,01 

30. C! 

2.0! 

1 

1 

ISLAND  ! 

1  * 

t  l 

8C.0! 

30. C! 

1.51 

-  | 

| 

I 

WC  2 

1162486 

ICOt  49431 

60.81 

26.7! 

2.0! 

•  | 

139! 

9.01  NONE 

1  WA 

•AINSRXDG!! 

19C5 

1 

!  1 

60. 6! 

24.7! 

1.0! 

-  J 

! 

! 

ISLAND  ! 

WC  3 

1168717 

9814843! 

60.51 

21.9! 

2.3! 

•  1 

1351 

9. 3! NONE 

IVA 

0A1N6M0GE! 

1923 

1 

!  1 

60. 51 

21.5! 

.8! 

-  1 

) 

! 

ISLAND  ! 

WC  3 

12S3CS4 

147143431 

*  C  •  0 1 

30.6! 

5.0! 

-  j 

200! 

10.0! NONE 

f  W  A 

BAINERIDGC! 

1955 

1 

! 

1  ! 

!  I 

8C.0! 

1 

30.4! 

! 

2.0! 

1 

“  ! 

I 

I 

1 

! 

ISLAND  ! 

(32)  Y  <  S  NARINE# 
SUN  FIGHTER 

INC. 

1 

1595568 

1  ! 

!  1 

36!  ICO?) 

1 

! 

64.0! 

! 

! 

17.  C! 

1 

1 

5.0! 

1060! 

3! 

! 

! 

19.01  NONE 

! 

1 

lLA 

VENICE  ! 

197! 

1 

1  1 

!  1 

65.0! 

t 

Id.C! 

! 

4.0! 

1 

291 

! 

! 

1 

1 

(31)  YAIOO  RIVER  TOWING#  INC 

1 

1 

1  1 

1  1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

j.  E.  BLACKBURN 

1645127 

6Si3AJ4> 

64.0! 

24. C! 

7.0! 

1200! 

31 .01  NONE 

IMS 

VICKSBURG  i 

19<? 

1 

i 

46.0! 

24.0! 

6.5! 

! 

! 

JIM  PIERCE 

I61C875 

46»JAJ6! 

44.5! 

24. C! 

7.01 

1200! 

31 .OfNONE 

IMS 

VICKSBURG  l 

1979 

i 

t  1 

64.5! 

24. C! 

6.5! 

l 

! 

PCLVSN  U  KING 

1565238 

10113*361 

77.7! 

32.1! 

7.0! 

1700! 

30.0! NONE 

!«S 

VICKSBURG  I 

1974 

1 

!  ! 

77.7! 

32.1! 

5.3! 

! 

! 

PAULA 

! 523778 

66! 3A  36! 

56.0! 

22.0! 

7.0! 

800! 

32.3 1  NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1969 

i 

1  1 

56.0! 

22. C! 

6.  S« 

! 

! 

TERESIA 

J  612219 

301 3A J6! 

61.7! 

24. C! 

7.0! 

1200! 

30.0!N0Nf 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1975 

1 

1  1 

61.7! 

24. C! 

6.5! 

1 

! 

AGS  348 

1509823 

770I4A41! 

195.0! 

35.  C! 

9.0! 

-  j 

1  SCO  1 

14.  S! NONE 

IMS 

VICKSBURG  ! 

1967 

1 

! 

!  1 

1  1 

195.0! 

I 

35.  C! 

! 

1.5! 

! 

"  I 

! 

! 

! 

! 

(42)  YOUNG  PROS*# 
AUKA2 

LTD. 

1 

I 

1526138 

1  ! 

!  1 

157714A46! 

! 

! 

226.0! 

! 

1 

58. C! 

! 

! 

12.3! 

3700! 

! 

! 

36.5 ! NONE 

I 

» 

IMS 

HONOLULU  ! 

197C 

1 

!  1 

226.0! 

58.0! 

2.9! 

-  | 

j 

1 

A  A  HO  It  U 

1574644 

213414A46I 

26C.OJ 

74. C! 

1C. 7! 

-  | 

4259! 

36.01N0NE 

!  H 

HONOLULU  I 

1976 

I 

I  1 

26 C.O! 

74.1! 

3.0! 

-  ! 

l 

! 

KAHOLC 

1515964 

1 21 4 l 4A461 

200.0! 

51.9! 

12.0! 

-  1 

2600! 

26.1 (NONE 

INI 

HONOLULU  ! 

1969 

1 

!  1 

20C.0! 

52. C! 

2.9! 

-  J 

! 

! 

KAKCl* 

1647325 

353214*44! 

285.0! 

75. C! 

16.0! 

-  1 

7000! 

16.0! NONE 

IMS 

HONOLULU  ! 

1962 

1 

!  ! 

255.0! 

75. C! 

6.0! 

-  ! 

! 

1 

MAKOA 

1571519 

298614A43! 

284.0! 

76.  C! 

14.0! 

-  i 

6500! 

24.0! NONE 

!  H 

HONOLULU  ! 

1976 

! 

!  ! 

286.0! 

76. C! 

3.0! 

-  j 

! 

! 

MILANA 

1585535 

32C214A461 

286.1  ! 

76.1! 

14.0! 

-  i 

71CC! 

34.0! NONE 

!HI 

HONOLULU  ! 

1977 

1 

1  ! 

254.1  ! 

76.1! 

3.0! 

-  ! 

! 

I 

MAUKANA 

1515143 

2847! 4 A46! 

263.0! 

60. C! 

14.6! 

-  j 

5000! 

45.01N0NE 

!HI 

HONOLULU  ! 

196* 

1 

1 

!  ! 

1  ! 

263.0! 

I 

60. C! 

! 

3.6! 

! 

“  ! 

! 

! 

! 

1 

(32)  YU60  MARINE# 
TAKO  INTRUDER 

INC. 

1 

1 

1613613 

* 

!  ! 

!  ! 

8713A36! 

l 

l 

55.4! 

! 

! 

24.  C! 

! 

9.2! 

600! 

! 

! 

-  {NONE 

1 

! 

! 

1979 

{ 

!  ! 

60. 0! 

24.1! 

6.0! 

-  j 

! 

I 

TAKO  INVADER 

157079 

11613*36! 

66.0! 

26. C! 

9.2! 

1200! 

-  i 

36 .0! NONE 

! 

1976 

I 

1 

!  ! 

1  1 

46.0! 

i 

26. C! 

! 

7.5! 

J 

■  * 

! 

! 

! 

I 

(31)  YUKON  MARINE# 
LPW 

LTD. 

! 

1 

1525517 

1  ! 

!  ! 

40I3A36! 

i 

i 

31.5! 

! 

! 

16.7! 

! 

! 

6.1! 

800! 

! 

! 

12.0! NONE 

! 

) 

!  A  K 

SEWARD  I 

197C 

1 

1 

!  1 

!  ! 

51.5! 

! 

16.7! 

! 

4.0! 

i 

■  ! 

I 

! 

! 

! 

(30)  YUKON  NAV16AY ION#  INC. 

! 

1 

j 

!  1 

!  ! 

I 

! 

! 

! 

i 

! 

i 

! 

! 

! 

••MMTOP*  II 

! 55CCO? 

140*36) 

35.0! 

13. C! 

3.0* 

380! 

-  I 

30.0! NONE 

!  AK 

JUNEAU  ! 

1969 

I 

!  ! 

36.0! 

13.  Cl 

3.0! 

-  1 

1 

! 

YAMHILL 

1664247 

11)3*361 

45.0! 

14. C! 

2.8! 

670! 

-  ) 

25 .0 1  NONE 

!  AK 

JUNEAU  ! 

1953 

j 

!  ! 

45.0! 

U.C1 

2.81 

-  ! 

! 

! 

LUCKY 

!  545582 

5315*70! 

91.8! 

17.5! 

3.5! 

•  j 

762! 

1 2 .0! NONE 

t  AK 

JUNE/.U  ! 

1967 

1 

1 

1  ! 

1  1 

«1.8! 

! 

18. Cl 
! 

.6! 

! 

“  » 

1 

! 

! 

! 

(3«)  YUKON  RIVER  CRUISES 

1 

! 

1  1 
1  1 

! 

! 

1 

i 

! 

I 

! 

! 

1 

! 

KLONDIKE 

167C574 

49J1C11! 

72. G! 

28. Ci 

5.01 

1400! 

-  ! 

26.0 1  NONE 

1  AK 

WHITTIER  ! 

19g4 

1 

1 

!  ! 

1  1 

72.0! 

! 

26. C! 

1 

5.0! 

! 

212! 

! 

! 

! 

! 

(38)  YUTANA-8ARCE 

LINES#  INC 

1 

.1 

1  ! 

t  ! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

RANPART 

1294241 

6613*35! 

7C.0I 

24.0! 

3.6! 

900! 

-  1 

25.0! NONE 

1  AK 

NE  NANA  1 

1964 

I 

!  1 

7C.01 

24.0! 

3.c! 

-  ! 

! 

! 

TANAKA 

1272122 

228I3AJ6I 

17C.0! 

38.C! 

3.5! 

1200! 

•  ! 

2.81  NONE 

UK 

BETHEL  1 

1953 

1 

1 

1 

I  1 

!  1 

1  1 

12C.0! 

! 

! 

38.  C! 

! 

! 

3.5! 

! 

! 

I 

! 

! 

1 

TABLE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSEL*  865 


EH  ««! 

0  f  ST]  Of  EMI  OR 

VESSEL  NAPE  AND  NUP5ER 

!  COAST 

I  GUARD 

t  NUMBER 

5  5VTCC5  DIMENSIONS  1 

J  NET  ICOOE (LENGTH! BPDTN] 
-I  REGIS*!**** !  RIG.  I  REG.! 

1  TER  5  SEE!//////!/////! 

I  ICR-  IMAGE!  OVER-IOVE*-! 

!  SAGE  5  IV  5  ALL  5  All  5 

DRAFT! 

1 

LOAD-! 
ID  ! 

nun 

LIGHT! 

! CAPACITY  1 
!  I 

!  C A*GC  l 
f ////////! 
HORSE!  PASS-  1 
ROVE*!  INGE  AS  ! 

HIGH-  1  1  V 

CST  !  CARGO  HANDLING  IS 
FIXED  (  EQUIPMENT  ITC 

POINT  !  LINE-!  1  AO 

LIGHT) !////////////////! ID! 
(FEET)!  LINE-2  !EE 

E  S  S  E  L 
CREMATING 
3ASt 
LINE-1 
////////// 
LINE-2 

YEAR 

MU 

0* 

•  AE  auii 

(30  TUTANA  BARGE  LINES/  INC. 

(CONTINUED) 

! 

1 

! 

5 

! 

! 

5 

!  5 

!  5 

1  5 

!  5 

5 

5 

1 

1 

! 

J 

i 

1 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

1 

1 

1 

NC  17 

i  ...... 

1 

J 

t 

11214*46! 

1  t 

! 

112.05 

24.0! 

5.0! 

1.0! 

-  1 
! 

3C0J 

1 

1 

! 

1964 

POLARIS  6 

1175265 

5 

J 

62544465 

5  ! 

(5.5! 

(3.51 

16. C! 
16. Cl 

3.6! 

1.01 

-  ! 

1 

110! 
-  ! 

5.01FCRTA8LE  PUMP  !AK 
!  1 

NEN4N4 

1941 

MANIC  TURNER  1 

1273(12 

i 

1 

I 

1C5!5»?1 5 
(  1 

IfC.O! 

10C.0! 

26.0! 
26. C! 

3.61 

1.0! 

-  I 

I 

1(3! 
-  ! 

9  •*)!  *CRTA?LE  PUMP  ! A  K 

\  1 

HENAN  A 

1952 

OP  1 

i  . 

t 

5 

1 

20055*71! 

5  1 

120. 0! 

1 2C.CI 

30.  C! 
30. C! 

3.6! 

1.3! 

i 

250! 

5.C1NCNE 

! 

IAK 

1 

HENAN  A 

1947 

OB  2 

1650(72 

t 

1 

I 

20055*71 ! 

;  j 

12C.0! 

120.05 

JC.CI 
50. Cl 

3.6! 

1.5! 

-  i 
i 

’50! 

I 

H.CSDIESEL 

s 

PUMP  IAK 

! 

HEN  AH  A 

1951 

OP  3 

IC09449 

! 

5 

5 

49  5 i 5*  71 i 

5  1 

175.0! 

175.05 

44.  Cl 
44. C! 

3.6! 

t.OI 

-  i 
l 

500! 
-  1 

12.CUICSCI 

i 

PUMP  IAK 

1 

HEN  AH  A 

1964 

0?  4 

1 00271 

1 

! 

5 

49555*71! 

5  ! 

175.0! 

175.0! 

44. C! 
44.  C! 

3.81 

1.0! 

-  I 
! 

500! 
-  ! 

<2.01  ELECTRIC  PUMP  IAK 
f  ! 

HENAN * 

1971 

09  5 

!  2<>5d«? 

• 

l* 

25055*71! 

5  5 

175.0! 

175.01 

44,0! 

44.0! 

3.6! 

1.0! 

-  i 

i 

5C0! 
-  ! 

12.01  ELECT* ! C  PUMP  !*K 

1  ! 

HEN AH A 

1953 

OP  6 

!  532594 
! 

; 

i 

25055471 ! 

!  1 

175. C! 
175.0! 

44.0! 
44.  Cl 

1.6! 

1.6! 

.  « 
i 

500! 
-  ! 

12.0IDIE0EL 

! 

PUMP  IAK 

! 

HENAN  A 

1953 

SttVApT 

(32)  ZAPATA  GULF  MARINE  (CAP. 

! 00(753 
! 
i 

i 

i 

i 

5 

5 

1 

5 

370554711 

!  i 

|  i 

5  i 

1  5 

140.01 

UC.O! 

i 

i 

5 

!6.C! 
36. C! 

3.9! 

.9! 

! 

! 

-  t 
! 

» 

i 

375! 

-  ! 

! 

t 

j 

10.01 PORTa? 

I 

i 

j 

i 

.£  PUMP  IAK 

( 

! 

! 

1 

N2.NAH* 

1946 

ACADIA  SEAHORSE 

!  ft  1 C  4  6 1 
! 

5 

■ 

177514121 

i  < 

166.4! 

KC.O! 

40. C! 
40.  Cl 

12. C! 
11.0! 

4000! 

! 

493! 

9! 

60.0 1  TANKS 

i 

!LA 

! 

MORGAN 

CITY 

1979 

A  0  At  AT  I C  SEAHORSE 

•551517 

1 

i 

5 

134!1»12! 

!  5 

165.1! 

165.05 

3  8.  C 1 
M.C! 

w:r 

7.5! 

3230! 

! 

636! 

10! 

39.0! TANKS 
; 

1LA 

I 

MORGAN 

CITY 

1974 

AL ASA  AN  SEAHORSE 

157CC77 

1 

; 

! 

2035141?! 

5  ( 

1(9.0! 

2C4.01 

40. C! 
40. C! 

14.2! 

9.81 

56CC! 

3*5! 

10! 

69.0! TANKS 

1 

!LA 

i 

HARVEY 

1976 

ARCTIC  SEAHORSE 

!5SC?31 

I 

i 

19851*125 

5  5 

18C.0! 

192.0! 

40. Cl 
40. C! 

14.0! 

11.0! 

$750! 

! 

572! 

12! 

39.017ANKS 

» 

ILA 

1 

MORGAN 

CITY 

1V73 

ATLANTIC  SEAHORSE 

!5o9C7B 

i 

I 

2021141?! 

5  I 

1*5.3! 

21C.05 

40.0! 
40. C! 

14.0! 

9.5! 

5750! 

! 

330! 

121 

62.0MANKS 

1 

1 C  A 

1 

POST 

HUCNEMC 

1975 

AMEC  mccm 

1621731 

! 

1 

5 

19951403! 

5  1 

157.6! 

156.0! 

38. C! 
38. C! 

12.0! 

10.0! 

1300! 

545! 

9! 

39.01TANKS 

j 

ILA 

! 

HARVEY 

1980 

BALTIC  SEAHORSE 

5537716 

1 

! 

5 

13151*12! 

5  5 

166.9! 

176.0! 

38.2! 

3*.«! 

11.0! 

8.0! 

2250! 

710! 

12! 

59.ol TANKS 
! 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1972 

BANDA  SEAHORSE 

1561335 

1 

! 

5 

2C151A121 

5  I 

1*1.0! 

204.0! 

4  J.CI 

40. C! 

14.2! 

9.8! 

5600! 

! 

385! 

12! 

61 .0! TANKS 

I 

UA 

! 

MAW* 

1974 

AA’ATAftlA  SEAHORSE 

t  595941 
! 

5 

! 

16751*12! 

5  i 

166.4! 

1*0.0! 

40. C! 
40. Cl 

11.0! 

1C.0! 

2250! 

1 

565! 

8! 

S9.011ANKS 

l 

ILA 

! 

HAQVCY 

!97( 

5f AUECAT  SEAHORSE 

5577561 

5 

! 

5 

19551*12! 

1  ! 

205.01 

21C.0! 

40. C! 
40. C! 

12.01 

S.O! 

S6CQ 1 
! 

6C0I 

9! 

69  .oi TANKS 

1 

ILA 

1 

MORGAN 

CITY 

1976 

BERING  SEAHORSE 

1530(57 

5 

! 

1 

1(651*12! 

5  ! 

166.4! 
17ft. 0! 

36. C! 
33. C! 

11.2! 

7.0! 

2250! 

! 

73C! 

12! 

5  J.OllICUIC 

1 

PUD  TANKSllA 

1 

MORGAN 

CITY 

1971 

8PAZCS  POOH 

5647353 

I 

J 

5 

15951FOJ1 

5  5 

14C.0! 

146.6! 

35. C! 
M.C! 

12.01 

5.0! 

4?20! 

! 

550! 
-  ! 

60 .0 ! NONE 
! 

ILA 

! 

HARVEY 

1«82 

flRAZCS  SEAHORSE 

1565417 

5 

5 

5 

16751*12! 

5  5 

146.3! 

16C.0! 

33.  C! 
38.0! 

11.0! 

10.0! 

22501 

550! 

6! 

60.51NCNE 

{ 

ILA 

1 

HARV6Y 

1978 

CAMERON  SEAHORSE 

5632350 

5 

5 

5 

1 *451*12! 

I  5 

146.5! 

16C.0! 

39. Cl 
36.  C! 

12. Ot 
6.5! 

1700! 

! 

530! 

5! 

SO.OlL! QUID 
! 

MUD  TANKSICA 
! 

PORT 

MUCNENC 

1981 

CAPE  SEAHORSE 

5563233 

! 

5 

5 

13051*125 

5  5 

166.0! 

176.0! 

38.05 
33. C! 

12.6! 

6.6! 

2230! 

3(2! 

15! 

59.0! 1ANKS 

I 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1975 

CARIBBEAN  SEAHORSE 

5  576  5  30 

5 

* 

5 

13411/12! 

5  ! 

166.4! 
ISC. 01 

40. C! 
40. C! 

12.0! 

(.0! 

225C! 

! 

5(7! 

9! 

S9.Q1TANKS 

( 

ILA 

! 

MCA6AN 

CUT 

1976 

CASPIAN  SCAHCRSS 

553(563 

! 

i 

1  2  851  *12  ! 

!  5 

157.8! 
166. 0! 

38. C! 
38.0! 

11.0! 

(.0! 

1 700 ! 

1 

550! 

9! 

37.0ITANKS 

I 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1972 

CELTIC  SEAHOASC 

5555416 

5 

5 

5 

19851*121 

1  1 

17C.0! 

170.0! 

40. C! 
40. C! 

14.01 

11.0! 

5750! 

440! 

12! 

69.01  TANKS 

I 

!LA 

! 

MORGAN 

CITY 

1974 

CHESAPEAKE  SEAHORSE 

I6CC646 

5 

1 

i 

13311*12! 

5  ( 

166.4! 

125.0! 

40.  C! 
4C.C ! 

12.0! 

1C.0! 

4300! 

! 

394! 

9! 

59.0! TANKS 

1 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1978 

CCLUHEIA  SEAHORSE 

5654467 

5 

i 

5 

1(711*01! 

5  5 

176. St 
198.0! 

40.0! 

40.0! 

13.0! 

9.0! 

4500! 

! 

960! 

1! 

46.0! L I9U10 
l 

MUD  TANKSllA 
! 

MORGAN 

CITY 

1963 

C Cm  SEAHORSE 

5531759 

! 

! 

5 

13311*12! 

!  5 

1ft6.4! 

176.0! 

33. C! 
38. C! 

11.0! 

7.0! 

2250! 

! 

730! 

12! 

39.0! TANKS 
! 

(LA 

! 

M.0A6AN 

CITY 

1971 

DISCOVERY  SEAHORSE 

1646397 

i 

5 

1 

K7MA02! 

5  5 

167.5! 

18C.0! 

*0.0! 
40. C! 

12.5! 

6.0! 

2500! 

! 

728! 
-  t 

65 .0! NONE 
! 

ILA 

MORGAN 

CITY 

10(2 

EASTERN  SEAHORSE 

! *06553 

1 

5 

5 

1335 1*121 

5  I 

166.41 

1*5.0! 

40. C! 
40. C! 

11.01 

10.0! 

4300! 

! 

325! 

9! 

60.01  TANKS 

I 

ILA 

1 

MORGAN 

CITY 

1979 

E*£PAlD  SEAHORSE 

5  524(09 
! 

5 

5 

13311*12 ! 

1  1 

166.4! 

176.0! 

38.  C! 
38.0! 

11.01 

7.0! 

2250! 

! 

730! 

12! 

59.011ANKS 

1 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1971 

EXPLORER  SEAHORSE 

5652970 

5 

5 

! 

1(711*031 
!  5 

176.8! 

197.0! 

40. Cl 
40.0! 

12.01 

6.0! 

4500! 

1 

570! 

1! 

52.01LIQUID 

! 

MUD  TANKSllA 

MORGAN 

CITY 

1982 

GALLANT  SEAHORSE 

5593905 

1 

5 

! 

19111*121 

5  1 

167.4! 

I'C.O! 

40.  Cl 
40. C! 

12.0! 

8.0! 

3000! 

! 

375! 

12! 

69.0! LIQUID 

1 

MUD  TANKSllA 
! 

CAMFRON 

197( 

GRAND  SEAHORSE 

5562585 

I 

5 

5 

201 11*12! 

1  5 

17C.0! 

194.0! 

40. C! 
40. C! 

17.01 

15.01 

70401 

! 

310! 

201 

66.0! TANKS 
! 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1975 

GULP  FLEET  5* 

164(340 

! 

5 

l 

337I1F03! 

5  1 

180.05 

205.0! 

42. Cl 
42. CJ 

15.0! 

7.71 

61401 

800! 
-  I 

66.0! NONE 
! 

ILA 

1 

HARVEY 

1982 

GULP  FLEET  50 

5653321 

I 

! 

5 

33751*01 1 

5  5 

15C.0I 

205.0! 

42. C! 
42.  C! 

15.0! 

7.7! 

3900! 

839! 
-  I 

17.61NCNE 

! 

ILA 

1 

NEW 

ORLEANS 

1982 

GULF  FLEET  70 

1674564 

5 

I 

5 

J1511A03! 

5  1 

166.6! 

19C.C! 

40. C! 
40.  C! 

13.0! 
6. Cl 

4610! 

1 

6271 

SO.OiNONE 

! 

ILA 

! 

NEW 

ORLEANS 

19(4 

INDIAN  SEAHORSE 

5574C62 

5 

5 

5 

19551*121 

5  5 

205.01 

21C.0! 

40.  C! 
40.  C! 

12.01 

8.0! 

56C01 

6001 

9! 

*9.0! TANKS 

1 

ICA 

! 

PORT 

KU'NEMt 

1976 

IVORY  SEAHORSE 

5563874 

I 

5 

! 

1 3011*12! 

!  I 

166.95 

176.05 

33. Cl 
38, CJ 

12.6! 

6.62 

2220! 

i 

3(51 

15! 

69.01TANKS 

! 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1975 

LAFAYETTE 

1592492 

1 

! 

5 

12411*121 

5  5 

15!. 0! 
166.2! 

40. Cl 
40. C! 

11.0! 

1C.0! 

30001 

463! 

19! 

69.0! TANKS 

1 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1978 

LACUNA  SEAHORSE 

5567792 

1 

! 

1 

21251*125 
t  5 

182.0! 

194.0! 

40.CJ 
40.  Ct 

15.6! 

12.0! 

4(00! 

1 

570! 

201 

69.0! TANKS 

1 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1975 

LAVACA  SEAHORSE 

1569386 

! 

5 

5 

21251*12! 

5  ! 

1(2.0! 

194.0! 

40.  C! 
40.0! 

15.6! 

12.0! 

4*001 

! 

570! 

20! 

69.01TANKS 

j 

ILA 

1 

MORGAN 

CITY 

1975 

LIBERTY  SEAHORSE 

5571675 

5 

i 

5 

20251*12! 

5  5 

167.4! 
180. 0! 

40. C! 
40. C! 

12.0! 

8.0! 

3000! 

1 

375! 

12! 

69 .oi TANKS 
* 

ILA 

! 

CAMERON 

197( 

LINCOLN  SEAHORSE 

!57!C66 

! 

! 

t 

13451A12! 

;  ; 

166.4! 

1*0.0! 

40.  C! 
40. C! 

12.0! 

3.0! 

2250! 

5(7! 

9! 

59.0! TANKS 
i 

!  T  X 
! 

GALVESTON 

1976 

LONG  PEACH  SEAHORSE 

5651168 

1 

i 

! 

13?ilA03i 

1  5 

176.3! 
197. C! 

40.  Cl 
40.0! 

12.0! 

6.0! 

4500! 

! 

570! 

52 .0  IlIOUIO 

l 

MUD  TANK3JLA 
! 

HARVEY 

1982 

MAJESTIC  SEAHORSE 

1595286 

! 

1 

191 11*12! 

5  ! 

167.4! 

1S5.0! 

40.  C! 
4C.C! 

12.0! 

6.5! 

3000! 

! 

375! 

13! 

69.oiuauie 

i 

MUD  TANKSJlA 
! 

HARVEY 

1971 

MATAGORDA  SEAHORSE 

1601243 

i 

5 

! 

16751*12! 

5  ! 

166.4! 

13C.0! 

40. C! 
40.  C! 

11.0! 
1C. 01 

2250! 

548! 

8! 

59 .oi LI  QUID 

MUD  TANKSlLA 
! 

HARVEY 

1979 

MOBILE  SEAHORSE 

1635750 

1 

I 

I 

13411412! 

1  5 

146.5! 

16C.0! 

33. C! 
38. C! 

12.01 

6.5! 

1700! 

530! 

8! 

50.0IUQUI0 

! 

MUD  TANKSllA 

1 

HARVEY 

1981 

MONTEGO  SEAHORSE 

5555950 

5 

1 

19011*12! 

!  ! 

182.01 

194.0! 

40.  C! 
40. 0! 

15.6! 

12.0! 

4300! 

J 

570! 

20! 

69.01TANKS 

! 

ILA 

! 

MORGAN 

CITY 

1974 

NORTH  SEAHORSE 

154(02? 

1 

5 

! 

5 

» 

r 

5 

19651412! 

1  5 

f  ! 

1  5 

18C.C! 

192.0! 

! 

! 

40.C! 
40. C! 

14.0! 

11.0! 

1 

! 

5  75  C I 

.  1 
! 

5721 

12! 

! 

! 

69.0! TANKS 
! 

2 

! 

! 

1 

1 

! 

1973 

866  im«  2  -  description  op  vessels 


EMU! 

61 JT !  OPERATOR 

vessel.  Nine  and  number 

!  COAST 

1  CUARD 

t  NUMBER 

1VTCC1  DIN  ENSIGNS  1  DRAFT! 
NET  tCOOERENETHld'OTM  1 

PESIS-!****!  RES.  1  P£G.!lO*D-! 
TER  1  SEC!//////!///'/!  £t  ! 
ION-  IP  ACE  1  OVSJMOVEP-!  /////! 
NACE  1  IV  1  ALL  1  ALL  ILICHT! 

'OPACITY!  HICK-  1  1  V  [  !  Ill  ! 

1  !  CST  !  CARGO  HAHOUKG  !S  (OPERATING  1 

!  CARGO  !  rixEO  !  £CUI»MENT  MCI  »A5E  1 

!////////!  POINT  !  LINC-t  !A0!  UNE-1  ! 

HORSE!  PASS-  ! <L I GMT )!////////// //////!T0! /////// /A/! 
POWER!  ENOCRS  !  <!ECT>!  LINE-2  !EC!  LINE-?  ! 

! 

! 

YEAR  ! 
BUILT  ! 
OR  ! 
•REBUILT! 

< 3 2)  ZAPATA  GULF  MARINE  tOAP. 

I 

1 

! 

1  1 

1  ! 

1  I 

! 

! 

t 

! 

E 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

j 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

; 

1 

! 

! 

(CONTINUED) } 

!  1 

i 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

i 

OCEANIC  SEAHORSE 

1602281 

13)11*121 

166.4! 

40.  C! 

13.5! 

43001 

383! 

59.0 ! TANKS 

(LA 

MORGAN  ! 

1979  ( 

1 

1  1 

125.0! 

40.C! 

10.0! 

! 

91 

! 

i 

CITY  ! 

t 

PACtrtC  SEAHORSE 

1566234 

2C2MA12! 

185.3! 

40. C! 

14. C! 

5750! 

220! 

62.0! TANKS 

!CA 

PORT  ! 

1975  ! 

1 

1  1 

210. 0! 

40. C! 

9.5! 

! 

10! 

! 

! 

KUCNlMf  ! 

! 

PU'CUNC  SEAHORSE 

1651167 

12711A03! 

176.51 

40. C! 

12.0! 

4500! 

570! 

52.0IL I  QUID 

HUD 

TANKS ! 

! 

19E2  I 

! 

1  1 

197.0! 

40. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

1 

! 

PIONEER  SEAHORSE 

1652571 

18711*031 

176.5! 

40.  C! 

12.0! 

4500! 

570! 

52. 0 ! LIQUID 

PUO 

TANK 

S! 

! 

198?  ! 

! 

1  1 

197.0! 

40. C! 

6.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

! 

1 

PROSPECT  SEAHORSE 

1646671 

19711A021 

167.0! 

40. Cl 

12.51 

1*00! 

812! 

48.5 ! NONE 

!  L  * 

MORGAN  ! 

1982  ! 

! 

1  1 

176.0! 

40. C! 

6.0! 

i 

-  ! 

! 

1 

CUT  1 

! 

RECENT  SEAHORSE 

1634568 

12711*01! 

176.8! 

40.  C! 

13. C! 

6100! 

960! 

46. 0 ! LI  QUID 

MUD 

TANKS  I L  A 

PORGAN  ! 

1983  ! 

» 

j  | 

192.0! 

40.  C! 

9.0! 

! 

1! 

! 

1 

CUT  1 

! 

RELIANT  SEAHORSE 

i645587 

19711*021 

187.5! 

40. C! 

12.5! 

1800 ! 

812! 

6A.5JNCNE 

1L  A 

MORGAN  ! 

1982  ! 

! 

1  1 

176.0! 

4C.C ! 

12.0! 

| 

-  ! 

! 

J 

CITY  ! 

! 

SABINE  SEAHORSE 

1641 140 

13411*12! 

146.5! 

32. C! 

12.0! 

1700! 

530! 

v9.Q!U9UI0 

PUD 

TANK  $  !L* 

MORGAN 

1981  { 

! 

1  1 

16C.0! 

32.  C! 

6.5! 

• 

U 

! 

! 

CITY  1 

WCA  SERVICE 

!  64CS53 

1?2! 1 f 03! 

158.0! 

40.  C! 

12.0! 

4SQoi 

660! 

69.0 ! NONE 

I  LA 

HARVEY  ! 

1981  ! 

J 

!  1 

166.0! 

40. C! 

7.0! 

J 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

me 

1 65550? 

2C2 1 1F03 l 

165.1! 

4C.U 

12.0! 

3000! 

»50! 

89.0! NONE 

j  L  A 

NAPV1T  1 

1987  ! 

J 

1  1 

168.2! 

40. C! 

$.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

J 

1 

SAN  NATEO  SEAHORSE 

!  606C38 

17011*121 

159.0! 

40. C! 

12.0! 

3700! 

625! 

69.0R19U1D 

PUD 

TISKSILA 

HARVEY  1 

1979  ! 

! 

1  1 

167.0! 

40.0! 

11. C! 

! 

17! 

! 

! 

1 

! 

SOUTHERN  POOR 

1642514 

2C111A03! 

167.4! 

40.  C! 

12.0! 

2250! 

6CC! 

70.0*4  1000 

CF  BULK 

mx 

PORT 

1982  \ 

1 

!  1 

180.01 

40.  C! 

7.0! 

! 

-  I 

1  LIQUID 

HUD 

TANKS! 

MANSMSLO  1 

l 

TAHITI  SEAHORSE 

1552293 

13011*121 

146.9! 

35.  C! 

12.6! 

2220! 

3*5! 

69*0! NONE 

1 L  A 

MORSAN 

1973  1 

i 

1  1 

176.0! 

38. C! 

6.6! 

! 

15! 

! 

! 

CITY  ! 

TAMPA  SEAHORSE 

1632267 

13411*121 

146.5! 

33.0! 

12.0! 

17001 

$30! 

SO. OIL  I  QUID 

PUD 

TANKSllA 

PCROAN  1 

KM  ! 

1 

!  1 

160. 0! 

36.  C! 

6.5! 

! 

6! 

! 

2 

CITY 

1 

TIDAL  SEAHORSE 

1551454 

13211*121 

166.9! 

2  8.0 

12.6! 

2720! 

385! 

69.0MANKS 

it* 

MORGAN 

1972  ! 

t 

1  1 

1*6.0! 

38.  C! 

6.6! 

! 

15! 

I 

I 

CITY  1 

! 

TRINITY  SEAHORSE 

1566513 

21 2 1 1 A 1 2 1 

1*2.01 

40.  C! 

IS. 6! 

4600! 

570! 

69 .0 !  TANK S 

it* 

MORGAN  ! 

1974  ! 

1 

1  I 

194.0! 

40.  U 

12.0! 

I 

20! 

! 

! 

CITY  1 

I 

TROPIC  SEAHORSE 

1552354 

1 30! 1 A 12! 

166.91 

36.0 

12.6! 

2220! 

385! 

69.0! TANKS 

!  LA 

MORGAN 

1973  ! 

l 

1  1 

176.0! 

36.  C! 

6.6! 

1 

15! 

! 

! 

CUT 

! 

VALIANT  SEAHORSE 

1592705 

19111*121 

187.41 

40. C! 

12.0! 

3000! 

375! 

69. 0** 'QUID 

PUD 

TANKSILA 

HARVfcY 

197?  ! 

! 

1  1 

120.01 

40.  C! 

6.0! 

i 

13! 

! 

! 

! 

! 

VICTORY  SEAHORSE 

1653573 

1271 1A031 

176.8! 

40. C! 

i2. o: 

4500! 

570! 

52.0! LIQUID 

PUD 

TANKSILA 

MORGAN 

1963  ! 

1 

1  ! 

197.0! 

40.  C! 

6.0! 

i 

“  ! 

! 

! 

CITY 

! 

VIKING  SEAHORSE 

1553974 

12711*02! 

176.8! 

40.0! 

12.0! 

4500! 

$70! 

52 .0! L I  QUID 

PUD 

TANKSILA 

MORGAN 

1933  ! 

1 

i  ! 

197.01 

40.0 

6.0! 

! 

-  i 

! 

! 

cur 

1 

BE  TTY-^O 

1516236 

1  291  3*  38! 

103.0! 

30.0 

12.0! 

2650! 

-  ! 

50.0! NONE 

(LA 

METAIRIE 

1966  ! 

l 

1  1 

11C.C! 

32.  C! 

1C. 5! 

! 

-  ! 

I 

! 

! 

CLHIRE  6  6CPELICE 

1531906 

1  Cl  1 3*361 

85.1! 

30.0 

12.0! 

2400! 

-  ! 

50.0! NONE 

1LA 

PE  T  Al* I* 

1971  J 

I 

1  1 

95.0! 

32.0! 

10.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

! 

! 

CULf  DIAMOND 

1573C37 

8513*  36! 

63.7! 

23.5! 

7.0! 

1200! 

-  ! 

20.0! NONE 

!IA 

MORGAN 

1976  ! 

1 

1  i 

64.0! 

24.0 

6.C! 

! 

-  ! 

! 

! 

CUT 

! 

CULP  (ALE 

1565788 

11113*36! 

103.01 

30. C! 

13.6! 

4000! 

-  I 

37.O1N0NE 

f  LA 

MORGAN 

1975  1 

t 

1  1 

103.4! 

30. C! 

11.0! 

1 

-  ! 

! 

! 

CITY 

! 

CULf  LANCE 

1558355 

10913*36! 

91.5! 

26.3! 

11.0! 

3500! 

“  1 

24 .0 !  SON? 

!LA 

PCRGAN 

1974  ! 

1 

1  ! 

92.0! 

27.0! 

9.0! 

! 

-  ! 

! 

1 

CITY 

! 

CULF  LIGHTNING 

1571752 

1111 3A361 

127.7! 

34.!! 

16.6! 

200C! 

-  ! 

54.0lNC.NE 

it* 

PCRGAN 

1976  ! 

1 

1  1 

126.0! 

35.0 

13.0! 

1 

-  1 

! 

1 

CITY 

! 

CULf  RANGE* 

J  563051 

111(3*36! 

127.7! 

34.6* 

16.0! 

7000! 

-  ! 

54.0! NONE 

!  L  A 

MORGAN 

1974  J 

1 

1  1 

122.0! 

35.0 

13.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

1 

CULf  RUBY 

1552293 

25 ! 3*  341 

63.7! 

23.5! 

7.6! 

1200! 

-  ! 

20. C!NONE 

!LA 

PCRGAN 

1974  ! 

! 

l  1 

64.0! 

24. C! 

6.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

I 

CULf  RULER 

1571212 

1S013A36! 

124.6! 

38.0! 

17.0! 

7000! 

-  ! 

54 .0! NONE 

!l* 

PCRGAN 

1976  ! 

! 

!  1 

125.0! 

33.0 

14.6! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

1 

CULf  RL'KNffi 

1565766 

11113*38! 

127.7! 

34.*! 

16.0! 

7000! 

-  ! 

37*0! NON? 

!IA 

MORGAN 

1975  1 

! 

1  1 

122.0! 

35.0 

11.0! 

! 

-  ! 

! 

! 

CITY 

; 

culf  sword 

1557644 

11113*361 

91.5! 

26.8! 

12.0! 

3600! 

-  i 

24.0!N0NE 

HA 

MORGAN 

1974  • 

1 

1  ! 

92.0! 

27.0 

9.01 

! 

-  ! 

! 

! 

CUT 

; 

CULF  Tf.PPEST 

1541203 

13513*36! 

99.0! 

30.0 

12.0! 

3200! 

-  ! 

37.0! NONE 

1 L  A 

PCRGAN 

1972  i 

1 

1  1 

99.0! 

30. C! 

9.0! 

! 

-  ! 

2 

! 

CITY 

{ 

CULF  THUtfDER 

1577580 

11113*36! 

127.7! 

34.0 

16.6! 

7000! 

-  ! 

56«oj  NONE 

SLA 

MORGAN 

1974 

I 

i  1 

122.0! 

35. C! 

13.0! 

t 

-  ! 

! 

! 

CITY 

1 

LLOYD  N  DE  FELICE 

160C68? 

13313*36! 

119.4! 

34.0 

15.0! 

42001 

-  ! 

54  *0! NONE 

ft  A 

PETAIME 

1976  I 

t 

1  1 

126.01 

34.  CJ 

12.6! 

! 

-  » 

! 

! 

1 

MICHELE  A  DEFELICE 

II 

1402154 

13313*36! 

119.4! 

34.0 

15.0! 

4200! 

-  i 

64.0!N0NC 

!L  A 

METAIRIE 

1979  ! 

J 

!  1 

124.0! 

34.0 

12.01 

! 

-  j 

! 

; 

CULF  FLEET  262 

I  595C14 

253914*43! 

26C.O! 

72.0 

12.8! 

-  I 

5551  i 

13.9JNCNE 

in. 

MIAMI 

197!  i 

s 

!  ! 

260. C! 

72. C! 

2.3! 

! 

-  » 

! 

! 

1 

OULF  FLEET  264 

1635163 

2540UA43! 

260.0! 

72.0 

12.8! 

! 

5551! 

13.9'NONE 

!  VA 

NORFOLK 

i9ei 

1 

1  ! 

26C.0! 

72.0 

2.3! 

i 

-  i 

! 

; 

CULF  FLEET  265 

1645677 

254014*43! 

26C.0! 

72.0! 

12.8! 

-  j 

5551  ! 

1 3.9'NCNE 

!VA 

NORFOLK 

1982 

1 

1  ! 

26C.0! 

72.0 

2.3! 

i 

•  » 

! 

! 

CULFFLEET  253 

1582447 

25014*48! 

25C.O! 

72.0! 

16.0! 

-  i 

4910! 

12.0‘NONE 

1  LA 

MORGAN 

1979 

1 

t 

1  ! 

!  ! 

25C.0! 

! 

72.  C! 

i 

11.0! 

! 

i 

! 

*  ! 

! 

i 

i 

i 

CITY 

! 

(41)  ZAPATA  CULF  NARINE  PACKlIC 

!  ! 

!  ! 

i 

i 

i 

! 

i 

! 

I 

! 

i 

i 

i 

! 

! 

CULF  FLEET  49 

1644163 

31911*02! 

173.7! 

40. C! 

12.0! 

3000! 

64  0*! 

57 .ol NrNE 

!CA 

PORT 

1962 

l 

1  1 

125.0! 

40.0 

7.0! 

! 

-  J 

! 

! 

HUEHEPE 

LIBERTY  SERVICE 

1594659 

2C2MA02! 

-  i 

! 

16.9! 

5750! 

532! 

47.0!KCNC 

!  C  A 

PORT 

19?8 

1 

1 

i  j 

i  i 

207. C! 

i 

40.0 

i 

9.9! 

1 

1 

! 

‘  j 

! 

! 

t 

HUENEPE 

(24)  ZENITH  DRCDCE 

CO. 

1 

1 

!  ! 

1  1 

i 

{ 

i 

! 

» 

i 

! 

! 

! 

i 

2 

1 

CHARLES  #.  LISCORB 

1592369 

1313*36! 

42.2! 

12.1! 

6.5! 

2751 

-  ! 

13.0! NONE 

!PN 

DULUTH 

1945 

1 

1  t 

42.2! 

12.1! 

5.5! 

» 

-  ! 

i 

! 

DONALD  C.  MCDONALD 

1269258 

1013*36! 

45.2! 

12.5! 

6.5! 

19  si 

«  f 

t  2. 0! SCNE 

!PN 

DULUTH 

1954 

t 

1  1 

43.2! 

i  2.5! 

5.0! 

1 

-  j 

! 

l 

HOWARD  T.  HAGEN 

1207695 

3113*36! 

64.3! 

16.91 

7.6! 

6201 

-  | 

12.0JNCNE 

|PN 

DULUTH 

•  197? 

f 

!  ! 

64.3! 

16.9! 

7.6! 

1 

-  j 

» 

! 

JOHN  V.  II 

I29C131 

713*361 

3e.2! 

9.9! 

3.0! 

135! 

-  j 

1 3 • OJNONE 

!KN 

OULUTH 

1942 

1 

1  t 

36.9! 

10.2! 

2.5! 

! 

-  i 

! 

! 

MELVIN  L. 

I29C132 

713*38! 

36.2! 

9.9! 

3.0! 

1351 

-  j 

13.0JNCNE 

!PN 

DULUTH 

1941 

l 

1  I 

32.9* 

10.2! 

2.5! 

! 

-  I 

! 

! 

SEA  6IRD 

1117C13 

1313*38! 

50.0! 

11.2! 

4 .  U 1 

1451 

-  J 

14 .0! NONE 

!PN 

DULUTH 

*  1957 

1 

1  1 

57.0! 

12.0! 

4.7! 

! 

-  i 

! 

! 

A6ELE 

! 1 64137 

829(4*43! 

U1. 0! 

41.01 

9.01 

-  ! 

700! 

46.0! NONE 

(PN 

DULUTH 

!  191C 

1 

1  I 

141.0! 

41.0! 

2.5! 

! 

-  | 

! 

! 

FAITH 

1164147 

624*4*43! 

12C.0* 

38.0 

1C.0! 

-  | 

700! 

49.0130  TON 

HOIST 

!PN 

DULUTH 

1906 

i 

j  i 

120. 0! 

38.0 

3.0! 

! 

-  f 

! 

! 

NO.  11 

1449571 

383{4*48! 

126.4! 

31.4! 

11.6! 

-  1 

700! 

14.61  DUMPING 

!PN 

OULUTH 

1916 

j 

!  ! 

126.4* 

31.6! 

3.6! 

! 

-  ! 

(MECHANISM 

« 

1 

NO.  14 

1252398 

383J4A46! 

125.6! 

31.5! 

11.5! 

-  ! 

700! 

14.5 !  DUMPING 

!PN 

OULUTH 

I  1947 

1 

1 

! 

1  t 

I  ! 

1  1 

124.3! 

! 

* 

32.21 

! 

4.5! 

i 

j 

j 

i 

! 

-  t 

!  PE  CHAM  SH 
! 

! 

! 

! 

! 

■ 


;i 


TA9LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 


867 


£N«R! 

DIST !  OPERATOR 

VESSEL  NIKE  AND  NUNSER 

!  COAST 
!  GUARD 
!  NUMBER 

1  IVTCCl  DIMENSIONS  1 0 A AFT I 

1  NET  1C00E ! LENGTH! E*OTHl  1 

-! PEGIS-! •*** !  REG.  1  ACG.lLOAO-1 
l  TER  1  SEE!//////!/////!  EO  1 

1  TON-  'PAGE!  0VER-10VER-1/////1 
!  NAGE  !  IV  1  ALL  !  ALL  IlIGHT! 

ICAPACITY!  HIGH-  !  {VESSEL! 

!  !  EST  I  CARGO  HANOLING  IS  {OPERATING  ! 

1  CARGO  1  FIXED  !  EQUIPMENT  !TC!  ?AS£  !  YEAR 

I////////!  POINT  I  LINE-1  ! AO!  LINf-1  I  PUUT 

HOPSCl  PASS-  1  CL  CCHT  > ! ////✓////////// / 1 T9 1 ////////// !  OR 

POWER!  ENTERS  !  (FEET) 1  LINE-2  SEC!  LINE-2  H8C8U1L1 

(24)  ZENITH  OPEDGE  CO. 

! 

! 

! 

!  1  1 

1  !  1 

1  1  1 

i 

i 

1 

i 

i 

! 

! 

! 

1 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

(CONTINUED) ! 

1  1  1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

NC.  17 

J27C60? 

!  38  3  1  iA  46 1 

125.7! 

51.6! 

12.  C! 

- 

700! 

u.siounpiKc 

INN 

DULUTH 

1955 

! 

! 

1  1  1 

l  1  1 

126.4! 

! 

32.3! 

4.5! 

! 

-  ! 
t 

1PE CHAN ISR 
! 

! 

1 

(24)  ZENITH  DREDGE  CO. 

; 

i 

i  «  i 

i  i  i 

j 

i 

! 

! 

1 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

NC.  u 

!  . 

1  -  1 4A46 1 

-  1 

.  | 

11.0! 

- 

700! 

U.SlDUAMHG 

!  PN 

DULUTH 

1946 

! 

! 

1  !  1 

1  !  1 

14C.M 

1 

36. »i 
! 

-  1 
! 

-  ! 

! 

HCCNANISM 

! 

! 

I 

(37)  ZIDELL.  INC. 

! 

! 

1  1  ! 

1  1  1 

1 

! 

! 

1 

! 

! 

! 

! 

! 

I 

! 

! 

ANNAHCOT  Z 

1655541 

1  2638144431 

24C.0I 

7C.0! 

15.0! 

- 

5911! 

25.01NCNE 

JAK 

SITKA 

198! 

1 

1  !  1 

24C.0! 

70. C! 

3.0! 

-  ! 

{ 

! 

KT  41C 

1  575413 

1  21C214A411 

242.0! 

42. C! 

13.6! 

- 

3000! 

22.01  NONE 

!  Oft 

PORTLAND 

1977 

} 

1  1  ! 

242.0! 

42. Ct 

2.4! 

-  ! 

! 

! 

MIDWAY 

1  - 

1  31 98! 4A  99 1 

33C.1! 

7>. C! 

11.0! 

- 

57C0! 

58.0! NONE 

!0P 

PORTLAND 

1963 

1 

1  !  1 

330.1! 

76.  C! 

8.0! 

-  ! 

1 

! 

ST  42 

1615252 

1  242914441! 

273.0! 

42. C! 

13.6! 

- 

S7501 

22. OH  ELECTRIC 

!0A 

PORTLAND 

1966 

1 

1  1  1 

273.0! 

42. C! 

2.4! 

-  ! 

IPOTORS 

! 

ST  4J 

162(425 

1  24C014A41! 

273.0! 

42.  C! 

14.0! 

- 

3750! 

22.014  ELECTRIC 

1  OR 

CCLUP5IA 

1980 

1 

1  1  ! 

273.0! 

42. C! 

3.0! 

-  ! 

1PCT0RS 

! 

RIVER 

TAZLIHA 

1569555 

1  2922 1 4  A  43! 

272.0! 

70. C! 

14.5! 

- 

4554! 

26.01  NONE 

10* 

PORTLAND 

1975 

1 

1  1  1 

272 ,01 

70.  C! 

2.6! 

-  ! 

! 

! 

z  big  i 

1642259 

!  891414A43! 

40C.0! 

99.5! 

19.?! 

- 

20720! 

32.0! NONE 

!  CR 

PORTLAND 

1981 

1 

1  1  1 

40C.01 

59.5! 

4.0! 

-  ! 

! 

! 

ZAS  SOI 

159P2S4 

1  214514447! 

24e.O! 

63. C! 

11.0! 

- 

4C00! 

36.0ISELF-UNL0A0INC 

!va 

SEATTLE 

1976 

1 

1  1  ! 

248.01 

63.  C! 

3.5! 

-  1 

(AGGREGATE 

! 

ZB  1 

1507461 

1  3C814A43! 

122.0! 

32. C! 

6.8! 

- 

560! 

9.0! NONE 

!  Oft 

PORTLAND 

1961 

1 

1  1  1 

122.0! 

32. C! 

1.5! 

-  ! 

i 

1 

ZP  2 

1507P83 

!  463 !  4443 ! 

152.5! 

40.  C! 

8.5! 

- 

840! 

1 2 .01  NONE 

!  Oft 

PORTLAND 

1962 

! 

1  1  1 

152.5! 

40.  C! 

1.5! 

-  ! 

» 

! 

ze  7 

129ZC62 

1  500 ! 44  47 1 

15C.0! 

40. C! 

8.5! 

- 

840! 

12.0! NONE 

!  Aft 

KETCHIKAN 

*  1962 

t 

1  1  1 

15C.0! 

40.C! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ze  9 

1296735 

1  50014443! 

15C.5! 

40. 0! 

9.2! 

- 

840! 

9.S1NCNE 

i  OR 

PORTLAND 

1962 

1 

I  i  1 

15C.5! 

40. C! 

1.5! 

-  ! 

! 

! 

Z8  14 

>07462 

1  54214443! 

152.5! 

40.  Cl 

8.0! 

- 

1C00I 

9.0! NONE 

!  CR 

PORTLAND 

1963 

1 

1  !  1 

152.5! 

40. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ZG  IS 

1254188 

1  50014443! 

15C.5! 

40. C! 

7.*! 

- 

1000! 

10. 5 l NONE 

!  C  ft 

PORTLAND 

1963 

! 

1  1  1 

15C.5! 

40. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ZP  16 

129PP24 

!  61814443! 

154.5! 

45.1! 

8.7! 

- 

1000! 

12.0JN0NE 

left 

PORTLAND 

1965 

l 

1  1  1 

154.8! 

45.1! 

1.5! 

-  ! 

! 

I 

ZP  19 

1502131 

1  65114443! 

155.0! 

45. C! 

1  C.O! 

- 

1040! 

8.0! NONE 

!va 

PUGET 

1963 

1 

1  1  1 

155.0! 

45. Cl 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

SOUND 

Z8  26 

15C4551 

!  6C514443! 

15C.0! 

42.  C! 

1C. 2! 

- 

1500! 

12.0! NONE 

!  C 

PORTLAND 

1966 

1 

1  1  1 

15C.01 

42. C! 

2.1! 

-  ! 

I 

! 

ZP  27 

1504732 

i  6C6144471 

1 50. 0! 

42. C! 

9.6! 

1500! 

14 .0! NONE 

!AK 

KETCHIKAN 

1966 

1 

1  1  1 

150.0! 

42.  C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ZP  29 

1 505535 

1  61514447! 

*50.0! 

42.  C! 

9.5! 

1500! 

1 2 . 0 1  NONE 

!  Aft 

KETCHIKAN 

1966 

! 

1  !  1 

15C.0! 

42. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ze  3i 

1507269 

!  61214443! 

15C.0! 

42. C! 

9.8! 

1500! 

1 2 .0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1967 

! 

1  1  1 

15C.0! 

42. C! 

1.7! 

-  ! 

I 

! 

ze  32 

1506780 

!  56214A43! 

15C.0! 

42. C! 

1C. 2! 

1500! 

1 2.0! NONE 

!CR 

PORTLAND 

1966 

1 

1  1  1 

15C.0! 

42.  C! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

ZP  34 

15C7271 

1  56 4  ! 4  A 43  ! 

152.6! 

W.Ci 

10.21 

1500! 

12.0! NONE 

!  Oft 

PORTLAND 

1966 

; 

1  !  1 

152.6! 

42. C! 

2.5! 

-  ! 

! 

! 

ZE  36 

! 50  5  €  44 

!  48014447! 

135.0! 

4C.C! 

8.2! 

7C0! 

1 2 .0  !  NONE 

!  AK 

KETCHIKAN 

1967 

1 

1  1  1 

135.0! 

4C.C! 

1.5! 

-  1 

! 

! 

IP  39 

151ZC9P 

!  41414447! 

134.3! 

40. C! 

7.8! 

700! 

12 .0! NONE 

!AK 

KETCHIKAN 

1967 

1 

1  1  1 

134. 3! 

40. C! 

1.4! 

-  ! 

! 

! 

ze  42 

S515158 

•  38014443! 

HC.O! 

34. C! 

7.2! 

500! 

1 2.0 (NONE 

!  OR 

PORTLAND 

1966 

! 

!  1  1 

15C.0! 

36. C! 

1.3! 

-  ! 

( 

! 

ZP  43 

1517413 

1  61414443! 

15C.0! 

42. C! 

9.6! 

- 

15C0! 

1  2.0! NONE 

!CA 

SAN  DIEGO 

1968 

! 

1  1  1 

15C.0! 

42. C! 

1.7! 

-  ! 

! 

! 

ZP  45 

152P475 

!  62814443! 

15C.0! 

42. C! 

10.2! 

- 

1SC0! 

12.0! NONE 

1  Oft 

PORTLAND 

197C 

1 

1  1  1 

15C.0! 

42. C! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

ZB  124 

1582290 

!  72314443! 

1*0.0! 

50.  C! 

8.6! 

- 

2  4C  0 1 

20.0! NONE 

!WA 

PUGET 

1977 

1 

!  1  1 

HC.O! 

<0.C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

SOUND 

IP  IP 5 

J5P2459 

1  72314443! 

HC.O! 

50.  C! 

3.6! 

- 

1881! 

1 5 .01  NONE 

!VA 

PUGET 

1977 

! 

1  !  1 

HC.O! 

50.  C! 

1.8! 

-  ! 

! 

! 

SOUND 

ZB  119 

1597578 

I  J98! 4A4 J! 

16C.0! 

50.  C! 

1C. 2! 

- 

2311! 

1 7.0! NONE 

!VA 

PUGET 

1978 

! 

1  !  1 

HC.O! 

50. C! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

SOUND 

It  19C 

! 596  51 P 

1  89S14443! 

18C.0! 

50. Cl 

1C. 2! 

- 

2000! 

18.0! NONE 

!va 

PUGET 

1979 

1 

1  1  ! 

1  »C.O! 

5C.C! 

2.1! 

-  ! 

! 

! 

SOUNO 

ZB  151 

1595404 

1  393U243! 

HC.O! 

50. C! 

1C. 2! 

- 

2000! 

1 2.0! NONE 

!CA 

SAN  DIEGO 

1976 

! 

1  !  1 

HC.O! 

50. C! 

2.1! 

-  ! 

\ 

! 

ZP  192 

16C4217 

1  9CS14A43! 

HC.O! 

50. C! 

1C. 2! 

- 

2000! 

12.0INCNE 

IWA 

PUGET 

198C 

1 

1  1  1 

HC.O! 

50. C! 

2.C! 

-  ! 

! 

! 

SOUND 

Ze  194 

1615261 

1  905I4443J 

HC.O! 

50.  C! 

1C. 21 

- 

2000! 

1 2.01N0NC 

!  OR 

PORTLAND 

1979 

1 

1  1  J 

HC.O! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ZB  195 

1626754 

1  JC714A43! 

HC.O! 

50.  C! 

1C. 2! 

- 

2000! 

12.0! NONE 

!  Oft 

PORTLAND 

198C 

! 

1  1  ! 

HC.O! 

50.  C! 

1.91 

-  » 

! 

! 

Z9  156 

1625728 

1  9C514443! 

HC.O! 

30. C! 

10.2! 

- 

2000! 

12.0IN0NE 

1 C  A 

LONG  E6ACH 

198C 

! 

!  1  1 

HC.O! 

50. C! 

1.9! 

-  I 

1 

! 

ZP  197 

I63C743 

1  9C514A43! 

HC.C! 

50. Cl 

9.0! 

- 

2000! 

1 2 .0  !  NONE 

left 

PORTLAND 

198C 

1 

1  1  1 

HC.O! 

50. C! 

2.0! 

-  ! 

! 

! 

ZP  19P 

1655524 

1  907144431 

HC.O! 

50. C! 

10.2! 

- 

2000! 

18.01N0NE 

!  WA 

TACOMA 

1913 

1 

1  !  i 

HC.O! 

50. C! 

1.8! 

-  i 

! 

! 

ZP  2C5 

1507476 

1  91114*46! 

151.6! 

60. C! 

9.3! 

- 

18C0! 

58.0! WINCH 

!  Oft 

PORTLAND 

1967 

! 

1  !  1 

151.6! 

60. C! 

1.7! 

-  1 

| 

! 

ZP  225 

16*5500 

1  353214443! 

2*5.0! 

78. C! 

16.0! 

- 

7000! 

16.0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1982 

l 

1  1  ! 

285.0! 

78.  C! 

4.0! 

-  i 

! 

! 

ZP  3CC 

| 505925 

•  14*9.Ui43j 

277,0! 

5*#C! 

17,0! 

- 

25001 

17.0INCNF 

!  h  T 

HONOLULU 

1967 

1 

1  1  1 

227.0! 

56. C! 

3.0! 

-  ! 

! 

! 

ze  3ci 

1  S 1 4  4  77 

J  149614443! 

224.0! 

56. Cl 

1C. 6! 

- 

26C0! 

1 7.0! NONE 

!HI 

HONOLULU 

1968 

| 

!  1  1 

224.0! 

56. C! 

3.0! 

-  ! 

I 

! 

ze  3C2 

1651951 

1  4861144431 

299.0! 

90. C! 

15.9! 

- 

12466! 

27 • 5 (NONE 

!  0  ft 

PORTLAND 

1982 

1 

I  1  1 

299.0! 

90. C! 

2.7! 

-  ! 

! 

! 

ze  3C4 

1651550 

!  4238144431 

295.0! 

50.C! 

15.0! 

- 

9959! 

24 .0! NONE 

!0R 

PORTLAND 

1«82 

1 

1  1  1 

209.0! 

90. C! 

3.0! 

-  1 

! 

! 

Z?  1PC1 

1608293 

1  105314443! 

HC.O! 

<0.C! 

11.0! 

- 

2309! 

1  5 . 0 ! NONE 

ICA 

SAN 

1979 

1 

1  !  1 

HC.O! 

50. C! 

2.05 

-  ! 

j 

! 

FRANCISCO 

zeo  i c 3 

1605636 

1  957 ! 4446 J 

HC.O! 

50.C! 

1C.2! 

- 

2000! 

20.0! NONE 

!  C  A 

LOS 

1979 

1 

1  1  1 

HC.O! 

50. C! 

2.4! 

-  ! 

! 

! 

ANGELES 

ZPO  1C4 

1661502 

!  10831 4A45J 

HC.O! 

50. C! 

10.3! 

- 

1928! 

28 . 0 ! NONE 

!UA 

PUGET 

1983 

! 

1  1  1 

HC.O! 

50.C! 

2.4! 

-  1 

! 

! 

SOUND 

2P0  280 

1  . 

1  31 06 1 4  A  43 1 

276.0! 

70. C! 

14.5! 

- 

6741! 

25. C! NONE 

IWA 

PUGET 

1975 

1 

1  1  1 

276. Cl 

70.C! 

2.5! 

-  ! 

! 

( 

SOUND 

ZPf  1 

1516345 

J  60914A99! 

165.0! 

45. C! 

8.6! 

- 

700! 

24.0IN0NE 

i  OR 

PORTLAND 

1968 

1 

t 

f 

1  1  ! 

!  1  i 

!  !  1 

165.0! 

1 

! 

45.  C! 
1 
( 

2.6! 

I 

-  1 
! 

1 

! 

! 

! 

! 

TA0LE  2  -  DESCRIPTION  OF  VESSELS 
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ENfiftl 

•1ST!  OPERATOR 


VESSEL  NAHE  AND  NUMBER 


!  !VT«!  OIFUSICNS  !&» AFIt 

1  H6T  !C<3fiE!LENCTH!dPDTK!  ! 

- M*C6|5'!****1  »«.  I  DC6.IL0AD-! 

(OA  ST  I  re*  !  SEE!  ///)//!  /////!  ED  1 
(UARD  |  TO**  JpASf!  OVER- JOVE  R* !/////!  HOPSE 
HN0C«  I  *A« E  |  IV  !  All  »  ALL  SLIGHT!  POWER; 


CAPACITY!  HICh-  !  !  V  E  S  S  £  L  ! 

!  CST  !  CARGO  HANDLING  IS  ! OPERATING  ! 
CARGO  !  FIXED  !  COUIPMCNT  |TC!  BASE  I 
////////!  POINT  !  LXNC-1  I AO!  LINE-1  ! 

PASS-  ! (LIGHT )!/////// /////////ITO !///// /////! 
ENGERS  !  (FEET)!  LtNE-2  ICE!  LINE-2  t 


YEAR 

?UILT 

OR 

♦REBUILT 


I 

1 


!  I 
I  ! 


! 

! 


! 

I 


!  ( 

I  ! 


! 

I 


(37)  ZIDELL/  INC. 

(CONTINUED) 

!  I  ! 

!  !  S 

I 

j 

i 

i 

! 

1 

! 

! 

I 

! 

1 

! 

zep  2 

!  6C*  „A)»! 

1*5. oi 

45. C! 

4.6! 

-  i 

7C0! 

26.0ICLCC1R1C  PU"P 

IOR 

PORTLAND  ! 

196? 

1  ! 

165.0! 

45. C! 

2.6! 

! 

! 

zep  3 

p1((73 

6C9|4A?»| 

.  !  ! 

165.0! 

45.C! 

4.6! 

-  j 

700! 

24.0! ELECTRIC  PUMP 

!  0  * 

PCRTLANO  { 

196! 

165.0! 

45.C! 

2.6! 

! 

! 

BEAR  231 

'‘Du7 

I  1 259 !  5)ZQJ 

234.0! 

«O.C! 

10.  ft! 

-  | 

56CO! 

23.012  DIESEL  PUMPS 

IWA 

SEATTLE  ! 

me 

1  !  ! 

234.0! 

50. Cl 

2.0! 

! 

! 

PHOENIX  121 

j‘M(52 

!  321®  j  5*70! 

296.0! 

60. C! 

16.0! 

-  ! 

7572! 

37.0110  T  DECK  CRAKE 

» t  C  A 

LOS  ! 

1962 

!  1  l 

2*6.0! 

40. C! 

3.2! 

13  DIESEL  PUMPS 

! 

ANGELES  ! 

rosenarie 

!  171*!  5*70! 

23C.0! 

60. Cl 

12.6! 

-  j 

4351 ! 

50.0! 1  TON  OECK  CRY 

!  C  A 

SAN  ! 

me 

!  1  ! 

23C.0! 

60.  C! 

2.7! 

j 

-  ! 

! 2  DIESEL  PUMPS 

! 

FRANCISCO  ! 

280  260 

jUC!9» 

1  2QIM5A701 

26C.0! 

52. C! 

14.0! 

-  i 

4400! 

24.0! NONE 

!VA 

PUGEt  ! 

1964 

!  I  I 

26C.0! 

52. C! 

4.6! 

-  ! 

! 

! 

SOUND  ! 

ZPC  401 

1  1 Z)9i  5 *701 

23C.0! 

60. Cl 

13.0! 

-  i 

3927! 

19.0 ! 2  DIESEL  PUMPS 

!VA 

PUGET  ! 

197« 

1  1  ! 

1  !  t 

2JC.0! 

! 

60. C! 

i 

2.5! 

! 

1 

! 

1 

I 

! 

SOUND  ! 

j 

(13)  ZIMMERMAN,  NATHAN#  SR. 

!  !  I 

!  !  ! 

! 

1 

* 

i 

! 

.  ! 

! 

! 

! 

1 

! 

! 

RR  2126 

I  t*t|4A;i! 

I  t  ! 

1  !  ! 

20C.0! 

35.  C! 

6.0! 

-  j 

16391 

17. 3 ! NONE 

Iky 

LOUISVILLE 

197! 

20C.01 

i 

35. C! 

{ 

1.6! 

! 

! 

1 

! 

1 

t 

(21)  ZUBIK,  JANES 
0U4UESHE 

COMPANY 

1  !  ! 

1  .  !  S 

l 

1  !  ! 

i 

113.4! 

i 

! 

27. C! 

! 

1 

7.9! 

12dC! 

» 

i 

! 

1 

35 . 0 ! NONE 

! 

! 

IPA 

PITTSBURGH 

1952 

1U.4! 

27. C! 

7.9! 

-  ! 

! 

! 

2  -  description  of  operations 
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E  ( 

K  ! 

C  ! 

I  OPERATOR  NAME 

D  l 
T  ! 

I 


!  seme*  ! 

!  1.  4EGUIATE0  3Y  ! 

!  INTERSTATE  COP-  !  pP I HCI^AL  COMMODITIES  CARRIED 
!  M£PCE  COMMISSION  ! 

I  2.  EXEMPT  fCP  HIPS  ! 

!  J*  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS* 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


l 

32! A  i  C  PARSES*  INC. 

J 

!2!A  t  0  TOWtNS  SVC.*  INC. 
! 

I 

i 

C J! A  t  S  TRANSPORTATION 
! 

1 1!  A  1  TOWING 

i 

?«! A  o  M 

i 


?li*  N  <  0  TCWIAC*  INC. 
i 

! 2 *!  A { p  SCAT  RENTALS*  INC. 

! 

I 

32! *-f OIL*  INC. 

i 

33!  A-P  AN  <JARC(*  INC. 

! 

Cl! A.  C.  C»UISE  LINE*  INC. 

i 

J2H.  R.  C.  MARINE  SERVICES 
1 

cOIAPel*  FRANK 

! 

325ACAMAN  LIOEPTT*  INC. 

( 

i 

22! ACQUAT IC  TOWING*  INC. 
t 

32! ACTION  * A*  INf  *  INC. 

I 

32! ACAMS  TOWING  CO*P. 

! 

All  ADAMS*  RICHARD  V. 

! 

32JADMIRAL  L!C  TOWING*  INC. 


151AFRAM  LINES  U'SA)*  INC. 


! 

! 

! 

32 1  ACE  AN  PRINCESS*  INC. 

! 

32! AGGREGATE  PARE*  CC. 

! 

I 

26!  ACGRES *T!  MATERIALS  CC. 

! 

32IACAICO  CHEMICAL  CO. 

! 

( 

! 

421AIKINE  CATAMARANS 
J 
( 

! 

27! AIPLC  TOWING  COMPANY 
! 

2©!AXIfi  CHfRICALS*  INC. 

( 

! 

33! ALA^O  INLAND  MARINE  CC. 

( 

! 

! 

2  3! AL A$CC  TOWING  CO. 

; 

3^! ALASKA  MARINE  CHARTER*  INC. 

i 

2$!AIAS*A  ma»IN£  HIGHWAY  SYSTEM 

I 

| 

36*  ALASKA  KA»INE  LINES*  INC. 

I 

i 

26!ALASYA  CUTPCRT  TRANSPORTATION 
!A!SN.*  INC. 

! 

26! ALA  SKA  PACIFIC  FISHERIES*  INC. 
» 

I 

36! ALASKA  PULP  CCRP. 

! 

2i! ALASKA  TUG  4  SALVAGE 

29JALSERI Cl*  A.  S.  CONST.  CO.* 
•INC. 

i 

32! ALBERT  l  JUDY*  INC. 
i 

32! ALf A  T CW SCATS*  LTD. 

! 

32! ALIC IA  SUE*  INC. 

! 

<2! ALII  KA!  CATAMARANS 


i 

! 

i 

34! ALL  ALASKAN  SEAFOODS 

! 

21!AILEGHENY  TOWING/  INC. 


! 

3  J!  ALLEN  MARINE  TOURS 
! 

1 3! AILf*  CECIL  L . 

! 


!  ! 

•9  IGENE* *L  CARGO 

i  i 

! 2  I  TOWING 
!  1 
!  ! 
i  j 

i 2  i SLUDGE  A  NO  WASTE  MAT;  A! AL 

!  ( 

!9  JTCWING 

\'f  (GRAIN*  GRAIN-4V  PRODUCTS*  COAL*  AND 
!  (Ft»TIllZf« 

i  i 

1 2  i TOWING 

!  ! 

!  2  !TCWING*  PASS£NG*RS  AND  CAAGC 
•  ! 

!  ! 

! 2  ! PASSENCE  PS 
j  i 

! 9  |H( A VY  2CO!PM‘Nt 

!  ! 

•2  'PASSENGERS 
!  ! 

!2  (OILFIELD  f<UIP»3M 
!  ! 

!  3  !  TOWING 

!  ! 

(9  (WATER*  FUEL*  D»Y  2ULK  DRILLING  MUD* 
!  ! CARGO  CON  0  eCK  ) 

!  ! 

! 2  (FLEETING 
!  ! 

!9  ! 

!  ! 

!  2  HILftELO  SUPPLIES*  DRILL  PH* 

!  ! 

!9  'TOWING 

!  I 

!  3  !  TOWING 
!  ! 

!9  l  ’AG  GEO  FOOD  STUFFS*  MILITARY  CARGO 


!  ! 

! 2  ! paSSEnE INS 

!  ! 

13  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

(3  ISAND  AND  GRAVEL 

!  ! 

13  (ANHYDROUS  AMMONIA 
(  ! 

•  ! 

•  ! 

•2  (PASSENGERS 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

n  PUL*  CCH-OOITIES 
•  ! 

!9  'CARJON  T rTR ACML D* ID ! 

!  ! 

!2  ! CHARTERS  in  CTHi«S 
t  i 

i  i 

j  i 

12  ! LOG S  AND  GENERAL  C*PGO 
i  i 

! 2  JPASSfHGSPS  AND  VEHICLES 
j  ; 

•  2  jpasscncsrs  aso  vehicles 


12  SGCNPOAL  CARGO 

J  i 

i  « 

!3  ! general  freight 

I  I 

iv  i fish  products 

I  I 

i  i 

! 3  !WCC0  CHIPS  ANO  LOGS 

-  i 

! 2  j  FREIGHT 
■  i 

13  !  CCNSTRliCT  1CN  £OUIF»tNT  i  FPCDUCYS 

i  i 

!2  JfCVlKC 
!  3  1 

i  i 

! 9  'DIESEL*  WATER*  OIL  FIELD  SUPPLIES 

i  i 

!  2  1  PASS?  NGERS 

i  i 


i  i 


! 

IPAYS  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 
! 

tVERMILION  0 AY  t  INLAND  WATERWAYS  AND  LAKES 
! SURROUNDINGS  INTRACOASTAL  CANAL*  AND  2 AYS/  LAKES 
! AND  SOUNDS 
I 

(NEW  YORK  HARE 0®  TO  DUMPING  GROUNDS 
! 

{RIVERS*  SAYS  ON  THE  EAST  COAST  OF  UNITED  STATES 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTHACCAST AL  WATERWAY 
I  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS;  CHIC*  TENNESSEE*  AND 
(ARKANSAS  *IV£«S 
l 

I  ALLEGHENY*  MCNONGAHfL A*  ANO  CHID  RIVERS 

( 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOAS1AL  WATERWAY 
tOF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

(KACHCMAK  PAY  FROM  HOMER  TO  SELDGVIA 
! 

(9ETWE(N  ORANGE*  fcfAUHONT*  AND  PORT  ARTHUR/  TX 
! 

(BOSTON  HARROfi  TO  GLOUCESTER;  SMITH  COVE 
! 

(OFFSHORE*  LOUIS ISANA 
! 

(OHIO  RIVER  MILE  450.2  AND  VICINITY 
l 

GENERAL  (NEW  ORLEANS*  LA 

! 

( 

(MISSISSIPPI  RIVER 

i 


I 

(NEW  ORLEANS*  LA  TO  PC»T  CCONNOR*  IX 

( 

(LOS  ANGELES  HARPOR 

! 

(GULF  Of  MEXICO 

( 

(U.  S.  GULF  PORTS  — CORPUS  CHOJSTX*  GALVESTON* 
(BEAUMONT  t  HOUSTON*  TX;  LAKE  CHARLES*  NEW  ORLEANS* 
(LA**  PENSACOLA*  FL*  ORANGE*  TX;  PASCAGOULA/  M$; 
(CAlTImoPE*  mo;  ANO  PORT  CANAVERAL*  FL 
! 

OETWEEN  KEY  WEST*  FL  AND  MAINE 
I 

(INLAND  WATERWAYS  -  SOUTH  TO  VENICE  AND  EAST  TO 
(GULFPORT  AND  MORGAN  CITY 
! 

(UMMER  MISSISSIPPI  RIVER  MILE  573 
1 

(PORT  OF  CATOOSA*  CKJ  ?LYTM£V!LL£*  AR*’  OONALDSCN- 
(VILLE/  LA  ANO  POINTS  ON  MISSISSIPPI/  OHIO*  AND 
(ILLINOIS  RIVERS 
! 

(LAKES/  PAYS  AND  SOUNDS  SURRCUNOXNG  NANALA  3AY/ 
(DIAMOND  HEAD*  BAR®E»S  POINT*  ANO  20  MILES 
(OFFSHORE*  HAWAIIAN  ISLANDS 
( 

IMISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  4  GULF  INIS ACOAS  T*L  WATERWAY  OF 
(LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  FROM  CORPUS  CHRISTI/  TX 
(TO  PENSACOLA*  FL  AND  MISSISSIPPI  RIVER  FROM  0ATON 
(ROUGE*  LA  TO  OSTRICA*  LA 
I 

(SOUTHEAST  ALASKA 
! 

! ST EIL*  COOM*  ANDERSON  ISLAND*  AND  KETRON  ISLAND*  WA 
! 

(CAPE  CHEERFUL/  KODIAK/  PRINCE  WILLIAM  SOUND*  AND 
(SOUTHEAST  ANO  SOUTHWEST  ALASKA  TO  SEATTLE*  VA 
! 

(PUGET  SOUND  TO  JUNEAU  AND  SITKA*  AKI  PUGET  SOUND 
(TO  SOUTHEAST  ALASKA 
! 

(PUGET  SOUND  TO  ALASKA 
! 

I 

(INLAND  WATERWAYS  OF  WASHINGTON  AND  SOUTHEAST 

(ALASKA 

( 

(mRANSELL  TO  SITKA*  AK 

! 

(WEST  COAST  AND  ALASKA 

! 

(MEMPHIS  TO  CHICAGO  TO  ST.  LOUIS  TO  DAVENPORT 
! 
i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERS 
( 

!MILE  60  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

! 

IGULF  OF  MEXICO 
( 

(LAKES*  PAY  ANO  SCONOS:  KAILUA  KONA  8AY  TO  KGCMOLU 
(POINT  NOT  OVER  1 CCO  FEET  FRCP  SHORE  AND  KEAHOU  0Af 
(NOT  OVER  10CC  FT.  FROM  SHORE*  ISLAND  t  STATE  OF 
(HAWAII;  COASTWISE:  PACIFIC  OCEAN;  ISLAND  OF  OAHU 
(oETWEEN  E5AR9ERS  PC1NT  AND  KAWALHCA  POINT 


(3  i SEAFOOD  AND  CANNERY  SUPPLIES 

i  i 

"(2  (TOWING 
•  ! 

!  ! 

! 2  (PASSENGERS 
!  ! 

(9  HULK  GRAIN*  COAL*  ORES*  COKE*  f£RIUI2€RS* 
!  (ETC. 


( 

(PUGET  SOUND  ANO  VARIOUS  SOUTHWESTERN  ALASKA  FORTS 
! 

(OHIO  AND  ALLEGHENT  R IVERS— WHEEL ING*  WV  TO 
(PITTSBURGH*  PA 
1 

(SITKA  SOUND*  SILVER  BAY 
( 

(MISSOURI*  MISSISSIPPI/  OHIO/  ILLINOIS/  AND 
(TENNESSEE  RIVERS!  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 


TA’L«  3  -  DESCRIPTION  OF  C«€RATICNS 


870. 


!  SERVICE  ! 

S  1.  ftESULATEO  8Y  ! 

!  INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  CJRMCOITICS  CARRIED 
OPERATOR  NAME  !  PERCE  COMMISSION  * 

!  2.  EXEMPT  PC*  Mitt  ! 

!  3.  FtJVATE  ! 

!  9.  LNKNOWN  ! 


POINTS  OT  LOCAL! T  IPS  A.(0  WATERWAYS  # 
OE  TWEEN  WHICH  Oft  CN  WHICH  OPERATED 


C7! AIL  I  EC  CCftP. 

i 

32! ALLIED  OF  FSHC*E  MARINE  CCtp. 

I 

11! ALLIED  REPAIR  SERVICE#  INC. 

i 

20*!  AIL  If  0  SIGNAL#  INC. 

i 

32! ALLIED  TOWING 

i 

1 1! ALLIED  TCWINE  COftP. 


23! ALL  I  CO-SIGNAL#  INC. 

JCETROIT  MC«.  PLANT  ! 

!  ! 
C7! ALLIED" SIGNAL#  INCOF  FOAAT ( 0  !3 

!  ! 

1 1 ! ALLIED/ SIGNAL  CORP.  !3 

i  ; 

2  ti ALTAI*  TRADING  ?C*PCfi AT  ION  !2 

l  I 

23! ALTER  CANGE  LINE#  INC.  !1 

!  1 

!  ! 

!  ! 

33JALUN1NUA  CO.  OF  AMERICA  12 

! SAW  MATERIALS  AND  MARINE  OEPT.  ! 

!  ! 

33UMAK  T0W1NC  CO.#  INC.  !2 

!  ! 

32JARORAY  '*APINE#  INC.  !9 

i  l 

32! AMERICA  OFFSHORE  FLEET  !3 

i  ! 

23* AMERICAN  AND  C ANADI AN  LOCK  !2 

UCUPS#  INC.  ! 

;  i 

?9!AMLRIC  AN  PARGE  I  TOWING  CO.  !2 

!  ! 

!  ! 

!  I 

!  ! 

!  ! 

21  {AMERICAN  BRIDGE  COMPANY  !3 

!  ! 

!  ! 

C1UMERICAN  CANADIAN  LINE#  INC.  !1 

!  ! 

!  ! 

! 

! 

!  ! 

lajAMEPKAN  CO-MERCIAL  EARGE  LINESM 
!CC.  ! 

!  ! 

i  ; 

!  ! 

36JAMERKAN  CONSTRUCTION  CO.#  INC.!2 

! 

!  1 

! 


!9  'OIL  FIELD  SUPPLIES 

!  ! 

! 2  !*2  OIL 

!  ! 

!3  STAR  AND  TAR  PRODUCTS 
!  ! 

! 2  ! DECK  SUPCLIES#  WATER#  DICSFL  FUEL 

!  ! 

!  2  ! TOW  INC#  PETROLEUM  PRODUCTS#  FERTILIZER# 
!  ! CHEMICALS  AND  EULK  CARGO 

!  ! 

! 3  !COK£  OVEN  TAR  AND  COAL  TAR  OILS 


! HYOTOCNLCRI C  ACID 

j 

Iammonium  SULFATE 

I 

STOWING 


! PHIL ADEL°H I A  TO  HOPEWELL#  V*  INLAND  WATERWAYS 

! 

IGULF  CF  MEXICO 

l 

j  NORFOLK#  VA  (LOCAL  USE) 

i 

1  WES  TERN  RTVERS-GULF  COAST 

i 

! INLAND  WATERWAYS 
i 

! AT  LAST IC  COAST#  GULF  COAST#  AND  ATLANTIC  INT»A 
•COASTAL  WATERWAY 

i 

•LOCAL  WATERWAYS  IN  THE  DETACH  AftF A 

i 

•INLAND  WATERWAYS#  EAST  COASTS#  AND  OCEAN  (IDLE) 

i 

SJAMES  RXVER-HOPEWELL#  VA  TO  NORFOLK#  VA 

i 

i«ISSISStPFI  RIVER  —  C9UAWKA#  XL 


! CCAL#  STEEL#  SCRAP#  GRAIN#  CONTAINERS  AMD  !MIS>ISSIPFI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS  AND  GULF  I*TRA- 
IGENEPAL  CCMMODITliS;  3ULX  PRODUCTS- REGULATED* COASTAL  WATERWAY  SYSTEM 


! AND  EXf»PT 

! 

STOWING 

! 

1 

'•0A9GE  AND  LOG  TOWING#  VtSSFL  ASSIST 

2 

{LIQUID  MUD  FOR  OILFIELD 

( 

•TOWING 

I 

!  PASSENGERS 


!  DRY  CARGO  (GRAIN#  FERTILIZER#  COAL#  S»LT# 
! AND  GRAIN  oRCOUCTS) 


{POINT  COM,  f  0  °1  HARPOt 

i 

i 

•SOUTHEAST  ALASKA  D IRON  ENTRANCE  TO  CAPE  SPENCER 

t 

j SOUTH  LOUISIANA  AND  INLAND  WATERS 

i 

! GULF  CF  MEXICO 
• 

•ST.  MARYS  RIVER 


•MISSISSIPPI  RIVER  Of TW££N  NEW  ORLEANS#  LA  AND 
•ST.  PAUL#  mn;  ILLINOIS  RIVER  BETWEEN  GRAFTON#  IL  ! 
1CHICA50#  ILJ  OHIO  PIVER  BETWEEN  CMRC#  IL  5 
!  PITTSBURGH#  PA,*  TENNESSEE  RIVER  3ETUE‘N  PADUCAH# 
».<Y  AND  KNOXVILLE#  TN 


•STRUCTURAL  STtfL  AND  CONSTRUCTION  «DUl?Ht.NT  {GULF  INTRACOASTAL  WATERWAT  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


!  AND  MUPIALS 

! 

{PASSENGERS 


! 


C 1 ! AM£R IC  AN  CRUISE  LINES 
{OPERATIONS  NGN. 

! 

i 

32l AM *MC AN  CYANAMID 


C75AMCRICAN  DREDGING  CO. 

! 

1 

23! AMERICAN  ELECTRIC  POWER-FUEL 
! SUPPLY  RIVER  TRANSPORT »T ION 
{DIVISION 


16!  AMCR  IC  AN  GENEPAL  TRAN5P.#  INC.  !2  !3ULK  PMPClfU» 


•TOWING#  STfcL#  PETROLEUM  PRODUCTS#  COAL# 
•COKE#  SULPHUR#  SUGAR,  CREOSOTE#  GRAIN# 
•SCRAP  IRON#  CHEMICALS#  SHI#  AND  GfNS  **L 
{COMMODITIES 

1 

j  DREDGING  AND  CCNSIPUCTICN  MATERIALS 

! 

JPASSSNOEPS 


! 3  ! ACRYLONITRILE#  ACETONE#  AND  Me  TH*NOL 


{SYSTEM 
1 

’{BETWEEN  • .RR(N#  ft!  VIA  NAPkAGANSETT  2 A Y#  LONG 
{ISLAND  SOUND#  HUDSON  RIVE®#  N  Y  BADGE  CANAL#  LAKE 
•ONTARIO#  ST.  LAWRENCE  SEAWAY  t  SAGUENAY  ftIVE«  TO 
•TAOOCSSAC  P.C.  CANADA  (NAY-CCI • )  #  A. I.  TO  W.  PALM 
•BEACH#  FL  VIA  ICW  (  ATLANTIC  OCEAN  (MAY-NOV.) 

{ 

1 INLAND  WATERWAYS 


SPUGET  SOUND 

1 

’{ATLANTIC  COAST  AND  INTRACOASTAL  WATfftWAYS; 
!OKtECMOaEf  WATERWAY  AND  CHESAPEAKE  DAY  AREA; 
{MISSISSIPPI  RIVEN 
! 

!  PAKTASK-W  F  ST WE  GO#  LA  t,  DELT  A-HAPVEY#  LA  AND  -JATON 
IftCUGE  TO  HARVEY 


•WCPK  CUT  IV  WAUR  •  TP  t  NS  SPOILS  TO  DISPOS  ALIDELAw  »T?  RIVER  l  PAY#  CCD  CANAL#  PATASACO  RIVfR 
•AREA  {AND  CHESAPEAKE  8A Y 

j 

{TOWING  AND  COAL 


{GREEN#  KANAWHA#  MISSISSIPPI#  MONCNGAhELA#  AND 
•OHIO  RIVERS 


32! AMERICAN  GULF  I#  INC. 

1 

32i AMERICAN  GULF  II#  INC. 

1 

"!2i AMERICAN  GULF  SHIPPING 
1 

32! AMERICAN  GULF  V#  INC. 

-1 

42! AMERICAN  HAWAII  CRUISES 

! 

33! AMERICAN  HEAVY  LIFT  SHIPPING 
ICO. 

! 

32! AMEP IC  AN  MARINE  OF  f SHORE  COPF 
1 

C2!AMEM!C/N  “.*f‘!T!“£ 


23! AMERICAN  VILLING#  INC. 

! 

33! AMERICAN  OPERATORS#  INC. 

1 

39!  AMERICAN  PRESIDENT  LINES 

! 

15!AM£PICAN  ft tVf R  CRUISES#  INC. 

! 

! 

! 

1 

31! AM£P ICAN  RIVER  LINES 


32!  AMERICAN  RIVER  TRANSPORTATION 
ICC. 


{GRAIN 

j 

Igrrin 


{GRAIN 

1 


•PASSENCEFS 

! 

{CLEAN  PETROLEUM  PRODUCTS 


!9  ‘DRY  DECK  CARGO 


!  GULF  INTRACOASTAL  W  AT  ERWAY  — SLACK  WARRIOR"  TOMS  XG“ 
nfe  AND  LOWER  NISSPSIPPI  RIVERS 
1 

!U.  S.  GULF  COAST  AND  WORLDWIDE 

j 

iwORLOWIOE  FROM  U.  S.  GULF 
! 

5WORLOWIDE  FROM  U.  S.  GULF 

1 

lu.  S.  GULF 

! 

•8ETWEFN  THE  HAWAIIAN  ISLANDS 
1 

!U.  S.  PORTS  AND  WORLDWIDE 

! 

1 

13ERWICK#  LA  AND  MORGAN  CITY#  LA 


•CRUDE  ('ll  panohC'R  AND  D«r  CARGO  Alt  IN  AijlKlO.  s.  PORTS  ANO  ISRAEL#  EGYPT#  FAR  FAST 
!  ! (INDONESIA#  PH ILI PINES)#  ANY  MEOIT  £*RANEAN  PC»TS# 

•  ! ALSO#  3ANCLACESH  ANO  PAKISTAN 


{TOWING  (CHARTERS  TO  OTHE»S) 

1 

i TOWING 
! 

{PASSENGERS  AND  GENERAL  C  AftGO— CON  TAIN*  ft  S 
! 

{PASSENGERS 

! 


{COMMODITIES  (DRY  SULK) 


•2  {GRAIN  AND  GRAIN  ®RODUCTS 


•INLAND  WATERWAYS  AND  WESTERN  RIVERS 
; 

Ifcreign 

I 

•WORLDWIDE 

1 

!ST.  JOHNS  RIVER  BETWEEN  JACKSONVILLE#  FL  AND 
SSANFCPO#  FL  AND  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY 
{FROM  ST.  JOHNS  RIVER  (JACKSONVILLE#  FL)  TO  SI. 
{AUGUSTINE#  FL 
! 

•INLAND  WATERWAYS  (MISSISSIPPI  RIVER  AND 
{TRIBUTARIES) 

l 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

{ 


TA?l* 


description  or  operations 
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!  SMVICE  ! 

!  1.  AE4ULAUD  3ir  ! 

I  INTERSTATE  COM*  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRICO 
cmefmof  name  1  commission  * 

i  2.  EXEMPT  FOR  Ml**:  ! 

I  !•  PRIVATE  ! 

f  9.  UNKNOWN  i 


POINTS  OR  LOCAL  IT  l  ES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  0*  CN  WHICH  OPER  ATED 


?9l A*OCC  OIL  CO*  19  i 

(MARIM  DEPT.)  !  1 

I  !  t 

3J(ANAHU»C  tcutkl  CO.  { 2  MOWING 

I  !  ! 

36IANCNCR  fXCU»$ION/  INC.  !  2  MASSENCE 

!  t  ! 

3  ?! ANCHORAGE  LAUNCH  SftVXCF  (2  l*ASSENCs 

I  l  I 

1  !  I 

■’dlAVOCASCN  EARCF  COMPANY  (2  (LUUM/ 

!  !  (CCNSTRUC 

!  !  1 

CJIANDfMSCN  EXCAVATING  l  WRECKING  !3  (RIM  RAP 


IWCPLOWIOE 

I 

1 


{HAWAIIAN  WATERS 

! 

I 

I 


CHAP MICAS  TRACING  TRANSPORTATION!:  (PEMOLEU*  PRODUCTS  {WCPLDWJOE 

!CCM»ANY/  INC.  !  !  I 

!  !  !  1 

1 5 !  *P  £•  IC  AN  TRANSPORT  LI \2S/  I*C.  II  CHEESE/  COF«FE  *(  AN?,  MACHINERY  PARIS/ {WQRLOW  IDE 

!  !  ! GENE*  AL  CAfi 00/  MILITARY  POLLING  STOCK  AND  ! 

!  !  MILITARY  CENM*L  CARGO  ! 

!  It  ! 

AZtAPEAlCAN  WOUACATS  13  I CCNSTRUCT ICN  SHPPfNT/  CRANES/  WINCH'S/  {HAWAIIAN 

{  !  t  SPOOLS#  ETC.  { 

!  I  !  I 

291 A*OCC  OIL  CO*  { 9  {  { 

{ (RAPINE  DEPT • )  !  i  ! 

!  !  I  I 

3  3 !  AH  AHJA  C  TCWtNO  CO.  !2  MOVING  {GALVESTON 

<  !  !  t 

36IANCHC*  f  X  CU9$ I  ON/  INC.  !2  I»ASS«H££*S  {PUOfT  SCU 

!  t  t  { 

!?! ANCHO* AGE  LAUNCH  SMVICF  12  1*ASSENC'»S  ICCLURPIA 

!  !  i  I COLUPP I A 

(  !  !  I 

’dlAVOCASCH  6AACF  COPPANY  12  (LUUM/  PILING/  TRAILERS/  SPAVfL/  AMD  {ALASKAN  W 

!  I  {CONSTRUCTION  ECUIPPCNT  I 

I  !  I  ! 


3J!AN0r«$0h  PETROLEUM 

! TRANSPORTATION  CO./  INC. 

! 

J4! ANDf MON  TUG  £  PA*OC  CO. 

I 

i 

3C! AND £R SON/  P*l PH  LUMBER  CO./ 
!INC. 

! 

3t! ANOfFSCN-TULLY  CO. 

I 

Coi ANDC ATOM  PA»IM/  INC. 

! 

?3{AN0P(C/  INC. 

j 

3  3  { A  ,V  R  PIPfLlNf  COMPANY 
! 

! 

! 

1 1 1  ANT  APT  S  CCRP* 

1 

! 

! 

32! ANT  ILL  •JPcLINt  CONSTPUCTICN 
ICC./  INC. 

I 

! 

CJ'.APfX  *APISf  COR*. 

! 

I 

29JAPIX  TOWING  CC* 

• 

! 

I 


32IAPOLLO  MAP  INI  TPANSP./  INC. 

! 

! 


{GALVESTON  DAY  AREA  AND  DOUBLE  BAYOU/  TK 
{ 

{PUGET  SOUND 
t 

ICCLUKPIA  PIVEA-TERMINPL  6  (PORT  OF  PORTLAND)/ 

I  COLUMP  I A  PtVt»-ASTO*IA*£A$T  END  MOORING  BASIN 
I 

{ALASKAN  WATERWAYS/'  INSIDE  PASSAGE  TO  WASHINGTON 
I 
I 

1ST.  LOUIS  3At;  DULUTH/  MR 
!  !  { 

i  !  i 

(2  MOWING  AND  PIHOLEUN  PRODUCTS  {GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

t  t  { 

{  t  i 

{ 2  (GENERAL  CONSTRUCTION  EDUIFMENH  ASSIST  {SOUTHWEST  t  WESTERN  ALASKA 

l  {DOCKING  SHIPS  ! 

(  (  1 

13  I  IIDLF 

!  {  I 

!  !  1 

13  ! LOGS  {LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  (MILE  *37.2  TO  8*4) 

I  I  ! 

! 2  (GRAIN/  >LAC/  AND  «*4VEL  !  IDLf 

(  !  1 

1 9  |  i vR EAT  LAKES 

!  I  I 

(3  !GCHE*«L  DEC <  CAP-.C/  SUPPLIES/  FPCSM  WATER/  {OFFSHORE  fiUtf  Of  MEXICO  (CCS)/  PRIMARILY  IN  HUH 


I  {AND  JET  FUEL 

(  ! 

{  ! 

12  'TOWNS 

t  l 
(  i 
!  t 

(3  (SUPPLIES  i  COMPANY* S  DRAGLINES 
!  I 
I  ( 

!  I 

12  (CRUDE  OIL/  FUEL  TIL/  ALLUSIS/  GASOLINE/ 


(ISLAND/  EAST  BREAKS  AND  SOUTH  GALVESTON  AREAS/ 
I3C-2C0  NILES  OFFSHORE 
i 

{HAMPTON  C»EEK/  NEWPORT  NEWS  CHANNEL/  NORFOLK 
(HAReC*/  VA/  CHESAPEAKE  8AY/  CAST  COAST/  AND  GULF 
(Of  MEXICO 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTfiACCASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA/  INLAND  CANALS  I  WATERWAYS  IN 
{SOUTHERN  LOUISIANA 
! 

(WORLDWIOE 


!  {GRAIN/  FrRTHIISP/  AND  OTHf*  BULK  PRODUCTS  I 
i  {  ( 

12  (towing;  *d  and  •?  fuel  oils;  crude  oil/  and  inew  Orleans/  la  to  $t.  lcuis/  mo;  houston/  t t,  to 


2*  i  AF  SOIL  E  ISLANDS  C*UISF  SCRVIM/S2  !MASSfN'.US 


!  i solvents;  0FFSH09*  f 00 X P vf N I 
{  ! 
t  ! 

!  t 

t  I 

12  {towing;  oil  mild  related 
{  ! 

!  i 


!LID.  1  1 

!  !  I 

C9»ACU*  TANKERS/  INC.  {9  {DISTILLATES  *H9  LUEPICANTS  IN  PUlK 

!  i  ! 

1 2{ ACU**t US  OFFSHORE  LOGISTICS/  12  {DIESEL/  WATER/  *if  THAN  JL  #  LICUID  *UD/  AND 
(INC.  !  {BULK  CARGO  ("ACHIN FRY  f  *ISC.) 

!  I  ! 

32{ AR-LOU/  INC.  {9  | 

(  1  ! 

32! ARANSAS  ORILIING  WORKOVER/  INC.S9  (WC*KOV|P  RtfS-»K  SUP’i;!W.XS  CpEWMEN 


33{«*9CP  MARINE/  INC. 

i 

32! ARC  CPEW5CATS/  INC. 


A 1 ! A*  CC  *  AR IN  £/  INC. 

( 

! 

32! ARGOSY  CFFSMC*!/  LTD. 

t 


32! AR I F S  aCAT  CC.  STATION  2 

2 

31!ACKANSA$  p I V  *  A  CO. 

! 

H*  ****«<>?  •iy£A*OAT  CC./  INC. 

! 

?  I !  AR  KANS  AS  VALLFY  DREDGING  CC. 

! 

! 


13  !L£A$r  TANK  JAROES  TO  OTHFRS 
!  I 

!9  !  VARIOUS  GIL  MELD  RELATED  E9UXPMFNT  AND 
!  ! SUDPLICS 

i  i 

*!  2  !  PETROLEUM  PRODUCTS  AND  CRUOE  OIL 
!  ! 

!  I 

! 3  (FUEL/  WATER /  BULK  C**GC/  lUUXO  MUD/  AND 
!  {MISCELLANEOUS  DEC*  CARGO 
!  ! 

!  ! 

! 2  ITOWINC 
!  ! 

! 2  !Cfl AL 
!  ! 

12  MASSfSSMS 

!  ! 

(2  {CONSTRUCTION  MUPMENT/  SAND/  GRAVEL/  AND 
I  {ROCK/  Oft* DOING  0®EPATICNS 
I  I 


?  4 { A  RKHCL  A  SAND  AND  (RAVEL  COMPANY! 3  (TOWING/  SAND/  ANA  GRAVEL 


?i!A*NOLC  TRANSIT  COMPANY 
1 

32! ARNOLD/  CHARLES  L. 


32(ARNCLD/  CHARI  f  $  L.  t  L  EH  ANC  /  12  MOWING 


i  I 

(1  {FREIGHT  AND  PASS«'NCC>S 
1  I 

(2  {TOWING 
!  ! 

!  ! 


{{LOUISE  A.  !  I 

I  !  ! 

32!  ARNOLD/  0UDL1Y  M.  12  MOWING 

!  !  ! 

!  !  1 

17! ARROW  TRANSFIR  AND  STORAGE  CC.  !9  {DRY  BULK 

I  !  I 

2  9!  ARROW  TRANSPORTATION  !2  !G*  A  IN/  CCAL/  CTH**  aui*/  *ko  STEEL 

(  !  1 


!ST.  LOUIS/  NO;  CALHOUN  (MIW)  (TENN)/  PITT S3UAGH 
! (OHIO  RtVER);  ST.  PAUL  (UPPER  RIVER);  CHICAGO/ 
ml;  tulsa/  ok;  little  rock/  ar;  and  weirton/  wv; 

» C*ST  AND  GULF  COASTS 

I 

IGULF  OF  MEXICO/  ATLANTIC/  CARIBBEAN/  MISISSIPPX 
(RIVER/  AND  INTRACOFISTAL  LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

!3ArritlO-APOSTLC  islands  and  checuamagoh  SAY 
I 
( 

!0ALTIM0RE  AND  CHESAPEAKE  PAY 
! 

IGULF  OF  MEXICO 


!  IDLE 

I 

{COASTWISE 

I 

IGULF  t NT* ACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  RIVER  SYSTEM 

! 

(LAKES/  3AY S/  AND  SOUNDS  OF  SOUTHERN  LOUISIANA 

! 

J 

UUIF  OF  MEXICO  TO  ATLANTIC  PORTS  AND  ALASKA  TO 
! *CST  COAST  PORTS— PERSIAN  GULF 
! 

{FRESH  WATER  9A YOU  IN  INTRACOASTAL  CITY/  LA;  SA9INE 
(PASS  CHANNEL  SABINE  PASS/  TX  AND  EUGENE  ISLAND 
{CHANNEL/  LA 
! 

(GULF  COAST/  MOBILE  TO  BROWNSVILLE 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TPIPUTARUS 
I 

(ARKANSAS  RIVER  BETWEEN  MILES  116  A  NO  130 
! 

(ARKANSAS  RIVER  -  WHITE  PIVER/  ETC. 

! 

I 

{ARKANSAS  RIVE*— VAN  SUREN/  AR  AREA 
! 

(MACKINAC  ISLAND/  ST.  IGNACE/  AND  MACKINAW  CITY/  M 
I 

(LAKE  AND  RIVER  HARBORS  OF  NEW  ORLEANS/  LA  AMD 
MNTRACOASTAL  WATERWAYS 
I 

(LAKE  AND  RIVER  HA*BOR  OF  NEW  ORLEANS/  L»  AND 
MNTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

(LAKE  OR  RtVER  HARBORS  OF  NEW  ORLEANS/  LA  AND 
MNTRACOASTAL  WATERWAYS 
! 

HOLE 

I 

{MISSISSIPPI/  OHIO  RIVER  SYSTEMS  AND  TRIBUTARIES 
{THEREOF— WARRIOR  RIVER  SYSTEM 


▼AfLC 


D£$CPI»TION  Of  OPERATION? 
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f  !  !  service  1 

K  !  !  1.  REGULATED  1Y  ! 

c  (  i  interstate  co*-  !  principal  cc***coit:es 

!  cp'raiof  name  !  perce  commission  ! 

D  !  S  2.  EXEMPT  FOR  MI*E  ! 

T  !  !  3.  RRtVATE  ! 

!  !  9.  INKNCWN  ! 

CARRIED 

l 

!  POINTS  OR  LCCALIT  S  AND  VAT£PVATS# 

!  BETWEEN  WHICH  0»  ON  WHICH  OPERATED 

{ 
i 

i 

! 

23(A$H*R  MARINE  RENTALS 

!  2 

! 

! TCVING 

i 

!GP*AT  LAX*  HA* JOSS 

70!  A  S  HI  AN 0  OIL/  INC. 

! 

!  3 

!  BULK  °f  T*Ol EUJ*  PRODUCTS 
! 

•GULF  INTRICOASTAL  WATERWAY  A  AD  “ISSISSI°PI  AND 
(OHIO  RIVER  SYSTEM 

32! A S  SCCt  ATES  RENTALS#  INC. 

!  2 

! GENERAL  CARGO 

*»rs  t  souos 

3?!A$rc*iA  plywccd  corp. 

i  2 

{TCVING#  LOGS 

! LCWFP  CCLUKP1A  RIVER  AND  TRIFUTARIES 

Cl !  Atcc 

19 

!°UPOLEUM-S.TADE  -  AND  LOWER 
! 

(NEW  YORK  HARBOR#  LONG  ISLAND  SOUND#  AND  HUDSON 
(RIVER 

32(ATH£NA  CONSTRUCTION 

!(A  DIVISION  Cr  HELLENIC#  INC.) 

13 

iccnst»uct;cn  *cuip*ent  s  sullies 
! 

(SOUTH  LOUISIANA  -  ALL  POPTS 
! 

• 

At! ATKINSON/  out  F.#  CCNST*UCTICN 
ICC. 

!9 

Kcnstaucticn  esuipment  and  material s 

(PORTS  OF  LONG  BEACH  AND  LCS  ANGFLES-f ACIFIC  OCEAN 
!F*OM  PORT  HUSNCME  TO  SAN  DIEGO 

C7!  ATLANTIC  CO.#  LTD.#  PARTNERSHIP 
! 

! 

19 

ISL2CHAPTER  0  AND  C  CHE* ICAL5#  LUTE 

OILS 

SFPECRORT#  TX#  GALVESTON#  TXJ  “EAUMONT#  TX# 
(PHILADELPHIA#  PA#*  NEW  YORK#  NY#  NEW  HAVEN/  E T# 

(AND  GROTON#  CT 

t  3!  AtLAfiT  1C  MAP  INC  CONST. 

! 

|9 

! TCWING 

ibCAUFOXT  AND  HILTON  HEAD#  SCI  CHARLESTON#  SC  TO 
(SAVANNA**#  GA 

33JAUANTIC  *ICHFIELO  CCMPANY 

13 

! OIL  FIELD  MOOUCUfN  AND  REPAJR  PARIS 

X 

(CORPUS  Cn*  IS1 1#  TX— 8AY  AND  HARBOR 

32! ATLAS  MARIN*  SERVICE#  LTD. 

12 

ITCVING 

(GULF  OF  MEXICO 

32! ATLAS  OffSHOAE  BOAT  SERVICE# 

!  INC. 

12 

!  GENERAL  OILFIELD  C*AGC/Oc.C*  CARGO 
! 

(GULF  CF  MEXICO  NOT  EXCEEDING  200  MILES  OFFSHORE 
( 

2C! ATLAS  TONING  CO. 

•2 

!  TONING#  FURNACE  SU3#  A  NO  OAAVFL 

•OHIO#  KANAWHA#  AND  ELK  *1V£PS 

30! AUGUST  A  BADGE  CO. 

i  2 

(CHARTERS  TO  OTHtFS 

•inland  waterways 

1 1 ! AUGUST  A  TOWING  CO.#  INC. 

! 

! 

!  2 

ITCVING#  PUSHING  .ARSES  FOB  CTHCRS/GUIN# 

!  SAND#  fE*TIL!2«D/»iAUL:NG  C«4IS,  FERTILIZER# 
ISCY5EANS#  AND  CTMEA  COMMODITIES 

(EAST  COAST  INI RACO AST  AL  WATERWAYS#  FAYS#  RIVERS# 

(AND  LIMITED  OFFSHORE 
» 

32! AUSTRALIA  POINT  FLEETING#  INC. 

12 

(TCWING  (HA* *TOP  SPRVICES) 

(PLAOUMINE  HARQOR 

321 AVA • S  BOAT  DENTALS#  INC. 

!2 

! PA  S  JrN6£*$ 

!«UA»ANTIN«  »AY  TC  sJUAA  S— MI  SSI  SSI  PPI  RIVFR 

22! AYE  LIMITEO 

1 

i 

!  2 

1  TCWING 
l 
! 

(PASSES  LEADING  OUT  CF  TEXAS#  LOUISIANA#  AND 
(MEXICC;  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSI*PI 
(RIVER 

321 AJI S  BOAT  OPERATIONS#  INC. 

12 

I  GENE* AL  OILFIELD  CARGO 

(GULF  CF  MEXICO 

33! B  l  3  TOWING  CO. 

!9 

ITCVING 

IINTERCOASTAL  WATERWAY  MISSISSIPPI  RIVER 

1 1 ! 6  t  3  TUGS#  IKC. 

!3 

(TCVING 

(JAMES  RIVER 

321c  t  C  BOAT  *ENTALS 

!9 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  CF  MEXICO 

3 2  j  c  t  C  Oil  CO. 

! 

!9 

(CREW  M**?tJS  ANO  SUPPLIES 
! 

(LAKE  SALVADOR  AND  THE  BAYOU  COU*A  AREA  SOUTH  CF 
(LAKE  SALVADOR 

32! a  t  G  MARINE  SERVICE#  INC. 

!  2 

(OILFIELD  *:uiP*tNl 

.(GULF  OF  MEXICO  V.  0.  ®L<  *6  APE4 

37!  *  t  5  NAVIGATION 

!<5 

STOWING 

1 

(COOS  ft AY#  OR 

32! P  &  R  BOAT#  INC. 

! 

!  9 

loll  FIELD  SERVICES#  PUSH  DECK  AND 
! ('ARSES  TC  Oil  FIUD  LOCATION 

CARGO 

(GIL  FIELD  CANALS#  3 AYS#  AND  SCUND 
! 

22UJ3  SCAT  RENTALS 
! 

12 

! CREW  AND  CARGO 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACCASTAL  WATERWAY 
(CF  LCU If! AN A 

32! Etb  NAPINE  TSANS PC STATION#  INC. 

!2 

IFREIGHT 

(WEST  COAST  t  ALASKA 

11SESD  ECUIPPENT  CO. 

!2 

SCREWS  <  ECUlPMENt 

i  ELIZABETH  RIVER-ANCHORAGE 

i«ie.  e.  bivep  scats 

1 2 

!',»SS‘.NOl\»S 

(OHIC  RIVE*  ** II ES  400  TO  CCS 

20! 5.  N.  TOWING  COMPANY 

!9 

! 

i 

32!“.  P.  TOWING  CC.#  INC. 

! 

!2 

SSPAIN#  SALT  AND  SCRAP  IRON 
i 

1 GUL r  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  LOVER  MISSISSIPPI 
(RIVER 

32! 5 A3CQC  K  2  WIICCX  COMPANY 
! 

!9 

ITCVING#  OIL  WELL  DRILLING  f9UJ»MtNT  AND 
! MI SCFLl ANECUS  CA*fC 

!NtV  ORLEANS#  la;  INTRACOAST Al  WATERWAY;  VASICUS 

•waterways;  and  gulf  of  mexicc 

1SIEACKU5#  HOWARD#  TCVING#  INC. 

12 

ITCVING 

ImI AMI#  FL 

33! c ACCN  I OWING  CO.#  INC. 
i 

12 

!  TCWING 
! 

(HOUSTON  SHI®  CHANNEL#  INTRACCASTAL  WATERWAY#  AND 
(MTSSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

32'BAGAIA  OFFSHCPE  30ATS#  INC. 

i 

!9 

!PASSENCC»S 

J 

X 

ILEEVILL*#  LA;  BAYCU  IAF0U»CH£  TO  THE  GULP  OF 
("EXICC-10C  »IL*S  OFFSHO** 

36! E AINPRIOGE  MARINE  S£RV.#  INC. 

i3 

! GENERAL  CA*GO 

•PUGET  SOUND  AREA 

36ISAINTE  R  TCWING  COMPANY 

!  2 

ITCVING 

sw«  -  sssTuusr  ns;ri 

C^ifAKCP-WHITEUY  TOVING  COMPANY # 

jthe 

12 

ITCVING 

! 

JMALTIMORE  HAR?OR#  CHESAPEAKE  SAr  AND  TRIBUTARIES# 
SAND  OELAVARE  RIVER 

16! BALOV] N  MARINE  3RCKERAG*/ 

! BALDWIN  SERVICE 

*2 

(CAUSTIC  SOO 4 

{MISSISSIPPI  RIVER 
( 

21I3ALDWIN  TRADING  CC. 

!9 

! PE  TBCC  H£MJ  c ALS 

(MISSISSIPPI  VALLEY  GULF  CCAST  REGION 

13I8AL0HN#  JERRY 

|9 

! 

! 

C9! BALTINCRC  GAS  AND  ELECTRIC 
! COMPANY 

I? 

•COAL  ASO  OIL 
! 

X 

!OALTIMO»E  HARBOR#  CM£SA»EAKC  BAY#  AND  TRIBUTARIES 
! 

C9!feALTIMCR£  LAUNCH  AND  MARINE 
(SERVICES#  INC. 

!  2 

(TOWING#  (PASSENGPAf— DECK  a  sy  CAMN 
!  PROVISIONS ) #  AND  A0T4JU  V*T*» 

(WITHIN  BALTIMORE  HARBOR  AND  INLAND  WAT E*$-NOR FOLK 
(TO  PHILADELPHIA 

35! S ANET  TCWING  1  SALVAGE  CO. 

!  2 

! 

(IDLE 

TJ*U 


?*kmmioh  c r  operations 


3 


SFRVIC5 

1.  REGULATED  ay 
IM-ftSTATt  CO"- 
mct  ccmmisszo* 

?.  exempt  fcr  h:«e 

2,  F •  IVAY 2 
<>•  UNKNOWN 


aci\CI»*L  COMMODITIES  CA°ME0 


CUBANS  C0RFC2A1I0N 

i 

JJWayu,  j.  w.  towing,  i*c. 


?e!{*t  c»  ikc. 

j 

UlMl'iHS*  INC. 

? fti  5 *^0-  !NC. 

i 

Cii*»A5E  ;ULK  TRANSPORTATION 
! 

■ 

•aisAAEt  **  m  cc. 

5 

29S5AAGE  manager**?.  *vc. 

! 

t 

I 

t 

t 

1*UA»GC  aENT»L  *  SALES  C  3. 

i 

J3itA>SC  TRANSPORT  cc. 


2  SCORN,  SOY3c *NS,  *NC  CHARTERS  IC  OIH<R$ 

i 

J  !  CILf  I2LD  StPPtI*S  -  SiPSSXNtL  A  NO  CA»<iO 

j 

9  ‘CORN  ASO  SOYBEANS  (CHAtl'RS  IC  OTk£*S> 

1 

2  !L»»D,  VEGETA'l*  *2L,  (SUVA),  <511 


!<  I  A{  *  (ONE/  KLJtM  ,  °**NCL,  SoLFURIC  »C!D, 
!  IPEWEM*,  ACmCMtFIU/  STYSfHE/  OLEUM, 

!  !*CN0C*<l<>90fc»NUN*,  OUSEL  FUU,  'JNLC*D!D 

!  SAS,  JfT  FUEL,  MP1HA,  M*$C.  DRY  CARGO, 

1  iVEGiTA'L*  <*US,  ’•CLASS'S  AND  TALLOW 

!  \ 

! 2  iCHARim  to  side’s 

2  j 

!  2  'iTCVlNG,  *Ul*  avs  CAJOt  OILS 


UCHAfD 


•9  'ACITCH  FISH 

i  i 


UISARLtYCCRN'S  ejVtFcCATS,  INC,  12  !?A$?rN5*R$ 
1  !  ! 

JKlfcARClD  DIVISION  !  J  !0»RLU‘*  * 

IN.  L.  INDUSTRIES,  INC.  !  !CA«SO 

!  (  ! 

72!£AA»ICS,  JAY  J.,  PCAY  RENTALS,  !2  'TOWING 
UK.  !  ! 


J  J  !D»KLIN*  *UO,  CH'PICALS,  anj  * t  $CCLL*N* OUS 
!  SCAOSO 


?1!tA*lLf Y,  EUGENE  H. 

! 

! 

21!jAR*LFY,  EUGENE,  JR.  J->  JMAOJOR  W0R< 

!  !  ! 

23!f *SIC  RAPINE  19  J 

!  !  ! 

?2! t AS  IN  ytilKF,  IVC.  t  9  1TCWIN3 

!  !  ! 

22I2ATEMAN  CLEANING  IS  IC»*Oc  *  CA9M0 

!  !  i 

JtlMTEY,  CAUL  D  INK,  INC.  !2  'TCVINS 

!  !  ! 

221EAKN  ROUGE  FORT  (OMMSSICN  ‘9  JICWlNi 

!  !  ! 

3?K»Y  i  DELTA  TOWING  CC.  19  !?HI?  ASSISI  TUC  SLAVIC* 

!  !  1 

Cl! tAY  LACY  CAUISEA  !9  JRASSFNGEPS 

!  !  ! 

C 3 ! 5 AY  LINE  TCUFS,  INC.  12  «PAS$FNG?®S 

!  1  1 

!  !  1 

C  J!  fcAY  POINT  NAVIGATICN  C)»P.  12  JPASSENCE'S  AND  F  3513“  I 

!  !  ! 

C3!2AY  PIOCE  WATER  <  LIGHTER  AG*  *2  |WAT£0 

! CC.,  INC.  !  ! 

(  !  • 

?  5!  -  A  f  SHI»iUllDI,NG  CC«P.  !  2  !  TOWING 

!  C SUSSI 0 IAP Y  C*  MANITOWOC  CO.,  !  ! 

! INC. )  !  ! 


9  iTCUlNg,  SMlfTiN*,  »NO  MARC*  «0«< 


Jtt'ATEY,  CARL  DINK,  INC. 

! 

2216AYCN  ROUGE  FORT  (OMMSSICN 
1 

35!C » Y  t  O'LTA  TCWING  CC. 

! 

Ct! t AY  LACY  CPUISE< 

1 

C 3 ! 3 AY  LINE  TCURS,  INC. 

! 

I 

C  J!  fcAY  POINT  NAVIGATION  C)»P. 


CIS  5# Y  STATE-SPRAT  t 

! FFOVIN  CSTOVN  S.S.,  INC. 


CJ!2AY  TANr  =  ps,  INC. 


1 1 ! 2 AY  TCwING  CC»®. 


ISlfAY  IRANSFOPIATION  CCPP. 
!  D/e/ A  ST.  PHILIP  TCWIN., 


JJHAY,  INC. 

! 

! 

JJIOAY-HCUSICN  icwins  CC. 


JJUAYCU  CITY  EARS!  LINES,  INC. 
> 

32! ?AYCU  FLEET 
! 

!2!S*TCO  LAND  t  PA®IN E  CCPP. 

! 

2 2! c AYCC  PARINt  CORP. 

f 

ClisfAt  •  tLNKER,  INC. 

! 

<A!EfA»E®*S  LANDING 
! 


7  !*ASSeN6«PS 


3  ! SAND,  POCK  4N0  GPAVsL 


12  IP'TPOlFU’'  PROOUC’S  AND  CPUOc  OIL 
!  ! 

19  ! TCWING 

j  t 

!9  i 

!  • 

12  !L  I J  J!  0  .MUO,  ®IP.S,  AVO  C»Y  CARGO 
1  ! 

12  1PASSSN5EPS,  U.  S.  •’AIL,  AND  FREIGHT 
!  ! 

12  !PAS5!N€£PS 

i  i 


CtieCAP  ■ARINE  SERVICE  12  1GEN£»AL  TOWING  Avi>  LISTING 

(  l  ! 

!  !  ! 

UUEATTY,  INC.  !  3  1PAPINE  SALVAGE 

!  !  ! 

!  !  ! 

211  Sf AVER  CONCRETE  t  GRAVEL  CO.  13  1TCWING 


IslEEAtTY,  INC. 
! 


2312IAVCP  ISLAND  4CAT  CC. 

! 

15! SELCMf  P  PAAINf  SALES,  INC. 


12  1 PASSCNCE  *S,  HISCELLAN-CUS  CACGP/  ano  AUTOS 

i  i 

! 3  1FUFL  OIL 


PCINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS, 
dE  IWf  f  •,  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 


1NCU  ENGLAND  WATERWAYS 

J 

!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ARKANSAS,  ILLINOIS, 
1MSSISSIPFI,  CHIC,  AND  TENNESSEE  MVERS 
1 

•INLAND  WATERWAYS 

i 

"lyULf  CF  MEXICO  AND  CALCASIEU  RIVER  (CAMERON,  LA) 

1 

1ISLAND  WATERWAYS 
I 

i NE W  CDLf ANS,  LAI  PAYAGUfl,  PCNCE,  SAN  JUAN,  PUERTO 
1  *  I  CO 
1 

1LCWEA  MISSISSIPPI  R IVs R 
1 

1INTPACOASTAL,  WEST  HOUSTCN,  TXJ  LOWER  AND  U»PER 

iPisstssiPFi  river  and  tributaries;  ST.  LOUIS,  «o; 
!M.  VERNON,  IN;  OHIO  PIVEo;  ILLINOIS  RIVER  TO 
1LEM0NT,  IL,  DELAWARE  R IVER,  PISSOURI  RIVER  TC 
ISIOUX  CITY 
1 
1 
i 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  ANO  IEXAS; 
{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM;  9 ATOUS,  DATS,  AND  LAKES 
1  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

OCRING  SEA,  GULF  CF  ALASKA 
1 

•LUOLCW,  KY 
1 

1  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! AND  PtSSISSIPPI  RIVE* 

| 

•INLAND  WATERS  OF  THE  UNITED  STATES— PCSTLY  IN  THE 
•VENICE,  LA  AREAS  AND  MISSISSIPPI 

j 

ioHIO,  ALLEGHENY,  AMD  MONCNGAHELA  MVCRS-12S  MILE 
•RADIUS 
1 

•PITTSBURGH  AREA 
1 

•IDLE 

j 

"l GULF  C‘  MEXICO,  SAYS,  SOUNDS,  AND  INLAND  WATERWAYS 
1 

1  LAKES,  RIVERS,  BAYS,  AND  SOUNDS 
! 

OEOUF  RIVER 
1 

IDCNALDSCNVILLE ,  LA 
1 
1 
» 

1PIEP  1,  0COTHPAY  HAP20R,  PE 
1 

ICAPTRFt  TOAT  BASIN,’  PA9YLCN,  NY,’  GREAT  SCUTH  ?AY- 
! F I  RE  ISLANO  INLAND  WATERS  ONLY 
! 

!8AY  SHOPE  TO  POINT  O'WOODS 
1 

1  NEW  YORK  HAP&Oft 

I 

j 

IsiURG'ON  ? AY,  Wt  APEA 
! 

1 

1 

!?CSTCN  HA»5OF--9OST0N  TO  PRCVINCETOWN,  MA 

1 

i 

ivALDt2-«»ANAMA/'J.  S.  GULF 
1 

ICOASTWis:  —  HAMPTON  ROAOS,  INLAND  WATERWAYS  ANO 
! CHESAP £ AKE  flAY 
1 

{MISSISSIPPI  RIVER  PORTS  -  DONALDSCNVlLLC,  SOUTH 
1TEXAS  TO  TAMPA  VIA  GULF  -  SAN  JUAN,  FP  TO  FLORIDA 
!  —  GULP  AND  EAST  COASTS 
j 

1INTPACOASTAL  -  NEW  ORLEANS  TC  cJRCwNSVILLE  — 
{WESTERN  RIVERS  AND  DAYS 
; 

IFReEFORT,  GALVESTON,  CORPUS  CHRISTI,  Tx;  AND 
1H3USTON  SHIR  CHANNEL  *ND  TEXAS  CITY  CHANNEL  TO 
1GULF  OF  MEXICO 
1 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
I 

! INLAND  WATERS  AND  W«ST£RN  RIVERS 
l 

i 

! 

! INTRA COAST AL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 

i 

•FRENCHMAN'S  SAY  AREA  AND  MAINE  COAST 

i 

1CLARXSTCN,  WA,  TO  RUSH  CREEK,  SNAKE  AND  SALMON 

{RIVERS 

I 

INEW  ENGLAND  COASTAL  VAJEPS,  MPqo»S,  PAYS,  SOUNDS, 
! AND  RIVERS 
! 

ICHIO,  TENNESSEE,  AND  MISSISSIPPI  RIVERS— OHIO 
I  RIVER  TRI3UTARIES 

i 

i*ILf  24-25,  CHIO  RIVER 

i 

ICHARLfVCI X-3EAVER  ISLAND  AND  RETURN 

I 

ipiAM  harpor-sea  ecur 


1A»L£  T  -  DS$CM»1I0N  OF  OPERATIONS 


!  SERVICE  ! 

I  1.  REGULATED  3Y  ! 

!  INTERSTATE  CO^-  !  PRINCIPAL  CCnpCDITIIS  CAPRJ50 
OPERATOR  NAME  !  PERCE  COMMISSION  ! 

!  2.  EXEMPT  rO»  MI»£  t 

!  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  • 


! 

151  BELCHER  TOWING  CO. 

1 

I 

! 

12 

• 

i 

{TOWING  AND  lULK  PETROLfU"  PRODUCTS 

1 

l 

33! eCLCHE  R  TOWING  COMPANY 

{ 

! 

i  3 

!  6  OIL-RFO  *ND  OX*  SEL 

39! ECU  PA'INC  C0.»  INC. 

!  2 

{SAND 

32! BELLINGER/  P£ AIL/  INC* 

‘{9 

{TOWING  RIGS 

17J6ELLE  CAACL  CF  THE  CUMJE4LAND 
{ EXCURSION  CO. 

!  2 
! 

{RASSFNGERS 

18WELLE  OF  LOUISVILLE— OPERATING 

M 

{PASSENC'PS 

21 { E CLPCNT  MARINE  SERVICE 

1 

i  2 
t 

{TOWING/  SANO/  GRAVEL/  AND  CdL 

! 

36! 6ENDIKSCN/  E.  K.  CO. 

! 

1  3 

1FISM  PROD./  f GUI  ’PENT  AND  SUPPLIES 

2l!eCNW0C0  LIMESTONE  CO. 

!  9 

C?j  bEAG  BOAT  COMPANY 

j 

13 

l 

1PHCSPHATE  PRODUCTS/  COAL  t  3UL*  CO^MODITI* 

i 

36IECRC/  CHRIS/  INC. 

! 

13 

l TOW XNG/PU SWING 

32! SERGETOH/  EARL 

1 

!2 

! 

{TOWING 

i 

36! BERING  MARINE  COR*. 

1 

1 2 

{ CONTRACTOR*  S  SUPPLIES  ».  EQUIPMENT 

C31 EERMAN  ENTERPRISES/  INC. 

1 2 

{PETROLEUM  PRODUCTS  AND  SEWERAG*  SLUDGE 

37! EERNERT  BARGE  LINES 
! 
i 

i  2 
! 

! 

{SAWDUST/  CHPS/  HCC  FUEL 

! 

j 

37! BE RNEA  T/  JOE/  TOWING  COMPANY/ 

!  INC. 

! 

! 

!  1 
! 

ILCGS  AND  C*  AVtl 

37! BEPNCPT/  WILLIAM 

(2 

’{GRAVEL 

32! EERNIF  PCAT  RENTAL/  INC. 

!9 

{PASSENGERS 

32! Ef RPY/  eRTAN 
! D/S/ A  6MI-LT  CO. 

!2 

! 

{TOWING 

32!6  ERTUCCI/  ANTHONY  J./  CONST. 
ICC./  INC. 

1 

i  3 
! 

1 

WOWING 

! 

32WCAVICK  3AY  OIL  CO./  INC. 

!2 

{OX  f  $f l  ANO  WAT f  R 

32!SCRWtCK  BAY  T»ANSPO*TATION  CO. 

!9 

{TOWING 

22ieETHLEHEP  STEEL  CORP.  (GREAT 
{LAKES  STEAMSHIP  DIVISION) 

{ 2 
! 

HULK  COAL/  OPE/  »ND  STONE 

CmCTHLEMCP  STEEL  CORPORATION 
{(COKE  OVEN  DEPT.) 

!  3 

ICCAL 

33! BTEHL  OFFSHORE 

!2 

13I8IEPVCATM/  PELBfRN  etf 
! 

!  2 
! 

!P A  f Sf NC  S  *S 

1 

31 ! 3 10  RXVEP  BARGES/  INC. 

1 

i  2 

{GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS 

33!eiC  STAR  BARGE  %  *OAT  CO. 

i 

12 

{ 

!CKAATE»S  to  others 

! 

76! aiGANE  VESSEL  FUEllNC  COMPANY 
! OF  CHICAGO 

! 

!  3 
! 

{OIL 

16IBXL0XI  P PESTRESS  CONCRETE/  INC 

. !  3 

{TOWING  AND  PPC-C *ST  CCSCPETE  PRODUCTS 

!2i SILUFCC  BOAT/  INC. 

12 

{TOWING 

27{ BINSFELD/  ROGER 

!9 

Itching 

11 {BIRSCH/  WILLIAM  L. 

!9 

32! e 15 SO  MARINE  CO. 

!  3 

j 

3218ISSO  TOWBOAT  CO./  INC. 

!2 

{TOWING  AND  FREIGHT 

32IBISS0/  E.  N.  t  SON/  INC. 

! 

!9 

! 

{HARBOR  TOWING;  AND  SHIP  OCCKING  AND 
{UNDOCKING 

33!E J-IXTAN  SERVICES  COMPANY 

S3 

I91LWELL  StRVECInG  PRODUCTS 

36!£LACK  BALL  TRANSPORT/  INC. 

!2 

{AUTOS/  PASSONGERS 

26! FLACK  MARINE 

*!9 

{SAND 

36! BLACK  NAVIGATION  COMPANY 

!1 

!6ENf*AL  FREIGHT  AND  ?Ult  PET*01CUM 

! 

3JUIACK  SWAN  MARINE/  INC. 

! 

J 

! 

!9 

! 

1 

{CRUDE  OIL/  «6  OIL/  N APT  HA/  NATURAL  GAS/ 

{ GASOLINE/  AND  «2  OIL 

26!  ELACKHAWK  FLEET/  INC. 

! 

{ 

! 

I 

J9 

! 

1 

i 

j 

!  DRY  *ULK  ANO  LI0U10-NCN-FLAN*'*?L«'  BULK 
! COMMODITIES/  INCLUDING/  CUT  NOT  LIMITED  TC 
ISAND/  GRAVEL/  COAL/  fit  A  IN/  MOLASSES/  SALT/ 
{AND  FERTILIZER 

1 1 1 6LAKA  RIVER  TRANSPORTATION  CO. 

13 

(TOWING 

POINTS  OP  LOCALITIES  AND  WATERWAYS  * 
aCTWHN  WHICH  0*  CN  WHICH  CP£«ATED 


{ATLANTIC  INTAACOASTAL  WAT  ERWAY;  C*Ef CHCBEE 
UATEAWAi;  MIAMI  HAABO*;  PORT  EV'RGLADCS;  PALP 

•beach;  port  Canaveral;  bcca  g»anoe;  tamma/  fl; 

{GULF  COAST  TO  TEXAS  AND  P  AN  AM  CANAL;  KEY  WEST  TO 
! BOSTON#  PA 
! 

IMLF  *55  TO  631/  GULF  {NIP  ACC  AST  AL  WATERWAY 

! 

{SAN  FRANCISCO  BAY 

j 

"{GULF  OF  PCX  I  CO 

! 

!CUH6E»LANC  RIVER 

! 

! 

{OHIO  PIVER  — LOUISVILLE/  XY  AREA 

i 

ioHIO  •  !¥£•  —  TtLTCNSVULE/  OH  TO  MOUNDSVIILE/  VVJ 
{BRILLIANT#  OH  TO  CRFSAPS/  VV 
! 

•PACIFIC  COAST 
1 
! 

! 

•TAMPA  #  FL  AND  NEW  ORLEANS /  LI— ATLANT 10  t  GULF 
{COASTS 


{MISSISSIPPI  RIVER  t  GULF  INTAACOASTAL  WATERWAYS  OF 
{LOUISIANA 


{NEW  YORK  HARBOR  AREA 

! 

{COLUMBIA  FIVER-DALLES  TO  LONCVIEW;  HARDMAN  TO 
{LONGVIEW;  LEWISTON/  ID  TO  LONGVIEW/’  DALLES  TO 
ICANAS;  OOAPDPAN  TO  CANAS «*  WILLAMETTE  RIVER-LAKE 
{OSWEGO  TO  CAPAS;  COLUMBIA  RtVER-WAUNA  TO  CAPAS 
i 

{WILLAMETTE  AND  COLUMBIA  PIVEIS 

! 

! 

{WILLAMETTE  RIVER 

! 

{INLAND  WATERS  ONLY 

I 

{INLAND  WATERS- INTAACOASTAL  WATERWAY/  AND 
t APPAL ACH1 COLA/  FL  TO  BROWNSVILLE/  TX 
! 

IATCHAFALAYA  AND  APALACHICOLA  RIVE»S/  MISSISSIPPI 
IRIVEP  PILE  2C-35C/  *NO  LAKE  CHAPLES/  LA#  INLAND 
•WATERS  OF  THE  UNITED  STATES 
I 

{TEXAS  TO  FLORIDA  COASTS 

l 

{OFFSHORE 

{GREAT  LAKE  PORTS 

i 

! 

{CHESAPEAKE  RAY 

i 

I 

!  IDLE 

i 

ICULF  OF  MAINE;  CAPE  MATT  CP  AS /  NC  TO  LITTLE  RIVER/ 
ISC-2C  MIL'S  OFFSHORE 
! 

{MISSISSIPPI  RIVE*  AND  ITS  T P I8UT ARIES 

i 

{INTRACOASTAL  WATERS  OF  MISSISSIPPI  AND  OHIO 
irivfrs;  INTERNATIONAL  WATERS 
! 

ICALUPET  RIVER/  INDIANA  HARBOR/  8U»NS  HARBOR/  CART/ 
{AND  fcUF'INCTCN 
I 

ICULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES 

! 

{INLAND  WATERS 

1 

{MISSISSIPPI  PIVEA 


{GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

! 

{PORT  OF  Utd  ORLEANS 

I 

{MISSISSIPPI  SIVEP  CULF  OUTLET  AND  MISSISSIPPI 
{RIVFR  FROP  SEA  BOUT  THROUGH  THE  BATON  ROUGE  HARBOR 
! 

!lcu:::a»a  cult  coast 

i 

{PORT  ANGELES/  WA  TO  VICTORIA/  9C 

! 

{SENECA  TO  CHICAGO/  1L 

1 

{LOWER  YUKCN  FIVER/  N3*T0N  SOUND/  AND  ALASKAN 
{WATERWAYS 
! 

{HOUSTON  AND  POINTS  BETWEEN  TO  CHAlMCTTC  ON 
{INTAACOASTAL  WATERWAY!  MCeilE  TO  CHALPETTE; 
{APALACHICOLA  (  CHATTAHOOCHEE  RIVERS/  PASCAGOULA  TO 
{BLACKLEY/  GA  AND  LOWER  MISSISSIPPI  »IVER 
! 

{CLINTON/  1A  TO  OCUAKWA/  It;  PILE  SIS  TO  *16 
{UPPER  MISSISSIPPI  RIVE*!  FLEETING  AREA  AT  MILE  *50 
{AND  *73  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

I 

WANES  RIVER 


T*«L?  J  -  5f $C  PIPt ION  Of  COMMONS 


875 


TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


1  SERVICE  ! 

1  1.  REGULATE*  BY  1 

!  INTERSTATE  COP-  I  PRINCIPAL  COPRODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NAPE  t  PERCE  COMMISSION  I 
!  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

I  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  { 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


C 1 K BRANT  ROCK  PARTY  t  DIVE  BOAT  19 

1  LINE#  INC.  ! 

t  ! 

33! BRAZOS  PORT  BOAT  LEASING#  INC.  !2 

!  i 

32! BREAK  OF  DAWN#  INC.  19 

!  I 


33! 6R EATHVIT  MARINE  CONTRACTORS  !2 
!  1 

271  BRENNAN  MARINE#  INC.  !3 

!  I 

27! BRENNAN#  J.  F.#  CO.  !3 

!  1 

31IBRENT  *21#  INC.  12 

!  ! 

!  1 

31 !6 RENT  BROS.  TOWING  CO.#  INC.  !2 
!  ! 

!  ! 

31 I8RENT  EQUIPMENT  COMPANY  !2 

!  1 

!  1 

31 IBRENT  FIVE  PARTNERSHIP  !2 

!  ! 

I  I 

3H0REHT  LIQUID  TRANSPORT#  INC.  !2 

!  ! 

i  ! 

311  BRENT  NARINE  TRANSPORTATION  CO. 1 2 


31 (BRENT  TOWING  CO.#  INC.  !2 

1  ! 

!  ! 

31 IBRENT#  HINES#  BRENT  12 

!  ! 

!  ! 

31 IBRENT#  HOWARD  19 

!  ! 

31 1  BRENT#  LEA  12 

!  ! 

!  ! 

09J8RETON  BAY  WATER  TRANS.#  INC.  13 

1  1 

A21BREWER  CHEMICAL  CORPORATION  12 
1  ! 

18IBREWER#  WINFORD  19 

!  t 

381  BRICE#  INC.  13 

1  ! 

C11BRID6EP0RT-PCRT-4EFF.  STEAMBOAT! 1 
ICC.  ( 

2  1 

All  BRIGGS#  LARRY  19 

I  ! 

K  M  BRIGHT  EGUIPPEHT  CORN.  12 

1  ! 

1  I 

32IBRILEY  MARINE/  INC.  12 


(PASSENGERS  AND  FISH 


{TOWING  GRAIN  t  FUEL  BARGES 
! 

! 

! 

(SAND  AND  GRAVEL 
! 

(DIESEL  FUEL 
! 

(TOWING 

! 

(PETROLEUM  PRODUCTS 
I 

(PETROLEUM  PRODUCTS  AND  FERTILIZERS 


! CHEMICALS  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 


321BRZS-TOV#  INC.  12 

I  ! 

32! PRXSTER#  S.  f*  TOWING#  INC.  !3 

!  ! 

17IBRISTOL  STEEL  AND  IRON#  INC.  13 

i  ! 

!  1 

20IBR00KBANK  RIVER#  INC.  12 

!  ! 

32! BROUSSARD  8RCTHERS#  INC.  !2 

!  1 

!  ! 

J2( BROUSSARD#  ED#  TOWING  CO.  !2 

!  1 

!  I 

32 JeROUSS ARD#  N.  R.  LANDING#  INC.  !2 


(PETROLEUM  PRODUCTS#  LIQUID  FERTILIZER#  AND 

1CNEMICALS 

l 

ITOWINGF  CHEMICALS  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 

i 

I 

(PETROLEUM  PRODUCTS#  LIQUID  FERTILIZER#  AND 

1CKEMICALS 

l 

! PETROLEUM  PROOUCTS 


(PETROLEUM  PRODUCTS 
! 

! 

1  SAND#  GRAVEL#  ETC. 

I 

(TOWING  AND  DRY  BULK  CHEMICAL  FERTILIZER 
1 

(GRAIN 

1 

(CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES 
1 

(PASSENGERS  AND  VEHICLES 

I 

I 

(PASSENGERS 

I 

(TOWING 

1 

I 

I  OIL  FIELD  EQUIPMENT 

(COASTWISE  TOWING 
I 

(COASTWISE  TOWING 
! 

(BRIDGE  BUILDERS  EQUIPMENT 


(TOWING#  COAL  AND  STONE 
! 

(OILFIELD  MATERIAL 


(TOWING  AND  OIL  FIELD  SUPPLIES 
! 

I 

(OILFIELD  MATERIAL 


33! BROWN  C  ROOT#  INC. 
! 


(CARGO#  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 
I 


161  BROUN  MARINE  SERVICE#  INC.  !2 

!  I 

!  1 

»  ! 

2KEBOWN#  R08ER1  J.#  TOWING  (2 

(COMPANY  1 

!  I 

031  BROUN#  THOMAS  J.#  t  SONS#  INC.  13 
!  1 

17J6RT  TRANSFER  TERMINAL#  INC.  (2 
!  1 

321  BRUCE  BOAT  RENTALS#  INC.  12 

!  1 

!  ! 

32IBRUCE  CREWBOATS  !2 

!  1 

321  BRUCE  ENTERPRISES#  INC.  12 

1  ! 

32! BRUCE  INDUSTRIES  12 

!  1 

321BRUCE  MARINE  TRANSPORTATION#  12 
(INC.  ! 

!  ! 

32I6BUCE  MARINE#  INC.  (2 

!  ! 

!  t 

32! BRUCE  OFFSHORE  !2 

I  I 


(TOWING  AND  PETROLEUM 
I 
I 
! 

(TOWING#  CONTRACTOR  EQUIPMENT 
! 


(OFFSHORE  SUPPLIES 


(OILFIELD  RELATED  EQUIPMENT 


(OFFSHORE  SUPPLIES 


(OFFSHORE  SUPPLIES 
! 


(BRANT  ROCK  TO  CAPE  COD  BAY 
1 
! 

(IDLE 

I 

(GULF  OF  MCXXCQ-TEXAS  TO  FLORIDA;  PUERTO  RICO# 
(JAMAICA#  DOMINICAN  REPUBLIC#  CAST  COAST-FLORIDA 
(TO  NEW  JERSEY 
» 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 
1 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AMD  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 
1 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

1 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  THE  MISSISSIPPI 
I  RIVER  SYSTEM 
! 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
ISTSTeM 
! 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 
( 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY;  OHIO#  MISSOURI# 
(TENNESSEE#  AND  MISSISSIPPI  RIVERS 
I 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM 
I 
! 

1 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

(SYSTEM 

! 

(CHESAPEAKE  BAY  I  POTOMAC  RIVER 
! 

(HAWAIIAN  ISLANDS  AND  PACIFIC  COAST 
! 

1ST.  PAUL#  MN-PITTSBURCH#  PA-NEW  ORLEANS#  LA 
I 

(WEST  COAST  OF  ALASKA 
t 

(LONG  ISLAND  SOUND 
I 
1 

(SAN  DIEGO  HARBOR 
( 

(COASTWISE#  NEW  YORK  TO  CAPE  HENRY#  VAF 
(CHESAPEAKE  BAY#  CID  CANAL#  AND  DELAWARE  RIVER 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATEAVAYS  OF  TEXAS  AND  LOUISIANA 
I 

(VENICE#  LA 
I 

ILOWEA  MISSISSIPPI  RIVER  I  MISSISSIPPI  SOUND 
I 

(OHIO  RIVER  AND  TRIBUTARIES  BETWEEN  CAIRO#  It  AND 
1UPSTAEAM  POINTS 
I 

(OHIO  RIVES  AND  TRIBUTARIES 

(GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY— HARVEY  LOCKS— 

(PORT  ARTHUR#  TK 
! 

(INLAND  WATERS  OF  THE  LOUISIANA  AND  TEXAS  GULF 
(COAST 

(GULF  INTRACOASTAL  VATEAVAY#  HARVEY  LOCKS  -  PORT 
1  ARTHUR#  TX 
I 

;  (DOUBLE  BAYOU  AND  GALVESTON  BAT  AREAS!  MORGAN  CITY# 
(LA  AND  SURROUNDING  AREA?  INUESXBE#  TX  AND  CORPUS 
(CHRIST!  BAY  AREA 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATCAWAY  AND  MISSISSIPPI#  HACK 
(WARRIOR#  TOMBIGBEE#  APALACHICOLA#  CHATTAHOOCHEE# 
(FLINT#  ALABAMA#  TENNESSEE#  AND  CUMBERLAND  RXVIIS 

1  ALLEGHENY#  MONOGAHELA#  AND  OHIO  RIVERS 


(NEW  YORK  HARBOR  AND  ADJACENT  WATERS 
! 

(TENNESSEE  AND  GRAND  RIVERS#  RY 
( 

(WATERS  OF  THE  GULF  OF  MEXICO#  150  MILES  OFFSHORE 
(BETWEEN  APALACHICOLA#  FL  AND  BROWNSVILLE#  TX 
t 
I 
1 


1  GULF  OF  MEXICO#  TEXAS#  LOUISIANA  AND  MISSISSIPPI 
tCOAST  NOT  TO  EXCEED  150  NILES  OFFSHORE 
I 

(GULF  OF  MEXICO#  150  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  AFALA- 
ICKZCOLA#  FL  AND  BROWNSVILLE#  TX 
» 

(GULF  OF  MEXICO#  ISO  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  APALA- 
ICMICOLA#  FL  AND  BROWNSVILLE#  TX 


TAU?  3  *  DESCRIPTION  or  OPERATIONS 
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t  ! 

! 

SERVICE 

N  1 

!  1. 

MCULATEO  BY 

C  ! 

! 

CFIAATOF  NAME 

i 

i 

INTE*S  T* If  CCA- 
RfRCC  COMMISSION 

PRINCIPAL  CCfc*CDIIIfS  CATAIED 

D  t 

j  2. 

EXEMPT  FOR  HMf 

T  I 

1  3. 

FMVATf 

( 

!  9. 

UNKNOWN 

!2!S*UCt  TRANSPORT 
l 

32!S*UCE/  DANIEL/  *ARXNF/  INC. 

; 

3HC*uney/  rrux 
! 

WIB'UNSWXCK  TCwING  CO. 

! 

! 

;?i3rusc'*  cor 
J 

MltUCCANEC*  MISS,  LTD. 

1 

CtUUCHAMN  / A»  INE#  INC. 

! 

! 

!?!HCKt  marine  service#  INC. 

! 

IJJEUD'S  b OAI  RENTAL/  INC. 

! 

22IEUFFALO  CHARTERS#  MC. 

! 

3JUUFFALC  MARINE  SERVICE/  MC. 
! 
i 

16MUFFALC  towing  CO. 

! 

33tmxfi.cn  marine  co«p. 

I 

JfisUNSr  CORPORATION 
I 
t 


IlieUNKcP  "AftINc  or  Vt  *£XM*/  INC.  1 2  MARINE  FUELS 


!  ! 

!?  ten rw  ano  sw?*u» 

!  ! 

12  t 

!  i 

!«  (SUPPLIES 
!  i 

1 3  IlICUl*  rf»II  urea  AND  ra  FULL  OIL 

I  ! 

I  ! 

12  (TCWINi 

!  1 

!  2  toil  FMLC  SUPPIXM 
t  ! 

U  (CRUSHED  SION* 

!  i 
!  ! 

(2  MIG  TENDERING  A  HAULING  OIL  *t*LO  FOUIR.NCNT 
!  I 

(2  !PASJfNCA*S/  AND  *<SUlPPFNt 

!  1 

to  l PASSENGERS 

1  1 

12  MOWING/  OIL /  *NO  P'MCliUN  PRODUCTS 
!  ! 

!  ! 

i  2  MOWING  AND  LOGS 
!  ! 

!  t 

(J  lUTROLCUR  PP5CULTS 

t  t 

! 3  ISAAIN 

t  ! 

t  I 


32! CURAS/  DAN/  EC AT  PENIAL/  INC. 

! 

SZlfURAS#  CARL  K. 

! 

2 JleUSCH  PARINf 

I 

3  21GUS INELlf/  JIRRt  SOWING 

ISMVICC*  INC. 

I 

IBfBUTliR  NAP  INC 

l 

32UUTTC  LA  POSC  COAT  COMPANY 
I 
l 
! 

32IC  t  i  3CAT  CCw  INC. 

( 

221 C  t  C  BOAT  RENTAL?#  INC. 

1 

! 

?1!C  l  C  MARINE  PAINT.  CO. 

! 

32!C  t  C  bOAT  RENTALS/  INC. 

I 

32!  C  4  C  MAIN*  SERVICE/  JKC. 

! 

! 

! 

32 1 C  K  G  HAAlNt  ICWING/  tNC. 

! 

321 C  %  M  3ACGC  RENTALS 


32! C  K  H  SCAT  CC. 
i 

3 3IC  M  JOATS#  INC. 

« 

3 2 1 C  A  BOATS/  INC. 

! 

?S!C  G  0  NARINE  SERVICES 

! 

3 7 ! C  H  F  LEASING  CO. 

1 

! 

331 C  A  V/  LTO. 

1 

! 

! 

32! C  S  S  ATLANTA/  INC. 
i 

* G i C  TCWINC 

!<{ STATE  Of  LEF  N.  COWAN) 
! 

411CCC  BOATS/  INC. 


32U-CRAFT  RAPINE  SERVICES#  INC. 
! 

J 

32! C.  F.  INDUSTRIES/  INC. 

! 

I 

2 1! C.  i»  t  SON  ICWING  CCPP. 

! 

! 

2d! C.  t.  PROCESSING  CC. 

! 

i 

C7JC AJIC  VENTURES/  INC. 

I (DSL  CO*;.) 

1 

42!CA)»AS  *A*INE  CORP. 

I 

32! CACTUS  TOWING  CO. 

! 

! 

32ICAD*  TOWING 

! 


3?!CAf FALL  ePCS »  FOREST  PRODUCTS/  !3  MOWING  LOG  RAMS 
•INC.  1  f 


1  ! 

19  ICAfWS 
!  1 

! 9  !»ASS*NC£RS 

!  1 

M  ISYCM 
1  I 

!  2  MCWZNG 
I  ! 

!  ! 

(9  JCOAL  AND  4MIN 

!  ! 

!9  MOWING 
!  1 
l  ! 

(  ! 

12  MOWING 
i  ! 

1  9  lOIlf  ISLD  RfLAtfO  SUPPLIES 
1  ! 

!  ! 

12  MOWING 
!  I 

19  !OIL  «JILO  r«iUlPAfNT 

!  1 

!  2  (OILFIELD  SUPPCliS#  WAIT  A/  AND  DIESEL  FUEL 
!  I 
i  I 
!  ! 

12  Mowing 

!  ! 

1 2  1  OIL  FIELD  SUPPLIES 

!  ! 

!  ! 

!2  MOWING 
j  i 

*19  !RASSENC(PS  AND  0»L  fICID  ECtIlR*£N'« 

!  ! 

!9  ! 

!  ! 

!?  (HAP*OR  FLEETING 

!  ! 

•2  !  CONSTRUCTION  PA  It  AT  ALS 
!  ! 

I  I 

!9  MOWING  OILFIELD  MACHINERY  AND  MTfMALS 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!9  MOWING 
!  I 
!  V  ! 
l  ! 

!  ! 

! 2  MASS£NGS*$ 

!  ! 

!  t 

!  2  MASSCNGtPS/  VAPi’viS  OIL  tlH.O  CQOlPPENT  AND 
!  {SUPPLIES 
!  ! 

!3  !NH3/  UAN/  U*EA  AND  PWOSPPATS 

!  ! 

!  I 

tZ  ISAND  AND  GPAVEL/  COAL/  AND  ALL  GENERAL 

!  Material 

!  l 

!2  ILICUIO  KOLASSCS-SCT^FAN  OIL 

!  ! 

!  ! 

J J  ! CONSTRUCT ICN  fOUM'ENT 
!  ! 

!  I 
!  9  ! 

!  ! 

12  (OILFIELD  SUPPLIL5 

!  ! 

!  ! 

!9  ! 

!  ! 


POINTS  OX  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  CN  WHICH  OPERATED 


!  GULF  CF  HEX  ICO  23C  "ILES  FRCP  SHORE 


(GUI*  CF  MEXICO 
! 

(LAKES/  BAYS/  AND  SOUNDS— W IIRINGTCN#  NEW  BERN/  AND 
(FAYEMSVILLI/  NC 
! 

(COLUMBIA  RIVE*  -  WAUNA  TC  VANCOUVER  ANO  WILLARETTE 
! 

(AFRRCXMATfLY  7  PILES  f*CR  RC*T  NUlNEPE/  CA 

! 

! LONG  ISLAND  SOUND/  HAULER/  BRONX/  AAA ITAN/  AND 
I  €  AST  RIVEPS 
i 
! 

! 

MISSISSIPPI  At VEX  —  GULF  OF  MEXICO 
! 

(LAKE  em-UPFER  NIAGARA  RIVER 
t 

(HOUSTON/  TX  TC  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND 
•TPIHUTARXf S 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS/  INLAND  WATERWAYS; 
MOBILE/  Ai;  TOHMS0CE  AND  ALABAMA  RIVERS 
! 

! U.  S.  GULF  ANO  CAST  COi.SIS 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTE ■ 

! 

(HAMPTON  RC ADS!  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  BAYS 

( 

! F  *OP  CURAS/  LA  TC  NORTBLACK  BAY 
( 

(BROWNSVILLE/  TX  TO  FLORIDA 
( 

(GREAT  LAKES 
! 

(MORGAN  CITY  TO  t-10  UR  THE  ATCHAFALAYA 

I 

I 

(OHIO  RIVE*  AND  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

I  PILOT  CHANNEL  OF  THE  ATCHAFALAYA  RIVER  <4  RILES 
(FROM  1-10  BRIDGE  AND  CLOSER)  AND  SOUTH  FROM  1-10 
(BRIDGE  ONLY 
! 

(LAKES/  3AYS/  SOUNDS/  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY 
1 

MULf  CF  MEXICO  BETWEEN  SOUTH  PASS/  PI  SSI  S/XRRI 
(RIVEN  AND  SABINE  FASS/  T* 

1 

(GEORGETOWN#  PA-OHIO  RIVER 
» 

(GULF  OF  MEXICO 
I 

(GRAND  ISLE  AND  PARETIA  PASS  TO  GULF  OF  MEXICO; 
(MAIN  PASS/  SOUTH  PASS/  FRESHWATER  BAYOU/  SABINE 
(PASS  AND  ARKANSAS  PASS 
( 

MISSISSIPPI  RIVER  HARBOR— TEXAS  TO  FLORIDA 
I 

(LOUISIANA  COASTAL  WATERS  I  INLAND  WATERS— 10  PILE 
(Of  FSHORE  LIMIT 
t 

(INLAND  WATERS  (OCLLE  CHASSE-SA3I NE > 

I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATFXWAT-TEX4S  <  LOUISIANA 
; 

!  IDLE 
( 

(PILE  20?. C  THROUGH  PILE  227.5 

(COLUMBIA  RIVCR-PUGET  SOUNO-OAEGON/  WASHINGTON/ 
(CALIFORNIA  AND  ALASKA  COASTS!  AND  HAWAIIAN  ISLANDS 
I 

(LAKE  AND  RIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  MORGAN  CITY/ 
(LA  ANO  ALSO  GULF  INTCRCOAf TAL  WATERWAY  OF 
ll.CUIf  I  ANA 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER-BATON  ROUGE  TO  NEW  ORLEANS 


! CF  F  SHORE*  SAN  PED1C  CHANNEL/  CA! 

(OFFSHORC-SANTA  BARBARA  CHANNEL/  CA 

.irtMACOASTAL  WATERWAY  FROM  FLORIDA  TC  BROWNSVILLE/ 

MX 

I 

(DONALDSONVULE  to  TERMINALS  IN  UPPER  MISSISSIPPI/ 
(OHIO  A=D  KENTUCKY  RIVERS  ANO  TAPPA 
! 

(OHIO/  ALLEGHENY/  AND  MONONSAHELA  RIVERS 

I 

( 

MISSISSIPPI  /IVER—  ITS  TRIBUTARIES  AND  GULF  INTCR- 
•CCASTAL  WATERWAYS 
1 

Upland  waterways  of  Atlantic  seaboard  and  maximum 
(FIVE  "ILES  OFFSHORE 

(SAIPAN  /WO  GUAM 

1 

MCNTCCUT/  LA  TO  GULF  OF  MEXICO;  INTPACOASTAL 

iwatcaway;  and  bayou  ter*e?onne 
i 
! 
t 

iwiLLAPSTTE  AND  COLUMBIA  RIVERS 

I 


i  service  t 

i  i*  regulated  9*  ! 

I  INTERSTATE  :0*-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

OPERATOR  NAME  I  PERCE  COMMISSION  ! 

!  ?•  cicmmt  for  hire  i 

!  3.  MI  VAT  £  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


I  I 

321  CAJUN  ELECTRIC  MOWER  !9  lfCSSIL  FUEL  (CCAl) 

(CCORERAIIVE,  INC.  1  I 

I  1  I 

321  CAL.  DIVE  INTERNATIONAL,  INC.  13  t»£RSONNCL  AM)  CM 
!  I  INENT 

!  1  i 

I  !  ! 

CMCAlPVfLL  DIVING  SERVICE  13  (CONSTRUCTION  CQUti 

1  !  I 

!  1  1 

4UCALUCANIA  DIESEL  4  IQUIM.,  19  l 

! INC*  i  I 

(  i  I 

32!  CALLAI  S  (  CAllAIS  80AT  RENTAL  $  !2  lOUFUlD  SUPPLIES 
!  !  ! 

32! CALLAIS  t  LOUNICt  TONING.  INC.  !2  (TCWING 

!  !  ! 

3  2! CALLAIS  ANO  SCNS,  INC.  !2  ! TON  INC 

1  !  ! 

32!  CALLAIS  OFFSHORE,  INC.  !2  IOILMCLO  SURPLUS 

!  !  ! 

32!  CALLAI  5,  A8DCN  80AT  RENTALS,  !2  IOEFSMOU  SURPLUS 
(INC.  !  J 

!  !  ! 

35! CALLAWAY  COUNTY  SANO  CO.  13  (SANO  ANO  GRAVEL 

!  i  I 

37!  CALLOW  AY -ROSS,  INC.  !9  (TCWING 


(  (KENT 
!  ! 

!  ! 

i 3  I  CONSTRUCTION  EQUIPMENT 
!  I 
1  J 
19  l 
!  I 
!  I 


POINTS  OR  LOCALITIES  ANO  WATERWAYS, 
BETWEEN  WHICH  0*  CN  WHICH  ORERATEO 


MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  “ATON  ROUGE,  LA 

t 

! 


!  3  !•£  R  SONNE  L  AM)  CEMNORE  CONSTRUCTION  EQUIP-  MISSISSIPPI  RIVER  ANO  GULP  INTRACCAS1AL  WATERWAY 


lOF  LOUISIANA  ANO  TEXAS/  ANO  PORT  WATERWAYS 
(ADJACENT  TO  GULF  Of  MEXICO 
! 

UNLAND  WATERWAYS  OF  ATLANTIC  SC A9CAR0  ANO  MAXIMUM 
! E I Vf  PILES  Of f SHORE 
l 

HOLE 


C7JCALCRE  RIGGING  COR®. 

! 

! 

26! CALUMC  T  MARINE  TOWING 
! 

! 

26! C FLUME  T  RIVER  FLEETING,  INC. 

! 

! 

321  CMC  RON  CONSTR.  CC.,  INC. 

! 

! 

32! c aheron  offshore  boats 

! 

! 

!fi ( C AMPPClt  TOWING  CO. 

! 

21 ! CAMPBELL  TRANSPORTATION  CC. 

! 

Ct ! CAMPBELL,  ROBERT 
! 

J 

32! CAN  00,  INC.  I 

I 

i 

32! CAN  OC,  INC.  11 
! 

! 

32!  CANAL  3AAGE  COMPANY,  INC. 

! 

i 


! HOUMA  SHIP  CHANNEL 

!  !  ! 

!  2  (TOWING  ! BROWNSVILLE#  TX  TO  PANAMA  CITY,  FL 

!  !  ! 

(2  (TCWING  ICORPUS  CHPISTI,  T*  TO  PANAMA  CITY,  FL 

!  !  ! 

!2  I01L FIELD  SUPPLIES  (HOUMA  SHIP  CHANNEL 

!  J  ! 

12  !OFFSHO»C  SUPPLIES  (GULF  Of  MEXICO 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  3  ISANO  ANO  GRAVEL  MISSOURI  RIVER— MILE  124.5  AREA 

I  !  ! 

!  9  |  TCWING  (COLUMBIA  RIVER  AND  ADJACENT  WATERWAYS  !M  LONGVIEW, 

!  !  (WA  VICINITY 

i  !  ! 

19  (TOWING  (COASTAL  U.  S.  (FAST)-GULf  COAST  TC  NEW  ENGLANO  ANO 

!  !  MID-ATLANTIC  COASTS 

!  (  I 

!3  ! GENERAL  TOWING  AND  CHARTERING  (ALL  C»EAT  LAKES— GARY,  IN  HARBOR/  CALUMET  AND 

!  i  ! CHICAGO,  IL  MAR90R  AREAS/  CAST  COAST 

!  !  ! 

!2  ! 0 RT  PULK’CCAl,  CORE,  SCRAP  STEEL#  GRAIN#  (PRINCIPALLY  THE  CALUMET  RIVER  IN  CHICAGO#  IL  AMO 

!  (PETROLEUM  BASED  CHEMICALS  (SCUTN  LAKE  MICHIGAN 

!  !  I 

12  (TCWING  t INTRACOASTAL  SSAkAY-G.LVCSTCfc#  TX  TO  NEW 

!  I  (ORLEANS#  LA  (  CALCASIEU  RIVER 

!  !  ! 

!9  (SUPPLIES  (CALCASIEU  RIVER  TO  CA*EUN,  200  PILES  GULF  OF 

(  !  (MEXICO 

I  !  ! 

(2  (TCWING#  RAFTED  LOSS#  WCCO  CHIPS,  AND  FREIGHT (SOUTHEAST  ALASKA#  ANO  PUGET  SOUND  TO  ALASKA 

!  !  ! 

!  2  ITCHING  ANO  FREIGHT  (ALLEGHENY,  MCNONGAHZLA#  ANO  OHIO  PIVERS 

!  !  I 

12  (PASSENGERS  ('J00TH2AY  MMfcOR  TO  ■ONHES»K  ISLAND,  SQUIRREL 

I  I  (ISLAND 

(  (  ( 

(9  (OIL  FIELD  CARGO#  WATER,  FUEL#  "'JD  AND  OIL  (GULF  OF  MEXICO 
I  (FIELD  EQUIPMENT  I 

(  1  t 

(9  (OIL  FIELD  CARGO,  WATER,  FUEL,  MUD  »N0  OIL  (GULF  OF  MEXICO 
!  (FIELD  EQUIPMENT  ( 

1  i  ( 

(2  (TCWING,  YOLK  PET  ICLEUM,  MOLTEN  SULPHUR,  (CULf  INTRACOASTAL  WATERWAT  ANO  MISSISSIPPI  » 


32! CANDIES,  OTTC,  INC.  (2  (TCWING 

1  I  ( 

1  !  I 

2MCANE STRALE,  MATTHEW  13  (DIRT,  SLUDGE. 

(  !  I 

231CAN0NIE  CONSTRUCTORS  (3  I 

!  (  ! 

231 CANCM  E  TRANSPORT  AT ICN  CO.  12  (TCWING  AND  CON 

!  I  (CARGO,  PETROLE 

I  i  I 

281  CANTON  NARINE  TCWING  CO.,  INC.  (2  (FLEETING 

(  .*  ( 

!  !  I 

12! CAPE  FEAR  TOWING  CO.  (2  (TCWING 

I  (  J 

291  CAPE  GIRARDtf*  FLEEIING  COMPANY!  2  MARGE  FLEETING 


I  (REFRIGERATED  ANHYDROUS  AMMONIA#  CHEMICALS#  (SYSTEM 

!  (AND  COAL  I 

I  I  I 

(2  (TCWING  (GULF  IN 

I  l  ( SOUTHER 

!  I  ( 

13  (DIRT#  SLUDGE.  COAL,  STEEL,  C3K2  (MONCNGA 

I  (  I 

(3  I  (IDLE 

I  !  ! 

(2  (TCWING  AND  CONSUUCTICN  EQUIPMENT,  DRY  (GREAT  L 

I  (CARGO,  PETROLEUM  F*ODUCTG,  FINISHED  GOODS  (CONTINE 

I  I  ( 


(ALLEGHENY,  MCNONCAHZLA,  AND  OHIO  RIVERS 
I 

('J00TN2AY  M RRfcOR  TC  MONHEG*N  ISLAND,  SQUIRREL 
(ISLAND 
! 

(GULF  C f  MEXICO 

I 

I 

(GULF  OF  MEXICO 

I 

I 

(CULf  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


29!  CAPE  GIRARDEAU  SAND  CO.,  INC. 
! 


I  ! 

(2  (TCWING,  SAND,  AND  GRAVEL 
(  i 


CIICAPE  ISLAND  EXPRESS  LINE,  INC.  12  (PASSENCERS,  PRODUCE  AND  NANO  FREIGHT 
!  t  ( 

1  !  f 

32! C A  PC  SANDBLAST  (2  (DRILLING  MATERIAL 

!  I  I 

29ICAPE  TOWING  CCRP.  (2  (TCWING 

I  (  ( 

32! CAPITAL  MARINE  SUPPLY,  INC.  12  (TOWING,  PARGE  FLEETING  AND  SHIFTING 

!  (  ! 

!  1  ! 

35 ! CAPITAL  SAND  CO.  (3  (SANO 

1  2  ( 

13IC/PITAI  TCulLG  CO.  (2  (I0»1*G 

2  t  ! 

2MCAPJT0L  0AR6E  SERVICE,  INC.  12  (TCWING 

!  !  ! 

1 7! CAPITOL  MARJ>E  29  (GRAIN 

1  !  1 

C9J  CAPT'N  ED,  INC.  (9  1 

1  !  ! 

331  CAP T»  ELLIOTT’S  PARTY  BOATS#  (9  ! 

!>NC.  !  I 

t  !  ! 

Cl ( C APT.  LOU,  INC.  (9  (PASSENGERS 

!  !  ( 

14ICAPT.  SAM'S  CRUISES  12  (PASSENGERS 

!  (  ! 

!  !  ! 

32ICAPT.  TOM,  IRC.  12  (CREWS  AND  SHALL  DECK  LOADS 

!  !  I 

i  !  1 

32! CAPTAIN  PERCY,  INC.  12  I 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  WATERWAYS  OF 
( SOUTHERN  LOUISIANA 
I 

(MONCNGAHELA,  OHIO#  ALLEGHENY  RIVERS 

I 

HOLE 

I 

(GREAT  LAKES#  MISSISSIPPI  RIVE*  SYSTEP,  AND 
(CONTINENTAL  UNITED  STATES 
I 

(KEOKUK  (LOCK  19)  TO  SAVFRTOfc  (LOCK  22)  ON  THE 
(MISSISSIPPI  RIVER 
I 

(WILMINGTON  HARBOR,  NC 

I 

(BETWEEN  MILE  51  TC  47  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER— CAPE  GIRARDEAU#  MO  AREA 

I 

(NEW  BEDFORO  TO  MARTHA'S  VINEYARD/  BUZZARDS  SAY 
(VINEYARD  AND  NANTUCKET  SCUND 
! 

(LOUIS I AN A/TEXAS  GULP  COAST 

(MISSISSIPPI  AND  CHIO  tIVEP  SYSTEMS 

I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEM  AND  BATON  ROUGE  HARBOR 
! 

(MISSOURI  RIVER  NILE  142.C  TO  14*. 0 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  (WEST) 

! 

(MISSISSIPPI,  MINNESOTA,  AND  ST.  CROIX  HVFRS 
i 

(WESTERN  RIVER  SYSTEM 

I 

(CHESAPEAKE  3AY 
! 

! 

1 

! 

(90STCN  HARBOR 
! 

(INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  SCUTH  CAROLINA  AND 
(GEORGIA 
! 

(VENICE,  LA  TC  VARIOUS  WORK  SITES  INLAND  VIA  VENICE 

(AREA 

( 

!  IDLE 


TmC  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


87.9 


!  SERVICE  1 

J  1.  REGULATED  BY  I 

!  INTERSTATE  COR-  I  PRINCIPAL  CCNNOOtTIES  CARRIED 
OPERATOR  NAME  !  PERCE  COMISSION  I 
!  2.  EXEMPT  FOR  N1RE  I 

!  3.  PRIVATE  ! 

I  9*  UNKNOWN  1 


I  I 

AIN  VICK'S  LANRINC  13  1LURIER  i  PILINGS 

I  t 

AINS  SKIP  CMANRURT  CO.#  12  18ULK  OIL 
!  I 
!  I 

OFFSHORE  SERVICE#  INC.  !2  (TCVING 

I  I 

INANOS#  PETER  19  1CENERAL  CARGO#  AGCRCSAT ES#  VFKICLES# 

I  ! CONSTRUCTION  EQUIPMENT#  AND  PETROLEUM 
1  1PR06UCTS 
I  ! 

[FREE  CRUISES#  INC.  19  (PASSENGERS 

1  1 
I  I 

itL#  INC.  13  {(RAIN  AND  DRT  CARSO 

1  1 
1  ! 

iILL  NARINE  I  TERMINAL#  INC. 12  (COAL#  CRAIN#  VEGETABLE  Oil#  SALT#  AND 
!  (MISCELLANEOUS  CONNODMIC* 

!  1 

I  CORPORATION  19  (TOWING 

1  1 
1  1 

( IB C AN  BARGE  CCRP.  12  (COAL 

!  1 

.INC  TANK  SERVICE  19  1SRAIE  8  AND  LOVER#  SPECIFIED  DANGEROUS 

!  (CARGOES#  BENZENE#  CAUSTIC  SODA#  CARBON 
1  ! TITRACOKC#  CHLOROFORM#  STYRENE 

!  I 

.INI'S  CCISPAR  FLEET#  INC.  It  ITOV1NG 
I  1 

LINE#  IANC  19  ITOV1NG-LIRU1D  CARGO#  LIMESTONE#  ETC. 

1  I 

1  1 

LINES  MARINE  TCV1NC#  INC.  !2  ILIIUZB  CARGO#  (CAUSTIC#  CAS#  ETC.) 

I  I 

!  1 

.ISLE#  GRIFFIN  19  ICRANCS#  MISCELLANEOUS  CONSTRUCTION  COUIP- 

t  (MINT#  COAL#  CRAIN/  SAND#  GRAVEL 
I  ! 

5LINA  OFFSHORE  BOAT#  INC.  12  ICINERAL  OILFIELD  CARSO 
I  I 

TER  CONSTRUCTION  CO.#  INC.  13  (CONSTRUCTION  EQUIPMENT  (RIVER  CONSTRUCTION) 
I  (STONE#  ROCK 
1  ! 

TER  OIL  CO.  12  (PETROLEUM  PRODUCTS 

!  I 

ril#  JOHN  M.#  JR.  12  1 

I  1 

flRET  T OWING  CO.  12  1TOVINC 

t  1 

1  ! 

JT^IRSVILLC  MARINE  SERVICE#  12  (HARBOR  SHIFTING#  BOAT  SERVICE  WORK 
I  1 

CADE  LOCKS  LUMBER  CO.  13  (LOG  RAFTS 

!  1 

CO  BAY  TOVBOAT  CO.  19  1  TOWING 

I  1 

t  1 

CO  BAY  TUGBOAT#  INC.  12  (TOWING 

1  I 

AO#  A.  J.  MARINE  TOWING  13  (TOWING 

P.  1  1 

I  1 

t  I 

PARY-VENBELL  INDUSTRIES#  (2  (OILFIELD  SUPPLIES  AND  PARTS 


33!  CAPTAIN  VICK'S  LANDING 
1 

09! CAPTAINS  SKIP  CHANDLERY  CO.# 
(INC. 
t 

32! CAR  OFFSHORE  SERVICE#  INC. 

01! CARAMANOS#  PETER 
1 
I 
( 

01 1  CAREFREE  CRUISES#  INC. 

I 

f 

11 ICARCIL#  INC. 

I 

( 

271  CARGILL  MARINE  I  TERMINAL#  INC. 
I 
1 

321  CAR  I  CORFORATION 
1 
! 

01! CARIBBEAN  BARGE  CCRP. 

1 

321  CARLINE  TANK  SERVICE 
I 
I 
1 

32! CARLINE'S  CCISHAR  FLEET#  INC. 

1 

32! CARLINE#  IANC 
I 
1 

321  CARLINES  MARINE  TCWINC#  INC. 

I 

! 

II! CARLISLE#  GRIFFIN 
I 
1 

321  CAROLINA  OFFSHORE  BOAT#  INC. 

I 

31  (CARTER  CONSTRUCTION  CO.#  XStC. 

! 

! 

311  CARTER  OIL  CO. 

( 

321  CARTER#  JOHN  H.#  JR. 

I 

121  CARTERET  TOWIRS  CO. 

( 

( 

30! CARUTWERSVILLE  MARINI  SERVICE# 
1INC. 

( 

371  CASCADE  LOCKS  LUMBER  CO. 

) 

01 1C A  SCO  BAY  TOVBOAT  CO. 

1 

1 

01 (CISCO  BAY  TUGBOAT#  INC. 

1 

C7ICASN0#  a.  J.  MARINE  TOWING 
(CCRP. 

I 

I 

33! CASPAR Y~W END  Ell  INDUSTRIES# 
(IOC. 

I 

32! CASTEEL#  INC* 

! 

42! CASTLE  t  COOKE#  INC. 

• 

411CATALZN/  CRUISES 
t 

IMCAUST'jC  TOWING#  INC. 

! 

! 

32! CECIL  TRANSPORT  G  TOVING  CO.# 

!  INC. 

t 

22! CEMENT  TRANSIT  CO. 

! 

32! CENAC  TOVING  COMPANY#  INC. 

! 

! 

32ICENAC#  E.  A.#  TOWING  CO##  INC. 
I 
! 

21 ICCNTOf ANTI  MARINE  SERVICE 
! 

33! CENTRAL  AMERICAN  BARGE  AND 
(TOVING  CO. 

32ICENTRAL  BOAT  RENTALS#  INC. 

29! CENTRAL  CONTRACTING  COMPANY# 

!  INC. 

! 

( 

321CENTRAL  GULF  LINES#  INC. 

! 

! 

321  CENTRAL  GULF  TOVING 
! 

I 

IS! CENTRAL  OIL  CO.#  INC. 

! 

30JCENTRAL  STATES  DREDGING  CO. 

! 

03! CERTIFIED  CONCRETE  CO. 

! 

32ICCB  MARINE  SERV.  AT  LAPLACE 

! 


12  (CHARTERING  TO  OTHERS 

!  I 

12  MOVING#  PINEAPPLE!/  AND  GENERAL  CARGO 

!  ! 

12  (PASSENGERS 

!  ! 

12  (TONING 
!  1 
I  ! 

!9  (OIL 

!  ! 

!  ! 

! 3  (CEMENT 

(  ! 

12  MOWING#  BULK  OIL#  A  NO  DRY  CARGO 

!  ! 

!  ! 

!2  MOWING 
!  I 
(  I 

!3  (HARBOR  SERVICE/MARINE  REPAIR 

1  ! 

!2  (CHEMICALS  AND  PETROCHEMICALS  OR  LIQUIFIED 
!  !  GAS 

•  « 

(3  (GENERAL  CARGO 

!  ! 

It  (TOVING— FLEETING  AND  CEMENT  BARGES 

(  ! 

(  1 

(  ( 

(2  1  STEEL#  PAPER  PRODUCTS#  AND  MISCELLANEOUS 
I  ! CARGO-RUBBER#  TIMBER,  FLOUR#  AND  RICE 
(  1 

(2  MOVING 
1  t 
I  I 

19  (BUNKER  C  14  OIL  AND  DIESEL  «2  OIL 
1  I 

>3  MOVING#  SAND#  AND  GRAVEL 
1  ! 

13  (CEMENT 
(  1 

(9  (GRAIN  AND  CRAIN  BY  PRODUCTS 

(  i 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


(GALVESTON  BAY#  TRINITY#  AND  CLEAR  CREEK 
! 

1  BALTIMORE  HARBOR 
! 

! 

(GULF  OF  MEXICO 
( 

(CARIBBEAN  SEA#  PUERTO  RICO-U.  S.  VIRGIN  ISLANDS 
( 

I 

( 

(MASSACHUSETTS  BAT  XNStDE  A  LINE  CAPE  ANN#  BOSTON 
(LIGHT  TO  RACE  POINT 
I 

t  SEAFORD#  BE— CHARLESTON#  SCI  CHESAPEAKE  BAY  AND 
(INLAND  WATERWAY 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


( INTRACOASTAL  WATERWAYS  OF  LOUISIANA#  AND  OCCASION- 
I  ALLY  TEXAS 
( 

(CAST  AND  GULF  COASTS!  PUERTO  RICO 

( 

(LAKES#  BAYS#  SOUNDS#  AND  LOVER  MISSISSIPPI  RIVER 


(MISSISSIPPI  RIVER-BATON  ROUGE  TO  NEW  ORLEANS 

* 

{MISSISSIPPI  RIVER  G  CULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF 
(LOUISIANA 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  PENSACOU#  FL 
(AND  HOUSTON#  TX 
1 

(VICINITY  OF  CINCINNATI#  OH— OHIO  RIVER  AND  MS 
(TRIBUTARIES 
( 

(GULF  OF  MEXICO 

#(ARKANSAS#  RED#  AND  MISSISSIPPI  RIVERS 
I 
! 

1  ARKANSAS#  MISSISSIPPI  AND  RED  RIVERS 
( 

(IDLE 

t 

(MORIHFAD  CITY#  NC  ANY  INLAND  WATERS  OF  EASTERN 
(NORTH  CAROLINA 
( 

(CARUTHERSVILLE#  MO  AREA 
( 

! 

(COLUMBIA  RIVER#  CASCAOE  LOCKS#  AND  BINGEN#  WA 
! 

(CASCO  BAY#  ROLLING  MILL  TO  PORTLAND  HEAD#  TO  HUSSY 

(SOUND 

( 

(ATLANTIC  COAST 
( 

(CHESAPEAKE  BAY#  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  CANAL# 
(DELAWARE  RIVER#  COA STWAYS-NCW  YORK- CHARLES TON#  SC J 
(COASTWISE  f RON  EASTPORT#  ME  TO  BROWNSVILLE#  TX 
1 

(INTERCOASTAL  GULF  OF  MEXICO  WATERWAYS 


1  HONOLULU  HARBOR  AND  HAWAIIAN  ISLANDS 

» 

(LONG  BEACH#  SAN  PEDRO#  AND  CATALINA  ISLAND#  CA 
I 

(GULF  I NTRACOASTAL  WATERWAY!  AND  BLACK  WARRIOR# 
(TOHBICBEE#  AND  HISSISSIPPX  RIVERS  (IDLE) 

» 

(CORPUS  CHRIST!#  TX  TO  NEW  ORLEANS#  LA 
( 

( 

(GREAT  LAKE  PORTS  AND  CONNECTING  WATERWAYS 
I 

(6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY#  INLAND  WATERWAY#  AND 
1GULF  OF  MEXICO 
( 

1LAKES#  BAYS#  SOUNDS— MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF 
(INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
I 

(NILE  24  TO  23  MONONSAHELA  RIVER 

! 

(GULF  OF  MEXICO#  CARIBBEAN  ISLANDS#  EAST  AND  VEST 
(COASTS  OF  U.  S.J  NEARBY  FOREIGN 
» 

‘(LOWER  MISSISSIPPI  AND  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

(MILE  14S.4  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER#  BETWEEN  MIU 
(117  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  MILE  174  UPPER 
(MISSISSIPPI  RIVER 
( 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
(SYSTEN-EAST  COAST  UNITED  STATES 
I 

(GULF  COAST  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS— GULF  INTRA- 
! COASTAL  WATERWAY  AND  SURROUNDING  WATERS 
I 

(TAMPA  BAY 
( 

(MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(NEW  YORK  HARBOR  (IDLE) 

I 

(LOVER  MISSISSIPPI#  WEST  INTERCOASTAL  CANAL#  AND 
(EAST  INTERCOASTAL  CANAL 


A*U  *  -  0£SC»r»UOS  OF  OPERATIONS 


E  I  I  service  1 

hi  I  I.  REGULATED  OY  ! 

C  i  l  ILTCRSTATF  COP  ■  i  PRINCIPAL  C0M*CDim5  CARRIED 

I  OPERATOR  NAME  !  ««€  COMPISSXON  ! 

d  I  t  ?.  iiimpt  ro»  mu?  i 

7  !  I  ).  PRIVATE  i 

!  i  9.  UNKNOWN  I 


POINTS  0  A  LOCAL! T  IE  $  ANO  WAT( RWATS# 
BETWEEN  WHICH  0?  ON  WHICH  0PE«A7£0 


I  ! 

26SCMA0WICK#  f.  fm*  106  PATROL  <C.!2 

!  ! 

A2!CNA«0»*0  CHIEF  COAP.  !J 

i  I 

! 

22lCHAPr#  JGStPh 
! 

! 

33! CHANNEL  eUN*ER  SERVICE 
i 

23! CHANNEL  FUELING  SERVICE#  INC* 

! 

! 

33!CHAhhCt  LANDFILL#  INC* 

I 

12!CHARMAN,  DON#  INC. 

! 

t;!CHAALCSTCh  MAINE 

! 

32! CH4*PENTlt A  ICHhG,  IN^ . 

! 

! 

! 

!2(cKA#4it»#  fl»«r  t. 


CUCHAIHAP  P*  ATT  eOATS,  INC. 


UICHATHAM  TCWJAG  COMPANY,  IhC. 
! 

331CHEAXCAI  6AICE  «. 

! 

! 

121CHEMEW  TCFMJNAL#  IhC* 


32! CHIP AH  IE  "0  T».UC  NO.  TO 

! 

321  CHE* AP II  80  I A UC  no.  17,  INC. 


32!CH€*AME  ?0  TAUC  NO.  IS,  INC. 
! 

I 

72! CH£AAA If  PO  IhUC  NO.  t 9#  INC. 

! 

321CHCAAAII  AO  TALC  NO.  20#  INC. 

1 

32! CKCAAHlf  ro  TAUC  NO.  21#  INC. 
! 

32! CHCAAW tc  80  TAUC  NO.  22#  INC. 

! 

32! (N?A API?  *0  TAUC  NO.  25#  INC. 


32!CH€AAAIC  PO  TAUC  NO.  26#  INC. 

! 

32! CHEAAPIC  ®0  1AUC  NO.  27#  INC. 
! 

! 

32!CNEtAtIF  90  TAUC  NO.  >7#  INC. 

y 

32! CHEAAAXf  PC'  MUC  NO.  29#  INC. 

! 

32! EHERAMIE  ?0  MUC  NO.  30#  INC. 

! 

32! CHERAN *E  SROS.  SOAT  CO.#  INC. 

! 

32!CME»APIf  SROS.#  INC. 

! 

32! CHER AP IE#  8UPEAT#  INC. 

! 

! 

32! CH£A#PIE#  HUEY  L«#  INC. 

I 

32ICHERA*ir,  INC. 

! 

32! CHER  AMC#  MAhhY 

! 


32!  CH£AA*I?/  MURPHY  NAPJNC  SERVICE!? 


32! CHEAAPIC#  N.  J.#  INC.  !3 

I  ! 

)  ! 

72!  CHERAA  I£#  AEM  J.  t  SONS#  INC.  19  17CVING 


!TCWIN« 

(PASSENGERS 

(GRAMS,  COH#  FCMJU  2EA#  •  SD  OTHEA  0  AY 
!CA«>G. 

1PETA0UU*  PPCDUCTS 
(DIESEL  FUCt 

l»?fUSE  HAUL  INS 

t 

!6£N£*AL  COtPOOIIUS 
!CHf  AICAU 

!*ASSEN<kAS 

(RESIDUAL  FUEL  'MU 

ICHIHtCALS  ANO  AilSCCNEPICHT 

IFEATIU:?A#  »?  OIL#  AAA A2YL  ENt #  »MM*,ML 

(OIL  FIELD  ECUtPPENI 
(OILFIELD  ECUIPP.EM 

(OXlftCLD  E0UIPPEN1 

IOILFIELO  EQUIP*  1 

joiumo  ecuip*«ni 
(OILMELD  EQUIP.* • NT 
IOILFIELO  ECUIP^VI 
(OILFIELD  f«UlM  NT 

I 

lezirnuo  E9UIP-  NI 

IOILFIELO  E«UIP»tNI 

(OILHILO  EQUIP*  *7 
IOILFIELO  EQUIPMENT 
IOILFIELO  £flUIP*£Nt 
IOILFIELO  i CUt PN ?N T 
IOILFIELO  fCUIP*ENt 
IOILFIELO  AFLAT*  v  <UP®tI  .! 

I  GENERAL  OILFIFLO  SURPLUS 
{ TC WINS 

(TOWING 


! 

! 

72KHERAPXC#  STEVE  J.#  INC. 

i 

1o!  cAkwL  LISsS#  INv. 

1 

J 

1 7!  CHEROKEE  MARiNC  TERM,.,.-. 

! 

! 

C7! CHESAPEAKE  SPACE 
! 
i 

lUCMSAPCAKE  CCAPOAATICN  OF 
(VIRGINIA 
! 

C9I CHESAPEAKE  NAAXNE  TOURS#  IhC. 
! 

11ICHESAPCAKE  TUC  t  3AAGC#  IMC. 

! 

32! ChEVCC  SERVICES#  INC. 

! 

39ICHIVA0N  SHIPPING  COHPANT 
! 

! 


!  ! 

!  1 

! 2  IOILFIELO  OR  ILL  I  "  foumfht 
!  ! 

!▼  !CC*i./  »0(K/  AN*  * 

!  I 
!  1 

!9  !  STEEL#  CEMENT#  SALT#  CHEMICALS#  FE*TILII«R# 
!  (AN9  GRAIN 
I  ! 

13  ! COAL 
!  I 
!  ! 

!  3  MOWING#  WOOD  CHIPS#  WOCG  PU.P#  ANO  Ul*  CSC 
!  ! 

!  ! 

! 2  IPASSENGERS 
!  1 

!9  {GENERAL  TOWING 
!  ! 

12  ! WATER  <  WATER  PUS 
!  ! 

!  3  MOWING#  CULX  OIL#  PACKAGE  *AEIGMT  #  C»UDE# 

!  (CHEMICALS#  ANO  r '  IROLIUH  FtCOUCTS 
1  ! 


(SEATTLE  ANO  ANACORTES 
! 

(WATERS  OF  THE  PHILIPPINE  SEA  BETWfEN  OROTE  PCINi 
! AH 9  A»ANTES  POINT  1  PILE  FRCP  NE  COASTLINE  nt  GUAP 
! 

IPISSCURI#  MISSISSIPPI,  Ah 0  IhLANO  RIVERS 
! 

! 

{HOUSTON#  CALVESTON#  ANO  TEXAS  CITY#  TX 
! 

MCWWJ  CORPUS  CH*ISTT#  TX  10  hEW  ORLEANS#  LA 
! INCLID INS  MISSISSIPPI  RIVER  SOUTH 
! 

!  A  ST  IN  ERU  CHANNEL 
! 

! 

j 

(TENNESSEE#  CLINCH,  ‘PORT#  ANC  HIWASSEC  •IV£,S 
! 

(HOUSTON#  TX  TO  OECATUP#  At;  GULF  INTAACOASTAL 
(WATERWAY-LOWER  PISSISS IPPI-TENNESSEt  UPPER 

MISSISSIPPI  ANO  ILLINOIS  FIVERS 

! IN  OR  AROUND  CALCASIEU  BETWEEN  LAKE  CHARLES  AhO 

(CAMERON 

! 

!  «YCH*,FRC  HARECR  TC  FISH  GAOUhOS#  WtCMPERC  HARpC A 
!  TO  2C  NILES  CMSHCRE#  ANO  ATLANTIC  OCEAN 

!!NLANO  WATERWAY— JACKSONVILLE#  FL  TC  HC*£H£AO 
I'.ITY#  NC 
! 

!  "  OF  MEXICO#  CARMPEAh  ISLAND#  EAST  AhO  WEST 
!C  tTS  OF  U.  S.;  NEARBY  FOREIGN 
! 

tWlLPINGTOh  TC  HOAf HCAD/TC  NEW  3ERN-TAYUTf VILLC  ON 
ICAPF  FLAP  RIVER/CHARLESTCh#  SC 
I 

IVARICUS  PORTS  ALONG  GULF  CF  AEXtCO 
! 

ICANERCN#  LCEVTLLE#  ANO  PC *GAh  CITY#  LA  TO  GULF  OF 
(HE  X  ICC 
I 

(INTRACOASTAL  CXTT#  ANO  C A  PE  RCN#  LA  TC  THE  GULF  CF 

(HEXICO 

! 

(CAHFAON#  PC*6 AN  CITY#  LEEVtLLC#  LA  TC  THE  GULF  CF 

MEXICO 

I 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AhO  OFMmCRC 
! 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  OFFSHC>« 

I 

MORGAN  CtTY#  LA  TC  GULF  CF  »EXICC 
! 

MALVESTON#  TX  TO  GULF  OF  PtXlCO  AHO  INTRACOASTAL 
! Cl  TV#  LA 
t 

ICANERCN#  LA  TO  GULF  OF  MEXICO 
! 

ILEEVILLE  ANO  MORGAN  CITY#  LA  TO  GULF  CF  MIXICO- 
JCAMERON  AhO  INTAACOASTAL  CITY#  LA 
I 

EVILLE#  LA  TO  GULF  OF  PEXICC 
'  ^CRON#  LA  TO  GLLF  OF  NEXICC 

! 

IVFNlCe#  LA  TO  GULF  *  if  NLX1CC 
! 

(GULF  Of  MEXICO  -  LOUISIANA 
I 

(MORGAN  CITY  ANO  VfNICC#  LA  — SOU  CF  P3TIC0 
! 

IGULF  OF  MEXICO  BETWEEN  SOUTH  PASS#  MISSISSIPPI 
MIVER  AND  SAOIN!  PASS#  TX 
i 

i 

i 

! HOUMA,  LA 

I 

CORPUS  CHRIST!#  IX  TO  PASCAJCULA#  NS  t  INLANO 

MWRS 

I 

i 

I 

1 1 ROWSSVILI  f#  ix;  ST.  PARKS,  FL,*  ANO  GULF 
(XNTPACOASTAL  waterway 
! 

(NEW  ORLEANS#  LA.*  LOWER  MISSISSIPPI  PIVER#  GULF  OF 
(MEXICO#  TAMPA  BAY#  ANO  PCRT  CF  TAMPA 
J 

MOBILE  «AY,  AL  TC  BILOXI#  MS 
I 

!'>rIC#  TENNESSEE#  T?"N*TCA#  ANO  UPPER 

(MISSISSIPPI  RIVERS 

(NASHVILLE  TO  PADUCAH  ( CUMe ERLAND) J  PADUCAH  TC 
(CAIRO  (OHIO);  PADUCAH  TO  E ARKLEY  CANAL  (TENNESSEE) 
I 

(BALTIMORE  HARBOR#  CHESAPEAKE  2AY“3 ALTIMOP?/ 
(NCRFCLK 

(CHESAPEAKE  BAY-ALBEMARLE  SOUND  «Nt  ALL  CONNECTING 
(INLAND  WATERWAYS  AND  RIVERS 

(CHESAPEAKE  BAY  AhO  TRIBUTARIES 

J 

i HAMPTON  ROXOS  AREA 

J 

ilNTRACCASTAL-SABlNE  TO  MSSISSMP!  RIVER 
! 

{PACIFIC  CCAST  PORTS#  BRITISH  COLUPdlA.  ALASKA# 
{HAWAIIAN  ISLANO#  AMERICA#  U.  S.  GULF  COM#  ANO 
!U.  S.  ATLANTIC  COAST 


*A?l*:  *  -  0ftC«X*lZ4!«  OF  OPERATIONS  881 


f  !  !  SERVICE  1 

K  !  !  1.  REGULATED  BY  J 

C  !  1  INTERSTATE  CO«-  1  PRJVirxt  CC«*C0I TI 2  $ 

!  CPfSATO#  MM  !  PERCE  CONPISJION  ! 

0  !  1  2.  i>£*PT  FOR  him  ! 

T  !  !  1.  F  F  IV  At  £  \ 

1  !  9.  LN<NO*N  ! 

CARRIED 

*!  PCINTS  0*  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

!  BETWEEN  WHICH  0»  ON  WHICH  OPERATED 

« 

22! CHEV4P.S  USA,  INC. 

1 

! 

!  2 
! 

1 

!  OIL  WELL  (SUI^ENT  AND  5U°Pl!£S# 
!IUMM  AND  P » Af  5 

JUNK# 

! 

!GUlf  INTR  ACO AS  I Al  WATERWAY#  CUL."  Zf  MEXICO#  ASO 
{MISSISSIPPI  PI VC  A 

23!  CNEV&CN  USA,  ISC. 

!  3 

! P£  p  SONNEL 

STAnS  BAT  -  GALVESTON  JAY 

!2!mmt  pininf#  isc. 

! 

i 

i 

12 

l 

! 

! 

ires in4 

ilUANO  WATERWAYS  -  FROM  SPOWNSVtLlE#  TX  TO 
ICAmPEUE#  FL  —  OFFSHORE  WATERS  0*  TEXAS# 

! LCU  IS  I  ANA#  MISSISSIPPI  l  ALAEAHAJ  NOT  EXCEEDING  10 
•MILES  OFFSHORE 

jfticucAsc  c«uim 

!  9 

!*ASSfSGr«5 

•LAKE  AND  P1V£P  HAP304S  IN  VICINITY  OF  CHICAGO#  IL 

JfticPtCACO  FROM  THE  LAKE#  INC* 

!  9 

! °AS  SfNG  E*S 

X 

jLAXE  AND  RIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  CHICAGO#  IL 

3 3 i CHICO#  ».  A.  TUG#  INC. 

1 

I? 

! 

{SHIFTING  SHVIC'  I 

llEXAS  AND  LOUISIANA  INTPACOASTAL  WATERWAY;  HOUSTON 
•AREA 

UUmofitSS  COP® ANT #  ISC. 

!  2 

{towing;  mavy  Mt 

!  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  TRIBUTARIES 

Cl !  CHILE  HI#  CHARLES 

!9 

1  IDLE 

1  ft! CPOCCX  '>A&5f  $#  INC. 

!9 

! 

2C! CHOCTAW  t*ANSPCRTATICN  CO. 

!3 

!»IV£»  CONSTRUCTION  MMUPLS 

! MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

HSCHOTIN  tr  ansfortat  IOS#  INC. 

! 

i 

12 

1 

!T:V!N3f  ’OIK  OILS#  AND  JULY  CHEMICALS 
\ 

tMISSIS  SXPPI  RIVER  SYSTEM#  GULF  OF  MEXICO#  AND 
!  INTPACOASTAL  WATERWAY 

3 2 i o*ot ts #  scon#  tsc. 

! 

! 

i  2 

l 

! 

! •£  *  AOl  E  UP  FPOOtCTS 

! ARKANSAS#  ILLINOIS#  MISSISSIPPI#  OHIO  AND 
{TENNESSEE  RIVER  SYSTEMS;  AND  GULF  INTPACOASTAL 
•WATERWAY 

2  2! CHOU^ST#  D A*CN#  INC. 

! 

!  9 
| 

! OIL  e  I  FLO  SUPPLI*S 

ieUlf  CF  MEXICC-dETWEEN  KEY  WEST#  FL  AND 
! brOWNS VILL E#  TX 

22! CHCUtST#  (DISCS  OffSHORf#  INC. 

! 

!9 

! 

! OIL  FIELD  SUPPLIES 

!GULF  OF  MSXIC0-8ETWCEN  KEY  WEST#  FL  AND 
!:»0WNSVILLc#  TX 

! 1! CHURCH ILL#  f A  ASK  J. 

19 

!  LCD  S 

ISCUTHFAST  ALASKA 

12!CIAN**C-W1LLI<*S  PROS. 

!9 

{CONSTRUCTION  PATE  HALS 

!AL«(F!A4l£  SOUNO#  RT.  32  ERIOGC 

ciicMcu  lise  -  sightseeing 

•TACMtS#  INC. 

!  2 

1 

!PAS5£NC£A$#  ASS  jI»StL  FUEL 

ImANHATTAN  ISLAND#  NEW  YORK  HARBOR;  HUDSON  RIVER  TO 
! POUGHKEEPSIE#  NY;  AND  EAST  RIVER  TO  RYE  BEACH 

C3SCIRCLE  LXNk  -  STATUE  Of  LtftCMYU 
IFfRRY#  ISC.  I 

i  i 

|PASSENCE»S 

I3ATTCPY  PARK#  MANHATTAN#  NEW  YORK  CITY#  LIBERTY 
{ISLAND#  UPPER  NEW  YORK  BAY#  ELLIS  ISLAND#  AND 
SU3FATY  STATE  PARr 

311C  ITT  Cf  ACNACC 

!  2 

jpAS  SENSE  AS 

iOUACHITA  RIVER— MONROE#  LA 

2WCJC>  COMPANY 

i 

1 3 
t 

! CRUSHED  lIMSTCf. 

•LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL 
WATERWAY  CF  LOUISIANA 

29ICLAYI0S  T«NKf»S#  INC. 

!2 

!  PRODUCT  cuum 

!U.  S.  COASTWISE  AND  FOREIGN 

27!CUA»UAT£a  *1 A  INI  *CRKS#  IN'. 

!9 

STOWIN', 

! PUGET  SOUND  l  TRIBUTARIES 

32!CL£AtNTS#  D.  J.#  INC. 

13 

{TOWING 

! 

!  INTPACOASTAL  WATERWAY 

? 2! CLEVELAND  TANKERS#  ISC. 

!  2 

fPfTRXEUP  DEDUCTS 

!G>EAT  LAKE  PORTS 

? si C L I f f J  fopcm  products  CCPPANY 
| 

!  3 

ifC®£ST  P9CDUCTS 

!G®AND  ISLAND#  POWELLS  POINT#  LAKE  SUPERIOR#- AND 
IPUNISING  EAY  AREA#  MI 

29*Cl IP?f A  C AUl Sr  LIS- 
! 
i 

i 

11 

1 

! 

!PASS*NGt»S 

! CCASTW ISE  AND  ATLANTIC  XNTR ACOAST AL  WATERWAY  FROM 
•MAINE  TO  FLORIDA  AND  THE  U.  S.  AND  BRITISH  VIRGIN 

I  ISLANDS 

’oicixpp'A  riiHtPirs 

•  9 

(SEAFOOD 

•GULF  OF  ALASKA#  BERING  SEA#  ALEUTIAN  ISLANDS 

Cl ! Cl IPp5 A  MARINE#  INC. 

!  2 

i  ®ASSFNC£PS 

IHF.RPJMAC  RIVE®  -  GULF  OF  PAINE 

22!  CLOUD  tOAT  RENTAL#  ISC. 

!  2 

•PERSONNEL 

! LAKES#  PAYS  AND  SOUNDS 

IfticiOVf AlEAF  1525#  INC. 

!  3 

! 

22iciTD£Spilf  CC»P. 

!  2 

STOWING 

! 

j  INTRACOAST  AL  WATERWAYS  AND  INLAND  RIVERS 

2eicCAST  LISf  PACIFIC#  ISC. 

!  2 

new  (ns 

jpACIFIC  CCAST 

C9!CCA*TAl  CARRIERS  cc»p. 

1 

!2 

j 

{GRAIN#  COAL#  TIC* 

!U.  S.  CAST#  GULF#  AND  WEST  COASTS  INCLUDING  PUERTO 
jRICO  AND  HAWAII 

22! CCAST  AL  C®£V30Af  CO®F. 

!0 IL  FIELD  PIPE 

! CANALS  and  LAKES  IN  VICINITY  OF  HAPVfcY#  LA 

1  5!  CCAST  Al  M*>  IS!  CONST  AUCT  ICS# 

!  INC. 

!  9 
! 

♦PUSHING 

• 

!  INTPACOASTAL  WATERWAY—  FLOP  IDA-J  ACKSCNVILLE  TO 
•PENSACOLA 

22! COASTAL  M«PISE#  INC. 

1 9 

!  IDLE 

Cl! 'CASTAL  f ANKF®S  K  PETROLEUM 
!CC*P.#  INC. 

!  J 
! 

!»£'#  ?  AS#  N/L  #A$#  »2  FUcL/0 1*  >EL# 

•  1  FUEL 

•COASTAL  PAINf  ISLANDS-EAST/WFST  PENOESCOT  9AY- 
! NT.  Df SERI 

3  3! CCA  SI AL  IANKSH1PS  U.S.A.#  ISC. 

j 

i3 

! 

ICLEAN  PETfiCLFU."  ARCDUCTS#  CA,CLIN£#  AND  A  ft 
!  FUEL 

!U*  S.  COASTWISE 
l 

UJCCASTAl  revise#  IN(. 

!  1 
i 

{TOWING 

i 

! 

{SAVANNAH#  GA—  9RUNSWICK#  GA  TO  FERNANDINA  AND  ST. 

! HART*  S#  FL;  JACKSONVILLE#  Ft /S  >NftFOPD#  FL 

23! CCAST  AL  TOWING#  INC. 

•SPRINGHILL 

!2 

2 

1TCWINS  OF  RfTPSL»UM  PRODUCTS 
! 

X 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI# 
{ARKANSAS#  AND  OUACHITA  RIVERS 

33KCASTAL  T° AD  INC  CORPORATION 

*9 

! 

! 

2ft!CCASTAL  TAANSPCPTATICN#  INC. 

; 

i 

! 

J  2 
! 

! 

1 

IffcJtfN  #ISH  AND  FISHERY  SLPPU'S 

! 

t 

1 

! 

IHIRAM  CHITTENDEN  LOCKS#  SHIP  CAN^L-SE A TTLE#  VA; 
•CHICNIK#  SAND  POINT#  KING  COVE#  FALSE  PASS#  DUTCH 
IHARECP#  ArUTAN#  UNALASKA#  CAPTAINS  9At;  ST.  PAUL 
{ISLAND#  ST.  GEORGE  ISLAND#  RCRT  HOLLER#  ’OGIAK#  AK 

32!CC ASTAl  TUCS#  INC. 

! 

1 

12 

l 

! 

! Of  F'W j*  £  DRILLING  SUPPLIES 
! 

1 

{VENICE#  LA  TO  OFFSHORE  PlATFCRf  AND  DRILL  RTSS 
{THRU  SOUTHWEST  OR  SOUTH  PASSES  OF  THE  MISSISSIPPI 
! RIVER 

261CCA5TWISE  TRADING  CO. 

!  3 

ip£T*0'EUr  PRODUCTS  ‘“CLASS  " 

X 

tC.C.T  ,ICM«AK»  KU»OH<  ANO  5UP  CAEOR 

TA9LE  2  -  0 ESC* IpI ION  Of  OPERATIONS 


1  SC^VKC  I 

t  1.  REGULATED  fl Y  !  I 

!  INTERSTATE  COM-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRICO  ! 

CPEAATOA  NAME  1  PEACE  COMMISSION  1  t 

!  2.  EXEMPT  PC*  MX*C  !  ! 

!  2.  PRIVATE  I  » 

t  9.  UNKNOWN  !  ! 


POINTS  0*  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  0»  CN  WHICH  OPCPATEO 


?9(CCASTY ISE  TRADING  CO.  13 

1  ! 

1  ! 

3 3 ! C CASIW ISE  TRADING  CO.  !2 

!  ! 

I  ! 

I  I 

!  ! 

I  ! 

21IC08LE/  JCKN  i  2 

I  t 

C3ICCCN  MARINE  EQUIPMENT/  INC.  !2 
1  ! 

I  ! 

30ICCFFEY  CONSTMJCTI CN  CO.  !9 

!  I 

1 6ICCLLE  TOWING  COMPANY/  INC.  !1 

t  ! 

I  ( 

C 3 ! CCLUM? IA  CONIAINEP  SAPGC  (9 

!  t 

24! (CLUMP IA  NAVIGATION  CO.  !2 

1  ! 

1 6! CCLUMSUS  l ANOING  19 

!  ! 

22! CCMANCHE  80 AT  RENTAL/  INC.  |9 

!  ! 

321CCMA*  OFFSHORE  !9 

!  ! 

22! COMBINED  100C  ISLAND  BOAT  !2 

(TOURS/  INC.  ! 

!  ! 

A1 (COMES/  YALE  !2 

!  ! 

32!CCMPANCHE  MARINE/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

1  1 

l  ! 

22! COMMERCIAL  3A*GE  TRANSPORT  !2 

JLIMITED  PARTNERSHIP  I  ! 

!  ! 

2CKCHPERCIAL  DIVING  19 

!  ! 

2JJCCMMG0ITIES  TPANSPORT/  INC.  !9 

!  ! 

11! COMMONWEALTH  CF  VIRGINIA  (9 

! DEPT.  OF  HWYS.  t  TRANSP.  ! 

I  ! 

!  ! 

32ICCMPASS  DOCKSIDE/  INC.  !9 

!  ! 

C 7 ! CCHPAS S  MARINE  CORP.  !9 

!  i 

32! CCHPAS  S  MARINE  SERVICES/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

17ICCNAGRA  FERTILIZE*  COMPANY  J9 

!  ( 

36ICCNCRETC  TECHNOLOGY  CORP.  !3 

!  ! 

!  ! 

Cl ! CONN./  STATE  OF/  DEPT.  OF  !2 

! TRANSP •  ! 

i  ! 

!  ! 

22! CONNIE/  INC.  !2 

!  ! 

!  ! 

32! CONOCO/  INC.  !2 

i  ! 

!  ! 

!  ! 

29! CONSOLIDATED  CRAIN  I  PARSE  (2 

I  COMPANY  ! 

!  ! 

21 (CCNS0LI9AT ION  COAL  CO.  !2 

{(RIVER  DIVISION)  ! 

!  ! 

21 ! CONSOLIDATION  COAL  CO.  !3 

(EASTERN  DIVISION  ( 

!  ! 

21! CONSOLIDATION  COAL  CO.  !3 

(NORTHERN  W.  VA.  REGION  ! 

!  ! 

2 1 !  CCVSOLlOAT ION  COAL  CO.  CEASTERN13 
IRECXOU-MOUNDSVILLF  OPERATIONS)  ! 

!  ! 

2 0 ! CCNTICARRIERS  AND  TERMINALS/  !2 

(INC.  ! 

!  ! 

!  ! 

t?t  CCSTISfSTiL  CPAI.N  CO.  !2 

!  ! 

!  ! 

i  ! 

26UCNTINENTAL  MARINE/  INC.  12 

!  ! 

!  ! 

321  CONVENT  MARINE  COMPANIES/  INC.  (3 

!  ! 

1 71  CONVEYORS/  INC.  (9 

I  ! 

3SICC0K  INLET  TUG  AND  8A*Gf  CO.  !2 

!  ! 

I  ! 

32! COOK/  PAUL  L.  BOAT  RENTAL/  INC.  12 

!  I 

1  1 

32ICCOPER  STEVEDORES  !9 

!  ! 

32! COR INN£  Del/  INC.  !2 

I  i 

281  CORINTHIAN  SCAT  CORPORATION  !9 


(REFINED  PETROLEUM  PRODUCTS  AND  PAP.AXYLCNZ 

INULK  SAND/  COPPER/  C»*V£l/  5C*A»  ANO  «*ISf. 
(COMMODITIES— MAR  INF  CONSTRUCT  ION 

ITCHING 

! TOWING/  PULPWOCO/  PETROLEUM  PRODUCTS/  AND 
I  COAL 

IVANS  (CONTAINERS) 
i TOW  INC  RAFTED  LOSS 

(PASSENGERS 

(PASSENGERS 


(TANK  CLEANING  MATE* IAL?  OILY  WATER 


(WHEAT/  SOYBEANS/  C*NIM  CLINKtM/  F5RTILIZ 
(COKE/  COAL/  ROCK  AND  SCRAP 


!  TQW INC 

(PETROLEUM  PRODUCTS 

(MOTOR  VEHICLES  AND  PASSENGERS 

(TOWING 

! ANHYDROUS  AM*ONXA 
(SAND  <  AGGREGATES 

(VEHICLES  AND  MASSINGERS 

(TOWING 

! CRUDE  Oil/  CONDPNSATP/  MHYLfhl  FEEDSTOCK 
! HEAVY  OILS  ANO  LIGHT  OILS/  0>  CLEAN 
(PETROLEUM  PRODUCTS 

(GRAIN  AND  GRAIN  P'ODUl.S 

(COAL 

I  HARBOR  WORK 
(BITUMINOUS  COAL 
(TCWIN5/  COAL 

| GRAIN/  COAL/  SALT/  FERTILIZERS/  ORE/  *HOS- 
IMNATE/  ROCK/  RUTILE/  ZIRCCN/  COK«  AND 
{AGGREGATE 

! TOWING 

!wat£R/  potaole;  VASTC  WATER 

(TAWING  (DOCKING)/  OIL  CONSTRUCTION 
(ECUIPMCNT 

(passengers;  general  supplies 

(PETROLEUM  COKE 
(TOWING 


'.UPPER  AND  LOWE*  MISSISSIPPI/  ILLINOIS/  MISSOURI 
{AND  OHIO  RIVERS 

i 

(TEXAS  CITY/  TX;  TA"  PA/  PCRT  EVERGLADES  AND  JACK- 
iSONVILLE/  FL.’  SAVANNAH/  CA?  WIL»INGTCN/  NCJ 
•YORKTOWN/  VA/‘  CHELSEA/  HA?  PROVIDENCE/  RI?  NEW 
•HAVEN/  CTJ  CARTERET/  NJJ  EC ALMONT /  TX?  AND 
(CHARLESTON/  SC 
l 

(MID  CHIC  RIVER  TO  UP*  f  R  MCNONGAHELA  RIVER 

t 

(PORT  OF  NEW  YORK/  NEW  JERSEY/  AND  LONC  ISLAND 

•SOUND 

! 

!MI«.E  921-LOWER  MISSISSIPPI  R1VCP 

! 

(GULF  INTOCOASTAl  WATERWAY  AND  .MISSISSIPPI  RIVER 

! 

! 

(BETWEEN  THE  F04TS  OF  BOSTON  AND  NEW  YORK 

i 

1  ROOSEVELT  LAKE  — GRAND  COULEE  DAM  TO  CHINA  BEND 

! 

!  IDLE 

! 

{LAKES/  BAYS/  AND  SOUNDS 

! 

•IDLE 

! 

(ALEXANDRIA  BAY/  NY  ANO  HEART  ISLAND/  WELLSLEY 
{ISLAND/  IVY  LEA/  ONTARIO  AND  CLAYTON/  NY 
! 

(SAN  DlcGO  3 At  ONLY 

! 

•INLAND  WATERWAYS  -  FROM  ER9WNSVIIL  6/  TX  TO 
ICARMA8ELL*/  FL  —  OFFSHORE  WATERS  OF  TEXAS/ 
(LOUISIANA/  MISSISSIPPI  A  ALABAMA  NOT  EXCEEDING  1C 
(MILES  OFFSHORE 
! 

*/! MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES  AND  INTPACCA ST AL 
(WATERWAY  CF  LOUISIANA  AMD  TEXAS 
! 

(KANAWHA  RIVER 

! 

(GULF  INTR/COASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  RIVERS 

( 

(JAMES  RIVf R-CETWEE N  SCOTLAND  WHARF  <SU*RY  CO.) 
(VIRGINIA  AND  GLASSHOUSE  POINT  (JAPES  CITY  CO.) 
(VIAG1NIA 


MOLE 

! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  LOWER  MISSISSIPPI 
(PIVER 
! 

•INLAND  WATERWAYS/  GULF  INTRACOASTAL  MATFRWAYS 

! 

(PUGET  SOUND-BIAIR  WATERWAY  IN  TACOMA  TO 
(STERACOOM  t  RETURN 
! 

•AC*  JS  THE  CONNECTICUT  *IVER  FROM  ROCKY  HILL / 

»"  «i*y/  ct;  across  the  Connecticut  river  from 

'OLYNC/  CT 

1ASTAL  WATERWAY?  LAKE  CHARLES/  LA  TO 


STAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS/ 
PLATFORMS  IN  VICINITY  OF  VENICE/  LA 


iPW.O.tPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES/  AND  GULF 
Mntracoastal  WATEPWAY 
I 

(ALLEGHENY#  MCNONGAHELA/  AND  OHIO  RIVERS 

I 

! 

(R03ENA  PRfP  PlANt 
1 
i 

(MONONGAHELA  RIVER 


(OHIO  »IVER  —  BENWCCD/  WV  AREA  ANO  MOUNOSVILLE/  WV 
(AREA  SOUTH 

i 

j  INLAND  WATERWAYS 

! 

! 

! 

(ATLANTIC  INTRACOASTAL  WAT  E9W  AY  —  NOR  FCL  K/  VA/  TO 
(ELIZABETH  CITY/  NC?  YORK  RIVE®  ANO  TRIBUTARIES? 
(AND  3ALTIM0PE  HARBOR 
( 

(LAKE  S  RIVEP  HAP30PS/  CHICAGO  AREA/  AND  GREAT 

(LAKES 

! 

(MILE  90  AHP-P.IIC  2  35  AHP  WESTERN  RIVER 


(ANCHORAGE  HARBOR 

I 

! 

(UP  TO  20  MILES  OFFSHORE;  INLAND  RIVERS/  BAYS/ 
•50UNQS/  AND  MISSISSIPPI  PXVCP 

i 

(3ATCN  ROUCE/D ARROW/  LA 

! 

(LAKES/  °AY S/  AND  SOUNDS?  INTRACOASTAL  WATERWAY 


im?  1  -  description  or  c*eratkns 
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F  ! 

!  SERVICE  ! 

N  ! 

!  1.  «£SUL*TCD  -iY  1 

G  ! 

!  INTERSTATE  COM- 

PRINCIPAL  COPPCDIIISS  CARTIEC 

! 

OPERATOR  NAME 

!  PERCE  COMMISSION  ! 

l 

0  ! 

!  2,  EXEMPT  FOR  HIt£  | 

T  ! 

l  I,  PRIVATE  ! 

! 

<  9.  UNKNOWN  ! 

UUCRKEBN  aC  AT  RENTALS/  INC. 


'31CCAPUS  ChPIill  PAUM  SERVICES 
!  CC. 

! 

24{CCuUf  PEMCN  TOWING/  INC. 

! 

i 

csiccvc  SMIPPIVC/  INC. 

! 

32! CCX  C«>AGLlNf/  INC. 


!  2  (PA$S*hG£P$ 

!  i 


12  (SLACK  OIL  AND  CLEAN  OIL 

t  i 

!  i 

19  ! pushing  parses  containing  grain 

!  ! 

!  ! 

J 2  !R£TP0LrUf  PRODUCTS 


32!  CCX  0°  AGLINF /  INC.  !  J  (DRAGLINE  A  A  0  ECUIPPENT 

!  !  ! 

!  !  ! 

J 1 J  CCX  MAINE  CCM.  !2  (CRAIN 

!  !  ! 

3G5CFO  BARGE  UAF  !  3  (GRAIN 

i  !  l 

21ICTAIN  a»CS./  INC.  !  2  (TCWXNG/  SAND/  ?*AV!L/  COAL/  IC<»AP/  CONSTRUC 

1  !  SttCN  ECUtPM'Nf,  5L»3,  PILING#  AND  TIMBER 

!  !  ! 

12! CRAIN  Aces./  INC,  (9  ircwiNG 

!  !  ! 

!  !  ! 

1  I  ! 

!2'.C»AIN/  PRANK  P.  CO.  *2  !  TOW ING-CCNSTPUCT ICN  EGUIPR'NT 

!  !  ! 

2 1 ! C* AIN/  G.  M.  *IV£ o  TCWISG/  INC. (3  (TCUNG 


J2!C*AIN/  PRANK  P.  CO. 


POINTS  OR  LOCALITIES  AMO  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OR  CN  WHICH  OPERATEP 


{MISSISSIPPI  RIVER  ANO  GULP  INTRACC AST  AL  WATERWAY 
5CP  LCU 1ST ANA/  MISSISSIPPI/  TEXAS/  ALA?A*A  ANO 
!PLO*  10 A 
! 

TGULP  INTRACCASTAL  VATEPVAY  ANO  ALL  CONNECTING 
{WATERWAYS 

I 

(MI  SJ ISSIPP  RIVER  AT  CLAYTON/  IA?  HAA60RS  ANO  LOCK 
{RIO  CUTTENRERG/  IA 
! 

{WOPLOUXOE  S  COASTWISE 

! 

{INLAND  LAKES/  EfATS/  ANO  SCUNCS  IN  SOUTHERN  PART  OF 
{LOUISIANA  AND  GULF  INT RACCA $1 AL  WATERWAY 

i 

I  MISSISSIPPI  RIVER 
I 

(FRIARS  ®OINT/  MS  TO  NEW  ORLEANS/  LA 

i 

“1 ALLEGHENY /  NCNONG AHELA /  ANO  CHIC  RIVERS 


33!CAAWPOCO/  JAMS  P. 
i 

C3! CREEK  TCWINS  COPP. 

i 

!2! C»*SCENT  TOWING  i  SALVAGE 
*CC«ANY 
! 

29'CFEST  TANKERS/  INC. 

j 

22!C‘tW  TRANSPORT  SCPV. 

! 

I2SCREW9CATS/  INC. 


•  9  • 

!  ! 

•9  {TCW1NG 

!  ! 

J2  (TOWING/  SALVAGk/  *N0  'RJIGMl  ECUIFM'NT 

!  i 

i  j 

!2  !CRU>.  CIL  AND  PROOUCT  CA?«IE*S 

!  2  !  1J  PItLO  SUPPLIES  ANO  PASSENGERS 

!  ! 

•2  {OILFIELD  C» ILL  INS  SUPPLIES 
!  ! 


32IC30CNE T  "CAT  CC./  INC.  {9  JIOWING 

J  !  ! 

!  !  ! 

32JCROCMET/  LLOYD  J.  RUNG  CC./  !2  (TOWING 

IINC.  !  ! 


32!C*OSoY  K  SONS  TOWING/  INC, 

! 

32!  C*CS2T  ''CAT  CC. 

32ICSOSSV  MARINE  SERVICES 


ClICRCScY  TCWSOAT  CO./  INC. 

! 

! 

! 

32! CPGSdY,  KURT/  INC. 

! 

J2! CF05BY ,  PADDY /  INC. 

I 

JSICPOSS  LINK/  INC. 

i 

32!C»0SS  MARINE,  INC. 


!  ! 

•  ! 

! 9  ! TC*  IMS 

!  ! 

(9  JTCWINS 

!  ! 

!  2  {OILFIELD  SUPPLIES  ANO  ECUIPM'NT 

!  ! 

!  ! 

•9  {TOWING 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!9  {TOWING 

!  ! 

! 2  {TCWINS 

!  f 

!J  ITCVISG 


32*C»0SS  MARINE/  INC.  {9  ,OIL  FIELD  SERVICE  rWIP»*NV 

i  t  | 

Cl  {CROSS  SOUND  FERRY  SERVICE/  INC.M  (VEHICLES  ANO  PASSENGERS 
!  !  ! 

i  !  { 

i  i  t 

15!C»0S$-STAT£  IOWING  CC./  INC.  !2  (TOWING  t  CULK  PETROLEUM  PRODUCTS 

!  !  ! 

i  i  j 

13!C*CUNSf  CORPORATION  !2  {TCWINS,  PULK  FREIGHT,  AND  CCAL 

!  !  ! 

!  !  ! 

15! CROWLEY  MARITIME  CORPORATION  !2  {TCWINS,  TS Altc*S“LCA0SO  ANO  LIGHT,  ANO  SULK 
•ATLANTIC  DIVISION  (CTU/TPT)  !  J  PETP1LCUM 


AIICRCWL^T  TOWING  %  TRANSPORTATION!  2  {PETROLEUM  PROOUCTS/  -CLASSES 

!  !  ! 

CS!  CROWLEY  IC-ING  AND  I  fi  AN$PC  AIA®  {9  {CABS  ANO  TRAILERS  «ITH  (.'NEPAL  CARGO 
! TION  !  ! 

!  !  ! 

1 1! CrUISE  INT LPNA IIONAL  !2  (PASSENGERS 

!  !  I 

!  i  i 

!  !  ! 


26! CRUISE S/  INC. 

I 

331CAUMPLE*  SHIFfUILCING  CC. 

t 

23! CSX  TRANSPORTATION 


J6{ CULBERTSON/  POLAND 

! 

3C1CUMMINGS/  THOMAS 

! 

45! CUMMINS/  JAMES 

l 

21! CURLEY  LAND  CO. 
i 

32! CUSTOM  FUEL  SERVICE/  INC, 

! 

! 

CmUTTYWUNK  -10AT  LINES/  INC. 

! 


!9  JPASSENCEPS 
!  ! 

*9  i 

!  ! 

12  {RAILROAD  CARS— LOADED  AND  LIGMI 
!  ! 

!  ! 

•2  {TCWINS 
!  ! 

! 3  { TCWINS 

!  ! 

•2  !HNE»AL  CARS? 

!  ! 

(J  IPETPOCHLMICALS 

!  I 

! 2  {DIESEL  FUEL  »2  -  NUNKA R  "C" 

!  1 
I  I 

!  2  PASSENGERS/  SENEGAL  *  RFtSKT/  FOOD/  ICE/ 

!  {APPLIANCES/  MAIL/  BUILDING  MATERIALS/  ETC. 


Unlaw:  watcrwats-usinc  INTEUOASTAL  CANAL/ 
(MCRMENTAU  RIVER/  AND  MISSISSIPPI  R IVC R-GALVESTCN/ 
•TX 

t 

icCASIAL  WATERS  (NEW  ORLEANS  AREA) 
t 

! ALL E SHINY/  MCNONGAHELA,  ANO  OHIO  RIVERS 

i 

•GULF  OF  HEXICO-TEXAS  AND  LOUISIANA  CCASTS 

i 

jsEW  YORK  HARBOR  AND  ADJACENT  WATERWAYS 
( 

{MISSISSIPPI  RIVER  FROM  9 A  TON  ROUSE/  LA  TO  THE 
{MOUTm  OF  THE  PASSES  ANO  COASTWISE 
! 

{WORLDWIDE 

(GULF  Cf  MEXICO  AND  INLAND  LOUISIANA  WATERS 
! 

IHISSISSIPRI  RIVER  SULf  OUTLET/  1AY0U  LALOUTRE/ 
nr  TON  AND  CHANDELEUR  SOUNDS 
! 

{BROWNSVILLE/  TX  TC  PANAMA  CITY/  FL J  PtSSISSIRPI 
{RIVER  AND  INTERCOASTAU  CANAL 
! 

{INLAND  WATERS/  BATS  AND  SOUNDS 
! 

! 

•JAYS  ANO  LAKES  OF  LOUISIANA 
! 

{PAYS  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 
! 

{HARVEY  CANAL/  OARATARIA  BAY/  MISSISSIPPI  RIVER/ 
{SOUTH  LOUISIANA  LAKES/  MAYS  ANO  SOUNDS 
t 

{CAPE  COO  SAY,  CAPE  COD  CANAL/  BUZZARDS  MAY /  NEW 
(3EDFCRD  HAR-JCR/  NANTUCKET  SOUND/  ANO  VINEYARD 
( SOUND/  NEW  YORK-MAINE 
( 

(BAYS  AND  LAKES  OF  LOUISIANA 
! 

! HAYS  AND  LAKES  OF  LOUtSI ANA 
l 

(SAN  FRANCISCO  BAY  APEA 
! 

{GULF  OF  MEXICO  F ACM  MOBILE  TC  BROWNSVILLE/  TX 

i 

(NEW  LONDON/  CT  TO  ORIENT  POINT/  LONG  ISLAND/ 
{EASTERN  LONG  ISLAND  SOUND/  AND  FISHER'S  ISLAND 
ISOUNO/  GARDEN 

l 

(FLORIDA/  GULF  COAST  TO  NEW  ORLEANS;  FLORIDA/  EAST 
i COAST  TO  NORFOLK/  VA 
! 

(MISSISSIPPI/  OHIO/  TENNESSEE/  CUMBERLAND/  GPEEN/ 
•KANAWHA/  MONCNSAHELA/  ANO  LICKING  RIVERS 
! 

{MIAMI,  JACKSONVILLE/  PHILADELPHIA/  LAKE  CHARLES/ 

! PUERTO  PICO/  DOMINICAN  PEPUSLtC/  VIRGIN  ISLANDS/ 
(LEEWARD  AND  WINDWARO  ISLANDS/  AND  GULF  Of  MEXICO 
! AND  EAST  COAST  Of  UNITED  STAIES 
I 

(LONG  CCACH/LOS  ANGELES  HARBORS 

! 

1  PUERTO  RICO/  U.  S.  VIRGIN  ISLANOS/  AND  DOMINICAN 
(REPUBLIC 
! 

{POSTON  HARUOJt;  NEW  YORK  HARfiCR/'  PHILADELPHIA 
JHARPCR;  WASHINGTON/  DC  WATERFRONT  AREA;  POTOMAC 
u:vc;  «r.c?K  «a:x:?,ctck  as:  .-oust  vepscn? 

(NORFOLK/  VA  NARKP;  CHICAGO/  XL  WATERFRONT 
! 

(PUGET  SOUND 

i 

(IDLE 

( 

1ST.  CLAIRE  RIVER— PORT  HUPON/  HI  TO  SARNIA/ 
(ONTARIO 

(ANACOPTFS/  SAN  JUAN  ISLANDS/  AND  BELLINGHAM  BATS 
! 

(MEMPHIS  HIROCR 
I 

•ARKANSAS  AND  lOV£A  «ISS!SS!Mf!  RIVERS 
! 

(MISSISSIPPI  VALLEY  AND  GULF  COAST  REGION 
! 

(M/B  225  MISSISSIPPI  RIVER  TO  M/3  70  MISSISSIPPI 

(RIVER 

; 

(PORT  CF  NEW  BEDFORD  ISLAND  OF  CUTTYHUNK 


TA-LE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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E  ! 

N  ! 

C  ! 

i  OPERATOR  NAME 

0  ! 

T  l 

1 

1  SERVICE  ! 

!  1.  RfGULATEO  BY  ! 

!  INTERSTATE  COP-  *  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 

!  PE ®CE  COPPISSICN  ! 

!  2.  EXEMPT  »cp  HIRE  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

1  9.  UNKNOWN  ! 

! 

!  PCINTS  C®  LOCALITIES  AND  WATE*WAYS# 

!  BETWEEN  WHICH  0*  CN  WHICH  OPERATED 

! 

l 

j 

- 

! 

32!  CVITANOVIC  BOAT  SVC.# 
! 

! 

| 

! 

INC.  !  3 

! 

! 

1 

i 

•CHART 19 >  TO  OIHL*S 

i 

iNISSISSIPPI  RIVER  FROM  NEW  ORLEANS  TO  DELTA 
USOUTM-WEST-SOUTH  PASS-PASS  A  LCUTRE  )#  TIGER  PASS# 

IMAXN  PASS  APEA#  0R ETON  SCLND  AREA  AND  BAPTISTE 
jCOLLETTE 

f 

32ICVITANOVIC  BROTHERS# 

1 

! 

i 

INC.  !  9 

! 

2 

i 

(CHARTER*  TO  ?IH|*S 

•HISSISSIPFX  RIVER  FROM  NEW  ORLEANS  TC  DELTA#  TIGER 
•PASS#  HAIN  PASS#  BRETON  SOUND  AREA#  AND  WEST  DELTA 
!  AREA 

i 

3  2 ! D  (  a  30AT  *  EN  TAL  $#  INC.  !2 

!  1 

i  i 

(OILFIELD  PRODUCT ION  AND 
!  ECU X°n«nT 

f XPLOA AT  ION 

!GULF  OF  MEXICO  WITHIN  2"C  NILES  OF  LAND 

■ 

; 

32!  C  <  B  MAINE 

!  3 
■ 

ITCHING 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

- 

! 2 ! 0  i  E  TOwING#  INC. 

1 

s 

!« 

i 

! 

! 

i 

32! 0  S  L  BARGES#  INC. 

i 

! 

!2 

1 

(CHARTERS  TO  0TH*S 

i 

! 

iCHAPCNTON  CANA. 

i 

32 ! 0  t  A  HARIHF  SERVICES 
| 

#  INC.  ! 3 

j 

I 

(INLAND  WATER"  NTAACOASTAL  WATERWAY 

i 

C 7 ! DIL  CORPORATION 
! 

! 

i 

!  3 

1 

! 

t 

! SULFURIC  ACID 

1 

{FALL  RIVER#  PA  TO  NORFOLK#  YA  AND  POINTS  BETWEEN; 

! LONG  ISLAND  SOUND#  ATLANTIC  OCEAN#  DELAWARE  BAY 
! AND  RIVER#  CIO  CANAL  AND  CHESAPEAKE  SAY 

? 

32! C.  1.  0.  POAt  AND  CO.#  INC.  !2 

l  i 

!  TOWING 

!NEW  ORLEANS#  LA  AND  INTRACOASTAL  WATERWAYS 

; 

32 ! OR X6LE  BOAT  RENTALS# 

1 

l 

INC.  !2 

1 

j 

{DRILLING  ECUIPPENl 

•MISSISSIPPI  RIVER  ANO  GULF  INTPAC0AS1 »L  WATERWAY 
! OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

i 

325CAIGLE  TOWING 
| 

12 

!  TOWING 

INISSISSIPPI  RIVER  ANO  INLAND  WATERS 

32! DAIGLE#  FRANK 

I 

!9 

l 

i 

; 

34! DAILY#  JEFF 
| 

i 

!9 

{ 

t  TOWING 

i 

JNILE  C  TO  MILE  3SC  ARKANSAS  A IVFR 

27(DAI»YLANO  POWER 
! 
j 

!  3 
! 

1 

!CCAL#  GRAIN 
! 
i 

•MISSISSIPPI  AND  OHIO  »WE»S#  GULF  XNIRACCASTU 
•WATERWAY 

i 

271  DAKOTA  »A*G?  SERVICE# 
t 

i 

INC.  !  2 

! 

! COAL  AND  MfPOLEU*  PRODUCTS 
! 

(UPPER  Nt  S SI  SSI PPI -ST.  PALL  ARFAJ  UPPER 
•HISSISSIPPl-TUIN  CITY  AREA  AND  GENOA#  WX 
• 

j 

1 5 ! OALY •$  TOUINC  CORPORATION  !9 

!  ! 

i  i 

IDCCCNC  AND  UNDOCKING  Vt 
! 

1 

S$!LS 

I 

1ST.  JOHN'S  RIVER#  INTRACOASTAL  WATERWAYS  (NAYFORT# 

! JACKSONVILLE  AND  F  £®NANO IN  A  AREAS) 

3  S!  DAN  REQ-E-NTX#  INC. 

| 

!  9 

(SAND  ANO  GOAVCL 

! 

ICSAGE  PIVER  BASIN 

1 6 ! D ANA  NARINE  SERVICE* 

{ 

INC.  !  2 

1 

ITCWING#  CAUSTIC  SODA 

I 

! 

(ENTERS  AND  DEPARTS  ALL  PORTS 

l 

36!  DANIEL#  CHARLES  0.  t 
| 

•OPFRTA  K.  {9 
■ 

i 

! 

! 

! PUGET  SOUND 

: 

15JDANN  TOWING  CC. 

! 

) 

! 

(2 

! 

i 

ITCWING 

i 

1 

! 

! GULF  OF  MEXICO#  MISSISSIPPI  RIVER#  MOBILE#  AL  AND 
! VARIOUS  PORTS  ALONG  THE  GULF  COAST 

C9JDANN#  ROBERT#  COMPANY 
{ 

i 

!  9 
• 

ITCWING 

i 

(ATLANTIC  OCEAN  ANO  GULF  OF  MEXICO 

! 

3  2 ! DA  NOS  !  CUR  ELL 
l 
| 

i 

!  9 
! 

■ 

!OIL  FIELD  construction  and  drilling 

! £CUI°Hf NT 

i 

‘(GULF  OF  MEXICO 
l 

32! DANGS#  TINNY#  INC. 

| 

i 

!« 

1 

ISERVICE  TO  THE  OIL  FIELD 

INDUSTRY 

( 

(GULF  OF  MEXICO  FROM  FLORIDA  TO  TEXAS 

32IDANT2N  NARINE#  INC. 

( 

12 

j 

!OIL  F I FLO  F GUI PyEM 

( 

(COASTWISE  AND  ALL  INLAND  WATERWAYS 

1 

j 

16J0ANTZLER  eOAl  1  BARGE 
! 
i 

CO.  *9 

! 

t 

(PASSENGERS  ANO  CAR«C 

S 

1200  NAUTICAL  MILES  OFFSHORE  GULF  OF  MEXICO  FROM 
(BROWNSVILLE#  TX  TO  APALACHICOLA#  FL 

i 

3010AULT0N#  GLEAN  C.#  INC .  12 

l  ! 

!  ! 

I  i 

!CHAR*£RS  TO  OTHERS 

S 

(MISSISSIPPI  RIVER  ANO  TR IBUT AR IES--COA SIWI S«  WATER 
!CF  LOUISIANA#  MISSISSIPPI#  AND  TEXAS#  NOT 
(EXCEEDING  20  "XLES  OFFSHORE 
■ 

; 

32! D AVI D  NARINE  SERVICE# 
! 

! 

{ 

INC.  !  9 

! 
t 

■ 

(OILFIELD  SLPPLUi  -  WAT 

1 DRILLING  ANO  PRODUCTION 
•PERSONNEL 

*/  FUEL#  G70CEPIES# 
SUPPLIES  AND 

I 

•GULF  of  MEXICO#  VERMILION  RIVER  (INTRACOASTAL  CITY 
(APEA)#  FRESHWATER  3AY0U  AND  INTPACOASTAL  WATERWAY 

{ 

i 

37! DAVIDSON  INO.#  INC. 

i 

i 

!  3 
■ 

ITCWING#  LOGS 

•SIUSlAW  RIVER  FROM  MAPLETCN  TO  MOUTH  Of  RIVER 

30! DAVIS  CONSTRUCTION  CC 
| 

.#  INC.  ! 3 

{ 

! STONE 

i 

!TE  NN’ESSFE#  OHIO#  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS 

- 

1 1 ! DA VI S  GRAIN  CORP. 

| 

!  3 

t 

*!CC»N#  WHEAT#  SOYBEANS 
i 

! SCUTNr PN  fRANCH  Of  ELIZABETH  RIVER 

C JJtAVIS  PARK  FERRY  CO.# 
I 
| 

INC.  i2 

1 

1 

IPASSENG*** 

•PATCHOGUE#  DAVIS  PA®K#  PELLPCRT#  BCLLPORJ  BEACH# 

! WATCH  HILL#  AND  SAILORS  HAVEN 

21 ! DAVISON  SAND  t  GRAVEL 
! 

! 

| 

CO.  !  3 

! 

! 

1 

! SAND  AND  GRAVEL 

i ALLEGHENY#  MCNONGAHELA,  AND  OHIO  RIVERS  — 

|PI TTS9UPGH#  NEW  KENSINGTON#  AND  0®AVOSPUPG#  PA 
(AREAS?  TAtRTCWN#  PA  ON  THE  ALLEGHENY  RIVER 

38! DAYTON#  0ARLC 
l 

!9 

i 

{GENERAL  CARGO 

j  ALASKA  SOUTH  OF  CAPE  NEWENMAP  TO  SEATTLE 

32 !  00 IS  PRUNE  TOWING#  INC.  !3 

!  ! 

i  « 

! GRAIN#  CHEMICAL#  STEEL# 

FEATlLI2fP 

(MISSISSIPPI  RIVER  ANO  GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY 
!0F  LOUISIANA#  TEXAS#  MISSISSIPPI#  AND  ALABAMA 

32! DE  VALL  TOWING 
! 
i 

!2 

• 

ITCWING 

•TEXAS  AND  LOUISIANA  GULF  COAST#  ANO  INLAND  WATER- 
'.WAYS 

3 3*! DEAN#  DAPON  U 
« 

1 

!2 

! 

i 

ITCWING 

(GULF  INTPACOASTAL  WATCPVAY#  AND  HOUSTON  SHIR 
•CHANNEL  (IDLE) 

C31DECKER  OIL  TRANSPORTATION  CO.#  !2 
! INC.  ! 

i  i 

(BULK  PETROLEUM.  AND  »l  FUFL  OIL 
! 

(NEW  YORK  HARBOR 
! 

C3I DECKER#  JAKES 

j 

!3 

1 

ITCWING 

(NEW  YORK#  NT 

Cl ! DEEP  RIVER  NAVIGATION 
| 

CO.  12 

i 

! PASSENGERS 

! 

SCCNNECIICUT  PIVER  4  LONG  ISLAND  SOUND 

32! DEEP  SOUTH  TOWING 
! 

1 

i 

12 

! 

1 

! TOWING 

(MISSISSIPPI  RtVER-BCIWEEN  NEW  ORLEANS  AND  BATON 
(ROUGE#  LA 

CJ!  DEEPWATER  CONTRACTING 
! C/0  WEEKS  NARINE#  INC 
| 

CO.#  INC. !  2 

1 

{BULK  t  PACKAGED  FREIGHT 

INC  W  YORK  HARBOR 
! 

31J0EER  CREEK 

I 

19 

i 

(GRAIN  ANO  GRAIN  PRODUCTS 

! 

INISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

C31DECULXS#  BRIAN 

!9 

( 

(INLAND  HEW  YORK  HARBOR  TC  MONT AU<  POINT#  NY 

ta*le  i 


DESCRIPTION  Of  CP€»ATXCNS 


885 


!  SERVICE  I 

!  !.  REGULATED  8Y  ! 

!  INTERSTATE  CO*-  !  PPINCI°AL  COMMODITIES  CARRIEO 

OPERATOR  HAP?  !  PEACE  COMMISSION  • 

!  ?.  EXEMPT  FOR  HIP*  ! 

1  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCAL! 1 1CS  AND  WATCPVAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


TS'.CU-MAS  MARINE  ENTERPRISES# 

II*  t. 


|9  ‘PASSENGERS 

!  ! 


C’I0ElA«ARr  P! VC •  I  PAT  AIJTHCPI1T  !2  ‘VEHICLES  AND  PASSINGS 


zsu  ipm-  *a*:he#  inc. 
12  »A*  STSTf*S#  INC. 


!  3  ! HA R£»QP  FLEETING  'E^VlCr 

i  ! 

12  ITCHING 
!  I 

! 2  !?Ut*  OIL  AND  5 *S0l INC 
!  I 
!  I 

*9  !»ASSCNE5P$  AND  JUPPLtES  TO  OILFIELD 

i  i 

|9  IsHIP  ASSISTING 


1 • 8 c v *  *  *  *at?a:als#  inc.  !3  isano#  gravel#  and  roc* 

1  !  ! 

TIImM  vACIMC  T9AVSPCPTAUCN  |9  'GRAIN  CALCES 

I  !  ! 

i  !  ! 

321DCL**  iuriN  $T E AP80 AT  CO. #  TPE  !1  !»ASSENGE»S 

!  !  ( 

32!0fMCLl‘#  PATRICK  A.  13  !**AIl#  SUPPLIES#  KRCCERXf*  AND  Pt»SCNN£L 

!  i  I 

!  !  ! 

J2»DC?“»  iOWJNG  SERVICE#  INC.  (9  IIOVING 

!  !  1 

!  !  ! 

iriCEPAPVPfNT  OF  THE  INTERIOR  !3  I  FA  PH  PPOOUCc 
I U.  S.  PJ.H  AND  WILDLIFE  SERVICE!  I 
I  i  t 

Cl !  DEPT,  cr  TRANSPORTATION  FERRT  (2  IVEHICLES  AND  PASSENGERS 
! SERVICE  I  ! 

I  1  i 

nittARIUS  "OATS#  INC.  !3  (TOWING,*  MISCELLANEOUS  CARGO 

t  !  I 

I  I  l 

CtlDES"ONC  TACHI  YARD  19  ! PASSENGERS 

I  I  I 

3  3!  CCTHLF  f  SEP/*  .  L.  19  ITCWING 

1  !  I 

32! OEVALL#  ALLFN/PR.  HERNANDEl  !2  (TCWXNS 

!  1  i 

!2!0£V»Ll#  DCfc '  *#  INC.  12  1T0WING 

I  I  ! 

32!0EVfLCPM|Nt  PARINC#  INC.  !  2  ITCHING;  ail  FIFLC  SURPLUS 

i  1  I 

!  1  I 

I  !  I 

32UIAP9ND  PARSES  12  (DRILLING  RIG  WATER 

1  1  i 

1  !  i 

1  A! DIAMOND  MANUFACTURING  CO.#  INC.I3  (CONSTRUCTION  CGuUM'NY  AND  MATERIALS 

!  !  I 

1  !  1 

32! DIAMOND  SERVICES  CO*P.  13  IE9UIPPENT 

f  I  I 

t  A I DIAMOND#  ?.  F.#  CCNSTRUCT ION  13  I  CONCRETE  PILES  i  2«A"S#  SIEfel  3E  *MS  i 

ICC.#  INC.  I  I  CONSTRUCTION  EQUIPMENT#  AND  PIP  PAP 

I  I  I 

32! 91  ANA  TC.ING#  INC.  !2  !OXL  PRODUCTS 

!  !  ! 

CIIDKT#  MC5Y  DCCRPUILURS  !9  1CRANC  FO®  P ILEDRIVING 

!  !  I 

21JDI2T2  HAR30F  SERVICE#  INC.  12  MOVING 

I  !  I 

3 2 ! D ILL#  C.  L.  CO.#  INC.  19  ITCWING 

!  I  ! 

39|  DILL  INGHAM  OBSTRUCTION  CO.  !9  UCU!P»ENt  PO*  AND  SUPPLIES  USEO  FOR 
I  !  ICONSTRUCTICN  WORK 

!  !  I 

C7I DIRECT  LINE  COMMUTE*  StTVICf  !2  JPASSENGERS 

!  !  ! 

CUDIRXGO  CRUISES  12  (PASSENGERS 

!  I  ! 

!  !  ! 

!  !  I 

C3ICISC*  CONSTRICTION  !2  ! DREDGE  SPOILS  AND  CONSTRUCTION  OEe*IS 

!  !  ! 

!  i  ! 

U'DISPOSAL  SYSTEMS#  INC.  !9  ! 

!  !  ! 

22!  DISSEN  K  JUMN  CORP.  !2  ITCHING 

!  !  ! 

!  I  i 


I  ! 

13  MOVING#*  "ISCELlANfCUS  CARGO 
I  I 
I  I 

19  (PASSENGERS 

I  I 

19  MOWING 

!  ! 

12  (TCWlNS 
!  1 

12  ! TOWING 

!  I 

12  moving;  ail  field  surplus 
!  I 
I  I 
I  I 

12  (DRILLING  RIG  WATER 

I  ! 

!  ! 

INC. 13  !  CCN  STRUC  T  ION  CCuUMENY  AND  MATERIALS 

!  ! 

!  ! 

!  3  U9UIPP2NT 

!  ! 

N  !  3  !  CONCRETE  PILES  *  2«A*U,  SIEfel  3E*MS  * 
!  ! CONSTRUCTION  EQUIPMENT#  AND  PIP  PAP 

!  I 

! 2  (OIL  PRODUCTS 

!  I 

!9  ICflANC  FOR  P ILSDRIVING 
I  ! 

12  MOVING 

!  I 

! 9  ! TOWING 

!  ! 

!  9  KCU1PPEM  FO*  AND  SUPPLIES  USED  FO* 

!  ICONSTRUCTICN  WORK 

!  I 

f  ! 2  (PASSENGERS 

i  I 

12  I  PASSENGERS 

I  1 
I  ! 

I  I 

!2  I  DREDGE  SPOILS  AND  CONSTRUCTION  OEe*IS 
!  I 
!  I 
19  I 
I  I 

12  ITCWING 
1  I 
I  ! 


IPFLPCUPNE#  FL  TO  CAPE  SAaLC#  FL 


| CAPE  HAY#  NJ  TO  LEVES#  DE  AND  RETURN  LOWER 
IOELAWARF  2 AY 

I 

IIILXNOIS  VATERwAY-MLE  1«2#  F t KIN#  IL 

j 

ju.  S.  GULF  COAST 

I 

IGULF  IMTRACOASTAL  WATERWAY— LOVER  MISSISSIPPI 

IPIVER 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  DELTA  AND  COASTAL  GULF  OF  MEXICO 

I 

(BRUNSWICK#  GA 

1 

IONIC  RIVER  — PILE  832. A  TO  97C.0 

I 

(UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RtVER  AND  ITS 

ITPMLTARIES 

! 

•MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTEMS 

! SHELL  (VENICE)  TERMINAL#  TIGER  PASS  TO  JOSEPH  PASS 
! AND  EAST  PAT  PLK  24 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  t  GULF  INTERCOASTAL  VATERVAY 
(OF  LOUISIANA  4  TEXAS 

(LAKE  P1VC*#  PACHELOR  ISLAND#  AND  RIDGEFIELD 

! 

! 

(GULF  OF  MAINE#  VEST  PENOCSCOl  3AY#  BETWEEN 
ILINCOLNVILLE  BEACH  AND  ISLESEORO#  ME 
! 

(NUECES  eAY#  ARANSAS  8 AY#  COPANO  BAY#  SAN  ANTONIO 
(BAY#  AND  MATAGORDA  BAY 

j 

MEVERLY#  "A— (BASS  RIVE*)  TO  MAtNE  TO  NEW  YORK 

! 

CNTPACOASYAL  WATERWAY 

I 

(INLAND  VATE*S 

i 

(INLAND  WATERWAYS 
I 

(1NTPAC0ASTAL  LOUISIANA#  TEXAS,  MISSISSIPPI# 
(ALABAMA#  MISSISSIPPI  RIVER#  AND  GULF  OF  MEXICO# 
(ATLANTIC#  AND  CARIBBEAN 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  OUTLETS  FROM  POINT  LA 
(HACHE#  LA  TO  MOUTH  OF  RtVER  INTO  GULF  OF  MEXICO 
I 

(ATLANTIC  INTRACOASTAL  VATf  RWAT— VIRGINIA  TO 

•FLORIDA 

I 

(VENICE  TO  CAMERON#  LA  AND  ATCMAf ALAYA 

I 

(CAPE  CHARLES#  VA  l  RAPPAHANNOCK#  VAJ  SAVANNAH#  GA 
(AND  NORFOLK#  VAJ  AND  DAYTONA  PONCE  INLET#  FL 
! 

(INLAND  WATERS  AND  WESTERN  RIVERS 

! 

(LONG  ISLAND  SOUNO 

1 

IOHIO  RIVER— WELLSVILLE#  CM  AREA 

( 

(INLAND  WATERS  IN  LOUISIANA 


!  I  1 

C9| D1STRI CT  Of  COLUMBIA  0CPA3 TMENT (9  ( 

(OF  RECREATION  !  ! 

I  !  I 

ISlDIVfRSIFIPD  MARINE  T'CH.,  INC.  !2  (TOWING#  LIGHTERING#  AND  SLOP 

!  !  I 

IS! DIVERS  XFIFD  VENTURES#  INC.  13  I EGUIPME NT  FO®  MARINE  CCNSTRU 
!  I  I P XL  :S#  wooe#  CONCRETE 

(  I  ! 

331  DIXIE  CARPI fF  S#  INC.  (2  I  BULK  IRON#  STEEL#  SULPHUR  #  C 


33IDIXIE  CAPfilERS#  INC. 

1 

j 

33! DIXIE  FUELS  LIMITED 
I 
! 

I 

UIOIXIE  MARINE  SUPPLY  CO. 

! 

17IDIXIE  S*ND  AND  GP*  VFL  CO. 
I 
I 

ISlOIXtC  TOWING  CORP. 

1 


9  I f CUIPPf M  FO*  ANO  SUPPLIES  USED  F5*  IPORTS  OF  LONG  3EACH#  LOS  ANGELES#  WFST  COAST  BAYS 

ICONSTRUCTICN  WORK  I  AND  HARBORS 

I  « 

2  I  PA  SSENGE  *S  I  MONT AUK#  NY  TO  TOMS  RIVERS#  NJ 

I  i 

2  I  ®ASSENGCeS  (ENTIRE  EAST  COAST#  CARIBBEAN  SEA#  U.  S.  AND 

I  (BRITISH  VIRGIN  ISLAND  AND  BAHAMAS  ISLANDS# 

•  IHISPANOLA  PUERTO  RICO 

I  I 

2  (DREDGE  SPOILS  AND  CDNST*UCTION  DEe*IS  INEV  YORK  HAReOP#  LONG  ISLAND  SOUND#  AND  SEA  BRIGHT 

!  I  MUD  DUMP 

i  ! 

9  !  (IDLE 

1  ! 

2  ITCWING  (LAKES  ERIE  ANO  ONTARIO#  ST.  LAWRENCE  SEAWAY  3ARCE 

|  (CANAL#  FINGER  LAKES#  AND  HUDSON  RIVFR#  CHESAPEAKE 

I  1 8  AY 

!  I 

9  1  (POTOMAC  RIVER  AND  TRIBUTARIES;  WASHINGTON#  DC  TO 

|  (POINT  LOCKOUT;  POINT  LOOKOUT  TO  HEAD  Of  NAVIGATION 

!  ! 

2  ITCWING#  LIGHT (RING#  AND  SLOP  (TAMPA#  FL  (TAMPA  SAT) 

I  ! 

3  I  EQUIPMENT  F 3*  MARINE  CONSTRUCTION  MATERIAL#  (ICWW  JOINING  CANALS  BETWEEN  STEUART#  FL  AND  KEY 

(PILES#  WOOD#  CONCRETE  (WEST#  FL 

•  1 

2  I  BULK  IRON#  STEEL#  SULPHUR#  CHEMICALS#  GMIN#!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAT#  MISSISSIPPI  RIVER# 

( SALT#  AND  PETACLEU*  PRODUCTS  (T0M9IG3EE#  AND  WARRIOR  RIVER  SYSTEMS;  ILLINOIS# 

(  (OHIO#  AND  TENNESSEE  RIVERS 

!  t 

2  1  SULPHUR#  CHEMICALS#  GRAIN#  SALT#  PETROLEUM  (GULF  OF  MEXICO#  CARIBBEAN#  AND  ATLANTIC 
I  PRODUCTS#  PHOSPHATE  JOCK#  COAL#  AND  SUGAR  ( 

!  ! 

2  (COAL  AND  PHOSPHATE  ROCK  (MYRTLE  GROVE  AND  CRYSTAL  RIVER;  TAMPA  AND  MYRTLE 

i  (grove;  above  on  Mississippi  river  and  across  gulf 

(  (Of  MEXICO 

!  1 

3  I  HOLE 

i  i 

2  ITCVIH5;  SAND  AUC  iPAVU  lUHHtSSCC  HlVtS— Mlf  33<.o  3C  575.2  ANB  MU 

1  1336.6  10  160.0 

!  I 

2  |6#£SIA'SSf6  C3AC»!t£  PAOOliCfS  IAUAKTIC  INT A ACOAST AL  WAIfAWAT  PC7UEIK  *IAM,  fl 

|  IANO  CHAALFSTCN.  SC 


TA9LE  3  -  DESCRIPTION  or  operations 


!  SERVICE  i 

!  1.  AESULATFD  3Y  • 

2  INTERSTATE  CO»“  !  PAINCI°AL  CO-'CDtTIES  CA»AIEO 
CPfAATOF  NAME  !  PERCE  COMMISSION  ! 

!  2 .  EXEMPT  FJ*  WIRE  • 

!  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  « 


POINTS  OR  LOCALITIES  ANO  WAUPVAYS/ 
BETWEEN  WHICH  0®  CN  WHICH  OPERATED 


321  DIXIE  WILL  SERVICE 
! 

1 

16101 XC K  KARINE,  INC. 

! 

33! OCLPHIN  TC WINS  LTD. 

! 

! 

3  3! OCLPHIN  TUG  SERVICE 
! 

32JCCLPHIN  WCK  SORTS 
! 

! 

13! DCNALO son,  j.  l.,  company 
! 

! 

32IDCNALOSONVZLLE  LEASING  CO., 
IINC. 

! 

C3! OCNJON  NARINE  CO./  INC. 

! 

321CCOH  TOWING  CO.,  INC. 
t 
! 

32! OCUPLE  EAGLE  »A»INE 
! 

! 

32! 0CUCE1  3 AOS.  TRANSPORTATION, 
!  INC. 

! 

32! DCUCLAS  KAAINE  SERVICE/  INC. 

! 

321 DCUCLAS  TCWZNG/  INC. 

! 

32! DCUCLAS,  WILLIAM  A. 

! 

32! DCW  CHEMICAL  CC. 

! (LA.  DIVISION) 

! 

33! DCW  CHEMICAL  CO./  THE 
! (TEXAS  DIVISION) 

! 

! 

AO! DCW  CHEMICAL  COMPANY /  1HE 
! 

1 7! DOWDY  t  LACKER/  INC. 

! 

32! CCVtll  S CHLUPGERGf A 
! 
i 

201DAAV0  SASIC  PATEAIALS  CO. 

( 


!  ! 

! 2  !»AS$MG€&1  AND  S'lfPLt.S 
!  1 
l  ! 

12  STOWING— NARINE  SALVAGE 
!  i 


!P RENTON  ANO  CMANOELCUR  SOUNDS/  *AIN  PASS/  AND 
SHOPEOALE/  la  areas 


! GULF  COAST  AREA  ANO  TRIBUTARIES 


!  2  !  TOWING/  DI*$FL/  GAfOLXNE/  («RQSE*t/  NAPHTHA  ! 9*0UnSVILLE/  TX  ANO  NEW  C»LEANS,  L«2  AND 


351DFIVER/  RAYMOND/  SAND  CO. 

! 

32! DUdCIS  BOAT  RENTAL/  INC. 

! 

Him  SCUTM  FISHING  CLUP/  INC. 
J 

321DUCT  POAT  CO./  INC. 

! 

36! cuff  tcwsoat  co. 

! 

33!  DUti*T/  PAYKOND  COMPANY 

! 

! 

24IDULUTH-SUPE RICA  EXCURSIONS 


!  !  !  INTRACOASTAL  VATEPWAY 

(  !  ! 

!9  |  'GULF  INTPICOASTAL  WAT'PWAY-TCXAS 

!  1  ! 

! 2  ! OIL  FIELD  ECUX'PCNT  !«ULF  OF  MEXICO  IN  INTERNATIONAL  WATERS/  GULF 

i  !  !  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ATCHAFALAYA  RIVER 

!  !  ! 

!  2  !  TOWING/  SAND/  GRAVTL/  AND  LIMESTONE  !CHIC  RIVER— MILE  550  TO  6CW  KENTUCKY  RIVER  RILE  1 

!  !  t TO  65 

!  !  ! 

•0  'GRAIN  iOONALDSONVILLE/  LA  ARSA-gA  TON  ROUGE  TC  NEW  ORLEANS 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 2  ! SC  PAP  STEEL;  CHARTERS  TO  CTm-PS  !SCW  YORK  HAP0CR 

!  !  ! 

12  ITCHING  ! MISSISSIPPI  RIVER  AND  INtPACCASTAL  WAT£R«AY- 

!  !  'LOUISIANA  ANO  TEXAS 

!  !  ! 

12  ITCWING  ! INTPACOAST AL  WATERWAY  FRCP  TEXAS  TO  MISSISSIPPI 

!  !  ! AND  LAKES/  SAYS/  AND  SOUNDS 

!  !  ! 

! 2  ! TCW INS  ! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  PtSSISSIPPI  RIVER  AND 

!  !  iSULF  OF  MEXICO 

!  !  ! 

(2  ! SHIFTING  t  TOWING  !  CHAPI TON  (ANAL 

i  |  i 

j  2  I TCW INS  i  INLAND  WATERS  AND  WESTERN  RIVERS 

!  !  ! 

!  2  ILIOUID  MUD  !  INLAND  WATERS 

(  !  ! 

! 3  ! t  SOUS  TP  I AL  CHE* I  CAL  S  'INLAND  WATERWAYS 

!  !  ! 

!  !  ! 

! 2  ! CHEMICALS,  LIQUID;/  ACIDS/  CAUSTIC  SODA/  ! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  MISSISSIPPI  RIVER/ 

!  ! SOLVENTS/  AND  INORGANIC  COMPOUNDS  'CONNECTING  INLAND  WATERWAYS/  GREAT  LAKES/  AND 

!  !  'GULF  OF  MEXICO 

!  !  ! 

! 3  !SAIT  ! S AN  JCACUIN  ANO  NAPA  RIVEPS/  CA 

!  !  ! 

12  ITCWING/  SAND  AND  GRAVEL  ITENNESSEE  PIVCR— CLIFTON/  TN  TO  SHEFFIELD/  AL 

!  !  ! 

(3  ICEMENT/  ACIO/  OltS'L,  DL»STXCS/  *ND  DA  ILL INGlMISSX SSIPP I  RIVER/  GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY/  ANO 
!  i fluids  (Louisiana  gulf  coast  area 

!  !  ! 

!  2  ITCWING/  SAND/  AND  GRAVEL  KANAWHA  AND  OHIO  RIVERS 

!  !  ! 

. ! 3  ITCWING  AND  AULK  GRAVEL  ! APALACHICOLA  AND  CHATT AHCCCHEE  AIVE»S 

!  !  ( 

• ! 3  !aUlK  SAND/  GRAVEL /  SHELLS/  AND  LIMESTONE  !GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  —  HCUSTON/  TX  TO 
!  i  IAPALACHICCLA/  FL;  ALABAMA/  SLACK  WARRIOR/ 

!  !  {TENNESSEE/  T0*9IG9EE /  CHATTAHOOCHEE/  AND 

!  !  {MISSISSIPPI  RIVERS 

!  !  ! 

• ! 3  {CLAN  SHELL/  LIMESTONE/  AND  REEF  SMELL  ! INTRACOAST AL  W ATERWAY-eEAUMCAT  TC  PANAMA  CITY; 

!  ! AGGREGATE  (MISSISSIPPI  RIVER— CAIRO/  IL  TO  VENICE/  LA;  OHIO 

!  !  JPIVER-MXLE  92C  TC  CAIRO;  TENNESSEE  RIVER-MILE  0  TO 

!  !  !MtLE  219;  AND  TCNN-TO"  WATERWAY-MOBILE /  AL  TO 

!  !  SYELLCW  CREEK 

!  !  ! 

! 2  STOWING/  JANO/  GRAVEL/  AND  *ISCELLANtCUS  ! ALLEGHENY/  MCNOMGAHELA,  KANAWHA/  AND  OHIO  RIVERS 


! GULF  INTRACOASTAL  WAIfRWAY/  MISSISSIPPI  RIVER/ 
{CONNECTING  INLAND  WATERWAYS/  GREAT  LAKES/  AND 
•GULF  OF  MEXICO 
t 

jsAN  JCACUIN  ANO  NAPA  RIVEPS/  CA 
i 

iTENNESSEE  PIVCR— CLIFTON/  TN  TO  SHEFFIELD/  AL 

! 


20! DPAVO  SASIC  MATERIALS  CO.  !2  ITCWING/  SAND/  AND  GRAVEL 

t  !  ! 

16ICRAVC  FASIC  MATERIALS  CO./  INC.13  ITCWING  AND  RULK  GRAVEL 

•  !  ! 

t6!D»AV0  uASIC  PATEAIALS  CO./  JNC.53  !aULK  SAND/  /RAVEL /  SHELLS/  AND  LIMESTONE 

!  !  1 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  (  ! 

32! CP AVO  BASIC  MATERIALS  CO./  INC.!3  ! C LA  1  SHELL/  LIMESTONE/  AND  REEF  SMELL 
!  !  {AGGREGATE 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

2I1DPAV0  CORPORATION  (AGGREGATE  !2  STOWING/  JANO/  GRAVEL/  AND  *ISCELLANtCUS 
{DIVISION)  !  {COMMODITIES 

!  !  ! 

21IDRAV0  LEASING  !3  'DRY  CARGO  (COAL ) 

!  !  ! 

211DRAV0  LIME  CC.  !3  ICALCILCX 

! 

! 

39! DM  EDGE  MASTER  CORP, 

! 

! 


! 2  JTCVING 
•  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

! 3  ! SAND 

i  i 

12  ioiLFt CIO  SUPPLIES 
!  ! 

!«  ! 

!  ! 

12  ! 

!  ! 

!  3  {GENERAL  TOWING 

!  ! 

! 3  5TCWING  AND  CONSTRUCTION  fCUXPM*NT  AND 
!  {MATCPIAL 
!  ! 

12  ! °A$S*NC£eS 
!  ! 

!  ! 


22!  OUNgAR  (  SULLIVAN  DREDGING  CC.  !3  ! C CNSTRUC I ICN  MATERIALS 
!  !  ! 

!  !  ! 

221  DUMP A#  5  SULLIVAN  DREDGING  CC.  !3  ITCWING  AND  CONSTRUCTION  MATERIALS 


23(CUND£f  CEMENT  CO. 
! 

! 

! 

! 

29! DUNDEE  CEMENT  CO. 

! 

! 

36! DUNLAP  TOWING  CO. 

! 

32J0UNNV  DURWOOD 
1 


!  ! 

!  3  I3LLK  CEMENT 
!  ! 

!  ! 

!  I 
!  I 

!  3  ICEMENT  AND  FLY  AJH 
!  ! 

!  ! 

! 2  ! TO WINS/  LOGS/  and  FREIGHT 
!  ! 

!  3  ! CONST AUC T10N  ECU! P* ENT  AND  MATERIALS 

!  • 


!  INLAND  WATERWAY  SYSTEM 
i 

■NEVILLE  ISLAND  AND  SHIPPJNGPCRT/  M A  CH  THf  OHIO 
!  AXVEP 
! 

•NEWPCRT  HARRCR/  CA  TO  LA  lj;  CORTf  "AOEMA  CREEK/ 
! C A  TO  ALCATRAZ,’  CPEN  WATER  DISPOSAL  SITE/  SAN 
! F  RANG  X  SCO  gAY/  CA;  NEWPORT  ?EACh,  CA  TO  SAN 
! FRANCISCO  BAY 
! 

! *1 SSCURI  PIVCR— MILE  317.2 

i 

I  INLAND  WATERS  OF  LOUISIANA 


!ALL  CF  PUGET  SOUNO  AND  CCNNCCTCO  WATERWAYS 
! 

! GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  CF  TEXAS  AND  INLAND 
{WATERS  OF  TEXAS 
! 

! DULUTH- SUPERIOR  HAR3CR/  ST.  LOUIS  RIVfP/  AND 
(VARIOUS  LAKE  SUPERIOR  PORTS 
l 

(NEW  YORK  STATE  SAP GE  CANAL  AND  HUDSON  AND 
{DELAWARE  *IV£RS 
! 

{MISSISSIPPI  AND  CHIO  RIVERS 
! 

{MISSISSAUGA/  ONTAR 10-LAKE  ONTARIO;  DETROIT/ 
!MX-DfTROIT  RIVER;  ASHTABULA/  OM-LAK?  ERIE; 
{MILWAUKEE/  VI-BURNHAM  CANAL;  HOLLAND/  MI-LAKE 
IKACAIAVA;  NUSWEGCN/  Nl-“U$<EGON  say 
J 

iGULF  INTRACOASTAL  AND  ILUNCIS  WATERWAYS  ANO 
! K I SSIS SIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
! 

! PUCE  I  SOUND  AND  ALASKA 

! 

{MISSISSIPPI/  LOUISIANA/  GULF  COAST  ANO  MISSISSIPPI 
(RIVER 


TA*t?  5  -  6:<C*I?U0N  Of  CP  SHAT  IONS 


M2 


l  l  !  service  ! 

N  !  !  1.  RE'iULATfO  <TY  • 

f  !  !  (NTtfitTATF  COP-  !  PRINCIPAL  COPPCOIUbS  CARRIED 

!  CURATOR  NAME  !  PFRCE  COMMISSION  ! 

01  !  2.  EXEMPT  FOP  wi»£  ! 

T  !  13.  FPIVATS  ! 

!  !  9.  LNKNOWN  ! 


!  !  ! 

33!  ClPChl  Ot  NFPCURS/  t.  I./  S  CC.!3  'SULFURIC  ACtO/  JUlADUNt/  ANHYOFOU5  AMMONIA, 
!  !  ICYCLDHf  X  AN'*/  ACIPCMTENC,  CAUSTIC  SODA/ 

!  !  ICHLOPIN*/  *£»i2FN*/  VACUUS*  RfSlOIUM 

!  1  ! 


PC  INI  $  OP  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
£(NUN  WHICH  0»  CN  WHICH  OPERATIC) 


*iUL  F  INTPACOASTAL  WATERWAY;  INGltSIOt/  VICTORIA/ 
CWOCCLATP  sAYOU/  OEfR  PARK/  L APONT  ?/  GRANGE/  IX; 
CONVENT/  *N0  RURNSTDC/  LA 


13! CUPCNT  OENLNCURS/  *.  I./  t  CC. 

2 C / 0  CCNCCO  DOMESTIC  MARINE  DIV 
! 

!  3 
! 

! 

i 

HULK  LUUID  CHFMCAI.S 

1 

» 

i 

1DEL AW APC  RIVER/  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  CANALS/ 
iCHESAPEAKF  RAY/  ATLANTIC  CC  FAN/  WESTERN  RIVER/ 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  ANO  INLAND  WATERWAYS 

l 

32!0UPRE  &>CS.  CONST  .  CC. 

1 

1 

2 

z 

!  3 

! 

t 

1LUP3FR  (PILINGS/  POLES/  sCA*DS 
•ICO  MATERIAL)  HAROWA»E,  SPALL 
! 0 AC®  HAH^E®/  C®ANr/  PTC . 

ANY  CRCOSC- 
700LS/  LEADS/ 

•GULF  INTPACOASTAL  WATERWAYS  ANO  ALL  INLAND  WATERS 
!WI7HIN  A  240  PILE  RADIUS  CF  NOUNA 
i 

23! CURCCH*o  DOCK  ANO  OPEOGC/  INC. 

{ 

!  2 

! TCW INS  ANO  MARINE  CONSTRUCTION 

!GP SAT  LAKES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 

"i 

*0! OLTPA  COAST.  CO.#  INC. 

| 

mock 

!SAN  FRANCISCO  JAY  AND  TRIBUTARIES 

V 

imUVAl,  EPS ESt  £0A T  CENTALS/ 
1IAC. 

i 

is 

i 

i 

! 

i 

i 

■ 

!  INLAND  WATERS 

j 

i 

ilieicp#  hapy 

1  C/V/A  DYE  A  TRANSPORT  AT  ION 

l 

!  2 

1 

1 

! * A IOGS  GIRONS/  CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

i 

!OHIC/  TFNNtSSSE/  AND  UPPER  H1SSISSI®PI  RIVERS 

i 

1 6! C  i  S  TOWING 

1 

i 

•9 

1 

1 

!  towing;  na 
« 

!CULf  INTKACOASTAL  WATERWA Y-QAOWNSVILLf /  TX  TC 
! PANAN A  CMY/  eL 

J2!t  H  i  *  <sCAT  *|nTalS 

i 

*!-» 

ipASSCNfCPS 

1 

SVFNICE  ARfA 

l 

* 

'2*!'.  V  l  HHNLAAO  PUP?  CO. 

!2 

{PERSONNEL 

!  SOUTH  LOUISIANA  INLAND  WATERS 

32! C.  ».  J.  CC.#  INC. 

! 

i 

u 

l 

i 

! PA  S  $* NC  E A  $ 

2 

i 

iLEEVILLE/  LA;  JAYCU  LAFOURCHE  TC  THE  GULF  OF 

SMXXCC  —  5C  WILES  OFFSHORE 

?  5!  4*GLE  FLEET/  INC. 

i 

i2 

I  PASSENGERS/  ORILLRG  tOUlPHSNI 

ANt  SUPPLIES 

SHORGAN  CITY/  LA 

29!EAGLE  P  *  R I Nf  IP.NSPOPT  CO. 

i 

i 

!  2 

i 

!  OP  Y  TULA  PPQOuCTi““PP  INC  RALLY  (»®AIN/ 

! SCY  Jp ANS/  FERTILIJCP,  COAL/  ROCK/  FTC. 

1HISSISS2PPI  RIVER  AND  GULF  INTRACCAST*L  WATERWAYS 

1 

\ 

ClitAGU  ICUPS/  INC. 

I 

!2 

i 

i®ASSFNGEPS 

i 

ICASCC  TAY /  HE 

i 

C 3 ! EAST  COAST  TENDER  SERVICE/  tNC 

■ 

i  2 
! 

•TC-INC 

j 

•CCAST.ISE/  NEW  YORK  TO  CAPE  HENRY/  VAT  CHESAPEAKE 

IRAY  AND  CRD  CANAL  AND  OELAWARE  »IVEP 

; 

t  ?!  EAST  UNIUC*YPQWFP  COOPERATIVE!} 

i  i 

icOAL 

JCUH3EPLAN0  RIVER 

; 

1 1 ! EASTERN  MARINE  FCUIPMFNT/  INC. 

I 

i 

iz 

1 

1 

•PETROLEUP  P»OOUCt$ 

! 

! NORFOLK  HAR3C®/  JAKES  RIVER/  AND  T RlfcUT AR X ES/  ANO 
'.CHESAPEAKE  3AY 

. 

C*ic«STE»N  $HO®t  MARINE/  INC. 

i 

12 

i 

itCWlNS/  JRAIN/  FMULirS*  ANO 

i 

STONE 

•CHESAPEAKE  AND  OELAWARE  E AY S  ANO  ADJACENT  RIVERS 

i 

-■ 

11!(A$Tt»N  SHC»l  PAILAOAO/  INC. 
i 

i  2 
! 
i 

JTCWINi  ANO  AAILKCAO  CA»»  -  LCAJEO  ANO  Lir.HT 
• 

•CAPE  CHARLES  TO  LITTLE  CREEK/  VA  ANO  CHESAPEAKE 
!  JAY 

2 

: 

<JU*$TC3N  UPPER  PENINSULA  T*IWS|T!2 
!ALTHC?m  ! 

!  ! 

i  i 

fVCHlCLFS  ANO  PASSING*?* 

! 

! 

i 

1ST.  KARTS  RIVER— DETOUR/  PI  »N0  ORU»POHO/* 

!ST.  "ARTS  RIVER— ?A?3EAU/  HI  AND  NEEIISH,’ 

•ST.  HARTS  RIVER— SAULT  SIC.  PAR  IE/  HI  ANO  SUGAR 

i 

CISfASTPAN/  CHARLES  V./  JO. 

t 

i  2 

1 

ipASSfVGCPS 

1 

•HAMPTON  RIVER  AND  ADJACENT  WATERS 
j 

AIJEATCN  TUCEOAT/  INC. 

! 

i3 

! 

i 

SOIL 

! 

I 

! PA C I F IC  COAST /  MEXICAN  DCROfR  TC  SAN  FRANCISCO/  CA 
•AND  LOS  ANGELES-LCNG  5CACH  HA»3CRS 

i 

33JECHC  TCVINC 

i 

I 

!  2 

i 

! TCVINJ 

j 

•TO  GALVESTON  ANO  IN  HOUSTON  SHIP  CHANNEL 

i 

32! £  CKST* IN  *AP  INI  SERVICES 
l 

; 

i 

!  2 
! 

! 

i 

•SALT/  COAL  ANO  A^Cr 

i 

i 

! INLAND  ANO  WESTERN  RIVE«wAYS  CF  LOUISIANA; 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  THE  GULF  INTRACOASTAL 

•waterways 

Ul'CKST'tN/  KA1HPYN  A. 

1 

i? 

1  SPAIN/  COAL/  SALT/  FE-* Y  f L  12  £? / 

AND  >ROCK 

{MISSISSIPPI  RIVER  ANO  TRIBUTARIES 

i 

?C!tCCNOPT  LAPSE  PEPAI9/  INC • 

| 

j  T 

i 

SSHIFTING  bARGES 

*! 303.3  OWIC  RIVER 

29! ECONOMY  bCAI  STCR* 

1 

1 

!  3 

i 

!FU«L  ANO  SUPPLIES 

2 

!ST.  LOUIS /  HO  ANO  6* A  FT  ON/  II  ANO  ILLINOIS  AND 

IHISSISSXPPI  RIVERS 

l 

3C1EC0N0PT  eCAT  STORE  Cf  MEMPHIS 
| 

!  2 

!¥IC“SI?sAp  O-’LIVFAY  SERVICE 

iniSSISSIPRI  RIVER  — "CHPHIS/  IN  AREA 

i 

CHEOiARTCVN  FERPT/  INC. 

2 

!  2 

j 9 A S SENSE ?S  ANO  VCWICLC* 

i 

icDGARTOUN  WHARF  TO  CHAPPACU ICO ICK  ISLAND 
| 

3 2 ! EDf’QND  RAPINE/  INC. 

2 

| 

!■? 

i 

i 

!  TCWIN5 

2 

i 

•INTPACOASTAL  WATE  RWATS-f  A  ST  ANO  WEST/* 

IHISSISSXPPI  RIVER 

i 

24! CC  AN  -ARINE  CCA®. 

2 

i 

1  2 

2 
i 

iASPMLT/  LU‘JC  OILS/  SOY  OIL/  »N0  CASCUNE 

2 

i 

{LAKE  AND  RIVER  HARJORS /  CHICAGO  AREA/  UPPER  AND 
•LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

i 

C3!£RLCf  »aaisf  CC?P. 

2 

i 

! 

i 

h 

2 

1 

; 

2 

i 

!  R£TAGLCU»1  R«05UCTS 

i 

i 

j 

i 

i 

{RIVERS  K  HA*ac»S  CF  NfU  YORK/  LONG  ISLAND/  RHCOE 
•ISLAND/  CONNECTICUT/  NEW  JE»SET/  MASSACHUSETTS/  I 

iverpcnt;  lake  chapplain;  new  york  state  barge 
•canal  systeh;  new  Hampshire/  hainE/  t  great  lakes; 

(CHESAPEAKE  ANO  OELAWARE  EAYS 

i 

32! CL  LCU  PC a T  RENTAL /  INC. 

I 

!9 

• 

; 

•VENICE/  L*  ANO  9ATS  IN  LOUISIANA 

33! CLOP  IPGE/  P.  L.  CONSTRUCTION/ 

I  INC. 

ifl 

I 

JTCVING-ORY  CARPO 

l 

JALL  WATERWAYS  OF  TEXAS 

i 

j 

32*!  ELECTRO  COAL  TPANSFCP  CCAP. 

t 

I 

! 

!  3 
i 

i 

i 

ioifS’L  OIL  N  LUJ*  OIL 
! 
i 

• 

’•MISSISSIPPI  RIVE*  3ETWEEN  MIL?  00  TO  PILE  SO 

U.h.p. 

j 

32! ELITE  IOWlh</  INC. 

l 

I 

•2 

i 

! SULFURIC  A  C 10  ANO  SPJNT  ACID 
! 

IUATON  ROUGE/  LA  TO  NOPCO/  LA— LOWER  MISSISSIPPI 
!AI VCR 

201 ILLICUI®  CORPORATION 

i 

!9 

(GENERAL  CAS 50 

joHIO  AND  LITTLE  KANAWHA  RIVERS 

35! CLLIS/  V.  A.  CONSTRUCT ION  CO. 

i 

!  3 

isiCN! 

• 

j M SSCU°X  RIVER 

30! ELLIS/  VM.  C./  «  SONS 

2 

12 

i 

i 

!CHANTC«S  IC  OTHERS 

j 

•MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

22'CPPIRf  CAUISE  LINES/  INC. 

! 0/3/A  EM/IRE  POAT  TOURS 

l 

i 

12 

! 

! passengers 

! 

i 

isT.  LAWRENCE  RIVER 
j 

1 4! CN C IX/  LLCTO  H. 

!  2 

■ 

{GRAIN  AND  F€PTILJ2P^ 

i 

i ILLINOIS/  MISSISSIPPI  ANt  OHIO  RIVERS 

!2!IN£RGCIIC  ENTFAPAISCS/  INC. 

! 

12 

!  SUPPLIES 

!GULF  CF  MEXICO 

tasl*  3  -  e s^c *x«*r row  cf  operations 


!  SERVICE  ! 

!  1.  PECULATED  3Y  ! 

!  INTERSTATE  SOP-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CAPAIED 
OPERATOR  NAME  1  MACE  COMMISSION  ! 

!  2.  EXEMPT  FOR  HIM  J 

!  3.  PRIVATE  ! 

I  9.  UNKNOWN  ! 


eC IMS  OA  LOCALITIES  AND  VAI£MWAY$/ 
BETWEEN  WHICH  0»  OX  WHICH  OPERATED 


32IENER6Y  CORPORA  TIQN  Of  AMERICA#  !2  1  PE  R  SONNEL/  HAND  TOOLS#  AND  LIMIT'D  AMOUNTS  JINLAND  COASTAL  WATERS  SOOTH  i  SOUTHWEST  Cf  NEW 


JMENSCO  MARINE  CCMPANT 

38! CASE *CH  ALASKA  CONST./  INC. 
! 

2CUPLING/  P.  T./  COFPANT 
I 

32! ECUITA9LE  PETROLEUM 

J 

32IECUtT*5LE/H*lT£R  OIVISICM 
1 
1 

31 !  (KCCN  NARINE  ANO  TNOLSTRIAL 
(SUPPIT 


2AIERICKSCN/  etWlN/  PAR  IN  E 
IfREIGHT  SERVICE 
1 

:21CAIE  NAVIGATION  CC. 

1 

?2U»IF  SAND  STEAMSHIP  CO. 

1 

22JERNEST  MARINE/  INC. 

1 

! 

32! EROS  Off  SHORE  S  BOAT  SVC. 

I 

! 

32U$EMAh  OFFSHORE  SERVICE 

I 

CStfSSO  STANDARD  OIL  S.  A.  LTD. 
! 

321  ESTES  FAMILY  TRUST 
! 

I 

321ESTHER  LYNN  TUG#  INC. 


321EST1S/  V.  L.  WELL  SERVICE 


!  !Of  SUPPLIES  AND  EGUXPPfNT 

(  I 
1  ! 

I  ! 

19  !  GENERAL  CIL  f  I  fLC  ‘CUtP'fNI 
1  ! 

19  ICCNSTAL'CTICN  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES 

j  j 

!3  1  SAND/  GRAVEL#  *  NB  LlwC  tT<*Nf 
1  1 
19  ! 

!  i 

l!  ITCHING 
!  1 
1  I 

13  !  DIESEL  fCEl /  LO 'it  CILS  ANe  POTAdLE  WATER 
{  1 
1  1 
1  ! 

<  ; 

12  (LOGS  AND  P I SCeLL AA*CUS 
!  I 
1  1 

12  1  SULK  C  A  ACC 
1  1 

(2  JSANi)/  GRAVEL/  STONE/  CCAL/  CC<?/  AND  SALT 
1  1 

19  ITCHING 
1  1 
1  1 

!  2  1  GENERAL  DIlfULD  C*RfiC 
I  1 
!  ! 

12  (PERSONNEL  AND  SUPPLIES 
1  ! 

13  I *£T AOLEU*  PRODUCTS 
1  I 

13  (GRAIN 
!  1 
1  1 

12  ITCHING  OIL  fULO  SUPPLIES/  n*SH  WATER/ 

{  J  ?A  *  G  E  $/  CIL  rilLD  AeUKC  ITEMS 
1  1 
I  1 


(ORLEANS;  TURTLE  eAY/  LITTLE  LAKE/  THREE  fiAYCU  BAY/ 
(LATE  SALVADOR/  LAKE  CATACUATCNF/  AND  THE  INTfRCON- 
(NECTING  9AY0US/  CANALS/  «KO  WATERWAYS 
( 

(GULf  Cf  NEXtCO 

(MCN*R/  ak;  KATCHEPAK  PAT.  and  oradley  lakes 
» 

(OHIO/  KANAWHA/  AND  KENTUCKY  RIVERS 


(GULP  INTPACOASTAL  HATE  AWAY/  LAKE  RONTC rfA?T RA IN  AND 
(PISSISSIPPI  RIVFR 
( 

(NILf  *15  TO  NILE  *50  AND  PILE  ?CC  TO  NILE  750  AHP/ 
(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  UPPER  MISSISSIPPI  AIVER 
(JCTWFEN  LOCKS  27  K  24/  ST.  LCUIS/  MO,*  AND  HCOD 
(RIVER/  IL  AREA 
( 

(ASHLAND  AND  BAYFIELD/  WI  TO  APOSTLE  ISLAND  AND 
(VAAICUS  GREAT  LAKE  PORTS 
! 

(MW  YOAK  STATE  BARGE  CANAL/’  C»CAT  LAKES 
! 

(GREAT  LAKE  PORTS 
! 

(INTRACOASTAL  WATER  WAY  — E  AS  T  AND  WEST. 

(MISSISSIPPI  RIVER 
( 

(PISSISSIPPI  RIVER/  GULf  CF  "EXICO/  AND 
(INTRACOASTAL  WATERWAY 
1 

(COASTAL  RC ATS  TO  POINTS  IN  GLLf  Or  MEXICO 
I 

(SAN  JUAN  WAA&CR/  PUERTO  FICC/  AND  LOCAL  TPAfftC 

t 

(PISSISSIPPI  RIVER  AND  GUlf  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(Of  LOUISIANA/  TEXAS/  AND  FLORIDA 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER/  9AYS  AND  PASSES  FROM  HARVEY  TO 
(SOUTH  WEST  »ASS/  VENICE  JUMP/  PASS  A  IUTPA/ 

(SOUTH  WEST  PASS/  BAPTIST  £  COLLETTE/  AND  UGE*  PASS 
! 


(9  (INLAND  WATER  OIL  FIELD  RELATED  EQUIPMENT  ANOlbETWEEN  PCM  ARTHUR/  TX  AND  VENICE/  LA 


241 CUSANK4/  LIONEL  !J  ( 

!  II- 

UIEVANC2YX#  DAVID  (9  (HARRCR  SERVICE 

l  t  I 

321FVANS  MARINE  CORPORATION  (2  I SOYBEAN  OIL  AND  TCLLOA 

I  !  1 

1 4! EVAf  SVILLC  31*61  MARINE  (2  (CC*L  ANO  «»AIN 

(SERVICE/  INC.  !  I 

t  !  ! 

141  EVANSVILLE  MATERIALS/  INC.  (3  (TOWING/  Z AND/  GRAVEL/  AND  STONE 

1  !  I 

C3IEVCRCC  TRANSf.  CORP.  (2  (PETROLEUM  PRODUCTS 

!  !  ( 

4KEVERIST/  l.  «•/  INC.  (3  1*CC< 

(  (  ( 

I  (  ( 

43)EVE»XST/  L.  (./  INC.  (3  (RCCK 

t  (  t 

26! EXPLORATION  C*Ul$F  LINES  (2  |R*SS?N6£R  S 

!  t  ! 

!  I  ! 

!  t  ( 

I  !  ( 

!  I  ! 

3  5!  EXPLOSIVES  TECHNOLOGIES  INT*L./!3  (EXPLOSIVES  AND  .TLASTlNf  ACCtS5C»l€5 


(INC. 

I 

321 EXPPESS  BOAT  CO. 

J 

C7( EXPRESS  MARINE/  INC. 

1 

22! EXXON  COMPANY/  U.  S.  A. 

I 

! 

33UXXCN  CORPORATION 
KIOUTH  TEXAS  DIVISICA) 

( 

331  EXXON -PPODUCT IONS 

(SOUTHEASTERN  TEXAS  DIVISION 
I 

33UXXCN  SHIPPING  COMPANY 
! 

331  EXXON  SHIPPING  COMPANY 
! 

32! CYNARB  8AR5E  CO. 

! 

32! JYMAXft/  EMMETT  S  EMILE  CO./ 
(INC. 

( 


I  I 
!  ( 

12  I  GENERAL  CARGO 
!  ! 


(INLAND  WATERWAYS  Cf  LOUISIANA 
! 

I EVANSV ILL*/  IN 

! 

i 

(OHIO  RIVER— PILE  47*  TO  835 

(NEW  YORK  HA*ROR  AND  VICINITY 
! 

(LOS  ANGELES  AND  LONG  OlACH  HARBOR  AREAS/  SAN  PEDRO 

(CHANNEL 

( 

(CATALINA  ISLAND  AND  LONG  PEACH#  CA  A* E A 

1  PORTLAND/  0*  AND  POINTS  ON  THE  COLUMBIA  AND  SNAKE 
(RIVMS  TO  LEWISTON/  ID#  JACKSONVILLE/  fL/*  MOREHEAp 
(CITY/  NC/  CApf  WAY/  ANO  SANDY  HOCK/  NJJ  MONTAUK 
(POINT/  NY?  GAY  MEAD#  RACE  POINT/  AND  GLOUCESTER/ 

(N A  (IDLE) 

! 

(PUG«T  SOUND?  SOUTHCAST  ALASKA;  VALDEZ/  AK  AND 
(HAWAII 


32!  E YMAXD/  HUGH  TOWING  CO./  INC.  !9  (DRILLING  PIPS/  DRILLING  MlD 


12  IGCN£»AL  CARGO  (GULF  COAST  — GULF  Of  MEXICO 

!  2  I 

(2  (TOWING/  COIL/  S  TONf /  SAND/  AND  GENERAL  C ARGOt ATL ANT IC  AND  GULF  COASTS  — * IV ER/  PAYS/  AND  SOUNDS 

(  !  ! 

13  (DRILLING  E9UIP»ENI  (INLAND  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  Of 

!  I  (LOUISIANA/  TEXAS/  MISSISSIPPI/  ANO  ALABAMA 

(  !  ( 

13  (CONSTRUCTION  MATERIALS/  WELL  WORK  f 9UIPME NT / ! ARK ANS AS/  CORPUS  CHRIST!/  AND  KfLLERS  BAY/  TX  AND 
I  (AND  POLLUTION  PREVENTION  EOUIP*ENT  (LAGUNA  MADRE 

(  i  i 

(3  (PETROLEUM  PRODUCTS  AND  OIL  FIELD  EQUIPMENT  (GALVESTON/  TRINITY/  AND  TAflPS  3AY 

!  I  ( 

I  !  ! 

!2  (CRUDE  CIL  AND  PETROLEUM  PRODUCTS  (ATLANTIC  »ND  PACIfIC  COASTS?  US«H  XNLANO  WATERWAYS 

I  1  ! 

12  (SULK  PETROLEUM  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 

!  t  (AND  PISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

I  :  I 

12  (OILFIELD  EQUIPMENT  (INLAND  WATERWAYS  AND  PAYS  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 

!  (  ! 

!  2  (TOWING  (GULF  Of  MEXICO 

!  !  ( 

I  I  ! 


321 ETHARO/  M.  *.  i  CO. 

! 

Ulf.  t  f.  TOWING  COMPANY/  INC. 
1 

321  FAGAN  BOAT  SVC./  INC. 

! 

32! FAITH  T0VIN6/  INC. 

I 

I 

31 Jf ALCC/  INC. 

! 

1 3!  FALLS  CX’.Y  TOWING/  INC. 


!«  (OIL  FIELD  WORK  C*IWS  AND  EQUIPMENT 
!  I 
!  I 

12  (GENERAL  CARGO 
(  ! 

(2  (CHARTERS  TO  OTHERS 
!  ! 

12  (TOWING 
!  ! 

!  I 

(3  ! HYO  RATE  LI«E/  CUICK  LI  fit  KILNDUS1 
!  ! 

(2  (TOWING 


(ATLANTIC  »ND  PACIfIC  COASTS?  USNH  XNLANO  WATERWAYS 
i 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 
(AND  PISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
1 

(INLAND  WATERWAYS  AND  PAYS  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

(GULF  Of  MEXICO 
! 

(INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  HOUSTON/  TX  AND 
(MOBILE/  AL 
( 

(INLAND  AND  COASTAL  WATERS  Of  TEXAS/  LOUISIANA/ 
(MISSISSIPPI/  ALABAMA#  ANO  FLORIDA 
! 

(GULF  INTfiACOASTAL  WATERWAY  AND  CONNECTING  CHANNELS 
! 

( I  f RPtaONNf  BAY  TO  GULF  Of  MEXICO 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTRACC  AST  AL  WATERWAY  — 
(LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

(MISSISSIPPI  RIVE*  STSTEM 
! 

(OHIO  RIVER  STSTEM 


t»'1£  ?  -  e'scpiPtiov  or  o«t>*nok$ 


889 


0  t 
T  t 
i 


CPEAAIOA  NAME 


!  service 

!  1*  REGULATED  AT 

!  INTERSTATE  co*- 

t  'FACE  COMMISSION 

i  2.  {XiHPT  F C»  HUE 
!  3.  F pIVAT £ 

1  9.  UNKNOWN 


PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 


ciiULtus#  Ltsot 

! 

231FAMOUS  SCC  LCC  <S  CRUISES/  ISC . 
I 
! 

C3SFARULL  IMS/  INCORPORATED 
! 

lilFEASUSCN/  J»R6A*A 

!  C/O  UNDERWRITERS  SAFETY  CLAUS 
! 

3 C ! F  EAf USO*/  j.  l. 

i 

?3!f#R«lSS  CONTRACTING/ 

! INC.  5  flLSVCATM  S.  LINDSAY 
I 

32!Mft*UI22  USA 
! 

36!  Hl*lR  T  TCwfSC  CO. 

! 

3  3!  f ISA  OIL  t  CHEMICAL  CO. 

! 

hsmnclat  tcwxnc  co.#  inc. 

i 

?  1 1  PXNLEYVIlLt  KWM  SERVICE/ 

!  ZAC. 

1 

CJlfMf  ISLAND  FERRIES/  INC. 

I 

i 

i 

! 

C1IMSH/  A.  s./  t  SON/  INC. 

I 

! 

C1!HSHl»S  ISLAND  FERRY  0  IS  T  *  I C 1 
! 

! 

3J1FIV?  5*S#  ZNC. 

I 

! 

?2!fIVf  HUNDRED  <  500)  *A* INC  CCS  P 
! 

! 

UfflVC  P  TUNS.  COR®. 

I 

* 

32irm  STAR  AAA  IN  £  S£»VlC? 

! 

! 

C9!KADU-PAt/  INC. 

! 

54! f L  AM IN60  EXCURSIONS/  INC. 

! 

! 

32! FLEET  CPCPATC*S#  INC. 

! 

15IFL0RIDA  DREDET  K  DOC*  CO. 

I 

1  si FLO* ID  A  FUEL 
! 

151FL0MDA  MARIN*  CONSTRUCTION 
; 

3 2 j FlOTAT ICN  SCRVICCS/  INC. 

| 

JcWcLK  CONST .  cc. 

I 

32!IC*rST  WA  PTl N  TOW  INC#  INC. 

i 

!2ilCiUT/  HOUSTON' 

I 

HlfCAfTICH  PA»M  CONTRACTING  cc 

! 

CJSfCRSTER/  MCMRD  J.  X as  IS f 
! ICW INC 
I 

32! /OAT  PA»M  S*PVIC£/  INC. 

i 

IlilCRT  SUMER  TCU®S  #  INC. 


1 7 ! / C A  T  VANCCUVEP  RLYWCCO  CC. 

! 


! 


!2  !®ASS<SC£V3 


! ®A  $  $*N6F  AS 

! 


•2  iCCNTA INf  »S  AND  GMAAl  CARGO 


(9  ! 

i  ; 

io  j  TC  W  INC 

I  I 

i  i 

■9  ! 

!  ! 

! 2  ITCWJN6  AND  106? 
I  I 
!  3  ! 

!  ! 


!  2  !  TCW  INC#  SHIFTING#  AN)  HA'IC*  WORK 


(passings#  roco#  *oos*mcio  'quiphnt/ 
!?uxlo:ng  hata^ial:#  and  general  cargo 
! 

! 

! 

!°ASSrMtPS  AND  FREIGHT 
! 


!  •#€ N  i®  AL  CA*GO/  V'NlCLiS#  AND  PASSENGERS 


(FUEL  AND  OILFIELD  'O'Jlop.ENT 
(GRADE  "0"  AND  LO/-R  OIL  f 1  ELD  WA$1* 
I  TCWIN6 


I 

!  2 
! 

I 

!« 
j 
! 

IZ 
!  I 
!  ! 

!  2  STCVING 


(OFFSHORE  C*CWS 


!  PASSE  NOE  »$ 

! 


!  ML  FIELD  r  CUl  P*trNT 
! 

ITCVINC 

! 

!pUN«ra  C  OIL 

i 

I  CONST  AUCTION  *  A  T"  PI  AU  A*r  EQUIPMENT 
! 

! 

! 

!®IV2»  e»SDf£ 

I 

ITCWXN5 

! 

! 

i 

!  CHART  CP  S  TC  HThC*S 
{ 

lOCNC’AL  NAP.iO®  TORINO 

i 

i 

i 

i 

IPAS  SfNCE*S 

• 

{ 

STOWING 


MFCS*  PARIIJMC  COMPANY 

i 

i 

32!  FCU®  D  TCW INC/  INC. 


32JF8ANCXS  OMLIXNC  FLUIDS/  INC. 

! 


C1!f AANCCfUfl/  »•  A.#  INC. 

! 


J2!fPAMCtVICH/  JOSEPH 
! 0/3/ A  M;.y  4CF/  INC. 


?  2!  FRANK  JP./  INC. 


1*!f»A 7X?»,  CLDCN 
! 

! 


22! FREDCMAN  SHIPYARD 

j 

i 

! 

33! FP£f PORT  CAfwBOATS/  INC. 

J2IFA<E£P0*T  MCKCRAN 
! 


!  1  ITCUm  ANO  GENERAL  CASCO 

!  ! 

!  ! 

(9  ITCWXNG  GENERAL  CARGO 
j  l 
i  j 

U  jLIOlilD  M'JO/  SALT  WAT*P  I^JNE 
i  i 

!9  ! CCN3TPUC1 ICN  CCUI?H*NT 

i  i 

!  ! 
j  i 

*!2  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

! 2  ! TCW INC  (OIL  FIELD  tAUC*S  5  £3UIP*£NT) 

!  ! 

!  ( 

!  2  !  SASQLINS/  OUSEL/  PtNXf  N£/  CUMfNf/  AND  4£I 
!  IFUFL 
!  ! 

!  I 
!  ! 

!?  ! HAP  INC  DIESEL  FUpt 
f  ! 

!  ! 

!  I 
!9  i 
!  ! 

13  ! MISCELLANEOUS  EpeISHT 
!  ! 


!  PCJNtS  OP  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OP  CM  WHICH  OPf ** ATE9 

i 


! 

SHEW  6 E  DFO e 5  TO  CL'TTYHUNK/  HA 

! 

1ST.  PAPYS  RIVER  AND  SAUL!  STE.  HA9 IE#  PI  HAR3CR 
! AREAS 

JSPEAT  U/tS/  EAST  COAST  AND  SOUTH  ATLANTIC 
! 

!  NEW  CP  LEANS  /  LA  AND  MNNEAPCL  IS/  ®N 
! 

! 

! LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

{LAKES  HU»CN/  !•!€/  AND  MICHIGAN  AND  CONNECTING 
! WATERWAYS 
i 

!pT SS IS SIPP I /  ILLINOIS/  AND  OHIO  RIVERS 
! 

! PUGET  SOUND 

i 


HOLE 

! 

{OHIO/  ALLEGHENY/  AND  N0NCK6 AKELA  RIVERS/  125  PILE 

(RADIUS 

! 

(GREAT  SOUTH  eAT  5CTVEEN  EATSH0R5/  LONG  ISLANO  AND 
(KISMET/  SALT AIRE/  FAIR  HARBOR/  DUKCVCCO  AND  OCEAN 
!UEACh  ON  FIRE  tSLAND/  ATLANTRUE/  SeAVIEV/  AND 
(OCEAN  OAT  PARK 
! 

I?OOTH«AT  HARBOR/  SQUIRREL  ISLAND/  AND  CAPITOL 
(ISLAND/  ME 
I 

(NEW  LONDON/  CT  AND  FISHERS  ISLAND/  THAMES  II VE R/ 
(FISHERS  ISLAND  SCUND/  AND  SILVER  EEL  COVE/  NY 
] 

1  GULF  Of  ME/  ICO  -  ATLANTIC  OCEAN  AND  CULF  OF  MEXICO 
I3CTUCECN  APALACHICOLA/  FL  AND  3R0WNSVILLE/  TX 
! 

(GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  ANO  ADJOINING  RIVERS/ 
(LAKES/  AND  MAYS  CF  LOUISIANA 
( 

(LOUISVILLE  HARiORJ  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  ANO 
(OHIO  RIVER 
t 

(OFFSHORE— SABINE  PASS/  TX/  VENICE/  LA/  »CR T  C'CON- 
I NOR/  TX/  AND  FOURCHON  JAY/  LA 
1 

! OF FSHC AC* ATLANTIC  COAST  AND  CULF  OF  PEtICO 

( 

(DULUTH-SUFERIOR  HARBOR/  ST.  LOUIS  RIVER  AND 
(VARIOUS  LAKE  SUPERIOR  PORTS 
( 

(3ULF  OF  MEXICO 

I 

(GULF  COAST-FLORIOA 
! 

(PORT  CF  MIAMI 
! 

HI  SCAYNE  A  AT/  KEY  WEST/  AND  PtAM  RIVER 
t 

(IDLE 

(HID  SOUTH  WATf SWATS 

( 

(INLAND  WATERS 
! 

(INTPACOASTAL  WATERWAY 
1 
; 
i 

(NEW  TO  A*  HARBOR/  LONG  ISLANO  SOUND/  ANO  NEW  JERSEY 

(COAST 

! 

(GULF  CF  MEXICO  NOT  TO  EXCEED  200  PILES 
I 

(CHARLESTON  YACHT  BASIN  TC  FORT  SUMTER  NATIONAL 
! PCNUP { NT 
! 

(COLUMBIA  AND  WILLAMETTE  RIVERS— PCR  TL  AND 
(INTERNATIONAL  AIRPORT  TO  ST.  JOHNS  BRIDGE 
! 

(WASHINGTON  AND  ALASKA?  PUGET  SOUND  AND  PACIFIC 

(COAST 

I 

(INLAND  AND  COASTWISE  WATf»S  CF  GULF  CF  MEXICO 
(BETWEEN  3R0WNSVILLE/  TX  AND  CEDAR  KEYS/  FL 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER  i  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF 
(LOUISIANA/  LAKES  4  5AYCUS  CF  LOUISIANA 

i 

ieOSTCM/  MA?  COASTWISE/  EAST  COAST  UNITEO  STATES? 
(CULT  CF  MEXICO  TC  NEW  ORLEANS/  LA?  NARRAGANSET 
(JAY/  PI?  ANO  BAHAMAS 
l 

(MARSH  LAND  AfiOUNO  SLIDELL/  LA 
f 
! 

! P C R G A N'  CITY/  ? AYCU  POEUF/  BAYOU  CHEN  ANO  INLAND 

(CANALS 

! 

! CORPUS  CNRJS1!/  HOUSTON  AND  FORT  ARTHUR/  TX?  BATON 
(ROUGE /  KRCTZ  SPRINGS/  MONROE  AND  NEW  ORLEANS/  LA? 

! 3 IR® INGHAM  AND  H03ILE/  At  AND  »EN$A(CLA/  FL? 
(BROWNSVILLE/  IX  TO  PORT  ST.  JOE/  FL 
! 

(LAKE  AND  RIVER  HAMOAS  IN  VICINITY  OF  LAKE 
(CHARLES/  LA?  INTPACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA 
(AND  TEXAS 
i 
I 
I 

(GULF  OF  MEXICO  AND  MISSISSIPPI  RIVER  BELOW  NEW 
JO’LIANS 


TA°LE  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


I  SERVICE  ! 

!  1.  peculated  ar  f 

!  INTERSTATE  COR-  !  PRINCIPAL  fOMMCDITICS  CARRIED 

OPFAATOR  NAME  !  PERCE  COMMISSION  ! 

I  2.  EXEMPT  FOP  HIRE  ! 

!  3.  f f ZVAT fc  ! 

!  9.  UNKNOWN  ( 


32!f»IEPO*»T  SULPHUR  CO^PANT 
! 
i 
i 

21IFIEEPCRT  TERMINALS#  INC. 

I 

I 

31!  f  PEIS  CONSTRUCTION  CC.#  INC. 
I 

3*1 FREMONT  EOAT  COMPANY#  INC. 

I 

31 ! f ACT#  NR.  HEN* T  GERALD 
t 

UlfUU  SERVICE#  INC. 

! 

40! f ULTbN  SHIPYARD#  INC. 

! 

! 

1 1 ! FURLOUGH/  INC. 

! 

I 

2J1C  tc  TOWING/  INC. 

! 

33!C  I  H  NARINE#  INC. 

! 

! 

2 3! «  C  H  TOWING  CO. 

! 

I 

« 

33! G  K  ft  TRANSPORTATION/  INC. 

! 

21!  6  t  S  TOWING  COMPANY 
! 

3916  L  C  2ARGC  CORP. 

; 

2216  W  CONTRACTORS 
! 

! 

32! 6  X*  TUGS#  INC. 

! 

32!G!d  NARINE/  INC. 


IIU-MARINf  OI^SEL 
! 

2616.  I.  COUIPHINT 
! 

15! 6.  L.  WATER  TOU»S 
! 
i 

23) GAELIC  TUGOOAT  CO. 

! 

32! GALLIANO  TUGS 
! 

3 4J  GALLOWAY  SANC  I  GRAVEL  CO.# 

me. 

! 

33! GANTT  TOWING  t  TftANSP. 

! 

! 

32!6 ARBEP  3R0S.#  INC. 
i 
! 

33! GARDNER  /»/M  CONSTRUCTORS 
I 

33! GARRETT  CONST RUCTION  CO. 

i 

26! GARVEY  INTERNATIONAL/  INC. 

I 

42IGASCO /  INC. 

! 

21IGATEWAY  CUPPER/  INC. 

I 

! 

15!GATEWAY  MAINE 
! 

! 

33! GATEWAY  TUGS#  INC. 

! 


22! GATOR- NARINE  SERVICE 
! 

41! GATX 
! 


! 3  STOWING#  SULK  OILS#  SUL®HUP#  AND  NISCELLAN- 
!  ICCUS  FREIGHT 
!  1 
!  1 

! 3  ! SHIFTING 
!  ! 

!  ! 

!  2  'CONSTRUCTION  CCUIP-ENT  AND  MATERIALS 

!  ! 

! 2  ! TOWING 

!  ! 

!9  • 

!  1 

!  3  {PETROLEUM  PRODUCTS 

!  ! 

!2  ! TOWING 
!  ! 

!  ! 

12  IPUROLEU*  PRODUCTS 

!  ! 

!  I 

!  2  {MISCELLANEOUS  CARGO 

!  ! 

!9  {TOWING 
)  1 
!  ! 

! 2  ITOWING 

i  ! 

!  ! 

!  ! 

13  ISAfcO  AND  G*AVEL 

!  ( 

!2  ITCWING-SANO  S  6  RAVEL 

!  ( 

J9  (OIL 

!  ! 

!9  ITCWINS  DREDGE  PIPE  AND  ACCESSORIES 
I  ! 

!  ! 

!9  ] 

!  ! 

!  2  ITOWING  — OIL  FIELD  RELATED 

!  ! 

!  ! 

!9  {TOWING 
!  ! 

19  J 

!  ! 

19  (PASSENGERS 

!  ! 

!  ! 

!  2  I'm*  OIL 

!  ! 

!9  !  SERVICE  TO  OIL  MELD  INDUSTRY 

!  ! 

12  (SAND  AND  C-fiAVCl 
!  ! 

!  t 

! 2  {CHARTERS  TC  OTHERS 
1  1 
!  { 

! 2  {OILFIELD  EGUIPHcNT 
!  I 
!  I 
!3  ! 

!  i 

! 3  IPARINE  CONSTRUCT  ION  MATERIALS 

!  ! 

12  \ 

1  i 

! 3  {PROPANE  GAS 

!  ! 

!2  ! PASSENGERS 

!  ( 

!  ! 

! 3  {SCRAP  IRON  AND  CONSTRUCTION  'GUIPPENT 
!  i 
!  i 

i 2  ITOWING 

!  ! 

!  t 

i  j 

!  3  i*I6  TENOEft 

!  ! 

!9  ICHARTEfiS  TO  OTHERS 

!  ! 


39! CAT Y-  ENTRCY  ASSETS  CC®PCPATICN  {9  {OFFSHORE  OIL  FIELD  SUPPLIES 


32! GATX  LEASING  CORP. 

32! GATX  LEASING  CORPORATION 
! 

39IGATX  LEASING  CORPORATION 
I 

3JIGATX  THIRD  AIRCRAFT  CORP. 
i 

39! GATX/ANDPFA  CORP. 

39JGATX/APPCC  SECOND  LEASING  CO. 
! 

32IGAUDET  ?CAT  RENTALS#  INC. 

! 

! 

! 

22{ GAUTHIE*#  H.  J.  SCAT  RENTAL 
{SERVICE#  INC. 

! 

32! C CH  ORILLING  CC. 

! 

! 

36! Gf DOES  NARINE  SERVICES 
! 


!  I 

!9  {OIL  FIELD  SUPPLIES 

!  ( 

!  9  {DRY  DECK  CMGO 

!  ! 

19  {AIL  COMMODITIES 
I  I 

!2  {OIL  FIELD  SUPPLIES 

!  ! 

!9  {CHARTERS 

!  I 

!9  {CHARTERS;  GRAIN 

i  I 

! 2  {TOWING 
!  ! 

I  ! 

!  ! 

! 2  {PASSENCEPS 

!  ! 

!  ! 

19  {DRILLING  SUPPLIES 
!  t 
!  J 

!?  {TOWING 
!  ! 


POINTS  CR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
dETwEEN  WHICH  0*  CN  WHICH  C*E RATED 


(GULF  INTRAC0A5T4L  WATERWAY;  INLAND  WATERWAYS  OF 

ilouisiaha;  gulf  of  ke*icc;  and  Mississippi  river 

DSLOW  NEW  ORLEANS#  LA 
I 

(MILf  »OINT  28  ON  THE  ALLEGHENY  •  I VE  P—  F  REE  PORT# 

!PA 

! 

IINTRACOASTAL  CANAL  OF  LOUISIANA 
l 

IPUGEI  SOUND 
! 

! 

! 

(PASCAGOULA  HARdOR  AREA#  GULFPORT  HA*20R  AREA 

! 

! SAN  FRANCISCO  AND  SUISUN  RAYS#  SACRAMENTO  ANO  SAN 
•JOAOUIN  RIVERS  And  TRIBUTARIES#  AND  COASTAL 
l 

{CHESAPEAKE  9 AY  AND  TRIBUTARIES#  NORFOLK# 

I3ALT IMORE/  PHILADELPHIA 

! 

{MISSISSIPPI  AND  CHIC  RIVER  SYSTEMS 

! 

(SA61NE  RIVCR-tN  VICINITY  OF  CPUMPL£R*$  SHIPYAAO- 
!0#AN6E#  TV 
{ 

icORRUS  CHRISTI#  FREEPORT#  G*lVCStCN#  AND  HOUSTON 
!HAREC»S  AND  CHANNELS#  AND  GULF  OF  MEXICO# 
(COASTWISE  AND  WOPIDWICC 
! 

!i? TWEEN  CEDAR  BAYOU#  VICTORIA#  ANO  PORT  AATHU*#  TX 

! 

! ALL E GHENT #  PCNONSAHELA#  ANO  CHIO  RIVERS 

i 

•PACIFIC  COAST 

i 

SCULF  COAST  FROM  FLO»IOA  TC  AND  INCLUDING  TEXAS  AND 
(ANT  ADJOINING  INLAND  WATERWAYS 


(GULF  Of  MEXICO#  ATLANTIC#  CAAUREAN#  MISSISSIPPI 
(RIVER#  AND  INTRACCASTAL  LOUISIANA  ANO  TEXAS 
! 

!€ASW»h  BRANCH  ELIZABETH  RIVER  HUE  23 
I 
! 

! 

(ST.  PETERSBURG  WATERFRONT#  TAMPA  PAY  AND  MANATEE 
(RIVER 
! 

(GREAT  LAKES 

! 

(GULF  OF  .NfXICO  f ROM  FL9RI0A  10  TEXAS 

! 

(WHITT  ®IVCR  — CAT  IS  V  ILL  f#  AR  AREA 
! 

! 

(GULF  tNTMCOASTAL  WATf.  RWAY  —  3R0WNSVILLE#  TXT 
(MANAMA  CITY#  FLJ  BATON  ROUGE#  LA  TO  HCAO  Of  PASSES 
i 

(GULF  ISTK'f-ASJAL  WATERWAY#  ATCHAFALAYA  RIVER#  AND 
(LOCAL  WATERWAYS 

!  IDLE 

! 

(INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 


{HAWAIIAN  ISLANDS 
! 

(BETWEEN  MCNONG AHEl A  RIVER  NILE  0.5  AND  POINTS  ON 
(THE  CHIO#  ALLEGHENY#  AND  RCNCNGAHFlA  »1VE»S 
! 

JTAHPA#  FL  TO  CLEARWATER#  FL#  TA^PA  »AY  AND 
! HILLSBORO  PIVER 
! 

(GULF  Of  MEXICO  AND  "ELATED  CC AST AL  WATERS?  SCUTH 
(ATLANTIC?  IVTRACOASTAL  WATERWAYS  Of  TEXAS  AND  PORT 
(BROWNSVILLE  SHIP  CHANNEL 
! 

(PORT  ARTHUR#  TX  TO  "0»GAN  CITY#  LA 


(GULF  OF  MEXICO 
i 

iGUlf  OF  MEXICO 
! 

(INTRACOASTAL  CITY#  LA 
i 

(MISSISSIPPI  RIVER 

! 

IGULF  Of  MEXICO 
{ 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

(ALL  RIVERS  — MISSISSIPPI  SYSTEM 
I 

(INTRACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  MISSISSIPPI  RIV*R 
(AMD  CALCASIEU  RIVER?  A TCHIP ALAYA  RIVE*  BETWEEN 
JdCUTTE/  LA  ROSE  AND  AT  CHAPALA YA  3AY 

i 

iMISSISStPPt  RIVER  AND  GULP  INTPACCASIAL  WATERWAY 
!Cf  LOUISIANA 

i 

(S0UTHP9N  U.  $•  WATEPS-LAXfS#  BAYS#  AND  SOUNDS 
(ALONG  THE  LOUISIANA  AND  TEXAS  GULF  COASTS 
! 

{PORT  GARDNER  9 AY  AREA  — EVERETT#  WA-MLKILTEO-PCRT 
(SUSAN-10  MILE  RADIUS 


t*U*  3  -  C  CSC* !«►!  ION  Of  C»C* AT XOh! 


891 


CPiAATOR  N*Pt 


4  SERVICE 

!  1.  REGULAT'D  41 
!  INTERSTATE  COI*- 

:  pe*ce  commission 

I  2.  tXEVT  PC*  HIRE 
!  3.  F  f  NATE 
I  9.  1»<CNCW*I 


PRINCIPAL  CO"FCdlT  If  S  CARA  I  ED 


t  ( 

CftUMILP*#  R«  L.  'AFIXt#  JNC.  !!  . 

1  !  ! 

JiUfvr's  tcwinc  company  15  revise 

!  !  ! 

i  1  ! 

C7IGFNERAL  CHEMICAL  CO.  !5  !SULSHUAIC  ACID/  SPENT 

lPAAlNf  OPERATIONS  I  ! 

!  t  ! 

34!  GENERAL  CfMtPUCTION  COMPANY  !2  (RCC*/  CA*V*L/  AND  «U0 
!  t  ! 


POINTS  0*  LOCALITIES  and  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  0*  CN  WHICH  OPERATED 


! MX  SSI  SSI *PX  RIVER  A  NO  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
tor  LOUISIANA  AND  TEYAS 
! 


C?!Of NEPAL  CHEMICAL  CO.  !5  !SUISHUAIC  ACID/  SPENT  ACIt/  LIQUID  ALUMINUM  ! INLAND  WATERWAYS/  EAST  COAST  AND  OCEAN 

IfAAINf  Of f PAT  IONS  |  J  j 

!  I  I  ! 

34! GENERAL  Cf NS t *UCT ION  COMPANY  13  (RCC*/  CA*V*L/  AND  «U0  {SEATTLE/  *0*1  LUDLOW/  AND  PUGET  SOUND/  WA 

!  II  ! 

C1ICENEAAL  OYNAPXCS  ELECTRIC  20AT  !J  !  CCPPCNf  M$  Of  SUBMARINE  MULLS  and  MACHINERY  ( WE  IWCEN  BATH/  HE  AND  BALTIMORE/  HD 
(DIVISION  !  !  ! 

I  !  I  ( 

ISICENfPAL  ELECl#,0  CREDIT  COP.  12  I  MOLE 

i  !  I  ! 

CIJEfNMAL  MARINE  C0NSY3UCTXCN  CC.!2  !  TOWNS  AND  AtL  TYPES  Of  HUfNi  CONSTRUCTION  (PORUANO/  HE  AND  CASCO  SAY 
t  !  !  AND  DIVIN5  SERVICES  ! 

!  II  I 

C3IGE N* A*L  PA  PI NE  TPANSPCPT  CC»*.  12  1  SEWAGE  SLUD !«  |NEW  YORK  HARBOR/  DELAWARE  BAY/  AND  CONNECTICUT 

!  I  I  ! 

32IOFNMAL  PUD  SERVICE  !3  (DRILLING  PUD  AND  f*e*IC*LS  (MORGAN  Cltf  AREA  AND  ATCHAfALAYR  EASIN 

!  I  !  ! 

33! CENTRAL  SUPPLY  %  EQUIPMENT  CC./I9  t  ! 


I  IN  C.  !  ! 

!  !  ! 

22!  Cf NEPAL  TCWINC  12  ITCWXNG 

I  !  ! 

!  !  ! 

32ICENESIS  TOWING  CO*®.  !2  (KWtNG 

!  !  ! 

!  !  ! 

!2!CrNIN*  * A* JNE  SERVICE/  INC.  (2  !0U  fltLD  SUPPLY 

!  !  ! 

1SJCEO-OUA6DJ »N/  INC.  '9  {OIL  FIELD  SUPPLIES 

!  !  ! 

22U(0»CE  eNCINI  CO./  INC.  (9  ! 

!  !  ! 

321CEOPCETTE-S/  INC.  !2  (PASSENGERS  K  SEn!*AL  CAAG 

!  !  ! 

!  !  ! 

26!CfO»6!A  PACIFIC  CCRP.  13  ICH**ICALS 

!  !  ! 

!  I  ! 

141CE0RCI A  TRANSPORTERS/  INC.  !2  !CM!PIC*LS/  OLVEMSz  AND  GASOLINE 
1  !  ! 

t  !  ! 

!  !  ! 

2CICIJPCNS  MARINE/  INC.  !9  {  C  h  A  RT  E  *  S  TO  OTHERS 

!  !  t 

33UI3S0N  TCWINC  CO.  !9  ITCWING  P*t#0.tUH/  CHEMICAL/  AND  D»Y  CARGO 

!  !  !PA»«ES 

I  !  ! 

C1UX6S6N#  JOHN  IS  ITCWINO  0»  ?UShlNC  AND  OTHER  PEL  AT  * .  FL 

!  1  !S€»VXCES 

!  !  ! 

23!  CILUSPXE  OIL  l  TRANSIT/  IVC.  !2  (MISCELLANEOUS/  GASOLINE/  AND  FUEL  CIL 


I  GULF  COAST  AREA—PISSISSIPPl/  LOUISIANA  AND  TEXAS! 
(AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

(INLAND  WATERWAYS/  HOUSTON/  Tk  TO  ST.  HARKS/  FL! 
(LAKES/  3 AY S/  AND  SOUNDS!  LOVE*  MISSISSIPPI  RIVER 
I 

(FLORIDA  TO  BROWNSVILLE/  IX— CfFSHORE  ONLY 

I 

lCULF  OF  MEXICO/  ATCNAFALY A  RIVE* 


(GULF  OF  HCXICO  -  VENICE/  HORCAN  CITY  K  CAHftCN 
(AREA 

J 

OELLINCHAP/  WA  TO  WEST  COAST  RORTS  INCLUDING 
(PUGET  SOUND  AND  COLUMBIA  RIVER 
( 

(ARALACMUCLA/  CM*  T RHOOCHEC/  AND  FLINT  RIVERS  AND 
(GULF  INTPiCOASTAL  WATERWAY  ALSO  WAHRICR  AND 
! TCHf 1GUEE  RIVERS/  AND  LOWER  RISSISStRRI  RIVER 
! 

(GJAFTCN  AND  fc  C  ARDv'TOWN/  IL  CN  ILLINOIS  RIVER 

l 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

I 

I 


3«.!GISCLAXR  TOWINC  CC. 


21(SLACI*L  SAND  *ND  GRAVEL  CC.  (3  1  SAND  AND  GRAVEL 
i  !  1 

J5!  GLASGOW  CCOPCRATIVE  AS SCC 1 A T ICN( 9  (CHARTERS  TC  01h£»S 
t  !  ! 

A2(  CLASS  BOTTOM  ®G AT  HAWAII/  INC.  (2  (PASSENGERS 
(  !  ! 

UtGLENN  TCWINS/  INC.  (2  {TCWINC  (SAND  AND  CRAVED 

I  !  ! 

32IGN0TS  RESERVE/  INC.  (2  (HAR20R  SHIFTING  AND  FLl tT INC 

l  !  ! 

!  !  ! 

391  GOLDEN  CATE  ERlDGf  HIGHWAY  ANC  !2  (PASSENGERS 
(TRANSMUTATION  DISTRICT  I  ! 

I  !  ! 

32!  GOLDEN  GULF  CFFSHC*E/  INC.  (9  (OEfShO'C  CIL  FIELD  CARGO 

!  !  I 

21IGCLDEN  TRIANGLE  RIVER  CCNT.  AND  J  2  ICON  TPAC  Tt  NG  AND  TOWING 


(3  (TCWINO  0»  PUShlNC  AND  CTHlt  ®5LAT* .  FLEETING! CO AST WISE" E AS TPORT/  PE  TC  CAP*  ANN/  PA 
!  {SERVICES  | 

I  I  ! 

!2  (MISCELLANEOUS/  GASOLINE/  AND  FUEL  CIL  (9EAVER  ISLAND  TO  CHARLEVOIX/  MI-NORTHERN  LAKE 

I  I  (MICHIGAN 

I  I  ! 

!2  (SALT  MATE*/  HEAVY  WAT;F/  AND  CAUSTIC  SODA  (BETWEEN  BATON  ROUGE/  LAJ  MOBILE/  AL/  AND  HOUSTON/ 
!  !  (TX 

!  I  1 

(3  1  SAND  and  GRAVEL  (ALLEGHENY  RIVER  POOL  NOS.  7  I  8 

!  1  I 


! TCWINC  CO.  LID. 

I 

17I5C0DNICH/  e.  f./  CHF.PICAL 
(COMPANY 
( 

22( GCOCTIP'  CPUISI  LINE/  INC. 
( 

22!  GCODTI PE  TRANSIT/  INC. 

! 

C9UC0SE  3 AY 
! 

I 

29!  CCROCN,  t  PRICE/  INC. 


tsusact  r*s:«  const. 
t 
! 

2 2 ! 5 F AHA* /  JCHN  E.  «  SONS 

! 

32! 6C AMAP /  JOHN  *.  S  SONS 
! 

16!G* ANA*/  JOHN  E.  AND  SONS 

! 

24! GRAIN  PROCESSING  CORPORATION 

! 

! 

( 

241 (RAND  PORTAGE-ISLE  ACYALE 
I  TRANSPORTATION  LINE/  INC. 

I 

U(  GRANDVIEW  DOCK  CORPORATION 

! 

31 ! GRANT  TOWING  CO. 

! 

33! 5RASSC  MARINE 

! 


!  ! 

!  t 

!  Z  iLlOUIDWIEO  PETROLEUM  GAS  AND  ChFPK *LS 
!  ! 

!  ! 

! 2  (PASSENGERS 
!  ! 

! 2  (PASSFNGERS 
!  I 

(3  (SAND  AND  GRAVEL 
(  ! 

!  ! 

(9  (TOWING 
!  1 
!  2 

i  >  ! CCNST#,JC TJ ON  •  Tf  ®I  *• 

(  i 
!9  ! 

!  ! 

!9  ! 

!  ! 

!  2  ! 

!  ! 

(3  (ALCOHOL 
!  ! 

(  ! 

!  ( 

(1  l PASSENGERS/  *ISH/  AND  PAIL 
!  ! 

1  I 

(9  1C0AL 
!  ! 

1 9  ! 

!  1 

13  (DIESEL  FUEL  AND  WAT** 

!  ! 


(WAIKIKI  SHORELINE  AND  HAP AL*  BAY 

I 

(SELMA/  AL  TO  H09XLC/  AL 
t 

(GREATCH  new  ORLEANS/  LA!  GULF  INTRACOASTAL  WATER¬ 
WAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER  • 

I 

(LARKSPUR/  SAUSALITO  AND  SAN  FRANCISCO 

I 

! 

(GULF  '  F  MEXICO 
I 

(UPPER  CHIC/  ON  AND  ALLEGHENY  RIVERS 

I 

I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— PISSIS  SIRPI/  OHIO/ 
(TENNESSFE/  AND  ILLINOIS  RIVERS 
! 

(CUYAHOGA  RIVER/CLEVELAND  MAPEOR 
! 

(SANDUSKY  HARBOR/  SANDUSKY  SAY/  AND  LAKE  ERIC 
! 

(FROM  A  NAC  CST2A  RIVER  DOCK  TO  PZLCPOST  67  ON 
(PCTCPAC  RIVER 
! 

(PILE  CS.6  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER/  AND  OCCASION- 
(ALLY  PILE  1-120  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

•  JNr»A(OA$TAl  W  AT  A* WAY/  AND  NEW  DIVE*  IN  ft. 

(LAUDERDALE 

! 

(BETWEEN  MOBILE  BAY/  AL  Ap i  CORPUS  CHRXSTI  8AY/  TX 
I 

(BETWEEN  MOBILE  BAY/  AL  AND  CC*PUS  CHRIST!  BAY/  TX 
! 

(BETWEEN  MOBILE  BAY#  AL  AND  CCRPUS  CHRIST!  3AY/  TX 
i 

{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM!'  OHIO/  ALLEGHENY/  AND 
(ARKANSAS  FIVERS/  AND  BETWEEN  BATON  ROUSE/  LA  TO 
{HOUSTON/  TX  C*  THE  INTRACOASTAL  CANAL 

(XSIE  ROYALE  AND  WEST  END  Cf  LAKE  SUPERIOR 

! 

! 

!«XLC  744.1  OHIO  RIVER  GRANDVIEW/  IL 
l 

( ID1  E 

! 

!8AY  WAT'RS/  CHANNELS/  LAKES/  AND  SOUNDS/  FREEPORT/ 
(HOUSTON/  GALVESTON#  AND  SABINE  PASS/  TX 


TAfLE  3  -  SCSCMrilOS  or  OPERATIONS 


m. 


OPERATOR  NANt 


!  SERVICE  ! 

I  1.  REGULATfO  9Y  J 

l  INTERSTATE  COR-  !  PRINCIPAL  CO*RCDimS  CARRIED 
!  PERCE  CORROSION  t 
!  2.  UtRPT  fO»  HIPL  ! 

I  3.  FRIVATC 


9.  UNKNOWN 


s 


POINTS  OR  LOCALITIES  A  NO  WATERWAYS# 
fit  IWCCN  WHICH  OR  CM  WHICH  OPERATED 


1  I 

3UCMVEL  COMPANY  Of  80LIVAR  !3 

1CCUMY  1 

I  ( 

36KFAY  LIN£  SIGHTSEEING  0*  (9 

(SFAT1LE#  INC*  ! 

!  ! 

I  ! 

I  ! 

f  1 

131GRAY  LINE  WAIT*  YOURS  19 

1  I 

32!  GRAY#  4.  R.#  INC.  (2 

!  ! 

!  1 

32! CRAY#  JAMES  L.#  INC*  !2 

!  ! 

!  ! 

361GFAYS  HSR.  YLCSOAT  CC*  !3 

!  ! 

I  I 

tSICRfAT  BAY  COUP.  P 

I  ! 

1  ! 

C3! CF  £  AT  LASTS  CARBON  CCRPORAUCN  J9 

1  ! 

1  ! 

2 31 CF  CAT  LASTS  CRUISES  19 

!  I 

221CRUT  LAKES  10HKG  CC.#  THc  1 2 

1  ! 

3MGREAT  RIVER  CRAIN  CC«P.  12 

!  ! 

3C1CRCAT  RIVERS  •** IKE  12 

!  ! 

!  ! 

IRimATCR  CINCINNATI  PARINE  19 

1  ! 

i  ! 

1 3! G*Cf N  COAL  CC,  12 

1  ! 

C31GRCEN  HIS,  9CAT  LINES  !* 

!  ! 

31 1 6*  CtNV ILLE  OFAVCL  CO.  !3 

1  1 

Ct! GRECNV  ICH  t AY  CLAP  CC.  19 

i  l 

C1UFECNVICH,  CCNN.#  TCWN  Of  12 

!  1 

!  ! 

371 GPESHAR  SANO  l  GRAVEL  CC.  !3 

!  ! 

32 ! OFETNA  PACHINC  t  IRON  WCRKS  !« 

!  ! 

!  ! 

A1ICRCYCAS#  INC.  (9 

!  ! 

4110FCYHCUND  LEASING  i  FINANCIAL  !9 

! 

! 

12 
! 

12 

! 

12 

I 

12 
! 

! 

!9 
! 

19 
I 

12 


I  SAND  AND  GRAVEL 
!*ASStNCi*$ 

IRASSCNCERS 


(MISSISSIPPI  «XVC» 

I 

t 

(Of  TW'ltN  PIER  57  CN  PUGET  SOUND  AND  FIShERPANM 
{TERMINAL  CM  THE  L  AK I  WASHINGTON  SHI®  CANAL  AND 
!LA<(  UNION  AND  LAKE  WASHINGTON;  AROUND  ELLIOTT 
»»At;  NO»THRRN»OST  S*N  JUAN  ISLAND  (U.s.)  CRUISE 
M»0«  SCI  »H®CO  IN  BLAINE#  WA-ROUND  TRIP 
I 

1CHARLEST0N#  SC 
! 


ICNA»?CM  TO  OTHERS;  9IUKL3  SURPLUS#  RIPf  #  lGALVESTON— DCUdUEAY#  TXJ  AND  <*ALVCSTCN  9 AY#  EASY 


{DRILLING  PUD#  SAND#  GRAVH  AND  SWILL 
! 

!RASSCNCt»S 

! 

1 

JGENORAl  TCWIN6 

1 

IRASSCNSCS 

! 

I 

(GRAIN 

! 

1 

I 

1 

ITCHING 

i 

IHARLOR  TOWING 
! 

(HARBOR  TOWING 
1 
! 

lCAAWES#  PlSCfLLANCOUS  CONSTRUCTION 
IfCUXPHfNT,  COAL#  GRAIN#  SAND  AND  GRAVEL 
! 

ITCV1NG  AND  PASUNGMS 

! 

lRASSENCEF-rACURSICN/SICHTSEtlNG 

1 

! SAND  AND  GRAVEL 

1 

iSHELLf ISH 

t 

(PASSENGERS 

! 

I 

ITCHING 
! 


HAT#  AND  TRINITY  SAY;  HOUMA  TO  MCR3 AN  CITY#  LA 
I 

(VERMILION  SAY  THRU  SOUTHWf  ST  PASS  TO  GULf  Of 
IJI'XICO 

(GRAYS  HAA«Ot  AND  TRIBUTARIES— CHEHAL  IS  RIVER  AND 
IHOQUIAN  RIVER 
I 

I1NTPAC0ASTAL  WATERWAYS  AND  C1H(»  PROTECTED  WATERS 
!0f  SOUTHEAST  FLORIDA 

I 

1UPPER  ILLINOIS  RIVER#  U*FfA  ANO  LOWER  MISSISSIPPI 
1RIVER  AND  IMERCCASTAL 

i 

i 

i 

! GREAT  LANES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 

i 

(MI SSISSIRR I  RIVER— SI.  JCSCPH#  LA  A*EA 
I 

!  C  A  l*C#  Iw  ARCA--MCUTM  AT  THE  LOWER  “ISSISSIPRI 
(RIVE* 

( 

(VICINITY  CF  CINCINNATI,  CH-OHIO  RIVER  AND  ITS 
(TRIBUTARIES 
! 

tOUfcNSeO’O-CVAMSVIlL'-OHIC  RIVER 

(LAKE  CHAMPLAIN 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER— CRCENVILLI#  HS  AREA 
I 

I NARRACAMSF IT  «AY 

(LAKES.  PAYS#  AMD  SOUNDS— SANDY  HOCK#  Nj  TO 
iRECKlfDGC#  Cl 
I 

(INLAND  WATERWAYS  (IDLE) 
i 


(SHIFTING  Of  VESSELS  TC  AND  f»CR  OL*  SM IPYAR D ( INIRACOASY Al  WATERWAYS  IN  IH|  VICIHIIY  Of  hfW 


! CCRR. 

! 

Cl!  CF  If  f  IN#  A.  U#  INC. 

! 

21! GRIPE’S  RIVER  CONTRACT  INC 
! 

21!C*IRP#  CHARLES 
1 

7 JlCROSVtNOR,  CICRGt  P. 

( 

I 

32! CU IDRY  t  G15CLAZR#  INC. 

1 

33! (LX DAY  ENTERPRISES 
! 

32! GUIDRY  MARINE,  INC. 

! 

» 

3?! GUIDRY  TUGS#  INC. 

! 

32! GUIDRY#  RICHARD  P. 

1 

32!  GUIDRY#  ROLAND 
! 

!2(CUILeCAU  PAPINE#  INC. 


32! GULF  t  fASTCRN  S/S  (  CHRRYCPIN6!3 


!CCRP. 

! 

1  5 ! GULf  ATLANTIC  TRANSPORT  CCKPC- 
!  FATICN 
! 

! 

32ICULF  POAT  NARINE  SERVICE 
! 

! 

I 

! 

! 


I 

1 

(CHARTERS  TC  OTHERS 

! 

IOU  Ric  SUPPORT  CUPPLIf> 

! 

! 

IfRf  TONI 

! 

MOWING  AND  CONTRACTING  MATERIALS#  SALVAGE 
! 

! CONTRACTOR  TOWING 
! 

!U.  S.  RAIL#  HISC'llANtCUS  PACKAG*  FREIGHT. 
•AND  PASSENGERS 
! 

(SERVICES  TC  OIL  MELD  INDLSTAT 
! 

1 
( 

(STEEL  *IPE 
!  ! 

!  ! 

(9  OARGE  TOWING 

)  ( 

(3  (TONING 

!  ( 

19  (PASSENGERS 
(  ( 

13  (OIL  FIELD  CUTTINGS 

(PAPER  PRODUCTS 
(  I 
(  ! 

(2  MOWING#  3UIK  PETROLEUM#  MRIILI2EFS#  PAPER 
!  (PRODUCTS#  FEEDS#  PEAL#  CAST  MON#  STEEL# 

!  (LUMBER#  CHEMICALS  AND  VEGETABLE  OILS 

!  ! 

!  2  (FUEL#  WATER#  PEOPLE#  AND  SUPPLIES  USEO  IN 
I  (OFFSHORE  OIL  EXPLORATION  AND  PRODUCTION 
!  ! 

!  I 

1  ! 

!  ! 


!2!<UIF 

I 

COAST  LOSING,  INC. 

(9 

1 

(OIL  FIELD 
1 

nUlPM'NT 

321fUl* 

COAST  RENTAL,  INC. 

1 

[9 

1 

1 

321GULF 

DISPATCH  NARINE,  INC. 

i  2 

(TOWING 

321 GULf 

FLEET  MARINE  CORP. 

!2 

(OIL  FIELD 

j 

SUPPLIES 

331CULF 

FLEET  SLRPIY  VESSEL# 

INC.  (9 

(OILFIELD 

SUPPLIES 

32! GULf 

INLAND  MARINE  CCPP. 

12 

(TOWING 

(C/0  1 

GILBERT  OR  STEPHEN  HERE R1  ! 

! 

321  GULF 

INTRACOASTAL  MARINE# 

INC.  (2 

(TOWING 

(ORLEANS#  LA 
! 

I 

I 

I  GULF  CF  MX  ICC 

! 

(PORTLAND  HAR30R#  P| 

( 

INCNONGAHELA  AND  CHIO  RIVERS 
I 

(OHIO  RIVER 

(L'LAND  TO  NOFTM  AND  SOUTH  HANITOU  ISLAND 

I 

! 

(GULF  CF  MEXICO  FROM  FLORIDA  TO  TEXAS 

I 


(MISSISSIPPI  FIVER  ANO  CULF  INTRAC0AS1AL  WATERWAY 
(OF  LCUISI AN*  AND  TEXAS 
! 

(VENICE#  LA 

I 

(GULF  CF  Wt.iCO 
( 

(INLAND  WATERS  ONLY 
! 

(FCURCHON#  LA 
! 

(UPPER  AND  LOWER  MISSISSIPPI  AND  TRIBUTARIES#  AND 
(INTER-COASTAL  WATERWAYS 
I 

(ATLANTIC  AND  GULF  COASTS#  PUERTO  RICC#  ANO  CENTRAL 
!  AMERICAN  PORTS 
( 

! 

(CAMERON#  LA-SCUTK  10  SEA  SUOT  AND  OFFSHORE  WATERS; 
(INTRACOASTAL  CITY-SOUTH  TO  SEA  9UCY  *  OFFSHORE 

(waters;  also  verrillion  eat;  Venice#  la-south  to 

I  Sr A  BUOY  AND  OFFSHORE  WATERS;  GRAND  ISLE-SOUTH  TO 
(SEA  6U0T  t  OFFSHORE;  SABINE  PAJS/GALVESTCN-SOUTH 

1 

(USA-CULF  Of  RFXICC#  LOUISIANA  AND  TEXAS  COASTS 
( 

(IDLE 

( 

(INLAND  WATERWAYS 
( 

(WORLDWIDE 

! 

(WORLDWIDE 

i 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS# 
(MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVE*/  cATCN  ROUGE  AND  NEW 
(ORLEANS#  LA— EAST  AND  WEST  GULF  INTRACOASTAL 
(WATERWAYS 
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r  i  i  smvic?  ! 

k  1  !  1.  AESULATEO  ST  1 

G  !  !  UrmiAtf  CO*-  !  PHNCIHL  commodities 

1  OPERATOR  NAM*  1  Pt»CE  COMMISSION  ! 

cl  (2.  m»pf  rc»  hi»£  i 

T  I  !  3.  FPIVAT?  I 

1  !  9.  UNKNOWN  I 

CA7AIC0 

! 

!  POINTS  OA  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OR  CN  WHICH  OPERATED 

I 

I 

! 

! 

idigulf  offshore  tramp.  service# 
line. 

! 

12 

! 

I  OIL  FIELD  c*m  *  SUPPLIES 

IFCURCHGN/  LA 

1 

32ICCLF  ORCFATOFS#  INC. 

12 

! OIL  FIELD  SUPPLIES 

! 

ICULF  OF  MEXICO 

!2l(ULf  SOUTH  MAPI*?  TOWING  IU/ 

me. 

(9 

! 

! 

! 

SJlGlLF  STATES  CIL  T*AKJ*C*tATIC». 
ICC. 

!3 

t 

! CRUDE  CIL 

(GULF  INTAACOASTAL  WATERWAY  CF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
(AND  MISSISSIPPI  ttVEft 

huilf-coast  pre-stress  to.#  ikc. 

!3 

!  PIC  STRESSED  CONCRETE 

(TAMPA/  Ft  TO  GALVESTON#  TX 

32!  GLLFCC AST  RESOURCES#  I vc • 

19 

(W»$T*  CARLING  FLL10$-<i>»CCESStNC 

PLANT) 

. 

(GRAND  PASS*VENXCE/  LA 

1SUlL?CCAM  TRANSIT  COMPANY 

12 

1 CC AL  AND  PHOSPHATE  »OCr 

(GULF  COAST  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

3JICU.r$A»F  MMKE  TPANSP./  IKC « 

1 

!  2 

1 

(TONING 

(INTRACOASTAL  WATERWAYS;  MISSISSIPPI  RIVER-BATCH 
(ROUGE  AND  LOWER 

!  J!  CllFCMt  SHIPYARD/  JVC. 

! 

n 

! 

1TCWIN4 

(INTPACOASTAL  WATERWAYS  AND  MISSISSIPPI  RIVER  — 

(BATCH  ROUGE#  LA  AND  LOWER 

uteuzzem  offshore  HABjvr 
issavic?/  rvc. 

!  2 
! 

(OIL  FIELD  AND  DARLING  SUPPLIES 

I 

(CffShOPF- LOUISIANA 

32IS122CTTA  CIL  COMPANY 
t 

13 

! 

i Ot? SEL  FUEL 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  H0A6AN  CITY  TO 
(NCRCC/  LA 

14(N  p.  H  ASSOCIATES 

I 

*12 

1 

(TONING  C'ARlNf  SALVAGE) 

. 

IMOWIL* /  Al  — TENN-TOM  WATERWAY/  WA*»IC»  RIVER/  AND 
(ALABAMA  RIVER 

C9(n  t  H  MARINE  T OWING/  ISC* 

19 

1 

mih  c  p  vt«tittc  ce. 

1 

(9 

1 

(CARRIES  Wl«€LINf  UNIT  *0»  CILwFLL 

SERVICE 

1 

(INTPACOASTAL  WATERWAY  BETWEEN  CORPUS  CHRIST t  AND 
(R9CXR0RT/  TX 

32]N  K  R  TO  N I fc S  co./  m. 

! 

! 

1 

12 

1 

! 

I 

(TOWING 

(HOUMA  NAVIGATION  CANAL  MCM  NCU»A#  LA  TO  TEXACO'S 
(OILFIELD  AT  1 A ARE /  CATLLCU  ISLAND/  LAKE  PELTO/  ST. 
(ELAINE/  AND  DOS  LAKE/  BAY  JUNCP/  LEEVILLE#  GOLDEN 
(MEADOW/  LA  AND  PH. AGUIMINE/  LA 

17(M(A  MRIAt 

(9 

1  Oft T  CARGO 

1  WESTERN  RIVER  SYSTEM 

12IMA  TOWING/  IN C. 

19 

um»«t  cargoes 

IEAST  COAST-CARE  MAY  TO  TAMPA/  FL 

32!M.  A.  1  SON  1CWINC/  INC. 

19 

j 

32IWC  LEASING 

!9 

(HARJCR  SWIFTING 

(OHIO  RIVER  IN  AND  AROUND  LOUISVILLE/  KY  HARBC* 

1 JlhAIG  •CINT  FIRRY  CO. 

1 

!9 

! 

(PASSENGERS 

1  RIVERS/  SOUNOS/  XNTCRCOAST AL  WATERWAY  OETWCCN^  MOAT 
(ROYAL  ISLAND/  SC  AND  SAVANNAH/  SA 

C9|MALf  CONTAIN*?  LINE#  INC. 

11 

!  STEAMSHIP  CCVT AINJ*S/  vapxcus  commodities 

IU.  5.  EAST  CCAST 

36IHALC5  CONSTRUCTION  l  ASSOCIATES!? 

I  1 

!  ! 

(CONSTRUCTION  HATe*tAL 
! 

I 

1  SEATTLE  TO  DUTCH  NARftOA  AREA;  DUTCH  HAR90R- 
(KETCHIKAN/  AK-Sf AfTLC/  WA-OUWAMISH  WATERWAY; 

(SEATTLE  TO  MCONAH/  AK  TO  SEATTLE 

32! HALL  *UCX  RAFlk*/  INC. 

i  2 

1  COKft 

(JATCN  ROUGE/  LA  MILE  2(7  TO  D AARON/  LA  MILE  1(0 

23! HALL  TOWING/  INC. 

!  2 

(TOWING  (SNITCH*OAT  OPERATIONS) 

(HISSiSSIPPI  RIVER  AND  TRIRUTARICS 

32!hAllI'URTCN  SERVICES 
! 

!3 

! 

!  TULA  CEMENT 
! 

. 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  HISSISSIPPI  RIVER 
JSYST1* 

32!  HALTER  MARINE#  INC. 

i* 

! TONING 

(INDUSTRIAL  CANAL  Aft'*/  NEW  ORLEANS/  LA 

32! NALTf D /  HAROLD 

19 

l 

(IDLE 

2c!M««»S  HAp?t*A  SERVICE  AND 
!  FLEETING 

(9 

j 

! revise 
! 

! 

i 

CJtHAMFTCN  BARGE  UN?/  INC. 

!9 

(CHARTERS  TC  0TWE9S 

! 

221MWA,  •».  A./  CO. 

12 

soar 

(GREAT  LAKE  RCRTS 

26!  M  NKAN  MA»INC  CORPORATION 
» 
i 
! 

‘!2 

; 

» 

i 

('LEAN  CIL  (GASOLINE  *.  n2  CIL)/  BLAU  OIL  (*6!LAKC  AND  PtVf»  HARBORS  IN  VICINTIY  OF  CHICAGO/  -XL/ 
•OIL  1  ASPHALt)/  JET  FUEL/  CAUSTIC  SODA/  IfiULf  INTPACOASTAL  WATERWAY;  PACIFIC  AND  ATLANTIC 

!  L IQUIPCV#  LIQUID  FPATRI  ?£•/  AND  DECANTED  (OCEANS 

(OIL  ! 

12!MANCV?R  TOWING/  INC. 

i 

12 

! 

! FUEL  OIL/  CHEMICALS/  IRON  GTE/  ROCK# 

! GASOLINE/  J?-fc/  LIQUID  FERTILIZE* 

(WILMINGTON  HARBOR 

1 

15!HA*mV/  EDWARD  K./  JR. 

•9 

j 

! 

1i!HAR?lRT  IN  I  *l . /  INC. 

\z 

{FLEETING 

1 

(EMORY  RIVER  IN  IMMEDIATE  VICINITY  OF  HARRXMAN/  TN 

Cl  (HARBOR  CRUISES#  INC. 

!2 

{PASSFNCtRS 

(BOSTON  HARBOR 

C9!N»R?0*  CRUISES/  LTD. 

! 

i 

i 

{ 

i 

!2 

i 

! 

! 

! 

(PASSENGERS 

{ 

IINN'R  KAREO*  BALTIMORE  TO  ANNAPOLIS/  ST.  MICHAELS/ 
ICED  CANAL  USING  PATAPSCO  RIVER/  CHESAPEAKE  BAY# 
(SEVERN  RIVER/  MILES  RIVER/  C4D  CANAL/  LAKE 
(OKEECHOBEF/  FW  AND  INNER  COASTAL  WATERS  Of 
(FLORIDA 

CIlHAftSOR  MARINE  CORPORATION 
! 

!  3 

i 

! CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  MATERIALS 
j 

1 

(LONG  ISLANO  SOUND#  NAtRAGANSETT  BAT#  BLOCK  ISLAND 

(sound;  euziARDS  bay;  and  shapes  rivea#  ct 

C7!KA«F0*  MARINE  EOlllPPENT  COR?. 

!  2 

! TOWING 

(paine  to  Virginia;  ocean  and  harbors 

2  J! HAR9CP  NARINE  LTD. 

!9 

! 

! 

32! HJRSCP  TOWING  A  FLEETING 
! 

12 

! 

•TOWING  (MAP1CR  SERVICES  FC*  OTM£PS> 

( 

(NEW  ORLEANS  AREA#  GULF  !P~RAC0ASTAL  WATERWAY  AND 
(MISSISSIPPI  RIVER  ANO  TP^UFARIES 

34SHAAB0P  T CN INC  SERVICE 
! 

!  3 
! 

ISAND/  CRAVtl/  AND  GENERAL  CONSTRUCTION’ 

! EQUIPMENT 

(RUGET  SCUND 
i 

J?!HARfC»  TUG  K  3ARGF  CC. 

! 

{ 

12 

i 

i 

! GENERAL  TCVINS/  DOCK/  STEfL/  CONSTRUCTION 
! £OUIpPENT/  SHELLS/  CONCRETE  RILES/  GENERAL 
iPAACINO-OiL  TRANSPORT  AT  ION/  AND  HCLASSES 

(SAN  FRANCISCO  BAY  ANO  TRIBUTARIES  AND  U.  $• 
(INTPACOASTAL  WATERWAYS 
! 

MlHARECR  TUG  3C«I  SERVICE 

!  2 

•  TCVING 

(SAW  DIEGO  OAY  AND  MISSION  BAY 

TA°LE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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f  i 

H  ! 
€  1 
! 

6  t 
t  ! 
I 


OPERATOR  HARE 


SERVICE 

1.  AEGUHTFD  Jr 

interstate  COM¬ 
MERCE  COMMISSION 

2.  EXEMPT  FOP  HIPC 

3.  PRIVATE 
«.  UNKNOWN 


2C!MmUR  MARINE/  INC. 

I  t 

t  ! 

17!  HARCCN  PAPGC  COMPANY 
{ 

! 

235HA8D**  MARXNE  SERVICE/  INC. 

! 

! 

15  J  H*  RCAV  AY  CCNf  ANY/  THE 
! 

^HARDERS/  H.  5.  t  SON 
! 

! 

!«(HARDlNG#  TOOC  I. 

! 
t 
! 

321HAHCSS#  JCRFY  I. 

! 

! 

Cl! HARRIS/  GEORCr  5. 

I 

2C!H ARTLF Y  MARINE  CORP. 

! 

321NARVCY  GULF  IHT‘L  MARINE 
! 

21SHARVEY/  JAMES  t  JANET  5. 

3e!HASKETT  TUG  CO.#  INC. 

I 

33!  HASTINGS  FAMINE  LTD. 

! 

361HAT  ISLAND  COMMUNITY/  INC. 
j 

(/•HAWAIIAN  CENINT 
I (CEMENT  DIVISION) 

I 

A2INAWAIIAN  CRUISES#  LTD. 

! 

! 

(21HAWAII AM  DREDGING  AND 
! CONSTRUCTION  CC. 

j  = 

A2!HA WAIT  AN  TUG  S  RAR$C  CORP. 

! 

! 

! 

TAlHAUP  I NOUSTP 1  f S 

! 

! 

C7JMAYS  TUG  %  LAUNCH  SERVICE#  INC, 


1 

! 3  1COAL 


J 
1 

13  ItCIRlCC  STCNfc#  C"LSHSD  LIMESTONE#  AND  PIP 
!  ! PAP#  COAL 

!  I 

!2  (TCWlNG 
!  1 
i  1 

12  ! CONSTRUCT ICN  ECUIPMFNT  AND  MATERIALS 

I  ! 

19  !  CONST  AUCTION  MATERIALS  I  ECUIR«*NY 
I 
! 


J 


! 

I 

19  ! 

!  ! 

! 

!  1 
12  1LIPESICM 
!  I 
!  ! 

! 2  IPASSCNGISS 

!  t 

!3  (OIESCL  FUEL  Oil 
i 


!  3  (MISCELLANEOUS  CARGO  AND  DRILLING  MGS 
2  ! 

! 9  iHAftPOft  WORK 
i  ! 

! 3  STOWING  LCCS 
!  ! 

!  ! 

! 2  !OIL  FIELD  SUPPLIES 
!  I 

!  2  'PASSENGERS# 

!  ! 

! 9  (CEMENT 
! 

! 


! 

I 
! 

2KH-C  ?ARCC#  INC. 

! 

23!hE-HI  CO. 

! 

29»HCALY  TISBIMS  CONSTRUCTION  CC, 

! 

! 

14!HJ ARTLANO  TRANSPORTATION 
! 

32! HFGCAT /  CHRIS 

! 

)2!ktCX»$  TCWlNG#  INC. 

! 

30! MILE  «A  PAP INE  MAINTENANCE#  INC, 

I 

20! HELENA  RAPINE  SERVICE#  INC . 

i 

i 

UlHENDEPSCN  county  SANO  CO. 

! 

1 3! HENDON  3APGE  CO.#  INC. 

! 

i 

i 

l 

UIHENPON#  SILLY  W. 

J 0/8/A  HfN&ON  ?APGr  CCPPANY 
! 
t 
! 

37(XEN0REN  TOWBOAT  CO.#  INC. 

! 

i 

tsiHFHm  CORPORATION 
I 
! 

32(NENXT#  tHEJTEP  BOATS#  INC. 

s 

! 

22(HEM3  -  S.#  INC. 

1 

23IH5PPANN  SAND  t  GPAVfl#  INC. 

J 

i 

! 

! 

J^JHERRON  ISLAND  MAINTENANCE  CO. 
t 

CilKESS  OXl-VJPCIN  ISLAND  CORP. 


GENERAL  CARGO 


I 

12  (PASSENGERS 

!  ! 

!  ! 

!2  ICON ST AUCTION  EQUIPMENT  AND  SUPPLIES 
!  1 
!  ! 

!2  {OCEAN  TOWING#  SHIP  ASSISTS#  »ARGE  CHARTERS) 
!  !6tN£Ml  CAPGO#  OU#  AGGAPSATf#  PINEAPPL!# 

!  ICEPfNT#  AND  CONST  AUCTION  EOUIPPENT 

!  ! 

!3  ISCbap  IRON 
\  l 
I  ! 

12  (TOWING  AND  PASUNGFRS 
i  ! 

!  1 
I  ! 

!  ! 


12  ! TCWlNG 

!  ! 

13  (DRILLING  CCUIPPCNT 
!  ! 

! 3  (CONSTRUCTION  HAIFA  I AL*  AND  CONS T ACC TtON 
!  (EOUIPPIVT 

I  ! 

!9  ! 

!  ! 

!9  (SMALL  C1UIPHFNT 

I  ! 

!?  ! TOWING 

!  ! 

!9  ! 

!  ! 

(2  STOWING 
!  1 
!  I 

! 3  (SAND 
I  ! 

12  IGRAVEL#  PCC<#  COAL#  AND  Ll«E 

!  i 


l 


! 2  ! POCK#  AG  LIKE#  COAL#  SAND#  AND  WOOD  CHIPS 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  I 
!  ! 

! 1  (TCWlNG;  LOGS  AND  STICKS 
I  ! 

!  ! 

ii  (CONSTRUCTION  ECUIPHCNI  AND  FUEL  OIL 

i  I 


(OILFIELD  SURPLUS 

I  SAND  AND  GRAVEL 


(PA$5EHS£»S 

! 

!*2  AND  ni  OILS 


„  t  !  ! 

^6|MEWCkErt 
! 

I 

37IH|«CY  MARINE  ENTERPRISES#  XNC.i?  i 


(NAPHTHENIC  SPENT  CAUSTIC  SALT  WATER  SOLUTION 
!<5X  SOOIUP  SULPHATE) 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATEPWATS# 
•iStUIlH  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


OHIO  RIV£P,  HUNTINGTON  HAR.JC*  50  PILES  UP  0»  CCWN 
SHEAR 

GULF  INTRACOASTAL  WA  If  RVA  T— e»OWNSVllLE#  TX  TC 
C A* A3*LL£#  FL  AND  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTE** 

HOUSTON  SHIP  CHANNEL#  GULF  IN  TRAC  CAST AL  WATERWAY 
OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

TAMPA  HARBOR  and  connecting  WATERWAYS 

INTFRCOASTAL  WATERWAY  EAST  OF  NEW  ORLEANS  SOUTH  TC 
T A  MPA/  FL  AND  SOUTH  F»OH  NORFOLK#  V«  TO  PtAPI#  FL 

STIKINE  SIPAIIS,  SUNNEP  STRAITS#  2I«CUI*  STRAITS# 
&RADFIFLO#  SR ADR  I  ELD  CANAL  AREA#  APPROXIMATELY 
WITHIN  A  !C  PILC  RADIUS  CF  WRANGELL 

CALCASIEU  RIVER  TC  1AT0N  PCUCt#  L»)  CULT  INTRA” 
COASTAL  WATERWAY 

PASSAMACUODDY  SAY  AND  EASTPCRT#  PE 

CHI?  AND  KANAWHA  P  I V£ • >0  1NT  PLEASANT#  WV  A*EA 

INLAND  AND  OFFSHORE  WATERS 

MEMPHIS#  IN  AREA 

SHELTON#  WA  TC  OLYMPIA#  EVERCTT#  TACOMA#  AND  OTHER 
PORTS  OF  PUGET  SOUND 

GULF  OF  MEXICO 

PORT  OF  EVERETT  TO  HAT  ISLAND 
WATERWAYS  3ETWEEN  HAWAIIAN  ISLANDS 


REWALC  ^ASIN  U  PEARL  HARJC*  AND  KAILUA  KONA  TO 
KEALAKEXUA  SAY 


WITHIN  AND  BETWEEN  THE  HAWAIIAN  ISLANDS 
HAWAII  AND  PACIFIC  REGION 


MSSISSIPH  RIVER#  ARKANSAS  RIVER#  AND  INIRA- 
COASTAL  WATERWAYS 

ATLANTIC  OCEAN#  (FROM  DELAWARE  SAY  TC  FALL  RIVER# 
“A>#  DELAWAPt  RIVER#  CHESAPEAKE#  AND  DELAVAPE 
CANALS#  ANO  MARCUS  HOOK#  PA— JAMES  PIVC®#  NORFOLK 
AND  HCPFWCLL#  VA 

“CNONGAkUA  RIVER-MILE  POINT  57 

TEXAS#  GULF  COAST#  AND  INLAND  WATERWAYS 

BAYS  AND  TTleUTARIES  OF  PACIFIC  OCEAN  ALONG 
CALIFORNIA  COAST;  HAWAIIAN  ISLANDS 


INLAND  WATERS  OF  LOUISIANA 
MISSISSIPPI  A  TVER  HAROOR 


HELEN*#  AP-LCWE*  MISSISSIPPI  MVER-MILt  651 
(HARBOR  SERVICES) 

OHIO  RIVER— PILE  £04  AXFA 

SMITHLAND  TO  LA  AND  KS#  CAVE  IN  ROCK#  XL  TO  LA  AND 
MS#  ILLINOIS  RIVER#  ST.  GENFVIVC#  MO  TO  LA  AND  MS# 
TX  AND  YAZOO  RIVER#  NASHVILLE#  TN  70  LA  AND  P5# 

AND  POINTS  ON  THE  OHIO  RIVEP  TO  NEW  ORLEANS#  LA 

SM ITHl AND/P  ADUCAH#  KY  TO  LA  AND  MS#  SPUTHERN  IN  TO 
LA  C  MS?  CAVE-IN-POCK#  IL  TO  LA#  MS#  AND  CHICAGO 
AREA;  HXLf  42  ON  THE  CUMBERLAND  10  LA  ft  PS#  ST. 
GENICVE#  PO  TO  LA/  MS#  TX  S  YAZOO  RIVER#  PADUCAH 
TT  GULF  COAST  VIA  TEhN-TCP 

COLUMBIA  RIVER  AND  TRI9UIARIES?  WILLAPETTE  RIVER# 
MULTNOMAH 

ATLANTIC  AND  GULF  COASTS#  ATLANTIC  INTRACOASTAL 
AND  CONNECTING  CHANNELS 

GULF  INTR ACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 
LOUISIANA 

IDLE 

MISSOURI  PIVER— BETWEEN  PILES  56  AND  200  AND  PILE 
94. e  TO  GASCONADE  RIVER)  GASCONADE  RIVtP-NOUTM  Of 
RIVER  (0  PILE  2— BETWEEN  PILC  £4.9  AND  9 6.8  ON 
MISSOURI  RIVER 

HERRON/  WA  AND  HERRON  ISLAND/  UA 

LIMETREE  9AY/  ST.  CROIX  TC  CPUM  BAY/  ST.  THOMAS) 
LIMET*EE  CAY/  ST.  CROIX  TC  CNR  1ST  I ANSTE D#  ST. 
CROIX)  IIPCTPEE  6 AY#  ST.  C*CIX  TO  ST.  LUCIA/  W.  I. 

INTRACOASTAL  WA/EPWAY  LOUISIANA  AND  PMSISSIPPI) 
MISSISSIPPI  RIVER 

WXLLIAMETTE#  COLUMBIA  AND  SNAKE  RIVERS 


i  -  discriptioh  or  operations 
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f  !  ! 

K  !  !  1. 

G  !  J 

{  OPERATOR  MME  1 

C  1  J  2. 

T  l  13. 

!  !  9. 

SERVlU  ! 

REGULATE*.  8Y  ! 

INTERSTATE  COP-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES 
MERCfc  COM*  XSSION  ! 

EXEMPT  POP  HIPC  ! 

PPIVATE  ! 

UMCNCUK  ! 

CARRIED 

! 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

!  BETWEEN  WHICH  OP  CN  WHICH  OPCPATCO 

I 

j 

1  i 

i 

3C*!HIC*MA\  r«»PY 

! 

!2 

! 

I TCW  JNG—f  EPRY  SERVICE 

! 

IHICKPAN/  R Y  10  DORENA/  NO 

13! WI5FAN  TOWINC  CP. 

12 

nui(  ou 

!GULT  INTRACOASTAL  WATERWAY  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 

1 ri HILL  *  S  M ARtNE#  INC. 

!9 

! 

!  IDLE 

13lh!LLIAP0-LYCNS  9A®GI  PARTNERS  *12 

IGRAIN  AND  GRAIN  ®ACCUCTS 

MISSISSIPPI  PIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

J?*!hlLLh»S/  MICHAEL  A. 

!  2 

ICHARURS  TC  OTHERS 

i 

321 HILTON  TCWINC/  INC. 

!  2 

ISTEEL  PIPE 

!  INT® AC0A5T AL  WATERWAY 

IIMINES  feARSE  CC. 

( 

1 2 
! 

!®HROUU»  PRODUCTS 

1 

•CULP  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI  *!V£* 

!  SYSTEMS 

IoMinfs#  incorporated 
! 

!  2 

I 

(CHEMICAL  and  pit® OLEUM  PPCDUCTS 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND 
!OHIC  ®XV£P  STSTENS 

?i!H!NGL*,r  f.  S.  MA*XM  St*VICf 
!  INC. 

/  !9 

1 

! CHAPT £  ®  $  TO  0IHE®1 

i 

! 

i 

**1 H INKLE  Y/  MAR* 

i 

19 

i 

! PASSEN »£PS 

I 

I 

SSNAKE  RIVER>LEWIST0N/  ID  TO  HELLS  CANYON  OANI 
{AND  SALMON  RIVER-PACKAY  EAR  TO  THE  CONFLUENCE 

IS!  HM  H  MWINE 

!3 

! CCN STRUCT  ZC N  *CUIP*ENT 

! SOUTH  FLORIDA  COASTAL  i  INLAND  WATERS 

16JHC3PS  CCFST.  C  DCVCLCPMNT / 
•INC. 

1 

i 

!  3 

t 

i 

itching 

! 

! 

! GULF  OF  HEX  ICC/  ATLANTIC  CCCAN/  CARIBBEAN  SEA/ 
IINT9AC0ASTAL  WATERWAYS  IN  FLORIDA/  MISSISSIPPI/ 

{AND  LOUISIANA 

*mcum  p'ckciicns/  inc. 

!  2 

luss'vtt's 

{HAWAIIAN  WATERS  (PA-ALA  GAY/  OAHU) 

35! MCLLICAY  SANt  t  GRAVEL  CC. 

13 

ISAAC 

MISSOURI  PIVER— PILE  310-A9S 

32! HCLLYWCCO  NAS  IN?/  INC. 

I 

•2 

j 

{CRUDE  OIL/  PETP0CH1NXCALS 
! 

!  GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY— eROWNSVILLE/  TX  TO 
Manama  uty/  fl 

2©!WCKftWRU  INC. 

i 

12 

IUSDC®WAT'I  ACOUSTIC  RESEARCH 

! PUGET  SOUND/  LAKE  WASHINGTON,  BRITISH  COLUMBIA 

33!  HCOriNO  fcUH  MA®lNc/  INC. 

!  2 

iCCNSTtl'CTICH  >»  «•  s 

!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

32!NCOK$r  MJKt/  IKC. 

is 

ITCHING 

i 

! INLAND  WATERS/  BAYS/  AND  SOUNDS  OF  THE  GULF  STATES 

SIMCPPE®/  CARltCN  K. 

| 

!  2 

(OIL  r l FLO  t«UIPH«M 

I 

! S AN  ANTONIO  SAY  AREA 

32JHOPSCN  TCVlNi,  INC. 

!  2 

!»<!£•  BillLIHS  S>HL  CAttPUlS 

•8AT0US  K  PAYS  Of  LOUISIANA 

?8i  HCRLUClC  transportation  CO-PAN  Y/l 2 

S  INC.  ! 

ITCHING  AND  PASSENGERS 
! 

1  PORT  P.CHARD— 3REPET0N— PUGET  SOUND 
! 

21! HCAN/  PAUL  C. 

! 

! 

12 

! 

i 

{DRY  CAP50  (GRAIN/  etc.) 

! 

! 

! 

!NISf  I-.MPP:  AIVER  AND  GULF  INTRACCASTAL  WATERWAY 
•OF  LOUISIANA  ANC  TEXAS/  ILLINOIS  RIVE*  AND 
(vicinity;  onto  river  and  vicinity 

3 si NCPN?r ck  offshore 

!2 

IOIL  MUD  SUPPLIES 

!GUI p  OF  MEXICO 
• 

!9ixCPNtlOWC*  YACMYS#  INC. 

!  2 

i  ®AS  SE.NC  E®S 

! SAN  fPANCZSCC  HAY  AND  TRIBUTARIES 

1 2! HCRTOS  INCN  I  METAL  CP./  INC 

.  is 

l 

! 

33!  HOUSTON  sAA«5  LINE#  INC. 

; 

12 

* 

STCHINS/  1ULK  OIL/  ROLTPN  SULPHUP# 
ICHflflCALS 

AND 

! 

t gulf  xntracoastal  waterway  and  Mississippi  river 

!SYST«P 

25SHCUSIO.N  MARINE  SERVICES/  INC 
! ATTN:  OPERATIONS  PANICS® 

.  i  2 
! 

IOIFJEL  FUEL/  LU3»ICATIN5  CIL 
! 

• 

! GULP  INTRACOASTAL  WATERWAYS  CF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

36!HCNA90/  VIRGIL  D. 

19 

!CHARTc®S  TO  OTHERS 

• C CLUP® IA  PIVER 

*t!HCWf,  0.  D.  MUST 

i 

12 

! 

l€HMT£»$  TO  OTHE>S 
! 

I 

{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM/  GULF  INTRACCASTAL 
{WATERWAY 

35MCY/  HAPPY  A. 

!9 

i 

{IDLE 

’2lMUC‘R/  TNCHAS  l./  JP. 

; 

!  2 
! 

lOXLPILLO  SUPPLIES 
! 

•INTEACOASTAL  WATERWAYS/  LAKES/  AND  SAYS  IN  THE 
{LAKE  ARTHUR/  LA  AREA 

C3! HUDSON  HIGHLANDS  CRUISES  < 
!ICU»$/  INC. 

!J 

! 

1  PASSENGERS 
l 

’{HUDSON  RIVER/  NEW  YORK  ANO  NEW  YORK  STATE  8ARQE 
{CANAL 

C3!  HUDSON  RIVE®  CRUISES/  INC. 

! 

!  2 
! 

1 pA  $  SE  NGE  *S 
! 

{HUDSON  ®IV«R  9ELCW  ALPANY/  NEW  YORK  HARBOR  t  LONG 
{ISLAND  SOUND 

CS'HUDSON  PIVEP  CAY  L I Nf ,  INC. 
i 

J9 

! 

i passe N<t®s 
! 

*!NEW  YORK  HAR30R/  MANHATTAN  ISLAND  TO  POUGHKEEPSIE/ 
!NY  VIA  HUDSON  RIVER 

C 7 !  HUE7EP  LAUNCH  SCPVICE 
! 

!2 

j 

! »*S t£»SE»S »  «»H«  *.» 

UlCftS 

SHIP*  S 

{MARCUS  HOCK  AND  DELAWARE  PIVER 
! 

29! HUFFMAN  ICVING  CC. 
i 

!  2 

MOWING 

1 

{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

cs’mughcs  ?f os./  inc. 

12 

! CHA  RTE  PS  TC  OTHERS 

. 

INEW  YORK  HAREOR  AND  ADJACENT  WATERWAYS 

7?!  HIJNY  *0  W*#IVt  TOUfH  C,  fS’C  . 

ic 

I  <p  a  m 

1 

MISSISSIPPI  RIVER  ANO  TRIBUTARIES 

17! HUNTE®  -AP  JNE  TPANSpC*T ,  INC 

j 

j 

.  11 
j 
! 

(GENERAL  CA»GO 
* 

! 

ICUMQEPLAND  PIVER  MILE  0  TO  525;  TENNESSEE  RIVER 

IMILE  C  TO  5*3?  UPPEP  MISSISSIPPI  RIVER  MILE  0  TO 
1212?  OHIO  RIVER  MILE  0  TC  981 

36IHURLCN  CONSTRUCTION  CO. 

!  3 

!  CCN STRUCT  ICN  EQUIPMENT  AND  MI*B! 

ALS 

I 

{PUGET  SOUND/  VA  AND  T®IBUT ARY  WATERS 

33IHUSTLE  *  KARINE 

f9 

! 

2 

22! HUT! CN/  C.  f./  CREDIT  COBP . 

!0 

ICR^W  AKC  LIGHT  SUPPLY 

{COASTAL  WATERS  AND  GULF  CF  MEXICO 

15lHViCt  SHIPPING/  INCORPORATED 
Mm:  ship  management  DEPT. 
1 
i 

12 

i 

l 

IPJTBO  CHfi-ICAL/  PE  T  ROLE  0*  PRCDUCTS  AND 
!SUP£°  PHOSPHORIC  ACID 
! 

!U.  S.  COASTWISE  <U.  S.  GULF  tO  EAST  CCAST-INCIUD- 
! ING  FLORIDA);  AND  JACKSONVILLE/  FL  TC  ODESSA/ 

{RUSSIA 

CllHYAKMS  HA*°C*  TOURS/  INC. 

i 

i 

12 

! 

! 

! P AS  SENGENS 
! 

I 

• 

JHYANNIS/  NANTUCKET/  AND  OAK  ELUFfS  HARBORS#  AND 
{NANTUCKET  SOUND  -  CAPE  CCD  CANAL/  CONNECTICUT 
(RIVER 

*1!HYP»0  KARINE  COMPANY 
! 

12 

! 

! OIL  flELO  SUPPLIES/  SHIPS  PROVISIONS 
! 

I 

HONG  BEACH  HARBOR  TO  HUNTINGTON  BEACH  AND  TO 

I  CATALINA  ISLAND 

TABLE  3  -  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 
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e 

N 

C 


0 

T 


!  SERVICE  ! 

1  1.  REGULATED  EY  ! 

I  INTERSTATE  COM-  I  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NAME  J  H£RC£  COMMISSION  | 
i  2.  EXEMPT  FO*  WIPE  ! 

!  3*  PRIVATE  • 

!  9.  UNKNOWN  { 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
3FTWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPERATED 


?  1 1 HYER,  JACK  A  LEROY 

i 

!9 

JHAMOR  SERVICES 

32II.T.O.  CCRP. 

! 

i 

s 

!  3 
! 

i 

STOWING 

i 

! 

J211HRIA  CAEW3GAT  t  MARINE 

i 

! 

!  2 

iPASSENC sR$ 

1  SERVICE,  INC. 

i 

! 

i 

1 6! I DEAL  BASIC  INDUSTRIES,  INC. 

I 

!  3 

1TCWING  AND  CEMENT 

!  (MARINE  OIV1SION) 

i 

1 

> 

j 

21! IMPERIAL  TOWING,  INC. 

i 

2 

!  2 
i 

ircwiNG 

C3! INDEPENDENT  CFMENT 

i 

I 

!9 

ICEMENT 

C7I INDEPENDENT  PIER  CO. 

i 

!  2 

13ULK  AND  PACKAGE  FREIGHT 

32! INDIAN  MARINE,  INC. 

1 

■ 

!  2 

! 

i 

(TOWING 

l 

1 

11!  INDIAN  RIVER  TOWING 
| 

X 

! 

!9 

1 

{GENERAL  TOWING 

21!  INDUSTRY  TERMINAL  t  SALVAGE  CC. 

i 

I 

12 

i 

(STEEL  ANt  COAL 

1 7! INGRAM  RANGE  CO* 

! 

1 

!  1 
! 
i 

(TOWING  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 

1 

17! INC# A*  MATERIALS  COMPANY 
\ 

t 

1 

!  2 
i 

!SAND 

32! INLAND  BARGE  RENTALS,  INC. 

| 

i 

12 

■ 

(GENERAL  CARGO 

23! INLAND  LAKES  MANAGEMENT,  INC. 

| 

i 

!  9 

! BULK  CEMENT 

It ! INLAND  MAM  INC  SERVICE,  INC. 

1 

!  3 
! 

! GRAVEL 

! 

32! INLAND  MARINE  TOWING  SERVICE, 

! 

!9 

!  INC. 
j 

! 

26! INLAND  MCLASSES  CO. 

• 

! 

!? 

'3UL*  LIGUtOS 

32! INLAND  MOVERS,  INC. 

! 

! 

!  2 
! 

ITCWING-OIL  FIELD  P'LA  TEO  SUPPLIES 

1 

29! INLAND  OIL  AND  TRANSRORT  CO. 

! 

( 

!  2 
! 

! R£ T ROLf  •  PRODUCTS  AND  CHEMICALS 

1 

32! INLAND  SHIPPING  Co. 

! 

! 

{ 

c 

a 

; 

i 

1 

!CO*L,  C*.  JRAIN,  LIME  AND  SALT 

! 

! 

26! INLAND  STEEL  CO. 

] 

1 

! 

i 

!  3 
■ 

! COAL,  ORE,  AND  STONE 

1 6! INLAND  TUGS  CC. 

! 

! 

I 

!  2 
! 

ITOWING 

1 

! 

36IINLET  TOWING,  INC. 

! 

! 

!  2 

! SAND,  GRAVEL,  ROCK,  STECl  FABRICATIONS 

! 

! 

1 

! 

! 

JCCNCR'TE  PRODUCTS 

( 

29 ! INMAN  MARINE 
! 

! 

!9 

1 

ITOWING 

( 

15!  INTER  SAY  MARINE 
| 

! 

!  3 

i 

(MARINE  CONSTRUCTION  RAT (RIALS 

CM  INTER  ISLAND  BOAT  SERVICES, 

i 

!9 

! PASSENGERS 

!  INC. 

{ 

! 

33!  INTER-eAY  TOWING  CO. 

! 

!2 

( 

ITOWING 

! 

32MNTERCOASTAL  SCAT  AND  MARINE 

! 

!9 

{SERVICE,  INC. 

i 

! 

■ 

i 

32!  INTERCGASTAL  LIPUID  MUD 
! 

! 

!  3 
! 

! DRILLING  FLU10S 

! 

22! INTFRLAKE  STEAMSHIP  COMPANY, 

! 

!2 

(ORE,  COAL,  LIMESTONE,  AND  GRAIN 

MHE 

! 

• 

33!lNTERMARINt  INCORPORATED 
| 

! 

!  3 

i 

! LIGUID  AND  DRY  CARGO 

C3! INTERNATIONAL  BARGE  LEASING 

!2 

!CNARTE*5  TO  OTHERS-SCRAP 

*  !  CCRP. 

< 

! 

15! INTERNATIONAL  BARGE,  INC* 

f  2 

(REFINED  PETROLEUM  PRODUCTS,  ANHYDROUS 

( 

! 

! 

i 

!  AMMONI A 

! 

16! INTERNATIONAL  BARGE,  INC. 

| 

j 

!2 

!  PETROLEUM  P.ROOUCTS 

32! INTERNATIONAL  INDEPENDENT 

2 

!9 

(OIL  FIELD  SUPPLIES  AND  PERSONNEL 

(TOWING 

| 

! 

23! INTERNATIONAL  MARINE  SYSTEMS, 

(2 

(PASSENGERS 

(LTD. 

« 

! 

i 

32! INT ERNATIONAL  MARINE  TERMINALS 
| 

i 

i  2 

i 

(COAL 

36! INTERNATIONAL  OFFSHORE  SVC. 

i 

I 

!  9 

ITOWING 

16! INTERNATIONAL  PAPER  COMPANY 

!  3 

IPULPWOCO,  WOOD  CHIPS 

1  I  ! 


NILE  92-11?  OHIO  RIVER 

aemrs  baton  rouse  and  mouth  of  passes,  love* 

MISSISSIPPI  SEVER?  GULF  AND  INLAND  WATERWAYS 
SYSTEMS 

ILAKF,  TAY S  AND  SCUND  GULF  OF  MEXICO  WATERS 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY,  MISSISSIPPI,  ALA3 A "A, 
AND  MOBILE  RIVERS 

OHIO,  MCNONGAHELA,  AND  ALLEGHENY  RIVERS 
INLAND  WATERWAYS 
PHILADELPHIA  HAReOft 

IINL-NA  WATERWAYS,  OFFSHORE  WATERS  OF  TEXAS, 
LOUISIANA,  MISSISSIPPI,  AND  ALABAMA  NOT  EXCEEDING 
SO  NILES  OFFSHORE 

HAMPTON  ROADS  AREA 

ALLEGHENY,  MCNONGAHELA,  AND  OHIO  RIVERS 

!  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  CUM3CUAND, 
ILLINOIS,  MISSISSIPPI,  OHIO,  TENNESSEE,  AND, 
MCNONGAHELA  RIVERS 

PADUCAH,  KY  AND  NASHVILLE,  TN 

GULF  COAST  WATERWAYS— FLORIDA  TO  TEXAS 

THE  GREAT  LAKES 

F»OM  MILE  196  ALA  RIVER  TO  NILE  290  GULF 
INTRACOASTAL  WATERWAY 

IDLE 


MISSISSIPPI  RIVER  AND  INLAND  WATERWAYS 

[INTRACOASTAL  LOUISIANA,  HXAS,  MISSISSIPPI, 
ALABAMA,  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
SYSTEM 

OHIO  AMD  MISSISSIPPI  RIVERS  FROM  WEST  VIRGINIA  TO 
NEW  ORLEANS  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  Of  TEXAS  6 
LOUISIANA/MISSISSIPPI  RIVER  TO  ARKANSAS;  MISS¬ 
ISSIPPI,  GREEN  AND  OHIO  RIVERS  OF  MISSOURI, 
KENTUCKY,  OHIO,  AND  LOUISIANA 

GREAT  LAKE  PORTS 

MONONGAHELA  AND  OHIO  R IV £*S  — PITTSBURGH,  PA  TO 
CAIRO,  ILF  URRER  ANO  LOWER  MISSISSIPPI  *IV£R,  GULF 
INTRACOASTAL  WATERWAY,  TENNESSEE  AND  CUM9ERLAND 
RIVERS  AND  SLACK  WARRIOR/TOMSIGBEE 

10ANGCR,  SEATTLE,  TACOMA,  PATS  MATS,  PORT  ANGELES, 
BELLINGHAM,  STEIIACOCH,  AND  PAULSPO,  VA7  PUG.T 
SOUND  WATERS!  VICTORIA,  EC;  ALL  BRITISH  COLUMBIA 
WATERS  AND  SOUTHEASTERN  ALASKA 

MISSISSIPPI  AND  ILLINOIS  RIVERS,  GCNEPALLY,  NEAR 
THEIR  JUNCTION 

IGULF  OF  MEXICO;  INTRACOASTAL  WATERWAYS 


GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  CF  LOUISIANA  AND  TfXAS 
ANO  MISSISSIPPI  RIVER 


INLAND  WATERWAYS  BETWEEN  MORGAN  CITY,  LA  AND 
CAMERON,  LA 

GREAT  LAK:$  —  DULUTH,  MN  TO  BUFFALO,  NY 

SAY  OF  CAMPECHE  (GULF  OF  MEXICO)  AND  ARABIAN  GULF 
NEW  YORK  HARBOR  AND  VtCINITY 


IULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  (PENSACOLA,  FL  TO 
CORPUS  CHRIST  I,  TX>?  INLAND  RIVERS  SYSTEM 
(NEW  ORLEANS,  LA  TO  ALL  POINTS  ON  INLAND  RIVERS) 

MISSISSIPPI  RIVER  ANO  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

GULF  OF  MEXICO 


MILWAUKEE  HARBOR 


MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
WORLDWIDE 

!  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  CONNECTING 
WATERWAY  SYSTEMS 
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«.*^C?»TOR  NAM F 


!  service 

!  1.  AFGUL»ICD  3 Y 
!  INTERSTATE  COM- 
!  PERCE  COMMISSION 
!  2.  EXEMPT  FOP  MIBC 
!  5.  PRIVATE 
!  9.  L.NKN0WN 


principal  commodities  ca#rieo 


points  or  localities  ano  waterways/ 

BETWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPE*ATEO 


Cl!  INTERNATIONAL  SHIP  FAMGEMEN! 
(AND  AQLNCY  SERVICES/  INC. 

! 

1 5! INTERNATIONAL  SuIe  REPAIR  AND 
(MARIN!  <!8VICFS/  INC. 

! 

CIlIMI ACCEAh  management  CCRP. 

I 

Cl !  I Mf  A*C8I  ICWXNG  1  TRAH’P., 

!  IKC. 

! 

CIIIMfPSTAir  NAVIGATION  CO. 


33!  IMP *CC»STAL  TOWING  < 

! IRANSPO’TATKN  COPP. 

| 

2?ilCWA  ALFETINC  SERVICE/  INC. 

! 

2 P! ICUA  GATEWAY  TICK 

! 

4JJICVA  GFfAT  LAKES  °7»1  LINES/ 
!I^C. 

i 

2i SICWA  MARINE  KRP*I«  CC®P. 

! 

1 1 !  I P 5LAA.0  MARINE/  IKC  . 


32IIS?FLL  t  GUI  CP Y  C C. 

I 

Cl! ISLAND  CCPMUT  <  COP*. 

I 

! 

36! ISLANC  f£B5Y  AND  9A»C«/  INC. 

! 

! 

I 

C 7 1  ISLANC  LAUNCH  i  CHVeOAT  CO. 


3«!ISLANC  MARINE  OUL Yrt £  AO/  IKC. 

! 

36! i sla, so  tug  i  fiacr 
! 

! 

Cl! ISLE  AU  HAUT  CC./  INC. 

! 

! 

24(I$L*  BOYALE  FERRY  SERVICE/  :kc. 

! 

24! ISLE  ROYALS  NATIONAL  PARK 

! 

Cl! ISLES  CF  SHCALS  STEAPSHIP  CO. 

! 

! 

Cit ISLFTA  FARINA  FERRIES/  INC. 

?2ilTHACA  NAVIGATION  CCRR. 

! 

321111  INDUSTRIAL  creoii  CO. 

; 

4 ti J  i  C  TOWING  SERVICE/  INC. 

! 

2CI J  «  J  CCUIPFINT  RENTAL/  INC. 

i 

< 1 ! J  l  L  STRUCTURAL/  INC. 

i 

t 6! J  R* i  EOUXPHENT  RENTAL  (  SALES 

! 

3ft!  J  T  C/  INC. 

i 

21 ! J <T  TOWING/  INC. 

J 

U!J-ANN/  INC. 


32JJ-V  OPERATING  COMPANY 
21! J.  A.  A.  °AP(C  LINES 

i 

3  3!  JACKSCN  PAPINS  CORPCA AT  ION 
i 
i 
! 

<1 1 JA  CKSCn  CFFSHCRE  LIMTED 


32(JAC<$''N/  J  AC  A/  INC. 

! 

issjackscwill/  CHiPYA*;*./  :nc. 

I 

! 

j 

26*!JACCeS/  ELMER  t. 

IC/O  OVENS/  OWFNS/  r.  RINN/  LIC. 

{ 

32! J AOS  NARINE/  INC. 

i 

I  8!  J  AMES  *•  *R  INS/  INC. 


J/JJAhcj  RtYER  CCAP. 


37! JAMf S  AIVM  11/  INC. 

{WESTERN  TRANSPORT  AT  TON  CO.  01 V. 
! 

1IIJAKFS  RIVER  ICVING  CC./  INC. 

i 

32! JAMIE  MARIN'/  INC. 


3  !HCUIO  SULPHUR/  IN  “ULF 
! 


3  !C*UDf  OIL 

! 

9  ! CC  A  ST  *L  TCVING 
! 

! 

1  ! PASSENGERS/  VEHICLES/  AND  FRA ICH T 
! 

i 

2  IWAPUOR  TOWING 


9  IG?»IN/  CCAi,  SALT/  FERTILIZER/  AND  R^CK 
! 

2  (TOWING 

! 

2  IRA?SENC!«$ 

I 

i 

2  icCAL 
I 

?  STOWING 
I 


2  ! PAS  SENGE  RS 
I 

2  !° <op  Nt/  o:cs:i/  lunmf,  household  effects/ 

! *  INALS/  VEHICLES/  CONCRETE/  GRAVEL/  AND 
SLIV-  FISH 

i 

9  ! PA$SrNC£8 S 

! 

! 

J  (ROCK 

! 

2  ISANO  AKO  GRAVEL/*  PARINf  CCNSTPUCTICN 
(EQUIPMENT 
! 

2  (PASSENGERS  AND  GENERAL  FPEISHT 

! 

! 

2  (PASSENGERS 

! 

2  ! MISCELLANEOUS  FREIGHT/  PASSENGERS/  AND 
(LICUID  FUEL 
I 

9  (PASSENGERS 


3  (PASSENGERS 
I 

2  (PASSENGERS 
I 

9  SCHARTCPS  TO  OTHERS 


9  ! HA  PICA  AKO  SHIRTING 


! HI SSIS  SIP® I  FIVER  AND/OR  TEXAS  IC  FLC»IOA  AND/OR 
!U.  S.  EAST  COAST 


I  WORLDWIDE 

! 

(EAST  COAST 

I 

I 

(POINT  JUDITH  TO  SLOCK  ISLAND/  RIF  PROVIDENCE/ 

I  NEWPORT,  PLOCK  ISLAND 

i 

icOAPUS  CHRISTI/  FREEPORT/  GALVESTON/  AND  TEXAS 
ICITT  HARBORS 
i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

! 

(POOLS  IS/  1«/  20/  t  21  UPPER  MISSISSIPPI  PJVSR 


9  (SAND  AND  GRAVEL 

t 

2  SOIL/  STEEL/  AND  COAL 


2  ! RASSFNG E RS 

! 

2  ‘.CHEMICALS,  LI.UIOS/  AND  PETROLEUM  PROOUCTS 

i 

2  !TA»m  SUPPLIES 

! 


9  SOIL  FIELD  SUPPLIES  AND  PASSENGERS 


2  STOWING 

! 

2  (SKIPTERO  PAT^PIALS  A‘,’5  '5Ll?*lM/  ?TfOC£ 
! SPOILS  FOR  DISPOSAL/  OIL  AND  OIRTy'wATCR 
! 3 ALL* ST  R'POVEC  FROM  SHIPS  AT  SHIPYARD 

i 

9  io«Y  BUI  K  GOODS 


9  ! OIL  FlfLD  SUPPLIES 
! 

9  (TOWING 


3  ITCHING/  LOGS/  *ND  HULK  FOFfST  PRODUCTS 
! 

! 

9  ! 

1 

i 

2  (TOWING  — SAND  AND  GRAVEL 
I 

2  SOIL  FIELD  *UPPUFS 


HAKE  OKOBCJI  (IOWA) 


SUPPER  MISSISSIPPI  RIVER-MILE  327  TO  MILE  455 

! 

fCXESAPEAKE  ?AY  AREA  AND  ITS  TRIBUTARIES;  ATLANTIC 
IINTRACOASTAL  WATERWAY?  OCC ASS IONALLY  TO  NEW 
I  ORLEANS/  LA 


IFALMCUTH  TO  CAK  BLUFFS/  MA?  EUZZARDS  BAY  AND  CAPE 
! COD  CANAL 
! 

(SAN  JUAN  ISLANDS  ANO  PUGET  SOUND 
! 

! 

! 

lOELAVAftt  RIVER/  PHILADELPHIA/  PA  TO  SHIP  JOHN 
(SHOAL  LIGHT  BEAM/  $Nf NA/  CE 
! 

{PUGET  SOUND 

! 

(EAGLE  HARBOR/  ELLIOT  9AY/  PUGET  SOUND/  ANO  LAKE 
!  WASHINGTON 

I 

1STONINGTON  HARBOR  TO  ISLE  AU  HAUT  VIA  ISLE  AU  HAUT 
! TH04C f  A*E  DREDGED  CHANNEL 
! 

ICCPPLR  HARBOR/  ISLE  PCYUE/  AND  HOUGHTON/  MI 

! 

(HOUGHTON/  MI  TO  ISLE  ROYAIE  NATIONAL  PARK 
! 

! 

(BARKER  WHARF  (MARKET  ST.);  PCRT  OF  PORTSMOUTH/  HH 
S  TC  THE  ISLES  OF  SHOALS  (PE/NH)?  GULF  OF  MAINE 
! 

(FAJARDO  HARBOR 
! 

! ONONDAGA  LAKE  AND  NEW  YORK  STATE  CANAL  SYSTEM 
! 

(RIVERS  IN  MISSISSIPPI 
! 

(OHIO  RIVE P  SYSTEM  AND  MONCNGAHEL A  RIVER 
! 

( 

! 

(ALIOUIPPA  HARBOR 
! 

! SOLDIER'S  CREEK-PERDIDO  efACN/  AL 

i 

(INLAND  WATERS  OF  PUGET  SOUND 
! 

(WHEELING/  WV  TO  PITTSBURGH/  FA 
! 

(ALL  INLAND  WATERWAYS  ON/  AND  EMPTYING  INTO/  GULF 
(OF  MEXICO 
I 

(MOUTH  Of  THE  MISSISSIPPI  RIVER  TO  FREEPORT/  TX 

j 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
( 

(OFFSHORE  LOUISIANA  AND  TEXAS— GULF  OF  MEXICO? 
(OFFSHORE  CALIFORNIA  AND  HAWAII?  CARIBBEAN  AND 
(NORTH  ATLANTIC?  SAN  DIEGO/  CA 

i 

(SANTA  BARBARA  CHANNEL/  PARTS  OF  LCS  ANGELES/  PORT 
(HUENEME/  AND  CARPINTERIA 
! 

(INLAND  WATERS 
! 

!S7.  JOHNS  ?IVf2  ANO  INTEXCCASTAL  WA7ESUAY  !*• 
(VICINITY  OF  JACKSONVILLE 
! 
i 

(MISSISSIPPI  RIVER  BASIN 


(VENICE/  LA  2C0  MILE  OFFSHORE  GULF  Of  MEXICO 
( 

(LAKE  AND  PIVER  HAR30RS  IN  THE  VICINITY  Of  PADUCAH/ 
IKY?  TENNESSEE/  OHIO/  AND  CUMBERLAND  RIVERS/ 
(KENTUCKY  AND  eARKLEY  LAKES 

i 

(WILLAMETTE  AND  COLUMBIA  RIVERS  AND  TRIBUTARIES 
(BELOW  BONNEVILLE  DAN 


! J  AMES  RIVER  AND  TRIBUTARIES 

l 

(INLAND  WATERS  AROUND  VENICE/  LA 


TABLE 


DESCRIPTION  Of  CP  E*AT  ICSS 


!  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATED  3Y  ! 

!  I M Eft S T AT E  CC»-  !  PRINCIPAL  COMMCOIUES  CARRICO 

OPERATOR  NAME  !  MfftCE  COMMISSION  ! 

I  2.  EXEMPT  TOT  HIRE  1 

!  3.  PRIVATE  ! 

I  9.  OR KNOWN  ! 


PCINTS  Oft  LOCALITIES  ANO  WATERWAYS# 
Sf TWEEN  WRICK  0®  ON  WHICH  OPERATED 


21!  J ANTftAN/  INC. 

1 

!  I 

36!  JAY  TCW  l  CONSTRUCTION  CO. 

I  ! 

29(JfFFEBS0N  9AA»ACKS  MARINE 
! SEftVlCE 

!  ! 
32! Jf  f  PEA SON#  INC.  ! 

I 

3A!4fffPEY  SAND  COMPANY 
! 

! 

39( JERICO  DRCOGINC/  INC. 

I 

! 

! 

J2IJSAPT' $  fcCAT  SVC./  IRC. 

! 

22! JESSICA  MARINE/  INC. 

! 

20! JCC  S.  TOWING  CO. 

! 

I 

321 JCE*  $  30AT  9ENTAL/  IRC. 

! 

21 ! JOHN*  S  TOWING  SERVICE/  INC. 

1 

! 

21 1 JCHNSCR  TOWIRG  CO. 

3  3 ! JCHN  SON/  ? ILL 
1 
! 

33! JOHNSON/  SILL  R. 

! 

I 

3  2!  JCHRSOh/  MICHAU  K. 

! 

! 

32! JOHNSON/  PETER  f. 

i 

36 1 JCHNJCN/  WESLEY  M. 

! D/ 8/A  ALOER9ACOK/  INC. 

! 

GS!JCHR$TCN*S  PCPT  33/  INC. 

! 

29! JCNES  SARD  CC. 

! 

41IJCNES  TUG  A  EARGE  CO. 

! 

! 

21 ! JONES#  HANK  t  V.  J.  UMaCftT 
! 

11! JCftOAN #  fRANK  L./  CORP. 

! 

32! JORDAN/  IR5EASCLL 
! 

29 1 JCTORI  DREDGING/  INC. 

! 

i 

1  ti  JL'dllE E  NAVIGATION  CO. 

! 

! 

IS! JINGLE  OUCESS/  INC. 

! 

26! K  A  STEEL  CHEMICALS 
! 

! 

22!*  C  R  MARINE 
! 

i 

26! K  E  K  MARINE 
! 

«9(KM$C°/F  STECH  DIV.  Of  VIGO  ®0 
!  INDUSTRIES 
! 

! 

1 

?9(  KA  MPSV ILLE  FERRY  (ILLINOIS 
IDFMT.  OF  TRANS. -OISTAICT  E“ 
1EUREAU  CF  MAINTENANCE > 

! 

11IKAMAK,  LTD. 

! 

24! K ANCR/  HYMEN 
! 

25! KANSAS  CITY  R I VERSOAT/  INC. 

! 

42! KAUAI  SUGAR  STORAGE  CORP. 

1 

C3! KEARNY  PARGf  CO. 

J 

07! KEEN/  DON  MARINE  TOWING/  INC. 

I 

20! Kl ENEY /  T.  C./  SONS/  INC. 

1 

41IKELC0  COMPANY 
! 

36IKEILY  RYAN/  INC. 

I 

! 

! 

26! REM®  PACIFIC  FISHERIES/  INC. 

1 

I 

C3lKEN*S  MARINE 
! 

! 

3d! KENCO  MARINE  SERVICES/  INC. 

I 

321KCNNAIR/  DONALD  J. 

! 

321KENNER  MARINE  t  MACHINERY/  IRC. 


HONING;  COAL/  GRAIN#  FERTILIZE®/  SUEL/ 
ICE-ENT#  ALUMINUM 
! 

ISANO  K  HAVEL 
IVCRKnOAT  PERSONNEL 


ITCHING 

! 

ISANO  AND  GRAVEL 
I 
! 

! OYSTER  SHELL  AND  SAND 

! 


(CREWS  AND  SMALL  DECK  LOADS 


MOWING  OIL  FIELD  EQUIPMENT 

ITCHING— SAND/  GRAVEL/  AND  COAL 

! 

! 

{TOWING 

! 

! MISCELLANEOUS  CA’SC 

! 

! 

{MISCELLANEOUS  CA»GC 
l 

j 

IWOOO  CHIPS/  HOG  FUEL  (PARK  OUST) 


{GRAIN/  COAL  AND  >ARITC 


(SWITCHING 

! 

!  SAND 
! 

ITCHING 


I  LOG  TRUCKS 

! 

{GASOLINE/  rEPOSESE/  AND  FUEL  OIL 

! 

{CHARTERS  TO  OTHERS 
! 

ISANO 

! 

! 

IPASSENGEPS 

! 

! 

!PAS$FNGE4$ 

! 

IHTDROCHLCRIC  ACID 


(OIL  FIELD  PELATED  C3UIPNTNT 


BULK  CCMMCOITIFS 

! 

(ANHYDROUS  AMMONIA 


(VEHICLE  CAPftlER  CAP  K  Tft»JCK  FC®»Y 


!GCN£PAL  TOWING 


(TOWING  — DOCKINC  »ND  ASSISTING 

! 

(SODIUM  MYO*Oxm  (CAUSTIC  SODA) 


(TOWING— GENERAL  CARGO 


IKCLP 

! 

{CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND  CONSTRUCTION 
{MATERIALS 
! 

i FROZEN  WHITEFXSN  FILLETS  AND  FROZEN  HEADED 
! AND  GUTTED  AND  ROUND  SALMON  ANO  SURIMI 
! 

! 

! 

ICAPDPOARD  CARTONS 


(ARKANSAS  AND  WHITE  RIVERS 


{ PUGET  SOUND 

! 

{MILE  1t>E  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 

! 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GIWV 

i 

(GORE/  OK— ARKANSAS  PIVE»  — LITTLE  ROCK  AND  CONWAY/ 
! Aft  AftEAS—  FORT  SMITH/  AR 
! 

BETWEEN  SAN  LEAND*0  AND  PETALUMA/  CA  (PO*  SMCtDJ 
BETWEEN  EITHER  M IDOL (GROUND  CM  STEAMBOAT  SLOUGH 
! AND  PETALUMA/  CA  (POR  SAND) 

! 

!  ICLF  BURNSIDE  ANCHORAGE ) 

! 

(VENICE/  LA  TC  VAPIOUS  WORK  SITES  VIA  VENICE  AREA 

! 

!CH(C  AND  LITTLE  KANAWHA  RIVERS— PARKERSBURG/  WV 
!APEA  AND  NEW  MAPTINVILLE  TO  POINT  PLEASANT/  WV 
! 

IINTPACOASTAL  WATERWAY  OP  LOUISIANA  S  TEXAS 

! 

I  OH  tO  ®IV£R  SYSTEM-M0NCN6AHELA  ft  I VCR-ALLEGH EN Y 
(RIVER 


(NUCCES  ®AY/  ARANSAS  3AY/  COPANO  9 A Y/  SAN  ANTONIO 
(EAT/  IX— MATAGOROA  »AY 
! 

{ARANSAS  JAY/  COPANO  JAY/  NUECES  9 At/  MATAGORDA 
BAY/  PEDPISH  8 AY/  ANO  SAN  ANTONIO  SAY 
! 

(COLUMBIA  RIVE®  (LONGVIEW  FIGRC  OIL  DOCK  TC 
{LONGVIEW  PBRE  CRANES) 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  ANO  INLAND  WATERWAYS 
( 


!  PORT  33/  INOLA/  OX  (CATOOSA/  OK  AREA) 

! 

! S AN  FS  »•,<.!  SCO  dAY  ANO  TRIBUTARIES 

! 

tl.CS  ANSPLI’/  AND  LONS  &*ACM  HAR9CR  S/  AND  MEXICAN 
ICCAST  TO  SAN  FRANCISCO/  CA 
! 

(PEARL  RIVER  V ATEftW AYS-LOCK  #3  SUN/  LA 

! 

{NORFOLK/  NEWPORT  NEWS/  ANO  HAMPTON/  VA 

! 

!  SOUTH  LOUISIANA 

! 

(MISSISSIPPI  RIVEft— MILE  139  TC  B3  ANO  MX$$cu»I 
BIVRR—O  TO  25 
! 

!CN  THE  CHATTAHOOCHEE  RIVEft  IN  THE  VICINITY  OP 
(COLUMBUS/  G4 

j 

i PORT  EVPRGLADES  HARBOR  AND  NEW  RIVE»/  FL 

i 

(MISSISSIPPI  PIVEP  AND  TPIPUTAft  I'S/  AND  OHIO  AND 
(ILLINOIS  PIVEPS 
! 

(GULP  OF  MEXICO/  TEXAS/  LOUISIANA/  AND  MISSISSIPPI 
(COASTS  NOT  TC  EXCECO  150  MILES  OPF$MC®£ 

! 

! INLAND  WATERWAYS 
{ 

(UPPER  S  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER/  ILLINOIS  WATER- 
! WA Y/  OHIO/  MONONGAHELA/  f>£0/  BLACK/  OUACHITA/  AND 
(TENNESSEE  RlVMS?  CULP  INTR ACOASTAL  WATERWAY/ 
ITENNESSEC-TOM-ilGdEE  ANO  TftI-ftIV!»S  WAT£pWAYS 
! 

(CROSSES  THE  ILLINOIS  PIVEP  BETWEEN  UL-1C8  GREENE 
(CO.  TO  ILL  105  W  CALHOUN  CO.  24  HOUR  SERVICE 
! 

I 

(HAMPTON  ROADS  AREA 
! 

! 

! 

(MISSOURI  PIVEft— MILE  366  AREA 
! 

(NAUILIWIL1  AND  PO»T  ALLEN 
! 

(OCEANS 

ioEL.  RIVER  ANO  9AT/  CHESAPEAKE  RAY  and  TRI8UTARY 

i 

! KANAWHA  RIVER  AND  OHIO  »IVEP 
( 

(SAN  01  EGO  H4SP0R  AND  ADJACENT  WATERS 
! 

(ALASKA  COASTAL  AREAS  AND  ALEUTIAN  CMA IN-PRI9X LOFF 
(ISLANDS/  AK;  KETCHIKAN/  VALDEZ/  SEWARD/  COLD  BAY/ 
(KING  COVE/  OUTCH  HARSOR/  ADAK/  ST.  PAUL  ISLAND 
I 

(ALASKA  WAT £®S 

( 

! 

( ARTHUR  KILL  SPENCER  STREET  STATEN  ISLAND/  NY 
(ACROSS  PRALLS  creek 
! 

(SEATTLE  TC  3PISTCL  5AY 
! 

(SURAS/  LA 
! 

! 


TA*L*  t  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


899 


CPf  RA  TO*  NAME 


SERVICE  t 

REGULATED  at  ( 

INTERSTATE  COP-  !  PRINCIPAL  CS’PCOims  CARRIED 

peace  commission  ! 


!  7.  EXEMPT  FCP  HI 
!  3*  FRIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


POINTS  O*  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  0*  ON  WHICH  OPERATED 


1«*K*NTUCKT  UTILITIES  CC. 

! ( FUEL  peCCUaiPCNT  DIPT.) 

! 

33! KESC#  PILES  V. 

! 

3t!*»TCHI<*S  GATEWAY  30FCUGH 
! 

32! KfV-T»N#  INC. 

! 

! 

CJlKtr  .'SI  TOWING  CCfcP. 

J 

C/!Ktf5TCN»  SHIPPING  CO.#  A5«U 
l 

I 

?91kusil  marine  services 

! 

37UIEVP  PACIFIC  CO. 

! 

t 

!2i*Ifft#  TCP  *  SONS  *OAT  PENT  A L 
! 

I 

'?!k!UCPE  MARINE#  INC. 


! 3!  K!lCC*2  MARINE#  INC. 

! 

; 

!?iriP'fALL  5CCP  CC. 

I 

23*!  KING  CO.  Thf  #  INC. 

! 

i 

C 5 ! K IN6ST0N  RECYCLING#  INC. 

! 

72!  K INSPA  N  LIN'S#  INC. 


C5*KISIP#  JCHN 

! 

! 

Jc! KITSAP  'ARSINE#  INC. 

! 

231KIAUFUS#  VINCENT 
! 

1 3! KPO  MATIN',  jnc. 

! 

J 7 ! KN AfPT ON  COLORATION 

! 

! 

! 

36! KN APP TON  PA>III«C 

! 

!fc!KNl*  CONSTRUCTION  CO.#  INC. 
I 
! 

J2JKN0TS  MARINE  SERVICE#  INC. 


*9  SCCAL  <S.T.) 


! 2  ITCWINI  C  S  M I ?  ASS  1  S’  ) 

!  ! 

*2  !  PA*  $'NC£*$  AND  VEHICLES 

!  ! 

!«  STOWING 


! 


(MILE  POINT  S34-CLCAN  COAL  TERMINAL#’  MILE  POINT 
IS34.E  KU  GHENT  STATION 
! 

! SOUTHEAST  ALASKA#  KETCHIKAN  1C  SKAGVAY 
! 

{KETCHIKAN  TO  G  RAVI NA  ISLAND 

! 

! 1HTJAC0ASTAL  U ATEAV AY- 'AST  AND  VEST;  MISSISSIPPI 

•  uv*« 

! 


12  STCWING;  Gt  AO*  A  AND  LOWf*  PtT*CLFtP  PRODUC  T  $! EA  ST*  AH  SEABOARD  AMD  CARIBBEAN 
!  !  ! 

•COAL#  DAY  SULK#  fcULK  PET»CLEUP#  AND  CHEMICAL!  VCALDUDE 

I 

! 


!  ILIOUIO  PRODUCTS 

I  i 

S3  !"A#IN'  f  USL 

i  j 

S3  i»CCK  *  GPAVEL 


S3  STCWING 
!  S 

j  i 

*!9  ioil  r  I  (LD  PQUIP-CNT  AND  SLPPLIES  U.I.# 
!  S PIPE#  CASING#  C l VI NT#  LIQUID  PUD#  FUEL# 
!  SVAIEP) 

i  I 

13  iciLHELO  ECUIPPEWI 

t  ! 

i  j 

12  ILU* 3C •#  FUEL#  AMD  CA*»P  SUPPLIES 

!  ! 

9  !CC*?ASY  SUPPLIES  »N0  EJUIFH'M 


3  ISOAP  $  IP  EL 

2  ! COAL#  CP A  IN/  OPE#  SION*#  SALT#  AND  CEMENT 
SCUNNcP 
j 

9  !  ®A  $  SINCE  *S 

! 

| 

2  ‘GASOLINE  ANO  H'ATING  OIL' 

!  ! 

!9  MOVING;  *!»  pap  «CCK 
!  ! 

•2  MOVING 
!  ! 

!1  MOVING#’  51 E SrL  PUEL#  G9 AIN#  LOGS#  WOOD 

!  !chi»s#  ?unk'p  ruri#  containerized  cargo# 

!  ! ®ULP#  »AKP#  ANO  APHONIA 

l  i 

!  2  i  ®E  T  IOL f UK  PRODUCTS  S  UILPCAD  CA*S 

!  ! 


{MISSISSIPPI  MVER/ST.  LOUIS  HAN  TOP 
I 

(COLUMBIA  •  IVEP#  PUGET  SOUND#  HAWAIIAN  ISLANDS# 
!W€ST  COAST#  AND  ALASKA 
! 

S  CULP  OF  MEXICO#  MISSISSIPPI  IIVE*#  INLAND  WATER- 
IWATS  Of  GULF  COAST#  CAST  COAST#  AND  ATLANTIC  OCEAN 
I 

IbPOWNSVlLlC#  TX  TO  MOBILE#  AL 
! 

! 

I 

(TEXAS  AND  LOUISIANA  GULF  COASTS  AT  DEEP  VATE* 
IPOPTS 

i 

ilNSIOF  VaTEU  OF  S.f.  ALASKA 
( 

(THE  CP  EAT  LAKES  AND  CONNECTING  INLAND  VATCPUAYS 
(AND  MAPPOAS 
! 

(POINTS  ALONG  HUDSON  RIVER 
I 

I G*IAT  LAKE  PC*TS 
! 

! 

1  ATLANTIC  COAST  BETWEEN  LCNG  ISLAND#  NY  AND 
IMCPCH'AP  CITY#  NC;  AND  CHESAPEAKE  d AY 
! 

IPUGE1  SOUND  AND  HiaUTARIES 
! 

! ST.  MAMS  RIVER  APEA  MICHIGAN 

* 

INOPFOLK  TO  TAMPA#  INTRACOASTAL 
! 

ICCLUMPIA#  WILLAMETTE#  YOUNGS#  DEEP#  CLAPK/  LEWIS# 

I  AND  SNAKE  PIVEPS 
i 
( 

(PUGET  SOUND#  CANADA#  ALASKA 
( 


! 3  {CONSTRUCTION  EQUIPMENT#  GRAV'L  AND  ASPHALT  iKUSKSKWtM  PIVEP#  ECPING  SEA 


!  SOIL 
!  ! 


17! KNOXVILLE  MAGE#  INC. 

! 

77! KNUtSCN  ICW?CAI  CO. 

! 

! 

27!*CCH  REFINING  COMPANY 

! 

72JKCCH  St’VICE#  INC. 

j 

i 

■ 

32!kCCH-FLLIS  NAPINC  contractors# 
!INC. 


!s!  KODIAK  LU*?EF#  LTD. 

! 

3  3  5KCHUTE K#  WAYNE 


2C!KC0CH-I-CHI\G#  CAMP 

! 

IF SKCSPOS  CEMENT  CC.#  INC. 
j 

C3UCSNAC  ICUIPP'NT  PENIAL#  INC. 
1 

C 3! KCS VAC  FLOATING  OFLICK  CC RP. 
l 

3E!KAY$TAL  CCRP.#  ARNDT#  KFNNfTh 
! 

3SIKUGKAKTHK#  LTD. 

! 

! 

CGixURT  I  PC N  t  P'TAL  CO. 

J 

3ii KUSKCXWIP  T> ANSPOR I  AT IOH  CO. 

! 

! 

MIL  {  H  EAPC i  COMPANY 
! 

21(1  t  J  EQUIPMENT  CC. 

! 

32! L  i  L  BARIN'  SS»V:C'#  INC. 

! 

32! L  <  L  OIL  CO.#  INC. 

t 

i 

32!l  i  L  TOWING#  INC. 

! 

! 

! 

32! L  t  M  BOAT-TRUC  MENTAL#  INC. 

I 

32! L  l  M  60TFUC  AENTAL#  INC. 


!9  JTCWIHG  aiAGtS  «N0  OftXllINJ  MCS-OK  'IELD 
!  ''PUIP^NI  CFFSHOPE 
!  ! 

!  3  ! LIPESTCNE  "RIP-RAP" 

*!1  'TOWING 


! 3  {'EUCLfUN  P»C5UCTS 

i  « 

!  3  ! CAUSE  CIL  CHAD'S  w  AND  LOWER 


! 


! 


!  2  (FUEL  GIL* 

!  I 
!  ! 

!  ! 

2  ! LU*1 3?  1/  IOCS  ANO  PRIVATE  EGU IPM£N  1 
! 


! 

! 

!6ULf  Of  MEXICO-OFFSHOPE  UP  TC  300  MILES 

I 

! 

tUPPEA  TENNESSEE  AND  TPIBUTAPIES 

! UMPQUA  RIVER  I  SMITH  PtVE»;  COOS  t* AY#  COOS  PIVEP# 
! AND  ISTHMUS  SLOUGH 
( 

IUPPEA  MISSISSIPPI  UVEA— MILE  «14  TO  653 
! 

! INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA  AND  T'XAS; 
IINTRACOASTAL  CANAL#  ATCHAFALAYA  PIVEP  BASIN# 
(MISSISSIPPI  PIVEP  AND  TPISUTAPIFS 
I 

(NEW  CPLEANS  TO  BATON  POUCC  AND  GULF  IN TPAC OASTAL 
(WATEPWAY  AND  DOWN  PIVEP  TC  HEAD  OF  ’ASSES  AND 
!H0US1CN  5  GALVESTON  HAPPCPS 
! 

(SEWAAD  AREA  AND  GULF  OF  ALASKA 
! 


9  SFISH#  CIL  f  I'LO  'QUlPPf  NT#  (SI*>  F  ASSENGEPS  !  IMTEP  COAST  AL  WATERWAY— PC  PT  PANSfICLO  HAR90P#  GULF 


!0F  MEXICO  NOT  EXCEEDING  ICO  PILES  FPCM  COAST 

! 

! RAINY  LAKE#  MN  AND  ONTARIO 
! 

! OHIO  RIVER— FAPKEPSeURG#  WV  TO  CAIRO#  IL 
I 

INEW  YORK  MAP80P 

! 

(NEW  YORK  HARBOR 

! 

{ALASKA  COAST  AND  PUGET  SOUND  AREA 


! 

! 

2  S'R'IGHT  INC  PAS S'NGfc® { 

i 

3  ! LlPcSTCNF  AND  C'^ENJ 

i 

2  MCWING#  'ASSCNffiRS#  AND  FRFICHT 
(  { 

! 2  STOWING#  PASSENGERS#  AND  FREIGHT 

j  j 

!2  !?-JUIPNfNT  ISD  ’ATERULS 
!  !  ! 

!2  ! SPADE  "3"  AND  LO^JP  LICUIOS  ANO  CECK  CARSO  {KUSKCKWIM  PIVEP  AND  BAY— BERING  SEA  BETWEEN  CAPE 

IROMANSOFF  AND  NEWENHAM. 

1 

(BALTIMORE  HARBOR 
! 

(KUSKCKWIM  8AY  ANO  RIVER#  BERING  SEA  PCINTS-FRCM 
lKUSKOKWXM  BAY  TO  SCAMMON  PAY 
I 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 


!  ! 

19  {STEEL  SC ®A p 

i 

1  STCWING/  aULK  OIL#  *ND  DRY  CARGO 


9  {DRY  GRAIS  CARGOES 

i 

J  ICOAL 

2  loiLFILLD  ETUIPPCU  AND  POTABLE  WATER 

i 

! 3  ITCWJNG  AND  BULK  OIL 
!  ! 

!  ! 

12  J  TOWING 


!  9  IMSCfLLANEOUS  SUPPLIES 
I  ! 

! 2  {GENERAL  CA«GO 


IUNIONTOVN#  PA 
! 

{VENICE#  LA  TO  GALVESTON#  TX 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AKO  MISSISSIPPI  RIVER 
{SYSTEM 

J 

(LAKES#  BAYS#  I  fiATOUS  IN  VICINITY  OF  HOUMA#  LA# 
!GULf  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUXSXANA- 
(MISSISSIPPI  AND  ATCHAFALAYA  RIVERS 
I 

{VARIOUS  PORTS  IN  SOUTH  LOUISIANA 
! 

{GULF  COAST-GULF  OF  MEXICO 


TAPL*  3  -  DSSCSIMIOS  OF  CPFRATICSS 


TABLE  2  -  0€$CRI*TI0N  Of  OPERATIONS 


.90.1 


2JUINWCCC  MINING  L  MINERALS  CSRP< 
! 

i 

32KICUI0  «C0  S*UW  INC, 

i 

22KITTL*  MIKE,  INC. 

I 

ilium?  pivt>  msn iso  fleet 

i 

nium?  *w»  cur£N#  m. 

1 

2AKIULF  POCK  N^sflflp  SCPVXCe 
! 

SMlITTL*/  JOHN  l. 

! 

?mincN  «*fat  lakes  cc»p. 

2 

?j1liz»n»  TCVING/  INC. 

! 

CmCCH  TCwtNS  COf  PC  RATIOS 
! 
i 

32UCCK  TUGS/  INC. 

! 

! 

t 

imccrwcco  tAACt#  inc. 

! 

! 

?g!ic6*n/  dcu* 

! 

? klcgsogn  sand  t  carvel 

t 

?micg$ocn  iug  service/  isc, 

! 

I 

2EKC6SDCN#  CLSfO  RIVER  CCNSTP. 
ICC. 

I 

niicsf  oak  NA9or  eotp. 

! 

I 

! 

261LCNE  mi  INDUSTRIES 

! 

! 

! 

! 

27H.CNE  stab  INDUSTRIES 
( 

! 

29uc*e  stap  industries 
! (ST,  LOUIS  C IVISICN ) 

I 

! 

! 

! 

!2}LCNf  STAR  INDUSTRIES/  INC. 

! 

JMlCNf  STAR  INDUSTRIES/  INC. 


22HCRRIS  6  TOUINO  II  CC*P. 


22KCRAXS  G.  TON  INS  IV  CCA®. 
I 

*1!lCS  ANGELES  MARfrOP  CRUISE 


UUCUlSlANA  DOCK  CO. 

i 

T2!LC«jI  SI  ANA  LAND  AND  EXPLORATION 

(company/  the 
I 

32HCUISI  ANA  .1ATCPIAIS 
! 

] 

22! LOUISIANA  HEM-AOEN  CC. 


16!  LOUISIAN  A  PACIFIC  CC**. 

! 

3SKCUI SI  ASA  PACIFIC  COR*. 
{ (KETCHIKAN  DIV.) 
!<riTCNZiCAN  PULP  CO.) 
i 

22KCUISI ANA  TOWING  CC»P. 


UHCUlSVIlie  4 A S  4  FIECTAIC  CO. 

i 

IcilCUISVIlLf  YOUNG 
< 

C7*!lCVElAN0/  $.  C./  CO./  INC. 

! 

i 

i 

79IICWEB  ILLINOIS  TOWING  CO. 
i 

2  3*  LLCCTK^  ENGINEERING  COMPANY 
! 


3  ! DRY  CARSO/  CONSTRUCTION  CCUIP^ENT  AND 
‘CRUSHED  STCNC 
! 

2  ILI9UI0  DRILLING  U t» 

! 

2  ‘TCWIS3 
! 

2  (PAS3?NSE*S 


2  !»AUAIU  AND  SIEtL/  3»AIN/  FERTILIZER 


1 2 {LUGGER  TUG/  INC. 
J 
! 
i 


(MISSISSIPF I  FIVER  SYSTEM 
! 

I 

(ICO  MILF  AREA  AROUND  HOUR  A/  LA 
! 

!  INLAND  AND  WESTERN  RIVER 
! 

! INTPACOASTAL  WATERWAY  TO  ATLANTIC  OCEAN  BETWEEN 
(CAPE  FEAR  RIVER  AND  LITTLE  RIVEP  INLET 


KITTLE  ROCK/  AR  ON  ARKANSAS  RIVER 


«  (TONING 
l 

2  ! TACOS  I T  £  PELLETS 


•SEATTLE/  WA 


2  !  TACOS  I  T  £  PfUETS  (GREAT  L»Xf$ 

!  ! 

3  (TOWING  (MISSISSIPPI -NEW  ORLEANS  HA  R°CR 

!  i 

9  !  TOWING  — MANiUV«R!NG  DMOCtS  AND  TOWING  SCCVSICCASTAL  CONNECTICUT  AND  NEW  YORK  CITY  AREA 
(AND  BARGES  ( 


2  ! TOWING 
! 

! 

! 

2  (TOWING 
I 

I 

«  1 

J 

3  MOWING 
i 

2  I  GR* IN” PR  INC  I  PALL Y  INTR* $T» Ic/AARtlY 
! INTERSTATE 
( 

2  !$PA  !N-M:NCI*AILY  ISTPASTitE/RARELY 
(INTERSTATE 

I 

3  !CHA4TC»S  TO  OTHERS 
! 

! 

I 

9  (SAND/  C  RAVEL/  AND  CEMENT 
I 
I 
I 
I 

3  (TOWING/  SAND/  AND  GRAVEL 
I 
( 

3  (CEMENT 
i 
1 
I 
I 
I 

3  MOVING/  LMESTONT/  SWAU,  CLAY/  SAND/ 
(CLINKER  AND  CEMENT 
I 

9  I  SAND  AND  GJAVfl 


2  (TOWING 
! 

! 


2  ! 

J 

2  (PA$S*NCC»S 
I 


(NEW  ORLEANS/  LA  TO  MOUTH  Of  MISSISSIPPI  RIVER- 
l PL ASUCHINE  AND  ST.  RfRNARD/  LA/*  AND  SURROUNDING 
(LAKES/  GAYS/  AND  SOUNDS 
( 

(HAMPTON  ROADS/  CHESAPEAKE  8 AY/  EAST  COAST/  AND 
(GULF  Of  MEXICO 
! 

I 

l 

1  ILLINOIS  AND  UPPER  MISSISSIPPI  RIVERS 
! 

(ILLINOIS  RIVER 
! 

(ILLINOIS  MVCR 
I 
1 

(TENNESSEE/  CUMBERLAND/  OHIO/  UPPER  t  LOWER 
(MISSISSIPPI  rivers;  INTERCOASTAL  cast  a  west  cf 
(NEW  ORLEANS#  LAI  TCNN-TOP 
! 

(PORTLAND- VILLA KETTC  RIVER  ARCA-OREGON  CITY  TO 
(COLUMBIA  PIVER  CAST  IN  VICINITY  OP  THE  OONNEVILLE 
(DAMP  POMLAND-VILLAMETTf  RIVER  ARf A-PO RTLAND  TO 
(COLUMBIA  RIVE*  VEST  TO  PACIFIC  OCEAN 

i 

(COLUMBIA/  LEVIS/  ANO  WILLAHETTE  RIVERS/*  COWLITZ 
(RIVER  (WASHINGTON);  MULTNOMAH  CHANNEL 
( 

(G.I.C.  WEST;  CUMBERLAND/  KANAWHA/  MISSISSIPPI/ 
IMONONGAHUA#  TENNESSEE/  K  OHIO  RIVERS;  CHARLESTON/ 
(VV;  PORT  ALLEN  CANAL;  ST.  LOUIS/  no;  CAPE 
(GIRARDEAU/  «0?  NASHVILLE  AND  MEMPHIS/  TN/*  PADUCAH/ 
!<Y 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
I  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
) 

ISFATTLE-LAKC  UNION  AREA/  MYLfPOS/  AND  DUWANISH 
(RIVER  AREA  TO  SOUTH  PUGET  SOUND  IN  THE  VICINITY  OF 
(THE  TOWN  Cf  STEKACOQH 
( 

1  INTPACOASTAL  CANAL/  MISSISSIPPI  RIVE*— LAKE 
(CHAALCS/  LA  TO  MEMPHIS/  TN,*  MORGAN  CITY/  LAI  PORT 
(ALlfS  ROUTE  AND  NEW  ORLEANS/  LA 
! 

(IDLE 

I 

(SAN  PEDRO  BAY  AND  TRIBUT AR IBS  — LOS  ANCELES  AND 
(LONG  BEACH  NARflOPS 
{ 

1ST.  LOUIS/  MO  HAROoo  ONLY 


3  (SURVEYING  «OUIPM«NT/  CREOSOTES  SHEETING/  ANDlHOUMA  AND  VARIOUS  POINTS  Of  SOUTHERN  LOUISIANA 


3  (CLAN  SHELLS 
J 
! 

3  (FISH  OIL 


3  MOVING 
J 

3  (WOOD  CHIPS 
I 


(GULF  INTRACOASTAL  WATER WAY/  MISSISSIPPI  RIVFR/ 
(INLAND  WATERWAYS/  AND  GULF  Of  MEXICO 
I 

(CALCASIEU  RIVER  BETWEEN  CAMERON/  LA  AND  WESTLAKE/ 

(LA 

■ 

1ST.  JOE/  SPOKANE  RIVERS/  COCLR  D'ALENE/  ID 
( 

! TCNGASS  NARROWS  AND  NICHOLAS  PASSAGE/  AK 
! 


2  (OIL  FIELD  SUPPIX'S 
; 
i 


3  MOWING  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  — MISSISSIPPI  RIVER  AND 

!  !«n*  OF  "** ICO 

(  ! 

3  (CALCIUM  HYOROXIOP  SLURRY  (OHIO  RIVEP  BETWEEN  MLE  *13  AND  627 

!  I 

2  (FUEL  AND  SUPPLIES  (OHIO  RIVER— LOUISVILLE/  KY  AREA 

i  ! 

1  ! BULK/  PACKAGE/  AND  HEAVY  LIFT  f Pf IGWT  (ATLANTIC  COAST/  ATLANTIC  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND 

J  (TRIBUTARIES/  GULf  OF  MEXICO/  MISSISSIPPI  RIVER 

!  (SYSTEM  AND  PACIFIC  COAST 

(  ! 

3  1TCWING  (FLOfitNCE/  K 

!  ! 

3  MRFAKVATfR  STONE  AND  RIP  RAP/  SAND  AND  (GREAT  LAKES  AND  CONNECTING  WATERS 

(GRAVEL/  DREDGE  SPOILS  AND  MASONRY  AND  STEEL  ( 

JWATSR  »IP£  ( 

!  ( 

2  (OIL  FIELD  SUPPIX'S  {MISSISSIPPI  RIVER  AND  6UL f  INTRACOASTAL  WATERWAY 

•  (OF  LOUISIANA  AND  LAKES  AND  PIVER  HARBORS  IN 

I  (VICINITY  Cf  NEW  ORLEANS/  LA?  RAYS/  BAYOUS/  AND 

!  (PRIVATE  CANALS 


TA»LE  3  -  OCSCP SOM  cf  operations 


902 


£  ! 
N  ! 
C  ! 
! 

D  ! 
T  i 


1. 


OPERATOR  NAME 


SERVICE 
atGULATED  tfr 
*  INTERSTATE  C0»- 
!  MFRCE  COHMSSION 
!  2.  EXEMPT  FOP  MX*e 
!  3.  FPIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


?«INCI*AL  COMMODITIES  CARRIED 


POINTS  OP  LOCALITIES  A NO  VATCPWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OP  CN  WHICH  OPERATED 


!  ( 


29SLUHR  BROS./  INC. 

i 

i 

(2  (TOWING/  ‘RUIPMENT/  ANO  STONE 
•  ( 
i  i 

(MISSISSIPPI/  MISSOURI/  ILLINOIS/  OHIO/  ARKANSAS 
(AND  RED  RIVERS 
■ 

32RUMAP  MARINE /  INC. 

i 

12  (TOWING;  COAL/  tjPAIN/  CORN/  AND 
|  | 

1 

FISH  MEAL  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTPACOASTAL  WATERWAYS 

22RVH  TCWIWC 
! 
j 

!2  (TOWING 
!  ( 
j  i 

(CROWNS V RLE/  TX  TO  CAB P Ag ELLI/  FL- “INTPACOASTAL 
(WATERWAYS  ONLY 

22RYKES  SROS.  STEAMSHIP  CO./  INC. 

j 

!2  ioRT  GENERAL  C»RG« 

( 

( UOPLDW IDE 

28! LYNN  CANAL  TCWING  CO* 

J 

(2  !LCG  RAFT  INC 

i  i 

! 

(S.  E.  ALASKA  WATERS 
< 

22! LYNN/  T A I® A/  INC. 
l 

j 

12  (CRUDE  OIL 
!  1 
i  | 

I 

•MISSISSIPPI  FIVE*/  CULF  IM H COAST AL  WATERWAY  — 

! LOUT  S l ANA-TEX AS-MISS ISS IP? I-FLOPIOA 

32ILYNN/  TERRI/  INC. 

i 

I 

1 9  (PETROLEUM 

i  i 

j  } 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TP INUTARIES/ 
(MISSISSIPPI  AND  CHIC  RIVERS  AND  MI9UTARIES 

22!LTNN,  VIVIAN  11/  INC. 

1 

!2  (OFFSHORE  CREWS 

t  | 

ioFFSHCRC-VENICC/  LA 

1 

C 7 ! LTNNHA vEN  SERVICES/  INC. 

! 

{ 

(3  (RESIDUAL  FUELS  (»£  OIL) 

j  ; 

i  < 

C 

(8ETUEEN  PHILADELPHIA/  PA  ON  DELAWARE  PIVER  AND 
(HAMPTON  ROADS/  VA 
■ 

32! LYONS/  MERTON  J. 

l 

(2  (OIL  ficlo  rental 
!  ! 
i  i 

I 

(HOUMA  TO  CAY  ST.  ELAINE  AND  LAKE  PRTO  TEXACO 
(FIELD  AND  *ARR E  FIELD 

22*!LYTAL  ONSHORE/  INC. 

i 

!  2  (SUPPLIES 

(GULF  CF  MEXICO 

32*!LYTAL/  ».  L./  SUPPLY  90*T  S/ 

!  INC. 

j 

(2  ! SUPPLIE S 
!  ! 

(GULF  OF  MEXICO 

i 

32! P  t  P  3 ARC t  CC. 

i 

•2  (TOWING 

j  | 

(MISSISSIPPI  FIVER  SOUTH  CF  EATON  ROUGE 

32ip  <  W  MARINE  SERVICE/  INC. 

i 

!2  (TOWING 

i  j 

(BROWNSVILLE/  TX/  AND  ST.  MARKS/  FL 

t 

?t*!M  AND  0  MARINE/  INC. 

! 

(3  (TOWING/  CR*0G1NG  £0UIP»ENT/  AND 
!  (ERUIPMENT 

i  i 

• 

CONSTRUCTION! ALLEGHENY/  "CNONCAHCLA /  AND  OHIO  RIVC»S  AND 
(TPlfeUTAPY  STREAMS 

29( M  K  J/  ISC. 

i 

i 

1 9  (GRAIN  AND  OTHER  “'LL*  PRODUCTS 
!  i 

i  | 

(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVER  SYSTCMS  AND  THEIR 
(TRIBUTARIES 

32jM-I  DRILLING  FLUIDS  CC. 

J 

i?  (DARLING  MUD  AND  CHE"ICALS 
j  i 

(INLAND  WATERWAYS  CF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

a 

1 6 ! M •  S.  8./  INC. 

(9  (PASSENGERS 

« 

(GULF  OF  MEXICO 

t  1 


20! M/S  TRANSPORT  SFRVICES/  INC. 

! 

j 

(2 

! 

i 

(BULK  FREIGHT/  COAL/  COKE/  PiTR'lLCl* 
(PRODUCTS/  GRAIN/  AND  ACGPE6AU 

i 

32! MADAM  ROSE/  INC. 

! 

i 

!2 

( 

j  TOWING 
! 

! 

32(M AOARf /  INC. 

i 

1 

!9 

! 

(DECK  SUPPLIES 

2A(MADELINE  ISLAND  FERRY  LINE/ 
(INC. 

■ 

! 

!2 

i 

(PASSENCE»S  AND  VEHICLES 
! 

?0(MAOt$CM  COAL  t  SUPPLY  CO. 
l 

I 

!2 

! 

•TOWING 

! 

i 

IKMaGANH/  W.  F./  corp. 

1 

i 

i? 

• 

(CONSTRUCTION  MAT«RJALS 

22! MAGEE/  HAROLD 
! 

i 

(3 

! 

(GRAIN/  SAlt/  WASTE  OR/  CLEAN  OR  PRODUCTS 
JGRAOE  A  ANO  LOWE*/  OIRTY  OIL  GRADE  e 

■ 

36(MACER/  ®USS  (  DON 

i 

12 

■ 

z 

(PASSFNGSPS 

31  (MAGNOLIA  MAPINE  T PANSPORT  CO. 

( 

I 

(2 

| 

(TCWXNG 

2 

i 

32JMAKLER/  JARNEY 

i 

« 

19 

t 

(TOWING 

2 1! MAXDSV  ILLE  CC AL  COMPANY 
| 

is 

(HAP JOR  SWIFTING 

36 !  MANKc  LUMUR  COMPANY 
{ 

•3 

2 

(LOGS  AND  3C0*  STICKS 

j 

j 

36! MANKE  lUiEOAl  CO. 

i 

! 

(9 

i 

i 

(LOGS 

2 0 j MANS8ACH  METAL  COMPANY 

i 

I 

(9 

! 

I  PETROLEUM  PRODUCTS 

j 

36(R ANSON  CCNSTFUCTIOh  ANO 
(ENGINEERING  CC. 

l 

j 

1  2 

2 

i 

(GENERAL  CARGO  AND  CONSTRUCTION  "AT CR I ALS 

j 

AS! MAPCO  GAS  PRODUCT ?/  INC. 

{ 

(9 

I 

(UAN  32X  SOLUTION 
! 

i 

18! MAR  KEL/  INC. 

! 

(9 

2 

(GRAINS  AND  SAND 

32(MA*ATMON  MARINE/  INC. 


I1MP4C0ASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  AND  OHIO 
(RIVER  SYSTEMS 
! 

1CULF  INTPACOASTAU  WATERWAY  (AST  AND  WEST!  AND 
MISSISSIPPI  RIVE* 
l 

1LAKFS  AND  RIVERS  AROUND  VENICE/  LA  AREA 

I 

MAVflElO  AND  LA  POINT?/  WI 


!  KANAWHA  RIVE*— ALLOY  AND  HAPCUOOD/  WV  TO  OHIO 
IRIVEfi— PITTSfcUPGH/  PA  TO  CAIRO.  IL 

•HAMPTON  ROADS  MAR®OR 

! 

llCWt P  MISSISSIPPI  PIVCP/  INTPACOASTAL  WATERS/  NEW 
(ORLEANS/  la;  LAKES/  9AY$/  SOUNDS/  AND  OCEANS 
! 

! PUGET  SOUND 

! 

(GULF  INTPACOASTAL  W4TERWAT  ASD  MISSISSIPPI  PlVEP 
(SYSTEM 
! 

!  I  C  W-EAST/  WEST;  ASD  ANY  9CDIES  CF  WATER 

I 

(RIVER  AROUND  NAXDSV  RLE/  WV  PILE  96. C  TO  96.3 

! 

! PUGET  SOUND/  INCLUDING  ADMIRALTY  INLET; 
(POSSESSION  SOUND  t  STRAIT  OF  JUAN  05  FUCA 

i 

! PORT  ANGELtS-SHELTON  (SOUTHERN  PUGET  SOUND) 

! 

(MISSISSIPPI  VALLEY-GULF  COAST  AND  GPCAT  LAKES 

(AREAS 

! 

(WEST  COAST  (USA)  AND  TRIEUTARICS 

! 

i 

(TCMEI/3EC  RIVER/  INTPACOASTAL  WATERWAY/  AND 
MISSISSIPPI  RIVER 
» 

(MISSISSIPPI/  OHIO/  ARKANSAS/  AND  ILLINOIS  RIVERS; 
(LOUISVILLE/  KY  AND  30  MILE  RADIUS  ON  OHIO  NlVER 


(PUSHINC/  6» SOL INr /  OltSEL/  KEROSENE/  sUNKEP  (GULF  CF  MEXICO  AND  ADJACENT  WATERS/  EAST  COAST  AND 
(C/  NO.  6  FUEL  OIL/  NO.  2  FUfL  OIL/  AND  CRUDEfINLAND  WATERWAYS  (MISSISSIPPI  RIVER)  AS  FAR  NORTH 
SOIL  IAS  “ATGS,  SCUC'/  LA 


C3!P ARCY/  PETER 
{ 

(9 

i 

(DRY  8ULK 

(WESTERN  RIVEPWAYS 

21! MARI  ETTA  COAL  COMPANY 
i 

1 

i 

20iMARIETTA  INDUSTRIAL 
(ENTERPRISES/  INC. 

i 

1 

!  2 
j 

! TOWING 

( 

(OHIO  AND  LITTLE  KANAWHA  RIVERS 
; 

39! MARIN  TUG  AND  SARGE/  INC. 

2 

i  2 

(PETROLFUM  PRODUCTS 

1  SAN  FRANCI5CC  SAY  AREA 

Cl (MARINA  BAY  CC»MUT«R  COMPANY 

(2 

(PASSENGERS 

! 

!  IDLE 

32(M A* INE  ASSET  MANAGEMENT 
(CORPORATION 

j 

!  9 

i 

"(PUSHING  PAFGCS 

! 

(INLAND  WATERWAYS 

i 

32SMAR1NE  8ARGES 
• 

i9 

1 

(TOWING— PIPE/  WAT**/ 

AND  OH  MCLt  EOUIPMENT  (VENICE/  LA  TO  NEW  I0E»tA/  LA 

22! MARINE  CONTRACTING  CC«P. 

i 

I 

(9 

(TOWING 

Igreat  lakes 

C31MAR INE  CONTRACTING/  INC. 

is 

(TOWING 

! 

(LONG  ISLAND  SOUND/  NEW  YORK/  NEW 

1  ! 


(CONNECTING  WATERS 


TABLE  J  -  OCS  CP  I*»T  IO»t  Of  OPERATIONS 


903 


t  SERVICE  ! 

I  1.  REGULATE  BY  ! 

1  INTERSTATE  CO*-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
CPCAUCF  NAME  !  PERCE  CQHRISSICN  ! 

!  2.  EXEMPT  EC«  “2»£  J 

!  5.  f ® I VAT E  ! 

!  *.  LNKNCVN  ! 


PC  I  NTS  OR  LOCALITIES  ANO  WATERWAYS# 
BETWEEN  WHICH  OR  CN  WHICH  OPERAT£p 


MARINE  CONTRACTING#  INC*  19  1  ! 

!  1  ! 

MARINE  CONI*  ACTORS#  IRC*  13  !SANO#  CRAVEL#  AND  eREOCE  RATER IAL  {OHIO#  ALLEGHENY#  ANO  Hi 

!  !  {OF  PITTSBURGH#  PA 

!  i  ! 

RA  RISE  CfifVaCATS#  INC.  19  IHC  CRfWRC*.  ANC  *IG  SUPPLIES  {COASTWISE 

!  !  ! 

RAPINE  DULLING  CO.  !3  {PASSENGERS  l  INLAND  BAYS-TEXAS 

!  !  I 

RAPINE  rGU IP •  MANAGEMENT  CC*F.  |2  {GRAIN  »ND  GRAIN  PRODUCTS  {MISSISSIPPI  RIVE*  AND 

!  !  ! 

RAPINE  EOEL  LOGISTICS  12  ITCHING  SERVICES  thCRFCLK  MAR3CR#  CHESAP 

!  !  ! SHORT  COASTVISE-MAINE 

!  !  ! 

RARINf  FUELING  SERVICE#  INC.  12  IMAPJCP  SHI'TINC  ANC  EL*  sTING  SfAVXCC#  FUEL#  {SAMNf  NECHES  MAT  ERMAY 
S  ! OIL#  MATER#  AND  OPEN  HC**£*  ’’A*G«  CLEANING/  ! 

!  {MINOR  TOPSIDE  FE*A XPINS  «Nr  TERMINAL  ! 

!  ! ORE  RATIONS  I 

!  I  I 

►  ARISE  INDUSTRIES#  INC.  19  !  MA*  )0*  SERVICE  {LOUISVILLE#  KY  HA  A  903" 

!  I  ! 

R ARISE  LAUNCH  CO*#  INC*  12  !»A$SCNC£®$  AND  SHIP  SUPPLIES  {BALTIMORE  HARBOR 

CIVISICN  OF  VASE  EROTHtPS  !  !  ! 

!  !  ! 

RARINC  LEASING  CO°P.  12  l CMA RTt *  »  TO  OTHERS  {OHIO  RIVER  SYSTEM 

!  !  { 

►  ARISE  MANAGtR£NT #  INC.  !9  IC3AC-LIVE  AND  PROCESSED  l  Sf ATTLE-CANACA  WEST  CO 

!  S  1 3ULE  CF  ALASKA  ANO  QE R 

!  I  I 

RAPINE  OFFSHORE  S**VICF£#  INC.  12  IVATC*  »  FUEL  OIL  {GULF  OF  MEXICO 

!  !  1 

►ARISE  OIL  SE'VIC*#  INC.  !2  IPCWOLCU*  OILS#  wAfS?#  ANO  PI SCELLANSOUS  {NORFOLK  HARBOR#  CHESAP 

!  1  FREIGHT  {AND  INLAND  WATERWAYS 

!  I  I 

RAPINE  OPERATORS#  INC.  12  lOSCK  CARGO  OILFIELD)  {LOUISIANA  GUI*  COAST 

{  I  I 

MARINE  PAINTING  S  R*FAJ»  {9  'DAY  CERENT  {MISSISSIPPI  MVE* 

!  !  1 

!  R A*  tSC  SERVICES  i  T»ASSPC»TA-  J9  If OWING  OIL  Fl£LO  SLP*LIF«  !9AYS#  LAKES#  INLAND  UA 

IICN  {  !  !T*XAS  GULF  COASTS 

!  i  i 

RAPIN'  SERVICES  AND  EOUXP*EM  !9  {NARINE  OIL  FIELD  5DUIP*ENT  — D3  ILL  *!►£#  {LOUISIANA  MATERS 
!  {CASING  AND  SERVICING  DRILLING  RIGS  OR.  ! 

!  {OR  ILL ING  PARSES  ! 

!  i  I 

►  ARISE  SHAL!  PROCESS:*!#  INC .  !9  !  I9AY0U  dOEL’F#  LA  AND  TH 

!  I  {WATERWAY 

!  !  ! 


►ARISE  FUEL  LOGISTICS 


MARINE  FUELING  SERVICE#  INC. 


MUSE  I  NOUS  1 M  *  $  #  INC. 


►ARISE  LAUNCH  CO.#  IHC. 
CIVISICN  0 F  VASE  E ROTHC»S 


RARINC  LEASING  CO«M. 
►ARISE  PANAGtRENT#  INC. 


►ARISE  OIL  SE»VIC«#  INC. 


►ARISE  OPERATORS#  INC. 
RARINE  PAINTING  S  PfFAJ* 


►arise  shale  process:**#  INC. 


{OHIO#  ALLEGHENY#  ANO  *ONCNG*HEL A  CIVE»$F  VICINITY 
•OF  PITTSBURGH#  PA 
I 

{COASTWISE 

I 

t INLAND  BAYS-TfXAS 

l 

{MISSISSIPPI  RIVE*  AND  TRIBUTARIES 
{ 

t NORFOLK  HAR3C*;  CHESAPEAKE  AND  DELAWARE  6*  YSJ 
{SHOP!  COASTWISE-MAINE  TO  NO*TH  CAROLINA 


{LOUISVILLE#  KY  HAR903--CHJO  IJVER  MILE  596 


►  A*  INI  SPECIALTY  COMPANY  {9  {TCWlNS 

!  ! 

!  I 

►ARISE  TRANSPORT  CO.  CF  TEXAS  12  {PUSHING 


! 2  1*A$SCNC5P$  AND  5HJP  SUPPLIES  {BALTIMORE  HARBOR 

1  i  I 

{  i  I 

i 2  { CmA RTt® 5  TO  OTHERS  {OHIO  PIVCF  STSTEM 

!  !  { 

! 9  iCRAC-LtVf  AND  RRCC'SSSO  { Sf ATTLE-CANACA  WEST  COAST  ANC  INLANO  WATERWAY# 

!  !  I  GULF  CF  ALASKA  ANO  <>EPINC  SEA 

!  I  I 

!2  IVATC*  ►  FUEL  OIL  (GULF  OF  MEXICO 

•  !  1 

12  IPCUOLCU*  OILS#  MATS?#  ANO  Ml SCELLANSOUS  {NORFOLK  HARBOR#  CHESAPEAKE  6AT  AND  TRIBUTARIES# 

!  1  FREIGHT  {AND  INLAND  WATERWAYS 

!  !  I 

! 2  !0*C*  CARGO  (OILFIELD)  {LOUISIANA  GUL*  COAST 

I  t  ! 

|9  JORY  Cm*!  {MISSISSIPPI  *IVI» 

!  !  I 

19  |  TOWING  OK  FIELD  $LP*lXF«  ISA  YS#  LAKES#  INLAND  WATERS  OF  THE  LOUISIANA  AND 

!  !  !  T*  X  AS  GULF  COASTS 

!  I  I 

! 9  !*UP2Nc  OIL  FIELD  fSUIPPCNT— OR ILL  *!►£#  {LOUISIANA  WATERS 
!  {CASING  AND  SERVICING  OMLUNG  RIGS  OR.  I 

!  IOAILLISG  PARSES  ! 

1  i  I 

!9  !  I 9A YOU  dOEUF#  LA  AND  THE  LOUISIANA  INTPACMSTAL 

!  I  |WATE*WAT 

!  !  ! 

{9  {TCWlNS  »ET»OLtt*  PRODUCTS  AND  RETRCCHEMICALS! GULF  OF  MEXICO#  CAR IB9EAN#  EAST  AND  WEST  COASTS  Of 


RARINE  TS*SSF CRT  *ANAGf*EM# 
INC.#  AGENTS 


RARINE  TPASSFC  RTATION  CC. 


RARIOS#  EOKOND  J. 
RARISCO#  LTD. 


RARITIME  OIL  PCCOVERT#  ISC. 


MARITIME  TRANSPORT#  INC* 


PAR  IT*  ANS  Op£*  ATI  NS  PARTNERS 
L.P. 


RA*K  TWAIN  *IV£R90A7  CO. 
PARK#  PAUL  A. 


PIRLIN  TA*Gr  CC. 


RARLIN  DIVING  CONTRACTOR 
RA3LIN  FLEETING  t  SVC.  CO. 


RARLIN  MARINE  C03P. 


!  !  )U.  S.#  ANO  FOREIGN 

1  I  t 

12  {PUSHING  {DICKINSON#  TX— GALVESTON  6 AY 

1  I  l 

PARINE  IKANSFORT  «ANAGE*ENT#  M  !OlL#  CH*MC»L$#  COAL#  SUGAR#  SULPHUR#  AND  {ATLANTIC  AND  PACIFIC  OCEANS  —  PANAMA  CANAL# 

INC.#  AGENTS  1  {GRAIN#  *C/»0  ICCASIVISC 

t  !  I 

RARINE  TRANSPORTATION  CC.#  INC.I2  1TCUING#  GASOLINE#  K*3D5  t Nc#  CAS#  ANO  DIL  {MISSISSIPPI#  OHIO#  ILLINOIS#  TENNESSEE#  AND 
!  I  {CUMBERLAND  RIVERS 

i  I  1 

•IR INC  TRANSPORTATION  SERVICE#  S2  lOfFSMC**  OILFIELD  3UPPLI*S  t  PASSENGERS  (GULF  OF  MEXICO 

INC.  I  1  t 

1  !  ! 

RARIOS#  EOKOND  J.  12  {PASSENGERS  {HAWK  CHANNEL- I CW-GULf  OF  MEXICO 

I  !  I 

RARISCO#  LTD.  |9  {  { 

i  i  f 

RARITIME  OIL  PCCOVERT#  IHC.  19  ISLCP  CIL/OIATY  M*T CP  {MISSISSIPPI  RIVER  MILE  4t  TO  2J0 

I  I  i 

RARITIME  OVERSEAS  CC**0»ATICN  12  ITULK  CA*GC  AND  PETROLEUM  PRODUCTS  {WORLDWIDE 

I  !  I 

RAPJIIME  TRANSPORT#  INC*  !2  ! BULK  SAND#  SCRAP#  COAL#  AND  CONSTRUCTION  {PORT  Of  NEW  TORN#  NEW  JERSEY#  AND  LONG  ISLAND 

I  {MATERIALS  {SOUND 

I  I  ( 

PAR  ITR  ANS  Op£<ATXNG  PARTNER?  12  l*£U5LfUR  {DELAWARE  RIVER#  CHESAPEAKE  PAY#  COASTWISE#  AND 

L.P.  I  !  1GULF  OF  MEXICO 

!  !  i 

PARK  TWAIN  RIVER90A7  CO.  !2  {PASSENGERS  {MISSISSIPPI  RIVER 

!  1  ! 

PARK#  PAUL  A.  12  {CONSTRUCTION  eCUIPRCNI  {COLUMBIA  RIVER  *  TRIBUTARIES 

!  !  ! 

MARLIN  BAR**  CC.  {2  {OILFIELD  iDUXPRINJ  {FROM  THE  HOUMA  DEEP  WATER  CHANNEL  TO  TERREBONNE 

!  !  ISAY#  LAKE  PELTO#  AND  T  XMEALIER  PAY 

1  !  { 

RARLIN  DIVING  CONTRACTOR  !9  I  ! 

1  I  1 

RARLIN  FLEETING  l  SVC.  CO.  )9  {  ! 

I  !  I 

RARLIN  MARINE  C03P.  12  {OILFIELD  EQUIPMENT  !f*0»  THE  HOUMA  DEEP  WATER  CHANNEL  TO  TERREBONNE 

I  i  ) BAY#  LAKE  PELTO  AND  TIM9ALIER  BAY!  GULF  OF  MEXICO 

!  !  ! 

RARPCl#  INC.  19  | cause  AND  »LACK  OIL  {LAKES#  BAYS#  SOUNDS#  IN  HAM*TON  ROAOS#  VA 

i  l  i 

12  j  CHARTERS  TO  OTHERS— DULL  MP5#  DRILLING  IGULF  INTA  A  COASTAL  WATERWAY  BETWEEN  HARVEY#  LA  AND 
!  ’MUD#  ANO  OTHFR  OILFIELD  RELATED  SUPPLIES  {CALCASIEU  RIVER#  LAKES#  BAYS#  ANO  SOUNDS  OF 

!  I  {LOUISIANA 

!  !  ! 

! 9  ! POT 46L f  WATER  {FOURCHON#  LA-8AYCU  LAFOURCHE 

!  !  ! 

!2  IDRY  BULK  C*M*NT  AND  DRILLING  RUC-f UfL-VAT E*  {INLAND  WATERS  FROM  BROWNSVILLE#  TX  TO 


RARPCL#  INC.  19  { CRUDE  AND  »LACK  OIL 

l  l 

PARSH  LAND  «A»Ihf  HOLMA#  INC.  12  i  CHARTERS  13  OTHERS— DULL  *IP?#  DRILLING 
!  rNUD/  ANO  OTHFR  OILFIELD  RELATED  SUPPLIES 
!  I 
!  ! 

RAT  TIN  FUEL  Cl STA IJUTCRS/  INC.  !9  !POTA*Lf  WATER 
!  ! 

MARTIN#  AND*EV  <E A  SERVICE#  !2  IDRY  BULK  C*M*NT  AND  DRILLING  RUC-FUSL-WAT 

INC.  !  I 


{RAPTIN#  £.  *  J.#  INC. 


RARYLAND  RARINE#  INC. 
MARYLAND  TCUFS#  INC. 


RASFUH  RARINC  COR*. 


PASS  PAY  LINES 
RASSACHUSETTS  TOWING  CO. 


!  I 
1  ! 

!  i 

12  {OIL  FIELD  RELATED  SUPPLIES  AND  PERSONNEL 
!  ! 

1  ! 

!9  1 IUBC  OIL/  PSTRC  CHEMICALS#  VESf TAfcLE  OILS 
!  ! 

13  {PASSENGERS 
!  1 

{ 9  ! TOWING 
!  ! 

! 2  IP*SSENCE*S 
I  I 

! 2  1 TCWJNG 


{APALACHICOLA#  FL  AND  THE  WATERS  OF  THE  GULF  OF 

{MEXICO 

i 

I  GULF  Of  MEXICO  WITHIN  200  MILES  OF  LAND#  FLOAIDA- 

ITFXAS 

I 

{HOUSTON#  GIUW#  NEW  ORLEANS#  MISSISSIPPI  RIVER 
I 

IPATAPSCO  RIVER  (BALTIMORE  HARBOR) 

! 


{BOSTON  HAROOR 

I 

{MOUNT  HOPE  AND  NARRAGANSETT  BATS 


take  J  -  description  op  operations 


I  SERVICE  ! 

t  1.  REGULATED  ar  ! 

!  INTERS  TATE  COP-  !  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
CPEPATOA  NAME  t  PERCE  COP* I* IS S ION  ! 

!  2.  EXEMPT  PCX  H I  *  E  t 

!  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UNKNOWN  ? 


3MPASSMAN/  JOHN  CONTRACTING  CC  . 
! 

321PASTCR  J  AC/  INC. 

! 

291PATCRIAL  SALES  CO ./  INC. 

! 

261MATEPIALS  SERVICE  CCRP. 


! (C IV 13  ION  or  GENERAL  OYNAPIC5)  t  1 
!  !  1 
20IPATFMAU  TRANSFER  AND  SAIVAU  12  ! 


!  ! 

! 3  ! C  ChTRAC  TOP*  3  EQUIPMENT 

i  t 

!9  1 
1  ! 

!9  itching 
!  ! 

{2  ITOWING/  $AN0/  GRAVEL/  *NC  SION? 


1CCRP. 

! 

181PATHIES  COAL  CC. 

1 

39! NAT  SON  NAVIGATION  CCPPANY 

I 


281  PA  IT  tSCS/  L.  V.#  INC. 

321PATTIE-S/  INC. 

3C1MATS  PAOINC  SERVICE/  INC. 
! 

! 

! 

30! PA YS  TCVING  CC./  INC. 

! 

! 

! 


30JPAYS/  E.  C.  TRANSP.  CO./  INC.  !2  I  TONING 


I  ! 

!  ! 

! 3  !NA»aOAPOAT-C0Al 

!  t 

12  IVCNJCLfS/  PACKAGE  AND  MJIK  FREIGHT/  LU»3f9/ 
!  !  CONTAIN!  A  CARGO/  SUGAR/  NCLA5SI3  ANO  PlNE- 

!  (APPLES 

!  i 

12  {CONSTRUCTION  ECUIPMENT 
1  ! 

12  (PAS  SENSE  AS  ANO  GENERAL  CARGO 
!  1 

12  1  TOWING 
1  I 
I  1 
I  I 

!  2  (TOWING 
1  t 
!  ! 

!  1 


2 C !  MYJVILIE  OPIDGING  CC./  INC. 
I 

UlPC  ?«IPE  TOWING  CC./  INC. 

! 

C?!PC  CAPHCN/  J.  «./  INC. 

1 

C3IPC  COAHACK  AGCKCGAICS 


C7SPC  K  TOWING  PARTNERS 
1 

301PCALISTEP  CONSTRUCTION  CO./ 

I  INC. 

I 

CMPCAUISTi*  ’SOS./  INC. 

! 

1 1 (MCALLISTER  9*03 •/  INC. 

1 

C9IMCAIUSTEP  BROS./  INC. 

IP.  • •  BRANCH 

! 

C31PCALLI ST £*  BROTHERS/  INC. 

! 

! 

C JlMCALLI STEP  LIGHTERAGE  LINE/ 
IINC. 

! 

13JMCALLZSTER  TCWING  0*  PLCRIOA 
{CHARLESTON  DIVISION 
i 

IS?  PCALLIST  Eft  TCWING  OP  JACKSON- 
SVIUC 

3 2!PCC ALL  f»£WS/  INC. 


i  ! 

I  ( 

1  I 

13  tSANO  ANO  GRAVEL 
1  ! 

12  { TCWING 
!  I 
!«  I 
!  i 

12  1SAN0/  GRAVEL/  ANO  GRIT 
!  I 
I  ! 

1  I 
1  I 
I  I 

I  2  {TCWING 
I  I 

53  ITCWIMG/  GPAVCL/  SAN6/  STONE/  CCNC*ETC  PATS/ 
I  {PILING/  ANO  PAT  LUMBER 
1  I 

12  (TCWING 
I  ! 

13  ITOWING 
1  t 

12  ITOWING  ANO  HAR'CR  DOCKING 
t  ( 

1  ! 

M  ITOWING  ANO  PETROLEUM  PRODUCTS 

I  I 
(  I 

II  (HULK  CARGO 

!  ! 

I  ! 

! 2  MOWING/  OIL 
!  ! 

I  1 

19  {SHIP  ASSISTING  <»A*NLY> 


POINTS  OR  LOCALITIES  ANO  WATERWAYS/ 
if  TWEEN  WHICH  OR  ON  WHICH  OPfRATEO 


{INLAND  WAIERWAYS-PISSISSXPPI  RIVER  DRAINAGE  BASIN 


MISSISSIPPI  RIVER  IN  VICINITY  OP  ST.  LOUIS/  PC 
! 

{ILLINOIS  WATERWAY  -  U*PER  MISSISSIPPI  »IVER 
! 

! 

1  IDLE 

1 

! 

I PCNONG AHEL A  RIVER-IN  AREA  OP  PATHIES  PlNE-NILf  29 
I 

{PACIFIC  CC AST  AND  HAWAII 
l 
I 
I 

{MISSISSIPPI  AND  CHIO  »!VCRS 
I 

I  IDLE 
! 

ICAPE  GIRAROEAU/  PC  TO  MEMPHIS/  IN  AND  PADUCAH/  KY; 
{MISSISSIPPI/  OHIO/  ANO  CUPdCRLANO  RIVERS/'  ST. 
{LOUIS/  **0;  NASHVILLE/  IN 
I 

ICAPr  GIRAROEAU/  PC  TO  MEMPHIS/  IN  AND  PADUCAH/  KYI 
{MISSISSIPPI/  OHIO/  AND  CUP3EAL AND  RIVERS!  ST. 
{LOUIS/  HO/'  AND  NASHVILLE/  IN 
I 

! C APF  GIRAROEAU/  PC  TO  MCPPHIS/  TN  ANO  PAOUCAH/ 

iky;  ptssissippi  ano  onto  rivers;  sr.  lcuis/  po; 

{NASHVILLE/  T N#  AND  CUMBERLAND  RIVER 
I 

1PAYSVILLE  PP  (0$  ?PUSH  CREEK  ISLANO  PILE  387 
I 

{OHIO  «IVEP  SYSTEM  — CAtRO  TO  PITTSBURGH 
! 

HOLE 

! 

f HE NPSTIAO  HARBOR/  HOUSATCNIL  RIVER/  BRIDGEPORT/ 
(NORWALK/  STAPEORO/  PCRTCHCSUP/  L.  I.  SOUND/  BRONX 
IS  EAST  RIVERS/  CASTCHESYEP/  FLUSHING/  NEWTON  AND 
ISOWANUS  CREEKS/  NORTH  l  HUDSON  RIVERS/  LOWER  N.  Y. 
U  JAPAICA  BAYS/  ARTHUR  KILL/  KILL  VAN  KULL 
I 

IEASTPORT/  ME  TO  SPOVfJSVILLE/  TX 


3 2!PCC ALL  CREWS/  INC.  !9  | 

!  !  ! 

32IPCCALL  ENTERPRISES/  INC.  12  {CHARTERS  13  OTHC'S 

!  !  ! 

32IPCCALL/  DAVID/  INC.  M  ! 

t  !  ! 

32! PCC ALL/  OXANA/  INC.  12  {SUPPLIES 

!  I  I 

I  !  1 

C3IPCCCRPACK/  JOHN  J.  12  {PASSENGERS 

IC/0  LEESIDE  RAPINE/  INC.  1  1 

!  i  ! 

1S1PCCRCPY/  THOMAS  !9  ! 

I  {  ! 

321PC0ERPCII/  INCORPORATED  12  {TCWING/  OIL  WELL  DRILLING  fGUIPM'M,  AND 

!  !  !MI SCELLANECUS  CARSO 

!  !  ! 

CHPC0EVIT1/  EDWARD  19  {TCWING  ANO  PASSENGERS 

!  !  ! 

32IPCOCNOUCM  NARINE  SERVICE  !2  {MISCELLANEOUS  PREIGHT 

! (DXV.  OP  MAPRAC  C0PPCRAT10N)  {  ! 

!  !  1 

161  MCGEE/  A.  P./  tOhMPUCMGM  CC.  !  5  f 

!  !  ! 

33! PCGINNES  INDUSTRIAL  PA 1NTEN AN C C! 2  {SILT  AND  WATER 


! CORPORATION 
1 

20! MCGINNIS/  INC. 

I 

28IPCKENZ IE  DREDGING  COMPANY 
! 

! 

1 6!  MCKCNZ IE  SERVICE  CO./  INC. 
! 

! 

33JMCKINLEY/  BRADLEY/  SR. 

! 

32IPCKINNCY  HARECR  TCWING 

! 

I 

321PCK JNNEY  TOWING 
I 
! 

C 9 ! MCLEAN  CONTRACTING  CC. 

! 


t  ( 

!  I 

12  {SAND/  GRAVEL/  AND  PETROLEUM  PRODUCTS 
!  I 

13  ITOWING/  SANO/  (PAVEL/  AND  CONSTRUCTION 

1  1  EQUIPMENT  AND  SURPLUS 

t  I 

12  19ULK  PETROLEUM  PRODUCTS 
!  ! 

1  ! 

13  1  SAND 
I  ! 

! 3  ITOWING 
!  I 
1  1 

13  {TOWING 
!  ! 

1  1 

13  {TCWING 
1  1 


{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


{DELAWARE  *IVSP  AND  CHESAPEAKE  9AY  ACfA 

i 

{ATLANTIC  ANO  G’JL *  PORTS 
! 

ISAN  JUAN  HAR20R/  PUERTO  RICO/  AND  VIRGIN  ISLANDS 
i 

{NEW  YORK  HARSOR  AND  TRIBUTARIES/  COASTWISE— PAINE 
! TO  VIRGINIA/  AND  CONNECTING  INIANO  WATERWAYS 

{NEW  YCRK  HARBOR  ANO  TRIBUTARIES 


1ATLANTIC  INTRACOAST  A.  ,  *N»  CHARLESTON  MARBO»  AREA 


(COASTWISE  AND  ST.  JOHNS  RIVEP  PLUS  INT  EPCOASTAL 
‘WATERWAY  CP  FLORIDA 
! 


1SULP  OP  MEXICO 


1CALCASIEU  RIV*R  TC  CA»E*CN/  200  MILES  CULP  0* 

(MEXICO 

I 

{SENECA  AND  CAYUGA  LAKES  AND  CONNECTING  WATERWAYS 
I 


!«rw  CP  LEANS/  la;  INTRACOAST  Al  WATERWAY;  VARIOUS 
IINLANO  WATERWAYS!  GULP  OP  MFXICO  ANO  FOREIGN 
1 

•MASSACHUSETTS  BAY/  BOSTON  HAR«0»-L.  e.  SOUND 
l 

1  INLAND  WATERWAYS  OF  LOUISIANA/  INTPACOASTAL 
1WATEPWAY/  ANO  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
i 

IPLODSNCE/  JL-TCNSESU?  »SVS?  CICUJ 
! 

(GULP  INTRACOASTAL  WATC  PWAY  — 6ALVEST0N/  TX  AREA 
! 

! 

!  OH  10  PIVEP  ANO  TRIBUTARIES 

1 

(MISSISSIPPI  RIVEP  — CLINTCN/  IAJ  BURLINGTON/  IAJ 
! ANO  KSITHSPURG/  IL  AREAS 
1 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
!  SYS7E  “ 

! 

JUPPE*  NECHES  TO  SEAUMONT-NECNES  RIVER 
l 

! GULP  INTRACOASTAL  WATERWAYS  ANO  MISSISSIPPI  NIVFC- 
1  NEW  CPLFANS/  LA 
1 

! GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  AND  MISSISSIPPI  »IV£R- 
1NEW  ORLEANS/  LA 

I 

1  INLAND  WATERS/  HAPYLANO/  OflAWARC/  VIRGINIA/  SOUTH 
(CAROLINA  t  NCPTH  CAROLINA 


mi«  1  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


905 


E  ! 

l  SERVICE  ! 

N  ! 

!  t.  RtGULATfD  ,»Y  ! 

(  1 

•  INTtPST  AT  f  COM-  !  PIINCPAL  COMMODITIES  CARRIED 

!  POINTS  OR  LOCALITIES  ANT  WATERWAYS/ 

! 

OPERATOR  NAME 

1  MfACE  COMMISSION  ( 

1  Advtrv  .PICK  0*  CN  iHlCN 

D  ! 

!  2.  EXEMPT  TCP  NIP?  ! 

1  I 

!  J.  F*XVAT£  ! 

! 

!  9.  unknown  ( 

niKMlLLAN,  JOHN  M.  SAWMILL  CO. 

! 

3?|»CNAID-*CK*«  INC. 

( D/i/ A  »0CUE  HV|*  Jf1  HCATS 


JM MfAPO* ,  e.  v.#  "A  *INE  IRAN*, 

t  IKC. 

I 

MlMACO*/  E  *PL 
! 

2  6 1  M  « LCN'f  SERVICES,  INC- 
! 

1 

’C! M  f  MP  Hi S  $A»?t  cJNf/  IKC. 


3  (LCGS  AND  ICWINC 

l 

2  !Ojt<5‘N5te$ 


!«  (ML  fltLD  CARGO  AND  MlpF*'* T 
!  I 
!  ! 

!v  ! 

!  t 

•9  I  AAV  S0»/  SC*P/  SICC< 

!  ! 

I  i 

19  (CLEAN  ffTR?LeO*  *#rt5UCTS-$A5CllNl,  DIESEL 

1  MUH#  JH  fuel 
!  f 
(  ! 

!  i 

12  MCtAOLfU* 

!  I 

ii  (P»S$tNG6>5 

!  1 

!J  (DIESEL  fuel 
!  I 


JCIMPPHIS  MARINE  Sc'AVlCC/  INC.  12  MmOLfU* 

I  !  ! 

JOIriHPHl#  3U£fN  COMPANY  ii  (P»SStNCf>S 

l  !  I 

JJlMMtO  FUEL  I  SUPPLY  CO.  !J  (DIESEL  FUEL 

I  !  I 

29(Mf»ANfC  M*<*JN£  SHIPYARD,  ISC.  !«  lflfCTINS 
!  !  ! 

J^MfPCANIIlf  **NK,  TRUSTEE  Cf  (9  ll»A|U 

(KATHRYN  (CKStCXN  fC»  JOHN  PAUL  !  ! 

IfCKSTflN  I  I 

I  !  i 

20|pf  ACANTHI  BANK,  T»USTC«  CT  *  *  T !  9  (GRAIN 
IA.  fCtJTUK  TCP  RAYMOND  A.  I  I 

(CCKSTFIN,  JR.  I  I 

i  i  i 

;9!rC*CANTUC  E*HK,  TAUSTcC  Of  R  A  f  |  9  |Cf«h 
(ECK<TEIN  fO»  CYMHtA  ECKSTEIN  I  I 

I  !  I 

*9|Pf»CAK!Uf  "ASK,  IflUStt*  Cf  FAY‘9  (CRAIN 
(ICKSTUN  f CP  JCANN £  £\Pv*  !  ! 

!  i  ( 

25(pf PCANTILG  BANK,  TRUST  ££  Cf  RAY!  9  I SH« IN 
! C  CKSTE  IN  fO»  JOSEPH  ICKSTF1N  !  ! 

!  !  ! 

29(M{RCANTXtf  PANIC/  TRUST  EE  Cf  *AY!9  (GRAIN 
(ECKSTEIN  FOR  MART  KAY  ECKSTEIN  •  ! 

(MCNAHAN  !  ! 

!  !  ! 

25(Mf*CANMLE  »ANK,  TRUSTEE  Of  *  AY  1 9  (GRAIN 
(ECKSTEIN  TOP  PAYMCND  A.  •  ! 

(ECKSTEIN  !  I 

!  !  ! 

?9(pf  ACAN'TIlC  ****'  TRUSTC?  Cf  P«Y(9  (CPAIN 
(tCKSTEIV  IRREVOCABLE  TRUST  Of  !  I 

11576  fOA  TIPEE A  ECXSIMN  !  ! 

!  !  i 

29!Pf«CANTHF  PANKz  TRUSTEE  Cf  «AY(9  ‘SPAIN 
(ECXSTFXN  TFUST  Of  f/f/O  SUSAN  !  ! 

! ICKST* IN  !  ! 

!  !  I 

29'ff ACHANT  GRAIN  l  12  (GRAINS/  COAL/  FERTILIZERS 

(TRANSPOSITION/  INC.  !  ! 

!  !  ! 

24‘PCRCOPY  SIGHTSEEING  EC  ATS/  INC. (2  !®ASSCYCfAS 


J3iP£AICM£»  CO. 


3d(MPX0IAN  CONSTRUCTION  CO./  INC. 


29SMRS/  INC. 

! 

C3(Mf  PCPCUTAK  CRUISE  LINES 


41'MTSON  MARINE 

i 

i 

I 

uImICHEL  PAP  INC /  INC. 

1 

ejiMCHiCAN  ATLANTIC  COS®. 

2 
i 
! 

2JSMCHICAN-WISCCNSIN  T PANS,  CC. 

i 

i 

i 

*31  fly  vvAST  j/>S»£  CC"f . 
j 
t 
i 

A2tMJD  PACIFIC  Cf  HAWAII,  INC. 


3C(mjd  SOUTH  NAPINC 
! 

29lPI6-ANfPICA  TPANSfOPTATICV 
! COMPANY 
! 

32!pio*ccntincni  stoke 
! 

1 

42!PID-PACIf1C  TCWINC  LTD- 

i 

UIPIO-SCUTH  T«WIK5  CO. 

1 

l 

221MOGET  TOWING 


3  ICAUSTIC  SCO  A  SOLUTION/  C'fSCLS/  MIXEO 
!  ISC KIPS/  CRESYLA’E  SP*NT  CAUSTIC/  SOOXUM 
!  SULf  I  Of /NYOP^'#NLf  It 5  <«2<  1>PPP  OS  LESS/ 
!«2S  1 SAPp-'OCPPH/H?*  2C CPf®  0»  C**ATCp> 

2 

3  ! CONST SUCT ION  .MT',P!ALS  <!.f./  LU»*2£P/ 
•PILIN3) 

i 

9  !  fUf L  OIL  AND  SUPPLIES 

! 

2  JpajsenGCPS 


0  KHAATEPS  10  OTHCPS 


! NC3  ILf /  All  LOWt*  ALA9AKA  ANC  TOneiOtfIC  *IVCPS 

1  PCGUt  *IVfP—  GOLO  aiACH  TO  ACKCSS,  0«— PlLI  POINT 
•32  ANO  POGUE  »IVE»  — PARAOISf  PAS,  OR  AND  PILE  52 
iUMtvr* 

(GALVESTON  ANO  T*  IN  ITT  PAT  NfAt  PAYTOWK/  TX 


‘.EAST  CINCINNATI  CN  OHIO  «IVfP  TO  MSSISSXPPl  »IVCP 
! TO  ILLINOIS  PIVCR  19  JOLIET 
! 

(MISSISSIPPI  PIVIP-NEW  ORLEANS,  LA  TO  ST.  LOUIS/ 
(No;  ATCHAFALAYL  R I VtP-KPCT  2  SPRINGS/  LA»  OHIO 
!RlVEP*LOUlSVILL£/  W  TENNESSEE  ANO  CUN9CUAN0 
UlVfBS-NASHVILLf/  TV 
! 

(“tSSXSStPPt  PIVEP  STSTEP 
I 

(PISSISSIPPI  UVEP  — "EPPhXS/  IN  APfA 

(GULP  INTRACOASTAL  WATERWAY/  AND  ftAYS  Of  LOUISIANA 
i 

(UPPER  MISSISSIPPI  RIVE*  PILE  150.6 
! 

! Oh  10  AND  LOWft  MISSISSIPPI  PIVEPS  fPCP  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  OPLEANS 
! 

I 

(OHIO  and  LOWER  MISSISSIPPI  PIVEPS  fPCP  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
! 

! 

(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  PIVEPS  FRCP  ST.  LCUZS 
(TO  NEW  ORLEANS 
! 

(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  PIVEPS  f:*CM  ST.  LCUIS 
ITC  NEW  ORLEANS 
! 

(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  *!V£PS  fPOM  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
! 

(Ohio  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  fPCP  SI.  LCUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
! 

I 

(CHIC  AND  LOWER  MISSISSIPPI  RIVERS  fPCP  ST.  LCUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
! 

J 

(OHIO  AND  LOWER  MISSISSIPPI  PIVCPS  fRCM  SI.  LCUIS 
(TO  Nfw  ORLEANS 
1 
! 

(OHIO  AND  LOWE*  MISSISSIPPI  ®IV£PS  FROM  ST.  LOUIS 
(TO  NEW  ORLEANS 
I 
( 

(MISSISSIPPI  R IVCP  ANP  INLAND  WATERWAYS 
! 

( 

(CHICAGO/  XL  AREA 
( 

•  lakes;  9ays;  and  sounds;  also  coastwise  setwecn 

(CAPA&ELLE/  FI  AND  ST.  MASKS/  FL  AND  MISSISSIPPI 
(RIVER 


(PUGET  SOUND 
2 
2 

(ST.  LCUIS/  MC  AREA 

(NEW  YOPK  MAR40R/  HUDSON  PXVEA/  ANO  LONG  ISLAND 

(SOUND 

! 

(LOS  ANGELES  HAR90»  AND  OffSHORE  PL ATfOKMS; 
(PORT  SAN  LUIS  AND  OFFSHORE  PLATFORMS  STATIONED 
(Off  FT.  CONCEPTION;  SAN  FRANCISCO  PAY 


1  (CHEMICALS/  CAUSTIC  PRODUCTS/  VEGMAPLE  OILS/ 
! °C T ROl *UM  PROOUCTS/  SUCAR  AND  "CLASSES 
•PRODUCTS 
i 

0  (LOADED  RAILROAD  CAPS  CONTAINING  PAPER 

(PPCDUCTS/  CLAY  SLURRY,  LATEX,  FOOD  PRODUCTS/ 
(AND  MANUFACTURING  ITEMS 


/(NEW  YORK  HA*60R  AND  6PEAI  LAKES,  AND  COASTWISE 
! 


(BETWEEN  LUDINGTON,  "I  AND  KtWAUNEE,  VI 
! 


1  iP;I*wL*vfc 

i 

i 

9  ! PA  S$P  NCSAS 
I 
I 

9  (GRAIN 
{ 

2  (COAL,  GRAJN,  AND  MMNOMUm  NITRATE 

i 

9  (LIMESTONE 


(CORPUS  CHPISTI,  TX  TO  HARPCP  ISLAND,  TX;  GULF 
(INTPACOASTAL  WATERWAYS  OF  TEXAS  ANO  LOUISIANA, 
(SOUTH  PASS  TC  BATON  ROUGE 

i 

‘(HGCIA  KFA  PIER  (KANEOHE  £  AY  Y  TO  FIXED  MOORING  IN 
!  T"E  PAY,  RETURN  HEEIA  KEA  PIER 
{ 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  CONNECTING  TRIBUTARIES 

i 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


(INTPACOASTAL  WATERWAY,  TCP9IG0EE,  MISSISSIPPI/ 
(OHIO/  AND  ARKANSAS  RIVERS 


(9  (TCWING 
•  ! 

(2  (COAL/  PHOSPHATE  $IJ  HU*/  AND  PULK 
!  (COMMODITIES 


(HAWAIIAN  ISLANDS 


(MISSISSIPPI/  OHIO/  ARKANSAS/  TENNESSEE/  AND 
(CUMBERLAND  RIVER  SYSTEMS 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  FROM  TEXAS  TO  FLORIDA 


OPERATOR  NAME 


M10LANO  MAPINE  COPP. 


I  service  t 

i  i«  peculated  *iy  ! 

I  IMf  PSTATC  COP-  I  PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED 
I  PER C*  COMMISSION  ! 

1  2.  I»C«M  FOR  MI*C  J 
t  3.  PRIVATE  ! 

I  9.  UNKNOWN  I 


PCINTS  0*  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  OP  CN  WHICH  C’tMTfB 


MIDSTREAM  FUEL  SERVICE,  INC. 


midstream  fuel  services,  tnc. 


PIOWES?  COHStAUCt  ION  COMPANY 
ANO  LUMP  9R0S.,  JVC. 


MIDWEST  FOUNDATIONS 


Mice’s,  me, 

meet  pc  a  t  unc,  me. 


MUt*  PAP  INI  SERVICE 
PULE*,  ACMM  t  ASSOCIATES 


PlLtCR-ANDEPSCN  CC. 
P1LPAIK  DRILLING  FLUIDS 


MINNESOTA  MAI  PC  P  SERVICE 
COMPANY 


PISFACR  MARINI  COAStlUCTICf  CC.U 

1 


PISS  ALA  AMITY  19 

! 

PISS  P0PB1E,  INC.  !  2 

! 

PXSSIINE-70UAX  LTD.  19 

! 

MISSISSIPPI  FLEET  t  TOWING  19 

! 

MISSISSIPPI  LIMESTONE  13 

CCAPCP ATION  I 

! 

MISSISSIPPI  PAAIME  CORPORATION  13 

! 

1 

1 

MISSISSIPPI  MARINE  TRANSPORT  12 

CC.  I 

l 

PISS1SSIPPI-ALAPAPA  ECAT  LEAS-  19 


MISSOURI  SAME  LINE  COMPANY  12 

1 

PISSOUN!  CITY  MARINE  SERVICE,  12 


MISSOURI  RIVER  SAND  CO. 
MISSOURI  TOWING  t  SAKE  CO. 


MISTY  CHARTERS,  INC. 
PIT,  JOSEPH,  INC. 


MITCHELL  f LEAST  CCAP. 


MOBIL  OIL  CO. 

PC31L  OIL  CORPORATION 


MOBIL  OIL  CORPORATION 


MODERN  POAT  SERVICE,  INC. 


PCERBE,  C.  C. 

PCGUl  OCEAN  TCvIN6,  LTD. 


MOLDS  BOAT  CC. 

MOLINE  CONSUMERS  COMPANY 


POLO  SAND  t  (RAVEL 
PCN  RIVER  TOVINC,  INC. 


MONAD  SYSTEMS,  INC. 


MONICA  LEE  TCVING  CO.,  INC. 


PCNIE,  V.  H. 

P0K0KG4HEL A  MOVER  COMPANY 


PETROLEUM  PRODUCTS  (LOVER  MISSISSIPPI  R TV ER-V f STERN  CANAL 

((BETWEEN  NCU  ORLEANS  AXO  HOUSTON; 

i 

PETROLEUM  CARSO  1CULP  INTPKOASTAL  VATtPWAYS  ANO  TRIBUTARIES 

1THEPET0 

1 

DIESEL  FUEL  <2  (LCWEA  MISSISSIPPI  RIVER 

1 

STONE  (MISSOURI  RIVER 

1 

I 

POCK  AND  MI SCCLLANfOUS  STEEL  lLA<f  AND  RIVER  HARBORS  IN  VICINITY  OF  *ECRIA,  It 

» 

CHARTERS  TO  OTHERS  lUPPSR  AND  LOWER  OHIO  PIVE» 

! 

PASSENEERS,  VEHICLES,  AND  P I SCSLL ANfCUS  (CATAWBA  PCINT,  PUT-tN-flAY,  PIDDLE  BASS  ISLANDS, 

FREIGHT  (AND  LAKE  ERIE 

I 

TCVING— »USN|NG  VC»<  TARGES  (NORMALLY)  iTUNITY  3AY 

1 

VHE4T,  CORN,  SOYBEANS,  SOYBEAN  HEAL  R  OTHER  (MISSISSIPPI  UVEP  SYSTEM 

CRAIN  PRODUCTS  ! 


PETROLEUM  CARGO 


DIESEL  FUEL  *2 


POCK  AND  MISCELLANEOUS  STEEL 
CHARTERS  TO  OTHERS 


PASSENEERS,  VEHICLES,  AND  M I SCSLL ANfCUS 
FREIGHT 


TCVING— PUSHING  VC»<  TARGES  (NORMALLY) 


DRILLING  PU0 


CONSTRUCTION  E9UIRPENT  AND  MATERIALS 


DIESEL  FUEL  AND  V* T E • 


PASSENGERS,  SUPPLIES 


J.D.  S,  UNLEADED  GASOLINE 
SAND  AND  GRAVEL 


DIESEL  FUEL  AND/01  SLO»  OILS  AND  FUELS 


CHARTERS  TO  DtHgtS 


WORK  BOAT  PERSONNEL 


(LAKE  AND  RIVER  HARBORS  IN  ASMTATULA,  CH  AREA 

! 

1  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  TO  OFFSHORE  AREAS  AND 
{MISSISSIPPI  RIVER 
I 

•MISSISSIPPI  and  pinnescta  rivers 


{FLORIDA  GLLF  COAST  TO  NEW  ORLEANS!  FLORIDA  EAST 
ICOAST  AND  BAHAMAS  TO  NORFOLK,  VA i  HOUSTON,  TX  TO 
ISAN  JUAN,  PRJ  TAMPA,  f  L  TC  BELIZE  CITY,  EELItl, 
(CENTRAL  AMERICA 
I 

1GULF  OF  MEXICO  OFF  SABINE,  TX 

I 

(MISSISSIPPI  RtVER  t  GULF  OF  MEXICO 

! 

1  PINK (A POL  IS/ ST .  PAUL-NEW  ORLEANS 

! 

(FROM  HOUSTON,  TX  TO  PENSACOLA,  FL 

1 

(HELENA  TO  GREENVILLE 
1 
! 

(LAKE  FERGUSON,  GREENVILLE,  MS,  PRIMARILY  AN?  AS 
( RE9U1PCD  MISSISSIPPI  RIVE*  AND  GULF  INTRACOAMAL 
(WATERWAY  OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— PISSISSIRR I  RIVER 


GRAIN  AND  *OCK  (YAICC,  MISSISSIPPI,  31 ACK-V  AM  ICR  ,  TINNESSEE- 

1T0NFI60EE,  TENNESSEE,  OHIO,  AND  ARKANSAS  RIVERS 

! 

TOWING  (MISSISSIPPI  and  CHIC  PIVIR  systems 

I 

!CHARTE*S  TO  OTHERS  ( GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  EROUNSVIUE,  TX*  PANAMA 

(CITY,  FLJ  BATON  ROUGE,  LA  TC  HEAP  OF  PASSES 

I 

SANO  (MISSOURI  RIVER— PILE  197 

I 

WORK  BOAT  PERSONNEL  (UPPER  MISSISSIPPI  RIVER  PILE  153  TO  PILE  180 

! 

PASSENGERS  17PAN1  ROCK  -  CAPE  COO  BAY  AND  MASSACHUSETTS  PAY 

l 

(IDLE 

! 

! 

I 

CRUDE  OIL  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

(OF  LOUISIANA 
i 

1GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERS 

! 

PETROLEUM  PRODUCTS  1  CCASTW  ($E  — TEXAS  TO  PAINE,  NEW  YORK  HARBOR,  LONG 

(ISLAND  SOUND,  HUOSON  RIVER,  NEW  YORK  STATE  BARGE 
(CANAL,  GREAT  LAKES,  AND  VALDEZ,  AK  TC  SAN  DIEGO, 
ICA 

I 

PETROLEUM  PRODUCTS  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY,  MISSISSIPPI  AND 

(ILLINOIS  DIVERS 

1 

TCVING  OF  FUEL,  WATER,  AND  EQUIPMENT  USED  CNi INLAND  WATERWAYS  AND  GULF  OF  MEXICO 

OIL  RIGS  ANO  PLATFORMS  1 

1 

CRUDE  OIL  (MOBILE,  Al  AND  NEW  ORLEANS,  LA 

i 

TOWING  (PUGET  SOUND  PORTS  AND  PORTS  IN  SOUTHEASTERN, 

(SOUTHCENTRAL,  AND  WESTWARD  ALASKA— INCLUDING 

I32:t:;h  cclu.-oia  canaoa 

( 

( 

! 

TOWING,  SWITCHING  PAiGES,  SAND  AND  GRAVEL  (MISSISSIPPI  RIVER— «0L INE ,  JL  TO  CLINTON,  1AJ 

(ST.  LOUIS,  NO  TO  CAPE  GIRARDEAU,  MO 

! 

TOWING,  SAND,  AND  GRAVEL  (MISSISSIPPI  RIVE R--DU9U0UE ,  !A  AREA 

! 

COAL,  GASOLINE,  PETROLEUM  PRODUCTS,  ACID,  (ALLEGHENY,  KANAWHA,  MONOAGAMCLA,  AND  OHIO  RIVERS 

PETROCHEMICALS,  CCK2,  AND  ST'IL  PRODUCTS  ! 

TOWING  (HAMPTON  CREEK,  NEWPORT  NEWS  CHANNEL,  NORFOLK 

(HARBOR,  VA,  EAST  COAST,  AND  GULF  OP  MEXICO 

! 

TCVING  (MISSISSIPPI  RIVER  AND  INTPACCASTAL  WATERWAY— 

(LOUISIANA  AND  TEXAS 

! 

GRAIN  AND  GRAIN  PRODUCTS  (ILLINOIS  •!¥£«,  UPPER  ANO  LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

( 

TCWING  (PORT  MARTIN  POWER  STATION  ON  PONONGAHELA  RIVER? 

(PLEASANTS  POWER  STATION  CN  OHIO  RIVER 


PETROLEUM  PRODUCTS 


PETEOLEUM  PRODUCTS 


TOWING,  SWITCHING  PA»G|S,  SAND  AND  GRAVEL 


TOWING,  SAND,  AND  GRAVEL 


COAL,  GASOLINE,  PETROLEUM  PRODUCTS,  ACID, 
PETROCHEMICALS,  CCK2,  ANO  ST*  EL  PRODUCTS 


f  1 

!  SERVICE  ! 

X  ! 

!  1.  USUIATCO  JY  ( 

S  1 

1  INTERSTATE  CO"-  ! 

PRINCIPAL  CO"" C5I TIES  C  A9ft I  ED 

1 

CPEFAfOF  NAMF 

J  M»C£  COMMISSION  • 

D  ( 

J  2.  EXEMPT  FOR  HUE  1 

T  1 

(  3.  PRIVATE  ! 

! 

\  9.  UNKNOWN  ! 

POINTS  Oft  LOCALITIES  AND  WATEftaAtS/ 
BETWEEN  which  Oft  ON  WHICH  OPERATED 


3 1 (N*I  CHEZ  BOAT  STO*E,  INC. 
I 

CIlNATICNAL  AUKECN  SOCIHt 
I 

21! NATIONAL  «MtC  CO. 

1 


I  ! 

13  (GROCERIES  *  NO  SUPPLIES 
i  i 

12  IPJtSSCNCEP  S 
!  1 

! 2  (FREIGHT 
I  ! 

!  i 


(MISSISSIPPI  RIVER— NATCHEZ/  PS 
! 

imusccngus  and  pencbscot  eats 
! 

!  ALLEGHENY/  MISSISSIPPI/  PCNCAC AHEL  A/  AND  OHIO 

!ftivr»s 

! 


32!  NAT  ICNAL  MARINE  SfRV»E/  INC.  12  (TOWING/  LI9UI0  CHEMICAL  $/  PETRCL  !wM/  CRUDE  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI  AND 


HlNATICNAl  MARINE/  INC. 
! 

1 

J2!HAT!CNAL  MAUNf/  INC  • 


C21 NAT  IV?  SON/  INC. 

I 

32! N{AL  t  CC./  INC. 


20INE ALE/  RICHARD 
! 

C11NECUN/  WILLIAM  AND  MCNAEL 

J21MHER/  FINN  t  COMPANY 
! 


}  ! OIL  AND  AFFINED  OIL  >*COUCT$ 

!  i 


(OHIO  RIVE  A  SYSTEM 
! 


12  ISK'LL#  COAL/  STEEL/  CONSTRUCTION  FcutPMENT  S HI SS 1SS IPP I  RIVER;  INLAND  U AT  EA$  — ALABAMA/ 


!  !  AND  NAT  ERZ Ac$ 

!  ! 


I  TONriGBf E/  WARRIOR/  NO? IL C  R1VEPS 


11  (GENERAL  CCHNODITIE</  STEEL  PRODUCTS/  GRAIN  (GULF  I N’AACC ASTAl  WATERWAY/  ARKANSAS  AND  MISSIS- 

I  J  AN  D  GRAIN  P  40DUC  T  J/  LU"3C*/  CHFMCALSz  (StPri  RIVER  SYSTEMS)  TAMFA/  FLJ  ATLANTIC  AND 

!  1NACHXNE  *Y/  *ET*0LEl)N  ftRCOLCTS/  AND  COAL  IPACIFIC  CCASTS 

I  !  ! 

|D  {PASSENCCftS  (UNITED  STATES  AND  CMTISH  VIRGIN  ISLANDS 

i  I  ! 

(9  JNISC.  CONSTRUCTION  EOU I "MEM/  !.C.  LOADERS/  (CCCX  INLET  AND  KACHENA K  CAT,  CULT  Of  ALASKA  ANO 
t  (CATS,  fACKNOES/  SERVICE  TRUCKS,  OU»»  TRUCKS/ ! KODIAK  I SL AND  WATERS/  PRINCE  WILL  I  AN  SOUND/ 

!  ICON  FACTORS,  ROCK  TRUCKS/  $C*ARE*$;  RISC.  (ALEUTIAN  ISLAND  WAT'RS,  BRISTOL  ?A  Y,  AND  BERING 
!  !  CONSTRUCT  ION  MAUA  I ALS-PALL ETIZED  AND  CON-  (SEA 

!  ITAINFRIZEO;  RISC.  FISHING  GEAR  CCAAD  POTS)  ! 

!  !  ! 

(9  (CHARTERS  (PITTSBURGH/  PA  TO  CINCINNATI/  OH 

I  !  I 

12  !°A$  TENSERS  (MERRUAC  RIVER  WITHIN  20  RILES  OF  SKC«!  (NAY-OfT 

!  !  ! 

! 9  1  TOWING  ! HOUSTON/  TX  HARBOR 

!  !  ! 


22!NM«*:  CK  RAftlNC  SERVICE/  INC.  (2  (TOWING 


(PITTSBURGH/  PA  TO  CINCINNATI/  OH 

I 

! ME  PR  I* AC  RIVER  WITHIN  20  RILES  OF  SHC«!  (NAY-OfT.) 


!  !  ! 

32!Nil'./  JESSE  A./  SR.  12  (TCVXNG 

!  !  I 

36! NIL  40  PACKING  CO.  !3  (CANNED  SALRON  AND  CANNERY  SUPRLIIS 

I  !  ! 

I  I  ! 

Cl  I  MLS  5  CC  NAVIGATION  CC.  11  (PASSENGERS/  VEHICLES,  AND  GCN&’AL  CA*GO 

!  !  ! 

241NELSCN  CONST.  CO.  !3  ! GRAVEL  AND  ROCK 

!  !  ! 

03! NELSON-  PHIL  !9  (PASSENGERS 

I  !  ! 

22INCURAN  BOAT  UN?/  INC.  M  !PASSCNGCRS  AND  VEHICLES 

1  !  I 

!  !  ! 

C1INEW  3E0FCPD  SEAFOOD  CO-OP./  ! 2  IDICSEL  FUELS 

(INC.  !  I 

!  !  ! 

Cl (NEW  ENGLAND  STEAKPOAT  LINES  !2  !PASSENC£»S 

!  I  ! 

1 2! NEW  JCHNSCNVILLE  RAP  IN*  |9  (MA»30R  SWITCHING 

(SERVICE/  INC.  !  ! 

I  !  ! 

32!NCW  ORLEANS  CULF  HARBOR  (9  fASSIST  TUGS 

lSERVICES  I  ! 

!  !  I 

32INEW  ORLEANS  STEARP0A1  CC.  !2  |PASSEN«PS 

I  !  ! 

!  !  ! 

32! NEW  ORLEANS  WEST/  INC.  !2  fTCWING 

!  !  ! 

!  !  ) 

32! NEW  PARK  ENVIRONMENTAL  SERVICES (9  (NONHAZ ARDOUS  OILFIELD  WASTES 

!  !  i 

!  !  ! 

CJIMw  YORK  CROSS  HARBOR  RAILROAD  12  {RAILROAD  CARS  — LOADED  AND  LIGHT,*  GfN?*»L 
! T  *  RH IN Al  CORP.  !  ! FREIGHT 

!  !  ! 

C3!  NEW  YCRK  HA»IN'E  FUEL  SERVICES/  !2  !  PETROLEUR  PRODUCTS 
(INC.  !  ! 

!  !  ! 

C3INEW  YORK  TRIP  ROCK  CC»P.  !2  (CRUSHED  STONE 

!  !  ! 

C3!NfW  YORK/  CITY  Cf  !2  1RASSENGERS/  VEHICLES/  CONSTRUCTION 

ICDEPT.  CF  T*AN$P.  —  fUPEAU  OF  !  ("ATERULS/  FUEL  Ml/  AND  LUr*fR 

! TRANSIT  OPERATIONS)  !  ! 

!  !  ! 


32!NEW  ORLEANS  WEST/  INC. 
! 

! 


(INC.  !  ! 

!  !  ! 

C3INEW  YORK  TRIP  ROCK  CC»P.  !2  (CRUSHED  STONE 

!  I  ! 

C3!NfW  YORK/  CITY  Cf  !2  (PASSENGERS/  v 

ICDEPT.  CF  TRANSP.  — EUPEAU  OF  !  ("ATERULS/  F'J 

(TRANSIT  OPERATIONS)  !  ! 

!  !  ! 

C3!  NEW  YORK/  CUT  OF  (DEPARTRENI  (3  (SEWAGE  SLUDGE 

!CF  ENVIRONMENTAL  RPOTECTICN)  (  » 

!  !  ! 

!  !  ! 

C31NEW  YORK/  CUT  OE  — (DEPARTMENT  !J  ISCLID  WASTES 
! CF  $AN IIAT I OA -MAR  IN?  TRANSP.  (  ( 

!D!V.)  UNLOADING  PLANT  ft  I  ! 

!  !  ! 

C JINFV  YORK/  STATE  OF/  0.  0.  T.  (2  (TOWING 

J  I  ! 

26! NEWT  MARINE  SERVICE  CC.  !2  (TOWING 

!  !  ! 

22!MAGARA  CLIPPER/  INC.  (9  (PASSENGER 

I  !  1 

26! NICHOLAS  DUNCAN  JOINT  (9  ( 

IVENTUPESNIP  (  ! 

!  •  ! 

32INICCR  MARINE  (NIGERIA)/  INC.  (9  !  E0W1,*C  AND  PA 

1  !  ! 

32! NICCR  KARINE/  INC.  !2  (OIL  FIUO  ECU 


(HOUSTON/  TX  HARBOR 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  MARMORA  TEXAS  TO  FLORIDA 

! 

(INLAND  WATERS  OF  TERRE? DANE  FAPISH  LOUISIANA 

i 

(LAKE  WASHINGTON- ALPS* a;  WASHINGTON  COASTWISE  AND 
(ALASKA;  SEATTLE/  WA  TO  NANNEK/  AK 
i 

(NEW  LONDON/  CT  AND  PLOCK  ISLANO 

!*AYF!*.LO/  LA  POINTS/  AND  ASHLAND 

(COASTWISE-CAPE  MAY/  NJ  TC  vLOCK  ISLAND/  RI 

JSANDUSKT  HA»80R  AND  MA4NL ENFAD/  OH  TC  NEAR9Y 

(ISLANDS 

! 

(NEW  JFDFORD  HAR9CR 
! 
i 

iccnnecucut  river;  MADDAM  TC  long  island 
! 

•NEW  JCHNSCNVILLE/  TN  MILE  9S  TO  MILE  103  TENNESSEE 
(RIVER 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(NEW  ORLEANS  MR AMOR/  LOWER  MISSISSIPPI/  SOUTHEAST 
(LOUISIANA  INTRACOASTAL  WATERWAYS 
! 

(LAKE  AND  RIVER  HARBORS  Of  NEW  ORLEANS/  LA  ANO 
(INTRACOASTAL  WATC«W*YS 
i 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INI  R  ACC  AST  AL  WATERWAY 
(IN  LOUISIANA  AND  TEXAS 
! 

(NEW  »CRK  HARBOR 
1 
1 

(NEW  YORK  MAREOft  **fA  AND  LONE  ISLANO  SU'JND 
! 

; 

i\FW  YCRK  HARECft  AREA  AND  HUDSON  RIVER 

j 

•  NT W  YORK  HARBOR 
! 


(NEW  YORK  HARBOR/  INCLUDING  JAMAICA  BAY  AND  KILL 
(VAN  KULL/  AND  APPROXIMATELY  4.3  MILES  SOUTHEAST  OF 
(AMBROSE  LIGHT 
i 

!N*K  YORK  HARBOR 


!  9  !E0W1,*C  AND  PASSENGERS 


(NEW  YORK  STATE  BARGE  CANAL 

i 

‘(MISSISSIPPI  RIVER— OUPUQUE/  IA  AREA 
! 

(LAKE  fftir  UPPfft  NIAGARA  9 1 VFR 


(FOREIGN— WARP  J /ESCRAVOS/N  ICFP  OELTA 


(2  (OIL  FIUO  EQUIPMENT/  DP  ILLIN6  FLUIDS,  FUEL/  (PANAMA  CITY/  FL»  "OBJLE/  AL,*  VENICE/  FOURfHOK/ 


!  (WATER/  fiiULX  CEMENT/  AND  BULK  DRY  >UD 

!  I 

(  ! 

!  ! 


J2INICCR  NATIONAL  LA./  INC. 
! 

! 


!9  (IM-HOUSE  TUG  S'RVICF  F0»  SHIPYARDS  i  STORAGE (HARVEY/  LA  (ONLY) 
!  (OF  90ILEP  FUEL  IN  TANK  -jARGES  ! 

!  !  ! 


(LEEVILLF/  HOUMA/  MORGAN  CITY/  INTRACCASTAL  CITY/ 
(CAMERON/  LA#*  SI8INE  PASS/  GALVESTON/  CORPUS 
!  (HR  1ST  1/  tx;  FROM  THESE  PCRtS  TO  RIGS  IN  C-ULf  Of 
(MEXICO  WITHIN  TOO  NILE  RADIUS  OF  THE  PORT 
i 


32IMCCR  SUPPLY  SKIPS  ASSOCIAT'S/  !2  (OIL  WELL  STIMULATION  MATERIAL/  MILITARY 


(INC. 

! 

J9( NIEMETH/  OSCAR  TOWING 
! 

32IMSHT  RIDER/  INC. 


!  (MATERIALS 

!  ! 

(2  (TOWING 

!  ! 

(2  (PASSENGERS 


(PORT  HUCNFME/  CA,*  S*N  FRANCISCO/  CA-HCNOLULU, 


(SAN  f PANC I  SCO  OAT  AND  RIVERS 
f 

(EMPIRE  TO  GULF  OF  MEXICO  AND  ALL  PASSES 


T*<»U  2  -  DESCRIPTION  Of  CREMATIONS 


.905 


f  ! 
N  ! 
« 

0 

I 


OPERATOR  NANf 


!  SERVICE  ! 
!  1.  REGULATED  4X  ! 
!  INTEPSTATE  C0»-  ! 
!  PERCE  COPMSSI**  ! 
I  2.  EXCEPT  FC*  HI*!  * 
!  3.  PRIVATE  ! 
S  9.  UNKNOWN  ! 


PRINCIPAL  (O-fCOlTICS  C A*A I  £9 


POINTS  OX  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
9ETUUN  WHICH  OR  CN  WHICH  OPERATED 


! 


27! NC  NA*E  TOWING#  INC. 

i 

!  9 

i 

(TOWING 

j 

(MISSISSIPPI  RIVER  ANO  G1WW 
| 

nihCRFCLK  I  WESTERN  RAILWAY 

CO. 

!  2 

■ 

!PA!LPCA0  CARS— LOADED  AND  LIGHT 

I 

(DETROIT  RIVER— DETROIT#  MI  TC  WINDSOR#  ONTARIO 

t 

iiIncrfclk  cridging  CO. 

i 

!2 

■ 

•DREDGED  MATERIAL  AND  DREDGING  PIPELlNt 

z 

(NORFOLK#  VA  AND  APPROXIMATELY  300  MILS  RADIUS 

11! NORFOLK  SHXPcUILDING  K  0RYD3CK 
! CCM*ANY 

is 

• 

■ 

! 

i 

(IDLE 

1 

1 1 !  NCR  FOLK  TOWING  l  LIGMERACf# 

!  INC. 

i 

i  i 

j 

i 

g 

!  *  ROPt  LLE*>  S  FOR  SMfS#  PILINGS#  AND  ANCHOR 

(CHAIN 

{ 

( 

1  INLAND  WATERWAYS#  WEST  OF  THE  CHESAPEAKE  BAY 
{BRIDGE  TUNNEL 
| 

29!  NORMAN  MOTHERS#  INC. 

| 

i  2 

(TOWING 

(MISSISSIPPI  AND  MISSOURI  RIVER  SYSTEMS 
• 

22JNCRMAR#  INC. 

i 

!2 

i 

•CHAkIE*S  TC  9IM£*S 

t 

Z 

(INLAND  WATERWAYS  AND  GULF  CMPACCASTAL  WATERWAY 
| 

24! NCR) H  CENTRAL  MARIT1PE  CC»P. 

1 

i 

j  3 

SL£ A  #rN6  S  ?ALV#,m.  OPERATIONS 

i 

j 

1ST.  MARYS  RIVER#  DULUTH/SUP E* ICR  HAftEOR#  ALL  GREAT 
(LAKES  AND  PORT  OF  GREEN  BAY#  Wl 
| 

C3! NORTH  FERRY  CC.#  INC. 

| 

!2 

(FERRY  CPFRATION 

I 

(SHELTER  ISLAND#  NY  — SREENFORT#  L.  I.#  NY 

?(! NCRTH  STAR  *A»m  OFE*.# 

i 

INC. 

*2 

! ®A$SENG£PS;  GALL! Y  WASTE  AND  GARBAGE 

jCULUlH-SUFERIOR  HARBOR 

?1!NCRTH  STAR  TRANSFER  CC. 

I 

(3 

isHlFYING 

j MCSAC*  *  PA 

i 

ll'.NCRIHf  AST  TOWING  CO. 
j 

i  2 

1 

(TOWING 

1 

I 

(EAST  COAST  AND  INLAND 

i 

361NCR1HLAN0  SERVICES#  INC. 

! 

j 

!  2 

i 

i 

(GENERAL  CAPGO 
i 

t 

i 

(PUGET  SOUND#  S.  E.  ALASKA#  COOK  INLEI  AND  WESTERN 
(ALASKA 

3E|NCRTHW«SI  OIEStL  PCPAIR 

1 

i 

(9 

1 

1 

MOLE 

■ 

IE (NUGENT  SAND  COMPANY 
| 

13 

| 

(SAND#  GRAVEL#  AND  STONE 

i 

1 

10HI0  RIVER— PARKLAND  0 AN  TO  CRANDCNBERG#  KY 

32JC  AID  TOWING#  INC. 

i 

19 

i 

■ 

l 

| 

1 

| 

CliC'HARA#  f.  J.  i  SONS 
l 

b 

i 

ITOWING#  GR *01  t  *.  LOVIR  FUEL  OIL 

i 

(BOSUN  HAP JOR  £  SURROUNDING  WATERWAYS 
l 

0 ’BO* A#  M.  P.,  OIL  CCSRANT 
CAKLEY  BARGE  LINE#  INC. 

OCCIDENTAL  CNIPICAL  CC «»- 

OCCIDENTAL  CCUlPNENT  AND 
SERVICES/  INC. 

OCEAN  CARRIER  CORP. 

OCEAN  PARIN!  SERVICES#  INC. 

OCEAN  OPERATORS#  INC. 

OCEAN  TOWINS  SERVICE#  INC. 

OCEAN  IP ANS®CR I  CORPORATION 


U 

I 


!  2 
! 


I  INT*ACOASTAL  WATER  WAY  — NI  $S  tSS  IPP I  RIVER 
! 

I  ARKANSAS  RIVER  -  MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF 
I IN7ERC0ASTAL  WATERWAY 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


13  (CRUDE  OIL 
!  ! 

!  3  ISP  A  IN  AND  FERTILIZER 
!  i 
!  ! 

ILUUIO  C«E*tCALS— CHLORIM#  CAUSTIC  SODA  ..  .  . 

1SCLUTICN#  CAUSTIC  POTASH  SOLUTION#  SOLVENTS  I  SYSTEM#  ATLANTIC  SEABOARD 

!  I 

(OILFIllO  DMLLINS  MUIMENT  iSCUThEAST  ASIA 

I  i 

I  ! 

(CHARTERS  TC  OTHERS  I  CULf  OR  MEXICO 

!  1 

imtOHT#  OIL  f I CLO  SUPPLIES  {ALASKA  WATERWAYS  AND  COOK  INLET 

I  ! 

I  TOW  ISO  (HUH  SEAS-CCASTAL  AND  FLORIDA  INTRACOASTAL 

I  (wATFRVAY 

I  t 

!  row  INC;  OIL  MELD  RELATED  (GULF  OF  MEXICO#  ATLANTIC#  CARIBBEAN#  MISSISSIPPI 

I  IRIVER#  AND  INTRACOASTAL  LOUISIANA  AND  TEXAS 

1  t 

J  CARSON  ELECTRODES#  AX  COKE#  PACK  COKE#  (GULF  COAST  PORTS#  EAST  COAST  ?0RT3#  MISSISSIPPI 

(BINDER  PITCH#  IMPREGNATING  PITCH#  R PCtfR  ICK#  I  RIVER #  GULF  INTRACOASTAL  VATtPWAY#  GULF  OF  MEXICO# 


OCEANS  ER INI  INTERNATIONAL#  INC. 19  1DIVC  PERSONNEL 
I 


ISCOA  RIH#  GRAINS#  AND  CHEMICALS 
I 


COOP  MARINE  CONSTRUCTION#  INC, 

OFFSHORE  CXPFE  1$#  INC. 

CFFSHCRE  FREIGHT  «  PASSENCER 
CC. 

CFFSNOAE  ISLAND  BOATS#  INC. 
(NICCR  MARINE#  INC.) 

CFFSHCRE  LOSISTICS#  INC. 

CFFSHCRE  MARINE#  INC. 

CFFSHCRE  OIL  SERVICES#  INC. 

CFFSHCRE  PETR3  GULF  SERVICE# 
INC. 

CFFSHCRE  SERVICE  SHIRS#  INC. 
CFFSHCRE  SUPPLY  SHI®*#  INC. 

CFFSHCRE  TANKER  MARIN! 

CGLEeAT  NCRTCN  CO. 

(COLUMBIA  TRANSPORTATION 

DIVISION) 

OHIO  EDISON  COMPANY 

CHIC  POWER  COMPANY 

CMC  RIVER  CC.#  THE 

CHIC  RIVE*  SAND  (  GRAVEL 

CHIC  RIVER  TERMINALS  CO. 

CMC  VALLEY  ELECTRIC  CORP. 

CHIC  VALLfY  MARINE  SERVICE# 
INC. 

CNIO  VALLEY  FIVER  CRUISES 


I  I 

!  3  ITCVIN5 
!  1 
!  1 

12  lOILFICLO  CCUIRPEN1 
!  I 

19  JSUPPLIfS 
I  I 
I  t 

{FUEL#  DRY  ?UL*  MAT-CEMENT  AND  L13LI0  MUD 
I 
! 

{OILFIELD  SUPPLIES 


I 

! 

!OIl  FIELD  RELATED  SUPPLIES 


(ATLANTIC  CCEAN#  AND  CARIBBEAN  SEA 
! 

(WEST  COUT  FAOM  SAN  D t CSC  TO  MOSS  LANDING;  AND 
|F>OM  COASTLINE  TO  100  MILES  OFFSHORE 
I 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERWAYS— 
(HOUMA  TO  MW  IBERIA#  LA 

(GULF  OF  MEXICO 
l 

I  PE  NO!  S  COT  BAY#  Ml  BETWEEN  ROCKLAND  AND  HATIMCUS 
IISLAND 
! 

I  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY— VENICE#  LA— CORPUS 
(CHRIST  I#  TX 
( 

(FOREIGN  WATERS 

J 

‘(BETWEEN  MOBILE  8AY#  AL  ANO  CORPUS  CHRIST!  9AY#  TX 
I 

(INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  GULF  Of  MEXICO# 
(CAMERON#  LA  10  ROCKPORT#  TX 
! 

‘BATON  ROUGE#  LA 
I 
1 


I 

(DRILLING  AND  PRODUCTION  SUPPLIES  ND  EOUXP-  (MISSISSIPPI  RIVER  TO  OFFSHORE 
(PENT 
l 

(ORILLING  AND  PRODUCTION  SUPPLIES  ANO 
(EGUIPMFNT 
i 
! 


( 

(MISSISSIPPI  RIVER  TO  OFFSHORE 
I 


(COAL#  GRAIN#  ORE#  STONE#  SAND#  GRAVEL 
! 

! 


(TOWING 

I 

I  TOWING 


(GENERAL  COMMOOITICS 
I 

(HAP30R  SHIFTING 
I 

(GENERAL  COMMODITIES 
I 

(TOWING 

I 

ITCHING 

i 

( 

I 


! 

( 

(G»EAt  LAKE  PORTS 

l 

! 

1 

(OHIO  RIVE*— PITTSJUPGM#  PA  TC  BELL  AIRE#  OH 
! 

(OHIO  RIVE*— GRAHAM  STATION#  VV  ARIA 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 
! 

(MILE  103.5  DILLCS  BOTTOM  PLANT 
I 

(OHIO  RIVER -HUNTINGTON  TO  KEKCVA  WV 
I 

(OHIO  RIVER  — CHESHIRE#  OH  AREA 

1 

(HARBORS  ONLY— MILE  73*  AND  MILE  308  OHIO  RIVER 
I 
I 
! 


T«M.E  3  -  DCSC* IP1 ION  OF  CFERATICNS 


!  SERVICE  t 

!  1.  ADULATED  3Y  I 

!  INTERSTATE  COR-  l  •RINCtPAL  COMMODITIES  CARRIED 
OPERATOR  NAME  !  PERCE  CON»ISSION  | 

*  2.  EXEMPT  FOR  HIRE  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

I  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OK  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
BETWEEN  VM I CH  OR  CN  WHICH  OPERATED 


321  OIL  AND  CAS  PARINF  SERVICE# 
!  INC* 

1 

! 

3  2  5  C  IL  FIELD  9APEES 
1 
t 

32 ! OIL  TRANSPORT  CO.#  INC. 

I 

1 


Ct !  CLDROR  T  MARINE  SERVICES#  ISC.  !9  {PASSENGERS 


!  ! 

52  {OILFIELD  ECUIPNENT#  PIPE#  DRILLING  MUD# 
l  ICER2NT#  WATER#  FUEL#  GROCERIES#  ASO  OTHER 
!  {MISCELLANEOUS  SUPPLIES 
I  ! 

5  2  5  OIL  FULD  nuIRf**M 
5  1 

!  ! 

52  5TCWING#  ASPHALT  ASD  FUEL  CIL 
5  ! 

5  5 


315  CL  E  NAN  FIVES  TOWING#  ISC. 
5 
! 

Cl  I  CL  IN  CORPORA! tCN 

t 

| 

3MCLYPPIA  ICWIKG  CO. 

5 

T3ICPE  COFPORATICN 
I 
5 

C350PI  CCRP.#  ISC. 

5 

U5CSE  ELEVEN  LEASING 
5 


5  !  ! 

52  ITCHING#  CHEMICALS#  PFT»0  CHEMICALS#  AND  5  GULF  INTRACCAST AL  WATERWAY#  PISSISSIPPI 
5  J CLEAN  PETROLEUM  PRODUCTS  ! SYSTEM#  AND  ALL  TRIBUTARIES 

!  !  5 

13  l  CAUSTIC#  ANHYDA  OUS  AMNESIA#  SULPHURIC  ACID#  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  »SD  ILLINOIS# 


(NISSISSIPRI  RIVER  OUTLET  AND  CTHE*  GULF  OF  MEXICO 
1  PC AT S  FROP  FLORIDA  TO  TEXAS 
! 

I 

I  GULF  INTRACOASfAL  WA|f  RWAY#  INLAND  WATERWAYS  OF 
5LCUISI ASA#  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
j 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
5  SYSTEM 
! 

INEWPCRT  HAR9CR  AND  VICINITY 
5 

5  GULF  XNTRACOASTAL  WATERWAY#  PISSISSIPPI  RIVER 
! SYSTEM#  AND  ALL  TPITUTARIES 


5  5  AND  CHLORINE 

5  i 

52  (TOWING  LOSS 
!  ! 

13  !£0UI*NENT  (SULLOOUR#  FROST  END  LOADER# 
5  1  TRUCKS#  ETC.) 

5  I 

52  (GENERAL  CARGO 
5  5 

52  5CCAL 
!  ! 


321  CSC  HUNDPfO  SISEt Y-ThR  EE  (19!)  59  !#2  DIESEL  FUEL  AND  LUt?  CIL 
! eCAT  STOKE#  INC.  !  5 

!  !  ! 

1 7! CPRYLAND  U.S.A.  53  !PASSENGC»S 

5  1  I 

1  5  5 

375CPCGCN  CITY  ECCN  CCPPANY  53  ILCGS 


321CRGERON  TCWISC#  INC. 

5 

325CRGERON#  A«#  RAPINE  SERVICE# 
•INC. 

5 

321CRGEROS#  G.  MARINE 
1 
! 

18ICRGULF  TRANSFCKT  CO. 

5 

1 

325CRLCANS#  INC. 

5 

32ICPKET  CORP . 

ID/e/A  EURNS1DE  TERMINAL 
5 

325CFTIS#  ALPCRT 
5 

29JCPY  BROS. 

(MARINE  SERVICE  OF  AMERICA#  INC. 
5 

22ICS90RNC  MATERIAL  COMPANY 
I 


24ICTTAVA  MARINE  C  FLEETING#  INC.  59  ! 

{(SUBSIDIARY  OF  GARVEY  5  ! 

(INTERNATIONAL#  INC.)  !  ! 

5  5  5 

135CUTER  CAN*  S  CONTRACTORS  59  IS 

I  I  I 

5  I  ! 

1 25CUT  PAG  ECUS  OIV1NG#  ISC.  59  *P 

I  5  ! 

!  !  5 


53  ! MA  SSI NGC*S 
!  I 
5  5 

53  (LOGS 
5  ! 

19  • 

5  ! 

59  5TCWINS  GENERAL  CARGO 
5  5 

I  I 

5»  (GENERAL  CARGO 
5  ! 

5  ! 

II  ! GENERAL  CCRMODITIES 

(  5 

!  I 

59  ITCHING 
I  5 
5  3  5  ORE 
5  5 

5  5 

12  (OIL  FIELD  PUD  CONSTRUCTION  cPUIPMcST 

5  5 

i 2  10IESFL  FUEL#  GROCEPirS  AND  SUPPLIES 
.!  5 

I  I 

53  5SANO  AND  GRAVEL 
5  5 


(MISSISSIPPI#  OHIO#  AND  TENNESSEE  RIVERS 
! 

5  MUGET  SOUND  AND  TR iPUT  ARIES 

{ HOUSTON  SHIM  CHANNEL 
! 

5 

{WORLDWIDE 

1 

•MISSISSIPPI  RIVER  $YSTE«  AND  TRIBUTARIES 
5 

I  INTRACOASTAL  WATERWAYS 


(Of TWEEN  MILE  191  AND  »ILE  203  ON  THE  CU*0ERLANO 
! *  I VE  A  IN  NASHVILLE#  TS 


59  ISTCNf  AND  GRAVEL 
I  I 
I  ! 

59  ( PASSENGERS 
5  ! 

!  5 


16!CWENS»0RC  RIVER  SAND  A  GRAVEL  53  ITCWlHG#  SAND#  GRAVEL#  AND  LI*£S10Nf 


ICC. 

I 

325P  A  A  WELL  SVC.r  INC. 

5 

321 R  l  M  OOAT  RENTAL#  INC. 
5 

185  P  t  S  INTERNATIONAL 
5 

i 

32*IPtL  TOWING 

31 5  PCS  £0  AT  PENIAL  CC. 

5 

1 

335PA3TEX#  INC* 

I 

335PACE  MARINE  SVC. 


375PACIFIC  HAWAIIAN  LINES  19  5LUM3ER#  CO 

5  I  ! T ION#  DIES 

!  1  ! 

37!  PACIFIC  INLAND  N  , AT  ION#  INC. 52  (GRAIN 

(  1  1 

!  !  ( 

A2IPACXFIC  PARINE  l  SUPPLY  CO.#  (9  (PASSENGERS 
(LTD.  1  ( 

(  !  I 


(  !  1 

5  1  I 

!9  I  (IDLE 

5  !  t 

12  I  PASSENGERS  {HOPE DALE#  LA  TO  CLOT  MAY  (IDLE) 

!  I  I 

59  (FLCUR#  RICI#  SEANS  (GUI*  PORTS  TO  MtAPI#  TO  MA IT I/OOPIN 

I  !  (AND  RETURN  TO  MIAMl/GULF  PORTS 

5  I  ! 

(2  5  TOWING  (LAKCS  AND  WESTERN  RIVERS#  MOSTLY  AT 

i  I  I 

59  (GRAIN  AND  «0C<  IYAIOC#  MISSISSIPPI#  3L ACK-WAIR IOR  T 

!  1  (TENNESSEE#  OHIO  AND  ARKANSAS  RIVERS 

(  !  5 

(9  I  | 

!  I  I 

(2  (TOWING  (EATON  ROUGE#  LAI  NEW  ORLEANS#  LA  G! 

I  !  (9R0WNSVILLE#  TX 

!  I  I 

(9  ILUM3ER#  CONTAINERS#  FUEL#  GENERAL  CONSTRUC-  (WEST  COAST  TO  HAWAII  AND  CR  ALASKA 


(OREGON  CItY  SOON—  WILLAMETTE  RIVER 


(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTPACOASTAL  WATERWAY 
(Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 
J 

•MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 
I 

‘GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER# 
OHIO  RIVER#  ILLINOIS  »IVE*#  ETC. 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER  ANO  GlNW 
5 

(MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  *URNSIDE#  LA 
! 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER 
I 

'.MISSISSIPPI  RtVEfi#  VICINITY  HARTFORD#  IL 
t 
1 

(GREAT  LAKES  EXCEPT  LAKE  SUPERIOR 

I 

( 

( 

5 

I 

I  INTERCOASTAL  WATCRHAf  2ET WE FR  NEW  BERN#  NC  AND 
(KITTY  HAWK#  NC 
I 

(ATLANTIC  OCEAN— fifTWEFN  CAPE  HATTfRAS#  NC  AND 
(LITTLE  RIVC*<  SC 
( 

(OHIO  KIVIR— CWENSEORO#  KY 

I 

I 

(IDLE 

t 

•KOPCDALE#  LA  TO  CLOT  MAY  CIOIC) 

I 

(GUI*  PORTS  TO  MTAPI#  TO  HA  IT I/DOMlNlCAN  REPU0LIC 
(AND  RETURN  TO  MIAMl/GULF  PORTS 
! 

ILAKCI  AND  WESTERN  RIVERS#  MOSTLY  A  TCHAFALA YA  RIVER 
I 

IYAIOC#  MISSISSIPPI,  3LACK-WARRI0P  TOMMIG0EE# 
(TENNESSEE#  OHIO  AND  ARKANSAS  RIVERS 
! 

5 

5 

(EATON  ROUGE#  LAI  NEW  ORLE/NS#  LA  GIWW  TO 
(9R0WNSVILLE#  TX 
I 


I  I T ION#  DICSF L-UNLr ADSO  AND  LEADED  ( U£L 
i  ! 


(COLUPPIA  AND  SNAKE  RIVERS  F«CM  LONGVIEW#  WA  TO 
(LEWISTON#  ID 
! 

(NORTH#  SOUTH#  AND  WEST  COASTS  OF  KAUAI 

I 

I 


37IPAC1FIC  MARINE  TUG  C  BARGE  CC.#!2  (CONSTRUCTION  MATERIALS#  LCG  RAFTS#  AND  G» AlNl COLUMP U#  SNAKE  C  WILLAMETTE  RIVERS 


(INC* 

( 

42! PACIFIC  RESOURCES 
(TERMINALS#  INC. 

5 


5  ( 

(  ! 

52  (PETROLEUM  PRODUCTS 
I  ! 

5  1 


il (PACIFIC  TOW0CAT  l  SALVAGE  CO*  (2  1 HAP90R  AND  OCEAN  TOWING#  SHIP  *Efl!LlNG 


3d! PACIFIC  WESTERN  LINES 
! 

! 

32(PAC!f X  C-GULF  MARINE#  INC. 
5 
5 

C 1 1  PACKER  MARINE#  INC. 

! 


!  !  ! 

12  (GENERAL  FREIGHT  AND  MOMtE  HOMES  (SEATTLE# 

I  (  !S»(NCEP# 

!  5  * 

(2  (SUGAR#  GRAIN#  CONTAINERS#  VEHICLES#  RO-RC#  (WORLOWIDE 
!  (GENERAL  CARGO#  AND  LASH  ! 

!  !  ! 

12  (TOWING#  GASOLINE#  FUEL  OIL#  TRAP  AOCK#  (UPPER  ATL 


(HAWAIIAN  ISLANDS 

J 

! 

(ALASKA  TO  WEST  COAST  SOUTH  AMERICA  AND  HAWAII 
! 

(SEATTLE#  ANCHORAGE#  COCK  INLET#  SEWARD#  CAPE 
!S»(NCEP#  AND  GULF  OF  ALASKA 


!  (STONE#  4Ut.K  PRODUCTS#  AND  PUILOXNt  MATERIALS! 


fURRER  ATLANTIC  COAST 


TA°LS  3  -  DESCRIPTION  or  OPERATIONS 


91.1 


f  ! 

!  SERVICE 

N  ! 

!  1.  REGULAT'D  JY 

j 

c  i 

!  INTERSTATE  CCP- 

PRINCIPAL  COMMODITIES  CARRIED  ! 

POINTS  0*  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

I 

operator  name 

!  PEACE  COMMISSION 

! 

BETWEEN  WHICH  Oft  ON  aHICH  OPERATED 

C  1 

!  2.  EXEMPT  FOP  MI#: 

! 

T  ! 

!  3.  PRIVATE 

i 

I 

!  9.  UNKNOWN 

j 

J 

22IPAOOOCF#  DOUG 
! 

!  ! 

!  9  IHCUSEHCLD  AND  FAR*  SUPPLIES 
!  ! 

i 

IGALLCO  ISLAND  TO  HENDERSON#'  TO  RILL  AS  POINT; 
•NORTHEAST  END  OF  LAKE  ONTARIO 

2?! F  AOtlF  CRD  PACKET  FC»T  CO.#  IRC. 

i 

i 

1 2  !PAS$£NG£P$ 

i  i 

i  i 

IHISSISSIPPI#  MINNESOTA#  AND  ST.  CROIX  RIVERS 

BETWEEN  MINNEAPOLIS#  »N  AND  NEW  ORLEANS#  LA. 

•FLORIDA  KITS  (WINTER) 

'3(F  *LP£R  fARG'  LINE.  INC . 

! 

i 

; 

! 2  ! TCVINC#  PULK  PETROLEUM  PRODUCTS# 

!  (AGRICULTURAL  FERTILISER#  LIOUlO  SllP^UR# 

!  !Oft AIN#  DRY  FERTILIZER#  COAL#  AND  f STfiOLEUP 
i  ! CCK  * 

IHISSISSIPPI  RIVER;  GULF  INTAACOASTAl  WATERWAY# 

BLACK  WARRIOP  AND  TOPE IGtfEE  SYSTEMS#  AND  ILLINOIS 
•AND  OHIO  RIVERS 

i 

36(PALPEP#  THCAJ  f. 

!9  !CAPJ 

•PUGET  SOUND#  WA 

1  si#  ANAKA  CITY  FILOT5#  INC. 

!  ! 

! 9  !MA»eOft  PILOTS 

1ST.  ANDREWS  8AY  (PANAMA  CITY)#  FL 

Cl ! P*P!YSAS#  JACK 

!  ! 

!  2  !  PASSENGERS  (VINTER  STC* AG*--CCT.-PAT> 

iwCLLFLEET#  MA  TO  CAPE  COO  BAY 

42! F  Aft  ADI SF  CRUISES#  LTD. 

!  2  I  PA  SSENCEPS 

I  PC  APL  HARBOR  AND  HAWAIIAN  ISLANDS 

! 

31! PARKER  MOTHERS  i  CO.#  INC. 

! 

j  2  (TOWING#  CEPSNT#  SHELL#  *NC  CONSTRICTION 
!  ! HAT  ;R I ALS 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MATAGCPDA  AND 

ISAN  ANTONIO  SAYS 

16*!  PARKE*  TCWIN6  CO.#  INC. 

; 

j 

l 

!  2  {CCAL#  STEEL#  VCOC  PRODUCTS#  AGRICULTURAL 
!  {COMMODITIES#  ETC. 

!  ! 

!  i 

I  SLACK  WARRIOP  ANO  TOM0IG6CC  RIVER  SYSTEM#  HOEILE 
IHARPCR#  GULF  INTRACOASTAL  CANAL#  TCNNCSSEC- 
I TGMPICGEE  WATERWAY#  TENNESSEE#  MISSISSIPPI#  AND 
ICHIO  RIVERS 

12IPARK**#  ACE Ef T  CAPT. 

I  » 

!  2  jPASSENUPS 

I  WILMINGTON#  NC  AND  CAPE  FEAR  RIVEP 

15! PAArnTLl-GOOCLCC  CO.#  INC. 

I  I 

!  3  IMPOSING  £CUIPH£NT 

I  INLAND  WATERWAYS 

I ?i f  A  IKS  "ARISE 

i9  1PA«$?NGE»S  i  D*Y  CAPf.0 

I  LAKE  »ONTCHAPTRAIN 

2 3 ! FA  SAO€ NA  TOWING  CC. 

!  2  ITCHING 

BATON  ROUGE#  LA-NEW  ORLEANS#  LA  TO  RPCWNSVIUE#  TX 

C 1 ! P *S5  »M  AOUODDT  TOWING  SERVICE 

■  I 

! 2  ! DOC  KING  AND  TOWING  (l»$H  «*>*($) 

•  °R IM AR  XLY  EAST POflT  HARBOR 

CliPAIMCT  PARTY  ?OATS#  INC. 

J 

i2  1  PASSENGERS  AND  NFVSPARC»S 
!  ! 

I  FALMOUTH- -VINEYARD  HAVEN#  MA--F  ALPOUTH— OAK 

I  BLUFFS#  MA 

?2*!PATT£PSCN  fcAFCf  RENTALS 

i 

!  ! 

12  SOIL  FIELD  EQUIPMENT  »«NTU 
!  ! 

BATON  ROUGE#  NEW  ORLEANS#  ANO  MORGAN  CITY#  LA7 
BAYOUS  SOUTH  LOUISIANA  AND  OFFSHORE 

J2!P*TIEASON  PAH NE#  INC. 

•9  SOIL  MELD  WASTE 

SLOWER  MISSISSIPPI  RIVFR  ANO  INTERCOASTAL  CANAL 

32 J  PAITEP  SON#  DAVID  K  MICHAEL 

I  • 

!  9  '.GENERAL  CARGO 

SLOWER  MISSISSIPPI  MVER  AND  INTERCOASTAL  CANAL 

3  3! F ATTCN #  «M.  i.  7A«G?  LINES# 
j  1  N  C  . 

!2  ITCHING#  CHEMICALS  AND  P!T*OL?<i'*  PRODUCTS 
!  ! 

•GUlF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
•SYSTEM 

joipatton-tclly  transportation  CC 
! 

. !  t  ITCHING#  STCNI#  LOGS#  PILING#  AND  RIVE* 

!  {IMPROVEMENT  CONSTRUCTION 

IHISSISSIPPI  RIVE*  SYSTEM  AND  TRIBUTARIES 
! 

3?i P AUL SCN#  EVERETT  l. 

13  ! 

HOLE 

32ifAWC  ¥ AP IN  £#  INC. 

12  ITCHING 

i INT  ES  COAST AL  CANAL  AND  MISSISSIPPI  *IVE» 

THPFAPODY  ccal  CC. 

! 3  !  TOWING 

! MILE  97.7  ON  THE  GREEN  RIVE* 

??(F  EA°CD Y  CCAL  CC. 

•  • 

!  3  ITCWING 

•MISSISSIPPI  RIVEP  SYSTEM 

32*!PEA#L  ?I  VC  *  NAVIGATION  CO.# 

!  INC. 

!  2  IOIL  FIELD  SURPLUS,  COAL#  GRAVEL#  AND  SAND 

I  I 

ISlIOEll#  LA  TO  HOUMA#  LA#  SLIDELL#  LA  TO  PANAMA 
ICITY#  FL 

295PEAVEY  DRAIN  COMPANIES 

SPARSE  DIVISICN 
| 

I 

12  ICRAIN#  AND  OTHER  CUIK  CONRCOIMES 

I  I 
!  1 

IHISSISSIPPI#  MISSOURI#  OHIO#  ILLINOIS/  TENNESSEE# 
(APKANSAS  AND  GREEN  RIVERS#*  GULF  XNTRACOASTAL 
! WATERWAY 

32! PELLIGRIN#  AOAMS  f  ChAUVlN 
!  TCW  INS  CC.#  INC. 

I  I 

12  ITCWING 

j  | 

j  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 

I l*U! S I  ANA 

! 

32'ftLTIER#  MCMRO  TCVINC  CC.# 
(INC. 

i 

! 

j 

*12  1  DRILLING  PUD#  PtPfe#  ?Lt*  CF.-RNT# 

!  ! CONSTRUE T ION  MATERIALS#  AND  *CST  TYPES  OF 

!  'OILFIELD  COUIPHCNT 
!  I 

j  i 

•nOUMA  NAVIGATION  CANAL  FROM  SEA  BUOY  TO  HOUMA  » 
•HOUMA#  LA  TO  8R0WNS VILLE#  TX#  HOUMA#  LA  TO  MCEILC# 
IAL  ? Y  INTPACCASTAL  WATERWAY;  MISSISSIPPI  PIVER- 
INEW  ORLEANS#  LA  TC  MOUTH  CF  RIVER#*  ALL  LAKES  ANO 
ISAYS  AROUND  AREAS  LISTED  AdOVE 

21!PENN#YLVAMIA  PCWEP  CC. 

I  I 

13  ICOAL  ANO  LINE 

•OHIO  RIVEP  BETWEEN  MILE  32  AND  34. 5 

C71 f ENNWALT  CCPF. 

!  3  (CAUSTIC  SODA  ANO  CAUSTIC  FCTASH 

{  i 

•ARKANSAS#  MISSISSIPPI#  TENNESSEE#  OHIO#  AND 
{ILLINOIS  RIVERS 

76*  F  ENNW*LT  CC»F. 

I  I 

!2  (CHEMICALS 

JWCST  COAST 

32SPCNN2CIL  PRODUCING  CC»»ANV 
i 

•  ■ 

(3  (TIIPING#  casing#  and  trucks 
!  I 

(LAKES  AND  SOLNDS#  SOUTH  LOUISIANA  AND  INTRACOASTAL 
(CANAL 

33! FINNIC  IL  SULFNUP  CO. 

(3  (SULPHUR 

(GULF  IhTRACOASTAL  WATERWAY  LOUISIANA  t  TEXAS 

22!  RENTON#  HOWARD  t  Gl£NN 

I 

is  ! *2  DIESEL  FUEL 
:  \ 

itJAYCU  LAFOURCHE  TO  MISSISSIPPI  RIVER  ANO 

4JIPEM2ICN'#  INC. 

!  3  ! CCA  S TRUCT1CN  HAT!  AI  IIS 

(MISSOURI  RIVE*  SYSTEM 

32!FE»?:  i  TCPRE60NNE  “CAT  RENTAL 
!  INC. 

#!2  ( 

!  I 

« 

i 

15JPEKEI#  RICHAFO  €. 

•9  ITCWING 

(MIAMI#  KEY  WEST#  AND  DRY  TCRTUGAS 

32!FfftFORPANC€  PAPIN!  T 0 ANSPCAT A“ 
•  T I OP*  CCRR. 

(2  (PASSENGERS  AND  SURPLUS 

i  i 

(GULF  OF  MEXICO;  TEXAS  AND  LOUISIANA 
j 

uiftEftKlNS#  NANCY 

!9  (GRAIN 

(INLAND  WATERWAY 

. 

CUPFTCMFH#  INC. 

•9  ITCHING 

i PO®T  CANAVERAL#  FL 

I3IPCTEAS  *AA„E  FAPTNEFS 
! 

19  (WNCAT#  OATS#  CORN #  IFRTIUIEft 

1  I 

(MISSISSIPPI  RIVEP  AND  IN1RACOASTAL  WATERWAY  OF 
(LOUISIANA  AND  TEXAS-ARKAN SA S  RIVER  TC  LITTLE  POCK 

23!*ETCRSCN  EUllCf»S#  INC. 

i 

12  BOATS#  STECL 
!  ! 

(WATERS  OF  GREEN  3A Y#  STURGEON  PAY  AND  LAKE 
(MICHIGAN 

23SPETCRSON  STEAMSHIP  CC. 

13  (PASSENGERS 

( K ALAR A  TOO  RIVER  TO  LAKE  MICHIGAN 

mu  3  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


I  SEAVUt  ! 

!  1.  REGULATED  JT  1 

l  interstate  co»-  !  principal  commodities  cap  mo 

OPERATOR  NAME  !  PERCE  COMMISSION  ! 

!  2.  EXEMPT  FCt  Ml*C  ! 

1  3.  PRIVATE  ! 

1  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  0*  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  0*  OH  WHICH  CPf  BATED 


33IPETRO-BOATS/  INC. 

! 

32IPETROL  MARINE  CO. 

! 

f 

! 

UIPFIROLEUM  TPA  NSPORT/  INC. 

! 

CtlPflZE*/  INC. 


21JPKU'?  ICV1NC  CO. 

! 

I 

2G! PHILLIP  V/  INC. 
i 
! 

32! PHILLIP*  BUDDY  TRUCK  SERVICE 

! 

31 (PHILLIPS  COU IP. 


32IPMILIPS  PETROLEUM  CO. 


!  !  ! 

!9  *  (BETWEEN  MOBILE  HAT/  AL  AND  CCRPUS  CHRISTI  SAT/  IX 

!  1  ! 

!  2  (CASING  AND  DRILL  FIP£.  DRILL  WATER  AND  HULK  (GULF  Of  MEXICO)  MOBILE  /  AL  TC  ?»OVNSVILL£/  TX  AND 


15IPHIPP5/  HART  C. 

! 

! 


!  (CEMENT 

!  ! 

!  I 

19  ! 

!  ! 

!  3  liuiic  CHEMICALS 
!  ! 

!  ! 

!<  ! $ AND  AND  GRAVEL 
!  ! 

!  ! 

!2  ITCWINfi 
!  ! 
i  ! 

12  IPAWJc  FLEETING 

!  I 

! 9  jpushhoat;  uuiD  fu*l 
!  ( 

!  ! 

! 3  ! general  (ARGO 
!  ! 

!  ! 

!2  (PASSENGERS 
!  ! 

!  ! 


AIIPHOCNIX  PARINE  SERVICES/  INC.  !2  (PETROLEUM  PRODUCTS/  WATER 
!  !  ! 

!  !  I 

23|PK1U*E0  ROCKS  CRUISES/  INC.  !2  |PA$S€NGE*S 

!  !  ! 

17!P I EPCf  CONSTRUCTION  SERVICES/  !3  MISCELLANEOUS 


321PIEPCf  narINE/  INC. 

! 

33IPILCAIP/  DAVID  *. 

! 

1  SIP  ILL  A*  PA* INI  (  SUPPLT/  INC. 
! 

29 1  MLLSPU*T/  WRLIAP  £. 

! 

31  IP  INC  PLUff  SAND  i  GRAVEL  CO. 
I 
I 

3S! PIONEER  TOWING  COPPANT 
! 


I  ! 

I  I 

12  ITCHING 
I  I 

12  IPEOPLC 
i  I 

!9  IMEAVT  EQUIPMENT 
I  I 
19  J 
t  I 

1 3  ICCNST9UCTICN  EQUIPMENT  AND  MATERIALS/ 
I  ISAND/  AND  GRAVEL 

I  I 

12  HAND/  GRAVEL/  AND  *OCK 

I  i 


321PIPE  LINES  UNLIMITED  SERVICES  12  ITCHING/  FREIGHT/  PIPE#  AND  CONSTRUCTION 


32! PIPELINES/  INC. 

! 

21IPITPAMNI  CORP. 

I 

32! PITRE  BARGE  CO./  INC. 

I 

I 

31IPMT  COX  9 ARGtS 
I 

21IPITTS9UPCH  SAND  A  GRAVEL 
I 

211MTTS7URGK  TUG  COPPANT 
I 

32IPIZANI  PARIS!  SERVICE/  INC. 
I 

1 31  PLANTATION  INN/  INC. 

I 

I 

I 

3CIPLANTATICN  MAPINE 
I 

32IPLAQUCHINC  TCWING  CCRP. 

I 

I 

33IPLATZFR  SHIPTARD/  INC. 

I 

I 


I  I  EQUIPMENT 

1  I 
i  1 

13  (FUEL 
I  I 

12  ITCHING 
I  I 

12  IPIPE  FOR  PIPE  LINES 
I  I 

I  I 
19  I 
I  I 

13  ISAND  S  GRAVEL 
I  I 

12  ITCHING 
I  I 

19  ITCHING 
1  I 

12  IPASSENGFRS 
I  I 
I  I 
I  I 

19  (GRAIN 
I  I 

12  ITCHING 
!  1 
I  I 

19  JNEAVT  PETROLEUP  PRCOUCTS  PUCK  OIL) 
!  I 
1  ! 


23!  FLAUNT  TRANSf CRTATICN  CO./  INC. 12  (PASSENGERS/  CARS/  AND  FREIGHT 


C1IPLCCN  TACHT  CIU9 
I 

32!Pl IMSCLL  RAPINE 
I 
! 

I 

29! POMLHAN/  FRED 

i 

321  POINT  CCUPCF/  INC. 

i 

32IPCINT  NARINE/  INC. 

I 

i 

23IPCIR1ER/  NORRIS 
i 

C3! ACLING  TRANSPORTATION  CORP. 

I 

39IPCNEROY/  J.  M./  AND  CO./  INC. 
I 

32IPCNTCHARTRAIN  DREDGING  CO*P. 


3SIPCPE  t  TAL80T/  INC. 

I CLURfiCR  DIVISION) 

I 

32IPCPICK  9R0S# 

I (HATE*  TRANSPORT/  INC.) 
I 

3CIPCPLAR  PARIS! 

I 


! INLAND  WATERS  TO  AND  ON  SNTP ACOA $T AL  WATERWAY/  KET 
I  WEST/  f L  TO  BROWNSVILLE/  TX 
I 

{TENNESSEE/  PtSSISSIPPI/  AND  CHIO  *IVE*$ 

i 

ITHAPES  RIVE*/  NEW  TO*K  TC  GROTON/  CT  AND 
I N  F  W  JERSEY  TC  GROTON 

i 

(GEORGETOWN/  PA  DRAVO  LAND  PLANT  SHIFTER  BOAT  AT 

(LANDING 

I 

(K ANAkMA/  PONCNGAMELA/  OHIO/  TENNESSEE/  CUPUfRlAND/ 
(LOWER  AND  UPPER  MISSISSIPPI/  AND  ILLINOIS  RIVERS 
I 

MISSISSIPPI  RIVER 

i 

Ilf NN-TOM  WATERWAY  FRQP  TENNESSEE  RIVE*  TO  WAPP IOR 
IPIVE* 

I 

IFPCEPCRT  SULPHUR  COMPANY  CANAL  AND  ADJACENT 
I WATERWAYS  (PLAGUE PINES  PARISH/  LOUISIANA) 

I 

IINTRACOASTAL  HATE ■ WAY-P«l »0 RNC /  FL  TC  IMS 
iRlCKcNdACKER  CAUSEWAY  MAPI 
I 

j  L  0  S  ANGELES  /LONG  PEACH  HAP9CFS  — SAN  FRANCISCO  SAT 
(AND  TRIBUTARIES 

t 

tPUNISING/  HI  AREA  PICTURED  RCCKS 
I 

{TENNESSEE  RIVER 
t 

IINTRACOASTAL  CANAL-WARRIOR  RIVE* 

I 

! INLAND  3 AY  t  INTRACOAST  AL  WATERWAY  OF  TEXAS 
I 

I THCOOORE  INDUSTRIAL  CANAL  ANt  N03ILE  RIVER 

I 

I 

MISSISSIPPI/  WHITE/  ARKANSAS/  ANO  RED  RIVERS 


JPUGEI  SOUND  ANO  TRIBUTARY  W AT rRS 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY/  ATCHAFALAYAz  ANO 
(HOUMA  NAVIGATION  CANAL  TO  OFFSHORE  AREAS)  FRESH 
IwATER  3ATCU  TO  OFFSHORE 

I  ALGIERS  CANAL  — INTRACOASTAL  CANAL 
! 

IUPPFR  OHIO/  PCNONGAHELA  ANO  ALLEGHENY  RIVERS 

IINTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS  TO 
ITHE  GULF  OF  MEXICO 


(UPPER  OHIO  VALLEY 
I 

I  CM  10/  ALLEGHENY/  AND  MCNCNGAHELA  RIVERS 
I 

I  NEW  ORLEANS  RIVERFRONT  HAR  OCR  ONLY 
I 

IFRO*  LITTLE  RIVER  DOCKS  TC  ATLANTIC  CCCAN-U*  TO 
! eo  MILES  OFFSHORE)  BANANNA  RIVER  t  INTRACOASTAL 
I  WATERWAY  FROM  CAPE  CANAVERAL  TO  MFLPOURN/  FI 
I 

I CA IRC/  IL-NEW  ORLEANS/  LA 
I 

IGULF  INTRACOASTAL  VATC»VAY  AND  ARKANSAS/  ILLINOIS/ 
MISSISSIPPI/  OHIO  AND  TENNESSEE  RIVERS 
1 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INT*K0*$TU 
•WATEPVATS  OF  LOUISIANA  ANO  TEXAS 
I 

ILAKE  HURON  — CHEBCTGAN  TO  POIS  BLANC  ISLAND/  *1 
I 

(CONFINES  OF  POSTON  HARBOR 
I 

(ARKANSAS/  «08!L£/  AND  MISSISSIPPI  RIVMS/  GULF 
IINTRACOASTAL  VATCPWAf,  0«CWN$VIUE/  TX  TO  St. 
(MARKS/  FL 
I 

MILE  225.7  UP°EP  MISSISSIPPI  RIVl» 

I 

MISSISSIPPI  AIVFB  AHp  ciji*  UITr?VST 

I 

IGULF  OF  MEXICO/  ATCHAFALAYA  RIVER/  IRTRACOASTAl 
(CANAL  BETWEEN  MILE  BOARD  94  TO  99 
J 

ISAINTE  MART'S  RIVE* 

I 

IGULF  OF  MEXICO  TO  EASTPORT/  PE 
I 

(PETALUMA/  CA— PETALUMA  RIVER  AND  SAN  FRANCISCO  BAT 


12  (TOWING  (SHIP  DOCKING)  (CONFINES  OF  POSTON  HARBOR 

i  l  I 

|1  (TOWING  (ARKANSAS/  "08ILC/  AND  MISSISSIPPI  RtvMS/  GULF 

I  »  IINTRACOASTAL  VATZRWAf/  0«CWNSVIUE/  TX  TO  SI. 

{  I  (MARKS/  FL 

I  I  I 

(3  ICARS  AND  MUCKS  MILE  228.7  UP®ER  MISSISSIPPI  RIVE* 

I  I  I 

|9  (TOWING  MISSISSIPPI  AIVFB  iwp  CiJi  t  ffcT0»r/«*t*2.  MT'ttlT 

I  I  1 

12  MIME/  tOCLS/  M A  T*  A I AL/  FU(L/  WAT**/  TULK  IGULF  OF  MEXICO/  ATCHAFALAYA  RIVE*/  XHTRACOASTAl 

I  MUD/  CEMENT/  AND  CHEMICAL  (CANAL  BETWEEN  MILE  BOARD  94  TO  99 

I  I  I 

19  I  ISAINTE  MART'S  RIVE* 

I  I  I 

12  ITCHING  AND  BULK  OIL  IGULF  OF  MEXICO  TO  EASTPORT/  PE 

I  I  I 

12  |  CONSTRUCTION  MATERIALS  (PETALUMA/  CA— PETALUMA  RIVE#  AND  SAN  FRANCISCO  BAT 

I  I  I 

13  i  SUL  K  SAND/  <L*AVEL/  SHELLS/  CMENT  /  0U05ING  (INLAND/  GULF  JNTRACOAS  TAl  WATERWAYS  Of  LOUISIANA/ 

I  I  EQUIPMENT/  rUU/  AND  Ll*«*STCNE  I  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


13  IPAFIfP  LOGS  AND  QCCNSTlC'fS 

I  I 


12  (PASSENGERS 


12  (GRAIN 
t  ! 


18IPCRT  ALLEN  MARINE  SERVICE/  INC. 12  (HARJOR  SERVICE 


(HOOD  CANAL  AND  PUGET  SOUNDS  AND  TRIBUTARY  WATERS 


(GULF  OF  MEXICO  — APALACHICOLA/  FL  ANO  EROWNSVUU/ 
!  TX 
I 

(CAIRO/  IL  TO  NEW  ORLEANS/  LA 

I 

! 


TA®LE  3  -  DESCRIPTION  CF  OPERATIONS 


!  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATED  0Y  t 

!  INTERSTATE  CO*-  !  PRINCIPAL  CC**S5lUt$  CA»*IEO 
OPERATOR  NAME  !  MfACE  COMMISSION  ! 

i  i.  exempt  roe  hire  i 
!  3.  PRIVATE  1 

!  9.  lnknown  ! 


POINTS  0*  LOCALITIES  ANO  WATERWAYS/ 
SCTWIEN  WHICH  OR  CN  WHICH  OPERATED 


IMPORT  *U  PRINCE  TOW  ISC#  INC. 
I 

2  3! PC  AT  CITY  C*UISC  LINE/  INC. 

{ 

33!PC*J  NEChES  TOWING 
I 

i 

3?ifCRT  CP  CASCAOE  LOCKS 


23IPCAT  ARTHUR  1CWJNC  CC.  !2  ! PE  T  ROLCUH  PRODUCTS 

!  !  i 

!  2  ! 

IMPORT  AU  PRINCE  TOW  ISC/  INC.  !9  ! 

1  !  ! 

2 3! PC AT  CITY  (*UISC  LINE,  INC.  !«  (PASSENGERS 

!  !  1 

33! PC  AT  NEChES  TOWING  !2  {CHEMICALS 

!  !  ! 

!  !  ! 

37SPCRT  CP  CASCAOE  LOCKS  !2  2PASSCN6EPS 

!  2  i 

!  !  2 

2  I  2 

!  !  ! 

!  2  1 

1 7 } PORT  CP  OCCAIVR/  A  OlVItICN  CP  22  IWAR30*  TCWJNG 
20ECAIUR  IMNStT/  INC.  2  2 

2  I  2 

32!  PC®T  SULPHUR  fOAT  RENTALS/  INC.  1 2  1  OIL  PIILO  SUPPLIf  S-A03TLY  MAINTENANCE  EOUlF' 
!  !  MINT  SUCH  AS  SAND  *N9  G A *Yf L/  BLASTING 

!  !  ! MACHINES/  °ATTf AliS  POP  NAVIGATION  LtGWTS/ 

2  2  'PAINT/  PIPE  PITTINGS/  «TC. 

I  !  2 

32! PORT  SULPHUR  MARIN*  TOWING/  2?  2 

!  INC.  2  1 


!  GULP  INTRACOASTAL  WATERWAY/  MISSISSIPPI  RIVER 
{SYSTEM/  AND  GULF  CF  MEXICO 
I 

!  PO AT  AU  PRINCE/  HAITI  HAAeOR 

i 

{MUSKEGON  LAKE-LfiXt  »ICHIG»N 

i 

icULP  INTRACOASTAL  WATERWAY  Of  TEXAS/  NECHCS  RIVER/ 
! TEXAS/  LOUISIANA/  MISSISSIPPI/  ALABAMA  AND  FLORIDA 
t 

! PORTS  AND  POINTS  ALONG  TKF  COLUMBIA  AIVEA  FROM 
! ASTORIA  TO  PRIESTS  RAPIDS  DAN  /  ALL  PORTS  AND 
{POINTS  ALONG  THE  WILLAMETTE  UVEA  FACP  SALEP  TO 
(THE  COLUMBIA  RIVCA  AT  PORTLAND/  AND  ALL  PORTS  AND 
{POINTS  ALONG  THT  SNAKE  RIVER  TO  LEWISTON/  ID 
I 

(TENNESSEE  RIVER 
( 

( 

{PORT  SULPHUR  TO  LAXE  WASHINGTON  OIL  FIELD 

! 


32!  FORT  SULPHUR  MARINI  TCWINC/  29  J 

!  INC.  2  ! 

!  2  ! 

152PCAT  TOWING  CORP.  23  2TCWING 

!  2  I 

2  2  ! 

CtJFCRTLANO  HA»ECR  FUEL  CO./  INC.  2  2  2  PETRCLEU*  PRODUCTS 

1  !  2 

22 JFflR  T  SI  DC  WHARF  R  DOCKAJC  CO./  29  !  WORKERS/  DIVERS/  PIPE  AND  WOOD 

! ISC.  2  2 

!  2  2 

CUPCRTS'OUTH  NAVIGATION  DIVISION  12  JTCWING 


302PCTLATCH  CORPORATION 
2 

1 StPCwFLL  9RCTHIAS/  INC. 

1 

2 
1 

32IPCWER  WELL  SVC./  INC. 

2 

1 
1 

362PCWEAS/  ALBERT  H. 

2 

322PP5  INDUSTRIES 
f 
! 

21!P*G  INDUSTPICS/  INC. 

! 

! 

2 

41'FRATT/  CHUCK 

I 

21!PPESICENI  ASSOCIATES 

j 

2C1PUCE  INLAND  TERMINAL  CO. 


2I2PPICE/  SIfVf 

i 

22i  PF  INCH  TRANSIT  COMPANY 
! 

C1IPF0CK  PAR  INC  CC. 

C 7 5  F AOS A| S$  MARINE/  LTD. 


I  Of  MCA  AN  TOWING  Of  *AIN*  1  ! 

!  2  2 

1  2  I 

!  I  I 

30! PCTL AT CH  CORPORATION  !3  (LOGS 

2  l  ! 

1  StPCwfLL  9ACTHIRS/  INC.  23  ITCWING/  CONCRETE  PRODUCT*/  *9U!PH*NT/  AND 

1  2  2  ACCftCGA IE/  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 

J  2  'MATERIALS  — PILE  DRIVERS*  C*AN£S/  ETC. 

1  2  2 

32IPCWER  WELL  SVC..  INC.  29  I 

2  1  1 

i  2  I 

!  !  2 

36IPCWFAS/  ALBERT  H.  JJ  !»iH|*  GRAVEL/  AND  0RF3C*  SPOILS/  ETC. 

1  2  1 

!2!PP;  INDUSTRIES  23  ILIOUID  CHLC»INf  SAS/  LIQUID  CAUSTIC  SODA/ 

2  J  iriMYLENE  OICMLCRIDF/  {  CHLORINATED  SOLVENTS 

!  !  I 

21'PAG  INDUSTPICS/  INC.  23  ILIOUID  CHLORINE/  LIJUIO  CAUSTIC  SODA 

!  2  I 

!  !  2 

!  !  i 

41’PPATf/  CHUCK  29  ! 

1  2  2 

21!PPSSICfNI  ASSOCIATES  29  !PA$SsNC£t$ 

•  !  I 

2C!Pf:C£  INLAND  TERMINAL  CC.  J9  {UNLOADING  Of  LIMfSTON*/  Ll*i/  COAL/  CORN/ 

!  2  !TXP.)fRS;  LOADING  COAL 

!  2  I 

21!?FXC£/  SIfVf  ! 2  i TOWING 

2  !  I 

322  PF  INGLE  TRANSIT  COMPANY  12  .'COAL/  CRC/  STON*/  SAND/  GRAVEL/  ANO  MON  C*: 

2  !  2 

C11PF0CK  PAR  INC  CC.  23  ! 

!  !  ! 

C7! F  ROfiRf  S$  MARINE/  LTD.  23  ( TOWING 

!  2  ! 

32! PROGRESSIVE  i APGE  LINES/  INC.  !2  {PETROLEUM  PRODUCTS 


{ATLANTIC  COAST  ON  INT* ACOASTAL  WATERWAY  AND  GULF 

{COAST 

1 

{WATERS  OF  CASCO  BAY 
! 

•LAKE  CNTAUO-40  MILfS  EAST  ANO  WEST  Of  ROCHESTER/ 

!  NY 
i 

•ATLANTIC  COAST  — ATLANTIC  INTRACCASTAL  WATERWAY/ 
t  Kf  NNEPEC  AND  PI  SC  A  TA4UA  MVfU/  SHEEPSCOTT  RIVER— 
IWISCASSETT/  ME/  PORTLAND  AND  BATH/  ME/  AND 
{PORTSMOUTH/  NH  HARBOR 
I 

{WHITE  RIVER 

JNEN  YORK/  NY  TO  BROWNSVIUE/  T  X—  GULF  INTRACOASTAL 
{WATERWAY/  JACKSONVILLE/  FL  TC  KEY  WEST/  AND 
{CONNECTING  INLAND  WATERWAYS 
I 

{UNLIMITED  SERVICE  — INTERCONTINENTAL  SHELF  (GULF  OF 
{MEXICO)  PRIMARILY  ANO  OCCASSIONALLY  LAKES/  RIVERS/ 
{ANO  HAR90PS 


IPUGFT  SOUND  AND  TRIBUTARY  WATERS 
! 

IGULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI/  OHIO/ 
{MISSOURI/  ILLINOIS/  (  ARKANSAS  RIVERS 
! 

IGULF  INTRACOASTAL  UATf  AWAY  AND  ALLEGHENY/ 
!C*LCA31EU/  ILLINOIS/  MISSISSIPPI/  OHIO/  ARKANSAS/ 
{AND  MISSOURI  RIVERS 


{MISSISSIPPI  RIVERS  ST.  ICU IS—  JUN E-OCTOBER 
! 

{MILE  MARKER  189  OHIO  RIVER 


{ALLEGHENY/  OHIO/  AND  MONCNG AhEL A  RIVERS 
I 

I  GREAT  LAKES  AND  ST.  LAWRENCE  WATERWAYS 


{COAST  OF  MAINE 


{IDLE 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACQASIIL  WATERWAYS 


Cl  2 PPOV IDE NC E  Slf  Ams»CAT  CO. 


41IPUUIC  SERVICE  MARINE/  INC. 
! 


C J!Pf ClfP  XIED  S  CHI  A *C“Nf U  CC.  !3  JSC*AP  STEEL 

2  !  ! 

!  2  t 

Cl  2 PPOV IDFNC E  S1FAM5»CAT  CO.  22  JT OWING-COCKING  AND  UNOOCXtNC- 

!  2  2 

•  2  ! 

41!?t*UC  SERVICE  MARINE/  INC.  !2  !9ULK  PETPOIEUM 

!  !  ! 

!  !  1 

CJIPUEPTC  »XCO  MARINE  MAN  ASEMFN 1 /  22  UONTAIScRS/  VEHICLES 


! BRONX/  EAST  ANO  HUDSON  RIVERS/  LONS  ISLAND  SOUND/ 
!J*RSEY  CITY/  RORT  NEWARK  t  PORT  ELIIA0ETH 


•NARPAGANSET T  0 AY  AND  TPteUTAPXES;  AND  MOUNT  HOPE 
!P*Y 


{ HAR0CP  AND  COASTwISE-SOUTHERN  C AL I  FORM  I A-SAH 
!  FRANC  I  SCO  TO  SAN  OIEGO 


2  EAST  AND  GULF  COASTS-SAN  JUAN 


C32FUERTC  RICO  PORTS  AUT  HOP  IT  t 


12  !PA*SFN«£PS  AND  F* t IG^I 


2VIE0UES/  CULE9RA  ISLANDS/  ANO  SAN  JUAN  AND  FAJAROO 
{HARBORS 


3ft!PUGET  SOUND  FREIGHT  LINES 


!  1  'WOOD  PULP/  PAPER  PRODUCTS/  AND  LU^C? 


!  PUGET  SOUND  t  TUPlITARY  b  AT  F0 9  2  MAUiff.  WC$T 
2  COAST 


362PLGET  SOUND  TUG  t  ?R»CC  CC. 


!2  (GENERAL  FRFIGhT  AND  TOW  IF  G 


J22CUALITY  PIPE  LINE  CONTRACTORS/  !3  (SUPPLIES/  TOOLS  AND  MACHINERY  *0* 

! I NC.  !  2  CONSTRUCTION  OF  WATER/  GAS/  K  OIL  PIPELINES 


33! CVANTUM  CHEMICAL  CORP. 

JUS  I  DIVISION 
! 

1 

?1!CUAR  1C  MINING  CO. 

2 

1 

ISfCUCEK  CITY  *IV£P0CATS 

2 

IftfCUlGG  !*OS.-MCOON*LO/  INC. 
I 


2  2 

29  (RESIDUAL  OIL 

!  ! 

2  ! 

!  ! 

n  I TCWINC  AND  COAL 

!  1 

2  i 

12  {PASSENGEPS 


2PUGET  SOUND/  ALASKA/  HAWAII/  AND  WORLDWIDE 

1 

2  IK  AND  OUT  Of  AMELIA/  LA  LOCATED  OH  BAYOU  0ECUF 
{WATEPWAY/  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  Of  LOUISIANA 
! AND  TEXAS/  OTHER  LAKES  AND  WATERWAYS* -INLAND 

! WATERWAYS  OF  TEXAS  AND  LOUISIANA 
! 

SLOWER  MISSISSIPPI  UVCR  AND  GULF  INTRACOASTAL 
{WATERWAY  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS/  NECHCS  RIVER  IN 
! OEAUMCNT  AND  PORT  ARTHUR /  HOUSTON  SHIP  CHANNEL 
5 

IOHIO  RIVER  — CLAP  I NGTCN/PCbH AT  AN  POINT/OILLES 
{BOTTOM/  OHIO  EDISON 
1 

!OHIO  R  I VEP- CINCINNATI/  OM 
1 

1  GRAYS  HARBOR  AND  TRI9UT AR IES  —  CH£H ALI S  RIVER  ANO 
! HCQUI AM  RIVER 


t  service  I 

!  1.  REGULATED  BY  ! 

I  INTERSTATE  COP-  !  PRINCIPAL  C0"PC3!TIES  CA*RtCD 
OPERATOR  PAPE  J  PEACE  COMMISSION  J 
!  2.  EXEMPT  fCP  HUE  ! 

!  2.  PRIVATE  l 

!  9.  UNKNOWN  i 


POINTS  OP  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
3f TVIEN  WHICH  CP  CN  WHICH  OPEPATED 


?8!U1NCY  SCT8EAN  CO.  (2  (SOYBEAN 

!  !  J 

I  1  i 

(  1  ! 

32!*  t  C  9ARGE  RENTALS  !2  tOILFIEL 

!  i  ! 

28!*  I  *  MARINE#  INC.  !?  !  Cl  A  IN 

!  !  ! 

35! R  t  R  SERVICES#  INC.  12  ! SPAIN  P 

(  !  ! 

C7IP  4  S  HARPOR  TOURS#  INC.  12  !PASSEN( 

!  !  1 

!  !  ! 

!  !  ! 

1311  4  W  RAPINE#  INC.  12  (SPAIN# 

1  1  i 

!  !  ! 

3211  e  Z  CCRP.  19  (SAND#  < 

!  !  ! 

!  !  ! 

38! *  K  CONSTRUCTION#  INC.  !3  !  CONSUL 

!  !  1HATMIA 

!  !  ! 

33! RAPS  PARINE  CICSEL  !2  (CHART!* 

!  (  ! 

32! RAC  BARGE  RENTALS  12  (PIPE#  1 

!  !  (EQUIP*! 

t  !  ! 

!  !  i 

161RADCLIFF  NARINE  4  FUEL  CO.#  (2  l*USHlN( 

!  I N  c  •  !  ! 

!  !  ! 

32! RA  £  TOWtNG  ! 2  ITCWING 

!  (  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

32!  *  AS  BOAT  CONTRACTORS#  INC.  !2  UASSEM 

t  !  ! 

141  RAINES#  CHARLES  |9  ! 

!  !  ! 

C9! RAKCWSKt#  CHESTER  (3  ! 

!  !  ( 

76! RASMUSSEN  NARINE  CORF.  !9  iUCOO  P] 

1  !  ! 

1 1 !R Eflf L  RAPINE  SERVICE  !2  1T0WIN5- 

!  !  I 

!  I  ! 

!  !  ! 

39JRID  4  WHITE  FLEET  !3  UASSEM 

!  !  ! 

18! RED  BIRD  ENTERPRISES#  INC.  !9  ! 

!  !  ! 

T8! RED  CIRCLE  TRANSPORT  CO.  !2  !SIN£*Al 

!  !  ! 

!  !  I 

171RFED  CRUSHED  STONE  CCRPANY#  12  ICNARTEI 

1INC.  !  ! 

!  I  ! 

32! RESINA  TOWINS#  INC.  !2  (TCWINC 

!  !  I 

C 3 1 l|  INAUER  TRANSPORTATION  CO.#  !2  1PETROLI 

(INC.  !  ! 

!  !  ! 

43MEISS  RAPINE  TRANSPORT#  INC.  !2  !  DIESEL 

!  !  ! 

23! AENARD#  ACE  !2  (OASSENi 

1  !  ! 

!  !  ! 

701RCSERVE  TRANSPORTATION  CO.  !2  (SAND  Ai 

!  !  ! 

1 5 (RESOLVE  OCEAN  TOWINS#  INC.  !9  (TOWINS 

!  !  ! 

36IRE VILLA  TUC  CO.  !9  ! BARGE 

!  !  ! 

41 ! RHINE#  MOLLIS  12  (PASSCNi 

!  !  ! 

!  !  ! 

32! RHO  TOWING  !9  (SULK  S 

!  (  (CERENT 

!  !  I 

1 5!R ICHAPDS#  FRANK  (  RARCELLA  J •  |9  (TOWING 

!  !  ! 

33! RICHARDSON#  LOTD  W.#  (2  HCwINC 

ICCNSUUCTION  CO.  I  IE9UIPM 

!  !  ! 

37!  RIEDEL  ENVUCNRENTAL  )9  IDRILLH 

ITFCHNOLOSICS  !  ! 

!  !  ! 

37! R ICDCL  INT'L#  INC.  12  ! U AVEL 

!  1  ! AND  DP 

!  !  ! 

38! A  IT CHT f  TRANSPORTATION  CO.#  (2  ! SAND  A 

UNC.  *  f 

!  !  ! 

C 7 1  RIVER  ASSOCIATES  (2  (TOW INS, 

!  !  ! 

!  !  ! 

29IRIVCR  BARGE  SYSTEPS#  INC.  !2  (BULK  S 

!  1  (ETC. 

!  !  ! 

!  !  ! 

C3!*IVC*  BOAT  CRUISES  !2  1PASSEH 

1  !  ! 

29! RIVER  CARRIERS  (9  ! 

!  !  ! 

29UXVCR  CERENT  CO.  !3  !DRY  BU 

'I  !  I 

14!  RIVER  CUT  INDUSTRIES  !3  (SAND  A 

(  !  ! 


I  t 

! 3  {SOYBEAN  OIL 

!  J 
!  I 
1  ! 

!  2  !  OILFIELD  EQUIPMENT 

!?  (GRAIN 
!  ! 

12  (GRAIN  PRODUCTS 
!  ! 

(2  ! PASSENGERS 
!  1 
!  ! 

!  ! 

!2  (SPAIN#  COAL#  CHEMICALS#  4NO  »OCK 
1  i 
!  ! 

1 9  ISAND#  GRAVEL#  FERTILIZER#  AND  CRAIN 
!  ! 

! 3  ! CONSTRUCTION  fQUIPPEMT#  CONSTRUCTION 
!  ! RAT f RIALS  AND  SUPPLIES 

!  ! 

! 2  (CHARTERS  TO  OTHERS 
(  ! 

(2  (PIPE#  STEEL#  PUD#  AND  VARIOUS  OILFIELD 
!  (EQUIPMENT 
1  1 
I  i 

(2  (RUSHING  (ROCK) 

!  ! 

!  ! 

! 2  (TOWING 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

1 2  UASSEKCCRS 
!  1 
19  ! 

!  ! 

!3  ! 

!  ! 

!9  !WCOO  PILING#  ROCK  AND  SHPVfL 
!  ! 

! 2  ! TOWING#  SALVAGE#  AND  FISHING 
!  ! 

I  ! 

!  ! 

! 3  !PASS!NG£*S#  WATER  TAYIS 
!  ! 

!  9  ! 

!  ! 

!  2  (GENERAL  COPPODITICS 
!  ! 

!  ! 

! 2  1CNARTERS  TO  OTHERS  AND  ROCK 
!  ! 

I  ! 

!  2  I  TOW  INC 
!  I 

!2  iPITROLCUP  PRODUCTS 
!  ! 

!  ! 

! 2  (DIESEL  FUEL#  14  FUEL  OIL 
!  ! 

! 2  (PASSENGERS 
(  ! 

!  ! 

12  ISAND  AND  GRAVEL 
(  ( 

!9  (TOWINS 

! 9  ! BARGE  TOWINS#  VESSEL  ASSIST#  PASSENGERS 
!  ! 

12  (PASSENGERS 
!  ! 

!9  I  BULK  SAND#  GRAVEL#  SHELLS#  LUE3TCNE# 

(  I  CERENT#  DREDGING  EQU!?*6NT#  AND  FUEL 


•.MISSISSIPPI  * IVER-QU INCY#  IL-NEW  ORLEANS#  LA? 
(TENNESSEE  RIVE R-GUINCY#  IL-CNATTANOOS A#  IN?  AND 
t  ILLINOIS  RIVER-QUINCY#  TL-PERU#  IL 
! 

(LAKE*  t  RIVERS  IN  THE  VICINITY  OF  MORGAN  CITY#  LA 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  FRO"  LOCK  18  TO  LOCK  17 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  ITS  TRIBUTARIES 
! 

(PHILADELPHIA#  PA  — DELAWARE  RIVER  BETWEEN  TRENTON# 
|N3  AND  WILMINGTON#  OC  NOT  MORE  THAN  1  MILE  FROM 
(SHORE 

(OHIO#  ILLINOIS#  TENNESSEE  AND  UPPER  A  NO  LOWER 
(PISSZSSIPP1  RIVERS 
! 

lWATERVAYS  Of  MISSISSIPPI  UVIR  SYSTEP#  UPPER  < 
SLOWER 

j 

(SOUTHEAST  ALASKA 


(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACCASTAl  WATERWAYS 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS#  LAKES#  BATS#  AND  SOUNDS  OF 
(SOUTHrRN  LOUISIANA 
! 

(BETWEEN  FLORIDA  AND  ILLINOIS 
! 

! 

ICETWEEN  CAIRO  AND  ST.  LOUIS-UPPE*  MISSISSIPPI 
!*JVE«;  BETWEEN  ST.  LOUIS  ANO  C HI C AGO- ILL IMOI S 
(RIVE* 

I 

(GULF  OF  MEXICO 
I 
I 
! 

(IDLE 

! 

•PUGET  SOUND#  WA 
! 

(INLAND  WATERWAYS  IN  THE  CHESAPEAKE  SAY  AREA# 
(INLAND  WATERWAYS  AND  UP  TO  ICO  HUES  OFFSHO*€-- 
! AYL ANT IC  COAST 
! 

(SAN  FRANCISCO  dAT 
! 

! 

! 

ICCASIWISC" -BATON  PCUSC#  1*  TC  TAMPA#  FI  ANO 
111**4  HAUTE#  LA  TC  PUEATC  AICO 

(KENTUCKY  LOCK  TO  VARIOUS  POINTS  SOUTH 


(MISSISSIPPI— NEW  ORLEANS#  LA 
I 

(HUDSON  RIVER#  NEW  YORK  HARBOR#  LONG  ISLAND  SOUND# 
I  AND  COASTWISE— NORFOLK#  VA  TO  BANGOR#  ME 
! 

(•OPTS  OF  SUPERIOR  AND  DULUTH 

(STURGEON  EAT  CHANNEL#  LAKE  MICHIGAN  ANO  BAY  OF 
(GREEN  3 AY 
! 

(OHIO  R IVE P  SYSTEP 

I 

! FLOP  ID A  COAST  AND  CARIBBEAN 
I 

(SOUTHEAST  ALASKA#  DIXON  ENTRANCE  TO  CARE  SPENCER 

I 

•SAN  PEDRO#  CATALINA  ISLAND#  LONG  BEACH  ANO 
(COASTWISE  CALIFORNIA 


!9  (BULK  SAND#  GRAVEL#  SMELLS#  LUE3TCNC#  (INLAND#  CULF  INTERCOASTAL  WATERWAYS  OF 

(  (CEMENT/  DREDGING  EQUIPMENT#  AND  FUEL  (LOUISIANA#  AND  MISSISSIPPI  RIVE* 

!  I  ( 

!  9  (TOWING  (INUACOAStAL  WATERS 

!  !  ! 

(2  !  TC*  INC  /  PCTRXEU"  PRODUCTS#  AND  CONSTRUCT  ICNlCORPUS  CHRIST!  AND  ARANSAS  PASS#  TX  TO  INTRA- 
I  (EQUIPMENT  AND  "ATEPULS  (COASTAL  WATERWAY  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 

!  (  ! 

)9  (DRILLING  MUD  (LONG  "EACH#  CA  (IDLE) 

!  !  ! 

(  !  ! 

12  J  GRAVEL#  LUMBER#  STEEL#  CONSTRUCTION  MATERIAL (PACIFIC  COASTAL  AND  INLAND  WATEPS 
)  (AND  0RI06E  SPOILS  f 

!  !  ! 

(2  1SANO  ANO  GRAVEL  (STIKINE  RIVER#  AX 

i  l  ! 

!  !  ! 

( 2  (TOWING#  LUBE  OIL#  ClESEk  FUCL#  WATER  ‘DELAWARE  RIVE*#  DELAWARE  PAY#  CHESAPEAKE  BAY# 

!  I  (CRD  CANAL 

!  I  ! 

! 2  (BULK  GRAIN#  COAL#  ORES#  CCK«#  FERTILIZERS#  (MISSOURI#  MISSISSIPPI#  OMtO#  ILLINOIS#  AND 
!  (ETC.  {TENNESSEE  RIVERS#  AND  CULF  INTERCC AST AL 


•DELAWARE  RIVER#  DELAWARE  PAY#  CHESAPEAKE  BAY#  AND 
(CKO  CANAL 


!  !  I 

!  !  ! 

CJMIVC*  BOAT  CRUISES  (2  (PASSENGERS 

1  !  ! 

29! RIVER  CARRIERS  19  ! 

!  !  ! 

291RXVER  CEMENT  CO.  !J  !DRY  BULK  CEMENT 

*  I  !  ! 

16!  RIVER  CUT  INDUSTRIES  (3  ISAND  AND  GRAVEL 

I  !  ! 

32! RIVER  CITY  MARINE  SERVICE#  INC.!2  (CAUSTIC  SODA#  LJ1E  OIL#  AND  WASTE  WATER 
!  !  ! 

!  !  ! 

2011 IVER  CITY  TCURS  !9  (PASSENGERS 


•TENNESSEE  RIVERS#  AND  CULF  INTSRCCASIAL 

•WATERWAY 

i 

'(HUDSON  t  MOHAWK  RIVERS?  NEW  YORK  STATE  CANALS 

! 

HOLE 

I 

lPISSlSSIPPJ  RIVER 

! 

(BLACK  WARRIOR  AND  TOM8IG8EE  RIVER  SYSTEM 
! 

! MISSISSIPPI  «IVE*  ANO  GULF  INTRACCASTAL  WATERWAY 
!OK  LOUISIANA  AND  TEXAS 
( 

(OHIO  t  LITTLE  KANAwHA  RIVERS 


TABLE  3  “  DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


915 


!  SERVICE  1 

!  1.  regulated  br  i 

!  INTERSTATE  CO  A-  !  PAINCIPAL  OMMCDITICS  CAARIEO 
OPERATOR  NAME  I  PEACE  COMMSSION  ! 

!  2.  «Xe"PT  FO*  HIRE  I 

!  3.  PRIVATE  I 

!  9.  UNKNOWN  I 


POINTS  01  LOCALITIES  AND  WATERWAYS,1 
BETWEEN  WHICH  OA  ON  WHICH  OPERATED 


321RXVE*  CITY  TCWING  SERVICES/  52  ICH«HH 

!UC.  !  I  AND  LUfC  OIL 

I  !  1 

I  t  1 

!  !  I 

23 ! RIVER  ENTERTAINMENT/  INC.  12  1 PASSENGERS 

!  1  ! 

211  RIVER  CCUIPHlhl  COMPANY  12  1TCWIN 

1  1  1 

2S1MVCA  EXCURSIONS/  INC.  11  ! *AS  »« 

1  1  1 

1  1  1 

18! RIVER  FLEETS/  INC.  13  M2  01 

!  OIV.  Of  PIOLAND  ENTERPRISES  1  I 

1  1  1 

32! RIVER  PARISHES  CO./  INC.  12  (SHIP 

1  1  1 

32IMVEA  PRODUCTS/  INC.  19  I 

I  !  1 

211R1VC*  SALVAGE  COMPANY/  INC.  12  1T0WIN 
1  !  ! 

THRIVE*  TRANSPORT  SERVICES  CO.  13  (HA*30 

1  !  1 

291RIVEA  TRANS»C*TATTON  ISS0CI*TES!2  I  COAL 


! 2  !CH<N!CALS/0*Y  CLEANING  FLUID/  CAUSTIC  SOD*.  IdAfeUPO'E/  PARYLANO  HARBOR /  PISSISSIPPX  RIVE  A/ 


12  ITCWINC;  CONSTALCTICN  CCUIPPENT  AND  HATEAtALSlA* KANSAS  >IVEA 

1  1  ! 

11  1PASHNGFPS  (MISSISSIPPI. 

1  1  i HtNHESOTA  RIVEA 

1  1  ! 

13  1*2  DIESEL  ! LOWER  OHIO  AIVE 

1  I  1AIVEA 

I  1  1 

12  I SHIP  ASSISTING  J PORT  OF  9UNNSID 

1  1  1 

19  1  I  GULF  COAST 

!  1  ! 

12  MOWING  1 ALLFGHENY/  PCNO 

I  1  1 

13  1HAR30R  SERVICE  1GLASSPCAT  AREA 

1  1  1 


!U»PE*  MISSISSIPPI  RIVEA/  ILLINOIS  RIVER/ 

I INTf *C OAST AL“ EAST  AND  WEST  TENNESSEE  RIVER  AND 
ICHIO  RIVER 
I 

{INSIDE  CHICAGO  ME AKVALL 
I 


(MISSISSIPPI.  :»lcNA  RIVFR/  ST.  CROIX/  and 
i MINNESOTA  RIVERS 
1 

! LOWER  OHIO  RIVER/  LOWER  AND  UPPER  MISSISSIPPI 

IRIVER 

I 

! PORT  OF  BURNSIDE  AND  SOUTH  LOUISIANA  PORT  AREA 


221  RIVER  WARRIOR/  INC. 
1 
1 


??1  RIVER°CAT  HISS  LACROSSE/  INC.  !9  1 


1  1 

!  ! 

!9  1TCWINS 
I  1 
1  1 


(ALLFGHENY/  PCNONG AHCIA /  AND  OHIO  RIVERS 
1 

1GLASSPCRT  AREA 

1 

1URPCR  MISSISSIPPI 


271f IVERPOATS  AREA  ICA/  INC. 
1 
1 

171RIVERPCATS/  INC. 

1 

281AIVEADOCKS,  INC. 

1 


1  1 

1)  I® AS  SENC  EPS 
2  1 
1  1 

13  1  PASSENGERS 

I  1 

13  (SAND  AND  GRAVEL 

1  1 


391SIVCRSXDE  BAJGl  CCPPASY/  INC.  12  1P0LASS<S  AND  FIS"  SOLUTLES 


22! RIVCRVIfW  CRUISE  LINES 
1 

271RIVERWAY  CO. 

1 

1 

1 

291AIVIRWAY  MARCO R  SERVICE 
1ST.  LOUIS/  INC. 

! 

32! RI¥IE*A  PAR  INC/  INC. 

I 

221HC  MARINE/  LTD. 

! 

! 

271AC0C  AS  DREDGE/  INC. 

! 

! 


A2IRCJEATM  HAWAII  CRUISES/  INC.  19  ("ASSFNEtPS 


!  1  1 

12  (TOWING/*  AND  PASSENGERS  HAKE  CNTAAIO  AND 

!  1  ! 

12  1GRAIN/  COAL/  SALT#  FERTILIZE*/  ORES/  30YBE AN! INLAND  WATERWAYS 
!  ! OIL/  MCL ASSES/  Nt t*OGEN  SOLUTION/  AND  1 

1  1  *E T ROLFU"  RROOUCTS  ! 

I  !  1 

1 2  tHARJOR  TOWING  1ST.  LOUIS  HANPOR  AREA 

!  1  1 

!  !  ! 

! 2  (OIL  FIELD  SUPPLIES  I  GULF  OF  MEXICO  V! 

1  I  1 

!1  |P£*SONNEL  TO  OFFSHORE  WELLS  t  RIGS/  AND  1WEST  CAMERON  8/  W 
1  ! EQUIPMENT  I 

1  1  ! 

! 3  ! TCWING  AND  CONSTRUCTION  F5U lPMr NT  AND  (MISSISSIPPI  RIVER 

I  1  MAT  E* I At  | 

!  I  1 


(TENN  TOM-TOHEIGNCE  W/W/  MISSISSIPPI/  OHIO/  AND 
lMCBlLI  RIVEPS/  WARRIOR  AND  XNTRACOASTAL  WATERWAY 
! 

1 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER— "C  GRECO*/  !A  TO  FOUNTAIN  CITY/ 

lux 

1 

(TENNESSEE  RIVER 
I 

(ILLINOIS  RIVE* 

(MISSISSIPPI  RIVE*  SYSTEM 
1 

(lake  CNTAAIO  AND  GENESEE  RIVER 

! 


(GULF  OF  MEXICO  WITHIN  2CC  MILES  OF  LAND 
! 

(WEST  CAMERON  4/  WEST  CAMERON  25/  AND  PO*GAN  CITY 


(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


(D74/A  CAPT.  6EAVS  CRUISES  !  ! 

!  I  ( 

TCMCBf  ATS  RIVER  RIDES  OF  WEST  (9  (PASSENGERS 

!Vt*C!N2A/  INC.  !  ! 

!  (  ! 

?t!RCatAI$  RIVFR  RIDES/  INC.  (1  (PASSENGERS 

!  !  I 

!  !  I 

!  (  ! 

!  !  I 

22IAC3IN  TCWING  (9  ( 

!  I  ( 

17JRCCK  *LUFf/  INC.  12  (MISCELLANEOUS 

!  !  ( 

18! RCCKPCRT  fARfiOUP  SC*VtCE  (9  (TCWING 

!  I  ! 

221RCDF26UF/  tDPCND  J.  ECAT  CO.  (9  (PASSENGERS 

!  !  ! 

231RCEN  SALVAQP  CO.  (2  ! ICWXNG  ft  MARINE  CONSTRUCTION 

!  !  2 

2HRCGERS  A  CO.  (9  ( 

I  1  i 

41! ROGERS/  WAYNE  (9  (TOWING 

!  I  ! 

J7( «CGUE  PAIL  aC AT  SERVICE/  INC.  !2  (PASSENGERS/  HAIL/  ANO  FREIGHT 


32! RCMAKD A  SUE/  INC. 

I 

! 

32! RCMAR  MARINE/  INC. 


1KAILUA-K0NA  SAY  TC  KEAHUCLU  POINT  i  Kf ALAKEKUA  BAY 
INCT  OVER  1  MILE  FROM  SHORE/*  KEALAKEKUA  BAY 
! 

(SOUTH  CHARLESTON  AND  HUNTINGTON/  VVJ  OHIO  AND 
(GREAT  XANAVHA  RIVERS 
I 

(FROM  PILE  579.5  CN  MISSISSIPPI  RIVER  TO  LOCK  AND 
(DAM  A11-DCVN  TO  MILE  572  AND  BACK  TO  MILE  579.57 
(FROM  *ILE  579.5  CN  MISSISSIPPI  RIVE*  TO  MILE  833 
(ANO  EACr-EETW*EN  MILE  575.5  AND  MILE  *55.8 


(OHIO  RIVER  ANO  TRIBUTARIES 


tlNLAND  WATERS  ONLY 

( 

(GREAT  LAKE  PORTS 
! 

MOLE 

I 

(IDLE 

I 

(ROGUE  RIVER— WED0CR3URN  TC  AGNESS/  OR 
! 

(GULF  OF  MEXICO 
I 


(  (  ! 

(9  (OILFIELD  CCUIPPENT/  SUPPLIES/  WATER  ANO  (GULF  OF  MEXICO 

I  (DIESEL  I 

(  I  ( 

!  2  (OIL  FIELD  RELATED  CARGO:  ORILL  PIPE/  PUMPS/MULT  Of  MEXICO  IN  AND  AROUND  VENICE/  LA 
!  Ml*  TONGS/  CASING  TOOLS/  CHEMICALS  (DAT)/  t 

!  (VARIOUS  OBJECTS/  ETC.  ! 


32!  ACNCO  BARGE  I  C*£V£OAT  RENTALS  (2  (PAS  3*NG£R  S  AND  S***LL  SUPPLIES 


2 2 ! ROSE  D/  INC. 
! 


32! ROSE  LAUNCH  SERVICE 
1 

T6JRCSE  PARINE  TRANSPORTATION/ 

!  INC. 

! 

I 

ClffiOffM  OIL  SERVIC*/  INC. 

! 

371RCSS  ISLANO  SANO  AND  GRAVEL 
(COMPANY 
! 

23! ROUGE  STEEL  CO. 

! 

36IPCUL STONE /  L.  M. 

1 0/8/ A  POULSTCNE  ft  ASSOCIATES 


I  I 
I  I 

!2  {FARM  P*OUCTS  (GRAIN/  WHEAT/  •  An  SUGAR/ 
!  i  SALT/  ETC.) 

!  ! 

!  ( 

•9  ! PASSENGERS 

!  I 

! 2  (GRAIN/  COAL/  COKE/  AND  0*Y  FERTILIZER 
(  1 
!  ! 

(  f 

!3  (CYLINDER  AND  DIESEL  OIL 
!  ! 

13  ! TCWING/  SAND/  AND  CRAVfL 
t  ! 

I  ! 

! 3  (IRON  ORE/  LIMESTONE/  AND  COAL 
!  ! 

19  MOWING 
!  ( 


(LAKES/  RAYS/  SOUNDS  AND  OTHER  INLAND  WATERS  IN 
(SOUTH  LOUISIANA 
! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  CF  LOUISIANA  ft  TEXAS 
(AND  ITS  TRIBUTARIES/  MISSISSIRPI  RIVER  -  BETWEEN 
(BATON  ROUGE  t  NEW  ORLEANS/  ETC. 

(GNO-SUNSHINC 

I 

(MISSISSIPPI  AND  OHIO  RIVERS  AND  TRIBUTARIES— 
(ILLINOIS  WATERWAY— 6ULF  INTRACOASTAL  WATERWAY-EAST 
(AND  VEST 
i 

(GLOUCESTER  HARBOR 
i 

(PORTLAND  AND  ASTORIA/  OR— COLUMBIA  AND  WILLAMETTE 
(RIVERS  AND  OREGON  SLOUGH 
! 

!G*EAI  LAKES  PORTS 
! 

(SEATTLE/  VA-RUGET  SOUND 
1 


TAPLE  3  -  OE$C*lPT ION  Of  OPcRATICNS 


916 


OPE FATOP  AAAI 


t  SERVICE 

I  1.  REGULATED  bT 
!  INTERSTATE  COM- 
I  Pf ACC  COMMISSION 

I  2.  i*c*pt  for  hi»e 

!  3.  PRIVATE 
I  9.  UNKNOWN 


!  PRINCIPAL  co  conus  CAM  ICO  ! 


POINTS  OP  LOCALITIES  A  NO  WATERWAYS# 
J*TWCfN  WHICH  0*  CN  WHICH  OPERATED 


l 

321  POUSSE  TOWING  CORP. 

! 

I 

32UCYAL  STREET  T CW2 AO#  INC. 

I 

I 

22!H'GARE*S  SIGHTSEEING  CRUISES  I 
UCAPY  SEAVICC 
! 

isirusak#  facet 
1 
! 

2  St  RUSAK#  PGUP 
l 
1 

41{R'JSH#  TOP 

I 

29! PUSHING  MARINE  COPP. 

I 

2  2! RUSHO#  LEON  P. 

1 

! 

3  2! PUSS  ELL  CILFIELO  SERVICES#  INC 

! 

37! AUSSELL  TOWBOAT  ANO  PCORAGS  CC. 

! 

32! RUSSO#  JAW  IN  SCAT  CC.#  INC. 

! 

22! AUTHEPfOAO'S  CPU1SE  LINE#  INC. 

! 

23IAYBA  RAPINE  CCNSTAUCTION  CO. 

! 

! 

32! AYOEA  TOWING  SEAVICC#  INC. 

! 

39!  S  t  P  CO..-  INC. 

I 

31 IS  L  H  BARGE  CO. 

! 

3a! S.  t  S.  CCNT  A  ACTING#  Pit. 

! 

! 

3 1 ! S.  C.  f.  TRANSPORTATION#  INC. 

! 

C9!S.  C.  K.  CHEMICALS  CO. 

I 

32! S.  CENTRAL  TCWING 

! 

33!S ABlhf  RAPINE  CC. 

! 

! 

! 

TJISAOINP  PASS  1C  I  PLANT#  INC. 

! 

331SAEINE  TCWING  t  T PAN SPOPTA f ION 
! CC.#  INC. 

! 

33ISA3INE  TCWING  t  I  PA NSPO»T A T ION 
ICC.#  INC. 

I 

33! SA91NE  YACHT  EASIN 

I 

21ISACC  COMPANY 

! 

AOfSACPAPENIC  TtCaOAT  CC'PANT 

! 

11ISA0LEA  PATEAIALS  CO«P. 

! 

C9ISADCWSKI  TOWING  CO.#  INC. 

I 

! 

39! SAFE  HARBOR 

! TUG  h  TCW  DIVISION 

1 

32! SAINT  ANTHONY  TOWING  CO.#  INC. 

! 

! 

361SALP0N  BAY  «AJ»Gf  LINE#  INC. 

J 

36*!SALP0N  SAY  SAND  A  GAAVEL  CC.# 
•INC. 

! 

36! SAMOAN  PAR  IT  I Nl  LTD. 

I 

?2l SAMSEL  SERVICES  COMPANY 
! 

! 

3 A! S ARSON  TUG  A  PA»Gf  CC.#  INC. 

1 

331  SAN  JACINTO  TOWING#  INC. 

! 

f 

36 ! SAN  JUAN  FERRY  A  CADGE 

! 

! 

aiisan  pedao  raatne 
i 
! 

! 

! 

41 ! S AN  PEDAO  OFFS NOA F  MAMNG 

! 

1 


32! SANPCPN  4  O’NEIL  TOWING 
! 

Cl! SANCHEZ  MARINE  SEAVICES 
I 

32! SAND  CASTLE#  INC. 

! 

391  SANDERS  T0W1CAT  SERVICE 
I 


!  ! 

•2  {PUSHING  CARGO  EA««ES— OIL  FULD  FCUIPHFNI 
!  ! AND  SUPPLY 

i  ! 

! 2  ITCHING 
i  ! 

!  ! 

1 2  ! PASSENGERS 
!  ! 

!  ! 

!9  ! TCWING 
1  ! 
i  ! 

19  IVESSEL  ASSISTING 
!  1 
!  1 

! 9  I  *A  S  If  NGERS 
!  ! 

!  2  itCAL  t  G»AIN 

l  ! 

!2  !MSCrLLANlCUS  MfICHT 
!  ! 
f  ! 

.59  ) 

1  ! 

,  ! 9  (CHARTS**  TO  OTHERS 

(  ! 

!  2  !  TCWING 
!  ! 

!9  Jpas JfNCCA$ 

!  ! 

!2  ISTCEL  AND  ML!*##  STCNE  »1F  *AP#  DPCDGE 
!  !  *A  T  £PI AL 

!  ! 

12  (TOWING 

!  t 

!9  • 

!  ! 

! 9  !D«Y  GRAIN  CARGOES 
!  ! 

12  I06NEAAL  C A*GO#  CONSTRUCTION  EQUIPMENT  AND 
l  IPATCRIALS 
!  ! 

!  2  !D AY  BULK-GRAIN  AND  COAL 
!  ! 

! 3  ! *C ID 

!  ! 

! 2  ICHARTEPS  TC  OTHERS 
!  ! 

!  ! 


! INLAND  l  COASTAL  WATERS  CF  LOUISIANA 
1 

i 

{MISSISSIPPI  P  I VF  *  AND  tNt • ACC AST  AL  WAT ?PW AY-T f XAS 
!AND  LOUISIANA 
! 

!G*E#T  LAKFS-LAKE  ERIE 

I 

! 

{GREAT  LAKES  ANO  INLAND  WATERWAYS  CF  THE  UNITED 

(STATES 

l 

!GRcAT  LAKES  — PRINCIPALLY  LAKES  HURON#  ST.  CLAIR# 

! AND  ERIE  INCLUDING  CONNECTING  WATERWAYS 

! 

IVFNTURA  HARBOR#  CA 

(MISSISSIPPI  FIVER  AND  TRIBUTARIES 

; 

•ST.  LAWRENCE  P TVER— CL AYTCN  TO  GAINDSICNC  ISLAND# 
!NY;  TIPPETS  PT.  TC  ST.  REGIS#  NY  AND  LAKE  ONTARIO 
! 

! SOUTHEAST  LOUISIANA  INLAND  WATERS 

t 

! WILLAMETTE#  COLUMBIA  AND  SNAKE  RIVERS 

1 

•AREA-INIEPCOASTAL  CANAL  HOU»A 

2 

jc* AND  RIVER#  OHIO-L AKE  EPIC 
( 

1GPEAT  LAKES 
! 

! 

{LOUISIANA  INLAND  WATERWAY 

! 

HOLE 

! 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRISUTARICS 
! 

! PUGET  SOUND#  WEST  COAST  0.  $.#  ALASKA  AND  SOUTH 
! PAC If  IF 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRUUTAPICS 
! 

! SALT IHO*E  HARBORS  AND  RIVERS 
! 

(GULP  INTRACOASTAL  WATERWAY  CP  LOUISIANA  AND  TEXAS# 
!  ETC. 

1 


1 9  iDItSEL/VATCR#  DRY  CAPGC#  CIL  FlELO  SUPPLIES# 'GULF  OF  HCXICC-WltHlN  IOC  HUES  CF  LAND#  GULF  CP 


!  ! AND  PE»SCNNEL 

!  ! 

!  ! 

!9  ! 

!  ! 

! 2  (PETROLEUM  PRODUCTS  ANO  CHEMICALS 

I  ! 

!  ! 

!2  !PE!AOL«UN  PROOUCIS 

I  ! 

!  ! 

!9  ! TCw  INC 
!  ! 

19  | 

(  ! 

•2  {TCWING 
!  ! 

!  2  ITCHING#  SAND#  AND  GRAVEL 
!  ! 

!2  (TOWING 
!  ! 

!  1 

!  2  (TOWING;  VAU® 

!  I 

!  ! 

12  (TOWING 

!  i 

!2  JCCMcNI  AND  HCLASStS 

!  ! 

12  ISAND  AND  G*  AVEL 
(  ! 

!  ! 

!9  (TCWING 

j  1 

•2  1  NAP INE  SUPPLIES#  POLLUTION  CLEAN  UP#  SF WAGE  {CUYAHOGA  MVCP  TO  CLEVELAND#  OH  AREA  ANO  LAKE  EPIC 


lMEXICC-20  NILfS  P A OM  SAFE  HARBOR#  INLAND  WATCA- 
! WA YS-SA3INE  PASS  AREA 
! 

! 

! 

! ATLANT IC#  GULF#  AND  PACIFIC  COASTS;  PUERTO  RICO  TC 
tU.  S.  GULF  AND  EAST  COASTS 
! 

!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

! 

» 

isA3INE  LAKE  AND  SALINE  RIVER  IN  ORANGE#  TX 
1 

i 

I 

I  SACRAMENT  C  TURNING  PASIN 

! 

! HAMPTON  ACIDS  AND  TRIBUTARIES 

! 

! SALT (MORE  HARBOR#  CHESAPEAKE  AND  OEL! WARE  SAYS# 

I  AND  TRIBUTARIES 
! 

•SAN  PRANCISCC  BAY  AND  TRIBUTARIES 


IHCUSTCN  SHIP  CHANNEL;  ICW  FRCH  TEXAS  CITY  TO 
iSCADFIf T 


! SAN  FPANCISCC  BAY  ANO  SEATTLE#  WASHINGTON 


! 

•STEILACOO"  TC  SEATTLE  <LV$C> 

1 

1 

IsACPAMeNTC  RIV*R “CACCKETT#  CA 


!  f  RON  TOLEDO#  CH  TC  ERIE#  FA#  CLEVELAND#  OH  3ASC 

1 

'{SOUTHEAST  AND  WESTERN  ALASKA  ANO  PUGET  SOUND 

! 

IGULf  INTRACOASTAL  WATERWAY  CP  LOUISIANA  AND  TEXAS 
•AND  CONNECTED  WATERWAYS  INCLUDING  MISSISSIPPI  AND 

I  H 161X1 

! 

•SAN  JUAN  ISLANDS 


! AND  PUSeiSH  REPOVAL 

!  I 

12  ! TOWING#  LOGS#  AND  GENERAL  FREIGHT 

!  ! 

•2  JTCWING 

!  ! 

1  1 

i  i 

!3  !MEAVY  EQUIPMENT#  EUllPlNG  MTf»lAL$#  AND 
!  (FUEL  • 

!  !  ! 

!  2  (PASSENGERS  AND  CARGO  INCLUDING  SHIPS  STORES/JPACIFIC  CC AS T— HUN TI NS  TON  dMC  H  TO  ft  SE6UND0 
!  {DECK  AND  ENGINE  SUPPLIES#*  BULK  LUES  OIL  AND  {INCLUDING  CATALINA  ISLANDS#*  PT.  CONCEPTION  TC 
!  {OTHER  PETROLEUM  PRODUCTS  AND  OFFSHORE  OIL  !3C  DE6  RFC  S  11*  LAI  20  M.ILCS  CFF  MAINLAND  SHORE 
J  iORILLING  ECUIP*£NT  { 

!  !  I 

12  IPASSENGERS  AND  CARGO  INCLUDING  SHIP  STORES#  ICC2AKS-20C  NILES  OFFSHORE 

I  (DECK  AND  ENGINE  SUPPLIES#*  ?ULK  LUEE  CIL  AND  * 

!  {OTHER  PETROLEUM  PRODUCTS  AND  OFFSHORE  CIL  { 

I  {DRILLING  EQUIP* ESI  ! 

I  !  ! 

12  ICCAL 
!  I 

12  !LEASCS  TO  CTheps 
•  I 

1 9  {CHEMICALS 
!  1 

12  ISHIP  ASSISTING 
!  i 


!PC»T  ST.  JOE#  FL 
! 

1 

1 

J  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 

! 

'.SAN  PAiLO  JAY-C AROU INf  1  SIR AIT-SU ISUN  6AY- 
f SACRAMENT C  ANO  SAN  JOAQUIN  RIVERS 


TA?LE  3  -  OtSCM'ltON  Of  OPERATIONS 


!  S'RVICC  ! 

!  1.  REGULATED  2Y  ! 

t  INTERSTATE  OCR-  J  **!NCI«AL  CC-RCDItUS  CARRIED 
CPCMTOR  NAME  !  PERCE  COMMISSION  ! 

!  2.  EXEMPT  FO»  HIRE  ! 

!  3.  private  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 

between  which  o*  cn  which  operated 


(  I 

11!  SANDY  POINT  ASSOC  I  AT  1 5 /  INC.  12  !*ASSSNGt*$/  SMl*S  STOATS 
!  !  I 

!  !  1 

JalSANCAPCN  PACKET  CC.  -  RIVE*  12  IPA$S£NC£*S 
JCAUISCS  !  ! 

!  !  ! 

17!SANC*AVU  CO.#  INC.  13  (SAND  ANO  G»AVCL 

!  !  I 

A1ISANTA  CATAUAA  ISLAND  COMPANY  12  !PA!SPN?t*PS 
!  !  ! 

A.IJANTA  n  OFFSHORE  CONSTRUCTION  !3  I 

ICC.  !  I 

! ATTN:  CAPT.  X*  F.  YISHOP#  JA.  !  ! 

!  i  ! 

37UAUU  £*CS.  CC  E  AN  TOWING  CC.#  !1  JTCWVG/  lU’OEft#  AAD  1EF  €*AL  CA*CO 


MAC. 

! 

14ISAVANVAH  FOODS  t  I SOLS  T • I f I# 
!  INC. 

! 


!  ! 

!  ! 

! 2  aicuiD  sugar 
!  ! 

!  ! 


141  SAVANNAH  HAMM  SERVICES#  INC .  19  I  TOWNS;  CHARTER  -A*5f$  TO  CINE*S 


1  41 S AYLC*  »A*INt  CORPORATION 

l 


C31SA  TVILLE  FERRY  SERVICES#  INC ./  !2  (»ASStNG«®S 

ISCUTH  t*AY  TERRY/  INC.  !  I 

!  I  ! 

!  I  ! 

CJUCf  TRANSPORT  AT  ION/  INC.  12  IRIINMIIY  * 

I  I  (FERTILIZE* 

!  I  1 

?!ISCHADL£P*  $  *IVl*  EXCURSIONS  10  (PASS'NPEPS 

I  I  I 

C3ISCHIAVCNE  fcONCRO  CORP.  !3  1SCRA*  IRON 

!  I  ! 

!  !  1 

2mCrfIC*UN6  TCVINS  CO.#  INC.  12  (CHARTERS  TC 

!  !  I 

321SCMIREK#  PO?E  RT  A./  CR.  *2  (FREIOMT  <M 

!  !  ! 

32!SCMlU*i!R<£R#  INC.  19  I 

I  !  i 

26ISCNRIDT#  C.  L./  BARGE  LINES/  !2  (CHARTERS  TC 

! INC.  I  ! 

I  !  ! 

32ISCHNITZCR  LEASING#  INC.  12  ! CHARTERS  TC 

i  l  1 

32!SCH0UrST  MARINE  SERVICE#  INC.  12  I  IE  NCR AL  CAR 

I  I  ! 

32ISCNWA*#  00*  !2  I 

I  !  I 

? C 1  SCIOTO  DOCKING  CC.  (2  (HARBOA  WORK 

!  !  ! 

1 5! SCOTT  rate:  CC.  U  ITRSS  LENGTH 

!  I  ! 

32ISCOTI#  NCI *N  J.  AND  AUOIf /  *.  12  IOILTIELD  SU 

!  !  1 

1  I  ! 

32!  SCOTTCCS  CT  CL'LAC#  INC*  |9  lOAJLLING  RU 


!  1  (CONSTRUCTION  HAUMALS  AND  SAND 

1  ! 


IJtSCUMY#  WILLIAM  P. 
! 

371  IDS  LUMBER  CCRPANY 
1 
I 

34!  SEA  COAST  TOWNS 

I 


C31SEA  CRUISES#  INC. 

I 

C3!WA  LAND  SERVICE#  INC. 

! 

C7ISCA  LAND  TRANSPORT  CC.#  INC. 
! 

42! SEA  LINY  Cf  NRNAIT/  INC. 

! 

i 

3 2 i S C A  RAP 
! 

! 

32ISEA  RAY  MARINE  SERVICE#  INC. 

! 

! 

HISEA  SAUACF#  INC. 

! 

! 

32! SEA  SUPPLY#  INC. 

! 

! 

15ISEA  VESSEL#  INC. 

I 

36! SEA  wCLf  Chatters 
! 

C JISE A  VOLT  RATINE 
! 

1 


IrARPTCN  rcads#  lynnhaven  roads#  janes  and  tori 
!  RIVERS#  AND  INTRACOASTAL  VIMINIA 


IPEORI *#  XL— ILLINOIS  RIVER  AND  0 ALENA/  XL— 
!RI SS ISSXPP I  *IVER 


(NILES  ICC  AND  1U  ON  TENNESSEE  PIVER 


12  (PRIMARILY  SRAIN;  SALT/  CORN/  STCit#  SAND/ 
!  (FERTILIZE* 

I  I 

19  ! PASSrNP£PS 

I  I 

<3  ! SC  RA*  IRON  AND  ST£f L 

I  ! 

!  ! 

! 2  (CHARTERS  TC  OTHERS 

!  ! 

!  2  (FREIGHT  <RIR?) 
i  ! 

19  I 

!  i 

!  2  (CHARTERS  TC  OTHERS 
!  ! 

!  ! 

12  ! CHART t R S  TC  OfWE*S 

1  ! 

! 2  (GENERAL  CACCC 
!  ! 

!2  I 

!  I 

!  2  IHARBOA  WORK 
!  ! 

12  ITREE  LENGTH  PUIPVCOO  AND  LOGS 

!  ! 

12  IOILTIELD  SUPPLIES 
!  1 
I  ! 

19  ! DRILLING  RUOS  t  FLUIDS 

!  ! 

!  ! 

I  ! 

19  IVEHICLES  AND  PUILDINS  *AtE*IALS 
I  ! 

! J  ICHIPS  and  sawoust 
1  ! 

I  t 

19  (TOWAGE  Of  *  f T INED  PETROLEUM  •A*«ES  AND 
I  iACCCSATF  E  ARSES 
!  ! 

I  I 

!2  lPASS'NCEPS 

1  ! 

II  (CONTAINERS/  VEHICLE*#  AND  3«CJ««UIK 
!  !CCNTAINE*S 

!  ! 

!  2  (GRAIN 

I  ( 

!9  {PASSENGERS 
!  I 
!  ! 

!9  (OFFSHORE  OIL  AND  PRODUCTION  OR  ILL  ING 
!  (K«UI*NCNT 
!  ! 

(2  ITCHING 

!  ! 

!  ! 

!9  IOILTIELD  SURPLUS 
!  I 
!  ! 

12  J  OIL  FirtD  RELATED  50**1  US  AND  PERSONNEL 
I  I 
!  I 

19  I  GENERAL  CARGO 

!  ! 

12  !»A$$ENCEPS  ANO  FREIGHT 


! V  X  THIN  1/2  MILE  or  CATALINA  (CAST 


•GULF  Cf  HfXXCC#  HOUNA/  LA  TC  SEA  VIA  HOUKA 
{NAVIGATION  CANAL 


(pacific  cc  amt 
! 


•SANPIT  TIVER-GEORGETOVN/  $c;  SAVANNAH  alVCft- 
•SAVANNAH/  GA 

I 

! S A VANN AH/  GA  AND  SOUTH  CAROLINA  XNLAI  WAT  EPWA Y 
! 

ISAYVILLE  TO  FIRE  ISLAND  PINES#  NY  AND  GREAT  SOUTH 
!<!AY;  SAYVtLLE  TO  (HfRRY  (ROVE#  JARRETT  BEACH#  AND 
! «UNKEN  FOREST/  NY 
! 

1*10  AND  LOVER  MISSISSIPPI/  OHIO/  ARKANSAS/  Aft? 
(ILLINOIS  RIVERS 
! 

JdFTVEEN  NILES  483  AND  493  UPPER  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

INEV  YORK  H ARSOR/  CONNECTICUT  VIA  LONG  ISLAND 
(SOUND  TC  STARFORD 
! 

I 

! 

(INLAND  WATERWAYS  LAKE  PONT CH<>TR AIN 
! 

! 

I  ILLINOIS  WATERWAY  ANO  GREAT  LAKES 

I 

I 

1C0LURPIA  AND  WILLAMETTE  RIVERS 
! 

) INLAND  WATERWAYS  ANO  GULF  OF  MEXICO 
! 

HOLE 

! 

(OHIO  RIVER 

I 

!T0M*K9EE#  ALABAMA /  MOBILE  R1VE*S 
! 

(HOUMA/  LA  AND  CAULOU  ISLAND  OIL  FXCLO  IN 
(TERREBONNE  PAY#  LA 
I 

(LAKES#  PUCYS#  ANO  SOUNDS  CF  SOUTHERN  MISSISSIPPI 
(RIVER  AND  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA 
(AND  TEXAS 
I 

IHILTCN  TO  OAUFUSm 

I 

1  COLUMBIA  RIVE*  ANO  SNAKE  PIVER  eCTVCCN  MINCER#  VA 
I  AMD  WAUNA#  OR 

I 

(PUGET  SOUNO/  VAJ  cn  THE  PACIFIC  COAST  OF  NORTH 
(AMERICA#  AND  THE  INSIDE  WATERS  CF  BRITISH 

l columps a/a nd  Alaska;  also#  western  rivers 

i 

(LONG  ISLAND#  NY— GREAT  SCUTH  BAY  L.  I. 

I 

(WORLDWIDE 

I 

I 

(CHESAPEAKE  ?AY  AND  TRIJUTAR  IIS  —  EAST  COAST  MORIS 
I 

(BFTWCfN  LAHAIhA/  MAUT#  AND  KAUNAXAKAI  HARBOR  ON 
(THE  ISLAND  OF  MOLOKAI 
1 

(ALL  PORTS-U.  S.  GULF  OF  MEXICO 
! 

I 

! INLAND  WATERWAYS  OF  SOUTHERN  LOUISIANA;  VENICE#  LA 
(TO  MORGAN  CITY#  LA 
( 

(GULP  OF  MFXIC3  MOSTLY  WEST  CF  THE  MISSISSIPPI 

(RIVER 

I 

(GULF  CF  MEXICO  WITHIN  20C  MILES  OF  LAND-FLORIDA 

*  TA  Tl»»{ 

{FROM  PORT  OF  PALM  BEACH  TO  WALKER'S  CAY*  BAHAMAS 
I 

(PUGET  SOUND#  WA 
! 


!  !  I  ! 

C3UFA  WOLF  MATINS  |9  I  TCWtftC  VCSSELS--PETtOL*U»#  SC**P  IRON#  S  AND#  |  CCASTW ISE#  INLAND  AND  IN!PACCA$TAl 

!  !  1 STCNE /  AGGREGATE#  MUD/  ETC.  { 

1  I  I  ( 

Oil  SEABOARD  SHIPPING  CO.  <0IVIStCN|2  !*CTROLf UN  PRODUCT^  (fS  FUEL  OIL)  (ATLANTIC  COAST  FROM  THE  PORT  CF  NEW  YCRK  TO  PCRT- 

I Cf  MCRAN  TOWING  AND  TPAWSRO#TA-(  !  (LAND/  ME 

1 1 1ON  CO./  INC.)  !  I  ! 

!  I  !  I 

C3l$  f AtOARD  TRANSMARINE  !2  I  BULK  ASPHALT  (MISSISSIPPI  RIVER/  GULF  CF  MEXICO/  ATLANTIC  OCEAN# 

!  I  I  (AND  EASTERN  WATERS 

I  (I  I 

CKSEARCAIS#  INC.  13  I  pETROlCU¥  PRODUCTS  (NARR  ANGAN SETT  AND  MOUNT  HOPE  BAYS/  LONG  ISLAND 

I  1  !  (SOUND/  Rl  SOUND/  BLOCK  ISLAND  SOUND/  BUZZARDS  BAY# 

I  !  I  (CAPE  COD  PAY,  VINEYARD  SOUND#  NANTUCKET  SOUND  ANO 

I  !  I  (MASSACHUSETTS  BAT 


TARLF  J  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


CPCMTOt  NAME 


32ISEAMCE7C  TOWING  CO. 

! 

11ISCACMST  TOWING#  INC. 
! 

I 

32!$cafapcr  boat  ccrp. 

! 

I 


!  SERVICE 

I  1.  MfiULATCO  31 
!  IMCAJTAIf  C3»- 
I  PE AC  £  COMMISSION 
I  2.  EXEMPT  FC»  MX  A  £ 

1  3.  PRIVATE 
1  9.  UNKNOWN 


principal  commodities  carried 


1  ( 

1 2  (TOWING 
I  1 

! 2  itching 
I  l 
i  t 

!  2  (OILFIELD  O»lLllNfi/FRO0LC  II  CR  SUPPLIES 
!  ! 

!  f 


J3(SfAMCRSf  MARINE  SERVICE/  INC.  !2  (TOWING  AND  PASSENGERS 
I  t  I 


3t! Sf AfIST  TOWING#  INC. 

! 

33) SEAL  ELECT/  INC. 

C3!$f ALIf  T  EULKEPJ#  INC. 

I 

33!SEARA$TC*/  INC. 

! 

C31SEAIS  CU  CO. 
i 
! 

36!  SCATHE  MA«C»  TOURS 

411SCAWAT  COMPANY  Of  CATALINA 
! 

I 

ismcuto/  inc. 

! 

! 

381SILIY  CCI*0*A1 ICN 


161SCLF  TOWING  CCP*ANY 

! 


12  (LOG  TOWING  (SOUTHEAST  ALASKA 

!  !  ! 

(9  !  OIL  FIELD  SUPPLIES  AND  gfCFMYSICll  ECUlPMINTfU.  S.  CULF  OF  MEXICO 


POINTS  OP  LOCALITIES  AND  VAT£*VAYS/ 
faf TWEEN  UNION  0»  ON  WHICH  OPERATED 


! INLAND  PAIS  AND  LAKES  ON  GULF  COAST 

! 

(HAMPTON  C»EEK/  NEWPOIT  NEWS  CHANNEL/  HOPEOLK 
!HAp«C»/  VA  AND  CHES APE AKC  JAY 
! 

(PRIMARILY  XNSMOM— OEFSNCIC  WATERS  OF  LOUISIANA/ 
(TEXAS/  and  CALIFORNIA 
! 

!  INTO  COASTAL  WATCPWAYS/  CATS/  AND  SOUNDS/'  NEW 
iOPLEANS/  LA  TO  BROWNSVILLE/  TX 
! 

(SOUTHEAST  ALASKA 
! 


(9  (SULK  CIA  IN/  *  AW  SUC  A*/  AND  COAL  !U.  S.  GULF  -  FOMIONi  AND  COASTWISE  L.  S. 

!  J  ! 

!2  (OIL  DRILLING  PELATEO  £CUlfMNT  (GULF  OF  MEXICO 

!  !  ( 

!  3  (GASOLINE  AND  FUEL  OIL  (NEW  TO*K  HA»60*/  GREAT  LAKES/  NEW  YORK  STATE 

!  !  (CANAL/  AND  COASTAL 

I  (  ! 

(3  ! EXCURSION  PASSENH’S  (PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARY  HATERS 

I  (  ! 

(2  ITCHING  (PACIFIC  CCASY  — LONG  eEACH  TO  LCS  ANGELES  AND 

!  !  (OF  LCS  ANGFLES  TO  CATALINA  ISLAND 

(  (  ! 

(2  (PASSENGER*  (FORT  MYERS/  FL  AREA/  0 AICCS AH ATCHI f  AND  0*AN< 

!  !  (RIVCAS;  LAKE  CKECCHOdCf  AND  SAN  CARLOS  3 A f 

i  i  I 

1 3  1  LOCKING  AND  ROAD  CONSTRUCTION  tCUIPK'NT  AND  (SOUTHEAST  ALAKSA-FROM  HOCNAM  AND  SKAGWAY/  AK 


(U.  S.  GULF  -  FOREIGN!  AND  COASTWISE  L.  S. 
i 

(GULF  OF  MEXICO 

( 

(NEW  YORK  HA4B0*/  GREAT  LAKES/  NEW  YORK  STATE  PARSE 
(CANAL/  AND  COASTAL 

(PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARY  HATERS 
! 

(PACIFIC  COAST  — LONG  eEACH  TO  LCS  ANGELES  AND  RORT 
(OF  LCS  ANGFLES  TO  CATALINA  ISLAND 
! 

(FORT  MYERS/  FL  AREA/  CALOCS AH ATCHI E  AND  ORANGE 
(RIVCAS;  LAKE  CKECCHOdEf  AND  SAN  CARLCS  3 A f 


!  (support;  tching  log  rafts 
(  t 

(2  itching 

(  ( 

•  ( 

I  I 

231  SELVICK  PARINE  TOWING  (3  ITCHING 

l  !  I 

1?( SERCDINO/  INC.  (2  1  COAL/  PHOSPHATE/  ANO  STONE 

1  (  ! 

?2($ETTCCN  PARINE#  INC.  (3  (TCHING 

!  I  ! 

!  !  ! 

16!  SHALLOW  WAT  EA  TOwInG/  INC.  (2  (TCUlNG  <PUfH?3AT> 

J  !  I 

?C( SHAPdL IN  STONE/  INC.  (3  (TOWING 

!  !  I 

C3ISHAPROCK  PARINE  CCRP.  12  (TOWING 

!  (  ( 

1  (  ! 

32! SHANNON  S  WALE  I  JARCE/  INC.  (2  (CHARTERS  1C  OTHERS 
!  !  ! 

32! SHANNON  «  WALIT  SCAT S  (2  (GENERAL  TCWlNi 

!  I  ! 

37! SHAVER  TRANSPORTATION  COMPANY  !1  ILCSS/  LU«3CP/  SCRAP#  GRAIN#  PETROLEUM/ 


23! SHAW/  TCR  CONSTRUCTION  CO. 

I 

IflSHAWNCETCWN  HAA0OP  SERVICE 
I 

C1| SHEEPS  COT  PILOTS#  INC. 

! 

! 

32! SHELL  MORGAN  LANDING#  INC. 

( 

32! SHELL  OFFSHORE/  INC. 

(A  SUS I  DIARY  OF  SHELL  OIL  CO. 
J 

33( SHELL  OIL  CO. 

! 


(SOUTH  TO  KETCMXKAN#  AK 

i 

(GULF  INIRACOASTAL  WAIERWAT/'  APALACHICOLA#  CHATTA- 
(HCOCHEE/  FLINT#  AND  MOBILE#  *17  AND  ALABAMA# 

! HI S  5ISS IP* I /  WAPAIOR  AND  TOMSIGaEE  PIVEPS 
I 

!GP£A|  LAKES 
! 

(TENNESSEE  RIVER 
! 

irORGAN  CITY-FORT  ALLEN  ROUTE#  PRIVATELY  OWNED 
(OIL  COMPANY  CANALS/  CLO  CIVER  AND  BAYOU  LONG 

j 

i  UNN-TON— M03ILE/  AL  TO  KENTUCKY 
! 

(PILE  POINT  4S. S-KA  NAWH A  RIVER  AT  INStlTUT'/  WV 
! 

(NEW  YORK  HARtOR  (PRIMARILY)/  HUDSON  RI ;2R/  LONG 
(ISLAND  SOUNO 
! 

(ATCMAFALAYA  RIVER  BASIN 
! 

(GRAND  9AYCU— MORGAN  CITY#  LA  AREA 
f 

(CCLUPPIA#  SNAKE/  AND  WILLAMETTE  RIVERS/*  COASTAL 
(AND  INTEACOASTAL 
I 
I 

(INLAND  WATERWAYS  OF  THE  UNITED  STATES 
! 

(MILE  ESS  CHIC  RIVER 
! 

(MOSTLY  NEW  ENCLANC— OCCASIONALLY  NEW  YORK  AND 

(PHILADELPHIA 

! 

(GULF  INIRACOASTAL  WATERWAY  AND  VERMILION  SAY 
I 

(GULF  INIRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVIP 


i  (CHEMICALS/  GPAVEL#  TALLOW#  CAUSTIC/  AND  (AND  INTE*CO«STAL 
I  (CONTAINERS  ( 

1  1  ! 

(9  (CONSTRICTION  MATERIALS  (INLAND  WATERWAYS  OF  THE  UNITED  STATES 

(  (  ! 

(2  (GRAIN  AND  COAL  (MILE  ESS  CHIC  RIVER 

!  t  ! 

(3  (TOWING#  SHIPDOCKING/  AND  6ARGS  MENTAL  (MOSTLY  NEW  ENCLANC— OCCASIONALLY  NEW  YORK  AND 

t  I  (PHILADELPHIA 

i  l  ( 

(2  (TOWING/  CATTLE/  AND  OILFIELD  $UP®L!£S  (GULF  INIRACOASTAL  WATERWAY  AND  VERMILION  SAY 

I  !  I 

(3  (STEEL  TUEUL  AY  $/  DULLING  PUD#  CHEMICALS#  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVIP 

!  (WAT  £*#  AND  MISCELLANEOUS  OILFIELD  SUPPLIES  (DELON  NEW  OILCANS#  AND  GULF  OF  MEXICO 

I  t  ! 

(3  (LUBRICATING  OIL//  GPICHLCAOmTOP  IN#  JUT  ADIENE!  *«,  i  STCH/  TX/PCTAIHC#  LA/CIWw;  HOUSTON/  TX/NCICO# 
(  ((INHIBITED)/  METHYL  FIMYL  KETONE#  AND  PHCNCLiV A/GIWW;  NO»CC/  LA/ma#IETTA#  OH/MISSISSIPPI  ANO 


C7(  SHERIDAN  COMPANIES  !f  (COAL/  FERT 

!  (  ( 

27JSHICLT/  J.  L./  COMPANY  (J  (SAND  AND  G 

I  I  I 

t  !  I 

33! SHIPPEN  MAIINf#  INC.  !9  (OILFIELD  0 

1  (  ! 

!  I  ! 

CHSMORllINC  BOATING  SERVICE/  INC.J1  (PASSENGERS 

!  !  I 

16ISH0IELINE  IMF ROVCPINT  (9  (RIPRAP 

!  (  1 

?6| SHORELINE  MARINE  CO.  (2  (PASSCNGCPS 

i  (  I 

!  (  ! 

3£! $ XLVEP  JAY  LOGGING  CO.  (9  !VC»K  CREW# 

!  (  (SUPPLIES 

I  t  l 

l  !  ! 

36! SIMMONS  MARINE  TOWING  !2  (TOWING/  GE 


I  I 

!  ! 

(1  (COAL/  FERTILIZER/  SALT/  AND  GRAIN 

!  ( 

(3  (SAND  AND  GRAVEL#  CRUSHED  STONE 
I  I 
!  1 

! 9  (OILFIELD  DRILLING  SUPPLIES  AND  PASSENGERS 
!  ! 

I  I 


36ISIMMCNS  TUGSCAT  COMPANY  (2  I 

1  !  ! 

32! SIMONS#  ROBERT  H.  !2  I 

!  !  ! 

CHSXMRSQM  TOWING  AND  SALVAGE  CC.  !2  1 

!  !  I 

36! SINCLAIR  TOVEOAT  CO./  INC.  12  ! 

!  1  f 

34!  SINK#  RALPH  12  ! 

I  !  I 

36!SKACir  COUNTY  PU3LIC  VOPXS  (2  ! 

(DEPT.  I  ! 

1  !  ! 

33! SKAINS#  ROBBIE  f.  (9  ( 

I  (  ! 

32ISKIPPCX  ANN#  INC.  19  ( 


(9  (RIPRAP 

I  1 

(2  (PASSCNGCPS 
(  I 
(  ! 

(9  !  VC*K  CREW#  LOGS/  CCUIPPSM#  PARTS#  AND 
(  (SUPPLIES 
!  l 
!  ! 

! 2  (TOWING/  GENERAL  CARGO 

!  ( 

!  I 

(2  J  GENERAL  TOWING 


!2  (CAT  C A*GO 

(  ! 


(2  (GENERAL  TCWI.NG 
(  f 

(2  (CHAPTERS  TO  OTHERS 
!  ! 

!?  (AUTOS  AND  PASSENf«6S 
!  ( 

(  ( 

(9  (TOWING 
!  f 

(9  (TOWING 


(OHIO  RIVERS;  HOUSTON#  TX/NO*CO#  LA/GIVW 
! 

(ATLANTIC  AND  GULP  COASTAL  WATERS  TO  WEST  INDI*  S 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER-GRAY  CLOUD  ISLAND  TO  ST.  PAUL 
(AND  MINNEAPOLIS/  PN 
! 

(TEXAS  GULF COAST  OPERATING  CUT  OF  FREEPORT/  TX  TO 
(POINTS  OFFSHORE 
! 

(LONG  ISLAND  SOUND  — DARIEN#  NC»VALK/  AND  WESTFCRT 
! 

(KENTUCKY  LAKE  AND  BARKLEY  LAk? 

! 

HAKE  MICHIGAN  HARBORS/  ILLINOIS  WATERWAY#  ANO 
(CHICAGO/  1L  AREA 
I 

(EIGHT  FATHO*  BIGHT  TO  SALT  LAKE#  PORT  FREDERICK; 
(CUBE  COVE  ON  CHATHAM  STRAIT  10  HOOKAH#  AK  AND/OR 
(SITKA#  AK  USING  PERIL  STB  A  XT-ALSC  TO  JUNEAU/  AK 

J 

(PUGET  SOUND/  WASHINGTON#  OREGON  ANO  CALIFORNIA 
(COAST 

i 

‘(PACIFIC  COAST 
1 

(INLANDS  WATERWAYS  AND  JAY S  OF  LOUISIANA 
I 

(IDLE 

I 

(PUGET  SOUND  AND  AO J ACF NT  WATEPS 
! 

(NEWPORT  AND  VICINITY 
I 

(ANACCRTCS#  VA  TO  GUFMES  ISLAND/  WA 


(GALVE S ION  DAY/  IX 
l 

(FROM  LAKE  PONTCHARTRAIN  TO  ChALNf TTf /  LA 


mu  *  -  description  op  operations 


919 


CMPAIO*  NAP* 


1MPP1H  SU£#  INC. 


SUCKVAUR  tcW€0*T  CC. 


hade#  tawiv 

SPITM  J  GtlMCU 


JMTrf  iCATWCPKS 
S*  I IH  jDCtHUS#  INC. 


SMTH  LIGHTERAGE  CO. 


SMTH  MARIS*  fSUJR.  CC. 


»  SERVICE  ! 

!  1.  REGULAT'D  3t  ! 

!  IVTE»STATf  CO®-  !  PRINCIPAL  CJ-RCDITIES 

!  RIRCC  COMMISSION  ! 

!  ?.  IWPPI  PC*  Nl*f  ! 

!  3.  PRIVATE  ! 

!  9.  UknOwn  I 


!  I 

19  I01LFKL0  tCUIf*tYl#  SUP»llC5#  WAT£e  AND 

•  ioi*sct 

i  l 

13  |TCWlNG-CCN$I*UCI»:s  U»«Et 
!  1 
I  ! 

n  t 

1  ! 

12  IPASSCNCCBS 

I  l 

!«  ! 

!  ! 

II  !LCAS*S  1C  CTMC«S 
!  I 

12  ICCHSTYUCMCN  me  gOUIPYEM#  •WL* 

1  I31LS  AN 0  GUUIN-S#  "ISCULANtOU?  HOUSEHOLD 

!  isoeos#  *it  i^n  cp  Ap/v*-«a/i*M5  vehicles 
!  ! 

!2  ICCNStavCTIC*  M*T«<!Al 


JOINTS  C*  IOC  All  1 1  IS  AND  WATERWAYS# 
enwcf n  which  o»  on  which  operated 


SMTh  ma»!N*  tjwinc,  INC. 
J* I  IH  TOH.N* 


*M»H  tOWlNC 


SMITH#  J.  *  Alt (1/ 

*«QVHVIUf  DEVELOPMENT  corp. 


SMITH#  WAYS*  *.#  INC. 
*MITH«RlCf  COMPANY 


SMIO'S  SHIPBUILDING#  INC. 
SACHS  tCUt**£M  CC.#  INC. 


SC.  WOOD  Ft*SC 
SCLAfiS  *IV£>  SAND#  INC. 


SCUT*  CC*f»CPMION 


SCICCr#  INC. 

SONORA  rMOPCMI'S#  INC. 


SCNRISC  TRANSPORT#  INC. 


SCNT  A#  -XCMAU 

SOUND  TOW  IN*»  <  O^POCINO  cc?». 


!«  itcwin;  (iHlfriKi) 

!  ! 

ip  (uctfifi  \  ****/)>  i»en 

*  i 

12  I 
!  ! 

12  PACpNCPS 


!  ?  IVAHOUS  HEAVY  II«T  CAACr 
!  I 

•9  IOII 

I  ! 

!!  !CCN$T»UC^ICN  fCuPv£M  AND  CON5IUCTION 
J  !«ATC*I*lS 
!  ! 

19  Ivcoo  chips:  -arc 

!  ! 

!  J  PAApi  SALVAGE 


•3  l SAND#  $  A  AVfl#  MB  CH'SKt  ST*N£ 

!  ! 

!  ! 

!?  ITCWING 

i  • 

i*  i 

!  ! 

!9  !»aaunc£PS 

!  ! 

!  ! 

19  I  TOW INJ 

i  ! 

19  IHUO  (ORIC5IO  PAT*«IAl) 

!  I 


SCUfiC*  SUPPLY  19  ! 

!  ! 

SCtim  CONSTRUCTION  CC.#  INC.  !3  ISICNE 
!  ! 

SOUTH  £  AY  CAUSES#  INC.  19  '.PASJESC  C»S 


SOUTH  COAST  CONSTRUCT  JON 


SOUTH  Pf«»Y#  INC. 


SOUTH  PUPTO  »ICO  TCwlNG  l  *CAI 

service#  inc. 


SOUTH  TEXAS  TCfcIMS#  INC. 
SOUTH*  AST  TUP  CO. 


SOUTHERN  ILLINOIS  SAND  CO.# 
INC. 


SOUTHERN  MARINE  CONSTRUCTION 
CC. 


12  !CCNJT»UCI  ISN  *AT-»IAU#  HEAVV  RJUIBNCNT#  AND 
t  !®£T*OlRU'» 


SOUTHERN  MAMhC  £CUIPM£Nl  CC. # 
INC. 


!  SCUTHP  ?H  * AffI s£  TCWtNG 


2  !PASS*N€lPS/vrMICleS 


9  HAt«r  towing;  vessel  assist 

2  ISAND 

I 

! 

3  ISANO  AND  0*AV*1 


SOUTHERN  SHIPBUILDING 
CORPORATION 


SOUTHERN  TOWING  CC. 


SCUTHMAPATOK  TOWING  CC. 
C/O  »R£C£P#  CLIFFORD  *.  I 
GAEGEP#  ROBERT 


•9  ICCAIS  AND  SPAIN 
!  ! 

I  ! 

12  itcwing 

!  ! 

!  I 

!  2  ITCWING 
!  I 
I  ! 

it  i*fTS3Uv*  P?.*OvCTS#  O.T  “ULX  CS^-COITICS 

J  1  AND  aulK  IHuXO  CHCMCAIS 

I  I 

12  ITCWING 


SCUTHlArE  CONST«UCTXCN  CC.#  !3  ITCWING 

INC.  I  I 

!  ! 

I  I 

SOUTHLAND  HARINf  TC  WINS  CCR».  13  I  WATER 

I  ! 

•  I 

SCUTMPCIM  *A#«C  CC.  ! 3  ICCAL 

!  I 

SPANIffi  PAR  IN  2  CO»P.  12  MOWING 

!  I 

I  I 


SCUTMPCIM  *A#«£  CC. 
SPANIffi  PAR  IN  2  COPP. 


GULP  OP  PEXtCO 


RICHPCND#  CA-INTPACOASTAl  WATERWAYS  Cl  SAN 
PPANCISCO 


SEATTLf#  WA  (IDU) 

•POOS'  ISLASO  TO  C API  COD 


LCCAL-wARYLAND  UATEPS  ANO  EASTERN  SEA?0*PD 

ALL  INLAND  AND  COASTWISE  WATERS  BETWEEN  CARE 
NEWENHA*  AND  RQRt  H* ID  EN  CN  THE  WEST  COAST  OP 
ALASKA 

■SALT  MORE  -TARoofi 
3ALTIP0PI  HAfidOR 


*XSSISS:pPT  PTVCfc  AND  TWieuTAPXCS 
SIOLP  CITY#  tA  AND  ST.  JCt#  *0 


IAN  MANCISCC  ^ AT  AND  TRIBUTARIES 
CORPUS  CHMS1I#  TV  TO  9ATCN  ROUGE#  LA 


TENS-TO*  WATE®WAY-MIlt  POINT  332  TO  PILE  POINT  172 


mssissipp:  uvea#  atchapalata  mve»#  interccastal 
CANAL 


RAPPAPAWNCCK  »IV£R#  EASTERN  SHORE  OP  VIRGINIA# 
AND  CHESAPEAKE#  VA 


<JUTTE  la  POSE#  LA  area;  PCSTLY  AICMAIALAYA  BA  SIN 


GRANC  PASS  OP  THE  MISSISSIPPI  RIVER  AND  WEST  NAT 
AREA  Of  LOUISIANA 

NEW  YORK-NEW  JERSEY 

RIVERS  AND  HARBORS  ‘LONG  LONG  ISLAND  SCUND  IN 
CONNECTICUT  AND  NEW  YORK  TO  PUD  DUH*S  IN  LONG 
ISLAND  SOLND  FROM  0CT03CR  THRU  PAY  ONLY 


ARKANSAS  RIVER 

C*  E AT  SOUTH  6AT#  AND  9 AY SHORE#  NY 


SOUTHEAST  ALASKA  AND  RUfiET  SCUND 


SHELTER  ISLAND#  NY  TO  NORTH  HAVEN#  NT 


INTRACOASTAL  WAT£*WAY  IN  TEXAS  AND  LOUISIANA 
SOUTHEAST  ALASKA  DIXON  ENTRANCE  TO  CAPE  SPENCER 


MISSISSIPPI  RIVER  —  CHESTER#  II  A»fA 


T f NN* $ S*£  RIVER 


ROStCALE#  NS  TO  CATOOSA#  CK  CN  THE  ARKANSAS  RIVER 


ROCK  ISLAND#  PL  TO  PEPNANCtNA#  PL— INTRACOASTAL 
WATERWAY  ONLY 


GULP  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVED 
SYSTEM 


rrtoiss:?*:  »iyi*  syst?-  .*m9  oul*  iw^i/castai 

WATERWAY 


ALVISO  TO  COLUSA-SAN  PPANCISCO  9AY  AND 
TP I6UTADIE  SI  COASTAL  ANO  OCEAN 


ATCHAPALATA  (  APALACHICOLA  RIVERS#  MISSISSIPPI 
MVf*  MILE  2C-3SO#  AND  LAKE  CHARLES#  LA-INLAND 
WATERS  Of  THE  UNITED  STATES 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULP  UTRACOASTAL  WATERWAY 
OF  LOUISIANA 

OHIO  AND  TENNESSEE  RIVER  SYSTEMS 

GULP  INTRACOASTAL  WA1ERWAY  AND  MISSISSIPPI  DIVlR- 
UPPCA  ANO  LOWER  MISSISSIPPI  HIVES#  ILLINOIS# 
ARKANSAS#  AND  SLACK  WARRICR-TOMBIGOCE  RIVERS 


TABLE  J  -  OESCMPTION  OP  OPERATIONS 


t  i  i  service  ! 

nl  it.  mutrno  a  r  i  ! 

c  i  i  interstate  cop-  i  principal  commodities  camieo  l 

I  CRSSATOR  NAME  I  PMC(  COMMISSION  !  ! 

el  12.  OEPM  ro*  him  i  1 

T  1  13.  PRIVATE  f  1 

!  1  9.  UNKNOWN  1  1 


POINTS  0*  LOCALITIES  AHD  WATERWAYS. 
3ETVEEN  WHICH  0»  CN  WHICH  OPERATED 


1  1  1 

291  SPARTAN  TRANSPORTATION  12  IT 

(CORPORATION  t 

1  1 

1  1 

1  1 

1  1 

C3!SPCftTOh3USH/PFD  STAR  <0./  INC.  12 

!  I 

I  t 

11 ISPICA  CORPORATION  12 

1  I 

1  1 

i  1 

26!  SPIVEY  MARINE  AND  HARPOR  12 

(SERVICE  CO.  1 

1  1 

31!  SPORTSMAN.  INC.  12 

1  1 

1  1 

1  ! 

1  1 

CUSP 0P1SMNS  *C ATINS  CC»P.  12 

1  1 

C1I SPRAY  (NTCPPPISCS  19 

I  ! 

32! ST.  ANN  BOAT  SERVICE  13 

1  1 

1  1 

32! SI.  81  ANA* 0  ‘CAT  PENIAL.  INC.  12 
1  1 

32 1  ST.  CNAALES  ICWING  SERVICES.  !9 
ItNC.  1 

! 

321  ST.  CHARLES.  INC. 

1 

321  ST.  JAPES  "MINE  SERVICE.  INC 

! 

32! ST.  JAPES  T* ANSPQPTAT IQN  CO. 

I 


I  CHE  MIC A  Li.  and  PETROLEUM  PPOOUCTS 
(TOWING 


1 

{MISSISSIPPI  PIVEA  BETWEEN  Nik  ORLEANS/  LA  l  ST. 

! PAUL.  PNJ  ILLINOIS  DIVER  BETWEEN  GRAFTON.  IL  t 
! CHICAGO.  It;  OHIO  *tVCft  BETWEEN  CAI*C.  IL  4  PITTS¬ 
BURGH.  pa;  TENNESSEE  RIVE*  BETWEEN  PADUCAH.  KY  t 
tKNOXVILLE.  TN 
! 

{ATLANTIC  AND  CULf  COASTS.  OP E AT  LAKES.  AND  INLAND 

{WATERWAYS 

I 

iHApptCH  C  *  f  EX.  NEWPORT  N(W$  CHANNEL.  NOPPOLY 
1HAP9CP.  CHESAPEAKE  3 AT  COASTWISE.  ‘AST  COAST  AND 
IOULP  OP  "*xtCC 


! 

(9 
I 

!9 

! 

!2 
! 

! 

I 
1 
I 

!2 
I 
! 

12 
I 
J 

13 
! 

! 

12 

\ 

I 
I 
1 
i 

!  9 

l 

12 
! 

!* 
I 
! 

12 

1 

12 
I 
I 
I 

CUSTANDARD  HAMM  SEPVICCS#  >C.  II 
I  C/0  NEW  ENGLAND  MARINE  5C#VIM.l 
I 2NC.  1 

1  I 

C 3 1  SMNaARD  marine  TRPNSP.  10.  12 

1  1 

12 
1 
1 

*2 
1 

13 
1 


1 

I 

l 

?9lSt.  JUDE  I  MW  «ADPID 
I  SERVICE.  INC. 

I 

32m.  JUDF  HAPINC  SfRVJCI.  INC. 
I 
I 

291  ST.  LCOIS  FUEL  I  SU*PLY 
1 
1 

27! ST.  PAUt  NAVIGATION.  INC. 

I 

I 

t 

1 

I 

J21ST.  YAPHANY.  I*C. 

I 

301  STATfit AT  1  ASSOC./  IfcC. 
l 

32MTAOC  MRUE#  W. 

I 

fJISV'*A»0  BOAT  COMPANY 

UISUN  AAD  CPUISI  LINEN.  INC. 

1 

I 


JSIS’APP  T0WYH6  CCNfANT.  INC. 
! 

(t'uiAl  A  CAP  SCENT  OAT  CO. 

I 

33ISTAR  ENTERPRISE 
I 


1  STONE  AND  COKE 

{GRAINS  <CC AN .  TOUCANS.  WHEAT) 

(PASSENGER* 
l*A$Sf NGl»S 

10IL  FIELD  SUPPLIES  AND  P‘*SONN*L 

10ILPIELD  SUPPLIES 
ITCWIH5 

itcwin; 

IT0WIN5 

ICCAL.  CAP.  5*  LtN.  L  I**E  t  SALT 

1 HAPPON  SEAVICE 
lirviNC 

(DIESEL  FUEL  P2 

ICCAL.  COKE.  0*4 INS.  FE*Y!L!2«PS.  I  LfHE STvNE  1  UPPf A  MISSISSIPPI  AlVt*  (U*ft)  OCTWE'N  ST 


1JCLIET  AND  CHICAGO.  IL—  ILLINOIS  AIVl* 

1 

! 

1ST.  PAUL.  NN-UPPf*  MISSISSIPPI  »IVEP  TO  MW 
{ORLEANS.  LA-LOWER  MISSISSIPPI  RIVERJ  OCCASIONALLY 
1P0INTS  ON  THE  ILLINOIS  AND  C*IO.  MISSOURI,  *NC 
| AP KAN S AS  * IVE* $ 

1 

1NIANIIC  RIVCP  AND  NEW  ENGLAND  COAST 
! 

1 HT  ANN  I S  H ARfiC*  AND  NANTUCKET  SOUND 
! 

(VENICE,  la;  PISSISSIPPI  AIVl*  TO  SOUTH  PASS  BL*. 
124.  27.  t  2*.  AND  EAST  BAY  AREA 
1 

(LAKES.  BAYS  ANO  SOUNDS  OP  SOUTHEAST  LOUISIANA 
! 

! BATON  ROUSE  TO  NEW  C»l£ANS.  LA;  PYRtlt  GROVE.  LA 
1 

1PXSS1SSIPA1  FIVE*  and  Gtww 
I 

1ST.  JAMES.  LA 
1 

IONIC  t  MISSISSIPPI  UVEAS  P  PCM  WEST  VIRGINIA  TO 

(new  Orleans;  gulp  xntraccastal  waterway  op  Texas  i 

(LOUISIANA  l  MISSISSIPPI  RIVEP  TO  *ISJCUR U  LOWER 
{MISSISSIPPI  RIVER  TO  ARKANSAS!  MISSISSIPPI.  CPEEN 
U  Onto  RIVERS  OP  MISSOURI.  KENTUCKY.  OHIO  t  LA 
I 

(NEW  PADPID.  PO 
1 
I 

(LAKE  AMO  HARBOP  AREAS  OT  NEW  ORLEANS.  LA  AND 
IINTRACOASTAL  WATERWAY 
1 

INEAO  OP  CKAIN  OF  ROCKS  CANAL  MILE  194  TO  "ERAMCC 
I  POWER  RUM  MILE  100 

PAUL/ 


I  ANA  C  *  SEVILLE'  WI— UP*  *)£  TWEEN  ST.  *AUL  AND  OAVEN- 
\tUl*  14— UPPtW  I  LOWER  MISSISSIPPI  RIVE*  OEtWEEN 
{ST.  PAU'  PN  AND  NEV  ORLEANS.  LA  — UNA  AND  LPt 
l«*f  TWEEN  *  EW  ORLEANS.  LA  AND  ST.  PAUL.  MM 
/ 

{MISSISSIPPI  RIVE*  AND  SINN 
1 

1>  .  S.  CCA.TWISC  AND  WORLOWIDE 
1 

H«TAAC0ASTAL  CANAL.  6JTS.  LABE*.  AND  SOU'*  l  V—  GULP 
ICOASt 
I 

IS BW  YCRX  MRIC*  A»tA 
1 

1  PORT  LAUD'POAIE  10  MIAMI  (DAILY);  POIT  LAUDMCALE 
{TO  *CC A  APION  (4  TIMES  WEEKLY);  INTRAU  UAL 
!n/T*PWA1 
1 

(NORTHEAST  MAINE  IC  PHILADELPHIA 
I 
I 
1 

1  V* W  YORK  HARBOR.  DELAWARE  ,  \Y  A"<D  CONNECTICUT 
! 

iTOWXNi;  CL*AN  PfTAOl'U*  PPCOUCTS.  DAY  CAR.C  IGULP  INTRACOASTAL  WATERWAY  *ND  PI SSl fSIPPI  *JWER 
I  — LIMESTONE  AND  KHtME  1 

!  ! 

IPAS TENSERS  {SAN  CIEGO  & AY  APCA 

I  ! 

f  OIL  SPILL  *CSPCNS£  EQUIPMENT  AND  PASSEN^US  |WA  T  *RMAYS  CLCSE  lb  TEXACO  RCPINtmCS  AND  TERMINALS 


ITCW1NG 

1CCMSTRLCT(CN  ANY  CONTRACT  TUNING 
{OIL  PI (LD  WORK 

U.K‘PAL  cargo 
!•# MCNGC*S 

I *f TWLIUP  PROOUCTS 

(SEWAGE  SLUDGE 


1 


i-EET.  INC. 

IJ  n<»  LINE  CORPORATION 
! 

I 

I 

1 

I Jl#  >  *»  "  ■»*  X.I4IVAC 
U/SSENWEP  SERVICE.  INC. 

1 

36!  STAP  MARINE.  INC. 

1 

111STAR  SOWING  CORPORATION 
1 
I 

32! STARGLASS.  INC. 

331  STATE  Of  ES  HOP  £  SERVICE.  INC. 
1 

CUSTAUf F(P  CHEMICAL  CO. 

I 

I 

1 

1 

211  STEEL  CITY  MARINE  TPA‘SPORT. 
I  INC. 

341STCELE.  DAVID  DREDGING 


1 

1  1 
1  ! 

if  I  general  oil  field  caago 
I  I 
12  I 
1  i 
{  1 
(  1 
1  I 

ir  !pas»*.ng*u 
1  1 
1  1 

12  (GENERAL  TOWTkO 
I  ! 

I  t 

12  (TOWING 
I  I 
1  1 

12  (TOWING 
I  f 

19  10IL  MELD  SURPLUS  FOR  OFMHOP?  RIGS 
!  1 

13  t  SULPHURIC  ACTS.  SOLVENTS  A  YD  C*USlIC  SODA 
1  I 

1  I 
t  1 
I  I 

12  (TOWING 
1  I 
1  I 

(3  I  SAND  AND  C* AVEl-TCV  TNG 


(LOCATED  AT  PCAY  NfC»£$/  TX;  MOUNT  VERNC*»  IN/ 
(CONVENT.  '  A  AND  *J«!  ARTHUR.  Tp 
« 

IGUL*  CP  MEXICO 
I 

(LCuisviiLE-CHio  river;  Tcutc-MAUPEf  *iver; 
!Cl£Vf.,AND-CUYAHOOA  * IVER/LAKE  E»lf  AND  HA^OM 
U  *TRCIT-Df  ,*ACTT  RlvERI  CHlC*CC  •*  "£  MCMlL  »N  AND 
(INNER  \  R?OR .*  (.,'ALCV0IX*LAKE  OU/LCVC.X 

(MACKINAC  ISLAND  AND  »1.  IGNACE 
I 
! 

( WA  T‘ AS  Of  PUGET  ifJND  INCLUDING  THE  GOVERNMENT 
I  LOCKS  AND  LAKE  JHION.  AND  LAKE  WASHINGTON 
I 

l BEAUFORT.  NC?  INLAND  ANO  COAJTAL  WATERS  Of  £A$*’RN 
(UNITED  STATES 
i 

UPLAND  WATERS 
1 

(GULP  CP  P.fXUC-HAlNLY  OFF  TfXAf  AND  LOUISIANA 
1 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY*  ARKANSAS,  ILLINOIS/ 
(KANAWHA.  MISSISSIPPI*  MISSOUU.  *03iLE. 
(MONONGAHELA.  OHIO.  I c  INESSEE/  TOhBIGECE.  AND 
f V* ROIOK.S  RIVERS 


lURIJA  AND  LOWIC  Ml$$ISSIPPI  PlVER-OH|C; 
I  ILLINOIS  AND  TENN'.EE  *IV£*S 
1 

(WHITE  RIVE P  AT  NEWPORT.  AP 


AID 


TJfLC  3  -  PSSCMPTICN  Of  OPERATIONS 


921 


C  !  !  SERVICE 


n  i 

!  1. 

rfsulateo  cr 

J 

C  ! 

1 

INTERSTATE  COM¬ 

MHCI'tt  CCPPCPIfXf*  carried  i 

POINTS  0»  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 

! 

fpfSAKP  NAME 

i 

MERCE  COMMISSION 

! 

OFTWEfN  WHICH  OP  C H  WHICH  OPERATED 

t  i 

l  7. 

|»£PM  rc*  «:•? 

! 

1  ! 

!  2. 

f»ZVAY£ 

! 

i 

i  f. 

UNKNOWN 

! 

I 

32!  SUCH  PRODUCTION  SERVICE/  INC. 

(9 

I 

(COMPANY  SPPLOYFl* 

• 

IjAAND  LARI  AND  IMRACCAStAl  CANAL 

CSilU'H  CCUPMNT  CO»F. 

!2 

(SAND  AND  C* AV(L 

(LONG  ISLAND  SOUND  AND  NEW  TC»X  HApJO* 

s 

CMStfMS  TCVtNG  COMM. 

!  3 

ICCNSTAL'CTKn  ?<g:P*£NI  AN5  materials 

(N F W  YC»«  HA»tOR 

?3!St$K0«e/  WILLIAM  J  R.  and  *ArrMi 

13 

!  C  CNST  H*C  1 1 CN  *ATMIAIS 

I C*C AT  LAKES  AND  CONNECTING  WATC'WAYC 

Jiimuiv  cHf*.  co. 

S3 

!P!I*5CH«®JCALS 

(GULF  COAST 

15!SUU*M  PETROLEUM  CO. 

! 

! 

!  2 

!»tl<  PM*CLIUN 

I 

I 

(ST.  JOHN’S  tIVEN  AND  ATLANTIC  INTPACCASTAL  WAT E®“ 
(WAY  —  JACKSONVILLE/  FL  AAI A  J  TANPA,  fi;  9AUNIWIC*/ 

IGA 

cmuuMt  i«an$pc*iai:o.  company 
j 

!  2 

!HL*C  P»7*CL*UA  A VC  CHEMICALS 

1 

UASTPCA1/  HE;  GULF  and  ATLANTtC  COASTAL  and  INLAND 

swims 

uimvjKs  p**nt  sepvicfs/  tvc. 

12 

S0INt«AL  tow  I\*  AN  3  «fkMH  F»tIGHl 

(ATLANTIC  INTKACOASTAL  WATERWAY 

ijsntviNS  teum  co. #  inc. 

! 

1 

|1 

I.tNfPAL  TCV1NW  ANs  S'NrPAL  FREIGHT 
< 

j 

(ATLANTIC  INTAACOASTAL  WA T EAWA Y —JACKSONVILLE/  FL 
(TO  VILNlNf TON/  NC— ATLANTIC  1NT*AC0AST*L  WATERWAY / 
IbALTIPOat  TO  P  I AP  I  AND  TAPPA 

I 

HtSHVINS/  $ t an 

!? 

j 

IZliTICH.  GUAM 
! 

!« 

!  RLL<  P»OCOCtS-S*AtN/  CPAL/  f«AfILU'P#  SALT/ 
!!!(. 

(PZSSIESIPPI  A I VCR  AND  OTHER  N  AVI  CARLE  WATERWAYS 
t 

! 

*u!$tOCATCN  TOiteAT  CCPFANY 

(2 

j 

fSMlP  ASSIST  l»  >  AND  SOV  fcAPO*  -CVl^YNTS 

! 

ISAM  rVANCtSCC  3AY  AREA  »NC  DELTA— STCCxTON  PAIHLY 

MIStOMS  tCW INC 

•9 

SCCAt/  CpAIs,  St '  ’ L/  CM#VIC»L/  AND  LIOUIOS 

(P1SSISSIPPI  FIVER  AND  ITS  TPlPUtAPIES 

22is»OK£  CPfPUCaj,  INC. 

(9 

1AUMHD  I cul  9%t  s  1 

(OFFSmCRC  GULF  OF  PEFZCO 

321ST0K!/  JOHN  v./  OIL 
(DXSTPJtUTC*/  INC. 

I} 

!m<Cl  U'Sl  INC  »IL 

! 

iNEV  ORLEANS  AREA 
! 

J3iS?CRp/  JAPtS  C. 

13 

IDAILLXNO  fCU(P"£N! 

(INLAND  WATERWAYS  CF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

'IlStOVC/  J  ILL  WASSON 

(9 

i 

l 

22istafcrius  EXCURSIONS/  INC. 

!  2 

!PASS*«C£®S 

(•tlSISSJPFI  RIVER— MTON  ROUGE  AREA 

32SSUAPD  JAAOf  SERVICE/  INC. 

i 

•9 

!*IPi/  CPAS* J*  Ihal*  ’•oi 

I 

S  £R  YOU  LArCURCKt  (LOtKPORT  TO  GRAND  ISLE)/* 
t INTPACOASTAL  WATERWAY  (NEW  ORLEANS/  LA  INTO  TEXAS) 

331SUDERPAN  t  VCUNS  TOWING  CC./ 

!  INC. 

i  2 

|HI«}OA  10  fU.f  T^wINS 
! 

f GULF  or  HECICO  AND  CCNNFCIINC  TEXAS  ■ ATI AWAYS 

s 

32SSLGAR  *CATS/  INC. 

(9 

SOIL  fltLC  etLAtfO  CA®OC  C  PITfUU 

IPISSISSIPPI  RIVER  K  gulf  Or  FfXICC 

33!  SULLIVAN  «NTt?P»I*tS/  INC. 
j 

•9 

SNCLIPN  SC. P H\J A /  MU  S»NC/  and  0*1001 
J*AIf»!AL 

i 

(PISSISStPPI  RIVER  AND  CULF  I  AT  *  ACC AST  AL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS/*  ALSO/  GALVESTON/  T*  WATER- 
(WATS 

rrlstuc*/  APT«tP  H.  ASSOCIATION 
fisc. 

is 

i slop  oil  ano  iith  was« 

! 

(NORFOLK/  VA  TO  ANCHORAGE  PXIA  XNO  LOCAL  TCRHXNALSJ 
IRwtLAOELPHXA 

26!JUN*r|»  SL'N  C*VISSS 

(D/A/A  JOJfPT  V.  SHUFElT/  J?. 

i 

!2 

|PA$$‘N*C«S 

! 

1 

(OFFSHORE  -  SOUTH  END  OF  LANE  PICHI5AN;  ILLINOIS 
!«IVFA  -  OTTAWA  AREA/  AND  ILLINOIS  PIVCR  -  STARVED 
(ROCK  STATE  PARK  AREA 

35! SIN  PAfcXNf  11 RP INA^t,  inC. 

S3 

]*t  OIL  AND  C»UO*  CIL 

. 

(INTPACCASTAL  WATERWAYS  Of  LOUISIANA  AND  TEXAS 

IS!*  SIN  STATf  MAIN*/  INC. 

!  2 

(TCwINO/  C»S/  HkStl  f0*L  ANC  F  UIL  OIL 

j 

!  J»C  XSCHVILL*  MAReCP/  PALMKA  AMD  SANFORD— WILP ING- 
( TON/  NC-SANFCRD 

C7ISLN  I»ANS®0»1/  INC. 

; 

i 

i 

is 

(TCWINS:  GASCLIM/  *£tACL!L*/  OPT  CA«?0/  SOFLAWApI/  HUDSON/  CONNECTICUT/  ANO  JAPES  PIVIPSI 

SFUeSACI/  LUTMCATXN'i/  "UL«/  AND  H|ATIK«  ClLStSULr  OF  VXICO/*  PISSISSlfPI  FIVE*  TO  PA  TON  TCU4C/ 

!  SLA;  ATLANTIC  t  PACIFIC  CCASTH  AND  INLAND  WATFfiS— 

I  SVALOEI/  AX  —  PUEPTC  PICO— WORLDWIDE 

IISSLPFMIC*  °QA  I  WORr*/  INC. 
i 

!2 

iTCWINa;  CHFMCALN  AN?  *tT.»CL*U*  PYOCUCTS 
{ 

(GULF  I.NTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
!  SYSTEM 

?G!XV?f4ZC«  *A®JNE  WAYS 

i 

!  3 

SCOAL 

{ 

(WITHIN  A  23  PILE  RADIUS  Cf  PILE  303.5  ON  THE 
(OHIO  RIVER 

*^isL’»f»IOA  ¥A*IN£/  INC. 

i 

i? 

I TCW INC 
i 

i  INLAND  WATERS/  GULF  OF  *tXICC  FRCP  MfOwNSVILU/  TX 
(TC  FLORIDA 

TCWINS  CO./  INC. 

ii 

im  fifLO  «3uipr?sr 

(MISSISSIPPI  RIVER  DELTA 

21'SLAIHApf  ALUMINUM  CO.  CSUPA(.CC>!3 
! C/O  ALV«IHU*  COMPANY  Cf  ! 

SAPCdCA  (ALCOA)  • 

• 

!  *'L'LX  LIOUl S  » 

i 

J 

(RIVERS  CF  SUA1NAPE 
! 

( 

*2!SIRVIY  rent,  INC. 

t 

S« 

{ 

S»tStAKCH  eCUIPPENl/  OIL  FIELD  SUPPLIES/  »Nt 
J  WAT  c® 

•GULF  OF  MEXICO 
! 

:C!SLS«N  *(AITY 

!  2 

!  <  AND  4  S®  AVEL 

(OHIO  RIVEP  AND  TRIBUTARIES 

nisvnew  t  »ocaiov?.2 

l  2 

•CAOOF  CIL  AND  C  5N0 INS AT  1 

(WATERS  IN  PLAflU6»l.N£  PARISH 

?9jsvUKCSKY/  WILLIAM  c. 

i? 

I08AIN 

(MISSISSIPPI  AND  MISSOURI  RIVERS 

3125  V  «NIC  JPANSPCPTAflJN/  INC. 

1 

1 

ip 

! 

SOAY  CAP60  <C»AJN/  ETC.) 

! 

j 

(MISSISSIPPI  RIVEP  AND  SUL F  INTPACOASIAL  WATERWAY 
(OF  LOUISIANA  AND  TEXAS;  ILLINOIS  RIVER  AND 

JVICINITT/*  OHIO  PIVCR  AND  VICINITY 

»>isW£f»  */  MICHAEL 

(9 

i 

:2!S*ITCH&CATS/  7NC. 

!2 

(TCW  (NO 

(INLAND  WATERS 

GU.YLVESfER/  ANYON£  70S  SERVICE 

f 

\ 

* 

*!PA$SFNSI»S  AND  Cf NfPAL  CARGO 

j 

(MOSS  LANDING/  HORRO  BAY/  PORT  SAN  LUIS/  EL 
!  Sf  CUftOO/  AMD  VENTURA/  CA 

><,!SYS1£P  FUELS/  Inc. 

! 

j 

! 

t 

I 

(CAUOF  OIL/PESIDUAL  FUEL  OILS 

j 

i 

(•ROWNSVILIE  10  ST.  *.ARKS/  SCLTMWEST  PASS  TO  PINE 
13END;  ARKANSAS/  ILLINOIS/  OHIO/  AND  TENNESSEE 
(RIVERS 

3  2ST  \  G  eAP6£  UNI/  INC. 

(9 

i 

! 

ta*l5  '  -  description  or  operations 


OPfllATOP  NAM 


!  mVK* 

!  1.  AEGULATtO  3T 
j  interstate  co*- 
I  M»((  COMMISSION 
I  2.  EXEMPT  FOR  MIRE 
I  3*  private 

!  f.  UNKNOWN 


principal  covcttms  carried 


32!  T  t  R  ICWlNG  CCPANY#  INC. 
! 

! 

31  It  G  6  e**6C  cc. 

! 

32!t  L  C  MARINE  SE*VIC£#  INC • 


33 It tT  NARINE  SUVAGC#  INC. 

I 

29(7.  ».  U  PORT  CC. 

I 

3211  .1.  BAKE 
I 
1 

?«macA  grain 

! 

32ita«  run#  Inc. 

! 

301 T  A6CA*  T  t  TAGGART 
I  TRANSPORTATION#  INC. 


J2IIALPCT#  EVERETT  L.  (9  (LIQUID  MUD# 

!  !  ! 

32H  rich*  S  MARINE  t  FUEL#  INC.  !  2  lOIfSFL  FUEL 
!  !  ! 

!  !  ! 

JOdAHAK  TRANSPORTATION  CO.  !3  IBUTADIENf# 

!  !  ! 

1SITAMPA  SKIRYAFOS#  INC.  !3  ! 0 E C <  C*RCC 

!  1  ! 

!  !  > 

IIITANGIfK  ISLAND  -  CHESAPEAKE  £  A  Y !  3  (PASS'NGrRS 


!  i 

(9  (GENE'Al  TOWING 
!  ! 

!  ! 

19  (CRAIN 
!  1 

!9  (TOWING  AND  WAT  £? 

!  I 
•  1 

!2  I  SALVAGE  fJUIPSFN* 

!  ! 

! 2  (CHARTERS  tC  0TpE«S 
!  ! 

! 3  !»CT«0LrU" 

!  I 
!  ! 

!2  (ma**0R  work 
I  ! 

!2  ! 

!  ! 

! 3  !6»ain 

!  ! 

!  ! 

!«  {LIQUID  HUD#  Pirn#  AND  0*1  CARGO 
!  ! 

!  2  !  DIESEL  fl'EL 

I  ! 

!  ! 

!  3  JBUTADIENI#  L*C#  AWMYDPCUS  ApPCNIl 

t  i 

!3  *!0EC<  CARCC 
!  ! 

!  I 


C11TA0RMINA#  LEC 

t 

1 1  j  T  AfiPAC  LCNESTAB,  INC. 

I 

! 

3d!Wf  T0W60AY  CC. 

! 

341TAVIS#  *L 
1 
! 

30(1 AYLC»  SAND  I  GRAVEL  CC. 
! 

UJ1AYL0*  TOWING  CO.#  INC. 

1 


!  3  HAND  AND  C*AVH#  CRUSHED  STOM 

!  ! 

!  ! 

!2  (CONSTRUCTION  TCWINC 

!  ! 

!2  I FROZEN  riSH 

!  ! 

!  ! 

!J  HAND  AND  CMVU 

!  ! 

!2  ITCWING 
!  i 


171  TEAGUE  BROTHERS  SAND  t  GRAVEL  !3  (TOWING#  SAND#  AND  CRAVEL 


26! Ill  DEC  ENTFtPRISFS#  INC. 

1 

36IICNDE*  EXCURSION  COMPANY 

! 

16ITENN-7CM  TOWING#  INC. 

! 

! 

17ITINNCSSEC  VALLEY  AUTHORITY 
! 

» 

17| Tf NNESSEf  VALICT  TOWING#  INC. 


1 6l T  CNS AV  RIVER  CYPRESS  CO. 

! 

II  IT  CA*AL  °ADGE  LINE 

! 

31ITCRBAL  JOINT  VENTURE 
I 

32!TCRPE?CNE  FUEL  t  LU9C #  INC. 
! 

I2!lCRP£fOKNC  9ARGFS#  INC. 

! 

32! TCP»£?CNN£  FLEL#  INC. 

! 

! 

22ITMREB0NNE  TOWING  CO.#  INC. 

! 

! 

32! ICAR Y* ATT  MAAINf#  INC. 


!  ! 

!9  JPASSCNCCPS 
t  ! 

!9  ! 

!  ! 

! 2  !»2#  Aft#  CRUDE  OIL#  1ND  ALL  3»A0CS  OF 
!  (GASOLINE 
!  ! 

!3  ICON ST AUCTION  HATS®  I ALS#  F:UI°PfNT  AND 
!  IHAPJOA  SERVICE  OF  COAL  *AJCtS 
!  ! 

12  !AH  BULK  COPPODITIfS— I.E.#  SALT#  COAL# 
!  I  BOCK#  CRAINS#  CHEMICALS#  ETC. 

!  ( 

!9  (wvt  LOSS 
!  ! 

I  2  (HARBOR  SERVICE 
!  ! 

!9  ! HE AVY  CRAIN 
!  ! 

!  2  (DIESEL  FUEL 
!  ( 

!9  ! 

!  ! 

!  2  !TCWINS-DFC*  CARSO  AND  DIESEL  FUEL 
!  ( 

!  ! 

! 2  (TOWING#  DECK  CARCC  AND  JlESCL  FUEL 
!  ! 

•  i 

(2  ! °£  TROLFUP  PRODUCTS 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS# 
9FtWfEN  WHICH  OB  ON  WHICH  OBEMTCD 


•COAST  OF  CULT  OF  MEXICO  AND  CAST  COAST  TC  BOStCN, 
(PA 
! 

(MISSISSIPPI  RIVIR/INTBACOASTAL  WATERWAYS 

! 

(MISSISSIPPI  AND  CL'LF  INTERCAST  At.  WATERWAYS  CF 
(LOUISIANA#  FLORIDA#  AND  TEXAS 

I 

UUL*  INTRACOASTAL  waterway 
I 

!C • RUTME*SV ILL E#  PC 
! 

!IN*E*C0ASTAL  canal#  NEW  C>LPANS-PCRT  ARTHUR#  AND 
!PCRT  ARTHUR-NEW  ORLEANS 

i 

! ILLINOIS  »IVCR 
I 
! 
i 

(WHITE#  ARKANSAS#  AND  MISSISSIPPI  RIVERS 

! 

« 

llMRACOASTAL  WATERWAY  AND  OFFSHORE 

i 

{GULF  INKACOASTAL  WATERWAY— P IL?  193  AND  LAKE 
(CHARLES  OF  WEST  LAKE#  LA 
! 

(GULF  ENTPACOASTAL  WATERWAYS 

i 

! GULF  OF  MEXICO  AND  INLAND  WATERWAYS  CF  MISSISSIPPI 
(RIVES  AND  TRIBUTARIES 
! 

(PEEDVILLC#  VA  -  TANGIER#  VA#  T APR RHANNOCN #  VA# 
(LEEDSTOWN#  VA  AND  SAUNOFXS  WHARF 
! 

(IDLE 

! 

(AU(S  SHARP#  JAPES  *IVEB#  AND  HARMON  ROADS  TC 
(P/CMPCNO  AND  NORFOLK#  VA 
! 

(PUGFt  SOUND  WATERS 
! 

(PUGET  SOUND-THROUGH  CANADIAN  INSIDE  WATERS-ALL 
(ALASKA  WATERS 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(GULF  INTSACOASTAL  WATERWAY 
! 

(TENNESSEE  RIVER— PERRY VI LIE#  TN  AREA 
I 

(LAKE  and  RIVER  MAJORS  IN  VICINITY  OF  CHICAGO#  IL 
I 

(SEATTLE#  WA  10  KODIAK#  A« 

! 

(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TRIBUTARIES  INCLUD- 
!  ISC  HACK  WARRIOR#  TONdItEEC#  AND  ALABAMA  RIVERS 
! 

(TENNESSEE#  CUP0E»LANC#  OHIO#  AND  MISSISSIPPI 

(RIVEBS 

l 

(CAIRO#  IL  TO  KNOXVILLE#  TN 
! 

! 

(lakes  and  RIVERS  IN  VICINITY  OF  STOCKTON#  AL 

l 

idfTWEfN  GREENVILLE  AND  VICKSeURP#  MS 
I 

(LOWER  MISSISSIPPI  RIVER 

j 

(INTAACOASTAL  WATERWAY  ANC  MISSISSIPPI  RIVER 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAYS  CF  LOU ISI ANA— LAKE S# 
! BAYS#  AND  MISSISSIPPI  RIVER 


(GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  OF  LOUISIANA#  LAKES  t 
(BAYS  A  MISSISSIPPI  RIVE® 


(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRAC0AS1AL  WATERWAY 
(OF  TEXAS  TO  FLORIDA 


32! TESCRC  PETROLEUM  DISTRIBUTING  (3  (DIESEL  AND  WATER 


(CC. 

J 

3JMIX-TAAC#  INC. 

I 

C 7 ! T E XACO  MARINE  SERVICES#  INC. 
! 

! 

! 


33(T EXACO  MARINE  SERVICES#  INC. 
I 
! 

33! 1  EX  ACC  MARINE  SERVICES#  INC. 
! 

32ITEXACC#  »JSA 

! (NEW  IBERIA  DIVISION) 

l 

! 

32I1EXAC0#  US/. 


(3  (DIESEL  AND  WATER  (GULF  INTR/COASTAL  WATERWAY#  LOWER  MISSISSIPPI 

I  !  (RIVEN#  AND  GULF  Cf  MEXICO 

!  I  ! 

(3  (PETROLEUM  COKE  AND  CEMENT  AGGREGATE  (HOUSTON  $MP  CHANNEL#  BEAUMONT  *  NO  RC*T  ARTHUR#  TX 

!  1  ! 

(3  (GASOLINES#  1 1  OIL#  >6  FUEL  OIL#  AYJET#  CRLDE(INwCCD  LONG  ISLAND#  NEWBURGH#  NYJ  NEW  HAVEN#  C  T? 

!  !  (PROVIDENCE#  $ I i  BRIDGEPORT#  CTJ  PHILADELPHIA#  PA; 

!  !  (BOSTON#  PA;  PORTLAND#  ME;  TIVERTON#  At; 

!  I  (BALTIMORE#  MO;  NORFOLK#  VA;  ClAYMCNT#  DE?  AND 

(  •  !  C**£LS£  *#  "A*  *5*T  A*TWL,#/  !X#‘  WIL"  Z*tr  T"**/  *1 

I  !  i’  " 

(3  (PETROlfUP  PRODUCTS  (GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVEN 

!  I  (SYSTEM 

!  (  I 

(2  (PETROLEUM  PRODUCTS  (ATLANTIC#  PACIFIC#  AND  GULF  COASTS 


!  ( 

(3  (PETROLFUP  PRODUCTS 
!  f 
!  ( 

(2  (PETROLEUM  PRODUCTS 
!  1 

(3  (OIL  FIELD  SUPPLIES 
!  ( 

I  ! 

I  ( 


(INSIDE  LAKE  FAUSSE  POINT;  HORSESHOE  BAYOU? 
(ATCHAFALAYA  BASIN;  WEST  COTE  ELANCHF  BAY#  BERWICK# 
(LA-LCWER  ATCHAFALAYA  BASIN?  LAKE  HENDERSON 
( 


(NEW  ORLEANS  OPERATIONS  DIVISION!  (FUEL#  AND  WATER 


(3  (OILFIELD  EQUIPMENT#  DRILLING  RIG  SUPPLIES#  (GULF  INTAACOASTAL  WATERWAY  AND  LOUISIANA  INLAND 


331KXAS  a»RC£  RENTALS 
1 

12JHXAS  GULF#  INC. 

I 

1 

331  TEXAS  STATE  HIGHWAY  DEPT. 

1 

321  TEXAS  UNITED  CHEMICAL  CQ8P. 


!  1  ( 

(2  (OIL  FIELD  SUPPLIES  (BAYS  AND  INLAND  WATERS  OF  TEXAS  COAST 

I  !  ( 

13  (FCPTILIXfR#  MOLTEN  SULPHUR#  PHOSPHORIC  ACID  (AURORA#  NC— MCREHEAD  CITY#  NC 
!  (AND  FUEL  OIL  ! 

i  I  ! 

(9  (PASSENGERS  ANO  VEHICLES  J CALVES TON/ SOL  I VAR 

!  !  ( 

19  (LIQUID  CALCIUM  CHLORIDE  ! JhTEPCOAST AL  CANAL  AND  LOWER  MISSISSIPPI  PIV£R 


T  A^LC 


DESCRIPTION  OF  OPERATIONS 


923 


f  ( 

N  ! 

G  1 

!  fP'MTO*  NA«f 

t  l 
T  { 


SERVICE  I 

1.  «!4UUT'D  BY  ! 

INTERSTATE  OF*  !  PRINCIPAL  COFFCdlTUS  CARRIED 
PFRCE  COMMISSION'  ! 

2.  exempt  re?  Hi»t  i 

!.  mvm  ! 

*.  UNKNOWN  I 


POINTS  C»  LCC ALII  ICS  And  WATERWAYS  # 
9  *  TWE  eN  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 


1  !  1 


22(TH£  C*N5 V  FLEET 

i 

12 

! 

!  PA  S$E  N?£P$  ANO  SURPLUS 
! 

•GULF  CF  MEXICO  — INLAND  WATERWAYS#  ANO  PACIFIC 
IOCEAS-WEST  CCAST  UNITED  STATES 

Jilin  ST.  PAUL  FALCE  LINE#  ISC. 

!  2 

! IS  •  IN 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  TRIBUTARIES 

22J1HEP1CT  CFFSHCPE  fa?  IKE/  ISC. 

! 

!  2 

i 

{OILFIELD  fCJlPFFNl  AND  PLATFORM 
! 

I  ICO  RILES  OFFSHORE  9ET«RES  APALACHICOLA#  FI  AND 
{BROWNSVILLE#  TX 

2iim»IPT/  NOLI Y  Aw  ISC. 

1 

! 

1 

1 

i  2 

! 

j 

i 

! 

ITCWIS3 

i 

i 

! 

i 

'.GULF  OF  M?XT CO-LA#  MJSS/  AND  TEX  COAST— MISS  RIVER 
! TO  NcW  ORLEANS#  SELLS  PASS  K  LECVILLf #  ATCWAFAIA- 
! Y A  ChASSEL  TC  MORGAN  CITY#  CALCASIEU  CHANNEL  TO 
{LAKE  CHARLES#  HOUSTON  SHIP  CHANNEL  TC  NOUSTCN# 
{FPEEFCRT#  CORPUS  CHPISTT#  S  ClOWNSVILLE/  TX 

22!meC0EAu»  TCVIVG 
! 

12 

! 

I  TOWNS 

i 

‘{MISSISSIPPI  FIVER  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  CF 
{LOUISIANA  i  TEXAS 

t2ilSCFAS  *.  1HOPAS  IMF  SP*ISf  S/ 

list. 

22 

! 

•towing;  p*t  pul*  cargo 
! 

•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  TR12UTAMES 
! 

22! TVCFAS  °APGf  U*ES#  tTO. 

!2 

(DULLING  FLUID* 

{GULF  OF  MEXICO 

22! THOMAS#  DEAN#  ISC. 

! 

i  9 

1 

{OILFIELD  CeutP*EW  AND  SUPPLIE S-RIFIN£0  OIL 
IPBCOUCTS 

1  LOUISIANA  RIVERS#  GIWW^-ShCWNSvILLE#  TX  TO  ST. 
{PARKS#  FL  AND  ADJACENT  WATERWAYS 

IIIUCMAS#  BUST 

!  1 

IRASS*SC:»S#  -AIL#  MOCERirS#  AND  F»tICHT 

X 

HANGUP#  VA  TO  CRT S FIELD#  MD 

CtllHOFPSPS  ISLAND  C CUC AT  ION 
{CENTER/  ISC. 

12 

! 

{GROCERIES#  SURPLUS#  AND  PA  SSf NGERS 
! 

{POSTON  MAP  SOS  AND  WRCHESTER  ?AY 

i 

2t!IPO*e?OS  out  DRIVING  CC.#  ISC 

•  !« 

(TCwING 

) PUGET  SCwSD  A* EA 

!2ilVOPSSCS  TOslKS  X! 

i 

!  2 
! 

1  TONING 

I 

{MORGAN  CITY#  LAI  OAYOU  JCUEF;  BAYOU  CHINE; 
{ATCHAFALAYA  RIVER  CHANNEL  TO  GULF  OF  MEXICO 

joino*?sos,  h.  siplft 
! 

!  2 
; 

1GRA IN 
i 

{MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  ISTR ACC AST  PL  WATERWAY 
{OF  LOUISIANA  AND  TEXAS 

24{IMCPNtCN  CONSTRUCTION  CO.#  ISC 

•  !2 

IcOSSTALCTIfN  EQUIPMENT  4NC  NAT  TRIALS 

{LAKE  SUPERIOR— HANCOCK  TC  BAY  CITY  AND  LAKE  HURON 

321TMRFC  (?)  N  RARJNf  SERVICES# 

!  ISC. 

\9 

! 

1 

1 

! 

! 

JillMU  fIVfPS  pAPiC  CC. 

!  2 

1 

{LIQUID  MUD  AND  G'NfRAl  CARGO 

ilNTRACOASTAL  WA' e AWAY  AND  VfFp ILL  TON  o AY 

2tilHRC£  RIVERS  TOWNS  CCRF. 

!  J 

•TOWING 

•OHIO  P  IVE P 

T2IIMRCI  SCSS  TCV1NG#  ISC. 

! 

!2 

! 

{TOWIN'; 

! 

{LAKE  AND  FIVERS  IN  VICINITY  CF  INfRAC>  AST  AL 
{WATERWAY  CF  LOUISIANA 

MITSUI'S  LONG  ec ACM  CO. 

1 3 

{PERSONNEL  AND  OIL  F I* L 0  C»PG0ES 

!LOS  ANGELES-LONG  EEACH  HARBCF 

T 4!  IMUNOE af,CLT  PAiINf#  ISC. 

!  2 

!TCVING--LA«M  TARGET/  PPE*T»ES$|D  CONCRETE 

!  INTPACOAS I AL  WATERWAY-NORFOLK,  VA  TO  MIAMI#  FL 

22!  1  lb*  *A*K  CC.#  ISC. 

!  2 

•OIL  f I *LC  SUPPLY 

! INTERCOASTAL  WATERWAY  AND  HARVEY  CANAL 

2?!  I  IOFp  AT  FB  *>ARGE  LINES#  ISC. 
i 

!1 

! 

•  PETROLS*#  CHfP  I C  *L5#  GRAIN/  PCRmitE'S# 
(•ACMIM.RY#  ASPHALTS#  AS'D  GENERAL  CARGO 

(WILLAMETTE#  COLUMBIA#  AND  SNAKE  RIVERS  To  fpRE IGN 
(PORTS 

32ilIOFNAT£«  sAIGIS 
! 

U 

! 

{OILFIELD  DRILLINO/PBODOCTICN  SUPPLIES 

IPRIMAPILY  INSHORE  — CF'SHCFE  WATERS  Of  LOUISIANA# 
{TEXAS#  AND  OLUOPNIA 

?2!T  IDtWATF  P  ENlEwPMSES 
; 

12 

! 

{OILFIELD  OF  ILL ING/RRO DUCT  ICS  $U»»Lt£S 

1 

! INLAND -OF F SHCRE  WATERS  OF  LOUISIANA#  TEXAS#  AND 
{CALIFORNIA 

?2{TIDFVAHA  FUCTS/  ISC. 

i 

!  2 
! 

iciLFIUO  DRILLINS/RROCUCTICN  SUPPLIES 

j 

!  PR  IMAP  ILY  INSHORE— OFFSHORE  WATERS  Of  LOUISIANA# 
(TEXAS#  AND  CALIFORNIA 

22! TIDEWATER  G*  AND  ISLE#  INC. 

i  2 

{CARRYING  DRILLING  SURPLUS  OUSHORF 

!GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  TC  COASTAL  VATU'S 

32!T 1 DEWATER  FAMINE  PACIFIC#  ISC. 
I 

!  * 

! 

(CILfUlO  CRlLLlNG/RSOOlfTICS  SUPPLIES 
! 

IPPtMAPIlY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
1TFXAS#  AND  CALIFCPNIA 

32{ttDEWAT«‘N  NAVI6AICMS/  ISC. 

i 

!2 

! 

j  OIL  FI  tLD  DRILLING/PRCOUCUOS  SUPPLIES 
j 

!  PR  IMAP ILT  INSHORE-OFFSHCFI  WATERS  Of  LOUISIANA# 
(TEXAS  AND  CALIFORNIA 

!2!T  IMWATf  fi  RESOURCES#  INC. 
j 

!  2 
! 

(OtLFtcLD  PRILLINU/PRODUCTIOS  SUPRLIES 
f 

(PRIMARILY  INSHOP.S-OFfSHORC  WATERS  Of  LOUISIANA# 
(TEXAS#  ANO  CALIFCPNIA 

J9!T  10tU*Tf B  SAND  C  5A»V!L#  ISC. 

!  3 

i$AWO 

(SAN  f»ANCT$CC  BAY  AND  TRIBUTARIES 

22! T I DrWA  f * R  TRACE** 
i 

!  2 
! 

! OILFIELD  DRILLlNu/FRODUCTION  SUPPLIES 
( 

irtXMARRY  INSHORE /  OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
(TEXAS#  AND  CALIFORNIA 

J2!TIDfWATcft  vrsicr 

I 

!P 

! 

!  OILFIELD  DRILLING/MODUCTICK  SUPPLIES 
! 

•PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATEPS  OF  LOUISIANA# 
(TEXAS#  AND  CALIFORNIA 

32!T  I D* WA  Tf  R  VENTURES#  INC.- 
! 

!  2 

4 

lOUFIELO  OPILUNG/PROCUCTICh  SUPPLIES 
i 

|PAI*AP*LY  INSHORE-OFFSmORE  VATtPS  OF  LOUISIANA# 
(TEXAS#  AND  CALIFORNIA 

22! T I  Of  WAT  ER  VESSELS#  ISC. 

! 

!  2 
! 

{OILFIELD  D»ILUNG/e?CDLCTICN  SUPPLIES 
! 

(PRIMARILY  INSHORE-OFFSHORE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
{TEXAS  AND  CALIFORNIA 

22!TI«rfi  FAB  IN?#  INC. 

12 

!STAND  PT  SCAT 

(OFFSHORE 

uiniLf*  fcssT.  co. 

jo 

ilOWlNG  AND  CONSTRUCTION  MATERIALS 

(COASTAL  SOUTH  CAROLINA 

IKIIllfTT  OIL  TRANSPORT#  INC. 

! 

!  2 
j 

. 

!*2  FUEL  OIL#  GAS#  OUSEL#  KERO 
! 

( 

( NORFOLK  HAR9CR#  HAMPTOW  RDS.#  POTCNAC  RIVER# 
(CHESAPEAKE  BAY#  AND  TRIBUTARIES 

17111  NIC 5 R  SAND  1  (RAVEL#  INC. 

!3 

1  S  A  SO  AND  G*  AVtl 

(TENNESSEE  RIVER— MILE  12*. 5  TO  193.1 

J6IIIKT  TANKERS#  ISC. 

12 

{PETROLEUM  FRODUCTS 

(LWSC#  OLYMPIA  TO  PORT  ANGELE %  #  LAKE  WASHINGTON 

32!  IPS  ACOUISIMCa  CC  RP • 

! 

!  2 
! 

{OILFIELD  DPZUING/PROOUCT  SUPPLIES 

I 

(PRIMARILY  INSHORE- -OFF SHCRE  WATERS  OF  LOUISIANA# 
(TEXAS#  ANO  CALIFORNIA 

321KMAS#  ISC. 

19 

(OIL  FIELD  EQUIPMENT 

(GULF  CF  ME  1 tCC 

3ftUC61AK  f I  SHE  Al £ S#  JSC. 

! 

n 

! 

ICASNERY  SUPPLIES  AND  FISHERIES  RELATED  C AACOlCOASIWSC/F ACM  SEATTLE#  WA  TO  BRISTOL  SAY  AREA  OF 

1  {ALASKA 

TitTCLfN  NARINE#  INC. 

!  2 

ICCAL#  ROCK#  GRAIN#  OtL#  CHEMICALS#  AND  JALT 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 

IdlTCLf*  MARINE#  INC 


T*n«  1  -  0€SC«XPTICN  or  OPERATIONS 


J  SERVICE  ! 

!  i.  regulated  sy  ! 

!  interstate  co»-  !  principal  covooims  carried 
t  merge  commission  ! 

I  2.  EXEMPT  FC®  HIPC  ! 


OPERATOR  NAM.F 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  VaT**UAY$/ 
3CIUEEN  WHICH  OP  CN  WHICH  0°5RAT£D 


!  3.  PPIVATE 
!  9.  UNKNOWN 


16! TCH  SOY*  5SAIf<  CO./  INC. 

! 

I 

?SM CNSGA R 0/  rf.  K »  {  CONNIE 
i 

26MCRCC  OIL  CC. 

IMARINf  DIVISION 

! 

I2MCRC  *APIN£,  INC. 


ISMCRTUGAS  UNLlPMEO/  INC. 


?  YJT CT  AL  *TN ATOP*  CORPORATION 
! 


201TCTEP  OCEAN  TRAILER  EXPRESS 
! (TOTE) 


32! TCUCHA  PD/  INC. 


221KUPS  PRODUCT  ION/  INC. 

! 

16!  TOW  UNC  6AC5f$,  INC. 

! 


!  ! 

! 9  'GRAIN 

!  ! 


!2  ! P£T AOLEU*  PROCUC'S 
!  ! 

!  ! 

•2  ! TCV INS 
!  ! 

!  ! 

!9  1PASSCNCIP'. 

5  ! 

!  ! 

13  ! miscellaneous  SULIMS 
!  ! 

!  ! 

IZ  JVHEELeO  VEHICLES/  INCLLCIN*  TRUCKS/ 

!  ‘TRAILEPS/  AUTfS/  PTC. 

!  ! 

!  2  !?A$SENC£*$  ANO  OILFIELD  PCLATfj  CARGO 
!  ! 

!  t 

!9  ! 

!  ! 

! 3  JPUSHINC  P£T AOLCU*  PROOUCTS 
I  ! 


21JTPT/  OlV.  or  A 5HL *V0  OIL/  INC.  !2  1PEUCLFU*  RRCOUCT>  ANO  LICIXO  CHEMICALS 


221 T • ANCH I TA/  V.  R. 

I 

30ITPANS-ASM,  INC. 

! 

32ITPANS- ATLAS  MARINE  CC»P. 
1 1 ! 1 PANSE RVC  MARINE/  INC. 


?9| TPANSE CP  I  TCWING/  INC. 

! 

23! TPAVEPSf  TALL  SHIP  CO. 

! 

211TPI  HVM  MARINE/  INC. 

! 

! 

! 

20!  Ml  ST.  READY  MX 
! 


!  ! 

tO  ICMARTEPS  TO  OTPS0.' 

!  ! 

!2  {CHARTERS  TO  OIK€«S 
!  ! 

! 2  ! OZC K  CARSO  (DRILL  »!»«/  CTC.) 

!  ! 

!  2  INIMOGJN  SOLUTION/  CAUSTIC  SCO*  SOLUTION/ 
!  ! S0Y3CAN  OIL  t  CC®N  OIL 

!  ! 

!  I 

13  ! SC* AP/  CCKF /  MO  STONE 
!  ! 

•2  !PASSCNCE*S 
!  ! 

12  ICHARTEPS  TC  OTHERS 
1  ! 

!  ! 

!  I 
19  ! 

1  t 


201  TRI-STATE  NARINE  SERVICE/  INC.  12  {CHAPTERS  TC  OTHERS 


20! TP I-ST  AT  £  TERMINALS/  INC. 

! 

10!  TRIANGLE  ELCHINS  CORP. 
i 

3 1  M  *  I ANGLE  MARINE/  INC. 

! 

T25TPIANCLC  MARINE/  INC. 

! 

32! TP  ICO  MARINE  OPERA  TOPS/  INC. 
! 


29M®  XNIC  AO  CO°f  . 

! 

Cl! TRIP*/  *•  0./  I*C.  rARINE 
1CCNSTPUCT ION 


!  !  ! 

! 3  I  COAL  {OHIO  AND  515  S 

!  !  ! 

•2  IHIP20R  JCR*  ! 

!  !  ! 

!9  !  ! IDLE 

!  !  ! 

!2  {"ISC.  OILFIELD  TOOLS  <  SCUP*ENT/  ANO  W  AT  f  ®  I.ULF  Of  PCX  ICC 


!TCNN£SSF£“T0P?IG3fC  WATERWAY  IMRACCASTAL  eFIWEEK 
!  MOBILE /  AL  ANO  NEW  ORLEANS/  LA 
! 

! !  OLE 
2 

1«’$TEPN  A  I Vf * S  ANO  INLCNO  WATERWAYS 


!3PCWNSv:LL£/  TX  TC  PANAMA  CITY/  ILI  MISSISSIPPI 
! PI Vf R  ANO  INTCRCOASTAL  CANAL 

l 

•ATLANTIC  CCPAN  BETWEEN  *  I AN  I  t  KEY  WEST/  SULF  OF 
•MEXICO  Fec.N  KEY  WEST  TO  CA»E  SAUf/  FL 

jiPETCN  SOL'NO/  ChANOELEUR  SCUNO/  ELOIS  SAY/  HALF 
SPOON  LAKE--UATE*VAY$  OF  LOUISIANA 

i 

iiCA’.TL-:  TO  ANCHORAGE  ANO  ASSOCIATED  INTERCOASTAL 
•WATERS 

i 

iPISSMS  IP®  I  RIVER/  SULF  Of  PEXICC  ANO  LAkCS  ANO 
!  3A  Y$ 

! 

ILARCSE/  LA 

! 

•PfTweCN  NO 4 ILE  AND  PASCAGOULA 

*! iULF  ISTRACCASTAL  WATERWAY  ANO  MISSISSIPPI  ANO 
•OHIO  PIVEPS 
! 

! 

! 

1ISLAND  WATERWAYS  AND  INTERCCASTAL  CANAL 

! 

1  GULF  OF  MFXICO-NCT  ‘XCEE0IN6  2C0  PILES  OFFSHORE 
I 

MISSISSIPPI  RIVER  l  SULF  LOUISIANA  S  TEXAS  FC  SULF 
is  east  coasts;  poeile/  al;  arec;30/  pr;  and 

I OU Y  AN  I LL A /  PR 
i 

1ST .  LOUIS/  PC 
! 

! SPA  SC  TRAVERSE  PAY/LAKE  PICMICAN 
! 

! ALLEGHENY  RIVER  PILE  0.0  10  PILE  *CI  »CP  ®tVM 
•PILE  C.O  TO  PILE  12*. M  AND  OHIO  OIVER  PILE  C.O 
! TO  PILE  915 
! 

! 

! 

IONIC  PIVEP  SYS  TCP 
! 

JONIC  AND  515  SANDY  RIVERS 

! 

! 

! 

MOLE 


!9  {OILFIELD  EQUIPMENT 

!  ! 

!  ! 

!  ! 

!  ! 


•VENICE/  LA  TC  150  NILES  CFFSNORE  CULF  OF  MEXICO,* 
•CAMERON/  LA  TC  ICC  *ILES  CFFSNORE  SULF  CF  PCXICOJ 
! SAP  INF  *ASS/  TX  10  100  PILES  OfF$MC»E  5ULF  Of 
•MEXICO;  ANO  INTPACOASTAL  CITY/  LA  TO  ICO  NILES  IN 
•GULF  OF  MEXICO 


!  2  ! P£  TROLFU*  PRODUCTS  IWCRLOWIOE 

!  !  ! 

!  2  !  GENERAL  CA®59,*  PILING  ANO  LUKJER  (°UIL0INS  JWEST  TO  NARRAGANSEIT  °AY/  EAST  TO  PRCVINCEKWN; 


!  IPAIEOIALS) 


3SMPUCAN0  CCNS1PUCTICN  CO.  !2  {GENERAL  CARGO 

1  !  ! 

2S»MU*eutL  PIVEP  SERVICES/  INC.  !2  1C0*V/  WHEAT/  SOYBEANS/  CATS/  COAL/  SANO/ 

!  !  ! GRAVEL/  *N9  CRUSPEO  POCK 

!  !  ! 

33!  TL'A.N  JOINT  VENTURES  CC.  !2  *  OIL  FIFLO  SfPVIC*  EOUMPINT/  |,f„  OPILL 

!  !  ! PIPE/  SEPVIC*  TRUCKS/  DRILLING  MUO  (rULO 

!  !  ! 

29!  IL'CKEP/  CTTO  N./  JR.  !9  {GRAIN 

!  !  ! 

33!  TUG  JCSLPHINC/  INC.  !2  MOWING 


33!  TL'A.N  JOINT  VENTURES  CC. 


J9MUCKEP/  CTTO  N./  JR. 

i 

33l TUG  JCSLPHINC /  INC. 


23MUG  XIUARNEY/  INC. 
1 

1 6! TUG  SERVICES/  INC. 


16!  H'GSOAT  i  3ARGE  RENTAL  SePVICE/!9  • 

!  INC.  !  ! 

!  !  ! 

J2MUG90AT  NA*.  111/  INC.  !2  !T 

l  i  ! 

15 MUGS  i  SALVAGE  !2  •  =• 


! 2  'TOWING 

!  ! 

!2  MOWING  ANO  HARSOR  SLPVICC 


SAND  6UZIAP0S  SAY  ARM 

isCUTHEAST  ALASXA 

! 

MLLINCIS  PIVER  PMWEEN  KINGSTON  PINES  <».P.  1*5.5) 
! ANO  OTTAWA  ( P ■ W.  239.0) 

1 

•LOUISIANA  WATERWAYS 


SMS9ISSIPPI  RIVER 

! 

! SULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  «N0  GALVESTON  TO 
!  HOUSTON/  PORT  ARiHUR/  T*X*S  CITY/  FREEPORT 
! CORPUS  CHRIST!/  AND  VICTCAIA/  TX 

j 

|0R£*T  LAK«S 
1 

SGULF  INTPACOASTAL  WATERWAY  *N0  ST.  ANORFWS  '•AY/  FL 


!  !  • 

!  !  I 

!  2  STOWING  SGULF  CF  MEXICO/  ANO  INL*NO  WATERWAYS 

1  !  ! 

!2  !=»ULK  C  FMrNT /  OULK  P.NOSPMAI*/  OULK  SALT/  FUFttOULF  OF  MEXICO/*  ATLANTIC  INIRACDAS  TAL  ANO  GULF 


CJMURECAKO  COASTAL  t  HH10R 
mowing  CORP. 


C7MURCCAP0  COASTAL  t  KAROO* 
MOWING  CCRP.  CF  PENNSYLVANIA 
! 

31! TURNER  MARINE  SERVICE/  INC. 

* 

*1! TWEED  TOWING 
! 

32MVCN7Y  GftANO  *ARXN£  SERVICE/ 
•INC. 

1 

32! TWENTY  GRANP  OFFSNOPJ/  INC. 
t 

321 TW IN  RflOTHEPS  NARINE  CORF. 


!  ! OIL/  ANO  CONSTRUCTION  EOUJPPENT 

1  1 

*!2  *!  TOWING  ANO  FUEL  OIL 


!  2  ITOWING 
!  ! 
t  ! 

!  2  STOWING/  CHARTERS  TO  OTHERS 
!  ! 

!9  SOCEAN  TOWING  ANO  KAROO*  SHIP  ASSIST 
!  ! 

!2  MOWING 
1  ! 

!  ! 

12  MOVING 
!  ! 

! 9  ! S AND  ANO  PAINT 


•INTPACOASTAL?  f  A  A  Id'FAN 
1 

SCPCA1  LAX C 5/  NSW  YO*K  STATS  f APSE  CANAL/  NFU  YORK 
!HAR9C»/  HL'OSCN  PILE®/  LONC  ISLAND  SOUNO/  ANO 
{COASTWISE 
! 

•OELAUAPE  CANAL  AND  RIVER  ANC  CHESAnEAKE  CANAL 


! ARKANSAS  ANO  MISSISSIPPI  PIVE«S 
1 

ioCEANS  ANO  HARBORS  OF  PACIFIC  COAST 

i 

SGULF  I-RRACOASTAL  WATERWAY 


SGULF  INTRACOASTAL  WATFRUAY 
! 

SGULF  CF  MEXICO 


TA»L?  ’ 


0$SC*IMT0N  OF  OPERATIONS 


925 


f  ! 

N  ! 

6  ! 

!  OPERATOR  KANE 
t  ! 

T  ! 

I 


!  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATED  dY  ! 

!  INTERSTATE  CO*-  !  PRINCIPAL  fO^CDUISS  CAM1E0 
!  RERCE  COMMISSION  ! 

!  2.  EXEMPT  PCR  *!»£  • 

!  1.  PRIVATE  ! 

•  9.  UNKNOWN  ! 


2 1  St  V IN  PIVIAS  ICWlhC  COMPANY 

l 

12!  HO  (2)  *  TCfctNP,  INC. 


22'TVO  9  OP  III  I  AC  COMPANY 


1 7! i kc  atve«s  excursions#  is c . 


'dSitE*  ^pri-c  5uv:c{ 

j 

C9! TYLf A#  OlIS  «AY 


I  ! 

!  2  STOWING 
!  ! 

!2  (TCVTNG 


!9  !»iS3?NCEP$ 
!  ! 


! 9  !i>A$SlHGC»$ 


!2  ! SM I ^  ASSIST 


!2  SPASSGNGE»V  AN 6  fS*ICHT 
!  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
3ETWCEN  WHICH  OR  ON  WHXCN  OPE  RATEO 


! ALLEGHENY/  MCNONGAMflA/  AND  OHIO  RIVERS 
! 

! INLAND  AND  COASTAL  WATERS/  EATS/  AND  LAKES  OP 
tLCUI St  ANA/  TEXAS  AND  "ISSISSIRRI 
! 

!1NT*AC0»$TAL  WATERWAY  OP  LOUISImNA  AND  LAKES/ 
ISAYS/  AND  SOUNDS  CP  LOUISIANA 
! 

(CUMBERLAND  RIVER  RILE  12«.A  (TOO  MILES  IN  EITHER 
{DIRECTION) 

! 

•VARIOUS  S.  E.  ALASKA  ®3RTS 
I 

! CHESAPEAKE  SAY  AND  TRIBUTARIES 

! 


21(U  S  t  C  •  C  0 1 T  ESUIPMCNT  COMP ANT# !  9  Sw4Tt»#  FUEL#  ORILL'SS  *UD/  FOOD#  RACHINERT/  (GULF  OP  MEXICO/  GULP  INTRACCASTAL  WATERWAY  OP 


21SL.  S.  STE'L  COP*. 
! 

20! UNION  soiLlR  CO. 


11! UNION  C'MF  CC«P. 

! 

! 

22SUMCN  EXPLORATION  PARTNfRS 
(LIMITED  (U.S.P.) 

i 

12! UNION  EXPLORER 

l 

ttluNICN  OIL  CO*  CP  CALIF* 


211LM0N  RAILROAD  CC. 

i 

uiuUCN  SAND 

! 

12! UNIQUE  TOWING 

! 

32'LNITEO  MARINE  SOATS#  IhC. 

! 


(chemicals  »no  f:*e 


!  S  !  COL  (STAGING  AND  C. STOCKING) 


12  !PA*PICATPO  STEAL/  COAL/  SAND  AND  STONE 
!  ! 


! 3  STOWING  AND  LOGS 
(  ! 

!  ! 

!  3  !  OIL  FIELD  CaUIPM-M  AND  SL*aLt£S 

!  ! 

!  ! 

!9  SOIL  FIELD  EQUIPMENT 

j  i 

!5  I *1T ROLE UM  PRODUCTS 
!  ! 
j  i 

i2  i cc At. 

!  * 

!  2  !  SAND  AND  GAAVEL 
!  ! 

! 2  STOWING 

!  ! 

!2  IORILLING  CSUIPMtNT  AND  DRILLING  FLUIDS 
!  ! 


(LOUIS  I  ANA  AND  TEXAS/  RIVERS  IN  VICINITY  OP  MORGAN 
(CITY/  LA 
I 

ICLAIATON  WORKS 

! 

!*OUTM  OP  KANAWHA  RIVER  TO  MAAMET  LOCK  ANO  OAR) 
SeETWEEN  PITTSBURGH#  PA  AND  RADUCAH/  KY  ON  THE 
! OHIO  RIVER 
! 

(FRANKLIN/  Vi  FROM  HINTON/  V  ILL  X  AMS  TON /  CDENTCN /  I 
S SOUTH  MILLS/  NC 
! 

IGULP  INTRACOASTAL  WATER)  AND  DULAC  AND  HOUMA#  LA 

! 

! 

IGULP  OP  MEXICO 
I 

IGULP  AND  ATLANTIC  COASTS/  AND  LAKES/  8 ATS/  SOUNDS/ 
•AND  INLAND  WATERWAYS 
I 

I  MILE  11.8  HONONGAHCLA  RIVER 


24'L'SS  GREAT  LAMPS  PLcST#  INC. 


TIIVAL'NCIA/  INC. 

! 

23! VALENTINE/  R .  H»#  LOCGING  00 


29!V»LX£?  <  SPIES  EA®S£  CO. 

i 

29*  V*LtfcY  LIKE  COMPANY/  T 8* 


MSVALLLY  *APINE  t  #A«CE/  INC. 


20IVALIIY  MARIN?  SERVICE 

i 

?9! VALLE  Y  TAANSP.  DIV. 


2 9* VALLEY  (PANSPCPTAl I  ON/  INC. 


?C! VALLEY/  INC. 
i 

C9SVANC  BPCTHtPS  COMPANY/  THE 


2  J! VANN#  MA*IA 


A*!vA*tC  LCtLIHL/  IfK. 

S 

IZ.'VtLVEY  MARINE  $YSJ£R$ 


23! Vf MU* Z  ICWING  !«  ILCG  50C8S  IINSIDF  WATERS  OP  SOUTHEAST  ALASKA 

!  !  !  ! 

J2!Vf RRiT  SHIPYARD/  INC.  !2  SOIL  FIELD  ANO  CONSTRUCTION  EQUIPMENT/  TANKS/! RLA3U THINE  TC  SOUTH  LOUISIANA 

I  !  !  *ND  PIPES  ! 

I  Si  I 

CJIVESSEL  CHARTERS/  XNC.  SO  (MILITARY  C»R«0  STACCRA#  OAKLANO/  ROM  HUE  HERE/  SAN  OIEGO  AND  RCAIl 

!  !  !  IHARPCP 

I  !  !  I 

!6!V A S<£L  £NCA.  i  DE VCLC PN?N t  CC.  U  !GEN£»Al  TOWING  JWPST  COAST  AND  ALASKA 

!  !  I  ! 

2 1i VICKERS  10*  TNG  CO./  INC.  !2  STOWING  IGULP  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

!  S  !  I  SYSTEM. 

I  I  !  I 

23!VICT0»S«H/  TIM  f.  22  |i»ASS*NCERS  ISCUTH  END  OP  TON6ASS  NARROWS  INCLUDING  MOUTH  Of 

!  !  I  ! GO t AGE  INLET  AND  MOUTH  AND  6  MILES  UR  CARROL 

!  !  !  ! INLET 


! 2  (SAND  ANO  GRAVEL  IMILT  *71. <  AREA 

I  I  I 

!  2  ITCHING  (MISSISSIPPI-NEW  ORLEANS  HARPCR 

I  1  I 

12  IORILLING  ESUIPMtNT  ANO  DRILLING  FLUIDS  IGULP  CP  MEXICO/  INTRACOASTAL  WATERWAY 

I  I  I 

36IUN1TED  HAtlNt  TUG  t  6*  AGE#  INC.I2  I  TOW  IN*— LUMBER#  E50XP*"NT/  MOBIL*  HOMES/  f SEATTLE/  INCLUDING  LAKE  UNION/  PUGET  SOUND/  AND 

I  I  IRETROLPU*  RRCOUCYS  (ALASKA—  PACIFIC  AND  ATLANTIC  OCEAN 

!  I  !  I 

C1IUMVE9SAL  AMERICAN  SHIPRING  |9  UC»L  AND  GRAINS  IMISSISSIPRI  AIVER/GULP  OP  MEXXCO/OCEANS 

!  II  I 

<1!  LMVE*  SAL  CLEANING  SERVICE/  U  I WAT  E®  #  WASTE  OIL/  DIESEL  ISAN  DIEGO  JAY 

MAC.  !  !  ! 

I  II  I 

*1 {UNIVERSAL  * AR INE  C0»P.  |0  J  | 

I  I  I  I 

illUNOCAL  CHPM.ICALS  DIVISION  13  I ANHYDROUS  »«OM»  !CCLUR?IA  RIVER-3ETWCEN  PORTLAND/  OR  ANO  KENNEWICK/ 

(UNOCAL  CORPORATION  I  I  |WA 

I  I  I  I 

23IUPPEP.  LAKES  TOWING  CC,  >9  IGCN£*AL  CA®G)  (GREAT  LAKES 

I  !  I  I 

27! LPP£R  «IV»A  SERVICES/  INC.  12  (HA®.>3R  SWITCHING  (UPPER  MISSISSIPPI  »IVE«  IN  THE  ST.  *AUL- 

!  !  !  (MINNEAPOLIS  AREA 

I  II  I 

24IUSS  GREAT  LAMPS  PLc'T#  INC.  12  !  I«CN  0*2/  LI'ESION*/  COAL/  ANO  TKCNIT?  (GREAT  LAKES  AND  M.  LAWRENCE  SEAWAY 

I  !  !  I 

11! V  ALCNC I  a#  INC.  12  !  I  IDLE 

I  !  I 

12  !  I  idle  (kodiak#  ak> 

i  !  I 

19  IJRAIN  IHISSISSIPPX  RIVER 

I  I  I 

!1  !*LLK  CCK"CDt*IFS/  STCcL  AA 0  PACKAGED  PREIiHTlGULP  INTft ACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
I  I  (SYSTEM 

I  !  I 

! 2  ! SAND  AND  G®AVEL  'GULP  TNT* *COAS TAL  WATERWAY)  VICTORIA/  PORT 

I  !  'HARLINGEN/  RCRT  XSA?tL/  PORT  9RCWNSVILLE/  HOUSTON 

I  !  ! ANO  PORT  ARTHUR/  TX 

!  I  1 

19  'HAflcpp  ICWIN5  IOUPPT/  OH 

!  I  ! 

!9  SHUIK  CC-MCOITICS/  STEEL/  AND  PACKAGED  IGULP  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 

I  'FREIGHT  SSTSTE* 

!  !  I 

•9  S3UL<  COMMODITY/  STEEL  AND  PACKAGED  FUIGHTICULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
I  I  (SYSTEM 


12  • 

I  ! 

'9  I  JRA IN 

I  I 


! 2  1  SAND  AND  G®AVEL 


i  I 

19  JHARCOP  ICWIN5 
!  ! 

!9  IHULK  CC-MCDITICS/  STEEL/  AND  PACKAGED 
!  (FREIGHT 
!  ! 


!  2  (TOWING 
!  ! 

(2  (DIP  SCL  OIL 
!  ! 

*9  'OIL  FIELD  SU®  PL  I CS  AND  o'PSCNNCL 
1  I 

t  i 

i  S  Suvfc  fg»  Ini# 

•2  i  TCw:NG--G?NePAL  CCRHODITUS 
i  ! 

!  ! 

!«  (LOG  OOCHS 


(OHIO  AND  KANAWHA  RIVERS 
I 

!  3  ALT  I  *  0  *  C  HP.RP0R  AND  U  ®R£R  CHESAPEAKE  eAT/  MO 

i 

(GULP  OF  M(XIC0-3ETW*£N  PACWNJVILLE/  TX  AND 
(KEY  WEST/  PL 


(MISSISSIPPI  RIVER  AND  GULF  INTRACC ASTAL  WATIRVAt) 
(CPPSHCRE  AND  OCEAN 


J 2(V P RR£T  SHIPYARD/  INC. 


VESSEL  CMAKfEPS#  INC. 


211VTCKC»S  ICwING  CO./  INC. 


23(VICT0»S0N/  TJM  f. 
! 

! 


TA9LE  3  “  C * X PT ION  Of  CPEPATXCNS 


926 


(  l 
H  ! 


t  ! 
T  ! 


OPERATOR  NAME 


!  SERVICE 

!  t.  REGULATED  $y 
!  INTERSTATE  COf- 

!  mehcc  commission 

!  2.  EXEMPT  fOP  Hi R J 
!  3.  PRIVATE 
1  0.  UNKNOWN 


!  PRINCIPAL  CO-PCOniES  CARRICO 


POINTS  OR  LOC  All!  ICS  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  C?  ON  WHICH  0P£RAT£0 


!  ! 
36{V ICTC®  Y  TOWING/  INC. 
i 

i 

• 

3  SOCEAN  TOWING 

i 

i 

j 

i 

31!V10ALIA  OCCr  !  STORAGE  CO./ 

t 

2 

2  *!  TOWING 

! INC.  ! 

• 

.  * 

32! VIDCS/  JAMES 

3  ! TOWING 

cuviz  corp. 

9  'DIESFL  FUEL  AND  PECULAR  GASOLINE 

23! V IKIHC  EARGE  COMPANY 

2  'GRAIN 

CliviKjNC  SCAT  ICU*$  OF 

2  ipASSFNGERS 

{NEWPORT/  INC. 

■ 

CliviKINC  II  LIMITED  PARTNERSHIP 

2  ipASSENCt^S 

36SVIRGINU  V  FOUNDATION/  THE 

2  ! EXCURSION  PAS3ENC*®S 

32! VIZIER/  DCNALO  J./  TCWING/  INC. 

2  'GENERAL  CARGO 

32! Wilt ER/  ICR I  ANN/  INC. 

2  {OILFIELD  EQUIPMENT 

IZ'VIZIEP/  ROBBIE/  INC. 

2  icHARTECS  10  OTHERS 

!2iviZI!B/  SUSAN/  INC. 

2  icHAPTERS  !•*  OIHERS 

1 7 ! VCLUNT Ef F  SAIGE  i  TRANSPORT/ 

2  !  «»R  A  IN  T  SCYlEANS/  GRAIN  PRODUCTS 

•  INC. 

{STEEL/  OPES  1  ALLOYS/  MACHINERY 

i 

{  F  CUIPMf  NT/  '.51  DC*  S  STRUCTRUAU  S 

i 

! AND  SALT 

16'VCN  ?e RGcN/  l TO. 

2  • AUTO-OP ILES/  PASSENGERS 

31 !W  K  V  FARTNFFSMIP 

9  { 

3S!W.  S.  CONSTRUCTION  CC. 

. 

3  {CONSTRUCTION  EQUIPMENT 

2G!W/W  TCWING  C  FUELING  CC./  ISC. 

! 

2  !  TCWING 
! 

• 

?4!WACN£P  CHARTER  CO. 

! 

2  {RASSSNGtRS 

JMWAHKlAKUr  COUNTY 

2  {PASSENCERS  ANO  VEHICLES 

ISIWALKE?  SCAT  YARD/  INC. 

2  {WAR30R  SERVICE 

•2!WALK£P  MARINE/  INC. 

i 

2  {OIL  FI  ELD  SUPPLIES 
! 

1 

1 WALKER  TOWING  CORPORATION 

! 

i  ! C  C  A  L /  FOCK /  GRAIN/  OIL/  CHEMICAL 

UUAirCR*S  M  X  DSTR  *AM  Fl?L 
!  AND  SERVICE  COMPANY 

i 

?7{ WALSH  6®A  I N  CC./  ISC. 

I 

33IWALTON  K  SOWS  STCVEDCAING 
! 

C9!WAACS  CCNSTnCTICN  CC. 

i 

i 

36!wAtDS  COVE  RACKING  CC./  INC. 

i 

CI'WARRtH  GEORGE/  INC. 

i 

45! WARP  £N  PETROLEUM  COMPANY 
{DIVISION  Cf  CHEVRON  U.S.A., 

!  INC. 

16{V  APAXCR  1  GULF  NAVIGATION 
•CCHPANY 
! 


2  'DIESEL  FUEL 


9  ! 

! 

2  ! TOWING 
! 

7  ! 


i 3  !" IfC.  CASNfRY  SUPPUfS 
! 


3  !  CONSTRICTION  1AC«:n*:>Y  fOR  DRILLING 


1 6! VARR  ICR  RIVEF  TCWING 

19 

! CC AL  AND  CrMENT 

23 ! W  ASHIN4TCN  ISLAND  FIFRY 
!  INC • 

LIN*  / 

!2 

2 

{ALTOMOEILIS  ANO  -ISCiLL 

3 J!WA  SHXNGTCN  SAND  CC. 

i  3 

SSAND 

361WASHINGT0H  STATE  FERRY 

i  2 

j  PA  SSe  NC  E  ®S  AND  VEHICLES 

361WASMIVGTCN  STATE/  DEFT. 

*  TRANSPORTATION 

CF 

•3 

t 

{PASSENGERS  ANO  VEHICLES 

2 

?1!VASS0N  MARGE  CC./  INC. 

1 

2 

!2 

i 

i 

{ORY  CARGO  URAIN/  *TC-> 

!  (PAL1*  OIL/  STC.  > 

I 

i 

3 1 {WASSON/  EARPARA  JOYCE 

i 

iv 

! 

2 

! 

?1!wAS50N/  CHARLES  H ./  JP. 
31 iwATfR  TOWING/  INC. 

f 

1l|wAT?ftfft£IGHT/  INC. 

! 

1 E  !W  ATCRf RONT  S (t VICES  CC. 


3  'PROPANE  ANt  GASOLINE 
I 


T  {LUBRICANTS/  IRON  C«E/  CC*L 
i 

i 


9  ! 

!  I 

*9  ! 

S  ! 

{2  {WHEAT /  HALEY/  SCTC EANS/  ANO  CORN 
!  ! 

!  2  !  TOW  IN*, 


32! VA  TERM AN  STEAMSHIP  CCRPORATICN  !2  {GENERAL  FRFICMT 


CJ!WATER»AN/  RANDY 


30IWATEIVAYS  HAS  INE  Of 
iPEft’HIS/  INC. 


! 

!  2  {CONCRETE  S*  HO/  GRAVEL/  JR  CRIT 
!  ! 

!  ! 

!  ! 

!2  ! GENERAL  SUPPLIES  ANO  fU£L 
!  ! 


! ALASKAN  WATCRS-CCOK  INLET  ANC  SOUTH  PACIFIC  COAST/ 
!  INCLUDING  PUGET  SCUNO  TO  LONE  3EACH#  CAT  PROP 
! U.  S.  PACIFIC  COAST  TO  HAWAIIAN  ISLANPS  ANO  TC 
{marshall  ISLANDS 
i 

'HISS 2SSIPP I  RIVER  — NATCHEZ/  MS  Ap«A 


! HOP  SAN  CITY/  LA 

i 

ieOSTCN  HAP30R 

i 

i-ISSISSIPFI  RIVER  — ST.  PAUL/  *N  TC  NEW  ORLEANS/  LA 

i 

!N A^a AG ANS ET T  PAY  AND  RHODE  ISLAND  SOUND 

i 

i 

i PORTS*OUTH/  NH  PCRT  AUTHORITY  VIKING  OOCK 

i 

•PUGET  SOUNO  WATERS 
•INLAND  WATERS 

l 

■OFFSHORE  WATERS 

i 

ilNL*ND-1AYS  ANO  SAYOUS 
! 

! INLAND  WATERWAYS 

l 

{MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  GULF  INTRACO*STAL 
•WATERWAY  ANO  TRIBUTARIES/  T  ENN-TOM  WATERWAY/ 
EIPILWAUKEE/  VI  ANO  T ANP A/  FL 

I 

JHC9ILC  PAY-9FTWEEN  DAUPHIN  XSLANO  t  FT.  MO RG AN 


'.SOUTHEAST  ALASKA 
i 

•KANAWHA  AND  OHIO  »  I VE R --F 0 RT SHOUT H /  CHI  KANAWHA 
•ANO  OHIO  RIVER  TO  LOUISVILLE/  <Y 

SLAKE  PICHIGAN  ANO  CHICAGO  IL 

i 

i COLUMBIA  RIVER 
! 

! C“IO  AND  TiNNESSEE  RIVERS 
! 

! GULF  Of  MEXICO/  MORGAN  CITY/  EUGENE  ISLAND/  SELLS 
•PASS/  LA;  jAYCU  LAFOURCHE/  AND  GRAND  ISLE  TO 
! C A "CRON/  LA 


•OHIO  AMD  TENNESSEE  RIVERS 


!CH£SA®?AKC  PAY-SOUTH  70  CAPf  CHARLES-NORTH  TC 
{DELAWARE  PAY 

i 

•SEATTLE/  VA  TO  KETCHIKAN/  AKT  PUGET  SOUND/  fRUISH 
! CCLUMF IA  TO  SOUTHEAST  ALASKA/  SEATTLE  TO  ALA$r* 
SCANNERY  LOCATIONS 
j 

iHUDSCN/  CAST/  AND  HARLEM  RIVERS  ANO  MORRIS  CANAL 

'( GULF  INTPACCASTAL  WATERWAY  AND  INLAND  WATERWAYS  Of 
•LOUISIANA  AND  TEXAS  ANO  MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM 


•GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  ARKANSAS/  ALABAMA/ 
SMZSSISSIPMI/  WARRIOR/  TOMBIGEEE/  TfcNNF  SSE E  ANO 
!CHIO  RIVER  SYSTEMS/  IENN-TO"  WATERWAY 

i 

•TFNNESSEE-T0MRIG9U  AND  WARRIOR  rivers 
! WASHINGTON  ISLAND  AND  NORTHPC RT/  WI  AREAS 

i 

•MISSOURI  RIVER— MILE  66  AND  71  AR«A 

i 

•PUGET  SOUNO  FORTS  WITH  FERRY  CONNECTIONS 

i 

! COLUMP  I*  RIVER  ABCVf  RRANP  CCULEE  OAM 

i 

i 

'.MISSISSIPPI  FIVER  AND  61m.  F  INTRACCA51 AL  WATERWAY 
•OF  LOUISIANA  AND  TEXAS/*  ILLINOIS  RIVE®  AND 
{vicinity;  Ohio  rive*  /no  vicinity 


!C HkSA* CAKE  fAY  AND  *RI?U1ARICS 

i 

!  OH  10  FIVER— CAIRO/  IL  ARE  A  /  INLANO  WATERWAYS 
{WORLDWIDE 

i 

•NEW  YORK  MARCO*/  LONG  ISLANO  SOUND/  HUDSON  RIVER 
! Wl THIN  15C  MILES  OF  SC',»Th  AM60Y/  NJ  INCLUDING 
•CONNECTICUT  COAST  TO  NORWALK/  CT 
! 

•MISSISSIPPI  RIVER  — MEMPHIS/  IN  ARf A 


!*■»*.“  3  -  DESCRIPTION  or  CFERATICNS 


927 


c  t 

k  ! 

<  ! 

1  CPfMTOR  MM 
C  1 
T  • 


!  service 

!  1.  (EMULAT'D  3T 
•  INTERSTATE  C0 P“ 

s  Msec  commission 
!  2,  m.Mi  re®  HIPC 
!  3.  fnv*if 

5  C .  UNKNOWN 


principal  commodities  carried 


! 

I 

! 

! 


POINTS  0«  LOCALITIES  AND  WATERWAYS/ 
BETWEEN  WHICH  0®  ON  WHICH  OPEMTED 


31 !  W  A  IC  »w  AY  $  MA«IN€  Of  C*E'NVILL'/ S3  STCWIVS  AND  p*IRUEUM  peoruxs 

iivc.  !  ! 


U!WAT*RwAY$  TJVlNS  »  CfF$HOF(# 
SIK. 


!2  STCWKJ 
»  ! 

!  ! 

»  i 

*1  !S»AIN,  CCU,  mMCALS*  AND  “XSCRIL ANEOUS 
!  SiULK  CCM^CO ITI CS 


27!  WA  T!  AWAYS  TRA  \$®0R I*  TICS  S*  !5»AIN/  CC*l»  CNEMCALS/  AND  "  I S  C  r  ll  ANEOUS 

!I*ADI*G  CC.  !  !  jUL  <  CCM^COITIES 

?7!WAITfo$  CCNCAET*  PRODUCTS  \l  SSANO 

i  i  j 

’eIwAVFIANO  M*!L*  SERVICE/  ISC.  |2  !*>  A<  S«N«  £  •  $/  WAT*?/  FUEL/  RISC.  OIL'T'LD 
!  !  STCCI.S  K  SU^tlCS 

i  j  • 

»:!UXU»  TCVIVC  CC ./  ISC.  »2  !»mOU(ir  *AOCOCXS  AND  CM»n«  TO  OTnERS 

!  !  ! 

!*!•»•  C.  IC«!fc$  CO./  INC.  li  ! 

!  !  ! 

?4!W'1»/  «OULP  *.  !?  SlFY  FA*  IGM/GRCCt*  US/  LUP?€*/  tie./  AND 

!  !  ! 0 A  SOL  I S  £ 

!  !  1 

32!WUCR  NARINE/  INC.  !2  ISICR'S  ASO  PARIS  IC  SHIM 

!  !  ! 

!  !  I 

C3!hfEK$  PARIS*/  ISC.  !  2  JCCMTACmS  PAUMALS 

j  i  j 

71 JkCI® JON  ICC  l  COAL  SlP»LY  j 2  STOWING  AND  COAL 


22SWUF9  NAP  INC/  INC. 


C3SWICKS  PARIS*/  ISC. 


7 1 !  W*  IP  JON  ICC  1  COAL  SlP-’LY  !2  ST 

!  CCPPASY  (Division  OF  SIARVAiC!  »  ! 

!  INDUST  •  »£$/  me.)  !  ! 

i  |  « 

71 !  «C  J*TC.S  ST  CrL  S3  SC 


71 ! WELLSVlLL*  TERMINALS  CO. 

! 

3  5!  W'NDEL  L  MARIN!  S£*VIC* 


S3  SCO *£/  NC*AP/  STIC L  PRODUCTS/  *U£L  CIL/  AND 
!  SPCUL5S 
!  ! 

! 7  I SW ITCHING  »SD  TUG  ASSISTANCE 
S  ! 

!  2  SOIL  FICLO  AND  CONSTRUCT  ION  S*JUlD,,INT/ 

!  SSCRVICf  fTUIPP*NT/  AND  VEHICLES 


76!wf NDCLLA  SIGHTSEEING  CC./  INC.  !2  IPASS'NGLPS 

i  !  ! 

3C!W£P*tR  *  A  ®  IV*/  INC.  !  2  !WAR»0»  FLEETING 

!  S  S 


1 5SW*BTmC IP/  HFEfRT/  DP. 

s 

C7SWCSCCAT/  ALBERT  C./  CO. 


32SWCSFLUT/  INC. 

i 

3 JSWf SlaY  T.  COSP. 

! 

! 

A1SWIST  CC»ST  SNIPPING  COMPANY 

; 

3o!W*ST  COAST  ST EVEDCR ING  CO*P. 

! 

35! WI ST  LAKE  GUA»PY  AND 
SPATCPtALS  CO./  ISO. 

! 

71 SWIST  PINA  Ofc ! A 


!  2  SCCPN/  V  Mf  AT /  SALT/  «'Al 
!  S 

SI  1  TOW  INC 

!  ! 

!  ! 

!9  ! 

!  ! 

! 2  Stowing 
!  S 
!  t 

12  SP'TROLCUP  PRODUCTS  AND  CUBICAL* 
•  i 

SO  !£CUIP»«NT 

!  ! 

S3  STOWING/  SAAD  AA D  STOSS 

!  ! 

!  ! 

S3  {SHIFTING 

!  ! 


21 !  W*S  T3*NK  HAP£OA  SFAVK'/  INC.  !2  STOWING 

S  !  i 

2J!s£STCfTT/  J.  W./  CC VF  ANY/  INC./J2  S"AIL/  PACK AG*  F»*:fMT/  AND  PASSENGERS 
IIP*  !  J 

!  !  i 

41«.WESU»N  GOAT  OPERATORS  !?  SOIL  COMPANY  CARGO  AND  PASSENGERS 

!  !  S 


MSWSTEPH  CC. 


41SfcfSTE>N  NENISPMFPF  CC*P. 


12  ! D  AY  C  E  Pc  NT 

i  ! 


S3  tDI'SFL  FUEL/  GASOLXN*/  K*«C$fN* 
i  i 


36! WESTERN  parinf  construction 


7aSW?$TfP.N  PXONfER/  INC. 

I 


3G! Wt  STERN  $*  A  FfSOURCES/  INC. 

; 

?6l WfS  TERN  ICWRCAT  COMPANY 


33!*F$T£»N  TORINO  COPPANY 


! 2  SCCNSTRUCTICN  ECUIPPeNT 

!  ! 

!  2  SGtNCRAL  FREIGHT/  <ANNE»Y  SUPPLIES  AND 
!  !  S  £  A  f 300 

i  i 

i®  s 

j  j 

i 2  SGFAERAL  TOWING  AND  FREIGHT 

!  ! 

!  ! 

!2  STOWING 


TltfGTEJN  TRANSFCSTATICN  {(  5  «tN  c*  AL  iA'VR/  *VW0  LHl-S,  LU.N-*CP/  LO»S/ 

!  !  ! PA  PER  PRODUCTS/  PULP/  AND  ?UN<f»  FUEL 

71 ! WEST INgPOUSF  CREDIT  CCRP0RATICNJ9  ! 

!  !  ! 

70S  WESTCURS/  INC.  *3  SPASSFNCE*$ 

!  !  ! 

!  !  ! 

?7SW*YPILL*P  PARIN'/  INC.  !2  STOWING 

!  !  ! 

!  !  ! 

3d !W  HAT  COP  COUNTY  DIRECTOR  OF  *2  !3ASS*NfER3  AND  V«H!CLSS 

JPU6L IC  WC»XS  !  ! 

!  !  ! 

37INVATEVCM  ON  THE  C0LLP3IA  !2  SPASS'Nt  ^S 

1  !  ! 


?7!W*YPILL*P  PARIN'/  INC. 


3d  !W  HAT  CCP  COUNIY  DIRECTOR  OF 
JPUolIC  WC»XS 


37!WVAUVE»I  ON  THE  C0LLP3IA  !2  !P 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  ! 

!  !  I 

3 3! WPATLF Y/  RICHARD  J.  t  CRUDE/  |9  ! 

SCARL  9.  !  I 


! 

iNISSmiPFI  B  tVER-*3REENV  ILLE/  PS  AREA 

! 

SCULF  lNt*ACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  *tVER 
! SYS T(P  —  ^LACK  WARRIOR/  lOHeiG^E*  RIVERS  —  *LA“ 
!*AHA  9 IVE* 

! 

SINLAND  WATERWAY 

I 

j  CCLUHP I A  FIVE*  AREA 

! 

SCFFSHCRf  WATERS  OF  GULF  CF  *EXICO 

! 

! 

! IN TRA  c OAST *L  WATE»WAY  AND  MISSISSIPPI  RIVCR  SYSTEM 
! 

SIDLE 

j 

SLAKE  or  Tp;  WOODS  FROM  ANGLE  INLET  TO  OAK  ISLAND 

i 

i 

{MISSISSIPPI  RIVER  BETWEEN  NEW  ORLEANS  AND  8AICN 
! ROUGE/  LA 

i C AST  COAST 

i 

loHlO  RIVER  MILE  POINT  66.5 


! 

SOHIO  RIVER 

1 

j 

SONIC  RIVER 

t 

SINLAND  6  AY  S  (CORPUS  CHRtST  I“SAN  ANTOMO-APAHSAS- 
SPATA(ORDA-GAIVESTON) 

SCHICA50  HARNCR  AREA 
» 

SPISSISSIPFI  RIVER  SYSTEM— M'PPHIS/  TNG  OSCEOLA/ 

SAP;  AND  GCLDOUST/  IN  AREA 

2 

•NASHVILLE/  TN  10  NkV  0 3L E ANA/  LA 
! 

{ATLANTIC  COASTAL  AND  INLAND  W*'C*$--NEW  YORK  TO 
!  C A Pf  H  £  W< Y 
2 

1 E AST  CO  A  .  CULF  OF  MEXICO 

2 

•GULF  IHTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MCUSTCN  SHIP 
! CHANNEL  AND  TRIflUTABICS 

s 

SWCRLDWID* 

! 

I  SHOE  INLET/  LONG  ISLAND/  AND  OORA  3AY /  ALASKA 
! 

•MISSCURI  RIVER— MILE  E.5  AND  MISSISSIPPI  RIVER 
! 

! 

! HATFIELD*  S  FEPRY  POWER  STATICN  ON  MONOGAHELA 
SRIVER/  MITCHELL  PCWER  STATICN  ON  MONCNGAHEL A 
SRIVER/  AND  SPRINGDALE  POWER  STATION  CN  ALLEGHENY 
SRIVER 
I 

SOHIO  RIVER  PILE  123 
! 

SD'TRCIT  RIVER 

i 

1 

{CALIFORNIA  CCAST-PO»T  HUCN'ME/  CARPFNTEPIA  PIE*/ 
SAND  EL  WOOD  PIER 

j 

{MISSISSIPPI  RIVE*  YC  MOtCAN  CITY/  L*7  LAKE  90*5NE 
! TO  C APeRON/  LA 

2 

I  SEATTLE/  WA  TO  SAN  DIEGO/  CA  — ALASKA/  HAWAIIAN 
!  ISLANDS 

j 

SINLAND  WATERWAY 
■ 

SLAKE  WASHINGTON  SHIP  CANAL/  FCPTS  OF  BERING  SEA/ 
•KODIAK  %  PRISTOL  BAY 
■ 

i  IDLE 
l 

•PUGET  SCUNO/  COLUMBIA  RIVER/  ALASKA/  OREGON/  AND 
!  CAL  I FCRNI A 
I 

IGULf  INTRACOASTAL  WATERWAY  AND  MISSISSIPPI  RIVE* 
{SYSTEM 
; 

SCCLUMMA/  WILLAMETTE/  AND  SNAKE  RIVERS 

I 

! 

! 

1 

ISKAGWAY/  A <  TO  YANKEE  COVE/  AK  AND  PRINCE  WILLIAM 
!  SOUND— YUKON  RIVE*/  EAGLE/  AK  TO  OAVSON/  YT 

2 

’{MISSISSIPPI  RIVER  WITHIN  A  ICO  MILE  RAOIUS  CF 
SLANSIHG/  IA  MILE  o59.9 
! 

IPUGET  SOUND/  WASHINGTON  BETWEEN  GOOSEBERRY  POINT 
SAND  LUHM1  ISLAND 
! 

{CLEARWATER  RIVER-MEMORIAL  BRIDGE  TO  SNAKE  RIVE*; 
(SNAKE  RIVFR-ASOTIN/  WA  TO  COLUMBIA  RIVE*/  COLUMBIA 
JRIVER-fRl  CITIES  AREA  TO  ASTCRIA/  0*/  WILLAMETTE 
SRIVER-WILSONVIUE  TO  COLUMBIA  RIVFR 
! 

! 

i 


!  SERVICE  ! 

!  1.  REGULATEO  3Y  ! 

!  INTERSTATE  COP-  !  PRINCIPAL  CC»P-0& IT  J  E5  CARRIED 

operator  name  i  peace  commission  ! 

!  2.  (XCNPT  FOR  H I#£  ! 

i  3.  f • I VAT  £  ! 

!  9.  UNKNOWN  ! 


17!WHttLEN  C«AU  CO./  INC. 

! 

! 

I 

I 

29JWHEILER  TRANSPORT  CO. 

2mwCELING-PlTI38URCN  steel 
! 

2  31  WHITE  9FCS.  SAND#  I k  C ■ 

! 

lElNHITE  BROTHERS/  INC. 

! 

32IWHITE  CAP  NARINE/  INC. 

! 

C1IWHU  CAK  CCFP. 

! 

Uiwhiu  stack  towing  ».  t®an$- 

IfCATATION  CO./  INC. 


i  i 

(2  |WH|AT#  SCYPcANS/  CORN/  A VC  HILO 
!  ! 

I  ! 
i  1 
!  I 

12  IGAAIN/  COAL/  SAND  AND  G«»V*L#  *fC. 
!  I 

I  9  1 
!  I 

1 3  ! SAND 
1  ! 

12  ICCNSTBUCIICN  fCUlPHVT 
!  1 

‘2  SPASSfNCCOS 

i  I 

(9  i TOWING 
!  ! 

12  IHAA30A  TONING 
!  ! 


POINTS  OR  LOCALITIES  AND  WATERWAYS' 
METVtCN  WHICH  OP  ON  WHICH  OPERATED 


(TENNESSEE  RIVER  9ETWUN  CCUML AN©/  AL  HILO  POINT 
1222  AND  DECATUR/  ALJ  GUNTEMVILLE  AND  CHATTANOOGA/ 
!TN;  LOWER  l  LPPPER  MISSISSIPPI/  ILLINOIS/  OHIO/  S 
!  TENNESSEE  MVfAS 
I 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  GULF  IMRACOASTAL 
I 
! 
i 

JjUUM«  RIVER— TOLEDO/  OH  AREA 
{ 

UANAVHA/  MONCNGAHELA#  OHIO  1  TENNESSEE  RIVERS 
! 

ILE  EVILLT/  LA  -  PAYOU  LAFOURCHE 
t 

KONNECTICUT  RIVER  IN  VICINITY  OF  HABIFO*D/  Cl 
1CHARLF3TON/  SC  AND  COASTWISE 


1  \  (WHITEHORSE  NARINE/  INC. 


251VHITSON/  JIH 
1 

36UICK  TOWING/  INC. 

! 

32JWILC  VISCH  HA* INC 
I 

J1IWILRERS0N  BARGE  LIVE/  INC. 
1 
! 

1 5!w ILF INSCN  <  JENKINS 

I 

! 

371  VILIAM  TTf  WESTERN  COR*. 


441WILLARETTE-WESTERN  CC. 

U  DIVISION  Of  RIEDEL  INT'L 
! 

7EIVILLIAP.S  *  A*  INE  ENTERPRISE# 
(INC. 

I 

32IWILLIAHS/  DOUGLAS  A. 

I 

JSlWILlIAHS/TRATLOR  C(  >  HUCTI 
ICC./  INC. 

I 

33UILLIAHSCN/  NARD 
I 
! 

I 

1  SI VILLIC/  i.  ARMIN 
I 

72! WILLIS  PARSE  CLEANING 
! 

C  71 W ILL  IS /  C.  G./  INC. 

I 

I 

HI  WILLOW  TOWING 
I 
I 
! 

*t!WILPINGTCN  transportation 
•COMPANY 
! 

32!  wlLTZ/  F.LI* 


A2IWJNDJAMMER  CRUISES 
! 

! 

i 

20l WINI FR EDE  RAILROAD  COMPANY 
I 

CIIWINNJPESAUjCCC  marine 
I  CONSTRUCTION 
! 

27! WINONA  FLEETING  CO. 

! 

231  WISCONSIN  fARGE  LINE 
I 
! 

C6IWITT  f 5UIPMENT  CO. 

! 

15! WITT/  PAUL 
! 

33! WOOD  CREEK  TCWZNG/  INC. 


(2  STOWING 
!  I 
!  I 
19  ! 

!  ! 

12  ! LOG  TOWING 
!  I 

19  ICHARTEPS  TO  OINCRS 
!  ! 

12  1PCUOLEU*  PROOUCTS 
I  ! 

!  ! 

12  !  CON  STRUC  TICS  f«UlP*T\f  AND  MATPRIALS 
!  ! 

!  ! 

! 2  ISTSEL/  G»AV£L/  CONSTRUCTION/  DREDGING  AND 
{  (BUILDING  MATERIALS 


tSOUTHERN  ?  RAND/  EL  IZA9ETH  RIVER/  LOWE  R  CHESAPEAKE 
!  3  A  Y 
t 
I 
! 

I  EVERETT  HAR9CR  AND  PUGET  SOUND 


2  (PETAOLEU*  PRODUCTS  ! INTRACOASTAL  WATERWAYS;  MISSISSIPPI  RIVER  AND 

!  (TRIBUTARIES 

!  1 

2  !  CON  STRUC  TICN  fCUtP*;\T  AND  MATT  RIALS  (MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM/  AL ApAKA  AND  I0M9ICTEE 

!  (RIVERS;  INTPACOASTAL  AND  CKCCCHOgFE  WATERWAYS 

!  ! 

2  !  STEEL/  G’AVEl/  CONSTRUCTION#  OCcDGING  AND  !  INTR ACOAS T AL/  COLUMBIA  AND  WILLAMETTE 

(BUILDING  MATERIALS  ) 

!  !  ! 

12  ! T OWING/  CONSTRUCTION  ECUXPMCNT  AND  MAT C* I ALS (SNAKE  AND  COLUMBIA  * IV ER S 


RUCTION  ! 9  I 

I  ! 


!  2  .TOWING 
!  ! 

!  ! 

! 2  ! CHARTERS  TO  OTHERS 
!  ! 


!UPP£R  MISSISSIPPI  R  IVr5 
! 

! 

ICHARENTON  CANAL 
! 

(IDLE 


!2  IPASSrnf-J  ANO  DRILLING  SUPPLIES  (SA9XN!/  T*  SOUT 

I  I  IINTRACOASTAL  WA 

!  !  !TC  PORT  MANSVIL 

1  I  ! 

!  2  I  G  PA  IN  IINLAND  WATERWAY 

!  !  ! 

!9  {TOWING  SMILE  172  TO  MIL 

!  !  I 

! 1  IVCCO  PULP/  PUlPOOARO/  STFtl/  CCK«#  ALLOYS/  ! ATL ANT IC  COAST 
!  !  CONTAINERS/  0«|/  MINERAL  SAND  AND  SUGAR  ! 

!  !  ! 

(9  ! TOWING  6ARCE5  !CAIOC  TO  P ITT S 3 

I  I  ! KNOXVILLE- TCNN 

!  !  ! TFNN-TOM 

!  !  ! 

!2  HOMING;  FUCL  OIL  CLIOUID  *ULO  (LOS  ANGELES  AND 

!  i  'COAST 

!  !  ! 

!  )  ! PUSHING  (MISSISSIPPI  R IV 

!  !  (COASTAL  LCUISIA 

!  !  * 

•2  IPASSENGEPS  (MAMALA  PAY/  I$L 

•  I  (INLAND  WATERS  ( 

!  )  ! AND  RETURNS— OF 

!  !  ! 

!9  I  SIDLE 

I  !  > 

•9  (GRAVEL  (LAKE  WINNJPESAU 

!  I  ! 

!  (  ! 

!  2  I  CORN/  «ANS/  LUMBER/  AND  WHEAT  (MISSISSIPPI  RIVER 

!  J  I 


(SA9INE/  TX  SOUTH  10  PORT  PROWNSVILLS/  TXJ 
IINTRACOASTAL  WATERWAY  ANO  3AYS#  HOUSTON/  TX  SOUTH 
(TO  PORT  MANSVILLE 
( 

IINLAND  WATERWAY  SYSTEM 
i 

(MILE  172  TO  MILE  1«0  MISSISSIPPI  R 17 EP 
I 


!  CA  I°C  TO  PITTS 3UA4H-CH JO  RIVER;  PADUCAH/  KY  TC 
! KNOXVILLt- TCNN  RIVER;  PADUCAH/  KY  10  MOMILC- 
ITFNN-TOM 

(LOS  ANGELES  AND  LONG  0£ACH  HARBORS  AND  PACIFIC 

•COAST 

! 

(MISSISSIPPI  RIVER#  INTPACOASTAL  WATERWAY/  AND 
(COASTAL  LOUISIANA 
I 

(MAMALA  PAY/  ISLAND  OF  OANU— STATE  OF  HAWAII— 
(INLAND  WATERS  (LAKES/  CAYS#  SOUNDS)— MAUI  TO  LANAI 
(AND  RETURNS— OFF  l AMAINA  ROADS 
! 

(IDLE 


(LAKE  WINNIPESAUKCf  IN  NEW  HAPPSMICC 


32IWCOD  RESOURCES/  INC.  (3  (TOWIN 

I  •  1 

!  !  ! 

Cl'kCOfS  HCLl,  MRfTHR*  ?  VKSTltt  !1  !  PASSE 

II  NANTUCKET  STEAMSHIP  AUTHORITY!  (CARGO 


12  itcwing;  ?ulk  ccHPcctur:,  coal#  grain#  salt# (Mississippi#  Illinois#  and  chio  rivers 

•  (AND  FERTILIZER  ! 

I  I  ! 

•9  (POTABLE  VATMR  (CARIBBEAN- BETWEEN  ST.  THOMAS  AND  ST.  JOHNS 

!  I  ) 

•9  (  ! 

!  I  ! 

19  (TOWING  (HOUSTON  HARPCR 

!  I  ! 

•3  (TOWING#  DIESEL  FUEL  (MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  INLAND  WAT 

•  1  (LOUISIANA 

!  !  ! 


•CHICLES#  *NC  GENERAL 


34! WOOTEN/  JEROME 
I 

32IWCOTSIE  CORP. 

I 

C3IWCRLD  YACHT  CPUI3FS 
I 
I 

371 WORLOWIOE  WATERWAYS  LTD. 

I 

31  (WORTH#  GILBERT  B. 

I 

36 (WRIGHTS  MARINE  TOWING#  INC. 
( 

31IWSR/  INC. 

I 

C3IWUES fHOFF/  CHRIS 
I 
I 

361 NYCKOF f  COMPANY 


!  I 
19  ( 

!  ! 

(2  '  ,IL FI  ELD  SUPPLIES 
I  I 

(9  (PASSENGERS 

!  ! 

!  I 

(9  (CHARTFPS  IC  OTHERS 
!  J 

(9  (GRAIN 
!  1 

(2  J  TOWING/  SAND/  GRAVEL/  AND  GENERAL  CARGO 
!  ! 

(9  I 
(  ( 

(9  (PASSENGERS  AND  SMALL  CARGO 
I  ! 

I  I 

13  ICREOSOUO  LUMEtR  POSTS  AND  PILING 


(HOUSTON  HARPCR 

I 

(MISSISSIPPI  RIVER  SYSTEM  AND  INLAND  WATERWAYS  OF 

(LOUISIANA 

! 

{■CODS  nOL*/  •ArtlNA'S  VINEYARD/  NANTUCKET/  HYANNIS 
! 

! 

(IDLE 

! 

(INLAND  WATERWAYS  AND  GULF  Of  MEXICO 
! 

(NEW  YORK  HAR60R  URPfR  BAY#  NORTH  *  I Vf  B /  EAST  FIVER 
(AND  LONG  1SLAN0  SOUND 
! 

(WILLAMETTE#  COLUMBIA  ANO  SNAKE  RIVERS 
! 

(MISSISSIPPI  RIVER 
! 

(TACOMA  HARBOR  AND  PUGET  SOUND 
! 

( 

I 

(20  MILES  OFFSHORE  BETWEEN  MONT  AUK  POINT  LONG 
(ISLAND#  NY  ANO  CAPE  MAY/  NEW  JERSEY 
! 

(PUGET  SOUND  AND  TRIBUTARY  WATERS 


TML*  !  -  DESCRIPTION  Of  OPERATIONS 


929 


(  !  ! 

N  !  11. 

0  !  ! 

!  QFFSMOt  N4Hf  ! 

6  !  !  t. 

T  !  !  3. 

•  I  9. 

SHVICI  • 

REGULATED  il  ! 

INTERSTATE  CCP-  !  PRINCIPAL  COPRCOItlcS  CARRIED 

P ! RCr  CO**! SS ION  i 
ncNpt  re?  m*c  * 

MIVAU  ! 

L  N  K  NOUN  ! 

i 

*!  POINTS  OP  LOCALITIES  AN9  WATERWAYS/ 

!  3*  IVC  EN  nHICH  0*  CN  WHICH  CPERATCO 

! 

! 

1 

! 

? 2 !  f  i  S  MARINE/  INC  . 

j 

; 

i 

\) 

i 

i 

i 

!  pa  ssf  sf  ns 

1 

2 

i 

(MlSSISSt**!  PIVE*  FRO*  VENICE/  LA  TC  GULF  OF 
iPfXIC'' 

31 ! VJICC  PI VC?  I CW  N  G  /  INC. 

i 

i 

4 

13 

i 

t 

! GR  *  IN  *  NO  POCK 
! 
i 

IYA10C/  MISSISSIPPI/  31ACK-UAARICR/  TENNESSEE* 
ITONfIGPfE/  TENNESSEE/  OHIO/  AND  ARKANSAS  RIVERS 

j 

wiicuva  *rcs./  no. 

i2 

i'lfMUl  C A® GO 

'HAWAIIAN  ISLANDS 
■ 

22!  YL'SC  *arin«/  INC. 

i 

! 

i 

! 

! 

!?!1UKCN  PASXN?/  LTD. 

| 

!2 

■ 

i 

! 

1 1 DLf 

MlVUtSM  N4VI5M  ION#  INC. 

j« 

i 

! 

! 

21JTUKCN  »JV!*  c*u:$r$ 

j 

(2 

IPASS'NfSPS 

1 

IPMNCE  WILLIAM  SCUNO 

i 

!«!YLT*NA  *A»5F  UNIS#  INC. 

i 

11 

!SEN”AL  FREIGHT  4VO  ’UL*  FM»OLCUP 

1 

! YUKON  RIVERS  AND  T R T3UT A* I ES 

i 

22JIAPAIA  C-Uf  >«*INr  CC»P. 

!  2 

ioiL  *  If  LD  SyPPUfS 

(WORLDWIDE 

UIUPA1A  GULF  MRINC  P  AC  1 1 1  C 

l 

(9 

i 

(OIL  r  l*LO  *  JUIP.^M 

1 

! 

(WORLDWIDE 

2 A! 2 1 N I TH  OfiECGt  CO. 

i 

2 

!  i 

1 

(CCl/l»MfNT  A  NO  MfQfi'  MATERIALS 

2 

'GREAT  LAKES  PORTS 

i 

37!  119(1.1/  INC. 

i 

j 

I 

!1 

j 

j 

(CHARTERS  TC  OTH£*S 
! 

2 

1 

(COLUMBIA/  WILLAMETTE  RIVERS  AND  TRIBUTARIES; 
(PUGET  SOUNO/  ALASKA;  AND  PACIFIC  COASTAL  AREAS 

2 

l4!2I.V>CRfUN/  NATHAN/  OA. 

! 

I 

19 

j 

j 

!  *liL  K  G*  A  IN/  COAL/  "Rt»/  CCKfc/  ffMIUHA# 

If  TC. 

1 

(MISSISSIPPI/  RXSSCUR!/  OHIO/  ILLINOIS/  TENNESSEE 

!r:vus;  ano  gulf  intercoastal  waterway 

2 

21CU3IK/  JAMES  COMPANY 

!3 

1TCUING 

ItCC  PILE  AREA  OF  PITTSBURGH/  PA 

aU.S. GOVERNMENT, PRINTING OFFICE:! 9 s t  -766  -1H/ 


EXPLANATION  OF  VESSEL  TYPE,  CONSTRUCTION,  &  CHARACTERISTICS 

(VTCC  CODE) 

TYPE 

1  -  Self-Propelled,  Dry  Cargo 

2  -  Self-Propelled,  Tanker 

3  -  Towboat  or  Tugboat 

4  -  Non-self  Propelled,  Dry  Cargo 

5  -  Non-self  Propelled,  Tanker 

6  -  other 

CONSTRUCTION 

A  -  Steel 
B  -  Wood 
C  -  Aluminum 
D  -  Fiberglass 
E  -  other 
F  -  unknown 


CHARACTERISTICS 


01  -  Undefined 

02  -  Crewboat/Supply/utility  Vessel 
03  -  General  Cargo  Freighter 
04  —  Break  Bulk/RO-RO  carrier 
05  -  RO-RO  Vessel 
06  -  Bulk  carrier 
07  -  Containe.rship 
08  -  Partial  ContainershJ.p- 
09  -  Container /Vehicle/Trailer 
(RO-RO)  carrier 

10  -  vehicle  Carrier 

11  -  Passenger  Vessel 

12  -  combination  Passenger  &  Cargo 

13  -  Ferry 

14  -  Railroad  Car  Ferry 

15  -  Lash  Vessel 

16  -  Excursion/Sightseeing  Vessels 

20  -  Petroleum/Chemical  carrier 

21  -  chemical  Carrier 

22  -  Liquid  Bulk  Tanker 

23  -  Liquid  Gas  carrier 

24  -  other  Tanker 


35  -  Pushboat 

36  -  Tugboat/Towboat 

40  -  Open  Hopper  Barge 

41  -  Covered  Hopper  Barge 

42  -  carfloat  (Railroad 

Car) 

43  -  Flat/Deck  Barge 

44  -  Pontoon  Barge 

45  -  Jumbo  Barge 

46  -  Scow/Barge 

*  47  -  open  Dry  Cargo  Barge 

48  -  Covered  Dry  Cargo 

49  -  RO-RO  Barge 

50  -  Container  Barge 

51  -  Lighter  Bargs 

52  -  Lash/Seabee  Barge 

70  -  Liquid  Cargo  Barge 

( compartmented ) 

71  -  Liquid  Cargo  Barge 

( Uncompartmented) 

90  "  Convertible  pairge 

91  -  Semi-lntegrated 

Vessel  ' 

9,9  -  Other 


